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Пролог

19 сентября 1939 года. Львов

— Какой же это Лемберг? Пусть немцы утрутся, русский это, древний русский город Львов! Князем Даниилом Галицким основанный в честь своего сына Льва!
— Миша, ты за дорогой смотри, не отвлекайся.
Механик, водитель танка БТ-7 старшина Михаил Дроздов, обиженно засопел на спокойно-равнодушное замечание командира машины, но напряженный до предела младший лейтенант Илья Малютин обиду своего подчиненного целиком и полностью проигнорировал…
Танковый экипаж — это всегда нечто иное и, пожалуй, даже нечто большее, чем обычное отделение или пехотный взвод. Тут у лейтенанта куда меньше подчиненных, однако от слаженных действий всех танкистов зависят не только результаты стрельбы, но и само их выживание… Экипаж «бэтэшки» — это слаженный боевой механизм, в котором невольно стираются границы между званиями. А общение внутри танка может быть и вовсе не уставным — например, к командиру могут обратиться просто по отчеству, словно к соседу на улице. Или же, к примеру, мехвод демонстративно обидится на его замечание…
Но сейчас Малютин буквально прикипел к перископическому прицелу, озирая улицу незнакомого ему древнего города на все сто восемьдесят градусов, готовый в любой момент открыть огонь. И это вовсе не перестраховка — ночью, когда передовые части 24-й легкотанковой бригады подошли ко Львову, поляки открыли артиллерийский огонь. Одна из «бэтэшек» сгорела, экипаж ее понес потери…
Вообще стоит сказать, что исконные противники русских начиная еще с князя Владимира (а в XVI и XVII веках ляхи так и вовсе были главным врагом Московского царства!) на сей раз встретили РККА довольно… благосклонно, что ли. Хотя все 30-е годы белополяки считались самым серьезным соперником Красной армии, что после поражения Тухачевского в Варшавской битве и неудивительно…
Но сейчас не 20-е годы, сейчас очень многое поменялось, по крайней мере в РККА. Вон сколько современных самолетов и танков стоит на вооружении, и ведь какие танки! В Испании франкистов и их итало-немецких союзников гоняли только так — если доходило до прямого столкновения бронетехники, понятное дело… Что случалось не столь часто. Но, к примеру, в бою за высоту Пингаррон, где немецкие «единички» и итальянские танкетки столкнулись с устаревшими на тот момент советскими Т-26, фашистов раскатали всухую!
Откуда это знал младший лейтенант, всего полтора года назад закончивший танковое училище? Так ведь командир бригады Петр Семенович Фотченков мужественно воевал в Испании и был тяжело ранен в боях под Сарагосой, а командование высоко оценило его боевые заслуги орденом Ленина… И конечно, все командиры 24-й лтбр интересовались испанским опытом своего непосредственного начальника, а последний живо делился подробностями схваток с франкистами и немцами. Ну, до недавнего времени, когда немецкий народ был признан дружественным по отношению к СССР.
А с другой стороны, комиссары и политруки прямо инструктировали бойцов и командиров, что в случае контакта с польским населением (точнее, той частью белорусов и украинцев, что остались в оккупации белополяков!), а также непосредственно военнослужащими «войска польского», утверждать, что РККА идет на помощь ляхам и готова защищать их от немцев…
Возможно, именно это и сработало. Хотя, скорее всего, паны просто осознали, что помощи от Британии и Франции они так и не дождутся и что победа немцев уже предрешена. А потому решили просто не обострять. Вдруг Советы им действительно помогут?
В конце концов, до недавнего времени риторика большевиков и нацистов была агрессивна по отношению друг к другу, а в Испании советские военспецы вовсю сражались с немцами из легиона «Кондор». Наконец, всего год назад, в сентябре 1938-го, советские войска на западной границе были приведены в полную боевую готовность — СССР твердо собирался оказать Чехословакии военную помощь. Между прочим, Малютин еще тогда был участником военных маневров, в душе пребывая в твердой уверенности в том, что вскоре получит приказ идти на запад… Даже если бы Польша, на тот момент участвовавшая с немцами в совместной оккупации Чехословакии (белополякам отошла Тешинская Силезия), отказалась пропускать советские войска!
Но как же все поменялось за последний год… Немцы и ляхи, устроившие в Тешине совместный военный парад, так и не смогли договориться об общих военных действиях против СССР. И наоборот, правительство Советского Союза сумело заключить с Третьим рейхом договор о ненападении. Очевидно, не последнюю роль в этом сыграли успехи РККА в боях с японцами на Халхин-Голе — на 20-е числа августа как раз пришлось решительное и успешное советско-монгольское наступление…
Тем не менее столь резкий разворот политического курса в отношении Германии вызывал у простых бойцов и младших командиров ощущение двойственности. Хотя нет, даже тройственности! Ибо, с одной стороны, немцы только третью неделю как перестали быть «врагами» — это несмотря на бои в Испании, что отгремели лишь к апрелю текущего года. И это несмотря на тот факт, что нацисты пришли к власти через «уличную войну» с немецкими коммунистами, многих из которых позже арестовали и посадили в тюрьмы и концлагеря… Что, естественно, освещалось в советской прессе.
Наконец, многие бойцы воспринимали легенду о том, что РККА идет на помощь украинскому и белорусскому населению Польши (как и ее армии) за чистую монету и вполне допускали, что с немцами все же придется схлестнуться… Да, есть прямой приказ в бой первыми не вступать, на провокации не поддаваться, открывать огонь только в ответ. Однако этот же приказ действовал и относительно белополяков! Но после того, как ляхи сожгли «бэтэшку» разведроты, танкисты были готовы воевать с последними всерьез…
Даже если поляки приняли советские боевые машины за танковую часть фрицев, это, в сущности, ситуацию коренным образом не меняет, ведь на подбитой «бэтэшке» служил закадычный друг Малютина Игорь Терехов! Тем более что и сами белополяки в период войны с СССР в 20-х годах отличились жестоким обращением с пленными красноармейцами, включая издевательства, пытки и расстрелы.
Вот в этом и заключается тройственность отношения: немцы — давние враги, неожиданно ставшие друзьями, но и поляки — давние враги, неожиданно ставшие… Кем? Друзьями? Точно нет. Однако же и воевать ляхи практически не воюют, а большинство красноармейцев из Белоруссии, Украины и России им втайне сочувствуют. Вроде как братья-славяне, пусть и переставшие быть братьями очень давно, но немцы-то общий враг, разве нет? Так ведь нет же, немцы теперь друзья…
Впрочем, задумываться об этом было не только вредно (ибо такая каша в голове заваривается, что без ста граммов не разберешься!), но и опасно. Партия мудра и справедлива, партия ведет народ в светлое будущее твердой рукой и несгибаемой волей! Но сомневаться вслух в решениях партии? А если кто часом услышит и донесет куда надо? Ежова сняли чуть более полугода назад, а ставший наркомом НКВД Лаврентий Берия вроде бы и свернул чистки в армии, но люди пока еще не отучились стучать.
Вот потому-то младший лейтенант Илья Малютин и не сомневается, водя перископом по улице и высматривая возможные признаки артиллерийской засады. Про себя лейтенант твердо решил, что откроет огонь по врагу, едва заметив пушки… Потому как в уличном бою, где приходится сходиться, почитай, на пистолетную дистанцию, все решает первый же выстрел. С учетом же того, что броня у БТ-7 только противопульная, толщиной от пятнадцати до двадцати миллиметров в лобовой проекции, накрыть танк могут и осколочно-фугасным…
Тем не менее враг заметил машины разведроты первым. Двигающийся головным дозором и выехавший на перекресток пушечный броневик БА-10 мгновенно получил снаряд в левый борт и тотчас полыхнул ярким взрывом! В танковой башне броневика детонировал нерастраченный боекомплект, а двигающийся следом небольшой бронеавтомобиль БА-20, получив повреждение при взрыве, замер на месте и задымил. Экипаж поспешно покинул мертвую машину, но в сторону водителя потянулись пулеметные трассы, перехлестнувшие красноармейца на уровне живота.
В следующее мгновение последний упал на брусчатую мостовую…
— Полный вперед!!!
Все случилось в считаные мгновения. Танкисты Малютина ничем не могли помочь товарищам, разве что прикрыть отступление покинувших легкую машину… Но младший лейтенант, что называется, закусил удила, ведь он сидел в самой современной боевой машине, вооруженной пушкой и пулеметами, ему было чем ответить! И бессильно смотреть на то, как его соратников расстреливают белополяки, он не собирался… Тем не менее «бэтэшка» Малютина осталась стоять на месте.
— Командир, они же и нас в борт уделают! — испуганно заверещал молодой мехвод, любитель истории. Для него (как и для лейтенанта с заряжающим, ефрейтором Маневичем) это был первый бой. Но возможности БТ-7 и уровень его бронирования он отлично понимал, как и то, что, выехав на перекресток и подставив борт под вражеские снаряды, они продержатся немногим дольше броневиков…
Однако удар командирского сапога в плечо немного отрезвил Дроздова:
— Трогай, млять!
Обычно спокойный, сдержанный и справедливый командир, сейчас Малютин взревел раненым секачом. Впрочем, практически сразу продолжил чуть спокойнее, хоть и злым, звенящим от напряжения голосом:
— Броники слева обойдешь, дым и огонь нас закроют. Вперед аккуратно подашь, по команде — короткая! А как выстрелим, сразу назад… Понял?
Чуть успокоившийся мехвод бодро и чуть испуганно отозвался:
— Так точно, командир!
Но командир уже не слушал его, он разворачивал башню в сторону покуда неизвестного противника, намертво приникнув к прицелу. А справа от казенника утопил в плечо приклад спаренного ДТ немногословный ефрейтор… Белорус Саша Маневич давно уже загнал в казенник пушки осколочную гранату и теперь вовсю готовился воевать, ведь у его семьи к белополякам был свой счет: в концлагере ляхов в свое время сгинул отец Александра…
Маневич смахнул с брови набежавший со лба пот, напряженно целясь, но Малютин, бросив на заряжающего беглый взгляд, негромко приказал:
— Не спеши стрелять, пока я из пушки не пальну. Демаскируешь.
— Слушаюсь, товарищ лейтенант…
Время на войне порой меняет свой ход каким-то причудливым образом. Бывает, что несколько часов затяжного боя проходят, словно десяток-другой минут. А бывает, что и несколько секунд тянутся, словно целый час…
Вот сколько времени потребовалось экипажу танка младшего лейтенанта Малютина, следующего головным в куцей колонне разведроты, чтобы пройти двести метров до перекрестка? Совсем немного, но кажется, что каждый из молодых танкистов (а ведь командир на деле не сильно старше подчиненных) успел воскресить перед внутренним взором образы своих родных, своего дома, девчонки, за которой ухаживали… И мысленно с ними проститься.
Но вот и горящие, чадящие броники, замершие на перекрестке. Черный дым действительно скрыл «бэтэшку» от глаз врага, а когда та рывком выскочила вперед, лейтенант отчаянно взревел:
— Короткая!!!
Так же отчаянно волнующийся мехвод остановил танк и сразу включил заднюю передачу едва слушающимися руками, готовый тотчас рвануть назад! Ничего более от себя зависящего он сейчас сделать не мог… Малютин же, не отнимая лица от перископического прицела, принялся лихорадочно искать врага.
Вот только дым от горящих бронеавтомобилей мешал найти цель и лейтенанту…
— В парке, между деревьями, пушки!
Первым противника, как ни странно, заметил Маневич и торопливо дал одну, вторую длинные очереди, рассеивающиеся на расстоянии. Впрочем, может, кого и зацепил…
На расстоянии всего в пару сотен метров разглядел небольшие приземистые серые пушечки и Малютин. Пушечки, внешне столь похожие на советские противотанковые сорокапятки! Но никоим образом не напоминающие лейтенанту шведские «бофорсы» с их причудливо изогнутыми щитами, что состоят на вооружении белополяков.
— Немцы…
Лейтенант на мгновение обмер, осознав, что принимает бой с «союзниками», а вместе с тем и очень далеко идущие последствия этого шага! Но мгновение смятения было очень кратким, фрицы ведь первыми открыли огонь по советским воинам… Так что, приникнув к панораме, лейтенант в считаные миллисекунды закончил доводку и нажал на спуск.
— Выстрел!
Легкий осколочный снаряд калибра сорок пять миллиметров рванул метрах в пяти правее немецкой противотанковой пушки Pak-36, но ведь разлет убойных осколков у него до пятнадцати метров… Так что досталось и батарейцам, и орудию — крупные осколки повредили откатник, ранили заряжающего и подносчика боеприпасов. А только и ждавший командирского выстрела мехвод тотчас газанул назад, пряча машину за разбитые броневики и густой чадный дым!
Раздраженно зашипел на Дроздова Малютин, из-за резкого маневра врезавшийся лицом в панораму:
— Аккуратнее! Не картошку же везешь!
— Да я от снаряда уходил, командир!
Михаил не кривил душой: немцы опоздали всего на секунду с ответным выстрелом — болванка ушла в проулок, врезавшись в дерево, растущее на тротуаре, во все стороны брызнула щепа… Но крепкий, толстый в обхвате вяз устоял, не переломился.
Другой же бронебойный снаряд крепко встряхнул горящий броневик, прошив тонкую бортовую броню насквозь, но советским танкистам повезло, так как болванка лишь тряхнула корму ударом сжатого воздуха…
В ту же секунду из раскрытого заряжающим казенника вылетела дымящаяся гильза — полуавтоматика танковой сорокапятки работает лишь с бронебойными снарядами.
Маневич заученно крикнул:
— Откат нормальный!
— Осколочный, Саша, осколочный!
— Есть осколочный!
Звонко лязгнул казенник, принимая очередной снаряд, и тут же командир легонько толкнул Дроздова в плечо:
— Миша, вперед!
— На смерть ведешь, командир…
Мгновенно состарившийся лет так на десять мехвод, белый от напряжения, все же легонько надавил на газ, покуда не услышал отрывистую команду:
— Короткая!
Еще спустя секунду грянул выстрел, причем на сей раз Малютин ударил точнее, вложив осколочно-фугасный снаряд прямо под вражеское орудие. Пушку подбросило в воздух, как и разорванные в лохмотья тела двух членов расчета… Но опытный командир немецкой батареи, угадав маневр советского танка, также приказал ударить осколочными. И, прежде чем Дроздов отогнал «бэтэшку», разорвавшийся у переднего катка фугас повредил ходовую, заодно сорвав левую гусеницу…
Неподвижный танк — мертвый танк. Эту расхожую истину познали все воевавшие в Испании танкисты, но молодой летеха в Испании не воевал. Зато по уставу он не имел права покинуть боевую машину с исправным орудием, да ведь и не собирался Малютин ее покидать! Казенник сорокапятки лязгнул очередным досланным с нарядом, а младший лейтенант принялся азартно наводить орудие на третью немецкую пушку… И ведь он даже успел нажать на спуск! Но одновременно с этим болванка вспорола кормовую броню «бэтэшки», отчего мгновенно полыхнул бензиновый двигатель.
Боевое отделение тотчас заполонил густой черный дым, а пришедший в себя младший лейтенант отрывисто закричал:
— Всем покинуть машину!
Малютин уже не успел увидеть, что близкий взрыв его осколочной гранаты оторвал левое колесо у немецкой пушки, разбив прицел и серьезно ранив вражеского наводчика… Нет, подхватив огнетушители вместе с Маневичем, он пытался спешно выбраться из танка, покуда последний не стал братской могилой храброму советскому экипажу.
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Видавший виды «паджерик» шел по трассе с хорошей крейсерской скоростью — не более 110 км/ч. Водитель, Александр Вадимович Белых, старался не нарушать, да и не видел смысла гнать быстрее: летом трасса сильно загружена из-за отпускников, спешащих на море. Честно сказать, его и так утомляла необходимость обгонять выдающие максимум 90 км/ч грузовые машины и уступать «летягам», прущим от 130 и выше.
— Вот недавно задумался: а рухнул бы СССР, если бы не потери Великой Отечественной, а? А даже если бы и рухнул, все равно ведь Россия была бы сейчас иной… Ну вот как Сталин проглядел внезапный удар?
Годовщина начала Великой Отечественной словно бы обязывала завести разговор на тему Второй мировой. Вот и брат Александра Валерий Вадимович поднял насущную тему, заставив водителя скривиться, словно от зубной боли. Сколько уже об этом было сказано, ну? Сколько интернет-аналитики, сколько написано книг о попаданцах? А все равно ведь ничего не изменишь в прошлом, ибо история не терпит сослагательного наклонения… Есть только здесь и сейчас — и возможность изменить это здесь и сейчас, чтобы построить лучшее будущее! Причем определенные возможности имеются у каждого конкретного человека. Только мало кто об этом задумывается…
Между тем брат продолжил:
— Двадцать семь миллионов, представляешь? Двадцать семь миллионов жизней унесла война — двенадцать миллионов военных и пятнадцать гражданских! А вот представь, смогли бы отразить немцев на границе, не было никакого внезапного нападения… Это какой же страна была бы сейчас?
Александр только невесело хмыкнул, выслушав брата, после чего сухо заметил:
— Что сетовать о потерях восьмидесятилетней давности, когда те же пятнадцать миллионов русских, а именно неродившихся детей, убиты в материнской утробе с две тысячи пятого по восемнадцатый год? И это статистика только по России. Не за девяностые, когда буквально жрать было нечего, нет. Две тысячи пятый — это уже куда более благополучное время… Представляешь, какой была бы сейчас страна, если бы все убитые с согласия родителей дети сейчас жили? Сколько среди них могло быть талантливых врачей, военных, художников, артистов? Да просто русских людей?
— Ты что опять начинаешь?!
Валера весь аж вскинулся, мгновенно вскипев от негодования. Ну конечно, оттоптали больную мозоль… У них с Анькой уже есть ребенок, но живут небогато: младший брат — простой работяга на элементном заводе, жена — кассир в «Пятерке». И квартира — старая бабушкина двушка в панельной хрущевке. В итоге, когда Анька забеременела, от ребенка решили банально избавиться. Ну как прокормить еще один лишний рот? Чего плодить нищету-то?
Для Сашки, однако, все виделось иначе. Сам отец двух детей, он начал действительно реально крутиться, как только его Настька забеременела. Перегоны машин с Дальнего Востока, потом работа в рекламном отделе завода по производству пищевых добавок. Какое-то время неплохо поднимал, научился общаться с людьми… Потом устроился на крупное овощное предприятие, а там старательного и ответственного работника заметили, понемногу двинули вперед… А параллельно, вне смен, нашел халтуру продавца в магазине цифровой техники. И ведь неплохо получается, понемногу разобрался в технике, да и опыт общения с людьми в продажах помог. Так что и здесь выходит прилично: директор и владелец магазина по совместительству накидывает успешному продавцу процентик…
Откуда только силы берутся? Да все оттуда же, из семьи. Как узнал, что жена беременна, так будто новую жизнь начал… Целеустремленный, собранный, вдумчивый, упрямо карабкающийся наверх! А не было бы Насти с девчонками, так разве что получилось бы? Нет, не было раньше стимула, не проявились столь важные и нужные качества у молодого еще парня, когда из всех жизненных целей было позажигать с очередной девчонкой… Тогда учеба в технаре шла как бы параллельно основной разгульной жизни. А ведь были после моменты, когда вышка очень пригодилась бы…
Но самое главное, он никак не мог понять Валерку: как так можно столь легко отказаться от своего родного ребенка? Ну пусть тот еще в животе матери, так что это вообще меняет? Он столь же реален, он такой же живой, он уже есть! А от внешнего мира дитя отделяют всего сантиметр-другой материнской плоти… Блин, да Сашка за своего ребенка зубами грызть будет, голыми руками рвать! Как дать добро на убийство малыша?
Собственно, он и Валерку-то взял с собой на рыбалку чисто для того, чтобы не спеша обсудить с ним вариант усыновления будущего племянника (ну или племянницы, тут как пойдет). Пусть хотя бы выносят и родят, да хоть немного покормят материнским молоком — первые два-три месяца… А там, если действительно захотят отказаться, так они с Настей и заберут. Родная же все-таки кровь! Хотя Александр всерьез надеялся, что от уже родившегося ребенка родители не откажутся и что Валерка оторвет-таки жопу от дивана, начнет реально крутиться…
Однако разговор этот стоило все же как-то подготовить, чтобы брательник не ерепенился, не шел в отказ с ходу, а все спокойно взвесил… Сейчас вот про аборты заговорил спонтанно, но, видя реакцию брата, Сашка поспешил перевести разговор в иное русло.
— Не так давно прочел книжку Романа Злотникова «Разговор с вождем». Она в соавторстве с Махровым написана, но стиль мэтра выдержан… Так вот, очень правильно там было написано по теме: даже будучи уверенным в нападении Германии на СССР, даже имей про запас неделю на подготовку, Сталин и его окружение не смогли бы изменить ситуацию в корне.
Александр на мгновение прервался, показав поворот и повернув на съезд, после чего продолжил:
— Посуди сам, на двадцать второе июня сорок первого у немцев за плечами уже две крупные военные кампании, в Польше и Франции, не говоря про ряд мелких операций вроде аншлюса Австрии и оккупации Дании с Норвегией, плюс разгром армий Югославии и Греции, критский десант, наконец… Немцы везде набирались боевого опыта, везде оттачивали тактику блицкрига. И наглосаксов на суше били везде — хоть в Норвегии, хоть в Греции, хоть во Франции! Это уже не говоря о том, что офицерский состав вермахта фюрер постарался максимально отстажировать в Испании в «добровольческом» легионе «Кондор». Там фрицы и познакомились с советскими И-16, научились в итоге побеждать их, причем скопировав ряд наших тактических военных приемов вроде штурмовки вражеских аэродромов внезапными ударами или уничтожения с воздуха механизированных колонн противника… Это ведь советские летчики во главе со Евгением Саввичем Птухиным впервые использовали в Испании подобные тактические приемы! Да и Смушкевич показал себя с самой лучшей стороны в небе над Мадридом, а затем и на Халхин-Голе… Жаль только, что не потянул Яков Владимирович командование ВВС РККА, ему бы под начало хотя бы воздушную армию. Все же в первую очередь он был военным летчиком и боевым командиром и только после — организатором и администратором. Да и палки ему в колеса вставляли…
Съехав на грунтовку и сбросив скорость, Саша продолжил:
— Но это непреложный факт: армия мирного времени всегда уступит армии, уже имеющей боевой опыт. Пока собственный не приобретет, если вообще успеет… Несмотря на мужество простых бойцов, несмотря на тактический талант отдельно взятых командиров, невоевавшая армия, как правило, всегда плохо организована. Да и взаимодействие родов войск в ней не отлажено…
Проводив взглядом выпрыгнувшего на дорогу зайца, Александр продолжил:
— К примеру, немцы вовсю бомбили наши самолеты прямо на аэродромах не только двадцать второго июня, но и в последующие дни, ибо ПВО аэродромов не была толком налажена… Или вот иной пример: что толку в том, что легендарные «тридцатьчетверки» и тяжелые танки «Клим Ворошилов» уже поступили в войска? У немцев в сорок первом аналогичных машин даже близко не было, но наши танкисты изучали современные «коробочки» в режиме повышенной секретности, ездили только по ночам… И, естественно, машины не освоили. А танковое сражение Дубно — Луцк — Броды? Сколько там боевых машин просто угробили на бессмысленных маршах? Сколько их бросили из-за мелких поломок или потому что кончилось топливо, а подвоза не было?
Замолчав на минутку, прокручивая в голове известные ему факты, старший брат продолжил:
— Взять хоть Катукова. Один из талантливейших танковых командиров Великой Отечественной и Второй мировой! Он с единственной танковой бригадой сумел дать равный бой орде Гудериана, реализовав все преимущества Т-34 и КВ в танковых засадах под Орлом и Мценском… Но в начале войны он ведь также потерял все танки своей дивизии, разменяв их на боевой опыт…
Немного помолчав, задумавшись о том, какой все же дорогой ценой на войне обходится столь нужный боевой опыт, Саша продолжил развивать мысль:
— В сущности, самым главным результатом внезапного нападения немцев был захват военных складов под Брестом и уничтожение советской авиации на приграничных аэродромах. Но все эти успехи в Прибалтике и в Белоруссии, а вот командование Юго-Западного военного округа многие предписания жуковской директивы выполнило. Ну, привело войска в боевую готовность и передислоцировало как минимум часть самолетов на полевые аэродромы… Да что говорить, если пятьдесят первая дивизия сумела не только отразить удары румын, но еще и Дунай форсировала, создав плацдарм на вражеской территории? Отличились также восемьдесят седьмая и сорок первая стрелковые дивизии, сумев в первый же день войны выбить врага за государственную границу…
Валера только брови удивленно вскинул, на что довольный достигнутым эффектом старший брат продолжил:
— Да и отступавшие от Бреста части, разбавленные пополнением, позже два месяца жестко рубились с немцами под Смоленском. Да хоть та же Четвертая армия Сандалова, «разбитая» на границе и крепко ударившая по немцам уже у Пропойска… Но что в итоге? А в итоге Гудериан все равно прорвал оборону на центральном участке и, резко завернув на юг, отрезал Юго-Западный фронт, замкнув его в гигантский котел…
Валера согласно кивнул, а Саша, невесело усмехнувшись, продолжил:
— Вот где действительно была большая ошибка Сталина — он вознес политические цели над военными. Считая потерю Киева губительным ударом по престижу РККА, он не стал слушать Жукова, упреждавшего об опасности разгрома крупнейшей группировки советских войск в огромном котле… Георгия Константиновича сняли с начальника генштаба, а целый фронт во главе с Кирпоносом в итоге потеряли! И ведь эта потеря куда существеннее потерь от «внезапного удара»…
Немного помолчав, Александр добавил:
— Это еще хорошо, что Сталин был достаточно гибок, чтобы в дальнейшем все же довериться опытным полководцам, что он способствовал выдвижению действительно талантливых военачальников: Рокоссовского, Белова, «шахматиста» Толбухина, «генерала Штурма» Чуйкова, того же Катукова… И наоборот, война в итоге задвинула неспособных Кулика, Ворошилова, Буденного и прочих героев Гражданской, по уровню развития военной мысли в двадцатых годах и оставшихся. Это на самом деле очень важно — в военное время способствовать продвижению умных, талантливых, способных и энергичных. Было бы иначе, войну бы наши ни за что не выиграли бы…
Валера только согласно кивнул головой, после чего в машине повисла какая-то неловкая пауза… Продлилась она, впрочем, недолго. Невольно усмехнувшись пришедшей вдруг мысли, Александр воскликнул:
— И ведь это еще хорошо, что фашисты ударили именно в последних числах июня! А не первого или пятнадцатого мая, как изначально немцами и планировалось… Очень уж «вовремя» случился военный переворот в Югославии — по свидетельству Судоплатова, кстати, не без активного участия советских спецслужб! Да и итальянцы, начав войну на Балканах без согласования с фюрером, жидко обделались в войне с греками, вынудив немцев оказывать им помощь.
Старший брат, сделав неопределенный энергичный жест рукой, эмоционально продолжил:
— А ведь будь у немцев два лишних погожих месяца на наступление по сухим дорогам, до Москвы они однозначно добрались бы быстрее. Не стесненные ни осенней распутицей, ни декабрьскими морозами — конечно, быстрее! И наоборот, насколько меньше времени осталось бы у Ставки на формирование резервов для контрудара, на переброску войск, в том числе и с Дальнего Востока? Не берусь судить, насколько было актуальным сентябрьское сообщение Рихарда Зорге, что японцы выбрали главным для себя театром военных действий Тихий океан… Но ведь даже так несколько дивизий — пусть всего пять, а не двадцать шесть — все одно ведь не успели бы перебросить под Москву! А там ведь танки с пушками поштучно распределялись Верховным, там каждый полк — да что там полк, батальон! — был учтен и посчитан… А уж в случае потери столицы!..
Александр немного задумался, после чего продолжил:
— С потерей столицы война, может быть, и не закончилась бы. Но! Но моральный слом в войсках был бы неизбежен — наши просто потеряли бы остатки веры в то, что могут немцев остановить и победить.
Валера как-то криво усмехнулся:
— Выходит, слава сербам?
— А еще Муссолини, втянувшему-таки фюрера в Грецию, ха-ха-хах!
Братья от души посмеялись над историческим курьезом, но затем Саша уже серьезнее заметил:
— А так, конечно, сербам действительно слава, без всяких шуток. Они организовали в Европе самое сильное партизанское движение — ну, после СССР, конечно. А еще их так же жестоко истребляли немцы и хорватские усташи… Последние вообще ставили перед собой целью физическое уничтожение сербского народа. Слышал про «серборезы» и «сербомолоты»? Потом почитай на досуге, я даже говорить об этом не хочу…
Валера зябко поежился, но после не удержался, задал главный волнующий его вопрос:
— А все-таки почему мы пропустили первый удар немцев в июне сорок первого? Неужели не заметили развертывания вражеской армии на границе?
— Хех… Представь себе ситуацию: к тебе на улице подходит крепкий такой, агрессивно ведущий себя тип, и ты не уверен в том, что вывезешь, а потому пытаешься добазариться… Стараясь при этом не провоцировать, не вести себя агрессивно, просто съехать на словах и избежать драки.
Младший брат согласно кивнул:
— Представил.
— Ну и вот. Иногда съехать получается… Но только не в случае, когда этот тип уже решил для себя, что нападет и будет бить, а базар использует лишь для того, чтобы подловить момент, когда ты отвлечешься, и одним ударом отправить тебя в нокаут.
Валера невесело усмехнулся:
— Кажется, начинаю понимать.
— Ну вот то же самое было и в июне сорок первого. Только немцы разворачивали войска, легендируя это тем, что собираются обороняться от советского удара в спину. Фюрер-то после Франции пытался разгромить англичан в воздухе над Ла-Маншем, чтобы после его авиация разогнала бы и британский флот, мешающий десанту на остров… Ну, как в тридцать шестом, когда итальянская и немецкая авиация отогнала республиканские корабли испанцев от Гибралтара, обеспечивая высадку «регулярес» Франко из Африки.
Валера невольно воскликнул:
— Блин, откуда ты хоть все это знаешь? Ты же вроде не так чтобы усердно учил историю в школе!
Саша довольно усмехнулся, наслаждаясь достигнутым эффектом, после чего ответил уже без всякого пафоса:
— Да в школе этому и не учили так углубленно. Просто сейчас книги по теме читаю в магазине, когда клиентов нет. Вот, в частности, «Эмигрант. Испанская война» Калинина… Написано, может, немного сыровато, одна из первых книг автора, но очень интересный материал, тем более что гражданскую войну в Испании в художественной литературе очень редко освещают…
Немного помолчав, старший брат продолжил, чуть сбросив скорость на грунтовке:
— Короче, немцы вовсю изображали, что готовятся к нападению Советов. Наращивали ПВО у железнодорожных узлов, строили на границе долговременные укрепления… А когда начали войну с греками, в войска поступили немецко-турецкие словари. Мол, фюрер на самом деле выбрал главной целью Турцию, а там и Сирию с заходом к британскому Суэцу с севера… Ну, коли английские летчики и прочий франко-польско-американский интернационал смог выиграть воздушную войну над Ла-Маншем!
Тут Саша зло цокнул языком:
— Еще бы, на «харрикейнах» и самых современных «спитфайрах», что в СССР по ленд-лизу пошли лишь с сорок третьего года, когда наши и так переломили ход войны в небе… А в боях с англичанами и «интернационалом» пилоты люфтваффе, кстати, серьезно набили руку и освоили в боевой обстановке самые современные из своих «мессершмиттов». Поздние модификации истребителей серии «Эмиль», включая пулеметно-пушечные, с бронированием кабины пилота, и, конечно, новенький «Фридрих»…
Глотнув минералки из бутылки, чтобы чуть смочить горло, Саша продолжил «лекцию»:
— В Германии простой народ даже не догадывался, что грядет война с СССР, хотя фюрер отдал приказ разработать план вторжения в СССР «Барбаросса», едва разбил Францию! Фактически за день до официальной сдачи французиков… А в войсках, повторюсь, главной была легенда о грядущем нападении большевиков. Собственно, сами нацисты обосновали вторжение именно превентивным ударом… Ну а до двадцать второго июня немецкие самолеты-разведчики регулярно висели в воздухе над расположением советских частей.
Старший брат невольно прервался, засмотревшись на парящего в небе хищника из соколиных, после чего добавил:
— Сталин-то надеялся, что немцы пытаются выяснить, готовится РККА к нападению или нет, потому действовал жесткий приказ не сбивать разведчики, не занимать предполья, не покидать расположения частей. Не проводить мобилизацию… Хотя скрытно ее все же начали — этакую частичную, под видом военных сборов. И учения проводили перед самым двадцать вторым июня, все же выведя часть приграничных соединений из мест постоянной дислокации… Но не все.
Грустно вздохнув, Александр наконец-то закончил:
— Но двадцать второго июня, конечно, фрицы наших жестко «нежданули», ударив по расположению танковых, артиллерийских и обычных пехотных частей, складам ГСМ не только авиацией, но и ствольной артиллерией! И уже непосредственно с воздуха по аэродромам подскока. Да и по прочим советским аэродромам, даже в глубоком тылу… Как в песне Бориса Ковынева, помнишь? «Киев бомбили, нам объявили, что началась война»…
— Ну, я уже понял. Немецкий гопник сумел наших «неждануть», но не нокаутировал. Пусть тяжелый нокдаун, но не нокаут… А интересно все же… Выходит, попаданец мало что смог бы изменить?
Александр согласно кивнул:
— Попаданец в сорок первый — да. Но знаешь, что я думаю… Ведь когда немцы напали на Польшу, их армия вторжения была вдвое меньше, чем при атаке на СССР. Вдвое меньше практически по всем позициям, включая численность войск, количество самолетов и танков… И что куда важнее, вермахт был слабее качественно! Пусть часть офицерского корпуса прошла «стажировку» в Испании, но рядовые-то зольдаты еще без боевого опыта…
У Саши от неподдельного возбуждения аж глаза загорелись, он даже за дорогой следить перестал, обернувшись к брату:
— Более того, в Польше вовсю воевали танкетки-«единички», представляешь? А существенную часть парка боевых машин составляли чешские трофеи со слабым бронированием. Более-менее современные «тройки» и «четверки» были представлены в количестве всего трехсот штук! Причем «тройки» ранних серий, с пушкой-огрызком калибра тридцать семь миллиметров и броней всего три сантиметра! Да и в авиации самые современные истребители — это «мессершмитты» первых модификаций серии «Эмиль». Ну то есть еще не бронированные и вооруженные лишь пулеметами винтовочного калибра.
Выехав к плотине искомого пруда, Саша сбросил скорость до минимума.
— Так что если бы наши столкнулись с немцами именно в тридцать девятом, когда зашли в Восточную Польшу, то шансы наверняка были бы выше…
Однако закончить свою мысль водитель не успел. Заехав на плотину, ограничивающую пруд, он не учел ни вес надежного «паджерика», ни тот факт, что плотину крепко подмыло. О последнем он, собственно, и не знал, ибо сам уже лет пять не выезжал сюда на рыбалку, причем ни разу на тяжелом внедорожнике.
Но плотина неожиданно осыпалась под передними колесами, и, прежде чем водитель сумел среагировать, машина резко нырнула в пруд! На удивление глубокий пруд в самой глубокой его точке… Но самое страшное даже не то, что тяжелый «паджерик» стал стремительно погружаться в воду. Увы, в момент падения лобовое стекло авто пробил толстый длинный сук некогда растущего у плотины дерева… Этот сук пробил грудь Александра, задев легкое, и, когда Валера схватился за ремень безопасности старшего брата, надеясь освободить его, Сашка вцепился в его руку, из последних сил прохрипев:
— Не надо… Я все. Уходи, а то вместе… Только дитя оставьте… И о моих позаботься… Обещай!

Глава 2

— Товарищ комбриг! Товарищ комбриг, Чуфаров докладывает: разведрота обстреляна пулеметно-пушечным огнем немцев, в засаде потеряны два бронеавтомобиля. Также подбит танк младшего лейтенанта Малютина, ответным огнем уничтожены три немецких орудия. Наши потери — трое убитых и четверо раненых. Немцы также понесли потери…
Закончив доклад, крепкий мужик лет пятидесяти в гимнастерке защитного цвета, с тремя шпалами в петлицах и желтенькой эмблемой в виде танка БТ-5, на мгновение замялся. Лицом командир, кстати, прямо вот похож на актера Александра Коршунова, сыгравшего майора Гаврилова в культовой «Брестской крепости»…
Впрочем, мгновение смятения было кратким. Собравшись с мыслями, полковник (три шпалы!) обратился ко мне чуть менее официально и при этом очень проникновенно:
— Что делать-то будем, Петр Семенович?
Точно ко мне? Однако, обернувшись назад, я никого за спиной не увидел, только редкие, хорошо просматривающиеся посадки… Зато рассмотрел собственную форму — точно такую же гимнастерку защитного цвета и синие командирские бриджи. Любопытный факт: на рукаве имеется шеврон в виде одной золотой «галки». Ну точно комбриг… И это точно не я.
В одно мгновение голова взорвалась воспоминаниями последних минут жизни: разговор с братом, обсуждение «внезапного» нападения Германии на СССР в июне 1941-го, затем авария… Острая, жгучая боль в груди и быстро заполняемая водой кабина «паджерика». А еще растерянное лицо Валерки, когда я просил пообещать мне, что сохранит ребенка… Не помню, правда, что он ответил. Но это и не столь важно, куда важнее было просто осознать тот страшный факт, что я умер!
Умер, твою налево!!! А как же Настька с девчонками? Додумать я не успел — слово взял другой командир, плотный такой мужик с умными серыми глазами и глубокими складками, пролегшими от носа к губам. В петлицах также три шпалы, но на рукаве выше обшлага нашита красная звезда с серпом и молотом, единая для всех политработников. Если не ошибаюсь, слово взял полковой комиссар, замерший справа от меня.
— Нужно срочно выходить на связь с немецким командованием. Очевидно, это ошибка. Возможно, даже польская провокация…
— Какая, к хренам собачьим, провокация?!
Точно не я. Голос совсем другой — резкий, громкий, можно сказать, поставленный командирский рев! Но что это? Рай, ад? Да не особо похоже… Чистилище? Хотя у православных никакого чистилища нет, а я ведь православный… Впрочем, особо размышлять над ситуацией я не стал, ибо слова про немцев и провокацию в контексте недавнего разговора о 22 июня 1941 года сработали мощнейшим триггером.
— Какая, я спрашиваю, провокация?! Немцами обстреляны советские военнослужащие! Вы слышали, товарищ полковой комиссар?! Это война, и враг нанес первый удар! И разведчики правильно сделали, что открыли ответный огонь!
Полковой комиссар осекся при моем крике и весь аж поменялся в лице, налившись красным от негодования. А вот второй командир, полковник, судя по наметившейся на его лице довольной улыбке, мою реакцию одобряет.
Но тут же в глазах его зажглись обеспокоенные огоньки.
— Со стороны немцев действует передовой отряд Первой горнострелковой дивизии, механизированная группа численностью до двух батальонов. Наших силенок против них вроде и должно хватить, но как только немцы получат подкрепление, ситуация наверняка осложнится. Запросить ли поддержку у Шарабурко, подтянуть танки Ермолаева? И что тогда с поляками? Продолжаем переговоры?
Шарабурко… Что-то отдаленно знакомое, но, хоть убей, не могу сразу вспомнить, когда про него слышал… И при чем тут поляки? Разве что речь идет о польских партизанах? Правда, в 1941-м не было — точнее, пока нет! — ни боевых бригад гвардии Людовой, ни Армии Крайовой. Но какие-то отдельные партизанские отряды из числа не сложивших оружие солдат и офицеров Войска Польского все еще могут действовать в непосредственной близости к границе… Ну, вроде танкового аса Романа Орлика, подбившего в 39-м тринадцать германских «панцеров».
— Да, переговоры однозначно вести, пусть помогают, враг-то у нас один! А вообще нужно их переподчинить, чтобы действовать под единым командованием. Моим командованием…
— Так точно… Тогда передаю приказ комбату-один о выдвижении к городу?
Словно в подтверждение слов озадаченного моим ответом полковника — не иначе это кто-то из замов или сам начштаба — где-то в стороне справа грохнули орудия, чьи выстрелы так похожи на раскаты грома… А потом еще и еще. Повернув голову от офицеров (хотя стоп, какие еще в 1941-м офицеры-то, только командиры доблестной РККА), я проследил взглядом по хорошей шоссейной дороге в сторону гремящих выстрелов и разглядел впереди симпатичный такой город с высокими пятиэтажными домами и шпилями столь далеких отсюда церквей. Довольно крупный на вид город! Общее впечатление портят лишь поднимающиеся над ним дымы…
Стоит ли выдвигаться в его сторону? В 1941-м наши практически не сражались за города, предпочитая оставлять их, дабы не допустить окружения армейских частей. С другой стороны, могу биться об заклад, что на марше по этому самому добротному шоссе нас в три счета раздолбает вражеская авиация…
Я наконец-то проследил взглядом в обратную сторону, рассмотрев в непосредственной близи от нас легкий пулеметный броневик БА-20, а следом за ним и съехавшие с дороги танки-«бэтэшки», подкатившие к самым деревьям. Ну так себе маскировка, конечно… Следы гусениц прекрасно отпечатались на земле, да и посадки, повторюсь, довольно редкие.
Сколько всего у меня танков, пока непонятно, так как близкий поворот дороги скрыл бригадную колонну. Но вообще, если я реально стал попаданцем после физической смерти в своем времени, мне очень повезло, я ведь не просто рядовой боец и очнулся не под вражеской бомбежкой!
А еще мне известен секрет успеха Катукова с танковыми засадами… Хотя на самом деле никакого секрета в нем нет, последний прием наши реализовали еще в 1937-м, отражая итальянское наступление под Гвадалахарой. Да и танкисты 22-й танковой дивизии под Брестом здорово шуганули Гудериана, находившегося в штабной машине в момент удара советских Т-26 из засады… Впрочем, учитывая, что «быстроногий хайнц» тогда уцелел, засада в целом была малорезультативной.
Ну и, наконец, главное: танковые засады хороши, когда враг наступает танковыми частями. Нет, конечно, и против механизированных колон мотострелков они весьма эффективны, но тут против нас действует какая-то горнострелковая часть, пусть ее наступление и возглавляет механизированная группа. Но самое главное, нет у меня опыта в организации подобных засад, только голая теория… Зато чуйка вовсю кричит, что, рискни я разместить бригаду в засаде на данном участке дороги, в этих вот жиденьких посадках, ее уничтожат с воздуха. Тем более что-то не вижу я на танках турелей с зенитными пулеметами… С другой стороны, мне также известна тактика боев в городской застройке, выработанная «генералом Штурмом» Чуйковым. Включая и минимизацию потерь от ударов с воздуха…
— Да, выдвигаемся к городу. И, товарищ полковник, сообщите мне численность находящихся в строю танков на данный момент времени.
Начальник штаба с лицом киношного Гаврилова (ставлю именно на начштаба!) вытянулся, словно на плацу, после чего браво отрапортовал:
— Из тридцати пяти танков, выдвинувшихся передовой группой ко Львову, два потеряно, итого в строю тридцать три. Из шести бронеавтомобилей БА-10 один потерян, еще два отправлены в восточном направлении установить связь с подходящими частями РККА. Связи с ними нет… Итого в настоящий момент в строю три машины. А также два бронеавтомобиля БА-20, свой я отдал старшему лейтенанту Чуфарову. — Тут начштаба чуть почернел с лица: — Как и говорил, зря.
Ага, тут полкан меня словно упрекнул; не иначе это было решение комбрига — выделить штабную машину разведчикам… Но ведь прямое назначение легких броневиков — вести разведку и обеспечивать связь!
А начштаба между тем продолжил:
— Кроме того, нас поддерживают шестьсот кавалеристов комбрига Шарабурко в составе двух эскадронов.
М-да… Чей-то как-то совсем негусто. Нет, я понимаю, что тридцать с лишним машин для танковой бригады в 1941-м еще не так уж и плохо. Мой родной Елец, например, в декабре 1941-го пыталась отбить 150-я танковая бригада в количестве аж двенадцати исправных танков! Хотя у них все же было три сильных «тридцатьчетверки»… Да и Катуков вступил в бой с танкистами Гудериана под Мценском, имея в составе собственной бригады чуть менее пятидесяти боевых машин. Но на то он и Катуков, знаменитый танковый гений! Воевал из продуманных засад, а в составе бригады хватало и «тридцатьчетверок», и КВ… «Бэтэшку» же бьет хоть в борт, хоть в лоб любое противотанковое орудие фрицев. Нарвались на засаду — и привет… А мелких, приземистых 37-миллиметровых пушек, что так легко маскировать и в посадках, и в городской застройке, у гансов на дивизию порядка семидесяти с лишним штук. Привет отечественной сорокапятке, с немецких орудий и скопированной, с учетом модернизации, конечно…
Это не говоря уже про штук восемьдесят бронебойных ружей, вполне способных прошить противопульную броню БТ-7 в борт или корму… И про как минимум двадцатикратное численное превосходство пехотной дивизии гансов. Ну что там было пройти от границы до Львова, где потерять людей?
Понятно, что именно сейчас у врага нет численного и качественного превосходства, но к немцам подкрепление наверняка подойдет, а вот о том, придет ли уже мне подкрепление в виде дополнительных танков и кавалеристов, рассуждать не приходится. Не придет, учитывая господство немцев в воздухе… Это вообще какое-то чудо, что мои «бэтэшки» добрались до Львова! Нет, решено: отступаем в поисках удобного места для засады, а там…
— Но если действительно удастся переподчинить поляков, мы сможем перейти в наступление до подхода наших подкреплений.
Я прослушал часть доклада начштаба (нужно обязательно узнать, на какой все же должности служит этот командир!), но последние слова его вызвали некий диссонанс.
— В наступление? Товарищ полковник, а напомните, какими силами располагают… наши возможные союзники?
Полковник как-то странно на меня взглянул под глухое ворчание комиссара, но все же уточнил:
— По данным разведки, в настоящий момент польский гарнизон Львова насчитывает одиннадцать батальонов пехоты, кавалерийский дивизион и пять артиллерийских батарей.
В первое мгновение я просто не поверил своим ушам. Одиннадцать батальонов пехоты? Пять артиллерийских батарей? Это же полнокровная пехотная дивизия, если брать состав из трех полков трехбатальонного состава… Точнее, даже больше! Но таких сил у польских партизан отродясь не было, по крайней мере, сосредоточенных в одной точке. Все боевые бригады и партизанские отряды Армии Крайовой до восстания в Варшаве составляли всего один процент от общей численности армии. Да и те были созданы исключительно для того, чтобы как-то обозначить боевую активность и не растерять сторонников, реально желающих бороться с немцами. Популистический шаг в пику просоветской Армии Людовой…
Да и что взять со пшеков из Крайовой, если те сделали ставку на выживание? И ведь так и выжидали, пока Красная армия не переломит хребет вермахту, начав наступление уже непосредственно в Польше… После чего пшеки жидко обгадились в ходе плохо продуманного и так же плохо подготовленного Варшавского восстания.
Хотя задумка была хитра: дождаться, когда советские войска подойдут вплотную к столице, кратно ослабив вермахт и столичный гарнизон, после чего самостоятельно освободить Варшаву (особенно если немцы начнут вывод войск!) и пригласить в нее польское правительство в изгнании. То самое, что позорно бросило свою страну и свой народ в 1939-м… После чего объявить о независимости и фактическом возрождении Польской республики, в целом враждебной по отношению к СССР. Наверняка еще и в государственных границах на 1 сентября 1939 года.
Ладно, с Армией Крайовой все понятно. Но и все партизаны Армии Людовой насчитывали как раз порядка десяти тысяч человек. Но и их никогда не сводили вместе в одной точке! И уж тем более в советском Львове… Не говоря уже о том, что и АК, и АЛ обрадовались в 1942-м, а подавляющая часть партизанских отрядов из военных, не сложивших оружия и не принявших капитуляцию, были разбиты к 1940-му. И если до того я мог допустить, что на связь с советским командованием вышел какой-то недобиток в сотню штыков максимум, то теперь я уже крепко сомневаюсь, что попал в 22 июня 1941 года.
Последняя мысль вызвала у меня нервную дрожь: наконец-то вспомнил, на чем именно закончился наш с братом разговор о Великой Отечественной и в целом о возможности переписать ее историю! Боясь ошибиться, я решил уточнить ситуацию наводящим вопросом (прямо спросить про текущую дату было бы совсем уже странно):
— Польский гарнизон представлен регулярной армией или ополчением?
Немного даже растерявшийся начштаба неуверенно пожал плечами, но, опережая его ответ, заговорил комиссар:
— В отличие от Варшавы, во Львове нет рабочих бригад обороны, организованных местными коммунистами. Там лишь полки пограничного корпуса, маршевые батальоны, саперы, зенитчики, пограничная стража… Сборная солянка под началом офицеров, служивших при Пилсудском еще австрийцам. С кем договариваться будете, товарищ комбриг?
Последнее замечание прозвучало крайне ядовито, с повышением голоса. Но я уже услышал все, что хотел, и, убедившись в своей догадке, внутренне возликовал. Серьезно, осознание того, что после физической смерти меня забросило аж в сентябрь 1939 года (да еще в цельного комбрига!), что я получил шанс действительно изменить историю Великой Отечественной… Да меня просто эйфорией накрыло — эйфорией, притупившей боль от потери близких, с которыми я уже никогда не встречусь…
Последняя мысль больно царапнула сердце, но выбора у меня нет никакого, верно? Рефлексию — на потом, когда останусь один, когда будет время все осмыслить. А пока — действовать, действовать, нужно выиграть время!
Чуть успокоившись, я твердо приказал тоном, не терпящим никаких возражений:
— Срочно собрать командиров машин и пеших эскадронов! Связаться с Шарабурко, запросить подкрепление! И мне позарез нужен канал связи с командованием польского гарнизона…
— Есть связь!
Начальник штаба бодро порысил к броневику, что, как кажется, оборудован мобильной радиостанцией. Но меня придержал за рукав комиссар, внимательно посмотрев в глаза. Он начал говорить не сразу — видно, что тщательно подбирает слова, но при этом не желает идти на прямой конфликт.
— Семеныч, ты у Голикова, конечно, в фаворе, орденоносец… Но сам хоть понимаешь, какую кашу завариваешь? Ведь был же комиссаром в Испании, и не мне доводить тебе политику партии, сам все прекрасно знаешь… Есть приказ с немцами в бой не вступать, на провокации не поддаваться! Ты же понимаешь, что это трибунал? И если что, тебя даже командарм прикрыть не сможет!
Комиссар упрямо сверлит меня взглядом, не убирая руку с локтя, словно ищет в моих глазах следы безумия, помутнения рассудка…
Аккуратно освободив локоть, я постарался ответить как можно более спокойно:
— Уничтожение трех советских боевых машин — это не провокация, а открытая агрессия врага, с которым в Испании мы и воевали. Послушай… Мы можем сколько угодно избегать драки с фашистами и не отвечать на удары врага, но это его лишь раззадорит. А руководство, что отдает приказы… уж извини, оно-то по земельке не ходит, нам же с земли видно получше будет. И пока наверху, — для наглядности я задрал указательный палец в небо, — решатся на драку, у меня всю бригаду раздолбают! И вот тогда… Вот тогда уже никто не вспомнит, что был отдан негласный приказ не поддаваться на провокации и не открывать по фрицам огонь. Тогда с нас тобой — к слову, с обоих! — спросят за поражение в первом же бою с немцами, спросят о наших действиях согласно уставу! А по уставу мы должны ответить врагу на агрессию…
Комиссар заметно стушевался, не зная, что мне ответить. Ведь нутром же чует, что я прав! А я знаю, что прав, разве что знание это касается июня 1941 года. Тогда ведь сотни, тысячи советских командиров начали действовать на свой страх и риск, открыв по немцам огонь, несмотря на все негласные распоряжения не поддаваться на провокации… В Москве-то очухались сильно позже, когда война уже вовсю шла на границе несколько часов кряду.
И все же политработник попробовал и далее гнуть свою линию:
— Не дури, Семенович, договоримся мы с фрицами! Выйдем на связь, все обсудим…
Ну этого еще не хватало! Так ведь действительно можем договориться о прекращении огня, как оно и было в реальной истории. Проблема только в том, что через два года враг нападет на СССР, будучи примерно в два раза сильнее по всем позициям… И война нам, как ни крути, куда более выгодна именно сейчас!
— Я отдал боевой приказ, и вся ответственность на мне. Ты же, если хочешь, пиши рапорт, прикрой себе задницу!
— Ты за кого меня держишь?!
Кажись, комиссар — мужик все же неплохой, и, судя по всему, с комбригом он был действительно дружен… А ведь в противном случае мог бы и оспорить мой приказ — в 39-м строевые командиры обязаны согласовывать свои действия с политсоставом, если мне память не изменяет… Впрочем, судя по интонациям, когда мой товарищ говорил о протекции командарма Голикова и про Испанию, к комбригу (то есть ко мне!) он относится с большим пиететом и уважением. И возможно, не решился бы оспорить мое решение при любом раскладе.
Но в любом случае мне удалось посеять в его душе ростки сомнений, что стремительно взошли и дали свои плоды. В конце концов, одно дело попасть под раздачу за то, что сделал все необходимое на свой страх и риск! Насколько мне известно, товарищ Сталин мог простить подобную удаль и оправдать спорные решения командиров… И совсем другое — получить по шапке за то, что не выполнил требования устава, испугавшись уже потерявших актуальность указаний. Причем в июне 1941 года за подобную нерешительность жестко расправились со многими высшими командирами Западного военного округа/фронта. Павлов, Оборин, Коробков… Список фамилий на самом деле весьма значительный, но иных я просто не помню.
Между тем после недолгой заминки (и явно тяжелых раздумий) политработник протянул мне руку:
— Ладно, Семеныч, я тебе верю. А если что… Значит, вместе и ответим.
Теперь понятно, почему комбриг был дружен с комиссаром… Но, крепко пожав протянутую мне руку, я все же решил не рисковать.
— Спасибо тебе, друг. И поверь, я знаю, что так будет лучше… Но у меня к тебе огромная просьба. Подкрепление нужно уже вчера, сам понимаешь. И от того, насколько быстро оно подойдет, зависит исход первого, самого принципиального боя с немцами! Потому я прошу: возьми штабной броневик, я тебе еще два пушечных выделю в сопровождение. Доберись до Шарабурко, ускорь подход наших!
Комиссар даже как-то облегченно улыбнулся:
— Все сделаю как надо! И подкрепление обязательно будет… А в сопровождение мне и одного БА-10 достаточно.
Мне осталось только с чувством хлопнуть товарища по плечу (эх, знать бы еще его имя!):
— Спасибо тебе, друг! Крепко выручишь, очень крепко!

Глава 3

— Товарищи командиры! Немецкие фашисты подло ударили по нашим танкистам из засады! Разведрота понесла потери, ответным огнем уничтожена вражеская батарея! С этого момента все, о чем вы говорили польским крестьянам и солдатам, а именно, что мы идем на выручку и поможем в борьбе с немцами… — На мгновение я прервался, размышляя, как правильно закончить мысль, после чего без затей отрубил: — Теперь это все не просто слова. Враг сделал ход — и мы ответим!
— Ура!
Кто-то из взводных и ротных командиров поддержал меня неестественно бодрым кличем, но большинство военных смотрит на меня напряженно, даже немного растерянно. Их наверняка вусмерть заинструктировали насчет того, что в сторону немецких товарищей даже целиться нельзя, не говоря уже о том, чтобы стрелять… И тут такое.
Решив не терять время, я принялся коротко, по-деловому, инструктировать командиров:
— Значит, так, мы заходим в восточный городской сектор Львова. В настоящий момент его занимает единственный польский батальон. В боевой контакт с поляками не вступать, с их командованием я выйду на связь в ближайшие минуты. Уверен, что сумею добиться боевого взаимодействия.
А вот теперь командиры смотрят на меня уже чуть иначе — как только я перешел от лозунгов к делу, люди собрались, сосредоточенно вслушиваясь в мои слова.
— В настоящий момент в боевое соприкосновение с немцами вступила наша разведка. Идем им на выручку, приближаясь к центру города. На каждый танк у нас получается примерно по двадцать кавалеристов, но из числа эскадронов я прошу сформировать группы самых опытных, умелых стрелков по два человека от отделения.
Вот не знаю я, есть ли в составе кавалерийских подразделений отделения и как в эскадроне именуется взвод (может, полуэскадрон?), но даже если и ошибся с терминологией, меня все равно поняли.
— Группы опытных стрелков вместе с расчетами ручных пулеметов занимают высотные здания у линии боевого соприкосновения, например, колокольни церквей. Задача стрелков — вести точный огонь по врагу, выбивая прежде всего унтеров и офицеров. Последние, как правило, вооружены пистолетами-пулеметами… И конечно, помогать продвижению пехоты и танков пулеметным огнем.
Это, кстати, опыт вовсе не Чуйкова. Так воевали сами немцы в моем родном Ельце…
— Танки следуют под прикрытием спешенных кавалеристов — как минимум отделение на один танк. В условиях городского боя, где противотанковые гранаты, связки ручных гранат или бутылки с зажигательной смесью можно бросать прямо вниз, из окон многоэтажных домов, пехотное сопровождение боевой машины — это ее щит. В то время как орудие танка и его спаренный пулемет — это уже меч единой боевой группы!
Вновь перехожу на какие-то патетичные сравнения, поэтому, осадив сам себя, завершаю коротко и сухо:
— Прежде всего занимайте угловые дома на перекрестках, а вдоль улиц идем, держась правой стороны. Гранаты раздать бойцам, танкисты поделятся своим запасом «эргэдэшек» с кавалерией — так, чтобы было по три, по четыре штуки на брата! Если необходимо, проведите с бойцами инструктаж, напомните, как пользоваться гранатами…
В бою вперед не бежать: при появлении противника пехота залегает, ведет прицельный огонь, танкисты подавляют вражеские огневые точки пулеметно-пушечным огнем. Помимо противотанковой артиллерии нашей технике опасны также бронебои немцев с противотанковыми ружьями и гранатными связками, их необходимо выбивать в первую очередь… Если что, немецкое или польское трофейное противотанковое ружье есть огромная по длине винтовка на сошках, не перепутаете.
Танкисты! Вперед пехоты не лезть! Ваш основной враг — это немецкая противотанковая артиллерия и вражеская бронетехника! При столкновении с фашистами открывайте огонь первыми, не раздумывая, с коротких остановок. Маневрируйте, уходите от ответного огня в закутки между домами или на соседние улицы. Также используйте дымовые шашки, чтобы сбить прицел врагу или создать видимость подбитой машины… Пока что заряжайте осколочными на фугас — те нормально сработают и против пушек, и против легкой бронетехники.
Вроде все сказал? А, стоп!
— И самое важное! Если начнется налет вражеской авиации, старайтесь или спрятать боевые машины в парковой зоне, в узких закоулках среди домов, или максимально сближайтесь с врагом, чтобы немецкие летчики не имели возможности безнаказанно вас уничтожить…
В городском бою каждый танк, каждая боевая группа действует зачастую самостоятельно, больше взвода в одном месте не развернуть, а потому каждый боец сам себе генерал. От вас требуются инициатива и решительность, а задача стоит простая — уничтожать врага там, где вы его видите. Активнее используйте гранаты, не сбивайтесь в кучи, старайтесь целиться при стрельбе, а при взаимодействии с врагом перемещайтесь короткими перебежками в три секунды. Про себя говоришь: «Триста один, триста два, триста три, падай!» — и упал. На тридцать метров сблизился — кидай гранату…
И последнее. Если танк подбит, воевать до последнего снаряда, покуда пушка исправна, я запрещаю. Снимаем курсовой пулемет и покидаем машину — мне люди важнее техники. Это приказ! По инструктажу все. Вопросы?
Вопросы если и были, то обескураженные последней новостью командиры рот и взводов задавать их не решились. Скорее всего, боевого опыта нет ни у одного из танкистов, потому никто вперед и не лезет… Да и где его им было получить? Сражающиеся на Халхин-Голе покуда там и остались — группировка Жукова пока находится на Дальнем Востоке в полном составе, зимней войны с финнами еще не случилось… А Испанию прошел весьма ограниченный контингент советских танкистов, причем воевавшие с немцами и итальянцами командиры или на повышение пошли, или под армейские чистки тридцатых годов попали… Но я и так вроде все подробно рассказал, по крайней мере из того, что знаю лично о Великой Отечественной. Даст Бог, этого опыта бойцам в первом столкновении хватит… А если и нет, даже если весь личный состав механизированной группы погибнет целиком… В конце концов, это не самая высокая плата за шанс начать войну на лучших для Советского Союза условиях.
— Вопросов нет. По машинам! Кавалеристы, выделить стрелково-пулеметные группы и распределить личный состав по танкам, получить гранаты!
Командиры засуетились, спеша выполнить приказ комбрига. Сам я двинулся к штабной бэашке, проводив взглядом уходящие на восток машины комиссара, однако меня тормознул вылезший навстречу начштаба.
— Петр Семенович, разведка на связи. Чуфаров сообщает, что к ним вышел немецкий парламентер с белым флагом, предлагает переговоры.
Сердце ударило с перебоем. Несмотря на глубокий личный интерес к событиям Великой Отечественной и Второй мировой, а также Интербеллуму, все узнать невозможно. А из того, что прочел, многое забывается… Насколько я помню, после столкновения во Львове советское и немецкое командования сумели договориться и замять конфликт, закрыв глаза на потери с обеих сторон. Очевидно, что к этому сознательно стремились и старшие офицеры, и политики, так что теперь, дав немцам шанс разрулить, я загоню себя в ловушку. Ну уж нет…
— Свяжись с Чуфаровым, пусть передаст парламентеру: никаких переговоров не будет. За сколько мы доберемся до Львова?
Полкан пожал плечами:
— Да минут сорок, не больше.
— Следовательно, еще минут сорок потребуется, чтобы отогнать лошадей и добраться до центра города… Значит, так, немецкое командование должно в течение полутора часов вывести свои войска из города, предать трибуналу военных преступников, обстрелявших наши машины, включая старших офицеров подразделения, отдавших приказ открыть огонь. А от лица командира дивизии я ожидаю публичных извинений перед родственниками наших павших бойцов, в том числе и бойцов-евреев.
Начштаба как-то растерянно посмотрел на меня, нахмурился:
— Так ведь, кажется, среди павших танкистов евреев не было…
— Были. Я точно знаю.
Полкан, все поняв, обратился ко мне уже иным тоном — проникновенно так, по-свойски:
— Петр, послушай, а не порем ли мы с тобой горячку? Я, когда получил сообщение о засаде, сам был готов в бой идти, встав у прицела! Но разве ты не допускаешь, что немцы спутали наши машины с польскими? Просто ошибка, вроде дружественного огня? И потом, наверх я уже доложил, командование выйдет на связь с немцами, все решится на высшем уровне! Ты же сейчас ставишь перед фрицами заведомо невыполнимый ультиматум, провоцируешь на драку.
Я недовольно дернул головой, словно закусывая невидимые удила:
— Фрицы переговорами только время тянут, пока основные силы дивизии подтягивают. А подтянув их, ляхов выбьют и закрепятся во Львове так, что кровью умоемся, возвращая город! Сам понимаешь, их легкие «колотушки» уделают в лоб наши «бэтэшки» за пятьсот метров на открытом пространстве… Пусть калибр и маловат, всего тридцать семь миллиметров, зато их на дивизию порядка семидесяти с лишним штук. Поболе будет, чем у нас, на треть поболе! А тяжелая артиллерия? У них же дивизионные орудия представлены гаубицами, пятнадцать сантиметров ствол! Немцы такой вал огня на бригаду и кавалеристов Шарабурко обрушат на подступах, что мы даже до окраин не доберемся… Зато с меня позже обязательно спросят, почему приказ не выполнил, почему город не занял и фрицев во Львов впустил.
Полкан не нашелся, что ответить на мой эмоциональный отклик, так что я уже спокойнее, по-деловому продолжил:
— Значит, так, я командир группы, мне как командиру и принимать решения. За них, если что, и отвечу… Так что идем в город, принимаем бой — и будь что будет! Журнал боевых действий только мне передай и занимай оставшийся пушечный броневик, «десятый» понадежнее будет.
Поскучневший начштаба, вопреки моим опасениям, не стал спорить, только дисциплинированно козырнул, коротко бросив:
— Есть. — Но после неожиданно добавил: — Зря ты так, Семеныч. Я ответственности не боюсь, ежели что, в сторону не отойду.
Я максимально тепло улыбнулся товарищу, одновременно с тем возликовав в душе: ведь получилось, получилось же!
— Знаю, друг. Знаю.

Выслушав ответ офицера-парламентера, полковник Фердинард Шернер болезненно дернул щекой и чуть оттянул ворот кителя: ему вдруг стало трудно дышать. Впрочем, прикосновение к заслуженной боевой награде, выданной еще молодому лейтенанту в годы Великой войны, чуть успокоило полковника. В каких только заварухах ему не довелось побывать младшим офицером, сколько раз пришлось рисковать жизнью… А битва при Капоретто? Тогда его, простого ротного командира, наградили высшим прусским орденом, «Голубым Максом»!
Кстати, тогда же, именно за Капоретто, получил «Голубого Макса» и Эрвин Роммель, будущий генерал и любимец фюрера. Последний, командуя все теми же горными егерями, захватил важный опорный пункт итальянцев и заставил отступить целую дивизию противника! Вот где успех, вот достойный восхваления подвиг…
Три ранения Шернера, награды и бесценный боевой опыт — они обеспечили обер-лейтенанту место в армии Веймарской республики. Они же позволили избежать опалы за то, что, выполняя свой долг, Фердинанд участвовал в подавлении «Пивного путча» будущего фюрера!
И вот новая война — польская кампания против заметно более слабого врага. Немецкие летчики, едва ли не в полном составе «отстажировавшиеся» в Испании, без особого труда завоевали господство в воздухе, ровняя с землей укрепления славян на пути танковых дивизий и ударных кампфгрупп!
Конечно, последние несли потери от огня немногочисленной уцелевшей польской артиллерии и в редких, но довольно болезненных для панцерваффе танковых засадах… Благо, что сравнительно слабую кормовую и бортовую броню даже самых новых Т-3 и Т-4 (не говоря уже о пулеметных танкетках и чешских трофеях) брали не только 37-миллиметровые орудия танка 7ТР (копии британского «Виккерса шеститонного»), но и 20-миллиметровые автоматы польских танкеток.
Немецкое командование выводы сделало, задумав усилить броню и увеличить калибр на «тройке». Также в штабах заговорили и про ускоренное вооружение панцерваффе долгожданными самоходками — истребителями танков… Но для горного стрелка Шернера все это было малоинтересно. Он желал выслужиться, совершить свой подвиг, чтобы получить, наконец, долгожданное золото на погоны, стать генералом! И вот когда в штабе дивизии заговорили о захвате Лемберга (командование возжелало сделать фюреру подарок, вернув Рейху все бывшие австрийские земли), Фердинанд решился действовать на опережение, проявить деятельную инициативу.
Да, у первой горнострелковой дивизии не было своих танков, но имелось в наличии какое-то число бронетранспортеров, мотоциклов, грузовиков и тягачей, несколько мобильных броневиков разведки. Опытный и решительный полковник предложил генералу Людвигу Кюблеру собрать их в единую кампфгруппу, взять по максимуму десанта на броню, к тягачам прицепить гаубицы… Да, техники хватило всего на пару батальонов и транспортировку гаубичного взвода, не считая зенитных автоматов, легких противотанковых пушек и взвода «метателей тумана», тяжелых минометов калибра 10 сантиметров. Но ведь польская кампания стремительно шла к логическому завершению! Основные силы славян были разбиты, а успешную вначале попытку контрудара под Кутно погасили массированные удары люфтваффе. Наконец, уже и сама Варшава взята в кольцо окружения, так что полковник не сомневался в успехе — его горные стрелки без труда продавят оборону деморализованных поражением польских недобитков и плохо обученных да столь же плохо вооруженных новобранцев.
А если что, гаубицы и тяжелые минометы расслабят оборону врага, после чего в бой пойдут опытные егеря под прикрытием пулеметного огня бронетранспортеров и легких мобильных противотанковых пушек…
Наконец, полковник Шернер делал ставку на внезапность удара мобильной кампфгруппы — по замыслу Фердинанда, стремительный натиск должен был застать поляков в Лемберге врасплох, не позволив им как следует организоваться и выстроить оборону. Окончательно деморализовать противника и принудить к сдаче, повторив подвиг Роммеля… Скорость, маневр, натиск! Это и есть блицкриг — молниеносная война!
Однако ставка на внезапность себя не оправдала. Славяне действительно не успели подготовить оборону и остановить врага на подступах, но, когда передовой отряд кампфгруппы уже вошел в город, поляки встретили его пулеметно-пушечным огнем на одном из опорных пунктов. Враг занимал оборону прямо под очередями «машиненгеверов»! И, следует признать, сражался довольно упорно, даже остервенело. Это вместо того чтобы бежать, бросая оружие…
Конечно, первая неудача не смогла обескуражить Шернера. Послав подкрепление передовому отряду, он взломал польскую оборону, егеря заняли костел Святой Эльжбеты, но под давлением превосходящих польских сил они вынужденно перешли к обороне… На следующий день, 13 сентября, грамотно спланированный и организованный полковником удар позволил немцам занять господствующую над городом высоту, Кортумову гору, где Фердинанд разместил тяжелую артиллерию. Кроме того, удалось занять и железнодорожный вокзал, но на этом успехи кампфгруппы Шернера практически закончились.
Ведь как оказалось, его неполному полку из двух батальонов противостоит де-факто полнокровная польская дивизия из одиннадцати батальонов! И пусть они действительно плохо обучены и слабо вооружены, но они готовы драться, а у защитников города хватает артиллерии. Более того, к полякам регулярно подходят подкрепления! В частности, и кадровые армейские части, и артиллерия, и даже два бронепоезда.
Естественно, свежие силы горнострелковой дивизии постепенно подходят на помощь и к Шернеру. Однако полковник, отказавшийся от решительного штурма и перешедший к осаде с занятием ключевых высот и последующим выдавливанием защитников Лемберга, был вынужден распределять подкрепления, замыкая вокруг города плотное кольцо блокады. Активные удары и контратаки следовали с обеих сторон, а между тем командование уже нацелило на Лемберг 18-й армейский корпус, включая 2-ю танковую дивизию, действующую во взаимодействии с 5-й танковой, рвущейся к нефтяным месторождениям…
Таким образом, никакого подвига у Шернера не получилось, и, очевидно, лавры «покорителя Лемберга» уйдут кому-то другому (например, командиру 2-й танковой). Но это еще полбеды. В городе неожиданно объявились танкисты большевиков… Собственно, немецкие артиллеристы приняли их за польское подкрепление, и только в ходе скоротечного кровавого боя удалось установить, что это русские, столь скорого появления которых в Лемберге сам Фердинанд не ожидал, большевики ведь перешли восточную границу Польши только 17 сентября…
С одной стороны, доблестным зольдатам вермахта был дан четкий, недвусмысленный приказ — с русскими в бой не вступать. Но с другой — армейское командование всячески поторапливало Шернера и командира 1-й горно-стрелковой Кюблера занять Лемберг до подхода большевиков и город им не сдавать… Увы, Фердинанд не успел, а между большевиками и нацистами уже случилось два боестолкновения, и, судя по ультиматуму русских, про уничтожение двух бронеавтомобилей в немецкой засаде на выезде из города (бой случился в половине шестого утра) они также знают.
Однако ультиматум полковник не собирался принимать ни при каких раскладах — до руководящих указаний командира дивизии и штаба корпуса, понятное дело. И суть вопроса даже не в унизительном требовании извинений перед евреями со стороны Шернера. Если честно, сам он не был убежденным нацистом в вопросе отношения к иудеям, как и большинство старых офицеров вермахта, он лишь всей душой надеялся на реванш за компьенский позор. И пока фюрер твердой рукой вел рейх к реваншу, Фердинанд предпочитал закрывать глаза на заскоки «богемского ефрейтора».
Тем более что и тот мог проявить политическую гибкость, несмотря на все свои убеждения. Например, заключить договор о ненападении с русскими коммунистами, и это после боевых столкновений в Испании и жестокого преследования собственных немецких коммунистов… Вернее сказать, верхушки и среднего звена.
Нет, поступи Шернеру подобный приказ, он без особых зазрений принес бы свои извинения еврейским родственникам погибших в стычке танкистов — в этом полковник не видел урона офицерской чести. Но оставить город и отвести войска от Лемберга? Вот это действительно наглость со стороны большевиков — требовать подобное от боевого офицера вермахта, ветерана Великой войны! Выполни он его, и на Фердинанде навечно повис бы ярлык бесчестного труса и безвольного неудачника…
Нет, дисциплинированный полковник передаст приказ командиру дивизии и в штаб корпуса. Но, прежде чем там успеют принять какое-то внятное решение (что придется обязательно согласовать со Ставкой!), пройдет куда больше полутора часов… И вот теперь все сводится к тому, насколько деятелен, храбр и нахрапист командир большевиков. Если его ультиматум был продиктован эмоциями, естественными после известия о гибели подчиненных, то за полтора часа он наверняка немного успокоится и, поняв, что немцы не оставят Лемберг, перейдет уже к более внятному и аргументированному диалогу. Ну а если нет…
Фердинанд снял очки, устало потер переносицу. На войне военные цели должны стоять выше политических, так что Лемберг Шернер большевикам не отдаст, даже если те пойдут в наступление. Вот только и виновником фактически новой войны с большевиками, когда еще не разбиты все польские части, еще не взята Варшава, а линию Зигфрида приходится держать в полной боевой готовности на случай удара лягушатников в спину… Конечно, виновником новой войны Фердинанд становиться не желал.
Но ведь тут есть важный нюанс: если у большевиков хватит глупости атаковать немецкие позиции уже после предложенных полковником переговоров, то и сам Шернер виновником новой войны не может быть по определению. Так что…
— Герр оберст, каковы будут указания? — обратился к полковнику адъютант.
На что тот спокойно, чуть даже флегматично ответил:
— Пока что держим оборону. Первый батальон отступает к железнодорожному вокзалу, противотанковым орудиям взять на прицел подступы, саперам — заминировать дороги, ведущие непосредственно к вокзалу. Второй батальон целиком сосредоточить на высоте 374, гаубичному взводу подготовить капониры для ведения огня прямой наводкой. Зенитчикам сменить позиции таким образом, чтобы иметь возможность вести огонь по наземным целям… Оставшимся ротам удерживать высоту 324, им в помощь выделить взвод тяжелых минометов. Также требуется запросить воздушную поддержку примерно… — Шернер внимательно посмотрел на часы, отметив остаток времени, что большевики выделили на ультиматум, и прибавил для верности еще полчаса: — На одиннадцать часов утра.
На последнем указании адъютант не смог сдержать мстительной ухмылки, которая, впрочем, мгновенно исчезла с его лица под пристальным взглядом полковника. Но Фердинанд не стал делать замечаний, ведь про себя он целиком и полностью разделял чувства подчиненного.

Глава 4

Кавалерийский взвод младшего лейтенанта Антона Таранца — а точнее, его первое отделение — приблизился к очередной развилке мощенных брусчаткой дорог. Вынужденно спешенные бойцы порядком уже устали от медленного и напряженного движения по замершим, словно в преддверии грозы, улицам, в то время как местные стараются прятаться по домам при виде бойцов РККА и необычных для них танков БТ. Да и польские солдаты если где и появлялись, огонь уже не открывали, они также спешили схорониться в укрытиях…
Между тем кавалеристы так измучились сосредоточенным вглядыванием вперед и ожиданием встречи с немцами, что, столкнувшись с группой германских саперов сразу за перекрестком, на мгновение просто опешили. Ни сам отделенный (отделенный командир) Сергей Фролов, ни кто-либо из бойцов его отделения не открыл огонь. Более того, красноармейцы даже карабины не навели в сторону копающихся на дороге зольдат вермахта, потому как встреча эта была столь внезапна, сколь и обыденна, и никаких позывов к смертоубийству еще молодые, в сущности, ребята не почуяли. Ведь относительно мирный вид немцев, закинувших свои маузеровские карабины за плечи и увлеченно копающихся в неглубокой яме на дороге, напомнил кавалеристам их собственную повседневную службу.
Первым опомнился отделенный, разглядев у ямы массивный металлический блин и не столько узнав, сколько догадавшись, что там лежит мина. Самая настоящая мина, скорее всего, противотанковая… И ведь немцы хотят закопать ее на дороге, используя против советских танков! Но как же Сергею было тяжело пересилить самого себя, сделать первый шаг навстречу бою, наведя карабин в сторону живых, ничего плохого еще ему не сделавших людей…
А ведь эти мгновения бездействия дорого обойдутся русским кавалеристам. Они первыми заметили врага, они держали оружие в руках, дослав первый патрон в ствол… И имели пусть незначительную, но все же фору — могли нанести врагу первый, ошеломляющий удар.
— К бою!
— Аларм!
Кучковавшиеся до того немцы резво ринулись в стороны, на ходу срывая с плеч ремни карабинов. А с крыши невысокого железнодорожного пакгауза, примыкающего к вокзалу и замыкающего оставшийся квартал улицы, ударил трофейный чешский пулемет «Зброевка», мгновенно свалив очередью одного, а потом и второго бойца. У саперов имелось прикрытие, также чуть зевнувшее, но теперь стремительно наверстывающее упущенное время…
— Ложись!!!
Фролов успел подать единственную адекватную ситуации команду, рухнув наземь и пытаясь при этом прицепиться по вспышкам пламени на раструбе вражеского пулемета… Вернее, строго под них, вот только отделенного буквально затрясло от бешеного выброса адреналина в кровь, да и сердце его забилось так часто и гулко, что прицелиться трясущимися от напряжения руками Сергею никак не удавалось…
Хуже всего то, что его команду восприняли не все бойцы — очередная короткая, расчетливая очередь уткнулась в живот растерявшегося кавалериста, бросив того наземь. А германские саперы уже защелкали затворами карабинов, досылая патроны в казенники, первые выстрелы уже раздались с их стороны…
Скорее всего, пулеметный расчет прикрытия и пришедшие в себя «пионири» добили бы головное отделение кавалерийской разведки, но тут, отчаянно лязгая металлическими траками гусениц, на перекресток выскочил танк БТ-7! Головной машиной командир роты Андрей Кругликов пустил «бэтэшку» Михаила Вороткова, лучшего в батальоне наводчика, практически снайпера… Младшего лейтенанта Вороткова обучали командиры, прошедшие Испанию и сражавшиеся с немцами, да и сам Миша был слеплен из другого теста. Решительный и отчаянно желающий отличиться, в считаные мгновения он задрал орудие до предела вертикальной наводки и мгновенно нажал на педаль спуска, послав в сторону вражеского расчета фугас. Лязгнул казенник, выплюнув стреляную, воняющую тухлыми яйцами гильзу.
— Есть попадание! Еще осколоч…
Налившаяся малиновым свечением болванка врезалась в башню «бэтэшки» одновременно со звуком выстрела противотанковой «колотушки». Немцы стреляли с пятисот метров, компенсируя малый калибр легкой пушечки отличной оптикой и мастерством натренированного наводчика. Но болванка угодила в массивную маску пушки, с силой тряхнув заглохший от удара танк… Заряжающего с силой швырнуло назад, едва не свалился с сиденья мехвод, а командира треснуло лицом о панораму, отчего из разбитого носа тотчас полила кровь. Но разминувшийся со смертью младший лейтенант, мгновенно осознавший, что случилось, не обратил никакого внимания на резкую боль в носу, лишь подстегнувшую инициативного командира:
— Леха, заводи танк, назад сдавай! Сашка, осколочный, бегом!
— Есть!
— Врете, гниды, не возьмете!
Натренированный экипаж послушался командира с полуслова, в точности выполняя короткие, такие понятные команды, а сам мамлей спешно доворачивал башню и ловил в прицел вражеское орудие… Вот оно, слева за пакгаузом, в капонире! Смотрит прямо на дорогу… А рядом еще одно.
Вспышка пламени на стволе второй пушки показалась Вороткову последним салютом в честь его короткой жизни, но за секунду до того взревел стартер, танк дернулся назад… И болванка, словно огромный молот ударившая по башне, прошла рикошетом, оставив на броне глубокую, светящуюся от жара борозду.
— Леха, короткая!
Для верности шипящий от боли мамлей ткнул мехвода сапогом в плечо. Хоть вражеский снаряд и срикошетил, но от сильного удара броня изнутри брызнула мелкими осколками, расцарапав щеку командира… Но оглушенный механик словно не слышал его, продолжая сдавать назад и мешая Вороткову взять верный прицел. А ведь казенник танковой сорокапятки уже лязгнул, приняв в свое нутро осколочный снаряд…
Мехвод, не иначе, почуял близкий конец и, пытаясь уйти от него, продолжал давить на газ, не слушая командира, но болванка вспорола броню прямо напротив его сиденья. Мамлей услышал жуткий чавкающий звук, от которого нутро его заледенело от ужаса, а по спине поползли мурашки… Танк вновь тряхнуло, и он замер уже намертво, а из моторного отделения в боевое повалил черный густой дым.
— Саня, бери пулемет и диски, наружу!
Заряжающий промедлил всего мгновение, ожидая командира, но сам мамлей упрямо приник к панораме, спеша поквитаться с немцами за убитого мехвода и погибший танк… Машина замерла на месте, и довести маховики наводки опытный наводчик успел за доли секунды, после чего поспешно нажал на спуск.
Неподвижный танк — мертвый танк. Ветераны Испании знали об этом, стараясь втолковать курсантам простую истину, но азарт боя целиком захватил младшего лейтенанта. Он вложил осколочный снаряд точно в щит легкой пушки, накрыв и орудие, и расчет. Ну, по крайней мере заряжающего и наводчика уделал так точно…
Башнер, старшина Александр Мезинов, уже покинул башню вовсю дымящего танка через верхний люк, прихватив с собой танковый ДТ. Вслед за ним кинулся и Воротков… Очередная болванка проломила тонкий броневой лист толщиной всего пятнадцать миллиметров, встретив на пути тело мамлея, а после угодила практически в полную боеукладку, чудовищным взрывом сорвав башню с погон и подбросив ее в воздух…
Вся схватка танкистов и вражеской полубатареи длилась вряд ли больше минуты. Только кому-то эта минута показалась вечностью, а для кавалеристов, палящих в сторону саперов и отчаянно дергающих затворы карабинов после каждого выстрела, она пролетела одним кратким мгновением.
Бойцы пытались целиться, но орудийные выстрелы над головой мешали попасть в цель. Тогда Фролов схватился за «эргэдэшку» — ручную гранату РГД-33, довольно сложную в обращении и слабо изученную личным составом. По совести сказать, кавалеристов (да и не только их) редко учили метать боевые гранаты из-за риска несчастных случаев. К тому же самой «эргэдэшки» люди побаивались, ведь, чтобы сработал запал замедления детонатора, гранату требовалось встряхнуть перед броском, словно градусник. Но многим казалось, что РГД при этом может рвануть прямо в руке… Да и три с половиной секунды пиротехнического замедления — это совсем немного! Особенно если об этом думать…
Подготовленный младший командир сумел встряхнуть гранату и даже бросил ее с секундной задержкой к ближайшему укрытию саперов — массивной бетонной урне, прикрывшей сразу пару стрелков. До нее было не более тридцати метров, однако бросок Фролова вышел неточным: ручка гранаты в последний миг выскользнула из вспотевших пальцев, и «эргэдэшка» бахнула с недолетом.
Зато в ответ прилетели сразу две немецкие ручные гранаты. Простые в использовании (скрути крышку на рукоятке да рвани фарфоровый шарик), удобные для броска за счет длинной деревянной ручки, они полетели точно в сторону залегших кавалеристов… Одну вражеский сапер сгоряча перебросил, и она рванула в стороне, за спинами бойцов. Но когда раздался глухой хлопок второй, то сразу же вскрикнул раненый боец…
— Ах вы твари!!!
Фролов заорал от внезапно накатившей на него ярости — он вдруг очень ясно понял, что его бойцов убивают. Тех самых бойцов, с кем отделенный дружил, ругался, вместе учился и кого учил, с кем сидел за одним столом на приеме пищи и с кем спал в одной казарме. Эти люди стали его верными боевыми товарищами, даже друзьями, а свое отделение Сергей воспринимал едва ли не семьей… Родными за столько месяцев службы они действительно стали.
И вот теперь еще одна смерть — или ранение, неважно. Важно то, что его ребят гробили немцы, расстреливая из пулемета, карабинов, закидывая гранатами… И ведь отделенный никак не мог изменить ситуацию, переломить ход боя! Но осознание собственной беспомощности было столь унизительным, что вкупе с накатившей на Сергея яростью оно буквально бросило его тело вперед. Фролов выпустил из пальцев бесполезный карабин, рванув из ножен верную, хорошо знакомую шашку! Кавалеристы могли спешиться и оставить лошадей, но сдавать клинки они не собирались.
— А-а-а-а-а!
От страха и ярости Фролов закричал на одной пронзительной, протяжной ноте, неудержимо рванув вперед, навстречу летящим в лицо пулям… Так, по крайней мере, казалось. Но ведь что такое тридцать метров для взрослого мужика, к тому же загнанного в угол и поставившего жизнь на кон в этом коротком броске? Пять считаных секунд! За это время вражеские саперы успели разве что передернуть затвор карабина да попытаться поймать на мушку бешеного русского… Но руки ходили ходуном и у молодых немецких «пиониров», и два грянувших в упор выстрела не остановили Сергея. Только одна пуля рванула левый бок, болезненно, но не смертельно царапнув кожу, что только придало Фролову отчаяния и задора.
— Не возьмешь!
Отделенный одним прыжком перемахнул через урну, от души рубанув шашкой сверху вниз, наискосок. Ближний к нему сапер, отчаянно дергающий вдруг ставшую непослушной рукоять затвора, рухнул на брусчатку с разрубленным лицом… Второй, крепко пожалев, что перед боем не закрепил на штатном маузере штык-нож, успел перекрыться ложем карабина, вскинув его над головой. И дерево остановило сталь шашки, но русский «казак» тотчас врезался в немца плечом, сбив противника с ног… А следом на сапера рухнула наточенная сталь, оборвав короткую на самом деле жизнь немца. «Ворошиловский всадник», Фролов лучше всех в эскадроне сдавал нормативы на рубку лозы, и теперь шашка в его руке словно ожила стремительными точными ударами, ловя на клинок блики солнца…
Но не только отделенный крепко учился владеть шашкой, всех кавалеристов сабельного эскадрона натаскивали стремительно, резко рубить и защищаться от встречных ударов. В вопросе обучения ближнему бою РККА стала достойной наследницей Русской императорской армии! Да и первые кавдивизии Советской армии формировались во многом из казаков, передавших свои боевые традиции «товарищам»… Мало кто теперь помнит, но в начале Первой мировой разъезд русских казаков из четырех всадников схватился с целым взводом немецких конных егерей и обратил его вспять! Именно тогда совершил свой подвиг донец Козьма Фирсович Крючков. Окруженный то ли восемью, то ли одиннадцатью фрицами разом, он отбивался от них шашкой и пикой, уцелел в сече, получив свыше десятка ран… И, к слову говоря, стрелков в РККА также на совесть учат штыковому бою — древней и славной, хотя и устаревшей уже традиции русской армии.
А Сергей Фролов, в горячке боя срубивший двух саперов натренированными, поставленными в полку ударами шашки, словно даже оцепенел, будто только теперь увидел результаты своих ударов… Война еще толком не вошла в его сущность, он еще не привык видеть в немецких зольдатах лишь беспощадного и жестокого врага, недостойного жалости. Так что теперь отделенный искренне, совершенно по-граждански, ужаснулся результатам своего деяния…
Впрочем, оцепенение было недолгим. Обернувшись на отчаянные крики и крепкую брань, изрыгаемую на обоих языках разом, Сергей обернулся и с удивлением увидел, что оставшиеся в живых пятеро кавалеристов с животной яростью секут саперов шашками. В порыве отчаяния Фролов совершенно позабыл, что он младший командир и что именно он должен вести за собой десяток людей, за чьи жизни он ответственен. Но залегшие под вражеским огнем бойцы, ошеломленные грохотом орудийных выстрелов, взрывом танка и гранат, полетевших точно в их сторону, испытывали схожие чувства. Все их инстинкты в один голос орали безумной сиреной: «Бей, беги!» И когда их командир рванул вперед с шашкой в руке, они просто последовали его примеру, выплеснув страх и злость в одном стремительном рывке и отчаянной рубке…
«Пионири» успели свалить одного бойца точным выстрелом в грудь, ранить еще двух бежавших кавалеристов, но в горячке боя те не заметили ран, принявшись отчаянно рубить врага, а в рукопашной саперы, не успевшие прицепить штыки к карабинам и откровенно напуганные видом налетевших на них «казаков», ничего особенного сделать и не смогли…
Тут стоить отметить силу немецкой пропаганды, что вплоть до Первой мировой представляла казаков не просто свирепыми и умелыми рубаками, но и беспощадно жестокими дикарями, способными на каннибализм. И в подсознании немцев четко засел образ дикого азиата с шашкой — ну а кто еще рванет под пули в рукопашную, да с клинком в руке? Только страшный русский казак… Вот фрицы и струхнули, подались назад перед жуткими варварами из детских еще страшилок.
Но это был даже не конец боя — так, лишь его преддверие. Покинувший погибшую «бэтэшку» башнер отбежал назад, напуганный страшным взрывом машины; он даже не осознавал, что держит в руках ручной пулемет и сумку с запасными дисками! Однако, увидев за поворотом машину ротного, чуть пришел в себя и быстро, хоть и сбивчиво, доложил ему о коротком бое и результатах дуэли.
Капитан Кругликов хоть и не воевал в Испании и не был лучшим снайпером батальона, но соображал быстро. Не желая выпускать роту из-под своего контроля, он пустил лишь один взвод параллельной дорогой, в то время как еще два собрал под своим началом. После гибели Вороткова и его «бэтэшки» у него осталось еще шесть исправных машин под рукой. И, связавшись с начштаба, чтобы доложить о боестолкновении, он вызвал комвзвода-два Николая Архангельского (у последнего единственный радийный танк, помимо самого ротного).
— Коля, немцы у вокзала, минируют дорогу. Кажется, орудия пристреляли по подступам, машину Миши Вороткова сожгли. Не нарвись!
Рация прохрипела в ответ:
— Не нарвусь, командир. Но слышу гул моторов в воздухе, кажись, с севера заходят. Вряд ли наши…
— Понял, попробуй замаскировать танки. Если нет возможности, иди сразу к вокзалу, а мы пока начнем.
Закончив сеанс связи, капитан выглянул наружу и глубоко вдохнул свежего (хотя уже и с запахом гари) уличного воздуха.
— Слышишь, старшина, ты быстро поднимись на второй этаж дома на перекрестке, вон того, белого! И дай по готовности пару очередей трассирующими в сторону пушек. Ну, как мы вырулим на перекресток.
— Есть!
Саша Мезинов торопливо кивнул, ринувшись выполнять распоряжение ротного. А капитан, обернувшись к держащимся позади машинам и кавалеристам сопровождения, что есть мочи крикнул:
— Как дам зеленую ракету, полный ход! Десант прямо на броню, идем на вокзал!
Теперь уже и сам Кругликов услышал гул приближающихся моторов. Спешно нырнув внутрь башни, он закрыл люк и быстро приказал:
— Илья, полный газ, пока с «бэтэшкой» Вороткова не поравняемся, потом сразу короткую! Ваня, давай осколочный!
Экипаж, явно не рвущийся в бой, молчаливо выполнил указания чересчур горячего, по их мнению, капитана, но сам Кругликов был уверен, что не сумеет толком спрятать шесть довольно крупных «бэтэшэк» во время налета, так что единственный шанс спастись от пикирующих бомбардировщиков (и одностороннего разгрома) — это вступить в бой с немцами на вокзале…
Мехвод Илья Антонов лихо вырулил на перекрестке, резво ведя машину в сторону обильно чадящего танка Вороткова. Практически сразу ударили трассирующие очереди уцелевшего башнера, дав капитану целеуказание, и, подгадав момент, отчаянно волнующийся Кругликов громко крикнул:
— Короткая!
Танк дернулся, резко затормозив, а потом еще раз, от динамического удара пролетевшей рядом болванки. Но Кругликов все верно рассчитал: дым от сгоревшей машины мешал немцам целиться. Конечно, зарядить легкую «колотушку» и довести маховик наводки — дело считаных секунд… Но капитан этих секунд немцам уже не дал, сгоряча всадив осколочный в полутора метрах правее и позади пушки! Однако веер осколков изрешетил наводчика и командира орудия, швырнул наземь раненого подносчика и побил казенник… А капитан, на мгновение открыв люк, пустил зеленую сигнальную ракету, уже бодрее воскликнув:
— Илюха, полный вперед! Дадим немцам просраться!
Чуть оживившийся мехвод зло процедил сквозь зубы:
— Еще как дадим…
Дав полный газ, Антонов бросил танк к вокзалу так, что уцелевшие кавалеристы едва успели убрать с дороги тела погибших товарищей… И массивную мину, даже не подумав о том, что в последнюю уже могли вкрутить взрыватель! Но нет, на самом деле не успели… Как и не успели немцы толком заминировать подступы к вокзалу за отведенное ультиматумом время. Слишком быстро развивались события в этот памятный день 19 сентября 1939 года…

Глава 5

— Прошу вас проследовать в бомбоубежище, пан генерал.
Строгий и до чопорности вежливый польский майор жестом руки пригласил меня следовать за собой, но я остался на месте, с внезапно занывшим сердцем вслушиваясь в грохот гулких взрывов в центре города и в рев сирен пикирующих бомбардировщиков. Последний, хорошо знакомый по старым военным фильмам, вживую бьет по ушам и нервам куда страшнее! Впрочем, рев сирен «юнкерсов» — это вообще ничто по сравнению с гулкими взрывами бомб-полусоток, а то и более крупных «чемоданов»… По крайней мере, бомба весом в четверть тонны вполне сопоставима со снарядами тяжелых осадных мортир Шнейдера! А взрывы их в центре города заставляют ходить ходуном землю даже на окраине… И ведь падают они на головы моих людей.
— Господин майор, если у вас есть зенитки, я требую сейчас же открыть огонь по немецким бомбардировщикам! Сейчас же!
Я приказываю хриплым от напряжения голосом, тоном, не терпящим возражений. Да что там, меня буквально трясет от бешенства! И если бы переводчик сейчас вновь начал юлить, как было до того, когда старшие польские офицеры из раза в раз повторяли одни и те же слова об отсутствии полномочий, я бы реально за пистолет схватился… Это несмотря на то что в польский штаб обороны Львова мы прибыли на трех броневиках, среди которых один легкий пулеметный.
Но, прежде чем майор хоть что-то ответил, с запозданием все же открыла огонь польская ПВО. Сорокамиллиметровые автоматы «Бофорс» гулко захлопали вблизи штаба короткими очередями осколочных и бронебойных снарядов, потянулись в сторону «лаптежников» трассы зенитных пулеметов… Увы, последние имеют лишь винтовочный калибр и бронированным «юнкерсам» могут разве что прицел сбить, а полноценных зенитных автоматов у поляков, как мне кажется, не более трех штук…
Тем не менее один «лаптежник» ляхи крепко подковали. Очередь пришлась на крыло пикировщика, и тот, спешно сбросив оставшиеся авиабомбы куда попало, потянул назад, оставляя за собой стойкий дымный шлейф… Остальные самолеты эскадрильи, однако, направились в сторону зенитной батареи, той, что открыла огонь возле штаба. И предложение майора спуститься в бомбоубежище заиграло совсем иными красками. Вот только стронуться с места сразу я не сумел — завороженный неравной схваткой польских зенитчиков и вражеской эскадрильи (в коей осталось не менее десяти машин), я будто прирос ногами к брусчатке.
А после случилось и вовсе неожиданное — из-под облаков, словно от самой земли вдруг вынырнула тройка самолетов с красными звездами на хвостах и фюзеляже. Короткие бочкообразные монопланы, в полной мере оправдавшие данное им еще в Испании немецкое прозвище «рата», то есть «крыса». Так немецкие и итальянские фашисты прозвали отечественный истребитель И-16 за привычку атаковать снизу, невысоко от земли…
Опасаясь вызывать высокие штабы, я даже не помышлял о том, чтобы запросить воздушную поддержку. И вдруг такое! Не иначе наши летчики, оказавшиеся рядом по счастливой случайности, как-то поняли, кого именно бомбят немцы… Светлячки трессеров потянулись к «лаптежникам» уже накоротке, на стремительном сближении «ишачков» с «юнкерсами». Подхватив командирский бинокль, я напряженно вглядывался в небо и с мстительным удовлетворением отмечал, что очереди сразу четырех пулеметов ведущего истребителя перехлестнули крыло и хвост одного из бомберов, тут же задымившего и вывалившегося из общего строя фрицев.
Досталось еще одному «юнкерсу». Подковавший его И-16 бил всего из двух крыльевых ШКАСов, но сумел точно вложить очередь бронебойно-зажигательных по носу фрица. Массивный, с широкими крыльями и крупными, неубираемыми шасси (за что Ю-87 и дали прозвище «лаптежник»), бомбер тотчас клюнул вниз, чадно задымив загоревшимся мотором… Третий истребитель, увы, никого толком не зацепил.
А уже в следующую секунду на «ишачки» хищными птицами с высоты рухнули два скоростных истребителя с желтыми носами и тонкими фюзеляжами. «Худые», в смысле «мессершмитты», одни из самых грозных истребителей Второй мировой, в схватках с «ишачками» обожающие рухнуть сверху вниз, расстреливая кабины пилотов. Называется этот прием «соколиный удар», и выучили его немцы именно в Испании, где хорошо изучили приемы «крыс».
И вот только что пара немцев исполнила этот тактический прием прямо на моих глазах… Один из советских истребителей мгновенно пошел к земле, сорвавшись в штопор: очевидно, его пилот мертв. Но атакованный вторым немцем командир звена успел вовремя заметить опасность и сумел задрать нос «ишачка» навстречу «мессеру», перекрывшись массивным двигателем. Еще и дал короткие очереди ШКАСов по врагу! «Худой» стремительно пролетел рядом встречным курсом, зато на хвост командиру уже зашел второй вражеский летчик.
Ведомый командира звена постарался было помочь командиру, стряхнув немца очередями двух пулеметов, но враг быстро набрал скорость, догоняя ведущего, в то время как на хвост самого ведомого также сел стремительно развернувшийся «мессершмитт». Ударили очереди четырех пулеметов, догоняя «сталинского сокола», отчаянно закрутившего машину в воздухе… Не помогло — задымив правым крылом, он, пока еще плавно, пошел к земле, где уже взорвался самолет погибшего товарища.
Но сам командир, которого также догоняли очереди «худого», рискнул и вдруг непринужденно перевернулся в воздухе, пропуская врага вперед (вроде прием этот называется «бочка»). Вражеский пилот, как кажется, и сам не понял, как «ратос» столь легко оказался на хвосте его собственного «мессера». Охотник и добыча в одно мгновение поменялись местами… И хотя немец поддал газку, надеясь оторваться за счет большей скорости, но очереди бронебойно-зажигательных пуль, ударивших по кабине пилота, он обогнать уже не смог.
По истребителям один — один! Не зря асы люфтваффе даже в 1941-м, пересев на «эмили» и «фридрихи» с пулеметно-пушечным вооружением, все равно старались избегать столкновений с морально устаревшими И-16 на горизонталях…
Впрочем, точку в воздушном бою поставили именно польские зенитчики: сосредоточив огонь батареи на ведущем «юнкерсе», они добились точного попадания. Самолет взорвался в воздухе с ужасающим грохотом, буквально исчезнув в ослепительно-яркой вспышке — очевидно, рванули еще не использованные полусотки…
Итак, поредевшая эскадрилья вынужденно сломала строй, уходя от обломков самолета и летящих в лицо очередей зенитных автоматов, оказавшихся столь опасными. Нет, уцелевшие бомберы не стали испытывать судьбу в неожиданно напряженной, жесткой схватке, они развернулись на север вместе с уцелевшим «худым» прикрытия. Потянула на восток и пара «ишачков», один из которых оставлял за собой стойкий дымный след…
А я наконец-то опустил командирский бинокль, возбуждено закричав:
— Вот это и есть образцовый пример советско-польского военного сотрудничества! Именно сейчас вместе мы сумели дать врагу крепкий отпор. Но сумеем куда больше, если станем помогать друг другу и впредь!
Майор-переводчик, не посмевший бросить меня и спуститься в бомбоубежище (хваленый польский гонор!), явно перетрухнул во время бомбежки, подрастеряв дворянский лоск. На мои слова он ответил осторожным кивком — впрочем, его мнение в переговорах определяющим не являлось, а старшие офицеры, увы, вряд ли видели ход драматичной воздушной схватки…
От переводчика меня оторвал начштаба полковник Василий Павлович Дубянский (ознакомившись с журналом боевых действий, я более-менее разобрался с опознаванием подчиненных):
— Комроты один и три вышли на связь.
— Докладывай!
Однако начштаба аккуратно взял меня под локоть и мягко отвел в сторону от навострившего уши переводчика, после чего негромко заговорил:
— Танкисты Кругликова ворвались на вокзал на полном ходу, успев схватиться с немцами до бомбежки.
Я согласно кивнул — собственно, именно это указание и было озвучено перед броском на город.
— Три машины немецкие «колотушки» сожгли в первые минуты боя, пока артиллеристов не выбили. Еще два танка, включая комроты, сильно повреждены… Также сгорел на подступах танк Вороткова — соответственно, в первой роте четыре «бэтэшки» утеряны безвозвратно. Три требуют заводского ремонта.
Я вроде бы услышал про два поврежденных танка…
— А третья?
— Во взводе Архангельского, наступавшего по соседней дороге, один из танков зацепил мину задним катком. Крепко повредило ходовую, но пушка исправна и экипаж цел.
— Понял… Потери кавалеристов?
Начштаба тяжело выдохнул:
— Три четверти десанта, взятого танкистами на броню. Но вокзал защищал полнокровный батальон немецкой пехоты… Если бы не уцелевшие танки и огонь трех сводных стрелково-пулеметных команд, поднявшихся на колокольни костелов, германцев вообще не смогли бы выбить. Но Шарабурко за своих кавалеристов, конечно, шкуру с нас спустит… И это еще не все потери.
Теперь настал мой черед тяжко вздохнуть:
— Что там комроты-один?
— Михайлов пытался замаскировать, спрятать танки на улицах, но основной бомбовый удар пришелся именно на его роту. Четыре танка накрылись с экипажами, столько же машин требуют срочного ремонта. Маслопроводы перебиты, гусеницы осколками сорвало, экипажи ударной волной контузило… Страшное там творилось, Петр Семенович, страшное! Приданные Михайлову кавалеристы выбыли наполовину убитыми и ранеными… И это еще хорошо, что зенитчики на себя бомберы перенацелили, а наши «соколы» немцам разгуляться не дали. Иначе накрылись бы все… Бойцы ведь неопытные, во время бомбежки пытались бежать, так их осколками-то и побило!
Мне осталось лишь согласно кивнуть, с горечью в душе осознавая, что все потери первой и третьей рот на моей совести. Однако горечь моя была с примесью мрачного удовлетворения: это вам не случайное столкновение, которое еще можно было выдать за ошибку артиллеристов или летунов. Полноценный бой с большими потерями с обеих сторон! Такое уже не замнешь… Кстати, о потерях.
— Сколько немцев на вокзале осталось?
— Чуть больше сотни убитых и тяжелораненых, не сумевших отступить. А также вся их противотанковая артиллерия, три бронетранспортера и четыре автомашины — последние уже во время эвакуации. Две пушки, правда, могут еще стрелять, но только через ствол, панорамы разбиты… Уцелевшие фрицы сумели отступить в сторону высоты 374.
Понятно, наши потери все равно больше… Но это и неудивительно, ведь танкисты на БТ-7 с противопульной броней и десантом на броне с ходу, без разведки, атаковали вокзал, где враг сумел закрепиться. Численно превосходящий враг! А Кругликов — молодец, выбил противника из стратегически важного оборонительного пункта… Михайлов, в отличие от него, потерял больше половины роты под бомбежкой без всякой пользы.
— Значит, немцы пока оседлали господствующие высоты?
Начштаба осторожно кивнул, после чего с сомнением добавил:
— После таких потерь нам атаку на высоты не потянуть. В строю всего двадцать исправных машин осталось, чуть больше половины кавалеристов… Если немцы там так же хорошо закрепились, как на вокзале, мы просто угробим остатки батальона.
— Не угробим. Я полякам на чужом горбу в рай въехать не позволю…
Бомбоубежище как раз покинули главные переговорщики — полковник Бронислав Раковский (начштаба Южного фронта, важная птица!) и подполковник Рыжинский. Вслед за ними показался и лощеный хлыщ Сикорский — молодцевато выглядящий бригадный генерал Францишек Сикорский с тонким, чуть вытянутым холеным лицом подлинно дворянской наружности, с четырьмя «крестами» (орденами) на груди. Правда, царских наград на груди руководителя обороны Львова не наблюдается…
И вообще, как я понял, все старшие офицеры ляхов являются выходцами из австрийских польских легионов, в Первую мировую воевавших на стороне Габсбургов. Даже как-то обидно за польских офицеров Русской императорской армии, те хотя бы нормальное военное образование получили. Наверняка были и те, кто окончил еще царскую академию Генерального штаба… Хотя о чем это я? Национальный герой новой Польши Пилсудский эти самые легионы и основал, воюя за австрияков против русских и служивших в РИА поляков. Вот последних не особо-то и двигают… А ведь, как кажется, с ними было бы проще договориться. Впрочем, ответы в духе «у нас нет полномочий», коими меня неизменно кормили до самого налета, я больше терпеть не намерен.
— Значит, так, господа офицеры и прочие ясновельможные панове! Если кто не понял, на польскую землю ступил враг, идет война. И в этой войне Советский Союз протянул вам руку помощи. Вы все слышали орудийные выстрелы и плотную перестрелку в районе железнодорожного вокзала? Мои танкисты выбили немцев с вокзала. Но разве им помогли польские солдаты?
Раковский пробубнил что-то невнятное, что майор-переводчик, уже чуть пришедший в себя, спокойным тоном перевел:
— Совместные операции невозможны без предварительного обсуждения плана атаки, постановки боевой задачи и налаженного взаимодействия. Вы, как кадровый военный, не можете этого не понимать…
— Как раз понимаю. Потому прямо сейчас предлагаю вам разработать план совместной атаки на высоты 324 и 374, а затем как можно скорее нанести удар, пока к немцам не подошли подкрепления!
Выслушав мое предложение в переводе майора, Раковский ожидаемо покачал головой:
— Мы не можем обсуждать с вами боевое взаимодействие, пока политическое и высшее военное руководство Польской Республики не достигнет с Советским Союзом требуемых соглашений. Мы военные и выполняем приказы…
— Стоп. А теперь, господин майор, постарайся перевести так, чтобы меня, наконец, услышали. Никакой Польской Республики де-факто уже не существует. Большая часть ее территории оккупирована вермахтом, а исторические области Западной Белоруссии и Украины заняты советскими войсками, введенными на территорию Польши для защиты наших соотечественников. Столица в осаде, а все высшее военное и политическое руководство, на которое вы ссылаетесь, трусливо бежало за границу! Таким образом, именно вы, в сущности, являетесь последним не сложившим оружие войсковым соединением свободной Польши. И только от вас зависит, останется ли такое государство на мировой карте по окончании войны! Реальному союзнику, оказавшему нам реальную помощь на поле боя, пойдут навстречу. Но если вы позволите сражаться за вас чужой армии… Что же, в таком случае вините только себя в том, что в истории павшей республики вы запомнитесь трусами, не проявившими ни должной силы воли, ни должной смелости.
Получилось резковато — как кажется, я сумел задеть все возможные больные точки панов офицеров. Переводчик аж побледнел от негодования и напряжения — еще бы, ведь ему это еще переводить!
Догадавшись о внутреннем душевном состоянии последнего, я поспешил добавить:
— И не смейте сглаживать углы, господин майор. Перевод исключительно слово в слово! Ибо я хочу уже наконец понять, имею я дело с боевыми офицерами или же паркетными шаркунами, в жизни не нюхавшими пороха!
Майор медленно, чуть запинаясь, начал переводить, а я посмотрел прямо в глаза Сикорскому, спокойно и чуть насмешливо. Впрочем, ни один мускул на лице бригадного генерала так и не дрогнул, а взгляд его оставался все таким же отчужденно-холодным… И тем не менее, выслушав переводчика, он согласно кивнул головой, медленно и неспешно заговорив — я смог различить на слух лишь знакомое «так».
— Пан бригадный генерал согласен на совместную атаку занятых немцами высот, однако предлагает разделить силы и сохранить раздельное командование во время наступления. Также он предлагает разделить цели и направление ударов…
Ну, это уже хлеб! Однако, прежде чем я успел обрадоваться своему первому дипломатическому успеху, справа раздался звенящий от напряжения голос моего начштаба:
— Петр Семенович, на связи комбриг Шарабурко. Вас требует…

Глава 6

— …Твою мать! Ты что там творишь, Фотченков? Под трибунал захотел?! Да тебя расстреляют к е…
Поток забористой, этакой рабоче-крестьянской речи постепенно обретает смысл. Первые пару минут Шарабурко просто давал выход эмоциям, что не слишком-то его красит, прежде всего как командира высшего звена.
С другой стороны, окажись я на его месте без всяких послезнаний, то кричал бы так же самозабвенно, даже крепче. Хотя куда уж крепче… Вообще мата в повседневной жизни не приемлю. И потому что дети не должны слышать его дома, иначе нечего потом удивляться, что нежно любимое чадушко начинает материться в первом классе. И потому что когда-то я прочел, что многие матерные слова имеют тюркские или монгольские корни, вроде «хуай» — «нападать».
Получается, что, матерясь, мы изъясняемся на ломаном языке поганых, орды которых некогда пришли на Русь с Батыем и на пару столетий отбросили русских в развитии, устроив нашим предкам полноценный геноцид. То есть, матерясь, мы говорим на языке победителей, на полторы сотни лет обративших наших предков в рабство. Все равно что изъясняться на немецком после Второй мировой в той альтернативной ветке, где нацисты победили…
Однако в экстренных ситуациях меня, как и большинство других людей, что называется, прорывает. Как прорвало сейчас и Шарабурко. Тем не менее, как человек опытный в подобных разговорах с начальством, я ответил спокойно и сдержанно:
— Товарищ комбриг, простите, связь сильно барахлит. Что вы хотели уточнить?
Секунд пятнадцать пауза, после чего из рации раздается удивленное, с некоторой примесью даже восхищения:
— Ты что, Фотченков, издеваешься? Что у тебя там происходит?
Вот, теперь уже пошел конструктив…
— Товарищ комбриг, докладываю. При приближении ко Львову установлено, что в городе идут бои немецких и польских частей. Ночью мной были отправлены делегаты связи на двух бронеавтомобилях БА-10, они попали в немецкую засаду на выезде из города. Оба броневика уничтожены, экипажи убиты.
Далее, утром при проследовании колонны разведроты старшего лейтенанта Чуфарова по нашим машинам был открыт огонь, мы потеряли еще два бронеавтомобиля и один танк. В ответ уничтожены три немецких орудия и расчеты. После чего противник вышел на связь, и я потребовал вывода германцев из города, дав на раздумья полтора часа. Однако при следовании через город основных сил батальона третья рота капитана Кругликова и приданный ей десант были обстреляны пулеметно-пушечным огнем фрицев, убиты несколько кавалеристов, сожжен еще один танк. Также был выявлен факт установки мин на пути нашей колонны.
В ответ капитан Кругликов атаковал вражеский батальон в районе железнодорожного вокзала и разбил его. От пленных, в частности, мы узнали о гибели делегатов связи. Кроме того, первая рота попала под воздушный удар вражеских пикировщиков, понесла большие потери. Немецкую авиацию отогнали наши «соколы», они сбили два бомбера и истребитель, потеряв в бою одного пилота и И-16.
Мой расчет оказался верен: выговорившись при полном безмолвии с моей стороны, Шарабурко выплеснул эмоции и слегка даже подустал, потому теперь выслушал меня до самого конца и только после хрипло выдохнул:
— Ну и кашу ты заварил, Фотченков! А расхлебывать ее мне…
— Никак нет, товарищ комбриг. Все четыре акта агрессии последовательно спровоцированы немцами. Насколько мне известно, Львов входит в зону советского влияния и находится к востоку от линии Керзона. Соответственно, нарушение договоренностей и военная агрессия имеют место с германской стороны, с чем я и рекомендую ознакомить командарма и вышестоящее руководство. Что же касается ответственности, то я, как командир вступившей в бой части, и буду ее нести.
— Больно раздухарился ты, Петр Семенович! Нести ответственность… И ведь понесешь! Ты не имел права выдвигать немцам ультиматум без согласования со мной и армейским командованием!
Тон комбрига, осуществляющего общее руководство операцией по захвату Львова, звучит сварливо, неприязненно. Но сам Шарабурко находится сейчас с основными силами собственной 5-й кавалерийской дивизии, а также большей частью моей бригады в Тарнополе. Лошадям требуется отдых, а танкам, наверное, небольшой ремонт… И горючее. Так что реальной обстановки комбриг не знает, и я позволяю ответить себе достаточно свободно:
— Зато по уставу, товарищ комбриг, я имел право уничтожить противника, внезапно открывшего огонь по моим боевым машинам и кавалеристам сопровождения.
Думаю, поддевка мне вполне удалась. И хотя я совершенно не знаю, что на самом деле полагает устав в данной ситуации (как там все описывается?), однако же мой аргумент Шарабурко принял.
— Выходит, обманули немцы… Что планируешь делать?
— Бить врага доступными силами и средствами. Пока что немцы оседлали господствующие высоты над городом сравнительно небольшими силами, но подкрепление придет им на помощь в любой момент. А если придет, враг получит в руки и готовые позиции для размещения артиллерийских батарей и удобный плацдарм для развития дальнейшего наступления в город.
Небольшая пауза, затем короткий вопрос:
— Справишься своими силами?
— Никак нет. Но я договорился с поляками о совместных боевых действиях. Однако переоценивать их возможности не следует, потому я как можно скорее жду танки моей бригады и бойцов пятой кавалерийской! Особенно нужна артиллерия — вся доступная! — орудия ПВО и зенитные пулеметы. При необходимости реквизируйте весь доступный польский автотранспорт в Тарнополе, но ускорьте переброску подкреплений! Кроме того, запрашиваю воздушный удар на высоты 324 и 374 в городской черте Львова. Удар следует нанести не позже чем через три часа.
Шарабурко, как кажется, несколько даже опешил от списка моих требований:
— Ты, часом, не перегрелся на солнце-то, Петр Семенович? Чего раскомандовался? Какой автотранспорт, какой такой налет на высоты? Заварил кашу — вот сам и расхлебывай!
А вот это уже перебор… Невольно разозлившись, я повысил голос:
— Еще раз, товарищ комбриг! Немцы заняли господствующие над городом высоты, серьезно укрепились. Подарить им еще день на переброску резервов — значит отдать инициативу в руки врага. А наступать мне придется без артиллерийской поддержки! И в атаке будут гореть не только мои танкисты, но и ваши кавалеристы понесут потери — большие потери! Так что поддержка с воздуха обязательна, она сохранит жизни многим нашим бойцам. А без своевременного подкрепления мне высоты не удержать! И все последующие потери при штурме окажутся напрасны, так как враг выбьет нас и успеет закрепиться по Львове! — Сделав короткую паузу, я веско добавил: — И если за начало конфликта с немцами я ответственен — и я отвечу, — то задачу захватить Львов получили лично вы, товарищ комбриг. Я, если что, и в бою погибнуть могу, а вот почему город не заняли и не удержали, когда была такая возможность, спросят уже именно с вас.
Я специально выделил интонацией конец фразы, как бы намекая, что Шарабурко в случае потери Львова ничего хорошего не ждет…
И вновь недолгое молчание, после чего комбриг (а ведь мы с ним в одном звании!) спросил совсем иным тоном:
— Потери?
Я чуть помялся, после чего тяжело выдохнул:
— Большие. В бою на вокзале и под бомбежкой две с половиной сотни кавалеристов убитыми и ранеными. Танков и броневиков — практически половина машин.
Честно сказать, думал, что Шарабурко вновь разразится гневной отповедью, но он лишь сухо ответил:
— Сделаю, что смогу.
Как только я завершил сеанс связи, ко мне подошел начштаба, осторожно поинтересовавшийся:
— Ну как?
Я внимательно посмотрел на полковника, между делом успевшего доложить мне о нападении на делегатов связи, информацию о котором добыл у пленных Кругликов. Весьма важный эпизод, идеально укладывающийся в картину именно германской агрессии, причем никак не связанный со мной! Во взгляде полковника лишь искреннее сочувствие и ни следа затаенной издевки или же мрачного удовлетворения.
Да нет, начштаба — мужик нормальный, он с самого начала поддержал идею возмездия за нападение на разведку, да и за потерянный броневик едва ли не в лицо высказал! Такой вряд ли станет интриговать и пытаться подставить, надеясь занять командирскую должность, хотя в настоящий момент возможностей для подставы выше крыши…
— Нормально. Запросил поддержку с воздуха и подкрепления, Шарабурко обещал сделать все, что сможет.
Глаза у Василия Павловича удивленно округлились — он явно ожидал иного результата! Во взгляде его словно бы даже восхищение промелькнуло. Дубянский покачал головой, но ответил бодро, даже как-то радостно:
— Ну силен ты, Петр Семенович, ох силен!
— Да хватит тебе, Василий Павлович, это ж начальство, а не германцы… Пойдем лучше с нашими новыми союзниками обсудим план атаки на высоты — у нас на все про все три часа.
Немного помявшись, я уже неуверенно добавил:
— Успеем хоть?
Но начштаба только энергично кивнул:
— Если поляки телиться не будут, должны.

Командир 101-го отдельного танкового батальона капитан Кирилл Дмитриевич Акименко тихим ходом вел машины второй роты, а также уцелевшие «бэтэшки» старшего лейтенанта Чуфарова к высоте 374 Кортумова гора, старательно избегая широких и просторных городских улиц. На броне — десант спешенных кавалеристов, позади же топчется сводный батальон польских пограничников, толкающих перед собой шесть стареньких трехдюймовок… Но «белым» никакой веры нет — наверняка залягут, как только немцы полоснут по наступающей пехоте из пулеметов!
Кирилл Дмитриевич невесело усмехнулся. Для того танки и идут впереди пехоты, чтобы подавить огневые точки. Вопрос только в том, что и «бэтэшки» комбата окажутся под огнем фрицевских ПТО…
Капитан тяжело вздохнул — ему очень не нравился план комбрига. Ведь, согласно последнему, три машины роты с наиболее опытными мехводами станут кружить перед немецкими позициями, поливая их огнем из пулеметов и вызывая артиллерийский огонь на себя, в то время как сразу шесть танков с лучшими наводчиками будут спешно гасить проявившие себя орудия и пулеметы… Тем же самым займутся и польские артиллеристы, развертывания которых комбат дождется во чтобы то ни стало! И, наконец, оставшиеся четыре машины под командой Чуфарова рванут на высоту с десантом на броне, спеша выйти к немецким гаубицам и уничтожить их. После чего атаку должен развить польский батальон при поддержке оставшихся в строю танков…
Иными словами, наступление на высоту, занятую по меньшей мере пехотным батальоном немцев, проводится без полноценной артиллерийской подготовки, для проведения которой комбриг назначил самих танкистов! Но будь у немцев одни лишь легкие противотанковые орудия, эффективно поражающие «бэтэшки» метров за пятьсот, это один вопрос. Благо, что Фотченков озвучил действительно дельную мысль — навесить на лобовую проекцию корпуса запасные гусеничные траки, а вдоль бортов уложить стволы срубленных деревьев. Погасить удар бронебойной болванки такие нехитрые приспособы действительно помогут.
Но одно дело «колотушки» калибра 37 миллиметров, и совсем другое — немецкие гаубицы. Даже непрямое попадание их осколочных снарядов гарантированно выведет танк из строя, выбьет экипаж. Про прямое и говорить нечего — от машины останется горящий металлолом, а экипаж можно смело записывать в «без вести пропавшие»: вместо танкистов придется хоронить кучку золы… Конечно, Акименко не поставит машины огневой поддержки вплотную рядом друг с другом, но экипажам и без того предстоит смертельная рулетка.
Как, впрочем, и тем «смертникам», кого капитан определил вызвать огонь на себя. И про «смертников» — это не про неуважение, это про настрой самих танкистов… Слова Фотченкова о том, что подобный прием наши военспецы умело воплотили в жизнь во время боев за высоту «Пингаррон» в Испании, в долине реки Харама, никого не убедили. Не смог подсластить пилюлю и тот факт, что первая атака состоится на высоту 324 — начнут ее поляки раньше по времени, а поддержат их уцелевшие танки комрот один и три, а также выделенные комбригом пушечные броневики.
Но на взгорье у Збоища у немцев вроде как нет тяжелой артиллерии, и польскую атаку предварит огонь бронепоезда «Смелый», вооруженного трехдюймовками и гаубицами-сотками! Кстати, два французских танка «Рено», сражавшихся еще в Первую мировую, также примут участие в общем наступлении вместе с уцелевшими польскими танкетками: и те и другие сняли с бронедрезин «Смелого» по настоянию Фотченкова.
В этом вопросе комбриг, конечно, большой молодец. Ляхи ох как не хотели выделять «Смелый», ох как противились, боясь подставить свою главную мощь под выстрелы германских гаубиц! Справедливости ради стоит отметить, что во Львов прорвалось сразу два бронепоезда, но второй получил повреждения в первой половине дня и был эвакуирован.
Ну и понятно, что «Смелый» останется заложником движения по железнодорожной ветке — достаточно разрушить рельсовую колею одним точным попаданием, и отступить назад ляхи уже не смогут, а их бронированную машину неторопливо и со вкусом расстреляют гаубичные фугасы фрицев… Хотя сам капитан в душе немного даже сомневался: а что, если комбриг специально подставляет главную ударную мощь белополяков под вражеский огонь? Паны сегодня вроде бы и союзники, но как повернет завтра?
В общем, «Смелый» откроет огонь, пока германские гаубицы с высоты 374 не проявят себя, ответив бронепоезду; последний постарается отступить, а польская пехота начнет атаку на высоту 324… И наконец, пойдут вперед первые три танка из роты Акименко, вызывая огонь на себя.
Плохо, что экипажи перед боем пришлось перетасовывать — так, один из танков Чуфарова занял младшей лейтенант Малютин, уже потерявший собственную «бэтэшку», но неплохо врезавший немцам в ответ. Вроде правильно, но командира занятой машины, оставшегося безлошадным, крепко обидели!
В других экипажах меняли мехводов, а «смертников» выделили по одной машине от каждого из взводов. Вроде и логично, ведь командовать ими во время маневров все равно не выйдет. С другой стороны, экипажи чувствуют себя реально брошенными… Впрочем, могло быть и хуже, если бы, исходя из логических соображений, комбат вывел из числа «разведчиков» командиров машин. Из пушек ведь не стрелять, а с пулеметом и башнер справится! Действительно, лучшего способа официально объявить оставшихся членов экипажей «смертниками» не найти…
— Эх, где наша не пропадала!
Комбат хлопнул себя по колену, волевым усилием прогоняя дурные мысли. У него есть боевой приказ, и он его выполнит! И его подчиненные также выполнят боевой приказ, чего бы это танкистам ни стоило… Все, закончилась мирная служба у армейцев, война! И рисковать собой придется, никуда не денешься…
А в том, что война действительно началась, что случившиеся столкновения уже никак не назвать случайными и не проигнорировать, Кирилл Дмитриевич нисколько не сомневался. В этом не сомневаются и экипажи, видевшие сожженные на вокзале и после бомбежки «бэтэшки», помогавшие извлечь из сгоревших машин дымящиеся, страшно обугленные останки танкистов.
Война… Но не мы ее начали. Ее начали немцы.

— Товарищ комбриг, командарм на связи!
Вид вбежавшего на командный пункт младшего лейтенанта Андрея Сорокина, командира бронемашины БА-20, откровенно пугает: выпученные глаза, чуть трясущиеся губы, ошарашенный взгляд… И бледное, бескровное лицо.
— Ты чего, лейтенант? Успокойся.
Но откровенно дрожащий мамлей лишь испуганно выдавил:
— Товарищ комбриг, в-вас командарм Голиков вызывает…
Также обернувшийся к Сорокину начштаба невесело хмыкнул:
— Чую, воздушного удара по высоткам мы так и не дождемся.
Однако за попыткой пошутить кроется глубокая тревога — я вижу это по глазам Дубянского. И очевидно, что волнения полковника не напрасны: судя по тому, что командир радийного броневика вбежал сюда, словно ошпаренный, Голиков явно не в духе. Что там говорил комиссар? Что командарм мне благотворит? Ну, посмотрим…
Лишь бы не отдал прямой приказ покинуть город! Хотя что мне мешает сослаться на неисправную связь и «не воспринять» команду «вследствие неустойчивой радиосвязи», а? Понятно, что после за такое могут и к стенке поставить, но не все ли мне равно? Один раз, получается, уже умер, а будущую жену теперь вряд ли увижу даже младенцем, коли все же удастся уцелеть… Зато раскручивающийся маховик войны Голиков теперь вряд ли остановит. Мне продержаться хотя бы до начала совместного штурма высоток, а уж там…
Но додумать, покидая вынесенный к высоте 374 командный пункт, я не успел. На моих глазах в корму пулеметного броневика вдруг врезалась бутылка с бензином, мгновенно полыхнувшая ослепительно-ярким пламенным цветком! А я, замерев на пороге от неожиданности, полетел наземь, сбитый со спины Дубянским… Уже в падении услышал выстрел. Предназначенная мне пуля свалила Сорокина, столь же бестолково замершего в дверном проеме…
— Слава Украине!

Глава 7

— Ну что, командир, не будет нашего авианалета? Так, что ли?
Малютин предпочел промолчать, никак не реагируя на ехидное замечание мехвода. Экипаж не спешил принять нового командира, тем более что последний успел потерять собственную машину и вовсю рисковал собственными подчиненными в ненужном, по мнению механика-водителя, бою. Возрастной старшина (ему где-то за тридцать) неплохо устроился в армии, освоил Т-26, затем БТ-5 и, наконец, «семерку»; в полку он был на хорошем счету именно как водитель. Пусть и не столь резвый, умелый и рисковый, в отличие от мехводов отправленных в «разведку боем» экипажей.
Относительно сытая жизнь военного, хорошо обеспеченного по меркам простого рабочего (и уж тем более колхозного крестьянина!), романтический ореол танковых войск, успешно поддерживаемый советской пропагандой… Чего бы не служить? Женился, двое детей уже — и тут на тебе, война. Война… Причиной которой, возможно, послужил новый командир машины!
Башнер, в отличие от старшины молодой еще боец срочной службы, в бутылку не лез, на конфликт не шел и общался с Малютиным вежливо, по-уставному, но не более. Грядущий бой пугал парня не меньше, чем мехвода, хотя жениться и обзавестись мальцами он не успел… Но разве кто-то об этом задумывается, у кого там сколько детей, когда просто страшно? Когда просто хочется жить?
Младший лейтенант проверил заряжающего перед боем — какие снаряды подает по команде, как работает со взрывателем, устанавливая на осколочное или фугасное действие; в нормальной обстановке парнишка вроде не путался, орудие знает. Ну а в общении с мехводом Малютин ограничился всего одним приказом:
— В бою делай, что я говорю. В точности!
— Есть в точности!
Механик, старше мамлея по возрасту, при этом показушно-дурашливо скривился; Илье эта улыбка не понравилась, как и развязность старшины, однако он предпочел не обострять отношения перед боем. Просто кивнул в ответ — коротко, по-деловому: мол, принимается. Ну а в драке пусть только попробует взбрыкнуть! Впрочем, не тот человек, одно дело подначки, но совсем другое — саботировать боевой приказ, да еще под вражеским огнем. А ежели что, так получит каблуком сапога по затылку, чтобы в себя пришел…
И вот уже «бэтэшки» группы прикрытия выходят на исходную позицию; немецкие «колотушки» точно бьют метров за пятьсот, это эффективная дистанция их огня. На большом расстоянии точность их пальбы уже упадет, да и маленькая, легкая болванка вряд ли возьмет лобовую броню «бэтэшки». А вот последние вполне могут накрыть расчеты противника и за семьсот, и за восемьсот метров… Комбат, следующий в составе «группы прикрытия», решил подойти на восемьсот. И как только загремели выстрелы бронепоезда, открывшего огонь по взгорью у Збоища, Акименко передал приказ командирам взводов выдвигать на огневой рубеж.
Остальные танки группы, не имеющие раций, по умолчанию исполняют указание «делай как я»… Также вперед двинулись и те экипажи, кому предстоит вести «разведку боем». До огневого рубежа тихим ходом вместе со всеми, но затем смельчакам придется рвануть вперед на всей скорости, зигзагами, поливая огнем курсового пулемета вражеские позиции… И вызывая огонь немецких ПТО на себя.
Мамлей Малютин отнюдь не трус, это признают даже недоброжелатели, но оказаться на месте тех, кому придется играть в кошки-мышки со смертью, он откровенно не желал… Хотя кто сказал, что под ответным огнем взвода тяжелой немецкой артиллерии больше шансов уцелеть? Впереди гулко бахнуло: гаубицы на высоте открыли огонь по бронепоезду, и машины Чуфарова тотчас ускорились, выходя на огневой рубеж.
— Приготовились, сейчас начнется… Мехвод, позицию меняем только по моей команде! Башнер, взрыватели ставь на осколочный и заряжай без команды!
— Есть!
Илья не запомнил имен бойцов своего нового экипажа. И дело даже не в том, что они как-то не так приняли его (буквально в штыки, если серьезно). Просто впервые побывав под огнем в настоящем бою, посылая снаряды во врага и принимая их в свой танк, а после спасаясь из горящей машины, ощущая спиной жар проникших в боевое отделение языков пламени… Все это было слишком много для одного дня.
Малютин после утреннего столкновения ходил словно в воду опущенный, не веря толком, что уцелел! И тут вдруг снова в бой… Сейчас-то Илья пришел в себя, прилипнув к перископу и вцепившись чуть дрожащими пальцами в маховики ручного поворота башни, готовый как можно скорее наводить орудие на пушки врага. И все равно едва не пропустил момент, когда танки разведроты замерли на месте, уже покинув узкие городские улочки и заехав в парковую зону Кортумовой горы.
— Стой!
— Стою…
Машина резковато тормознула на месте, а голос мехвода хрипло отозвался в пока еще исправно работающих наушниках. Мамлей же зло скрипнул зубами, только теперь осознав, что танкистам предстоит бой в зеленке, где прицеливанию — и выявлению целей! — будет мешать густая растительность… Пусть местами и прорежена после штурма высота немцами, сумевшими выбить отчаянно обороняющихся польских солдат на второй день штурма. Ну и после неудачной попытки пшеков отбить ее обратно.
Между тем машины взвода «смертников» (как зло окрестили сами себя танкисты, отправленные в «разведку боем») уже рванули вперед, не собираясь терять время и жевать сопли. Набравшие ход «бэтэшки» ломанулись сквозь парк рассерженными секачами, оставляя за собой широкие просеки. Даже не пытаясь объезжать встретившиеся на пути молодые деревья, танки просто ломали их тяжелыми ударами бронированных корпусов! Но хорошо все же, что это парк, а не лес, и местные березки не стеной стоят…
Первые сто метров до немецких позиций разведка пролетела за считаные секунды, и, плюнув на все, мамлей высунулся из башни, надеясь засечь вспышки выстрелов немецких ПТО на своем участке. Да, в таком варианте шальная пуля и осколок могут обезглавить экипаж, зато Малютину будет проще заметить орудия противника…
Илья вздрогнул от неожиданности, когда раздался первый взрыв, но это не был выстрел «колотушки» или гаубицы. Нет, одна из «бэтэшек», набрав ход, налетела на мину… Однако разогнавшийся километров до тридцати в час на открытом участке БТ-7 успел проскочить противотанковый блин прежде, чем сработал взрыватель. Возможно, не совсем исправный… Мина рванула уже под задними катками, выбив их и порвав гусеницы. Мгновенно задымило моторное отделение, а экипаж спешно полез из люков наружу… И тут же в сторону танкистов потянулись светлячки пулеметных трасс.
Крепко ругнувшись сквозь стиснутые зубы (только мин еще не хватало!), Малютин мгновенно нырнул в машину, приникнув к прицелу и схватившись за маховики наводки. Доворот башни по горизонтали и орудия по вертикали мамлей выполнил за секунду, умело поймав в перекрестье прицела вспышки пламени на раструбе вражеского пулемета… И спешно нажал на педаль спуска.
— Выстрел!
Вражеские очереди оборвались; лязгнул открытый башнером затвор пушки, после чего заряжающий спешно выбросил в раскрытый люк стреляную, воняющую сгоревшим порохом гильзу. Следом он сноровисто загнал в казенник еще один осколочный, чавкнувший смазкой снаряд… А между тем танки взвода разведки подобрались к немцам уже на пятьсот метров, открыв огонь из пулеметов длинными очередями. Вряд ли башнеры что-то видят и бьют прицельно — скорее всего, лупят в белый свет как в копеечку, надеясь подавить собственный страх.
Но вопреки всему немцы молчат… Молчат пока и танки группы прикрытия. Командиры машин все как один напряженно вглядываются в оптику перископов, надеясь засечь вспышки вражеских выстрелов на своем участке. Малютин же вновь высунулся в раскрытый люк, будучи уверенным, что расчеты немецких гаубиц вряд ли засекли его первый выстрел. Хотя после второго позицию придется точно менять… Но как бы напряженно Илья ни вглядывался вперед, он едва не пропустил слитный залп огрызнувшихся огнем немецких ПТО!
Противотанкисты расчетливо подпустили советские «бэтэшки» на триста метров, после чего открыли убийственный огонь накоротке. Один из танков получил сразу два попадания — в лобовую проекцию корпуса и в башню. Два попадания — два пробития… Экипаж не спасла ни массивная маска пушки, ни навешанные на лоб корпуса гусеничные траки, разлетевшиеся в стороны от страшного удара. Обездвиженная машина замерла на месте с задраенными люками; увы, ни один из них так и не приподнялся, выпуская танкистов из нутра «бэтэшки»…
Впрочем, немцам этого показалось мало, и в начавшую медленно дымить машину всадили еще пару болванок. Танк стремительно вспыхнул, но не взорвался: надеясь хоть как-то повысить шансы «смертников», их не стали загружать осколочными снарядами, передав дополнительный боекомплект группе прикрытия.
Накрыли немцы и вторую машину: болванка также пробила башню, начав рикошетить внутри нее, калеча и убивая экипаж… Мехвод, залитый кровью товарищей, закричал от шока, круто развернув танк, и погнал его вдоль склона, сумев инстинктивно спрятать борт от болванок. Теперь фрицам не хватает отрицательного угла вертикальной наводки, чтобы поразить ходовую «бэтэшки»… Впрочем, в башню немцы закатили еще парочку болванок, но, не сумев добить машину, они вновь засветили свои позиции.
А в следующее мгновение по обозначившим себя расчетам ударили осколочные гранаты танковых сорокапяток! Вроде бы и легкие, всего два с небольшим килограмма, однако сотня осколков косит все живое за пятнадцать метров. И это именно сплошная зона поражения, а не дальность полета отдельных фрагментов… Советские танкисты, однако, успели сделать всего пару выстрелов, после чего в воздух взлетела красная ракета.
Башнер Малютина первым заметил ее в раскрытый люк:
— Красная, командир!
Мгновение промедлив, мамлей зло крикнул:
— Вперед!
Красная — это сигнал атаки для всех, и танкистов, и польских солдат. Однако в изначальном плане вперед должна была пойти группа танков с десантом на броне — прорваться к гаубичной батарее и порубить там все живое из спаренных пулеметов, фугасами и осколочными гранатами. Перед подачей же красной ракеты танки из группы прикрытия должны были взять на броню кавалерийский десант…
Комбат, однако, изменил план. Акименко прикинул, что потеряет больше танков, когда на редкую цепочку «бэтэшек» обрушатся гаубичные снаряды, чем даже в лобовой атаке на высоту с неподавленными ПТО! В конце концов, большую часть немецких «колотушек» успели засечь и подавить за первые два выстрела, все-таки к прицелам встали лучшие наводчики… А оставшиеся орудия танкисты все одно расстреляют, хотя бы и за счет большего числа «бэтэшек». Зато при подъеме по склону фрицы не смогут задействовать гаубицы — по крайней мере, по разведчикам тяжелые орудия ни разу не ударили…
Комбат рассчитал все верно — гаубичный снаряд взорвался недалеко от стоянки Малютина, когда «бэтэшка» мамлея уже двинулась вперед. Но и теперь ударная волна с такой силой толкнула машину в корму, что ее аж подбросило — мощный толчок свалил и командира, и заряжающего… Да и по броне градом хлестнули как комья земли, так и осколки! Экипажу Ильи крупно повезло, что большая часть их потеряла силу и срикошетила от установленной под наклоном брони.
Но повезло так не всем — одна из «бэтэшек» получила серьезное повреждение ходовой, крупный осколок гаубичного снаряда порвал гусеницу. А неподвижный танк — мертвый танк… Только приказ комбрига, предписывающий покидать подбитые машины, сохранил экипажу жизнь. Десяток-другой секунд спустя второй снаряд гаубицы добил «бэтэшку», исчезнувшую в болезненно-яркой вспышке пламени… Хуже всего то, что сильный взрыв заставил польскую пехоту испуганно залечь. И только наследная гордость польских офицеров заставила их поднять подчиненных и упрямо погнать вперед. Не хотелось панам пасовать перед коммуняками…
— Если увидишь бугорки сырой земли или, наоборот, осевшие участки почвы с пожелтевшей травой, то объезжай их! Там мины!
— Есть!
Мехвод ответил Малютину уже без прежнего нарочитого выпендрежа, звенящим от напряжения голосом. Да и у самого мамлея сердце бешено колотится в груди. На участке его подъема ни одна из пушек не засветилась, и теперь Илья напряженно ждал, когда впереди сверкнет вспышка пламени, а в машину с маху ударит бронебойная болванка. В утреннем бою удары болванок по броне младший лейтенант ощущал, словно удары по своему телу, чуял их буквально нутром…
Однако большую часть подъема экипаж миновал благополучно — впрочем, что значит пара минут жизни, когда напряженно ожидаешь вражеского выстрела или мины под гусеницами? К тому же Малютин быстро нашел объяснение «молчанию» фрицев — подпускают поближе, как и машины «смертников»… Но Илья был прав лишь отчасти: группа прикрытия с ходу выбила половину германских ПТО, проявивших себя огнем по танкам разведки, и теперь оставшиеся три пушки действительно молчали, подпуская «бэтэшки». Зато вели огонь немецкие гаубицы!
Правда, несмотря на приказ полковника выкатить их на прямую наводку, с учетом оборудования капониров на высоте, гаубицам уже не хватало отрицательного угла доводки, чтобы накрыть прущие вверх по склону советские танки. Зато цепочка разрывов накрыла польскую пехоту, заставив залечь добрую половину сводного батальона погранцов.
Кроме того, у фрицев остался еще один козырь в рукаве — автоматические зенитные пушки… Последние открыли огонь, как и уцелевшие «колотушки», за триста метров. На этой дистанции бронепробиваемость германских зениток составляет двадцать миллиметров, так что удара не выдержала даже лобовая броня двух попавших под трассирующие очереди «бэтэшек».
Илье вновь повезло: его танк двигался чуть в стороне от ближней зенитки, подбившей мгновенно загоревшийся слева танк. Но вечно везти не может — фрицы уже начали спешно разворачивать и перезаряжать автоматическое орудие…
— Короткая! Короткая, твою же ж!..
Мамлей даже не надавил, а ударил по правому плечу мехвода сапогом, отчаянно докручивая маховик наводки. Если бы старшина затормозил вовремя, младший лейтенант уже поймал бы зенитку в прицел! Все равно ведь не уйдешь от трассирующих очередей на пересеченной местности… Механик наконец-то затормозил, а Илья, проклиная его на чем свет стоит, навел пушку на цель, всем нутром понимая, что уже не успевает!
Но на войне ошибки допускают с обеих сторон; экипажу Малютина в противники достался не слишком опытный расчет, впервые встретившийся в бою именно с танками. Сыграло свою роль и то, что мехвод проехал чуть вперед, сбивая прицел командиру, но также уводя машину с линии вражеского огня…
Немцы поспешно открыли огонь, опередив младшего лейтенанта, но ударили, не подправив прицел, надеясь успеть догнать танк очередью. Вражеские трассы просвистели всего в метре от башни «бэтэшки» (а ведь более опытные артиллеристы вложили бы очередь в ходовую!), зато лейтенант не промахнулся, врезав осколочным в торчащий из капонира тонкий ствол и верхнюю часть лафета… Граната угодила в тело одного из зенитчиков, прошив его на сквозь, и взорвалась, ударив в заднюю стенку капонира, в одно мгновение выкосив расчет.
— Ура-а-а-а! — не сдерживая эмоций, закричал от радости заряжающий, а взбешенный Малютин приложился сапогом по затылку мехвода, заревев, словно одуревший с голодухи медведь:
— Вперед! И еще раз не выполнишь приказ в бою, лично расстреляю!
— Что, сам за рычаги сядешь?
— И сяду! А наводчиком возьму заряжающего из собственного экипажа!
Командир, конечно, явно перегибал палку, но, едва-едва разминувшись со смертью, он не владел собой. Мехвод это ясно понял, потому молча двинул машину вперед, крепко сжав рычаги передач подрагивающими от напряжения пальцами.
Из шести танков группы прикрытия до позиций немецкого батальона доехали только две машины — собственно Акименко и младшего лейтенанта Малютина. Зато группе Чуфарова, ведущего целый взвод на прорыв к гаубицам, откровенно повезло — осилили подъем без потерь. Впрочем, командир разведчиков старался ехать чуть медленнее, надеясь не растерять десант, вот его «бэтэшки» и не попали под раздачу… Однако стоило танкам подойти вплотную к немецким окопам, как на десантниках тотчас скрестились очереди как минимум двух ручных пулеметов! Они сбросили с брони трех или четырех бойцов, в то время как остальные поспешили спрыгнуть самостоятельно.
Кроме того, в ходовую замыкающего группу танка прилетела бронебойная пуля трофейной польской ПТР. Потом еще одна, и еще — пока, наконец, четвертая пуля не надорвала гусеницу, лопнувшую на очередном витке катков… «Бэтэшка» замерла, а командир сумел засечь длинный ствол противотанкового ружья и облачко пыли, поднятое при выстреле дульным тормозом.
Развернув башню, он всадил фугас в окоп увлекшегося пальбой немецкого расчета, не догадавшегося подготовить запасную позицию и сбежать. Фугас снес верхнюю часть бруствера и рванул в окопе; взрыв подбросил в воздух оторванную руку одного из стрелков и смятый, покореженный ствол ПТР… Бледный от напряжения танкист продолжил аккуратно и точно всаживать гранаты в проявившие себя огневые точки, заткнув оба пулемета. И как только они замолчали, уцелевший десант одним отчаянным рывком занял участок окопов на месте прорыва, а частые выстрелы трехлинеек не дали подобраться к танку немецким гранатометчикам со связками «колотушек»…
Кавалерийский десант выручил подбитый танк — последняя машина из взвода «смертников» уже горела на линии немецких окопов… Обезумевший от страха и ненависти к фрицам мехвод повел подбитую «бэтэшку» прямо на немецкие окопы, принявшись утюжить их и давить немцев всей массой четырнадцатитонной махины. Легкий танк? По сравнению с громадами Т-28 и Т-35 — да, но не для простого зольдата, всем телом ощущающего дрожь земли и сжавшегося на дне осыпающегося окопа!
Вильнув машиной, мехвод сбил корпусом попытавшегося было выпрыгнуть юнца, подмяв несчастного гусеницами, после чего дико, безумно захохотал, принявшись кружить над траншеей, осыпая ее стенки гусеницами:
— За тебя, Коля! За тебя, Степан!
Выкрикивая имена погибших товарищей, чья кровь все еще лилась сверху, не владеющий собой мехвод пропустил гранатометчиков, а те закинули на корму связки «колотушек» и бутылки с бензином. Гранаты проломили тонкий броневой лист, прикрывающий мотор сверху, после чего внутрь залилась горючая смесь, воспламенившая машину… Но обреченный мехвод продолжал давить немецкие окопы уже вовсю горящим танком! Пока не потерял сознание, надышавшись густым черным дымом…
Комбат Акименко видел лишь конец этой схватки и ясно понял, что соваться к окопам вплотную никак нельзя. Взрыв даже легкой ручной гранаты может повредить гусеницу тяги. Приказав башнеру бить из пулемета по окопам, чтобы немцы и головы не смели поднять, он выпустил еще одну красную ракету, а затем и еще в надежде подогнать польский батальон, до того залегший на склоне!
Благо, что орудия ПТО и зенитки танкисты повыбили, да и сам капитан записал на свой счет две вражеские пушки, причем его экипаж также угодил под очередь зенитного автомата. Но по счастливой случайности она ударила по толстому стволу ясеня, уложенному вдоль борта… Твердую и вязкую древесину в точке удара размочалило едва ли не в труху, однако крепкое дерево погасило удар бронебойных трассеров. И пока расчет зенитки заряжал очередной коробчатый магазин в приемник автоматической пушки, комбат успел поймать вражеское орудие в перекрестье прицела и нажать на спуск.
Другой снаряд — бронебойную болванку немецкой «колотушки», предназначенную Акименко, — словно бы принял на себя другой экипаж. На самом деле два танка шли рядом — ротного командира и комбата. Когда последний сошелся в поединке с зениткой, ротный двинул «бэтэшку» вперед, невольно закрыв собой товарища… Болванка угодила точно в сочленение между башней и корпусом машины, насквозь прошибив тонкую броню. Мгновенная детонация подбросила башню танка метра так на три…
Однако это был последний точный выстрел немецкого расчета — Акименко сумел засечь противника, а опытный механик быстро вывел командирский танк из-под огня. Очередная болванка лишь толкнула в башню потоком сжатого воздуха, комбат же с короткой уделал расчет ПТО осколочной гранатой… И вот теперь красная ракета для поляков — в надежде, что невольные союзники не подведут, что выручат остатки погибающей на высоте танковой роты!
Однако паны-офицеры трусами не были отродясь; они вовсю гнали свою пехоту вперед, на Кортумову гору, гнали отборным матом и выстрелами из пистолетов над головами солдат! Впрочем, последним уже не требовались понукания — закусившись, они и сами рвались вперед по склону, цепко сжимая в руках маузеры польского производства. Кто-то стрелял на ходу, кто-то кричал или матерился, кто-то пытался справиться с отказавшим вдруг затвором — карабины польской выделки особой надежностью не отличаются… Но бежали наверх все, готовые и даже жаждущие схватиться, наконец, с немцами, когда у последних уже нет преимущества в огневой мощи!
А пока батальон пограничников только шел в атаку, взвод Чуфарова уже подобрался к гаубичной батарее, стреляя на ходу из пушек и пулеметов, надеясь притупить страх… Старший лейтенант вовремя заметил промоину, ведущую стороной к батарее, и успел нырнуть в нее, уводя за собой один из танков. Но вторая машина получила гаубичный снаряд прямо в лоб. Страшный удар вмял броню внутрь, напрочь оторвав ствол пушки; последующая же детонация развалила танк изнутри.
Но две «бэтэшки», пропав из вида на несколько секунд, вынырнули из промоины уже в стороне, сбоку от артиллеристов. И немцам пришлось потратить несколько столь драгоценных в бою мгновений, чтобы развернуть двухтонные махины орудий в сторону советских танков…
Чуфаров хладнокровно приказал остановить машину и, задержав дыхание до самого выстрела, точно всадил фугас в закругленный сверху щиток немецкой пушки! Фугасная граната проломила тонкую сталь противопульного щитка и рванула уже в капонире; между тем заряжающий по команде старлея выбросил из открытого люка дымовые шашки, маскируя машину и имитируя подрыв «бэтэшки»…
Расчет второй немецкой «стопятки» попал под очереди стремительно сближающегося с гаубицей танка. Свирепо оскалившийся башнер, сцепивший зубы с такой силой, что они вот-вот начнут крошиться, от души лупил длинными очередями, на перегрев ствола, так что затвор ДТ вскоре благополучно заклинило. Однако накоротке он свалил одного артиллериста, ранил еще двух, и фрицы так и не успели развернуть орудие навстречу советскому танку…
Немцы все равно сгоряча пальнули, но ожидаемо промазали, а «бэтэшка» влетела прямо в капонир, раздавив гусеницами станины и кого-то из расчета — может, заряжающего или снарядного… Остальные пушкари бросились прочь, пока крутящийся в капонире танк пытался выбраться из западни. Тогда не пришедший еще в себя командир вылез из люка и принялся спешно разряжать в немцев семизарядный наган, сопровождая каждый выстрел крепкой, забористой руганью…
Расчет третьей гаубицы решил не играть в героев в схватке с двумя маневренными, быстрыми советскими танками, подобравшимися вплотную, тем более что на помощь расчету уже подкатил полугусеничный тягач. Спешно разрядив орудие в сторону замершего у траншей танка (из-за спешки и промазали), фрицы сноровисто свели станины и прицепили их к тягачу, готовые уже рвануть прочь…
Однако продуманные решения на войне не всегда оказываются верными. Командир орудия дал команду эвакуироваться, хоть снаряд уже был в стволе, а ведь он мог подбить танк Чуфарова, как только последний двинулся бы вперед. Все равно вторая «бэтэшка» не смогла быстро выбраться из капонира: одуревший механик дуром газовал, раздавив аппарель, когда нужно было мягко, плавно вывести по ней машину.
Конечно, германский офицер не мог этого знать, да и Чуфаров не лез на рожон раньше времени, хотя заряжающий уже загнал фугас в казенник. Но когда впереди послышался шум мотора, старший лейтенант рискнул двинуть вперед. Заметив же тягач с гаубицей на прицепе, старлей довольно оскалился и всадил гранату в открытую рубку машины! Туда, где собрался немецкий расчет… Чуфаров не промахнулся, и проломивший борт фугас рванул внутри, устроив в десантном отсеке кровавую кашу. Немецкий мехвод, правда, не пострадал, с испуга вдавив педаль газа в пол, надеясь уйти с пушкой от советского танка! Но, не пожалев бронебойной болванки, старший лейтенант всадил ее в мотор тягача. Немецкая машина тотчас сбавила ход…
Последний акт драмы разыгрался с началом польской атаки. Белополяков можно считать кем угодно и сколь угодно обвинять их «войско» в слабости, в неспособности на равных драться с вермахтом — и все укоры будут справедливы, но! Немцы побеждали их за счет лучшей организации армии и кратного превосходства в техническом оснащении, а вот в рукопашной бой пошел на равных…
Там, где выстрелы гремят в упор, а смерть приближается к врагу на остриях заточенных штык-ножей, там ляхи не спасовали, с отчаянной яростью бросившись в драку! Замелькали штыки, захрустела разрываемая ими плоть, а приклады заклинивших карабинов с такой силой обрушились на добротные немецкие каски, что дерево не выдерживало, раскалываясь от ударов… Редкие выстрелы зольдатских маузеров и офицерских вальтеров не остановили отчаянный польский натиск, а бронетранспортеры на сей раз ничем не смогли поддержать свой десант. Едва они только сунулись вперед, как тут же поймали несколько бронебойных болванок от трех советских танков. Уцелевшие БТР попятились назад, пытаясь подхватить бегущих за ними горных егерей…
Но и лобовая броня «ганомагов» не способна выдержать удар разогнавшейся до малинового свечения болванки. Не говоря уже о корме и бортах — тем не остановить и фугас! А ведь именно в корму бронетранспортера, эвакуировавшего полковника Шернера и штаб кампфгруппы, угодила фугасная граната, устроив в десантном отделении настоящую мясорубку.

Глава 8

— Слава Украине!
Твою ж налево… Да откуда? Чего-чего, а боевого клича украинских националистов я здесь и сейчас услышать не ожидал… И собственно, очень зря, ведь Львов всегда был своеобразной столицей местных нацистов. В бывшем австрийском Лемберге Габсбурги активно поддерживали националистическую идеологию украинствующих униатов, намекая, что могут принять их в австро-венгерскую семью как равных. На самом же деле имперская верхушка противопоставляла своих «украинцев» лояльным Российской империи русинам, сохранившим верность православной церкви, причем последним в годы еще Первой мировой австрияки устроили полноценный геноцид с истреблением гражданского населения в концлагерях.
Разделяй и властвуй — все по классике! Кстати, австрийцы не только настроили своих «украинцев» против русин и собственно Российской империи, но также и католиков-хорватов (своих подданных!) против православных сербов, второго политического противника и потенциального врага… И это притом что по крови и происхождению хорваты и сербы — братья! Однако уже в годы Второй мировой братья-хорваты устроили братьям-сербам полноценный геноцид: дошло до соревнований, кто больше зарежет гражданского населения «серборезами» или забьет «сербомолотами».
Но это дела балканские, а вот местная ОУН (организация украинских националистов) перед началом Второй мировой как раз искала контактов с немцами… Боевые отряды в ее составе существовали со времен Гражданской (всякие «сичивые стрильцы»), так что нечего удивляться и удару в спину… Сам дурак, что не подумал ранее о подобной возможности и оставил при штабе единственный пулеметный броневик!
Все эти рассуждения и воспоминания безумным калейдоскопом мыслеобразов промелькнули в голове, пока еще Сорокин падал на спину, в то время как из подворотни на противоположной стороне улицы выскочил тучный здоровяк в кепи и с вислыми седыми усами, сжимающий в руках маузеровский карабин.
— Слава Украине!
Крепкий и упитанный, словно кабанчик, оуновец ринулся в нашу сторону с бешено выпученными глазами, потрясая карабином с примкнутым штыком. Кажется, это он кинул бутыль с зажигалкой и первым выстрелом уложил Сорокина, а вот второй сделать уже не смог: что-то не так с затвором… Я отстраненно подумал, что маузер его наверняка польского производства, первых серий — у тех часто были проблемы с затворами. А еще мимоходом отметил, что руки здоровяка дрожат, отчего блестящий штык-нож ходуном ходит. Дрожат не иначе как от страха и напряжения…
Все это я отмечал про себя с удивительной четкостью и точностью, наблюдая за происходящим словно бы со стороны, как-то отстраненно. Также шок… А между тем за седоусым украинцем из подворотни вынырнули еще несколько человек; вразнобой ударило несколько поспешных, неточных выстрелов. Однако среди нацистов есть и грамотный стрелок, упрямо и решительно вскинувший к плечу родную трехлинейку… Тщательно целится, падла!
— Петя, назад!
Первым опомнился Дубянский. Рванув из кобуры самовзводный офицерский наган с потертой рукоятью, он принялся спешно стрелять с колена. Завалился на полпути здоровяк с маузеровским карабином, получив сразу две пули в грудину; пошатнулся стрелок с трехлинейкой, схватившись за раненную в локоть руку… Вторая пуля ударила его чуть повыше ключицы, толкнув стрелка назад, а еще трое бежавших в нашу сторону оуновцев завалились прямо на брусчатку, защелкав затворами.
— Назад!!!
Начштаба крепко рванул меня, слепо схватив правой рукой за гимнастерку; наган он перехватил левой и еще дважды пальнул в ближнего к нам, растянувшегося на брусчатке нациста… Я не увидел, попал полковник или нет. Рывок Дубянского был такой силы, что я невольно поднялся на ноги и дернулся назад к дверному проему! Но тут с дороги грянул ответный выстрел, и Василий Павлович с болезненным вскриком пошатнулся, привалившись к стене.
Наверное, залегшие стрелки добили бы нас обоих… Раненного в плечо начштаба, расстрелявшего все, кроме одного, патроны нагана, и меня, бестолково замершего на месте от растерянности и шока, вытянувшегося во весь рост да бестолково дергающего клапан на кобуре отчаянно дрожащими руками…
Заревел движок горящего с кормы бронеавтомобиля, а из башни, уже повернувшейся в сторону оуновцев, ударил вдруг пулемет. Одна, вторая очередь — и вот уже стрелки безжизненно распластались на брусчатке, испачкав ее собственной кровью.
Странно, я успел списать броневик со счетов, даже не подумав, что моторное отделение его расположено впереди, а горящая корма не имеет никаких щелей, в кои мог бы затечь горящий бензин… Но как же медленно тянется для меня скоротечный на деле бой!
Наконец-то справился с клапаном кобуры, рванув рифленую рукоять ТТ. Для танкиста пистолет не по уставу, танкисты вооружены наганами на случай, если придется стрелять сквозь узкие амбразуры боевой машины… Интересно, а в жизни хоть раз такое было, чтобы экипажу довелось в бою пострелять из амбразур танка? Глупый, ненужный сейчас вопрос… Пистолет стоит на предохранительном взводе, но, опустив курок большим пальцем вниз, я сноровисто передернул затвор, досылая первый патрон в ствол. В магазине осталось еще семь…
Некстати вспомнилось, как руководитель школьного военно-патриотического клуба «казак» Слава показывал «тэтэшник» нам, тогда еще старшеклассникам. Не знаю, был ли казаком Слава по крови, но по духу точно им был, и не каким-то ряженым клоуном, а воевавшим в Чечне отставником… Вот он-то и показал нам фокус с предохранительным взводом курка на пистолете ТТ и как с него курок снять. Честно сказать, никогда не думал, что это знание мне пригодится!
Увы, пригодилось: бой еще не окончен. Если первую группу оуновцев, выбежавших из-за ближней подворотни, достойно встретил Дубянский и добил экипаж броневика, то вторая показалась из-за дальнего угла стоящего напротив дома. Стрелок, умело спрятавший корпус за кирпичной кладкой и целящийся с левого плеча, и два рванувших к броневику гранатометчика с толовыми шашками в руках. Бикфордовы шнуры последних вовсю дымились…
— Ах вы твари!
Я открыл не шибко-то и прицельный, беглый огонь в сторону гранатометчиков, дав выход напряжению, охватившему все мое естество с началом боя. Дрожащими руками, да еще по бегущим оуновцам, получилось откровенно плохо — первый, второй, третий выстрелы ушли в молоко… И только четвертым удалось зацепить одного из гранатометчиков уже в момент броска!
Совсем молодой еще русый парень дернулся, но устоял на ногах. Однако бросок толовой шашки вышел неточным: она не долетела до броневика, к тому же упала сильно правее… Зато второй оуновец закинул взрывчатку точно под заднюю ось «бэашки».
— Уходи!!!
Правую руку вдруг что-то обожгло. Не обращая внимания, я закричал мехводу, отчаянно махнув рукой, и боец меня понял, резко дав газку… Тол рванул позади броневика, крепко тряхнув машину, а сильный толчок воздуха бросил меня на спину, спасая от второго, более точного выстрела — пуля ударила в кирпичную кладку точно над моей головой.
Первого выстрела я не услышал в горячке боя, вот почему с каждым мгновением все сильнее жжет бицепс… Про стрелка-оуновца я просто забыл. Однако же боль словно отрезвила меня, как-то успокоила, что ли. Привалившись спиной к стене и даже не пытаясь встать, я поднял пистолет на уровень глаз, совместив планку мушки и прорезь целика на одной линии с головой вражеского стрелка.
Между нами метров тридцать от силы… Одновременно с этим сердце мое словно замерло, а в груди захолодело — оуновец уже передернул затвор карабина, третьей пулей он не промажет… Я это не столько понял, сколько почувствовал, и все равно неспешно, даже как-то мягко потянул за спуск.
Голова врага дернулась, откинулась назад, и, неестественно выгнувшись, стрелок рухнул спиной наземь. А я только теперь выдохнул, как-то даже удивленно таращась на срезанного мной нациста. Неужели попал? А ведь стоило мне хоть чуть-чуть дернуться, качнуться, и пуля ушла бы в сторону…
Над головой захлопали частые пистолетные выстрелы — из окон здания, служащего нам импровизированным командным пунктом, наконец-то открыли огонь поляки. Впрочем, как долго длится огневой контакт? Минуту, полторы от силы? Ощущение времени у меня сильно сбилось — оно и понятно, все-таки первый бой… Ляхи срезали целящегося в меня гранатометчика, успевшего достать пистолет из кармана и придерживающего раненого товарища. Столь же молодой оуновец, он не сразу нажал на спуск — занервничал, испугался? Шок первого боя, как и у меня? Не успел дослать патрон, не снял с предохранителя? Просто растерялся? Не знаю… Против броневика парень действовал умело, грамотно, но, может, и духу ему хватило лишь на отчаянный рывок к броне и бросок толовой шашки?
Так или иначе, поляки срезали обоих; вновь застрочил «дегтярев» броневика, открывшего огонь вдоль улицы. «Бэашка» теперь сдает назад, уже практически потухшей кормой к КП, не прекращая палить из пулемета, невольно прикрыв огнем и нас с начштаба… Дубянский рывком поднялся на ноги и с трудом ввалился в дверной проем, кивком головы приглашая за собой. Бледный от боли, он упрямо закусил губу, не выпустив наган из пальцев. Разрядив остаток обоймы в сторону оуновцев, вновь показавшихся из-за угла соседнего дома, я нырнул вслед за товарищем.
— Обоих подковали, мрази!
Василий Павлович добавил еще парочку непечатных, крепких выражений, после чего обернулся ко мне и, неожиданно подмигнув, с легким оттенком бравады заметил:
— Ничего, мы им тоже крепко врезали — так, что ли, Петр Семеныч?
Мне осталось лишь молча кивнуть, на что начштаба добавил:
— Стрелка хорошо уделал, прямо в лоб! Взял себя в руки, а то ведь поначалу-то растерялся… Да с кем не бывает, Семеныч. Война! Бывал в бою раньше, нет, а когда от риска отвык и пули над головой засвистели, то и руки невольно затрясутся… Верно я говорю?
— Верно…
Я отозвался эхом, не желая развивать разговор. Настоящий Фотченков — командир боевой и бывалый, в Испании в танках сражался, был ранен. Но для меня это первый бой, едва не ставший последним… Хотя, в сущности, какой это бой по сравнению с тем, что уже кипит на высотах? Ну, судя по звукам артиллерийской канонады, уже кипит… Да никакой! Так, мелкая стычка, перестрелка с террористами. Думаю, подготовленные солдаты тем же числом нас обязательно положили бы.
— Жаль только Сорокина, хороший был малый.
Василий склонился над погибшим командиром машины, чьи глаза, увы, уже неподвижно замерли, устремив свой взгляд в потолок. Вместе с начштаба мы с трудом сдвинули его в сторону, освободив проход.
Дубянский забрал револьвер погибшего, а я указал на окровавленное плечо товарища:
— Палыч, тебя перевязать надо.
— Индивидуальные пакеты в машине имеются…
— Наверняка и у ляхов что-то найдем.
У панов офицеров, однако, ничего не нашлось, но оуновцы, получив жесткий отпор у штаба (в основном от экипажа геройского броневика), отступили. Так что я забрал индивидуальные пакеты из машины и кое-как перевязал полковника, благо пуля прошла навылет. Сложного на самом деле ничего нет: один из двух марлевых тампонов (тот, что неподвижный) требуется прижать к ране с одной стороны, второй наладить к выходному отверстию и туго перемотать бинтом. Хотя, конечно, все кажется таким простым на словах, а на самом же деле от одного вида рваного человеческого мяса дурно становится… Да и полкан хоть и бодрится, на самом деле потерял много крови и теперь, бледный, едва держится, чтобы не провалиться в спасительный сон. Я было предложил Палычу отдохнуть, но начштаба решил во что бы то ни стало дотянуть до окончания штурма высоток.
К слову, все сильнее ноет и мой поцарапанный бицепс, хотя при перевязке выяснилось, что речь идет вовсе не о царапине: вражеская пуля вырвала добрый клок мяса. В бою-то боль особо не чувствовалась из-за адреналинового коктейля в крови, а вот теперь рана буквально горит, и пить все время хочется…
Про вызов комкора я совершенно забыл, и только когда в помещение штаба аккуратно зашел водитель, в нерешительности замерший в дверях и ищущий меня взглядом, на ум отчего-то сразу пришел Голиков. Быстро кивнув Сикорскому, я покинул командный пункт, следуя за водителем…
Генералу, кстати, я уже успел все высказать о работе польской жандармерии и полиции. Как и о том, что думаю о командующем гарнизоном осажденного города, где боевики умудряются нанести удар в тыл! Причем в выражениях не стеснялся, хотя новый переводчик, по всей видимости, и пытался сгладить углы… Тем не менее Францишек сильно побледнел, на скулах его заиграли желваки. На некоторое время он покинул командный пункт, а из соседней комнаты отчетливо раздался крик бригадного генерала, распекающего подчиненных по телефонной связи… Ну, очевидно, теперь и мне доведется выслушать много нелицеприятного на свой счет.
Нырнув в довольно узкое нутро бронеавтомобиля, отчетливо пахнувшего гарью (хотя бензин лишь оплавил краску, это вам не заводская КС с температурой горения 1000 градусов!), я вновь похвалил экипаж:
— Братцы, наградные на вас подпишем, как только начштаба в себя придет. Молодцы, орлы! Как оуновцам врезали, а?
Бойцы смущенно промолчали, но, судя по блеску глаз водителя, похвала моя пришлась к месту, порадовала…
Сам же я нетвердой рукой взял тангенту рации и, глубоко вдохнув, словно перед нырком в ледяную воду, негромко произнес:
— Комбриг Фотченков на связи.
Рация захрипела тяжелым, этаким даже давящим голосом:
— Фотченков, что там у тебя? Почему сразу не ответил?
— Товарищ комкор, командный пункт был атакован украинскими националистами. Убит командир радийной машины, ранен начальник штаба Дубянский.
Голиков довольно резко и неожиданно для меня поинтересовался:
— А сам?
— Сам… Также ранен, но легко.
— Понял… Что с немцами, почему Шарабурко запросил авиационную поддержку? Что там вообще происходит у вас, Фотченков?!
Под конец вопроса голос командующего армией все-таки сорвался на крик. Я же старался отвечать спокойно, хотя собственное раздражение в груди постепенно нарастает.
— Авиация была нужна в качестве поддержки для штурма высот 374 и 324, занятых немцами.
— Ты что, Фотченков, совсем с ума сходишь?! Какой штурм? У нас приказ — с немцами в бой не вступать! Комбриг, ты знаешь, что такое приказ?!
— Товарищ комкор, я знаю, что такое приказ. Но, очевидно, немцы подобного приказа не имели! В течение текущего дня врагом из засады были атакованы делегаты связи, разведчики старшего лейтенанта Чуфарова, а днем — первая и третья роты моего батальона. Одна попала под воздушный налет фрицев, вторая вступила в бой с немцами в районе железнодорожного вокзала, после того как ее головной дозор обстреляли из пулемета. Враг был разбит и выбит с занимаемых позиций, сейчас же идет совместный с поляками штурм ключевых высот, занятых немцами.
Как ни странно, Голиков дал мне выговориться и только после ответил, едва сдерживая эмоции:
— Фотченков! Да ты хоть понимаешь, что за нарушение приказа пойдешь под трибунал?! Что ты творишь…
Выдержка окончательно изменила комкору, сорвавшемуся на крепкую брань, и мне пришлось дослушать ее до конца… Чтобы после яркого, насыщенного замысловатыми эпитетами монолога командующего сухо и деловито поинтересоваться:
— Товарищ комкор, из-за отсутствия авиаподдержки штурм господствующих над городом высот обернулся тяжелыми потерями. Сейчас бой затухает, мы выбили противника, но потери еще подсчитываем… В строю хорошо если с десяток танков наберется! Оставшихся в наличии сил мне не хватит, чтобы удержать город. К немцам подходят подкрепления, не сегодня завтра начнется генеральный штурм. Так когда мне ждать свои подкрепления?!

Глава 9

В рабочем кабинете секретаря ЦК ВКП(б) СССР Иосифа Виссарионовича Сталина горел мягкий, приглушенный свет абажура. Вкупе с благородным оттенком дубовых панелей, коими был обшит весь кабинет, а также зеленым сукном стола свет абажура создавал довольно приятную, даже расслабляющую цветовую гамму… Здесь было уютно.
Однако собравшиеся в кабинете вождя члены его ближнего круга расслабленными отнюдь не выглядели. Напряженно-обеспокоенные взгляды, обращенные к Иосифу Виссарионовичу, и бледные от волнения лица. Климент Ефремович Ворошилов, председатель главного Военного совета и маршал Советского Союза, невольно потянул от себя ворот кителя, словно тот врезался ему в горло. А народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов время от времени промокал вспотевший лоб кипенно-белым платком…
Сталин же несколько рассеянно набивал трубку табаком из папирос «Герцеговина Флор». Какое-то время он молчал, словно бы целиком поглощенный этим неспешным, таким знакомым и размеренным процессом, и только закурив, обратился к присутствующему за столом начальнику Генштаба:
— Товарищ Шапошников, докладывайте.
Борис Михайлович мгновенно вытянулся в струну, словно на параде, демонстрируя отменную старорежимную офицерскую выправку.
— Иосиф Виссарионович, докладываю. В ночь с восемнадцатого на девятнадцатое сентября передовой отряд Волочиской группы войск Шестой армии Голикова под командованием комбрига Фотченкова зашел в город Львов…
Со стороны Шапошникова последовал развернутый доклад о событиях последнего дня, приведших к столкновению с немцами. В частности, он доложил и о двух утренних ударах германцев, нанесенных из засад, и об ультиматуме комбрига, требующего от полковника Шернера вывести свои части из города…
Тут, правда, доклад командарма первого ранга прервал начальник главного политуправления Красной армии Лев Захарович Мехлис:
— Слишком много на себя комбриг взял! Почему не согласовал свои действия с политическим руководством и командующим армией? Кто ему дал право ставить немцам ультиматум?
Однако, прежде чем Мехлис озвучил напрашивающийся вывод о том, что комбриг Фотченков является главным виновником разразившегося конфликта (достойным «высшей меры»!), его неожиданно сбил с толку негромкий, вкрадчиво-мягкий вопрос наркома НКВД:
— Вячеслав Михайлович, вы не напомните мне, обговоренная с немцами демаркационная линия ведь пролегает значительно западнее Львова? Если я не ошибаюсь, на переговорах с Риббентропом мы договорились установить границу по первому варианту линии Керзона? Не по второму?
Молотов удивленно округлил глаза, не иначе от неожиданности, но тут же громко, поставленным голосом опытного дипломата ответил:
— Совершенно верно, Лаврентий Павлович. Львов обсуждался в ключе именно советской зоны влияния и неотъемлемой части УССР.
Берия развернулся к Сталину, направив на вождя вопросительный взгляд умных серых глаз из-под пенсне. Он не счел необходимым спрашивать: а что тогда вообще немцы делают во Львове?
Иосиф Виссарионович и так его прекрасно понял, согласно кивнув в ответ: мол, замечание принимается. Однако обратился он к Шапошникову:
— Борис Михайлович, продолжайте… И я попрошу больше не перебивать докладчика.
Начальник Генштаба, все еще стоящий навытяжку, коротко кивнул и продолжил:
— По истечении срока ультиматума батальон 24-й лтбр Фотченкова при поддержке двух эскадронов спешенных бойцов Пятой кавалерийской вошли в город. В районе железнодорожного вокзала передовая группа одной из ротных колонн столкнулась с немецкими саперами, устанавливающими противотанковые мины… Считаю необходимым отметить, что до настоящего дня у польского гарнизона во Львове не было танков и что пулеметный огонь открыли с немецкой стороны.
Сталин согласно кивнул, приняв во внимание замечание командарма, после чего Шапошников продолжил:
— После огневого контакта наши танкисты выполнили приказ комбрига — уничтожить врага в случае агрессии с его стороны. Приказ был отдан после утреннего столкновения с немцами… Одновременно с начавшимся в районе вокзала боестолкновением над городом появились немецкие пикировщики, атаковавшие вторую ротную колонну батальона. Последних отогнало дежурное звено советских истребителей, выполнявших патрулирование в районе Львова… Также следует отметить, что наши «соколы» знали о нахождении в городе передовых частей бригады. Об этом успел сообщить полковой комиссар 24-й лтбр Макаров, так что истребители приняли решение вступить в бой с немцами, увидев на земле горящие танки.
При упоминании полкового комиссара лицо Мехлиса неприязненно скривилось — как же, и его подчиненный допустил промах! Однако перебивать он уже не решился, в то время как Шапошников продолжил:
— После боестолкновения Фотченков вышел на связь с комбригом Пятой кавалерийской Шарабурко, находящимся в Тарнополе, запросил подкрепление, воздушную поддержку для атаки господствующих над городом высот. Комбриг Шарабурко попытался согласовать этот вопрос с комкором Голиковым, но в течение двух часов не мог связаться с ним вследствие того, что сам командующий армией находился на марше — не добивала радийная связь. Когда же Голиков узнал о случившемся, он сам вызвал Фотченкова, собираясь дать приказ остановить боестолкновение с немцами и при необходимости оставить Львов.
— Разве ставка давала приказ оставить Львов?
Борис Михайлович поперхнулся, услышав негромкий вопрос вождя, на мгновение выдержка словно бы изменила ему… Но начальник Генштаба тотчас собрался:
— Никак нет, товарищ Сталин! Разрешите продолжать?
— Продолжайте, товарищ Шапошников…
Командарм энергично кивнул, после чего заговорил, печатая каждое слово:
— Довести приказ до Фотченкова комкор не успел: первый сеанс связи был прерван в связи с нападением на штаб бригады украинских националистов…
Тут Иосиф Виссарионович бросил в сторону Берии вопросительный взгляд, на что Лаврентий Павлович коротко отозвался:
— Отработаем.
Между тем начальник Генштаба, сделав короткую паузу, продолжил:
— После того как повторно удалось связаться с комбригом 24-й лтбр, бой в городе был уже завершен.
Сталин негромко уточнил:
— Каков результат боестолкновения с немцами?
— Противник последовательно выбит с железнодорожного вокзала и господствующих над городом высот 324 и 374. Однако следует отметить, что штурм высот был разработан совместно с белополяками, и с их стороны в бою участвовали три пехотных батальона и бронепоезд. Плюс полевая артиллерия поляков поддерживала атаки на высоту 374.
— Хм… С поляками, значит, договорился… А какими силами располагали немцы?
— Также три батальона горных егерей при поддержке батарей легких противотанковых орудий, мелкокалиберных зенитных автоматических пушек и взвода полевых гаубиц.
— Значит, силы штурмующих были примерно… равны с обороняющимися?
— Так точно, Иосиф Виссарионович.
Сталин замолчал, в очередной раз затянувшись дымом из трубки. Замолчал и Шапошников, не решаясь сесть: командарм чувствовал, что со стороны вождя последуют еще вопросы, и чутье его не подвело.
Секретарь ЦК негромко, с привычной ему хрипотцой и легким акцентом уточнил:
— Товарищ Шапошников, как вы охарактеризуете действия комбрига Фотченкова и комкора Голикова?
Борис Михайлович не стал растекаться мыслью по стеклу — он знал, что вождь интересуется его мнением именно как профессионального военного, и мнение это ценит, поэтому и докладывал четко по-уставному, напирая на факты:
— Комбриг Фотченков действовал вопреки указанию не открывать огонь по немцам, но согласно уставу, и только после того, как сами немцы первыми нанесли удар. Также следует отметить, что его кандидатура на должность командира передовой группы, следующей занять Львов, была утверждена Голиковым именно потому, что это инициативный, смелый и волевой командир, способный на переговорах добиться сдачи города поляками. — Сделав короткую паузу, Шапошников продолжил: — Лично я считаю, что Фотченков не исчерпал все возможности избежать конфликта с немцами. Однако прямая агрессия со стороны германцев, сам факт их нахождения во Львове и отказ покинуть город ставят под вопрос целесообразность переговоров с ними. С точки же зрения военного искусства… Комбриг Фотченков с задачей справился, выбив противника из Львова.
Последняя фраза командарма первого ранга значила очень много — фактически Шапошников позволил себе выразить личную оценку действий рискового и, возможно, зарвавшегося комбрига, участь которого уже предрешена.
Но Сталин не выразил неудовольствия, а лишь коротко попросил:
— Продолжайте, Борис Михайлович. Как охарактеризуете действия комкора Голикова в данной ситуации?
Однако ответить глава Генштаба не успел. К вождю нетерпеливо развернулся Ворошилов, прямо и без страха посмотревший в глаза старого товарища и даже друга.
— Теряем время, товарищи. Что обсуждать сейчас Голикова, когда на пороге война? Хотя считаю необходимым сообщить, что на остальных участках демаркационной линии немцы не пытаются продвинуться вперед, как и открыть огонь по нашим войскам. Ко Львову же противник выдвинулся еще двенадцатого числа, преследуя отступающие к румынской границе польские части.
Сталин внимательно посмотрел на Климента, словно бы изучая старого товарища. Он многое мог простить ему, да и наедине общался как с равным… Тем не менее вождя несколько насторожил тот факт, что Ворошилов перевел стрелки разговора, как только речь зашла о Голикове. Не так давно маршал проголосовал против резолюции на арест Голикова, чем спас комкора… Однако сейчас вождь не стал развивать эту мысль — в настоящий момент это было действительно не столь важно.
— Товарищ Молотов, что там у нас по дипломатической линии? Как комментируют ситуацию сами немцы?
Вячеслав Михайлович, сильно побледнев, севшим от волнения голосом негромко ответил:
— Никак, товарищ Сталин. На настоящий момент фюрер не принял нашего посла, немецкий же посол не имеет никаких указаний по львовскому инциденту… В том числе он не комментирует и тот факт, что германские подразделения находятся значительно восточнее демаркационной линии.
— Разведка?
Вопрос был обращен к Берии, так как внешняя разведка также входила в функции НКВД. Лаврентий Павлович ответил незамедлительно:
— В сторону Львова продолжает движение Первая горно-егерская дивизия, а также Восемнадцатый армейский корпус вермахта в составе еще двух пехотных и одной танковой дивизий. Помимо того, в районе города также действует Пятая танковая дивизия. По данным разведки, немцы готовили штурм Львова на двадцать первое сентября… Вероятность вооруженного столкновения считаю очень высокой — генералы вермахта после сражения во Львове настроены очень решительно. Я бы даже сказал — воинственно по отношению к РККА.
Иосиф Виссарионович нахмурился, услышав последние слова, но акцентировать на них внимание не стал.
— В сущности, Лаврентий Павлович, вооруженное столкновение уже состоялось. Предлагаю дождаться встречи посла с немецким руководством, а уже после делать выводы о вероятности войны… А пока вопрос: какими мы силами располагаем в районе Львова?
На сей раз поднялся начальник Генштаба:
— В сторону Львова наступает Волочиская группа Шестой армии в составе трех кавалерийских и двух стрелковых дивизий, а также трех танковых бригад, включая Десятую тяжелую, на вооружении которой состоят танки Т-28… Правда, в наступлении участвуют два из трех батальонов бригады, еще один находится в резерве.
— К двадцать первому сентября группа успеет выйти ко Львову?
Шапошников энергично кивнул:
— Так точно, товарищ Сталин! На двадцать первое число штурм Львова также назначен и командованием Шестой армии… Однако товарищ Голиков поделился опасением, что концентрация советских и германских войск в районе Львова после случившегося инцидента грозит неконтролируемыми боестолкновениями, в связи с чем запрашивает инструкции насчет дальнейших действий, не прекращая движения войск.
Сталин ответил не сразу, вновь затянувшись табачным дымом, после чего уточнил:
— Голиков отправил подкрепления Фотченкову?
— Никак нет, товарищ Сталин. Он передал комбригу приказ оставить передовой отряд и прибыть в расположение штаба армии. Фотченков приказ не воспринял, сославшись на перебои радиосвязи, после чего перестал выходить на связь. В свою очередь Голиков переподчинил 24-ю лтбр комбригу Шарабурко.
Сталин удивленно вскинул брови, услышав, что Фотченков посмел игнорировать прямой приказ командующего, однако не стал пока уточнять про рискового наглеца.
— А Шарабурко уже вышел на Львов?
После крошечной, едва уловимой заминки Шапошников отрицательно качнул головой:
— Никак нет. Основные силы Пятой кавалерийской дивизии и Двадцать четвертой легкотанковой бригады сосредоточены в Тарнополе. Дальнейшее наступление было приостановлено в связи с тем, что у танков закончилось топливо, а лошади устали.
— Лошади… устали? На второй день советского наступления?
Сталин специально выделил интонацией «советского», словно бы указывая на то, что задет престиж СССР, после чего вкрадчиво поинтересовался:
— Напомните, на какой день немецкого наступления германские танки вышли к предместьям Варшавы?
На вопрос первым ответил Берия, предположив, что вопрос был адресован ему:
— На восьмой, товарищ Сталин.
— Во-о-от… А у нас на третий не могут наступать, лошадок жалеют, бензина в Тарнополе найти не могут…
В кабинете явственно повеяло холодком — хорошо знающие вождя члены его ближнего круга прекрасно видели, что он начинает злиться… Сильно злиться. Климент отвел взгляд от друга, опустил глаза — гнев был обращен на Голикова, после заступничества самого Ворошилова рассматриваемого едва ли не в роли протеже…
— Приказ на выдвижение Шарабурко во Львов будет отдан сейчас же. Разрешите покинуть кабинет?
— Идите, товарищ Шапошников…
Командарм по-уставному четко кивнул и вышел из-за стола. Но, собравшись с духом, слово взял Климент Ворошилов.
— Иосиф Виссарионович, остаются открытыми два вопроса: каковы инструкции для Голикова и что делать с Фотченковым?
Сталин ответил не сразу. Взяв небольшую паузу, он несколько картинно выдохнул дым и лишь после неспешно заговорил:
— Приказ комкору никто не отменял: Волочиская группа должна выйти ко Львову и реке Сан, где будет пролегать западная граница УССР. Столкновений с немцами по возможности избегать… Но в случае вражеской атаки открыть ответный огонь. Сейчас ход за фюрером… Если он не хочет войны, львовский инцидент удастся замять и теперь. Если он пойдет на поводу у собственного генералитета, уже нарушившего наше соглашение по границе раздела Польши… В таком случае, у нас нет другого выбора, кроме как воевать. В конце концов, мы рассматривали такую возможность с самого начала, товарищи… И готовили резервы.
Немного помолчав, Сталин выдохнул с очередным клубком дыма:
— Фотченкова пока оставить во главе танковой бригады, передав общее командование передовым отрядом во Львове комбригу Шарабурко. Я считаю, что наказывать Фотченкова преждевременно: комбриг действовал по обстоятельствам в условиях немецкой агрессии и полученного им боевого приказа занять Львов. И, как правильно подметил товарищ Шапошников, в отношении немцев не открывать огонь и не поддаваться на провокации действовало именно указание… Дождемся решения фюрера, посмотрим, будет ли наказан полковник Шернер, и уже тогда сделаем выводы по Фотченкову.
После короткой паузы Иосиф Виссарионович с невеселой усмешкой добавил:
— Ведь если начнется война, комбриг добыл в ней первую победу, а победителей, как известно, не судят…
Лев Захарьевич Мехлис после этих слов злорадно усмехнулся. Он не любил ни Фотченкова, ни Голикова, ни кого-либо еще из политических руководителей, решивших вдруг податься в строевые командиры. А хорошо зная вождя и понимая его с полуслова, он ясно понял и смысл его ответа: если война начнется, Фотченков останется на своем месте и продолжит воевать, но если нацисты согласятся закрыть глаза (взамен, допустим, на публичное наказание командира, едва не развязавшего конфликт), самонадеянный комбриг тотчас пополнит когорту британских шпионов со всеми вытекающими в виде высшей меры…
Хотя зачем британских? Польских! Вон как быстро договорился с белополяками о совместном ударе против немцев! Значит, завербовали, значит, с самого начала действовал в их интересах, провоцируя войну между СССР и Германией ради спасения Польши… Это даже может быть правдой, исключать ничего нельзя. Ну а если нет… И что же? Разве одна невинная жизнь стоит большой войны? Конечно же, нет! И это даже не математика. Это политика…
Спустя некоторое время ближний круг разошелся, и Иосиф Виссарионович остался наедине с Берией.
— Лаврентий, если начнется война, Фотченков нам нужен — его опыт взаимодействия с поляками в боях против немцев следует распространить на всю польскую группировку, уже сдавшуюся нам… А также на те части, что продолжают сопротивление германцам. И во главе польской Красной армии взамен сбежавших генералов поставить командира Львовского гарнизона — возвысим его, а он уже верно станет служить нам…
Нарком НКВД энергично кивнул, наедине позволив себе перейти на «ты»:
— Сделаем, Иосиф.
— И вот еще что… Нужно внимательнее присмотреться к украинским националистам. Если они позволяют себе атаковать наши части в спину, то следует отнестись к ним так же, как и к любому другому враждебному классовому элементу…

Глава 10

Штабной вагон специального поезда «Америка» вряд ли можно назвать роскошно убранным, как, впрочем, и ставку в «Орлином гнезде» в горах Таунус. Фюрер в быту довольно сдержан и аскетичен, не любит ярких красок и дорогих убранств. Его бункер, к примеру, имеет ровные серые бетонные стены и обставлен самой простой деревянной мебелью… Что же, в штабном вагоне бронированные стенки покрыты деревом, а в остальном лидер нацистов остается верен себе.
В вопросе отношения к роскоши рейхсминистр авиации Германии и командующий люфтваффе Герман Геринг является полной противоположностью своего вождя. Так, бывший командир легендарной эскадрильи «Рихтгофен» и друг Красного Барона уже отстроил себе шикарное поместье Каринхалле недалеко от Берлина, причем за счет казны. Но вождь и не требовал аскетичности от своих приближенных, тем более от Геринга, так много сделавшего для прихода фюрера к власти… А абсолютно успешные действия подшефного генерал-фельдмаршалу люфтваффе в Польше лишь вознесли Геринга, укрепив его и так незыблемое положение в империи.
И тем не менее в эту ночь сильно располневший после ранения в пах герой Великой войны был напряжен и сосредоточен. Как, впрочем, и прочие собравшиеся в штабном вагоне фюрера, за исключением разве что Рудольфа Гесса.
— Война с Россией нам сейчас невыгодна, мой вождь. Бесконечно невыгодна! Огромные расстояния и приближающаяся осенняя распутица. Не говоря уже о том, что полутора миллионов солдат нам просто не хватит, чтобы оккупировать, а главное — удержать столь огромные площади! И даже если провести мобилизацию, где взять столько стрелкового оружия — да банально карабинов, — чтобы обеспечить ими новые дивизии? Стоит ли также напоминать фюреру в присутствии начальника верховного командования вермахта, что у нас банально нет планов войны с Россией?
Генерал-полковник Кейтель, чем-то похожий на готовящегося к драке бульдога, бросил в сторону Геринга неприязненный взгляд. Но, заметив внимательный взгляд самого фюрера, обращенный уже в его сторону, встал навытяжку.
— Мой вождь! Следует отметить, что польских трофеев, а именно карабинов «Маузер» поздних серий, ручных и станковых пулеметов, вполне достаточно, чтобы хоть сейчас вооружить еще полмиллиона зольдат. И пусть новые части будут уступать в выучке и оснащении кадровой армии, однако они вполне смогут контролировать занятую нами территорию… Что же касается планов наступления вглубь России, то я считаю возможным нанести удар в направлении Киева и выйти к Днепру до начала непроходимой осенней распутицы… — Взяв краткую паузу, чтобы прочистить горло, Кейтель добавил: — В случае если мы сумеем разбить во встречном сражении вступившие в Польшу войска большевиков… Так вот, в этом случае я считаю возможным дойти до Киева и взять под контроль богатые черноземом плодородные земли Украины. Что касается планов наступления в этом направлении… Определенные наработки у нас уже есть.
Хозяин вагона бросил в сторону генерал-полковника еще один острый, испытующий взгляд, после чего обратился к начальнику абвера вице-адмиралу Канарису:
— Вильгельм, напомни, каковы силы большевиков в Польше?
Лис словно бы задумчиво потер лоб.
— По данным разведки, они уступают нам в живой силе, мой фюрер, практически втрое, но в авиации у нас паритет, а танковые войска большевиков могут превосходить панцерваффе и качественно, и количественно. По крайней мере, если судить по боевым действиям в Испании, подавляющее число наших легких панцеров уступают советской копии «Виккерса» и «Микки-Маусу».
— Если судить по Испании, их самолеты давно и прочно устарели! У большевиков нет истребителя, способного угнаться за «мессершмиттом», и, как только мы разгромим их в небе Польши, наши бомбардировщики сожгут танки врага прямо в походных колоннах!
Слово взял Рудольф Гесс, ближнее лицо и старый сподвижник фюрера, фактически его личный секретарь, хотя и имеющий должность рейхсминистра… Как и большинство прочих сподвижников фюрера, Гесс воевал на фронтах Великой войны, в том числе дрался с русскими в Румынии и не единожды был ранен, что, естественно, не увеличило его симпатии к презренным славянам… Уже под конец войны он стал боевым летчиком, а в 1920-х был активным участником боев с рурскими и баварскими коммунистами.
Став секретарем вождя нацистов после совместного тюремного заключения, Гесс одновременно с тем стал и его заместителем по партии НСДАП. И хотя Рудольф отошел от дел армейских, но испанским опытом легиона «Кондор» всячески интересовался. Особенно действиями авиации…
Этот мужественный, красивый, высокий и статный мужчина был фанатично предан фюреру и в точности разделял его взгляды в отношении «азиато-большевиков» и «братского арийского народа» англичан. Первые были презренными врагами, вторые — природными союзниками; провал летних переговоров в Лондоне, где немцам и британцам так и не удалось разделить сферы влияния в Европе и африканских колониях, Гесс воспринял как личную трагедию. Крутой разворот в политике фюрера по отношению к СССР — не слишком-то нужной политической уловкой… Зато столкновение с большевиками в Лемберге Гесс счел логичной прелюдией к нужной и столь справедливой войне, обрадовавшись ему, словно ребенок торту на день рождения! А потому сейчас он с убежденностью фанатика доказывал, что сама история предоставила немцам шанс исполнить их историческую миссию… Знаменитый «натиск на Восток», расширение жизненного пространства германцев за счет «недочеловеков»-славян.
— Мой вождь! Русские атаковали наши части в Лемберге, убит командир кампфгруппы полковник Шернер! Разве мы можем спустить на тормозах подобное оскорбление вермахта и всей германской нации? И как скажется наше молчание на настроении офицерского корпуса? Ведь если мы теперь не ответим, девятнадцатое сентября станет днем национального позора! А уж если вспомнить, что большевики ставили Шернеру ультиматум покинуть Лемберг, то есть по сути трусливо бежать, поджав хвост, да еще и требовали извиниться перед убитыми в бою евреями… Это же недопустимо! Русские сознательно шли на конфликт, и я ни за что не поверю, что какой-то бригадный генерал позволил себе такую дерзость без санкции Сталина!
Эмоциональная речь Гесса была мало похожа на стройные рассуждения Геринга, приправленные незыблемым авторитетом главы люфтваффе, как и на сухие, по-армейски емкие комментарии Кейтеля, на задумчивые и в то же время подкупающие своей рассудительностью слова Канариса. Нет, секретарь фюрера отчаянно горячился, он говорил не умом, но сердцем, однако именно этот эмоциональный спич нашел самый живой отклик у вождя!
Но последний, при всей своей эмоциональности (и стойком мистицизме), прежде всего слушал голос разума. Так что теперь он лишь хмуро, неприятно-скрипуче заметил:
— Как я могу начать войну с большевиками, когда в спину в любой момент ударит Франция?
Но Гесса это замечание никоим образом не смутило.
— Пока Чемберлен остается премьер-министром, французы преданно смотрят ему в рот и не решатся даже залетать за линию Зигфрида! Не говоря уже о том, чтобы наступать…
— Точно так. Пусть наконец уже сбудется радужная мечта Невилла столкнуть нашу империю и русских! А когда мы истощим друг друга войной, англичане станут диктовать условия обеим сторонам… И да, они не преминут ударить нам в спину, если посчитают это выгодным для себя.
Генерал-фельдмаршал авиации (к слову, единственный в своем роде), Геринг говорил разумные вещи, однако Гесса было не остановить.
— Ну какая может быть война на истощение, когда русских втрое меньше? Мы разобьем их сунувшиеся в Польшу дивизии так же легко, как и самих поляков! А ведь Сталин в свое время проиграл битву за Варшаву Пилсудскому, так что поляки были явно покрепче большевиков! Мы уничтожим армию врага и дойдем до Москвы, а когда перспектива разделить Россию на колонии станет явной… То будьте покойны, мой вождь: англичане не упустят возможность поставить точку в ее истории и урвать свой кусок необъятных земель!
Словно бы невзначай Канарис негромко добавил, тонко уловив настроение самого фюрера:
— Передовые части Шестой армии большевиков продолжают наступать в сторону Лемберга. Однако основные силы их растянулись на пути к Тарнополю и на шоссе Тарнополь — Лемберг. Мои специалисты прогнозируют, что завтра шоссе будет под завязку забито войсковыми колоннами врага… Идеальное условие для уничтожения их с воздуха, при условии что наши пикировщики прикроет достаточное количество «эмилей» Мессершмитта. Как вы считаете, Герман?
Теперь уже начальник люфтваффе бросил неприязненный взгляд в сторону главы разведки, но, промедлив пару секунд, нехотя кивнул…
Фюрер же, подумав немного, вновь обратился к Кейтелю:
— Позвольте узнать, каковы настроения в армии, генерал-полковник?
Кейтель, вновь выпрямившись, ответил не сразу — Россия с ее необъятными просторами его смущала… Если не сказать, пугала. А русские никогда не были мальчиками для битья — ни в Великую войну, ни в Испании. Однако вермахту под его командованием представилась реальная возможность разбить русских по частям! Сперва втрое уступающие им войска в Польше, затем спешно перебрасываемые к границе резервы, что неминуемо вступят в бой с колес… И также неминуемо проиграют. А заняв Украину с ее житницами и разбив красных в бою, можно навязать Сталину выгодный для немцев мир. Наподобие Брестского, что большевики уже один раз подписали…
Потому Кейтель не решился делиться своими неясными волнениями, честно ответив фюреру на прямой вопрос:
— После Лемберга армия жаждет драки, мой вождь. Зольдаты рейха ждут лишь вашего приказа… А его отсутствие будет воспринято как слабость.
Фюрер невольно усмехнулся:
— Выходит, Сталин не оставил мне выхода? Что же, Герман, необходимо подготовить воздушный удар по колоннам противника такой силы, чтобы русские сразу поняли, кто хозяин в небе Польши! Да и не только в воздухе… Организуй переброску требуемого числа бомбардировщиков в сторону Лемберга, а также обеспечь им достаточное прикрытие нашими истребителями. Кейтель… Напомните, на какое число Восемнадцатый армейский готовил штурм Лемберга?
— На двадцать первое, мой вождь.
Пожевав губами, хозяин вагона недовольно скривился:
— Поздно. Пусть мотопехота и панцеры Второй танковой нанесут удар уже завтра — при поддержке артиллерии Первой горно-егерской. Русских, нанесших поражение Шернеру, необходимо разбить как можно скорее, это вопрос чести и престижа вермахта, Рудольф все правильно подметил… Да и плацдарм в Лемберге для последующего штурма города будет нелишним.
— Слушаюсь, мой вождь!
Канарис позволил себе улыбку с легким оттенком самодовольства, после чего уточнил:
— Когда планируем вручить советскому послу ноту о начале войны?
Фюрер вернул главе абвера насмешливую ухмылку, после чего ответил:
— Согласуем с генерал-фельдмаршалом и генерал-полковником время воздушного удара и атаки танкистов на Лемберг и примем советского посланника… За полчаса до времени икс.
Геринг и Кейтель синхронно кивнули, после чего фюрер вновь обратился к начальнику верховного командования вермахта:
— Вильгельм, до личного состава следует обязательно донести тот факт, что русские ударили первыми. Эпизоды обстрела их танков артиллеристами горно-егерской вспоминать не стоит, они все равно не знали, что стреляют именно в большевиков. А потому эта информация совершено излишня… Мы отвечаем на агрессию врага, а не наоборот!
— Мой фюрер, никакая дополнительная мотивация зольдатам не нужна, все и так в курсе вражеской атаки…
— Я не закончил говорить, Вилли. И впредь не имей вредной привычки меня перебивать.
Генерал-полковник мгновенно вытянулся во фрунт, преданно пожирая бывшего ефрейтора глазами, и последний продолжил уже чуть менее жестко:
— Кроме того, доблестным зольдатам следует объявить, что на территории России они не стеснены никакими нормами и правилами в отношении оккупированного гражданского населения. На этот раз мы не повторим ошибки предшественников — жизненное пространство для германского народа должно быть очищено от славянского скота! Достаточно сохранить не более тридцати процентов, обеспечив наших колонистов рабочей силой для тяжелого труда…
На последних словах встрепенулся уже Канарис, обратив на фюрера внимательный, хоть и без вызова, взгляд.
— Мой вождь, прошу вас заметить, что славянское население Украины не относит себя именно к русским, за исключением разве что восточных регионов республики… Более того, на территории Лемберга действует обширная националистическая организация, ведущая борьбу с поляками в интересах наступающих частей вермахта. Я считаю необходимым всячески использовать их, но одновременно с тем, распространяя мировоззрение этой группы на всю Украину, мы можем получить из ее народа союзника и…
Фюрер остановил речь Лиса небрежным жестом руки:
— Вильгельм, используйте их в наших интересах столько, сколько потребуется. Можете обещать им автономию… Да можете обещать им все что угодно. Когда же местные нацисты перестанут быть полезны, их ждет участь штурмовиков Рема. Еще одна «ночь длинных ножей»…
Канарису осталось только кивнуть, в то время как сам фюрер продолжил после небольшой паузы, с коротким смешком добавив:
— Что же касается самих украинцев, то можете не сомневаться: это русские… Я родился в Австро-Венгрии и знаю все фокусы Габсбургов, пытавшихся удержать развалившуюся империю. Они настраивали хорватов против сербов, а украинцев против русских, стремясь не допустить их единения в случае войны. Хотя по обе стороны границы жили одни и те же недочеловеки… Между тем украинцы были представлены в Галицком сейме вместо русских лишь в тысяча восемьсот девяносто пятом году… Таким образом, этот «народ» старше меня всего на четыре года. Вы не находите это странным, Вильгельм? У нас нет никаких союзников на Украине, есть только слуги и помощники.
Вице-адмиралу осталось лишь согласно склонить голову, принимая все доводы фюрера, в то время как последний пафосно закончил собрание:
— Итак, камрады, жребий брошен! Война!
Все присутствующие разом поднялись из-за стола, синхронно вскинув руки в нацистском салюте, после чего фюрер обратился к Гессу:
— Рудольф, я прошу тебя остаться.
Некоторое время спустя, когда лидер германских нацистов остался наедине со своим заместителем, он обратился к нему, уже не сдерживая раздражения:
— Это столкновение спутало все мои планы! Сталин не стал бы заключать мирный договор, если бы изначально готовился к драке… Это все наши вояки, желающие успеть проглотить лишний кусок, жаждущие новых наград и славы! Сдался им Лемберг сейчас! Через пару лет он все равно стал бы нашим… Но уже после того, как мы заняли бы Францию, обезопасив свой тыл в войне с большевиками!
Несколько обескураженный такой отповедью Гесс растерянно заметил:
— Н-но, мой вождь… Тогда я не понимаю, почему вы…
Однако на сей раз хозяин вагона обрушился с критикой уже на своего секретаря:
— Не понимаешь почему? А кто первым заговорил про национальный позор, в случае если мы спустим большевикам разгром Шернера в Лемберге?!
Однако приступ ярости оказался довольно коротким — фюрер быстро взял себя в руки, продолжив уже совсем иным тоном:
— Впрочем, все это было бы не так и болезненно, не будь это правдой… Армии уже достаточно потери фон Фрича и отставки фон Бломберга. Мое бездействие в ответ на столкновение в Лемберге генералы не простят…
И тут же произошел перевод темы разговора в совершенно иное русло:
— Рудольф, теперь нам жизненно необходимо донести до Невилла такую простую, но столь важную мысль: если бритты хотят поучаствовать в разделе России и урвать себе вкусные куски… То, во-первых, англичане обязаны лишить всякой поддержки Кароля Второго, тем самым мы ускорим приход к власти Антонеску и «Железной гвардии». Румынская нефть обязательно потребуется нам в войне с Россией!
Гесс лишь молча кивнул, соглашаясь с фюрером, в то время как тот продолжил:
— Во-вторых, финны должны предоставить нам не только плацдарм для наступления на Петербург, они также обязаны вступить в войну на нашей стороне. Пусть английский посланник постарается убедить Маннергейма… В-третьих, польское правительство должно костьми лечь, но не дать своим воякам драться в союзе с большевиками, как в Лемберге! И наконец, в-четвертых: если хотя бы один английский или даже французский бомбер ударит по нашим промышленным объектам в Рурской области, то джентльменскому соглашению конец. Тогда я вспомню, что Англия официально объявила нам войну, и тогда немецкие подлодки начнут в Атлантике свободную охоту!
— Плеть и пряник, мой вождь, плеть и пряник… Но я уверен, что лорд Чемберлен не проявит сейчас столь преступной политической близорукости!
— Очень на это надеюсь…

Глава 11

— Швыдче, швыдче работайте! Время дорого, времени у нас в обрез!
На самом деле ляхи не нуждаются в моих понуканиях — запасники копают на совесть, оборудуя целую сеть разветвленных траншей с отсечными ходами, укрытиями в виде «лисьих нор», запасными позициями, спешно укрепляя деревом стенки окопов. Отдельные группы роют специальные танковые капониры — там, где кроны деревьев наиболее густо смыкаются над головой: чтобы спрятать крупную боевую машину по самую башню (а БТ-7 габаритами не сильно-то уступает «тридцатьчетверке»), необходимо вырыть довольно большую яму! Да еще и оборудовать ее спуском-аппарелью…
У меня осталось меньше половины танков, из которых свыше трети получили серьезные повреждения. У комбата Акименко и в группе Чуфарова в общей сложности уцелело всего пять танков — из четырнадцати, начавших штурм высоты. Советские конструкторы хоть и усилили броню на БТ-7, но немцы расчетливо подпускали наши машины на близкую дистанцию и били в упор, наверняка. Сказалась и насыщенность егерей пушками — каждую высоту защищало по восемь «колотушек» и два зенитных автомата. Плюс мины и некоторое число трофейных противотанковых ружей, кои сами поляки не успели толком освоить…
Увы, атака на высоту 324 бескровной также не получилась. Имея в своем распоряжении по взводу танков (три машины у Кругликова и две у Михайлова), а также два пушечных бронеавтомобиля и два старых польских «Рено», ротные потеряли в атаке еще три «бэтэшки». Один танк сгорел с целиком накрывшимся экипажем, одна машина выбыла с напрочь разбитой ходовой — в ней погиб механ, но башнер и командир машины сумели вовремя потушить «бэтэшку»…
Третьей порвали гусеницы связкой гранат, повредив ведущее колесо, а обездвиженный танк поймал болванку в сочленение башни и корпуса, после чего башня перестала поворачиваться… Экипаж машины не иначе в рубашке родился: танк не сгорел после прямого попадания, и никто не добил обездвиженную машину. Более того, застрявшую болванку после удалось выбить кувалдой, а гусеницу натянуть за счет траков с разбитых танков.
Увы, в отсутствие рембригады худо-бедно удалось починить еще лишь две машины — силами самих танкистов. То есть справились там, где ремонт ограничивался натяжением гусениц… А так в драке за вторую высоту накрылись еще один пушечный броневик и «реношка», неизвестное число польских танкеток.
Уцелевшие машины с бронедрезин с пеной у рта забрал командир «Смелого»… Зато в качестве трофеев нам перешли три противотанковые пушки. Правда, только одна с уцелевшей панорамой, но целиться наши могут и через ствол, по трассеру… За неимением другого оружия «безлошадным» артиллеристам сгодятся и трофейные «колотушки».
И все же большую часть машин с разбитой ходовой и неисправным мотором можно использовать в качестве неподвижных огневых точек. Мы отбуксировали их в капониры. Корпус скрыли землей, над поверхностью теперь торчит лишь башня, для верности обвешанная мешками с грунтом… Такие огневые точки с башнями от Т-26 вовсю устанавливаются на старой границе, так называемой линии Сталина. А мешки с землей на танке — это ноу-хау янки, они так защищали свои «шерманы» от фаустпатронов. У немцев кумулятивных снарядов пока вроде нет (слава богу!), но чуется мне, что такой мешочек все равно способен чуток погасить удар бронебойной болванки калибра 37 миллиметров. А там и осколок авиабомбы остановит…
Так вот, неподвижных огневых точек мы оборудовали пять штук: четыре пулеметно-пушечных и одну пулеметную (ствол танкового орудия на ней повредил крупный осколок). Плюс вырыли еще десять капониров для исправных танков, оборудовали позиции для взвода трофейных немецких ПТО, а заодно и для противотанковой батареи из шести шведских «бофорсов», что я выцыганил у поляков.
С учетом же того, что капониры с танками и батареи ПТО на флангах мы максимально замаскировали (чему способствует парковая зона на Кортумовой горе), завтра, как я надеюсь, врага встретят двадцать четыре исправных орудия. Хорошо еще, что бронебойные болванки практически не растратили, хотя осколочных гранат к танковым сорокапяткам кот наплакал… Но плюс трофейные мины, уложенные с северного, танкоопасного направления, плюс с десяток противотанковых ружей, переданных моим кавалеристам. Есть чем встретить панцеры! Если такие появятся… Но, по данным польской разведки, на Львов как раз идет Восемнадцатый армейский корпус, включая Вторую танковую…
Кавалеристы и танкисты мои пока отдыхают — ночь, а на рассвете выйдут на подготовленные ляхами позиции. Помимо охраны временного госпиталя (один взвод кавалеристов и пушечный БА-10) и моего КП (еще один взвод и экипаж геройского пулеметного броневика) высоту будут защищать порядка трехсот бойцов 5-й кавдивизии. Полноценный батальон. А там при случае на помощь подойдет и резерв польской пехоты…
По моему настоянию Сикорский сейчас также спешно крепит оборону второй высоты, так называемого Взгорья. В свое время немцы довольно легко захватили обе высоты — ключевые над городом! — обороняемые незначительными силами ляхов. К примеру, на нашей, 374-й, дралась лишь рота солдат и действовала пара орудий… Серьезное упущение Сикорского!
Но именно защиту высот я постарался максимально обеспечить. Так, Кортумову гору заняли мои танкисты и кавалеристы, 324-ю — две полнокровные батареи модернизированных царских трехдюймовок, взвод зениток «Бофорс» и два батальона польской пехоты. Оставили мы ляхам также и единственную трофейную гаубицу…
Оборона наша построена таким образом, что гарнизон 374-й защищает поляков от прямого вражеского штурма, а их артиллерия прикрывает подступы к нашей обороне с севера, для чего к нам проложена телефонная связь и приставлены корректировщики… Кроме того, обученная кадровая пехота польского пограничного корпуса выступает в качестве нашего резерва. Наконец, в самом крайнем случае остатки моего гарнизона могут отступить к 324-й, а отступление наше прикроет огонь «Смелого»…
Раненые. Я проводил в полевой госпиталь полковника Дубянского, радуясь тому, что наши раненые так быстро получат необходимую квалифицированную помощь. Когда-то читал, что достаточно высокий процент потерь Великой Отечественной — это раненые, слишком поздно получившие необходимую медицинскую помощь… А тут госпиталь сразу после боя!
Реальность же оказалась довольно жесткой. Я сперва просто опешил, зайдя в тускло освещенное помещение (ну как же, светомаскировка), наполненное криками, стонами, горячечным бредом… И стойким запахом медикаментов, все одно неспособным заглушить тяжелые запахи крови, гноя, нечистот… Есть раненые в брюшную полость. Я старался не смотреть на них, а потом уткнулся взглядом в какой-то бордовый цветок на ноге одного из бойцов. Крупный такой, насыщенного мясного цвета… Подумалось на мгновение, что кто-то из поваров так неудачно выложил мясо на ужин рядом с раненым. И только потом понял, что это мясо есть рваная рана, оставленная парой крупных осколков… Неужели человек с такой раной еще жив и находится в сознании?
Честно скажу, раньше я думал, что стоек к виду крови, больше десяти раз сдавал ее в качестве донора. Но тут меня откровенно замутило. Удержал на ногах лишь острый страх, пронзивший вдруг сознание: что обо мне подумают подчиненные, если я вот так вот грохнусь в обморок? Мысль вроде иррациональная, но удержала на плаву.
Второй раз чуть ли не спекся, увидев обожженных танкистов. Там, где дикий жар коснулся тела раненых, их комбезы буквально вплавились в кожу. А одному танкисту пламя лизнуло лицо, и вместо привычных черт на нем застыла какая-то спекшаяся маска… И это все я! Я своими руками толкнул этих людей в бой, погнал под пули и снаряды!
Зараза, после таких «экскурсий» можно в одночасье стать убежденным пацифистом, если психика не подведет и с ходу умом не тронешься. Но мне везет, у меня послезнание, а там и трагедия на станции Лычково, где фрицы разбомбили эвакуационный поезд с детьми, и подвешенные на колючей проволоке младенцы, и раздавленные танками гражданские… Фотокарточки, врезавшиеся в память, что не дают теплохладно рассуждать о страшной статистике Великой Отечественной.
Миллионы убитых, замученных, изнасилованных женщин и детей — такова цена германской оккупации. И если началом войны в 39-м я сумею хотя бы на треть, на четверть, да даже на десятую часть сократить гражданские потери русского и прочих советских народов… Все это не зря, ведь и десять процентов от пятнадцати миллионов убитых немцами гражданских — это еще целых полтора миллиона спасенных человеческих жизней. И тогда любые жертвы простых бойцов и командиров не напрасны…
— Господин генерал! Я прошу вас обеспечить раненых красноармейцев и советских командиров квалифицированной медицинской помощью наравне с польскими солдатами и офицерами. Мои люди дрались вместе с вашими плечом к плечу, и остаточный принцип оказания им помощи неприемлем! Однако если моих раненых — всех, кого возможно, — поставят на ноги, то это будет наиболее наглядный и показательный пример союзнической верности. И я гарантирую, что мое командование учтет этот факт при назначении нового командующего польской армией!
Я обратился к сопровождающему меня в госпитале Сикорскому через переводчика. Лицо генерала осталось непроницаемым, но он согласно кивнул:
— Мы заверяем вас, что русским солдатам будет оказана соответствующая медицинская помощь наравне с польскими воинами. Однако и вы, пан генерал, должны пройти перевязку.
— Да куда там! Вон какие тяжелые, куда мне с моей царапиной!
Однако Сикорский уже подозвал одного из врачей. Меня быстро, но довольно умело перевязали, заодно удалив из раны несколько нитей, вбитых пулей. А ведь если остались бы, то и воспаление неминуемо накрыло бы — и как бороться с ним без пенициллина и прочих антибиотиков? Впрочем, большинство моих раненых с этой проблемой еще столкнутся…
Вместо обезболивающего дали кружку разбавленного медицинского спирта. Дома я честно не употреблял — алкоголь мне просто не нравился. К тому же я всесторонне разделял позицию Саши Шлеменко, прославленного русского рукопашника, убежденного в том, что русскую нацию сознательно спаивают. Однако теперь в качестве анестезии махнул не глядя, даже не почуяв градуса… И тут же встрепенулся, услышав в городе пару одиночных винтовочных выстрелов, а затем густые очереди вдруг замолотившего пулемета.
— Не бойтесь, пан генерал. Мы учли ваше возмущение действиями украинских националистов в нашем тылу в период осады города и приняли необходимые меры.
Тут лицо переводчика кровожадно скривилось. Ну что же… Что сеете, то и пожнете, верно?
Вообще, как мне успели уже объяснить, польская жандармерия не так чтобы совсем уж не ловила мух, и перед самой войной прошли масштабные аресты среди оуновцев и сочувствующих мазепинцам (старый термин Первой мировой, просто бандеровцами они стать еще не успели). Однако жандармам не хватало ни людей, ни полномочий в условно мирное время, да и командование явно недооценивало угрозу со стороны местных националистов.
Что же, теперь оценили! Оказалось, кстати, что это было не первое нападение: 14 сентября польских солдат уже разок обстреляли оуновцы, но из-за немцев не до них было… А тут у Сикорского появились и время, и мотивация, и возможность выделить пару батальонов, чтобы раздавить «пятую колонну», и на сей раз он ее не упустил.
Хотя бы одной проблемой меньше. Более всего я боялся, что оуновцы могут напасть на госпиталь с моими ранеными. Охрану я все равно не убрал — мало ли что? Но на сердце стало спокойнее…
После госпиталя мы убыли на высоту, где я принялся руководить фортификационными работами. Без верного помощника в лице начальника штаба сперва даже растерялся, но, быстро сориентировавшись, вызвал к себе обоих уцелевших ротных и комбата Акименко. С ними мы поделили сектора обороны, распределили уцелевшие машины между ротными, выбрали места для танковых капониров…
Не знаю, удалось ли мне пройти по грани между «комбриг молодец, прислушивается к подчиненным, учитывает их мнение» и «комбриг ни хрена без нас не соображает и не может принять решение самостоятельно» или я все-таки уронил авторитет в глазах подчиненных. Но даже если и так, куда важнее было правильно выбрать позиции и грамотно распределить танки, чем продемонстрировать окружающим вопиющую некомпетентность начальника-самодура.
А комбата, кстати, я решил оставить на КП — без него бой мне просто не вытащить… Ничего, с оставшимся десятком исправных танков ротные как-нибудь справятся, а экипажи неподвижных огневых точек вообще сами по себе. Им, ежели что, из капониров уже не выехать, маневренный бой на встречных курсах с немцами не провести…
И вот я распоряжаюсь польскими запасниками, занимающимися саперными работами на высоте. Дико хочется спать, вновь начала ныть раненая рука, но малый запас спирта во фляжке лучше не транжирить… Одновременно с тем напряжение и ощущение того, что без моего контроля и догляда укрепления просто не будут готовы к утру, меня не покидают.
Есть и еще одна важная проблема — вражеские пикировщики. Батарея зенитных «бофорсов» и парочка крупнокалиберных зенитных пулеметов «гочкис» на высоте 324 — это, конечно, очень хорошо. Они должны прикрыть нас, когда «юнкерсы» обрушатся на Кортумову гору… Но я абсолютно уверен в том, что, как только с воздуха ударят по Взгорью, ляхи будут защищать лишь себя.
Выход напрашивается один-единственный — утром нужно будет срочно сформировать пулеметно-зенитные расчеты, выдав им трофейные МГ-34 и «зброевки». Мы захватили одиннадцать пулеметов — семь «машиненгеверов» и четыре поделки братьев-славян. К МГ-34 нам досталась даже пара исправных станков с зенитными прицелами в комплекте… Надо только заранее снарядить ленты бронебойно-зажигательными и бронебойно-трассирующими пополам, ну а заодно и разобраться с зарядкой и сменой стволов. Ну и с предохранителями…
Так-то в свое время я из чистого любопытства смотрел ролики, как это все делалось. Кроме того, в армии довелось как-то зарядить, а там и пострелять из ПКМ… Осталось теперь только вспомнить, что к чему!
И конечно, в грядущем бою кавалеристы-зенитчики вряд ли кого-то смогут сбить. Но густой пучок трассеров прямо в лицо вполне способен напугать немецкого пилота, заставив уйти с курса при штурмовке, сбросить бомбы в стороне. А нам большего и не надо…
Ну вот, считай, занятие себе на остаток ночи нашел. Еще бы хоть пару часов урвать на сон перед рассветом, иначе завтра совсем никакой буду… Точнее, уже сегодня, потому вернее сказать просто «утром». До рассвета осталось всего-то около четырех часов…
Внезапная догадка вдруг осенила меня, заставив ненадолго взбодриться: нужно обязательно предупредить Сикорского, чтобы с госпиталя и прочих лазаретов сняли всякие указательные знаки и обозначения вроде красных крестов! При бомбардировке Варшавы последние служили фрицам лишь в качестве целеуказателей, не оберегая раненых, а лишь обрекая их на мучения и смерть.
Уже рванув в сторону только-только оборудованного командного пункта, я успел мельком подумать еще о двух вещах. Первое и печальное: похоже, Шарабурко так и не пришлет мне подкрепления из Тарнополя, моих же танкистов. Хотя какие могут быть подкрепления командиру, проигнорировавшему приказ командующего армией освободить должность и приготовиться вывести личный состав из Львова?
Но вторая мысль оказалась еще более грустной. Я вдруг понял, что у меня совсем нет времени рефлексировать по семье. И вот сама эта мысль ожидаемо пронзила сердце острой болью…
Ладно, нужно скорее предупредить Сикорского, а затем еще понять принцип действия трофейных пулеметов… И под занавес хотя бы немного поспать, как бы странно это ни звучало. Но если все пойдет как надо, завтра нас ждет очень тяжелый бой. А затем и еще тяжелее! Пока немцы не выбьют нас из Львова или пока мы не разгромим все идущие к городу части Восемнадцатого армейского корпуса…

Глава 12

— Братцы, все понимаю, страшно. Пикировщики когда на цель заходят, вой стоит — словно из иерихонской трубы! Но ведь когда немец на цель заходит, его и достать можно, особенно если поняли, куда бомбу метит. Пикирует «лаптежник» под углом градусов в шестьдесят, курс держит — вот тут-то его бронебойно-трассирующими и зажигательными встретить, посылая очереди встречным курсом! Второй момент. Когда «юнкерс» бомбу сбросил, он из пикирования выходит и набирает высоту, подставив пузо. Секунд пять у вас есть, он ведь практически неподвижно зависает… Главное — не теряться, а вести по врагу ответный огонь, мешая прицельно бомбы метать.
Бойцы, определенные в зенитчики, смотрят на меня собранно и сосредоточенно, внимательно слушают, согласно кивают. Но я вроде бы уже все рассказал, что когда-то сам слышал и читал.
— Ну, коли так, братцы, у кого еще есть вопросы по немецким пулеметам? Нет? Тогда получить оружие и разойтись по огневым точкам!
— Вопросов нет, товарищ комбриг. И страха нет! Врежем немцам, долго нас помнить будут! — ответил мне рослый белокурый малый в лихо заломленной кубанке, а остальные кавалеристы горячо поддержали товарища:
— Да!
— Петро верно говорит!
— Вломим фрицам, забудут сюда дорогу!
— Ну коли так, хвалю, орлы!
Огневая точка зенитчиков — все та же стрелковая ячейка, соединенная с прочими траншеями ходами сообщений. Была мысль оборудовать ее персональной «лисьей норой», но от этой идеи отказались, уж слишком велик будет соблазн забиться в нее во время налета, вместо того чтобы стрелять в самолеты, сбивая им курс! Нет, подразделение живо, пока оно воюет, а если перестают люди драться, все вместе выполняя единую боевую задачу, тогда уже гибель неминуема. И для подразделения, и для самих бойцов…
Однако же польские зенитчики подали хорошую идею — разнести огневые точки моих пулеметчиков по позициям кавалеристов так, чтобы те прикрывали каждый свой сектор неба над высотой. Вроде разумно… Но, как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги! Посмотрим, как пойдет…
Вернувшись на КП, переоборудованный поляками из уцелевшего немецкого блиндажа, я тяжело, устало вздохнул. Пока провозился с «машиненгевером», пробуя зарядить ленту, снять с двухпозиционного предохранителя, поменять ствол, прошло куда больше времени, чем рассчитывал. В итоге поспать толком не удалось, и, покемарив с полчаса, я поднялся уже на рассвете, чтобы инструктировать зенитчиков.
Одновременно с тем вскрылась и другая, совершенно неожиданная для меня проблема. Как выяснилось, у моих бойцов не было с собой никакого НЗ — сухого пайка из стандартной тушенки, галет, концентрированных гороховых супов или пшенных каш. Какую-то еду мужики прихватили с собой из Тарнополя — хлеб, сухари, колбасы, но этой провизии хватило подкрепиться только утром прошлого дня, незадолго до боя на вокзале.
Вечером же подкреплялись трофеями: у немцев имелся какой-никакой остаток консервов и галет в ранцах, часть которых к тому же утекла к полякам… А я, провозившись на высоте и с ранеными, совершенно упустил из виду столь очевидный и необходимый для бойцов фактор, как элементарное питание, горячая пища. И, к своему стыду, задумался об этом, лишь когда польский посыльный передал мне гостинец от Сикорского — пару бутербродов с мягким пшеничным хлебом, маслом и краковской колбасой, а также флягу с крепким таким, рьяным кофе. Последний, впрочем, густо посахарили, так что пить все же можно. Пары глотков хватило, чтобы взбодриться, а вот бутерброды я отдал экипажу броневика, выручившего нас с оуновцами… Посыльного же мы с Акименко отправили назад с настоятельной просьбой к Сикорскому не жмотиться и обеспечить наших людей горячим.
При этом, однако, у меня чуть от сердца отлегло — опытный комбат ведь тоже не вспомнил про питание людей после боя! Хотя, по совести сказать, ему простительно — капитан чудом уцелел в драке, потеряв большую часть роты, сгоревшей на его глазах… А сравнивать ожесточенную схватку за высоту со стычкой с оуновцами ну просто некорректно.
— Несут поляки горячее. Вон, тянут уже полевую кухню.
Капитан указал на подножие склона высоты, откуда еще вчера начинался штурм Кортумовой горы. Взяв бинокль, я действительно рассмотрел две полевые кухни. Вот только хватит ли двух штук и на танкистов, и на спешенную кавалерию?
— Товарищ комбриг, немцы!

— Товарищ старший лейтенант, немцы!
Федор Вячеславович Чуфаров, начавший было писать письмо родителям, быстро отложил в сторону химический карандаш и клочок бумаги, где только и успел вывести «Здравствуйте, папка и мама!», после чего встал к панораме. Востроглазый наблюдатель Васька Филимонов вовремя разглядел вражеский дозор. Довернув перископ, отправленный в боевое охранение разведчик и сам рассмотрел четыре мотоцикла, небольшой броневик с открытой башней и полугусеничный бронетранспортер. В десантном отделении последнего старлей разглядел трубу миномета, самый ее верх, но Чуфаров и так понял немецкую задумку. Броневик радийный, задача экипажа — передать командованию доклад о результатах разведки. Мотоциклисты — это и неплохое прикрытие с их пулеметами в колясках, и подобраться поближе могут, посмотреть, что к чему… А если обнаружат что подозрительное, так минометчики из БТР отстреляются, провоцируя противника открыть ответный огонь. Ну или дымовую завесу поставят, прикрывая отступление.
— Михалыч, по моей команде заводи машину! Вася, осколочный, на фугас!
Две «бэтэшки» Чуфарова (третью, обстрелянную вчера из противотанкового ружья, решили с собой не брать: еще неизвестно, как поведет себя ходовая) схоронились в небольшой, да и не сильно густой рощице чуть в стороне от северного склона Кортумовой горы. Позиция наиболее подходящая, чтобы спрятать машины от воздушной разведки противника, но наземная разведка, конечно же, обнаружит танки… Однако в этом ведь и вся соль — ударить первыми, не дав врагу выявить замаскированные капониры с танками и батареи ПТО! К тому же немецкая разведка вроде не представляет для советских танкистов значимой угрозы…
Старлей расчетливо подпустил уже свернувших с дороги и двинувшихся в сторону высоты фрицев метров на пятьсот. Первая цель — радийный броневик. Его подбил — немец, считай, без связи остался! Но когда Чуфаров уже приготовился нажать на спусковую педаль, взяв небольшое упреждение на движение вражеской машины, немецкий наблюдатель, торчащий из открытой башни броневика, словно что-то почуял, принявшись внимательно всматриваться в сторону рощи из отличного цейсовского бинокля. А как только он заметил что-то подозрительное, тотчас дал сигнал, и германский бронеавтомобиль «Хорьх» резко свернул в сторону. Дал газку и водитель мотоцикла «Цундапп», двинувшийся было в сторону засады, а теперь спешно разворачивавшийся полукругом… Одновременно с этим Чуфаров, опоздав всего на мгновение, нажал на педаль спуска, но его граната пролетела рядом, лишь задев броневик тугой волной сжатого воздуха, и рванула метрах в пятидесяти позади.
— Михалыч, давай!
Обе «бэтэшки» стремительно вылетели навстречу немцам, причем второй экипаж удачно вложил фугас буквально под люльку разворачивающегося мотоцикла! Взрыв подбросил оторванную люльку в воздух, разбросав посеченных осколками разведчиков в стороны… В ответ ударила автоматическая пушка «хорьха», хлестнув бронебойными по командирскому танку. Ударила из мелкой автоматической пушки KwK 38, за пятьсот метров способной взять лишь четырнадцать миллиметров брони, но очередь словно зубилом хлестнула по лобовой броне «бэтэшки», здорово тряхнув машину! А экипаж БТР уже выпустил первый дымовой снаряд, рассчитывая поставить завесу на пути советских танкистов.
— Бежишь, тварь… Вася, давай еще фугас!
— Гусеницу порвало, командир!
Мехвод без команды остановил странно дернувшуюся в сторону машину, верно угадав разрыв трака. Башнер же, болезненно шипя от боли, загнал снаряд в звонко лязгнувший казенник орудия. Лобовая броня танка выдержала удар с внешней стороны, но отскочивший изнутри осколок рассек лоб заряжающего, что, впрочем, только подстегнуло Чуфарова.
Старший лейтенант мгновенно взял упреждение по курсу рванувшей назад машины — немецкий мехвод спешил увести броневик из-под огня, выжав максимум из семидесяти пяти лошадок германского движка! Но, уповая на скорость, уже побывавший под польским огнем и прекрасно знавший, что происходит с экипажем сгоревшей бронетехники, он пренебрег маневром и гнал по прямой, не пытаясь вилять, пока офицер спешно вызывал штаб дивизии… Фугас старшего лейтенанта рванул под брюхом «хорьха», подбросив броневик в воздух и вырвав заднее левое колесо. А следующий проломил тонкое днище толщиной всего в пяток миллиметров…
Вторую «бэтэшку» боевого охранения вел в бой младший лейтенант Малютин. Наводчик-снайпер, он за два дня принял уже третий экипаж; его предшественник во время боя на высоте стрелял в немцев из нагана, но и сам поймал случайную пулю в руку… Впрочем, дурная слава Малютина выровнялась тем фактом, что прежние экипажи, дравшиеся под его началом, уцелели в бою. Так что и новый принял его куда радушнее, тем более свой же, разведчик!
Теперь же танкист-снайпер упрямо погнал танк в обход, параллельно уходящей немецкой разведке, оставляя слева столбы быстро густеющего дыма. И пусть толщина брони на «бэтэшках» оставляет желать лучшего, но быстрый и маневренный танк вскоре догнал «ганомаг» с минометом в открытой рубке.
— Короткая!
БТ-7 младшего лейтенанта резко остановился на месте, но успевший вчера разбить нос Малютин устоял на ногах, разминувшись лицом с панорамой. Пара секунд доводки, и вот уже мамлей поймал в перекрестье прицела двери десантного отсека «ганомага».
— Выстрел!
Фугас ожидаемо проломил тонкую кормовую броню, рванув внутри рубки, а следом еще взрыв, яркая вспышка пламени! И дым, много дыма — детонировал боезапас миномета-восьмидесятки, не оставив экипажу ни единого шанса…
Мамлей уже не стал преследовать резво уходящих по дороге мотоциклистов. Те наверняка не успели рассмотреть расположение советских танков и батарей на высоте, а уж что она занята большевиками или поляками, никто из немцев и так не сомневался! Но Малютин видел, что танк командира не смог продолжить преследование, и решил подъехать, посмотреть, требуется ли ему помощь. Ведь если вскоре начнется вражеский авианалет, то обездвиженный советский танк будет буквально обречен…

Короткая схватка боевого охранения с вражеской разведкой оставила двоякое впечатление. С одной стороны, Чуфаров и Малютин неплохо выступили против немцев, с ходу разбив две боевые машины. И собрать разведданные фрицы точно не успели… Но с другой — неожиданными были повреждения на танке Чуфарова, который едва добрался до высоты, с трудом заехав в капонир. Бронебойные снаряды немецкой автоматической пушки калибра двадцать миллиметров не только гусеницу порвали, но и ведущее колесо танка повредили. А один из снарядов едва не влетел в смотровую щель мехвода… Выходит, мои танкисты вполне себе уязвимы в драке даже с немецкими «двойками», особенно если маневренный бой случится накоротке.
За недолгой схваткой я наблюдал в бинокль с небывалым напряжением — с высоты открывался отличный обзор, и какой-то частью себя я мог бы подумать даже, что смотрю очень правдоподобный фильм о войне. Еще бы не переживать так за своих по ходу «фильма»… Напряжение бешеное. А что будет, когда фрицы начнут полноценный штурм высоты? Ведь не зря же разведка их с ходу поперлась именно к Кортумовой горе…
Тем не менее и танк Чуфарова успели загнать в капонир, и людей мы покормили. Я с аппетитом навернул теплой еще гороховой каши, приправленной мелкими кусочками растопленного сала и еще более мелкими кусочками мяса. Тем не менее в моем котелке оно было — следовательно, имелось и в прочих солдатских котелках. Вполне себе съедобно, если не сказать вкусно, и точно очень нажористо.
Я отправился к солдатской полевой кухне по двум причинам: во-первых, реально очень хотелось есть! Во-вторых, когда командир делит с бойцами трапезу, ест с ними из одного котла, это как-то подбадривает подчиненных, сближает их с офицером. Хотя, с другой стороны, прочим командирам ведь никто бутерброды не присылал, оставшиеся ротные также потянулись к котлам с кашей и чаем… Но ведь я мог отправить за кашей и посыльного. Верно? Как сделал Акименко.
И вот когда по кружкам уже начали разливать сладкий крепкий чай, я вдруг услышал пока еще неясный гул с севера — гул моторов в небе.
— Во-о-озду-ух!!!
Наблюдатели упредили родившийся в моей груди крик, уже готовый сорваться с губ, и я, выплеснув остатки чая на примятую траву, быстро оглянулся: до КП, расположенного ближе к южному скату высоты, осталось метров четыреста, а полевую кухню вывезли к самым траншеям. Осилю оставшееся до командного пункта расстояние, прежде чем налетят бомберы? Ой сомнительно…
— Не паниковать! Разойтись по окопам, занять огневые позиции! Пулеметчики, бронебойщики, по приближении самолетов противника открыть огонь по врагу! Остальным бойцам залечь в «лисьих норах»!
Кричу я на пределе возможностей голосовых связок и, собственно, легких. Впрочем, как таковой особой паники не наблюдается. Разве что польские солдаты с бледными от напряжения лицами принялись готовить полевую кухню к транспортировке, бестолково суетясь вокруг нее, на что я махнул тыловикам рукой:
— Не успеете убежать! Прячьтесь со всеми в окопах!
Поняли, закивали, поспешили к траншеям… К последним бодрой рысью устремились и кавалеристы, спеша занять закрепленные за каждым взводом позиции. Следом быстрым шагом двинул и я, взволнованно поглядывая на небо… А потом, сбившись, замер на месте, просто не веря своим глазам: на горизонте одна за другой проявляются стремительно приближающиеся точки, принимающие очертания самолетов. Не один, не два и не три — десятки! Как на картине В. Ф. Папко «Даже не снилось. 22 июня 1941 года»… Я, как та бабушка с ведром во дворе, замер, с отчаянием наблюдая за тем, как идут в нашу сторону бомберы — не меньше полка.
Не знаю, сколько я так простоял. Секунд десять, двадцать?.. Минуту? Понимание того, что немцы такими силами не оставят на Кортумовой горе ничего живого, лишило меня всякой воли и душевных сил. Польские тыловики, спустившиеся было в окопы, со всех ног побежали назад! За ними потянулись уже и первые бойцы, и по-человечески я их прекрасно понимаю: налет врага такими силами сродни десятиметровому цунами, неудержимо приближающемуся к берегу… Но ведь если цунами гарантированно смоет на берегу все живое без всяких шансов, и ничего ты ему не сделаешь, бессильно принимая конец, то в самолеты можно стрелять, их можно сбивать! Хотя бы парочку, чтобы счет открыть, чтобы хоть как-то за себя отомстить… Все равно ведь «лаптежники» долетят до высоты раньше, чем бойцы успеют эвакуироваться. А в траншеях хоть какие-то шансы на выживание, хоть кто-то уцелеет!
Вид начавших в панике бежать кавалеристов привел меня в чувство, и, рванув «тэтэшник» из кобуры, я трижды выстрелил в небо.
— Отставить бегство! На склоне вас из пулеметов посекут гарантированно, бомбами закидают без шансов! Занять позиции, по приближающемуся врагу открыть огонь!
Пара трусов, потерявших способность трезво мыслить и совершенно переставших соображать, все равно пробежали мимо… Стрелять им в спины я не стал — просто не смог бы шмальнуть в своих. Только плюнул вслед да громко выкрикнул:
— Трусов ждет трибунал! А все настоящие мужики будут за себя драться!
Как ни странно, мой крик остановил порыв большинства, бойцы чуть пришли в себя. Я же спустился в траншеи, мысленно похвалив себя за решение сходить к полевой кухне… И с удивлением отметил, что самолеты немецкие вроде как следуют мимо города, взяв курс на юго-восток — не иначе как в сторону шоссе Тарнополь — Львов.
И хотя я с ходу догадался, куда и зачем летит армада «юнкерсов», все же на сердце стало чуть легче — не нас, выходит, прямо сейчас будут без шансов ровнять с землей. Не нас… Еще успел подумать, что перед каждым авианалетом немцы посылали вперед воздушный разведчик — «раму», а мы ничего такого в небе не замечали. Или «Фокке-Вульф-189» еще не приняли на вооружение? Впрочем, все равно какой-нибудь другой разведчик появился бы в небе, тот же сорок пятый «хейнкель».
Однако в этот же миг от воздушной армады бомберов отделились два звена «лаптежников», двинувших в сторону нашей высоты, напрочь оборвав мои рассуждения. Ох рановато все же я расслабился…
— Бронебои, пулеметчики, к бою!

Глава 13

Шесть самолетов. Побарахтаться вроде можно, верно? В прошлый раз на город налетела полноценная эскадрилья, сейчас вдвое меньше бомберов… Правда, остановили врага наши «ястребки». Но где они сейчас? Хотя… Вдруг, как тогда, появятся от земли, приближаясь к «юнкерсам» снизу?
Нет, не появились. Зато потянулись в сторону врага трассирующие очереди зенитных «бофорсов», крупнокалиберных «гочкисов». Выручая свой бронетанковый щит, поляки открыли огонь с дальней дистанции, нарушив строй бомберов. Очередь одной из зениток даже достала крыло «лаптежника», тотчас задымившего и клюнувшего носом вниз…
А потом на 324-ю рухнула двойка «мессеров».
Последние свалились с неба, зайдя со стороны солнца — их не замечали, пока истребители не открыли огонь из восьми пулеметов разом! Строчки трассеров неумолимо потянулись к орудиям, расчеты которых лихорадочно пытались развернуть автоматические пушки к новому врагу, зашедшему с тыла… Нет, не успели — очереди идущих на огромной скорости «мессеров» перехлестнули два орудия, а расчет последнего так и не успел развернуть ствол в сторону истребителей. Просто не успел…
Впрочем, в хвост одного из «худых» ударил крупнокалиберный «гочкис». Явно подготовленный пулеметчик открыл огонь с упреждением по курсу, целя в мотор. Хотя, быть может, бил он по кабине… Так или иначе, трассеры крупнокалиберных пуль французского пулемета уткнулись в фюзеляж, продырявили хвостовое оперение истребителя. И тот сразу сбился с курса, пошел вниз, стремительно теряя скорость; в воздухе за самолетом потянулся тонкий дымный след…
Второй истребитель последовал за подбитым камрадом — возможно, надеясь подобрать пилота, если последнему удастся совершить вынужденную посадку. Но, несмотря на неожиданный отпор оказавшихся довольно зубастыми поляков, на высоту уже зашла тройка «юнкерсов»; воспользовались тем, что последняя зенитка все еще пытается достать «худых»… Не пытаясь пикировать, «лаптежники» сбросили на высоту контейнеры с мелкими осколочными бомбами, что раскрылись сразу после сброса, накрывая значительную площадь разом. На 324-й тотчас поднялся такой густой грохот и треск с многочисленными вспышками, будто на ней фейерверк взрывают! Но это был лишь отвлекающий маневр, цель которого — дезориентировать зенитчиков. Со второго захода «юнкерсы» пошли на пикирование, посылая в поляков густые очереди курсовых пулеметов…
Впрочем, последнее я увидел уже мельком. Вжавшись животом в стенку окопа, обшитого тонкими древесными стволами, теперь я бестолково таращился на заходящие в пикирующий маневр «юнкерсы», выбравшие целью Кортумову гору… Последние также открыли огонь из пары курсовых пулеметов, прижимая моих зенитчиков к земле. Последние хоть и стреляют, но палить начали чересчур рано, длинными, рассеивающимися на расстоянии очередями, без всякого явного результата.
Но вот уже и знаменитая «полубочка» «лаптежников», заходящих на бомбометание! Синхронно завалившись на правое крыло, «юнкерсы» перевернулись в воздухе неубираемыми шасси к небу и из этого положения устремились к земле, включив отчаянно бьющие по нервам «ревуны»… Этот «ведьмин» рев словно давит на мозг. Вой пикирующих бомберов реально парализует, заставляя крепче вжиматься в землю в поисках хоть какой-то защиты!
Меня держит на ногах лишь убеждение, что я командир и должен заставить подчиненных вести бой, иначе все погибнем. Между тем красноармейцы, до того стоявшие рядом со мной, теперь уже гурьбой, до отказа, забились в «лисью нору», я же отчаянно закричал, ощущая при этом, что крупная дрожь охватила все тело:
— Огонь! Огонь, вашу ж… Открыть огонь! Стреляйте! Стреляйте же!!!
Трассы встречных пулеметных очередей все же потянулись к падающим вниз пикировщикам, заходящим на линию траншей. И ведь один из «лаптежников» испуганно вильнул в сторону, даже я смог разглядеть пляшущие на фюзеляже бомбера вспышки пламени бронебойно-зажигательных пуль…
«Юнкерс» вроде бы не задымил и довольно легко вышел из пикирования, однако бомбы скинул раньше времени, и те оглушительно рванули в стороне от траншей, здорово тряхнув землю под ногами… В отместку бортовой стрелок от души врезал парой длинных очередей в сторону пулеметных гнезд. И даже сквозь вой второго бомбера я расслышал вблизи себя отчаянный вскрик…
А потом земля под ногами словно бы подпрыгнула, чудовищный толчок бросил меня на дно окопа, а тугая волна горячего воздуха с силой толкнула в спину! Грохот близкого разрыва ударил так оглушительно, что у меня тотчас засвистело в ушах, будто бы заложенных ватой. Открыв глаза, я не смог сперва ничего рассмотреть — пелена густого дыма накрыла позиции… Хотел было выпрямиться, но вдруг почуял вибрацию от ударов в правую стенку окопа; на фуражку посыпались древесная щепа и комья земли. Не сразу даже понял, что очередь бортового стрелка со второго «юнкерса» легла буквально надо мной. Именно по тому месту, где я стоял до взрыва… Мама дорогая, да меня едва не убили!
Осознавать последнее и странно, и страшно. Как едва не убили? Меня ведь не могут убить? Я же, я… Попаданец, да? И по законам жанра бессмертен? Вот только в первый день оуновская пуля подковала руку, и боль никуда не уходит. Теперь вот едва разминулся с пулеметной очередью. А сколько еще раз мне так повезет?
Впрочем, ради чего вообще мне жизнь без семьи, без любимой женщины и детей? А ведь если мне удалось уже изменить ход Второй мировой и начать Великую Отечественную именно 19 сентября 1939 года, если гражданские и военные потери СССР окажутся реально ниже… То какова вообще вероятность, что судьба наших с Настей семей сложится именно так, как сложилась в мое время? Что именно наши родители встретят друг друга, что родимся именно мы?
Я ни разу не задумывался об этом до сего мгновения, а задумавшись, погнал мысли прочь: сделанного не воротишь. Мои решения наверняка уже повлияли на будущее Великой Отечественной — вон немцы только что полетели бомбить растянувшиеся колонны 6-й армии Голикова… И это уже никакой не локальный конфликт, не случайная стычка! Но при этом даже просто логически война теперь должна сложиться для СССР легче, с меньшими людскими потерями. А вот всякое послезнание с моей стороны автоматом утратило силу, и моя жизнь по большому счету уже не представляет никакой особенной ценности. В том числе и для меня самого… Мавр сделал свое дело — мавр может уходить?
Последние мысли были столь неожиданны, что я, как ни странно, взбодрился и почуял вдруг острую жажду действовать. Кто в свое время хотя бы раз не мечтал оказаться на поле боя Великой Отечественной? Кто хотя бы раз не мечтал врезать фрицам — в отместку за наших дедов и бабок, за убитых детей, за похороненное нацистами великое будущее? А если терять больше нечего, так почему бы не рискнуть исполнить мечту, раз уж представилась такая возможность?
— Щас я вам, твари… Щас попляшете, уродцы!
Почуяв прилив дурных сил и необыкновенной бодрости, легкости во всем теле, я рванул по траншее в сторону ближайшего пулеметного гнезда, откуда, как кажется, и раздался вскрик раненого. Я не ошибся. Из двух бойцов зенитного расчета один валялся на земле, отчаянно пытаясь зажать ладонью рану на шее, другой же лихорадочно бинтовал ее через руку, прижимая к месту ранения целый бинт.
А бомберы продолжают кружить над окопами, расстреливая их из пулеметов! Впрочем, вторым заходом немцы решились сбросить и контейнеры с осколочными бомбами. Видя это, словно нутром ощущая разрывы бомб, я рванул к МГ-34, оставленному на бруствере.
— Щас я вам!
Установленные примерно посередине пулемета сошки задрались, и, подхватив «машиненгевер», я поспешил поплотнее упереть их в землю. «Пуговка» предохранителя, расположенная у спускового крючка слева, продвинута вперед — порядок, можно стрелять! Благо, что из приемника торчит лишь кусок металлической ленты на двести пятьдесят патронов с пустыми ячейками — навскидку их штук сорок. В то же время большая ее часть, снаряженная бронебойно-зажигательными патронами, сложена на бруствере.
Перехватив приклад левой рукой и поплотнее утопив его в плечо, указательным пальцем правой я нащупал нижнюю выемку спускового крючка, рассчитанную на огонь очередями. Вроде бы все? Да, точно все…
— Жрите, паскуд… а-а-а!!!
Вроде бы я и мягко потянул спусковой крючок, надеясь положить очередь по курсу приближающегося бомбера, но немецкий «машиненгевер» вдруг резко забился в моих руках, словно живой, лихорадочно рассеивая пули в воздух! Натурально испугавшись, я отпустил спуск, добившись лишь того, что немецкий пилот заметил меня и повел «юнкерс» именно в мою сторону, открыв плотный огонь курсовых пулеметов…
— Ложись!
Очереди бомбера пробороздили земляной бруствер, напрочь срезав верхушку; на фуражку вновь посыпались комья земли, а я вдруг отчетливо понял, что бортовой стрелок обязательно достанет нас на дне окопа. И хрен бы со мной, но ведь достанется же и обоим зенитчикам! Второй номер как раз закончил бинтовать раненого товарища — протянув повязку под правой подмышкой, он плотно прижал моток бинта к раненой слева шее. После чего буквально лег на первого номера, закрыв его своим телом…
А мне вдруг некстати подумалось, что до войны русские мужики точно были другими. Вон как один самоотверженно жертвует собой ради товарища, закрывая его собой… Поколение пацанов, чьих отцов забрала война, вырастет уже другим — они просто не будут знать, что такое отец и как должно воспитывать сыновей настоящими мужиками.
Нет, они начнут тянуться за покалеченными душой и телом фронтовиками, пытающимися забыть ужасы войны частыми пьянками… В итоге внуки фронтовиков в качестве примеров для подражания выберут уже воров, все глубже проникаясь дворовой блатной романтикой, и еще до «святых» (проклятых!) девяностых станут гасить толпой одного без всякого зазрения совести. Порой и до смерти… А с развалом Союза бывшие пионеры и комсомольцы, подающие надежды спортсмены возьмут в руки оружие и начнут грабить, насиловать и убивать таких же русских людей, порой с еще большей жестокостью и остервенением, чем некогда делали это фашисты…
В этот момент я вдруг отчетливо понял, что должен спасти этих двух молодых парней, вчерашних пацанов — и будущих отцов. Пусть хотя бы их дети узнают, кто же это такой — отец и как им все-таки быть!
— Ну тварина…
Рывком выпрямляюсь, закинув пулемет на противоположную стенку ячейки. У меня есть считаные мгновения, пока курсовые пулеметы «юнкерса» уже не могут нас достать, а бортовой стрелок еще не успел прицелиться… Крепко схватившись за приклад, наваливаюсь на пулемет всем весом, спеша утопить сошки в неожиданно легко подавшийся бруствер, после чего плавно тяну за спуск… Интуитивно задрав ствол пулемета вверх — так, чтобы ударить с упреждением по курсу бомбера.
— Да-а-а!!!
На этот раз трофейный «машиненгевер» поддался мне. Выпустив короткую пристрелочную очередь, длинной я догнал правое крыло «лаптежника». Вспышки бронебойно-зажигательных пуль заплясали на дюралюминии, перехлестнув его на всю ширину! Тут же раздался негромкий вроде хлопок, а самолет вдруг резко завалился на правое, неожиданно задымившее крыло. Да оно же горит! Неужели я смог задеть топливный бак?
— Ура-а-а!
Я продолжил давить на спуск, пока пулемет вдруг не дернулся в руках и не замолчал, и только теперь я почуял сильные удары сквозь бруствер. Неожиданно и резко обожгло под ключицей, левый бок стал нестерпимо печь. Я слишком поздно заметил огоньки на раструбе кормового пулемета «юнкерса» и с удивлением отметил, что в ленте собственного МГ-34 еще достаточно патронов.
Видимо, очередной патрон пошел на перекос, ведь ленту при стрельбе должен придерживать второй номер, это же обязательное условие… Это была последняя более-менее внятная мысль. Непослушные пальцы выпустили пистолетную рукоять «машиненгевера», а сам я словно бы поплыл в воздухе… Толчок в спину показался вполне себе мягким, а небо над головой — безбрежно-голубым. Только почему-то смотрел я на небо словно бы со дна колодца…

— Где он?!
Акименко невольно усмехнулся при появлении в блиндаже КП полкового комиссара Макарова. Легок на помине…
— Кто он, товарищ комиссар?
— Комедию не ломай, капитан! Где Фотченков?!
Комбат вновь усмехнулся — невесело, горько:
— В госпитале у поляков.
— Ну так вызови его сюда, срочно! У меня приказ о снятии Фотченкова с командования сводной группой и бригадой и его скорейшем прибытии в расположение штаба армии! Приказ за подписью комкора Голикова и бригадного комиссара Захарычева!
Переведя дух, Макаров перешел с крика на чуть более спокойный тон:
— У Петра Семеновича огромные проблемы. Он такую кашу заварил! Не знаю, чем все кончится и как обернется конкретно для него… По особому отделу приказа на арест пока нет, но Голиков рвет и мечет!
— Опоздали вы, товарищ комиссар. Фотченков тяжело ранен при налете немецких бомберов, поляки сейчас за его жизнь борются.
— Ч-что-о?!
Кирилл Дмитриевич едва не ляпнул в сердцах «Что слышал!», но сдержался.
Макаров между тем негромко, совсем другим тоном уточнил:
— Это что, выходит, немцы вас бомбили?
Едва сдерживая раздражение (глаза разуй, вон воронки от бомб еще дымятся на позициях!), Акименко уточнил неестественно вежливым тоном:
— А вы сами-то как добрались, товарищ батальонный комиссар? Там на Тарнополь штук двадцать с лишним бомберов пошли, как минимум две эскадрильи. Да еще истребители прикрытия…
— Мы? — переспросил Макаров совершенно растерянным тоном, после чего все же уточнил: — Так ведь нас Шарабурко еще ночью отправил к вам на помощь, все горючее, что тыловики подвезли, нам в баки залил. Мы ко Львову подошли, как раз когда немцы бомбить начали…
Услышав про помощь, капитан (после ранения Фотченкова автоматически заменивший комбрига) заметно оживился:
— Помощь? Помощь — это очень хорошо… Значит, вы не один прибыли, товарищ комиссар?
Макаров уже чуть пришел в себя и ответил с некоторым оттенком самодовольства:
— А как же! Семнадцать оставшихся «бэтэшек» твоего батальона привел, товарищ Акименко! Да еще шесть тягачей с сорокапятками и расчетами, группу химических танков… И полнокровный кавалерийский эскадрон.
— А где все располагаются?
— Да пока что в пригороде, в Винниках встали.
— Мне срочно нужна с ними связь! Кто старший?
— Колонну я вел. А так среди танкистов старший лейтенант Воронин, комвзвода-три…
Грохот взрыва гаубичного снаряда заглушил ответ батальонного комиссара. Немцы, не добившись особых результатов во время авианалета, начали артиллерийскую подготовку перед штурмом Кортумовой горы. На высоту посыпались снаряды «стопяток» и «стопятидесяток», огонь открыли сразу несколько батарей как 1-й горно-егерской, так и 2-й танковой… В то же время командир дивизии панцерваффе генерал-лейтенант Рудольф Файель принялся разворачивать для атаки 3-й танковый и 2-й пехотный полки. В резерве остался 4-й танковый, понесший значительные потери в боях с поляками, а также 2-й мотоциклетный батальон. Ну, скорее его остатки…
Генерал-лейтенант был уверен в успехе штурма. Ведь по меньшей мере тридцать тяжелых орудий должны перепахать высоту вдоль и поперек, продавив оборону противника на всю глубину! Пусть разведка не дала особых результатов, но сомневаться не стоит: русские заняли Кортумову гору, атака их танков это лишь подтвердила. А снарядов Файелю выделили достаточно, чтобы обрушить на позиции большевиков настоящий вал огня… Когда же рванет последний снаряд, панцеры и мотопехота с ходу начнут штурм, они подойдут к высоте за время артподготовки. И тогда оставшиеся очаги сопротивления русских (оглушенных обстрелом и деморализованных потерями!) доблестные зольдаты 2-й танковой раздавят без всякого труда…

Глава 14

Лейтенант 69-го иап Петр Сергеевич Рябцев уверенно вел свой «ишачок» (истребитель И-16 тип 6), неотрывно следуя за командиром, не нарушая строя звена, состоящего из трех истребителей. И-16 — машина своенравная, тяжелая как в изучении, так и в пилотировании, покорилась она Рябцеву сравнительно недавно. Ранее Петр пилотировал старичка И-5 (его-то простой донбасский парень хорошо освоил за четыре года в авиационном училище), затем — более современный «чато» И-15.
«Чато», то есть «курносый» с испанского, успел повоевать за республиканцев против националистов Франко. Часть однокурсников Петра отправилась в Испанию в качестве советских военспецов и успела повоевать на «курносых», сбивая над Мадридом германские бипланы «хейнкели» и «арадо». Как же Петр им тогда завидовал… Как и большинство «сталинских соколов», бывший электромонтер с завода им. Петровского мечтал проявить себя в настоящем деле и подал несколько рапортов о переводе в Испанию. Не удовлетворили… А чуть позже орденоносец («Красная звезда»!) Миша Соколов, сражавшийся в Испании однокурсник, встретился с Рябцевым в командировке и поделился своим восхищением новым истребителем Поликарпова И-16. Тогда-то Петр и начал осваивать уже третью машину из бюро прославленного конструктора…
Предвоенное лето 1939 года словно дышало грозой — грозой надвигающейся в Европе большой войны. Однако конфликт вспыхнул не на западе, а на востоке — милитаристская Япония начала агрессию против дружественной Союзу Монголии. Закипели стычки, а затем и полноценные бои в районе степной реки Халхин-Гол — как на земле, так и в небе.
И вновь рапорт о переводе на фронт, вновь острое желание проявить себя в настоящем бою! И вновь завернули… Впрочем, когда однокашник Женя Соломенцев написал товарищу из киевского госпиталя, Петр мгновенно сорвался к нему в свой ближайший выходной.
Женя уже долечивался, и, выйдя вместе покурить в яблоневый сад, оба летчика смогли поговорить без лишних ушей, откровенно. Соломенцев стоял перед товарищем с папироской в руках, разглядывая Рябцева со злой иронией — тот успел рассказать, что подал прошение о переводе.
— Забудь, Петя! Забудь, как страшный сон! Если не удовлетворят твой рапорт, пойди купи себе шампанского и отпразднуй второй день рождения…
— Не понял тебя, Евгений.
— Не понял, говоришь?
Солома глубоко затянулся «Казбеком», после чего мрачно ответил сухим надтреснутым голосом:
— Тяжело с японцами в воздушных боях, Петр. Очень тяжело. Сейчас, слышал, на Халхин-Гол перевели группу испанских ветеранов под началом Смушкевича, драка на равных пошла. А до того… Представь, каково драться на обшитом перкалем, деревянном по сути И-15? Это с цельнометаллическим-то японским монопланом «Накадзима»? Наши «ястребки» самураи зажигают первой же точной очередью, а за самим «накадзимой» попробуй еще угнаться! Скоростёнки всяко не хватает… Да и в боях японские летчики духовиты, упорны, отступать не любят, шмаляют только в путь. В мой «ишачок», Петя, в мой «ишачок» самурай вложил точную очередь, перевернув машину в воздухе!
Рябцев тогда принял слова Соломенцева как попытку оправдать собственные неудачи в воздушных боях и не удержался от холодного замечания:
— Японцы духовиты, а советские «соколы», выходит, нет?
Но Женя, выговорившись, подрастерял запас злобы, а потому товарищу ответил уже без прежней резкости:
— Дурак ты, Ряба. Меня двадцать восьмого мая сбили. А знаешь, сколько тогда наших «ястребков» япошки на землю посадили? Семнадцать истребителей, Петя. Семнадцать…
Петр был очень удивлен подобной цифре. В печати информации о тяжелых боях в небе над Халхин-Голом практически не было, как и цифр о советских потерях. Но уже немного узнавший жизнь летчик нутром чуял, что товарищ не врет.
Между тем Соломенцев, затушив окурок и бросив его в урну, сменил тему разговора:
— Ты на чем, Петя, летаешь?
Лейтенант Рябцев с неким оттенком гордости ответил:
— «Шестнадцатый», «моска»!
Женя согласно покивал головой:
— И-16 — машина хорошая, быстрая, маневренная. Да все одно ведь из дерева, рации нет…
— Слушай, Жень, давай уже заканчивать этот разговор, а? По-твоему, у нас все истребители плохие, так, что ли?
— Все, да не все… Но немецкий «мессер», воевавший в Испании, японскому «накадзиме» точно не уступит. Если что, крути головой во все стороны, смотри в небо… Немцы в Испании более всего уважали атаку с превышения, «соколиный удар»! А ты им навстречу нос задирай, мотором закрывайся — и бей, подпустив поближе, чтобы наверняка…
Тяжелый тогда получился разговор, не шибко приятный для Петра Рябцева. Сославшись на личные дела и передав товарищу гостинцы, лейтенант покинул товарища, убежденный в том, что тот сильно наговаривает на советские истребители, оправдывая собственную неудачу в бою.
Но и сам лейтенант пока не смог отличиться в воздушной схватке, ибо советским летчикам, участникам похода в Польшу, не с кем было схватиться в небе. Все польские истребители были заняты в боях с немцами, немцами же и сбиты, а с последними в бою тем более не сойтись — германцы восточнее Львова не залетают…
Тот факт, что истребители второй эскадрильи, перебазированной на соседний полевой аэродром, днем ранее дрались с фашистами в небе надо Львовом, потеряв машину и пилота, в 69-м иап до личного состава не довели. Старшие командиры сочли, что случилась ошибка летунов, что немцы бомбили именно поляков, и со страхом ожидали жесткого нагоняя сверху… Но сверху был дан лишь приказ сопроводить колонны советских войск и бронетехники, следующие ко Львову. И утром дежурное звено Петра поднялось в небо…
Теперь же лейтенант Рябцев нет-нет да посматривал вниз — с удивлением и набирающим силу раздражением. Шоссейная дорога под крылом его «ишачка» до отказа забита бронетехникой, пешими колоннами, автомашинами. Местами пехотинцы и конница уже сошли с дороги, двигаясь параллельно шоссе, в иных же возникли заторы и пробки длиной в несколько километров… Страшно подумать, что на эти колонны могли бы зайти вражеские бомберы и штурмовики! Мороз по коже от одной только мысли об этом…
На большинстве И-16, как и на И-15 бис, что пилотировал Соломенцев, отсутствует радиосвязь. Перед боем летчики могут обмениваться жестами — благо, что уже с «тип 5» отказались от сдвижного фонаря и закрытой кабины, ограничивающей обзор. Кроме того, есть несколько условных сигналов, подаваемых определенными маневрами истребителя.
Вот и сейчас командир звена старший лейтенант Максим Антонов плавно покачал крыльями — «делай, как я», — после чего увеличил скорость, полетев строго над дорогой. Увеличил скорость и Рябцев, растерянно оглянувшийся по сторонам: в чем дело-то?
Впрочем, вскоре и сам Петр разглядел быстро растущие точки (много точек!), что стремительно принимали очертания неизвестных ему самолетов. Самолетов, заходящих в голову советской колонне… У Рябцева похолодело в груди: неужто? Неужто немцы решились ударить по советским войскам, наступающим на Львов и теперь сгрудившимся на шоссе? Или же поляки как-то сумели набрать ударную группу бомберов?
Мгновение спустя все это стало неважным — на шоссе диковинным огненным цветком полыхнул взрыв бомбы-пятисотки, накрывшей головной танк… Командир звена вновь покачал крыльями и принялся резко набирать высоту. У Антонова, пилотирующего И-16 тип 10 с четырьмя пулеметами ШКАС, есть рация — сейчас старший лейтенант наверняка передает в полк информацию о воздушном ударе противника… Но и от боя звено советских истребителей не уклонится. Ведь как можно в такой ситуации бросить товарищей? Как можно предать своих во время бомбежки, оставив без воздушного щита? Да и за трусость вполне можно угодить под трибунал… Уж лучше честный бой в небе, пусть и со вполне предсказуемым исходом.
Потянув штурвал на себя, Петр с невеселой улыбкой подумал, что наконец-то ему представился шанс отличиться… Одновременно с этим Рябцев вспомнил лица родителей, братьев, особенно Филиппа. Словно бы простился с ними…
Но следом перед внутренним взором предстала злая, какая-то перекошенная ухмылка Соломенцева, жалующегося на советские истребители. Рябцев с раздражением сравнил себя с товарищем, осознав, что заразился пораженческим настроем и едва не похоронил себя заживо, еще не вступив в бой! Но ведь человек не может знать свою судьбу. А вдруг удастся отогнать вражеские бомберы и уцелеть, заодно заслужив награду?
Но между тем с непослушных губ словно сами собой сорвались слова столь древней и простой молитвы:
— Господи, спаси и сохрани…
Тройка «ястребков» быстро набрала высоту, в это время часть бомберов принялись один за другим сбрасывать бомбы на колонну, срываясь в пике с диким, жутким воем. Точно немцы. Судя по описанию испанских фронтовиков, только пикирующие бомбардировщики Ю-87 издают подобный вой при атаке! Но другая эскадрилья нацистов потянулась вперед, по пути сбрасывая контейнеры с осколочными бомбами на сгрудившуюся за танками конницу. Можно только догадываться, что творится внизу, где испуганные лошади мечутся из стороны в сторону от частых взрывов…
Но все это лишь цветочки. «Юнкерсы» тянутся в хвост колонны, к замыкающим ее автомашинам, надеясь сжечь их и уничтожить дорожное покрытие мощными пятисотками, отрезав красноармейцам путь назад. После чего начнется форменное истребление зажатых на дороге кавалеристов и тотальное уничтожение боевой техники…
А ведь в Испании советские летчики именно так и штурмовали колонны итальянских моторизованных дивизий! Какими же способными учениками оказались немцы… Но как бы то ни было, вторая эскадрилья гансов не заметила тройку небольших, похожих на пузатые бочонки истребителей. И Антонов, набрав высоту, бросил свой «ишачок» вниз, набирая скорость в падении. Советские летчики также умеют наносить «соколиный удар»! Рябцев последовал за командиром, едва ли не отвесно падая на строй бомберов со стороны солнца…
Расстояние до немцев (Петр хорошо рассмотрел черные кресты на крыльях бомберов) сократилось до ста пятидесяти метров за считаные секунды. И, поймав следующий по курсу «юнкерс» на светящуюся точку коллиматорного прицела, лейтенант нажал на гашетку… Пара пулеметов ШКАС с их чудовищной скорострельностью до 1800 выстрелов в минуту (куда там МГ-34 с их жалкими девятью сотнями!) и эффективной прицельной дальностью до четырехсот метров замолотили очередями бронебойно-зажигательных. Трассеры устремились к бомберу, уткнулись в фюзеляж и потянулись к кабине пилота и бортстрелка. Если та и была защищена бронестеклом, то лишь спереди. Вспышки пламени при попадании бронебойно-зажигательных пуль заплясали на фонаре кабины, покрывшемся трещинами. Мгновение спустя исправный самолет клюнул вниз, а там сорвался в штопор, лишившись управления…
Звену Антонова сильно повезло — каждый из пилотов сумел довольно точно отстреляться при первом заходе. Очередями четырех ШКАСов старший лейтенант зарядил точно в крыльевой бак «юнкерса», буквально распилив крыло бомбера! А второй летчик, лейтенант Степан Егоров, пробороздил очередью хвостовое оперение бомбера, повредил тягу… Два сорвавшихся к земле «лаптежника» и еще один, дымящий и потянувшийся назад, — вот плата немцев за излишнюю самонадеянность!
Сломав строй германских бомберов и пролетев буквально сквозь него, «соколы» пошли на разворот, набирая высоту… И тут словно кто-то толкнул в правое плечо Рябцева, заставив его посмотреть назад, вверх, а оглянувшись, лейтенант отчаянно закричал:
— «Мессеры»!!!
Конечно, крик Петра никто не услышал, и тогда он рванул штурвал вправо и вниз, одновременно с тем надавив на гашетку… Лейтенант не пытался встретить приближающиеся «мессеры» прикрытия, развернув самолет им навстречу. Нет, германские коршуны падали на набирающие высоту «ястребки», заходя с хвоста. И попытка пилота рвануть ручку управления на себя, надеясь развернуться к немцам носом, лишь подставила бы «ишачок» под очереди «худых»… Нужно было уходить — уходить в сторону и чуть вниз, предлагая врагу схватку на горизонталях, где у маневренного «ишачка» есть шанс! А стрельбой Рябцев попытался просто предупредить товарищей, впервые согласившись с Женькой Соломенцевым: рации на каждом И-16 очень пригодились бы…
Капитан все же понял маневр ведомого, а может, и сам заметил опасность. Круто свернув влево, он подставил под очередь вражеского истребителя лишь хвостовое оперение, получив несколько пробоин. Егоров же ничего не увидел и не успел среагировать — он погиб в кабине, как и пилот немецкого бомбера всего минуту назад…
Звено «ишачков» атаковала двойка «мессеров». Рябцев сумел уйти от удара, в то время как оба «худых» ринулись добивать капитана. Самонадеянно? Ничуть — еще пара германских истребителей уже заходила для «соколиного удара», выбрав целью «ишачок» лейтенанта. Но в этот раз Петр заметил опасность вовремя и, рванув ручку управления на себя, успел развернуть истребитель навстречу «худым».
Двое на одного? Это и есть «небесные рыцари» Геринга? Впрочем, каковы на самом деле германские летчики, мир узнал еще два года назад во время бомбардировки Герники… А теперь лейтенант Рябцев выжимал из мотора «ишачка» все силы, разгоняя его навстречу «мессерам», — ему наконец-то представилась возможность проявить себя! Пусть и возможность эта наверняка последняя…
— Получай!!!
Идущие встречным курсом истребители открыли огонь практически одновременно, с двухсот метров. Но разве это расстояние для двух сближающихся скоростных самолетов? Считаные мгновения… Выпуская напряжение в крике, лейтенант давил на гашетку, высаживая очереди ШКАСов навстречу врагу, всем телом ощущая, как трясет самолет от попаданий бронебойно-зажигательных пуль «мессера»…
Убежденный в том, что настали его последние мгновения, Рябцев упрямо гнал «ишачок» в лоб врагу, но тот успел увести самолет в сторону. Успел, всего на мгновение подставив брюхо, но Петру хватило и доли секунды, чтобы свести светлячок коллиматора с целью и вновь нажать на гашетку… ШКАСы отстучали короткую очередь, после чего вдруг резко замолчали, но «мессер», чадно дымя горящим бензобаком, уже полетел навстречу земле.
Второй германский истребитель проскочил вниз, не успев помочь камраду, принявшему бой на встречных курсах. А сам Рябцев принялся набирать высоту, еще не веря, что боезапас ШКАСов полностью опустошен. Девятьсот патронов на каждый пулемет. Неужели все?! Хотя… Если скорострельность их составляет 1800 выстрелов в минуту, то у лейтенанта на самом деле-то и было всего полминуты стрельбы. Петр не обратил внимания, что приборную панель пробила бронебойная пуля, нарушившая систему управления огнем. Патроны еще остались, но вести бой «ишачок» уже не мог…
Набрав высоту, Рябцев завалил И-16 на правое крыло, опустив взгляд вниз и пытаясь разглядеть истребитель капитана. То, что он увидел в следующие мгновения, заставило Петра похолодеть, сердце его ударило с перебоем… На глазах лейтенанта И-16 Антонова вспыхнул, поймав в хвост точную очередь одного из «мессеров». Командир пытался выполнить «бочку», надеясь зайти в хвост погнавшемуся за ним «худому», но второй немец подловил его во время маневра.
Однако самое страшное случилось после, когда от сбитого «ишачка» отделилась крошечная точка, а секунду-другую спустя над ней раскрылся белый купол парашюта. Петр облегченно перевел дыхание, но уже в следующее мгновение купол прошила очередь зажигательных пуль, и он тотчас вспыхнул… А капитан (возможно, уже мертвый), камнем устремился к земле.
Бесчеловечная расправа над сбитым летчиком повергла Рябцева в состояние глубокого шока. Он не вполне понимал, что делает, когда развернул «ишачок» вниз и бросил его на «худого», пилот которого расстрелял Антонова в воздухе… И-16 крепко уступает «мессерам» в скорости, скороподъемности. Но этот разрыв нивелируется, когда «ястребок» падает сверху, а немец, наоборот, пытается набрать высоту! Однако, когда расстояние между самолетами сократилось уже до двухсот метров, лейтенант наконец осознал, что ему не из чего стрелять по врагу. Но с курса он так и не свернул, направив машину на самолет германского палача…
— За вас, мужики.
Рябцев догнал противника, заметившего падающий сверху «ястребок» едва ли не в последний момент. Немец попытался рвануть в сторону и уйти от удара, но добился лишь того, что массивный мотор И-16 врезался не в фюзеляж, а рубанул пропеллером по хвосту, срубив его почти напрочь! Сорвавшись в штопор, нацист полетел вниз, стремительно набирая скорость; пилот, от резкого удара врезавшийся головой в приборную панель, на несколько секунд потерял сознание… Он еще успел прийти в себя и, мазнув взглядом по фотографии довольно миловидной белокурой девушки (невеста!), поспешил покинуть сбитую машину. Вот только уже в полете, едва ли не в точности повторяя судьбу сбитого им летчика, молодой нацист вдруг понял: высота для раскрытия парашюта слишком мала. Надеясь на чудо, он все равно рванул вытяжное кольцо, вот только купол парашюта раскрылся над головой слишком поздно, не сумев толком погасить удар о землю. Короткая вспышка в глазах, острая боль в ногах и спине, последняя мысль о не дождавшейся его Эльзе… Все.
Сильный удар также здорово тряхнул «ишачок» Рябцева, но советский истребитель, даром что деревянный (а где-то и фанерный!), столкновение выдержал. Правда, погнуло винт, заглох мотор, так что и Петр устремился к земле, но, помня судьбу капитана, он не стал покидать машину… Как же было страшно! Все тело била крупная дрожь, пальцы на ручке управления тряслись, мысли в голове путались! Но недюжинным усилием воли лейтенант взял себя в руки, собрался и смог запустить мотор уже у самой земли… После чего «ишачок» удалось выправить и жестко посадить на относительно ровном участке поля у самого шоссе. В этом бою Рябцеву все-таки повезло, ведь напарник сбитого им немца не стал преследовать советского летчика, будучи уверен в том, что тот разобьется.
Но в целом атака советских истребителей выиграла бойцам 5-й кавалерийской всего лишь пару минут… Однако и короткий воздушный бой привел бойцов в чувство, помог преодолеть замешательство. Показал, наконец, что и немцев можно бить!
И вот уже расчет ПВО, прикрепленный к кавалеристам, отцепил от полугусеничного грузовика ЗИС-33 зенитную трехдюймовку, принявшись спешно готовить орудие к бою. А прикрывая его, открыли огонь две счетверенные установки Максима, установленные прямо в кузове ГАЗ-АА… Наконец сориентировались и кавалерийские командиры, приказав всадникам спешиться и залечь в стороне от дороги.
В это время с аэродрома подскока уже взлетели две эскадрильи «ишачков»…

Глава 15

Кортумову гору заволокла густая пелена дыма и пыльной взвеси, поднятой ударами тяжелых снарядов; от вони сгоревшей взрывчатки стало трудно дышать. Прошло уже чуть больше минуты, как разорвался последний, практически трехпудовый снаряд, но на высоте все еще трещат взрывы, свистят пули. Это еще не штурм, это продолжается детонация боеприпасов. Чадными, дымными факелами горят в капонирах разбитые танки, настоящий пожар охватил рощу на левом склоне, а ведь там размещалась польская противотанковая батарея.
Один из гаубичных фугасов накрыл капонир со снарядами — ухнуло так, что вздрогнула сама гора, а над батареей поднялось грибообразное облако пламени, дыма и пыли. Комбат Акименко, едва придя в себя, с ужасом смотрел на перепаханные тяжелыми снарядами позиции, не узнавая привычного ландшафта Кортумовой горы, — теперь его взгляду открылся какой-то лунный, фантасмагоричный пейзаж из романа Герберта Уэллса… А когда он увидел ползущие в сторону высоты немецкие танки, у капитана просто перехватило дыхание, и первая мысль в голове его звучала просто и ясно: «Нужно бежать…»
Впрочем, пару секунд спустя комбат уже взял себя в руки, хотя эти самые руки начало трясти то ли от контузии, то ли от запредельного нервного напряжения. Ведь Рудольф Файель, построив свои панцеры перевернутым клином, бросил в бой едва ли не сотню машин разом! Тот факт, что средних «троек» из них всего пять штук, а панцеров «огневой поддержки» Т-4 лишь десять (и это все средние и тяжелые танки обоих полков!), не играет сейчас особой роли. Под прикрытием артподготовки немцы подобрались к высоте уже метров на пятьсот, а легкопушечные «двойки», составляющие не меньше половины атакующих машин, на близкой дистанции вполне могут взять БТ-7… Особенно в борт.
Впрочем, пока что германские танки идут вперед с небольшой скоростью, дожидаясь свою пехоту — панцергренадер везли на грузовиках вслед за танками и выгрузили их уже перед самой атакой. Что поделать? Бронетранспортеры «Ганомаг» в достаточном количестве получили пока лишь 1-я и 3-я танковые дивизии панцерваффе, а у Файеля был всего один БТР, используемый им в качестве кочующего миномета. Тот факт, что ныне почивший полковник Шернер в свое время также получил несколько БТР, во многом и определил его готовность совершить рывок на Львов…
Тем не менее этой уязвимостью было бы грех не воспользоваться, и уже чуть пришедший в себя Акименко закричал польскому артиллерийскому наблюдателю, также находящемуся на командном пункте:
— Быстрее корректируй! Нужно срочно прижать их пехоту к земле!
Пожилой уже офицер-артиллерист, призванный в войско польское из запаса, а некогда командовавший батареей трехдюймовок в составе еще царской армии (и воевавший против немцев и австрийцев!), только покачал головой:
— Связи нет, перебило телефонные кабели.
— Так восстановить связь, срочно!
— Есть восстановить связь.
Польский майор ответил глухо, с уже довольно сильным акцентом, прорезавшимся за последние годы. Давно ему не доводилось говорить на русском… В подчинении у майора действительно находилось пять связистов, имевших с собой пару запасных катушек телефонных проводов, но после жестокой артподготовки их наверняка не хватит. А даже если и хватит, время-то будет уже упущено… Понял это и Акименко.
— И отправьте посыльного к майору Берко, пусть прямо сейчас направят батальон пехоты нам на помощь!
— Есть, пан капитан…
Немолодого артиллериста крепко задевало, что им командует молодой, по его меркам, танкист, к тому же ниже по званию, но Кириллу Акименко было глубоко фиолетово, что там думает белопогонник. Нужно было как можно скорее включиться в бой, дать немцам отпор, остановить накат на высоту! Но для этого требовалось восстановить связь хотя бы с командирами рот, если их машины еще целы…
Однако, проводив взглядом поляка, капитан словно впервые увидел Макарова — он совершенно позабыл про комиссара за время артподготовки. И на секунду в глубине души комбата шевельнулся червячок сомнения: а вдруг полковой комиссар захочет взять на себя командование и провести бой как старший по званию? Но Акименко был совершенно уверен в том, что не имеющий реального боевого опыта в качестве танкиста Макаров не сумеет грамотно построить оборону, потому совершенно безапелляционно заявил:
— Товарищ комиссар, сами видите — положение отчаянное. Мне необходим ваш пушечный броневик как последний резерв, и я очень прошу вас как можно скорее связаться с подкреплением! Если не получится вызвать их по радиосвязи, отправляйтесь лично, возьмите пулеметный бронеавтомобиль. И если химические танки привел майор Померанцев, то пусть берет под начало оставшиеся «бэтэшки» и кавалеристов и наносит фланговый удар по врагу, обойдя высоту!
Макаров ответил не сразу — артподготовка немцев сильно оглушила его, а один из фугасов лег совсем рядом с КП. От сильного взрыва, тряхнувшего землю, и жуткого грохота комиссар на мгновение потерял сознание… Однако теперь он немного пришел в себя и был крепко недоволен тоном простого комбата, капитана (!), распоряжающегося самим полковым комиссаром! Но в то же время Макаров не был ни дураком, ни законченным честолюбцем, ни подлецом, и потому он смог честно признаться себе, что ему не удастся организовать оборону танкистов в подобных обстоятельствах, просто не хватит знаний и командирского мастерства. А еще он смог принять этот факт и одновременно с этим не озлобиться на Акименко… Так что вместо резкого ответа, что поставил бы зарвавшегося комбата на место (готового уже сорваться с губ!), Макаров протянул ему руку.
— Сделаю все необходимое, жди подкрепления. И… с Богом, Кирилл.
Упоминание Бога из уст бывалого, можно сказать даже закоренелого политработника прозвучало действительно сильно. Но Макарова реально проняло под обстрелом, как и при виде бронированной орды, накатывающей на высоту. Что-то стронулось в его голове, да и в душе тоже, и, поняв это, капитан крепко пожал протянутую ему руку.
— Только поспеши!

— Андрей, как ты там, живой? Доложи о потерях!
Капитан Кругликов, в очередной раз шмыгнув разбитым носом, коротко ответил:
— Нормально, жив… Один танк накрыло прямым попаданием вместе с экипажем. И «бэтэшке» Чуфарова пушку осколок повредил, стрелять сможет только из пулемета. Остальные вроде целы — так, мелкие повреждения… У меня вон стакан перископа с башни осколком срубило, но мешки с землей основной удар погасили, броня выдержала. Капониры еще крепко засыпало, у меня аппарель обвалилась, быстро не выехать.
— Понял тебя, три машины… Смотри, Андрей, немцы практически с минами поравнялись, сейчас будет им сюрприз! Как только первая рванет, начинай выбивать танки со своего фланга, у них броня тонкая, одним точным попаданием накрыть можно.
— Принял.
Комбат отключился, а Андрей приник к телескопическому танковому прицелу, одновременно с этим взявшись за маховики поворота башни. Угол обзора у ТОП-1 так себе, по ощущениям ты словно целишься из снайперской винтовки… Но хотя бы не через ствол пушки! А немцы так густо прут, что цель выберешь и без панорамы. Одно плохо: всего три танка против целой армады германских боевых машин! И пехоты целый полк в атаку идет, человек с тыщу… А сколько кавалеристов уцелели в окопах и все еще способны драться? Это загадка…
Когда высоту готовили к обороне, «бэтэшки» с разбитой ходовой расположили именно за позициями пехоты, но им, кажется, досталось больше всего. Сейчас там к небу тянутся сразу три чадных дымных столба… Держащиеся же на ходу танки комбриг разделил на две равные группы, разместив их ближе к восточному и западному скатам горы — практически на флангах; чуть ниже их расположились противотанковые батареи. Правда, что теперь от них толку? Поляков точно накрыли, да и позицию трофейных немецких пушек с «безлошадными» танкистами прочесали несколько гаубичных снарядов… А воевать-то все равно нужно.
Вот ведь судьба солдата на войне! Только вчера штурмовали эти треклятые высоты, а теперь роли поменялись зеркально.
Головные немецкие танки практически поравнялись с зоной минирования, это около трехсот метров до подъема. Но от «бэтэшек» Кругликова их пока еще отделяет метров четыреста… Вообще местоположение противотанковой мины можно определить по просевшей над ней землей, пожухлой траве или, наоборот, свежему бугорку, если саперы перестарались, когда зарывали стальной блин со взрывчаткой… Проще всего заметить их сейчас, когда бой еще не начался, а танк идет с крейсерской скоростью держащейся за ним пехоты.
Но ведь Кортумова гора выдержала уже две схватки! Сперва горные егеря Шернера атаковали высоту при поддержке имеющихся БТР, потом вчерашний штурм и преследование бежавших. Так что северный склон ее и подножие горы в целом крепко взрыхлены снарядами, перепаханы гусеницами… Это послужило хорошим подспорьем при минировании.
И вот уже панцер, венчающий «клин» слева, задел гусеницей одну из мин… Взрыв подбросил легкую «единичку» с ее тончайшей противопульной броней, сорвал гусеницы и выбил катки; мотор пулеметного панцера задымил практически сразу. А Кругликов обманчиво спокойно довернул маховик поворота башни… И, не сводя перекрестье прицела с борта «двойки», следующей позади Т-1, нажал на педаль спуска.
— Выстрел!
Лязгнул казенник, выплюнув стреляную гильзу — при стрельбе бронебойными танковая сорокапятка работает в режиме полуавтоматики. Остро запахло сгоревшим порохом, а заряжающий уже сноровисто зарядил орудие новой болванкой! Капитан не промахнулся: его снаряд проломил тонкий броневой лист башни (всего четырнадцать с половиной миллиметров) и, срикошетив от смятого казенника пушки, угодил в боеукладку, заодно порвав бедро заряжающего, отчаянно завизжавшего от дикой боли…
Однако детонация не произошла — заискрил порох в разбитых гильзах, но осколочных снарядов в ней просто нет. От удара машину крепко тряхнуло, заглох двигатель, но пришедший в себя мехвод быстро запустил панцер. Видя это, Кругликов крепко ругнулся и, мгновенно поправив маховик доводки, всадил вторую болванку в моторное отделение.
— Выстрел!
Германская машина вспыхнула, как скирда соломы, облитая бензином; открылся башенный люк, наружу полез офицер, но изнутри его тотчас догнал скрученный язык пламени… Вслед за командиром открыли огонь оставшиеся два танка — Малютин точно всадил болванку в лоб «единички», а экипаж второй машины повредил ходовую еще одной «двойки», после чего добил ее второй болванкой. Огрызнулись огнем танки Михайлова и на левом фланге, где первый немец также подорвался на мине…
Но в ответ уже ударили очереди немецких автоматических пушек. Малый калибр их снарядов (всего двадцать миллиметров) опасен гусеницам, способен залететь и в смотровую щель, разбив триплексы, а за сто метров возьмет двадцать миллиметров брони. Если зарядит точной очередью, то вполне способен поразить «бэтэшку» даже в лоб! Но за четыреста метров очереди легких немецких машин мало чем угрожают советским быстрым танкам, чью броню усилили мешками с землей… В очередной раз взвод (по сути, именно взвод) Кругликова ударил едва ли не залпом — и вспыхнули разом три немецких панцера, прекратившие движение из-за мин! Советские танкисты приноровились бить в моторную часть, расстреливая левую оконечность перевернутого танкового клина и поражая панцеры в правый борт.
Но если маневр немецких машин на левом фланге ограничило минное поле, то тяжелые и средние панцеры в центре клина уже разделились и медленно поползли к позициям советских танкистов, ловя в хорошую цейсовскую оптику вспышки сорокапяток… Они развернулись к ним прочной лобовой броней, а очереди «двоек» послужили танкистам в качестве целеуказателей.
В свою очередь, командир роты германских легких машин уже приказал продолжить движение, взяв сильно левее, обходя высоту с фланга. Он верно угадал, что мины выставлены по фронту и прикрывают лишь северный склон горы, и теперь спешил обойти их, заходя большевикам в тыл… Наконец, командующий 3-м полком панцерваффе, оценив верный маневр подчиненного, также приказал обоим крыльям полка обходить Кортумову гору на флангах. Вдруг взлетевшую с высоты 324 красную ракету он просто не увидел…
Между тем к «бэтэшке» Кругликова пристрелялась одна из «двоек» — две очереди бронебойно-трассирующих легли точно в башню, в клочья разорвав мешки с землей. Последние не могли их остановить, хоть и погасили силу ударов, но по лобовой броне будто рубанули огромным зубилом! Капитана крепко тряхнуло внутри машины, и первая его болванка махнула мимо цели. Мешали целиться и мелкие комочки земли, налипшие на прицел снаружи… Плюнув на все, Андрей приказал зарядить один из немногих осколочных и подловил-таки настырную «двойку» во время смены позиции. Граната ударила рядом, но осколки ее ожидаемо зацепили гусеницы, а близкий разрыв вмял один из катков.
— Бронебойный!
Башнер мгновенно закинул снаряд в казенник, лязгнул затвор пушки, и тут же в лоб «бэтэшки» врезалась германская трехдюймовая болванка… Брызнули оранжевые искры расколотой ударом брони, а слева послышался страшный шлепок о мягкое, вдруг сильно запахло кровью. От сильнейшего толчка капитана сбросило с сиденья, и он уже рефлекторно, ведомый твердым желанием довести дело до конца, нажал рукой на педаль спуска.
— Выстрел…
Капитан старался не смотреть в сторону заряжающего. Он твердо знал, что Вани больше нет: так много крови из несмертельной раны столь быстро не натечет, а раненый даже без сознания ворохнется или издаст какой стон… Но нет, тишина в башне буквально мертвая, только порох шипит в снарядных гильзах. А ведь осколочные гранаты, пусть их и расстреляли в большинстве своем, все еще остались в боеукладке…
— Илья, уходим! Быстрее!
Люк мехвода в передней части корпуса лязгнул, словно в ответ командиру. Андрей же, поднявшись на ноги, потянулся к танковому «Дегтяреву». Бой только начинается, и если придется воевать в пехоте, то хотя бы с пулеметом, а не с простым наганом… Лишь бы только успеть выбраться, прежде чем рванут снаряды!
Старший лейтенант Малютин видел, что Кругликов сильно увлекся расстрелом легких немецких танков, но без рации он не мог связаться с капитаном, а последний вел бой через узкий телескопический прицел, расстреливая панцеры на левом фланге… Однако у лейтенанта (уже лейтенанта, повышенного комбригом в звании еще за прошлый бой!) перископ во время германской артподготовки уцелел, и он успел заметить опасность со стороны сильных немецких танков. А его первый выстрел даже опередил экипаж германской «четверки», подбившей командирскую машину, ведь пушка-огрызок этого панцера все одно способна взять тридцать пять миллиметров брони даже за километр! Но свою болванку Малютин поспешил вложить в башню «тройки», двигающейся на фланге средних панцеров.
Это была ошибка. За полкилометра с лишним, что отделяли «бэтэшку» лейтенанта от германского танка, слабосильная пушечка последнего может взять двадцать пять миллиметров брони от силы. Условно тяжелые «четверки» опаснее, к тому же их просто больше. А Малютин впервые дал маху: его болванка лишь вскользь зацепила бортовую башню вражеского танка, оставив на ней светящуюся от жара борозду… Впрочем, немецкий экипаж крепко тряхнуло от удара, и ответный снаряд лишь толкнул «бэтэшку» Ильи в борт волной сжатого воздуха.
Зато вторая болванка лейтенанта вломила шаровую установку курсового пулемета Т-3, уделав осколками германского мехвода и пробив тонкую перегородку моторного отделения. Подбитая машина тут же задымила, но и танк Малютина засекли, огонь с коротких остановок открыли сразу шесть панцеров разом…
Выручая товарища, открыл огонь третий уцелевший танк. Экипаж его выбрал целью тяжелый, отличающийся внешней массивностью Т-4. В нем угадывалась прочная броня, а массивная, хоть и короткая пушка калибра 75 миллиметров была опасна любому советскому танку… Командир всадил болванку в корпус, рассчитывая ударить в шаровую пулеметную установку, вмять ее внутрь. Но ударил рядом, чуть смазал, а лобовая броня корпуса, кустарно наращенная танкистами за счет еще одного броневого листа до пяти сантиметров, выдержала удар.
Танк Малютина получил сразу два попадания, и если мелкая болванка «тройки» застряла в маске орудия, то калиберный бронебойный снаряд «четверки» прошил ее насквозь, угодив в боеукладку… Экипаж спасло то, что в ней практически не осталось осколочных гранат, но командира машины контузило динамическим ударом и ранило осколками брони. Заряжающий и механик едва успели вытащить его наружу, прежде чем еще одна болванка прошила лоб башни и начала рикошетить внутри…
Чуфаров, не видя смысла рисковать под огнем в танке с неисправным орудием, успел вывести свою «бэтэшку» из капонира, дав ровный малый газ. А третий исправный танк продолжил воевать, еще разок пальнув в сторону неотвратимо приближающихся панцеров…
Увы, командир промахнулся — толчок сжатого воздуха пролетевшей рядом трехдюймовой болванки сбил прицел. А еще раз пальнуть ему просто не дали — сразу два точных попадания тряхнули «бэтэшку»… Секунд тридцать спустя из люка в передней части корпуса выбрался оглушенный, залитый кровью товарищей мехвод.
И все же одну «четверку» советским танкистам достать удалось — неожиданно для всех ожил танк из числа неподвижных огневых точек. Возможно, его экипаж был сильно оглушен во время артподготовки; возможно, были раненые, кому оказывалась помощь… А возможно, командир машины решил просто подождать, не рискуя открывать огонь издалека.
Но когда ударная группа немецких панцеров завернула вправо, лбом к танкам Кругликова, «четверки» оказались повернуты бортом к высоте, за что и поплатились… Экипаж уцелевшей «пушечной» огневой точки действовал наверняка — сперва всадил фугас в ходовую и уже только после зарядил болванку в борт обездвиженной «четверки». Врезали по моторному отделению, где толщина брони всего-то миллиметров двадцать… И пробили — только искры брызнули, когда болванка проломила борт! Массивный Т-4 вспыхнул не хуже «двойки», подбитой Кругликовым в начале боя, а смелый экипаж поспешил покинуть обреченную обездвиженную машину, прежде чем оставшиеся панцеры ее расстреляют.
Приказ Фотченкова, пусть и в нарушение устава, допускал это…

Глава 16

— Танки прорвались! Танки идут!!!
Чей-то отчаянный, заполошный крик ударил по нервам не хуже, чем сирены пикирующих «лаптежников». Потеряв голову от страха, из траншей взвода старшины Фролова выскочил один, потом другой боец. Но Сергей разъяренным медведем метнулся следом. Догнав одного красноармейца, он подсек его ногу на шаге, а второго рванул за шиворот, толкнув к окопам.
— Куда побежали, твари?! Немцы вас из пулеметов уделают! Гранаты готовьте и не ссыте раньше времени…
Старшина, повышенный в звании за встречный бой, где его кавалеристы изрубили германских саперов, затолкал обоих беглецов в окопы, добавив в их адрес пару крепких бранных слов. Нервы играли у всех, включая и Фролова, но после ранения комбрига, стрелявшего из пулемета по бомберам (и крепко подковавшего один из них!), Сергей не мог и помыслить, что его бойцы оставят высоту без драки.
Крепок новоиспеченный старшина характером, но ведь не только в характере дело! Разок побывав в бою под огнем «машиненгевера» (не говоря уже о налете «лаптежников»), Фролов ясно понял, что на склоне бегущих наверняка посекут пулеметными очередями, огнем скорострельных пушек. Хоть какой-то шанс у его бойцов был только в окопах, и старшина рассчитывал использовать этот шанс по максимуму! Ну а если и предстоит сгинуть, то хотя бы не за понюх табака, расстрелянным в спину. Нет, нужно драться до последнего, нанося врагу ответный урон…
— Господи! Спаси, сохрани и помилуй!
Да, Сергей уже побывал в бою, но новая драка обещала быть совсем иной, куда более жестокой. Сама земля дрогнула под тяжестью танков, показавшихся из рощи на левом склоне… Легкие машины? Конечно, они действительно легче, чем «бэтэшки» или ветеран Т-26. Но все одно ведь несколько тонн стали и брони, ведущие непрерывный пулеметно-пушечный огонь… Мало никому не покажется. А с губ сами собой срываются слова короткой молитвы, что Сергей слышал в детстве из уст бабки, а иногда и матери.
Танки шашкой не порубить, с танками на равных не схватиться, и если уцелеют сегодня спешенные кавалеристы, то не иначе как чудом. Бежать-то все равно нельзя…
Схватив массивное противотанковое ружье польской выделки, с длинным стволом, что венчает дульный тормоз, Сергей почувствовал себя немного увереннее.
— Не трусьте, братцы! Танкисты до конца дрались, даже поляки крепко огрызнулись! Чем мы хуже?!
Четыре «бэтэшки» капитана Михайлова, пережившие обстрел, действительно дрались до конца. Они подбили с десяток легких немецких панцеров, а в короткой дуэли с германскими «тройками» и «четверками» сожгли три сильные вражеские машины. Включая и два Т-4 более ранних модификаций, чьи экипажи не озаботились кустарным усилением брони… Но ведь по «бэтэшкам» Михайлова вели огонь восемь пушечных панцеров с отличной цейсовской оптикой и лучшими наводчиками, в них били подобравшиеся поближе «двойки». Советских танкистов просто задавили числом…
Неожиданно для всех ожила противотанковая батарея поляков. Открыли огонь два орудия, каким-то чудом уцелевшие во время вражеской артподготовки и последующего пожара. Оглушенные, наверняка раненые артиллеристы били часто, много мазали, но все же сумели поджечь два легких танка, подобравшихся к их позициям… Очереди автоматических германских пушек не оставили ни единого шанса смелым ляхам, вспомнившим национальную шляхетскую храбрость. И все же артиллеристы выполнили свой долг до конца, сражаясь за свою землю. Ну, по крайней мере, они считали ее своей…
Однако теперь артиллерийского щита у спешенных всадников уже нет, и их единственный шанс — это подпустить врага поближе, а затем закидать из окопов бутылками с горючкой и связками ручных гранат. Первые красноармейцы получили от ляхов по две штуки на брата — комбриг выбил их у панов, аргументируя тем, что бутылки с «зажигалкой» успешно применялись против бронетехники в Испании. Причем чаще ими пользовались «регулярес» Франко, его отборные марокканские солдаты — те еще головорезы, грабители и убийцы, но смелости и воинской смекалки им не занимать. «Регулярес» могли устроить танковую засаду прямо на деревьях, забрасывая бутылки с горючкой на моторное отделение проезжающих внизу танков.
Еще комбриг вспомнил случай, когда «бэтэшки» шли в атаку по низине и бутылки с горючкой летели в новенькие республиканские танки с обрывов… Деревья на высоте еще остались, но никто не рискнул бы залезть на них, встречая врага броском горючки. Так что Фотченков советовал бойцам подпускать машины поближе и стараться закинуть бутыль с горящим фитилем на жалюзи моторного отделения. В крайнем случае швырять их прямо в лоб башни — никакого урона не нанесешь, но огонь и дым хотя бы временно ограничат видимость экипажу.
Гранатные же связки, весящие по меньшей мере килограмм, раздали самым подготовленным, физически крепким бойцам. Их предлагалось забрасывать под днище танка или также на корму… Во время утреннего инструктажа с командирами рот, взводов и отделений все это звучало логично и толково, говорил повоевавший в Испании комбриг уверенно, со знанием дела. Теперь же… Даже сам Фролов, на что уж он слыл решительным малым, не мог и представить, что ему хватит выдержки подпустить многотонную махину вражеского танка поближе, когда сама земля дрожит под его гусеницами! А после швырнуть гранатную связку под гусеницы, выпрямившись в окопе в полный рост под пулеметными очередями, бьющими едва ли не в упор…
И все же для большинства бойцов это действительно единственный шанс справиться с танком. И пока еще этот шанс у них есть: вражеская пехота сильно оторвалась от своих панцеров, вынужденных совершить обходной маневр из-за минного поля. Не полезли на противотанковые мины и сами зольдаты, хотя, насколько Фролову было известно, те не взрываются, если просто наступить сверху… Но ведь немцы не могли знать, что перед северным склоном горы выставлены лишь противотанковые блины, а противопехоток-то нет!
К слову говоря, когда панцеры начали обходной маневр, наступил удобный момент, чтобы открыть крепкий огонь по германской мотопехоте. Но в те мгновения мало кто из красноармейцев стрелял… Полнокровный стрелковый батальон (если равнять кавалеристов с обычной пехотой) понес большие потери из-за налета бомберов, и особенно во время артподготовки. Тяжелые снаряды перепахали траншеи, обвалили ходы сообщений, разорвав единую линию обороны на несколько изолированных друг от друга очагов… А многие неопытные красноармейцы (хотя у кого там вообще был боевой опыт?) пытались бежать во время налета и обстрела высоты.
Абсолютное большинство их догоняли осколки, пули бомберов, глушила взрывная волна… Впрочем, от близких разрывов шестидюймовых гаубичных снарядов и бомб-«полусоток» не спасали и траншеи — так, например, прямо в «лисьей норе» завалило землей и тяжело контузило младшего лейтенанта Таранца, командира взвода. А его обязанности пришлось исполнять Фролову, как раз вчера повышенному в должности до младшего комвзвода…
Сергей сосчитал уцелевших бойцов, после чего приказал оказать помощь раненым, собрать гранаты и уцелевшие бутылки с горючкой, почистить оружие. Под его началом осталось всего четырнадцать человек, способных вести бой; еще шестерых раненых, наскоро перевязав, перенесли в отсечный ход траншеи. Тут бы им и ударить по немецкой пехоте! Благо, что во взводе уцелел ручной «дегтярев». Но, прежде чем старшина приказал бойцам открыть огонь, прозвучал заполошный крик: «Танки!».
Теперь же панцеры принялись давить линию траншей, зайдя к ним с фланга, расстреливая бойцов из пулеметов и пушек. Несколько человек на глазах старшины выскочили из окопов и бросились бежать, но их ожидаемо скосили огнем скорострельные «машиненгеверы»…
Поляки копали извилистые траншеи на совесть, не пытаясь их спрямить, в противном случае немцы расстреляли бы кавалеристов в пару очередей. Причем укрыться от огня танков можно и в отсечных ходах, и в углублениях огневых точек…
И вот из запасной ячейки пулеметчиков вдруг вылетела тяжелая связка гранат! Впрочем, отчаянного бойца все-таки подвели нервы (или же глазомер): связка не долетела до головной «двойки» метра полтора. Но, разбрасывая осколки и комки земли во все стороны, граната ухнула крепко: взрывом сорвало гусеницу, повредило ведущее колесо — танк замер. Скрученная гусеница не даст каткам проворачиваться, любой мало-мальски опытный мехвод об этом знает.
А смелый боец уже швырнул в лоб панцеру бутылку со смесью керосина и бензина, подпалив пропитанный горючкой фитиль спичками. Бутылка долетела до цели и разбилась о лобовую броню под башней; полыхнуло крепко, языки пламени закрыли обзор экипажу. Вновь открыла огонь автоматическая пушка, но огонь этот вышел слепым — очереди полетели в молоко, разбрасывая пучки трассеров сильно выше окопов…
Наглый, самоуверенный танкист наполовину высунулся из башенного люка, уверенный в том, что русские «иваны» прижаты огнем и не посмеют даже носа показать из своих нор! Но он ошибся: нестройным залпом грохнули сразу несколько трехлинеек, и танкист дернулся, выронил огнетушитель из раненой руки…
Однако к огневой точке смелого гранатометчика уже подошла пулеметная «единичка».
Легкий пулеметный танк, фактически танкетка? Все так, но скажите об этом бойцу, на которого прет пять тонн железа и крупповской стали… Немцы действовали наверняка: прижав смельчака огнем спаренных пулеметов, панцер быстро наехал на окоп и начал крутиться на одном месте, обваливая края траншеи гусеницами многотонной машины… Он просто давил живого человека, чей обреченный крик старшина Фролов расслышал сквозь шум боя. И этот отчаянный зов о помощи отозвался в сердце Сергея такой болью, что он решился открыть огонь куда раньше, чем планировал изначально…
Прицельные приспособления польских противотанковых ружей рассчитаны на дистанцию боя всего в триста метров, но и на этой дистанции они вряд ли возьмут более десяти миллиметров брони, о чем поляки честно предупредили, потому Фролов и рассчитывал подпустить вражеские машины хоть немного поближе… Хотя для того, чтобы вести огонь по танкам накоротке, требуется недюжинная храбрость! И возможно, одна из причин промедления старшины заключалась в том, что неосознанно он все же надеялся растянуть те мгновения, пока еще можно хорониться за бруствером.
Однако гибель обреченного бойца, сумевшего дать отпор сильному пушечному панцеру, отрезвила старшину, подстегнула к действиям. Пробежав по окопу до места обвала, Сергей взгромоздил на уцелевшую часть бруствера громоздкое и тяжелое ружье — килограммов десять, не меньше! Утопить сошки, покрепче упереть приклад в плечо — наверняка ведь отдача будет крепкой… Коробчатый магазин на четыре патрона уже воткнут в приемник снизу, осталось только передернуть рукоять затвора, досылая патрон в ствол.
Необычно громко лязгнул затвор, а старшина, словно забыв дышать, приник к ружью, тщательно целясь… «Единичка» еще кружится над окопом наверняка уже раздавленного бойца, расстояние до нее метров двести пятьдесят, и первый выстрел ПТР грохнул салютом в честь павшего храбреца! Тщательно целившийся Сергей мягко потянул спусковой крючок на выдохе и не промахнулся: зеленый светлячок трассера рассыпался искрами на бортовой броне «единички»… И ничего. Танк продолжил крутящееся движение вокруг своей оси, разворачиваясь в сторону Фролова.
— Ах ты ж шалава!
Сергей лихорадочно передернул затвор, досылая новую пулю. Он подловил панцер на развороте в свою сторону и вновь попал в борт, теперь уже правый! И вновь впустую, хотя из места пробития вроде потянула тонкая струйка дыма, но танк уже завершил разворот, довернув лоб к бронебою…
— А-а-а!!!
Старшина, нутром почуяв вражескую очередь, успел нырнуть на дно траншеи, сорвав ружье с бруствера. В следующее мгновение густой веер пуль срезал его, на спину Фролову посыпались комья земли, шлепнулось что-то горячее… Это была пуля, сперва завязшая в бруствере.
Не сразу, но Сергей заставил себя приподняться над землей и, согнувшись, побежать по траншее, меняя позицию… Но когда он вновь высунулся наружу, то увидел «единичку» на прежнем месте. Причем командир машины высунулся из башенного люка наружу, надеясь потушить пока еще разгорающееся пламя. Выходит, Фролов все-таки сумел поджечь машину, пусть и не так эффективно, как это сделала бы пушка! Впрочем, дымит «единичка» уже вполне себе явственно… Но шанс потушить ее (и позже восстановить) у немцев еще имеется.
— Ни хрена у тебя не получится, паскуда!
Еще два торопливых выстрела. Первый, слишком поспешный, ушел в молоко: от сильной отдачи задрало ствол, а старшина не шибко крепко упер сошки в землю. Но вторую пулю Фролов вложил точно промеж лопаток немца! Тяжелый удар швырнул танкиста на броню, а Сергей вновь едва успел нырнуть вниз: по бронебою открыла огонь «двойка», и очередь ее срезала не только бруствер, но и верхнюю часть стенки окопа.
Хуже того, раздался резкий металлический лязг — один небольшой снаряд задел ствол ПТР, разрубив его практически пополам. Панцер резанул очередью метров с трехсот пятидесяти и уже покатил было дальше… Но тут его сильно тряхнуло — в моторный отсек ударила бронебойная болванка, и вражеская машина практически мгновенно полыхнула.
Видя, что панцеры без шансов давят окопы, комбат рискнул бросить в бой свой последний резерв — пушечный броневик БА-10 с сорокапяткой в танковой башне. Последний стремительно выехал на гребень высоты с южного склона, незамеченный фрицами, усердно расстреливающими окопы… Первый же точный выстрел поджег опасную «двойку», вторую болванку смелый экипаж закатил в лоб «единички», повернувшей к броневику. Есть попадание! Но нутром чующий опасность мехвод уже дал задний ход, намереваясь спрятать машину за гребнем, а там и сменить позицию…
Наверное, он успел бы увести броневичок из-под огня, если бы с коротких остановок ударили средние танки. Но рассеивающийся на расстоянии пучок трассеров скорострельной 20-миллиметровки догнал машину, разбил движок… Мехвод все же сумел кое-как скатить броневик вниз, а после бросился с огнетушителем гасить пламя, охватившее нос машины.
Сергей Фролов успел немного прийти в себя; он бросился к полузасыпанной ячейке раненых бронебоев, где должны были остаться сменные стволы, но не успел ничего раскопать трясущимися от напряжения пальцами. Танки были уже близко, они катили прямо на его траншеи, а красноармейцы дошли до предела, готовые вскочить и бежать…
— Все, братцы, не трусить! Степан, давай за мной! Попробуем закатить связки под гусеницы!
Когда боец хотя бы пытается воевать, страх понемногу отпускает — сейчас Фролов познал истинность этого утверждения на себе. Долговязый и жилистый старшина, он и сам получил гранатную связку, а вместе с ним широкий и плечистый ефрейтор Степан Волошин, до армии увлекавшийся гирями, турником. Вместе они дружно рванули к завалу, обрубившему траншею, и замерли, вслушиваясь в неумолимо приближающиеся очереди пулеметов.
Вблизи вдруг ударила автоматическая пушка «двойки», вспоров дно траншеи ровной строчкой, но гранатометчики уже успели добежать до искусственной перемычки, а прочие бойцы Фролова схоронились в укрытиях. Сергей почуял дрожь земли под тяжестью девятитонного танка, прущего на окоп, и тут-то старшину прижал ко дну окопа липкий страх: ему сразу вспомнился смелый боец, сгинувший под гусеницами «единички». Как же страшно быть заживо похороненным в толще земли, обваливающейся под тяжестью крутящегося сверху танка! Когда ты начинаешь невольно задыхаться, а обвалившаяся траншея, словно чья-то огромная пасть, стискивает тебя, ломая кости…
Но если не можешь бежать и схорониться, бей, скорее бей! Это желание было столь сильным, что Фролов невольно завыл, стиснув рукоять гранаты побелевшими от напряжения пальцами… Однако нужно было выждать, выждать, пока танк подойдет вплотную к окопу!
— Господи, помоги…
Наверняка у Сергея не выдержали бы нервы, если бы он не видел результата недолета при броске гранаты. Но ефрейтор Волошин уже перевел предохранитель, открыв красный маркер на рукояти «эргэдэшки», что в основе связки; ему осталось лишь встряхнуть ее перед броском. Но Фролов живо представил себе, как выпрямившийся товарищ с ходу словил очередь пулемета или пушки и рухнул обратно в окоп с дымящейся гранатой, уже поставленной на боевой взвод… И успел перехватить руку товарища, отчаянно зашипев:
— Спокойно! Пусть подойдет ближе, тогда мы будем в мертвой зоне!
Но ефрейтор с округлившимися, ошалевшими глазами словно не услышал товарища, не понял, что ему говорят, и рванул руку с гранатой из цепкого захвата старшины…
— Бутылку! Бутылку держи! На лоб бросай!
Сергей протянул Степану бутыль с горючкой, и тот ее перехватил, все же выпустив связку «эргэдэшек». Фролов попытался было зажечь фитиль трясущимися от напряжения пальцами (вот уже второй раз с ним такая напасть), но спички не хотели загораться, ломались… И Волошин, не в силах больше терпеть, резко выпрямился, бросив бутыль с горючкой в танк.
Раздался звон разбившегося о металл стекла, а в ответ вновь ударила очередь автоматической пушки. Но ударила над траншеей, и трассирующие снаряды прошли выше остолбеневшего Степана. Значит, красноармейцы уже в мертвой для танка зоне… Значит, настало самое время бросить противотанковую связку.
Старшина ухватился за «эргэдэшку» товарища с уже сдвинутым предохранителем и туго примотанными проволокой к гранате четырьмя «стаканами» РГД-33 без ручек, резко встряхнул… И быстрой скороговоркой просчитал про себя «двадцать два, двадцать два», на что потребовалось чуть больше секунды. После чего резко распрямился и расчетливо забросил зашипевшую «эргэдэшку» под днище танка! Танка, подобравшегося к траншее всего-то на пяток метров…
Экипаж «двойки» чересчур увлекся расстрелом оглушенных большевиков в окопах; пока шли к высоте, было действительно страшно, но немногочисленные русские танки быстро сожгли средние «тройки» и тяжелые «четверки». Вела огонь в сторону вражеских панцеров и «двойка», и даже достала кого-то в борт… Но на перепаханной гаубичными снарядами и бомбами-«полусотками» высоте мало кто мог оказать достойное сопротивление бравым зольдатам. Вжавшиеся в землю азиаты — что они могли сделать панцерам, защищенным отличной крупповской броней?
То, что два германских экипажа уже накрылись на высоте, увлекшись расстрелом бегущих красноармейцев, танкисты не заметили. Зато они умело всадили очередь во вражеский броневик с его опасной пушкой-сорокапяткой, способной переломить ход боя! Заметив же движение в одной из траншей, немцы смело покатили в ее сторону, готовясь прижать русских огнем автоматической пушки и спаренного пулемета, а уж затем раздавить их гусеницами…
Немцы действовали нагло, нахраписто, опираясь на страх необстрелянных бойцов перед танками, и до поры у них получалось неплохо. Но когда на лобовой броне разбилась бутылка с горючкой, мехвод невольно сбавил ход. Герр офицер соображал недолго, после чего быстро приказал:
— Дай малый ход назад.
Мехвод совсем недавно с азартом крутил машину на осыпающихся окопах азиатов, а теперь послушно выполнил приказ командира. Но не успел он попятиться и на метр, как о низ корпуса лязгнула граната, точнее, гранатная связка, закатившаяся под днище. Мехвод понял, что произошло, надавил на газ, спасая себя и машину, но неожиданно умелый, расчетливый бросок гранаты с секундной задержкой не оставил ему шансов… Связка рванула под тонким (всего-то пять миллиметров) днищем, выбив передние катки панцера, и прошила ноги отчаянно вскрикнувшего водителя парой крупных осколков, продырявивших броню.
Но разве кто-то мог ожидать столь умелых действий от русского старшины? Впрочем, Фролов и сам ничего подобного от себя не ожидал. Он просто услышал как-то о практике броска гранаты с секундной задержкой, вчера вот попробовал, вроде получилось… А сегодня смог побороть свой страх, пересилил нерешительность и вторую связку гранат закинул уже на крышку корпуса.
Глухо хлопнул новый разрыв. Правда, он только оглушил экипаж панцера, не сумев пробить броню, но осколки влетели в смотровую щель мехвода и разбили триплекс, оборвав крик раненого… Кроме того, вспыхнула горючка на лобовой броне, мешая обзору из «двойки», а старшина уже нисколько не трясущимися пальцами зажег фитиль на второй бутылке.
— Конец тебе, падаль…
Ярко вспыхнул фитиль, пламя обожгло пальцы, но в горячке боя Сергей не почувствовал боли, рывком выпорхнув из окопа. За ним последовал и Степан, рванув шашку из ножен — вчера он зарубил фрица и теперь рефлекторно схватился за рукоять надежного оружия, дарующего хоть какую-то уверенность… Открылся командирский люк, наружу высунулся офицер со взведенным вальтером, и первым он увидел «казака» с обнаженным клинком. Хлопнули два выстрела, Степан осел на подломившихся ногах… Но уже взметнулось пламя на моторном отделении, а горящая жидкость потекла внутрь, сквозь жалюзи. Яркая вспышка на мгновение ослепила танкиста, а потом вдруг острая боль пронзила его грудь. И в глазах потемнело, несмотря на разгорающийся рядом огонь…
Закинув бутыль с горючкой на моторный отсек панцера, Фролов рванул из кобуры самовзводный наган лейтенанта Таранца и дважды нажал на спуск. Первый раз промахнулся, но второй пулей угодил под сердце, смертельно ранив вражеского офицера…
Третий танкист слышал выстрелы, но сперва не смог пролезть в люк — мертвый командир перевалился грудью через край. Кроме того, выбираться наружу было просто страшно, ведь в их экипаже не было автомата Фольмера! Это оружие шло на вооружение мотопехоты лишь малыми партиями и только иногда (поштучно!) попадало в танковые экипажи. А с пистолетом много не навоюешь…
Из-за собственной нерешительности танкист потерял драгоценные секунды, а потом густой черный дым повалил внутрь боевого отделения. Невольно вдохнув его, заряжающий закашлялся, почуяв, что закружилась голова… Он попытался было выбраться, но оступился, не смог сразу подняться на командирское сиденье, чтобы вылезть из люка. А потом надышавшийся гари танкист потерял сознание…
Это был короткий, ничего не решающий эпизод боя, и, наверное, взвод старшины Фролова добили бы другие немецкие панцеры, однако командир полка дал срочный приказ на отступление, и танкисты, еще не понимая, в чем дело, развернули машины назад.
Но между тем ход сражения перемалывали другие силы, совсем иного порядка! Во-первых, при охвате Кортумовой горы на правом фланге немецкие танки столкнулись с пехотным батальоном польской пограничной стражи, выдвинувшейся на подкрепление русским. Поляки быстро залегли под плотным огнем пулеметов и автоматических пушек, но с 324-й тут же ударили уцелевшие трехдюймовки, чьи фугасы при точном попадании сносят с погон башни легких панцеров, а осколки запросто дырявят кормовую броню, разбивают ходовую… Однако, пожалуй, не это было самым страшным. Ведь бронепоезд «Смелый», не обнаруженный германскими летунами, выдвинулся на огневой рубеж по сигналу красной ракеты и обрушил на легкие танки огонь двух гаубиц-«соток». Благо, что экипажу «Смелого» уже довелось повоевать с фашистскими панцерами, и опытные наводчики пристрелялись быстро…
На левом же крыле поля боя показались «бэтэшки» подкрепления. Их первыми заметили экипажи «четверок», только-только подобравшиеся к подъему на высоту, и открыли огонь едва ли не с километровой дистанции… Ударили вроде неплохо, несмотря на значительное расстояние, одну болванку сумели закатить в стык башни и корпуса советской машины. Мгновение спустя башню сорвало с погон и подбросило в воздух мощным взрывом, развалившим танк изнутри… У этой «бэтэшки» боеукладка была полной, с полуторным боезопасом.
Задымили еще два советских танка, но остальные машины, набрав скорость, сблизились с врагом и открыли огонь с коротких остановок. В сущности, танковая сорокапятка берет лобовую броню Т-4 также за километр! Ведь без кустарного усиления экипажем (строго запрещенным в войсках!) та составляет всего лишь тридцать миллиметров от силы…
И на сей раз численное превосходство пушечных советских машин было на стороне танкистов 24-й лтбр — пять уцелевших «троек» и «четверок» были расстреляны в считаные минуты. После чего «бэтэшки» Воронина (потеряв, правда, еще одну машину) начали, как в тире, выбивать пулеметные «единички» и «двойки» за полверсты…
И наконец, довершая неожиданный для врага контрудар, в сторону гаубичных батарей и резерва 2-й танковой дивизии панцерваффе полетели две эскадрильи бомбардировщиков СБ в сопровождении трех звеньев «ишачков». Одно из них, заметив крупную группу немецкой пехоты у подножия Кортумовой горы, развернулось и пошло на снижение…
Заметил «сталинских соколов» и Фролов. Приветствуя летунов, он рефлекторно вскинул кулак вверх:
— Вжарьте им, братцы! Вжарьте гадам за всех нас!

Глава 17

— Первый налет вражеской авиации наши откровенно прозевали. В бой вступило лишь звено истребительного прикрытия — против авиагруппы германских бомбардировщиков Ю-87 и истребителей, ее сопровождающих. Тем не менее были сбиты три бомбера и два «мессершмитта», причем последний — в ходе воздушного тарана лейтенанта 69-го иап Петра Рябцева.
Шапошников прервался, сделав совершенно мимолетную паузу, однако подчеркивающую подвиг советского летчика, после чего продолжил:
— С нашей стороны потеряны две машины, третья требует срочного ремонта; из летчиков в первом боестолкновении выжил только лейтенант Рябцев. Также два немецких самолета были подбиты зенитным огнем. В свою очередь, при штурмовке врагом колонны, в которой следовали кавалеристы 5-й кавбригады Шарабурко и танкисты 24-й лтбр, было сожжено более тридцати наших танков, ранено и убито полторы тысячи красноармейцев… Кроме того, установлен факт убийства немцами эвакуировавшегося с парашютом летчика, покинувшего истребитель.
Сильно побледневший, даже посеревший Иосиф Виссарионович отстраненно смотрел на карту, рядом с которой вел доклад начальник Генерального штаба. Вождь не пытался его перебить, но, услышав о потерях и факте военного преступления, он невольно смял в руке папиросу «Герцеговина Флор»…
Между тем Шапошников продолжил:
— Штурмовки врага велись крупными силами бомбардировщиков в сопровождении истребительного прикрытия — по три эскадрильи разом. А всего было три волны на каждом участке фронта, но наиболее результативной была именно первая, внезапная волна… В частности, при нанесении бомбоудара в полосе наступления Каменец-Подольской армейской группы был ранен командующий Пятым кавалерийским корпусом комдив Гонин Василий Матвеевич. Большие потери на марше к городу Стрыю понесли танкисты Двадцать пятого танкового корпуса — двадцать четыре танка выбывших полностью, еще семнадцать требуют заводского ремонта.
Также на марше была атакована Двадцать девятая отдельная танковая бригада Семена Кривошеина… Но в силу удаленности бригады от занятого немцами Бреста и встречи ударной немецкой группы с нашей авиаразведкой бригаду удалось вовремя прикрыть с воздуха. Следует отметить, что в ходе завязавшегося воздушного боя был совершен уже второй таран — лейтенантом Тридцать пятого иап Степаном Митрофановичем Гудимовым. Летчик сбил один бомбер пулеметным огнем, в свою очередь был подбит при атаке вражеского истребителя и уже горящую машину направил на второй немецкий бомбардировщик… Лейтенант при таране не выжил.
Отложив смятую папиросу и так и не раскуренную трубку, Иосиф Виссарионович переспросил неестественно спокойным голосом:
— Что во Львове, Борис Михайлович? И есть ли иные случаи боестолкновений с немцами на земле?
Шапошников отрывисто кивнул:
— Так точно, есть. На момент подхода к Стрыю Двадцать пятого танкового корпуса было установлено, что город занят немецкими частями, спешно готовящими его к обороне с востока. Командующий корпусом полковник Иван Осипович Яркин принял решение атаковать с ходу, не дожидаясь, когда немцы успеют выстроить оборону. И, соответственно, не дожидаясь также пехотного сопровождения: пехота отстала на марше.
Поджав губы так, что те вытянулись тонкой линией и побелели, командарм продолжил:
— Танки передового отряда корпуса еще на подходе были встречены плотным огнем гаубичной артиллерии противника. А на дистанции в полкилометра — многочисленными германскими ПТО. На этой дистанции их тридцатисемимиллиметровое орудие способно взять броню танков БТ-7 в лобовой проекции, не говоря уже о быстрых танках ранних серий или Т-26…
Тем не менее и сами немцы не успели как следует окопаться и замаскировать свои батареи, вследствие чего большая часть их противотанковой артиллерии была выбита ответным огнем. Наши же танкисты сумели закрепиться на окраинах Стрыя, но наступать в город одними танками, без пехотного прикрытия, Яркин не рискнул.
— Потери?
Командарм первого ранга на мгновение запнулся.
— Большие потери, товарищ Сталин. Некоторые повреждения удалось восстановить своими силами, но в целом «бэтэшек» пожгли не меньше, чем во время вражеского авианалета.
Секретарь ЦК ВКП(б) не стал уточнять точное число сгоревших танков или почему отстала Первая моторизованная стрелково-пулеметная бригада, приданная корпусу. Устало потерев глаза, он не сколько приказал, столько попросил:
— Продолжайте, Борис Михайлович. Что там во Львове?
Начальник Генерального штаба энергично кивнул, сместив указку на карте:
— Сегодня господствующая над Львовом высота 374 Кортумова гора была атакована значительными силами Второй танковой дивизии вермахта. Предварительно позиции бригады подверглись авиаудару противника, далее последовала мощная артподготовка немцев, в значительной степени подорвавшая обороноспособность защитников высоты. Комбриг Фотченков выбыл по ранению еще во время авианалета, ведя ответный огонь по самолетам из трофейного пулемета.
Иосиф Виссарионович невольно — и как-то невесело — усмехнулся:
— И много настрелял комбриг?
— Довольно результативно пострелял Фотченков, товарищ Сталин. Ему удалось вложить точную очередь в крыльевой бензобак бомбера, после чего последний был вынужден эвакуироваться. Со слов свидетелей, подбитый «юнкерс» резко пошел на снижение, а в стороне, куда он улетел, была зафиксирована вспышка взрыва.
Сталин ничего не сказал, лишь удивленно поднял брови, в то время как Шапошников продолжил доклад:
— В атаке со стороны немцев участвовало порядка ста танков и до полка пехоты. Уцелевшие советские экипажи под началом комбата Акименко подпустили врага поближе и открыли огонь, как только немцы подобрались к минному полю. Враг был вынужден совершить широкий фланговый охват высоты, подставив борта нашим танкистам. И на этом этапе экипажи «бэтэшек», чьи машины были замаскированы в капонирах, уничтожили двадцать один германский панцер. Еще два накрылись на минах.
— Сколько было исправных советских танков?
— Восемь машин, товарищ Сталин.
Присутствующие в кабинете вождя переглянулись с некоторым удивлением и даже радостью, послышались негромкие возгласы, но командарм тотчас добавил ложку дегтя:
— Однако следует отметить, что большинство немецких панцеров — это или пулеметные танкетки, или машины с легкими автоматическими пушками. Последние реально эффективны против БТ-7 лишь на пистолетной дистанции, а против Т-26 — примерно за полкилометра. Пушечные же германские танки сожгли все наши машины.
При этом в бою было зафиксировано попадание бронебойной болванки сорокапятки в лобовую проекцию одного из панцеров на дистанции в семьсот метров. Но добиться пробития не удалось! Следует отметить, что штатно сорокапятка пробивает тридцать пять миллиметров брони на дистанции в километр… Следовательно, у немцев, при общем обилии легких машин, также появились и танки с полноценной противоснарядной броней, по предварительным оценкам специалистов, достигающей пяти сантиметров.
Шапошникову, однако, коротко возразил нарком НКВД Лаврентий Павлович Берия:
— У немцев нет серийных танков с броней, чья толщина превышает тридцать миллиметров, однако фиксируются случаи кустарного усиления лобовой проекции танков Т-4 дополнительным броневым листом.
Непродолжительную паузу, возникшую после замечания наркома, прервал хозяин кабинет:
— Продолжайте, Борис Михайлович.
Шапошников, прочистив горло, ответил необычно громко, словно на строевом смотре:
— Слушаюсь, товарищ Сталин! Итак, в первой фазе боя немцам удалось подавить все наши огневые точки на высоте — при потере четвертой части своих боевых машин. Выполнив фланговый обход слева, вражеские танки ворвались на высоту. В ходе последующего боя погибло более сотни наших кавалеристов, был подбит единственный пушечный броневик БА-10…
В свою очередь, немцы потеряли два танка, подбитых броневиком, и еще три машины, уничтоженные красноармейцами. Последние широко использовали гранатные связки, бутылки с зажигательными смесями и польские противотанковые ружья. В частности, огнем из ПТР был подбит один вражеский танк.
Сделав короткую паузу, командарм продолжил:
— Однако обход немцев на правом фланге был остановлен огнем польского бронепоезда «Смелый», а на левом германцев контратаковало прибывшее во Львов подкрепление Двадцать четвертой лтбр, отправленное из Тарнополя еще ночью. Это семнадцать танков БТ-7 и шесть химических танков. Последние, впрочем, не успели принять участия в бою, а вот БТ-7, потеряв четыре машины в перестрелке с пушечными германскими панцерами, сожгли их. После чего огнем с полукилометровой дистанции последовательно выбили двадцать семь легких немецких машин, не потеряв ни одного танка!
Одновременно с этим в ходе ответного воздушного налета вражескую пехоту атаковало звено И-16. В свою очередь, ударом бомбардировщиков СБ из Пятьдесят пятого сбб уничтожены четыре гаубичные батареи врага, разгромлен и рассеян немецкий танковый резерв. В сущности, Вторая танковая дивизия вермахта как боевое соединение более не существует… Однако в сторону Львова продолжает движение Восемнадцатый армейский корпус в составе Третьей горно-егерской и Четвертой легкой дивизии, в составе которой имеется батальон легких танков, а также отдельные части Первой горно-егерской.
Завершая доклад, начальник Генерального штаба направил указку в сторону Бреста:
— В настоящий момент восточнее Бреста также фиксируются боестолкновения разведки Двадцать девятой танковой бригады Кривошеина и Девятнадцатого моторизованного корпуса Ганса Гудериана… В этих стычках наши танкисты уверенно берут верх. Также следует отметить, что боестолкновения во Львове и Стрые требуют тщательного анализа, но уже сейчас можно сказать, что, имея превосходство над большинством германских танков, советские боевые машины по-прежнему остаются уязвимы к огню вражеской ПТО. А наличие у немцев серийных танков с полноценной противоснарядной броней… — Тут Шапошников бросил острый взгляд в сторону Берии. — Либо машин, быстрая модернизация которых позволяет ее нарастить, делает эти панцеры очень опасным соперником для нашей боевой техники.
Как показали львовские события, танки очень даже хорошо воюют с танками, а ведь наши средние Т-28, вооруженные орудием КТ-28, вообще не имеют бронебойных выстрелов в боеукладке! При столкновении с вражеской бронетехникой придется использовать шрапнель, поставленную на удар — последняя, правда, способна пробить до тридцати миллиметров брони… Но с модернизированными, пусть и кустарно, Т-4 шрапнели уже не хватит.
Не удержавшись, с места уточнил Ворошилов:
— Так ведь с прошлого года на Т-28 ставят модернизированное орудие Л-10, верно? На него же есть штатные бронебойные снаряды?
Шапошников согласно кивнул:
— Так точно. Их бронепробиваемость составляет пять сантиметров за километр при встрече в шестьдесят градусов к нормали… Однако броня Т-28 составляет всего тридцать миллиметров в самой сильной лобовой проекции. И в настоящий момент этого может быть уже недостаточно при столкновении с пушечными германскими панцерами… Считаю, что следует рассмотреть возможность усиления Т-28 дополнительными броневыми экранами, и, возможно, стоит форсировать работу конструкторского бюро Кошкина по созданию танка А-32.
Сталин молча кивнул, показав, что не возражает против предложений начальника Генерального штаба.
Чуть приободрившись, Шапошников продолжил:
— Кроме того, наша пехота должна получить собственные средства борьбы с вражеской бронетехникой. Гранатные связки громоздки, их тяжело метать; бутыли с горючими смесями эффективно использовались в Испании, а если заполнить их специальными химическими составами? Тогда бойцы получат легкое и эффективное средство борьбы с танками! Кроме того, следует учесть опыт использования польских противотанковых ружей и форсировать испытания ПТР Рукавишникова. Либо же объявить новый конкурс среди конструкторов на производство отечественных ПТР.
— У нас достаточно собственной противотанковой артиллерии, товарищ Шапошников! Это белополяки, неспособные выделить достаточно средств на наращивание ПТО, пусть воюют против танков «кочергами»… — гордо вскинув голову и нахмурив кустистые вразлет брови, в разговор бесцеремонно влез командарм первого ранга Григорий Иванович Кулик.
Заместитель присутствующего здесь же наркома обороны, назначенный координировать действия Украинского и Белорусского фронтов, он был приглашен на совещание к вождю самим Сталиным. Ведь Иосиф Виссарионович хорошо знал Кулика еще с Гражданской войны и высоко ценил его заслуги в обороне Царицына. Тогда Григорий Иванович сосредоточил сильный артиллерийский кулак на пути наступления белых (до ста орудий!) и ураганным огнем остановил продвижение Донской армии Деникина. Хотя подобное решение не было новаторским — возможно, тактический прием был подсмотрен будущим командармом у генерала Брусилова…
Как бы то ни было, успех Кулика сильно сблизил его с товарищем Сталиным, вместе с, обороняющим Царицын, а ныне Сталинград. Однако Григорий Иванович был генералом старой закваски, всячески противящимся непонятным ему нововведениям… Хотя в то же время он не побоялся идти против самого вождя, прося его остановить вышедший из-под контроля маховик репрессий в армии и отстаивая свое право жениться на полюбившейся ему женщине.
Будучи главой артуправления, он действовал куда эффективнее Тухачевского, при нем приняли многие современные артиллерийские системы вроде гаубиц М-10 и М-30, новой танковой пушки Л-10, а также полковую трехдюймовку и противотанковую сорокапятку. Но сейчас он выступил со стремительной критикой противотанкового ружья, а до того раскритиковал минометы, воспрепятствовав производству легкой и мобильной окопной артиллерии. Во время же недавних боев на Халхин-Голе командарм схлестнулся с властным и волевым комкором Жуковым, после чего Кулика отозвали в Москву с выговором от Ворошилова…
Шапошников, впрочем, словно даже не обратил внимания на эмоциональный выпад Григория Ивановича, после чего твердо произнес:
— Повторюсь, Иосиф Виссарионович, я считаю необходимым вооружить отечественными ПТР наши стрелковые, а также кавалерийские части. Как показала практика боев за Львов, собственное ПТО могут не успеть подвезти, его можно потерять во время бомбежки или артналета, его подавит вражеская бронетехника, имея численное превосходство. А наличие бронебойных ружей у бойцов, как и прочих средств карманной артиллерии, дает им реальные шансы выстоять в бою даже против танков.
— Принимается, товарищ Шапошников!
Хозяин кабинета в первый раз улыбнулся за время совещания, немного даже порозовел с лица и уточнил уже своим обычным, повседневным тоном:
— Какие будут предложения у Генерального штаба по ходу кампании?
Борис Михайлович все так же молодецки, энергично кивнул:
— Докладываю, товарищ Сталин. В районе Стрыя в настоящий момент действует Двадцать второй германский армейский корпус, а также Пятая танковая дивизия, занявшая Бориславское нефтяное месторождение. Это крупные силы, однако начальник штаба Украинского фронта Николай Федорович Ватутин уже предложил операцию по окружению и разгрому данной группировки врага…
Снова направив указку к карте, Шапошников продолжил:
— В настоящий момент Двадцать третья легкотанковая бригада полковника Мишанина следует вдоль отрогов Карпатских гор, приближаясь к Бориславлю с юга. Сегодня под селом Красное у города Буйск случилась стычка с польскими уланами, действовавшими при поддержке старых танков «Рено». Однако, получив соответствующие указания, в дальнейшие боестолкновения с поляками бригада уже не вступала, а, частям Двадцать четвертой и Двадцать пятой польских дивизий были направлены делегаты связи с целью сообщить о вступлении СССР в войну с Германией.
Вражеской авиаразведкой бригада в настоящий момент не обнаружена, марш ее остановлен и будет продолжен ночью. Мишанину передано указание замаскировать танки. В свою очередь, Пятый кавалерийский корпус, командование которым принял на себя начальник штаба корпуса комбриг Павел Алексеевич Белов, переподчиняет себе Двадцать шестую лтбр и поворачивает на север с дальнейшим движением на северо-запад. Есть хорошие шансы, что подобного маневра враг сейчас не ожидает, и его авиаразведка не сможет с ходу обнаружить перемещение корпуса. В любом случае в интересах Пятого кавалерийского будут действовать две эскадрильи Двадцать восьмого иап. Еще одна прикроет район продвижения полковника Мишанина.
Сделав короткую паузу, чтобы прочистить горло, командарм продолжил:
— Ватутин рассчитывает, что Яркин сумеет оттянуть на себя основные силы Двадцать второго корпуса вермахта, продолжив штурм Стрыя при подходе Первой моторизованной стрелково-пулеметной бригады, а в дальнейшем и частей Четвертого кавалерийского корпуса. Когда же немцы перейдут в контрнаступление при поддержке Пятой танковой дивизии — а я считаю, что введение ее в бой неизбежно, — то Белов нанесет фланговый удар с севера, а танкисты Двадцать третьей лтбр займут нефтяные месторождения, одновременно с тем перерезав пути снабжения германской группировки с юга.
Намечаются «Канны» довольно солидной группировке германских войск… Но необходимо отметить, что скрытное сосредоточение наших частей для фланговых ударов невозможно без активных действий советской авиации. Допускаю возможным, что сил Двадцать пятого и Двадцать восьмого иап, действующих в интересах Каменец-Подольской группы, может быть недостаточно. В связи с чем я предлагаю уже сейчас перевести из Монголии на Украинский фронт авиагруппу Смушкевича и наиболее подготовленных, отличившихся в боях на Халхинг-Голе летчиков, передав опытным пилотам все пулеметно-пушечные истребители И-16 тип десять, что сегодня есть в наличии.
Иосиф Виссарионович, немного помолчав, коротко кивнул:
— Готовьте приказ, Борис Михайлович… А что же у нас со Львовом? Ватутин планирует организовать «Канны» немцам подо Львовом?
Командарм отрицательно мотнул головой:
— Никак нет, товарищ Сталин. Боюсь, что у Львова нас ожидает тяжелое встречное сражение, и это сражение начнется с решительного штурма города германским Восемнадцатым корпусом… Шоссе Тарнополь — Львов было забито войсками и техникой, после воздушных ударов врага движение по нему, по сути, парализовано. Остро не хватает зенитной артиллерии, а имеющиеся трехдюймовки необходимо дополнить автоматическими орудиями по типу шведских «бофорсов». В настоящий момент их могли бы заменить крупнокалиберные пулеметы ДШК, способные эффективно поражать низколетящие цели, а это и германские пикировщики, и истребители, идущие на штурмовку наших колонн. ДШК принят на вооружение, однако выпуск его не налажен…
Щека Сталина непроизвольно дернулась, а взгляд его словно потяжелел.
Не поднимаясь со стула, начальственно рыкнул Кулик, в эту самую секунду неуловимо похожий на бульдога:
— Воюйте тем, что есть!
Иосиф Виссарионович никак не прокомментировал этот выпад, молча соглашаясь с последним, и Шапошников, запнувшись всего на секунду, продолжил:
— Истребители Шестьдесят девятого иап сегодня сделали до десяти боевых вылетов, Тридцать пятого иап — семь. В обоих истребительных полках большие потери, до трети истребителей. Помимо того что наши «ястребки» были атакованы «мессершмиттами» прикрытия, вражеские бомбардировщики старательно сбиваются в плотный строй, создавая непроницаемую завесу огня кормовых пулеметов. Лишь немногие наши летчики атаковали вражеские бомберы снизу, от земли, как ранее делали это в Испании…
Могу сказать прямо: несмотря на то что в настоящий момент обеспечено посменное дежурство советской авиаразведки, наши летуны не справляются, им просто не хватает сил. Очевидно, что для прикрытия Четвертой армии комдива Чуйкова, следующей к Бресту, необходимо также выделить истребительный полк Восемнадцатой авиабригады, в настоящий момент прикрывающий Смоленск и близлежащие аэродромы. А в интересах Волочиской и Каменец-Подольской армейских групп использовать Пятую и Восьмую эскадрильи из состава фронтовой авиации, а также перевести как минимум две эскадрильи Двадцать второй иап из-под Киева. Кроме того, нелишним будет задействовать и пограничную авиацию войск НКВД — в частности, для прикрытия Тарнополя.
Короткий взгляд на Берию, но на пенсне наркома упал отблеск лампы, и разглядеть выражение его глаз Шапошников не смог.
Впрочем, Лаврентий Павлович ответил вполне благосклонно:
— По мере сил поддержим.
Начальник Генерального штаба с благодарностью кивнул, после чего продолжил:
— Из-за налетов вражеской авиации в настоящий момент движение на шоссе Тарнополь — Львов парализовано, в первую очередь для танков и прочей тяжелой техники. Переброску кавалерийских частей — прежде всего Пятой кавдивизии Шарабурко — планируем организовать в ночное время. Основные же силы Волочиской группы Голиков в настоящий момент концентрирует у Тарнополя, где ему проще собрать имеющиеся средства ПВО в один кулак, а летчикам Шестьдесят девятого иап — обеспечить прикрытие с воздуха.
В свою очередь завтра, после расчистки и хотя бы частичного восстановления дорожного полотна, Ватутин предлагает перебросить на помощь Двадцать четвертой лтбр Десятую танковую бригаду, вооруженную средними танками Т-28… Но, так как налеты германской авиации очевидны, марш-бросок предлагается осуществить также в ночное время. Таким образом, двадцать первого сентября Львов будут защищать кавалеристы Шарабурко, оставшиеся в городе исправные танки Двадцать четвертой лтбр и сами поляки. Яков Сергеевич примет на себя общее командование передовой группой.
Сделав небольшую паузу, начальник Генерального штаба заговорил необычно твердо, буквально печатая слова:
— В настоящий момент, товарищи, столкновения с немцами имеют очаговый характер. И везде, где враг противостоит нам — Стрыя, Брест, Львов, — мы можем добиться паритета в силах или даже численного превосходства над врагом. Но как только будет установлена единая линия фронта, превосходство германских войск в численности станет решающим. Подпитка разбитыми польскими частями не решит проблему, и доверить им можно разве что второстепенные, наименее опасные участки фронта… Однако и это не вполне осуществимо!
В настоящий момент лишь бригадный генерал Сикорский во Львове принял решение объединить силы с РККА и воевать против немцев вместе. Командиры других подразделений — в частности, Двадцать четвертой и Двадцать пятой дивизий, уже плененные польские солдаты Двадцать шестой и Двадцать восьмой дивизий — ссылаются на отсутствие полномочий и невозможность воевать заодно с нами без прямого приказа главнокомандующего вооруженными силами. А в силу того что маршал Эдвард Рыдз-Смиглы покинул Польшу вместе с высшим командованием войска польского, этого приказа просто не будет…
Сталин лишь недовольно дернул щекой, но промолчал, соглашаясь с аргументами командарма.
Между тем тот продолжил после короткой паузы:
— В настоящий момент отступает к Ковелю польская оперативная группа «Полесье». Это боеспособное подразделение, отличившееся упорными боями с немцами в Бресте и Кобрине, но ее командир, бригадный генерал Францишек Клееберг, требует срочно выступить на помощь осажденной Варшаве, что для нас в настоящий момент просто неосуществимо. Однако в случае отказа генерал не видит возможностей для взаимодействия… Также остановлен и штурм Гродно Пятнадцатым танковым корпусом, но гарнизон наотрез отказывается переходить на нашу сторону и впустить Двадцать седьмую лтбр в город! Нет, товарищи, нам нужна мобилизация.
Последние слова Шапошникова словно бы остудили температуру в кабинете вождя на пару-тройку градусов. Мобилизация, конечно же, нужна… Но даже для того, чтобы просто нарастить численность РККА, воюющей в составе Белорусского и Украинского фронтов, до миллиона бойцов (то есть увеличить их вдвое!), требуются не только полмиллиона красноармейцев. Требуются командиры, артиллеристы, пулеметчики, танкисты, водители грузовых машин, тягачей… Их быстро не подготовить, пусть даже запасов оружия и техники на мобилизационных складах достаточно, чтобы вооружить такую прорву народа.
Первым, как ни странно, отозвался Кулик:
— Армия Жукова — крепкая боевая часть. Бойцы ее получили необходимый опыт, командарм… Крепкий у них командарм. Перебросим армию из Монголии, все равно ведь с японцами заключено перемирие…
Сталин оценил, что Григорий Иванович выделил Жукова, несмотря на личную неприязнь, но все же отрицательно покачал головой:
— Начало войны с Германией все меняет и на Дальнем Востоке. Но пока Жуков остается в Монголии во главе той самой боевой части, что нанесла японцам поражение на Халхин-Голе, горячие головы в правительстве Хирохито вряд ли смогут настоять на повторной атаке.
С последним аргументом согласились все присутствующие — благо, что Берия ознакомил вождя с последним донесением из Токио прямо перед совещанием…
После непродолжительного молчания к Иосифу Виссарионовичу обратился Вячеслав Михайлович Молотов, предварительно прочистив севшее горло:
— Польское правительство эвакуировалось в Румынию. И если мы сейчас обратимся к президенту и главнокомандующему с просьбой поддержать РККА в войне с Германией…
Иосиф Виссарионович прервал народного комиссара иностранных дел жестом руки:
— Президент Мосцицкий и его приближенные не отказались от государственного суверенитета под угрозой интернирования из Румынии. И если обратиться к ним сейчас, то Мосцицкий будет настаивать на сохранении довоенных границ — что неприемлемо для СССР! — и всячески оттягивать обращение к армии… Мы просто потеряем время.
Верно угадав настроение и ход мыслей вождя, слово взял Лев Захарович Мехлис:
— Согласно докладу комиссара Макарова, комбриг Фотченков склонил генерала Сикорского к взаимодействию, используя следующий аргумент: «Польша сохранит независимость, лишь если войско польское поможет РККА». Но комбриг подсластил пилюлю тем, что Рыдз-Смиглы бежал и не может более выполнять обязанности главнокомандующего как бросивший армию военачальник. Следовательно, во главе ее должен встать другой генерал… И намекал он как раз на Сикорского, первым поддержавшего нас во Львове. Понятно, что это была тактическая хитрость комбрига, но, возможно, Фотченков просто озвучил наиболее очевидный и логичный ход развития событий?
Лишь недавно жаждавший крови Фотченкова, Лев Захарович умел и подстраиваться, проявить необходимую гибкость, а дураком Мехлис отродясь не был. Сейчас он похвалил проявившего себя комбрига, но главную идею, идею назначить новое польское командование (а там и создать лояльное Союзу польское правительство!) предложил именно Мехлис! Иосиф Виссарионович это обязательно оценит…
И действительно, Сталин оценил, благодарно кивнув Льву Захаровичу, после чего принялся напряженно обдумывать предложение начальника политуправления.
— Товарищ Мехлис выдвинул дельное предложение, но его нужно рассмотреть со всех сторон, оценить риски… А пока я попрошу организовать публикацию коротких рассказов о подвигах наших летчиков, совершивших таран. Обоих стоит представить к наградам! А еще следует написать и о зверстве германских стервятников, расстреливающих в воздухе сбитых пилотов…
— Слушаюсь, товарищ Сталин! Крайний срок послезавтра все будет напечатано!
Мехлис засиял, а вот ранее молчавший Ворошилов счел, что необходимо выдвинуть рациональное предложение и со своей стороны:
— В большинстве своем ветераны Гражданской еще достаточно молоды и крепки, чтобы принять участие в новой войне. Пулеметчики и артиллеристы будут воевать хорошо знакомым оружием, а имеющие боевой опыт красноармейцы смогут занять должности младшего командирского звена: командиров отделений, заместителей командиров взвода. В свою очередь, командный состав, прошедший Гражданскую, вполне способен занять все ступени среднего звена, вплоть до комбатов… Нужно лишь правильно организовать работу военкоматов, и тогда нехватку командного состава, как и отдельных воинских специальностей, мы решим с ходу!
Предложение было абсолютно грамотным и верным. Кроме того, Климент Ефремович тактично напомнил Иосифу Виссарионовичу о собственном участии в славной Гражданской… Что невольно улыбнувшемуся вождю было определенно приятно.
Высказался, наконец, и Берия, хотя последний заговорил не очень уверенно, понимая, что его предложение может не понравиться вождю:
— Заговор Тухачевского невольно затронул значительное число командиров, порой совершенно бессознательно выполнявших приказы старших по званию, не имея при этом никакого злого умысла… Кроме того, деятельность НКВД при Ежове породила опасную практику ложного доносительства, когда некоторых вполне добросовестных и грамотных командиров просто оболгали с целью их ареста и дальнейшего освобождения занимаемых ими должностей. В настоящий момент речь идет…
Тут Лаврентий Павлович и сам прочистил горло, после чего твердо продолжил:
— О тысячах командиров. Уже сейчас пересматривают сотни дел, а большинство сидельцев, к слову, служили в Красной армии как раз с Гражданской войны. В частности, и крупные военачальники… Георгий Константинович Жуков, к примеру, очень радел за своего бывшего командира комдива Константина Рокоссовского. Как и Семен Михайлович Буденный…
— Разве им можно доверять?
Резкий вопрос Сталина в тишине кабинета прозвучал словно выстрел, на что немного стушевавшийся Берия, чуть помявшись, ответил честно:
— Занимавшим должности вплоть до командиров батальонов и полков — подавляющему большинству. Эти люди были слишком мелкими сошками, чтобы являться мало-мальски весомыми фигурами в заговоре, ими пользовались втемную или просто оболгали. А справедливый суд и помилование покажут гражданам, что партия могла ошибиться в их отношении, но ошибку исправила. Что же касается крупных командиров, мы можем провести ускоренное следствие в отношении них, а я лично возьму их на контроль, включая дело Рокоссовского.
Берия с трудом выдержал тяжелый взгляд вождя — Иосиф Виссарионович умел принимать свои ошибки и исправлять их по мере возможностей, но темпераментный характер очень мешал ему воспринять критику. Тем более публичную критику! Конечно, сейчас она не была направлена лично в его адрес, Берия проехался по Ежову… Но слова о тысячах невинно осужденных так или иначе касались самого Сталина и очень крепко ему не понравились.
Положение спас Шапошников, все так же стоящий у карты:
— Иосиф Виссарионович, возвращение в строй осужденных командиров именно сейчас могло бы стать настоящим спасением. Для них начавшаяся война — это шанс очистить свое имя, убрать пятно позора со своей чести, проявить себя. Уверен, что такие люди будут воевать честно и храбро. Наконец, мы сейчас в них просто нуждаемся. На полмиллиона бойцов нужно как минимум двадцать пять тысяч командиров, и это число никак не покроют уволенные в запас командиры Гражданской. Да и курсанты наших военных училищ, даже если прямо сейчас выпустить первокурсников! Что само по себе будет в корне неверно…
Сталин уважал и ценил исключительно преданного ему командарма, а тактичный, точно выверенный тон Шапошникова сумел погасить пожар ярости, что вот-вот выплеснулся бы на Берию, погубив его совершенно верное и благое начинание… Подумав еще немного, хозяин кабинета ответил негромко, с легкой хрипотцой:
— Хорошо, Лаврентий. Но если вдруг кто из освобожденных тобой командиров сдастся и перейдет на сторону врага… Отвечаешь за них лично.
— Слушаюсь, товарищ Сталин!
— Остался последний вопрос, товарищи. Как преподнести народу начавшуюся войну? Немцы ударили первыми, ударили внезапно, но на территории Польши. Боюсь, не все граждане смогут верно понять, что мы шли защищать мирное население Западной Белоруссии и Украины…
Вячеслав Михайлович Молотов поднял важный вопрос, но уже уставший от бесконечных обсуждений вождь ответил просто:
— Вот именно это мы и объявим народу. Красная армия вошла на территорию исконных областей УССР и БССР, захваченных белополяками. Она вошла туда для защиты наших братьев от германского нацизма, но была вероломно атакована врагом, рвущимся к границам СССР! И теперь мы обязаны постоять за наших людей и нашу землю… А поэтому эта война для нас — за Отечество. Отечественная война…
— Вторая или все-таки третья?
Берия задал неизбежный вопрос, ведь Второй Отечественной называли прошлую войну с германцами в самом ее начале. И пусть теперь ее величают империалистической или просто германской, но ведь старшее поколение еще помнит переломный 1914 год, изменивший все…
Немного подумав, Сталин коротко ответил:
— Ни вторая, ни третья. Чувствую, что легкой победы над немцами не будет — с обеих сторон такие силы схлестнутся… Великие силы. Так что и война будет Великой… Великой Отечественной.

Глава 18

— Каковы результаты воздушных ударов, Герман?
Геринг, предпочитающий не тянуться в неформальной обстановке деловых обсуждений, на этот раз поднялся из-за стола, демонстрируя отменную выправку кадрового офицера. В тон был и официальный доклад, зачитанный хорошо поставленным командирским голосом:
— Мой фюрер! С воздуха атакованы колонны большевиков, следующих к Лембергу, Бресту и Стрыю. Враг понес значительные потери, движение по шоссе Тарнополь — Лемберг полностью парализовано, целиком уничтожен передовой отряд русских танков, следующих к Стрыю.
Фюрер довольно заулыбался, наслаждаясь хорошими новостями, однако генерал-фельдмаршал от авиации не побоялся омрачить радость своего вождя. В конце концов, он был изначально против войны с Советами!
— Однако наиболее эффективен был именно первый удар по врагу, мой фюрер. Авиация большевиков ожидаемо оказала сильное, упорное сопротивление; неприятный сюрприз для нас — у русских уже принята на вооружение «крыса» с пулеметно-пушечным вооружением.
Геринг недобро покосился на невозмутимо улыбнувшегося в ответ Канариса, после чего продолжил:
— Самолеты большевиков из дерева и перкаля загораются после первой же точной очереди, но русские дерутся с упорством и яростью фанатиков. Как и в Испании, были зафиксированы случаи воздушных таранов… И если первый налет люфтваффе прошел успешно, то последующие два обернулись большими потерями, мой фюрер. Всего за этот день огнем вражеской ПВО и истребителями большевиков сбито двенадцать стодевятых «мессершмиттов»… И неожиданно много двухмоторных стодесятых, сильно уступающих «крысам» в маневренности, — семь истребителей. Учитывая же незначительное число Ме-110 на фронте, считаю целесообразным избежать их дальнейшего участия в боях с русскими.
Герингу действительно удалось поубавить радость невольно заерзавшего на стуле хозяина вагона, чье лицо исказила недовольная гримаса.
— Это все потери наших самолетов, Герман?
— Нет, мой фюрер. Целиком уничтожены два звена штурмовиков «Хеншель» из пяти самолетов, а в воздушных боях сбито двадцать семь бомбардировщиков, еще четыре «юнкерса» подбиты огнем с земли. Следует также учесть, что все сбитые самолеты были представлены моделью Ю-87, наиболее эффективной при штурмовке вражеских колонн… Это восьмая часть всех имеющихся у нас пикировщиков, и это практически в полтора раза больше, чем сбито поляками за весь сентябрь! В свою очередь нами уничтожено около сорока красных «крыс».
Пальцы на руке хозяина вагона заметно дрогнули, но пока что он сумел сдержать рвущиеся наружу эмоции.
— Герман… Почему так высоки потери среди бомбардировщиков? Разве вчера я не приказал обеспечить их достаточным истребительным прикрытием? И разве сегодня утром ты не получил разрешение переправить истребительные авиагруппы от границы с Францией?
Геринг резко кивнул, с каким-то даже рывком:
— Так точно, мой фюрер, и приказ выполняется. Но чтобы перебазировать несколько авиагрупп, нам требовалось разработать маршруты движения, определить как время перелетов, так и очередность дозаправки на промежуточных аэродромах в Германии…
В настоящий момент большая часть истребителей с французской границы уже переброшена в Польшу, и завтра я планирую использовать против врага две сотни «хейнкелей», прикрыв их равным числом «мессершмиттов»! Причем эта армада пойдет против большевиков второй волной, а в составе первой атакует еще две сотни стодевятых. Очевидно, большевики вовремя заметят их и поднимут свои истребители в воздух… Но после воздушного боя, когда русские будут вынуждены посадить оставшиеся самолеты на дозаправку, по врагу ударит вторая волна, уже в составе бомберов. Наконец, третьей волной пойдут пикировщики, они обрушатся на аэродромы противника, местоположение которых определят наши дальние разведчики, проследив за выходящими из боя «крысами»… Кроме того, еще сотню «хейнкелей» и Ме-110 я предлагаю бросить на Лемберг. Правда, прежде стоит предложить полякам ультиматум о сдаче города и изгнании из него большевиков… А вот если они откажутся, сжечь его, сровнять с землей, словно Гернику!
Глаза генерал-фельдмаршала хищно блеснули. Поведав сперва плохие новости, он с легкостью маневрирующего истребителя избежал гнева своего вождя, представив ему завораживающий в своем масштабе план «удара возмездия». И ведь фюрер, воодушевленный речью своего друга, уже был готов позволить ему варварскую бомбардировку и уничтожение Лемберга, однако тут поднялся с места Канарис.
— Мой фюрер! Прошу вас тщательно подумать о целесообразности бомбардировки Лемберга. Это древний немецкий город, в нем осталось множество архитектурных памятников периода австрийского владычества. Наконец, в Лемберге нет достаточного количества военных целей, чтобы просто сровнять его с землей! Наоборот, в городе укрылось огромное число гражданских беженцев — по предварительным оценкам, до ста тысяч человек…
Хозяин вагона прервал главу абвера ленивым жестом руки:
— Вильгельм, разве стоит нам беспокоиться о каких-то там славянах? Это уже унтерменши, число будущих рабов и так избыточно… Тем более что большинство беженцев — это еврейская грязь, спасающаяся от доблестных зольдат рейха! А город? Город мы после отстроим.
Канарису осталось лишь подобострастно кивнуть, принимая волю своего вождя, а последний уже обратился к Кейтелю:
— А что расскажет нам генерал-полковник? Чем порадуете нас, Вилли?
Начальник верховного командования вермахта прокашлялся, тщательно прочистив горло, после чего, поднявшись, начал свой доклад:
— В настоящий момент зафиксированы три очага столкновений с русскими: Стрый, восточные подступы к Бресту, Лемберг. Несмотря на то что передовая группа русских, следующих к Стрыю, была уничтожена с воздуха, танкисты большевиков все же вышли к городу. Они действовали без поддержки пехоты и в целом несли значительные потери, но все же сумели закрепиться на окраинах. Однако в настоящий момент я считаю, что сил Двадцать второго армейского корпуса вполне достаточно, чтобы измотать большевиков в обороне. Пятая же танковая дивизия нанесет фланговый удар с севера и зайдет красным в тыл, перерезав русским пути снабжения.
Хозяин вагона согласно кивнул, одобряюще улыбнувшись Кейтелю.
— В районе Бреста на настоящий момент столкнулись лишь передовые отряды противника и наша разведка. Потеряно несколько броневиков и пара легких танков, но эта стычка никоим образом не повлияет на ход сражения. Гудериан будет действовать разумно: перейдя к обороне у Бреста, он измотает наступающие части большевиков, в то время как его собственные танковые клинья нанесут сходящиеся удары на флангах… А в получившемся котле мы легко разобьем большевиков и вынудим их к сдаче.
И вновь довольный кивок фюрера. После чего последовал вполне ожидаемый, но такой неприятный для генерал-полковника вопрос:
— А что там у Лемберга, Вилли? Как показала себя в боях с русскими Вторая танковая дивизия? Господствующие над городом высоты уже захвачены?
Канарис и Геринг застыли, обратив напряженные взгляды в сторону Кейтеля. Последний, немного побледнев, с усилием вытолкнул застревающие в горле слова:
— Вторая дивизия панцерваффе разбита, мой фюрер. Русские «Микки-Маусы» имеют лишь противопульную броню, но вооружены сильным противотанковым орудием. Они в высшей степени эффективны против Т-1 и Т-2, на равных дерутся с Т-3 и даже Т-4… Кроме того, враг выстроил крепкую оборону, закопав свои танки и пехоту в землю. Ни воздушный налет, ни сильный артобстрел эту оборону не подавил.
Кроме того, летчиками не был обнаружен сильный резерв врага из более чем двух десятков танков, а также польский бронепоезд. Введение резервов врага в бой, совпавшее с ответным налетом русских бомбардировщиков, отбросило наших танкистов и мотопехоту, хотя схватка в тот момент шла уже на высоте… И я подтверждаю слова генерал-фельдмаршала: русские дерутся с упорством фанатиков. В ближнем бою с панцерами их пехота не бежала, а жгла наши машины бутылками с зажигательной смесью и гранатными связками.
Хозяин вагона буквально побагровел от негодования, услышав о поражении своих танкистов.
Заметив это, Кейтель поспешил довольно бравурно и даже несколько пафосно завершить доклад:
— Тем не менее, мой фюрер, большевики будут разгромлены. Завтра Восемнадцатый армейский корпус начнет штурм Лемберга, а удар пехоты поддержат оставшиеся танки Второй дивизии.
Быстрый взгляд в сторону вождя позволил генерал-полковнику определить, что последний все же немного успокоился, хотя он был совершенно точно недоволен услышанным. Тем не менее Кейтель решился озвучить самое важное:
— Мой фюрер! Я прогнозирую победу во всех трех сражениях с большевиками. Однако считаю необходимым отметить, что запасов топлива и танковых снарядов, как и прочих боеприпасов, выделенных на Польскую кампанию, совершенно точно недостаточно для ведения войны с Советами. Да, мы можем использовать трофейные польские пушки и запас снарядов к ним, а также боеприпасы подходящих калибров к нашим орудиям. Равно как и винтовочные патроны польских маузеров, а также захваченное у поляков топливо… Однако трофеев все равно не хватит для развертывания широкомасштабного наступления по всему фронту. В силу этого считаю целесообразным нанести удар именно по Украине, перебросив корпус Гудериана на юг — естественно, уже после разгрома большевиков под Брестом. Я уверен, что до наступления осенней распутицы мы сумеем занять Киев и богатые, плодородные земли Украины, добравшись до Днепра, после чего русским можно будет навязать мир наподобие Брестского.
Хозяин вагона, однако, лишь криво усмехнулся:
— Никакого перемирия или мира теперь быть не может, Вилли. От русских нам нужна лишь полная капитуляция! Или ты забыл, что большевики нарушили условие Брестского мира спустя всего восемь месяцев, начав воевать против наших зольдат как раз на Украине? Они использовали подаренное им время для передышки, чтобы создать собственную армию, и теперь также используют перемирие, чтобы без лишних сложностей провести мобилизацию… Нет, нужно бить их сейчас, пока враг слаб! Выпуск боеприпасов форсируют на заводах, пусть набирают новые смены и работают круглосуточно — я дам требующиеся указания. А топливо? Топливом нас обеспечат румыны.
Фюрер бросил красноречивый взгляд в сторону Гесса, и тот несколько даже рисовано, вальяжно кивнул. Ведь Чемберлен с радостью принял все условия немцев, вступающих в войну с большевиками, и дал указание лишить всякой поддержки румынского монарха Кароля II, а также потребовал от находящихся в Румынии представителей польского правительства не признавать захват восточных областей республики большевиками и ни в коем случае не разрешать своим воякам драться против немцев заодно с русскими. Также были даны гарантии и о воздушной неприкосновенности западной границы рейха…

Пуля ударила под ключицу, не сломав кость и не задев легкое. Простое, неопасное для жизни ранение? Да как бы не так… Антибиотиков в настоящий момент нет нигде, запас антисептиков — того же стрептоцида — ограничен. А любая пуля вбивает в рану волокна грязной гимнастерки и вспотевшей майки под ней… И удалить все нитки с первого раза крайне проблематично. Следовательно, нагноения и воспаления мне обеспечены, к тому же ни поляки, ни даже наши собственные медики пока еще не убедились в том, что первичный шов после ранения зачастую ведет к осложнениям.
Хорошо было бы предупредить об этом наших врачей, хотя бы на уровне дивизионного или бригадного медсанбата можно приказ дать. Ведь положен же медсанбат в бригаду? А уж там распространить передовой опыт в РККА, что без Финской кампании (и ленинградских госпиталей в тылу фронта) может и не утвердиться в 39-м… Ага, а еще командирскую башенку на Т-34, и чтобы к 43-му году возобновили выпуск «тридцатьчетверок» с длинноствольным орудием калибра пятьдесят миллиметров. А еще… Еще бы выжить неплохо. Хотя бы просто выжить. А где сейчас находится дивизионный медсанбат? Все равно неизвестно.
В очередной раз я прихожу в сознание после тяжелой дремы ближе к рассвету… И первое, что я чувствую, это ноющая, пекущая боль в груди. Хочется пить, но после этого захочется и в туалет, а поход до отхожего места в настоящий момент вызывает такие трудности… Альтернатива — металлическое судно, что приносят молоденькие медсестры. Лучше бы немолодые мужики-санитары, хотя бы не так сильно стеснялся… Но все имеющиеся санитары заняты эвакуацией раненых. А раненых очень много…
Ловлю себя на мысли, что мне еще повезло при падении с «паджериком» — на адреналине боль не так чувствовалась, да и отключился я практически сразу… Раненые ведь нередко продолжают вести бой, потому что адреналин притупляет боль, потому что не отпускает напряжение схватки. Потому что в бою или дерись, или умри.
Но в окопе зенитчиков я отключился быстро, поймав в грудь тяжелую пулю полноценного винтовочного калибра — не пистолетную или с промежуточного патрона, а именно винтовочную, маузеровскую. Входное отверстие вроде небольшое, аккуратненькое такое, но на выходе пуля вырвала добрый клок мяса из спины, так что лежать сейчас приходится на животе… Потом я пришел в себя уже в госпитале, перед операцией, потом — наркоз, вроде полегчало.
Но наркоз постепенно отпускает, и мне становится все жарче, муторнее, тяжелее… То проваливаюсь в забытье, где мне чудится всякий бред, что лишь иногда сменяется склоняющимися надо мной лицами родных. То вновь прихожу в себя в наполненной больничными ароматами палате с совершенно пересохшим горлом. Едва хватает сил попросить принести попить, а заодно уже и попоить… Тонкие нежные девичьи пальчики придерживают мою голову, аккуратно поднося стакан с водой к губам, а от белокурой медсестрички сладко пахнет недорогими духами.
Эти прикосновения приятны, но были бы еще приятнее, если бы этой же самой девушке не приходилось после выносить из-под меня утку с мочой. И потому сперва я стесняюсь просить попить, потому что это неизбежно приведет к очередному свиданию с судном… Но ведь печет так, что в конце концов я срываюсь на полукрик-полустон, прося еще сладкого теплого чая.
Ах да! Пока медсестра находится в палате, я никак не могу заставить себя сходить в туалет, вот просто не могу расслабиться, и все. Со страхом размышляя о том, что есть вообще не буду или же заставлю себя дойти до нужника во что бы то ни стало… А ведь это еще мне не стало по-настоящему плохо! Первый день после ранения, и свежий шов еще не загноился.
Думал, что меня положат с Дубянским, но его в палате нет, и где сейчас находится раненный в плечо начальник штаба, я не знаю. Вдвоем-то ведь было бы не так тоскливо и муторно… Умирать-то я передумал. Вот в горячке боя пожертвовать собой было даже как-то логично, что ли. В конце концов, я ведь сделал все от себя возможное, правда? И теперь все мое послезнание обнулилось, а как дальше крутанет маховик истории, уже никому на земле не ведомо.
Да, геройская смерть тогда казалась едва ли не выходом, но сейчас, когда мне стало особенно худо, жить вдруг хочется куда сильнее. Смысл? Да сколько угодно смыслов, хотя бы ради парней, служащих под моим началом. Сохранить как можно больше бойцов — для отцов и матерей сохранить… И младших командиров — для их жен и деток.
Ведь в ходе Великой Отечественной наши старшие командиры с потерями особо не считались. И комбаты да полковники, лично в атаках не участвовавшие, не утруждали себя фланговыми обхватами и хитрыми ударами, когда небольшие штурмовые группы хорошо подготовленных и вооруженных бойцов наступают под прикрытием всех возможных средств усиления. Так воевать начал только Чуйков в Сталинграде, да и то его опыт переняли по всей армии, дай бог, к 45-му…
Немцы умели (умеют!) выстроить крепкую оборону в несколько эшелонов, прикрывая ее отдельные узлы продуманной системой огня. Одни только их скорострельные пулеметы способны выкосить атакующий батальон со станков! А там обязательно включатся и минометы, и вражеская артиллерия, и имеющиеся в пехотных частях штурмовые орудия… Последних, слава богу, пока еще нет, но к 40-му году уже появятся.
А в ходе советских наступлений враг упрямо цеплялся за каждую вторую высоту, за любые деревеньки или узенькие, но илистые речушки. И ведь немцев упрямо били в лоб! Не всегда, конечно, но в большинстве случаев именно в лоб, с соответствующими потерями…
Вот и хорошо бы на уровне своей бригады (хотя бы на ее уровне!) научиться драться с врагом, сберегая людские жизни. А уже там наработанный опыт можно как-нибудь распространить через средства печати в виде тех же статей-заметок… Или брошюр, как у Чуйкова в 1943-м. Да и если уж на то пошло, командирская башенка на Т-34 ведь также вещь нужная. Опытный образец танка уже существует, и было бы неплохо донести до Кошкина сию простую мысль…
От неторопливых размышлений меня вновь сморило, но тут в палату стремительно вошел, буквально ворвался высокий плечистый кавалерист с туго перетянутой портупеей и шашкой на левом боку. На правом покоится кобура с наганом… Синие галифе, черные сапоги, а в петлицах крепкого командира (лет сорок пять ему или около того) виднеется один красный ромб. Комбриг?
— Здравствуйте, Яков Сергеевич.
— И тебе не хворать, Петр Семенович… Ну и заварил ты кашу, а мне придется ее расхлебывать!

Глава 19

— Не обессудь, но твои танки, пушечные броневики и батарею сорокапяток мне придется раздербанить. ПТО прикроет высоту 374, «бэтэшки» и пушечные БА-10 раскидаю с северного и западного направлений — по одной, самое большое по две машины на батальон поляков. В резерве остаются бронепоезд, оба моих полка и химические танки по три штуки на полк. Сам понимаешь, лишними не будут! Против бронетехники вражеской слабы, сам говоришь, что всего на тридцать пять метров струя бьет… Но ежели с живой силой доведется схватиться, то тут-то они фрицам покажут! Ну и моя артиллерия против пехоты в основном годна.
Шарабурко, присев на стул напротив, вещает короткими, рублеными фразами, активно жестикулируя так, словно рубит рукой воздух — настоящий конник, одним словом! Как оказалось, комбриг сумел дойти до Львова за прошедшую ночь, но не рискнул брать с собой уцелевшие «бэтэшки» моей бригады. Во-первых, само шоссе разбито, во-вторых, следуя в обход, по пересеченной местности (да еще и ночью, без света фар!), танки могли и не выдержать скорости всадников. Ну а в-третьих, Голиков пока еще не сумел толком организовать тыл; подвезенный бензин запасают для машин 10-й танковой, вооруженной Т-28. А вот собственный танковый полк Шарабурко, приданный 5-й кавалерийской, безнадежно отстал на марше и только-только добрался до Тарнополя… И очередной марш-бросок он просто не одолел бы.
Так что комбриг привел с собой два из трех оставшихся полков, хотя третий, в сущности, разделили между двумя первыми, чтобы закрыть потери после бомбежки немцев.
Со слов Якова Сергеевича, на шоссе прошедшим днем творилась форменная мясорубка… Кроме того, красноармейцы 5-й кавалерийской пригнали двенадцать уцелевших «полковушек» на конной тяге. К слову сказать, Шарабурко неправ — бронебойные снаряды короткоствольных «полковушек» вполне себе годны и против имеющейся у немцев бронетехники… До тридцати миллиметров за полкилометра — не так и мало! Но в целом решение придержать «полковушки» в резерве абсолютно верно.
Кстати, Яков раскидал по своим полкам и всех приданных мне кавалеристов, уцелевших в прошедших боях.
— Сегодня заваруха намечается будь здоров! Немцы вон Сикорскому и Лангрену ультиматум выдвинули: оставьте город или начнем штурм! Да еще красных выбивайте своими силами… Лангрен вроде даже заколебался. Но он как бы старший над всеми, однако на самом деле никем не командует! Стоит во главе участка фронта, которого уже нет, и руководит войсками, что уже разбиты. Остался только Львов, но во главе Львовского гарнизона Сикорский! — Крепкий комбриг с оглушительным смехом хлопнул себя по колену, после чего добавил, широко улыбаясь: — А Сикорский не дурак, понимает, что мои кавалеристы сей же миг его запасников разгонят, одной конной атаки хватит!
Тут Яков Сергеевич, бывший донбасский шахтер и ветеран еще Первой мировой, приосанился и с изрядным самодовольством огладил действительно потертую рукоять шашки. Что вызвало у меня невольную улыбку…
— Однако Сикорскому, что называется, кинули леща: наше командование предложило ему возглавить польскую народную армию в статусе верховного командующего. Ну, взамен бежавших генералов… В Кремле-то молодцы! Не чухаются, времени на экивоки не теряют. Теперь всем польским военнопленным предоставят выбор: или идешь в народную армию, чтобы сражаться за родину с немцами, или добро пожаловать в лагеря военнопленных! Холодно и голодно, зато не убьют — трусам самое оно… Ну а коли смелый, винтарь в руки — и в окопы, с германцами воевать.
Пожалуй, я перебил Шарабурко впервые за время нашего общения — шумный, энергичный и жизнерадостный кавалерист вещал без умолку.
— А что сам Сикорский, Яков Сергеевич? Предложение принял?
Комбриг самодовольно улыбнулся:
— Взял время подумать. Но уже по лицу было понятно, что рад и явно не против примерить новенькие золотые погоны на плечи…
Я вновь невольно улыбнулся: ведь получилось же, получилось! Война началась — теперь уже официально объявленная, де-факто и де-юре. И началась она в куда более худших для немцев условиях, чем 22 июня 1941-го… А в Кремле-то действительно не чухаются — вон как быстро выкатили предложение Сикорскому! Я мыслил в очевидно верном направлении, когда общался с бригадным генералом и прикармливал его различными посулами. Впрочем, ничего нового я не придумывал, ведь в схожих условиях в реальной истории начали формировать армию Андерса, а потом и народное войско польское.
Единственное, что удивляет, это тот факт, что московское руководство даже не попыталось заключить договор с бежавшим польским правительством… Хотя, возможно, его сейчас никак и не заключишь. Бежавшие политики еще не оформили польское правительство в изгнании, а ведь сам факт их бегства сделал возможным ввод РККА в Восточную Польшу. По крайней мере, дал логическое обоснование… Ведь раз бежали, то утратили легитимность, верно? Ну и потом, как выйти на связь с беглецами, если те находятся то ли в Румынии, то ли уже держат путь во Францию?.. А народную армию нужно формировать уже сейчас, пока война с фрицами в Польше в самом разгаре.
Вопрос только один: как на это среагируют наглосаксы и следующие в кильватере Чемберлена французские политики? В реальной истории Черчилль вывел армию Андерса из СССР через Иран, чем здорово подгадил Сталину, ведь тогда шли тяжелейшие бои в Сталинграде. С другой стороны, тот же Черчилль утерся и запросто проглотил тот факт, что границы Польской республики крепко перекроили и сама Польша стала красной.
Но это в реальной истории — после разгрома Франции и битвы за Британию, после морской войны в Атлантике и коренного перелома на Восточном фронте. Наконец, после открытия Второго фронта союзниками… И во главе английского правительства стоял лидер партии войны с Германией, а не тот, кто вскормил ее Австрией, Чехословакией и Польшей как дорогого и горячо любимого бойцовского пса…
От размышлений меня оторвал легкий хлопок по плечу:
— Да не куксись ты, Петруха! Считай, тебе крепко повезло — за твою самодеятельность ведь могли запросто и голову с плеч. И Голиков тебя уже снимал, а тут приказ из Москвы — оставить на бригаде, не двигать! Разве что я наконец-то до Львова добрался и принял командование сводной группой на себя, как изначально и было задумано Костенко… А в остальном… Ведь ты, получается, был прав. Мы думали, немцы слово сдержат, а они вон как подло ударили! — Тон веселого комбрига переменился, взгляд стал тяжелым, а пальцы рефлекторно сжались в кулаки…
Решившись чуть разрядить обстановку, я невесело усмехнулся, аккуратно поведя левым плечом:
— Да я бы не сказал, что легко отделался.
— Хах… Ну, это война, Петруха. Что тут скажешь? Война никого не щадит и не спрашивает, кто там простой красноармеец, а кто бригады и дивизии в бой водит…
Словно в ответ на слова Шарабурко за окном вдруг взвыла сирена воздушной тревоги. Комбриг подскочил, словно ошпаренный.
— Ну, бывай, Петруха. Пошел я кашу твою расхлебывать!
— Смотри не подавись!
Яков улыбнулся и кивнул мне, на мгновение замерев в дверях. Спустя секунду за стеной послышались быстрые, торопливые шаги, а в палату заглянула медсестра, удивительно похожая на молодую актрису Магдалену Мельцаж из фильма «Тарас Бульба».
— Пойдемте, пан генерал. Я помогу вам спуститься в бомбоубежище…

— Господи, помоги…
Как и многие молодые советские командиры, старший лейтенант Чуфаров был комсомольцем и кандидатом в партию. И естественно, он также был очень далек от религии, веры и Бога. Религия — это опиум для народа, а мы строим прекрасное светлое будущее! Этакое Царствие Божье на земле… Люди в городе в это искренне верили. А вот в деревне уже не особо — после коллективизации, «головокружения от успехов» и вспышек голода тридцатых годов. И в деревне все еще молились — в основном бабы, но бывало, что и мужики становились перед иконами.
Потому что голод — это страшно. И жить приходится не в «светлом, прекрасном будущем», а здесь и сейчас, на земле. За счет которой молодое советское государство это самое будущее и строит, ударными темпами проводя индустриализацию и наращивая военную мощь!
Но это на уровне государства, а когда собственные дети увядают на глазах, поневоле встанешь к иконам и начнешь горячо молиться… Ну или за вилы схватишься, или обрез из-под полы достанешь, что еще с Гражданской остался. Вот только крепка советская власть, так за горло схватить может, что никакой обрез не выручит! Одно только и остается — к иконам встать, уповая на Божью милость…
Сибиряк из уральского Кыштыма Федор Чуфаров крепко верил в мудрость партии, а о перегибах коллективизации слышал лишь краем уха — реальной обстановки в деревне он не знал. Да и сами сибиряки больше лесом питаются, чем с худой земли, это же не белгородский чернозем! Зато в тайге и зверя добыть можно, и птицу дикую, и грибов с орехами в ней не счесть… Правда, в училище были деревенские ребята, но их политруки крепко держали в кулаке — попробуй лишнее слово сказать! А когда Федор служить начал, голод и перегибы на местах вроде бы сошли на нет, деревенским стало дышаться полегче, как-то вольнее… Зато какова теперь мощь танковых войск РККА? А сколько самолетов поднимается в небо?
Вот только сегодня в небе надо Львовом «сталинских соколов» что-то не видать, зато «коршунов Геринга» так много, что сердце невольно сжимается от ужаса… На Львов обрушилась целая армада германских самолетов, бомбящих город с высоты. Они сбросили уже тысячи тонн фугасных осколочных бомб. Удары некоторых отдаются за километр с лишним, жестко встряхивая укрытую в капонире «бэтэшку»! А многострадальную Кортумову гору, как кажется, сровняли с землей, заодно перепахав снарядами высоту у Збоища. Сильно взрывалось и в районе железнодорожного вокзала — не иначе, нащупали стервятники смелый польский бронепоезд… И конечно, немцы вдоволь проутюжили позиции польских пехотных батальонов на севере города и с северо-запада, где ляхи прилично так нарыли окопов.
Теперь же город вовсю горит. К небу поднимаются столбы многочисленных пожаров — немцы сбросили на жилую застройку зажигательные бомбы. Местным еще относительно повезло, что у них не так много деревянных построек, в противном случае жилые кварталы охватил бы не просто пожар! Там закрутились бы огненные смерчи, уничтожая все живое на своем пути, как в 1937-м в Гернике басков, что на севере Испании… Но и так, конечно, мало никому не показалось.
Зенитчики, к слову, стреляли до последнего, но армаду в сотню самолетов несколько зениток и крупнокалиберных пулеметов остановить, естественно, не смогли. Может, сбили пару-тройку бомберов, после чего смелых польских зенитчиков закидали бомбами… Как устоять против такой мощи, как спастись? Только на чудо в такой ситуации и уповаешь. Вот и срываются сами собой с губ заветные слова известной, как кажется, каждому русскому человеку молитвенной формулы: «Господи, помоги». Срываются с губ убежденного атеиста, комсомольца и кандидата в партию… Впрочем, разве атеизм — это не та же самая вера? Вера, что Бога нет? Знанием на этот счет все равно ведь никто не обладает…
Что там творится в городе, в городских парках, где комбриг Шарабурко попробовал замаскировать своих кавалеристов, старший лейтенант не знал и знать не мог. Дымно-пепельные грибы многочисленных взрывов подняли в воздух непроницаемую взвесь пыли и дыма… А его собственную боевую машину с поврежденным орудийным стволом бросили на восточную окраину в единственном числе — не столько даже крепить оборону единственного (и неполного) польского батальона, сколько морально поддержать запасников, подбодрить их. Все равно ведь для боя с танками покалеченная машина не годится, а вот проредить вражескую пехоту пулеметным огнем из капонира она еще как может! Как ни крути, но это готовая огневая точка — бронированная, с полным поворотом на триста шестьдесят градусов, такая много крови попьет атакующему врагу… И это понимают как поляки, так и сам Чуфаров.
Старшему лейтенанту было немного обидно, что с ним обошлись столь… пренебрежительно, что ли? Все-таки командир отдельной разведроты, которая, впрочем, по факту представлена его единственной машиной. К тому же еще и не совсем исправной… То, что в прошедшем бою старший лейтенант увел танк из-под обстрела, ему в вину никто не вменял — Чуфаров лишь сменил позицию, надеясь хоть что-то сделать при прорыве немцев на правом фланге высоты. И у него было неисправное орудие — обстоятельство, позволяющее законно оставить подбитый танк… Он просто не мог вести бой, пока машины товарищей расстреливали немцы.
Однако у этого со всех сторон рационального и логичного поступка была и иная сторона — как ни крути, Чуфаров вывел экипаж из боя, когда его подчиненные и товарищи гибли в неравной артиллерийской дуэли. Мог ли он им помочь? Нет. Но он выжил. Кто-то сгоряча подумал бы, что командир просто сбежал… Хотя Федор был твердо намерен драться на неисправной машине. Драться при фланговом охвате горы немцами, коего не случилось благодаря польской контратаке… Но теперь старшего лейтенанта и его экипаж не покидало это противное, сосущее под лопаткой чувство. Чувство вины, что выжили, когда товарищи сгорели в подбитых машинах…
В такой ситуации невольно хочешь отличиться, хочешь загладить вину перед соратниками и как-то проявить себя. А Чуфарова вместо этого бросили на второстепенный участок обороны… Даже, наверное, третьестепенный! Но когда армада немецких бомберов обрушила первые бомбы именно на северные позиции поляков, усиленные оставшимися в городе «бэтэшками», Федор испытал этакую подленькую радость… Стыдливое такое облегчение, что его машина сейчас находится далеко от утюжимых бомбами позиций. И эти чувства лишь усилили душевные терзания старшего лейтенанта…
Конечно, немцы не преминули ударить и по восточной окраине Львова, но здесь стервятники Геринга сбросили всего несколько «полусоток», в основном отработав из пулеметов… Очереди последних не особенно опасны замаскированному в капонире танку, что счастливо избежал бомбежки, а вот польских запасников, в большинстве своем не имеющих боевого опыта и бросившихся от страха бежать во все стороны, покосило изрядно.
— Да на землю ложитесь! На землю падайте и ползите к окопам!
Федор наблюдал последние мгновения разыгравшейся на его глазах трагедии через панораму и, наверное, не совсем даже осознавал, что его просто не слышат. Но даже если бы и услышали, то все равно ведь не поняли бы, что им кричит красный командир… Когда у новичков от ужаса перед падающими вниз бомбами, от грохота разрывов и свиста осколков над головой, от воющих самолетов в небе отказывает разум и срабатывают инстинкты, они бегут, бегут, уже ничего не осознавая. Не осознавая, что именно бегущего куда быстрее догонят осколки и приложит взрывной волной… Не осознавая, что в бегущих проще попасть из пулеметов.
Впрочем, расстрел запасников длился не так уж и долго. Те, кто справился с собой, все же залегли, а у немцев или патроны к концу подошли, или топливо. Кроме того, главную свою цель — двухпушечную полубатарею польских трехдюймовок — они все же накрыли бомбами… Сделав прощальный круг над восточной окраиной и словно для острастки дав еще парочку очередей из кормовых пулеметов, фрицы начали набирать высоту. А немного пришедший в себя Чуфаров вдруг разглядел в панораму стремительно приближающихся с востока кавалеристов…
Сперва старший лейтенант даже обрадовался — всадники, да на шоссе Тарнополь — Львов! Ну конечно же, наши! Но тут же походная колонна принялась стремительно разворачиваться в атакующие цепи… А впереди конных Федор разглядел и развернувшиеся тонкой цепочкой танки — всего восемь машин. Чуфаров мгновенно узнал германские «двойки», бодро катящие вперед, отчего по спине его обдало морозцем…
Враг рискнул атаковать именно в конном строю, рассчитывая на стремительный рывок до польских позиций и, конечно, пушечные танки с их смертельно опасным для пехоты автоматическим орудием. Все равно ведь бомберы уже накрыли единственную батарею, прикрывающую город с восточной стороны…
Старший лейтенант мучительно размышлял, что ему делать, с десяток секунд, после чего севшим от напряжения голосом приказал:
— Вася, вызови Шарабурко, передай: немцы обошли город и атакуют в конном строю с восточной стороны. У них «двойки», восемь машин… Михалыч, заводи и сдавай понемногу назад: нужно успеть выбраться из капонира.
Старшина Григорий Михайлович Земин послушно дал малый газ, выводя танк из капонира. Как и в большинстве экипажей, мехвод был постарше, успел обзавестись семьей и в целом не шибко лез на рожон. В душе он рассчитывал, что следующим приказом Чуфаров выведет танк с позиций и направит его в город — ну куда без пушки-то против германских панцеров?
Однако старший лейтенант все так же глухо приказал:
— Михалыч, как только дам команду, давай полный газ — и вперед! Обойдем немцев с левого фланга и зайдем с тыла. Если проскочим на скорости, то успеем врезать по кормовой броне «двоек», а она у них слабая, всего сантиметр. С двухсот метров возьмем… Ты же, Василий, готовься быстро менять диски. Нам в этот раз потребуются все бронебойно-зажигательные патроны.
— Есть!
Молодой башнер ответил с удалой молодцеватостью в голосе. Чуфаров предлагал ему оставить машину и идти в резерв — нет, ни в какую. Филимонова угрызения совести мучили не меньше командира, да ведь и старшине было как-то не по себе… Однако сейчас Филимонов рад возможности проявить себя в драке, а Михалыч — нет. Но приказ есть приказ…
— Экипаж, к бою!
— Ну твари германские…
Мехвод разжигал ненависть к немцам в собственном сердце, надеясь заглушить ею страх. На германской погиб ли его дядя по отцовской линии и дед по матери, и именно в Германию продолжали гнать составы с зерном в начале тридцатых, когда в СССР уже наметился будущий голод, о чем Грише по секрету рассказал надежный товарищ, работавший на железке. Тяжело давалась индустриализация в Советском Союзе! Но разве можно было объяснить это молодому Земину, учившемуся на тракториста и очень остро переживающему за семью в голодной деревне? Нет, не объяснишь, и глухая ненависть к немцам становилась оттого лишь сильнее…
Теперь она выплеснулась в стремительном и внезапном для врага рывке. Еще накануне Чуфаров принял смелое решение снять гусеницы, не задействуя поврежденное справа направляющее колесо. Гусеницы же развесили по всему корпусу, чуточку усилив защищенность машины… На голых катках с резиновыми бандажами танк идет заметно быстрее, чем и воспользовался мехвод, выжав максимум из четырехсотсильного движка!
«Бэтэшка» Чуфарова вылетела вперед выпущенным из пращи камнем, стремительно сближаясь с линией «двоек». Появление советской машины немцы откровенно прозевали… Впрочем, ближний к танку старлея панцер уже начал доворачивать башню. Но Федор, приникший к панораме и уже поймавший германца в дергающееся на ходу перекрестье прицела, первым нажал на спуск.
— Жрите, твари!!!
Старлей не промахнулся, часть его трассеров уткнулась точно в лобовую броню немца; пули заплясали на ней яркими огоньками. Но, конечно, патрон Б-32 калибра 7,62х54 неспособен пробить 14,5 миллиметра крупповской стали… Однако же ударила очередь крепко, словно зубилом; возможно, какая из пуль смогла разбить оптику или залетела в смотровую щель — пуля ведь, как известно, дура… В любом случае расходящийся пучок немецких трассеров стегнул с опозданием и резанул воздух уже за кормой. А «бэтэшка» Чуфарова, дав пару очередей в сторону всадников, проскочила мимо цепочки панцеров и стремительно завернула к немцам в тыл.
Никогда не гонявший мехвод на сей раз лихо завернул танк в крутом вираже, подняв за собой фонтан земли и заодно сбил корпусом шарахнувшегося в сторону, но не успевшего увести коня от удара немца. Удивительно мощный толчок сотряс машину одновременно с отчаянным вскриком, раздавшимся слева…
А командир, досадливо дернув ушибленной при развороте щекой, отрывисто рявкнул:
— Михалыч, короткая!
Сцепив зубы от напряжения, Григорий судорожно оттормозил, а старлей резанул длинной точно по корме вражеского панцера. Их с «бэтэшкой» разделяло меньше ста метров, очередь танкового «дегтярева» вскрыла тонкий броневой лист, словно бумагу, и воспламенила бензин, отчего пламя вдруг с силой ударило вверх сквозь жалюзи над движком «двойки»!
Но следующая очередь — очередь бронебойных снарядов калибра двадцать миллиметров — ударила уже в «бэтэшку». Земина спасла усиленная в лобовой проекции броня БТ-7 и полетевшие во все стороны гусеничные звенья, разбитые страшным ударом, но немного его погасившие. Однако башня с ее массивной танковой подушкой была развернута к врагу левым бортом, со ста метров немец насквозь прошил пятнадцать миллиметров советской брони… Раздался страшный шлепок о живое и отчаянный, полный потустороннего ужаса вскрик; так кричат только смертельно раненные. Сверху на танкошлем мехвода потекла парная кровь…
Михалыч, еще не пришедший в себя от ужаса после того, как ему прямо в лоб летел пучок смертельных трассеров, так и не отважился спросить, остался ли кто живой или нет. Мехвод про себя понял, что погибли оба его товарища, хотя на деле подавшегося к пулемету Чуфарова закрыл казенник пушки. Старлея тоже ранило, но уже осколками смятого казенника, а вот короткую жизнь стоявшего слева башнера немцы все же забрали.
Земин судорожно сглотнул — он замер в нерешительности в остановившемся на месте танке, ожидая, что немец его вот-вот добьет. Однако фрицы, зафиксировав попадание и убедившись в том, что странный «Микки-Маус» больше не шевелится, уже покатили вперед, давить поляков… Потянулись вперед и австрийские кавалеристы, остановившие было атаку на этом участке — в 4-й легкой дивизии вермахта служат именно австрийцы бывшей быстрой дивизии. Кто-то из них, впрочем, решил спешиться и осмотреть панцер большевиков на предмет трофеев…
Вот спешенные всадники и вывели мехвода из ступора. Григорий не рассчитывал, что его возьмут в плен, после того как экипаж положил несколько фрицев бронебойно-зажигательными пулями, и протаранил одного из конников. И ведь на сей раз животный ужас сам собой переродился в отчаянную ненависть к врагу. Михалыч уже похоронил себя вместе с товарищами, отчаянно жалея оставшихся без отца детей… Но в то же время ему очень остро захотелось воздать немцам и за себя, и за экипаж.
— Врете гады, врете! Еще не вечер…
Опытный мехвод мгновенно запустил заглохший от удара движок, заставив шарахнуться в сторону любопытных фрицев, и рванул вдогонку подбившему его «бэтэшку» панцеру. Сколько там их разделяло? Метров триста? Для разогнавшегося на катках БТ-7 не расстояние! Шарахнулись в сторону спешившиеся кавалеристы, но, умело бросив машину в сторону, Григорий зацепил одного бортом, с удовлетвореним доведя личный счет до двух гансов. Расстояние до германской машины сократилось за считаные секунды…
— А-а-а-а! Получите, твари!!!
Немцы заметили опасность и принялись разворачивать башню в сторону вдруг ожившего «Микки-Мауса», но успели дать лишь короткую неприцельную очередь, после чего разогнавшаяся до шестидесяти километров в час четырнадцатитонная махина быстрого танка с оглушительным грохотом впечаталась в борт девятитонной «двойки» у самой кормы! Крупповскую броню вмяло, словно гигантским молотом, щедро плеснул бензин, а панцер швырнуло в сторону с такой силой, что он буквально перевернулся на бок и практически сразу задымил…
Мехвод не мог выжить при столь жестоком таране, да он и не пытался; а вот Чуфаров, успевший прийти в себя и осознать замысел Михалыча, только и смог сжаться у задней стенки башни. При таране его безжалостно швырнуло вперед, но, закрыв голову предплечьями, словно боксерским блоком, старший лейтенант избежал летальных травм. Руки его были сломаны, но все же он уцелел, лишь потеряв сознание.

Глава 20

Старшине Фролову едва удавалось справиться с Орликом — незамысловатое прозвище конь получил от породы орловских рысаков, представителем которой он и являлся. Но обычно послушный Сергею конь теперь испуганно ржал, всхрапывал и рвался под седлом, так и норовя броситься в сторону от горящих вокруг зданий… Лошадью всегда тяжело управлять при пожарах, не говоря уже о бомбежке, а такой бомбежки, что случилась сегодня днем, никто из красноармейцев 5-й кавалерийской и не знал, включая и «ветеранов» Фотченкова, сражавшихся на Кортумовой горе… Взрывы, огонь (и даже шум авиационных моторов над головой!) пугают самых смелых животных, рвущихся в стороны и не слушающихся всадников.
Наверное, всем было бы куда проще и легче, если бы Шарабурко использовал своих кавалеристов в качестве драгун, этакой конной пехоты, спешив бойцов перед боем. То есть так, как это делал ранее выбывший по ранению Фотченков… Однако сам Яков Сергеевич является страстным, убежденным до фанатизма конником; он приказал бойцам действовать исключительно в конном строю, и ведь в этом были свои резоны. В конце концов, именно конница издревле является наиболее мобильным и крайне подвижным родом войск! И использовать ее в качестве резерва быстрого реагирования, этакой пожарной команды на критически уязвимых участках обороны, казалось логичным и правильным… Кто же мог знать, что фрицы бросят в бой целую армаду самолетов в более чем сотню машин? Кто же мог знать, что немцы обрушат зажигательные бомбы в центр города, на головы гражданским?
Какие потери понесли всадники Шарабурко от падающих на голову «полусоток» и зажигательных бомб, от частых пулеметных очередей атакующих сверху истребителей, одному Богу известно. Сам комбриг, не меньше своих подчиненных оглушенный взрывами, ошарашенный натиском с воздуха и обескураженный потерями, принял решение прорываться из гибнущего в дыму города, из кольца ширящейся огненной ловушки… Прорваться хотя бы в пригороды! А уже там собрать всех уцелевших, перегруппировать и… действовать по обстоятельствам. Все равно ведь во время бомбежки оборвалась связь с поляками и танкистами северного и северо-западного оборонительных рубежей…
Правда, с той стороны вскоре послышались редкие пушечные выстрелы и отдаленные пока отзвуки набирающей силу перестрелки. Но одновременно с этим пришло и столь страшное в настоящих обстоятельствах сообщение: немцы атакуют по шоссе с востока, немцы замыкают кольцо окружения… Кого-то иного подобные новости окончательно сломили бы, но Яков Сергеевич словно даже приободрился: ведь в окружении приданные ему части не отступают, а наступают! Причем наступают в любом направлении, ведя встречный бой с врагом — таким образом, можно избежать всяких обвинений в трусости и оставлении позиций… И вот теперь собравшиеся под рукой комбрига всадники, танкисты и артиллеристы двинулись на прорыв — навстречу врагу. Двинулись сквозь охваченный пожарами и затянутый дымом город, стараясь не обращать внимания на крики гражданских и отчаянную мольбу матерей, их призывы о помощи.
— Уходите следом за нами! Уходите, как только мы пройдем!
Сергей кричал еще что-то обезумевшим от страха женщинам и мужчинам, старикам и детям; кто-то слышал красноармейцев и согласно кивал головой, спешно собирая самые необходимые в дороге вещи. А кто-то отчаянно проклинал большевиков, принесших городу одни лишь несчастья… Тот факт, что город бомбили именно немцы, мало кто воспринимал на трезвую голову — пока немецкие самолеты висели в воздухе, все попрятались в убежищах и подвалах или дальних углах своих жилищ. Но теперь люди видели бегущих (как им казалось) красноармейцев, спасающих свои жизни, и посылали на их головы бессильные проклятия…
Как зачастую и бывает во встречном бою, немецкие и советские кавалеристы столкнулись неожиданно. Вот только что завернуло за угол неполное отделение Фролова (взводом его уже никак не назовешь), спустя всего минуту на противоположном конце уцелевшего и свободного от завалов квартала показались фрицы.
— Шашки к бою!
— Alarm!
Сергей не стал терять время, как при столкновении с германскими саперами. Как же давно это было… Позавчера? Нет, три дня войны назад… Понимая, что красноармейцам нужно как можно скорее прорываться из города, не позволяя связывать себя продолжительным боем (за время которого, образно говоря, удавка на шее 5-й кавалерийской лишь затянется), Фролов решился действовать в духе своего комбрига — убежденного до фанатизма кавалериста.
Пришпоренный Орлик рванул вперед дурным лосем во время гона; конь жаждал этого рывка, жаждал одурманивающего ощущения свободы во время пусть даже короткого забега! Для животного это также форма выхода накопившегося в крови адреналина — как, впрочем, и для всадника… Орловский рысак вынес старшину вперед, остальные бойцы отделения хоть и поотстали, но также рванули вслед за командиром, воздев шашки к небу!
Фрицы растерялись от столь неожиданного для них напора советских кавалеристов. Их было столь же немного — отделение разведки, направленное в город прощупать ближние подступы к позициям, занятым австрийцами…
При виде большевиков несколько зольдат соскочили с коней, перехватив карабины. Остальные потянулись к винтовкам, оставшись в седлах, совершенно позабыв о притороченных к ним клинках… Ближний к Фролову немец уверенно вскинул винтовку к плечу, он ловко, сноровисто передернул затвор и прицелился точно в грудь старшины. Враг бы не промахнулся, но и «ворошиловского всадника» верхом так просто не возьмешь! Угадав, да скорее даже почуяв мгновение, когда немец утопит спусковой крючок, Сергей стремительно свесился вправо, удерживаясь в седле напряжением тренированных ног, перехватив левой рукой переднюю луку седла…
— Feuer!
Простейшее упражнение джигитовки спасло жизнь Фролову. Со стороны австрийцев грянул один и второй выстрел, а следом, практически сразу, третий… Рывком бросив тело обратно в седло, старшина одновременно с тем ударил шашкой, ударил снизу вверх, используя инерцию собственного корпуса, подавшегося вперед. Но при этом целил он не в коня, а в правый бок германского кавалериста, отчего развернул клинок режущей кромкой параллельно противнику, а не навстречу ему… Шашка без особого труда вспорола кожу под ребрами немца — удар вышел не рубящим, а режущим, скользящим. Но едва почуяв кистью сопротивление плоти, старшина резко рванул клинок к себе, протягом вспарывая бок австрийца!
— А-а-а-а…
Один шаг не сбавившего ход Орлика, другой, третий, и вот уже Сергей поравнялся со следующим противником. Тот успел перезарядить карабин после первого выстрела, но ему не хватило сноровки вовремя поймать на мушку свирепого азиата. А может, и мужества…
Сергей приподнялся в стременах, в то время как шашка описала короткий полукруг над его головой и со свистом рухнула на железную каску зольдата! Страшный рубящий удар от уха, в кой старшина умело бросил вес тела, прорубил каску и добрался до австрийского черепа. Немец беззвучно вывалился из седла…
Фролов инстинктивно припал к холке коня; обостренное чувство опасности вновь выручило его — грохнул близкий выстрел, но пуля пролетела всего на вершок выше над головой старшины. Выпрямившись же, Сергей бросил коня вперед, на следующего врага, и тот выпустил карабин из пальцев, схватившись за рукоять старой доброй «блюхеровки»! Вернее, конечный вариант ее развития, принятый на вооружение еще в 70-е годы девятнадцатого столетия…
Но фехтования не случилось: хотя старшина и знал простейшие защитные блоки шашкой, но предпочел решить дело одним верным и быстрым ударом. Он поравнялся с врагом прежде, чем тот извлек саблю из ножен, притороченных справа, позади стремени. Стоит отметить, что подобное их расположение весьма неудобно в скоротечном бою… Более того, не шибко опытный с клинком и вряд ли хорошо обученный фехтованию немец даже не догадался пригнуться и спрятать голову!
Старшина же, заведя руку с шашкой за левое плечо, махнул ею коротко и резко, стремительным горизонтальным ударом… Не иначе как в предках у Сергея действительно были казаки, потому как коня, собственный клинок и его удары он нутром чуял! Но старшина и сам не ожидал, что целиком отсеченная голова австрийца рухнет под копыта коней… А тело его удержится в седле еще секунду, прежде чем завалится на лошадиную холку.
Короткая, яростная схватка с немецкими кавалеристами заняла у старшины несколько считаных секунд. Он и сам не ожидал, что так легко расправится с австрийцами — хотя, впрочем, легко ли? Фролов дважды успел почувствовать то мгновение, когда нужно угнуться, спрятаться от пули — и успел нырнуть вниз прежде, чем тяжелый удар свинца отнял бы собственную жизнь…
В горячке столкновения ошарашенный бомбежкой старшина совершенно забыл про наган лейтенанта, все так же покоящийся в кобуре на поясе — сработала давняя привычка хвататься за клинок. Впрочем, еще неизвестно, чем бы кончился бой, если бы Сергей вступил в перестрелку с револьвером против карабинов, дав фрицам время очухаться.
Все же, бросив шашку в ножны, старшина достал наган, но так и не решился открыть огонь. Если сам он расправился с верховыми, то на спешившихся разведчиков налетели красноармейцы, уцелевшие в отчаянной атаке. Двух бойцов грохнувшие в упор выстрелы свалили наповал, еще одного пуля крепко подковала, угодив в локоть… Но оставшиеся всадники принялись беспощадно рубить дрогнувших немцев! И в мешанине жестокой рубки Сергей просто не мог прицелиться… Впрочем, когда пара фрицев бросились к лошадям, надеясь уйти от большевиков конными, Фролов потратил три патрона, наглухо уложив одного австрийца и тяжело ранив второго.
Эта лихая кавалерийская атака показалась Сергею отражением первой схватки с саперами, разве что тогда красноармейцы атаковали пешими по конному. И так же, как и в прошлый раз, короткая стычка передового разъезда красноармейцев и германской разведки стала лишь преддверием действительно большого боя…
Поляков выбили с позиций лихой кавалерийской атакой — подавленные бомбежкой и видом наступающих танков запасники оказали врагу лишь минимальное сопротивление. Австрийцы же с охоткой заняли опустевшие окопы; они не спешили соваться в затянутый дымом и охваченный пожарами город. Во Львов двинулись лишь три разведгруппы, а те, столкнувшись с кавалеристами Шарабурко, не успели уйти…
Причем если два отделения схватились с красноармейцами, то третье выскочило в лоб на следующие в колонне огнеметные танки ХТ-26. Экипаж головной машины не растерялся, и струя дымного пламени с ревом вылетела из ствола-брандспойта, с ходу накрыв всадников… На мостовой остались горящие тела погибших людей и животных, а уцелевших зольдат догнали длинные очереди спаренного пулемета. По делам вашим да будет вам…
Нет, немецкая разведка не смогла выявить приближающихся к восточной окраине Львова красных кавалеристов — и наоборот, Шарабурко получил от пленных необходимую информацию о противнике, а прикинув в уме все расклады, далеко не глупый комбриг решился на дерзкую и крайне опасную атаку, имеющую все же шансы на успех.
Появление конных двуколок с прикрепленными сзади «полковушками» стало для немцев полной неожиданностью. Но и сами артиллеристы безумно рисковали, рванув вперед на полном ходу; вылетев же на открытый участок, они принялись спешно разворачивать свои короткоствольные пушки. У них была слишком маленькая, чересчур короткая фора по времени, и первые же очереди опомнившихся танкистов нащупали батарейцев. Замертво свалился один боец, другой… А третий отчаянно взвыл от острой боли — оглушительно лязгнул метал пробитого щитка, полетели в стороны осколки панорамы. Один из них угодил в глаз наводчика…
Наконец, пара бронебойных 20-миллиметровых снарядов ударила точно в артиллерийский передок. Заискрился, зашипел порох в разбитых гильзах, а затем оглушительно рванули головки артиллерийских гранат, поранив и раскидав сильным взрывом покалеченный расчет…
Шарабурко сделал ставку на то, что фрицевские танки растянуты вдоль занятых австрийцами окопов, и сосредоточил уцелевшие орудия на одном участке. Участке будущего прорыва и последующего флангового охвата вражеских позиций… Для большей скорости расчеты следовали на окраину параллельными улицами; два из них немцы накрыли довольно точными очередями, а добил бойцов оглушительный взрыв снарядов.
Но еще три орудия артиллеристы успели изготовить к бою, спешно развернув пушки к врагу и зарядив их фугасными снарядами. Это было верное решение уцелевшего командира батареи. За семьсот с лишним метров, после бомбежки и бешеной гонки под огнем, бойцы не имели ни единого шанса точно вложить бронебойные болванки. У «полковушки»-то и дальность прямого выстрела по танкам всего четыреста с лишним метров… Первые выстрелы это лишь подтвердили — пристрелочные фугасы легли чуть в стороне слева; но уже второй залп батареи накрыл ближний к артиллеристам танк.
Ценой успешного попадания стали жизни снарядного и подносчика боеприпасов одного из расчетов. Также был тяжело ранен замковый — тонкий щиток «полковушки» не смог остановить бронебойную болванку, смявшую казенник пушки. Собственно, бойца уделали осколки собственного орудия…
Но три осколочных снаряда сделали свое дело — близкие разрывы увесистых трехдюймовых гранат вмяли катки и сорвали с танка гусеницы, оглушили экипаж; один крупный осколок залетел в смотровую щель, тяжело ранив командира, другой проломил тонкую кормовую броню. Оставшиеся в живых танкисты принялись спешно покидать подбитую и понемногу задымившую машину, с трудом вытащив офицера.
Советские артиллеристы с легкостью добили бы их, поставив перед собой такую цель. Но им требовалось как можно скорее уничтожить хотя бы еще один танк на участке прорыва! А ведь экипаж панцера также вел ответный огонь и уже нащупал уполовиненный расчет неисправного орудия…
Это была ошибка германцев. «Полковушка» со смятым казенником и так не могла вести огонь по врагу, и, добивая ее, танкисты лишь потеряли время. Пристрелочные фугасы большевиков легли довольно близко, панцер сильно тряхнуло, а один осколок звонко лязгнул по кормовой броне:
— Герр лейтенант, это орудие уже неисправно! Бейте по другим!
— Заткнись, Курт…
Сцепивший зубы командир танка и сам уже понял свой просчет, поспешив дать еще одну очередь. Он взял на прицел среднее орудие батареи, и тяжелые удары его снарядов крепко тряхнули короткоствольную пушку, наверняка ранив или даже убив кого-то из большевиков…
«Полковушка» действительно замолчала, а советский комбатр что есть мочи заорал:
— Шрапнель на удар! Наводчик, в сторону!
Немолодой уже капитан успел повоевать на фронтах Первой мировой и Гражданской. Выходец из мещан, не имеющий дворянских корней, он закончил Михайловское артиллерийское училище и наловчился драться на фронте, метко поражая цели шрапнелью и осколочными гранатами. В Гражданскую же опытный артиллерист был мобилизован красными и по молодости лет проникся доступными, простыми и понятными лозунгами. Землю — крестьянам, заводы — рабочим; все люди равны и имеют равные права…
Но капитану «не повезло» окончить кадровое военное училище — в РККА кадровым офицерам царской армии предпочитали офицеров военного времени, в большинстве своем поддержавших революцию. Его не сильно двигали по службе, а в 37-м и вовсе посадили за «контрреволюционную деятельность»… Впрочем, с приходом нового наркома капитана успели освободить и даже восстановить в армии.
Сейчас же немолодой комбатр приник к панораме и, выставляя требуемое упреждение по вертикали, довернул маховик наводки на пару делений, после чего поспешно нажал на спуск, отчаянно молясь сквозь стиснутые зубы! Ведь цена промаха комбатра — жизни уцелевших еще артиллеристов и невыполненная боевая задача, обрекающая на гибель и остатки дивизии…
Но смелый капитан не промахнулся. Опыт и полученные еще в прошлой войне с германцами навыки не подвели умелого артиллериста — его граната ударила точно в лобовую часть корпуса «двойки»! И поставленная на удар шрапнель проломила тонкий броневой лист, изрешетив тело мехвода… Достали пули с осколками и прочих членов экипажа — благо, что в маленьком танке все сидели довольно скученно, близко. А поставленная на удар шрапнель вполне способна взять до двадцати с лишним миллиметров брони…
Отважный капитан уже приказал развернуть орудие — он намеревался продолжить схватку с немецкими панцерами, чьи очереди потянулись в сторону уцелевшей пушки. Но между тем из вынесенного на окраину наблюдательного пункта уже взвилась красная ракета, и Шарабурко взмахнул шашкой, отрывисто закричав:
— В атаку, братцы! В атаку! Ура!
Кавалеристы ответили лихому комбригу громогласным и дружным:
— Ура-а-а-а!!!

— Пан генерал, вам необходимо эвакуироваться. После бомбежки немцы без труда прорвали наши позиции даже на самом крепком, северном участке обороны. Кортумова гора занята егерями, а стрелки уже вошли в город под прикрытием уцелевших танков! Более того, немцы предприняли попытку флангового охвата Львова и заняли окопы на восточной окраине. Правда, контрудар ваших кавалеристов отбросил их, и враг отступил, потеряв несколько танков. Но сколько советских солдат погибло от огня автоматических пушек? Пока по шоссе уходят беженцы, а казаки Шарабурко, спешившись, заняли оборону в траншеях. Однако вряд ли они смогут долго удерживать этот коридор — как только немцы перегруппируются, они перережут нам все пути отхода.
Слова польского переводчика доходят до меня с трудом, их смысл попутно теряется — впрочем, что все плохо, я понял еще в бомбоубежище, трясущемся от многочисленных взрывов… В какой-то момент его начало затягивать дымом — загорелась больница над нами; хорошо все же, что защитные сооружения обеспечивают запасным выходом. И что поляки поддерживали гермодвери больничного бомбоубежища в надлежащем состоянии — те пусть и с трудом, но все же открылись…
— Бронепоезд цел?
— Нет, пан генерал. «Смелый» уничтожен с воздуха… Нам необходимо срочно уходить!
Я обернулся в сторону кашляющих раненых, наглотавшихся дыма и сложенных прямо на земле, после чего невольно кашлянул сам, едва удержавшись на ногах.
— Пути в сторону советской границы целы? По ним можно пройти?
Смутившийся поляк нехотя ответил:
— Это необходимо уточнять…
— Так уточняйте! Ищите пустые вагоны, свободный локомотив — все, что можно использовать для эвакуации раненых и медперсонала госпиталя! И организуйте к поезду любой транспорт, хоть гужевые повозки, хоть машины, но загрузите людей! Пусть и в несколько ходок, но их нужно вывезти отсюда…
Переводчик в чине майора лишь отрицательно мотнул головой:
— В этом нет никакого смысла. Поезд наверняка попадет под бомбовый удар, и немцы, скорее всего, прорвутся к нам раньше, чем мы успеем эвакуироваться… Нам нет никакой нужды рисковать ранеными, а вот вам все же необходимо отправиться вместе с нами. Генерал Сикорский прислал уцелевший автомобиль…
— Вот его и используем для транспортировки раненых — в том числе! Майор, вы не понимаете простую вещь — немцы не пощадят ни раненых, ни медперсонал. Так что организуйте уже, наконец, транспорт и прикажите своим солдатам задержать фрицев! На городских улицах танки проще зажечь бутылками с горючкой! Проще сбросить вниз гранаты на голову врага и проще вести огонь по пехоте! И поверьте мне, генерал Сикорский не жаждет прослыть трусом, бросившим своих раненых нацистам на расправу… А за оставленного врагу комбрига союзной армии можно запросто потерять свой высокий пост!
Я вцепился в плечо майора, чтобы не потерять равновесие, и тот несколько побледнел от боли, не посмев, однако, сорвать мою руку. Более того, охватившая меня ярость даже немного улучшила мое состояние — по крайней мере, в голове немного прояснилось…
Тем не менее майор предпринял еще одну попытку меня переубедить:
— Пан генерал, немцы вполне цивилизованные люди, они не причинят вреда раненым…
— Что-о-о?! Скажи это раненым бойцам, кого немцы облили горючкой, сложив в несколько слоев и подожгли, словно плашки дров! Скажи это девятнадцатилетним девчонкам, нашим медсестрам, изнасиловав и изрезав которых, немцы казнили их, посадив на колья! В буквально смысле слова на колья, майор… Посмотри вокруг себя — немцы сжигают уже второй город, полный гражданских, сбросив им на головы зажигательные бомбы. Это, по-твоему, цивилизованные люди? Да это зверье бесноватое, нацистское зверье! Нелюди… И если вы не организуете эвакуацию, я останусь в госпитале. Одна обойма в табельном ТТ еще осталась… Как и солдатская честь.
Вообще-то перечисленные мной военные преступления нацистов были совершены в реальной истории в СССР в Великую Отечественную, но я вспомнил об этом не сразу… И хорошо, что не вспомнил: получилось действительно убедительно, майора все-таки проняло. Вон как желваки на скулах заиграли…
— Я вас понял, пан генерал. Я передам ваши слова пану Францишеку.
— Поторопитесь! Время дорого, сам говорил!
Лях кивнул на прощание и, отступив назад, двинулся к легковому автомобилю. Я же с трудом держался на ногах, пока авто не завернуло за угол, и лишь после без сил опустился на землю, поддерживаемый вовремя подскочившей медсестрой.
— Вы очень смелый офицер, пан генерал! Но неужели то, о чем вы говорили, правда?
Я устало кивнул:
— Правда. И если Сикорский не организует эвакуацию, я приказываю тебе покинуть раненых, как и всему медперсоналу… Но пока что останьтесь: шансы есть. Небольшие… Но все же есть.

Эпилог

Вечером второго дня войны (хотя де-факто полноценные бои начались еще 19 сентября) в кабинете вождя собрались лишь три человека — сам хозяин, начальник Генерального штаба и нарком НКВД. Последние два гостя были бледны, и если Шапошников остро переживал из-за потерь прошедшего дня, то Берию крепко волновало донесение агентурной разведки… Он поспешил к Сталину, как только прочел расшифрованную радиограмму от Рамзая, но застал в кабинете командарма первого ранга, уже ведущего доклад.
— Второй волной шли бомбардировщики в сопровождении истребителей. Они обрушилась на наши колонны, как только И-16 истребительно-авиационных полков взяли курс на аэродромы. Удар был внезапным и очень тяжелым, даже развернутой артиллерии ПВО в Тарнополе категорически не хватало для отражения атаки более чем сотни самолетов! На перехват подняли И-15 бис дальнеистребительных эскадрилий, но вражеские бомбардировщики шли с сильным прикрытием Ме-109… Большинство наших «ястребков» сбито.
С трудом проглотив ставший вдруг в горле ком, Шапошников продолжил:
— Третьей волной немцы пустили пикировщики, рассчитывая нанести бомбовый удар уже по нашим аэродромам. Но наблюдатели ПВО не сплоховали, вовремя заметили немецких разведчиков, а аэродромная обслуга на земле успела дозаправить «ишачки» и пополнить боезапас. Так что налет германских пикировщиков был встречен в воздухе, причем немцы, зарвавшись, пустили третью волну без истребительного прикрытия. И потери соответствующие понесли!
Однако тут же тон оживившегося было командарма поскучнел:
— Впрочем, они были бы больше, но не менее половины истребителей иап сбиты в воздушном бою с «мессерами» еще первой волны. Очевидно, враг специально бросил на штурмовку Ме-109, надеясь обескровить нашу истребительную авиацию…
— Переброска группы Смушкевича с Дальнего Востока на запад уже началась?
— Так точно, Иосиф Виссарионович.
Вождь сухо кивнул, после чего негромко уточнил:
— Что на земле?
На скулах Шапошникова невольно заиграли желваки.
— Двадцать пятый танковый корпус Яркина и Двадцать девятая танковая бригада Кривошеина понесли тяжелые потери; фактически в настоящий момент они не могут продолжать наступление самостоятельно. Одновременно с тем немцы перешли в контрнаступление в Стрые и выбили наших танкистов с окраин… Кавалерия Белова и танковая бригада Мишанина воздушной разведкой противника не обнаружены. Но при условии дальнейшего господства немцев в воздухе их продвижение будет купировано ударами с воздуха. Собственно, повторится сценарий битвы на Бзуре, где именно успешные действия люфтваффе во многом обусловили поражение поляков… Наконец, из Львова на восток прорываются остатки польских батальонов и уцелевшие кавалеристы Шарабурко. Сегодня Львов разделил судьбу уничтоженной с воздуха Герники…
Тяжело выдохнув, начальник Генерального штаба перешел к выводам:
— Таким образом, считаю необходимым как можно скорее сосредоточить на фронте крупные резервы авиации и восполнить понесенные иап потери. Без господства — или хотя бы паритета — в воздухе мы не можем рассчитывать на успех боев на земле.
После секундной паузы Шапошников обратился к безмолвно замершему Сталину совершенно иным тоном. В нем не осталось сухого официоза докладчика — теперь в нем явственно сквозила горячая мольба:
— Иосиф Виссарионович, ко мне обратился Поликарпов, он предлагает ускорить выпуск истребителя И-180. Знаю, на нем разбился Чкалов, также кончились трагедией недавние испытания самолета, погиб Томас Сузи… Но, по мнению Николая Николаевича, на этот раз причина была в неисправном кислородном оборудовании. Однако же при этом И-180 превосходит «мессершмитт» по летным характеристикам, его будет сравнительно легко запустить в серию взамен И-16, и летчикам, освоившим последний истребитель, будет легче переучиться на новую машину. Твердо уверен, что с И-180 мы завоюем небо! А победив в воздухе, обратим врага вспять и на земле.
Сталин ответил не сразу, но, чуть подумав, согласно смежил веки:
— Возьмем на контроль серийный запуск И-180… Лаврентий, поспособствуешь.
Нарком НКВД энергично кивнул, после чего быстро произнес:
— Радиограмма из Японии, товарищ Сталин. Немцы предложили Хирохито начать военную операцию на Дальнем Востоке. Премьер Нобуюки Абэ категорически против, но нового премьер-министра не поддерживает ни одна из политических партий, и стул под ним опасно зашатался… «Партия армии» остро жаждет реванша за поражение при Халхин-Голе, а ее позиции заметно укрепились после обращения нацистов. Рамзай прогнозирует победу армейцев над «партией моря» уже в ближайшем будущем.
Берия сделал короткую паузу, после чего твердо продолжил:
— А это война на Дальнем Востоке, Иосиф Виссарионович. Ориентировочные сроки: конец осени — начало зимы.

Даниил Калинин
Комбриг. Путь к славе


Пролог

Комбриг Белов, Павел Алексеевич, осадил коня — с тревогой посматривая на восточную сторону. С той стороны тьма отступала от горизонта, по линии которого уже легла полоска света — предтеча рассвета. Уже вскоре она расширится — а медленно и величаво встаюшее солнце окрасит небо и землю царственным багрянцем…
В иной раз бывалый кавалерист позволил бы себе насладиться этим видом — но сейчас он с тревогой смотрел на следующих чуть в стороне всадников, на батарею полковушек, ведомых конной тягой, на тихо урчащих не очень мощными, но и не очень громкими движками Т-26 — волоком тянущими срубленые деревья с раскидистыми кронами. Эти деревья стирают следы танковых гусениц и конских копыт, неплохо маскируя путь продвижения кавалерийских колонн с воздуха.
И все же Павел Алексеевич Белов очень волновался… Как, впрочем, и все предшествующие дни, пока его корпус совершал скрытный фланговый маневр, заходя к Стрыю с севера, вдоль берега Днестра.
Львовская область имеет довольно обширные леса на севере, и на юго-западе, в районе Карпат. Но вдоль южного берега Днестра их гораздо меньше… Тем не менее, бывший начальник штаба кавалерийского корпуса, комбриг Белов вместе со своими подчиненными разработали скрытный фланговый маневр, реализуемый хотя бы на бумаге. Каждому полку, а то и эскадрону корпуса предписывалось пройти определенный километраж в течение ночного марш-броска с последующей дневной стоянкой или в чётко указанных лесах-посадках, или небольших деревнях. На время стоянки командирам предписывалось выставить сильные дозоры, чтобы избежать внезапного появления врага с одной стороны, и попыток местных жителей предупредить немцев о присутствии красных кавалеристов — с другой. Ну, и естественно, выслать разведку, установить связь с соседями…
Все это делалось не только для того, чтобы уберечь корпус от бомбежек вражеской авиации — но и с целью скрытого сосредоточения перед готовящимся фланговом ударе. Конечно, комбриг Белов сильно сомневался, что скрытность удастся соблюсти, но… Пока удавалось.
Во многом благодаря действиям «Сталинских соколов». Наиболее опытные, только прибывшие из Монголии пилоты, получив новые машины, начали патрулировать район движения 5-й кавалерийской бригады. Однажды сам комбриг стал свидетелем боя пары «ястребков» (чтобы летать тройками, не хватало машин и летчиков) — и быстро сбитого ими германского воздушного разведчика… Впрочем, наиболее тяжёлые воздушные бои шли чуть южнее и восточнее — над позициями остатков 25-го танкового корпуса, где немцы пытались продавить оборону поредевших танковых частей. И где советские бомберы упрямо наносили частые, пусть и не всегда эффективные ответные удары… Тем не менее, они сковывали силы германской авиации — и что важнее, отвлекали внимание её командования на себя.
Павел Алексеевич глубоко вдохнул прохладный на рассвете и столь вкусно пахнущий луговыми травами воздух… Наступало утро нового дня — а его корпус заканчивал сосредоточение в ожидании приказа к наступлению.
И все же комбриг очень волновался, очень! Любое, даже мелкое и случайное боестолкновение может просигнализировать немцам о неучтенных ими советских частях. А если на рассвете вдруг появятся немецкие самолёты-разведчики — и засекут движение хотя бы арьергарда⁈ Тогда доклад о явно скрытном движение частей РККА мигом ляжет на стол немецких генералов!
Хотя, конечно, немцы могут принять эти подразделения за остатки разбитой польской армии, отступающие к румынской границе…
И все же слишком много в этой операции начальник Генерального штаба поставил именно на внезапность… Другое дело, что и иного выхода у Шапошникова, как видно, просто не было.
Но тем не менее, до сего момента корпус Белова успешно выполнял все мероприятия по маскировке и движению в ходе ночных марш-бросков, практически закончив выход на намеченные — а после скорректированные комбригом рубежи атаки. Корректировать пришлось в силу встречного движения по шоссе Стрый-Станиславув, а также ближайших к нему грунтовых дорог частей 5-й германской танковой дивизии и 22-го армейского корпуса.
А вдруг все же действительно удастся до последнего оставаться незамеченными немцами? Вот тогда фланговый удар по германской группировке выйдет просто сокрушительным…

Глава 1

Старший лейтенант Пётр Рябцев обеспокоенно обернулся назад. Но ведомый, поотстав в самом начале и чересчур поспешно сократив дистанцию после (довольно опасным рывком!), сейчас более-менее держал дистанцию. Ну что тут скажешь? Лейтенант Александр Климов только-только закончил летное училище и был на деле ещё совсем сыроват… Но выбирать Рябцеву не приходилось — не из кого. Третьего пилота в его звене не было вовсе — последствие черного для советской авиации дня, 21-го сентября 1939-го года.
В мясорубке развернувшегося в небе грандиозного воздушного сражения тогда ещё только лейтенант Рябцев участия не принял. Не отошёл от тарана и жёсткой посадки, да и новую машину не успели дать. А потом… 69-й ИАП потерял больше половины машин, добрую половину летчиков — и в боях последующих дней потери «Сталинских соколов» только росли. Лётчики славного полка продолжали самоотверженно драться в небе, прикрывая ответные удары советских бомбардировщиков и штурмовиков — и отражая новые налёты фрицев.
При этом пополнение шло в полк непрерывно. Это были как и довольно опытные, успевшие послужить лётчики в составе полнокровных эскадрилий, перебазированных из-под Киева и Одессы, и «испанские» ветераны, успешно дравшиеся на Халхин-Гол. Но хватало и совсем ещё зелёных новичков; крепко разнилась материальная база. В полк шли и новые, пулеметно-пушечные «ишачки» последних моделей (но получали их пока только «испанцы»), и устаревшие уже тип 5 с парой пулеметов и старым телескопическим прицелом, практически бесполезным в маневренном бою… Петру, впрочем, было грех жаловаться — повышенному в звании орденоносцу («Боевое Красное Знамя» за первый в войне таран!) дали новенький тип 10 с четырьмя пулеметами ШКАС.
Солидное вооружение — не хуже, чем у любого из «худых»! Но в воздушном бою чересчур многое зависит от летных характеристик истребителей — а вот угнаться «ишачку» за «мессерами» ой как тяжело…
Впрочем, не стоит думать, что враг громил «ястребки» в одну калитку, без потерь со своей стороны. Потери были — и особенно тяжёлые 21-го числа, и в последующие дни. Да, полнокровные эскадрильи «мессеров» неизменно встречали практически все «удары возмездия» тихоходных штурмовиков Р-5 и Р-Z, «быстрых» бомбардировщиков «СБ» (вот только по сравнению с Ме-109 скорости им явно не хватало). И честно признаться, самому Петру подобные тактические операции казались какими-то поспешными, непродуманными… Судорожными, что ли. Советская авиация воевала зачастую отдельно от сухопутных войск — и совершала боевые вылеты в зависимости от данных воздушной разведки. Не самой эффективной с учётом того, что вышедшие на «свободную охоту» нацисты без труда догоняли тихоходные двухместные истребители ДИ-6, используемые в качестве разведчиков… Пополняя за их счёт список воздушных побед.
При этом удары красных бомберов порой запаздывали, а порой летуны просто «промахивались» с целями… А потери? Потери от воздушных свалок с падающими от солнца «худыми» были не просто большими — а очень большими! И все же теряя два-три самолёта за один сбитый «мессер», «ястребки» прикрытия неизменно сокращали поголовье стервятников Геринга…
При этом советские бомберы честно выполнили свой долг — череда частых, пусть и плохо организованных ударов сковала продвижение врага. Ведь заняв Львов (точнее сказать, руины Львова по большей части) немцы рискнули разделить силы, выделив из состава 18-го армейского корпуса подвижную кампфгруппу. В неё вошли уцелевшие «панцеры» и мотострелки 2-й танковой, а также кавалерийский полк и остатки батальона «двоек» из состава 4-й лёгкой дивизии. Плюс противотанковый дивизион и дивизион лёгких гаубиц на тягачах… Это был довольно сильный, маневренный кулак — одних танков штук тридцать при поддержке полнокровного полка кавалерии и батальона мотопехоты. Причём немцы нацелили его удар не на занятый Волочиской армейской группой Тарнополь, а в тыл Каменец-Подольской группы, действующей южнее… И в случае успеха фрицам удалось бы перерезать все коммуникации продвинувшейся вперёд армии Ивана Владимировича Тюленева.
Впрочем, всего этого Пётр Рябцев не знал; 23-го сентября только что пополненную до девяти истребителей эскадрилью 69-го ИАП подняли по тревоге, поставив задачу прикрыть вылет 3-го ШАП на боевом задании. Сильно поредевший штурмовой авиаполк поднялся в воздух едва ли не в полном составе, в количестве девятнадцати Р-5 «наташ» и Р-Z «резант» — безнадёжно устаревших ещё в Испании…
Но каждый самолёт нёс по четыреста килограммов бомб — и летуны успели сбросить эти бомбы на фрицев прежде, чем в бой поспели «худые»! Дежурное звено из пары «мессеров» отогнали «ишачки», крепко подковав один истребитель — а штурмовики, разбившись на две группы, практически одновременно зашли в голову и хвост колонны, буквально заперев её на дороге первым же бомбовым ударом. После чего довольно безнадёжно устаревшие «наташи» и «резанты» довольно точно отбомбились по немцам, лихорадочно уводящим машины с шоссе… Вторым заходом врезали из носовых пулеметов — по грузовикам с пехотой и кавалеристам, пытающимся уйти в ближние к дороге посадки.
И вновь врезали, надо сказать, довольно точно — оставив гореть на дороге все без исключения грузовики… Все по «испанской» классике — в 37-м советские лётчики также успешно громили моторизованные колонны итальянских фашистов под Гвадалахарой!
Эскадрилья германских истребителей появилась в небе уже после того, как штурмовики дважды прошлись вдоль колонны кампфгруппы. При виде Ме-109 «резанты» и «наташи» сбились в плотную кучу, открыв плотный огонь кормовых ШКАСов. А наперез «худым» ринулись И-16 прикрытия; в закипевшей на виражах яростной схватке Пётр увеличил свой личный счёт до четырёх сбитых немцев. Хотя его собственный «ишачок» получил несколько пробоин в фюзеляже и крыльях, и едва дотянул до аэродрома… Из боя тогда вышло лишь пять «ястребков» — но немцы грамотно разделили силы. Одна группа связала «Сталинских соколов» маневренной дракой на горизонталях — что впрочем, аукнулось рьяным германцам, потерявшим сразу три самолёта. В вот вторая догнали-таки тихоходные штурмовики, ударив с превышения…
Густо дымя, сорвались в штопор четыре горящих «резанты» — но также клюнул носом к земле и увлекшийся преследованием, вырвавшийся вперёд «худой», свернул в сторону второй «мессер», получив несколько попаданий в крыло… А продвижение германской кампфгруппы, потерявшей за один единственный налёт половину танков, практически все тягачи с орудиями и по меньшей мере, третью часть мотопехоты и кавалеристов, все же было остановлено. Командование ВВС сочло операцию успешной — да она и была успешной! Просто за победу пришлось заплатить слишком дорогую цену…
С другой стороны, РККА нанесли неожиданно сильный удар по двум немецким аэродромам в полосе действий Украинского фронта. Вставший во главе воздушных сил фронта, комкор Яков Смушкевич (только-только прибывший из Монголии), верно предположил, что немцы в Польше будут использовать именно польские аэродромы. Местоположение которых было заранее установлено советской разведкой… В то время как сами немцы не имели сведений о расположении аэродромов на советской территории. А небольшие полевые аэродромы «подскока», используемые истребителями, после 21-го сентября перенесли на новые позиции.
Смушкевич же разработал эффективную в свой логичности и простоте стратегическую операцию. Внезапный для врага удар нанесли тихоходные, давно уже морально устаревшие бомбардировщики ТБ-3 — вот только отправились они на ночной вылет. Их появление над аэродромами нацистов стало для последних полной неожиданностью — а низкая скорость огромных бомбардировщиков дала неожиданно высокую точность при бомбометании… Вкупе со значительной бомбовой нагрузкой это обеспечило успех операции — на земле было сожжено и разбито свыше тридцати германских самолётов. Ещё сколько-то получили повреждения, требующие заводского ремонта — и автоматически выбыли на значительное время. Все это не могло не сказаться на возможностях немцев в ходе последующих операций…
А вновь пополненную эскадрилью Рябцева перебазировали на полевой аэродром, расположенный южнее — командование фронта прилагало все силы, чтобы прикрыть с воздуха 5-й кавалерийский корпус и 25-й танковый. Вскоре её аврально дополнили до девяти самолётов, наскоро подлатав «ишачок» Петра — и вот сегодня, на седьмой день войны, эскадрилья отправилась на очередное боевое задание.
Пётр знал, что воздушная разведка засекла крупную группу врага — бомбардировщики «хенкель» Хе-111, полнокровная эскадрилья! Плюс два-три звена «мессеров» прикрытия. Засекший немцев разведчик не мог сообщить большего — подберись он ближе, столкновения с «мессерами» было бы не избежать… Пётр считал, что сил их неполной эскадрильи недостаточно против указанной группы немцев. Но также считал и комэск Воронов, и сам комполка! Однако боевую задачу требовалось выполнить в независимости от того, достаточно ли «ястребков» под рукой у комэска или нет…
Невольно задумался старший лейтенант о близких, о семье, вспомнил Донбасс и его рукотворные горы-терриконы, выросшие в некогда гладкой, как стол, степи. Батя — крепкий духом и телом кузнец, прямой, как железнодорожный рельс, и столь же надёжный, крепкий. Под его началом каждый из девяти сыновей получил нужную, именно мужицкую закалку на заводе… Там порой было очень тяжело. Но в мужском коллективе у всех на виду, молодые ребята тянулись за передовиками, учились упереться, натужив все жилы — и все же таки сдюжить. Учились не пасовать перед сложностями, учились рабочей смекалке, учились находить неочевидный выход из сложной ситуации, когда именно хитрость да догадливость русского мужика приходит на помощь.
Позже, в летной школе курсант Рябцев сильно выделялся среди товарищей сознательностью, основательностью, упрямой верой в себя и свои силы. Отцовская закалка пошла на пользу! Да и не только Петру — вон, старший брат Фёдор, переведенный в Ленинград как ценный специалист, так быстро вырос на своём заводе, что скоро директором поставят!
Впрочем, они все были друг на друга похожи, братья Рябцевы — крепкие, честные, уверенные в себе… Но амбиции у всех были разные — Фёдор быстро рос по карьерной лестнице, не боясь показать себя, а Филипп, к примеру, рано женился и успел стать отцом, работая дома. Петра же тянуло в небо… Как, впрочем, и многих других советских парней. Вот только далеко не все смогли поступить в летное и доучиться, осваивая самолёты один за другим.
Мать Пётр вспоминал реже отца — он очень горячо любил её! Но так уж вышло, что в большой семье мама была вынуждена и работать, и готовить на всех, и быт обустраивать… Непростой быт простых советских рабочих, когда все удобства на улице — а чтобы постираться, нужно устроить большой банный день, натаскав и нагрев несколько ведер воды… Конечно, сыновья крепко помогали по дому, с дровами и водой, с раннего детства привыкая к самостоятельности. Но сыновей у неё было целых девять — и так уж повелось, что материнское внимание в большей степени доставалось младшим братьям… По мере их рождения.
В общем, по юношеству Пётр как-то ближе сошёлся с отцом. А в воспоминаниях о маме самыми тёплыми были самые детские… Когда его крепко-крепко обнимали, прижав к себе — и напоив чаем с мёдом и липой, рассказывали на ночь сказки о богатырях…
Стоит также сказать, что женщин тянуло к мужественно-красивому, молодому командиру, овеянному ореолом воздушной романтики. Смелый и весёлый, беззаботный в быту лётчик легко сходился и с городскими, уверенными в себе красавицами, и с простыми деревенскими девушками без лишнего самомнения. Но при этом Петр старался быть честен со своими подругами и не обещал ничего лишнего. Потому и каких-либо серьёзных отношений Рябцев не построил — да и не стремился к этому.
Пока не встретил Ольгу… Но мысли о жене и новорожденном сыне старший лейтенант упрямо гнал прочь. Достаточно только подумать, что Валерка так никогда и не увидит отца вживую, и не сохранит о нем никаких воспоминаний — так ведь нестерпимо хочется взвыть!
И тогда сразу два противоречивых чувства бьются в душе — одновременно хочется и всех немцев сбить в небе, бесстрашно кинувшись в драку. Устранить, так сказать, всякую угрозу для себя и семьи! И наоборот, появляется стойкое желание поберечь себя, избежать опасности… Оба желания, однако, по своему опасны — в бою можно уцелеть, лишь сохранив голову трезвой, не поддаваясь эмоциям. Но ведь одновременно с тем превыше всего — боевая задача и товарищество; спасая же себя, невольно подведёшь товарища. А разве можно жить зная, что купил свое существование за счёт другого лётчика — того же ведомого или геройского комэска⁈ Ведь у всех жены и дети — ну, практически у всех.
Впрочем, сейчас такая тяжёлая ситуация сложилась в небе над восточной Польшей, что и выжить-то можно лишь всем вместе, прикрывая друг друга в бою…
Все же Пётр не удержался, воскресил перед внутренним взором лица жены и ребёнка — и отчаянно стиснул зубы: врете, гады немецкие, не возьмёте! Будет у Валерки отец, будут у сына воспоминания о батьке!
Но вот уже Воронов слегка покачал крыльями — впереди-слева показалась группа германских самолётов, следующих встречным курсом… Затем комэск повторно покачал крыльями — после чего его «ишачок» и «ишачки» обоих ведомых резко пошли вверх.
В отличие от оставшихся трёх истребительных звеньев — в каждом из которых уцелело всего по два самолёта; Пётр Рябцев направил свой И-16 к земле, за ним потянулся ведомый. При этом сердце старшего лейтенанта невольно забилось чаще, взволнованно — начинается самое важное, самое страшное… Будет бой — и кто-то из боя не выйдет; быть может, именно старлею жизни осталось всего на пару затяжек?
Подобные мысли настырно лезли в голову, мешали сосредоточиться, собраться. Толку от них нет, один вред: начнёшь жалеть себя, потеряешь напор, агрессивность, волю к победе… И сам же подставишься под очереди германских пулеметов.
Волевым усилием Рябцев подавил свое волнение, воскресив в памяти инструктаж недавно назначенного комэска:
…- В Испании И-15 связывали противника боем на виражах — а вот «шестнадцатые» атаковали от земли. На самом деле очень удобно: большинство германских и итальянских бомберов со стороны днища только бомболюками оснащены, и до последнего не видят опасности… Все, кроме «хенкелей» — у Хе-111 есть специальная башенка с пулеметной турелью как раз под брюхом. Но и здесь стрелок не всегда смотрит себе под ноги; пока очухается и заметит вас, модно успеть подобраться на дистанцию боя!
Сделав короткую паузу, Миша Воронов задумчиво протянул:
— Конечно, к «хенкелю» лучше заходить с хвоста… Кормовой стрелок в небо смотрит, а хвостовое оперение помешает заметить вас. Но германские бомберы на задание без истребительного прикрытия не летают — пока пристроишься в хвост, тут-то на тебя «мессер» и спикирует…
Невысокий и чуть даже пухловатый, с ранними залысинами на висках, майор Михаил Воронов на деле прошёл солидный боевой путь в Испании, последовательно став кавалеров орденов «Красной Звезды», «Боевого Красного Знамени», «Мадридским знаком» испанских республиканцев… Он говорил спокойно, солидно, взвешенно — и пилоты с удовольствием, внимательно его слушали. Это была важная наука — наука побеждать сильного, умелого врага на хороших, даже отличных самолётах.
И испанский опыт советских военспецов тут был просто незаменим…
Три пары «ишачков» опустились низко, едва ли не к самой земле — ещё чуть-чуть, и брюха коснутся кроны деревьев! Но нет, пилоты контролировали высоту, все время посматривая вверх — ну когда уже? Ведь если бой неизбежен — то скорее бы в драку! Пётр внимательно следил за положением группы немецких бомберов — и первым начал набирать высоту, взмыв навстречу, наперерез «хенкелям». За Рябцевым потянулся ведомый и оставшиеся пары «ишачков»; ставки, что называется, сделаны…
«Ишачок» Рябцева чуть потряхивает — Пётр, нервно облизнув губы, выжал из движка максимум, сближаясь с немцами; стрелка скорости перевалила за двести семьдесят километров в час. Ну же, быстрее, родной, быстрее! Восемьсот метров… Семьсот… Пулеметные турели под днищем «хенкелей» пока молчат, враг ещё не заметил «ястребки». Впрочем, реальная дистанция боя для «ишачка» составляет метров двести — и драться придётся не с лёгким пикировщиком Ю-87, а с махиной двухмоторного, хорошо бронированного самолёта. Чтобы взять его, нужно ударить наверняка…
Шестьсот метров…
Германские пулемётчики все же засекли советские «ястребки», вниз устремились пучки трассеров. Но пристрелочные очереди немцев пока лишь нащупывают советские истребители; из двух ШКАСов своего И-16 сгоряча ответил ведомый. А вот старший лейтенант Рябцев, сведя точку коллиматора с центром группы бомберов, нажал на спуск нового оружия.
И две огненных кометы с оглушительным ревом, резким шипением устремились навстречу врагу!
Одна, впрочем, взорвалась чуть в стороне от целей — зато вторая рванула рядом с крылом «Хенкеля». Полыхнула ослепительно яркая вспышка — и бомбардировщик с напрочь оторванным крылом мгновенно сорвался вниз…
— Да-а-а!!!
Пётр испытал совершенно детский, мальчишеский восторг от действия реактивных снарядов РС-82! По настоянию Воронова пусковыми установками для неуправляемых ракет вооружили истребитель старшего лейтенанта и две машины ведущих. И это был уже не испанский, а монгольский опыт советских летчиков… «Сталинские соколы» произвели пуски «эресов» в небе над Халхин-Гол ещё 20 августа. Но тогда ударили с километровой дистанции и впятером сбили два японских истребителя.
Однако в дальнейшем было установлено, что оптимальная дистанция для пуска «эресов» по группе вражеских самолётов составляет шестьсот метров — на это расстояние и выставили сегодня дистанционные взрыватели.
И ведь сработала же новая тактика, сработала! Отстрелявшись ракетами, три «ястребка» разом сбили четыре вражеских бомбера. Близкий разрыв одной ракеты задел разом двух «хенкелей» — одному осколки повредили хвост и крыло, а второму разбили остекленную кабину, убив пилота…
Между тем Рябцев, продолжая сближение с врагом, вновь свёл точку коллиматора с центром группы Хе-111. Прошло всего несколько секунд после первого пуска; немцы уже начали сброс бомб. Но до предела загруженные «полусотками», оно не могли разом опустошить бомбоотсеки… И опоздали. Две огненных стрелы, сорвавшиеся из-под крыльев И-16 Рябцева, преодолели расстояние до врага в считанные мгновения — растянув за собой густой дымный след.
После чего полыхнуло так ослепительно ярко, словно взорвалось маленькое солнце…
Отголосок ударной волны тряхнул даже «ишачок» Рябцева. Ослепленный вспышкой оглушительного взрыва, старший лейтенант рефлекторно дернул ручку управления на себя, а затем вправо, уводя истребитель от столкновения с падающими вниз обломками… А когда Пётр открыл глаза и чуть проморгался, то понял, что детонация остаточного бомбового запаса «полусоток» была столь мощной, что взрыв буквально «растворил» один «хенкель» — и крепко задел ещё двух бомберов! Обе машины устремились к земле ярко пылающими факелами…
Это была победа, без всяких шуток победа. Залп «эресов» ещё двух «ишачков» пусть и не привёл к детонации боеприпасов — но получив множество осколочных пробоин, клюнул носом к земле один «хенкель», густо дымящий повреждённым крылом. А второй и вовсе сорвался в штопор… В группе из одиннадцати бомберов (до полного счета эскадрилье не хватало ещё одного Хе-111) в считанные секунды было уничтожено и подбито девять самолётов! Оставшаяся же пара, поспешно сбросив бомбы «в молоко», потянула назад — открыв «ишачкам» падающих сверху «худых».
Однако увидев летящие навстречу им «ястребки», пилоты «мессеров» предпочли избежать столкновения. Сейчас они не имели преимущества атаки с превышения — «крысы» видели их, «крысы» были развёрнуты к ним лбом и готовились встретить очередями скорострельных ШКАСов! Кроме того, «рыцарей неба» откровенно пугало новое оружие русских, столь успешно примененное против «хенкелей»… И действительно, откуда им было знать, что «ишачки» пока оснащены лишь четырьмя пусковыми установками — да и то не все? «Мессеры» также развернулись в сторону аэродромов, надеясь уйти за счёт преимущества в скорости… Отвесно падающие со стороны солнца И-16 германские пилоты заметили слишком поздно.
Когда очереди 20-миллиметровых ШВАКов уже потянулись к кабинам пилотов…
«Ученики» пока что не смогли превзойти «учителей». Блестяще исполнив «соколиный удар», пилоты «испанского» звена Воронова сбили три «мессера» разом! А ведь тактика борьбы с Ме-109 была также разработана в Испании комбригом Птухиным… Он первым выделил группы наиболее выносливых пилотов, «высотных чистильщиков»; те держались значительно выше и несколько позади своих эскадрилий. А когда последние вступали в драку с немцами, «чистильщики» наносили удар с превышения, стремясь переломить ход боя…
Нередко это удавалось им — как и на сей раз. Половина «мессеров» была сбита сходу, ещё один пилот сдуру попробовал резко набрать высоту… И попал под очереди севшего ему на хвост комэска.
Еще два «худых» потянули к земле, стремясь уйти от догоняющих их пулеметно-пушечных трассов… Наверняка бы это удалось им за счёт большей скорости — если бы не шесть «ишачков», уже рванувших наперерез! И ловя ближнего немцы на жёлтую точку коллиматора, Пётр вдруг подумал, что есть задания, после которых все его товарищи вернуться из боя… Вернуться без потерь.
Подумал — и нажал на гашетку; длинные очереди четырёх скорострельных ШКАСов упрямо потянулись к немцу…

Глава 2

Капитан Алексей Кудасов напряженно вглядывался вперёд. Ведь на грунтовой проселочной дороге, в осеннюю распутицу раскисающую до состояния густой и практически непроходимой жижи, послышался отдаленный гул моторов… До осенней распутицы далеко — а пока на земле «Червонной Руси» по-летнему тёплое солнышко прогревает воздух градусов до двадцати. И по грунтовке могут не только танки пройти, но и автомашины с пехотой, и мотоциклы, и даже легковые авто.
Всего-то с полчаса назад красноармейцы Кудасова воочию наблюдали воздушный бой, неожиданно обернувшийся полной, безоговорочной победой «Сталинских соколов». Как же оглушительно громко кричали «УРА!» воодушевленные успехом «ястребков» бойцы… Мощные взрывы в небе, шипение реактивных снарядов! И ощутимая за километр дрожь земли под ногами от ударов многочисленных полусоток… Бомбы, что должны были продавить оборону потрепанной мотострелковой бригады, рухнули в стороне, мимо цели. И очевидно, немцы не рискнули идти в лобовую атаку на шоссе — все же позиции двух уцелевших батальонов крепят не только остатки артдивизиона и дивизиона ПТО, но и полнокровный батальон 5-й легкотанковой бригады полковника Катукова. Штук тридцать «бэтэшек» закопанных в землю позади позиций мотострелков… Такую силу в обороне взять непросто — а после первых, самых страшных налётов германской авиации, удары с неба стали послабее и не такими частыми. Ну, если под частотой налётов понимать именно успешные, состоявшиеся бомбежки… Как понимал на своём ротном уровне капитан, германцы также понесли значительные потери в воздушных боях. Но в отличие от ВВС РККА не имели достаточных резервов, чтобы и далее удерживать абсолютное превосходство первых дней.
Но немцы умеют ведь не только в лоб бить… Выделяя из состава крупных соединений небольшие мобильные группы — до роты танков и роты мотопехоты на грузовиках, батарею ПТО с тягачами и несколько мотоциклов разведки — они бросают эти крепкие кулаки в обход очагов советской обороны. Разведывая второстепенные грунтовки, проходимые для техники… И сбивая недостаточно сильные заслоны. Как в поговорке — рвётся там, где тонко.
Вопрос в том, насколько крепок заслон на участке капитана?
Поредевшую на добрую треть роту (первые бомбежки были самыми страшными) Кудасов разделил на два полнокровных взвода — по числу оставшихся в строю лейтенантов. А их опорные пункты расположил по обе стороны от грунтовки. Сама дорога на их участке была заминирована тройкой противотанковых, тщательно замаскированных мин — все, что осталось у сапёров… Впрочем, это не так и мало.
Красноармейцы сумели выкопать не только стрелковые ячейки, но и связующие их ходы сообщений, пулемётчики подготовили запасные позиции. Пулеметов-то у Кудасова солидно! Два станковых «Максима» и четыре ручных «Дегтярева», ДП-27. Вот средств борьбы с танками нет — не считая нескольких связок ручных гранат, что раздали самым крепким, тренированным красноармейцам, назначив их «истребителями танков»… Звучит, конечно, очень гордо! Ещё бы добавить бойцам что-нибудь посущественнее громкого названия и тяжёлой, но не слишком эффективной гранатной связки…
Нет, на самом деле все не так и плохо. Примерно за километр от роты Кудасова в небольшом леске у дороги развернута засада. Целых две «бэтэшки» и один пушечный, радийный броневик БА-10! Моща-а-а… Правда, есть ещё немного пехоты в прикрытие — остатки раздерганного на отделения третьего взвода, двенадцать человек с ручным «Дегтяревым» под командой старшины Андрея Пархоменко.
Много они там навоюют с единственным ДП-27? Впрочем, мотопехотинцы нужны танкистам для боевого охранения в ночную пору…
Конечно, не велика у засады сила — но все же это самая боеспособная часть «заслона», которым лишь номинально руководит Кудасов. На самом деле танкисты сами по себе — но небольшую группу бронетехники они вполне способны уничтожить ещё на подходе. А более крепкую попробуют внезапно обстрелять и уйти — сообщив по радиосвязи о крупных силах противника и запросив помощь… После чего, пользуясь преимуществом в скорости, быстрые танки и броневик должны отступить к позициям роты, где займут заранее вырытые под них капониры.
Почему бы броне сразу же не встать вместе с мотопехотой? А потому что командир 5-й бригады, полковник Катуков решил адаптировать опыт советских танковых засад, что успешно сработали против итальянских фашистов у Гвадалахары… И ведь действительно — обстрел танковой колонны в уязвимый борт куда предпочтительнее лобовой схватке с этими же танками, уже развернувшимися в клин и готовыми к бою.
Жаль только, что лесков и посадок в окрестностях шоссе, ведущего от Станиславува к Стрыю не так и много — не Смоленщина и не Брянщина все-таки. И даже не Карпаты у Трусковца! И не столь они густы, местные посадки, чтобы скрыть от глаз разведчиков и авиации хотя бы танковую роту…
В принципе, решение с засадой вполне толковое. Но по совести сказать, капитан был совершенно не против, если бы немцы на их участке вообще не появились бы!
Однако же негромкий рокот моторов, что послышался издали на дороге, не смолкает, а наоборот, лишь набирает силу… Сердце комроты зашлось в нехорошем предчувствии, но Алексей быстро взял себя в руки. Танковые пушки молчат — значит, разведка.
И разведка вполне посильная для поредевшей роты…
— Приготовиться к бою! Без команды огонь не открывать, лишний раз не высовываться! «Максимы» — огонь ВООБЩЕ не открывать без отдельной команды!
Дружно защелкали затворы трехлинеек, а в имеющиеся на руках «эргэдэшки» бойцы принялись вставлять запалы. Люди волнуются, у кого-то с непривычки дрожат пальцы — и наверняка есть те красноармейцы, кто в душе завидует расчётам станкачей! Но громоздкие станковые пулеметы с их массивными щитками и крайне уязвимым кожухом водяного охлаждения — лакомая цель для бронетехники и «машиненгеверов» врага. И в тоже ровный бой, хорошая прицельность и кучность стрельбы «Максима» дают в столкновение с вражеской пехотой огромное преимущество при умелом использовании станкача. Расчёты в роте Кудасова готовились на совесть — бойцы надёжные, подготовленные, в драке не подведут.
А потому и не стоит их засвечивать раньше времени…
Все более явственное тарахтение приближающихся моторов напоминало капитану мотоциклетное — и слух ротного не подвёл. Вскоре на дороге действительно показались мотоциклы… Немцы проехали ещё немного вперед прежде, чем заметили свежевырытые окопы и плотно утрамбованные земляные брустверы. Капитан надеялся, что вражеская разведка подойдет поближе к молчащим окопам — убедиться, заняты они или нет…
Но германцы не оправдали его ожиданий. Два мотоцикла тотчас круто развернулись на грунтовке и покатили назад — а экипажи оставшихся спешились и залегли в траве метрах в четырестах от опорников. Далековато для прицельной стрельбы — да ещё и трава мешает разглядеть противника… Алексей предположил, что фрицы будут просто наблюдать за траншеями — не высунется ли где красноармеец, не покажется ли над бруствером голова в каске?
Сам-то капитан следил за противником сквозь небольшую фронтальную бойницу в бруствере — и потому не пропустил момент, когда со стороны немцев взвился невысокий дымный столбик, совпавший с едва слышимым хлопком. И только секунду спустя сверху послышался протяжный свист небольшой, 50-миллиметровой мины…
— Вот ведь твари!
Кудасов в сердцах ругнулся, после чего негромко повторил приказ:
— Передайте по цепочке — без команды не стрелять! Из окопов не высовываться! У фрицев снарядов кот наплакал, переждем…
Ротный был прав лишь отчасти. Снарядов у мотоциклистов действительно не так много — но немцы и не думали их экономить. Нет, разведка начала сыпать мины густо, часто, по три штуки за десять секунд! Несколько пристрелочных «огурцов» (а мина «Granatwerfer 36» действительно похожа на перезревший огурец, разве что хвостовое оперение выдаёт в ней боеприпас) легли перед окопами, затем на удалении позади. И с каждым вроде негромким хлопком разрыва жмущиеся на дне ячеек бойцы ощутимо вздрагивают… Людям кажется, что снаряд, падающий сверху с выматывающим душу свистом, летит именно в их ячейку!
Капитан стиснул кулаки от бессильной злости так крепко, что побелели костяшки. Немцы беспрепятственно расстреливают позиции его роты — но пока он ничего не может с этим поделать! По крайней мере, для точной, результативной стрельбы из винтовок расстояние слишком велико… Пусть прицельная планка трехлинеек и выставлена на триста метров — но на этой дистанции мушка уже целиком закрывает собой цель. По бегущим, ростовым мишеням ещё реально целиться «под каблуки», оставляя над плоскостью мушки и целика крошечный зазор «в волосок». Но когда противник залег и его практически не видно в траве…
Очередная партия мин начала рваться у самых траншей, на бруствере — и, наконец, одна залетела точно в стрелковую ячейку. После негромкого хлопка подрыва раздался резкий, пронзительный вскрик…
— Твари!
Кудасов зло сплюнул, после чего хрипло приказал:
— Расчёты Антюфеева, Захарова — огонь по врагу! Бейте короткими, попробуйте достать мотоциклы! Пусть подергаются, твари!
— Есть!
Маскировка летела напрочь — но смысл и дальше прятаться, когда звонкий крик раненого бойца засветил присутствие красноармейцев на позиции? Да и немцы теперь уже точно не подойдут ближе… «Дегтярёвы» в руках тренированных пулемётчиков дружно ударили короткими очередями, нащупывая врага. Ориентиром бойцам служили низенькие, едва заметные столбы дыма, поднимающиеся над миномётной трубой при каждом выстреле… А также верхняя часть германских мотоциклов. Немцы скатили «цундаппы» в канаву у дороги, но целиком их спрятать не смогли…
Оба расчёта довольно быстро нащупали цели — звонко, отчётливо различимо даже на расстояние звякнул металл, потом ещё раз и ещё. Это Матвей Антюфеев старательно бил в мотоциклы; Захаров же открыл огонь в сторону миномётчиков — и вскоре послышался приглушенный вскрик… После чего в ответ ударили два скорострельных «машиненгевера».
Пожалуй, что расчёты «Дегтяревых» спасло только то, что стреляли они из бойниц в бруствере, по примеру командира. Густые очереди МГ-34 вспороли земляной гребень и срезали его верхушку, довольно метко ответив по вспышкам ДП-27 — однако обошлось без потерь. Разве что ком сорванной пулей земли больно врезал в глаз второго номера из расчёта Антюфеева… Но ком земли не пуля — да и глаз не выбило, залечат. А старшина — рослый, крепкий сверхсрочник из-под Минска — справится с пулеметом и в одиночку.
— Захаров, Антюфеев, меняйте позиции! Старшина Климов… Открыть огонь по врагу!
Конечно, капитан крепко рискнул, вводя расчёт «Максима» в бой уже сейчас — но неожиданно зубастую разведку немцев просто необходимо заткнуть. А то какое-то отделение фрицев (неполное!) смеет в одну калитку выбивать первую роту 172-го стрелково-пулеметного батальона! Понятно, что оборону мотоциклисты не продавят — но как будут воевать бойцы, столкнувшись с основными силами немцев, если сейчас не могут справиться с передовым дозором?
Все эти мысли промелькнули в голове ротного в считанные секунды; не дожидаясь, когда старшина Климов взгромоздит «Максим» на бруствере, Кудасов подхватил автоматическую винтовку АВС-36. Последняя — оружие в войсках новое, большинству бойцов непривычное. Мотострелки получили по две штуки на взвод — но отделенный Пантелеев из третьего взвода был сильно контужен разрывом «полусотки», и его «автомат» взял себе сам командир роты.
Алексей Кудасов окончил Рязанское пехотно-пулеметное училище имени Ворошилова. Там простого деревенского парня, выросшего на берегу живописной речушки Мучкап и отучившегося в деревенской школе семь классов, на совесть учили владению стрелковым оружием, штыковому бою. С трехлинейкой курсанты едва спать не ложились, выпуская по сотне патронов в месяц; на уровне хорошо подготовленных пулеметчиков освоили ДП-27 и станковый «Максим». Удивительно, что в дальнейшем табельным оружием командиров становились лишь «наганы» или пистолеты ТТ — ведь они же были самыми подготовленными стрелками в ротах! Конечно, командир действительно должен быть умелым стрелком и владеть любым оружием — и бойцов обучить, и при случае заменить тех же пулеметчиков.
Но вопрос к табельному оружию оставался открытым… Впрочем, для себя капитан закрыл его, взяв автоматическую винтовку выбывшего отделенного — а крепкая подготовка в училище сыграла ему хорошую службу. Плотно утопив приклад «АВС» в плечо и уложив ложе винтовки на бруствер, капитан сдвинул прицельную планку на четыреста метров — и открыл огонь… Без суеты, тщательно целясь под вспышки пламени на раструбе вражеского пулемета, он выпустил один за другим восемь патронов в режиме полуавтоматического огня. Пули ударили в землю, а затем засвистели в опасной вблизи от вражеского расчёта, обозначившего себя густыми очередями! Что впрочем, стали какими-то суетливыми, неточными — стрельба капитана явно нервировала германцев…
Пулеметчики было задергались, попытались сменить позицию — но вдруг звонко лязгнула каска второго номера! Сильная винтовочная пуля угодила точно в лоб неосторожно приподнявшегося Ганса… Он был родом из нижней Саксонии, родился в богатом и древнем Ганновере — и считался грамотным, старательным зольдатом. Образцовый ариец Ганс имел все шансы выбиться в унтер-офицеры — а там, быть может, подняться по служебной лестнице и повыше.
Но его жизненный путь оборвал простой русский мужик из глухого Мучкапа…
Когда стреляешь по врагу в ответ, страх куда-то уходит — но порой именно страх хранит нас от гибели. Капитан чересчур увлекся стрельбой с одной точки, обнаружил себя — и очередь второго МГ-34 ударила в бруствер у самой бойницы! Лишь почувствовав тяжёлый удар в земляную стенку (что тяжёлые маузеровские пули вполне могли и пробить), Кудасов нырнул на дно ячейки… Вовремя — очередная пуля влетела точно в бойницу и ударила в заднюю стенку окопа. Алексей ошеломленно, испуганно охнул, невольно перекрестившись — так в детстве крестился его дед, стоически принимавший один за другим удары судьбы. Сейчас же смертный холодок обдал спину самого ротного — всего миг отделял его от верной гибели!
Боевой задор капитана заметно поостыл — но это было уже неважно. Он сделал главное — отвлек вражеских пулеметчиков от расчёта «Максима», поднявшего станкач на бруствер на левом фланге. Мерный, такой знакомый (буквально родной!) рокот станкового пулемета прорезал воздух, отвечая на рев «машиненгеверов»; ровные строчки пуль потянулись в сторону второго германского расчёта… А секундой спустя «Максим» поддержали расчёты «Дегтяревых».
Немцы замолчали — если кто из германских пулеметчиков и уцелел, то теперь распластался на земле, старательно в неё вжавшись. Хотели землицы «Червонной Руси», херры колонизаторы? Ну, так вы её получите — на метровой глубине, правда, исходя из роста и ширины плеч… Выручая камерадов, уцелевший миномётчик бросил одну за другой две дымовых шашки. Над землёй быстро заклубилась серая, густая завеса, мешающаяся целиться расчётам Кудасова.
— Прекратить огонь! Ждите, они сейчас мотоцикл завести попробуют — ударим на звук!
Ротные пулеметчики послушно перестали стрелять, внимательно вслушиваясь. Однако немцы оказались хитрее — понимая, что рев движка «цундаппа» их выдаст, двое уцелевших фрицев аккуратно отползли назад, к промоине, что оставила талая вода… Последняя давала какое-никакое укрытие — единственное на ближайшие метров триста! Хотя мотоциклисты и понимали, что в узкой щели, оставленной весенним ручьем, сверху их добьёт одна короткая очередь — или метко брошенная граната.
Уцелевший пулеметчик был ранен в руку и не смог перетащить пулемёт за собой; свободной рукой он аккуратно расстегнул клапан кобуры, едва слышимо сняв «Парабеллум» с предохранителя. После чего достал из-за пояса одну из гранат-«колотушек» с длинной, удобной для броска деревянной ручкой, принявшись скручивать с рукояти металлический колпачок… Минометчик же также аккуратно, стараясь не шуметь, передернул рукоятку затвора своего карабина, досылая первый патрон в ствол. После чего немец принялся перевязывать руку раненого камерада.
Однако выручившая германцев дымная пелена также скрыла от мотоциклистов и окопы большевиков. А Кудасов не хотел отпускать вражеской разведки — да и трофеи намечались солидные! Поутихший было азарт драки вернулся, как только собственные пулеметчики прижали германцев. И, сменив магазин «АВС», капитан коротко приказал бойцам из ближних ячеек:
— Шитюк, Семёнов, за мной! Приготовьте «эргэдэшки»!
РГД-33 раздали бойцам ещё до того, как рота отправилась на «второстепенную» позицию — по паре штук на брата. А после команды «к бою» красноармейцы уже должны были вставить запалы… Оба бойца чересчур поспешно, суетливо выбрались из окопов вслед за командиром — и Кудасов негромко одёрнул их:
— Не суететись и не топчите так, словно сохатые во время гона! Немцы нас не видят — хорошо бы, если бы и не услышали… Ступаем осторожно, вслед за мной; завесу обойдём справа, со стороны дороги. Как фрицев заметим, я их огнём прижму, а вы гранаты кидайте! Поняли?
Бледные от волнения бойцы синхронно кивнули — а капитан запоздало подумал, что зря он лезет к волку в пасть. Да и взять с собой стоило целое отделение, а не пару зелёных красноармейцев… С другой стороны, отделение быстрее услышат — а отпускать германцев нельзя, те разведали положение огневых точек.
Опять же, трофеи…
— Ну раз поняли, тогда за мной!
Капитан, старался бежать лёгкой трусцой, пригибаясь — и преодолел три сотни метров минуты за полторы. А бойцы следовали за ним неотсупно, держась за командиром компактной кучкой… Обернувшись, Кудасов зло цикнул на подчинённых.
Но к этому времени дымная пелена уже стала рассеиваться — и уцелевший миномётчик заметил какое-то движение. Грянул чересчур поспешный, неточный выстрел — у фрица не выдержали нервы… А бойцы вместе с командиром дружно повалились в траву.
Вроде бы и разумный план капитана рассыпался в прах с первым же выстрелом противника… Но и отступать под вражеским огнём было не менее рискованно, чем продолжать атаку! Быстро все взвесив, Кудасов нервно облизнул губы:
— Так, братцы, план меняется. Сергей, ты вроде поточнее бьешь, держи «авээс». С предохранителя я уже снял, стрелять будет в полуавтоматическом режиме. Сильно не части — и бей только в ответ.
Красноармеец Шитюк напряженно кивнул, тут же перехватив АВС — и плотно, надёжно утопил приклад в плечо. Капитан одобрительно кивнул, после чего обратился ко второму бойцу:
— Саша, а ты ведёшь беспокоящий огонь в сторону фрицев. Вдвоём с Серёгой прижмете мотоциклистов, пока я их с фланга обползу… Ну, с Богом!
Кудасов принялся уже ползком, по-пластунски продвигаться вперёд; сзади ударил выстрел Семёнова. Но немцы пока затихарились и никак не желали вновь себя выдавать… Алексей прополз еще метров тридцать, потом перехватил одну из имеющихся у него «лимонок». Простая в обращении и сильная граната предназначена для метания из укрытия, в обороне. В атаке же собственные осколки могут добить до гранатометчика… Но капитан был готов рискнуть; ломая свой страх, он подобрался — и рванул вперёд коротким рывком, считая про себя секунды:
— Сто один, сто два, сто три… Падай!
Отдав команду сам себе, Кудасов вновь рухнул в траву, пробежав с десяток метров. Запоздало ударил выстрел заметившего его немца — пуля прошла выше и в стороне. Миномётчик заметил советского командира, но не успел толком взять прицел… В ответ тотчас ударила «авээска» Шитюка, а секундой спустя товарища поддержал Семёнов.
Чуть взбодрившись, капитан прополз ещё пяток метров, дождался третьего (уже третьего!) выстрела Сергея — после чего вновь продвинулся вперёд коротким рывком.
— Шайсе! Швайнехунде!
Минометчик бессильно выругался — из-за свистящих над головой пуль он не смог даже приподняться, чтобы выстрелить. Враг неудержимо, умело подбирался к нему — а мотоциклисты оказались в ловушке неширокой промоины, не имея никакой возможности сместиться из-за огня азиатов… Хуже того, крепко подкованный в руку пулеметчик не проявлял особой инициативы. А судя по шумному дыханию и обильно выступившим на лбу его каплям пота, он вот-вот потеряет сознание! Все же разведчик взял себя в руки; пытаясь переломить ход боя, он схватился за «колотушку» камерада и рванул шнурок запала. М-24 ведь можно бросать далеко и довольно точно — метров до пятидесяти… Но для умелого и точного броска нужно выпрямиться — а как это сделать под пулями азиатов⁈
Минометчик все же сумел довольно далеко метнуть свою «колотушку» с земли — метров на двадцать пять, не меньше. И плюхнулась она всего в пятнадцати шагах от Кудасова, заставив капитана понервничать! Вроде и не очень сильная граната М-24, но рванула крепко. И хоть осколки её легли выше вжавшегося в землю ротного, но сам взрыв его крепко оглушил…
В этот миг чаша весов боя могла качнуться в любую сторону. Миномётчик, внутренне смирившись с тем, что раненого камерада ему не вытащить, намеревался достать опасно приблизившегося русского второй гранатой. А после уйти — ползком, перекатами, короткими перебежками уйти! Вот-вот уже должны подойти основные силы кампфгруппы. А там пушечные «двойки» и сильные снаряды батальонных миномётов помножат большевиков на ноль!
Нужно только сохранить собственную жизнь, чтобы передать камерадам важные сведения о противнике…
Немец приноровился уже к редким, беспокоящим выстрелам русских стрелков. И подгадав момент, когда одна за другой грохнули обе винтовки, приподнялся для более дальнего и точного броска «колотушки»… Он не знал, что красноармец Шитюк Сергей из далёкого Ельца вооружён автоматической винтовой талантливого русского оружейника Симонова. Он не знал, что на стрельбищах красноармеец Шитюк выбивает мишени на твердую четвёрку — и что Сергей обладает хороший реакцией…
И сегодня красноармеец Шитюк не подвёл командира — едва заметив движение в промоине, он мгновенно среагировал повторным выстрелом. Тяжёлая винтовочная пуля ударила в плечо фрица, попытавшегося метнуть гранату… Вскрикнув, миномётчик выронил «колотушку» — но все же смог судорожно оттолкнуть её в сторону, не чувствуя боли от ужаса!
Время горения запала М-24 составляет секунды четыре, а то и все пять. Иногда эта задержка позволяет противнику отбросить гранату от себя — или даже метнуть её в ответ! Но сейчас она выручила минометчика, сжавшегося на дне промоины… А вот не успевшему среагировать так быстро камераду не повезло — осколок родной «колотушки» ударил пулеметчика в висок.
Между тем, немного оклемавшийся Кудасов звонко крикнул:
— Серёга, прижимай гада!
Шитюк послушно выпустил остаток пятнадцатизарядной обоймы по врагу — а капитан, рывком преодолев ещё десять метров, одну за другой метнул обе «лимонки». Одна упала в стороне от промоины — но вторая залетела точно к немцам. И раненый миномётчик уже не смог оттолкнуть от себя ребристую гранату с чугунным корпусом…
Взрывы «лимонок» грохнули нестройной канонадой — и словно вторя ей, вдалеке звонко удалила танковая «сорокапятка». За ней уже слитным залпом хлопнули ещё две пушки, послышалась короткая очередь «Дегтярева»… И вдовесок раздался взрыв противотанковой мины, что саперы расчетливо замаскировали на обочинах грунтовки.
Засада вступила в бой с основными силами кампфгруппы…

Глава 3

Затрофеить Кудасову удалось только пулеметы — миномет крепко покоцали очереди «Максима», а может и «Дегтяревых»; кроме того, к крошечному на вид «самовару» осталось всего ничего трофейных мин. И, наконец, втроем капитан с бойцами смогли утащить лишь скорострельные машиненгеверы с тремя переносками на два патронных «барабана» каждая.
С трофейными пулеметами еще только предстояло разобраться…
А бой в районе засады, как кажется, лишь набирал обороты. Звонко хлопали «сорокапятки», несколько раз гулко ухнули разрывы противотанковых мин — но вскоре к этим звукам добавились лающие очереди автоматических германских пушек, а там и незнакомые Кудасову выстрелы более легких орудий. И, наконец, какое-то время спустя донеслось множество мелких, едва различимых в общей какофонии звуков гранатных разрывов…
Рокота «Дегтярева» в этом хаосе расслышать не удавалось — так что ротному оставалось лишь надеяться, что бойцы старшины Пархоменко уцелеют и успеют выйти из боя.
Впрочем, едва стоило Кудасову и обоим его бойцам добежать до окопов, как смолкли «сорокапятки» — а вот лающие очереди автоматических пушек ещё продолжили греметь… Это наводило на совершенно черные мысли, но капитан прогнал их волевым усилием, звонко крикнув:
— Лейтенант Малкин, ко мне!
Лейтенант Малкин, невысокий крепыш с покатыми плечами борца, въедливый, рассудительный и технически грамотный командир, остался единственным кадровым взводным в роте капитана. Еще двое лейтенантов и ротный политрук получили ранения во время первых воздушных налетов; одного взводного и политрука догнали осколки, когда они пытались прижать людей к земле. Ведь ошеломленные ревом сирен пикировщиков и грохотом взрывов, красноармейцы бросились бежать кто куда… Но бегущих быстрее и чаще догоняют осколки, сбивает с ног, оглушает взрывная волна.
А второй летеха и сам поддался страху и бежал вместе с испуганными бойцами. Его срезала очередь кормового пулемета при выходе «лаптежника» из пикирования…
— Андрей, возьми трофейный пулемет. Патронов к нему кот наплакал, видно мотоциклисты большого боезапаса с собой не возят — так, наскочить, пострелять, выявить огневые точки, прикрыть отход… Думаю, «барабаны» эти примерно на полсотни патронов рассчитаны. Нужно успеть разобраться, как снаряжать ими пулемет, как снимать с предохранителя. А если разберешься, разрешаю остаток уже присоединенного магазина пристрелять по ориентирам. Ну, коли немцы раньше не появятся…
— Понял, сделаем.
Немногословный, вдумчивый и рассудительный (а главное, исполнительный!) лейтенант капитану нравился. Наверное, свою роль играло и то, что закончил Малкин также Рязанское пехотно-пулеметное и был если не земляком, то из соседних краев — так-то Андрей родом из Мурома, а у самого Кудасова в Муроме жила родня… Летеха поспешил на свой опорник, горя желанием разобраться в новом для себя оружии — ну как ребёнок с новой игрушкой, право слово! А Кудасов вдруг подумал, что хоть ячейки и ходы сообщений обоих взводов разделяет всего несколько метров грунтовки, но все же оба узла обороны кажутся изолированными друг от друга… Эти мысли были неприятны — так что капитан поспешил обратился к бойцам, сопровождавшим его в короткой контратаке:
— Сергей, возьмешь АВС себе. У тебя неплохо получилось, мотоциклиста ты довольно точно подковал! Но прицельную планку сдвинь на триста, в бою стреляй только в режиме полуавтоматического огня. Флажок переключатель находится справа-сзади на ствольной коробке; но стрелять в режиме «автомата» разрешаю только в крайней случае. Во-первых, быстрый износ деталей и возможность перекоса патрона при стрельбе, во-вторых, отдача будет очень тяжелой. Пули-то полноценного винтовочного калибра…
Старательный красноармеец Шитюк, явно довольный такому повороту событий, энергично вскинул руку к голове, громко ответив:
— Есть!
— Да не кричи ты… Саша, ты же давай, лопату в зубы — и как можно скорее расширяй свою ячейку, чтобы я рядом мог встать. В бою будешь вторым номером.
— Есть…
Второй красноармеец ответил командиру без всякого энтузиазма — но куда деваться? А капитан уже возвысил голос:
— Бойцы! При появлении врага из ячеек не тянемся, огонь раньше времени не открываем! Подпустим немцев метров на триста, там уж ударим наверняка — из винтовок и ручных «Дегтяревых»! Расчетам «Максимов» без моего приказа в бой не вступать!
Отдав последние распоряжения, Кудасов принялся разбираться с трофейным пулеметом, аккуратно пробуя отсоединить барабанный магазин… Одновременно с тем он регулярно, обеспокоенно посматривал на дорогу — очереди легких автоматических пушек смолкли, но впереди раздавался все более явственный, приближающийся гул моторов.
Отчего пальцы капитана начали невольно дрожать…
Смотреть смотрел — и все же «бэтэшка» появилась внезапно для ротного. Танк словно вынырнул из-за густо растущих вдоль грунтовки деревьев — и Кудасов с некоторым облегчением разглядел тройку бойцов, упрямо жмущихся к корме танка… Однако советская машина шла одна, без товарищей — зато на дороге практически сразу показался немецкий танк.
Это была «двойка» — хотя Кудасов не знал еще названий и классификации германской бронетехники… Вражеский панцер двигается с неплохой скоростью, по грунтовке не отставая от «быстрого танка» — ведь последний идёт по пересеченной местности с десантом на броне. Обе бронемашины разделяет метров триста — но «бэтэшка» развернута к врагу уязвимой кормой. Не долго думая, немец открыл огонь прямо на ходу!
А капитан, внимательно следящий за происходящим сквозь бойницу в бруствере, узнал «лай» легкой автоматической пушки…
Вражеская очередь смахнула с кормы двух красноармейцев; третий успел спрыгнуть в траву и перекатом уйти в сторону. Звонко лязгнул метал, во все стороны полетели звенья разбитой гусеницы — «двойка» разула «бэтэшку», крутанувшуюся на месте. Скрученные траки забились промеж катков, не дав им проворачиваться — вот танк и развернуло… В ответ звонко пальнула «сорокапятка»; красный трассер в донце снаряда оставил в воздухе размазанный след — но махнул он чуть выше, в метре за кормой «двойки».
Поспешил советский экипаж с выстрелом…
Впрочем, германский панцер тряхнуло динамическим ударом пролетевшей рядом болванки, сбив немцам прицел — да и вражеский мехвод не остановил машины, а лишь набрал ход. В итоге вторая очередь, что должна была добить «бэтэшку» в слабую корму, лишь резанула по борту… Секундой спустя бронебойная болванка вломила точно в борт панцера — во все сторону брызнули искры и светящиеся от жара осколки брони!
А столб огня в моторном отделение «двойки» полыхнул пятиметровой свечой…
Но объехав небольшую рощицу, на открытом участке поля показался уже второй немецкий танк. Он шел по следу «бэтэшки», словно гончая за зверем — и, в отличие от экипажа погибшего панцера, ударил прицельно, с короткой остановки… Очередь бронебойных снарядов калибра двадцать миллиметров вспорола слабую кормовую броню — но экипаж не покинул задымивший машины. Пушка ее была исправна — и словно желая отомстить за себя, бойцы решились во чтобы то ни стало ударить в ответ!
Впрочем, экипаж вела не только отчаянная решимость драться до конца — нет, командир танка руководствовался здравым смыслом. Очереди автоматической пушки и спаренного пулемета «двойки» однозначно добьют танкистов при эвакуации из башни и на открытом участке поля, шансов добежать до окопов нет… Как, впрочем, и доползти. Ведь даже потеряв врага из виду, нацисты просто догонят ползущих в траве большевиков — и с удовольствием намотают азиатов на гусеницы.
Уж после потерь в засаде так точно! И поспешно довернув башню к новому врагу, командир «бэтэшки» нажал на педаль спуска…
Ему мешал целиться дым из быстро занимающегося огнем моторного отделения. И болванка ударила не в лобовую проекцию корпуса «двойки», а лишь зацепила ведущее колесо, сорвав гусеницу… Все же этого было достаточно, чтобы попробовать уйти — но смелый командир потерял время. Он успел открыть башенный люк, но огонь уже прорвался в боевой отсек сквозь тонкую перегородку… Скрученный язык пламени вырвался из люка, словно струя огнемета — а мгновением спустя сдетонировал боезапас осколочных снарядов, сорвав башню с погон и подбросив ее в воздух на несколько метров…
Из обреченного экипажа уцелел лишь мехвод — он успел покинуть машину через собственный люк в передней части корпуса прежде, чем огонь прорвался в боевое отделение. Может, кто-то и упрекнет его в трусости — но что еще мог поделать водитель обездвиженной машины, как помочь товарищам? Чадный дым горящего танка скрыл его от глаз немцев — как и последнего уцелевшего бойца из десанта. Один уцелевший танкист и один мотопехотинец — вот, собственно и все, кто остался от танковой засады…
— Сюда бегите, сюда! Быстрее!
Капитан закричал, призывно махнув рукой — и спустя пару минут выжившие, хрипло дыша и судорожно хватая воздух пересохшими глотками, свалились в ход сообщения… Незнакомый, чумазый танкист хрипло попросил:
— Воды!
Кудасов молча кивнул, снял с пояса собственную фляжку, протянул мехводу — а красноармейца Третьякова, бойца отделения Пархоменко, напоил подоспевший Шитюк. Дав выжившим напиться и перевести дух, ротный требовательно приказал:
— Докладывайте!
Но танкист, едва разминувшись с гибелью, потерянно замолчал, обернувшись в сторону горящего танка. Он словно не слышал вопрос капитана, не сумев еще толком отойти от догонялок со смертью — и только теперь осознал, что товарищей его больше нет… Заговорил Третьяков — худощавый красноармеец с веснушками на носу и разбитыми о башню «бэтэшки» губами:
— Товарищ капитан, докладываю… Большая колонна немцев шла, одних танков штук десять — а за ними автомашины с пехотой и пушками на прицепе. Сколько не знаю, когда бой начался, считать уже не мог… Головной танк наши подожгли, когда он мимо засады прошёл — в корму уделали. Так столб пламени полыхнул — метров пять в высоту! Еще два немца сходу накрылись, попытавшись выйти на обочину — подорвались на минах. Ну и в борта наши жгли — у немцев, говорят, борта слабые…
Словно бы в поисках подтверждения, красноармеец обернулся к танкисту — но тот по-прежнему молчал. Тогда боец продолжил:
— Конечно, оставшиеся танки развернулись, начали стрелять — а с грузовиков посыпался десант немецкий. Мы открыли огонь по команде старшины; Пархоменко вложил очередь в кузов с десантом — так ведь любо дорого! Ровной строчкой вдоль борта! И еще одну машину водитель сдуру загнал прямо на мину — куски мяса во все стороны летели…
Глаза бойца хищно блеснули при воспоминании о том, как грузовик с десантом подорвался на противотанковой мине — но тотчас потускнели:
— Только больше их было, товарищ капитан. Сильно больше. И немцы под огнем не растерялись, пушки стали отцеплять, разворачивать в сторону засады… Тогда мы по команде Пархоменко по расчетам огонь открыли. Один повыбили, уцелевшие артиллеристы залегли — а что толку? Оставшиеся пушки обстреляли наши танки, подбили одну «бэтэшку». Броневик еще раньше германские танки сожгли, он только одного германца достать успел… А к нам уже фрицы подобрались — и метров с сорока гранатами закидали! Старшина одну от себя отбросил — а его тотчас очередь, через грудь…
Третьяков вроде даже всхлипнул — но после твёрдо закончил доклад:
— Уцелевшим бойцам командир танка крикнул на корму забираться. Он метко бил — два танка германских накрыл и две пушки заткнул, уже когда отступали…
Кудасов согласно кивнул. Картина боя в засаде словно ожила перед его глазами, все встало на свои места — включая звуки перестрелки, что он слышал из окопов. Остался лишь самый главный вопрос:
— Сколько немецких танков уцелело?
Боец нервно облизал разбитые, и оттого сильно распухшие губы:
— Там разные были машины, товарищ капитан. В засаде сожгли три пушечных, что покрупнее — одна, правда, на мину наехала, и с места стреляла. Вот ее там и добили… Однако воевали также и пулеметные танки. Их крепко пожгли, два немца на минах подорвались. Но один вроде остался; он за «бэтэшкой» в погоню не пошёл — куда ему тягаться с настоящим танком! И еще две пушки у немцев точно остались…
Словно в подтверждение слов красноармейца, на дороге завиднелся низкий, приземистый танк — а следом за ним и несколько автомашин.
— Ясно… Ты, Третьяков, свою трехлинейку где потерял?
Немного пришедший в себя боец с ужасом округлил глаза. Винтарь он выронил, когда двадцатимиллиметровые бронебойные снаряды рвали тела его товарищей на броне «бэтэшки». Тогда он от ужаса забыл, как себя зовут — и бежал, слепо бежал… Парню повезло, выжил — а вот оружие потерял. Не успев еще привыкнуть к войне и понять её, красноармеец Третьяков мыслил категориями мирной, довоенной службы. А тогда утеря личного оружия была серьезнейшим нарушением! Фактически, преступлением…
Капитан, впрочем, не стал долго мучать бойца:
— Возьмёшь трехлинейку Шитюка — и чтобы стреляя, целился! А вы, товарищ танкист, готовы драться? Готовы отомстить немцам за погибший экипаж?
Совсем невысокий — метр шестьдесят, от силы — но при этом довольно развитый тяжелым крестьянским трудом мехвод словно впервые увидел капитана. Сперва взгляд его, обращенный на ротного, был непонимающим, удивленным — но осознав слова Кудасова, танкист твердо, решительно ответил:
— Так точно!
— Вот и хорошо. Тогда именно ты пойдешь ко мне вторым номером в расчёт. Семёнов, продолжай рыть окоп, потом сменимся!
— Есть, товарищ капитан…
Поредевшая кампфгруппа остановилась примерно за полкилометра от окопавшейся роты. Часть мотоциклетного разъезда успела вернуться к своим и предупредить о заслоне. А о судьбе камерадов красноречиво свидетельствовали побитые пулями, сиротливо замершие в низине мотоциклы… Ох, как корил себя капитан за приказ открыть огонь по «цундаппам» — уж трофейные мотоциклы точно пригодились бы его роте! Но в бою он мыслил другими категориям — и надеялся лишить вражескую разведку транспорта, средства к бегству…
Однако теперь немцы сходу убедились в том, что помимо танковой засады существует и пехотный заслон. Замерла на месте «единичка», а германские расчёты развернули две уцелевшие с боя противотанковые пушки. Кудасов ждал, что они первыми откроют огонь — и что орудия поддержат танкисты обездвиженной «двойки»… Дымящая «бэтэшка» мешает немцам целиться по взводу Малкина — но в сторону опорника самого капитана панцер вполне может врезать!
Однако Кудасов ошибся — первыми открыли огонь германские батальонные минометы калибра восемьдесят миллиметров; их поддержало также несколько легких ротных «самоваров». По позициям обоих опорников ударил целый град мин… И как же остро пожалел капитан, что его бойцы не успели нарыть окопов полного профиля с полноценными укрытиями по типу «лисьих» нор!
Мины загремели в ходах сообщения — а когда они залетают в стрелковые ячейки, раздаются отчаянные, резкие вскрики боли… Несколько красноармейцев, не выдержав выматывающего душу воя мин (каждая из которых летит словно в твою ячейку!) рванули наружу. Но их догнали осколки часто рвущихся «огурцов» и снарядов батальонных «самоваров», в их сторону ударили пулеметная «единичка» и пушечная «двойка»…
Последняя, правда, замерла метрах в семистах от обоих опорников, и очереди автоматической пушки сильно рассеиваются на расстоянии. Но все же бронебойные трассы находят свои цели — хотя германский экипаж и не частит… Капитан также сжался на дне ячейки, деля ее с уцелевшим танкистом — перейти в чуть расширенный окоп Семенова Кудасов и его второй номер уже не успели.
По совести сказать, ротный не меньше других боится умереть, боится за свою жизнь; когда в бою стреляешь в ответ, страх притупляется — но сейчас достать врага никакой возможности нет. Целый рой мин гремит за бруствером, на бруствере, совсем рядом в ходах сообщений! Отовсюду доносятся крики боли, испуганные возгласы, вопли о помощи; со всех сторон летят комья земли, поднятые вражескими снарядами — они взрываются, едва коснувшись земли… Одна мина рванула совсем рядом с бруствером командирской ячейки — и на голову, за шиворот Кудасова густо посыпалась земля.
А очередной «огурец» влетел точно в сдвоенный окоп расчета станкового «максима»…

Глава 4

Набирая высоту мина звенит, словно натянутая стрела — а после, на секунду замерев в точке максимального подъема, с раздирающим душу воем стремится к земле. И каждый раз думаешь — вот, моя! Точно моя! Сейчас влетит в ячейку, и абзац…
Алексей Кудасов рано женился, еще в училище; вскоре родилась дочка, а после выпуска появился на свет и сын. Молодую семью помотало по гарнизонам — особенно запомнилась служба на Урале, в части, расположенной недалеко от поселения Верхняя Салда. Год назад ему дали статус города, но сама семья Кудасовых жила в военном городке… Рядом живописная тайга, реки Салда и Иса, рыбалочка в редкие свободные деньки. А в лесу летом красота невероятная; в изобилье ягод, грибов, орехов — хоть и комаров засилье! Но зимой переметало так, что выходную дверь не откроешь — а в самую стужу в подъезды коммунальных домов заходили греться рыси… Выйдешь на дежурство вечером — а на тебя зеленые глаза таращатся, того и гляди скинется хищная кошка! Но молодые рыси, рискнувшие выйти к людям, старались не проявлять агрессии — по крайней мере, пока их самих не трогали.
Вроде самые тяжелые условия службы — но ведь молодые годы кажутся самыми счастливыми… Потом, правда, жена настояла на переводе — тогда Алексей и попал в первую мотострелково-пулеметную бригаду; после нескольких лет службы взводным доверили роту. Дали семейное жилье из двух комнат, какие-никакие удобства, дети понемногу подрастали — и жили Кудасовы уже в городе. А там и театр, и библиотеки, и кино показывают, и школы, и кружки всякие для подростков, и нормальный детский садик… В общем, зажили — как люди зажили.
И вот вдруг — война. И первый бой, и густой минометный обстрел… И думаешь ты уже не о повышение! И даже не о том, выполнишь боевую задачу или нет, сколько врагов убьёшь… Нет, ты мучительно гадаешь — когда же мина влетит в твою ячейку, что сразу станет и могилкой? Сколько ещё секунд жизни тебе отущено?
Или всё-таки пронесёт…
Так до конца и не пришедший в себя танкист, чье имя Алексей не успел спросить, сидел с широко открытыми глазами — и всем своим видом демонстрировал если не полное спокойствие, так полное безразличие уж точно. Разок заглянув в лицо смерти, выбравшись из горящего танка и оставив в гибнущей машине обреченных товарищей (бывших ему едва ли не семьёй), танкист теперь отрешенно ждал собственного конца… Но сам капитан так не мог, ему нужно было сделать хоть что-то! Хоть как-то побарахтаться…
Впрочем, осознание бесполезности ответной стрельбы в настоящий момент мешало ему встать и дать в сторону фрицев пару-тройку очередей. Ведь если Кудасов кого и заденет за полкилометра, то разве что случайно — зато пушечно-пулеметные трассы танков (у них-то оптика!) и осколки мин обязательно достанут ротного.
Осталось разве что помолиться… И капитан, слышавший молитвы лишь от своих деда с бабкой в раннем детстве, неожиданно для себя вновь перекрестился — и негромко, но с чувством попросил:
— Господи, дай мне еще хотя бы разок увидеть семью, проститься с детками… Господи, дай мне сегодня уцелеть, дай еще разок на детей взглянуть…
Кудасов не знал слова молитв — ну разве что «Спаси и Сохрани». А потому он просто говорил от сердца, просил о самом сокровенном… И кажется, был услышал. Потому как минометный обстрел вдруг резко прекратился — словно по команде!
Впрочем, почему «словно»? Сквозь вой падающих мин капитан не слышал гул двигателя «единички». Да и прорезиненные траки панцера не издавали металлического лязга… Но теперь ротный четко слышал — и даже чувствовал приближение танка. А чуть приподнявшись над уцелевшей частью бруствера, наполовину снесенного близким взрывом мины, он увидел «единичку».
Подобравшуюся к окопам на сто метров, даже чуть ближе…
Но танк пошел в атаку не один — редкой цепочкой вперед наступают также уцелевшие германские мотопехотинцы. Человек под семьдесят, никак не меньше… Они приблизились под прикрытием минометного огня — а обстрел закончился лишь только тогда, когда возникла угроза задеть осколками своих же зольдат.
— Рота! К бою!!!
Алексей уже не успевал провести перекличку и посчитать уцелевших людей. Он понимал лишь, что какое-то число красноармейцев наверняка уцелело — однако выживут они лишь в том случае, если остановят германскую атаку.
Понимал капитан и другое — времени поднимать людей у него нет, нужно как можно скорее дать отпор! А там последуют его примеру младшие командиры, наиболее решительные бойцы… Нужно лишь показать этот пример.
— Отделенные, поднимайте людей! Стреляйте целясь!
Последнюю команду капитан отдал, взгромоздив трофейные машиненгевер на бруствер; торопливо нажал на спуск… Молчание. Проверил предохранитель, нажал на спуск еще раз! Но боек лишь вхолостую клацнул. Технически сложное и капризное, такое опасное и скорострельное немецкое оружие отказалось работать после того, как его засыпало землей.
— Твою же ж…
Капитан аж похододел — но тут, отрезвляя его, грохнул выстрел «авээски» Шитюка. Сергей целился тщательно — и первым выстрелом уложил одного из пулеметчиков, несущего МГ-34 со вторым номером… Немцы по цепочке, синхронно залегли, словно репетировали; вновь ударила пулеметная очередь танка, нащупывая одинокого стрелка. Но Сергей целился сквозь узкую бойницу в бруствере и не спешил со вторым выстрелом.
Он рассчитывал ударить наверняка…
Чуть придя в себя, капитан бросился по ходу сообщения в сторону ячейки Саши Семёнова. Перепрыгнув через насыпь, образовавшуюся на дне окопа после взрыва мины-восьмидесятки, ротный добрался до стрелка — и отшатнулся, едва сдержав рвотный позыв.
Мина угодила точно в окоп бойца, изрешетив осколками тело красноармейца. Все же поборов себя, Кудасов поднял засыпанную землей трехлинейку с уже примкнутым штыком — и крепко покоцанным прикладом. Проверил затвор, выщелкнув уже досланный патрон… Безотказная винтовка конструкции Мосина работала, ствол был цел — и, недолго думая, капитан снял с павшего ремень с патронными подсумками.
Патроны Семенову уже не понадобятся…
— Рота, к бою!!! Стреляйте, если хотите жить…
Сам капитан лег животом на стенку хода сообщения, примостив ложе винтовки на бруствере. Быстро прицелился, выстрелил… И практически сразу в его сторону ударил пулемет залегшего на земле расчёта — вспоров землю у головы командира. Кудасов нырнул в окоп, после чего передернул затвор винтовки, досылая новый патрон… Ячейки стали понемногу оживать одиночными, пока ещё редкими выстрелами трехлинеек, открыл огонь расчет Антюфеева — но тотчас в его сторону потянулись трассы спаренных пулеметов «единички». Маленький танк (танкетка!), вооруженный лишь двумя машиненгеверами, все же очень неплохо поддерживает мотопехоту огнём… Но не теряются и германские зольдаты. Немцы наступают очень грамотно, под прикрытием своих пулеметов — короткими рывками по десять, пятнадцать метров; сперва одно отделение, потом другое, третье… А скорострельные МГ-34 и трофейные польские «Зброевки» создают такую плотность огня, что головы не поднять! И даже если целиться сквозь узкие бойницы в бруствере — то прежде, чем успеваешь зачесь рывок мотопехотинцев и поймать врага на мушку, немец уже успевает залечь… Впрочем, кто-то все же попадает, верно подгадав очередной рывок противника — или достав его на земле, если лежащий немец не оказался в мёртвой зоне.
Но сколько всего этих попаданий под плотным огнем германских «машиненгеверов»⁈
Неожиданно для капитана на правом фланге вдруг зарокотал «Максим»! Уцелевший расчет взвода лейтенанта Малкина открыл фланкирующий огонь с пистолетной дистанции всего-то в полсотни метров… Считай кинжальный! Подготовленные пулеметчики поймали момент рывка ближнего к ним отделения — и выкосили его практически целиком в считанные секунды… Ведя ровную строчку кучно бьющих пуль от зольдата к зольдату.
Но ответ не заставил себя ждать — грохнула одна, вторая германская пушка; спустя несколько секунд последовало еще два выстрела. И если первые осколочные снаряды легли чуть в стороне, то третий врезался в бруствер пулеметного гнезда, раскидав расчёт. Увлекшиеся стрельбой бойцы слишком поздно решились сдернуть «Максим» вниз…
Не успели.
— Примкнуть штыки к винтовкам, приготовить гранаты! Бросаем по моей команде! У кого есть — бейте «лимонками»!
Капитан уже понял, что остановить подобравшихся вплотную немцев стрелковым оружием не удастся. Германцы упрямо прут вперед, не считаясь с небольшими потерями — разве что на левом фланге их группы возникла заминка из-за станкового «Максима»… Но хорошо подготовленная мотопехота вермахта должна поддерживать танковые тараны, прорывы эшелонированной обороны — и ее зольдат учили на совесть, отрабатывая их действия до автоматизма. Потому-то немцы так успешно наступали вперед, прикрывая друг друга точным пулеметным огнем… Последний шанс их остановить — это пусть в ход гранаты.
Вот только немцы выучены обращаться со своими простыми в использовании и удобными для броска «колотушками» получше красноармейцев…
Собственные «лимонки» капитан потратил в схватке с германскими мотоциклистами. Взять же оставшиеся М-24 у добитых разведчиков Кудасов не догадался — да и не успел: ведь затрофеили такие «ценные» машиненгеверы… Что совершенно бездарно отказали в бою.
Хорошо хоть, что не пришлось вновь нырять в ячейку Семёнова. Обе «эргэдэшки» красноармейца висели на его ремне — жаль только, что Саша не успел надеть на них «оборонительные рубашки»… То есть стальные цилиндры с множеством насечек, что дают при подрыве дополнительные осколки.
Быстро приподнявшись над бруствером, капитан понял, что уже не успеет нырнуть в ячейку погибшего бойца и вытряхнуть содержимое его вещмешка. Немцы подобрались на полсотни метров — и теперь готовили собственные «колотушки», ползком подбираясь на дистанцию броска.
Важно было опередить врага…
Повернув флажок предохранителя так, чтобы освободить красный маркер, капитан вновь аккуратно приподнялся над бровкой хода сообщения. Убедившись, что фрицы ещё ползут, зажав гранаты в руках, ротный зычно закричал — одновременно с тем встряхнув «эргэдэшку»:
— Гранатами — бей!
Но одновременно с тем со стороны гансов послышалась схожая команда:
— Infanterie, granaten!
Германские М-24 и советские РГД-33 взвились в воздух одновременно — и немцы, и красноармейцы кидали свои гранаты с дистанции в сорок метров; с обеих сторон канонадой загремели частые, хоть и не столь громкие взрывы… Некоторые бойцы бросали «эргэдэшки», забывая встряхнуть их, поставив на боевой взвод — но несколько сильных «лимонок» выправили положение. Хотя чугунный корпус Ф-1 при взрыве сильно крошится — и на сто метров разлетаются лишь отдельные осколки.
С другой стороны, немцы были точнее; одна из «колотушек» упала совсем рядом с капитаном — и Кудасов рыбкой нырнул в ячейку Семенова, спасаясь от взрыва! О мертвом, обезображенном миной бойце он уже не думал… Спустя секунду грохнул близкий взрыв, в ушах вновь зазвенело. Но ротный уже приготовил к бою вторую «эргэдэшку», встряхнул ее… И бросил с секундной задержкой — так, что граната взорвалась над самой землёй.
— Да!
Бросок с задержкой Кудасову удался — во все стороны ударили осколки, свалившие сразу трех фрицев! Но поднявшуюся на рывок мотопехоту вермахта было уже не остановить…
— Infanterie, mit Bajonetten angreifen!
— Огонь!!!
Следуя собственному приказу, Кудасов резко выпрямился, вскинув приклад карабина к плечу; выстрелил навскидку — но на близкой дистанции не промахнулся, свалив крепкого арийца с унтер-офицерскими нашивками. Одновременно с тем окопы ожили выстрелами трехлинеек, накоротке ударил «Дегтярев» Антюфеева… И тут же замолотила трофейная «коса» Малкина, смахнувшая разом пол-отделения фрицев! Правильно оживились советские пулеметчики — германским расчетам теперь неудобно бить в ответ. Густо ломанувшиеся вперёд зольдаты собственными спинами закрыли прицелы МГ-34…
Потери немцев от кинжального огня стали самыми высокими за время боя — однако они не остановили врага. Уж слишком близки были окопы большевиков — шесть секунд бега! Кроме того, несколько германских унтеров и офицеров были вооружены автоматами Бергмана или старыми еще МП-18 Шмайсера — оставшимися на армейских складах со времен Великой Войны… Накоротке очереди пистолетных пуль ударили не хуже иных пулеметов, здорово поддержав рывок немцев! Вновь пришлось нырнуть на дно окопа капитану, спасающемуся от огня вражеского офицера…
Кудасов передернул затвор, досылая очередной патрон. Ротный успел отметить, как бешено колотиться в груди сердце, но руки его уже не дрожали… А после в ход сообщения спрыгнуло сразу двое фрицев — совсем рядом с Кудасовым. Ближний зольдат тут же развернулся к капитану, вскинув карабин к плечу — но пружинисто выпрямившись, Алексей сходу обрушил тяжелый удар приклада на челюсть мотострелка! Разлохмаченный осколками, массивный деревянный приклад трехлинейки удар выдержал. А вот в челюсти немца что-то явственно хрустнуло, и он без чувств рухнул наземь… Камрад оглушенного мотопехотинца среагировал длинным выпадом, уколом наточенного штык-ножа — что ротный пусть и с трудом, но успел парировать в сторону стволом собственный винтовки.
Хотя лезвие вражеского штыка пропороло гимнастерку на правой руке, резанув бицепс…
Однако же кадровый советский командир оказался более умелым рукопашным бойцом. Шейкой крепления своего штыка он подцепил ствол вражеской винтовки у самой мушки — и на противоходе, сильным рывком обезоружил немца! После чего коротким уколом вогнал игольчатый штык в живот зольдата — отчаянно вскрикнувшего от боли и страха…
Вновь ударили очереди автомата Бергмана, зачищая ход сообщения; вскрикнул смертельно раненый красноармеец — строчка пуль перечеркнула его живот чуть повыше пупка. Обернувшись, германский офицер заметил советского командира; увидел немца и капитан, стремительно освободивший граненый штык из живота мотопехотинца… Он успел выстрелить первым, навскидку, заставив немца шарахнуться в сторону. И даже зацепил бок обер-лейтенанта, командира штурмового германского взвода!
Но перезарядить винтовку Кудасов не успевал при всей своей сноровке — очередь пистолета-пулемета МП-35 опередила бы его. Все, что Алексей смог сделать — это резко присесть на колено в надежде сбить прицел врага и выиграть еще мгновение…
Однако последнее движение командира позволило красноармейцу Шитюку поймать вражеского офицера на мушку — и нажать на спуск. Парой секунд ранее он успел сменить очередной магазин — и перевести АВС в режим автоматического огня… Коротко отстучала очередь советского автомата — как и обещал капитан, у него была сильная отдача, и прицел мгновенно сбился. Однако первыми двумя пулями Сергей все-таки достал обер-лейтенанта… В живот и шею.
Этот упорная, напряженная схватка в окопах дорого обошлась немцам… Бьющие в упор выстрелы трехлинеек наносят тяжелые, зачастую смертельные раны. А штыковой бой перешел в РККА от славной боевыми традициями царской армии! Да, мотопехотинцы вермахта отлично владеют своим оружием, хорошо физически подготовлены — и не боятся рукопашной.
Но нацисты не учли ту ярость, с которой обреченные красноармейцы кинулись на врага! Русские бьют массивными прикладами с такой силой, что дерево разлетается в щепки от удара по стальной каске. А сверкающие игольчатые штыки большевиков с пугающей легкость рвут столь драгоценную арийскую плоть…
Возможно, большая численность добежавших до окопов зольдат вкупе с огнём пистолетов-пулеметов позволила бы им одержать победу. Хотя обер-лейтенанта Вебера убил фанатик, застрелив его из собственного автомата — а фельдфебеля Шульца свалил русский капитан. Он выпустил в него весь барабан потертого револьвера… И когда раздался свисток гауптмана, отдавшего команду отступать, многие зольдаты исполнили этот приказ с облегчением.
Но их облегчение сменилось паникой, когда немцы увидели горящую «единичку» — и столбы разрывов осколочных снарядов, вставших рядом с уцелевшими пушками… Слева показались пять «Микки Маусов» — и хотя одну «бэтэшку» германские артиллеристы все же успели подковать, оставшиеся четыре танка в считанные мгновения переломили ход боя.
Вступившая в бой с кампфргуппой засада всё-таки успела вызвать подкрепление…
Списанный немцами со счетов двадцать пятый танковый корпус РККА продолжал драться. Пусть в составе поредевших 5-й танковой и 1-й мотопехотной бригад — но он продолжал воевать, сдерживая контрудар передовых частей 5-й танковой дивизии вермахта. И неожиданно для себя, немцы утратили господство в воздухе — столкнувшись именно на этом участке фронта с возросшим сопротивлением советской авиации.
Продавить выстроенную полковником Катуковым оборону ударами с воздуха германцы уже не смогли…
Вальтер Фон Браухич уже чувствовал, что на южном крыле развернувшейся в Польше битвы происходит что-то неладное. Он уже был готов дать приказ прекратить наступление 5-й танковой и 22-го армейского корпуса — и перейти к обороне. Хотя бы для того, чтобы более тщательно установить расположение частей большевиков — и обезопасить наступающие дивизии с флангов…
Но главнокомандующий сухопутными силами вермахта не знал, что уже опоздал. В те самые часы, когда рота капитана Кудасова приняла бой с немецкой кампфгруппой, части 57-й пехотной дивизии, оборонявшие нефтяные месторождения западнее Стрыя, были окончательно выбиты с позиций… Внезапный удар 23-й легкотанковой бригады полковника Мишанина ошеломил врага! И хотя сам полковник потерял треть танков во время лихой кавалерийской атаки, он сразу бросил свои «бэтэшки» к Стрыю. Тем самым перерезав пути снабжения 22-го корпуса немцев и создав реальную угрозу его тылам…
Одновременно с тем закончил развертывание 5-й кавалерийский корпус комбрига Белова — и приданная ему 26-я танковая бригада. Они нависли над немцами с севера — готовясь нанести сильный фланговый удар по пехотным и танковым частям вермахта, растянувшимся на шоссе и грунтовках… При этом корпус Белова германская воздушная разведка обнаружить не смогла. В том была большая заслуга комбрига — и точно выверенных, ночных марш-бросков его кавалеристов! Но не меньшую роль сыграли и лучшие летчики-«испанцы» — в этом районе они вышли на «свободную охоту», последовательно сбивая устаревшие бипланы-разведчики «Хенкель» Хе-45 и тихоходные Хеншели «ХШ-126».
В тоже время наиболее упорные воздушные бои развернулись над линией советской обороны, выстроенной Катуковым… Приковывая к его бригаде все внимание территориального командования люфтваффе — и «скрыв» от немцев разтывание куда больших сил!
Солнечный, тёплый и ясный день, что все-таки пережил капитан Кудасов и остатки его роты — 26 сентября 1939-го года. Седьмой день войны…

Глава 5

…Товарищу Дегтяреву, Василию Алексеевичу! Передаю вам благодарность бойцов и командиров 24-й легкотанковой бригады за ваш ручной пулемёт, оружие простое, надёжное и безотказное. Много фрицев нашли свой конец от очередей танкового ДТ!
Вместе с тем, Василий Алексеевич, не могу не выразить своего беспокойства вот по какому вопросу. В ходе боевых действий мы столкнулись с опасным для наших машин оружием польской пехоты — противотанковым ружьем винтовочного калибра, но с устиленным патроном.
П ТР само по себе известно ещё с Германской войны — но тогда немцы использовали его в боях с англичанами и французами. Во Львове же противник вполне успешно использовал их против БТ-7 — и, очевидно, подобный опыт будет учтён германским командованием в дальнейшей войне с Советским Союзом.
Вместе с тем бортовая броня немецких «панцеров» также уязвима для польских ПТР. И во время штурма германскими танками Кортумовой горы, зафиксирован случай успешного уничтожения вражеской машины старшиной Фроловым.
Как бы и нашим бойцам обзавестись подобным оружием? Пусть даже однозарядным? Весом килограммов семнадцать, не больше, под патрон калибра 14,5 миллиметров? Я слышал, сейчас проводятся испытания оружия под этот патрон — и его калибра, как я думаю, будет вполне достаточно.
Однако, желательно создать ружье с компактным ходом ствола и автоматическим открытием затвора после выстрела, выбрасыванием гильзы. Нужен дульный тормоз, пистолетная рукоять; также необходимы сошки примерно посередине ствола — и ручка для удобной переноски. Прицельные приспособления, а именно целик можно вынести на боковой кронштейн — как, к примеру, на чешском пулемёте «Зброевка». Ствол длиной не более 1350 миллиметров (вместе с патронником) — на восемь внутренних нарезов… Ну и удобный плечевой упор-приклад.
Одной из ключевых особенностей ружья должна стать его технологичность, дешевизна и простота производства.
Очень надеюсь, что Вы услышите меня, Василий Алексеевич. Возможно, вы сможете дать техническое задание кому-то из конструкторов вашего КБ, разработав ПТР на перспективу… Но именно такое оружие очень сильно выручит нашу пехоту и спасёт множество жизней наших бойцов.
С уважением, комбриг Фотченков, Пётр Сергеевич.
Я аккуратно свернул письмо, вложив его в конверт; туда же отправился схематичный рисунок ПТРД, набросанный мной по памяти… Оружия, что должно было появится спустя два года — и до самого конца Великой Отечественной портить кровь германским танкистам! А также успешно уничтожать вражеские огневые точки и бронекалпаки…
И вот теперь оно нужно уже сейчас.
Если память мне не изменяет, ПТРД разрабатывалось в конструкторском бюро Василия Дегтярева — но не принадлежало именно его руке. Делал ПТР кто-то из конструкторов, фамилия у него была также на «Д»… Нет, никак не могу вспомнить — надеюсь только, что этот конструктор уже работает в КБ!
Василий Алексеевич вообще-то мужик правильный, не тщеславный. Когда в 1941-м речь зашла о перспективах сыроватого станкового пулемета ДС-39, Дегтярёв честно признался, что конструкция не доработана — и что лучше пустить в производство старый добрый «Максим»… Так-то в известной мне истории ПТРД разработали за двадцать два дня. И пусть даже не доведен до ума патрон 14,5 миллиметров — но излишне сложное в производстве ПТР Рукавишникова пробивало им, если мне память не изменяет, 20 с лишним миллиметров брони за четыреста метров. Т-1, Т-2 запросто можно взять в лоб, Т-3 и Т-4 в борт — как и чешские трофейные танки.
Так что ПТР Дегтярева сейчас будет очень кстати! А письмо к Дегтяреву легло к ещё двум, уже запечатанным письмам. Одно адресовано талантливейшему артиллерийскому конструктору Василию Грабину, второе — одиозному Михаилу Кошкину, создателю легендарного Т-34.
Эти письма для меня более «профильные» — все же таки я танкист! А потому с Кошкиным я поделюсь мнением о «той самой» командирской башенке — уже имеющейся на некоторых германских панцерах вроде Т-3 и Т-4.
Чтобы было понимание, о чем вообще речь — наводчик танкового орудия, он как снайпер. Может выстрелить по цели очень точно, но саму цель ещё нужно заметить! Угол обзора того же телескопического прицела, к примеру, точь в точь как у снайперской винтовки… А с башенкой командир выступает в роли второго номера снайперского расчёта. И пока наводчик охотиться на одну цель, командир уже видит другую — а такое вовремя замечает опасность для своего танка.
Это, к слову, стало одной из причин довольно успешных действий средних немецких танков против моих«бэтэшек»…
Кроме того, первые серийные Т-34 имели единственный башенный люк, довольно тяжёлый — и при эвакуации командир танка и башнер должны были пролезть сквозь него по очереди, что неминуемо понижало шансы на выживаемость экипажа… А так командирская башенка с собственным люком ситуацию изменит в лучшую сторону.
Не стал, правда, я ничего писать про пулеметную турель под зенитный ДТ. Думал об этом — но не стал. Ручной пулемёт винтовочного калибра погоды против «юнкерсов» не сделает, а крупнокалиберный ДШК в 39-м, если не ошибаюсь, только приняли на вооружение. И пулеметов этих будет явно не хватать — хотя, если мне память не изменяет, на тяжёлые ИСы их уже ставили… Не помню только, в качестве зенитного — или дополнительного оружия против вражеской пехоты.
Между тем, испытания прототип будущего Т-34 уже идут — а война наверняка выступит в качестве «ускорителя» разработки и приёма машины на вооружение. И танкового комбрига, первого вступившего в бой с немецкими панцерами — и первого одержавшего над немцами пусть локальную, но победу! — талантливый конструктор наверняка услышит…
С Василием Гавриловичем Грабиным вообще отдельная песня. Этот крепкий характером мужик имеет не только светлую голову, но и железный характер. Некоторые типы проявившего себя вооружения он разрабатывал в инициативном порядке — и когда в них возникла реальная необходимость, оружие было уже разработано и уже готово к производству.
На секунду подумалось даже, что Грабин такой же попаданец — и вовсю пользуется послезнанием… Усмехнулся как шутке, но потом подумалось — а вдруг? Уж больно эпичная история у дивизионного орудия ЗИС-3 и танковой пушки Ф-34…
Вся соль в том, что оба названных орудия были не только разработаны Грабиным в инициативном порядке, но и пошли в серию и в войска вообще без официальной приёмки! Более технологичную, простую в конструкции и эффективную в боевой обстановке ЗИС-3 в 1941-м выпускали под видом Ф-22УСВ. Причём принимать их не хотели, но сам Василий Гаврилович настоял на приёмке — тем самым подписав себе приговор: за подобное самоуправство запросто могли расстрелять. Но ЗИС-3 проявило себя с лучшей стороны — и со слов Иосифа Виссарионовича спасло СССР в 1942-м году… Так что славного конструктора не расстреляли, а наоборот, наградили.
Ф-22УСВ, кстати, также было разработано Грабиным — но в силу завышенных и не совсем даже адекватных требований к пушке, это дивизионное орудие получило разброс рукояток наводки по разные стороны от ствола. Последнее в значительной степени осложнило работу наводчика… И сделало очень перспективную в плане борьбы с панцерами пушку малоэффективным противотанковым орудием.
Немцы, кстати, у трофейных советских пушек сей недостаток исправили — и эффективно использовали её на истребителях танков «Мардер». Причём треклятые германские «Куницы» сыграли весьма значимую роль в мае 1942-го года, во время наступления Манштейна на Крымский фронт. Знаменитая «охота на дроф»… И если до того попытки немцев наступать успешно гасили Т-34 и КВ, выбивавшие в обороне и из засад все германские панцеры — то «Мардеры» жгли наши лучшие танки едва ли не за километр.
Но ЗИС-3 более поздняя разработка — в известной мне истории Грабин приступил к ней в мае 1940-го. И пока немцы не усилили лобовую броню хотя бы до 50 миллиметров, против них вполне эффективны лёгкие, мобильные и снайперски точные «сорокапятки».
Другое дело танковая пушка!
Тут вот в чем загвоздка: до Великой Отечественной в танкостроение преобладало мнение, что пушка боевой машины должна быть короткой — чтобы не зацепить стволом землю при форсирование рвов и езде по пересеченной местности. И до определённого момента даже короткоствольные орудия вроде танковой «сорокапятки», а также пушек Л-11, Ф-32 вполне справлялись со своими задачами в том числе и как противотанковые.
До усиления немцами лобовой брони средних панцеров…
Но Василий Гаврилович думал на перспективу, умел смотреть в будущее (ну точно, попаданец!). Ему не дали сделать из танковой Ф-22 (уже принятой на вооружение в этом году) полноценное длинноствольное орудие, способное жечь модернизированные панцеры за километр. Так Грабин все равно сконструировал танковую пушку длиной в 40 калибров — и молча начал ставить её на Т-34 на свой страх и риск! В дальнейшем это решение полностью себя оправдало — в 1941-м Т-34 превосходил все германские панцеры, а до 1943-го оставался конкурентен модернизированным Т-3 и Т-4 с удлиненными орудиями и усиленной бронёй.
Так что со своей стороны я написал конструктору лишь о том, что в бою за Кортумову гору мы столкнулись с немецким панцером, пусть кустарно, но модернизированным за счёт увеличения лобовой брони до пятидесяти миллиметров. Что, в свою очередь, дало врагу преимущество в борьбе с «бэтэшками»… И так как немцы вполне могут адаптировать этот опыт в масштабах армии, нам нужна новая танковая пушка. Пушка, что способна не просто пробить пятьдесят миллиметров брони из двух соединенных промеж собой листов (такая компоновка имеет даже лучшие характеристики защиты) — а пробить её на дистанции в километр. То есть не оставив врагу шанса подобраться поближе и поразить советский танк собственной болванкой… Ну и указал, что мне, как повоевавшему танкисту, таким орудием видится пушка длиной не менее сорока калибров.
И такле я естественно, поделился замечанием о том, что довоенная аксиома «танки с танками не воюют» с жизнью никак не соотносится. Воюют, да ещё как! И чем сильнее будет орудие на советских танках, тем больше жизней наших ребят мы сохраним.
Тем больше врагов уничтожим — и тем скорее победим…
В отдельно выделенную мне в киевском госпитале палату аккуратно постучали, невольно отвлекая от размышлений:
— Разрешите войти?
— Конечно, Марта!
Я невольно улыбнулся, приветствуя белокурую польскую панночку, неотступно находившуюся со мной во время эвакуации. И если польские врачи, сопровождавшие поезд с ранеными в Киев, спасли наши жизни операциями после боя, то медсестры и санитарки боролись за них во время пути. Мне, например, как тяжело раненому, нельзя было спать под утро — в это время многие уходят во сне. Не знаю, с чем связано — может, сердце бьётся реже, падает пульс и ослабленный потерей крови организм не справляется… Не знаю, не специалист — это просто данность, что раненые уходят чаще всего под утро.
Так вот, в ту ночь на пути в Киев именно Марта помогала мне бороться со сном. Именно её нежные и тонкие пальчики прилежной пианистки поддерживали мою голову и подносили к губам крепкий чай… Эти прикосновения были очень приятными, даже ласкающими — а звонкий голос не давал закрыть глаза.
Марта рассказала мне историю своей семьи — в целом, одну из многих, что случайно свела Вторая Отечественная война. Папа, поляк по происхождению, был офицером Русской Императорской армии, мама — сестрой милосердия; она была из захудалого дворянского рода, что давно уже растерял былое богатство и величие… Растерял их, в том числе, за карточным столом.
Знакомство состоялось в 1915-м году, во время Великого отступления — тогда был ранен отец Марты, а её мама его выхаживала. Молодые люди почувствовали взаимную симпатию — а продолжительная война, уже унесшая сотни тысяч жизней, подстегнула решимость отца Марты. Ещё до выписки он слелал предложение — а в 1916-м у молодой польско-русской четы появилась девочка…
Война длилась долго — став из «Второй Отечественной» вначале «Германской», а затем и «империалистической», незаметно переродившись в Гражданскую. Супруга последовала за мужем — а муж продолжил службу уже в польской армии до очередного, тяжёлого ранения в 1918-м году. Он был участником Великопольского восстания и ранен в бою с пруссаками… После войны семья переехала во Львов — но жила небогато; потерявший ногу из-за ранения отец не мог толком работать, и основным добытчиком стала мама, устроившись в госпиталь. А повзрослевшая Марта сперва помогала ей по дому — а когда выросла, отучилась на медсестру; хотя в школе девочка хорошо играла на пианино.
Отец ушёл рано, в 35-м — сказались раны. А мама с дочкой продолжили работать в одном госпитале. И эвакуировались вместе с нами — на том же самом поезде, что я выбил из Сикорского в уже охваченном огнём Львове…
Я поприветствовал девушку радостной улыбкой. Несмотря на то, что Марта сдала «пост» по прибытию в Киевский госпиталь нашим медикам, она каждый день приходила проведать меня после дневного сна… И только сегодня мне дали ночью нормально поспать — так как спал жар и организм твёрдо пошёл на поправку.
Вот я с самого утра и занялся письмами — придумав единственный возможный вариант того, как уже реализовать остаточное послезнание…
Однако меня невольно смутила военная форма защитного цвета, состоящая из гимнастерке и юбки, туго облегающая изяшные ноги девушки… Отвечая на невысказанный мной вопрос, Марта извиняющимся голосом (с её таким милым, даже приятным лёгким акцентом) честно созналась:
— Всех польских медиков отправляют под Тарнополь, где сейчас формируется 1-я дивизия польской народной армии генерала Сикорского. Вот, зашла попрощаться с вами…
Девушка смущённо сжала пальцы, не зная, что ещё добавить — но и я не нашёлся, что ответить. Лишь почувствовал, что сердце пропустило удар.
Наконец, спросил внезапно охрипшим голосом:
— Вы… Ты — ты никак не можешь отказаться?
Марта с заметным огорчением покачала головой:
— Я медсестра военного госпиталя, то есть военнослужащая. Не могу ослушаться приказа. Кроме того… Здесь я никого и ничего не знаю, я даже не гражданка СССР. В случае чего, мне некуда пойти — и на другую работу не устроиться…
Я открыл было рот, чтобы позвать девушку в свой санитарный батальон — потом понял, что в 24-й лтбр его не было по штату, и что я уже и сам не факт, что командир бригады. Ибо остатки её наверняка возглавил помощник командира по строевой части, считай заместитель… А понесшее большие потери подразделение вполне могут и расформировать, выведя остатки с фронта — и с учётом мобилизации или развернуть в нечто большое, или свести с остатками других таких же соединений.
Наконец, не факт, что в санитарном батальоне танковой дивизии (нет, ну а вдруг я не в землю лягу как «предатель», а пойду на повышение?) простой медсестре будет как-то безопаснее?
Так-то танкисты все время на острие удара…
И потому едва разлепив рот, я его тут же закрыл — не найдясь даже, что сказать. Потом, правда, все же коротко, с чувством произнёс:
— С Богом. И спасибо тебе за все!
Девушка очень мило сжала губы, улыбнувшись одними глазами — после чего негромко, явно стесняясь, спросила:
— Можно, я вам потом… напишу?
— Конечно же, конечно! А я обязательно отвечу!
Марта вновь кивнула мне с грустной улыбкой… После чего неожиданно порывисто шагнула к кровати — и поцеловала меня в щеку. Вот только полные, мягкие и горячие девичьи губы словно бы невзначай коснулись краешка моих губ…
— Спасибо, что спасли нас всех во Львове, пан генерал!
…Девушка уже покинула мою палату, оставив за собой едва уловимый шлейф духов — но щека в месте поцелуя по-прежнему горит… И на грудь словно каменюку какую взвалили. Прощание с Мартой пробудило целый вихрь совершенно противоречивых чувств — но по ощущением это было прощание с очень близким, родным человеком.
Неожиданно для самого себя ставшим близким за столь короткий промежуток времени… Хотя река времени на войне несёт свои воды совсем иначе — и порой ускоряется, словно горный поток на обрыве. Это я уже понял… Как и то, что невольно начинаешь иначе чувствовать жизнь — и сближаться с людьми куда быстрее.
А теперь осталось лишь стойкое ощущение потери, какой-то нестерпимой горечи… И невольной вины перед женой, чей светлый образ заслонила от меня война.
Чувство вины перед женой, с которой я больше никогда не увижусь…
От мысли об этом чувство потери стало ещё более нестерпимым — но тут начался очередной обход. В мою палату зашёл сам главврач госпиталя — и я с облегчением протянул запечатанные конверты долговязому мужчине средних лет с «профессорской», клинышком бородкой:
— Степан Александрович, чувствую себя куда лучше. Могу ли я сразу попросить вас о небольшой услуги? Эти письма нужно сегодня же отправить адресатам. Сегодня! Это важно — ОЧЕНЬ важно! Понимаете?
— Понимаю, голубчик, понимаю… И письма передам. А пока давайте-ка померим вашу температуру, товарищ комбриг.

Глава 6

26 сентября 1939-го — это вторник, обычный рабочий вторник в мирных, не тронутых войной странах. Таким он был и для Бухареста; столица Румынии встретила этот день чисто подметенными брусчатыми тротуарами, ухоженными бульварами — и запахом крепкого кофе, доносящимся из открывшихся уже утром кафе.
Бухарест был застроен сравнительно недавно и не имел столь глубокой средневековой истории как Париж, Лондон или даже Москва; его основал легендарный Влад Цепеш как крепость, защищающую Валахию от турок-осман. А после становления города столицей Румынии в 1862-м году, его пытались застроить на французский манер — сделать этакой восточноевропейской репликой Парижа.
На самом деле у румын действительно неплохо получилось копировать французский архитектурный стиль «бозар» с его широкими бульварами и чистыми, опрятными зданиями высотой в два или три этажа. А узкие, тенистые и зеленые улочки, открытые кафе Липскани кому-то могли напомнить и парижский Монмартр…
Но Бухарест — столица государства, один из самых развитых ее промышленных и индустриальных центров. В нем много заводов — а на окраинах города жмутся бедные жилища простых рабочих, кои не могут позволить себе крепкого кофе со сливками и венских вафель на завтрак. И, пожалуй, именно в столице Румынии контраст жизни власть имущих и прочих богатеев-промышленников (особенно еврейского происхождения!) столь разителен с бедняцкой жизнью прочего народа.
Тем не менее, большинство простых работяг принимает это разделение как данность — лишь изредка, с завистью косясь на жизнь родившихся с золотой ложечкой во рту… Но принимает до той поры, когда кто-то извне не начинал говорить с ними о несправедливости такого положения вещей — кто-то убежденный, горячо верящий в собственные слова.
Кто-то, за кем люди готовы пойти…
В Румынии таким человеком стал Корнелиу Зеля Кодряну. Высокий, красивый и статный молодой мужчина с правильными чертами лица и каким-то особенным, проникновенным и твердым взглядом — он умел расположить к себе, да и биография у Корнелиу была подходящей. Достаточно сказать, что Корнелиу отправился добровольцем на фронт в 1916 году — незадолго до своего семнадцатилетия… И принял участие в боях в Трансильвании.
А уже в 17-м году Корнелиу поступил в пехотное училище — но второй раз до фронта не добрался: по выходу Советской России из войны румыны вынужденно заключили сепаратный «Бухарестский» мир, невыгодный для страны. Для горячего патриота своей Родины это был словно удар под дых… Предательства большевиков он не простил — а отголоски Гражданской войны в России и «белой» пропаганды сформировали в голове еще совсем молодого человека устойчивую связь: жиды-большевики-предатели.
Тем более, что на тот момент все это вполне соотносилось с фактами! Так, к власти в России пришла солидная группа евреев в составе Троцкого, Каменева, Зиновьева, Свердлова, Сокольникова, Кагановича, Урицкого, Лашевича, Радека. Да и у самого Ленина были еврейские корни по матери, пусть и предки его номинально перешли в православие…
Большевики инициировали «расказачивание», что толкнуло в большинстве своем нейтральных к новой власти казаков в белый стан. Большевики начали гонения на Православную Русскую церковь, что для убежденного христианина Кодряну было тяжким преступлением само по себе! Да, большевики провозгласили интернационализм и равенство людей. Но интернационализм их заключался в том, что «царская» Россия провозглашалась тюрьмой народов, русское патриотическое самосознание клеймилось «великорусским шовинизмом» — а на окраинах бывшей империи старательно взращивалась русофобия и поощрялись националистические настроения.
Хотя до прихода России в Среднюю Азию там царило угрюмое, дикое средневековье — и в отличие от европейских колониальных держав, Россия строила и облагораживала, а не грабила под корень…
Сталин, правда, предлагал более адекватный вариант формирования Советского Союза на принципах «автоматизации» республик, входящих в состав РСФСР в качестве автономий — но без права выхода. И без всякого суверенитета там или атрибутов государственности! Но Ленин этот план зарубил на корню… И встав во главе СССР, Сталин уже не пытался ничего переделать в существующей структуре. Хотя он устроил жесткую чистку национальных коммунистических элит, стремясь на местах назначать руководителей именно из русских…
Важный, хоть и не бросающийся в глаза факт: при большевиках переписывались детские сказки. Но не нужно недооценивать их значения! К примеру, именно так Емеля из сказки про печь и щуку стал дурачком и лентяем — типичным представителем «русского народа». Но в оригинале это был бедный, трудолюбивый и добрый русский мужик, ежедневно молившийся Богу; щуку он поймал в праздник — и отпустил ее не по дурости, а к деткам, по милосердию отзывчивого сердца… И просил он не по «щучьему велению и моему хотению», а «по щучьему велению, Божьему благословению». Также из сказок Андерсона вымарали все упоминания Господа и обращенных к нему молитв — к примеру сцену, где Герда читает «Отче наш» во время пурги. Попало под запрет творчество замечательной русской, детской писательницы Лидии Чарской — «Сибирочка», «Записка маленькой гимназистки», «Княжна Джаваха»…
Конечно, Корнелиу Зеля Кодряну не мог знать все эти факты — но ему было достаточно уже отголосков их для того, чтобы утвердиться в своей правоте. Получив образование (он отучился на юриста), Корнелиу стал одним из самых активных сторонников «правого» движения! В 23-м году он основал студенческую «Лигу национальной христианской защиты», получил необходимый организаторский, ораторский и управленческий опыт. Члены лиги во главе со своим лидером участвовали во множестве столкновений с полицией, отметились нападением на еврейские кварталы — и во всевозможных манифестациях и выступлениях… Но при этом они не выглядели в глазах простых людей маргиналами и отбросами, криминальным элементом, нет. Румынские христиане-националисты твердо отстаивали права бедствующих рабочих и голодных крестьян, тем самым отнимая электорат у социалистов.
Однако методы борьбы они переняли именно у русских социалистов…
Нет, сперва Кодряну и его сторонники пытались решить все законным путем. Поднимали волну общественного недовольства — и на фоне её пытаясь надавить на чиновников и политиков. Однако попытка добиться хоть каких-то позитивных изменений для тех же крестьян от премьер-министра Иона Брэтиану не увенчалась успехом… Наоборот, часть тех делегатов, кто обратился к нему со вполне справедливыми требованиями, позже были арестованы.
И вот тогда Кодряну решился на террор в отношение чиновников, отстаивающих интересы не людей, но бизнеса — а также «предателей» из числа евреев-банкиров, евреев-газетчиков и раввинов… Первым должен был умереть премьер-министр — но план тут же дал осечку: в ближнем кругу Кодряну нашёлся предатель, сдавший товарищей и своего вождя.
Кодряну же защищал своих соратников, пытаясь взять вину на себя; ему крепко помогло юридическое образование и понимание лазеек в румынских законах. И именно во время первого своего пребывания в тюрьме он задумался о создании боевого звена при Лиге… Возможно, вдохновили Кодряну русские черносотенцы, а именно «Русский народный союз имени Михаила Архангела» — свое боевое звено он назовёт также в честь Архистратига Небесного воинства.
Заговорщиков, однако, отпустили — возможно потому, что не хотели делать «жертв режима» из народных любимцев. Однако это не помешало румынской полиции арестовать Кодряну несколько позже — и избивать в тюрьме несколько дней, ломая смелого парня… Позже его выпустили — и это стало большой ошибкой начальника румынской полиции Константина Манчу! Кодряну застрелил его на глазах у подчинённых и посетителей трибунала Ясс — после чего сдался полиции.
Вскоре суд присяжных его оправдал. Православные националисты, с подчеркнутым почтением относившиеся к фронтовикам Великой войны, защищавшие интересы простых рабочих и крестьян — они набрали огромную популярность в Румынии. А Кодряну, каждым своим действием лишь множащий политический капитал, уже официально объявил о создании «Легиона Михаила Архангела».
Последний, однако, не был представлен одними боевиками — боевики легиона позже стали называться «Железной гвардией»…
В какой-то момент Кодряну сумел пробиться в Палату депутатов, где занялся разоблачением коррумпированных политиков. Но человек с его характером и убеждениям не мог надолго задержаться в официальном правительстве, не возглавляя его лично! Ну, или не попытавшись возглавить…
Возможно, все могло бы сложиться иначе — если бы любовницей румынского монарха, Кароля II, не была Магда Лупеску, дочь еврея-аптекаря. В какой-то мере антисемитская пропаганда Кодряну была направлена и против неё — а значит, и против монарха.
Кароль до поры до времени сдерживал «легион» чисто политически — принимая умеренные антисемитские законы, он инициировал создание схожей с «Железной гвардией» организации «Лэнчери» («Копьеносцы»), объединил проправительственный блок в «Национальную христианскую партию». В неё вступили и бывшие сторонники Кодряну по христианской Лиге; наконец, Кароль предложил капитуналу Железной гвардии сложить с себя полномочия — и войти в кабинет министров.
Но Кодряну это предложение отверг…
Революцию задумывают романтики, делают фанатики — а используют её плоды подлецы. Но Корнелиу Зеля Кодряну был редким сочетанием первого и второго; он искренне верил в духовное очищение и преображение человека — и готов был проливать кровь за свое видение лучшего мира. В том числе и свою собственную… После очередного ареста капитунала Железной гвардии его уже не выпустили из тюрьмы — суд присяжных все равно оправдал бы Кодряну.
Нет, его просто-напросто убили по приказу Кароля…
Однако и монарх просчитался, трусливо, подло сбросив столь важную фигуру с шахматной доски румынской политики. Смерть Кодряну оттолкнула от Кароля многих нейтральных политиков — и уж тем более националистов! Отвернулись от монарха и некоторые его приближенные… Впрочем, бывший министр обороны Ион Антонеску в их число уже давно не входил. Он как-то посмел высказать правящему монарху свое мнение на счёт его сожительства с еврейкой, имея при этом законную жену — за что и сам был арестован! А после назначен с понижением на должность командующего четвёртый корпусом.
Но понижение это никак не сказалось на генерале; он быстро напомнил о себе тем, что заступился за Кодряну — а после его смерти (что монарх пытался выдать за результат неудавшегося бегства), Ион публично обвиняли Кароля и высказал свое им недовольство. Естественно, националисты увидели в Антонеску союзника — и он им был: за первыми шли народные массы, а за генералом стояла армия…
И вот сегодня толпы рабочих и крестьян, прибывших из окрестных деревень, вдруг начали заполнять широкие и просторные улицы городского центра Бухареста. Они вышли на улицы во главе с «легионерами» — одетыми в белые одеяния и распевающими церковные гимны… При этом нацисты несут в руках румынские знамена — те самые, что когда-то изготовлял и освещал Кодряну! И вскоре его имя вспомнили — достаточно было выкрикнуть его один раз, чтобы сотни голосов начали скандировать, словно боевой клич:
— Корнелиу! Корнелиу! Корнелиу Кодряну!
Но были и другие голоса — множащие иной крик:
— Нет войне! Долой узурпатора! Нет войне! Долой евреев!
Антонеску смотрел на толпу, проходящую под балконом снятой им квартиры, с потаенной улыбкой. На днях англичане «умыли руки» — объявив Каролю о том, что не могут поддерживать монарха, заключившего экономический договор с враждебной им Германией. И монарх лишился всякой внятной поддержки… Хотя британские лисы как всегда хитрили — договор был заключён ещё 27 марта, а с началом войны немцев и поляков, никто из посланников Чемберлена даже не пытался высказать вслух недовольство заключённым с нацистами соглашением!
Нет, бритты банально убрали с гонки захромавшую лошадь…
И Антонеску с «гвардейцами» решились на переворот. Ещё утром подконтрольные националистам издания опубликовали свежие газеты с совершенно ложной информацией — однако, вполне похожей на правду. Крупный заголовок гласил о том, что Румыния вступает в войну на стороне Британии — коей так верно служит Кароль II. Соответственно, румынские солдаты вновь будут воевать с германскими — а каково с ними воевать, помнили все ветераны-фронтовики… Причем воевать за целостность и независимость Польши рука об руку с евреями-большевиками! В то время как Франция и Англия палец о палец не ударили на западном «фронте».
И там же было приписано, что Железная гвардия категорически против войны с родственными им по духа немецкими нацистами — ровно, как и генерал Антонеску, истинный патриот свой страны. Но если Ион Антонеску станет премьер-министром правительства (что составят румынские националисты) — вот тогда генерал ни за что не допустит войны с Германией!
И вот это было чистой правдой. Воинственный взгляд генерала был обращение на восток — на Приднестровье и Одессу, и прочие причерноморские земли, лежащие к западу от Днепра. Он вполне разделял антисемитские взгляды Кодряну и его ненависть к большевикам — и в тоже время прекрасно понимал истинное положение вещей… Как и свою роль в качестве второстепенного союзника Рейха и фашистской Италии.
Тем не менее, генерал рассчитывал увеличить территории Румынии за счёт России — хотя ведь именно благодаря России румыны получили независимость и суверенность… За их свободу от турецкого владычества лилась кровь русских воинов! Ион знал это — но ведь СССР же не является Россией? Да и никакой благодарности к русским он совершенно не испытывал — все забылось за шестьдесят два года с последней русско-турецкой…
— Генерала Антонеску в премьер-министры! Железную гвардию — в правительство!
Заводилы из числа националистов продолжают скандировать нужные лозунги; ещё одна лёгкая улыбка коснулась губ обычно собранного и серьёзного генерала… Честно говоря, он был обескуражен тем, с какой лёгкостью англичане предали Кароля — и скоростью реакции немцев, что свели «гвардейцев» и Антонеску через спосла. Пост сдал — пост принял, ага… Бритты себе не изменяют, продолжая виртуозно предавать и интриговать. А вот более практичные немцы организовали переворот в считанные дни… Собственно, Ион был нужен им, как авторитетный в армии военачальник, способный её удержать.
И они не ошиблись с выбором.
— Корнелиу Кодряну! А-а-а!!!
Манифестующих попыталась остановить редкая цепочка полицейских — но ринувшиеся вперёд гвардейцы, закаленные в уличных столкновениях, сейчас смяли её без особого труда…
— Долой узурпатора! Долой Кароля и его еврейку!
У действующего монарха без англичан нет ни единого шанса. Кароль действительно узурпировал власть у регентского совета, сформированного вокруг его несовершеннолетнего сына. И Кароль крайне непопулярен в народе — при нем коррупция достигла небывалых размеров… А любовница-еврейка при живой законной жене забила последний гвоздь в крышку гроба монарших политических амбиций.
Точнее даже, десяток гвоздей!
Возможно, в другое время протестующих остановила бы армия — но благодаря генералу Антонеску, сегодня румынские солдаты останутся в казармах… А завтра он станет премьер-министром — и добьётся от Кароля отречения! После чего именно Ион будет править при номинальном верховенстве Михая, сына Кароля.
Но реальная гражданская и военная власть сосредоточится в руках Антонеску! И тогда война, которой «гвардейцы» лишь пугают народ, станет реальностью.
Эх, Кодряну, Кодряну… Ты был романтиком и патриотом — но именно с твоим именем на устах румынский народ шагнет в пропасть большой войны.
Ты был искренне верующим. Но называя германских нацистов близкими по духу, ты протянул руку бесноватым оккультистам, ненавидящим Церковь и Главу её, Господа нашего Иисуса Христа.
Ты боролся с коррумпированными чиновниками и отстаивал права бедняков-крестьян. Но в итоге твоей борьбы румынские солдаты станут пушечным мясом для господ-германцев… Что ни во что не будут ставить своего «союзника».
Ты задумал революцию и принёс себя в жертву на алтарь её, притворяя её в жизнь… Но плодами твоей борьбы уже завтра воспользуется Ион Антонеску.

Глава 7

Стрелка часов перевалила уже полвосьмого вечера — и стремительно сгущающиеся сумерки сменила уже вполне явственная ночная тьма… Но всполохи артиллерийских выстрелов и следующие за ними взрывы столь часто подсвечивают небосвод на южной окраине Березы-Картузской, что в свете их вполне возможно вести прицельный огонь из стрелкового оружия! Что и ведут противники с обеих сторон, не чураясь использовать осветительные ракеты.
Особенно усердствуют немцы — в небо то и дело взмывают их «люстры», запущенные из минометов; в их свете трассеры пулеметных очередей заметны не столь явственно… Однако, когда вновь разгорелась перестрелка в центре города, у руин монастыря картезианцев, то отчетливо завиднелись желтые светлячки трассеров, пронзающие ночную тьму.
И возможно также, и человеческую плоть…
Другой узел немецкой обороны — «красные» казармы — расположен неподалеку от монастыря, также в центре города; расстояние между ними составляет не более километра. Там сейчас также часто бьют пулеметные очереди — но к радости комдива, отдаленно и глухо захлопали вдруг разрывы «эргэдэшек».
Значит, все-таки добрались до цели его «гренадеры»!
Словно вторя мыслям комдива, не так и далеко от командного пункта вдруг гулко ухнули две 122-миллиметровые гаубицы, посылая шрапнель за головы красноармейцев — та должна отсечь подкрепления фрицев, выдвинувшиеся к центру города. Без координат неполная батарея самоходок СУ-5 молчала — значит, корректировщик на колокольне Петропавловской церкви вовремя заметил противника…
Немцы, однако, понимают значимость колокольни в качестве наблюдательного пункта не хуже комдива — после трех залпов «сушек», враг вновь начал пристреливаться к итак пострадавшему днем храму. Одновременно с тем фугасы вражеских гаубиц начали нащупывать самоходки — вроде вслепую, но довольно точно. Впрочем, дать целеуказание по азимуту вполне способен любой мало-мальски подготовленный арткорректировщик — вопрос только в дальности ведения огня. Но немцы, уже столкнувшись с «сушками», вполне логично прикинули, что огонь ведется с северной окраины Березы — и Чуйков, развернувшись к телефонисту, коротко приказал:
— Вызывай комбатра «сушек», пусть меняют позицию.
…Действия Слуцкой армейской группы комдива Василия Ивановича Чуйкова никак нельзя было назвать успешными. Наступление велось вдоль шоссе Минск-Кобрин и далее на Брест — но в силу особенностей ландшафта Западной Белоруссии и близости Беловежской пущи, а также общего распространения лесных массивов и болот, в целом развернуть довольно солидный «кулак» (состоящий из двух танковых бригад и полнокровной пехотной дивизии) не представлялось возможным.
В авангарде армейской группы следовала 29-я танковая бригада комбрига Семена Кривошеина и части 8-й стрелковой дивизии (151-й пехотный полк). Однако уже за Кобриным они столкнулись с разведкой противника; в первом столкновение победу одержало боевое охранение бригады. Тогда же от пленных получили более-менее подробную информацию о германских силах, противостоящих Чуйкову — и вражеском командующем…
Но в ходе последующих воздушных налетов, растянувшиеся на шоссе колонны тихоходных Т-26 в большинстве своем попали под массированный удар врага… Особенно тяжелым был второй — когда немцы, измотав «ястребки» прикрытия яростным воздушным боем, сходу бросили на танкистов вторую волную тяжелых бомберов «Хейнкель»… После чего противостоящий Чуйкову девятнадцатый моторизованный корпус Хайнца Гудериана нанес сильный контрудар, выбив остатки группы Кривошеина из занятого им Кобрина.
После потери связи судьба комбрига оставалась неизвестна…
Развивая германское наступление, в направление на Барановичи двинулись части 10-й танковой, а также мотопехота 3-й дивизии панцерваффе. Вообще-то 3-я действовала южнее Бреста — и ее собирались изъять у Гудериана, сменив 10-й. Но, учитывая начало войны с СССР и довольно солидные потери в танках, командование вермахта решило усилить лучшего генерала танковых войск.
И чуть южнее Березы-Картузской неожиданно для обеих сторон завязалось встречное, масштабное танковое сражение между 10-й дивизией панцерваффе — и 32-й танковой бригадой, спешащей на выручку Кривошеину…
Началось столкновение с перестрелки боевого охранения бригады и германской кампфгурппы, следующей головным дозором. Как и ранее, перестрелку выиграли именно советские танкисты — поражая немецкую бронетехнику за семьсот, а когда и за восемьсот метров!
Но советская танковая бригада из средств дополнительного усиления имеет лишь батарею «сорокапяток», а командование не всегда способно связаться с летунами. А вот у фрицев имеется солидная поддержка в виде транспортируемых тягачами гаубиц — и действующая связь с авиацией.
Впрочем, Чуйков заранее запросил авиационное прикрытие для передовой группы — на личном опыте убедившись, насколько уязвимы с воздуха растянутые колонны Т-26… Тем более, что родную 32-ю бригаду, чьим командиром он был еще год назад, сердце болело особенно сильно! В итоге на сей раз успешной штурмовки советских колонн у немцев не случилось — «Сталинские соколы» вовремя поспели на помощь танкистам. Ну, почти вовремя — голову колонны немцы все же успели немного «проредить»… Но после «мессеры» прикрытия закружили в упорных схватках с отчаянно огрызающимися на виражах И-16, будто позабыв о «подопечных». А «Хейнкелям» пришлось скинуть бомбовый груз в стороне от бригады — их свирепо атаковали летчики на И-15, упрямо подбирающиеся к «Хе-51» со стороны хвостового оперения!
Куда эффективнее был огонь вражеских гаубиц по танковым батальонам, разворачивающимся в боевой порядок — на этом этапе бригада потеряла до четверти своих машин… Но севернее реки Мухавец, за лесным массивом открывается довольно широкий участок полей. Он позволил комбригу Ивану Грызунову развернуть Т-26 частой цепью, концентрируя огонь на приближающихся панцерах…
И вновь советские боевые машины показали свое превосходство над германскими. Сильная противотанковая «сорокапятка» 20-К поражала германцев на пределах дальности прямого выстрела, составляющего восемьсот пятьдесят метров. А пушечным немецким двойкам приходилось подбираться к Т-26 на шестьсот метров… Лишь на этой дистанции они способны поразить пятнадцать миллиметров тонкого броневого листа своими легкими снарядами.
Вроде не так много, двести пятьдесят метров? Но их ещё нужно пройти под огнём скорострельных и точных «сорокапяток»…
Однако, уступая технически, вражеский командир переиграл Грызунова тактически. С немецкой стороны полетели дымовые снаряды; они поставили завесу на флангах — и подожгли подсохшую за лето траву.
А ветер погнал огонь в сторону советских машин…
Маскируясь дымной пеленой, пушечные германские «двойки» подобрались не только к флангам бригады — но и обошли их, ударив лёгкие Т-26 с тыла… И дело даже не в том, что с кормы броня слабее — у Т-26 она составляет все те же пятнадцать миллиметров по периметру танка… Просто экипажи загоревшихся машин не могли даже сразу понять, откуда атакует противник.
Откуда пришла смерть…
В свою очередь в центре враг ввел в бой имеющиеся у него средние танки — и драка пошла на равных, а там и с преимуществом немцев. У германцев панцеры ведь радийный — и атаку «двоек» корректировали старшие офицеры, строящие бой из командирских машин с хорошим обзором. Кроме того, пушка у «двойки» автоматическая, пусть и легкая — и накоротке имеет преимущество над 20-К за счет большей скорострельности.
В свою очередь, средние панцеры в большинстве своем оснащены командирскими башнями — и пока наводчик ловит одну цель, офицер уже видит другую и дает целеуказание…
Наблюдать за тем, как один за другим вспыхивают легкие Т-26 с их бензиновыми двигателями, было невыносимо. Неплохо начавшийся для бригады бой фрицы умело переламывали под себя — и комбриг запросил у Чуйкова разрешение на отход. Недолго думая, Василий Иванович дал добро, приказав Грызунову отступить к южным окраинам населенного пункта Березы-Картузской, где ему и предстояло закрепиться… Поставив дымы уже со своей стороны, комбриг начал спешное отступление. Ему удалось эвакуировать лишь сводный батальон — и еще одна, неполная рота из восьми Т-26 получила задачу прикрыть отход бригады.
К чести советских танкистов, те дрались до конца — но силы были более, чем не равны… Однако уже на марше к Березе, комбриг использовал последний резерв — батарею самоходок СУ-5, сконструированных на базе все того же легкого Т-26. Последние вооружены казалось бы устаревшей гаубицей 1910/1930 годов, воевавшей еще при царе. Но она вполне способна добить осколочным снарядов за семь километров с лишним…
Небольшая батарея всего из трех самоходок выпустила весь боезапас, когда немцы начали перестраиваться в походную колонну. Фрицы надеялись быстро догнать остатки 32-й бригады… Но потеряли с десяток разбитых «двоек» — и столь драгоценное время! Огонь самоходчиков корректировал экипаж единственного в бригаде броневика БА-20 — смелый экипаж его находился в зоне видимости немецких танков и по рации уточнял цели «сушкам».
А последние вели огонь даже тогда, когда германские гаубицы начали контрбатарейную борьбу… Ради этого фрицы не побоялись поднять в воздух тихоходный разведчик «Хеншель», осуществляющий корректировку. И одну самоходку немцы все-таки достали — заодно подбив и легкий броневик…
Но дело было сделано — ценой жизни смельчаков, Грызунов успел отвести Т-26 к Березе и даже частично закопать их в землю. Кроме того, он выстроил единую огневую схему с полковой и противотанковой артиллерий подоспевшего на помощь 229-го стрелкового полка — также занявшего окраины Берёзы и спешно окапывающегося.
И когда появились немцы, дальнобойность Т-26, зарытых в землю по верхние катки, вновь сыграла значимую роль в отражение германского натиска. Советские танкисты уничтожили более двадцати панцеров — и вдобавок к тому, шесть орудийных тягачей, пытавшихся подвезти ПТО фрицев на дистанцию боя…
На тот момент немцы потеряли свыше шестидесяти процентов своих пушечных танков. И командир дивизии не стал рисковать уцелевшими машинами — нет, он запросил очередную авиационную поддержку… Его гаубицы уже истратили практически все свои снаряды и не могли проломить советской обороны. А вот неполная эскадрилья «лаптежников», прикрытая вдвое большей по численностью группой «мессершмитов», смогла.
Пикирующие «юнкерсы» с удивительной точностью жгли Т-26 прямо в капонирах — а дозаправившиеся и пополнившие боезапас «ястребки» пришли на помощь слишком поздно… «Лаптежники» ушли без потерь — все попытки догнать их блокировали «мессеры». «Худые» крепко подковали три «ишачка» — и потеряли лишь одного сбитого камрада, сорвавшегося в штопор к земле…
Оборона бригады (хотя какой бригады — батальона!) на участке, примыкающему к шоссе, была прорвана. Поставив дымы, немцы пустили по дороге пулеметные «единички» и бронетранспортеры с десантом, на полной скорости ворвавшиеся в город… И также под прикрытием завесы выдвинули вперед собственную противотанковую артиллерию.
Довольно многочисленную артиллерии на механизированной тяге! Всего сорок восемь пушек по штату…
ПТО немцев завязала довольно успешную для врага перестрелку с уцелевшими советскими танками, как только завеса рассеялась. Но одновременно с тем собственные «скоростные» бомбардировшики РККА нанесли запоздалый удар по врагу… Запоздалый потому, что германская механизированная и моторизованная пехота уже ворвалась в город, принявшись успешно теснить красноармейцев.
Однако запоздалый — не значит малоэффективный! Ибо СБ крепко прошлись по скоплению отступивших назад панцеров, а также подтянутым к городу германским гаубицам. А И-15 прикрытия проштурмовали колонну грузовиков, везущих порастраченные немцами тяжелые снаряды… В этот раз опоздал уже германский воздушный щит — «мессеры» бросились вдогонку, сбив сразу несколько И-15, но бомберы успели уйти.
Но между тем, очередная трагедия развернулась на улицах Березы-Картузской… Немцы умеют воевать — расчетливо, холодно, эффективно, что они и продемонстрировали необстрелянным красноармейцам в городском бою. Уже получив опыт в Польше, мотопехотинцы вермахта построили крайне эффективную систему огня! Стараясь занять все доступные им высотные здания, они подняли туда пулеметы на станках с оптикой, расстреливая советских бойцов сверху, словно в тире… Также в качестве опорников пулеметчикам служили угловые дома на перекрестках. Благодаря чему фрицы поддерживали продвижение своей пехоты плотным огнем машиненгеверов…
Уже одного этого хватило бы, чтобы потеснить необстрелянный 229-й полк.
Но вражескую атаку поддерживали также и пулеметные «единички», и бронетранспортеры «Ганомаг» с МГ-34 за щитком. И те, и другие враг использовал как подвижные огневые точки, строя атаку отделений и взводов вокруг бронетехники. А прикрывали её продвижение зольдаты не только огнём карабинов или автоматов, но и умелыми бросками гранат…
Остановить сей железный натиск красноармейцам было просто нечем! Да, неопытные бойцы, в теории, могли еще скрутить гранатные связки… Но этого не делалось как раз в силу неопытности и неумению противостоять вражеской броне. А бутылок с зажигательными смесями или противотанковых ружей в полку не было и подавно… Что же касается его немногочисленной артиллерии (шесть «сорокапяток» и четыре «полковушки») — то уцелевшие орудия завязли в контрбатарейной борьбе на южной окраине города.
Ситуация спасла лишь контратака 310-го полка 8-й дивизии, отбросившая врага назад… Прибывший с полком комдив развернул дивизионные орудия за Ясельдой, огибающей город с востока и севера. А полковую артиллерию Чуйков успел переправить в город вместе с пехотой — приказав пушки замаскировать, а стрелкам залечь у берега. И когда враг показался на улицах, ведущих к реке, орудия открыли огонь не сразу — позволив большей части «единичек» и «ганоманов» подобраться поближе… И только после советские пушки обрушили на немцев настоящий вал огня!
Лёгкие панцеры с их противопульной броней, как и германские бронетранспортеры неспособные выдержать удара фугаса — не говоря уже о бронебойной болванке… И наоборот, пулеметы винтовочного калибра редко когда могут пробить артиллерийский щиток. У немцев просто не было шансов… А выбив большую часть высунувшихся к реке машин, командир полка бросил залегших у берега красноармейцев в контратаку!
И сперва она шла довольно успешно — советские бойцы давили уцелевшие немецкие группы если не умением, то числом. А их заостренные, блестящие на солнце жала игольчатых штыков с хрустом рвали человеческую плоть, здорово сбив спесь с германских мотопехотинцев… Хотя наличие пистолетов-пулеметов у десанта германских БТР стало крайне неприятной неожиданностью для красноармейцев.
Но захлебнулась советская контратака, когда бойцы 310-го полка напоролись на кинжальный огонь машиненгеверов у немецких опорников. Уцелевшая бронетехника и крепко потрепанная мотопехота 3-й дивизии панцерваффе отступила к «красным» казармам и развалинам монастыря картезианцев — тем самым удержав за собой центр города.
И в тоже время на восточном и западном флангах южной окраины Берёзы продолжали воевать отдельные роты 229-го полка — и его уцелевшие пушки! А вместе с красноармейцами дралось и до взвода Т-26 комбрига Грызунова, погибшего при воздушном налёте…
Сложилась патовая ситуация, когда ни одна из сторон уже не могла добиться преимущества в наступление. Все попытки комбатов поднять бойцов и бегом, цепочкой преодолеть расстояние до германских опорников, разбивались о ливень косящего людей свинца… Но также и потуги немцев высунуться на броне из своих шверпунктов, каждый раз обламывала снайперски точная стрельба «сорокапяток».
Казалось бы — вот выход! Подкати поближе эти «снайперские винтовки на колесах», подави ими огневые точки противника — и тогда красноармейцы выбьют немцев на штыках… Попробовали — но не получилось.
Опасно приблизившиеся к врагу расчеты противотанковых орудий немцы тотчас засыпали градом мин…
Зыбкое равновесие не могла нарушить ни одна из сторон — и вермахт, и РККА понесли под Березой, а также в уличных боях большие потери. Однако комдив Чуйков четко понимал, что равновесие это не может сохраняться долго… На помощь остаткам 32-й танковой и уполовиненной 8-й дивизии обещали прислать части второго эшелона — как минимум, еще одну стрелковую дивизию из состава 10-й армии. Однако и Гудериан вполне мог рассчитывать на поддержку — благо, что помимо двух танковых, в его подчинении имелись еще и две моторизованные дивизии вермахта.
И учитывая моторизованную составляющую, первым подкрепление подойдет именно к Хейнцу… Хотя одну дивизию генерал был вынужден держать на шоссе Кобрин-Пинск — щитом против наступающего вдоль дороги 23-го стрелкового корпуса. Но Василий Иванович об этом решение противника не знал — да и потом, даже одна германская дивизия вполне способна сбросить его бойцов в воду.
Особенно, когда в городе есть столь прекрасный плацдарм для наступления в виде двух крепких шверпунктов…
Ситуация требовалось срочно переломить — и комдив Чуйков сделал все от себя возможное. Свой командный пункт он развернул прямо в городе, словно сказав бойцам — ваш генерал с вами, и я разделю вашу судьбу… Он определил позиции тяжелой гаубичной и дивизионной артиллерии за рекой, замаскировав батареи. И одновременно с тем приказал оборудовать на Бронной горе, господствующей над местностью, макеты тяжелых орудий и ложный командный пункт.
Вообще-то, место для размещения тяжелой артиллерии вполне подходящее — но от горы до города не менее шестнадцати километров. Далековато даже для 152-миллиметровых МЛ-20, если хочется вести более-менее точный огонь… И уж тем более для 122-миллиметровых М-30!
Четыре уцелевших танка и две «сорокапятки» с рабочими тягачами Василий Иванович также отвел в тыл. Ему крепко не хватало людей, чтобы обеспечить надежную оборону на флангах — и потому комдив расположил у ближних бродов лишь небольшие дозоры… В случае попытки флангового охвата послелние должны предупредить ближнюю батарею о попытке прорыва. И в этом случае гаубицы накрывают подступы к бродам — а броневая группа, усиленная пулеметным взводом на полуторках и взводом тяжелого вооружения (два батальонных миномёта), должна выйти к точке вражеского прорыва…
Собственно, организация подобного мобильного кулака позволила Чуйкову отразить уже две попытки немцев форсировать Ясельду на флангах. Один раз хватило артиллерийского удара батареи М-30, второй раз пришлось пострелять из «сорокапяток» бронегруппы. В обоих случаях небольшие немецкие кампфгруппы из пары танков и грузовых машин с пехотой были разбиты… Что позволило Василию Ивановичу сосредоточить в городе основные силы потрепанной пехотной дивизии; зарывшись в землю, она стала куда менее уязвима налетам с воздуха. Удалось восстановить связь и прямое сообщение с остатками 229-го полка.
Но даже после сильной артподготовки красноармейцы не смогли занять германские шверпункты, огрызающиеся многочисленными пулеметными очередями… Тогда комдив понял, что нужно искать принципиально новое решение, не изложенное в уставах.
Раз уж задавить немцев числом никак не получается…
На самом деле ничего нового Василий Иванович Чуйков и не придумал. «Штурмовики»-гренадеры появились в русской армии ещё при Петре I, а казаки-пластуны зарекомендовали себя как бойцы специального назначения в ходе Кавказских войн, а затем и при обороне Севастополя. Почему Чуйков, сам участник Германской и Гражданских войн, вспомнил про пластунов? Да потому что последние в Германскую активнее прочих использовали ручные гранаты… Не мог не знать комдив и о существовании штурмовых отрядов на западном фронте в годы Первой Мировой, и про группы «бомбометателей» (все тех же гренадеров!) в подчинении генерала Брусилова.
Те сыграли весьма значимую роль при прорыве эшелонированной австрийской обороны прославленным полководцем…
Крепко подумав, Чуйков выделил для штурма каждого из германских опорников по батальону пехоты. Но, ломая уставы, разделил каждый из них на три неравные группы… Первая — «гренадерская» или штурмовая. Одно смешанное отделение от роты — из самых храбрых, умелых бойцов, вооруженных наступательными «эргэдэшками», «ручными бомбами» Рдутловского или трофейными «колотушками» по шесть-восемь штук на брата. А ещё по бутылке горючки для панцеров…
«Гренадер» на день вывели за реку, дать поупражняться в метании именно боевых гранат… Что поделать, в армии мирного времени последнее упражнение практиковали очень редко — все больше теория. Но теперь настал черед настоящей боевой подготовки!
Из стрелкового оружия Чуйков выделил штурмовикам все имеющиеся в наличии АВС-36 и несколько трофейных автоматов. Отдали им и револьверы пулеметчиков, у кого на руках имелись «Наганы»… Конечно, отечественная «авээска» вызывает множество нареканий — чувствительность автоматической винтовки к загрязнению, частые задержки из-за осечек, перекосов патрона. Ненадежное крепление магазина, что может просто вывалится на бегу… Ну, а для режима автоматического огня откровенно маловато патронов, особенно по сравнению с немецкими пистолетами-пулеметами.
И сильная отдача винтовочного патрона, летящего к тому же куда-то влево…
И как тут не вспомнить отечественные пистолеты-пулеметы ППД, столь бездумно снятые с вооружения и отправленные на склады! Вон, как немцы умело пользуются своими ПП в условиях городского боя и траншейных схваток…
Однако же потому и раздали новое оружие самым умелым бойцам, способным воспользоваться большей скорострельностью АВС — а при необходимости, и режимом автоматического огня! А еще им выделили заточенные едва ли не до бритвенной остроты саперные лопатки — рубить ими, словно секирами… Как-никак, холодное оружие было важным элементом штурмовых групп ещё Германской войны.
Второе отделение от каждой роты составили расчеты ручных «Дегтяревых» — и наиболее опытные, умелые стрелки. Те бойцы, кто до армии или охотится, или получил «Ворошиловского стрелка» в кружках Осоавиахима. Это группа прикрытия и закрепления одновременно — основная задача которой отработать по вспышкам вражеских пулеметов в случае обнаружения выдвинувшихся вперед штурмовых групп.
Третья группа — оставшиеся силы роты, мобильный резерв. В сущности, сам Чуйков предполагал, что, даже ворвавшись в расположение противника, штурмовые группы не смогут уничтожить врага — а только свяжут немцев боем. Вот в это время как раз и должны добежать до шверпунктов бойцы группы прикрытия — пока расчеты станковых «Максимов» займут их место… После чего в штыковую должно подняться по одной роте от батальона, что завершат разгром противника!
Прошлой ночью бойцы максимально приблизились к врагу за счет траншей, замаскированных под утро. Весь день прошел в редких перестрелках; Чуйков разрешил вести огонь лишь наиболее опытным стрелка — беспокоя противника и выявляя положение его огневых точек. Штурм был назначен на ночное время, ближе к рассвет…
Но все пошло, что называется, по одному месту, когда враг вдруг активизировался — и начал переброску своих резервов по шоссе! Открыли огонь уцелевшие пушки 229-го полка, по приказу комдива дали несколько залпов гаубичные батареи за рекой… А штурмовым группам был дан приказ скрытно, по-пластунски выдвигаться к развалинам монастыря и казармам, используя все возможные укрытия на пути… И вот, всего несколько минут назад в центре вдруг активизировалась стрельба — а затем послышались и частые гранатные разрывы!
— Товарищ комдив, комбат-один на связи!
Василий Иванович порывисто шагнул к вскрикнувшему от волнения телефонисту:
— Первый, слушаю!
На том конце провода возбужденно закричали в трубку, плюнув на все условные обозначения, обговоренные перед боем:
— «Штурмы» ворвались в монастырь, закидали огневые точки гранатами! Сейчас ведут бой внутри, прикрытие уже миновало открытый участок! Поднимаю роту — и срочно нужны «Порт-артуровки»! На той стороне крепко зашевелились, немцам подкрепление идет!
«Порт-артуровками» и бойцы, и командиры называют лёгкие трехдюймовки образца 1902/30, составляющие основу дивизинной артиллерии. Те ведь действительно воевали ещё в Русско-японскую…
Подумав пару секунд, комдив отрывисто ответил:
— У тебя корректировщик есть, трехдюймовки отстреляются с закрытых позиций. А ты на прямую наводку ставь имеющиеся «сорокапятки» и «полковушки». И про батальонные минометы да «Максимы» не забывай!
— Есть!
Стоило Чуйкову положить трубку и отойти чуть в сторону, как телефонист позвал его к себе:
— Комбат-два на связи!
— Первый, слушаю!
Точно также игнорируя позывные, комбат-два довольно рявкнул:
— Заняли казармы! Там во дворе две танкетки стояли — так одну из окон зажигалкой закидали. А вторую, вырвавшуюся на улицу, изрешетили в борт бронебойно-зажигательными из ДТ! Ее и из пулемета можно взять, падаль! Потери есть, но небольшие, товарищ комдив — как вы учили, бойцы вначале гранатами каждое помещение забросали, а потому уже зачистили, как следует… Пулеметчики закрепились, ведем бой с наступающими с юга фрицами.
— Понял! Пусть корректировщик свяжется с батареей дивизионных трехдюймовок, поддержим огнем. А «сорокапятки» и «полковушки» вытаскивайте на прямую наводку — чую, попрет сейчас фриц…
— Слушаюсь!
Комдив Чуйков опустил трубку телефона — и облегченно выдохнул. Облегченно, несмотря на то, что большой бой только начинается. И все же германские опорники, забравшие столько человеческих жизней, теперь заняты! А отбить их у поверивших в себя бойцов и командиров будет куда как непросто…
Для себя Василий Иванович твёрдо решил — если уцелеет, то сделает все, чтобы успешный опыт использования штурмовых групп был распространен в войсках! А официальное письмо с требованием передать на вооружение дивизии пистолеты-пулеметы Дегтярева он подготовит уже сегодня… Теперь есть, чем аргументировать свой запрос — успех атаки штурмовиков с ПП говорит сам за себя! Да и к трофейным «шмайсерам» боезапаса кот наплакал — на один только хороший бой его и могло хватить.
Разве что бойцы вновь разжились у фрицев трофейными патронами в удобных коробчатых магазинах…

Глава 8

Лаврентий Павлович Берия, всесильный нарком внутренних дел СССР сидел на заднем сидении черной «эмки» — и тихо стонал. Даже не стонал, нет — подвывал от боли… Он был один в машине — в ожидании важного гостя, Берия попросил водителя выйти, и теперь мог позволить себе немного человеческой слабости.
Собственно, водителя можно было отправить и в аптеку за обезболивающим, но головная боль накатила неожиданно — к тому же не хотелось демонстрировать слабость на людях… В итоге Лаврентий отделался тем, что потер виски, затылок, растер уши — вроде немного полегчало.
А вообще, ничего удивительного в его мигрени нет. В последние дни Берия ощущал себя пожарным — причем единственным пожарным, оставленным на большой город, на разных концах которого вспыхивают дома. Подобно этому несчастному пожарному нарком метался то туда, то обратно — и, кажется, все равно нигде не успевал…
Инициировав срочный пересмотр дел заключённых командиров (зачастую их арестовывали по доносам своих же сослуживцев), Берия еще не знал, в какое грязное и тухлое болото ему придётся окунуться… Пару раз Лаврентий порывался отправиться к заключенному Ежову и лично его пристрелить — как бешеную собаку! Право слово, он бы так и сделал, если бы нашлось хоть немного времени разобраться с предателем… Именно предателем — потом как уровень вопиющей некомпетенции со стороны предшественника был столь чудовищным, что списать его на обычное скудоумие и идиотизм было просто невозможно.
Нет, совершенно очевидно, что Ежов целенаправленно подрывал боеспособность РККА не «бездумными», а вполне осознанными репрессиями — «выводя за штат» кадры с боевым опытом Гражданской, боев с басмачами, участников боевых действий в Испании…
Это были тысячи невинно осужденных людей, тысячи. А скольких успели расстрелять? Скольким подорвали здоровье до полной небоеспособности? Но самое главное — сколько из командиров возненавидели советскую власть за несправедливый приговор… Особенно если он задел не только их самих лично, но и членов семьи⁈
Решения о пересмотре приходится принимать очень спешно — и в большинстве своем люди получают оправдательные приговоры, их восстанавливают в званиях, иногда даже с повышением. Недавно начатая мобилизация набирает ход — и пока кадровые части РККА спешно следуют на фронт, другие, вновь формируемые, занимают оставленные казармы… Впрочем, недавно уволенные запасники также нередко отправляются на фронт в качестве маршевого пополнения.
Но разве это единственный вопрос, требующий внимания всесильного наркома? В его ведении находятся войска НКВД, включая и авиационные части. А на отдельных участках фронта сложилась довольно тяжелая обстановка — например, в западной Белоруссии идут тяжелые бои между Слуцкой группой Чуйкова и 19-ым моторизованным корпусом вермахта… Чуйков стойко держит удар, но запросил подкрепления. И хотя ему уже выделили одну стрелковую дивизию, и вроде как готовы передать 6-й кавалерийский корпус — однако Шапошников на очередном совещании предложил развернуть в составе погранвойск НКВД в БССР и УССР как минимум еще по одной дивизии внутренних войск НКВД. Используя для формирования их как действующих пограничников, так и запасников, проходивших срочку именно в погранвойсках — а заставы дополнить уже за счет простых мобилизованных…
Уж больно понравились начальнику генерального штаба успешные действия штурмовых групп НКВД при прорыве польской границы! Но погранцы в большинстве своем действительно лучше обучены и оснащены стрелковым оружием, чем обычные пехотные части. У них и подготовка по рукопашному бою включает не только штыковой бой, но и разделы из САМОЗ Спиридонова, и боевые гранатометания проводятся регулярно, и в отличие от армии, НКВД не отказалось от пистолетов-пулеметов… Плюс снайперов в погранвойсках готовят на совесть — и по службе последним порой приходится реально использовать свои навыки.
С другой стороны, на погранзаставах нет ни собственной артиллерии, ни танков, о чем вполне справедливо заметил нарком. В итоге-то Берия с формированием новых частей согласился — но затребовал для них не только легкие «сорокапятки» и полковушки, но также и дивизионные трехдюймовки, и гаубицы, и зенитную артиллерии… Кроме того, Лаврентий Павлович не считал, что концепция «пехотного» танка потеряла свое значение. Да, немцы уже продемонстрировали в Польше, что их панцерваффе лучше всего воюют мощными механизированными кулаками, прорывающими оборону противника на узком участке фронта — и устремляющимися глубоко в тыл противника… С этой целью в СССР и была разработана линейка «быстрых танков». Однако что делать с тысячами тихоходных Т-26 — ничем не уступающих по вооруженности той же БТ? Раз уже создана боевая машина пехотной поддержки, то почему бы не использовать ее именно в пехотных частях как средство усиления? Вот Берия и запросил в каждую из формируемых дивизий «оперативного реагирования» по полнокровному батальону Т-26 с зенитными ДТ на турелях… Впрочем, нарком не сомневался и в другом — как только дивизии появятся не только на бумаге, их используют в качестве резерва сражающихся армий.
Конечно, не везде было так сложно, как в районе Бреста — к примеру, на южном участке фронта комбриг Белов нанес свой контрудара. Ровно в десять часов утра… Время было выбрано не случайно. Понимая превосходство немцев в возможностях радийной связи, отдельные подразделений 5-го кавалерийского корпуса и приданной ему 26-ой танковой бригады ударили одновременно — на разных участках шоссе Стрый-Станиславув и прилегающих к нему грунтовых дорогах… Цель этой единовременности — не дать атакованному противнику упредить камрадов о засадах.
И стоит отметить, Белову все удалось. Особенно успешными вышли удары по пехотным колоннам врага — обстрелянным на марше шрапнелью, а затем и из станковых «Максимов». Последние били из замаскированных засад, а иногда и с пулеметных тачанок — что лихие кавалеристы старались подогнать поближе, а затем круто развернуть к врагу… В последнем случае разгром противника бойцы Белова довершали в конном строю. Но если было возможно, комбриг старался замаскировать ячейки пехотинцев поближе к дороге так, чтобы везти по немцам прицельный пулеметно-ружейный огонь.
Что удивительно, более эффективными оказались именно кавалерийские атаки! Ну, если немцы не успевали развернуть скорострельные «машиненгеверы», встречая красных «казаков» кинжальным огнем в упор… Впрочем, «угадать» с противником также не всегда получалось — в одних случаях танкисты 26-й бригады шли в атаку на германскую пехоту. Но в других уже кавалеристам противостояли немецкие панцеры — при условии наличия у красноармейцев считанного числа «сорокапяток» и полковушек… В такой ситуации комбриг рекомендовал вообще избежать боя.
Но как минимум одну засаду немецкие панцеры уничтожили…
Тем не менее, ситуация для 22-го армейского корпуса вермахта и 5-й танковой дивизии панцерваффе сложилась если не катастрофическая, то близкая к катастрофе. Тылы немцеы были разгромлены внезапной атакой 23-й танковой бригады полковника Мишанина на Стрый — в то время как на шоссе враг уперся в оборону остатков 25-го танкового корпуса. А фланговая атака Белова (и последующий удар ВВС РККА с неба по растянувшимся колоннам врага!) серьезно подорвал боеспособность германского корпуса… Дошло до того, что 4-й кавалерийский корпус и 72-ю стрелковую дивизию перенацелили против 18-го армейского корпуса вермахта! Последний занял руины Львова — и с трудом сдерживал все-таки начавшееся наступление Голикова.
Хотя саму Волочискую группу немцы до последнего громили массированными ударами с воздуха… А потому наступление Голиков ведёт не 10-й тяжелой танковой бригадой (ее пока вообще сняли с фронта и вывели в резерв), а частями 14-й и 3-й кавдивизий при поддержке пары батальонов Т-26 из состава 38-й лтбр…
Успех кавалеристов Белова, к слову, в генштабе оценили очень высоко. Понятно, что время лихих атак смелых до безумия всадников в кубанках да с шашками в руках, прошло еще в годы первой Германской… Хотя иногда они удаются и сейчас (особенно, если «размягчить» врага шрапнелью!).
Однако кавалерия — это чрезвычайно мобильный род войск, позволяющий перебросить не только пехоту, но и достаточное количество артиллерии, станковых пулеметов (все конной тягой!) на значительные расстояния, совершить фланговый охват, развить наступление или совершить рейд по тылам врага… При этом оставаясь совершенно независимыми от поставок топлива — проблемы с которым очень замедлили продвижение танковых бригад на всем протяжении линии фронта. Достаточно вспомнить про тридцать пять БТ-7 Фотченкова, едва дошедших до Львова!
Собственно, именно рейд и задумал Шапошников на северном участке фронта. Ведь наступавшие из Восточной Пруссии на Варшаву и Брест корпуса вермахта покинули районы первичной дислокации! И теперь граница у Сувалок прикрыта лишь небольшими силами немецких пограничников и резервистов… В то время как к Сувалкам уже вышел мотоотряд 16-го стрелкового корпуса Минской армейской группы, а также части 3-го кавалерийского и 27-й лтбр.
При этом начальник генерального штаба предложил собрать в кулак весь 3-й кавалерийский корпус — после чего бросить его в глубокий рейд в восточную Пруссию в направление на Лётцен, а затем и в сторону Кёнинсберга! Возможный успех рейда сложно переоценить. Это не только шанс подрезать линии снабжения того же Гудериана и его 19-го моторизованного корпуса, но и огромный моральный эффект на немцев. Ведь Кенинсберг, как никак, есть древняя столица Пруссии! Кроме того, этот удар отрезает немцев от Литвы, что с одной стороны, обезопасит Прибалтику от германского вторжения — а с другой, предостережет самих литовцев (а заодно и латышей, и эстонцев) от союза с нацистами…
Негромкий стук в окно «эмки» отвлек Берию от «непрофильных» размышлений о делах армейских; важный гость прибыл на встречу — и Лаврентий поспешил открыть дверь в авто:
— Здравствуйте, Константин Константинович. Прошу, присаживайтесь.
— Добрый вечер… Благодарю.
Высокий, статный мужчина с крепким, волевым подбородком и высокими вразлет бровями аккуратно опустился на заднее сидение авто. Его новая командирская форма была отглажена до идеального состояния, а с левой стороны груди аккуратным таким рядком выстроились сразу три ордена Боевого Красного знамени — и значок «Бойцу ОКДВА». Помимо того, чуть выше расположилась одна из высших наград СССР — орден Ленина — а чуть ниже обязательная для ветеранов Красной армии юбилейная медаль «XX лет РККА»… Но что важнее наград — по крайней мере, сейчас, в этой самой машине — было наличие новенького табельного ТТ в кобуре комдива Рокоссовского.
Комдива, несправедливо арестованного в 1937-м… Лишенного наград и званий Рокоссовского подвергли сильнейшему психологическому давлению и физическим пыткам. Достаточно сказать, что обвинительного признания добивались через ложный расстрел — когда поставили к стенке и дали холостой выстрел… В такой ситуации многие невиновные готовы были сознаться в любых преступлениях, лишь бы кошмар этот закончился!
Но Рокоссовский выдержал все испытания — вот только как они сказались на его внутреннем душевном состоянии? Берия, нарком наверняка ненавистного Константину Константиновичу НКВД сильно рисковал, приказав выдать комдиву табельное оружие. Но именно этим же жестом он надеялся продемонстрировать свою открытость и подчеркнуть ошибочность действий своего предшественника… Начал Лаврентий Павлович негромко, старательно прочистив горло:
— Константин Константинович, если вам нужны мои извинения — то я прошу простить мое ведомство за то, что вас и ваших сослуживцев подвергли несправедливому заключению. Поверьте, предатель-Ежов вскоре получит свою вышку… Как и его выродки-палачи.
Комдив Рокоссовский согласно кивнул головой, также негромко ответив:
— Вам передо мной извиняться не за что.
Нарком машинально кивнул, невольно заострив внимание на блеске свежих золотых коронок, вставленных вместо выбитых на допросах зубов… После чего привычно взял быка за рога:
— Товарищ комдив, я прекрасно понимаю, что после заключения вам полагался отпуск и время с семьёй. И возможно, даже повышение в звании… Но ситуация складывается так, что времени на отпуск у вас, нет.
Рокоссовский вновь согласно кивнул, после чего совершенно спокойно осведомился:
— Война с Германией?
Однако Берия отрицательно покачал головой:
— Командировка в Китай, Константин Константинович… Но не спешите разочаровываться. Комдивов в действующей армии предостаточно, а вот военных специалистов вашего уровня… Их можно пересчитать по пальцам.
Рокоссовский никак не среагировал на последние слова, и нарком терпеливо продолжил:
— На Дальнем Востоке складывается крайне непростая, даже опасная обстановка. Не обольщайтесь успехами вашего давнего товарища и сослуживца Жукова на Халхин-Гол — в Монголии мы разбили лишь ударный кулак Квантунской армии. Однако силы японских милитаристов в Китае значительно больше… А после начала войны с Германией, немцы обратились к Хирохито с предложением вновь активизировать боевые действия на нашей границе.
После короткой паузы Берия резюмировал:
— В общем, ситуация неоднозначная, и в самой Японии сейчас идет тяжелая борьба между морской и армейской партиями.
Впервые за время разговора комдив позволил себе легкое подобие — точнее даже тень улыбки:
— Неужели Георгий Константинович не справляется?
Нарком тяжело вздохнул:
— Справляется. Но если японцы решатся на войну с СССР и направят в Монголию главные силы континентальной армии — а это до полумиллиона уже обстрелянных солдат и офицеров… То мы имеем все шансы потерпеть поражение и потерять значительные территории на восточной границе.
— Я понял. Вам необходимо, чтобы китайцы с моей помощью начали воевать более активно?
Берия скупо улыбнулся:
— Не мне, а нашей с вами Родине… Но мыслите вы совершенно верно, товарищ комдив. Китайцы многочисленны, но им не хватает вооружения и опытных командиров. Тем не менее, они сумели остановить японцев у города Чанша — и теперь готовят собственное контрнаступление… А чтобы поддержать его, мы планируем передать Чан Кайши крупную партию трофейного японского вооружения — через Синьцзин в Ланьчжоу. А это, на минуту, тридцать тяжелых и сто сорок пять полевых орудий, некоторое количество минометов — и около сорока тысяч снарядов к ним! Плюс сто пятнадцать станковых, двести двадцать пять ручных пулеметов, двенадцать тысяч винтовок и два миллиона патронов к ним… Есть даже трофейные танки — и свыше пяти десятков автомобилей.
На мгновение запнувшись, нарком вновь потёр виски — после чего продолжил:
— Также планируется перегон нескольких эскадрилий истребителей «Чайка» и бомбардировщиков СБ по авиалинии Алма-Ата — Ланьжоу… И естественно, вы поедите в Китай не один — а со значительной группой военных советников, получивших боевой опыт в сражении на Халхин-Гол.
Рокоссовский внимательно выслушал наркома, после чего уточнил:
— Значит, моя задача состоит в организации успешного наступления китайцев?
— Совершенно верно, Константин Константинович. Необходимо достигнуть таких успехов, чтобы армейская партия «самураев», даже добившись победы во внутренней борьбе, вынужденно перенацелилась на Китай… Что, в свою очередь, позволит нам перебросить из Монголии на западный фронт обстрелянные кадровые части. Да и Георгия Константиновича после его громкой победы желают видеть в действующей на западе армии… Но пока что мы не имеем ровным счетом никаких шансов снять с Дальнего Востока даже одной стрелковой дивизии.
Берия прервался, заметив огни еще одной «эмки», мигнувшей фарами и припарковавшейся чуть впереди. Заметил ее и Рокоссовский, невольно коснувшись пальцами клапана кобуры… Нарком невольно вспомнил про наградной «Браунинг» во внутреннем кармане — но поборол мгновение слабости:
— Ваши успехи в качестве военного специалиста, товарищ комдив, будут оценены на самом верху. А это и обязательные награды, и ожидаемое повышение в звании, и долгожданный отпуск с семьей… Ну, а если что…
Тут Лаврентий Павлович довольно красноречиво посмотрел на Рокоссовского, словно дав понять, что под «если что» можно понимать и как собственную смерть, так и попытку бегства.
— Если что, я лично позабочусь о том, чтобы ваша семья ни в чем не нуждалась.
В машине словно похолодало. После ареста Рокоссовского его семью лишь сослали в Армавир, что было далеко не худшим раскладом! Хотя возможно, именно из-за родных Константин и держался на допросах и пытках, и ложных расстрела — не желая, чтобы любимые ему женщины получили статус семьи «врага народа»… Так вот, слова Берии можно было понять по-разному. Если вдруг комдив погибнет — семья будет обеспечена всем необходимым. А вот если изменит и бежит… В общем, на этот случай жена и дочь выступают в роли заложниц.
Пауза затянулась — тяжелый взгляд прирожденного бойца и воина, коему наступили на больную мозоль, держать было тяжело. Берия и сам не робкого десятка (одно только Бакинское подполье в те дни, когда город захватили турки и азербайджанские националисты чего стоит!) — но Константину Константинович он уступает однозначно… Стараясь сохранять спокойствие, Лаврентий Павлович деланно-равнодушно отвел взгляд, после чего потянулся к переднему пассажирскому сидению — точнее корзине, что покоилась на ней:
— Константин Константинович, повторюсь, я лично прослежу за благополучием ваших родных. Дочке будет гарантировано поступление в любой ВУЗ страны по ее усмотрению, как и бесплатное проживание в общежитие. Плюс личная квартира для вашей жены и пенсия командира дивизии… Но я уверен, что до этого не дойдет — даже в случае разгромного поражения китайцев, если возникнет явная вероятность плена, вас вывезут по воздуху… Однако, я уверен, что этого не произойдет — Георгий Константинович расписывал вас как полководца исключительной храбрости и тактического таланта.
Закончив говорить, Берия снял салфетку, прикрывающую корзину — открыв свежие фрукты, вино, шоколад, палку копченой колбасы и головку ноздреватого сыра.
— Константин Константинович, как я уже сказал, по уму вам бы дать отпуск с семьей в лучшем санатории на море… Увы, нет времени. Все, что могу предложить — это личного водителя и номер в гостинице Москва на всю семью до следующего утра. Эта корзина вам в дорогу — а так лучший столик в ресторане при гостинице дожидается вас с Юлией Петровной и Ариадной Константиновной… Они уже ждут вас — вон в той машине. Ну а утром, уж простите, вас доставят на аэродром.
Глаза Рокоссовского заметно округлились, ярко заблестев — в них промелькнули и удивление, и недоверие, и отчаянная радость…
— Константин Константинович, не задерживаю.
Совершенно растерявшийся, но абсолютно счастливый комдив пулей вылетел из «эмки», забыв даже попрощаться с Берией — а тот вдруг почувствовал необычайную легкость… Почему-то подумалось, что вопрос о вступлении Японии в войну можно снимать с повестки дня.
Впрочем, мигрень вернулась мгновенное — достаточно было вспомнить о перевороте в Бухаресте, на коий советская разведка повлиять уже никак не смогла. А к тому добавились известия о контактах германского посла с Маннергеймом и заметно выросшая активность абвера в Прибалтике… Но переворот в Румынии беспокоил больше всего.
Вот фашистскому диктатору Муссолини хватило независимости отказать фюреру в войне с Польшей. Дуче занял выжидательную позицию и пока просто следит за тем, как развиваются события в Европе… Венгры, хоть и симпатизируют немцам, и при случае готовы дать проход частям вермахта по своей территории, в драку не полезут. По крайней мере, пока… Но несмотря на очевидную слабость Румынии, последняя вполне способна выставить до ста пятидесяти тысяч солдат и офицеров — паршивенькую пехоту и не такую уж и дрянную кавалерию рошиоров. Плюс считанное число купленных у французов танков… Сама по себе армия мамалыжников крайне слабая — но с учетом начавшейся войны с Германией, даже сто пятьдесят тысяч румын, угрожающих Приднестровью и Одессе, это головная боль! Плюс увеличение протяженности линии фронта… И если условно равный фюреру Муссолини способен отказать ему — то обязанный немцам Антонеску, что уже завтра возьмет власть, германцам точно не откажет. Он прекрасно понимает свою роль в союзе с нацистами — а любые внутренние выступлению будут с легкостью подавлены после того, как вермахт зайдет на территорию страны… С целью занять нефтепромыслы — и обеспечить марионетку защитой.
Впрочем, все это головная боль уже не Берии — а армейцев и лично Шапошникова! Хотя развернуть на границе с Румынией еще одну дивизию «оперативного реагирования» НКВД все же стоит… И вновь головная боль накатила на наркома. Лаврентий Павлович вспомнил о польских военнопленных, с таким трудом вступающих в «народную армию» — и весь аж скривился от досады…
Последняя проблема, увы, касалась и его самого.

Глава 9

…Зачерпнув последнюю ложку сладковатой молочно-рисовой каши и отправив в рот уцелевший кусочек сочной, парной котлетки, я блаженно откинулся на подставленную под спину подушку. Как же хорошо!
Мне, как тяжело раненому (все-таки тяжело) санитары приносят еду прямо в палату — хотя, как кажется, я вполне уже могу добраться до столовой самостоятельно. Но раз уж приносят, заботятся — что же, мне людей обидеть⁈ Стараются ведь… Никогда не думал, однако, что в советских госпиталях так вкусно кормят.
Впрочем, госпиталь армейский — а к обеспечению РККА в Союзе относились серьезно. Это в 60-х что-то сломается — с должностей командиров взводов, рот и батальонов уйдет (или уйдут!) большинство фронтовиков, плюс начнется призыв зеков, расцветет «дедовщина». И все посыплется… Армия станет пугалом для призывников — а для офицеров на первое место выйдут выбритые на шее «кантики», чистые подшивы на подворотничках и выровненные по ниточке кровати.
Да, останутся еще части с вменяемыми командирами, где пацанов будут всерьез учить военному делу — а после 1979-го появятся «афганские» подразделения, и там уже придется реально воевать! Но общий уровень боевой подготовки Советской армии после 60-х очень сильно упадет…
Но в тех же 50-х молодежь в армию еще рвалась — и не только потому, что по всем понятиям пацан должен был отслужить, чтобы считаться полноценным мужиком. Ведь если не служил — больной значит, неполноценный и недееспособный? За таких-то и девки замуж не особо-то хотели идти… А еще в армии кор-ми-ли. Сытно кормили! У меня родственник по материнской линии служил в 50-х — уходил в войска метр с кепкой (сто пятьдесят с небольшим сантиметров), а вернулся метр семьдесят с лишним.
Вот и в госпитале кормят на совесть — вкусные молочные каши, бутерброды с маслом и колбасой (а колбаса-то копченая ведь натурально дымком пахнет!), сочные котлетки из смеси говядины и свинины — ну, или хотя бы сала… На утро какао с молоком, в обед же густой яблочный сок — жить можно!
И ведь не для одного меня так расстарались — еда в госпитале для всех одинакова. Ну, разве что мне в борщ лишнюю ложку сметаны бахнут…
— Тук-тук. Петр Семенович, к вам можно?
— Да-да…
Я ответил утвердительно, хотя голос вошедшего в палату командира мне незнаком — но вот после я буквально обмер, узнав в вошедшем комдиве Николая Федоровича Ватутина! Еще довольно молодого и подтянутого, с внимательным твердым взглядом и зачесанным набок чубом — он совсем не похож на самого себя в звании генерала армии из 40-х. А ведь большинство фотографий Ватутина сделаны именно в этот период… Но видел я также его фотокарточку образца 1937-го года — и смело могу сказать, что за эти два года гениальный штабист (и не менее гениальный командующий фронтом) практически не изменился.
А я просто обмер, обмер, видя перед собой живую легенду! Именно Ватутин остановил продвижение немцев под Воронежем и удержал город, именно войска Ватутина первыми начали контрнаступление под Сталинградом — и именно Ватутин вместе с Жуковым разработают план «преднамеренной обороны» на Курской дуге, где советские войска обескровят ударные части вермахта, пытавшиеся наступать!
И уже после неотвратимо погонят немцев на запад…
Впрочем, более всего известен Николай Федорович по Киевской наступательной операции — ведь тогда он всухую переиграл германский генералитет! В ноябре 1943-го Ватутин сумел скрытно вывести основные силы РККА с глухо блокированного немцами Букринского плацдарма — и нанес сокрушительный удар с Лютежского плацдарма, считавшегося до того вспомогательным…
Что удивительно, хваленый абвер раз за разом проспал и концентрацию советских войск под Москвой, перед контрнаступлением — и еще более серьезное сосредоточение советских войск под Сталинградом. А ход Ватутина с переброской сил с одного Днепровского плацдарма на другой на самом-то деле был довольно очевиден — и возможно, наиболее толковые немецкие генералы поступили бы на его месте точно также.
Однако немцы предпочли недооценить русских полководцев — за что и поплатились… А действия Ватутина в ходе Киевской наступательной операции германский оценил генштаб очень высоко, удостоив Николая Федоровича прозвищем «Гроссмейстер»! Тем более трагична смерть генерала армии, не успевшего даже получить заслуженное маршальское звание… Его уход, связанный с тяжелым ранением, стал тяжелейшей утратой для Красной Армии. Но стоит также отметить, что, попав в засаду украинских националистов, генерал мужественно вступил в бой — возглавив в перестрелке подчиненных ему штабных офицеров.
Ситуация, удивительно похожая на мое собственное столкновение во Львове с «мазепинцами». Их пока так называют — в честь одного из самых знаменитых, но отнюдь не единственного предателя…
И вот теперь тот самый «Гроссмейстер» пожал мне руку, после чего с легкой ободряющей улыбкой сел на самый краешек моей кровати — вежливо, с самым искренним участием поинтересовавшись:
— Как ваше здоровье, Петр Семенович?
— Иду на поправку, товарищ комдив!
Ватутин вновь улыбнулся — но, мазнув взглядом по пустой тарелке, с тщательно замаскированной тревогой в голосе уточнил:
— Пока еще кушаете в палате?
— Да что вы, Николай Федорович! Это меня просто разбаловали — а так я в столовую вполне уже могу сходить…
Легкий кивок — и следующий наводящий вопрос:
— Каковы прогнозы врачей? Через недельку встанете на ноги?
Уже поняв, куда ветер дует, я с легкой неуверенностью ответил:
— Думаю, вернуться в строй через неделю будет уже возможно… Николай Федорович, скажите честно — обстановка на фронте не соответствует тому, что пишут в газетах?
Комдив опустил голову, невесело усмехнувшись — после чего задумчиво посмотрел в мою сторону, не спеша отвечать. Наконец, приняв какое-то внутреннее решение, он заговорил:
— Ну почему же не соответствует? Комбриг Белов разбил 2-ю горно-пехотную дивизию из состава 22-го армейского корпуса и один из танковых полков 5-й дивизии панцерваффе — после чего занял Брониславское нефтяное месторождение. Теперь, правда, его приходится оборонять — с запада подошел второй танковый полк 5-й танковой дивизии. А его наступление поддерживает 28-я пехотная дивизия и сводный батальон уцелевших эсесовцев из моторизованного полка «Германия»… Причем последние получили на вооружение трофейные польские танки, 7ТР — по сути это «Виккерсы», похожие на наши Т-26. Белов держится крепко, у него еще достаточно боевых машин из состава 26-й и 23-й танковых бригад — но и к немцам идут подкрепления из состава 14-й армии. Кроме того, фюрер вынудил словаков объявить нам войну — так что в перспективе Белову придется схватиться и со словацким «Бернолаком».
— Понятно. Значит, в прошлом году за чехословаков готовились воевать, а в этом они уже сами объявляют нам войну! Вот ведь… Братья-славяне! Но разве их боевая ценность так велика?
Комдив неопределенно пожал плечами:
— Неплохо вооруженные дивизии кадровой армии с офицерами, прошедшими Германскую… Всего пятьдесят тысяч человек. Впрочем, направят они на фронт одну, самое большое, две дивизии. Но и это ведь несколько тысяч вражеских солдат, что будут стрелять в наших бойцов! А что войну объявили — так разве есть сейчас у словаков какой выход? Добровольно сдали страну — теперь вынуждены плясать под дудку фюрера…
Мне осталось только неопределенно пожать плечами — а между тем, Ватутин продолжил знакомить меня с реальной боевой обстановкой:
— 5-ю легкотанковую бригаду Катукова и остатки 1-й моторизованной стрелковой бригады пока спешно пополняем резервами — они сейчас стоят во втором эшелоне… Вместе с 99-й стрелковой.
На мгновение прервавшись, комдив глухо продолжил:
— А вот подо Львовом упорные встречные бои. Немцы удивительно быстро ремонтируют свои машины в ремротах, прямо на месте — есть у них чему поучиться, однозначно есть… Белов одну такую перехватил — а там и тягачи, и силовые установки, и краны, и ремонтные «летучки»! Так что часть панцеров 2-й танковой и 4-й легкой — что лишь недавно подбили ваши экипажи, товарищ комбриг! — уже вновь воюют с нашими бойцами. Да еще 18-му армейскому на помощь подошла 8-я пехотная дивизия вермахта… Потому я дал приказ остановить наступление, вывел 4-й кавалерийский корпус в резерв. Измотаем фрицев в обороне — а, обескровив, ударим в лоб 10-й тяжелой танковой! Красноказачьи же дивизии бросим в прорыв — пусть развивают успех.
Я не сразу понял, почему «красноказачьи» — и только потом где-то на задворках памяти всплыло, что 4-й кавалерийский вплоть до 1938-го именовался 1-й конным корпусом Червонного казачества…
— Это что касается нас. На центральном участке фронта комдив Чуйков, получив резервы, выбил немцев из Березы-Картузской — но у Кобрина немцы ввели в бой панцеры 3-й танковой дивизии и часть отремонтированных машин 10-й танковой. В обороне враг очень крепок — в то время как у Чуйкова танков уже не осталось, а в 23-м стрелковом корпусе их изначально не было. Командующий немцами генерал Гудериан очень умело маневрирует резервами, используя Кобрин как транспортную развязку — не позволяя группе Чуйкова соединиться с 23-м стрелковым… К сожалению, Василий Иванович, что называется, сделал свой ход — получив подкрепления. Но вскоре получит подкрепления из-под Варшавы Гудериан — и тогда, чувствую, придется нам откатиться к самой границе.
Прервавшись на мгновение, Николай Федорович негромко воскликнул:
— Совсем забыл! Под Белосток немцы перебросили дивизию панцерваффе «Кемпф» — поспела она как раз к тому моменту, когда 15-й танковый корпус комкора Болдина разбил пехотную бригаду «Лётцен» и занял город. Встречное танковое сражение развернулось западнее Белостока — но немцев крепко поддерживает авиация, «лаптежники» сбрасывают свои бомбы с пикирования со снайперской точностью…
В палате повисло тягостное, какое-то неудобное молчание — так что я решился задать беспокоящий с самого начала разговора вопрос:
— Во вчерашнем выпуске «Красной звезды» прочел, что наша кавалерийская группировка вступила на землю Восточной Пруссии — и, прорвав оборону немецких пограничников, двинулась к Летцену. Но в новом выпуске от 28-го числа об этом ударе нет ни слова.
Николай Федорович недовольно дернул щекой:
— А говорить-то и нечего. Пехотную бригаду ландвера, что должна была прикрыть границу, немцы давно уже ввели в наступление — но у них остались бронепоезда «защиты линий», и те замедлили продвижение боевой группы. В Восточной Пруссии еще перед Первой мировой настроили рокадных железных дорог для удобства маневрирования на случай русского вторжения… Вот по ним два бронепоезда как раз активно маневрируют — подлетят поближе к вырвавшимся вперед кавалеристам и обстреляют колонну из пушек и пулеметов! А пока наши развернут собственные орудия, немцы уже назад откатились, вышли из-под ответного огня… Кроме того, враг заранее сформировал пару батальонов ландвера из числа ветеранов германской — как только наши войска приблизились к Сувалкам. А с началом наступления фрицы спешно перебросили к Летцену также и сводный полк моряков из Пиллау…
Сделав короткую паузу, Ватутин продолжил:
— Конечно, ландвер, моряки и легкие бронепоезда не смогли бы остановить полнокровную кавалерийскую дивизию и два батальона «быстрых танков»! Но сегодня немцы перебросили из-под Варшавы значительное число освободившихся бомбардировщиков… И после массированного удара с воздуха 36-я кавалерийская более не может вести наступательные действия — а 7-й дали приказ не отход. Такого мощного налета командование ВВС не ожидало — и толком прикрыть конно-механизированную группу имеющимися истребителями наши не смогли.
Мы вновь немного помолчали, думая каждый о своем — но, кажется, я уловил самую суть:
— Значит, Николай Федорович, бомберы из-под Варшавы «освободились»?
Комдив нехотя кивнул:
— Да. Сегодня Варшава капитулировала… Не сумев добиться полного превосходства в воздухе боях с нашими «ястребками», немцы решили дожимать польскую столицу. Ведь мало того, что Варшава сковала значительные силы врага — так она еще и плечо всех поставок увеличивала едва ли не вдвое! Как никак, крупнейший дорожный узел в самом центре Польши… Но оставив на фронте истребительную авиацию, немцы перебросили к Варшаве свыше пятисот бомбардировщиков — и массированные налеты вкупе с обстрелами двух тысяч тяжелых орудий вынудили гарнизон капитулировать.
Немного помолчав, Ватутин с горечью в голосе добавил:
— Последствия падения польской столицы мы теперь только начинаем ощущать. И усиление ударов с воздуха — это только первая ласточка… Теперь под Белосток двинулся 1-й корпус 3-й армии, а на помощь Гудериану 26-й армейский. На юг немцы развернули 16-й моторизованный корпус в составе двух танковых дивизий — а первую легкую уже начали перебрасывать в Румынию.
— В Румынию?
Короткий, утвердительный кивок:
— Да. После отречения Кароля генерал Антонеску возглавил националистическое правительство Румынии в качестве премьер-министра. Требования советской стороны о соблюдение нейтрального статуса и запрете транзитного пропуска сквозь страну немецких войск румыны твердо отвергли… А уже сегодня Антонеску подписал Тройственный пакт и дал согласие на ввод вермахта под предлогом защиты нефтяных месторождений.
Комдив тяжело вздохнул:
— Румынам ведь до Одессы ведь рукой подать — а еще с территории Румынии можно нанести фланговый удар в тыл Украинскому фронту. Какими паршивыми бы ни были румынские солдаты — но их кавалерия-рошиоры вкупе с танкистами и моторизованной пехотой вермахта натворят дел! А наша граница с Румынией пока прикрыта лишь погранцами…
— Да и румынская нефть обеспечит немцев едва ли не иссекаемыми запасами топлива, верно? Николай Федорович, правильно ли я понимаю, что мою бригаду перенацелят на юг?
Ватутин утвердительно смежил веки и легко улыбнулся:
— Правильно, Петр Семенович. Формируется еще одна армейская группа из состава 24-лтбр и 5-й кавалерийской Шарабурко. Вас будут спешно пополнять танками и личным составом — а помимо того, командование перебросит на границу две стрелковые дивизии с Кавказа. Возможно, общее руководство мне придется взять на себя… Скажите, товарищ комбриг, есть у вас какие соображения, пожелания, просьбы?
Я едва ли на койке не подпрыгнул:
— Так точно, товарищ комдив! Прежде всего, нужно обсудить штаты. Недопустимо, чтобы моя танковая бригада осталась без своевременного подвоза топлива, как подо Львовом! А также без собственного зенитного прикрытия, без приданной бригаде пехоты — и гаубичной артиллерии. Сами по себе на одних танках мы много не навоюем — по крайней мере, против немцев.
Прервавшись на мгновение, я быстро закончил:
— Да! И пехота мне нужна моторизованная, на грузовиках.
Комдив обескуражено покачал головой:
— Петр Семенович, ну и запросы у вас! Право слово… Начнем с последнего — грузовых машин у нас дефицит, а вместо пехоты вас поддержат всадники Шарабурко.
Я отрицательно покачал головой, твердо ответив:
— Не пойдет. У Шарабурко должны быть свои задачи, у танкистов свои. Вы только что очень правильно говорили, что танкисты наносят главный удар, прорывают вражескую оборону — а в прорыв идет кавалерия… В 5-й кавалерийской ведь будет свой танковый батальон, так? Вот в таком случае, выделите в мою бригаду хотя бы один кавалерийский полк, что будет именно мне подчиняться. И если не дивизион, то хотя бы полнокровную батарею гаубиц — и грузовые машины под них! Возьмите польские трофеи, если наших не хватает.
Немного подумав, Ватутин коротко отозвался:
— Добро.
Но если Николай Федорович думал, что отделался, то он явно ошибся!
— Кроме того, на каждый танковый батальон мне нужна хотя бы одна батарея мобильных зениток. Пусть три машины с пушками в кузовах — и еще одна с крупнокалиберным пулеметом.
У комдива аж глаза расширились от моей наглости — но я прервал его вопрос жестом руки:
— 29К! Зенитная моторизованная установка на шасси ЯГ-10. Что им в Московском военном округе делать, если их создали именно для того, чтобы сопровождать танковые колонны? Запросите их для войсковых испытаний, в конце-то концов… Сами же понимаете, что на территории Румынии продвижение наших ударных частей постараются остановить ударами с воздуха! И тогда повторится как в Пруссии — когда одними только бомберами нас и задавят… А что касается крупнокалиберных пулеметов на зенитных станках — то это вещь крайне необходимая. Счетверенные «Максимы» винтовочного калибра против германских бомберов оказались неэффективны — а вот крупнокалиберные польские «Гочкисы» против «лаптежников» воевали нормально. Можно трофеи использовать, можно запросить четыре отечественных «ДШК» на бригаду — разве я о многом прошу?
Ватутин вымученно улыбнулся:
— А вам палец в рот не клади, Петр Семенович!
— Ну а как еще быть-то, Николай Федорович⁈ У немцев вон, и ремонтные роты в составе танковых частей, и собственная моторизованная пехота, и зенитное прикрытие — и тяжелая артиллерия, в конце-то концов! Сами же говорите, что у врага нужно учиться.
Комдив протянул мне руку с легкой, но ободряющей улыбкой:
— Все верно, товарищ комбриг. Ну что, за неделю-то в строй вернетесь?
Я согласно кивнул — но руку Ватутина не отпустил:
— Если даже полуторки выделите под «ДШК», то помимо пулеметного расчета в кабину можно посадить и минометчиков — хоть с батальонными «восьмидесятками», хоть с полковыми. У них-то калибр посолиднее, сто двадцать миллиметров! У германской камфгруппы во Львове минометы были — оружие нам необходимое… Зато вы по результатам боев в Румынии сможете честно сказать, что обкатали в условиях боевых действий новое тактическое соединение РККА — танковую дивизию.
Тут я уже широко улыбнулся во все тридцать два зуба:
— И последнее, Николай Федорович. Слышал я краем уха, что на Харьковском заводе новый танк делают — а по результатам боев за Львов я даже конструктору писал, Михаилу Кошкину. Но как бы попробовать этот танк в деле, а? Пусть мне выделят опытный образец — но обязательно с радиостанцией! И чтобы лобовой броневой лист побольше, чем на БТ-7… Обкатаем машину в настоящем деле — ведь всем польза!
Судя по красноречивому взгляду Ватутина и ставшим очень жестким рукопожатием, он очень пожалел, что задал мне вопрос о моих пожеланиях и соображениях…
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Глава 10

Десять дней…
Десять дней назад Ватутин прибыл в мой госпиталь, сообщив о том, что 24-ю лтбр переводят на границу с Румынией. Тогда начальник штаба Украинского фронта всерьёз предполагал, что бригада станет острием советского наступления в Бессарабию… Реальность, однако, все расставила по своим местам.
И огромную роль в этой реальности сыграл шестнадцатый моторизованный корпус вермахта…
Элитное соединение, состоящее из двух танковых и двух пехотных дивизий, 16-й моторизованный нанёс тяжёлейший удар в слабый стык между группой Белова — и частями РККА, сражающимися подо Львовом. Удар, в общем-то, ожидаемый — и кажется, просчитать его было не так и сложно… Но ни советская авиация, ни спешно пополняемая 5-я танковая бригада Катукова, переведенная на этот участок вместе с 1-й моторизованной стрелковый бригадой и 99-й пехотной дивизией, наступление врага остановить не смогли.
На сей раз у немцев было очень сильное истребительное прикрытие — а Катукову достался участок фронта на открытой местности, протяжённостью в три десятка километров. Танкоопасное направление до начала осенней распутицы, что в этом году задерживается… И вместо танковых засад полковник был изначально вынужден растянуть свои машины тонкой линией, цементируя оборону пехоты.
Что ожидаемо прорвали клинья немецких панцеров — разумеется, после артподготовки тяжёлой артиллерии и мощных авиаудров…
Лишь на рубеже реки Золотая Липа, у живописного городка Бережаны 16-й моторизованный остановил контрудар 10-й «тяжёлой» танковой бригады РККА, вооруженной «средними» Т-28. В Великой Отечественной эти трехбашенные машины уже не смогли проявить себя из-за довольно слабого бронирования (30 миллиметров) и не шибко мощной, короткоствольной пушки-трехдюймовки… Но то Великая Отечественная. А пока защишенность Т-28 не уступает самым современным танкам вермахта — и орудие его вполне способно взять те же тридцать миллиметров лобовой брони «четвёрки» за километр!
Советский контрудар стал неожиданностью для немцев, наступление 16-го корпуса было остановлено… Однако 29 сентября пала Модлинская крепость — и развивая наступление на юге, немцы ввели в прорыв 15-й моторизованный корпус, состоящий «всего-то» из двух легкий дивизий… С учётом такого замеса, Ватутин был вынужден остановить формирование моей бригады — и спешно перенацелить её из-под Каменец-Подольска на северо-запад, под Чортков…
— Товарищ комбриг! Товарищ комбриг, разведка докладывает — впереди немцы!
Глубоко вдохнув сырого, пахнущего прелой листвой и прохладного утром октябрьского воздуха, я приказал радисту Филатову:
— Евгений, вызывай комбата, приказ колонне остановить движение… Уточни у разведки, каковы силы врага?
Стоя по пояс в открытом люке, я обернулся назад — с невольной тревогой окинув взглядом колонну сто первого батальона. В последний, под начало храбро воевавшего во Львове Акименко свели практически все оставшиеся в бригаде новые «бэтэшки» — сорок четыре танка… Да сверху добавили ещё шесть штук БТ-7А, «артиллерийских».
Практически полнокровный батальон…
Очень большие потери мы понесли во Львове — и во время первых, самых сильных бомбежек люфтваффе. Так что сто второй батальон пополнили старыми «бэтэшками» первых серий, со слабой лобовой броней — а сто шестой заново сформировали из старичков Т-26. До полной численности батальоны также не довели — сорок три танка в 102-м, сорок семь танков в 106-м.
Гаубичную артиллерии мне так и не дали — обещали батарею самоходок СУ-5, но прислать их не успели. Как, впрочем, и ЗСУ 29К на базе тяжёлых грузовиков ЯГ-10… Да мне много чего не дали! Например, затребованную мной «тридцатьчетверку» — а точнее её готовый в сентябре 1939-го опытный образец.
А-32, если не ошибаюсь…
И все же Ватутин постарался укомплектовать ударное подразделение несостоявшегося похода в Румынию всем, чем было возможно — те же артиллерийские БТ-7 тому пример. А помимо пяти полуторок с зенитными «максимами» (что я вообще-то забраковал, но ведь что дают!), мне все-таки выделили четыре грузовика с размещенными в кузовах крупнокалиберными пулеметами ДШК… И ещё два «Гочкиса» я всеми правдами и неправдами увел со складов польских трофеев.
Зато кавалерийский полк мне дали без особых заминок — и с положенными по штату батареями, и полноценным пулеметным эскадроном… Да какой полк! 78-й Терский казачий Невинномысский кавалерийский полк — из настоящих, природных казаков сформированный! Разве что казаки прибыли без миномётов — но четыре штуки полковых «самоваров» мне передали, так что все честно.
Разве что установить их в кузова полуторок нет совершенно никакой возможности. Тесно…
Но самое главное — хотя мне и не дали прототип «тридцатьчетверки», зато выделили трофейную «тройку»! Идеальный кандидат на командирскую машину — просторный внутри, с заложенным по штату разделением обязанностей наводчика и командира. К тому же мне достался именно боевой панцер с рабочим орудием и полным БК к нему… Да ещё полуторный боекомплект имеется про запас.
Причем взятый с боя с неисправной ходовой танк (судя по всему, трофей Белова) наши крепко так подшаманили. Вместо германской радиостанции, работающей в другом диапазоне частот, установили советскую 71-ТК-3 — а тридцать миллиметров лобовой брони кустарно усилили наваренными броневыми плитами. Судя по всему, срезанными с подбитых машин — и установили, где это было вообще возможно… И ведь получилась едва ли не композитная броня, достигающая толщины в шесть сантиметров в лобовой проекции!
И наконец, как изюминку на торте, к командирской башенке панцера наши умельцы как-то умудрились подогнать отечественную зенитную турель П-40! Уж не знаю, усмотрели необходимость в зенитном вооружение трофейного танка наши мастера — или это было пожелание самого Ватутина, беззлобно подколовшего меня за историю с подбитым «лаптежником»…
В любом случае, это был очень ценный подгон. Хотя бы потому, что в душе я ощущал себя совершенно лишним членом экипажа… И пусть разобраться в типах боеприпасов к трофейной пушке было не столь и сложно (как и понять принцип её заряжания) — но разве комбриг может выполнять обязанности заряжающего⁈ Да и к танковой оптике, если вдуматься, мне становиться не по чину.
Хотя тайком, в отсутствие Малютина я и пробовал поиграть маховиками наводки, не отрывая взгляда от телескопического прицела 37-миллиметровой пушки…
Но пострелять из орудия я не решился. Ведь если промажу по цели, то разговоров по бригаде пойдёт… Как же, ветеран Испанской, орденоносец, раненый в танке — а из пушки мажет! Да и не так-то просто самому, без подсказок и необходимого опыта разобраться с танковой оптикой — когда сам я еле-еле осилил шестикратный командирский бинокль, положенный мне по штату… Но к нему хотя бы инструкция прилагалась!
А вот легко разобравшийся с трофеем Малютин тихонько хвалит цейсовский танковый прицел…
Зато пулемёт мне куда как привычнее, проще и доступнее. И турель поставили на командирскую башенку, моё основное «рабочее» место — согласно штатного боевого расписания. И стрелять из пулемета по воздушной цели я пробовал — и даже попал! Пусть из более скорострельного МГ-34 с емкой лентой на две с половиной сотни патронов…
Но немцы ещё не успели обнаружить с воздуха следующую с юго-востока бригаду. Да и батальон больше полагается на две полуторки с ДШК — и две машины с зенитными установками «Максим», прикрывающими казачьи сотни… Кроме того, судя по сообщению разведки, мы вскоре столкнемся с врагом именно на земле — где наши шансы, откровенно говоря, заметно выше.
— Товарищ комбриг, Погонин докладывает: по грунтовке прошли три пушечных бронеавтомобиля и десяток мотоциклов с колясками. Наших разведчиков немцы не обнаружили.
Мама дорогая… Молодцы казачки, надёжно схоронились в зелёнке! Собственно, я послал в разведку несколько небольших дозоров численностью всего в отделение всадников, следующих сильно впереди радийных броневиков. У Погонина, например, имеется лишь пулеметный БА-20 — что он должен был спрятать сильно в стороне от дороги…
И судя по всему, старшина замаскировал свой броневик на совесть, надёжно. В противном случае три автоматических пушки живо бы помножили на ноль мой смешанный дозор… Но кто тогда идёт по дороге, если бросает вперёд столь сильно вооруженную разведку⁈
— Женя, вызывай Акименко.
Секунд пятнадцать спустя в наушниках раздался голос комбата:
— Слушаю, ноль десятый.
— Ноль первый… На дороге замечена немецкая разведка, броневики и мотоциклы. Наверняка следом идёт танковая часть. Если мы не зевнем, то успеем выйти к дороге — и вжарить разок другой по бортам германцев.
Кирилл ответил лаконично:
— Понял.
Собравшись с духом — и почуяв при этом, как участилось сердцебиение, я продолжил:
— Предлагаю следующее. Первая рота разворачивается редкой цепочкой по направлению к дороге, дистанция между «коробочками» сто метров. За бэтэшками Попова идут артиллерийские танки — уступом, в шахматном порядке; дистанция от первой линии триста метров. Я пойду с Поповым, во второй линии; остановимся метров за семьсот от дороги — и при появлении противника откроем огонь.
Сделав короткую паузу, я продолжил:
— Вторую и третью роту ведёте вы с Кругликовым. Держитесь на флангах, можете развернуть танки перевернутыми клиньями, как немцы; по возможности прикройтесь «зелёнкой». Дистанция от первой роты — пятьсот метров. В случае огневого контакта попробуйте охватить противника с флангов и выйти к немцам в тыл… Добро?
Это, конечно, странно, что комбриг Красной армии спрашивает одобрения у своего подчиненного. Но я ещё со времен Львова пытаюсь играть вдумчивого такого командира, всегда готового выслушать мнение и даже критику своих комбатов… В той, прошлой жизни я как-то услышал максиму, что хороший начальник — это тот начальник, кто не мешает работать своим подчинённым. Сам я не согласен с ней: считаю, что хороший начальник должен знать работу не хуже подчинённых и уметь организовать рабочий процесс… Но как ни странно, в нашей действительности эта максима нередко бывала справедливой.
Акименко, к моему вящему облегчению, вновь ответил коротко — и в тоже время довольно бодро:
— Выполняем!
Ну, вот и слава Богу…
Расстояние до грунтовки мы покрыли минут за пятнадцать. Первые октябрьские дожди уже оросили землю древней «Червонной Руси» — но раскиснуть местный суглинок не успел и для лёгких «бэтэшек» вполне проходим. Я по-прежнему высовываюсь из открытого люка трофейного танка… И ведь при этом моя «тройка» держится чуть впереди первой линии — на левом крыле танков капитана Петрова.
То есть ближе всего к вероятному противнику…
Но расчёт тут прост и логичен. Во-первых, у меня лучший обзор — и командирский бинокль с шестикратным увеличением, в то время как прицелы на всех танках имеют кратность 2,5х. Во-вторых, трофейный панцер имеет знакомые фрицам очертания — и хотя борта его украсили советские серп и молот, но в целом у меня довольно высокие шансы сойти за своего! Ну, до поры до времени… А там и следующие справа машины могут быть идентифицированы немцами как «свои».
— Чуриков, остановка… Илья, орудие к бою готово?
— Так точно, бронебойный уже заряжен!
Лейтенант Малютин, повышенный в звании за бои во Львове и награжденный солдатской медалью «За отвагу» (крепко уважаемой среди фронтовиков), лечился со мной в одном госпитале — и немного подумав, согласился пойти в мой экипаж. Наверное, свою роль сыграл тот факт, что моё представление на орден «Красной Звезды» ему завернули… Ведь после того, как мы оставили Львов, в штабе армии утвердили наградные листы лишь на комбата Акименко, удержавшего «Кортумову гору», и старшего лейтенанта Чуфарова, первым совершившего танковый таран. Хотя ему расщедрились даже на «Красное Знамя» — все-таки в самоубийственную атаку шёл на неисправном танке, да против пушечных «двоек»… Ну а «завернутого» Малютина я уже на своем уровне утвердил к почетной серебряной медали с изображением танка — и лейтенант сей жест явно оценил.
Тем более, что представилась возможность повоевать на трофейном танке — как никак, дополнительная мотивация. Илья забрал с собой свой последний экипаж, вытащивший командира из подбитой машины — а сообразительного и технически грамотного радиста Филатова подобрал уже я… К слову сказать, Малютину явно не терпится опробовать танковую пушку «тройки» — хотя последняя будет явно послабее «сорокапятки». И хотя изначально я рассчитывал, что вести огонь мы будем только в крайнем случае, в ситуации «самообороны» — но логика предстоящего боя сама толкает нас в драку…
Логика — и незнакомый мне, непривычный азарт драки. Последний неожиданно захватил меня, стоило лишь разглядеть в бинокль германские коробочки с тонкими длинноствольными пушками!
— Вот и отлично… Илья, на двенадцать часов вижу скопление деревьев ближе к дороге, там наверняка залегла наша разведка. А левее на три часа показались немецкие танки. Пока только голова колонны… Расстояние до противника… Тысяча триста метров. На новой оптике расстояние до немцев с моим бьётся?
Последний вопрос задаю с заметным волнением. Командирский бинокль, он ведь не только увеличение даёт, но и позволяет определять расстояние до цели по угломерной шкале… Но для этого нужно знать точные размеры вражеских панцеров, занимающих сколько-то делений угломерной шкалы. В данном случае — чуть менее четырех делений… А если на языке профессиональных военных — то германские танки видны под углом примерно в четыре тысячных.
Вот только я не знаю точно, какова их длина… Навскидку не более пяти метров, и примерно два — два с половиной метра в ширину. Однако, если немецкий панцер короче пяти метров, то по формуле расчёта выходит уже совсем другое расстояние до врага!
Мои опасения оправдались в полной мере — сноровисто довернув башню и всмотревшись в прицел, Малютин коротко поправил:
— Дистанция до врага километр пятьдесят метров, товарищ комбриг. Только эти танки я ещё не видел.
Закусив губу от стыда, я ответил не сразу:
— По очертаниям вроде на Т-26 смахивает… Но это не польские 7ТР. Больно пушки длинные, да и башня другая… А пушки ведь не у одного панцера — на всех машинах колонны! Думаю, это чешский Т-38.
Мне пришлось всерьёз прднапрячь память, чтобы назвать ТТХ машины:
— Если так, то калибр орудия у «чеха» тридцать семь миллиметров, лобовая броня не более двадцати пяти, и борта около пятнадцати… Но за счёт большей длинны их пушка посильнее будет — лоб башни нашей «тройки» и за километр возьмёт.
— За километр точно попасть в лоб башни нужно снайпером быть, товарищ комбриг… А мы, если что, в борт немцев точно уделаем.
— В борт успеем выстрелить один, самое большое два раза. Потом немцы лбом развернуться… И это ты у нас снайпер, Илья. Остальные экипажи так метко бить не смогут… Сам-то уверен, что за километр наверняка попадёшь?
Малютин ответил с некоторой неуверенностью в голосе:
— Должен. Но всё-таки в настоящем бою я из немецкой пушки ещё не бил…
— Понял. Евгений, вызывай ротного.
— Есть!
Спустя несколько секунд я услышал в наушниках голос комроты-один, Тимофея Попова:
— Ноль десятый, слушаю!
— Ноль четвёртый, вижу немцев на грунтовке, колонна танков в несколько десятков машин. Подходим к дороге метров на семьсот; огонь открываем, как только немцы начнут разворачиваться в нашу сторону… Или по твоему выстрелу, если сразу не заметят.
— Понял, ноль десятый.
— С Богом…
Закончив короткий сеанс связи, я обратился к экипажу:
— Ну что братцы, вы все слышали… Во время боя выполняем команды лейтенанта Малютина.
— Есть! — Илья коротко ответил мне, после чего обратился к мехводу, — Чуриков, двигай понемногу вперёд.
Замерший было танк неожиданно резко дёрнулся с места. После госпиталей и переформировки к опасности вновь приходится привыкать, и у мехвода немного играют нервы… Но это ничего — в бою подвести не должен.
Скорее даже наоборот — глядишь, обостренное чувство опасности поможет красноармейцу Акиму Чурикову увести трофейный панцер из-под огня… Играют нервы и у меня — как-то уж очень быстро азарт боя сменился сильным волнением, аж в горле пересохло! Едва слушающимися руками я закрыл обе створки командирской башенки, опустившись на свое сидение… И только после немного успокоился, пришёл в себя. В конце концов, обязанность командира танкового экипажа в бою — своевременно давать наводчику целеуказания.
Так что нечего трястись, коли сам вырвался вперёд. Все равно ведь уже не переиграть…

Глава 11

Что такое двести с лишним метров для панцера Т-3? Двигающегося по пересеченной местности со скоростью километров двадцать в час? Да сорок секунд, едва ли больше.
Пустяк!
Но на войне у времени совсем иная ценность — особенно в танковой засаде… Или во встречном танковом бою — когда одна из сторон наносит внезапный для противника удар. Уже вскоре эти самые секунды определят, кому жить, а кто ляжет в землю… Или сгорит вместе со своим танком.
Сорок секунд — это на самом деле очень мало. И даже просто обнаружить врага не всегда представляется возможным за столь короткий отрезок времени… Ведь нужно еще успеть посмотреть в направление опасности — даже если у тебя собственная командирская башенка и отдельный перископ! А после «прокачать» в голове полученную информацию, отойти от первого шока, сориентироваться, как правильно действовать дальше… Но в тоже время на войне у многих солдат обостряется чувство опасности, интуиция — чуйка, иными словами. И у кого-то из танкистов, следующих в колонне трофейных чешских LT vz.38, она наверняка сработает… А уж там самое простое — упредить камрадов по рации и начать разворот панцера навстречу противнику!
Дело считанных секунд.
Впрочем, когда их всего сорок, это не так и мало…
Маневр Петра Семеновича, выехавшего чуть вперед на трофейной «тройке», если и введет противника в замешательство — то всего-то на несколько мгновений. Группа советских танков, заходящая во фланг германской колонны, вызывает подозрения сама по себе. А неплохая чешская оптика в командирских перископах не оставляет Фотченкову и крошечного шанса обмануть врага… Лейтенант Малютин прекрасно понимал это — но не решился оспорить командирский приказ.
В том числе и потому, что не желал проявить нерешительность перед лицом своего комбрига…
Нет, Илья намертво приник к орудийному прицел — очень стараясь удержать выбранный им танк на острие треугольничка. Центрального, самого крупного треугольничка прицельной сетки, не закрашенного темным… Уже успевший повоевать танкист расчетливо взял упреждение на ведущий каток чешского панцера — с учетом его движения, болванка должна проломить борт как раз у кормы.
Оптика у немцев неплохая, особенно цейсовские линзы. Они дают более четкое, ясное изображение — хотя кратность ведь та же самая, что и на советских танковых прицелах. Малютин предположил, что все дело в пропускной способности светового потока — он у германской оптики действительно выше…
Кроме того, в отличие от штатного ТОП-1 на БТ-7, у германского телескопического прицела больший угол поля зрения. Но на этом, пожалуй, все преимущества немца и кончаются… Собственно, у советского перископического прицела ПТ-1, дублирующего оптику на «бэтэшке», угол обзора не меньше — к тому же круговой обзор перископа позволяет контролировать все прилегающее пространство! Правда, только в теории — на практике в бою возможно сосредоточиться лишь на одной цели… Но Малютин привык замыкать бой на себе — а тут обнаружение новых целей придется доверить комбригу. И вроде Фотченков танкист бывалый, но на германских панцерах он не воевал — и разделение обязанностей между командирами на «наводчика», «командира танка» и «командира танковой группы» в боевых условиях обкатку не проходило…
А еще Малютину куда больше нравилось стандартное перекрестье советских прицелов — словно на оптике снайперской винтовки! На германской же «тройке» приходится наводить острие центрального треугольника в центр мишени — ну, или с упреждением на боковое движение… На полигоне лейтенант немного пострелял из немецкой 37-миллиметровки — и наловчился выбивать мишени в человеческий рост на дистанции метров в шестьсот.
Но сейчас эта дистанция выше — и даже с учетом 2,5х-кратного увеличения небольшие чешские танки кажутся крохотными. Причем они не стоят на месте — да и собственный танк пока что прет вперед, сбивая прицел… А еще руки Малютина невольно потряхивает от нервного напряжения. Да, после первого выстрела станет полегче — страх уйдет, когда начнешь бить по врагу. Но пока пальцы, уже легшие на рычаг спуска, заметно подрагивают… И кстати, ножная педаль спуска БТ-7 куда удобнее рычага германской машины; последний расположен на маховике горизонтальной наводки.
— Ноль первый, ускоряйтесь! Мы сократили дистанцию, сейчас начнется огневой контакт. В колонне не менее тридцати танков…
— Командир, увидели нас, разворачиваются!
Малютин, заметив маневр панцеров, не сдержался, рявкнул громче, чем положено. Впрочем, немцы все же зевнули, подпустив советских танкистов метров на восемьсот пятьдесят — а где и на все восемьсот. Часть «бэтэшек» скрыл подъем под небольшим углом к дороге — с грунтовки могли разглядеть разве что верх башни проходящих по низине танков… Но кто-то глазастый все же заметил русские «микки-маусы» — и мехводы принялись спешно разворачивать панцеры к противнику, надеясь на усиленную лобовую броню.
Опережая их, крутанули башни «чехов» наводчики, понукая заряжающих дослать бронебойные болванки…
— Короткая!
— Огонь!
Лейтенант и комбриг закричали практически одновременно; Малютин не дождался команды и приготовился стрелять — а Фотченков отдал приказ не только «башнеру», но и командиру роты. Собственно, из всей группы «бэтэшек» радийный танк имеется лишь у Попова…
Чуриков резко тормознул «тройку» — но Илья поспешил с выстрелом. Лязгнул казенник, выплюнув дымящуюся гильзу, остро пахнувшую гарью — а со злости прокусивший губу лейтенант отрывисто рявкнул:
— Стоим на месте! Бронебойный!
Хотевший было уже газануть Чуриков напряженно замер, ощутив тяжесть командирского сапога на правом плече. Зато заряжающий Ваня Семенов уже загнал новый снаряд в казенник полуавтоматической пушки… Первым выстрелом Малютин лишь вскользь зацепил корму «чеха» на развороте. Болванка только тряхнула панцер, пробороздив броню — и оставила на ней длинный, светящийся от жара след… Тем не менее, враг замер на месте; возможно, пришедшийся вскользь удар оглушил экипаж — а может, сорвало пару заклепок в отделение управления, ранив кого-то из экипажа.
Клепаная броня «чехов» грешит подобным дефектом…
Как бы то ни было, лейтенант мгновенно скорректировал прицел, подведя острие «треугольника» под башню германского панцера — с той скоростью и сноровкой, что наработал на полигоне, осваивая трофейный танк. Малютину потребовалась лишь пара секунд — и прежде, чем немец дернулся бы в сторону, Илья нажал на спуск.
— Выстрел!
Опережая крик «наводчика» и сам звук выстрела, красный трассер молнией разрезал воздух, мгновенно уткнувшись в башню «чеха». Пышущими от жара искрами брызнули осколки лобовой брони… А секундой спустя крепко ухнул уполовиненный боезапас панцера; внутренний взрыв сорвал с погон перекосившуюся башню, съехавшую в сторону — а из образовавшейся щели вырвался тугой язык пламени.
Экипаж машины накрылся мгновенно — и в душе Ильи словно бы мелькнула тень жалости… Что впрочем, тут же заслонило мрачное удовлетворение.
Мы вас сюда не звали!
— Что же вы так мажите-то…
Бессильный стон комбрига мог удивить экипаж — но Фотченкову из командирской башенки видно куда больше «наводчика» или мехвода. Целая рота открыла огонь с дистанции прямого выстрела «сорокапяток»! Но вместе с Малютиным танкисты смогли подбить лишь три вражеских панцера… Причём одному «чеху» болванка лишь задела ходовую, сорвав гусеницу и вмяв каток — однако Т-38 сохранил возможность вести огонь с места.
Про «артиллерийские» БТ-7А и говорить нечего. В боеукладке их короткоствольных «окурков» КТ-28 нет даже бронебойных выстрелов… В теории, правда, поставленная на удар шрапнель способна уделать «чеха» даже в лоб. Но из-за паршивой баллистики, точно попасть в цель из пушки на дистанции большей, чем пятьсот метров… Нужно иметь чутье и опыт настоящего снайпера — ну, или же бесконечный лимит везения.
Впрочем, группа артиллерийских танков и не должна бороться с бронетехникой — тем более, за километр с лишним. Ведь в отличие от комбрига, «бэтэшки» с литерой «А» в названии держатся на обговоренной заранее дистанции… Нет, их шрапнель или увесистые осколочные гранаты должны были прижать германскую мотопехоту, не подпуская её к танкам первой линии.
Но пока что грузовики с десантом держатся в самом конце германской моторизованной колонны — скрытые от глаз советских танкистов массой разворачивающихся навстречу им панцеров. Так что экипажи БТ-7А решились все же поддержать товарищей — и цепочка трехдюймовых фугасов также устремилась к грунтовке.
На первый раз, впрочем, их разрывы легли с заметным недолетом…
После второго выстрела Чуриков рванул вперёд уже без оглядки на лейтенанта. Впрочем и сам Малютин, достав свой первый панцер, чуть поумерил пыл… Илья, правда, хотел было рявкнуть на мехвода, чересчур резко, рывком бросившего машину вперёд. Но именно этот рывок спас экипаж. Прилетевшая откуда-то справа болванка тряхнула башню динамическим ударом, разрезав воздух всего-то в тридцати сантиметрах от кормовой брони…
Немцы открыли плотный ответный огонь — не сколько точный, сколько густой за счет большей численности стволов. Впрочем, свои снайперы среди наводчиков-фрицев также имеются.
Ослепительно яркая, бензиновая «свеча» полыхнула над кормой одной из «бэтэшек». Верхняя плита лобовой брони русского «микки-мауса» расположена под углом ровно в девяносто градусов — что создает идеальные условия для ее пробития. А уж внутренняя перегородка в моторное отделение (ровно, как и тело погибшего мехвода), для раскаленной от удара болванки препятствием стать не могли по определению… Впрочем, командир танка и заряжающий все же успели покинуть подбитую машину через башенные люки прежде, чем сдетонировал боезапас; мощный взрыв разворотил танк изнутри.
Не повезло и командиру роты — если одна болванка все же застряла в массивной орудийной маске, то другая ударила в ведущее колесо, сорвав гусеницу. Мехвод не успел вовремя затормозить — и смятая гусеница забилась промеж катков, «бэтэшку» развернуло на месте… Попов не решился покинуть подбитую машину с исправной пушкой, дав приказ эвакуироваться лишь механику-водителю.
Но сам капитан успел пальнуть всего разок прежде, чем борт обездвиженной машины проломили сразу два калиберных бронебойных снаряда… Огненная вспышка поглотила советский танк — а сорванную взрывом башню подбросило высоко в воздух; приказ покинуть машину застрял в горле Фотченкова, так и не успев сорваться с губ комбрига…
— Филатов, вызывай Акименко!
— А-а-а-а-а…
Радист не слышал приказа — от всего происходящего у молодого парня сдали нервы, и он открыл бесполезный огонь из курсового пулемета, просто пытаясь справиться со страхом…
— Короткая!
Не обращая ни на кого внимания, Малютин твёрдо вел бой. Как выяснилось, ему не были нужны целеуказания комбрига; «чехи» шли по дороге довольно близко друг к другу, и их было много. Так что теперь, чтобы выбрать очередную цель, потребовалось лишь развернуть башню чуть левее… Конечно, можно было развернуть ее и вправо — но там по немцам вели огонь прочие «бэтэшки» роты.
А вот слева никого из товарищей уже не было…
Чуриков не сразу выполнил приказ лейтенанта, сбивая ему прицел — впрочем, очередная болванка вспорола землю всего в метре позади танка. Обострившаяся от страха чуйка гнала мехвода вперёд… Однако разъяренный лейтенант с силой надавил на плечо Акима, буквально заорав:
— Короткая!!!
«Тройка» резко затормозила — причем танк протащило юзом по влажной траве еще метра полтора, а то и два… Но Малютин, лихорадочно крутанув маховики наводки, все же поймал на прицел уже довольно хорошо видимый панцер, следующий навстречу — наведя острие «треугольничка» под шаровую установку курсового пулемета.
— Выстрел!
Словно почуяв страшное, германский мехвод в последний миг газанул, бросив машину вправо… Он выиграл для себя несколько лишний мгновений — но не избежал удара. С шестисот метров болванка без труда проломила тонкую даже в лобовой проекции броневую плиту, буквально разорвав тело стрелка-радиста — и пробила узкую перегородку моторного отделения… Боевое отделение и отделение управления мгновенно заволокло дымом. И тут же показались оранжевые языки быстро разгорающегося пламени… Мехвод рванулся к эвакуационному люку, но путь ему преградило тело погибшего камрад. Чтобы скинуть его и вырваться наружу, германскому унтеру потребовалось потратить несколько лишних секунд…
Они и оказались решающими — водитель-австриец уже высунулся наружу по пояс, отчаянно радуюсь тому, что спасся; радость эта была преждевременна. Огненный язык пламени ударил из нутра подбитого панцера вдогонку, словно струя огнемета — и отчаянно завизжавший человек живым факелом покатился по траве…
Секундой спустя ухнул взрыв сдетонировавших снарядов… Осколочных выстрелов у немцев оставалось меньше половины боекомплекта на экипаж. Но наводчику и заряжающему, не успевшим покинуть танк, мало не показалось! Отскочить в сторону и перекатиться по земле успел только офицер, первым покинувший панцер сквозь люк в башенке…
Всего этого, впрочем, ни Малютин, ни Фотченков не увидели. В лобовую броню трофейной «тройки» ударило с такой силой, что заглушило мотор; ударило, словно гигантским молотом. Закричал от страха оглушенный мехвод — болванка врезалась в корпус совсем рядом с его триплексом… А лейтенанта швырнуло лицом на прицел — хорошо еще, что у немцев на окуляре резиновый наглазник, а то раскроил бы лоб! Обшито резиной и нутро командирской башенки — иначе комбригу пришлось бы худо…
Впрочем, именно удар болванки побудил Фотченкова принять участие в управлении боевой машиной. Раскрыв люк над головой, он резво швырнул вперед пару дымовых шашек, одновременно с тем яростно рявкнув:
— Чуриков, заводи танк! Пятимся кормой на максимум заднего хода — но борта подставлять не смей!
Одновременно с тем комбриг бросил и третью шашку, ставя перед трофейной «тройкой» спасительную дымовую завесу… Последнюю, впрочем, тотчас разорвала пролетевшая рядом болванка — швырнув Фотченкова на спину тугим ударом сжатого воздуха. И оглушенному комбригу еще повезло, что он едва-едва высунулся наружу — иначе пострадал бы куда сильнее…
— Ваня, бронебойный.
Чуть успокоившийся Малютин (попадание в собственный танк подействовало на него отрезвляюще), быстро перехватил бразды командования. В то время как оглушенный Фотченков сполз спиной по перегородке, держась за голову:
— Петр Семенович, вы как⁈
— Нормально, лейтенант. Командуйте…
Дымовая завеса крепко выручила экипаж — не только сбив немцам прицел, но и скрыв маневр отхода; по примеру комбрига поставили завесы еще несколько экипажей. Причем один отчаянный старший лейтенант (командир взвода Родионов Александр) догадался использовать шашку, имитируя пожар на «подбитом», обездвиженном танке… После чего тщательно прицелился — и очередным выстрелом поджег «чеха».
Тем не менее, дымы бы не спасли уполовиненную роту, вступившую в неравный бой с немцами на дистанции эффективного поражения собственных танков. Дымовые шашки подарили советским экипажам лишь кратковременную отсрочку… Внезапный удар откровенно не удался — а в последующей перестрелке преимущество было на стороне немцев.
Хотя бы и за счет большей численности чехословацких панцеров…
Неожиданно крепко роту выручили артиллерийские танки. После пристрелки фугасами, их экипажи обрушили на центр вражеской колонны беглый (и довольно кучный!) огонь увесистых осколочных гранат. А частые взрывы последних не только мешали немцам целиться, но и рвали гусеницы крупными осколками, вминали катки взрывной волной… Один трехдюймовый снаряд так и вовсе угодил в башню «чеха». И пусть он не смог пробить лобовой брони, но осколки разбили оптику и повредили орудийный ствол — а саму башню заклинило от удара.
Причем наводчика тяжело ранило сорвавшимися внутрь заклепками; досталось и заряжающему с офицером…
Немцы «оценили» вклад БТ-7А — и, подобравшись поближе, накрыли две «бэтэшки» ответным огнём. Впрочем, уже парой мгновений спустя поставленная на удар шрапнель проломила тонкую бортовую броню (всего-то полтора сантиметра) башни Т-38 — наглухо уделав вырвавшийся вперед германский экипаж.
Заброневое действие поставленной на удар советской шрапнели действительно устрашает…
Очередной панцер подбил лейтенант Малютин. Откатившись назад под прикрытием дымовой завесы, он приказал мехводу остановиться — и расчетливо всадил болванку в борт еще одного германца, оторвавшегося от своих.
Но уже мгновение спустя рванувший рядом фугас «разул» трофейную «тройку» комбрига… Излишне засуетился немецкий заряжающий и подал не тот снаряд — но рванул тот все равно крепко. Разбитые гусеничные траки лишь бессильно повисли на катках слева — и лейтенант только и успел отчаянно крикнуть, упреждая мехвода:
— Стой, развернёт танк!
Но Чуриков уже попытался резко сдать назад; впрочем, почуяв сопротивление машины, мехвод сбавил газ. После чего с трудом, на разорванной гусениц, кое-как развернул «тройку» лбом к противнику… Вновь открыв верхний люк, уже чуть оклемавшийся Фотченков выбросил наружу оставшиеся дымовые шашки. Поймав вопросительный взгляд лейтенанта, комбриг скривил губы в какой-то непонятной усмешке:
— Остаемся в машине… В поле нас или осколки догонят, или пулеметные очереди. А так хоть какой-то шанс…
Петр Семенович, однако, врал самому себе — шансов в обездвиженном танке куда меньше, чем при эвакуации. Тем более, что дымы закрыли машину — и пострадать экипаж мог только от случайной пули или осколка… А уж там можно залечь хоть на земле, хоть отползти в низину.
Или же нырнуть в какую промоину, оставленную весенними ручьями…
Но комбрига откровенно пугала перспектива оставить надежную броню — и выбираться наружу, под пули. Туда, где динамический удар пролетевшего рядом снаряда может запросто поломать кости — или убить!
Да, Фотченков врал самому себе, как-то позабыв, что усиленную броню получил лишь корпус его «тройки». Нет, обездвиженный танк был обречён — как и машина ротного… Но Малютин не стал перечить комбригу. Впрочем, его вел не страх, а твердая решимость драться до последнего… Дрожащие же пальцы Петра Семеновича Илья предпочёл не замечать, списав все на последствие удара сжатым воздухом.
— Бронебойный, Ваня.
Семенов загнал снаряд в казенник с тяжким вздохом похоронившего себя человека… А молодой мехвод Чуриков так и не решился попросить разрешения оставить обездвиженную машину.
И бросить обреченный, в сущности, экипаж…
Но судьбу человека на войне угадать сложно. Иногда случайная пуля или шальной осколок достанет свою цель уже в тылу, вдалеке от передовой — а иногда выживают даже те, кто очутился в самом пекле… Решение разделить батальон поротно — и использовать две роты в качестве ударных отрядов на флангах (словно кавалерию в средневековых битвах), было не самым разумным. И уж тем более спорно то, что вторая и третья рота держались на удалении в полкилометра — для оснащенных оптикой германцев не составило бы труда разглядеть оставшиеся танки большевиков.
Зато лишнее расстояние помешало Акименко своевременно вступить в бой…
С другой стороны немцы, отвлекшись на первую роту, действительно зевнули — а комбат рискнул потратить еще немного времени и обхватить врага на левом фланге… Первые выстрелы его роты, впрочем, были также далеки от совершенства — но, быстро сблизившись с врагом, экипажи Акименко стали бить уже точнее.
А третья рота все же сумела обойти немцев справа — перемахнув грунтовку и оказавшись в тылу 67-го танкового батальона 3-й легкой дивизии вермахта. Фрицев начали расстреливать уже с трех сторон — и ход боя стал неудержимо клониться в пользу советских танкистов… Не сразу сориентировавшись, командир германского батальона приказал своим экипажам выходить из боя, поставив дымы. После чего спешно запросил поддержку авиации и тяжелой дивизионной артиллерии…
Немолодой уже оберст, хлебнувший лиха ещё в прошлую войну, теперь надеялся как можно скорее вырваться из набирающей силу перестрелки. Было мгновение, когда его командирский танк, не имеющий пушки, оказался под огнём — и только мастерство да отчаянная жажда жизни германского водителя спасли экипаж! Последний круто рванул с места зигзагами, сбивая прицел наводчиков-большевиков — а затем на всех парах устремился в хвост колонны… Советские же танкисты быстро перенесли огонь на стреляющие в ответ панцеры.
Оберст, однако, даже и не думал упрекать в трусости лучшего водителя гибнущего батальона. Да, своих танкистов было жаль — но куда сильнее некогда лихой кавалерийский офицер, полной мерой хлебнувший войны на Сомме, жалел самого себя.
И свою драгоценную арийскую жизнь он ставил куда выше жизней своих подчинённых…

Глава 12

В штабном вагоне поезда специального назначения «Америка» было необычно тускло (приглушенный свет электрических ламп не справлялся со сгустившимися снаружи сумерками), непривычно тихо… и уныло. Лишь недавно завершилось совещание со старшим генералитетом — и теперь фюрер пребывал в совершенно безрадостном, подавленном состоянии. Кампанию ему составлял верный и преданный до фанатизма Рудольф Гесс — но последний терпеливо ждал слова вождя, задержавшего рейхсминистра для приватного разговора.
Ожидание, однако, затянулось — а личный секретарь не был готов первым нарушить тишину… Наверное, именно поэтому вопрос хозяина вагона прозвучал столь звонко и внезапно — словно выстрел:
— Чемберлен вообще собирается выполнять свои обязательства?
Вопрос был совершенно не праздным. Да, англичане и французы так и не поддержали поляков до самого падения Варшавы. Кроме того, Франция согласилась принять бежавшее польское правительство лишь после того, как в Румынии случился переворот «железногвадейцев» и Антонеску… Но в тоже время хитрые британцы и их верные «лягушатники» не преминули развернуть экономическую блокаду Германии! Причем под удар попали не только поставки стратегического сырья, но и продовольствия, и тех же кормов для скота — поставляемых из США, Южной Америки и подконтрольной японцам Маньчжоу-Го. Естественно, эти поставки шли морем — но теперь британский флот вел досмотр морских грузов и активно препятствовал любым поставкам в рейх.
От Чемберлена в Британии зависело пусть и не все, но очень многое — однако он словно и не пытался ограничить экономическую блокаду немцев. Сам фюрер считал, что премьер-министр и лидер английской консервативной партии таким образом «наказывает» фюрера за разворот во внешней политике, за «Акт о ненападении», подписанный с СССР… Однако после «инцидента» в Лемберге все развернулось на сто восемьдесят градусов — и англичане получили так желанную ими войну в Европе, столкнув лбами нацистов и большевиков.
Причем война пошла по самому благоприятному для англосаксов, и самому катастрофическому для немцев сценарию — на истощение. Сегодня на военном совещании фюрер был вынужден дать добро на переход к обороне — и прогнозируемой аж до весны 1940-го позиционной войне! Доподлинно знай он точно о том, сколько танков реально имеется у русских, то наверняка бы отказался от вооруженного конфликта с большевиками… Причем, если сами немцы умело возвращают в строй подбитые противником машины (кроме случаев полного уничтожения панцера с детонацией боеприпасов), то русские запросто пополняют свои танковые дивизии за счет, как кажется, бесконечного числа модернизированных «виккерсов»!
Впрочем, у «красных» нашлись не только переделанные и усиленные «виккерсы» и «микки-маусы». Согласно доклада командира танковой дивизии «Кемпф», Вернера Кемпфа, под Белостоком его зольдаты столкнулись с настоящими монстрами большевиков! Дивизионная кампфгруппа, в которую генерал-майор щедро включил единственную роту средних танков (и роту легких панцеров дополнительно), должна была обойти город — и выйти в тыл русским, перерезав шоссе Белосток-Минск. Кампфгруппа, вооруженная самыми сильными танками вермахта, довольно легко прорвала оборону противника южнее города — тем более, что передний край «красных» плотно обработала тяжелая артиллерия и авиация… Однако противник бросил навстречу камфгруппе имеющийся под рукой резерв — взвод тяжелых танков.
Зато каких! Очевидцы говорят о двух многобашенных и одной однобашенной машинах, подпустивших кампфгруппу примерно на пятьсот метров. После чего русские открыли очень точный, убийственный огонь по развернувшемуся в боевой порядок танковому клину… Зольдаты 1-ой танковой дивизии уже столкнулись с тяжелыми трехбашенными русскими панцерами. Но самая сильная дивизия панцерваффе, на вооружение которой было двадцать шесть танков Т-3 и сорок восемь Т-4, дралась с этими машинами практически на равных! По крайней мере, «тройкам» удавалось пробить вражескую броню на дистанциях ближе, чем пятьсот метров — а «четверки» и советские «тяжи» Т-28 жгли друг дружку и за километр… И перестрелки на дальних дистанциях чаще выигрывали именно немецкие наводчики.
Но под Белостоком немцев встретили принципиально новые машины большевиков — машины, чья лобовая и бортовая броня не пробивалась снарядами германских панцеров. Вообще не пробивалась, даже на трехсотметровой дистанции! Командир понесшей потери кампфгруппы пытался отступить, чтобы вновь запросить поддержку авиации — и тогда русские сами пошли в атаку, стараясь сблизиться с немцами… Тем самым они рассчитывали осложнить работу авиации, не позволив атаковать с воздуха в непосредственной близости с кампфгрупрой — и в общем-то, у них это получилось.
Отчаявшись поразить броню чудовищных панцеров, немцы открыли огонь по ходовой — и добились некоторых успехов, две советские машины оказались обездвижены… Но это было все, чего смогла добиться дивизионная камфгруппа за время боя — потеряв при этом все «тройки» и «четверки», и семьдесят процентов «двоек»! Русские ведь также вели огонь — и едва ли не каждое попадание «красных» выводило из строя германские панцеры…
Уцелевшие немецкие машины были вынуждены отступить — а линия фронта под Белостоком сиабилизировалась после того, как к городу подошла ещё одна «тяжёлая» бригада русских трехбашенных танков.
Аналитики абвера могли только предположить, что большевики бросили в бой какие-то секретные машины, проходящие войсковые испытания — и эта догадка была вполне справедлива. Под Белостоком дивизионная камфгруппа столкнулась с тяжёлыми танками СМК, Т-100 и КВ… Впрочем, разведчики не знали об этом наверняка, не знали о самом существовании подобных разработок — что было огромным промахом ведомства Канариса!
Но столкновение с опытными тяжёлыми танками (прозванными немцами «призраками» из-за того, что удары 37-миллиметровых болванок не оставляли даже следов на их броне!) не стало определяющим в решение перейти к обороне… Нет, тут дело в ином. Главный козырь немцев — удар 16-го, а затем и 15-го моторизованных корпусов, не дали явного результата на южной оконечности фронта. Сперва понесла ощутимые потери 1-я ударная (самая сильная дивизия панцерваффе!), столкнушись с «тяжёлой» русской танковой бригадой под Бережанами. Затем, при попытке обойти Бережаны с юга, с большими потерями была отброшена 3-я лёгкая дивизия, укомплектованная сильными чешскими панцерами… Что позволило русским стабилизировать линию фронта.
Причем более всего удивительно было отступление некоего генерала «Белофа». Последний начал отводить своих кавалеристов с оборонительных рубежей западнее Станиславува после того, как 16-й корпус прорвал оборону большевиков. Но русский «казак» сумел удивить — его дивизии откатывались поочерёдно, одна за другой так, что первая отступившая занимала оборону в одном дневном переходе на восток, после чего снималась дивизия, прикывавшая её отход. Последняя делала уже два дневных перехода и занимала оборонительный рубеж в тылу камрадов — и держала её, пока товарищи из первой дивизии не успевали закрепиться на новом рубеже…
В теории, 2-я лёгкая дивизия и 4-я танковая ещё могли продолжать наступление — но перед фюрером в полный рост встали две проблемы.
Первая — ограниченный боекомплект уцелевших панцеров. Да, немцы ввязались в авантюру, начав польскую кампанию с довольно ограниченным боезапасом… И успели расстрелять практически весь довоенный запас артиллерийских снарядов и авиационных бомб. Хотя на деле расход боеприпасов в Польше оказался ниже планируемого — и немецкая промышленность его вполне покрыла к 1 октября! Но только не танковых снарядов… Вследствие тактики концентрированных танковых ударов и глубоких прорывов подвижных соединений, именно танкисты тратили больше всего 20-миллиметров бронебойных снарядов автоматических пушек Т-2.
Вторая причина была ещё «больнее». Генералам было тяжело это признать — но самый массовый пушечный панцер вермахта Т-2 эффективен против большинства советских машин на расстоянии лишь в 300–500 метров… В то время как русские «виккерсы» и «микки-маусы» жгут «двойки» на предельных дистанциях боя своих орудий! Во встречном танковом бою у немцев есть ещё какие-то шансы — но в атаке на подготовленную оборону «красных» (как во Львове или под Станиславувым) германские панцеры несут неоправданно высокие потери.
Говорить про пулеметную «единичку» и вовсе не приходится…
Фон Браухович предложил перейти к обороне на достигнутых рубежах, мотивируя это тремя аргументами. Во-первых, везде, где русские ведут наступление, они прямолинейно прут в лоб и добиваются хоть каких-то результатов, если только атаки пехоты поддерживает бронетехника… И это перетекает в «во-вторых»: львиная доля русских танков имеют довольно слабую броню, что успешно поражается и 37-миллиметровой противотанковой пушкой, и трофейными польскими противотанковыми ружьями.
Исключения, правда, есть — все тот же Белов провел в свое время блестящий (и внезапный!) контрудар, разгромив довольно крупные силы вермахта. И под Брестом «красные», не добившись ничего в прямолинейных атаках, быстро перешли к тактике действия штурмовых групп… Но умница Гудериан, получив подкрепления, вполне успешно держит оборону, опираясь на довольно сильную фортификацию пусть и устаревшей крепости Бреста.
Ну и в-третьих, самое главное — для успеха наступления на УССР необходимо переформировать танковые дивизии. Усилить броню на Т-3 и Т-4, нарастить выпуск немецких и чешских средних панцеров, добавить к выстрелам «двойки» и «тройки» осколочно-фугасные гранаты… А кроме того, был поднят вопрос о создании «истребителя танков» на базе бесполезной по сути «единички» — сняв башню и разместив в открытой рубке противотанковое чешское орудие калибра 47 миллиметров. Получившаяся самоходка сможет взять 52 миллиметра брони на дистанции в километр!
В свою очередь, сам фюрер предложил увеличить число подвижных соединений путем сокращения танковых полков в танковых дивизиях до одного — и одновременно тем переформировать «лёгкие» дивизии в полноценные танковые… Заодно нарастив выпуск бронетранспортеров для мотопехоты соединений панцерваффе.
Таким образом, к следующей весне вермахт должен получить восемнадцать танковых дивизий! Такой бронекулак советам не остановить — особенно, если большевики «сточат» собственные панцеры о грамотно организованную оборону германских пехотных частей… На вооружение которых уже сейчас поступят как трофейные польские противотанковые пушки «бофорс», так и трофейные противотанковые ружья. Да и 7ТР поляков вполне ещё могут послужить в танковых войсках… Выведенных во вторую линию для переформировки, пополнения — и способных в крайнем случае послужить мобильным подвижным резервом обороняющейся пехоты.
Но если активные боевые действия можно приостановить до весны (в надежде, что русские не успеют поставить на поток производство тяжёлых «призраков»), то в тылу становится все более неспокойно. Молниеносная кампания в Польше должна была продемонстрировать германскому народу успехи вермахта под началом фюрера, а возросшую мощь Германии — всему миру! И даже боевые действия против русских можно назвать «условно» успешными — в конце концов, занят Лемберг, отбит Станиславув, заняты Карпатские нефтяные месторождения… Пусть большевики и успели уничтожить при отступление всю инфраструктуру нефтепромыслов.
Однако затяжная война с СССР, определённо требующая мобилизации как военной, так и трудовых ресурсов, ложится непосильным бременем на немецкий народ… Особенно в условиях английской экономической блокады. В Германии уже ввели продовольственные карточки, как и в годы Великой войны — тогда, впрочем, такие карточки пришлось вводить всем воюющим сторонам… Кроме России — вследствие чего «красная» революция на фоне недостатка хлеба в отдельно взятом Петербурге кажется трагикомичным фарсом.
Впрочем, есть ли фюреру дело до русских — смертельного врага германской нации со времен тевтонского ордена, и главного конкурента за жизненное пространство в Восточной Европе⁈ Они были бы врагом в независимости от политического строя и лидера, стоящего во главе страны — хоть царя, хоть вождя… Разве это важно? Нет, важно совсем другое! Важно, что немцы уже сейчас вынуждены сесть на продолжительную диету из хлеба, картофеля и капусты… А польские трофеи пойдут на производство тушенки для вермахта.
На этом фоне предложенная Кейтелем оккупация Дании помимо стратегического значения (контроль Зундского пролива, прямая связь со Швецией и Норвегией, дополнительные аэродромы и порты) имеет также и практическое значение. В Дании очень развито животноводчество — и после оккупации страны планируется массовый забой датского скота… Но проблему полноценного снабжения немцев этот шаг все равно не решит — мясо коров также пойдёт в армейскую тушенку.
А чем может обернуться недовольство испуганного войной и изнуренного голодовкой народа, хозяин вагона прекрасно знает по опыту ещё Великой войны… В силу чего уже завтра он планирует покинуть фронт и вернуться в Берлин. Демонстрируя с одной стороны, спокойствие и уверенность в ходе боевых действий — а с другой показав немцам, что их вождь вместе с ними, вместе с народом! Тот самый вождь, что поддержит своих людей… И не потерпит волнений в тылу сражающейся армии.
Не менее тревожной, однако, была информация и о том, что французы спешно проводят мобилизацию и наращивают выпуск самолётов — особенно истребителей…
Рудольф Гесс, вытянувшись в струнку перед фюрером, отрывисто рявкнул:
— Никак нет, мой вождь!
После чего продолжил уже спокойнее, убежденно:
— Невилл помнит про свои обязательства и предлагает свое решение проблемы. Он не может повлиять на морскую блокаду в силу того, что военно-морским министром стал его непримеримый противник Черчиль… Однако Чемберлен предлагает торговые операции через «нейтральную» Турцию.
Термин «нейтральная» Гесс выделил интонацией, дав понять фюреру, что проанглийская Турция готова помогать немцам, после чего продолжил:
— Сельскохозяйственная продукция Ирака будет масштабно изыматься британцами у местного населения и продаваться туркам — а османы, в свою очередь, станут перепродовать её нам через Болгарию.
Выслушав Гесса, хозяин вагона согласно покачал головой. Схема была рабочей — именно турецкие (и частично шведские) поставки сельскохозяйственной продукции позволили германской империи Гогенцоллернов продержаться до 1918 года. Знаменитая железнодорожная линия Берлин-Багдад стала для немцев своего рода «дорогой жизни», уязвимым звеном которой был Стамбул… В 1917-м русские планировали масштабную десантную операцию с целью захватить османскую столицу на фоне серьёзных успехов в боях с турками на Кавказе и в Малой Азии — тогда Юденич дошёл аж до Трапезунда. А успех русского десанта мог поставить Германию на край голодной катастрофы уже в 1917-м… Но февральский переворот в Петрограде этому помешал.
— А что предложили наши американские друзья?
Рейхсминистр чуть даже оживился при упоминании об американцах:
— Форд обещает удвоить выпуск военных грузовиков V3000 на заводе в Кельне и формировать запуск в серийное производство модели грузовика G917. «Стандарт Ойл» Рокфеллера наращивает поставки тетраэтила для производства авиационного бензина, а также искусственного каучука. Маршрут доставки этих грузов пройдёт через Португалию и Испанию, так что моряки Черчиля не смогут им помешать… Тем же маршрутом мы получим радио и электротехническую продукцию «Дженерал электрик» Морганов! Кроме того, союзные нам американские компании, включая «International Telephone Telegraph», предоставят Гериании очередной крупный кредит — благодаря которому мы закроем дефицит бюджета на зимние военные расходы… И возможно, останется ещё и туркам за услуги посредников.
Судя по лёгкой улыбке, расцветшей на лице фюрера, эти новости в значительной степени подняли его настроение — и позволили немного оправиться после совещания с генералами:
— Это прекрасно, Рудольф — просто прекрасно! Наши заокеанские друзья остаются верны себе…
Да, американские бизнесмены действительно оставались верны — верны своим тайным интересам. Ведь именно Рокфеллеры проспонсировали избирательную кампанию фюрера в 1930-м — через выкупленную ими химическую корпорацию «И. Г. Фарбениндустри»… Стоит ли говорить, что крупнейшие немецкие банки контролируются бизнесменами-янки, а крупнейший производитель военных грузовиков «Опель» принадлежит «Дженерал моторс»?

Глава 13

…- Что у нас по Японии, Лаврентий?
Немногим людям позволено называть всесильного наркома внутренних дел СССР по имени — но секретарь ЦК ВКП(б) вполне может позволить себе подобное панибратское обращение. Впрочем, на внутренних совещаниях ближнего круга Сталина официоз не сильно в почете.
Берия довольно бодро выпрямился, после чего принялся уверенно докладывать:
— Японское наступление на город Чанша обернулось для милитаристов тяжелым поражением. Китайцы сумели не только остановить вражеское наступление и нанести свой контрудар — но также развили собственное контрнаступление на север, заняв Наньчан. А благодаря крупным партиям трофейного оружия — включая и тяжелого — переданного Чан Кайши, китайцы уверенно развивают сходящиеся удары, преследуя отступающие японские части… Есть вероятность, что разработанная Константином Рокоссовским операция по окружению и уничтожению в котле отступающих частей 11-й армии, хотя бы частично будет воплощена в жизнь. Впрочем, милитаристы уже сейчас вынуждены перебрасывать на юг крупные резервы — и хотя наши военные советники прогнозируют, что враг сумеет остановить китайское наступление, однако Наньчан удержать удастся.
Сделав небольшую паузу, Лаврентий Павлович продолжил:
— Таким образом, в этом году о повторном ударе врага по Монголии или советской границе говорить не приходится. Соответственно, сейчас у нас имеется требуемое «окно возможностей» для перевода Георгия Константиновича Жукова на западный фронт… Как и большей части его корпуса. Естественно, с пополнением оставшихся в Монголии частей мобилизованными бойцами и командирами — до восстановления численности 1-й армейской группы на начало августа.
Прочистив чуть севшее горло, Берия подытожил:
— Борьба японской армейской партии и партии моряков за влияние продолжается — но пока ни одна из сторон не взяла верх, и Нобоюки Абэ удерживает за собой пост премьер-министра. А последний категорически против союза с Германией и войны с СССР… Тем не менее, армейцы добились увеличения финансирования сухопутных войск после побед китайцев — увы, но это прогнозируемое и неизбежное «зло».
Закончив доклад, нарком НКВД опустился на стул — но Сталин, задумчиво попыхтев трубкой, задал следующий вопрос:
— А что же Британия и Франция? Да ты сиди, Лаврентий, сиди — не на пленуме выступаешь…
Берия быстро кивнул — при этом свет электрической лампы на мгновение отразился на линзах пенсне наркома, «спрятав» его глаза:
— Франция ведет неспешную мобилизацию, наращивает выпуск военной продукции. Однако все военные планы союзников по антанте исключительно оборонительные… Французские генералы предполагают, что с началом агрессии немцы повторят маневр 1914-го года — и нанесут главный удар через территории Бельгии и Голландии. Соответственно, французы разворачивают свои подвижные соединения у бельгийской границы, туда же направляются части британского экспедиционного корпуса… С началом боевых действий, союзники планируют успеть зайти на территорию соседей — и занять естественный оборонительный рубеж по реке Шельде. Также обсуждаются реки Диль и Маас — и выход к голландскому городу Бреда на севере Нидерландов.
Сделав глоток минеральной воды из стоящего перед ним стакана, Лаврентий Павлович продолжил:
— Повторюсь, все эти планы исключительно оборонительные. Командующий Гамелен настаивает на том, что положенное по штату современное вооружение французская армия получит лишь в следующем году. А тяжелые танки и тяжелую артиллерию, необходимую для прорыва линии «Зигфрида», так и вовсе в 41-м… До этого французов и англичан — даже наиболее воинственного по отношение к Германии Черчилля — вполне устраивает вариант, при котором рейх и СССР истощают свои силы в «польской» схватке.
Сталин скривился, словно съел кислого, но промолчал… Берия же перешел на британцев:
— Да, морская блокада англичан работает, немцы ввели в стране продуктовые карточки. Но в целом, германская военная промышленность вполне справляется с армейскими заказами — и более того, ряд стратегических грузов поступает из штатов в рейх через Испанию и Португалию… Кроме того, неожиданно активизировалась торговля между подконтрольным Британии Ираком и Турцией. Турки большими партиями закупают сельскохозяйственную продукцию соседей, причем этот спрос не обусловлен никакими объективными факторами… И параллельно с тем, наращивается объем железнодорожных перевозок между Анкарой и Берлином. Очевидно, что повторяется история Германской войны — когда нужды немцев закрывали поставки сельскохозяйственной продукции осман…
Дисциплинированно молчавший до того Молотов позволил себе дополнить Берию:
— А вместе с тем, «неожиданно» заинтересовались нашим сливочным маслом, зерном и кормовыми культурами в Швеции. Только вчера имел беседу с послом…
Иосиф Виссарионович, достав трубку изо рта, пыхнул дымом — после чего категорично отрезал:
— Пусть продают немцам свое зерно.
Помолчав немного, вождь вновь обратился к наркому НКВД:
— Что в самой Германии, Лаврентий? Простой народ и рабочий класс поддерживают нацистов и войну?
Лаврентий Павлович невесело усмехнулся:
— Простые немцы могут и не хотеть войны, и бояться ее — но после того, как англичане и французы объявили войну Германии на официальном дипломатическом уровне, нация сплотилась. Сплотилась в страхе перед поражением — и чудовищным грабежом, наподобие того, что случился после Версаля в 1918-м… В настоящий момент угроза мобилизации, потери мужей, сыновей и братьев на фронте, карточная система — все это вызывает недовольство и страх, но меркнет в сознании немцев перед страхом новых репараций. Соответственно, народ пусть слепо, но надеется на фюрера. Новоявленный вождь, добившийся экономического подъема, бескровного аншлюса и захвата Чехословакии, молниеносно разгромивший Польшу… Пока что в него верят — да и надеяться немцам больше не на кого.
— Спасибо, Лаврентий… Товарищ Шапошников, доложите обстановку на фронте.
Начальник Генерального штаба выпрямился, в очередной раз демонстрируя отменную выправку, после чего заговорил:
— Товарищ Сталин, в настоящий момент германское наступление, активизировавшееся после падения Варшавы, остановлено по всей линии фронта. Комкор Болдин сумел удержать Белосток после подхода 21-й ттб из резерва — причем немалую роль сыграли опытные тяжелые танки Кировского завода. Также из Кобрина к Бресту отступил Гудериан, соединившись с 26-м пехотным корпусом… Стоит отметить, что свою роль сыграли и поляки — точнее, оперативная группа «Полесье» Францишека Клееберга. Эта группа двигалась к Варшаве, надеясь принять участие в обороне столицы — и в упорных боях с немцами под Коцком сумела потеснить противника.
На мгновение командарм прервался — чуть оттянуть ставший вдруг тесным воротник, после чего продолжил:
— Полякам, однако, не хватало боеприпасов — а после падения Варшавы бригадный генерал Клееберг развернул группу, надеясь прорваться на соединение с РККА. И именно для того, чтобы блокировать две боеспособные дивизии, действующие в собственном тылу, Гудериан вынуждено перебросил на юго-запад большую часть подвижных частей. После чего ему пришлось отвести к Бресту пехоту, теснимую группой Чуйкова; разгромить немцев на отходе не удалось из-за сильного авиационного прикрытия врага… Тут стоит добавить, что первая дивизия польской народной армии заняла свой участок фронта у Станиславува, сменив там кавалеристов Белова — а Сикорский принялся формировать еще две. После бомбардировки и падения Варшавы, а также ввода немецких войск в Румынию, польских добровольцев стало куда больше…
Иосиф Виссарионович согласно кивнул, принимая замечание Шапошникова.
— На севере у Сувалок продолжается формирование ударного корпуса под командованием комкора Кузнецова. Даже первая, в целом малоуспешная попытка 3-го кавалерийского корпуса зайти в Пруссию, заставила немцев срочно перебрасывать резервы на север — ослабив давление по всей протяженности Белорусского фронта. Сейчас же Кузнецов готовится начать наступление кулаком из двух танковых бригад, одной кавалерийской и двух пехотных дивизий.
И вновь, воспользовавшись краткой паузой в докладе, быстро включился Молотов:
— Литовцы заинтересованы в успехе советского наступления в Восточной Пруссии. Сейчас, под видом учений, они проводят скрытую мобилизацию и постепенно стягивают войска к Клайпеде… Но войну они объявят, лишь если комкор Кузнецов добьется успеха при прорыве фронта. Кроме того, президент Сметона за помощь против Германии просит бывшую столицу — Вильно.
Иосиф Виссарионович невольно усмехнулся:
— Чего бы не попросить город, захваченный чужими руками… Лаврентий Павлович, какова численность литовской армии на настоящий момент?
Берия неопределенно пожал плечами:
— В настоящий момент это что-то около трех дивизий из девяти пехотных и четырех артиллерийских полков, а также единственной кавбригады в составе трех кавалерийских полков. Плюс один небольшой бронеотряд и четыре авиационные группы… Да еще какое-то число более-менее подготовленных рекрутов способен дать «союз стрелков Литвы»; пара полков наберётся. Мобилизация вполне может удвоить численность литовской армии, но каким будет качество мобилизованных частей?
После краткой паузы нарком НКВД присовокупил:
— Наличными силами невозможно даже просто перекрыть всю протяженность границы Литвы и Пруссии. И реальную помощь литовцы окажут нам, если только ударят в спину немцам во время наступления Кузнецова… Что я считаю практически невозможным — в лучшем случае они отобьют оккупированный немцами Мемель, и на этом остановятся. А вот после того, как немцы разгромят литовцев, мы получим еще двести пятьдесят километров линии фронта! И это если успеем выйти к границе с восточной Пруссией. А если нет, то линия фронта будет куда как протяженнее… Мое мнение таково — пусть лучше остаются нейтральны, иначе получится как с Румынией в Первую Мировую.
Шапошников, напряженно выслушав Лаврентия Павловича, замер с каменным, непроницаемым лицом — начальника генерального штаба несколько задело, что нарком внутренних дел лезет в дела армейские и дает столь категоричные оценки. Но сам Берия, немного подумав, все же добавил:
— Впрочем, тут надо исходить, прежде всего, из успехов самого Кузнецова. Это очень похвально, что комкор тщательно готовит наступление — но и немцы с каждым днем наращивают оборону на границе… И еще кое-что. На мой взгляд, настоящую боевую ценность составляют не литовские солдаты, а три сотни 20-миллиметровых автоматических пушек «Эрликон» — одинаково эффективных как против низколетящей авиации, так и легкой бронетехники, включая германские «двойки». Считаю, нам сейчас такие зенитные пушки очень нужны! И, на мой взгляд, этот военный груз стоит Вильно с прилегающей территорией… Но естественно, это лишь мое мнение.
Сталин молча кивнул Лаврентию Павловичу, показав, что мнение его учитывается — после чего обратился к Шапошникову:
— Продолжайте, Борис Михайлович.
Глава Генерального штаба согласно кивнул:
— Наиболее тяжелые бои развернулись на южном участке Украинского фронта, в полосе наступления 15-го и 16-го моторизованных корпусов вермахта. Была разбита 5-я танковая бригада полковника Катукова… Но противник наносил концентрированный удар огромным числом танков на узком участке фронта — и имел подавляющий перевес. Полковник сделал все, что смог — и вывел остатки бригады к Бережанам; 10-я тяжелая танковая сумела остановить удар 16-го корпуса немцев, потеряв практически все Т-28 бригады и половину экипажей… Но развивающий наступление соседей 15-й корпус вермахта попал под фланговый удар 24-й лтбр Фотченкова. После встречного и неудачного для себя танкового боя немцы тормознули наступление… И, очевидно, в настоящий момент полностью свернули его. Сейчас по всей линии фронта германцы переходит к обороне на достигнутых рубежах и спешно окапываются — а потрепанные танковые части выводят во второй эшелон для пополнения и переформировки.
— Значит, враг переходит к обороне… А каковы наши возможности воспользоваться ситуацией — начать, наконец-то, собственное наступление? Что скажите, товарищ Шапошников?
Командарм первого ранга чуть даже расправил плечи:
— За счет мобилизации мы уже практически удвоили число сражающихся на западном фронте частей и даже подготовили некоторые резервы. В настоящий момент численность бойцов и командиров РККА на западном фронте практически равна численности вермахта в Польше… Однако, для проведения успешного наступления нужно добиться не просто паритета в силах — но и создать численное превосходство на участках прорыва. Кроме того, наши собственные танковые части понесли очень тяжелые потери во встречных боях — и из наиболее боеспособных можно выделить лишь армейскую группу Кузнецова, в резерв которой мы переводим 21-ю тяжелую танковую… А на Украинском фронте, пожалуй, наиболее боеготова сейчас 24-я лтбр Фотченкова. Один из батальонов комбрига выбит практически наполовину, но мы подкинем ему танков. Но в целом, Петр Семенович сумел создать достаточно сильную единицу для прорыва фронта — запросив в состав бригады кавалерийский полк и мобильные зенитные установки, тяжелую артиллерию. Просьбы Фотченкова мы удовлетворили настолько, насколько это было возможно; планируем также усилить его бригаду зенитными орудиями на автомобильном ходу — и самоходными артиллерийскими установками СУ-5. Они неплохо проявили себя у Чуйкова…
Сделав небольшую паузу, перевести дух, Борис Михайлович продолжил:
— Если Петру Семеновичу удастся прорыв, то в образовавшуюся брешь мы сможем бросить выведенный в тыл на доукомплектование корпус Белова… А также кавалерийскую дивизию комбрига Шарабурко, уже доведенную до штатной численности после боев во Львове. Кроме того, в случае успеха прорыва, активизируется и Шепетовская армейская группа в районе Хелма — в резерве ее находится 14-я ттбр, вооруженная не только Т-28, но и пятибашенными Т-35. Она нанесет сходящийся удар от Хелма в сторону Равва-Русской, навстречу двигающейся с юга 24-й лтбр… И если все сложится, мы устроим немцам «Канны»!
Словно устыдившись невольной высокопарности и громких слов, командарм продолжил куда более сухо:
— Кроме того, из-под Ленинграда на запад перебрасывается 20-я тяжелая танковая бригада — она или поддержит наступление Кузнецова, или блокирует попытки немцев нанести удар на центральном участке фронта.
Сделав короткую паузу, Шапошников перешел к итогам:
— Однако, пока немцы имеют господство в воздухе за счет большей активности современных истребителей Ме-109 — и однозначно большего их числа! — мы не можем быть уверены в успехах наших операций. Фотченков, по крайней мере, позаботился о зенитном прикрытии своей бригады… Но в Пруссии немцы уже сумели один раз остановить наше наступление массированными ударами с воздуха. Потому сейчас нам нужны истребители — прежде всего, И-16 тип 17, если мы не можем быстро и своевременно наладить выпуск И-180…
Впрочем, заметив открытое недовольство, сквозящее во взгляде вождя (а ведь именно он уговорил Сталина на запуск в производство самолета с сырым двигателем!), начальник генерального штаба быстро поправился:
— Пока не можем… Кроме того, следует обратить внимание на доклад комкора Болдина. Согласно ему, из трех опытных тяжелых танков на поле боя, лучше всех проявил себя однобашенный «Клим Ворошилов». Думаю, мнение комкора стоит учитывать при запуске серийного производства боевых машин в Ленинграде. Там, правда, также было много вопросов к ходовой…
Присутствующий на совещании Климент Ворошилов позволив себе легкую улыбку — сообщение об успехах танка КВ, названного в его честь, не могло не польстить маршалу… В тоже время Иосиф Виссарионович с тяжким вздохом произнес:
— Пока что мы много чего не можем себе позволить, Борис Михайлович… Нам нужен срочный запуск И-180, нужны новые тяжелые танки. А харьковчане вот предлагают сильный средний танк на замену «БТ»! Сколько мы выпустили «быстрых танков», сколько материалов, ресурсов и народных средств потрачено на их производство⁈ Но «БТ» ведь действительно уязвимы к противотанковым пушкам врага… Нам очень не хватает зенитных орудий, товарищи. А наши потенциальные союзники в войне с Германией отказываются продавать нам пушки — и даже станки. Зато немцев они одной рукой морят голодом — а другой кормят через Турцию…
Немного помолчав, Сталин добавил:
— А знаете что, Владислав Михайлович? Пусть шведы закупают у нас масло и зерно для голодных немецких детишек — но в качестве валюты поставляют нам зенитные орудия «Бофорс». Я помню, помню, что это нейтральная страна — но ведь в годы Германской это не помешало шведам выполнять царские военные заказы на производство винтовок? И перепродавать русское зерно немцам… Раз уж нам так нужны орудия ПВО — поможем немцам продержаться еще немного. Все равно ведь Чемберлен не позволит, чтобы голодные немецкие рабочие скинули фюрера и его нацистскую клику…

Глава 14

…Внимательно рассматривая передний край немцев в командирский бинокль, я пытаюсь понять (а все чаще угадать), где же находятся огневые точки врага. Где укрылись пулеметные расчеты? Где спрятаны невысокие противотанковые пушечки со столь малым силуэтом, что их можно замаскировать в высокой траве? И где немцы могли расположить сдвоенные окопы минометчиков?
А то, может, смогу разглядеть и капонир чешского панцера Т-38 «Прага»? Недавно вот вдруг вспомнил «родовое» название этого танка…
Неожиданно для нас немцы ослабили давление на передний край и прекратили попытки прорвать оборону советских частей. В целом, это понятно — когда экипажи тех же Т-26 принялись массово зарываться в землю, пряча машины в танковых капонирах, немцы начали нести большие потери бронетехники. Наши «коробочки» довольно успешно цементировали позиции пехоты — в какой-то мере предвосхитив тактику применения БМП… В обороне даже остатки повыбитых танковых бригад стали воевать куда эффективнее — во многом потому, что в обороне наконец-то была налажена логистика поставок топлива и боеприпасов. Наконец, потери боевых машин регулярно восполняют маршевые танковые роты, прибывшие из резерва.
А встречный бой с чешскими панцерами обернулся неожиданным успехом моих танкистов; спорное решение разделить батальон на роты и атаковать противника на охвате с флангов, в конечном итоге принесло мне победу.
Победу… Какое горькое звучание у этого слова, когда вспоминаешь, сколько правильных русских мужиков (включая и белорусов, и малороссов) сгорело в «коробочках». И это нам еще повезло — столкнувшись с немцами, я догадался запросить авиационное прикрытие через штаб бригады. И когда появилась эскадрилья «лаптежников», их успели вовремя отогнать два звена наших ястребков… Кроме того, очереди крупнокалиберных ДШК стали крайне неприятным сюрпризом для попытавшихся спикировать немцев!
Также крепко выручила нас догадливость Акименко — комбат успел вовремя сориентироваться, и не дал сосредоточить танки в одном месте. А то ведь экипажи попробовали было чутка помародерить, хотя трофеев было совсем скудно… В сгоревших панцерах не осталось ни запасов консервов, ни наручных часов, ни германских пистолетов-пулеметов — а покинутых экипажами, сравнительно целых «чехов» было раз-два, и обчелся… Впрочем, незнакомая нашим танкистам техника сама по себе вызвала интерес людей, столпившихся вокруг подбитых Т-38.
А я как назло, не мог прийти в себя после драки — отпустило напряжение первого настоящего танкового боя, полноценным участником которого я невольно стал. Вроде бы действовал неплохо, пытался относительно грамотно командовать — и даже выручил экипаж с дымовыми шашками, вовремя сориентировавшись под обстрелом… Но в целом все происходило словно бы и не со мной, и на все происходящее я смотрел словно бы со стороны — временами теряя связь с реальностью. Стресс, адреналин — и отсутствие внятной боевой деятельности, способной помочь справиться со страхом. В этом плане, как ни странно, мехводу за рычагами или наводчику у панорамы реально проще — они действительно ведут бой!
Не то, что я…
В общем, пока я приходил в себя в танке, экипаж возился с перебитой гусеницей, меняя поврежденные траки — а прочие танкисты столпились у подбитых панцеров. Но я честно думал, что все уже позади… Выручил всех нас комбат — криком и матюками разогнав экипажи по машинам и заставив отогнать танки назад. Но все равно немного опоздали мы — пара «бэтэшек» накрылись, попав под внезапно рухнувшие нам на головы гаубичные снаряды… А после как раз и налетели «юнкерсы», что успешно отогнали наши «ишачки».
Батальон отступил к ближайшим посадкам, оставив у дороги все тех же разведчиков; чуть оклемавшись, я приказал рассосредоточить и замаскировать танки в сени деревьев, спешно закопав их в землю… Батальон потерял шестнадцать «бэтэшек», уничтожив двадцать три «чеха»; еще две или три машины немцы успели отбуксировать при отступлении. Я был уверен, что мы столкнулись лишь с кампфгруппой очередной танковой дивизии панцерваффе — достаточно сильной камфгруппой батальонного состава… На самом же деле кампфгруппа в составе роты Т-38 действовала чуть севернее — а мы дрались с основными силами танкового батальона, единственного во всей «легкой» дивизии. Но тогда я об этом не знал, а спешно занимал позиции для следующей засады, силясь как можно скорее собрать под рукой всю бригаду…
Полное развертывание, впрочем, мы закончили лишь к вечеру — а наутро штаб приказал занять оборону на участке фронта протяженностью в два десятка километров. По факту мы встали редкой цепочкой танков, что немцы смогли бы без труда прорвать, поставь они перед собой такую цель — но немцы отступили, заняв выгодные оборонительные рубежи чуть западнее нас… И еще под конец дня бригада получила новый приказ — двигаться вперед, догонять фрицев, не позволяя им зарыться в землю, выстроить прочную, эшелонированную оборону.
Вот только этот приказ сильно запоздал — мы уперлись в уже подготовленную немецкую оборону. Хорошо ещё, разведка вовремя обнаружила замаскированные траншеи — что я сейчас изучаю из небольшого леска, растущего километра за полтора от немцев.
Итак, какие у меня варианты? Если бы за счёт визуального наблюдения удалось бы обнаружить огневые точки врага — то отработать по ним из полковых миномётов и четырехорудийной батареи 122-миллиметровых гаубиц, что щедро подбросило мне командование. Снарядов к ним, конечно, не так много — но уж на одну хорошую арподготовку хватит…
А после пустить вперёд батальон танков, перевернутым клином — как это делают немцы! Концентрируя на узком участке фронта такое число стволов, что никакая оборона не устоит… Можно даже и не выявлять огневых точек, а просто обрушить вал тяжёлых снарядов на передний край в точке прорыва, выпустить боезапас — и порядок.
Проблема только в том, что у немцев за передовыми позициями виднеется высота — примерно за полкилометра от линии траншей. Вроде пологий такой холм, не шибко и высокий. Можно даже подумать про искусственное происхождение последнего — скифский курган? Почему нет?
Проблема в том, что высота эта господствует над местностью — и даже такой профан в военном деле как я понимает, что немцы разместили на ней что-то потяжелее, чем лёгкие 37-мм пушки и батальонные миномёты. Практически наверняка там стоят тяжёлые полевые орудия или гаубицы — а может, и тяжёлые зенитки «восемь-восемь». Их огонь сорвет танковую атаку, похоронив большую часть лёгких машин — следовательно, высоту нужно обработать в первую очередь…
Другой момент — скорострельные МГ-34. Со станков, оснащенных оптическими прицелами, германские «косы» устроят атакующей пехоте форменную бойню… По крайней мере, если красноармейцы будут наступать согласно устава, в стрелковых цепях — что было актуально в годы последней русско-турецкой, при «Белом генерале» Скобелеве. Он вроде как первым ввёл это тактическое ноу-хау… Но сейчас не 19 век и даже не Первая Мировая — а наступать короткими перебежками, под прикрытием пулеметов, мои казаки точно не умеют.
Хотя…
— Товарищ Тихонов, приветствую.
Командир казачьего кавалерийского полка майор Тихонов, высокий и худощавый кубанец с редким именем Евстафий (Евстафий Павлович) пожал протянутую ему руку, внимательно посмотрев на меня умными серыми глазами. Я вызвал его на передок, все в тот же лесок, откуда наблюдал за немцами; мы успели познакомиться, когда майор ещё только прибыл в бригаду, но пообщаться толком не удалось.
— Здравия желаю, товарищ комбриг.
— Не стоит козырять, Евстафий, не перед строем. Скажи лучше такой вопрос — есть ли в твоём полку пластуны? Имею в виду, настоящие — из тех, кто воевал ещё в Германскую в пластунских бригадах и реально может через нейтралку перемахнуть бесшумно и часовых снять?
Майор криво усмехнулся:
— Все пластуны на горных перевалах туретчины померзли да в боях гражданской сгинули. Уцелевших же нохчи перерезали, когда терские и сунженские станицы выселяли. Когда казаков гнали — словно собак бездомных гнали с родной земли, веками русским людям принадлежавшей…
Меня несколько обескуражил столь резкий ответ — это как сей майор вообще дослужился до командира полка РККА? Да ещё и озвучивал их вышестоящему начальству в лоб, без всяких затей? Но я быстро соориениировался — и уже мгновением спустя вернул ухмылку:
— А комиссара и политруков в полку вообще не предусмотрено? А то бы напомнили тебе про нелюдей вроде Анненкова, Унгерна, атамана Семёнова… В Гражданскую с обеих сторон были «перегибы». Но партия ведь со всем разобралась? Выселения прекратили, казаков и казачьи части вернули в армию? Да и Орджоникидзе нет в живых с 37-го года… Сейчас то мы ведь вместе, так? С одним врагом сражаемся? Так что ли?
Майор только пожал плечами:
— И комиссар, и политруки у нас есть. И я в Гражданскую в РККА служил с самого начала — с немцами, петлюровцами и поляками на Украинском фронте воевал… Часы наградные от командарма Егорова получил, так про него теперь разве вспомнишь? В остальном — а что мне до Анненкова и Семёнова? Они в Сибири буянили, на Тереке их не было.
Стараясь тщатетельно подобрать слова, я постарался ответить аргументированно — и при этом не распаляясь:
— Послушай, товарищ майор… Я с казаками не воевал в ту войну, а вот с немцами в Гражданскую немного довелось. И я так скажу — для гансов мы все русские. Хоть великоросы, хоть малоросы, хоть казаки… Хоть большевики, хоть беспартийные. А русские для бошей — это ведь уже не совсем люди, и явно не равные им европейцы. Ну, а если не совсем люди — то и поступать с нами можно не по людски… В Африке вон, ещё при кайзере немцы целый народ угробили, народ гереро — с женщинами, стариками и детьми. Так вот, мы для них сейчас не более, чем «гереро» — преступно занявшие принадлежащую им землю… Конкуренты за жизненное пространство, понимаешь?
Майор нехотя кивнул — и я, чуть приободрившись, продолжил:
— Теперь смотри. У фрицев две линии обороны, это как минимум. Передний край — траншеи, пулеметы, противотанковые орудия, миномёты. В тылу высота — там тяжёлые орудия… Наверняка уже все подступы пристреляны, у каждого станкача свой сектор боя — и все огневые средства увязаны в единую систему обороны. И бросить вперёд хоть пехоту, хоть танки с десантом — одинаково… Не эффективно. Накроют немцы ещё на подходе.
Тихонов понемногу начал понимать ход моих мыслей — но лишь отрицательно покачал головой:
— Я же говорю тебе, товарищ комбриг, пластунов среди моих казаков нет. Пластуны, если что, это прежде всего кубанцы — а терские казаки издревле конными воевали…
— И в секретах на лошадях горцев сторожили?
— В секретах спешивались. Но как настоящие, природные пластуны взять германское боевое охранение в ножи да закидать огневые точки гранатами ночью — того не сможем, как есть говорю. И разведгруппу, что проникнет в немецкие окопы и приведёт языка, мне собрать не из кого — нет у моих новобранцев нужного боевого опыта.
Мы немного помолчали, каждый думая о своём — отповедь Тихонова меня несколько… огорчила. Если говорить совсем мягко. Но и у меня ведь вариантов совсем немного, верно?
— Значит так, товарищ майор, слушай боевой приказ… Отберешь от каждой сотни человек по пятнадцать-двадцать наиболее толковых станичников, желательно — с боевым опытом. Ну, или хотя бы самых смелых и подготовленных… Саперы подготовят проходы в минных заграждениях, если они есть — и перед рассветом группа так называемых «пластунов» выдвигается вперёд. Именно, что по пластунски, не отрываясь от земли. Вперёд пусть человека три-четыре выдвинутся, головным дозором — и как можно больше с собой гранат возьмут… А как только они закидают окоп боевого охранения гранатами, я подам зелёную ракету — общий сигнал атаки; тогда остальные поднимаются на рывок до траншей. Если что, по проявившим себя дежурным пулеметам отработают сорокапятки, расчёты «Максимов».
Майор угрюмо бросил в ответ:
— Разведка боем?
— Разведка боем предполагает, что я бросил бы вперёд казачий батальон днем, в пешую атаку. В надежде засветить как можно больше огневых точек немцев… А так у бойцов есть неплохие шансы добежать до траншей и схватиться немцами в ближнем бою. С ещё не пришедшими в себя, сонными немцами — не разобравшимися, что происходит… Если что, танкисты передадут твоим хлопчикам все имеющиеся немецкие автоматы, по револьверу от каждого экипажа, поделятся гранатами.
Майор на этот раз уже ничего не сказал, просто согласно кивнул — и тогда я продолжил:
— В это же время гаубицы отработают по высоте, а в атаку я брошу танки. «Бэтэшки» подгоним на рубеж атаки на тихом ходу со снятыми гусеницами, чтобы траками не гремели — так что есть шанс, что фрицев не всколыхнем. На «коробочки» сажаем десант, как только начнётся бой, они выдвигаются вперёд; половину десанта высаживаем у траншей, вторая половина вместе с танками — в прорыв, к высоте. Её постараются обойти на как можно большей скорости — и выйти фрицам в тыл… К тому же склон с тыльной стороны более пологий, танки смогут пройти.
Немного подумав, я добавил:
— Заодно полковушки отбуксируем к линии немецких траншей — наверняка там есть готовые орудийные капониры. Так что поддержат прорыв навесным огнём по кургану.
Тихонов, также подумав пару минут, согласно кивнул:
— Добро. План толковый… Но ведь сам понимаешь, товарищ комбриг, что не все мины могут снять саперы. Что боевое охранение даже перед рассветом сохранит бдительность — и может вовремя открыть огонь… Что тогда?
Мне осталось неопределенно пожать плечами:
— Да ничего особо не меняется. Твои также поднимаются в атаку — а по проявившим себя огневым точкам отработают не только «сорокапятки», но и танки. Проявят себя чуть раньше — и пойдут в бой уже после того, как передовая группа добежит до окопов… Фронт атаки будет не шибко широким — метров четыреста, пятьсот от силы. И именно здесь мы сосредоточим все «Максимы» пулеметного эскадрона, «сорокапятки» бригады — и твоего полка. Десять снайперски точных орудий, двенадцать станковых пулеметов! Разве мало? К тому же часть «бэтэшек» с самыми опытными наводчиками я также оставлю на исходном рубеже — они будут гасить немецкие огневые точки на флангах группы прорыва.
— Ну, а если танки все же всколыхнут фрицев раньше?
— Тоже не беда. Во-первых, без лязганья гусениц фрицы не поймут, что перед ними танки. Во-вторых, «бэтэшки» мы ещё к полуночи подтянем метров на восемьсот пятьдесят к германским траншеям, чуть окопаемся — так что вряд ли немцы будут ждать атаку раньше, чем рассветет… Ну а так уж, как пойдёт — всего не предусмотришь.
— Понял… Ну, значит, ждём автоматы, револьверы и гранаты.
Майор первым протянул мне руку — и сжав крепкую, мозолистую (не иначе как от рукояти шашки) ладонь, я уточнил:
— Скажи честно, Евстафий — ты как решился-то мне все про казаков выпалить… Не сглаживая, так сказать, углы?
Тихонов только усмехнулся:
— Ну так сам же сказал — не козырять… Комиссара я тут не вижу — а командир бригады, вступающий в бой на танке в первых рядах, вряд ли окажется стукачем. Да и накипело на душе… Так что не обессудь, Пётр Семёнович, ежели какую резкость сказал.
Я вернул улыбку казаку, хлопнув того по плечу:
— Сработаемся.

Глава 15

— Тимофей, не пыхти! Как паровоз, право слово…
Молодой кубанец ничего не ответил старшине, но постарался двигаться тише. Вроде, выдвинулись казаки загодя — но ползти по-пластунски относительно легко лишь первые метров пятьдесят. Когда же приходится ползти вслепую да с полкилометра, то ведь сто потов сойдет! Засопишь и не так… Но самое поганое — это то, что линия горизонта на востоке начала понемногу сереть, предвещая приближающийся рассвет.
Времени у бойцов осталось совсем немного…
Командир «Терского» Невинномысского полка сильно лукавил, когда говорил об отсутствии кубанских казаков — все было в точности наоборот. Вот настоящих, природных терцев в нем не было — вообще не было. Считанное число их еще можно найти в полках 10-й дивизии, развернутых в Моздоке, Пятигорске или Георгиевске. Ведь последние города некогда располагались в пределах владений Терского казачества — а сама 10-я Терско-Ставропольская формировалась по территориальному принципу, из местных.
При этом эскадроны горских национальностей при формировании «казачьей» дивизии были выведены в отдельный полк, передислоцированный в Нальчик…
Каков был процент именно природных терских казаков, сказать сложно. На всем Кавказе терцы сохранили хоть какую-то автономию и родовую землю лишь в станице Слепцовская Сунженского казачьего округа. Первая Мировая (особенно 17-й год, ознаменовавший собой развал армии и начало турецкого рывка на север), последующие столкновения с горцами, продолжавшиеся до начала тридцатых годов, война гражданская… И, наконец, выселение терских казаков, сопровождавшееся неоднократными восстаниями последних — все это ударило по исконному на Кавказе казачеству гораздо сильнее, чем по донцам или кубанцам.
Ну, а добила терцев коллективизация — тогда вспыхнуло восстание в Чечне, и вайнахи обратились к казакам за помощью. То, что чеченцы и ингуши выселяли терцев из станиц при потворстве советской власти в двадцатых — грабя семьи сражавшихся на фронте казаков, отнимая скот, насилуя казачек и сжигая их дома, было забыто. Ну как забыто? Скорее терцы предпочли «забыть» в расчете, что вместе с вайнахами сумеют отбиться… Или хотя бы получат от них оружие.
Хотя какой там мог быть расчет? Скорее уж банальное отчаяние…
Естественно, против регулярной армии, действовавшей при поддержке артиллерии и авиации, восставшие ничего сделать не смогли. Лихие двадцатые, когда партизанская тактика и внезапные конные удары могли дать повстанцам хоть какие-то шансы на успех, канули в небытие… Терцы поддержали горцев, но участие казаков в боевых действиях носило ограниченный характер — а вот с победы Красной Армии начался очередной виток депортаций. Казаков, итак сильно обнищавших после гражданской, по какой-то причине записали в «кулаки»… Получается, что высланные терцы (уцелевшие при депортации и не умершие от голода) хоть где-то и живут — но казаками уже не считаются, и про свои казачьи корни были вынуждены забыть.
Ну, кроме тех, кто сумел бежать за кордон…
Тем не менее, сколько-то природных терцев (или их потомков) могли осесть в городах, успев переселиться из обнищавших станиц — и найти работу на заводах. Другое дело станица Невинномысская — она ведь изначально кубанская! И в отличие от терцев, у кубанских казаков хотя бы землю не отбирали для расселения горцев… Впрочем, после поражения Белого движения, кубанское казачество также потеряло все свои права, привилегии — и само звание казаков. Естественно, что Первая Мировая и Гражданская крепко сократили мужское население; к сим бедам добавился тиф и голод.
А коллективизация, голод и депортация «кулаков» лишь увеличили потери среди старых казаков…
И если в Невинномысской да ближайших к ней станицах и уцелел кто-то из настоящих пластунов, воевавших против турок в Закавказье иль на фронтах Германской… Тех самых пластунов, умевших бесшумно подобраться к врагу (минуя проволочные заграждения), взять часовых в ножи и добыть языка… А порой и вырезать целый взвод немцев, закидав огневые точки гранатами! Так вот, уцелевшие пластуны в полк все равно не попали — его формировала казачья молодежь, лишь в 1936-м вновь получившая право называться казаками.
К слову говоря, молодежь с большим энтузиазмом начала «оказачиваться», массово вступая в клубы или кружки «Ворошиловских всадников»; их крепко поддержал маршал Буденный Семен Михайлович. В кружках учили верховой езде, стрельбе из мелкашек (что вполне подходило для начальной военной подготовки), владению холодным оружием — точнее сказать, отработке некоторых ударов шашками, укола на скаку или блоков-«отбивов».
Однако это был сущий мизер от того, что умели царские казаки — воевавшие на Германском фронте или в Гражданскую; про навыки ближнего боя пластунов и говорить нечего! Но последние были слишком возрастными для вступления в полк; в теории, они могли бы пополнить его в качестве добровольцев лишь во время большой войны… Да наверняка еще пополнят — коли придет нужда.*

*В реальной истории 9-ю «пластунскую» дивизию РККА в годы Великой Отечественной пополняли в том числе и возрастные добровольцы в возрасте до 50 лет — из числа ветеранов еще Первой Мировой (прим. автора).

Майор Тихонов прекрасно осознавал боевые качества своих подчиненных — и уровень их боевой подготовки. Это была конница, способная пройти строем на параде или совершить марш-бросок в конном походном строю; его казаки могли спешиться и вроде неплохо стреляли — но и только. Для дерзкой операции, что изначально планировал комбриг, не имеющие боевого опыта кубанцы подходили крайне мало… К слову сказать, сам майор происходил вообще из малоросского казачества, и относился к Черниговским казакам — ситуация для Российской империи уникальная! Ведь после расформирования Гетманщины и упразднения Запорожского казачества Екатериной II, а также переселения запорожцев на Кубань, малоросские казаки уцелели не как войско, но как сословие. При этом, в отличие от бугских, екатеринославских или азовских казаков, малороссов после расформирования «войска» в крестьян не обратили…
Тем не менее, приказ есть приказ — а войну без потерь не выиграть. Как и было изначально обговорено, майор отобрал от каждой сотни по одному, два отделения. Очень долго выбирал казаков в передовую группу, что должна была закидать гранатами окоп боевого охранения… Но с помощью стереотрубы разведчики обнаружили второй германский окоп, выдвинутый вперед — и тогда майору пришлось спешно формировать вторую группу «пластунов».
Сын кубанской казачки и русского железнодорожника, окончившего Елецкий жд техникум и направленного в Невинномысскую по распределению, Тимофей Иванович Сотников попал как раз во вторую группу. Старшина некстати вспомнил, что на последних учениях по гранатометанию, состоявшихся в полку, Тимофей довольно далеко и точно бросал учебный макет гранаты Рдутловского… У хулиганистого в детстве парня был развитый глазомер. Пацанами часто играли в «войнушку», закидывая друг-друга конскими каштанами (у них мягкие иголки) или снежками; кроме того, отец с детства приучал сына к зарядке и физическим упражнениям, турнику. А когда Тимофей подрос, то заинтересовался местной борьбой на поясах, что у карачаевцев и балкарцев называется «тутуш» — и научился неплохо бросать через бедро или «подсадом» через себя… Все это способствовало физическому развитию молодого парня.
«Оказачиваться» пятнадцатилетний Тимофей начал как и все — три года назад; немалую роль в последнем сыграла одноклассница Ксюшка, природная кубанская казачка. Уж больно понравилась Сотникову чернявая смешливая девчонка с милыми ямочками на щеках и персикового цвета кожей… Кроме того, не хотелось ни в чем уступать знакомым пацанам. Как-то резко те стали «казаками» — и начали носить традиционные кубанки да форсистые черкески! Это не говоря уже о фехтованиях шашками, стрельбе из мелкокалиберных — но все равно ведь настоящих винтовок. На лошадях в станице и раньше никто ездить не запрещал — но когда увидел Тимофей джигитовку, у него аж сердце обмерло от восхищения… В общем, взыграла в парне казачья кровь!
Да и дед по матери, инвалид еще Германской войны, кое-что показал с коротким клинком, не выдержав настойчивых просьб внука…
И вот результат: пыхтит, густо обливаясь потом, ползет вперед, обдирая локти и колени о колючки, да невидимые в темноте камни Тимофей Сотников. Сперва волновался (да что там, боялся!) так, что бой сердца отдавался в ушах; теперь же одна надежда — доползти бы поскорее до конца… И будь что будет.
— Замерли. Сотников, говорю же — прекрати пыхтеть…
Старшина Алексеенко остановил группу «пластунов» — вовремя! То ли что услышал пулеметный расчет, то ли сработала чуйка у зольдат боевого охранения… Но вдруг гулко загрохотал пулемет — и желтые светлячки трассов устремились в сторону казаков. Они вспороли землю совсем рядом, шагах в десяти впереди — а немцы уже запустили в небо очередную осветительную ракету.
— Головы опустите… Задницы прижмите!
Отчаянный шепот старшины, прекрасно осознающего последствия обнаружения группы, заставил Сотникова вжаться в землю — целиком распластавшись на влажной и холодной почве…
— Господи, защити…
Сзади послышался обреченный шепот кого-то из товарищей — но молился казак не зря. Немцы огрызнулись еще парой коротких очередей и неожиданно стихли, так и не разглядев уткнувшихся в пожухлую траву казаков. Вскоре потухла и осветительная ракета — после чего старшина Алексеенко, Владимир Михайлович, обратился к Тимофею:
— Сотников, за мной. Остальным пока здесь оставаться — дай Бог вдвоем проползти незамеченными… Но пыхтеть прекращай, Тимоха. Иначе точно услышат нас немцы…
Старшина был бывалым бойцом — хоть и не являлся казаком по происхождению. Его призвали в армию еще в конце двадцатых, и Алексеенко краем зацепил войну с басмачами… А после Владимир стал участником малоизвестного похода в Афганистан — СССР пытался вернуть власть свергнутому правителю Амануллу-хану. Двухтысячный отряд Красной Армии действовал неплохо — успел захватить несколько афганских городов и разгромить крупный отряд узбекских басмачей, отступивших в Афган. Но когда струсивший Аманулла-хан бежал в британскую Индию с частью государственной казны, отряд развернули назад… По окончанию службы Алексеенко решился остаться на сверхсрочную (и кормежка не в пример лучше, и какой-никакой достаток) — и принял участие в разгроме последней крупной банды басмачей в Каракумах.
Что удивительно, готовили молодого призывника «красные» казаки, оставшиеся на службе в Средней Азии еще с Гражданской. А теперь вот самому старшине, заматеревшему и набравшемуся опыта, пришлось учить казачьему ратному искусству молодых кубанцев…
Опыт войны с басмачами сегодня крепко пригодился старшине. Когда-то ему уже доводилось ползти к дозору врага, обмирая от страха и сцепив зубы от напряжения… Сонных басмачей тогда удалось взять в ножи — а теперь достаточно подобраться к врагу метров хотя бы на тридцать, на бросок гранаты. Добавляет уверенности и трофейный немецкий автомат с дырчатым кожухом и вставленным сбоку магазином — такой автомат у старшины единственный на всю группу… Но боевое охранение немцев — это вам не басмаческий дозор; зольдаты дисциплинированно бодрствуют, готовые огрызнуться очередью на любой шорох.
Возможно, фрицев спугнули танки — хотя Т-26 крались на рубеж атаки на тихом ходу, а «бэтэшки» второй волны остановились километра за полтора от немецких траншей. Старшина слышал, что сперва предлагалось выдвинуть вперед именно БТ-7, сняв гусеницы — но отчетливый гул моторов вряд ли обманул бы фрицев. А без гусениц танки просто не смогли бы толком двигаться по пересеченной местности… Про преимущество в скорости в этом случае уж точно стоило забыть.
В итоге вперед пустили Т-26, тихо урчащие слабосильными движками на малом ходу. Пехотный танк для поддержки наступающей пехоты, все как и было задумано в начале 30-х… Кроме того, влажная после дождей почва неплохо погасила лязг гусеничных траков — и все же совсем бесшумно выйти на рубеж атаки не получилось.
Так что германское боевое охранение бдит — а когда чуть рассветет, немцы обязательно заметят полторы сотни залегших вблизи казаков… Нет, нужно двигаться вперед как можно быстрее.
Во время запуска осветительной ракеты Алексеенко разглядел небольшую низинку чуть правее и впереди, метрах в тридцати. Если доползти до нее, то от пулеметчиков удастся прикрыться земляным гребнем, что скроет маневр пластунов. Ложбинка вроде как тянется в тыл боевого охранения — и вынырнув за спинами немцев, у казаков будет куда больше шансов приблизиться к пулеметчикам на бросок гранаты!
Одно но — саперы, снявшие несколько противотанковых блинов и бодро доложившие, что местность впереди разминирована, под нос к пулеметчикам точно не забирались. А ведь по уму фрицы должны были поставить противопехотки поближе к своим позициям… Удивительно даже, что немцы, сев в оборону, не успели опутать подступы к траншеям спиралью Бруно… Хотя, быть может, «не успели» — это как раз и есть причина ее отсутствия.
Но скорее всего фрицы, готовясь к молниеносному наступлению в Польше, толком не позаботились о запасах колючей проволоки для восточного фронта… Как и о запасе противопехотных мин — ведь не собирались же сидеть в обороне! Все, что было необходимо для обороны, шло на линию «Зигфрида», на случай удара французов… Вот и противотанковые «блины», что извлекли саперы, были вроде как польского производства. С другой стороны — а если у немцев нашлись также и трофейные польские противопехотки? Если, конечно, они вообще существуют*…
На самом деле у поляков была единственная мина собственного производства, противотанковая Mina przeciwpancerna wz.1937 — но её могли использовать и в качестве противопехотного фугаса (прим. автора).
Вот сам Алексеенко обязательно позаботился бы о том, чтобы заминировать ведущую в обход ложбинку. Как и прочие подступы к сдвоенному окопу дежурных пулеметчиков… Но нужно было решаться — промедление сейчас смерти подобно, буквально. Решаться — и молиться, чтобы опасения старшины оказались напрасны…
— Отдышался, Сотников? Все, поползли… Меня держись — уходим вправо.
— Слушаюсь, товарищ старшина…
Тридцать метров — это совсем немного, можно пробежать за считанные секунды. Да и ползком — если налегке, со свежими силами — одолеешь быстро. Но казаки ползли уже с полкилометра, сильно устали — хотя никакого лишнего груза с собой не тащили. Из оружия — у Тимофея револьвер «Наган», россыпь патронов в карманах — да трофейный штык-нож, что парень выпросил, пообещав танкистам немецкие часы на обмен. Самое главное — на ремне висят три трофейные «колотушки». Уж больно просты и удобны в обиходе германские гранаты! Кроме того, их проще бросать за счёт длинной ручки — и они похожи на учебные макеты, что единственный раз бросал казак Сотников…
У бывалого старшины-сверхсрочника опыта, конечно, побольше. И помимо двух «колотушек» на поясе, в карманах покоится пара лимонок — а в голенищах сапогов спрятаны два автоматных магазина; третий примкнут к германскому «Шмайсеру» старого, ещё 1918-го года образца… Кроме того, в форменной деревянной кобуре покоится наградной пистолет «Маузер-Боло», полученный за разгром басмачей.
Невелик вес взятого с собой оружия — а на вылазку казакам выделили тёплые и удобные ватники, что не цепляются лишний раз в отличие от шинелей. И все равно тридцать метров до ложбинки не удалось осилить прежде, чем в воздух взмыла очередная осветительная ракета… А уставший от бесконечного ползания молодой кубанец не успел вовремя замереть — наметанный взгляд дозорного разглядел движение в семидесяти метрах от окопа.
После чего свет ракеты полностью выхватил фигуры обоих казаков, вырвавшихся вперёд… Старшина угадал это за секунду до того, как грянул крик «Alarm!» — и успел приладить приклад автомата к плечу, ловя окоп боевого охранения на мушку:
— Сотников, вперёд, бегом! Пять метров — и падай, гребень прикроет!
Одновременно с тем Алексеенко нажал на спуск, прикрывая молодого казака огнём с места… Он мог бы преодолеть последние метры до ложбины сам — но решил прикрыть молодого парня, дав ему лишний шанс выжить…
Очереди трофейного автомата и германского пулемета-«косы» ударили практически одновременно — метров с семидесяти. Осветительная ракета замерла в верхней точке полёта — и противники хорошо видели друг друга.
Быть может, опытный старшина опередил немцев на считанные доли секунды — выпустив две короткие, пристрелочные очереди… Пока Сотников, сорвавшись с места, пулей пробежал пяток метров до спасительной низины.
А затем тяжёлая маузеровская пуля рванула ватник на плече старшины…

Глава 16

Сотников сдавленно охнул, увидев, что светлячок трассера уткнулся старшине в плечо; он услышал негромкий вскрик — и трясущимися от волнения пальцами отстегнул «колотушку» с пояса, готовясь ее бросать.
До окопа боевого охранения казак гранату бы не добросил — ее бы никто не добросил на семьдесят метров… И вряд ли дальний взрыв одной-двух «колотушек» отвлекли бы пулеметчиков от цели.
Но выполняя инструкции комбрига, по вспышкам пламени на раструбе МГ-34 открыли огонь сразу два станковых «Максима». Расчеты тяжелых пулеметов тащили их вслед казакам передовой группы — и остановились, преодолев половину пути до германских траншей. До окопа боевого охранения, неосторожно вынесенного немцами сильно вперед, оставалось не более двухсот метров — и густые пучки трассеров быстро нащупали врага…
К концу 30-х годов станковый «Максим» сильно устарел — особенно в сравнение с «единым» германским машиненгевером МГ-34; у последнего на станке оптика, и темп стрельбы раза в полтора больший, чем у героя Первой Мировой и Гражданской. Громоздкий щиток и значительный вес советского станкача сильно ограничивают его мобильность, превращая в хорошо заметную мишень.
Но в тоже время значительный вес устойчивого пулемета дает ему хорошую кучность боя и прицельность в руках умелого расчета — а кожух водяного охлаждения позволяет вести огонь длинными очередями, без необходимости смены ствола… Оба «Максима» ударили внезапно для немцев — и быстро нащупали германский расчет короткими, пристрелочными очередями; затем врезали длинными.
Немцы, впрочем, отбивались до последнего — ответный огонь достал большевиков с их старым, громоздким «машиненгевером». Несколько пуль ударили в щиток, заставив пулеметчика отпустить гашетку; также лязгнуло по массивному стволу, повредив ребристый кожух… Но второй номер германского расчета уже запрокинулся назад с обезображенным русскими пулями лицом. Запрокинулся на живот и раненый в спину подносчик, попытавшийся было выбраться из окопа… Ему не хватало воздуха в пробитых пулями легких — и обреченный немец лишь молча, судорожно загребал землю растопыренной пятерней.
В следующую секунду тяжелый удар догнал сам станок, брызнули осколки оптики — а первый номер испуганно вжался спиной в стенку окопа, еще не поняв, почему же так сильно печет в правой руке.
А ведь жжение с каждой секундой становится все острее…
— Товарищ старшина, как вы⁈
— Нормально, Сотников, нормально…
Алексеенко ответил казаку сквозь стиснутые зубы; задело вроде по касательной, но кажется, зацепило ключицу — у самого сустава. От боли захотелось взвыть! Но будучи раненым старшина осознал, что теперь все решают считанные секунды — и единственный шанс выжить, это добежать до германских траншей и связать немцев боем… В поле, если врага сходу не задавить, немцы однозначно добьют отступающих — или просто залегших казаков. Запустят в воздух большие осветительные «люстры» — и в их свете догонят отступающих пулеметными очередями да беглым огнем минометов.
— Давай братец, вперед… Вперед, казаки, вперед!
За спиной уже взревели моторы Т-26. Понимая, что начавшаяся перестрелка всполошит немцев и фактор внезапности вот-вот будет утерян, танкисты спешили выжать из ситуации максимум. То есть преодолеть до немецких траншей наибольшее расстояние прежде, чем германские ПТО откроют огонь… Так что старшина упрямо побежал вперед, увлекая за собой казаков.
Побежал в надежде, что им удастся покрыть оставшиеся метров двести пятьдесят открытого пространства одним стремительным рывком…
Не получилось.
Казаки пробежали метров сто пятьдесят самое большое. А потом гулко замолотили германские пулеметы — и в воздух взмыли осветительные мины-«люстры», высвечивая кубанцев.
— Падай!
Алексеенко среагировал первым, с разбега рухнув на живот. Бежавший рядом Сотников сделал еще шаг, по инерции продолжая движение — но, подцепив Тимофея за щиколотку, старшина свалил его наземь… Пулеметная очередь прошла над головой парня, но сзади тут же послышался глухой шлепок пули о человеческую плоть — до боли знакомый ветерану боев с басмачами.
— Наземь падайте — и по-пластунки вперед!
Старшина закричал отчаянно, дав в крике выход физической боли; казаки стали дружно валиться наземь — а из-за спины вновь зарокотали «Максимы». В довесок к тому, с исходного рубежа звонко хлопнула «сорокапятка»! И хотя ее первая граната рванула чуть левее пулеметного гнезда, да с небольшим недолетом до траншеи — но активно паливший МГ-34 на мгновение замолк…
— Тимоха, давай ползком вперед, готовь гранаты… Мои «колотушки» еще возьми — а я вот, братишка, не смогу теперь по-пластунки, ранен. В окопах… В окопах догоню.
Тимофей, вытаращился на взмокшего от боли и напряжения старшину круглыми от изумления и страха глазами. И кивнул в ответ не сразу — медленно, словно заторможено. Потом, правда, пришел в себя, принял трофейные гранаты — и молча пополз к траншеям, впереди казаков.
…Молодого парня глушил грохот разгорающейся перестрелки; к рокоту пулеметов с обеих сторон добавились выстрелы противотанковых пушек — довольно точно выбивающих станкачи с обеих сторон. Танки не прошли и половины расстояния до траншей — и германские наводчики еще не могут толком разглядеть силуэты советских машин.
Зато минометчикам вполне достаточно света «люстр», чтобы нащупать ползущую цепочку казаков градом мелких 50-миллиметровых мин… Правда, им ответили из полковых минометов — а на господствующей высоте в тылу немцев начали гулко рваться тяжелые гаубичные снаряды!
И во всей этой какофонии выстрелов, взрывов и криков молодой казак упрямо полз вперед, сжимая в руках две гранаты. Пули и осколки покуда щадили его; немецкие пулеметчики словно бы не замечали вырвавшегося вперед русского, увлеченно нащупывая очередями или станковые «Максимы», или цепочку ползущих вперед казаков… Замирающих, как только землю впереди вспарывает строчка пуль! Тимофей же инстинктивно выбирал любые выемки на своем пути, стараясь нырнуть в ложбинку или промоину, укрыться от немцев земляной кочкой — и, наконец, подполз метров на тридцать с небольшим, распластавшись на дне неглубокой ямки.
Дистанция броска гранаты…
Парень лихорадочно скрутил колпачки с рукояток германских гранат — с удивлением отметив, что пальцы уже не трясутся. Рванул запальный шнур первой «колотушки» — и чуть приподнявшись над землей, размашисто швырнул ее в сторону ближайшего пулеметного расчета… Бросок вышел не шибко точным — граната пролетела метров двадцать пять и плюхнулась наземь, не дотянув до бруствера. Но время горения запала у германского трофея весьма солидное — не меньше пяти секунд. «Колотушка» еще не успела рвануть, привлекая внимание фрицев, как в воздух взмыла вторая граната. И эта полетела уже точнее — угодив на дно траншеи всего в паре шагов от станка… Грохнул первый взрыв! А третий номер расчета, преодолевая оцепенения, шагнул к «колотушке» — надеясь отпихнуть ее ногой в сторону.
Но потерянная секунда стала решающей. Граната грохнула уже под ногой зольдата, изрешетив его осколками и отбросив на станок; под тяжестью рухнувшего на него тела станок завалился… Мгновением спустя в сдвоенный окоп пулеметчиков влетела еще одна «колотушка».
— Вперед, братцы, вперед!
Отчаянный крик старшины послышался за спиной Тимофея. Алексеенко первым поднялся на ноги, поднимая на рывок и казаков — покуда германские минометчики не успели засыпать их градом мин… Звонко пальнула в русских 37-миллиметровая противотанковая пушка. Хотя ее фугасная граната не обладает сильным осколочным действием — но, пролетев над головой бойцов, она сбила динамическим ударом двух молодых парней. Ближние к ним казаки испуганно шарахнулись прочь — а позади уже раздался гулкий взрыв…
И все же наступательный порыв отчаявшихся кубанцев немцы не остановили. Замолчал пулемет на ключевом фронтальном участке — а очередные мины рванули уже за спинами бойцов, подгоняя их вперед… Матерый фельдфебель, вооруженный трофейным австрийским МП-34, попытался было организовать оборону зольдат, занимающих траншеи.
Но в сторону унтера, обозначившего себя короткими очередями, полетели еще две гранаты…
Тимофей бросал их уже в спешке — и первая рванула перед бруствером, с недолетом. Но осколки второй достали скривившегося от боли фельдфебеля; кроме того, взрыв оглушил ближнего к унтеру стрелка. Дальше ждать было нечего — немцы наверняка засекли позицию Сотникова; он словно нутром это почуял! Рванув «Наган» из кобуры, казак лихо рванулся вперед — отчаянно, на одной ноте завопив:
— А-а-а-а-а!!!
Последний рывок дался парню за считанные секунды. Тимофей даже не обратил внимания на ударившую вскользь пулю, вырвавшую клок ткани из ватника — и взрыв небольшой мины, хлопнувший рядом с промоиной, где он только что лежал… Нет, кубанец разогнался до хорошего конского галопа — и с разбега прыгнул в окоп!
Правда, не удержался на ногах — и неуклюже завалился спиной на дно траншеи…
Впрочем, эта неловкость и спасла Тимофея. Грохнул близкий выстрел винтовки — а пуля ударила в земляную стенку над самой головой… Германский зольдат мог бы добить упавшего казака уколом штыка — но вместо этого принялся лихорадочно дергать рукоять заевшего вдруг затвора.
На самом деле молодой немец просто очень спешил — и руки его едва слушались от волнения. Все же он справился с неплохим маузеровским карабином, дослав очередной патрон в ствол… Слишком поздно. Также растерявшийся в первые секунды Сотников поднял руку с самовзводным револьвером — и дважды нажал на спуск.
— Шайсе…
Раненый выронил винтарь из рук, со стоном осев на стенку траншеи — а впереди вновь раздался звонкий выстрел легкой немецкой пушки. На этот раз расчет сумел взять точный прицел — и зарядил бронебойную болванку точно в лоб русского панцера, уже вполне различимого в свете «люстры»! Танк резко замер на месте, словно налетел на каменную стенку — а дернувшийся вперед Тимофей вдруг заметил движение слева…
— Швайнехунде!
Обозвав казака свино-собакой, на него бросился камрад подстреленного Сотниковым фрица. Враг бежал вперед, выставив перед собой блестящий, хорошо заточенный штык-нож — забыв о том, что можно и нужно стрелять… Зольдата гнало вперед возбуждение боя, кипящий в крови адреналин — а ведь чтобы пальнуть, нужно замереть на месте и вскинуть приклад к плечу! Лишние секунды, растраченные попусту; не окажись в руке большевика револьвера, все могло бы сложиться иначе… Торопливые выстрелы «Нагана» ударили в упор — и третья пуля остановила немца, когда ему оставался всего шаг!
Всего шаг, чтобы погрузить заточенное острие штык-ножа в податливую человеческую плоть…
Тимофея натурально затрясло; едва сумев подняться на ноги, он с трудом нашарил пальцами последнюю гранату, висящую на поясе — для этого пришлось перехватить револьвер в левую руку. До орудийного капонира было не так и много — чуть менее полсотни шагов. Немцы разнесли свою батарею на довольно широком участке в двести метров — и рядом с Сотниковым оказалось единственное противотанковое орудие… Скрутив с рукояти крышку и рванув запальный шнур, казак широко размахнулся — и силой метнул «колотушку» вперед.
На сей раз бросок вышел не очень точным — граната не долетела до пушки нескольких шагов. Но близкий подрыв «колотушки» всполошил расчет, ранил осколком заряжающего… Рана его была легкой, но болезненной: задело тренированный бицепс правой руки. Впрочем, потеряв пяток секунд, выкормыш «гитлерюгенда» все же загнал бронебойную болванку в казенник…
Но экипаж танка, выбранного артиллеристами в качестве мишени, успел поймать орудие на прицел — и с короткой остановки вложил фугас точно в щиток пушки! Грохнул взрыв, разворотивший тонкий щиток и исполосовавший наводчика осколками — а тяжелый удар пули бросил Тимофея на стенку окопа…
Сотников успел заметить опасность, и даже развернулся к очередному зольдату. Но выстрел врага опередил казака — и левое плечо его взорвалось болью! А непослушные пальцы разжались, выпустив рукоять «Нагана»… Немец же решил, что может добить раненого штыком — и нанес укол длинным, точно выверенным выпадом. Как на учениях… Тимофея спасла развитая в армии подготовка, данная в кружке «Ворошиловских всадников». Он успел уйти от укола отчаянным рывком, с подшагом вправо — и вцепился в ствол карабина, когда немец потянул его назад.
Тренированный, физически развитый противник, впрочем, не сильно-то уступает казаку — а ранение сыграло против Сотникова. Рывок карабина бросил попытавшегося упереться парня вперед, на немца…
— Гнида!
Тимофей едва не потерял равновесие — но все же удержался на ногах, ухватив винтарь обеими руками… А почуяв сопротивление фрица, перенес вес тела на левую ногу — и силовой подсечкой правой выбил ближнюю, «нагруженную» ногу противника! Тут Сотникову пригодился «тутуш»… На ногах казак, впрочем, также не устоял, по инерции рухнув на зольдата — и сразу рванул рукоять штык-ножа.
Ударить, однако, не получилось. Фриц успел перехватить запястье Сотникова, цепко впившись в нее сильными, жесткими пальцами — а свободной рукой потянулся к шее казака… Ощутив стальную хватку германца на горле, Тимофей сперва запаниковал — ведь из-за ранения в плечо левая рука практически перестала слушаться! Как отбиваться?
Впрочем, мгновение растерянности было коротким — резко прогнувшись назад и сорвав с горла душащие его ледяные пальцы, казак все же ударил левой… С ревом ударил по основанию рукояти клинка, сжатого обратным хватом! Удар провалил штык-нож вниз, острие его впилось в плоть заскулившего от страха и боли немца — после чего казак догадался лечь на нож всем телом, погружая его в тело противника.
Смертельно раненый зольдат в ужасе забился под Сотниковым, но сбросить Тимофея с себя он уже не смог…
— Спасибо деда за науку…
Обессилевший казак откинулся на спину, привалившись к стенке траншеи; испуганно осмотревшись, он потянулся к оброненному «Нагану», пытаясь вспомнить, сколько патронов уже израсходовал. Но тут буквально над самой головой грянул протяжный крик:
— УРРРА-А-А-!!!
В траншею начали спрыгивать добежавшие до окопов кубанцы, сгоряча едва не пальнувшие в Сотникова. Спасли только вскинутые над головой руки и отчаянный крик Тимофея:
— Свои!!!
— Уцелел? Говорил же, в окопах догоню!
Также добежавший до траншеи старшина кивнул казаку, натужно и не слишком естественно улыбаясь. Потом разглядел рану на его плече — и опустился на колено перед товарищем, потянувшись за индивидуальным пакетом. Кивком головы Алексеенко показал на заколотого фрица:
— Смотрю, ты здесь крепко повоевал…
— Пришлось.
Тимофей ответил негромко, расслабленно — уверенный в том, что все плохое осталось позади, что бой окончен… На самом деле кубанцам далеко не везде удалось добраться до германских окопов — а где добрались, там вспыхнула напряженная схватка.
Страшен ближний бой! Выстрелы бьют в упор, нанося тяжелые, зачастую смертельные раны; в ход идут штыки, ножи и саперные лопатки. А поднявших руки и пытающихся сдаться безжалостно добивают с обеих сторон… Не смолк и огонь германских ПТО, пусть уже крепко повыбитых ответным огнем. На участке прорыва комбриг решился построить Т-26 третьего батальона перевернутым клином, копируя тактику немцев. Но ведь каждое прямое попадание бронебойных болванок с легкостью рвет тонкую противопульную броню русских «виккерсов», калеча и убивая экипажи…
Переждав первый артиллерийский налет на высоту, расчеты уцелевших германских гаубиц принялись спешно готовить их к бою — а из русского тыла вперед уже пошла вторая волна танков, ведомая самим комбригом.
Нет, бой еще только начинается…

Глава 17

…- Чуриков, поддай газку, чего телешься⁈
Мехвод угрюмо отозвался:
— Я не телюсь, товарищ лейтенант. Танк перегружен усиленной броне — а «бэтэшки» изначально быстрее любых немецких машин.
Малютин явно хотел сказать ещё что-то резкое в ответ, но я оборвал «наводчика»:
— Илья, все нормально. Комбриг и не должен лезть вперёд батальона, словно древнерусский князь на вороном коне!
На самом деле комбриг вообще не должен принимать в бою личного участия. Хотя… Если мне память не изменяет, тот же самый Фотченков в реальной истории погиб при прорыве из Уманского котла, сражаясь в танке. А был он тогда полноценный комдив… Это не говоря уже о гибели в бою героя Советского союза, генерал-майора Лизюкова. А ведь последний был одним из лучших и самых авторитетных танковых командиров, сыграв огромную роль в боях 1941-го.
И потом — ну что такое танковая бригада в октябре 1939-го? Конечно, не считая моего соединения, превращенного уже в некое подобие танковой дивизии… По сути, сейчас штатная бригада — это всего лишь усиленный полк. И должность у меня пока что не генеральская, а полковничья…
Впрочем, решение вновь забраться в танк было продиктовано не какими-то рациональными или логическими соображениями. Скорее тут сыграл фатализм «попаданца», оставшегося без семьи — и утратившего всякое полезное послезнание… А ещё сыграли свою роль слова казака-майора — что-то о командире, идущим в бой наравне с подчинёнными. Они были произнесены со столь искренним уважением, что я по отношению к самому себе не испытывал — и крепко меня задели.
Как бы это странно ни звучало, но я вдруг отчётливо почувствовал что хочу, что вновь должен разделить судьбу своих танкистов…
И вот теперь трофейная «тройка» бодро катит вперёд, крепко потряхивая экипаж на кочках или в вымоинах; конкретно нас выручает обилие резины в отделке боевого отделения… Впрочем, идем мы недостаточно бодро по сравнению с «бэтэшками», на пересеченной местности разогнавшимися до двадцать километров в час. Наш «панцер» выжимает пятнадцать от силы — и следует лишь немного впереди конницы, держащейся позади танков.
На Т-26 третьего батальона (по нумерации 106-го отдельного — но мне как-то проще называть его именно «третьим») разместились примерно три сотни спешенных казаков. Но больше половины полка майор Тихонов ведёт в конном строю вслед за «бэтэшками». Это правильное решение — за линией германских траншей танки разгонятся до максимума, и тогда десанту не удержаться на машинах…
Третий батальон уже поравнялся с траншеями — и принялся азартно давить немцев, расстреливая германскую пехоту из спаренных пулеметов. Сейчас там стоит сплошной стрекот винтовочных и пулеметных выстрелов; часто хлопают взрывы ручных гранат и небольших осколочных снарядов… Казачий десант неплохо поддерживает «коробочки» — на моих глазах лишь один Т-26 был серьёзно повреждён гранатой связкой. В основном пехота отсекает вражеских гранатомётчиков — а танки успешно расстреливают огневые точки врага!
Самое главное, что размещенные на высоте германские артиллеристы крепко зевнули, упустили момент — и не смогли толком встретить атаку медленных Т-26 на подходе. Теперь же фрицы и вовсе не могут открыть огонь по моим «коробочкам» — ведь тогда придется бить и по окопам камрадов… По крайней мере сейчас немцы этого не делают — в страхе задеть своих товарищей, пока ещё ведущих бой с казачьим десантом и танкистами.
Впрочем, германские артиллеристы быстро соориентировплись и перенесли огонь нам за спину — на батареи «сорокопяток» и полковые миномёты, поддерживающие атаку первого эшелона… Они обозначили свои позиции частыми выстрелами — и пару минут назад за спиной вдруг легла цепочка многочисленных, тяжёлых разрывов.
Кажется, в этом миг вздрогнула сама земля — а что там творилось на батареях лёгких пушек, мне и подумать страшно…
Надеюсь выручить ребят, я передал по радиосвязи приказ гаубичной батарее вновь открыть огонь. Пусть даже придётся разом израсходовать невеликий боезапас, что изначально не внушал оптимизма.
Но если группа прикрытия «засветилась» активной пальбой, то сумерки в целом ещё достаточно густые — и не спешат рассеиваться. И разглядеть с кургана движение второго танкового батальона вряд ли представляется возможным… Он, кстати, по нумерации как раз «сто второй» — да и Акименко водит в бой «сто первый». Но это к слову… Лёгкие «бэтэшки» первых выпусков идут вперёд с выключенными фарами — нам пока достаточно света, что дают «люстры» и прочие осветительные ракеты над траншеями, на участке прорыва.
Все веселье начнётся, когда мы засветимся у траншей… А с той скоростью, что развили «бэтэшки» комбата-два Богодиста, это случился уже через минуту.
— Филатов, свяжи-ка меня ещё раз с гаубичной батареей.
— Слушаюсь, товарищ комбриг!
Женька немного пришёл в себя после столкновения с чешскими панцерами — тогда у нас обоих чуток сдали нервы. Как никак, первый настоящий танковый бой! Но сегодня радист действует явно спокойнее… Несколько секунд спустя в наушниках раздался голос комбатра Прохоренко:
— Слушаю, ноль десятый.
— Граб первый, если ещё остался запас — беглый огонь по высоте! Чтобы фрицы головы не могли поднять!
— Понял, сделаем! Но это уже последние снаряды…
— Ничего, Граб — тебе ещё подвезут!
Несколько секунд спустя в тылу гулко загромыхали наши гаубицы — и цепочка разрывов легла по гребню высоты, где уже засветились тяжёлые немецкие орудия… И в тоже время с линией немецких окопов поравнялись «бэтэшки»; окопы не стали препятствием для моих танкистов — их перемахнули на полном ходу, не сбавляя скорости.
А высота вроде пока что молчит…
— Ну, Аким, теперь уж поднажми и ты. Нечего нам плестись в самом хвосте…
Мехвод воспринял мои слова как прямой приказ — и упрямо добавил газа, отчего машину стало ещё сильнее трясти на неровностях пересеченной местности. Меня крепко приложило о края башенной выемки — даром что прорезинены, а ударило крепко… Но я сдержал едва не сорвавшуюся с губ грубость — сам ведь приказал ускориться.
Нет, вместо бессильной (и беспомощной!) брани я аккуратно раскрыл обе дверцы башенного люка — риск, что в небольшое отверстие влетит граната, минимален. Зато я при случае смогу встать к зенитному ДТ… Как-никак возможность круговой стрельбы! Да и сверху-вниз можно достать очередью там, где спаренный пулемёт (в нашей «тройке» их сразу два) лишь разрежет воздух над головой немца.
Но — обошлось. Там, где мы подошли к траншеям, бой уже затих — окопы немцев частично подавлены, частично завалены трупами гарнизона. Хотя и казачьих тел хватает — особенно на ближних подступах… Случайно мне на глаза попался раненый немец — он был точно жив, пытался шевелить руками. Вот только сдвинуться с места никак не мог — по ногам его прошлись танковые гусеницы, смяв плоть и кости в практически плоский блин… На мгновение меня парализовало от ужаса и неправильности происходящего, потом я просто отвернулся.
Вот оно, истинное лицо войны… Грязь, кровь, боль.
Но ведь мы вас сюда не звали…
Перед окопами Чуриков расчётливо сбросил скорость, аккуратно перемахнув через неширокую траншею. Все равно танк очень крепко тряхнуло — я вновь едва не впечатался лицом вперёд, в башенную броню.
Ну а следом, метров за триста от нас впереди, лёг первый гаубичный снаряд. Пальнули немцы — и пальнули они с высоты…
— Газу, Чуриков, газу! Теперь только полный вперёд!
Мехвод выжал максимум из движка «тройки», способной разогнаться до шоссе до солидных шестидесяти километров в час. Танк затрясло еще сильнее — а я со страхом подумал, что в темноте мы можем налететь на какую-нибудь кочку или булыжник.
И тогда разутый, неподвижный панцер станет легкой добычей немцев…
Но тут впереди разом грохнули два тяжелых взрыва; за ними еще один. Диковинные всполохи могучего пламени, взвившегося вверх на несколько метров, отчетливо заметны в густых еще сумерках… Несмотря на то, что траншеи остались позади, прожектора «боевого света» на бэтэшках включать не стали — высота вполне различима в качестве ориентира мехводов. Но немцы все-таки засекли большую группу танков, угадав их местоположение — и довольно точно вложили два гаубичных фугаса… Яркой огненной свечей вспыхнуло моторное отделение одной из «коробочек», другая замерла на месте, словно вкопанная — наверняка повреждена ходовая. А дежурные германские минометчики запустили с высоты еще несколько осветительных «люстр».
Вот теперь танки второго батальона уже вполне различимы…
С другой стороны, «бэтэшки» идут очень ходко, сбивая фрицам прицел — все же развернуть гаубицу вслед быстро идущему танку не так-то и просто! Тем более, раздельное снаряжение (сначала сам снаряд, потом гильза) не дают немцам разогнаться с частой стрельбой… И пока германские артиллеристы пытаются охотиться на машины второго батальона, командирская «тройка» не представляет фрицам особого интереса.
— Чуриков, сбрось скорость до шестнадцати километров. Как бы в воронку не влететь сослепу, да на полном ходу…
— Есть, товарищ комбриг!
Вот так вот понемногу, мелкими шажками, я и переключаю командование экипажем на себя… Смешно звучит: ведь мой «конкурент» есть простой лейтенант — а я цельный комбриг. Но в тесном, замкнутом пространстве боевого отделения решает не чин, а опыт и интеллект, способность быстро и правильно реагировать на ситуацию. Конечно, командир самодур также способен добиться подчинения за счет высокой должности — но дурацкие приказы в бою могут стоить жизни всему экипажу…
Чуриков чуть сбавил ход, несмотря на недовольное сопение лейтенанта — впрочем, Малютин и сам наверняка понимает, что разгонять «тройку» до двадцати пяти, тридцати километров в час на пересеченной местности не выход… Разве что в крайних обстоятельствах.
Однако, сбавив скорость, мы позволили догнать панцерам казакам — всадники уже практически поравнялись с танком, перейдя на быструю рысь. Тихонов также пытается как можно скорее проскочить открытый участок перед самой высотой… Я невольно заволновался — а если немцы заметят густую массу конницы? Если они перенесут огонь на кавалерию? Ведь тогда под раздачу может попасть и мой экипаж…
Опасения оказались не беспочвенны. Движение крупного конного отряда не осталось незамеченным — и в нашу сторону полетела очередная «люстра»… Ее свет краем выхватил широко рассыпавшуюся на местности казачью лаву — и практически сходу на кавалеристов посыпались мины батальонных «самоваров».
Мы называем их «восьмидесяткой» — хотя на самом деле калибр у германского миномета составляет 81 миллиметр…
Сквозь громкие хлопки мин послышались крики раненых, отчаянное ржание лошадей. Впрочем, судя по частоте разрывов, беглый огонь ведут минометов пять-шесть — и два эскадрона казаков (пусть и неполных) враг минами не остановит… Однако следом с высоты потянулись в сторону всадников и пулеметные трассеры! Скорострельные машиненгеверы бьют со станков с оптикой и наверняка могут натворить дел — но угла вертикальной наводки нашей пушки уже не хватит, чтобы достать пулеметчиков.
Промедлив пару секунд, я все же решился — и выпрямился в люке командирской башенки. Ведь в отличие от спаренных пулеметов, зенитный ДТ до врага еще достать может…
— Ну братцы… Сделаю, что смогу.
Тыльник приклада танкового «Дегтярева» я утопил в плечо, перехватившись левой рукой за ведущую к нему металлическую трубку; правую же положил на удобную пистолетную рукоятку. Вообще ствол ДТ прочно закреплен на зенитной турели — следовательно, она должна погасить отдачу и сохранить кучность и точность боя даже при длинных очередях… Сдвинув флажок предохранителя (в отличие от ручного пулемета, здесь он присутствует), я быстро подкрутил рычаг на станке-вертлюге, задирая ствол пулемета под нужным углом.
Конечно, целиться через концентрический зенитный прицел очень неудобно — но я сумел подготовиться. Так, каждое из колец переднего «визера» соотносится со скоростями летательного аппарата; самое большое — это 400 километров в час. Далее от большего к меньшему — 300, 200, 100… Дистанционная линейка переднего визера по умолчанию выставлена на пятьсот метров (наименьшее значение) — а вот диоптр уже на заднем визире придется совмещать с центральной втулкой переднего.
Морока…
Вообще, стоило бы просто убрать зенитный прицел! Но ведь всегда есть риск, что немцы запросят поддержку авиации… А учитывая особенности атаки на подготовленную немцами оборону, я не рискнул бросить в бой полуторки с ДШК или счетверенными «Максимами» в кузовах. Ведь легкие грузовики вполне могут изрешетить из обычной стрелковки…
Приходится попотеть, ловя в узкое отверстие диоптра вспышки пламени на раструбе вражеского пулемета… Но ведь поймал же!
И тотчас нажал на спуск.
— Твою ж…
Пулемет огрызнулся короткой очередью — но, судя по трассерам, очередь ушла с превышением… Естественно, блин — прицел выставлен на пятьсот метров, а до высоты уже не более трехсот! И дистанция сокращается каждую секунду… Занизив прицел, я дал еще одну, и вторую короткую очереди, пытаясь скорректировать огонь по трассерам. И вроде бы пристрелялся…
— Жрите, твари!
На этот раз засадил длинную очередь по никак не угасающим вспышкам машиненгеверов; ДТ бодро отстрелял примерно половину емкого диска на шестьдесят три патрона — после чего я опомнился: перегреется ствол, и очередную гильзу разопрет в стволе! А выбить ее будет ой как непросто… Я прекратил огонь — но и немецкий расчет, выбранный в качестве цели, пока что замолк. Может, фрицы просто испугались летящих над головой пуль — а может, все-таки кого-то задел… Я бы не рискнул на это поставить — но хоть какую-то помощь своим кавалеристам оказал!
«Тройка» продвинулась вперед еще метров на пятьдесят; мы обогнули южный склон, откуда били пулеметчики и минометные расчеты. Теперь я уже не смогу достать их при всем желании… Однако, пусть и с запозданием, загрохотали не столь и громкие (по сравнению с гаубичными!) выстрелы полковушек. Слава Богу! Значит, сильно отставшие от танков «Комсомольцы» все-таки подогнали пушки на огневой рубеж — а расчеты наконец-то развернули орудия… Беглый огонь короткоствольных трехдюймовок обрушил на гребень высоты каскад снарядов, взрывающихся полноценной канонадой; стихли пулеметные очереди — а затем на кургане громко ухнул взрыв!
Не иначе как осколочная граната «полковушки» угодила в пункт боепитания минометчиков… А следом очередной фугас поднял столб земли прямо по курсу нашего танка.
Взрыв ударил всего-то в сотне метров впереди нас, заставив меня спешно нырнуть вниз, в нутро башни. Впрочем, если гаубичная головка ударит даже рядом с «тройкой», броня германского панцера вряд ли защитит экипаж… С другой стороны, осколки крупного фугаса вполне могут пролететь и сотню метров — так что укрылся в башне я совсем не напрасно.
Вопрос в ином: ударили ли фрицы с недолетом (причем сильным!) по группе «бэтэшек» — или же целились именно в командирский танк? Все-таки я обозначил себя пулеметной стрельбой…
Внутри все сжалось даже не от страха, а от ужаса быть заживо похороненным в искореженной взрывом броне. С последующим обгоранием до состояния черной головешки — похожей скорее на безобразную куклу, а не бывшего живым человека… Видел я уже такое — и теперь аж озноб по коже.
Как же тягостно ждать удара следующего фугаса — что может стать последним для всех нас…
— Чуриков, давай что ли газу! Может, и проскочим!
Малютин не стал меня поправлять — и также впечатлившийся взрывом мехвод дуром погнал танк вперед, вновь оторвавшись от казаков… Но повторного выстрела с высоты уже не последовало. Второй батальон успел охватил курган с северо-запада — и начал подъем по его пологому склону; тут же загрохотали выстрелы многочисленных «сорокапяток», ударили частые пулеметные очереди… Им ответил захлебывающийся «лай» автоматических пушек, затем грохнули выстрелы гаубиц.
Немцы все-таки успели развернуть тяжелые и громоздкие, массивные орудия…
— Чуриков, не сбавляй газа, давай догонять наших! Филатов, стреляй из ДТ по любой видимой цели, не жалей патроны… Илья — сам все понимаешь. Готовьте фугасы — для бронебойных болванок цели вряд ли найдутся.
Малютин ответил с едва уловимой усмешкой в голосе:
— Уже в стволе…
Немного поколебавшись, я вновь выглянул наружу сквозь люк командирской башенки, взявшись за пулемет. Возбуждение боя, захватившее при стрельбе по германскому расчету, лишь усилилось — и ведомый им, я вновь утопил приклад ДТ в плечо.
— Ну давай, Аким, давай… Еще чуть-чуть…
Словно услышав мою тихую просьбу, мехвод лихо вырулил на подъем. И первым, что я увидел, стали три ярко пылающих танка — словно скирду сухой соломы щедро облили бензином, а потом подожгли… Всякое желание воевать тотчас пропало — но танк уже упрямо пополз вперед. А радист даже открыл огонь длинными очередями — по совершенно невидимым мне целям…
— Филатов, бей короткими! Ствол перегреешь!
Все же стрелок-радист кого-то увидел — потому как следом отстучал короткую и спаренный машиненгевер «тройки». После танк резко замер — и звонко хлопнула пушка; Малютин также разглядел уцелевших во время атаки батальона, и теперь пытающихся разбежаться артиллеристов… Я же заметил темные на фоне огня фигурки бегущих слишком поздно — очередь МГ-34 безжалостно перехлестнула двоих зольдат, а залегших достал фугас.
Мы продвинулись еще немного вперед — и я, наконец, разглядел капониры с расстрелянными в упор гаубицами-стопятками. Закругленные щитки двух орудий буквально изорваны осколочными гранатами — а станины одной из пушек раздавлены гусеницами… Рядом с капонирами валяются тела расстрелянных из пулеметов германских артиллеристов — некоторых также подавили танками.
Не смолкающая стрельба слышится впереди — но итог боя уже очевиден и не вызывает сомнений. Если штатно батарея состоит из двух огневых взводов (по три орудия в каждом) — то после плотного артналета в начале атаки, у фрицев уцелело лишь четыре пушки. На момент начало штурма высоты их было четыре… Приглядевшись, я заметил и третью гаубицу уничтоженного взвода — близкий взрыв 122-миллиметрового «чемодана» перевернул стопятку набок, обвалив капонир. Потому-то я и не заметил пушку сразу…
Выходи, у немцев осталось максимум две гаубицы — что прямо сейчас и расстреливают экипажи «бэтэшек».
Чуть в стороне от тяжелых орудий одиноко замерла 20-миллиметровая зенитка с опущенным вниз стволом. Немцы вели огонь в упор и изрешетили борт заглохшей впереди нас «бэтэшки» — вяло дымящейся, но никак не разгорающейся. Увы, башенные люки танка наглухо закрыты… Впрочем, разгуляться немцам не дали — не прикрытый щитком расчет быстро положили из спаренных пулеметов.
Это хорошо, что пушку не разбили фугасами — глядишь, достанется нам в качестве трофея! Наверняка высоту прикрывала полноценная батарея из четырех зениток — но остальные автоматы, видимо, развернуты в высшей точке кургана, у отвесного южного склона…
Я уже хотел было развернуться вперед. Но неожиданно мое внимание привлекло какое-то движение справа — и чуть позади продвинувшегося вперед танка. Рефлекторно я начал разворачивать вертлюгу на это движение — и невольно захолодел… Среди убитых артиллеристов притаились и живые немцы! И вместо того, чтобы бежать или попытаться сдаться, идейные нацисты разом рванули вслед панцеру — зажав в руках гранатные связки… Третий же немец упрямо вскинул карабин — целясь именно в мою сторону.
В первое мгновение я испытал лишь острое желание нырнуть вниз, в такое надежное нутро бронированной машины! Но ведь тогда фрицы без труда забросят связки на моторное отделение — и «тройка» наверняка сгорит. Достаточно сильные взрывы проломят жалюзи над движком и бензобаком, воспламенят бензин — и пиши пропало… Вообще-то немцы рассчитали все очень грамотно, пропустили машину мимо себя — готовясь поразить ее в самую уязвимую точку. Возможно, вид германской «тройки» сперва и сбил их с толку — но намалеванные по бортам и с кормы башни красные звезды все расставили на свои места… А может, никакие они и не идейные. Просто увидели, что экипаж «тройки» расстреливает камрадов — и решились продать свои жизни подороже, заодно отомстив за сослуживцев.
Немцы не могли учесть лишь того, что я высунусь из башни — и единственный из всего экипажа замечу противника.
Все эти мысли стремительно пролетели в голове в одно краткое мгновение — и я вдруг отчетливо понял, что теперь все зависит только от меня…
— Аким, газу! Срочно!
Я нажал на спуск, не успев еще толком развернуть турель. Но все же ударившая вблизи очередь заставила отшатнуться одного из гранатометчиков — и тотчас хлопнул выстрел карабина… Но стрелок поспешил — а может, прицел ему сбил маневр Чурикова: испугавшись моего крика, мехвод не только ускорился, но и бросил машину влево. Пуля свистнула рядом и ушла в молоко, а я поймал на прицел упрямо бегущего к танку фрица — уже размахнувшегося для броска!
Длинная очередь ударила немца в грудь, бросив зольдата на спину. Задрав прицел, я перенес огонь на стрелка — но пули прошли чуть выше его головы, и фриц успел распластаться на земле… После чего рыбкой нырнул в артиллерийский капонир, ловко уйдя от второй очереди.
Взрыв!!!
Гулко ухнула связка, что выронил убитый зольдат; по кормовой броне словно дробью ударили осколки, заставив меня отшатнуться назад. Кроме того, яркая вспышка на мгновение ослепила… Малютин уже принялся разворачивать башню навстречу опасности, но невольно сбил мне прицел — и продрав глаза я понял, что уже не успеваю.
Второй гранатометчик, вовремя прыгнувший наземь перед самым взрывом, теперь вскочил на ноги — и грамотно обежал танк справа. Всего на пару секунд он оказался в мертвой зоне и для моего пулемета, развернутого к корме — и для спаренных с пушкой машиненгеверов, только разворачивающихся в его сторону…
В груди все заледенело, обмерло. Лихорадочно рванув из кобуры табельный ТТ, я увидел, что немец уже замахивается для броска — и все-таки передернул затвор, досылая патрон в ствол. Снять курок с предохранительной задержки — десятая доли секунды… Но пожалуй, именно ее мне и не хватило — отчетливо дымя, гранатная связка полетела в танк.
— Умри, тварь!
Заревев от злости, я нажал на спуск раз, другой и третий; захлопали частые хлопки пистолетных выстрелов… Фриц подбежал к танку метров на десять — и уже второй пулей я достал его, задев руку. А поправив прицел, зарядил еще два «маслины» точно в спину, когда ганс развернулся и попытался бежать… После чего меня с силой швырнуло грудью на край люка — выполняя команду лейтенанта, Чуриков резко бросил танк в сторону.
И одновременно с тем, уже у задних катков грохнул взрыв скатившейся с кормы связки. Отчаянный рывок мехвода в сущности, спас всех нас…
«Тройку» крутануло на месте — взрыв сорвал гусеницу и возможно, повредил катки. Но главное, что машина не загорелась! Правда, в ушах моих противно звенит, а правый глаз густо заливает кровью — зацепивший вскользь бритвенно-острый осколок рассек кожу на лбу.
Ощущая в ногах какую-то ватную слабость, я наконец-то опустился вниз — плюнув на стрелка, укрывшегося в капонире. По склону уже поднимается вверх казачья конница, так что фриц никуда не уйдет; стрельба впереди, кстати, тоже стихла.
Выходит, мы все-таки прорвались — и вроде даже не так это было и сложно… Впрочем, у немцев наверняка есть и тыловая линия обороны, второй эшелон. И еще какие-нибудь резервы…
Тем более, что во второй эшелон враг отвел на пополнение танковые части.
— Филатов, вызывай Акименко, пусть подтягивает к высоте свои «бэтэшки» — и полуторки с зенитными пулеметами. Комбату-три — остаться с десантом на захваченном рубеже траншей, комбату-два — выделить роту для обороны высоты. Можно оставить танки с разбитой ходовой, но исправными пушками. Если такие есть… Остальные машины пойдут в прорыв. Да, и с Дубянским свяжись! Пусть передает в штаб армии, что боевую задачу мы выполнили — и теперь выдвигаемся вперед.
Чуть оклемавшись, я добавил уже чуть громче — и даже несколько торжественно:
— Экипаж! Для меня было честью воевать вместе с вами… Чуриков, с меня медаль, отлично водишь! Лейтенант Малютин — ставлю задачу восстановить машину и возглавить оборону высоты. Я тебе еще сотню казаков выделю… Потом, когда вас сменят, вместе с третьим батальоном догоните бригаду.
— Есть возглавить оборону высоты!
Илья хотел добавить что-то еще, но запнулся; рядом с ним замялся и заряжающий — стесняющийся говорить вперед непосредственного командира. Едва пришедший в себя Чуриков пробубнил благодарное: «Служу трудовому народу»… Но неожиданно для всех слово взял Филатов — чуть сбивчиво, и явно волнуясь попросив:
— Вы, товарищ комбриг, потом возвращайтесь в наш экипаж.
— Естественно вернусь! Ведь во всей бригаде это самый комфортный и просторный танк!
Товарищи дружно засмеялись, а я устало облокотился спиной на броню.
Еще один бой позади… И слава Богу, что он закончился.

Глава 18

…- Прошу к столу, товарищ комбриг!
Широким жестом к расстеленной на траве белой скатерти меня пригласил водитель штабного броневика Ваня Мухин — невысокий и круглолицый, смешливый красноармеец с хитрыми огоньками в глазах. Я мельком взглянул на богатство, крупно нарезанное трофейным германским штык-ножом — и вот где его достал мехвод? Уж точно не в бою — хотя легкий пулеметный броневик для настоящего боя не слишком-то и подходит… По крайней мере, для атаки укрепленных германских траншей — хотя во Львове броневик нас с начштаба крепко выручил.
Теперь, правда, на нем разъезжает сам Дубянский, поправивший здоровье в госпитале — а я получил в свое распоряжение новую машину и новый экипаж, пока Малютин ремонтирует «тройку» в тылу наступающей бригады…
— И где вы только взяли это богатство?
Действительно, богатство: круг аппетитно пахнущей краковской колбаски, разрезанный на четыре части (по числу членов экипажа) сменяют крупные шматы копченого сала и сочный красный перчик; непонятно, где его вообще удалось достать. Разве местные строят себе теплицы в конце 30-х? Ни разу не задумывался над этим вопросом… Еще на покрывале разложены ровные ломти пшеничного хлеба, густо намазанные сливочным маслом — а чуть в стороне в траве притаилась прозрачная бутыль с красного цвета напитком. Не иначе как домашнее вино? Перехватив мой взгляд, мехвод лишь неопределенно пожал плечами:
— Так слабенькое же, товарищ комбриг, словно компотик. А то вон вода из фляжек уже затхлым отдает!
— Ничего, перетерпишь. Вино — вылить, в бутылку набрать воды… Как будет возможность.
Мухин стремительно поскучнел, улыбка мигом исчезла с его лица; додумался же предложить комбригу выпить! Хотя, возможно, кто-то из старших командиров такое предложение оценил бы резко положительно… Но точно не я, противник спиртного на идеологическом уровне. Насмотрелся еще в детстве на бухих русских мужиков, пропивших всякое достоинство и уважение — и потерявших не только человеческий облик, но и саму жизнь… А уж сколько было драк на дискотеках исключительно по синьке окружающих! Уже в зрелые годы прочитал про замечательного священника из Ельца, отца Николая Брянцева — создавшего в городе «общество трезвости» и развернувшего широкомасштабную кампанию против пьянства.
Кроме того, у танкистов на всех боевых выходах царит строгий «сухой» закон — не дай Бог пойти в бой хмельным! Скорость реакции падает, координация движений сбивается — а в поединке с панцерами или ПТО это ж верная смерть… Хоть после боя мужики порой и лечат нервы спиртным — но точно не на марше.
А уж Мухин-то и в бою пока не был…
— Ладно, давайте по быстрому перекусим.
Вообще, изначально я планировал разделить трапезу с танкистами — благо, что на вынужденной стоянке, необходимой для дозаправки танков, решились сварить горячее. В полевой кухне сейчас кашеварят сразу и первое, и второе; причем если второе — это пшенная каша на свином сале, то на первое суп с пшенкой на свиных ребрах! Никогда не понимал свинину в качестве основы для бульона — но ведь то были стандарты мирной, никак не связанной с войной жизни.
Тем более что ребра-то копченые — а уж это совсем другой расклад…
Да, полевая кухня с горячей едой — это, конечно, очень хорошо. А вот что совсем-совсем… нехорошо! Так это то, что в РККА образца 1939-го года нет сухих пайков — вообще нет. Вот в Русской Императорской армии образца 1914-го года они были — включая саморазогревающиеся консервы. Причем технологию создания консервных банок с такой хитрой приспособой немцы успешно сперли; ничего сложного там нет — химическая смесь в нижнем отделении банки вступает в реакцию после банального проворота корпуса, и греет отсек с мясными или мясорастительными консервами. Танкисты панцерваффе используют саморазогревающуюся тушенку на марше — и германский экипаж вполне может перекусить горячим прямо на ходу…
Но что там тушенка — в РККА даже банальных сухарей или галет в масштабах армейского снабжения еще нет! Хорошо хоть, мы нагрузили танки запасом свежего хлеба — и успели даже самостоятельно засушить небольшой запас сухарей… Заодно снабдив танкистов и копченой колбасой, и польскими да трофейными немецкими консервами.
Железный паек, ага. Но в целом, ситуация так себе… Я там противотанковое ружье предлагал, командирскую башенку на танк, выпуск орудий ЗИС-3! А на самом деле стоило бы попросить о тушенке и галетах в обязательный паек.
Не желая обижать экипаж — сосредоточенного и скромного пулеметчика Колю Малых, а также застенчиво улыбающегося радиста Владика Никишева, я с благодарным кивком взял кусок хлеба с половинкой перчика, и колбаски. После чего похвалил запасливого и в целом, рукастого мехвода:
— Молодец, Мухин, объявляю тебе благодарность!
Ванька снова расцвел, даже чуть покраснел от удовольствия — а я вдруг понял, что красноармейцам из экипажа лет по девятнадцать самое большое. В отличие от танкистов, война еще не успела их обтесать — мальчишки, право слово, совсем мальчишки… В итоге у меня кусок в горло не полез — и, не желая стеснять ребят, я коротко приказал:
— Вы ешьте, но и про запас не забудьте. Колбаса с салом могут еще пригодится на марше — а там уже и кашевары горячее до ума доводят…
Подавая парням личным пример, я вернул четверть круга краковской обратно на скатерть — и отступил в сторону, вновь обозрев позиции кое-как замаскированной бригады.
Вернее сказать — полутора батальонов, понесших немалые потери в последних боях, но это если считать машины. А так, основные силы 24-й лтбр собраны сейчас в перелеске — и на опушке не очень большой рощи, где мы кое-как замаскировали танки, тягачи с «сорокапятками». Маскировочные сети у нас есть, включая трофейные — но на все машины их не хватает… Да еще полтора эскадрона конницы в довесок — это же четыреста всадников с лошадьми, плюс цистерны-заправщики! Наблюдатель с воздуха активность на земле обязательно разглядит…
А наше собственное истребительное прикрытие лишь недавно ушло назад, сделав над перелеском прощальный круг.
Там-то и было лишь звено из трех не шибко скоростных «чаек», сменивших привычные «ишачки». Пилоты последних несут регулярные потери в воздушных боях — и командование решилось закрыть их переброской из Монголии уже получивших боевой опыт экипажей… В то время как ветеранов Халхин-Гол, летающих на И-16, массово перевели на север — в Восточной Пруссии вроде бы затевается большое наступление; но это так, обрывочная информация из штаба армии… А наше прикрытие имело задачу отогнать бомбардировочную эскадрилью в случае чего — или, по крайней мере, не дать врагу точно отбомбиться по расположению бригады! Кроме того, «ястребки» должны были атаковать воздушного разведчика, если последний окажется в квадрате нашего движения.
Но вражеской авиации до сего момента в воздухе видно не было…
Почему лишь до сего момента? Да потому, что именно сейчас высоко в воздухе словно бы завис одинокий самолет, медленно летящий — можно сказать даже, «плывущий» с северо-западной стороны!
Вот и приплыли… По уму, наше воздушное прикрытие должны были сменить заправленные машины. Но — не сменили; очевидно, не хватает самолетов. И что самое поганое, у меня нет прямой связи с нашей авиацией — в настоящий момент штатная рация не добивает даже до оставшегося в тылу 106-го батальона…
— Никишев, срочно вызывай обоих комбатов! Мухин, свернуть скатерть-самобранку и приготовить машину к движению! Коля — добеги до поваров, пусть тушат кухню, нас сейчас и малый дымок выдаст…
Сам я также нырнул в бронированное и довольно прохладное нутро пулеметного БА-20, пока радист спешно вызывал комбатов:
— Ноль первый, в воздухе «птичка»! Пусть люди занимают «бэтэшки»; зенитчикам — огонь, только если немец снизится. И казакам подскажи увести лошадей в рощу, да спрятаться самим.
— Понял, ноль десятый. Выполняю.
Я повторил приказ комбату-два — в душе уверенный в том, что принятые меры маскировки уже ни на что не повлияют… У фрицев отличная оптика — и какое-то движение на опушке разведчик все равно заметит. А снизившись, наверняка увидит замаскированные танки…
Разве что на снижение фрица достанут расчеты ДШК.
Разведчик, однако, снижаться не стал — вместо этого в течение нескольких минут он нарезает круги над перелеском и рощей, пытаясь словно бы что-то разглядеть. В броневик уже вернулся штатный пулеметчик — а у меня в душе забрезжила робкая надежда, что фриц все-таки не разглядел танки и вскоре уберется восвояси… Но прошла еще минута, друга — а разведчик все также висит в небе, нарезая круги над нами.
— Чего же ты не улетишь, гнида⁈
Словно в ответ на мой вопрос, на очередном круге разведчика земля вдруг вздрогнула — и тотчас в стороне рощи раздался мощный взрыв…
— Ноль первый, «птичка» корректирует артиллеристов! Пусть расчеты ДШК попробуют его достать!
— Есть!
На перелесок обрушились еще несколько ударов тяжелых гаубичных снарядов — а в небо устремились едва заметные на солнце трассы крупнокалиберных пулеметов. Если память мне не изменяет, ДШК способен бить в высоту до двух километров — а германский маноплан с неубирающимися шасси вряд ли поднялся выше. Но с учетом рассеивания очередей на таком расстоянии говорить о точной стрельбе не приходится — немца удастся разве что спугнуть…
Впрочем, его и спугнули. Не знаю, показалось мне или нет — но вроде бы на крыле разведчика вдруг ярко сверкнул удар зажигательной пули, после чего немец стал быстро набирать высоту. Но помешало ли это точности артиллерийского огня? Не могу сказать… Однако, за очередным ударом тяжелого снаряда вдруг раздался оглушительный взрыв — от которого содрогнулась сама земля! А над перелеском взвился гигантский столб пламени…
Побежали из рощи испуганные лошади и люди — а у меня дыхание перехватило от ужаса при виде огненного облака, поднявшегося над позицией батальона. Кажется, немцы попали в одну из цистерн-заправщиков… И хотя каждый из четырех бензовозов был опустошен как минимум, наполовину — но ухнуло столь жутко, что мой броневик едва не перевернуло тяжелым ударом горячего, спрессованного воздуха…
Нам еще повезло, что штабная машина стоит в стороне от танков, на самом краю перелеска! Все равно по броне ударил град то ли земли, то ли осколков — а когда взвесь дыма, пыли и поднятой в воздух земли наконец-то осел, я увидел три ярко горящих танка.
Полыхают, словно облитые бензином скирды соломы…
Сколько еще «бэтэшек» получили повреждения разной степени тяжести, пока что сказать сложно. Но полевая кухня танкистов точно была в стороне взрыва — и словно бы испарилась в огненном облаке.
Вот и поели горяченького…
— Боженька, защити, Боженька…
Я встретился взглядом с Никишевым; у красноармейца мелко трясется нижняя губа, а глаза широко вытаращены от ужаса. Поймав мой взгляд, радист все же осекся — но я постарался кивнуть ему как можно спокойнее:
— Молись, если хочешь. Сейчас это точно не будет лишним…
Бригадному комиссару, оставленному со 106-м батальоном, не понравились бы мои слова. Но Макаров, успевший хлебнуть лиха еще во Львове, был в душе только рад моей просьбе остаться на занятых позициях — и выступить вслед нам, лишь когда третий бат сменят на отбитом участке германской обороны… Там, конечно, тоже хватает рисков — зачистив примыкающие к «кургану» участки траншей, Т-26 майора Агафонова встали в жесткой обороне.
А ведь контратаки на них обязательно последуют…
К слову, после самого прорыва бойцы «третьего» батальона довольно легко зачистили германские окопы. Ведь когда танки идут вдоль линии траншей (а не лицом к ним под прямым углом), они без особого труда достают укрывшихся в окопах пехотинцев пулеметно-пушечным огнем. Да и развернутые по фронту обороны, замаскированные батареи ПТО немцы были вынуждены демаскировать — и срочно перемещать… Порой уже под огнем моих танкистов! Но ведь иначе вести бой могла лишь одна, ближняя к «коробочкам» пушка — и ее также необходимо было успеть развернуть против боевых машин.
Однако же прорыв и зачистка — это одна задача, но совсем иная состоит в том, чтобы удержать занятые траншеи от возможных контратак. В конце концов, без дополнительных фортификационных работ и грамотного развертывания уцелевших танков, наши ребята были бы столь же уязвимы к «продольной зачистке»… Именно потому вместе с комиссаром остался и начштаба Дубянский — на Василия Павловича я надеюсь крепко!
Правда, сейчас полковника мне крепко не хватает, как и выбывшего по ранению помощника по строевой части — чью должность мы впопыхах так и не укомплектовали…
Так вот, комиссара наверняка бы задело мое чрезмерное попустительство в отношении молящегося бойца. Но, во-первых, комиссара здесь нет — а во-вторых, еще неизвестно, как бы повел себя сам Макаров, окажись он заперт в тесном пространстве легкого броневика с противопульной броней. Да еще и под обстрелом гаубичной артиллерии… Когда взрывы с такой силой шатают машину, что БА-20 того и гляди, перевернется! А еще осколки долетают до нас все чаще — и дробно бьют по броне, заставляя вздрагивать весь экипаж… Пока, правда, все больше по носовой части.
Я то еще привычный — как-никак, уже дважды дрался в танке. А вот молодые пацаны совсем побелели с лица…
Правильно говорят — в окопах атеистов нет. Сам я никогда не был особо «восцерковленным», но и не видел никакого вреда в православии. Жили бы люди по заповедям, то давно бы уже обрели мир на земле и гармонию — и не было бы никаких войн! А некоторых священников, вроде Николая Брянцева, я так и вовсе крепко уважаю… И уж тем более глупо мне говорить о том, что Бога нет — когда я сам успел умереть в прошлой жизни, но оказался вдруг в теле комбрига Фотченкова!
Конечно, осмыслить этот факт я так и не смог, запутавшись в догадках и теориях… Впрочем, я и ранее был уверен в том, что человек разумный не эволюционировал из обезьяны — тем более, что споры на тему «недостающего звена» не стихают до сих пор. Одни говорят — вот он, точно нашли! Но после выясняется, что найденный питекантроп — это лишь вымершая, тупиковая ветвь… Зато научно удалось установить, что все живущие на земле мужчины имеют одного предка мужчину, источника Y-хромосомы. И также все живущие на земле женщины наследуют михотохондрии от одной предка-женщины… А теория возникновения вселенной из «большого взрыва» и «космического бульона»? Ну что за бред⁈ Она общепринята лишь потому, что в какой-то момент ученые решились натянуть сову на глобус в попытках уйти от библейской истории происхождения мира.
Что, однако, не мешает другим ученым критиковать «большой взрыв» именно с научной точки зрения…
Вот какие странные мысли вдруг лезут в голову при обстреле! Космический бульон, питекантропы — так вон он, большой взрыв! Чуть не угробил нас в броневике — за три сотни метров от эпицентра… А сейчас снова загрохотало по броне — то ли осколки, то ли комья земли и камни, поднятые близким взрывом.
— Господи, спаси и сохрани! И помилуй…
Я и сам широко, торжественно перекрестился, озвучив слова древней — и, пожалуй, самой известной молитвенной формулы. Вроде, даже как-то спокойнее стало… А спустя еще минуту артобстрел стих; Мухин, подождав немного, выбрался из машины, осмотреть ее на возможные повреждения — и тут же отчаянно заматерился. Впрочем, я и сам чую, что броневик осел на спущенных колесах — да и по сильно вытаращенному носу машины прилетело крепко.
Я хотел было позвать водителя и уточнить ситуация — но тут чуть успокоившийся уже радист обратился ко мне лишь немного дрожащим голосом:
— Товарищ… Т-товарищ комбриг, разведка.
— Слушаю!
В наушниках послышался прерывающийся треском и помехами доклад лейтенанта Шматова, командира разведгруппы:
— Ноль десятый… Вижу танки в километре… На северо-западе. Чешские, еще «двойки»… Грузовики с пехотой.
— Принял, уходите. Не скрываясь, прямо к рощам, на полном ходу. И немцев тяните за собой…
— Выполняю.
Я кивнул сам себе, быстро обдумывая дальнейшие действия — после чего обратился к Никишеву:
— Влад, вызывай комбата Акименко.
— Слушаю, ноль десятый.
Голос Кирилла показался мне каким-то безжизненно надтреснутым — из-за чего я здорово испугался за майора:
— Ноль первый, ты там не ранен?
После секундной паузы в наушниках также глухо откликнулись:
— Нет. Но три экипажа накрылись вместе с машинами… И еще есть потери да повреждения.
— Понял. Значит так — сюда идут немцы, танковая часть, мотопехота. Снимай все свои коробочки, что на ходу — и доукомплектуй экипажи за счет тех, чьи машины обездвижены. Остальные бэтэшки — неподвижные огневые точки… Казаки, чьи лошади убежали, пусть огонь тушат — прочие всадники отступают с тобой и Богодистом. В тылу овраг метрах в пятистах, склоны там пологие. Пока что туда, но по сигналу красной ракеты — фланговый охват. Вопросы?
— Никак нет.
— Выполняй, ноль первый…
План будущего боя созрел в голове очень быстро. У меня есть несколько «сорокапяток» (не могли же ведь все ПТО накрыться во время артналета⁈), есть обездвиженные танки с поврежденной ходовой… А разведка выведет немцев к перелеску — все равно ведь враг уже знает местоположение бригады. И дело даже не в разведчике — черный дымный столб прекрасно демаскирует позицию…
Значит, здесь мы немцев и встретим — на предельных дистанциях боя «сорокапяток». А как подойдут немцы поближе, втянувшись в перестрелку — так мой засадный полк нанесет фланговый удар… Правда, мне самому придется остаться с прикрытием — и помоги Господи правильно оценить ситуацию. выбрать нужный для сигнала момент!
Лишь бы только бомберы не налетели, пока «бэтэшки» в овраг спустились… Впрочем, выкормиши геринга наверняка отбомбятся по роще и занявшемуся огнем перелеску. Так что выходит — нормальный я сообразил план?
— Влад, вызывай комбата-два.

Глава 19

…Мы с экипажем залегли неподалеку от повреждённого осколками броневика; страшно думать, случись самым крупным из них ударить по боевому отделению! Броня пять миллиметров, и далеко не факт, что удержит даже винтовочную пулю — а против бронебойной вообще без шансов.
Выбрали мы более-менее широкую промоину, чуть расширив её двумя лопатами и насыпав впереди невысокий бруствер — вот и все укрытие… По уму, мне нужно было уходить с танкистами Акименко, и ждать в засаде — но командирских танков у нас нет, а в обычной «бэтэшке» тесно и экипажу. Конечно, в броневике пространства точно не больше — из-за меня пришлось даже убрать стойку с пулеметными дисками по правому борту! Но мне нужны была радийная машина с подготовленным радистом — поскольку сам я рацию пока не освоил. А радийные танки заняты командирами рот и выше… И их уже не потеснишь.
Тем более, что «коробочек» после налёта осталось не так и много, и участие в бою обязательно для всех экипажей; с точки зрения безопасности ещё неизвестно, где надёжнее. За тонкой броней БТ-7, способной выдержать удар болванки лишь на предельных дистанциях боя — или в мелком окопчике, замаскированного чуть в стороне от разбитой гаубицами стоянки… Про неподвижный броневик и говорить не приходится — если кто из немцев заметит машину, сожгут его первым же выстрелом.
Лучше уж в неглубоком «окопе»…
— Видите немцев, товарищ комбриг?
Я согласно кивнул Мухину, аккуратно приподнявшись над бруствером с биноклем в руках. Германские панцеры действительно можно разглядеть — но цепочка танков находится ещё довольно далеко и не представляет сейчас непосредственной угрозы… Нет, все свое внимание я сосредоточил на броневике разведчиков — что в настоящий момент спешно уходит от погони.
Лейтенант Шматов выполнил мой приказ — снялся с места, как только я скомандовал уходить. Довольно шустрый на шоссе, но чересчур тяжёлый (пять тонн!) и потому медленный на пересеченной местности, броневик БА-10 имел все же приличную фору — и от панцеров уверенно оторвался.
Увы, германские броневики разведки «хорьх» идут едва ли не вдвое быстрее нашей машины… Пара фрицев загоняют моих разведчиков, словно дичь — пытаясь зажать их машину под перекрестным огнём автоматических пушек. И ведь уже близко подобрались гады — на пятьсот метров… Экипаж БА-10 спасает пока мастерство мехвода, умело бросающего броневик из стороны в сторону — его отчаянные зигзаги сбивают прицел германским наводчикам. К тому же очереди их пушек относительно короткие — в обойме всего десять снарядов…
Неожиданно звонко ударила «сорокапятка»; сперва я ругнулся сквозь зубы, подумав на замаскированную в роще батарею — но потом понял, что пальнули из броневика, прямо на ходу. Прицельности ноль, попасть можно только случайно — но один из «хорьхов» суетливо и испуганно шарахнулся в сторону.
Невольно я сжал кулаки за своих разведчиков — но чуда не случилось. БА-10 неожиданно нырнул передним колесом в незамеченную мехводом промоину, отчего броневик сильно сбавил ход… И германская очередь ударила точно в корму. Брызнули искры разбитой кормы, и практически сразу вспыхнуло пламя — языки которого едва различимы при солнечном свете.
Но обреченный экипаж решился драться до конца — ясно понимая, что покинув броню, им не уйти в поле от очередей автоматических пушек и спаренных пулеметов… Вновь огрызнулась танковая «сорокапятка» — и красный трассер, опережая звук выстрела, тотчас врезался в лобовую броню «хорьха»! На расстоянии в пятьсот метров рациональные углы наклона крупповской брони не спасли германских разведчиков — БА-10 ударил с места, и наводчик старательно выверил прицел… Понимая, что шанса пальнуть снова может и не быть! Наконец, немец сам потерял осторожность и попёр прямо вперёд, уверенный в победе.
Думал гад, что осталось лишь добить в поле бегущих советских разведчиков… За что и поплатился, резко сбавив ход — и также густо задымив.
Увы, «сорокапятка» пальнула всего раз — салютом в честь погибающего экипажа. Очередь второго «хорьха» врезала в борт — а стремительно разгорающееся пламя охватило машину целиком. У меня ещё оставались какие-то невнятные надежды — но затем ухнул взрыв внутри броневика. Сдетонировал боезапас, развалив корпус машины изнутри… А я вдруг почуял во рту отчетливый металлический привкус.
Прокусил губу от переживаний…
— Ну, падлы… Сдохните!
Мне остро захотелось, чтобы уцелевший германский броневик уже подкатил, наконец, поближе к роще — метров хотя бы на семьсот. И чтобы оставшиеся четыре орудия Елизарова изрешитили сраного «хорьха»! Не сразу я успокоился, взяв себя в руки; майор будет действовать согласно полученной перед боем инструкции — и постарается ударить именно в борт панцеров. Случится же это не ранее, чем немцы подойдут к разбитой стоянке метров на семьсот — и первым откроет огонь старшина Мишин, самый точный и умелый из оставшихся танковых наводчиков…
Всего на позиции замаскированы семь танков с разбитой ходовой и исправными пушками. Они дружно откроют фронтальный огонь вслед за Мишиным на дистанции, практически предельной для орудий «бэтэшек»… Затем, когда враг приблизится, чтобы вести более-менее прицельную пальбу, ударит с правого фланга замаскированная в роще батарея «сорокапяток» — развернутая под углом к наступающему клину германских панцеров.
А пара уцелевших полковых миномётов поддержат товарищей навесным огнём. Близкий взрыв 120-миллиметровой мины вполне может сорвать гусеницу — а случайно ударив в моторную часть, сожгет танк.
Ну, а там уж и я, не мешкая, подам сигнал из ракетницы… По крайней мере, таков план. Однако планы, как поговаривал Мольтке-старший, существуют до первого выстрела противника… Вот и сейчас «хорьх» замер на месте, не решаясь продолжить движения вперёд. После смерти камрадов его экипаж явно не желает примерить на себе роль живца.
Однако, уничтожив опасный советский броневик, фрицы пустили вперёд группу мотоциклов — пять штук, на каждом по два ганса. И что самое поганое, фрицы рванули не напрямки, а обходя все ещё дымящий подлесок с левой стороны — держась при этом как можно дальше от рощи… Они покатили считай, прямо на нас.
А у моих танкистов и артиллеристов строгий приказ открывать огонь только по панцерам…
— Малых, занять пулеметную башню.
— Есть…
Николай заметно побледнел с лица, но дисциплинированно побежал к броневику — что мы на рукак затолкали вглубь подлеска. Есть шанс, что гансы нас всё-таки не заметят…
— Ваня, а ты оставь-ка Владу свой винтарь — и ползи к казакам. Пусть хоть десяток сюда отправят — и если что, готовятся поддержать нас огнём.
— Есть!
Запасливый мехвод, раздобывший где-то внештатный карабин, явно рад порученной ему миссии — а я невольно обругал самого себя. На позиции осталась практически сотня казаков — но я приказал залечь им позади танков и в роще на случай, если немцы пустят пехоту в бой. Задача бойцов — отсечь вражеских гранатометчиков от наших «коробочек» и защитить пушки от удара мотопехоты с тыла… Но надеясь все же, что перестрелка будет скоротечна, сам я рискнул дистанцироваться от казаков — чтобы в нас не прилетело, если бойцы откроют ружейный огонь рядом с броневичком.
Думал, в безопасности пересидим, пока не подойдут танки Акименко, что фрицы не заметят нас — да только наоборот вышло! Бодро, весело катят в нашу сторону массивные «цундаппы» — а может, и «бмв», я не силен в немецких мотоциклах. В танках более-менее разбираюсь — но учёные горьким опытом, немецкие панцеры ползут вперёд очень медленно, явно дожидаясь результатов разведки…
— Влад, ты из карабина-то стрелять вообще умеешь?
Бледный с лица красноармеец молча кивнул; мог бы и не спрашивать — все же красноармейцы принимают присягу только после первых стрельб.
— Перефразирую вопрос: ты сможешь попадать из винтаря, если начнётся бой?
Никишев хотел было ответить что-то бодро-утвердительное — но тотчас замялся, а затем виновато протянул:
— Не знаю, товарищ комбриг…
— Понятно… Значит так, Влад, тут все просто. Бой — если он вообще будет — случится накоротке, так что и планку прицела смещай на сотню, это во-первых. Во-вторых, если цель прет на тебя, то целься под пупок — это самое верное. И помнишь, да, что целик и мушка должны сойтись в одной плоскости, составить единую линию? Чтобы свести ее с целью, можно ненадолго задержать дыхание — сперва только вдохнув. А затем на выдохе, мягко потянуть спуск… Но долго не целься — лучше уж беглый огонь, прижимающий противника к земле, чем единственный выстрел, которым ты ещё, не дай Бог, промажешь! Вот ты фрицев к земле прижмешь с Николаем, а я уж гранатами постараюсь гадов достать… Понял, боец?
— Так точно, товарищ комбриг!
Ответил Никишев уже явно бодрее — это хорошо; впрочем, главное покажет перестрелка, если та всё-таки случится.
Хотя как ей не случится, если немцы прямо на нас прут…
— Ждём! Огонь пока не открываем!
И вновь я ругнулся сквозь зубы на самого себя; ведь не предупредил же Малых о том, когда открыть огонь! По хорошему, нужно дать фрицам подобраться поближе — и ударить из пулемета накоротке, пользуясь тем, что броневик вряд ли сразу разглядят… Но умница Николай и сам не спешит первым поднимать пальбу. Пусть и за тонкой броней, ему наверняка спокойнее, чем в наспех углубленном окопе «для стрельбы лёжа»… Но ещё спокойнее, когда немцы не палят в ответ из скорострельных машиненгеверов.
Мотоотряд довольно быстро добрался до опушки молодого, не успевшего толком подрасти леса. В раздражение на Мухина я обернулся направо — и заметил кое-как ползущих казаков в сотне метров от окопа. «Пластуны», чтоб их… Хотя чего я хотел от молодых призывников? В моем времени восемнадцать-девятнадцать лет (для работников народного хозяйства) — это вообще ещё дети какие-то… Ну пускай не дети — пацаны.
Но явно ж не мужики, кому завтра в бой идти и кровь проливать — и свою, и чужую. Может быть, конечно, я и предвзят, и нельзя всех под одну гребенку… Однако ощущения именно такие.
— Влад, дай-ка мне карабин, пока немцы ещё далековато…
Мотопехота фрицев могла бы пройти к стоянке вдоль опушки — но враг решил разведать стоянку, пройдя сквозь лес. Вперёд гансы пустили дозор из трех человек, ещё одного зольдата оставили у мотоциклов. Оставшиеся шесть мотоциклистов держатся компактной группой, вооруженной сразу двумя МГ-34… Погано. Если первыми заметят казачков и успеют открыть огонь из пулеметов, следующее мне на выручку отделение (десяток?) покрошат в минуту.
Хорошо бы немцев опередить… Приняв винтарь из рук потянувшегося к штатному «Нагану» Никишева, я коротко мотнул головой:
— Не нужно. Если только вплотную подберутся…
Красноармеец послушно кивнул — а я умастил ложе винтовки на бруствере, поплотнее утопив тыльник приклада в плечо. В свое время на срочке я пострелял не так и много — но общий принцип стрельбы одиночными что из «Калаша», что из «трехлинейки» одинаковы. Разве что привычный мне АК-74М вёл огонь в полуавтоматическом режиме, а с затвором карабина придётся повозиться… Но пока мы стояли на переформировке у Каменецка, я выкроил время, побывал на стрельбах — под легендой, что восстанавливаю стрелковую форму после ранения. Палил, правда, больше из танкового ДТ или табельного «ТТ» — собственные неумелые действия в перестрелке во Львове я и сейчас вспоминаю со жгучим стыдом… Однако же из винтаря я также выпустил пару обойм; к слову на стрельбище, в спокойной обстановке, продольно-скользящий затвор «трехлийнейки» мне проблем не создавал.
Ну, посмотрим, как пойдет сегодня…
Сейчас я целюсь в сторону группы немцев с пулеметами — напряженно ожидая, что германский дозор вот-вот заметит казаков. Закиданный ветками броневик фрицы вроде бы не разглядели… Пока что до врага остаётся ещё метров семьдесят, и я надеюсь подпустить мотоциклистов чуть поближе — на бросок гранаты.
Заодно и Малых будет проще достать врага…
Неожиданно в левый бок ткнулся локоть Никишева, а над ухом горячо зашептали:
— Товарищ комбриг, дозор…
Оборвав бойца, грохнул выстрел — и германская пуля резанула по брустверу, выбив земляное крошево в вершке от моей головы!
— Тварь!
Я испуганно нырнул вниз — а недавнюю напряженную тишину разрезал оглушительный грохот выстрелов. Сперва замолотил пулемёт броневика, к нему добавились частые, излишне суетливые выстрелы казачьих карабинов… Немцы ответили из винтовок — а затем гулко замолотили оба пулемета, ударив в сторону БА-20, демаскировавшего себя стрельбой. С перебоем ударило сердце — и тут же очередь танкового «Дегтярева» резко оборвалась.
Да твою же ж… Дивизию.
— Спокойно, боец, спокойно! Без суеты.
Обращаюсь к Владу — но успокаиваю, как кажется, самого себя… Я сноровисто прополз к самому краю промоины (не забылись ещё навыки, полученные юнцом на «Самбо»); аккуратно высунул наверх голову. Броневик молчит — пули МГ-34 или ранили, или убили красноармейца, возможно, успевшего свалить кого-то из немцев… А дозор фрицев азартно палит в сторону залегших, и явно растерявшихся казаков. Возможно, терцы уже идут нам на помощь — но из двух пулеметов фрицы покрошат подкрепление ещё на подходе.
Однако нас с Никишевым в горячке боя фрицы не заметили (не считая увязжего в перестрелке дозора). Сперва поднялся один залегший расчёт, затем второй — а с ними и ещё один зодьдат. Пренебрегая короткими перебежками, гансы заспешили на помощь дозору — подставив мне открытый бок…
— За тебя, Коля.
Задержав дыхание, я поправил прицел — взяв упреждение на полфигуры впереди несущего пулемёт германца. После чего мягко, на выдохе потянул спуск…
Выстрел! Плотно прилаженный приклад легонько толкнул в плечо — а пулемётчик рухнул наземь… Но залегли и остальные немцы — а я нырнул вниз и пополз по промоине, меняя стрелковую лежку. Вовремя! Ударила одна, другая очередь МГ-34, над головой густо полетели пули. Затем добавил жара и второй пулемёт — это включился в бой уцелевший номер расчёта.
— Злятся фрицы, ой злятся! Мстят!
Я с ободряющей улыбкой кивнул белому как мел Никишеву, цепко сжимающему в пальцах табельный «Наган». Красноармеец ответил неуверенной и какой-то кривой улыбкой — а я прополз к дальнему концу промоины, где передернул рукоять затвора, досылая новый патрон.
Вроде бы не заедает…
Вновь аккуратно высунулся, едва показав нос над бровкой окопа. Пулемётчики все также активно стреляют — и два зольдата под их прикрытием быстро сближаются с нашей «траншеей», сжимая в руках длинные ручки «колотушек»… Им всего метров десять пробежать осталось — а там уже и гранаты можно бросать!
Я тотчас пальнул из винтаря; поспешил, не успел толком прицелиться — только шуганул гадов! Пулемётчики тут же перенесли огонь на вспышку моего выстрела, пули начали резать бруствер над самой головой… Я распластался на земле, достав из кармана «лимонку»; разжать усики и вырвать чеку — дело пары секунд. Не сразу, потеряв мгновение, отпускаю рычаг гранаты — всё-таки мой первый бросок… Я запомнил направление движения фрицев — и, едва приподнявшись, метнул «лимонку» вперёд.
Но кажется, бросил слишком низко — и не так далеко, как нужно…
А в собственный окоп уже влетела германская «колотушка», плюхнувшаяся совсем рядом — полметра, не больше.
— Господи, спаси!
Целое мгновение я потерял, целое мгновение, кажущееся таким долгим я тупо смотрел на дымящуюся рядом гранату… После чего с криком рванулся к ней, удивляясь собственной храбрости. Схватив «колотушку» за ладную деревянную ручку, отчаянно швырнув её назад — вздрогнув всем телом, когда снаружи ударил взрыв! Но это был взрыв моей «лимонки»; кажется, послышался приглушенный вскрик… А германская граната рванула секундой позже.
— Господи, спаси…
Я забыл о напарнике-красноармейце, забыл о пулеметах, бьющих в мою сторону. Один, впрочем, как раз замолк — наверняка фриц меняет перегревшийся ствол… Я отчётливо осознал, что мне просто повезло с первой «колотушкой» — но гранатометчики, действующие под прикрытием машиненгеверов, все равно добьют… И вот тут такая крепкая злость меня разобрала! На собственный страх и тупость, что выбрал позицию в стороне от своих. На немцев, что вот-вот меня угробят… На брательника, из-за которого утопил паджерик и сгинул сам в безымянном пруду! В общем, плюнув на МГ-34, я рванул из кобуры «тэтэшник»; сдвинув курок с предохранительного взвода, я приподнялся на колено — твёрдо сжав пистолет в руках.
— Жрите, твари!!!
Я не успел даже толком прицелиться, открыв поспешный, торопливый огонь по гранатометчику, вскинувшему руку для броска «колотушки»… Но отчаянная решимость, сильный маузеровский патрон — и занятия на стрельбище дали свой результат. Пистолет словно стал продолжением моей руки — и с тридцати с небольшим метров я задел фрица первой же пулей. Гранатометчик дёрнулся в момент броска, «колотушка» полетела вперёд неловко и недалеко… А я всадил ещё две пули точно в живот фрица, едва поправив прицел.
Грохнула граната, заставив меня пригнуться; странно вообще, что цел, что очереди МГ-34 не срезали меня раньше… Не сразу понял, что слышу рык «Дегтярева», что пулемёт бьёт из башни броневика. Малых⁈ Я с удивлением обернулся в сторону боевой машины — и только теперь понял, что в окопе нет Никишева… Выходит, боец воспользовался тем, что немцы перенесли огонь на меня после второго выстрела — и сумел рывком добраться до броневика!
Влад сгоряча бьёт длинными очередями. В иной ситуации «огонь на подавление» был бы малоэффективен против залегших немцев. Но пулемёт жестко зафиксирован в башне, что увеличивает кучность и прицельность боя, а до фрицев меньше ста метров… Может и правильно Никишев врезал длинной — застав врага врасплох, он не дал пулеметчикам шанса открыть ответный огонь; МГ-34 замолчали.
Зато казаки, озверевшие от затянувшейся перестрелки, с ревом вскочили — и разом бросились вперёд, на немецкий дозор! Впрочем, огонь моих бойцов был не столь уж и неэффективен — на ноги поднялись только двое зольдат, осознавших, что пулеметы камрадов их не прикроют.
Осознавших, что неизбежный конец стремительно приближается к ним на жалах граненых русских штыков… На холодном лезвии шашек, сверкнувших вдруг в руках казаков! Немцы огрызнулись парой торопливых, и не очень точных выстрелов, задев лишь одного бойца. А после обозленные терцы налетели на дозор, начав яростно рубить фрицев клинками…
— Молодцы, братцы! Немчуру здесь никто не ждал…
Увы, я слишком рано обрадовался столь счастливому для себя окончанию перестрелки. Ведь выручая попавший в заваруху мотоотряд, вперёд двинулся-таки разведывательный «хорьх»! И вряд ли я долго продержусь в неглубоком окопце под огнём автоматической пушки…
Но опережая врага, ударил выстрел «сорокапятки» Мишина, следом ещё один. Первой болванкой опытный наводчик все же промазал — но вторая угодила точно в борт броневика на резком развороте машины. Почуяли немцы опасность, попытались бежать — но не успели… Однако перевернутый клин германских панцеров уже двинул к подлеску, быстро набирая скорость.
Вспомнив про бинокль, я принялся спешно считать немецкие машины; остановился на семнадцати «чехах» Т-38 — и двух десятках «двоек». Примерно столько же «единичек» держатся позади, рядом с грузовиками пехоты. Причем некоторые машины тянут за собой противотанковые пушки — а в открытых кузовах заметны зенитные спарки пулеметов.
Крепкий такой кулак… Ударной частью которого является перевернутый клин пушечных панцеров, наступающих довольно узким фронтом. Что создаёт вполне неплохие условия для флангового охвата фрицев…
— Гады… Вот гады!
Я бессильно выругался — со всех ног рванув к броневику. Уже в самом конце заметил два тягача в дальнем тылу фрицев — а рядом с ними пушки, возле которых копошатся разворачивающие орудия расчёты… Если я правильно оценил габариты орудий с двух километров, это печально известные «ахт-ахт». Пушки калибра 88 миллиметров, изначально созданные как зенитные — но позже широко используемые в качестве противотанковых… Кроме того, на основе их были разработаны орудия знаменитых «Тигров» и «Фердинандов».
И если память мне не изменяет, они могли уделать «тридцатьчетверку» с её вполне современной, сильной противоснарядной броней аж за два километра…
Выходит, хорошо все-таки, что я отвёл назад уцелевшие танки обоих батальонов, свыше сорока машин. И дурак, что не оставил на позиции казачью артиллерию! Полковушки мне бы сейчас очень пригодились… А так навесной огонь смогут вести лишь полковые миномёты — но какая прицельность за два километра⁈ Если только выпустить запас дымовых мин в тыл германского клина так, чтобы мои танкисты и артиллеристы били по панцерам, а расчётам «ахт-ахт» обзор был закрыт… Но завеса долго не продержится — а «бэтэшки» Акименко неминуемо угодят под раздачу.
Какой там фланговый охват⁈ Кровью умоются еще на подходе…
Нужно что-то решать, быстро решать… На ум вдруг пришёл рассказ артиллериста-фронтовика, форсировавшего Вислу в 44-м — и, добежав до броневика, я крикнул в раскрытую дверь:
— Влад, ты как там, цел⁈ Не ранен?
— Я нет, товарищ комбриг. Вот Николая перебинтовал, он без сознания!
— Молодец, боец, своих не бросаем! А теперь слушай боевую задачу — сейчас со всех ног побежишь к Елизарову, и передашь майору следующий приказ…

Глава 20

Начальник артиллерии бригады, майор Елизаров Александр Михайлович дело свое знал и был опытным артиллеристом — пусть в его подчинение находилось и не так много орудий. Особенно теперь — после артиллерийского налёта, внезапно обрушившегося на стоянку танков и кавалерии… Осколками гаубичных снарядов сильно посекло две пушки — расколошматив не только панорамы, но повредив и казенники. Майор проверил пострадавшие «сорокапятки» — и забраковал, увидев смятый откатник и текущее масло на одном орудии, и заклинивший поворотный механизм на другом.
Когда же поступил приказ готовиться к бою, за неимением времени использовали воронки, оставшиеся от тяжёлых германских снарядов — расширив и углубив их. А заодно подготовили отдельные щели для боеприпасов и расчётов. Наконец, бойцы Елизарова начали соединять воронки ходами сообщений — но тут к майору прибежал запыхавшийся и красный от спешки посыльный… Эх, насколько было бы проще использовать телефонный кабель и коммутаторы! Но увы, катушки сгорели во время германского обстрела.
Майор сам выдвинулся на опушку, недолго смотрел в бинокль. Засечь длинноствольные и громоздкие орудия, развёрнутые не на холме даже (высот в ближайшей округе просто нет), а на подъеме в германском тылу, ему труда не составило. Пушки пока молчат, им мешают собственные панцеры, двинувшие вперёд — зачищать обстрелянную стоянку… Где неподвижно застыли сгоревшие до основания или просто повреждённые советские танки.
Один из которых, впрочем, недавно огрызнулся парой бронебойных снарядов — и сжёг германский броневик!
На месте немцев майор Елизаров не стал бы подвязываться с танковой атакой. Зачем? Пустить вперёд пару «двоек», вызвать огонь на себя — а там расстрелять из крупнокалиберных зениток все проявившие себя огневые точки… Но видно, немцам не особо близок рискованный тактический приём, именуемый в РККА «разведкой боем». Тем более, что горящий перед подлеском «хорьх» как бы предостерегает от подобного шага…
А может, всё дело в обыденном честолюбии германского командира? Один раз он уже потерпел поражение во встречном бою с советскими танкистами — и тереть жаждет реванша! Тем более, что схватка с «недобитками» представлялась ему короткой и явно лёгкой — словно апперетив к настоящему бою… Но ведь неплохо бы поднять боевой дух своих танкистов быстрой и уверенной победой, верно?
В общем зенитки, развёрнутые в тылу немцев с целью прикрыть панцеры на случай внезапного удара из танковой засады (или же прикрыть отход, если станет совсем жарко), не представляют угрозы для советского заслона. Другое дело, что «бэтэшки» комбата-один Акименко они встретят ещё на подходе…
Расчет старшины Щурова как раз заканчивал чистить снаряды от смазки. При большой нужде можно стрелять и так — но густая и жирная смазка, сгорая при выстреле, забивает нарезы. Отчего падает и точность боя, и бронепробиваемость орудия… Прежде всего бойцы готовили бронебойные болванки — но бегом вернувшийся на батарею майор ещё издали крикнул:
— Готовь фугасы! Разворот орудий на двенадцать часов, возвышение — пятнадцать, расстояние — две тысячи! Веха — берёза со сломанным стволом! Угол наводки сейчас подскажу…
К изумлению своих артиллеристов, майор довольно сноровисто полез на ветвистый клен с более-менее толстым стволом — не иначе как вспомнил детство. Дерево он выбрал расчетливо, с умом — клен выдержал ещё крепкого, но уже немного грузного командира… Впрочем, куда большее изумление у старшины Щурова вызвал тот факт, что майор рассчитывает открыть навесной огонь из «сорокапяток»!
Хотя, если вдуматься, в этом нет ничего невозможного. Любые пушки испокон веков вели огонь навесом, по парабалической траектории — а понятие «прямого выстрела» появилось вместе с танками… И против танков. А между тем, максимальный угол возвышения «сорокапятки» составляет двадцать пять градусов — не меньше, чем у «полковушки». У полевых трехдюймовок, воевавших при царе ещё в прошлую войну, он составлял вообще шестнадцать градусов… Выходит, нет ничего невозможного в приказе комбрига — открыть навесной огонь фактически, с закрытых позиций… В настоящий момент не замеченных немцами.
А опытный Елизаров, успевший повоевать в артиллерии ещё на Германской, сразу понял, что от него требуется — и как в точности исполнить полученный приказ…
Угол наводки был продиктован расчётам сразу после того, как «сорокапятки» закончили разворот, а в казенниках с лязгом исчезли фугасные гранаты. Майор принялся диктовать цели минометчикам — а старшина Михаил Щуров выкрутил рукоятки углов прицеливания на нужные значения. После чего вновь сверил шкалы механизма углов местности по цифрам артсхем из блокнота наводчика — и выставил нули.
Все, орудие к стрельбе готово…
— Батарея! Огонь!
Майор так и не покинул дерево, рассчитывая вести визуальную корректировку по разрывам фугасов, поднимающих в воздух высокие «фонтаны» земли… Старшина же дисциплинированно нажал на рычаг спуска:
— Выстрел!
Звонко хлопнула пушка, лязгнул казенник, выплюнув стрелянную гильзу; кисло пахнуло сгоревшим порохом. А заряжающий, долговязый и грамотный, исполнительный красноармеец Щукин, чётко отрапортовал:
— Откат нормальный!
— Осколочный! Колпачок со взрывателя снять!
Подносчик, невысокий, но плечистый боец Лукин умело подхватил два снаряда, передав один Щукину. Последний же сноровисто загнал тот в казенник:
— Готово!
И практически одновременно с тем с верхушки клена раздалась команда майора:
— Вправо пять! Осколочными!
Старшина мысленно похвалил себя за догадливость — и поправил прицел орудия. Секундой спустя раздалась очередная команда майора:
— Огонь!
Батарея ударила дружным залпом — а следом грохнули выстрелы полковых миномётов, также нащупавших цель. Высокая скорострельность (до пятнадцати выстрелов в минуту) — и корректировки капитана позволили расчётам быстро пристреляться к зениткам… Столбы разрывов поднялись на батарее, мешая землю и осколки, градом хлестнувшие по германским расчётам. Немцы ведь не успели даже подготовить щели для укрытия! Так что ростовых «мишеней» на батарее не осталось после первого же залпа; впрочем, какое-то шевеление на земле все ещё наблюдается…
— Прицел тот же! Осколочными — огонь!
Грянул третий залп — что наверняка добил германских пушкарей… Заодно повредив и орудия. Уж целых панорам на зенитках точно не осталось! Майор хотел было скорректировать прицел, чтобы догнать осколочными и экипажи тягачей… Но на звуки выстрелов из рощи уже развернулись немецкие панцеры. Пять «двоек» отделились от левого «крыла» перевернутого клина танков, бодро покатив в сторону батареи… С артиллерийской засадой увы, уже ничего не получится.
— Расчёты, прекратить огонь! Зарядить бронебойные! Орудия развернуть на десять часов!
Майор был столь увлечён корректировкой огня своих артиллеристов, что не обратил внимания на начавшуюся уже перестрелку. А между тем, советские танкисты дали первый залп, целя в чешские панцеры! Потеряв разом три машины, немцы открыли ответный — и увы, довольно результативный огонь… Все-таки хорошая у них оптика.
В горячке боя никто из танкистов уже не заметил взвившуюся над подлеском красную ракету — но сигнал прочитал германский оберст, ведущий бой из командирской машины. Предчувствуя дурное, он приказал развернуть роту лёгких противотанковых пушек — а минометчикам открыть огонь по посадкам, откуда взвилась в небо сигнальная ракета… Конечно, херр оберст крепко полагался на сильные, дальнобойные зенитки «ахт-ахт». Но и полнокровная рота ПТО способна крепко попортить кровь большевикам!
Между тем, расчёт старшины Щурова спешно развернул орудие навстречу атакующим немцам. Артиллеристы едва не зарядили пушку ещё одним осколочным снарядом — но после очередного выстрела прозвучал испуганный возглас заряжающего: «нет отката»! Такое иногда случается, если пороха в гильзу положили с недовесом. Пришлось спешно (но аккуратно!) отжимать замок ломиком — а уж после загонять болванку в казенник.
И все же расчёты опоздали. Всего на доли секунд, но опоздали — не успев выставить на ноль новые значения углов наводки… Ударили лающие очереди автоматических пушек, послышался сильный лязг — и пугающий в своей безысходности крик ужаса. Очередь бронебойных снарядов «двойки» прошила тонкий, всего пять миллиметров, щиток пушки — и разбила панораму… Разорвав пополам тело наводчика «сорокапятки», соседней с расчётом Щурова.
Закричал молодой заряжающий, в ужасе вытаращившись на обезображенного товарища — но старшина не обернулся на крик. Нет, он лихорадочно докручивал маховики подъёмного и поворотного механизмов, сводя перекрестье прицела с башней «двойки»… Но едва стоило нажать не спуск, как панцер дёрнулся в сторону — резанув по щитку пулеметной очередью.
Перед внутренним взором Михаила на мгновение предстали лица жены и сыновей…
Щиток, впрочем, удар выдержал — а работающий, словно отлаженный механизм расчёт уже приготовил пушку к новому выстрелу. Панцер развернулся к «сорокапятке» Щурова узкой лобовой проекцией — а германский заряжающий уже вогнал в приёмник пушки новый магазин на десять патронов… Михаил внутри весь захолодел, руки его затряслись от напряжения и волнения. Наводчик отчётливо понял, что сейчас все зависит от него — включая жизни всего расчёта!
Старшина не имел права промахнуться — но кажется, просто не успевал.
Господи, помоги…
Пусть с задержкой, но открыли огонь минометчики — как никогда вовремя! Мощный снаряд весом под шестнадцать килограмм взорвался рядом с германским панцером. Сильный толчок сбил прицел наводчика, а осколки повредили гусеницу. И очередь столь опасных бронебойных снарядов с чавканьем всопорола землю всего в метре от Михаила… Зато сам старшина наконец-то совместил перекрестье прицела с башней — и поспешно нажал на спуск.
— Выстрел!
— Откат нормальный!
— Бронебойный!
Щуров даже не оторвался от панорамы, начав наводить пушку на следующую цель — в то время как расчёт сноровисто перезарядил орудие. Болванка на сей раз угодила точно в башню «двойки», вмяв внутрь шаровую пулеметную установку — и начала хаотично рикошетить внутри боевого отделения, попутно разрывая германскую плоть… Но это был лишь первый из пяти танков, направленных против батареи.
Впрочем, ещё один вспыхнул следом, получив снаряд в моторную часть — но два орудия с расчётами уже выбыли из строя… Вновь взорвались тяжёлые, практически пудовые мины; осколки жёстко хлестнули по корме замыкающего группу германского панцера — и кажется, пробили её. Моторная часть вон, задымила…
Но ещё два танка сходу открыли огонь.
Щурову опять крепко повезло — немцы в качестве цели выбрали не его орудие, и очередь лёгких трассирующих снарядов накрыла уже неисправную, соседнюю пушку. Расчёт, где погиб наводчик… Но дотянуться до немцы в ответ не получилось — не хватило угла горизонтальной наводки.
Всего пары градусов…
— Поворачивай пушку! Братцы, быстрее!
Втроём (расчёт Щурова также пострадал во время артналета) бойцы схватились за станины и быстро развернули пушку — после чего Михаил вновь припал к панораме, подкручивая маховики наводки… Очередь «двойки» резанула с секундным опережением; Лукин погиб молча, мгновенно — отброшенный назад тяжёлым ударом. А в щитке пушки справа вдруг образовалась сквозная дыра от снаряда… Щукин невольно осел на казенник — на краткое мгновение ноги перестали слушаться бойца.
Но звонко грянул выстрел «сорокапятки», оборвавший очередь «двойки». Болванка с легкостью порвала тонкую лобовую броню — и ещё более тонкую перегородку в моторное отделение… Мгновением спустя танк вспыхнул яркой свечкой — а сквозь бортовые люки башни начал выбираться экипаж. Слишком поздно… Тугие языки жаркого бензинового пламени догнали обоих — и командира, и заряжающего.
Механик-водитель погиб мгновением раньше — его тело оказалось на пути болванки…
Последний панцер без труда добил бы уцелевшее орудие батареи — и Щуров прекрасно понимал это, вновь лихорадочно работая маховиками наводки. Он уже успел мысленно проститься с родными — и попросить у них прощения, ловя немца в прицел на одном упрямстве и чувстве долга…
Но нервы играли не только у уцелевших батарейцев. Ведь на глазах германского экипажа столь же быстро накрылись панцеры сослуживцев! А вид горящих камрадов, бессильно пытающихся сбить с себя пламя (и вопящих так истошно, что слышно даже за броне!), поверг танкистов в настоящий трепет… Они не так и много успели повоевать на польской земле — к тому же полякам откровенно не хватало противотанковых пушек. А тут смерть забрала драгоценные арийские жизни одну за другой — причем в считанные мгновения…
Наверное, ошарашенный увиденным командир растерялся и плохо соображал. А может дым и пламя, окутавшие соседний танк, мешали ему разглядеть пушку старшины Щурова… Зато херр официр заметил столбы дыма, взметнувшиеся над окопом минометчиков — расположенном в тылу погибающей батареи. Минометчики пытались помочь товарищам как могли, ведя огонь за пятьсот метров — на минимальной для себя дистанции… Но на сей раз, увы, они не попали.
А вот длинная очередь «двойки» точно нашла жертвы среди красноармейцев. Командиру, кажется, и вовсе оторвало голову… Но тут красный трассер болванки разрезал дым; он стал последним, что испуганный арийский танкист увидел в своей короткой жизни.
А ведь он столько всего не успел! Как он мечтал расстреливать из скорострельной пушки лёгкие танки большевиков — и безжалостно давить разбегающихся азиатов гусеницами… Он мечтал о «железном кресте» за свои подвиги! А ночами нередко вспоминал двух изнасилованных экипажем польских женщин. Ещё довольно молодую и сохранившую остатки красоты мать — и совсем юную девчонку лет тринадцати, отчаянно сопротивлявшуюся грубой «любви» офицера… То, что это были украинки из восточных областей Польши, херра официра мало волновало — какая, в сущности, разница между унтерменшами-славянами? Хотя бабы, доставшиеся экипажу в качестве трофея, танкисту очень понравились — и он рассчитывал увеличить свой «счёт» в России.
Но не получилось… На пряжке германских зольдат отпечатан боевой девиз тевтонских рыцарей — «с нами Бог». Именно с этим кличем они истребили племя пруссов, с ним шли покорять Псков и Новгород. У них также не получилось… И да — Бог никогда не был с теми, кто шёл убивать, прикрываясь Его именем.
И конечно Он не ждёт в Царствие Небесном палачей и карателей… Зато ангелы Его собирают на поле боя души тех крещенных воинов, кто честно исполнил свой долг — и положил живот свой за други своя…
На позиции прикрытия до последнего дрался старшина Мишин. Он открыл свой счёт опасным германским броневиком — и сумел поджечь два пушечных чешских «панцера» точными попаданиями с места! Но неподвижный танк — мертвый танк, и экипаж его практически наверняка обречен… По крайней мере, старшина Мишин исполнил свой долг до конца и ушёл с чистой совестью.
Смелый танкист не успел даже почувствовать боли во время удара болванки…
Прикрытие погибло практически целиком — но и немцы угодили в наспех подготовленную комбригом ловушку, потеряв роту панцеров и тяжёлые дальнобойные зенитки. С обеих сторон от посадок уже показались два батальона «быстрых танков», стремительно замыкающих смертельное для врага кольцо… Свыше сорока «бэтэшек»!
Часть их, укрывшаяся в овраге, вырвалась вперёд, двинув на батареи 37-миллиметровок — но не сильно отстают и прочие машины, что опытный Акименко не стал отводить слишком далеко от засады… И пусть продолжение боя не будет лёгким, и панцеры прикрывает полнокровная рота ПТО. Но расчёты последних не успели окопаться — а их орудия хорошо заметны советским танкистам.
В то время как у немцев осталось лишь одиннадцать полноценных пушечных танков…
Автор засады, впрочем, уже не видел ни продолжения, ни кульминации разгоревшейся схватки. Контуженный близкими разрывами часто сыпавших сверху мин, он поймал осколок, просадивший «картонную» броню броневика. Последний засел в плече — и красноармеец Никишев принялся спешно бинтовать Петра Семёновича Фотченкова оставшимся индивидуальным пакетом…

Глава 21

… — Слушаем вас, товарищ Шапошников.
Начальник Генерального штаба РККА за последние трое суток постарел лет на пять. По крайней мере, внешний вид осунувшегося, с запавшими глазами и какого-то потухшего командарма создаёт именно такое впечатление:
— Наступление в Восточной Пруссии… Мы не добились успеха, товарищи.
Было видно, что Борису Михайловичу очень непросто даётся доклад — но собравшиеся в кабинете Сталина напряженно замерли в ожидании его продолжении… Так что Шапошникову пришлось развивать свою мысль:
— Несмотря на ограниченные запасы времени немцы успели в достаточной мере подготовиться к обороне. Так, предполье было сильно заминированно, а передовые позиции окутаны спиралью Бруно в несколько рядов… Хотя именно передовые позиции защищали лишь пулемётчики, расчёты миномётов и ПТО. Главным образом они выигрывали время и мешали создать проходы в рядах проволочных заграждений. После чего беспрепятственно эвакуировались на грузовых машинах и тягачах прежде, чем окопы были заняты…
Слелав короткую паузу в ожидании возможных вопросов, командарм окинул присутствиющих тяжёлым от внутренних переживаний взглядом — и не дождавшись их, продолжил:
— На второй, основной линии обороны немцы массово использовали в качестве противотанковых зенитные орудия калибра 88 миллиметров. Они проявили себя в этом качестве ещё в Испании — а сейчас выбивали наши танки на дистанции в два с лишним километра. Никакой возможности подвести бронетехнику вплотную к траншеям наши командиры не увидели… А все попытки маневрировать и обойти очаги обороны немцев блокировались действиями германской авиации. Наконец, когда сосредоточение наших войск, пытающихся прорваться сквозь вторую линию германской обороны достигло критической массы, немцы массово бросили в бой до тысячи бомбардировщиков… Они сосредоточили львиную долю их именно в Восточной Пруссии, в значительной мере ослабив остальные участки фронта.
На сей раз хозяин кабинета, заговоривший совершенно без акцента (что для знающих его людей было показателем предельной взвинченности вождя), негромко спросил:
— А как же три резервных полка истребительной авиации, товарищ Шапошников? Мы перебросили их на северо-запад, чтобы прикрыть наступающие войска — разве не так? Вы добились также перевода в состав Белорусского фронта всех ветеранов воздушных боев в Испании и на Халхин-Гол. А наша разведка (тут последовал кивок в сторону Берии и сидящего рядом с ним тридцатидвухлетнего комдива Проскурова) сообщила вам расположение германских аэродромов в Пруссии… Все верно, товарищ Шапошников? Вы ведь хотели организовать ночные налёты на вражеские аэродромы?
Нальник Генерального штаба РККА твёрдо кивнул, со скрытой неприязнью мазнув взглядом по Проскурову — талантливому лётчику, оказавшемуся совершенно не на своём месте. Стремительный взлёт по карьерной лестнице неприлично молодому комдиву дали рекорды перелётов на ТБ-3 и успешное выполнение боевых задач в Испании… За что старший лейтенант (!) Проскуров был два года назад (!) вполне заслуженно награжден «Золотой Звездой».
Но последующий стремительный взлёт с одной стороны, вынес Ивана Ио́сифовича на самую верхушку командования РККА — а с другой, талантливый пилот-бомбардировщик по какой-то совершенно невнятной причине стал главой Разведывательного управления. Не являясь ни разведчком, ни управленцем по сути своей; фактически, это был серьезнейший просчёт хозяина кабинета… Но вслух об этом вождю мог сказать разве что Берия — да и то в личной беседе. К слову сказать, карту расположения немецких аэродромов предоставило 5-е отделение Особого отдела ГУГБ НКВД… После секундой паузы Шапошников продолжил доклад:
— Все верно, товарищ Сталин. Но германские аэродромы в Восточной Пруссии были серьёзно прикрыты артиллерией ПВО, это во-первых. А во-вторых, немцы держали там лишь истребители — причем звено дежурных «мессершмиттов» постоянно висело в воздухе… Бомбардировочная же авиация была размещена на полевых — вернее сказать, вновь постороенных аэродромах со свежими бетонными полосами, чьё местоположение нам было неизвестно. Кроме того…
Шапошников с трудом прочистил севшее вдруг горло:
— Кроме того, наше командование было вынуждено воспользоваться именно польскими аэродромами для размещения собственной авиации. В силу осенней распутицы размещать их на полевых мы уже не могли… Соответственно, немцы знали их местоположение — и перед началом масштабного авиаудара, враг также совершил штурмовку трех аэродромов подскока. Часть нашей истребительной авиации была уничтожена прямо на земле… Кроме того, немцы повредили взлетно-посадочные полосы. Все это привело к тому, что в момент массированных бомбовых ударов люфтваффе наши истребительные полки не смогли обеспечить должного воздушного прикрытия войскам на земле…
Последовала продолжительная пауза — за время которой на спине Шапошникова, внешне сохраняющего невозмутимость, вдруг выступил пот, расползающийся мокрым пятном по кителю… Наконец, Сталин озвучил очередной вопрос:
— Что же наша артиллерия ПВО? Как показали себя автоматические пушки, переданные нам литовцами?
Шапошников упрямо вскинул подбородок:
— Артиллерии ПВО по-прежнему не хватает ни в войсках, ни для прикрытия аэродромов. А семьдесят орудий, что уже успели передать литовцы, пусть и были переданы в войска — но толком освоить пушку не успели. Где-то, впрочем, они неплохо проявили себя — где расторопные командиры позаботились сформировать расчёты из наиболее толковых бойцов. А где-то их вообще… Не использовали.
Сталин смежил веки, пытаясь бороться с охватившим его бешенством. А это было ой как непросто! С учётом горского темперамента и в целом, изношенности нервной системы уже немолодого вождя… Но винить Шапошникова было глупо — Борис Михайлович не раз поднимал вопрос про недостатки и нехватку артиллерии ПВО, и разумные шаги для преодоления дифицита зениток УЖЕ предприняты. Вот только неизбежно опоздали с ними… Кое-как подавив внезапно подступившую к горлу волну гнева, вождь сдавленно рявкнул:
— Наказать! За головотяпство командиров наказать!
Климент Ворошилов аж вздрогнул при этих словах хозяина… кабинета. Но чуть выпустив пар, Иосиф Виссарионович уже немного пришёл в себя:
— Докладывайте дальше, товарищ Шапошников. Что у нас касательно второго удара?
Немного оживившись, начальник Генерального штаба рапортовал уже куда бодрее — даже глаза его загорелись:
— Комбриг Фотченков приказ выполнил. 24-я лтбр нанесла успешный удар по германским позициям, когда вражеская пехота сумела лишь наметить единственную линию обороны. Немцы ещё не успели оборудовать её в инженерном отношение, не успели подготовить второго оборонительного эшелона. Ну, если не считать выведенные в резерв, на доукомплектование «лёгкие» дивизии — сборная бронегруппа которых нанесла встречный контрудар по бригаде Фотченкова.
Сталин достал свою неизменную трубку, постучав по столу мундштуком:
— И каковы результаты встречного столкновения?
— Положительные, товарищ Сталин. Несмотря на внезапный артиллерийский налёт, корректируемый немецким разведчиком с воздуха, Фотченков сумел перегруппировать свои танки — и подготовить засаду для врага. Германская бронегруппа была целиком уничтожена, а резервов у немцев в данном районе итак немного… В прорыв вслед за 24-й лтбр уже вошла кавалерийская дивизия Шарабурко, а следом заходит и кавкорпус Белова.
На губах Иосифа Виссарионовича заиграла отдалённая тень улыбки — а в речи вновь прорезался пока ещё едва уловимый акцент:
— Ну ведь можэм же, когда хотим — да, товарищ Шапошников? Можэт, пора бы ужэ Пэтру Сэмёновичу расти? Как считаете, готов ли он принять дивизию, товарищ командарм?
Начальник Генерального штаба РККА неопределённо повёл плечами:
— Условно говоря то соединение, что именуется сейчас «24-й лтбр», на самом деле тянет на сводную бронекавалерийскую группу… А если выполнить все просьбы Фотченкова по её укомплектованию, получится соединение, близкое по штату германской танковой дивизии «Кемпф». Впрочем, сейчас, после боев, танков в бригаде осталось на усиленный батальон, кавалерийский полк также требует пополнения. Ну и…
Тут Шапошников ненадолго замялся — после чего тихо продолжил:
— Комбриг снова ранен, товарищ Сталин. Все время боевых операций он принимал личное участие в бою; сейчас контужен, да и осколком крепко досталось.
Вождь в раздражении швырнул об стол пустую трубку, возмущенно заругавшись на грузинском. И лишь выпустив пар, Иосиф Виссарионович вновь перешёл на русский:
— Личным приказом запрещаю этому упрямцу принимать в бою личное участие! Нет, это же надо, а…
Проскуров невольно улыбнулся, слушая едва ли не восхищенные возмущения хозяина кабинета — чем тут же привлёк его внимание:
— Вы, товарищ комдив, также хотите вернуться в кабину СБ и лично летать на боевые задания? Может, вам стало тесно и неуютно в Главном военном совете? Что скажите, Иван Ио́сифович⁈
Резко побледневший Проскуров пружинисто выпрямился:
— Как прикажете, товарищ Сталин!
Вождь немного помолчал, внимательно, словно впервые разглядывая начальника Главного разведывательного управления РККА, после чего скрипуче произнес:
— Садитесь, товарищ… Я прикажу вам выполнять свои должностные обязанности так, чтобы к нашей разведке не было вопросов… Например, вопросов о том, где немцы развернули свою бомбардировочную авиацию в Восточной Пруссии — и где же находятся их вновь построенные аэродромы? И почему они успели заложить бетонные взлетные площадки, а мы нет! Хороший вопрос, товарищ Шапошников?
— Так точно, товарищ Сталин.
Хозяин кабинета невольно усмехнулся тому, как ловко ответил на щекотливый вопрос кадровый военный — но не стал развивать претензии. Вместо этого он дал указание:
— Если обстановка на фронте позволяет вывести конно-механизированную группу Фотченкова в тыл, на переформирование — то выводите, товарищ Шапошников. Думаю, стоит рассмотреть вопрос о её официальном переименовании из лёгкой бригады с официальным изменением штатов… Например, добавить роту тяжёлых танков Кировского завода — и удовлетворить, наконец, просьбу комбрига о выделении ему самоходно-артиллерийских установок.
— И зениток на базе грузовых машин?
— И зениток на базе грузовых машин, если у Фотченкова их ещё нет… Пусть сам накрывает немцев ударами тяжёлой артиллерии — и сбивает германских разведчиков в небе.
Шапошников согласно кивнул, затем уточнил:
— О присвоение звания комдива Петру Семёновичу вопрос уже… решён?
Сталин ответил не сразу, бросив на невольно съежившегося Проскурова ещё один внимательный, задумчивый взгляд:
— Нам пока что хватает молодых и горячих комдивов, лично рвущихся в бой — но не желающих выполнять свои прямые управленческие обязанности… Нет, доверим товарищу комбригу Первую конно-механизированную дивизию в составе РККА — и посмотрим, как они проявят себя на фронте. А пока… Пока поздравьте Петра Семёновича орденом «Боевого Красного Знамени» за успешное выполнение поставленных задач. Вы не против, товарищ Мехлис?
Вопрос вождя застал начальника Главного политического управления врасплох — и поднявшись со стула, Лев Захарович неуверенно ответил:
— Никак нет, товарищ Сталин. Не против…
Берия подал трубку хозяину кабинета — и тот поднял её в руке, указав мундштуком на Мехлиса:
— Вот! Вот и вы не против, товарищ армейский комиссар… Каковы наши дальнейшие планы, товарищ Шапошников? Будем развивать успех товарища Фотченкова?
— Так точно, товарищ Сталин! Повторюсь, наступление по германским тылам уже развивает кавалерийская дивизия Шарабурко с полнокровным танковым батальоном в составе, а в прорыв уже втягивается корпус Белова. Павел Алексеевич продемонстрировал исключительные способности в предыдущих боях — как во время успешного контрудара, так и в обороне, и в отступлении… Я уверен в комбриге — как и в том, что он способен быстро дойти до Равы-Русской, разрезая линия снабжения в немецких тылах.
Сталин утвердительно кивнул, после чего негромко добавил:
— А вот товарищ Белов совершенно точно перерос звание комбрига…
— Вас понял, товарищ Сталин. Приказ о присвоении Павлу Алексеевичу очередного воинского звания «комдив» будет подготовлено уже сегодня.
Вождь вновь утвердительно кивнул — после чего обратился к присутствующему в кабинете новому лицу: энергичному и очень жетскому командиру, прославившемуся в недавних боях… Впрочем, звезда его победы успела уже немного потускнеть:
— Товарищ комкор, вы ведь лично знаете комдива Белова?
Героргий Константинович Жуков пружинисто выпрямился, продемонстрировав выправку, ничем не уступающую выправке начальника Генерального штаба (между прочим, кадрового офицера Русский императорской армии — и выпускника царской академии Генштаба!):
— Так точно, товарищ Сталин. Павла знаю ещё по совместной службе в инспекции кавалерии. Толковый, грамотный и решительный командир. До Равы-Русской дойдёт, не сомневаюсь.
— А вы, товарищ Жуков? Дойдёте?
И ещё один утвердительный и энергичный кивок — но вот серые глаза героя Халхин-Гол ярко, хищно блеснули стальным:
— Так точно, товарищ Сталин!
Вождь ещё раз смерил комкора внимательным взглядом из-под прищуренных глаз — после чего обратился к Шапошникову:
— Борис Михайлович, доведите до товарища Жукова боевую задачу.
Начальник Генерального штаба согласно кивнул — и обратился к своему подчиненному:
— Георгий Константинович, ваш корпус перебрасывается под Хелм, вторым эшелоном Шепетовской армейской группы. Она должна прорвать оборону немцев на данном участке — после чего передаст вам из резерва 14-ю тяжелую танковую бригаду. С успевшими закончить переброску частями вы должны нанести удар в направлении Равы-Русской, навстречу Белову… В то время наши пехотные части свяжут немцев фронтальными боями. В случае успеха германский фронт на южном участке просто рухнет… И да, сейчас все мощности железных дорог СССР работают на вашу армейскую группу.
Георгий Константинович согласно кивнул, мододцевато ответив:
— Так точно, товарищ командарм! Приказ будет выполнен в точности и в срок.
Иосиф Виссарионович вновь смерил взглядом буквально источающего уверенность в себе и своих силах Жукова. Он хотел было напомнить про личную ответственность комкора за данные им обязательства — но передумал. Георгий Константинович уже проявил себя как деятельный, энергичный и умный командир. Так пусть его ведёт в бой азарт и честолюбие, нежели страх…
— Присаживаетесь, товарищ Жуков — в ногах, как известно, правды нет… Товарищ Берия, а что у нас с литовцами, румынами, финнами? Каковы их планы?
Ответы уставшего не менее Шапошникова наркома, чьи глаза также запали от бессонницы, были односложны:
— Литовцы выжидают. Пока не наметится коренной перелом и немцы не потерпят поражения в Восточной Пруссии, в войну не вступят… Главное, чтобы Германия не восприняла военные приготовления Литвы как повод начать боевые действия уже сейчас — заодно подбив на войну и прочих Прибалтийских «тигров». Абвер и дипломаты, к слову, уже наводят мосты к правительствам Латвии и Эстонии…
Сделав короткую паузу, Лаврений Павлович коротко добавил:
— Противодействуем. Но считаю возможным рассмотреть также вариант ввода наших войск на территорию Прибалтики.
Сталин, быстро обдумав слова наркома, согласно кивнул:
— Продолжай, Лаврентий.
— Антонеску уже объявил мобилизацию. Но фактически он вынужден бороться с бывшими политическими союзниками — пронацистской «железной гвардией». Последние после прихода к власти устроили в стране такой террор по отношению к евреям и интеллегенции, против своих бывших политических противников, что оттолкнули от себя народ. Кроме того, цены пошли в рост — и румынский кондукэтор сейчас пытается дистанцироваться от местных нацистов… А последние уже готовят путч. И возможность войны с СССР только подогревает имеющиеся противоречия румын… Кроме того, ещё неизвестно, кого поддержат немцы. А ведь их танки уже вошли в Румынию, следуя к нефтяным месторождениям.
Сделав короткую паузу, Берия продолжил:
— Но в любом случае ни румыны, ни вошедшие в страну части вермахта не представляют сейчас реальной угрозы. В том числе в силу своей малочисленности… А мы со своей стороны всячески помогаем румынским коммуннистам — включая и поставки оружия для уличных боев с «железной гвардией». Уверен, что в ближайшие недели в Румынии крепко полыхет! И пока у нас есть время и окно возможностей, чтобы не отвлекать на румынскую границу действующую армию — но укрепить её мобилизованными частями.
Вновь кивок вождя — и короткий вопрос:
— Финны?
Берия невесело усмехнулся:
— Торгуются. Однозначно лишь то, что без военной помощи Германии они не способны самостоятельно вести успешные наступательные действия… Против нас. Нет, пока что финны пробуют выторговать для себя по максимуму — но при этом держат руку на пульсе Польской кампании. Мобилизация не объявлена — а в случае крупного успеха РККА на фронте финны вряд ли её и объявят.
Сталин немного помолчал, осмысляя оперативную разведывательную информацию, полученную от наркома — после чего задумчиво, негромко протянул:
— Значит, тереть все зависит от наступления Белова и Жукова…

Эпилог

14 ноября 1939-го года. Сантандер, Франкистская Испания.

Тёплый ветер с моря принёс запах свежести и йода; непривычно солнечная для жителя центральной Европы погода казалась ему совершено необыкновенной — даже сказочной. Ещё бы, середина ноября — а на улице плюс двадцать два! И прозрачные голубые воды Бискайского залива совсем не похожи на свинцово-серые, тяжёлые волны Северного моря или Балтики…
Впрочем, воспоминания о Балтике задали совсем другой ход мыслей человеку, замершему на балкончике конспиративной квартиры абвера. Он имел отличное образование и прекрасно знал, что Балтийское море в старину именовалось «Варяжским» — в честь славянских пиратов с Вагрии… Современной земли Шлезвиг-Гольштейн.
Славянские мореходы веками оспаривали лидерство на разбой, успешно конкурируя с викингами-норманнами, данами и свеями. А храбрые воины с острова Рюген (именуемого Буяном поэтом Пушкиным) заставили датчан платить им дань — в середине двенадцатого века! Эпоха викингов к тому времени уже давно и прочно была забыта… Но в тоже время расцвела эпоха крестовых походов и крестоносцев. Усилиями которых был захвачен и переименован Рюген — а затем сокрушено и княжество последнего князя западных славян, Никлота.
Впрочем, Мекленбургский дом, правивший Померанией до 1918-го года, вёл происхождение именно от Никлота…
Но так ли это важно? Нет, действительно важно совсем другое — германцы ещё в средние века шаг за шагом отнимали славянские земли, шаг за шагом завоевывали жизненное пространство на Востоке… Когда-то и Берлин был славянским поселением. А истинное сердце Германии, Пруссия? Некогда она принадлежала племени пруссов — завоеванному и истребленному тевтонскими рыцарями. Лишь остатки этих балто-славян были онемечены…
Нет, адмирал Канарис видел единственный путь развития германской нации — неудержимое движение на восток, продолжение славного дела предков. Дранг нах остен! Сперва чехи и поляки, в средневековье спрятавшиеся под сенью Креста, затем русские… Самый опасный, жесткий противник, владеющий громадными пространствами в восточной Европе и Азии.
Зачем бороться за заморские колонии с британцами — колонии, что так сложно удержать? Для которых нужен сжирающий деньги флот — когда на Востоке бесконечно много славянской земли? Ведь сегодня доходы от колоний ещё нужно сопоставить со стоимостью современных кораблей! Но вот на бескрайних просторах России каждый немец может стать господином и богатым землевладельцем…
Совершенно точно так. И сам фюрер понимал это не хуже Канариса. Но уже в последний миг перед начало войны он позволил себе политический маневр, оттолкнувший англичан от германцев… А ведь в сущности, англо-саксы — это же германские племена! Что некогда жили на территории Рейха, и вплавь добрались до Британских островов, покорив местных аборигенов.
Естественный союзник против русских и прочих славян…
Однако фигура фюрера, его претензии на мировое господство, его фанатичные антисемитские взгляды — и, наконец, его августовские договорённости со Сталиным! Все вместе это не только оттолкнуло от него часть английских политиков — но и сделало недоговопоспособным лидером…
— Здравствуй, Вильгельм.
— Здравствуй, Стюарт.
Стюарт Грэм Мензис, ставший главой британской разведки после смерти Хью Синклера, аккуратно и едва слышно вошёл в квартиру, внимательно осмотревшись. Бедненький интерьер нисколько не интересовал его, вопрос был в агентах абвера и телохранителях адмирала… Но Канарис держал слово — это встреча была абсолютно личной, и на конспиративной квартире с заранее открытой дверью не было ни души. Никто и ничто не записывал разговора глав разведок воюющих противников*…
Немолодой джентльмен с залысинами на лбу, а также неопрятными, какими-то взлахмоченными бровями и широкими усами пшеничного цвета, он более напоминал внешним видом школьного учителя — или клерка невысокого ранга. Впрочем, впечатление это было весьма обманчиво:
— Вилли, думаю, нам нет нужны ходить вокруг да около. Как и затягивать этот опасный для нас обоих разговор.
Канарис согласно кивнул, отступив с балкона в комнату. Он закрыл за собой дверь и завесил плотную портьеру из тёмной ткани, после чего прямо сказал:
— Я должен сообщить, что германские войска готовят оккупацию Дании. Она начнётся через пять дней — нашей армии позарез нужна датская тушёнка… А фюреру требуется хотя бы небольшая победа — вдохновить нацию. Ибо дела в Польше идут слишком плохо.
Мензис чуть прищурился, с лёгкой насмешной уточнив:
— Неужели вы не можете остановить наступление большевиков? Неужели их «картонные» танки так хороши?
Канарис грустно усмехнулся:
— Дело даже не в танках — хотя они лучше наших, это определённо. Дело в русской коннице! Этот неуловимый генерал Белов столь успешно громит наши тылы и оттягивает на себя наши резервы… Нанося при этом столь неожиданные и сильные удары! Его действия имеют вполне опреледеленный результат. Без крепкого тыла фронтовые части уже не могут удержать ураганный натиск русских, бросивших в бой тяжёлые танки…
Британскому генералу было ясно видно, что побледневшему от унижения адмиралу не так просто дается это признание:
— Лишь господство авиации пока сдерживает победителя японцев, генерала Жукова. Но русские яростно дерутся и в воздухе, а их деревянные истребители неплохо обороняются от мессеров — особенно ранних моделей… На земле же враг вышел к Сандомиру и Люблину — и не собирается останавливаться. Фронт трещит по швам, а брошенные с колес резервы сгорают в боях в считанные дни! Наконец, пленные польские солдаты теперь уже массово вступают в «Народную Польскую армию» генерала Сикорского… Сталин обещал им, что позволит вернуть Варшаву именно полякам — и те дерутся на фронте не хуже русских.
Глава МИ6 неопределённо пожал плечами:
— Согласно докладов моих разведчиков, РККА было способно обороняться на" линии Сталина", но чтобы успешно наступать… Что же, мы недооценили русских. В очередной раз… Однако — что именно ты хотел обсудить со мной, Вильгельм? Ведь не просто же так ты рискуешь сейчас жизнью… Не для того лишь, чтобы пожаловаться на русских, верно?
Стюарт ожидал, что Канарис попросит политического убежища и защиты в обмен на информацию о готовящемся вторжении в Данию. Но адмирал сумел удивить:
— Я предлагаю вам фюрера.
Мензис недоверчиво прищурился — но все равно не смог скрыть восторженного блеска глаз:
— Что, прости?
Канарис, однако, уже начал излагать подробности:
— Я могу добиться, чтобы фюрер посетил Копенгаген после оккупации Дании — посетил на боевом корабле. Но покинув порт, судно отобьется от конвоя — и выйдет в Северное море. После чего мои офицеры передадут лидера германских националистов и военных преступников британским морякам… Ты и твои люди станете героями, Стюарт.
Однако на сей главе МИ6 уже не позволил своим эмоциям вырваться наружу — он ответил спокойно, с едва уловимой насмешкой в голосе:
— А ты, Вилли? Что ты хочешь получить взамен?
— Помощь Британии и Франции в войне против Советского союза.
Мензис сперва чуть в голос не расхохотался, едва сдержав себя в руках — после чего с уже открытой насмешкой ответил:
— Это будет «непросто», Вильгельм. И под «непросто» я имею в виду «совершенно точно невозможно»!
Канарис, однако, сохранил ледяное спокойствие:
— Вовсе нет, Стюарт. Для этого нужно всего лишь три шага… Шаг первый: вермахт берет страну под контроль — и громит существующие нацистские формирования, вроде полков СС и СА. А офицеры абвера арестовывают ближний круг фюрера… Шаг второй — мы объявляем страну Германской республикой, выпускаем из тюрем и концлагерей ещё уцелевших политических узников — и евреев. После чего заявляем о выходе из войны, замораживаем боевые операции… И гарантируем Дании и Польше вернуть все территории — плюс выплаты репараций. Гарантируем в обмен на защиту Германии от внешней агрессии со стороны СССР.
Глава абвера сделал чётко выдержанную паузу — и начальник британской секретной службы со вздохом уточнил:
— Каков третий шаг?
— Польское правительство во Франции требует от СССР точно таких же уступок — признания довоенные границ, выплат репараций за незаконное вторжение, вывода войск… Я уверен, что Сталин не согласится на эти условия. Но даже если согласится — мы нанесем удар по отступающим частям РККА, выдав это за агрессию русских.
После короткой паузы «хитрый лис» продолжил:
— Далее вновь активизируются боевые действия — а гаранты безопасности Германии вводят свои войска на территорию страны. Конечно же, для защиты гражданского населения… И под «гарантами» я имею в виду Британию и Францию! А если будет нужно, наши бомбардировщики с красными звездами на крыльях и фюзеляже нанесут удар по вашим армейским колоннам — выдав это за агрессию советов**.
Мензис несколько даже растерялся — после чего с сомнением протянул:
— Быть может, это и возможно… Но не я, Вильгельм, буду принимать решение — надеюсь, ты это понимаешь? Фигура фюрера до недавнего времени вполне устраивала Чемберлена — Черчиль же не обладает полнотой реальной власти.
— Фигура фюрера устраивала англичан, пока немцы успешно воевали с русскими. Но в войне, на мой взгляд, наметился коренной перелом… И вмешательство на стороне нацистов любых иных потенциальных союзников уже не способно изменить баланс сил. Дуче идёт дорожкой, проторенной итальянцами ещё в Великую войну***. Он просто отказался выполнять любые союзнические обязательства… Антонеску же едва смог подавить мятеж «Железной гвардии», и то с помощью немцев. Так что румыны сейчас просто не способны воевать.
Нервно дернув внушительным кадыком, Канарис продолжил перечислять:
— Словаки откровенно слабы — а венгры и прибалты осторожничают, наблюдая за ходом кампании. Финны продолжают торговаться — но кажется, в эти торги вмешались и русские… Наконец, японцы с трудом сдерживают контрнаступление китайцев. И если мы резко не изменим баланс сил, Германия не сможет выполнить возложенной на неё роли тарана против большевиков… Принимайте решения на самом верху, Стюарт — а я буду ждать твоего ответа ближайшие пять дней.
— Хорошо, Вилли, я тебя услышал… В таком случае, обсудим каналы дальнейшей связи?
— Обсудим.

*В реальной истории встреча Канариса с главами британской и американской разведок состоялась в Сантандере в 1943 году, когда наметился коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Помимо Мензиса на ней также присутствовал руководитель Управления стратегических служб США Уильям Донован.
Предлагалось все тоже самое — выдача или физическая ликвидация фюрера, прекращение войны Германии с Британией и США, вступление «союзников» в войну против СССР.
В 1943-м конец этим переговорам положил Рузвельт — но в 1939-м США ещё не является воюющей стороной (официально). Кроме того, не случилось ещё ни Французской кампании 40-го года, ни «Битвы за Британию».
Наконец, не забываем о планах «союзников» нанести удар по Бакинским нефтепромыслам СССР в 1940-м. Нападение немцев на Францию опередило операцию «Копье» всего на несколько дней.

**Именно «советские бомбардировки» Венгрии стали причиной вступления её в войну в 1941-м. С высокой долей вероятности по Кошице отбомбились сами немцы — просто венгерскому правительству был нужен формальный повод.
Кстати, по этой же теме — воздушный бой над Нишем, 1944 год.

***До лета 1940-го Муссолини выжидал, как повернет война в Европе. И лишь когда немцы начали побеждать в ходе Французской кампании, дуче решился ударить по «галлам» в районе западных Альп — заодно начав войну в северной Африке.

Даниил Калинин
Комбриг. Мировая война


Пролог

8 января 1940 года. Польша, Люблинское воеводство.

Старший лейтенант Чуфаров приник к панораме, внимательно рассматривая добротную шоссейную дорогу, укутанную лёгким снежком. К голым веткам, покрытым инеем и слегка загораживающим обзор, он уже привык; при стрельбе не помешают — да и пусто пока на шоссе.
Не спешат британцы замыкать котёл отступающему корпусу Белова…
— Товарищ старший лейтенант, может — заведём танк? Хоть чуть-чуть бы прогреть машину.
Неудобно отстраненному от пушки наводчику, неуютно. Да и то — в утлой, тесной коробке лёгкого Т-26 действительно холодно. Но пусть и негромко работает двигатель лёгкой машины, его все равно могут услышать в окружающей тишине — и тогда вся засада на смарку!
— Нельзя, Андрей. Ты вон, хотя бы в танке, ветер тебя не морозит — а каково казакам?
На самом деле казакам, успевшим вырыть в неглубоком снегу не ячейки даже, а так, стрелковые лежки, было не так и плохо. Терцы знали, куда шли, их снабдили парой фланельного белья, разрешили поддеть меховые безрукавки — и выдали тёплые, удобные белые полушубки. Да и теплые валенки с трехпалыми рукавицами ушлым казачкам выделили — а на дно своих лёжек хлопцы постелили или лапник, или тонко нарубленные ветви, создав «подушку» над землей и снегом. Кроме того, командир сотни — лейтенант с книжным именем Степан Астахов — попросил у старлея разрешения заварить крепкого, сладкого чая. Чуфаров сперва сильно сомневался, но казачий командир сделал все по уму. Его бойцы вырыли на самой окраине посадок — со стороны, противоположной засаде и самому шоссе — две соединенные между собой ямы под «костер разведчика». Там и варили чай в котелках, без остановки, разнося потом казакам и танкистам сладкое, горячее питье. Чай крепко выручал залегших в засаде людей — но помимо холода, людей жестоко выматывало ожидание предстоящего боя…
По броне танка негромко постучали, словно в дверь. Старший лейтенант невольно улыбнулся:
— Мишаня, готовь котелок!
Мехвод экипажа, старшина Михаил Брянцев разом повеселел, открыв свой люк в правой части корпуса:
— Подгон от доблестных советских казаков прибыл!
— Не зубоскаль, броня.
— Так… А что я такого сказал, казаче?
Но казачий посыльный лишь устало покачал головой. Видать, крепко загоняли хлопца; хмурый малый привалился боком на броню, выкрашенную в белый цвет… Ну, как белый? Когда решили перейти на зимний камуфляж и стали красить танки, смешав мел с клеем — то по решению комбрига его нанесли косой полоской, сохраняя участки «родного», защитного зеленого цвета. Потом по этим участкам прошлись уже легкими мазками, крест-накрест — в итоге получился «ломанный» рисунок, хорошо маскирующий машины в танковой засаде…
— Спасибо тебе, станичник.
Казак вновь хмуро кивнул, не поняв даже, что поблагодарил его командир танка — да и всей засады вместе взятой! Он просто перелил половину своего котелка с еще пока горячим чаем в посуду мехвода, после чего двинул к соседнему Т-26… Всего в посадках укрылось семнадцать машин — остатки 106-го батальона и батареи самоходных орудий, попавших под крепкий воздушный удар. Уже понесшее потери подразделение отстало на марше от первых двух батальонов, укомплектованных «бэтэшками». Последние спешно бросили в бой до завершения переформировки — а вместе с ними и большую часть зенитной артиллерии бригады… Хотя какой бригады — теперь уже дивизии!
Впрочем, дивизии пока лишь по названию — свой четвертый, «ударный» танковый батальон Петр Семенович Фотченков так и не дождался. Эшелон с секретными тяжелыми танками Кировского завода и Т-28 с усиленной броней сейчас только разгружается где-то в тылу… С ними, по слухам, наконец-то прибыли и грузовики с зенитными трехдюймовками.
Но когда еще этот отдельный «ударный» батальон нагонит бригаду? А ведь могут и перевести в какую-либо другую часть прямо по пути — если такая необходимость вдруг возникнет…
В общем, все грузовики с крупнокалиберными пулеметами сопровождали первый и второй батальоны. Комбриг был уверен, что в случае воздушного удара, колонны попадут под него в «порядке очередности» приближения к линии фронта. Так что «третий» бат и следующую с ним батарею самоходок СУ-5 прикрывали лишь счетверенные «Максимы»… Да и под раздачу они попали вообще случайно! Просто группа британских «бомбовозов», пройдя над линией фронта ночью, утром сбилась — потеряла ориентиры. И особо не мудря, британцы опустошили бомболюки на пути первой же попавшейся им колонны советской техники!
Танкистам Фотченкова просто не повезло… Хотя добить батальон англичанам не дали советские «ястребки». Истребительное прикрытие самих британцев где-то отстало — и засекшее врага звено сталинских соколов успело приземлить пару здоровых, двухмоторных бомберов! Потому про невезение 106-го батальона говорить все же спорно… Как и про «везение» старшего лейтенанта Чуфарова. Только-только прибыл в родную часть (по личному запроса комбрига, отправленному в госпиталь!) — и тотчас был приглашен в штаб дивизии.
Вот только вчера утром и состоялся сей судьбоносный разговор…

Глава 1

…- Товарищ старший лейтенант — с выздоровлением! И поздравляю с орденом «Красного Знамени». Заслужил!
Старлей невольно засмущался, крепко сжав руку Фотченкова — но, заметив под распахнутым полушубком Петра Семеновича точно такой же орден со свеженькой эмалью, вернул ему улыбку:
— Так и я вас поздравляю, товарищ комбриг!
Петр Семенович, однако, лишь отмахнулся:
— Потом обмоем… Как-нибудь обязательно обмоем, товарищ комбат. А пока, Федор Вячеславович, прошу к столу.
Робкая надежда было промелькнула в душе Чуфарова, удивленного столь быстрым и неожиданным назначением (и чего таить — обрадованного им!), однако она тут же погасла. Над столом, где была расстелена трофейная польская карта, склонился явно напряженный и сосредоточенный начштаба — полковник Дубянский. Он сухо пожал руку новоиспеченному комбату, после чего жестом пригласил его к карте:
— Товарищ старший лейтенант, очень рад, что вы прибыли. Своевременно! А то наш бедовой комбриг собирался уже нарушить приказ… — тут Дубянский невольно поднял к потолку блиндажа указательный палец. — самого товарища Сталина! И готовился сам возглавить остатки третьего батальона в рейде по вражеским тылам.
Фотченков лишь недовольно сморщился — а вот Чуфарова словно ушатом ледяной воды обдали. «Остатки батальона», «вражеские тылы»… Внезапное почетное назначение, по всей видимости, подводило его к «одноразовой» боевой задаче — выполнив которую, подразделение наверняка перестанет существовать. А ведь после танкового тарана во Львове старший лейтенант выжил лишь чудом — и так же чудом не попал в плен. Видать крепко за него родители молились… После госпиталя мечталось все же немного прийти в себя — но, видимо, не судьба.
Мгновение замешательства комбата было коротким, но Фотченков заметил его, нахмурил брови — отчего взгляд его стал необычно серьезным, строгим… Несколько даже суровым:
— Федор, ты можешь отказаться от выполнения боевой задачи. Мне во главе батальона нужен решительный и твердый командир, способный без жалости бить врага! Сейчас в 106-м батальоне осталось четырнадцать исправных Т-26; майор Агафонов был тяжело ранен во время налета британской авиации. Видать, англо-саксы крепко поверили в себя, раз рискнули ввести войска в Польшу… Нужно сбить с них спесь.
Не успел Чуфаров и слово сказать в ответ, как в разговор тут же включился Дубянский:
— Ситуация на фронте сейчас очень сложная, товарищ старший лейтенант — думаю, вы и сами это понимаете. Вот посмотрите на карту… — тут полковник обвел карандашом лесной массив, находящийся километрах в тридцати к западу. — Вот тут сейчас находится кавалерийский корпус комдива Белова. Последний уже два месяца воюет в отрыве от основных сил, громя немецкие тылы — и наносит внезапные для противника удары в интересах наступавших на фронте частей… Германцам не помогли ни остатки их подвижных резервов, ни единственная кавалерийская дивизия в составе вермахта, что была наголову разбита!
Начштаба сделал небольшую паузу, дав старшему лейтенанту проникнуться сказанным — после чего продолжил:
— Однако в настоящий момент, понесший потери корпус испытывает острую нехватку боеприпасов; сейчас их перебрасывают «воздушным мостом» на ТБ-3, в ночное время. Но всех потребностей кавалеристов, понятное дело, поставками с неба перекрыть невозможно… Кроме того, с выходом французской армии к Рейну — и переброске пехотных дивизий вермахта с линии «Зигфрида», а также с момента прибытия британского экспедиционного корпуса на фронт… В общем, сейчас концентрация вражеских частей в данном районе резко возросла. Наше командование приняло решение выводить группу Белова.
Тут Дубянский сделал небольшую паузу, прочистить горло. Затем заговорил уже куда более мрачно:
— Однако штаб фронта получил сверхсрочное разведывательное донесение. В настоящий момент третья дивизия генерала Монтгомери готовится перерезать путь отступления пятого кавалерийского корпуса — и уже двинулась ему наперерез.
Чуфаров просто кивнул, всем своим видом дав понять, что воспринимает полученную информацию, как часть своей боевой задачи.
— Так вот, совершенно очевидно, что враг будет использовать шоссе Люблин-Сандомир для выхода на боевой рубеж — где и планируется остановить продвижение группы Белова. У англичан довольно слабая бронетехника, но достаточно орудий, включая и гаубицы; успеют закрепиться, закопаться в землю — и нашим кавалеристам мало не покажется.
Воспользовавшись короткой паузой в речи начальника штаба, старший лейтенант позволил себе сделать замечание:
— Товарищ полковник, я все понимаю… Но разве одним батальоном можно остановить продвижение целой дивизии?
Дубянский покачал головой:
— Никак нет, товарищ старший лейтенант. Однако этого и не требуется. Задача нашей засады — ударить по механизированному полку британцев, следующему в голове дивизионной колонны. Уничтожить как можно больше танков и прочей техники, включая артиллерийские тягачи… К слову говоря — именно танков у англичан совсем немного, плюсом это довольно слабые, пулеметные машины. Да, пулеметы на них стоят крупнокалиберные — но германским «двойкам» эти танкетки уступают однозначно.
Отвлекшись на мгновение от постановки боевой задачи, начальник штаба тут же собрался:
— Так вот: вступив в боевой контакт с врагом, вы должны тотчас связаться со штабом бригады. А мы, в свою очередь, укажем квадрат и запросим поддержку авиации… На шоссе после удара из засады неминуемо возникнет затор из вражеской бронетехники и грузовиков — вот по ним и отработают наши скоростные бомбардировщики, вернув англичанам должок!
Несколько увлекшегося полковника прервал сам комбриг:
— Федя, я повторюсь — для тебя дело сугубо добровольное. Но ты должен знать — если даешь согласие, я тебя тотчас утверждаю комбатом, а по возвращению жди еще один орден и капитанские шпалы. Если нет… Ну, как только освободиться место кого из ротных, тогда уже… А пока взводным.
Фотченков не стал развивать мысль, а Чуфаров не стал переспрашивать или возражать — озвученные условия были хоть и циничны, но по-своему справедливы… А Петр Семенович уже ловко сменил тему:
— Но сам посуди: большую бронегруппу я на эту задачу послать не могу. Стабильной линии фронта пока нет, наши бригада… наша дивизия заняла пока лишь резервную линию обороны. Вот только участок фронта нам нарезали как полноценной кадровой стрелковой! На наш рубеж сейчас отступает понесшая потери пехота, мы ее понемногу возвращаем в строй, заполняем бреши в обороне… Ну, а впереди пока лишь «слоеный пирог» из перемешавшихся частей. Отступающих, иногда контратакующих наших — и наступающих врага. Так что у батальона есть весомые шансы проскочить незамеченным, одним ночным марш-броском! Но сам понимаешь: чем больше подразделение, тем больше и вероятность, что оно будет обнаружено — и увязнет в боях.
Старший лейтенант согласно кивнул, соглашаясь с доводами комбрига — и тогда тот продолжил:
— Главное что? Главное, что Т-26 — это легкие, малогабаритные танки с не очень-то и шумным двигателем. В засаде маскироваться — самое то! Броневую защиту усилим обвешенными по бортам и на лобовой броне гусеничными траками; можно также закрепить вдоль бортов дубовые бревна. И какую преграду преодолеть сгодятся… И в качестве защиты могут помочь. А уж пушка и пулемет на Т-26 не хуже, чем на «бэтэшке» — сам ведь знаешь.
Чуфаров тяжело вздохнул, понимая, что отказаться от опасной миссии не получится, после чего уточнил:
— Сколько всего машин осталось в 106-м батальоне?
Явно довольный тем, что старший лейтенант не пытается отказаться, ответил ему полковник Дубянский:
— Четырнадцать исправных танков с уже обстрелянными экипажами. И все уцелевшие «сушки» — целых три штуки! — тебе даем. В засаде самоходки пускай бьют прямой наводкой по тягачам с орудиями — это ваш самый главный враг! И конечно, будет пехотные прикрытие — сотни казаков хватит? Мы на эту сотне выделим шесть трофейных германских пулеметов с боезапасам, и пяток противотанковых ружей — два польских трофейных, и три штуки конструкции Дегтярева. Наше новое, мощное оружие пехоты — за триста метров берет тридцать миллиметров брони! А, каково?
При упоминании о бронебойном ружье легкая тень улыбки промелькнула на лице Петра Семеновича. Но за остальное время разговора он улыбнулся лишь раз — встретив Чуфарова. Старший лейтенант невольно обратил внимание на сильную бледность и общий осунувшийся вид комбрига — но списал это на последствие недавнего ранения. Скорее всего, Фотченков-то и долечиться толком не успел…
И конечно, Федор согласился — ведь в конце концов, на войне своей судьбы не угадаешь. Кто-то выживает и на острие атаки, а кого-то случайный снаряд достанет в глубоком тылу… Но поквитаться за товарищей стоит однозначно! А еще на ум невольно приходят жесткие слова комбрига, произнесенные напоследок — в качестве напутствия:
— Британцев бросили на войну большие политики — возможно, даже против их воли. Но в нас полетят пули именно простых солдат… И чтобы они четко поняли, что приехали не на африканское сафари. Что легкой прогулки не будет… Нужно пустить им кровь. Понял меня, старлей? Кровь пустить, не жалея! Врезать покрепче, чтобы очухались — глядишь и поумнеют. Взбунтуются по примеру французов, отказавшихся идти за Рейн…
Воспоминания о разговоре с комбригом было промелькнули перед внутренним взором старшего лейтенанта — и тут же рассеялись. На мгновение оторвавшись от панорамы, он сделал первый глоток чуть поостывшего уже, но все еще горячего, сладкого чая.
Потом еще один, и еще…
Вдруг заныла едва сросшаяся левая рука — чаще правой реагирующая на изменения погоды. Но пусть на небе сегодня и нет солнца, но также нет и низко легших облаков, давящих своей беспросветной серостью и свинцовой хмарью… Нет пока оснований ни для перехода к сильным морозам, ни для скорой метели.
Федор невольно задумался о причинах болевых ощущений — а потом новоиспеченному комбату вдруг показалось, что на удалении ему слышится неясный пока, но все же уловимый шум моторов. Чуфаров поспешил приникнуть к панораме — и тут же увидел две небольшие, внешне какие-то несуразные машины, показавшиеся примерно за километр от засады.
Ну вот и британцы…
Откинув башенный люк танка, старлей отрывисто закричал:
— На дороге англичане, разведка! Прекратить всякое движение, без команды не стрелять! Первый выстрел за мной!
Прежде всего команда была отдана казакам. С танкистами и самоходами план боя обсудили заранее; впрочем, на совещании тогда присутствовал и Астахов… Но повторить команду было точно не лишним.
Чуфаров не сильно боялся того, что англичане разглядят засаду. В Люблинском воеводстве лесные массивы довольно густые — и растущая у шоссе роща, что советские танкисты выбрали для засады, имеет собственный, довольно густой подлесок. А всего за полкилометра к югу от позиции батальона она плавно переходит в уже практически непроходимый лес.
Т-26 заходили в рощу с противоположной стороны от шоссе, по полю — заметая следы гусениц срубленными деревьями с разлапистыми кронами; их цепляли на трос и тащили за собой волком. С воздуха не поймешь, что прошли танки — а с дороги поля-то и не видно… За деревьями же и подлеском ломаный камуфляж танков начисто лишает шанса разглядеть силуэты боевых машин. Замаскировали свои лежки и казаки, насыпав перед ними солидный снежный бруствер.
Старший лейтенант лично проверял то, как засада выглядит со стороны. Так что теперь он беспокоился лишь о том, что британская разведка заметит движение среди деревьев…
Нет, ничего британцы не заметили. Более того — разведка, замерзшая в открытой рубке крошечного БТР, особо-то и не смотрела по сторонам… Разве что кто-то из солдат мазнул по роще усталым, равнодушным взглядом — но и только. Тусклый, не слишком выразительный пейзаж зимней Польши, солдату он казался бесконечно обыденным и серым — и практически неизменным… Таким далеким от дома, где хорошо выпить пинту эля, или хотя бы горячего чая с молоком! Заодно навернув яичницы с сочным беконом, фасолью и сосисками…
Британцы, еще толком не нюхнув пороха, словно и не поняли, что попали на войну. Что даже в тылу может быть опасно — да и с чего бы? Чуйка успевших повоевать и способных почувствовать чужой взгляд из засады, у «томми» еще не выработалась — просто не успела… Впрочем, старший лейтенант все же отметил, что из шаровой установки в лобовой броне БТР торчат стволы несколько более длинные и крупные, чем положено ручному пулемёту.
Но это было так, стороннее замечание. Минут двадцать спустя после прохода разведки, на шоссе показались основные силы механизированного полка британцев. Вновь пара БТР в голове колонны — с таким же вооружением, что и машины разведки. За ними легкие танки — действительно, легкие, если судить по габаритам. В ходовой старлей с горькой усмешкой узнал шасси от Т-26 — точнее, «Виккерса», послужившего основой, как видно, для обеих боевых машин… Танков было немного: штук десять в первой колонне, и еще по девять в оставшихся двух — отделенных друг от друга бронетранспортерами и грузовиками с пехотой, а также артиллерийскими тягачами. Последние тянут небольшие противотанковые орудия, внешне сильно отличающиеся от советских «сорокапяток» и германских 37-миллиметровок; они показались старлею более громоздкими.
Но все равно это был куда более опасный противник, чем легкие английские полутанки-полутанкетки… Чуфаров насчитал восемнадцать легких пушек — после чего со вздохом принялся наводить орудие на один из тягачей с ПТО.
— Андрей, давай осколочный… Миша, после первого выстрела — без рывков, спокойно заводи машину, и жди моей команды. Без команды не дергаться!
— Есть!
Экипаж ответил хором — а старший лейтенант глубоко вдохнул и с силой выдохнул, приводя чувства в порядок… Он расположил четырнадцать своих танков на дистанции в полкилометра — держа под огнем не менее полутора километров пространства шоссе.
При этом Т-26 Чуфарова встала на правой оконечности засады, в самой ее голове, ближней к показавшемуся противнику. Но и сейчас он может достать разве что головной танк в третьей по счету танковой колонне… В то время как крайняя машина с противоположной оконечности засады может поразить уже лишь замыкающий танк в хвосте передовой колонны англо-саксов… В тоже время в глубине рощи развернулись уцелевшие самоходки; старший лейтенант вызвал командира артиллерийской батареи, капитана Сухомлина:
— Граб-один — после моего выстрела открывайте огонь по хвосту колонны. Сперва по танкам — а там и за танками на шоссе что-то показалось…
— Есть.
Коротко, недовольно ответил капитан отдельной артиллерийской батареи — вынужденный принимать приказы от младшего по званию… Но Сухомлин в бою себя еще не показал — да и тяжело самоходу организовать бой засад. У него все же другая задача, более специфическая.
Впрочем, как проведет свой первый бой в статусе комбата сам Чуфаров — это еще тот вопрос…
Как бы то ни было, но когда началась конкретная, настоящая уже «работа», все сторонние мысли покинули голову Федора. Неплохой наводчик, он быстро и сноровисто докрутил маховики поворота башни и вертикальной наводки, совместив перекрестье прицела с замыкающим группу артиллерийским тягачом… После чего выждал еще немного — пока в центре прицела не показалась сцепка, соединяющая тягач с орудием.
И только тогда нажал на педаль спуска…
— Выстрел!

Глава 2

На дистанции в семьсот с лишним метров старлей все же мазнул первым выстрелом. Осколочная граната взорвалась у левого борта компактного грузовичка — неизвестной Чуфарову марки «Куод-Энт». Осколки ударили по шинам — а взрывная волна пусть и не очень сильного снаряда (всего 78 грамм ВВ), крепко тряхнула британский тягач.
Неопытный водитель наверняка даже не успел осознать, что произошло. Ему бы дать газку и вырулить на обочину, рискнув нарушить порядок походной колонны… Но ни сам водитель, ни командир расчёта, разместившегося в кузове грузовика, сориентироваться не успели.
А столь драгоценное время уже ушло…
— Фугасный, быстро!
Несколько худощавый — и не слишком довольный тем, что его отстранили от орудия, наводчик Андрей Грушко уже раскрыл затвор орудия. Он ловко извлек дымящуюся, стреляную гильзу; мгновением спустя казенник с лязгом проглотил новую гранату. А старший лейтенант поправил прицел — с поправкой на движение машины:
— Выстрел!
Вторым снарядом Фёдор нащупал-таки цель. Фугас «сорокапятки» проломил тонкий броневой лист кузова — а град убойных осколков жёстко хлестнул по расчёту. Полноприводный тягач, начавший было движение, вновь замер. Тяжело раненый в спину водитель завалился на руль грудью, ещё не веря, что для него все закончено… А молодой советский комбат всё-таки ударил по орудию — третья граната рванула под станинами, повредив казенник и разбив прицел.
Но бой вёл не только Чуфаров: вся засада огрызнулась выстрелами орудий и ПТР, очередями скорострельных немецких МГ-34. Трассы последних потянулись к бортам грузовиков с пехотой; добротные доски не смогли остановить тяжёлых винтовочных пуль — и вражеский десант понёс первые, тяжёлые потери, не успев даже вступить в бой… Впрочем, так было не везде. Пусть генерал Монгомери и принял дивизию в конце августа, но неплохо погонял своих солдат в последние месяцы. Не случайно третья дивизия считалась лучшей в британском экспедиционном корпусе… Солдаты принялись спешно покидать кузовы грузовиков, залегая в снегу у обочины; защелкали затворы скорострельных винтовок «Ли-Энфилд» — опытный боец может выпустить из неё до тридцати пуль в минуту! А британские пулемётчики принялись нащупывать советские расчёты пока ещё короткими очередями «Бренов» — лицензионной копией чехословацкой «Зброевки»…
Преодолевая растерянность и испуг, уцелевшие расчёты принялись спешно отцеплять станины противотанковых пушек. Но их подвела излишне сложная конструкция лафета… Последний устанавливается на треугольный станок прямо на землю; в боевом положение пушку можно быстро вращать на все 360 градусов! Но необычно тяжёлую «двухфунтовку» (восемьсот с лишним килограмм против пятьсот шестидесяти у «сорокапятки») ещё нужно приготовить к бою.
А это, как ни крути, лишние секунды… В скоротечном бою определяющие, кому жить, а кому сгинуть. Зарядив танковую пушку осколочной гранатой, Андрей азартно приложился по врагу из спаренного пулемета; спустя секунду грянул орудийный выстрел.
— Свалил! Точно свалил!
Грушко очень волновался из-за своего «понижения» — и крепко надеялся лично попасть хоть в одного врага! Ему это удалось — без шуток: полоснув очередью по суетящемуся расчёту, он ранил подносчика, подхватившего двухфунтовую болванку… А следом, чуть левее орудия, рванула граната танковой «сорокапятки» — добив осколками подносчика и ранив заряжающего. Однако Фёдор решился бить наверняка:
— Фугасный!
Кто его знает, повреждён ли откатник ПТО или нет, верно? А пока жив наводчик, пушка ещё может пальнуть… Причём точно пальнуть в цель.
Андрей сноровисто загнал очередной снаряд в зарядную камору; лязгнул автоматически закрывшийся затвор. Федор же, сквозь зубы ругаясь на самого себя, вновь довернул маховики наводки… Сдвинув прицел чуть вправо — и совместив его центр с щитком низкого, приземистого орудия.
В ту же секунду старлей нажал на педаль спуска:
— Выстрел!
Комбат мог бы гордиться собой. Его фугас проломил тонкий щиток пушки у самой панорамы, не оставив наводчику ни единого шанса… Но тут по бортовой броне танка словно зубилом ударили — да как часто! Разбив триплекс заряжающего, в башню влетел горячий, крупный кусок свинца, чудом не задевший голову Андрея. Пуля калибра 12,7 миллиметров сплющилась уже о внутреннюю стенку, ближе к самому Чуфарову…
— Мишка, дай задний ход! Андрюха — бронебойный!
Мехвод, давно уже запустивший двигатель и успевший его прогреть, хладнокровно дал малый задний ход, выводя танк из-под огня… Времени вырыть капониры у советских танкистов не было — да и башня по-любому бы торчала из капонира. Развешенные вдоль корпуса гусеничные звенья и уложенные по бортам бревна боевое отделение также не прикрывают.
Только голая броня! А она у Т-26 всего ничего, пятнадцать миллиметров…
Впрочем, с расстояния в семьсот с лишним метров борт удержал очередь крупнокалиберных пуль британского «Виккерса». Пока удержал! Но ещё пара-тройка очередей — и выщербленный, истончившийся от частых попаданий броневой лист однозначно поддастся… Да и случайные попадания в смотровую щель никто не отменял.
В общем, на бумаге опасный лишь с двухсот метров, легкий британский танк Mk VI сумел здорово огрызнуться. Т-26 комбата пришлось спешно уводить от прицельно бьющих трассеров — и хладнокровный старшина мягко, но уверенно вывел машину с линии огня… Конечно, британцу ничего не стоит скорректировать прицел — но старший лейтенант уже развернул башню в сторону противника:
— Брянцев, короткая!
— Есть!
Голос старшины звенит от напряжения; собранность и сосредоточенность мехвода даются ему ой как непросто… Но Федор уже поймал башню лёгкого танка в перекрестье прицела:
— Выстрел!
Болванка мгновенно устремилась вперёд, опережая звук выстрела. Стремительно разрезая воздух, она добралась до цели в считанные доли секунд… И красный трассер в донце снаряда рассыпался на лобовой броне британца. Во все стороны брызнули искры разбитой брони — толщина которой составляет всего четырнадцать миллиметров.
Ещё удар сердца — и бензиновая свеча ярко полыхнула над моторным отделением подбитого танка…
С некоторым запозданием ударили самоходки. Они целили в сторону Mk VI, развернувшихся в цепочку; два снаряда под двадцать килограмм в каждом рванули с недолетом. Впрочем, одна машина все же замерла на месте — осколки повредили слетевшую гусеницу… Но ещё один тяжёлый фугас ударил точно в лоб вражеской машины — исчезнувшей в яркой пламенной вспышке.
— Ноль десятый вызывает ноль шестого! Повторяю, ноль десятый — вызывает ноль шестой!
Увлекшись перестрелкой, Чуфаров запоздало вспомнил о том, что обязан передать сообщение в штаб дивизии. Дистанция в 25–30 километров является предельной для штатной радиостанции 71-ТК-1, да ещё и с места! Впрочем, после выстрела Брянцев откатил танк вглубь рощи — и уже остановил машину.
— Ноль десятый! Ноль десятый, слышите меня⁈
К вящей радости старшего лейтенанта, в наушниках вдруг отозвался прерывистый, с сильными помехами голос комбрига:
— Ноль десятый… Слушаю.
— Вступил в бой в расчётной точке! Квадрат…
Повторив координаты засады, Чуфаров с облегчением дождался ответного: «Принял». Теоретически, можно сниматься с точки и уходить… Вот только никакой пробки на дороге пока что не получилось. Есть несколько подбитых танков и сгоревших тягачей — но при желании, британцы легко спихнут их с шоссе и пойдут дальше. Кроме того, противник может увязаться следом, навести собственную авиацию… Нет, лучше всего дождаться удара «сталинских соколов» с неба — уж тогда англичане точно забудут про засаду!
Главное, дождаться своих бомберов. Впрочем, дежурная эскадрилья должна подняться в воздух прямо сейчас — а лететь здесь всего ничего…
Додумать свою мысль старший лейтенант, впрочем, не успел. Метрах в тридцати от танка столб взрыва поднял в воздух месиво из снега и земли — а ударная волна сломала ствол растущей рядом сосны.
— Граб-один, они из гаубиц бьют! Пушки прямо на дороге разворачивают! Переноси огонь на шоссе, за танки!
— Принял!
Но одновременно с ответом Сухомлина, по роще пальнули навесом ещё три орудия — британские полевые гаубицы калибра 87,6 миллиметра… Снаряды их ударили с недолетом — но разве долго натренированным, хорошо обученным расчётам поправить прицел?

…Три взрыва бахнули нестройной канонадой — отчего земля под Тимохой Сотниковым ощутимо дрогнула. А следом, в кроне деревьев над головой казака, вдруг раздался ещё один, глухой хлопок подрыва… И вниз посыпались небольшие осколки вперемешку с посеченными ветками.
Мелочь? Но довольно длинный и увесистый сук, начисто срезанный осколком, вонзился в снег острой частью — всего в локте от лежки кубанца… Попал бы в Тимофея — и пронзил бы молодое тело, словно наконечник копья!
Сотников отчаянно вжался в землю; его первый бой и переформировка остались далеко позади. Теперь они казались ему столь далекими — словно в прошлой жизни… А из-за сильного волнения и усталости от холода, томительного ожидания, начало схватки в засаде прошло как в тумане.
Правда, казак стрелял — много стрелял, выпустив не меньше трех обойм! Один раз даже попал — точно попал, поймав на прицел спрыгнувшего из грузовика, долговязого британца. Тот замешкался прежде, чем упасть в снег — может быть, ушиб ногу во время прыжка, или в спину вступило… Тимофей не задавался этим вопросом. Он просто успел совместить планки целика и мушки в одну линию, навёл их «под каблуки» британца — и нажал на спуск.
Враг тотчас упал на спину — именно после выстрела казака… И уже не поднялся с окровавленного снега. Тимоха от восторга аж закричал!
Но этот малолетный успех также остался позади. Залегшие в снегу, у откоса дороги бритты открыли довольно точный и плотный огонь — но главное, их ведь больше кубанцев! Раза так в два больше — даже с учётом потерь первых минут перестрелки… Танкисты же особо-то и не могут помочь казакам — им хватает своих целей среди вражеских танков и противотанковых пушек. Расчёты последних все же успели приготовить к бою пару орудий — и открыли по роще беглый огонь! Один Т-26 вон, уже горит… Хорошо ещё, что боевые машины врага работают пока лишь по советским «коробочкам».
Ведь страшно даже подумать, что случиться, если крупнокалиберные пулеметы англичан перенесут огонь на казаков…
Но и без английских танков кубанцам хватает проблем. Расчеты трофейных МГ-34 работают длинными, захлебывающимися очередями, на перегрев ствола — выбивая вражеских артиллеристов и пулемётчиков. Однако плотность ответного огня английских стрелков одновременно и восхищает, и ужасает; пули часто свистят прямо над головой, заставляя Тимофея вновь и вновь вжиматься лицом в снег. Подложку из лапника он давно уже раскопал голыми пальцами, совсем не чувствуя холода… И как же отчаянно он клянет себя за лень — что не вырыл лежку поглубже, пока было время!
А теперь к британским стрелкам и пулемётчикам добавились минометчики… «Самовары»-то у англичан наверняка небольшие. Судя по хлопку над головой, подорвалась мина-«огурец» — как у германских 50-миллиметровок. Но взрыватель у такой мины очень чувствительный, срабатывает, едва коснувшись земли — и вблизи косит все мелкими и острыми, словно бритва, осколками… В засаду трофейные миномёты брать не рискнули — понимая, что небольшие снаряды будут взрываться над головами расчётов, едва зацепив кроны деревьев.
Но англичанам-то деревья не мешают — и если очередная мина рванет чуть пониже к земле, то осколки её ударят по казакам не хуже шрапнели…
Конечно, Тимофей в силу своей неопытности не мог осознать весь вред и опасность работы вражеских «самоваров» — как и общее бедственное положение засады. Все же очень малые силы отправил на рискованную операцию комбриг Фотченков… Однако, пусть Сотникову не хватает ещё опыта и знаний, чтобы трезво оценить ситуацию головой — но обострившаяся чуйка в голос вопит об опасности! Что, впрочем, побуждает Тимофея лишь глубже вжаться в снег…
В какой-то момент казак потерял всякую волю к сопротивлению, растерял весь свой боевой запал. Теперь ему хочется лишь одного — чтобы весь этот кошмар закончился как можно скорее…
В одиночной «ячейке» для стрельбы лёжа по-настоящему одиноко. Выстрелы трехлинеек гремят и справа, и слева — но звуки их доносятся до Тимофея будто сквозь пелену. А вот чувства плеча товарища рядом как не было, так и нет… Сотников остался один на один со своим страхом и отчаянием — и в какой-то момент решил мысленно проститься с родителями.
Отчего бойцу стало особенно жалко самого себя. Аж слезы на глазах навернулись…
— Мама… Мамочка…
Забывшись, казак начал жалобно звать маму — словно в детстве, больно упав на коленки, или проснувшись в особенно страшной, полуночной темноте.
А потом где-то над головой вновь взорвалась мина… И тотчас затих рычавший слева трофейный пулемёт.
— Господи… Да что же это творится⁈
Сотников был уверен, что в этот раз осколки попали и в его спину — но так и не почуял боли, жжения или рези. В недоумение он все же приподнял голову — и краем глаза вдруг засек невысокий столб дыма, вновь поднявшийся со стороны дороги… В кронах деревьев хлопнул новый взрыв — и по каске-«халхинголке» с силой ударило; неожиданно звонко лязгнул металл.
Тимофей вновь вжался в землю, не смея даже дышать — но пробивший каску осколок, потеряв силу, застрял в плотной кубанке. Парень пролежал в ячейке ещё пару секунд — а потом, ведомый не иначе как отчаянием, резко рванулся вбок! Сотников сноровисто перекатился через бровку «окопа», и ловко пополз по-пластунски вправо — впрочем, не забывая поглядывать на дорогу…
Парализовавший до того страх теперь придал парню сил. А покорная обреченность после удара осколка о каску сменилась острой жаждой жизни! С ней же пришла и здоровая злость — злость на врага, пытавшегося отнять жизнь столь молодого, цветушего парня. Он ведь даже с женщиной ещё ни разу не был — как же ему теперь умирать⁈ Да и вообще… Много чего не успел сделать Тимофей Сотников — вдруг твёрдо решивший, что его время ещё не пришло.
— Врете, твари… Не возьмёте!
Казак прополз метров двадцать, ненадолго замерев у соседней ячейки; мертвый боец в ней распластался на земле, сжимая винтовку в руках. Из прострелянной головы натекло столько парящей крови, что растопила снег в лежке… Ужас на мгновение захватил все естество Тимофея.
Но только на мгновение…
— Спаси́телю мой! Ты положи́л еси́ ду́шу Свою́, во е́же спасти́ нас, Ты запове́дал еси́ и нам полага́ти ду́ши своя́ за дру́ги и за бли́жних на́ших…
Провожая сына в армию, мама-казачка, понимавшая жизнь получше многих, заставила Тимофея выучить древнюю казачью молитву — её предки издревле читали её перед боем. Сотников вынужденно уступил маме — по настоянию отца и чтобы лишний раз не волновать кубанскую казачку, не находившую себе места от дурных предчувствуй… Тимоха никогда не был шибко верующим — хотя бы потому, что не знал веры. Да и кто бы рассказывал сыну о Христе и христианской вере в молодом советском государстве? Когда закрывали и взрывали храмы, когда арестовывали и ссылали священников? Но сейчас слова молитвы сами собой пришли на ум — и вроде стало как-то спокойнее… А потом, когда Тимоха прополз ещё метров десять по неглубокому снегу, он вдруг засек расчёт минометчиков в просвете между машинами.
— Вот вы и попались, голубчики…
Британские минометчики трезво рассудили, что вести огонь стоит из-за борта легкобронированного грузовика — какое-никакое, но укрытие. Однако впопыхах развернули свой «самовар» у заднего колеса — и со стороны их все же можно было заметить… Вот Тимофей и заметил — и чуть отдышавшись, тщательно прицелился.
Конечно, кузов грузовика сильно мешает казаку — он практически целиком закрыл собой вражеский расчёт. Из-за машины виднеется лишь кусочек спины одного из минометчиков… Но вот столб дыма вновь взвился над грузовиком — к слову, совсем невысоко.
И заряжающий уже дернулся назад, к раскрытому ящику с минами…
Тимофей только и ждал этого момента. Мягко, без рывка утопив спуск, он почуял лишь легкий толчок отдачи — а раненый в бок британец рухнул прямо на снарядный ящик! При этом выстрел казака потонул в общем грохоте перестрелки…
Наводчик потянулся к товарищу, так и не поняв, что же произошло. В тоже время Сотников плавным, натренированным движением передернул рукоять затвора, досылая новый патрон в патронник. Плюхнулась в снег тёплая, стреляная гильза, остро пахнув сгоревшим порохом… И вновь звонко хлопнул выстрел карабина.
— Есть!
Тимофей не сразу даже поверил, что он вот так вот, в считанные секунды подавил миномётный расчёт — лишь двумя быстрыми выстрелами! Ведь кубанец лишь недавно беспомощно валялся в своей лежке, боясь голову приподнять… Но мгновения нерешительности, страха — они остались позади. Придя в себя и дав врагу отпор, казак поверил в свои силы; сменив позицию, он продолжил стрелять — так же тщательно целясь по вспышкам вражеских выстрелов.
К слову, едва заметным в дневное время…
А между тем, в небе с востока уже послышался гул авиационных моторов. Пока что едва различимый — но быстро приближающийся.

Глава 3

Старший лейтенант Петр Рябцев ощущал непривычную сухость во рту — а его пальцы на рукоятке управления периодически подрагивали. Простыл, заболевает? Возможно — ведь напряжение и усталость копятся день ото дня. А более мягкая польская зима оборачивается излишней влажность и промозглостью — так что и заболеть можно запросто… Вот только новоиспеченный командир звена и помыслить не смеет о том, что может заболеть.
Как же тогда ребята пойдут без него в бой⁈
Ведь в небе над Польшей по-прежнему тяжело — и после вступления в войну англичан на стороне немцев стало еще тяжелее… Пилоты-то дураки еще радовались, когда германский адмирал сдал своего фюрера британцам — как же, война вот-вот закончится, скоро домой! Ага, аж два раза… Хитрожопые англосаксы только и ждали мгновения, когда смогут выкатить СССР ультиматум. Причем ультиматум озвучили польские политики, успевшие эмигрировать во Францию, и немцы — но свои требования «потерпевшие» выдвинули именно под диктовку английских хозяев.
А ведь руководство Советского Союза не пыталось обострять, как-то нарушать шаткое перемирие — также называемое «режимом прекращения огня». И требования поляков и немцев не были категорически отвергнуты — сами советские дипломаты активно (но безуспешно) пытались договориться о взаимных уступках и возможном перекраивании границ… Правда, прежде всего за счет немцев, как агрессора — но зато советская сторона предлагала полякам отказаться от контрибуций.
Но данные инициативы не поддержало даже вновь сформированное за рубежом польское правительство…
А потом немцы просто ударили по позициям советских войск, обрушив на них ураганный огонь дальнобойной артиллерии. После чего совершили массированный налет авиации на ключевом участке фронта — в полосе наступления группировки комкора Жукова. И хотя славный командир подстраховался, использовав время перемирия для того, чтобы наладить прочную, эшелонированную оборону с разветвленной системой траншей — но последовавшее за тем наступление свежих германских дивизий не выдержал даже герой Халхин-Гола…
Увы, навязанное советам «ноябрьское перемирие» было лишь плохо сыгранным фарсом. Немцы использовали его только для того, чтобы перебросить на восточный фронт стоявшие на линии «Зигфрида» пехотные дивизии. А англичане и французы стремились успеть ввести экспедиционные войска на территорию западной Германии… Лягушатники по сути вновь оккупировали «Рейнскую область» — но дальше их солдаты не пошли. К чести простых французов стоит сказать, что идея возможной войны с русскими (да еще и за немцев!) вызвала у большинства их столь категорическое неприятие, что Гамелен был вынужден доложить о критическом падении боеспособности «отдельных» частей.
В качестве альтернативы было предложено использовать против большевиков иностранный легион — но его, как и марокканские части, решились приберечь для будущей операции в Закавказье…
Конечно, не горели желанием воевать за Германии и простые английские солдаты — но после бомбового удара немцев и начала декабрьского наступления немцев под Люблиным… После всех этих событий бритты не постеснялись обвинить советы в нарушении перемирия со стороны СССР! А свежие выпуски «Таймс» уже утром следующего дня пестрели заголовками о военных преступлениях русских против простых польских жителей и военнопленных.
Тот факт, что на самом деле все военные преступления, описанные в статье, совершили немецкие нацисты, в редакции столь популярной и читаемой в Англии и доминионах газеты предпочли просто проигнорировать…
В общем, британским солдатам крепко промыли мозги — тем более, что большевики в их глазах были врагами ещё с 20-х, когда английская интервенция в Гражданскую кончилась большим пшиком… А в составе экспедиционного корпуса первыми вступили в бой британские «рыцари неба».
Конечно, старший лейтенант Рябцев, командир звена из четверых «ишачков» — разбитых на пары в силу значительных потерь советских истребителей — знал о происходящих событиях далеко не все. Но чего он не знал, о том мог догадываться… Да и масштаб у бывшего донбасского рабочего, конечно, куда как меньше. К примеру, в настоящий момент его мысли заняты лишь тем, как выполнить боевую задачу — и сохранить жизни вверенных ему людей…
А заодно и материальную часть!
Звено «ишачков» довольно быстро добралось до указанного квадрата. А на месте никаких дополнительных указателей не потребовалось — бой на шоссе заметен издалека! Вспышки выстрелов, трассеры пулеметных очередей, фонтаны поднятой взрывами земли… Воевали там крепко — и Пётр, первым заметивший противника, плавно покачал крыльями: «делай как я».
Вот неплохие истребители строит советская промышленность: юркие, маневренные, с отличным вооружением! Но рации в массовом производстве пока не осилили — что конечно, плохо. Ведь и английские, и германские пилоты могут переговариваться во время боя, а советские лётчики вынуждены или повторять за ведущим/командиром звена/эскадрильи, или же слепо придерживаться стандартных схем боя… Которые, увы, не могут подойти для любой ситуации воздушной схватки. Особенно, когда нужна импровизация пары истребителей — и безусловная слаженность действий!
Правда, в некоторые истребительные полки уже начали поступать новые машины с радиосианцией РСИ-3 «Орёл». Вещь очень нужная! Вот и в 69-й ИАП обещают целую эскадрилью «ишачков» с рациями… Правда, уже пошли неясные пока слухи, что в наушниках пилоты слышат постоянный, отвлекающий треск — а переговорам мешают сильные помехи. Но летуны 69-го полка наверняка узнают об этом, лишь получив новую технику.
А пока по старинке — по принципу «делай как я»…
Рябцев рискованно снизился над землёй, заходя в голову колонны британского механизированного полка. Увы, старший лейтенант не может знать наверняка, есть ли у англичан зенитное прикрытие — или нет… Спаренные пулеметы винтовочного калибра в кузовах открытых грузовиков имеются наверняка. Однако на инструктаже предупреждали, что британцы по лицензии выпускают также зенитный чешский пулемёт «Беза» — патроны его калибра 15 миллиметров, практически пушечные снаряды! Есть ли он в войсках, принят ли на вооружение — неизвестно.
Но попади под огонь такого — и лётчику на деревянном «ишачке» точно не поздоровится…
Именно потому Пётр Рябцев и летел первым — пилотируя новенький, единственный во всём звене И-16 Тип 17 с крыльевыми пушками ШВАК. Даже если и есть у врага крупнокалиберные зенитные пулеметы — то ещё посмотрим, кто кого! Остальные «ишачки» вооружены лишь пулеметами винтовочного калибра — впрочем, это для «самообороны» в воздушном бою… Но сегодня звено Рябцева отправлено на штурмовку; каждый самолёт (кроме командирского) несёт по шесть «эресов», снабженных «контактными» взрывателями.
Вот на перетяжеленный пушечный истребитель старлея реактивные снаряды РС-82 монтировать не рискнули. Но трассы ШВАКов опасны для бронетехники сами по себе — опыт боев на Халхин-Гол это ярко продемонстрировал. И пусть боезапас их не столь велик — но ведь есть ещё и носовые пулеметы истребителя! А пушечные трассы сперва станут целеуказателями для пуска «эресов»…
Сделав полукруг над рощей, откуда все ещё ведут огонь по шоссе, старший лейтенант невольно кивнул — молодцы, братцы, продержались! На дороге застыло десятка три единиц подбитой техники — танков, бронетранспортеров, тягачей… Впрочем, несколько вражеских танков и БТР, следовавших в голове британской колонны, уже начали обход рощи.
Хотят ударить в тыл бойцам засады…
— С вас, наглецы, и начнём.
Вот странное дело — на задание старлей отправился с какими-то нехорошими предчувствиями. Да и на пути в заданный квадрат лётчик чувствовал себя не слишком хорошо. Потряхивало его как-то, морозило… Но увидев врага Пётр сосредоточился, сознание его словно прояснилось — а из груди волной по телу пошло согревающее тепло. И то верно — ведь началась настоящая работа… Пусть не слишком привычная — старлей в первый раз отправился на штурмовку, — но все же работа. Ясная, понятная, без всяких лишних заморочек… Рябцева этому долго учили — и он крепко учился, каждый раз поднимая истребитель в небо.
Кажется, он был для этого рождён…
Вновь плавно вильнув крыльями, Пётр потянул ручку управления вперед — твёрдо, но без рывков. Он ещё не очень надёжно освоил крыльевые пушки — да и товарищам лучше бить «эресами» с небольшой высоты, чтобы наверняка. Вот командир и решился максимально снизиться над целью… Ожидаемо замедлившись у земли! Но одновременно с тем, стремительно сближаясь с вражескими танками, Рябцев поймал на точку коллиматора одну из машин — и нажал на гашетку ШВАКов.
— Получай, гад!
Отстучала короткая очередь; потянулись вниз огненные трассеры бронебойно-зажигательных и осколочных снарядов калибра 20 миллиметров, уткнувшись в резко затормозивший танк… А за спиной Рябцева на земле уже рванула первая пара реактивных снарядов.
— Знай наших, гниды!
Сзади вновь крепко бахнуло, и ещё раз — каждый из «ишачков» запустил по вражеским танкам пару «эресов». Пётр мельком взглянул в зеркало, установленном на крыше кабины, над головой пилота — и с удовлетворением отметил мощные вспышки пламени! Заодно проследил за истребителями звена, снизившимися для штурмовки — и чётко выдерживающими дистанцию в полете.
— Молодцы, братцы, просто молодцы!
Два молодых пилота, прибывшие в полк с недавним пополнением, пока все делают чётко, правильно. Хотя обоим чуть больше двадцати лет, ещё мальчишки… Но уже на войне.
Впрочем, ведущий во второй паре истребителей — это же недавний ведомый Рябцева, лейтенант Климов. По возрасту он недалеко ушёл от пополнения! Но неплохо повоевав в последних боях, Саша довёл личный счёт до двух вражеских бомберов — и научился воевать хладнокровно, с умом. Так вот и стал ведущим…
Старлей надавил на рукоять управления, уводя истребитель вправо — разворачивая его ровно вдоль шоссе. Его взгляду открылись сгоревшие или вырулившие на обочину машины — и залегшая в снегу цепочка британской пехоты. Вражеские солдаты не озаботились зимними маскхалатами — и теперь хорошо различимы на белом… Пётр поймал на точку коллиматора начало довольно густой стрелковой цепочки — но не решился сразу нажать на спуск.
С вражескими самолётами и бронетехникой было проще — а тут простые солдаты без всякой брони…
Мгновение нерешительности, впрочем, было недолгим — и помогли Петру сами англичане. Заметив вражеский самолёт с красными звездами на фюзеляже и крыльях, залегшие пехотинцы открыли в его сторону хаотичный — но довольно плотный огонь! Особенно опасный для преимущественно деревянного самолёта с фанерной обшивкой — следующего на небольшой высоте… Пули начали бить по обшивке, несколько раз звонко лязгнуло по мотору; тогда пальцы старлея сами собой легли на гашетку.
И трассеры носовых пулеметов дружно устретились к земле…
Скорострельность носовых, синхронизированных с винтом пулеметов ШКАС — 1650 выстрелов в минуту; пулеметы при стрельбе рычат, словно невиданные звери! И вот под этот рев вниз обрушился вал горячего свинца, поднявший в воздух взвесь снега и крови… А ведь авиационные пулеметы заряжены бронебойно-зажигательными пулями — и даже если человек только ранен, долгое лечение и невыносимые боли ему гарантированы.
Ответный огонь снизу мгновенно ослабел — и старший лейтенант поспешил перенести пулеметные очереди на расчет единственной противотанковой пушки, еще ведущей бой с засадой… Какая-то тень уважения и даже легкого сожаления промелькнула в душе Рябцева — когда очереди ШКАСов перехлестнули орудие и расчет.
Но мы ведь вас сюда не звали…
Впереди показались танки; с каким-то непонятным облегчением (ведь внутри машин также находятся экипажи) Петр нажал на гашетку ШВАКов. Одна, вторая короткая очереди… Кажется, кого-то задел — а позади ударили мощные взрывы «эресов». На мгновение Петру будто бы показалось, что из придорожных посадок дружно кричат «Ура-а-а!» — но разве людской крик с земли можно расслышать сквозь рев мотора?
Хотя кабина все же открытая…
Командир звена продолжил штурмовку. Британцы второй группы, залегшие у самого откоса дороги, в отчаянии принялись разбегаться — и тотчас усилился ружейно-пулеметный огонь засады. Старший лейтенант также положил указательный палец на гашетку — но по какому-то наитию удержался от того, чтобы открыть огонь. Все-таки боезапас пулеметов не безграничен — 650 патронов при таком темпе стрельбы расходуются очень быстро…
А потом сзади вдруг раздался гулкий взрыв «эресов».
Не понимая, что происходит, почему запустили реактивные снаряды без целеуказания командира, старлей поднял взгляд к зеркалу… И отчаянно ругнулся. Отстрелялся ракетами замыкающий группу, уже дымящий «ишачок» — ведомый Сашки. На глазах Петра в хвост ему зашел вражеский истребитель — и повторно ударил из пулеметных батарей, установленных в крыльях… Замедлившийся у земли «ишачок» не смог оторваться от преследования, разорвать дистанцию; также молодой пилот не сумел сманеврировать, уйти от пулеметных трасс. В отчаянии он выпустил «эресы», чтобы те не сдетонировали при посадке — парень надеялся уйти на вынужденную где-нибудь в поле…
Но второй залп пулеметов достал открытую кабину пилота. И спустя всего пару мгновений «ишачок» врезался в грузовую машину, рванув прямо на шоссе.
— Вот ведь… Твари!
Сцепив зубы от напряжения, Рябцев рванул на себя рукоять управления — стараясь как можно скорее набрать высоту. Но в зеркало заднего вида он смог разглядеть как Сашка, перевалившись через правое крыло, зашел на «бочку». Воспользовавшись скоростью вражеского истребителя, он просто пропустил его под собой! Одновременно с тем выполняя маневр с полным переворотом «ишачка» в воздухе… Этот довольно сложный прием они разучивали вместе; в свое время его пытался исполнить и Максим Антонов — бывший командир звена Петра Рябцева, погибший в первом же воздушном бою.
Так вот, на совместных тренировках сдружившихся летчиков, переворот истребителя по спирали с зависанием кабины над землей, давался Климову тяжело. Но сейчас он исполнил «бочку» необычайно легко, даже изящно! А пропустив вражеский истребитель под собой, Сашка зашел ему в хвост — и тут же выпустил оба «эреса»…
Огненные стрелы догнали британца на близкой дистанции; в последний миг вражеский пилот попытался бросить машину в сторону, уходя от удара — но не успел. Реактивный снаряд разнес хвост и заднюю часть цельнометаллического истребителя, мгновенно сорвавшегося в штопор… Вот только в хвост Сашке уже зашел ведомый сбитого им летчика.
И тут же, накоротке ударил из восьми пулеметов разом…
Лейтенант попытался уйти от очередей, плавно опуская самолет вниз — так, чтобы вражеские трассеры прошли выше. И по началу он даже преуспел — вот только до земли «ишачку» Климова осталось уже совсем ничего… Успеет ли обмануть врага — и резко заложить вираж, сманеврировав в сторону⁈
Увы, развязку воздушного боя Рябцев разглядеть не успел — увидел только, что с земли в сторону товарища потянулась вдруг пулеметная трасса…
Набрав высоту, Рябцев четко выполнил «боевой разворот» на полукруге… И бросил свой истребитель в крутое пике — устремившись вниз, на врага. Ведомый повторил маневр за командиром, пусть и с небольшим отставанием — а сам старший лейтенант уже выровнял свой И-16. Внизу он увидел английские истребители с концентрическими кругами-«кокардами» на фюзеляже; последние стремительно набирают высоту, следуя наперерез «сталинским соколам».
А вот самолета Климова нигде не видать… Рябцев в отчаянии закусил губу, предположив худшее — и вдруг вспомнил название вражеских машин: харрикейн. Если перевести на русский — значит, «ураган».
— Твари… Вот же твари английские! Ну, за Сашку вы мне ответите сполна…
Петра буквально затрясло от ярости; он дал полный газ, разгоняя истребитель для «соколиного удара» — а британцы не решились свернуть. Хотя попытка уйти от лобовой схватки на вертикалях ничем хорошим для них бы не кончилась… Во время боевого разворота подставили бы под удар беззащитное брюхо — а маневр к земле позволил бы паре Рябцева расстрелять кабины без всякого для себя риска.
Впрочем, у одного из британцев вскоре заиграли нервишки — явно неопытный пилот слишком рано открыл огонь. Трассы его пулеметов, оставляя в воздухе белесый инверсионный след, до «ишачка» старлея так и не дотянулись… А вот Рябцев, мстительно усмехнувшись, поймал на точку коллиматора вражеский самолет — и нажал на гашетку ШВАКов. Гулко замолотили пушечные очереди, тут же перехлестнувшие харрикейн; все кончилось очень быстро. Осколочно-зажигательные и бронебойные снаряды повоевавшего старлея вдребезги разбили «фонарь» — и оставшийся без летчика самолет начал быстро терять высоту…
Ведомый же попытался поразить своего противника «эресами» — но огненные стрелы неуправляемых ракет пролетели мимо, лишь шуганув англичанина! Впрочем, после пуска РС-82 хваленая британская выдержка изменила пилоту — и неожиданно шустро рванув в сторону, он попытался уйти от боя резким разворотом.
Противник все же подставил под огонь «ишачка» фюзеляж и правое крыло — но очереди ШКАСов до харрикейна так и не дотянулись… Впрочем, ведомый не менее шустро развернул И-16 вслед врагу; преимущество последнего в скорости и скороподъемности нивелировали потеря скорости на развороте — и разгон падающей сверху «моски»… «Сталинский сокол» вновь ударил из четырех пулеметов, сконцентрировав огонь на хвосте харрикейна; вспышки зажигательных пуль заплясали на фюзеляже — и, как кажется, перехлестнули бензобак.
Да, они его точно задели — за харрикейном вдруг потянулся густой дымный след, неожиданно полыхнувший следом за истребителем! Сам Рябцев впервые видел такое, не сумев даже понять, что горит: густая морось бензина из пробитого бака, бензиновые пары — или же все вместе… Но пламенная дорожка устремилась к самолету огненной кометой, неотвратимо догоняя его по дымному следу — и секундой спустя мощный взрыв разнес харрикейн на куски!
— Молодец Пашка, молодец!
Восхищенный невиданным ранее зрелищем, Петр аж хлопнул по приборной панели в избытке чувств — но тотчас вспомнил о Климове. Осмотревшись по сторонам и не увидев больше вражеских самолетов, Рябцев направил «ишачок» к земле — и вскоре увидел место падения товарища… Отдельные куски разбитого вдрызг истребителя — и его горящий корпус; тело летчика, вылетевшего при ударе из кабины, валяется в стороне сломанной куклой.
— Прощай, Саня…
Рябцев с болью вспомнил пулеметную трассу, устремившуюся к товарищу с земли — не она ли стала причиной его гибели? При виде советского истребителя залегшие британские солдаты вновь принялись разбегаться во все стороны — но на сей раз в душе старлея уже ничего не дрогнуло… Когда он нажал на гашетку ШКАСов.
После, пролетев над разбитой колонной британского механизированного полка, Петр вдруг заметил в самом хвосте ее несколько полевых орудий, крушащих рощу с засадой навесным огнем. Прикинув остатки боезапаса, летчик рискнул — и нажал на гашетку ШВАКов, поймав на точку коллиматора ближнюю пушку… Он бил, пока последние снаряды не кончились — а после уполовинил разбегающиеся расчеты из пулеметов; ведомый, Пашка Воронин, последовал примеру командира, добив последние патроны.
Рябцев дождался, когда сухо щелкнут ШКАСы, отстреляв остатки лент — и, покачав ведомому крыльями, стал набирать высоту. Старлею вновь стало не по себе при мысли, что «пустые» истребители перехватит еще одно звено харрикейнов. Потому он решился подняться к легким кучевым облакам; снега там нет — и если что, можно попробовать в них скрыться. Так-то до линии фронта рукой подать — а на передке «ишачков» прикроют советские зенитки…
Впрочем, Петр переживал зря. Основные силы британских истребителей сопровождения (еще три тройки) в настоящий момент дрались с «чайками» И-153, прикрывающими две эскадрильи СБ. Последние успешно отбомбились по пехоте 3-й британской дивизии, следовавшей за механизированным полком; во время налета был смертельно ранен осколком командир дивизии, генерал-майор Монтгомери… Припозднившись, англичане яростно атаковали советские самолеты, надеясь отомстить — и если звено Рябцева справилось с противником, потеряв две машины, пилотам «чаек» и СБ пришлось куда тяжелее.
Хотя еще сырые, спешно принятые на вооружение пулеметы Березина (12,7 мм!), установленные на паре деревянных, но таких юрких и маневренных бипланах, сумели крепко удивить английских «рыцарей неба»… Да и бомбардировщики, вооруженные четырьмя пулеметами ШКАС, без боя не сдались!

Глава 4

10 января 1940 года. СССР, Москва.

…- Ситуация на Кавказе очень тяжелая.
На этот раз в рабочем кабинете секретаря ЦК ВКП(б) СССР Иосифа Виссарионовича Сталина собралось лишь двое — и оба были грузинами, ставшими во главе огромного социалистического государства. Вернее сказать, один был грузином с осетинскими корнями — а второй принадлежал к древней народности, основавшей свое первое царство еще в античные времена. Тогда оно называлось Колхидой, а народ ее колхами — но ныне он носит другое имя, мегрелы… Оба грузина связали с Союзом свою судьбу, свои жизни — и теперь, когда стране грозила смертельная опасность, оба также ясно понимали: гибель ее означает и их собственный конец.
Впрочем, и тот, и другой столько раз рисковали собой в молодости, ведя борьбу за правое дело (по крайней мере, таковым они его считали) — что теперь собственное существование казалось чем-то совершенно незначительным по сравнению с их детищем… С СССР.
— Говори, Лаврентий.
Берия тяжело вздохнул прежде, чем начать свой доклад — и решился начать сразу с итоговых выводов:
— Уверен, что британцы и французы готовят удар по Закавказью. Предполагаю их целью Бакинские нефтепромыслы.
Сталин внимательно посмотрел на наркома НКВД; взгляд его стал тяжелым, давящим — но хорошо знающие его люди могли бы заметить тень испуга и смятения, что промелькнули в его глазах… А Лаврентий Павлович хорошо знал хозяина кабинета.
— Это… Точная информация? Не могут ли англичане подкинуть тебе дезу — чтобы мы перебросили войска на Кавказ и ослабили западный фронт?
Берия снял пенсне с переносицы — ему вдруг показалось, что оно начало давить, стало каким-то неудобным…
— У нас пока вообще нет никакой информации о планах врага — информации, что могла бы быть подкинута в качестве дезы. А вот косвенных свидетельств предостаточно.
Народным комиссар внутренних дел СССР сделал небольшую паузу, на что Сталин нетерпеливо кивнул головой:
— Говори.
— Докладываю… Итак, первое: французы начали переброску в Сирию подразделений иностранного легиона и марокканских частей. Это на фоне того, что после объявления войны Союзу континентальная армия так и не двинулась дальше Рейнской области. А одновременно с тем в Сирии началось строительство аэродромов базирования — практически у самой границе с Турцией… В свою очередь в Турции под видом военных учений уже сейчас проводят скрытую мобилизацию.
Сделав короткую паузу, Лаврентий Павлович продолжил:
— Кроме того, в Марселе замечена погрузка тяжелых бомбардировщиков «Фарман Ф.220» на транспортные корабли, идущие в Левант — а в Тулоне началась подготовка авианосца «Беарн» к дальнему переходу… Наконец, британцы подозрительно зашевелились в Ираке — и есть пока непроверенная информация, что англичане планируют перевод авианосца «Игл» на Средиземное море.
После короткой паузы Берия продолжил:
— Все это косвенные факты — складывающиеся, однако, в единую картину. Но, пожалуй, что содержательнее в данном вопросе будут не разведданные — а оперативные сводки нашей контрразведки на Северном Кавказе. Так вот, согласно им, активизировались британские эмиссары: они ведут вербовку недовольных советской властью с целью поднять восстание горцев, — прежде всего вайнахов — в Чечено-Ингушской АССР. Само по себе такое восстание будет сравнительно легко подавлено частями Красной Армии — как это было в 1932-м. Но вот если оно случится в тылу уже сражающейся армии… То положение ее резко усугубится.
Иосиф Виссарионович, до того стоявший у окна, сделал пару нетвердых шагов — и тяжело опустился на стул. Он как-то рассеянно взял в руки излюбленную трубку, покрутил ее в пальцах… И отложил в сторону, словно забыв:
— Считаешь, турки вступят в войну против нас?
Берия лишь пожал плечами:
— Почему бы и нет? Турки все еще мечтают взять реванш за целую плеяду разгромов в русско-турецких войнах восемнадцатого и девятнадцатого столетий… Да и в Первую Мировую их били прям больно! С другой стороны, опыт успешной для осман Крымской войны, осады Севастополя — они его также помнят. И если ранее турки еще могли как-то лавировать между двух покровителей разом — то теперь Германия и Британия выступили против нас единым фронтом. Англичане наверняка пообещают им жирный кусок в Закавказье — так что… Тем более, в нашей Азербайджанской ССР еще помнят протурецкую «Демократическую республику». А потому второе восстание английские и турецкие эмиссары постараются поднять именно в Азербайджане.
Сталин вновь взял трубку в руки, задумчиво постучав ей по столу…
— Какова численность турецкой армии, Лаврентий?
— В настоящий момент — около двухсот тысяч солдат и офицеров; среди последних хватает ветеранов Первой Мировой. Оружие, собственного, того же периода… Слабая авиация и бронетанковые силы — но после мобилизации численность турецких войск однозначно вырастит. А англичане с французами наверняка подкинут им пушек и пулеметов.
Иосиф Виссарионович попытался себя сдержать, но не смог — шмякнув трубкой по столу, он начал ругаться на грузинском… И только чуть выпустив пар, внимательно посмотрел на Берию:
— Лаврентий, ты понимаешь, чем это грозит⁈ На Кавказе сосредоточены девяносто процентов нефтедобычи и восемьдесят процентов всей нефтепереработки СССР! А это авиационный бензин, это топливо для танков, это топливо для тракторов, это… Это поражение в войне — ты понимаешь⁈ Если мы потеряем нефтепромыслы… А чтобы их не потерять, нам нужно перебросить на Кавказ такие силы! Такие силы, которых у нас сейчас просто нет… Ведь если ослабим фронт на западе — то тут же потерпим поражение.
Берия опустился на стул рядом со своим старшим товарищем. Помолчав немного, он водрузил на переносицу неизменное пенсне — после чего негромко произнес:
— Выход есть.
Хозяин кабинета поднял на наркома внутренних дел тяжелый взгляд:
— Говори.
— Румыны еще не закончили мобилизацию. Вот как закончат, так сразу и вступят в войну — однозначно вступят, англичане и немцы не позволят Антонеску отсидеться в стороне… Но если ударить первыми, ударить сейчас! Пока еще враг не вошел в полную силу — то мы можем разгромить сырую румынскую армию и пробиться к нефтепромыслам. А заняв румынские нефтепромыслы и получив альтернативный источник топлива, мы уже не будем зависеть от Бакинской нефти… В свою очередь, удар по Баку для французов и англичан станет просто неактуальным.
Сталин невесело усмехнулся:
— Гладко было на бумаге, да забыли про овраги… Как ты думаешь, Лаврентий — кем мы сейчас сможем вести активные боевые действия против румын? Ведь еще в октябре всех, кого мы изначально планировали направить на юг, в итоге перевели на Украинский фронт.
К удивлению хозяина кабинета, нарком внутренних дел нисколько не смутился:
— Я думал об этом — и ответ есть: корпус Белова. Да, он только вчера вышел из рейда по немецким тылам. Но… Дать кавалеристам несколько дней на отдых и переформировку, быстро дополнить численность сводными батальонами из кавдивизии Шарабурко — а последнюю пока вывести в тыл на переформирование… И вот уже корпус комдива Белова готов к боевым действиям. Включим в него бригаду Катукова, завершившую переформирование и находящуюся в резерве — а в качестве тарана используем первую конно-механизированную дивизию Фотченкова… Этот справится! Добавим в «южную» армии также пару пехотный дивизий из числа «сибирских», сформированных по мобилизации, подключим флот — и успех операции видится мне вполне возможным.
Иосиф Виссарионович только покачал головой:
— Дивизия Фотченкова держит фронт! И в последних боях она понесла большие потери.
— Не совсем… так, Иосиф. Дивизия Фотченкова только-только получила свой «ударный» батальон тяжелых танков, вообще не принимавший участия в боях. А резервный рубеж, который она сейчас занимает — и на который отошли разбитые части Жукова — в настоящий момент превратился в хорошо подготовленную полосу обороны. Последние два дня танки комбрига «цементировали» позиции пехоты в качестве неподвижных огневых точек — но ведь Георгий Константинович уже получил дополнительные резервы артиллерии, и навел порядок на местах… Так что дивизию Фотченкова реально снять с фронта, пополнить материальной частью — и направить в Румынию.
Сталин ответил не сразу, глубоко задумавшись над предложением своего верного соратника. Оно было рискованным — но в случае успеха операции сулило большие выгоды… Однако возможный удар по Румынии имеет и иные последствия — о чем Иосиф Виссарионович не преминул напомнить:
— Агрессия по отношению к Румынии может спровоцировать на войну венгров. У них с румынами ведь есть спорные пограничные территории…
— Вот только нефтепромыслы восточных Карпат находятся не на спорных территориях. И я наоборот уверен в том, что успех наших войск в Румынии подействует на мадьяр отрезвляющее — да и не только на мадьяр… Прибалтийские «тигры», финны, те же турки — британцы пытаются спешно сколотить из них антибольшевистский блок, чтобы «поджечь» наши границы везде, где это возможно. Но после чувствительного удара по третьей британской дивизии и её отступления, тот же Маннергейм тормознул переговоры о вступлении Финляндии в войну. Вообще, барон торгуется столь виртуозно, словно он и не аристократ вовсе, а потомственный торгаш… А вывод один — чем больше числа военных успехов мы добьемся на западном фронте, тем меньше будет желающих выступить против нас за англичан. Да и сомневающиеся могут, наконец, принять нашу сторону.
Хозяин кабинета невольно усмехнулся:
— И кто это такие смелые? Кто готов поддержать нас против всей Европы? США точно не полезут за нас в драку — скорее уж будут торговать… Причем с обеими сторонами. Китай? Китай еще слаб — Чан Кайши даже с японцами справиться не может!
Берия нейтрально пожал плечами:
— Югославия и Болгария могут быть полезны в случае, если Венгрия и Турция все же вступят в войну.
Вождь с открытой усмешкой перебил наркома:
— Вспомнил про «Балканский союз»? Так он толком не смог сложиться даже при православном царе. А теперь разве кто-то из южных славян поддержит коммунистов — когда сербами и болгарами правят короли и цари?
Лаврентий Павлович коротко отозвался:
— Работаем. Но есть и еще один вариант из числа возможных союзников… Муссолини.
Сталин изумленно вскинул брови:
— Муссолини⁈ Итальянские фашисты — нам, в союзники⁈ После Испании? После того, как дуче предал социализм и стал фашистом, врагом коммунизма⁈
Наркому осталось лишь развести руками:
— Наши идеологические противоречия с итальянскими фашистами не имеют ровным счетом никакого геополитического контекста. А у Муссолини нет совершенно никаких собственных интересов в центральной или восточной Европе — разве что Балканы… И Африка. Ливия и Эфиопия сейчас под итальянцами — но ведь дуче грезит едва ли не возрождением Римской империи! Фашисты надеются расширить свои территории и сферы влияния за счет Туниса, Египта — и Греции. Но если перенаправить воинственный пыл Бенито именно в Африку, мы также сможем сорвать планы англичан и французов по переброске войск в Сирию — и обезопасить Бакинские нефтепромыслы.
Иосиф Виссарионович вновь недоверчиво усмехнулся:
— И чем же таким особенным мы сможем убедить Муссолини выступить на нашей стороне?
— Ну, зачем на нашей? На своей собственной… Главное, чтобы дуче поверил, что ему будут противостоять лишь незначительные силы англичан и французов в Африке. И что союзники не смогут нанести удара по самой Италии… А в этом он убедится лишь после наших побед на западном фронте — где англичане должны крепко увязнуть. И разгром румын, а также захват нефти Восточных Карпат вполне вписываются в понятие «победа».
Немного помолчав, Берия добавил:
— К слову говоря, поражение третьей британской дивизии и гибель ее командира, генерала Монтгомери, произвели на Бенито сильное впечатление. Так что… Стоит ковать железо, пока горячо.
— Что же… Работай, Лаврентий, работай. Сам понимаешь, сейчас нам любая помощь будет крайне полезна… Даже от классовых врагов. Но все-таки — если мы не сумеем разбить румын или добраться до их месторождений нефти… Если дуче не решится напасть на англо-французов в Африке. То как нам удержать Баку и защитить собственные заводы? Есть мысли?
— Мысли есть, осталось лишь получить твое одобрение.
Сталин коротко кивнул наркому:
— Излагай.
— Ну, прежде всего, сосредоточить в Закавказье всю истребительную авиацию НКВД. Развернуть отдельную авиабригаду на местных аэродромах, включая гидросамолеты — и перебросить на границу с Турцией сформированные в Белоруссии и на Украине дивизии внутренних войск. Они пока все равно не принимают участия в боевых действиях…
Вождь коротко кивнул:
— Продолжай.
— Баку и особенно, нефтеперерабатывающие заводы можно защитить с помощью аэростатов. Это работало в Первую Мировую, почему не сработает сейчас? Что касается остального… Думаю, что основной удар враг нанесет с территории Турции — Ирану невыгодно становиться участником войны с СССР, а на прямую оккупацию… Что же, если англичане решатся начать военную кампанию против Персии только для того, чтобы нанести удар по Баку! То у нас хотя бы будет время на переброску войск с Кавказа, Средней Азии и Сибири.
Сталин лишь пожал плечами:
— Допустим, в качестве плацдарма враг использует именно Турцию. Что тогда?
Легкая тень улыбки исказила губы Берии — но тут же пропала, а брови его нахмурились:
— Если так, то туркам и французским марокканцам придется идти через Грузию и Армению. А армяне не забыли еще турецкого геноцида… Не забыли резню, устроенную турками и азербайджанцами в Баку в сентябре 1918-го. Не забыли Шушинскую резню 1920-го, не забыли про Агулис и Кайбаликенд… Так что думаю, сейчас можно вернуться к возрождению принципа «территориальных» дивизий в Закавказье.
Упреждая возражение вождя, нарком быстро продолжил:
— Да, я понимаю, что в иных условиях красноармейцы из Кавказских и Азиатских республик зачастую проявляют невысокие боевые качества и надежность. Но ведь речь идет о возможности очередной резни армянского населения турками… Впрочем, и грузинам при таком раскладе крепко достанется. Так что и воевать будут не хуже, чем добровольцы Вана в 15-м… Ну, и к слову — казачий Невинномысский полк 10-й территориальной дивизии проявил себя с лучшей стороны под началом Фотченкова.
Сталин на этот аргумент только хмыкнул:
— Казаки в сущности, и есть русские. Так что приведенный тобой пример вовсе не исключение… Но хорошо, за свою землю и своих близких армяне будут драться всерьёз. Вопрос, насколько умело?
— Так можно направить в Закавказье часть выздоравливающих бойцов РККА, уже успевших повоевать. Там они займут должности младшего комсостава, и будут учить армянских и грузинских бойцов на совесть — гонять их до седьмого пота! Кроме того — раз уж мы заговорили про казаков… Неплохо все-таки оставить на Кавказе двенадцатую Кубанскую казачью дивизию и десятую Терско-Ставропольская. А взамен убывших на фронт полков создать новые… Пусть даже добровольческие полки. Ведь в станицах еще остались ветераны-фронтовики Первой Мировой — включая даже настоящих пластунов, воевавших с турками на Кавказе! Я уверен, что когда поднимется вопрос об угрозе турецкого вторжения, казаки поддержат именно Советскую власть… Таким образом, эти две дивизии послужат мобильным резервом для грузино-армянских территориальных частей. Особенно, если довести до штата их конные батареи — и включить в состав отдельные танковые батальоны!
Прервавшись, Берия продолжил с невольной усмешкой:
— Кроме того, сам факт присутствия казачьих полков способен предотвратить восстание на Северном Кавказе. Ведь терские казаки по примеру горцев исповедуют принцип кровной мести — а вайнахи принесли им много зла во время депортации… Так что основная масса горцев не рискнет взять оружия в руки — понимая, что станичники могут использовать ситуацию для мести.
Иосиф Виссарионович недовольно покосился на наркома НКВД:
— Лаврентий, ты предлагаешь мне вернуться к царской политике по отношению к горцам? Натравить на них казаков? А не забыл ли ты, что в 32-м терские казаки присоединились к чеченцам во время их бунта?
Глава НКВД глубоко вздохнул, выдохнул… И перевел нить разговора на другую тему:
— Британские и турецкие эмиссары особенно давят на то, что советская власть зажимает мусульманское духовенство. Я понимаю, что религия есть опиум для народа — но если дать горцам некоторые послабления в вопросах веры, то мы уберем один из самых острых моментов их недовольства… С другой стороны, Кавказ всегда был полем боя не только народов, но и религий. Турки однозначно поднимут знамя ислама в качестве повода для вторжения… Да и французы перебрасывают именно мусульман-марокканцев в Сирию не просто так! Нет, враг будет призывать к религиозным чувствам горского населения.
Сделав небольшую паузу — прочистить горло — Лаврентий Павлович продолжил:
— Так почему бы и нам не вспомнить, что христиане — грузины, армяне, осетины — некогда выступали против турок единым фронтом? Вспомнить хотя бы царя Давида или царицу Тамару!
Берия прервался — предполагая, что сейчас вождь как-то прокомментирует его слова. Однако тот продолжал внимательно слушать…
— К чему я все это начал… Патриарший местоблюститель митрополит Сергий в самом начале войны обратился к верующим — с призывом защищать Отечество от врага. В настоящий же момент уцелевшие православные приходы довольно деятельно собирают средства для поддержки Красной армии — а со стороны прихожан не наблюдается никаких попыток уклониться от призыва… Также нет со стороны попов и какого-либо намека на критику советской власти, на антивоенную проповедь — или осуждения войны с Германией. Наоборот, священники благословляют воинов на защиту нашей Родины… А некоторые даже просятся на фронт — например, епископ Лука, профессор Войно-Ясенецкий, очень большой специалист по гнойной хирургии! Вот он готов работать в госпиталях Красной Армии.
— Пусть работает, если такой специалист… Но к чему ты клонишь, Лаврентий?
Нарком собрался с духом:
— Да к тому я клоню, что если мы сделаем послабления для мусульман — то справедливо будет сделать послабления и для христиан. Открыть хотя бы некоторые храмы, по одному, два на город… Но отдать приходы именно православным — а не обновленцам, коих воспринимают предателями и отступниками. За обновленцами сейчас нет ни реальной силы, ни реальной поддержки… В конце концов, даже Владимир Ильич настаивал, что нужно делать поблажки в привычных людям архаичных пережитках! Церковь же сейчас приносит нам лишь пользу… И принесет еще большую, если мы ослабим давление на верующих — выбив из рук врага важный аргумент пропаганды против Союза.
Сталин ответил не сразу — он долго думал над словами наркома… Но после огорошил его вопросом:
— А это правда, что планом архитектурной перестройки Тбилиси, что именно ты утверждал… Да и составил. Так вот, правда ли, что согласно этого плана, были сохранены все городские церкви?
Немного повременив, Берия коротко ответил:
— Да, это так.
Хозяин кабинета легонько прищурил глаза:
— А почему, Лаврентий? Ты что же, тайный христианин?
Этот вопрос, однако, вызвал лишь невольную усмешку наркома:
— Почему тайный? Меня крестили при рождении — впрочем, как и подавляющее большинство русских, грузинских или армянских младенцев царской России!
Сталин, однако, не оценил шутку, сохранив мрачное молчание. Тогда его верный сподвижник продолжил:
— А если серьёзно — то я считаю древние христианские храмы памятником… Памятником грузинам. Тем, кто под пятой турок и персов триста лет сохранял свою культуру и свои традиции. Тем, кто сохранил…
Лаврентий Павлович хотел сказать «свою душу» — но понял, что даже в контексте этого разговора термин будет неуместен. Тогда Берия поправился:
— Сохранил себя — не растворившись среди осман… Как это случилось с большинством греков Малой Азии или сирийскими арамеями.
Взгляд Сталина из напряженного, недоверчивого стал глубоко задумчивым. Мысли вождя невольно обратились к воспоминаниям — воспоминаниям об учёбе в Горийском православном духовном училище, о Тифлисской духовной семинарии… Вспомнилось ему и торжественное, по своему очень красивое таинство венчания с первой любовью — Като Сванидзе.
Оно состоялось в тифлисской церкви Святого Давида…
Был ли сам Иосиф Виссарионович когда-то верующим? Да, был — в детстве и на заре юношества. Но приход вождя к социалистическим идеям состоялся именно в семинарии — в период самого опасного, самого увлечённого юношеского максимализма, когда мир кажется лишь черным и белым. Когда столь крепко веришь в себя, что кажется, будто бы тебе и твоим соратникам все по силам… Что вы можете построить «Царство Божие» прямо на грешной земле!
Вот интересно только — сделал бы молодой семинарист выбор в сторону социализма и революции, если бы тогда наверняка знал, сколько прольётся крови за эту самую революцию? Сколько случайных жертв потребуется для становления «самого справедливого в мире» государства⁈
Сейчас-то Сталин твёрдо скажет «да». Но то вождь СССР! Битый волк, прошедший «эксы» (бандитские налеты), бежавший из ссылок, воевавший в кровавую Гражданскую — и победивший в смертельной борьбе за власть. В конце концов, он и начал строить первое социалистическое государство… А вот чтобы сказал тогда молодой семинарист, какой бы выбор сделал? Хороший вопрос…
— Хорошо, Лаврентий, я тебя услышал. А ты пока работай — и по Балканам, и по Италии, и по Закавказью. Особенно Закавказью… Нельзя дать эмиссарам врага разжигать бунт горцев.
— Все сделаем. Ну, а что скажешь на счёт Румынии, Иосиф?
— Я обсужу все с Шапошниковым. Если глава Генерального штаба идею поддержит, то уже завтра мы выведем дивизию Фотченкова с фронта… И начнём формировать армейскую группировку для похода в Румынию.

Глава 5

…- Ну, что скажите, Иван Данилович?
Плотно сбитый майор с усами-щеточками а-ля «маршал Ворошилов» и легкими залысинами на висках посмотрел на меня столь страдальческим взглядом, что стало совестно.
— Товарищ комбриг, а что мне сказать? Техника вышла из боя, а материальная часть итак не первой молодости. Броня тонкая, противопульная — удары крупнокалиберных пулеметов удержала чудом! Экипаж Чуфарова, вон, только расстояние и спасло… Внутренние повреждения — движки масло гонят, где-то маслопроводы перебиты, где-то коробки шалят. Вот, думаю, снять движок с танка покойного лейтенанта Кулемина; снаряд противотанковой пушки вмял шаровую пулеметную установку, ударил в казенник «сорокапятки» — смял напрочь! А потом еще рикошетить внутри башни стал… Не знаю, как боеприпас не сдетонировал — но у командира и заряжающего шансов не было; механик вон, Гриша Герасимов, поседел аж… Да и саму башню не иначе как от удара заклинило.
Попугин прервался, сосредоточенно закусив губу, затем достал портсигар:
— Закурите, товарищ комбриг?
— Не курю и…
«Вам не советую» едва не сорвались с моих губ — но как-то неуместно говорить об этом без малого сорокалетнему майору. И пусть расхожее мнение о том, что курение снимает стресс в корне ошибочно (никотин лишь кратковременно поднимает уровень дофамина, но тот резко падает минут через десять — после чего курильщик хочет новую «дозу»), бросать курить командиру ремонтно-восстановительного батальона сейчас точно не время. Пусть хоть какая-то, даже вредная разрядка — но на войне она нужна, а ситуация складывается такая… Что загадывать лучше вообще не стоит.
Впрочем, уловив в моем ответе некий намек на неодобрение, портсигар майор все же убрал:
— Танк Кулемина к бою совсем негоден, и без заводского ремонта его башню не восстановить — хотя жалко, эта машина как раз новая была! Вот думаю, снять с нее двигатель, может быть, поменять в одном из танков…
— А если не движок снять, а саму башню?
Майор удивленно поднял на меня глаза:
— А зачем?
— Ну, как зачем… Башню убираем, а в корпус на ее место монтируем треногу с пулеметом ДШК. Вот нам и мобильная огневая точка в 106-й батальон. Точнее, «самоходно-зенитная установка»… А по случаю и тягач.
Иван Данилович с удивлением покачал головой, но резко в штыки принимать мою идею не стал. Робеет послать высокое начальство? Возможно — но во взгляде его я улавливаю не еле сдерживаемое раздражение, а задумчивость… Мой же взгляд упал в сторону двух стоящих особняком машин, сильно пострадавших еще во время бомбежка. Две из них, крепко посеченные осколками, но не сгоревшие, также пригнали в ремонтный батальон. Кивком указав в их сторону, я обратился к майору:
— Что на счет попавших под бомбежку?
Попугин только рукой махнул:
— Там все плохо. Металлолом! На запчасти только и годятся; может, на заводе как поправят — но до завода еще нужно добраться…
— Так и пустите их на запчасти, товарищ майор. Срежьте броневые листы, усильте броню на командирском танке Чуфарова… Да и на других машинах.
Вот тут-то комбат действительно возмутился:
— Да вы что, товарищ кобриг⁈ Это же не полевые работы, тут заводской ремонт… Да и потом, движок Т-26 итак еле справляется с легким танком — куда его еще утяжелять?
Но деланное возмущение комбата ремонтников я проигнорировал, негромко хмыкнув.
— Товарищ майор, вы лучше вспомните о трофейной ремонтной «летучке», что передали в ваше распоряжение — и сделайте то, что от вас требуется. Ибо это приказ… Усилить нужно хотя бы лобовую броню Т-26, чтобы хоть какие-то шансы были под огнем ПТО. В этом случае вес увеличится не сильно, но кого-то из экипажей дополнительный броневой экран обязательно спасет.
— Товарищ комбриг! Да я же…
Я перебил майора, жестко ткнув пальцем в левую сторону его груди — туда, где носятся такие ордена как «Красное Знамя» или «Красная Звезда».
— Ты попробуй, Иван Данилович, попробуй. Если все получится, опишешь сам процесс крепления броневых экранов на Т-26. А мы его в качестве инструкции в войсках распространим от твоего имени… Тогда уж я и орден на тебя выбью — не сомневайся!
Попугин посмотрел на меня как-то потеряно; впрочем во взгляде его уже загорелись заинтересованные огоньки.
— Есть… Выполняю!
Еще раз усмехнувшись, я ободряюще хлопнул комбата по плечу:
— Вот и молодец! Так и надо…
Отправив подчиненного заниматься танками, сам я еще раз, с тоской оглядел уцелевшие Т-26 Чуфарова. В принципе-то могло быть и хуже — с боя вернулось десять исправных машин, а выживший механик перегнал машину погибшего Кулемина… И две уцелевшие «сушки» — одну, увы, накрыл ответный залп английских гаубиц.
Контуженный старший лейтенант (хотя начштаба уже готовит приказ о присвоение геройскому танкисту капитанское звание) сейчас находится в санитарном батальоне, выбитом мною в штат дивизии. С ним же и танкисты, получившие легкие и средние ранения. С ними же три десятка казаков, пораненных во время боя… Увы, еще столько же осталось лежать в засаде — и станичникам ещё повезло, что истребители вовремя начали штурмовку механизированной колонны!
Не рассчитал я с засадой, явно не рассчитал… Да ведь боялся же, что более крупную группу танков и десанта враг засечет — и свяжет группу Чуфарова боем еще до выхода к шоссе! Кроме того, очень надеялся на наши самолеты… Но они хоть и выручили засаду, однако и англичане сопротивлялись крепко, сумев «поклевать» моих бойцов сильным ответным огнем.
Англичане, чтоб их…
Эх, как же я радовался, когда генералы вермахта и флот сдали фюрера! Когда сами немцы быстро раздавили внутри страны отчаянное, но недолгое сопротивление штурмовиков и немногочисленных (по отношению к армии) эсэсовцев… Вот, воплотился в жизнь «план Остера» — пусть и запозданием! «Хитрый лис» Канарис сумел провернуть в этой ветке истории то, что в моем прошлом ему не удалось ни в 43-м, ни в 44-м…
Война кончилась, в СССР спасены миллионы гражданских, миллионы женщин и детей — погибших в известной мне истории! Миллионы взрослых, полных сил мужиков и парней… Мою страну ждет прекрасное будущее — не будет ни демографической ямы, ни безотцовщины 50-х, и последующего за тем роста бандитизма. Огромные людские ресурсы остались внутри страны — да и не только людские!
Вот он, прекрасный новый мир, уже замер на пороге…
Какую же гордость я тогда чувствовал… Да меня в госпитале просто распирало от самодовольства! Радости за свое вмешательство, за то, что все происходящее есть результат моего «попаданства»… И естественно, когда я узнал о внезапном ударе немцев, получивших подкрепления, об объявлении войны СССР со стороны Франции и Англии… Наконец, об разоружении польских частей, в коих начался настоящий бунт! Мой давний знакомец Францишек Сикорский был ранен одним из собственных офицеров, когда обратился к солдатам с требованием следовать данной присяге — и выполнить союзнические обязательства перед Красной Армией. Судьба очаровательной медсестры Марты — возможно, спасшей мне жизнь в эвакуационном поезде из Львова — мне теперь совершенно неизвестна…
К сожалению, еще недавно храбро сражавшегося союзника мы потеряли; после короткого сопротивления польские части были разоружены и расформированы. Из добровольцев создают теперь «Народное войско Польское», но оружие доверяют лишь идейным коммунистам — остальных направляют в тыловые инженерные части.
Честно сказать, когда я все это узнал — то словно бы земная твердь под ногами разошлась. Получается, я не сделал ничего лучше — а только усугубил⁈ Причём жестко усугубил ситуацию…
И как из нее теперь выйти⁈
Готовых ответов у меня, увы, нет. У ноябрьского наступления, активным участником которого я был в самом начале, имелся реальный шанс взломать оборону врага… И нанести ему поражение, пока германские позиции не превратилась в хорошо подготовленный в инженерном отношении «Восточный вал»! «Вал» из нескольких линий траншей с дотами, дзотами, бронированными огневыми точками, продуманной системой пулеметно-артиллерийского огня, минными полями и «зарослями» спиралей Бруно. Пока война из маневренной не перешла в позиционную — и немцы не обновили за зиму свой танковый парк для будущих наступлений…
Но временное перемирие похоронило это наступление — а упорное сопротивление немцев, что продавливалось за счет легких танков и неэкранированных Т-28 привело к тому, что большую часть машин наши потеряли как раз за время рывка вперед. Правда, немцам сумели оформить «Канны» в полосе наступления, и тридцать тысяч зольдат и офицеров попали в плен… Но эти потери врага легко нивелировались подкреплениями, переброшенными с линии «Зигфрида».
И удар даже пехотных частей, подготовленный обстрелом дальнобойной артиллерии и массированным воздушным налетом, позволил немцам опрокинуть вырвавшиеся вперед части РККА. Свою роль, впрочем, сыграл в этом и мятеж в польских частей, кое-где просто обваливших фронт…
Погано… Как же погано я тогда себя чувствовал!
Впрочем, как позже выяснилось, ни французы, ни англичане пока не готовы воевать с РККА всерьез — да и зачем им это? Достаточно послать какое-то количество самолетов и обозначить свое присутствие на фронте парой дивизий экспедиционного корпуса — а там можно воевать хоть до последнего немца, хоть до последнего поляка! Правда, англичане решились на несколько большую активность — и умылись за это кровью… Если слухи о гибели командира третьей дивизии генерала Монтгомери правда — что ж, мне даже немного жаль славного полководца.
Но ведь в этот раз он воевал бы против нас…
Перспективы у нас, однако, намечаются буквально страшные. Ведь немцы сами по себе очень злой, жесткий противник; они итак были сильнее в небе — а теперь, при поддержке британской авиации (пусть даже одной британской!) наверняка смогут завоевать господство в воздухе… И нашим пока нечем на это ответить. Не знаю, как идет дело с доводкой авиационного двигателя на И-180 — а в остальном… Помнится, правда, слышал я одну историю об успешной «кустарной» модернизации И-16. Вроде как в Испании на одну эскадрилью поставили контрабандные американские двигатели — благодаря чему «ишачки» стали высотным истребителем с улучшенными характеристиками. Если это действительно так, может стоит подкинуть идейку нашим летунам? С США мы пока не воюем — может, удастся договориться о поставке оборудования и специалистов? В конце концов, И-16 пусть не на равных, но ведь мог же оборонять от «мессершмитов» продвинутых моделей! Значит, есть какие-то шансы и против британских «спитфайров»?
Впрочем, пока что это все лечение «симптомов». Вот как бы нам справиться с самой «болезнью»…
Проблема заключается в том, что даже разбив немцев (что теоретически, вероятно, если «союзники» не приступят к активным боевым действиям) мы упремся в Рейн — и окопавшейся на западном его берегу, отмобилизованную французскую армию. А уж британцев на их острове вообще не достать… Правда, можно подорвать их боевой дух и всякую решимость драться на поле боя, разгромив часть экспедиционного корпуса — или весь его целиком.
А ещё можно ударить по колониям — в теории, хотя бы через среднюю Азию. На практике, впрочем, в известной мне истории это попытались осуществить итальянцы (в спайке с немцами они добились даже определенных успехов) и японцы.
И те и другие — наши враги; японцы так вообще нелюди, стоит вспомнить «Нанкинскую резню» или опыты «отряда 731»… Впрочем, если не заключать с ними союза — а договориться о твёрдом, реальном перемирии? Заодно поддержав во внутреннеполитической борьбе самураев именно «морскую партию»… Ведь даже если «джаппы» нападут на США, это вовсе не значит, что американцы теперь выступят на стороне Британии и Франции именно на материке. Япония была союзницей нацистской Германии, но в текущем варианте «мировой войны» все сложнее… Можно же скоординировать атаки по британским доминионам, не заключая при этом никаких юридический договоренностей?
Впрочем, все это вообще не мой уровень — и как пойдет большая геополитика в данном варианте истории (созданном, увы, именно с моей подачи!), вообще не известно…
А что известно мне? Я горько усмехнулся… А после неожиданно крепко задумался.
Ведь не так и мало мне известно, если внимательно посмотреть…
Например, мне известно, что легкие танки хороши для развития прорывов и могут показать себя в засадах — но не более того. Смешно звучит? Однако живучесть легких машин можно увеличить путем наращивания брони и экранирования хотя бы лба… Впрочем, лучше также включить в этот список и борта.
И я могу хотя бы попробовать ввести подобную практику в моей бригаде. Да что там — уже ввожу… Это во-первых.
Во-вторых. Я примерно знаю, как выглядит и как действует подкалиберный снаряд, могу описать принцип действия, могу накидать чертеж. Передать его Грабину — а тот разберется, кому направить подобную разработку… Заодно обрисовать прославленному конструктору «технические задания» на ЗИС-2 и ЗИС-3. Это пока что британцы воюют паршивенькими Mk VI — но скоро на поле боя появятся ведь и «Матильды», и французские тяжелые танки… А с подкалиберными снарядами против них шансы появятся даже у «сорокапяток».
Хотя и ей нужна модернизация… И я ведь даже примерно помню, какие изменения внесли в М-42.
Так, с пушками разобрались, что «в-третьих»? Запросить пистолеты-пулеметы отечественного производства в часть — и всячески культивировать их превосходство над обычной стрелковкой? По крайней мере, для десанта?
Так уже попросил.
Предложить ЗСУ или тягачи на базе Т-26? ЗСУ-то опытные образцы построят, но не пустят в серию; в качестве тягачей легкий танк да, поработает… Но еще же ведь были бронетранспортеры на базе Т-26. И последний образец, кажется, вышел даже более-менее удобоваримым… Так почему бы не запросить образец для испытаний в дивизию — а там и продвинуть его производство? Танковый десант на броне боевых машин Великой Отечественной смотрелся, конечно, круто. Но в бою десантников сметала с брони обычная стрелковка… Так почему бы не попробовать исправить ситуацию, пока есть возможность⁈
Да и на счет ЗСУ со спаркой крупнокалиберных пулеметов ведь ещё можно подумать… Хотя бы набросать эскиз.
С ПТРД, слава Богу, повезло — оно уже начало поступать в войска; бронебойному ружью КБ Дегтярева хвалебный отзыв от меня обеспечен! Что еще? Описать карабин СКС и пистолет-пулемет Судаева? Увы, тут просто не хватит знаний… Надеюсь лишь, Симонов вскоре также представит комиссии свое пятизарядное ПТРД.
Кумулятивные снаряды к пушкам и кумулятивные гранаты? По крайней мере, описать их действие, примерную конструкцию… Макет РПГ-43 я даже как-то держал в руках.
Что еще? Про первичные швы я свои мысли медикам изложил, теперь только ждать реакции (если она последует). Про пенициллин, увы, знаю лишь то, что он был… А впрочем, это уже не такой и маленький список нововведений и модернизаций, на которые я могу хоть как-то повлиять.
Попробовать повлиять…
Накинув в уме общий план, я тотчас потянулся за командирским планшетом озябшими на промозглом ветру пальцами. Раз уж поперло вдохновение и в голове начали формироваться дельные мысли о модернизации советского вооружения (лучше поздно, чем никогда!), то лучше сразу занести их на бумагу… И только стоило карандашу коснуться бумаги — как вдруг на душе стало как-то спокойнее что ли.
Возможно, впервые после того, как я узнал о предательстве англичан и французов…
А что касается будущего этой войны — так теперь я на равных со всеми, теперь о каком-либо послезнании и говорить нечего. Буду воевать, как и положено, постараюсь честно выполнить свой долг… Как в поговорке — делай что должно и будь, что будет. По крайней мере, моя дивизия сумела здорово огрызнуться — и англичане умылись кровью…. В следующий раз дважды подумают, прежде, чем сунуться под удар русских! Не говоря уже о французах, не проследовавших даже в восточную Германию…
— Товарищ комбриг! Товарищ комбриг, вас начштаба вызывает! Какой-то приказ важный…
Я только-только закончил оформлять свои записи, когда ко мне подскочил встревоженный — и немного растерянный радист Филатов. Я ведь исполнил свое обещание и вернулся в экипаж Малютина — в уже излюбленный, так сказать, командирский танк…
— Сейчас Женя, иду.

Глава 6

23 января 1940-го года, жудец Сучава, Румыния.

…- Я вот думаю, товарищ комбриг: а не пора ли нам перекусить? Полдень как никак, можно и пообедать?
Немного подумав над вопросом старлея Малютина — и прислушавшись к предательски заурчавшему желудку — я с некоторой опаской взглянул в триплекс командирской башни, окинув взглядом колонну тяжелых танков, следующих позади «тройки». Освященные яркими солнечными лучами «Климы», что весят сорок семь с половиной тонн, плетутся в хвосте; дай Бог, чтобы до вечера без поломок! Сырые тяжелые танки с сырыми же движками и приданными с Кировского завода специалистами не только безжалостно разбивают дорожное покрытие, но и плетутся с меньшей, чем заявленная скорость — порядка двадцати километров в час, не более того. Правда, экранированные Т-28, весящие под тридцать две тонны, большую скорость также разогнать не могут…
Но регулярные поломки, из-за которых колонна тяжелой техники постоянно тормозит и выбивается из графика движения⁈ Впрочем, я эту проблему ожидал — жаль только, что повлиять на сей печальный процесс нет никакой возможности… Приходится терпеть, скрипя зубами — и подавлять раздражение на самого себя: предполагал же, что так и будет, хотел пойти вперед с первыми двумя батальонами! Но очень уж беспокойно было за элитные тяжелые танки… Ведь «ударный», 1-й отдельный «тяжелый» батальон пока что единственный на всю РККА.
И, между прочим, экранированные Т-28 уже успели показать себя в боях с румынами…
Вообще, вторжение в «недружественную» Румынию проходит настолько просто, что это буквально пугает — день ото дня невольно ждешь какой-нибудь гадости, хоть в небе, хоть не земле! В конце концов, румынские Плоешти (центр местной нефтедобычи) заняли немцы — и 1-я легкая дивизия, вооруженная чешской бронетехникой, должна быть расквартирована именно там. А значит, и какое-то количество германской авиации… Тем не менее, наиболее опасный для нас противник в бой пока не вступил.
А румыны… Румыны не строили на границе с СССР мощных оборонительных рубежей с надежно заминированным предпольем — и долговременными огневыми точками пограничных укрепрайонов. Не очень старательно несли службу и румынские погранцы. По крайней мере, штурмовые группы, созданные из советских пограничников, и специально приданный нам осназ НКВД захватили мост через Днестр в Жванце практически без боя — и не дали его взорвать. Если он вообще был заминирован! После чего началась спешная переправа конницы и легких танков, а саперы принялись срочно укреплять мост для прохода КВ и Т-28; мне удалось даже полюбоваться древней Хотинской крепостью, первый замок которой заложил еще Даниил Галицкий…
Сперва по мосту мы пустили именно средние танки Т-28 — хотя назвать средней машину весом в двадцать пять с лишним тонн «средней» язык не поворачивается. А уж модели с литерой «Э», защищенные дополнительными броневыми листами… Я, правда, получил только одну роту модернизированных танков, уже побывавших в осенних боях с немцами — и вышедших после капитального ремонта с усиленной до пяти сантиметров броней. А также более современными, сильными пушками Л-11; вторая рота Т-28, увы, вооружена орудиями Л-10, а то и вовсе короткоствольной КТ-28 без штатного бронебойного снаряда…
Укрепленный саперами мост опасно скрипел под экранированными машинами, а КВ перегоняли по одному с перерывами на время, пока саперы восстанавливают «дорожное покрытие» из постеленных сверху шпал и в очередной раз крепят опоры. Кажется, у командира моей саперной роты капитана Баландина, активно участвующего в общих работах (не покладая рук также трудились саперы корпусных батальонов) прибавилось седых волос после переправы — да и у меня, собственно, тоже… И все же тяжелые танки мы благополучно перегнали через мост — в то время как прикрывающие нас «ишачки» и ПВО отгоняли довольно вялые попытки слабенькой румынской авиации помешать нашим работам.
Да и то сказать, румынские ВВС пока что укомплектованы немногочисленными польскими самолетами, уже сильно устаревшими под конец 30-х годов…
После Хотина двинулись по неплохому шоссе к Черновцам — и именно у Черновцов румынская пехота и кавалерия попыталась нас контратаковать. Недолго думая, я пустил в бой две роты Т-28, используя вторую в качестве танков огневой поддержки — вроде «артиллерийских» танков. В то время как первая рота экранированных Т-28Э прошла боевые испытания — и прошла их на ура! Махины танков, поливающих все пространство перед собой пулеметно-пушечным огнем — и выдерживающих удары румынских ПТО «Бофорс» калибра 37 миллиметров — произвели на врага ошеломляющий эффект.
Не помогли смело бросившейся в бой кавалерии рошиоров и легкие, пулеметные танки R-1… Причем в настоящий момент это была пока первая и единственная попытка румын всерьез контратаковать. Нас сильно выручают действия пограничников, в том числе недавно сформированной дивизии внутренних войск — и две стрелковые дивизии из числа мобилизованных, сковывающих румынскую армию на границе. Плюсом морячки действуют вдоль побережья, угрожая врагу десантом… До участия в боях «черных бушлатов» пока еще не дошло — но кто знает, как повернет в будущем?
Первый и второй танковые батальоны после Черновцев вырвались вперед под началом Акименко, повышенного до помощника по строевой части. К слову говоря, сильно вырвались, прихватив с собой единственный в дивизии батальон мотострелков… Вообще, бригаде по штатам мирного времени полагалась мотострелковая рота — но немцы разнесли ее во время самого первого налета, еще на пути во Львов. В дальнейшем про мотострелков как-то позабыли, я выпросил себе кавалерию — но когда в очередной раз начали обновлять штаты, дали и грузовики, и стрелков. Не полк на дивизию, правда, но батальон мотопехоты выделили — а под них и транспорт; батальоны «бэтэшек» прикрывают восемь полуторок с крупнокалиберными пулеметами. Также в колонну включили батарею легких гаубиц образца 1910/1930 годов — вес у них килограмм на пятьсот меньше, чем у М-30, что для грузовиков ЗИС-5 является большим подспорьем!
Собственный кавалерийский полк следует вместе со 106-м танковым батальоном под общим командованием начштаба Дубянского. С ними же «путешествуют» восстановленная до четырех САУ батарея СУ-5 и два импровизированных ЗСУ на базе Т-26; плюсом неизменные полуторки со счетверенными «Максимами»… Плюс одна батарея «зенитных моторизованных установок» 29К из четырех грузовиков с трехдюймовками! Оставшиеся зенитки — всего восемь штук — сопровождают колонну тяжелых танков… А вместе с ними и ремонтный батальон, и саперную роту, и санбат, и прочие тыловые подразделения, держащихся чуть впереди тяжелых КВ и Т-28Э.
Впрочем, без воздушного прикрытия нас не оставили — специально для прикрытия нового армейского формирования (что все-таки подчинили Ватутину), выделили один бомбардировочный и один истребительный авиаполки. Как раз в Черновцах развернули аэродром подскока — так что истребительное прикрытие мы имеем на постоянной основе. Немного, правда — всего по звену на каждую колонну. Да и в дежурном звене я разглядел всего пару «ишачков», но и это всяко лучше, чем ничего…
К слову сказать, разделение бригады на составные части обусловлено не только разницей скорости боевых машин. Так, сформированная Акименко «штурмовая группа» из роты танков, роты мотопехоты и взвода броневиков разведки ведет глубокий поиск, держа связь с произведенным в майоры «помощником по строевой». В свою очередь Акименко держит связь с Дубянским, а Дубянский уже со мной.
Таким образом, я знаю обстановку за пятьдесят-шестьдесят километров впереди себя — и в случае серьезный угрозы имею фору все обдумать, подготовить удар или сманеврировать…
— Поесть разрешаю на ходу, без стоянки. Наверняка еще какая-нибудь поломка случится — тогда уж и горячего похлебаем. А пока что… Филатов — нарежь Чурикову пару бутербродов с краковской колбасой и маслом. Остальным разрешаю съесть по банке трофейных саморазогревающихся консервов — по полбанке на брата… Ведь не побрезгуйте покушать со мной из одной банки, товарищ старший лейтенант?
Малютин невольно усмехнулся, после чего лишь покачал головой:
— Не по адресу вопрос, товарищ комбриг. Это вам в пору брезговать со мной…
— Но-но! Отставить такие разговоры! Мы в одном танке воюем, так что без экивоков… Эх, а ведь какой сегодня погожий денек! Верно говорю, братцы? Лишь бы только с воздуха не налетели в такую солнечную погодку…

Старший лейтенант Рябцев бросил быстрый взгляд на приборную панель, проверив показание датчика топлива. Осталась примерно половина бака — так что и сопровождать колонну можно еще довольно долго… Скосив глаза вниз, Петр тяжко выдохнул — и вынужденно заложил очередной круг над советской тяжелой бронетехники, еле плетущейся по меркам И-16.
Только так и можно погасить разницу скоростей…
А еще пилот истребителя должен постоянно вращать головой на все сто восемьдесят градусов, контролируя обстановку вокруг себя. Особенно во время конвоирования… Хорошо бы и на все триста шестьдесят — но чего человеку не дано, того не дано. Впрочем, старлей регулярно бросает взгляды на зеркало «заднего вида» — в основном, правда, присматривая за новеньким ведомым. Пашка Красиков теперь и сам стал ведущим — вторым в звене Рябцева… Получив в напарники такого же необстрелянного летуна.
Однако сейчас в зеркале отразился лишь яркий лучик солнца…
До войны старлей любил ясную, солнечную погоду — лазурно-голубое небо, легкие пористые облака, яркое, ласковое солнышко… Он одинаково любил в такую погоду и летать, и купаться на речке (если летом), и ходить на лыжах зимой… Но, пережив своего командира, сменив ведомого — и увеличив личный счет до десяти немецких самолетов и одного британского истребителя — Петр начал вдруг невольно задумываться: когда придет его черед? Когда он столкнется с более опытным, везучим или умелым пилотом врага?
И сам полетит к земле, отчаянно дымя пробитым топливным баком…
Эти мысли нет да нет, вновь возвращались к старлею — большинство полковых товарищей которого уже погибли в боях, авариях, или убыли по ранению. И конечно, особенно часто они изводили его именно тогда, когда над горизонтом в безоблачное небо поднимался багровый диск восходящего солнца… Ну, как сегодня.
Между прочим, именно сегодня старшему лейтенанту удалось отогнать эти мысли с самым серьезным волевым усилием за последнее время… За все время бытности его пилотом.
Сейчас же, зайдя на круг, Петр дождался, когда солнце перестанет бить в зеркало — и проверил взглядом ведомого, облегченно выдохнув… После чего бросил еще один встревоженный взгляд в сторону небесного светила. Ему показалось, или на фоне желто-белого, слепящего диска замтены несколько темных точек?
Старлей еще раз лихорадочно оглянулся — и сердце его невольно ускорило ритм: с запада также показались темные точки очень далеких пока самолетов:
— Немцы!
Петр быстро убедился в том, что сегодня по колонне хотят отработать именно германские пилоты. В конце концов, заход для атаки с солнечной стороны, с высоты, это отличительная тактика советских пилотов — и «стервятников геринга», подсмотревших «соколиный удар» у русских летчиков в Испании… Стала понятна и задумка немцев — зная, что истребители прикрытия привязаны к бронетехнике «иванов» (и держатся они над шоссе, пилоты «мессеров» вырвались вперед, имея преимущество в скорости). Заход с высоты, со стороны солнца — и вот уже нет истребительного прикрытия!
И тяжелые, неповоротливые бомбовозы могут смело сбросить свой груз на беззащитные танки большевиков…
Ну, положим, не такие уж и беззащитные — вот только и погибать почем зря Рябцев не собирался. На смену страху и сомнениям, терзавшим его сердце, при появлении врага тотчас пришла здоровая злость и готовность драться, постоять за себя — отличительная черта крепких духом донбасских мужиков! Махнув ведомому крыльями, Петр потянул рукоять управления на себя, задирая нос «ишачка» к небу. Теперь солнце будет бить прямо в глаза… Но ничего лучшего, чем встретить врага в лоб на вертикалях, отбиваясь от «соколиного удара», пилот И-16 придумать так и не смог.
Вернее сказать, никто из пилотов «ишачков» ничего лучшего пока придумать не смог…
— Ну, куда ты, Артемьев⁈ Ну, давай, вверх лети, вверх… Быстрее!!!
Рябцев аж закричал от досады — но, увы, пока его крик никто не слышит. радийные «ястребки» попали в 69-й ИАП — а Петра-то из него перевели… Ведомый же словно уснул! А проснувшись, бестолково дернулся, демонстрируя удивительную несобранность.
Кажется, сигнал «делай как я» младший лейтенант действительно пропустил — и не сразу смог понять, что ведущий резко бросил свой самолет вверх… Также озирался по сторонам в поисках врага? Но ведь это задача первого номера пары! Ведомый же должен держаться следом и старательно повторять все маневры, чтобы не допустить столкновения или иной аварии в полете…
Впрочем, Артемьев все же разобрался в ситуации — и также направил свой самолет в небо. А Петра, вцепившегося в рукоять управления, уже вжало в бронированное кресло пилота; стремительно сближаясь с падающим на него «мессером», старлей вдруг вспомнил свой недавний поединок с британским «харрикейном». Вот и сам Рябцев оказался на месте сбитого им летчика… Подрагивающие от напряжения пальцы легли на гашетку ШВАКов — но время еще не пришло; старший лейтенант рискнул выждать несколько лишних мгновений, чтобы ударить наверняка.
Хотя он уже поймал «мессера» на светлячок коллиматора — а пулеметные трассы врага уже потянулись к «ишачку», оставляя за собой белесый инверсионный след…
Командир советского звена всем телом ощутил удары по истребителю — большинство которых, впрочем, пришлись на массивный двигатель М-25В. Звонко лязгнуло по металлу — и одновременно с тем старлей, больно закусив губу, нажал на гашетку ШВАКов… Пилот Ме-109 серии «Эмиль» словно почуял страшное — а может, испугался стремительного сближения с русским фанатиком, упрямо прущим лоб в лоб! Уходя от удара, он рванулся вправо — но очереди авиационных пушек ШВАК тяжело ударили по левому крылу, перечеркнув его ровной строчкой пробитий.
Секундой спустя половину крыла буквально оторвало; закувыркавшись в воздухе, она полетело в сторону — а переставший слушаться истребитель резко сорвался в штопор…
Пролетев сквозь строй падающих сверху «мессеров», Рябцев устремился вверх «горкой», выходя на боевой разворот. Он надеялся успеть перехватить кого из немцев на наборе высоты; в атаке приняли участие шесть вражеских истребителей — но для такого числа самолетов просто не было воздушных целей… Артемьев открыл огонь одновременно со своим противником; не сбил, но и сам не был подбит.
— Сейчас они носы задерут и в небо уйдут… А там их снова лови лоб в лоб, если успеешь! Пашка, ну где же ты…
Красиков, впрочем, не подвел; пара лейтенанта держалась чуть позади и выше «ишачков» командира звена и его ведомого. При этом Павел грамотно выбрал момент для атаки немцев — он рухнул сверху, когда противник оказался в нижней точке пикирования перед набором высоты. Застучали очереди скорострельных ШКАСов, потянулись к врагу едва видимые в солнечных лучах пулеметные трассы… Они догнали фрица на вираже; Пашка старательно бил по фонарю кабины — и достал-таки вражеского пилота!
«Мессер» перевернулся в воздухе и ушел в крутое пике к земле…
А вот немец, атакованный ведомым Красикова, оказался более проворным — или же сам ведомый чуть растерялся, поотстав от ведущего. В любом случае враг лишь на краткий миг подставил брюхо под очереди «ишачка», круто забирая в небо! Скороподъемность у него ведь куда выше, чем у И-16… Но азартный, не слишком опытный «сокол» устремился вслед за противником, утопив гашетку пулеметов.
Ему казалось, что густые очереди ШКАСов вот-вот достанут хвост вражеского истребителя!
Не достали — патроны ШКАСов кончились быстрее. Тогда увлеченный погоней пилот пустил «эресы» — но пара реактивных, неуправляемых снарядов пролетели мимо цели, умело сманеврировавшей в сторону… Увы, короткая очередь ШВАКов Рябцева на боевом развороте также не догнала хвост вражеского истребителя. Перетяжеленный авиационными пушками «ишачок» поубавил в скорости и скороподъемности — так что разрыв летных характеристик И-16 тип 17 с «мессерами» стал еще более глубоким…
Немцы ушли на высоту, для разворота и атаки; Петр быстро махнул крыльями и заложил вираж, предлагая товарищам строиться в круг — чуть в стороне от танков. Бегло посмотрев на запад, Рябцев разглядел уже вполне различимые силуэты двухмоторных бомбардировщиков «Хейнкель» Не-111; конечно, заметили опасность и на земле.
Сами зенитчики, встревоженные началом воздушного боя, сноровисто приготовили к стрельбе свои мобильные «трехдюймовки». Правда, они ничем не могли помочь «сталинским соколам», ведущим с немцами маневренную схватку — ведь тогда «ишачки» также попали бы под огонь зениток… Но хорошо подготовленные, тренированные расчеты ПВО вскоре заметили приближающуюся к колонне эскадрилью «Хейнкелей».
И теперь, на глазах старшего лейтенанта, на пути бомбовозов в небе вдруг расцвели первые облачка разрывов осколочных дистанционных гранат…
— Давайте братцы, продержитесь там чуть-чуть. А нам бы еще разочек от «мессеров» отбиться…
Первое столкновение с противником сложилось для звена весьма успешно. Разбив самолеты на пары и дав возможность Красикову использовать в бою тактику «высотных чистильщиков» (заодно реализовав превосходство «штурмового» вооружения собственного истребителя), Рябцев добился отличного результата. В иных обстоятельствах немцы вообще могли бы уклониться от боя… Но нет, сейчас «мессеры» вновь заходят сверху, с солнечной стороны.
Скоро ударят.
— В круг братцы, в круг! Да побыстрее, елы-палы…
«Защитный круг» более тихоходных истребителей вполне эффективен и против «соколиного удара» — конечно, при условии понимания своих действий каждым пилотом! Смысл в том, что самолеты в этом круге не стоят на месте, и огонь с большой высоты будет малоэффективен. И чтобы поразить их, вражескому пилоту необходимо снизиться для точного огня… Но в момент захода на атаку он и сам становится уязвим к задравшему нос — и двинувшемуся наперерез истребителю, прикрывающему хвост товарища! Конечно, при значительном численном превосходстве атакующего с неба врага никакой «круг» не спасет — но ведь истребителей осталось четыре на четыре.
Значит, можно еще пободаться с немцами…

Глава 7

Немцы не заставили долго себя ждать; хищные, акульи силуэты «мессеров» стремительно заскользили вниз, заходя на атаку. Рябцеву осталось только сцепить зубы от напряжения и досады — как бы пригодилась сейчас связь на «ишачках», скорректировать действия советских пилотов! Германские-то летчики быстро сориентировались, обговорили свои действия — и теперь заходят на атаку парами, нацелившись лишь на двух «ишачков» из круга.
Причем одной из целей «асов люфтваффе» стал истребитель Рябцева…
Командир звена чуть промедлил, пытаясь сообразить, как ему действовать дальше. Но бросив еще один быстрый взгляд на зеркало, установленное на крыше кабины, он увидел, что один из пары «мессеров» заходит ему в хвост… А вот второй неожиданно резко развернулся навстречу ведомому! Хуже того, вторая пара заходит на «ишачок» Красикова, ведомому которого вообще нечем встречать врага…
Ну, как нечем? Смелый парень все же успел задрать нос и запустить вторую пару «эрэсов» — и у него ведь был реальный шанс ударить наверняка, подпустив немца поближе! Увы, неопытный и излишне горячий пилот совершил запуск чуть раньше, чем следовало бы — и немец успел среагировать, рванув вверх. Ракеты прошли под самым хвостом «мессера» — но прошли мимо.
Вот теперь ведомый Красикова точно пуст…
Впрочем, старшего лейтенанта Рябцева в этот миг больше волновала собственная судьба — да и пуска ракет он не видел, отчаянно маневрируя! Наверняка уже побывавший в боях пилот «мессера» не пытался зайти в хвост маневренной «крысе», а прицелился ударить сверху — по открытой кабине «ишачка». Угадав замысел врага, Петр рванул ручку управления от себя, срываясь в пике; одновременно с тем он принялся отчаянно бросать самолет из стороны в сторону — в надежде сбить прицел «мессера». Действительно, светлячки трассеров уже потянулись к «ишачку» — раз, другой, третий… Петр действовал скорее по наитию — и ему удалось несколько раз обмануть вражеского пилота, переводя ручку управления то вправо, то влево. Но потом спину старлея обдало смертным холодком; всем своим нутром он почуял то самое мгновение, когда озверевший ганс перестанет экономить патроны — и врежет длинной очередью.
Много ли нужно деревянно-фанерному «ишачку», обтянутому полотняным перкалем⁈
Буквально на секунду, на доли секунд опередив противника, Петр рванул рукоять управления на себя — уйдя от очереди и выровнив полет истребителя в горизонтали! А после, мельком бросив взгляд в зеркало, Рябцев мстительно усмехнулся: разгоряченный погоней фриц слишком увлекся преследованием — и все-таки сел на хвост «ишачка».
Неплохо обученному и получившему боевой опыт, будущему асу люфтваффе казалось, что его жертва уже никуда не уйдет. Что еще одна длинная очередь подожжет «крысу»… Но «крыса» совершенно непринужденно перевалилась через правое крыло — и практически сразу пропала из вида, крутанув «бочку» в воздухе! От осознания происходящего спину летчика обдало морозцем, он спешно рванул рукоять управления на себя, надеясь уйти вверх «горкой», стремительным рывком скоростного истребителя… Но его маневр лишь подставил кабину под очереди ШКАСов. Носовые пулеметы «ишачка» буквально взревели, изрыгая град бронебойно-зажигательных пуль — ровная строчка которых прошлась по фонарю «мессера»… И начавший было набирать высоту самолет на мгновение выровнялся — а после сорвался в крутое пике, устремившись к земле.
Петр отпустил гашетку, проводив взглядом падающий «Эмиль», после чего быстро поднял глаза к зеркалу — и сдавленно охнул: на его глазах загорелся один из «ястребков»…
Увы, Пашка не успел уйти от ударивших сверху очередей, прошивших хвост и фюзеляж — и пошел на вынужденную, отчаянно дымя. А вот его ведомый бросился в отчаянную лобовую атаку, прикрывая товарища — не имея уже патронов к пулеметам и реактивных снарядов… Так уж вышло: на «ишачки» подвесили только по четыре РС-82 — не на штурмовку ведь шли истребители. А лишний вес, как ни крути, снижает их летные характеристики… Отчаявшийся пилот, чье имя вылетело из головы Рябцева, упрямо шел на таран — но очереди противника повредили задымившее крыло. И-16 тотчас клюнул вниз носом, а секунду спустя сорвался в штопор; летчик, впрочем, успел покинуть кабину и полетел к земле, умело балансируя в воздухе. Он словно бы лег на него всем телом, стабилизировав и замедлив свое падение — это необходимо перед раскрытием парашюта, чтобы стропы не запутались.
Молодой летчик отчаянно цеплялся за жизнь в надежде, что немцы не станут бить по куполу парашюта — или же просто не успеют расстрелять его у земли. Но мстительный враг уже бросил свой истребитель вниз на глазах старлея…
— Сволочь!!!
Заложив вираж, Рябцев выполнил боевой разворот и пошел навстречу немцу, прикрывая товарища; понял, что не успевает — и все равно открыл огонь из ШВАКов, переключая внимания на себя! Очереди 20-миллиметровых снарядов на этот раз до «мессера» не достали, слишком велико было расстояние — но дело свое сделали, фриц заметил летящий навстречу «ишачок». Петр надеялся схватиться с ним накоротке — благо, снаряды к авиационным пушкам еще остались… Но противник не рискнул связываться с русским фанатиком в лобовой схватке — и «свечкой», стремительно ушел вверх.
Его примеру последовал еще один вражеский истребитель; третий фриц, дымя, потянул в сторону — однако же в небе нет и «ястребка» Никиты Одинцова… Одна радость — внизу уже расцвел купол парашюта смелого летуна! Коли выживет и хоть немного наберется опыта ведомый Пашки Красикова, то станет немцам грозным противником.
Ключевое сейчас — выжить…
Петр, однако, на собственное спасение уже не рассчитывал. Два против одного, один спикирует сверху — а другой, если догадается, зайдет сбоку и тотчас подрежет «ишачка»… В первый раз — в самом начале боя — этот прием не применялся немцами потому, что враг сделал ставку на внезапность и не знал численность «ястребков» прикрытия.
Сейчас же…
Сейчас же Рябцев глубоко вдохнул, потом выдохнул студеного морозного воздуха… И поспешно развернул свой истребитель навстречу «хейнкелям»; заградительный огонь яростно бьющих зениток повредил два германских бомбовоза. Сбросив «полусотки», а может, и более увесистые фугасы в поле, те развернулись назад — причем один хорошо так, явственно дымит, стремительно теряя высоту!
Но остальные Не-111 ушли от полосы заградительного огня коротким полукругом, и теперь заходят в голову танковой колонны. Вот-вот уже откроются бомболюки…
— Вот ведь сволочи!
Петр яростно заскрипел зубами, раздражаясь на самого себя — потерял все звено в бою с «мессерами», но главной задачи по прикрытию колонны так и не выполнил! А танкисты как назло, столпились на шоссе в ряд — словно и не понимают, что зенитки не успевают развернуться, что нужно как можно скорее сманеврировать самим, рассосредоточиться в поле… Выжимая из «ишачка» максимум скорости, стерлей рванул вперед — надеясь успеть схлестнуться с бомбардировщиками прежде, чем сверху свалятся «мессеры». Возможный «дружественный» огонь зениток в эти мгновения его уже мало беспокоил… Но смелым везет: расчеты трехдюймовок заметили стремительно рванувший навстречу бомбовозам «ястребок» — как и догоняющих его Ме-109. В сторону последних открыла огонь одна пушка, отгоняя стервятников…
Впрочем, несмотря на хорошую скорость И-16, старший лейтенант быстро понял — первый «хейнкель» он перехватить не успевает. Наконец-то поняли это и на земле — головной, кажущийся с высоты таким маленьким танк вдруг шустро рванул влево в поле, покинув шоссе. Его примеру последовали и прочие экипажи — вот только чересчур медленно они ползут… А вот зенитчики воюют с места — и очередной, довольно близкий разрыв осколочного снаряда заставил фрица испуганно шарахнуться в сторону.
Так что первая его бомба легла в стороне от дороги…
Впрочем, пилот быстро выровнял бомбардировщик, вновь заходя на цель — но тут уже трассы ШВАКов потянулись ему навстречу; едва различимые в свете солнца желтые светлячки оставляют за собой хорошо различимый, белесый инверсионный след. На бомбовозе также заметили их — и не рискнули связываться с заходящим в лоб истребителем. Бывалый экипаж еще в Испании успел убедиться, насколько опасны могут быть эти невзрачные с виду, но юркие и зубастые «крысы»… «Хейнкель» вновь ушел в сторону от шоссе — и вниз, мимо цели, посыпались остальные бомбы: если они сдетонируют в самолете, его просто в клочья разнесет!
А между тем, очереди бортового стрелка уже потянулись в сторону «ишачка».
Впрочем, расстояние для точного боя легкого пулемета МГ-15 (винтовочного калибра 7,92 миллиметра) еще чересчур велико. Но не для крыльевых авиапушек И-16… Развернув самолет к противнику, Рябцев поймал борт вражеского бомбардировщик на светящуюся точку коллиматора — и поспешно нажал на гашетку…
Коротко отмолотили свое ШВАКи, потом сухо щелкнуло — кончился остаток боезапаса. Но несколько зажигательных снарядов калибра двадцать миллиметров дотянулись до врага, уткнувшись в фюзеляж «хейнкеля»… В ленте пушки чередовались и осколочные, и бронебойные, они зацепили бензобак — и уже мгновением спустя мощный взрыв разнес немца в воздухе!
Сбив первый бомбовоз, старший лейтенант развернул свой «ястребок» навстречу второму Не-111 — и упрямо повел его в лоб бомбовоза. При этом Рябцев всем своим нутром ощущая, что «мессеры» вот-вот ударят сверху… Однако на сей раз чуйка его подвела — мельком взглянув в зеркало, он не увидел вражеских самолетов за спиной.
Неужели отстали⁈
На самом деле фрицы переключились на расчет зенитки, посмевшей ударить в их сторону. Близкий разрыв дистанционного снаряда трехдюймовки посек осколками хвост одного из истребителей — и тот, потеряв управление в пикировании, неудержимо понесся к земле… Но второй пилот не собирался прощать подобной наглости каким-то славянским унтерменшам — и снизившись, перехлестнул расчет парой точных очередей.
Он мог бы натворить еще много бед, атакуя зенитчиков — но решил сперва покончить с «крысой», вновь стремительно набрав скорость практически вертикальным взлетом…
Между тем, старший лейтенант уже заходил на атаку, стремительно сокращая расстояние до противника — и вновь лоб в лоб, ибо на маневры и набор высоты времени не осталось. Но германский пилот не стал уклоняться в сторону, в отличие от погибшего камрада; нет, он с фанатичной упрямостью заходил на бомбежку, верно угадав, что у русского уже кончился боезапас авиапушек.
Ведь очередь, доставшая первый «хейнкель», была столь подозрительно короткой!
А против винтовочных пуль защитят шестьдесят миллиметров бронестекла кабины — выдерживающее их попадания едва ли не в упор. Кроме того, экипажу Не-111 есть, чем ответить большевику! И действительно, короткие очереди носового пулемета уже потянулись к «крысе» русского, нащупывая вражеский самолет. Затем штурман открыл огонь длинными очередями… И вдруг невольно шарахнулся назад — когда бронебойно-зажигательные пули ШКАСов ударили по кабине, заплясав на стекле диковинными, яркими всполохами!
Впрочем, бронестекло действительно выдержало удар — вот только покрылось при этом множеством трещин и помутнело. А русский уже перенес огонь на мотор в правом крыле «хейнкеля», одновременно с тем уходя от столкновения… Оборвались очереди ШКАСов, кончился боезапас «крысы» — но Не-111 вдруг дернулся от сильного удара, а бортстрелок отчаянно завопил:
— Правый двигатель горит! Горит же, Курт, сбрасывай бомбы!
Германский пилот итак понял, что нужно сбросить груз — но пока он отчаянно пытался удержать в воздухе самолет, стремительно теряющий высоту… Спасая экипаж, обер-лейтенант Курт Петерс заглушил оба двигателя в надежде, что без горючего поток встречного воздуха собьет пламя — но из-за помутневшего, покрывшегося трещинами стекла не смог понять, что уже слишком опасно снизился…
Снижался, теряя скорость, и «ишачок» Рябцева; массивный мотор вновь закрыл пилота от пуль — но после очередного попадания поймал клин. И пропеллер, сделав еще несколько быстро замедляющихся витков, мертво замер… Петр суетливо потянулся к ремням, удерживающим его в кресле — и начал расстегивать их трясущимися от напряжения и страха пальцами, готовясь прыгать. Но, мельком бросив взгляд в зеркало, старлей словно одеревенел — разглядев одинокого «мессера», заходящего для атаки в хвост.
Выходит, оправдались-таки мрачные предчувствия⁈
На несколько кратких по времени, но таких долгих для себя мгновений Рябцев просто оцепенел, не в силах предпринять хоть что-то. Впрочем, мощный взрыв врезавшегося в землю «хейнкеля» вырвал его ступора — даровав скоротечный миг мрачного удовлетворения… И еще раз бросив взгляд вниз, старший лейтенант решился действовать. Он пошел на снижение резким разворотом, заходя на вынужденную посадку в поле — держа при этом курс против съехавших с дороги танков.
Если повезет, если на танках есть зенитные пулеметы — то товарищи могут прикрыть его огнем. Если успеют заметить «ишачок» и его преследование, если пулеметы заряжены…
Если старлею очень-очень повезет.
Петр вцепился в рукоять управления обеими руками, вновь готовясь отчаянно маневрировать… И одновременно с тем неожиданно для самого себя взмолился — одними глазами наложив на себя крестное знамение:
— Господи, прошу! Молю… Господи, смилостивься надо мной! Дай еще хотя бы разок увидеть жену, сына… Родителей. Господи, Пресвятая Божья Матерь — смилостивитесь, защитите… Еще хотя бы разок!

«Ишачок» падает, стремительно теряя высоту — но видно же, что пилот пытается маневрировать и вырулить на вынужденную. Эх, как же жалко «сокола» — ведь дрался он с отчаянной храбростью! Но преследующий его «мессер» уже открыл огонь — пока, правда, короткими очередями, нащупывая противника…
Однако же пример мужества — настоящего, неподдельного мужества — порой вдохновляет людей. Вот и у меня в груди что-то ворохнулось, а по телу словно волна жара пошла… До сего момента все люки в танке были плотно задраены, защищая экипаж от случайных осколков и взрывной волны авиабомб. Но теперь, плюнув на все, я открыл створки люка командирской башни:
— Сейчас братец, сейчас…
Зенитный пулемет был заряжен еще перед боем — и, судя по внешнему виду, никакие осколки его не задели. Развернув ДТ в сторону самолетов, я впечатал приклад в плечо — перехватив его левой рукой у самого упора. Флажок предохранителя над спусковой скобой поддался не сразу — но поддался, а я принялся лихорадочно вспоминать скорость мессершмита…
И тут же плюнул на это неблагодарное дело. Все равно ведь кольца концентрического зенитного прицела рассчитаны на 400 километров в час максимум! А у «мессера» она наверняка побольше будет… Нет, задрав ствол пулемета, я просто дождался, когда «ишачок» на краткое мгновение закрыл собой прицел — и тотчас нажал на спуск, потянувшись очередью навстречу движению немца!
Дегтярев словно ожил в руках, зарычал, выбрасывая навстречу врагу густой пучок трассеров…
Пилот И-16, как кажется, и сам рассчитывал на поддержку с земли — он ведь буквально «привел» Ме-109 на хвосте под наш огонь, пролетев совсем близко к танкам! И ведь действительно, не только я один ударил по «худому». Боковым зрением замечаю, что к немцу также потянулись очереди ДТ с зенитных турелей на «Климах»… Не знаю, удалось ли попасть именно мне или нет. Но я высадил больше половины емкого диска на шестьдесят три патрона в одну длинную очередь, ведя строчку трассеров навстречу немцу. Высадил бы больше — да немец уже пролетел мимо!
Может быть, и попал…
А может, в увлекшегося погоней германца ударили пули танкистов с КВ — но пару огненных всполохов на фюзеляже «мессера» я разглядел отчетливо. И ведь подействовало! Фриц испуганно задрал нос, оставив в покое недобитого «ишачка» — и начал набирать высоту, уходя от тянущихся с земли очередей… А бочкообразный советский истребитель уже мгновением спустя тяжело плюхнулся брюхом о землю, сломав стойки шасси.
Удар был тяжелым — «ишачок» пропахал по снегу глубокую борозду в десяток-другой метров… Почему-то я ожидал мгновенного взрыва после жесткой посадки — но самолет не взорвался, а в открытой кабине «ястребка» мне почудилось какое-то шевеление.
Да нет, не почудилось…
— Аким, давай срочно к упавшему истребителю! Полный газ!
Мехвод послушно повел командирскую тройку к упавшему самолету — а я оглянулся назад, на мощный, гулкий удар взрыва: в стороне от дороги рванула авиабомба. Мгновением спустя взрывная волна догнала танк, здорово тряхнув «тройку» — но я уже успел скрыться в люке. Тугой кулак горячего воздуха лишь толкнул в голову, прикрытую танкошлемом…
Уцелевшие «хейнкели» продолжают бомбардировку — но выстрелы зениток мешают отбомбиться прицельно, а танки уходят в разные стороны от шоссе на максимальной скорости. Конечно, от самолета на танке уехать в принципе невозможно — но маневрирование наших машин также снижает прицельность врага при бомбометании.
И уж точно немцы не добились желанного эффекта от штурмовки! А ведь отважный пилот истребителя лично для меня выиграл десяток другой секунд на принятие верного решения… И еще пару-тройку минут на то, чтобы танки успели отойти от дороги. А то ведь после маневра «хейнкелей», обошедших полосу заградительного огня зениток, я просто растерялся — завис, с ужасом глядя на мощные, здоровые бомбардировщики, не зная, что и делать! Слава Богу, что «ишачок» включился в бой, сбив двух бомберов — и дал время «коробочкам» на маневр, а зенитчикам на выверку прицелов…
Но вот и сбитый самолет; Аким лихо тормознул рядом с разбитым «ишачком» — подъехав к нему практически вплотную. Пилот же успел освободиться от ремней — и с видимым трудом выбрался из кабины.
— Ваня, давай, помогай летуну!
Я хлопнул заряжающего по плечу, вновь выпрямившись в люке командирской башенки; ДТ уже перезарядил, теперь слежу за небом. Семенов же спешно открыл бортовой люк и высунулся наружу; летчик привстал, с трудом протянув руку Ивану — и лицо его искривила гримаса боли… Но на ногах вроде держится — значит, позвоночник все-таки цел.
— Давайте, скорее затаскивайте его внутрь! Неровен час, бомбер прямо на нас пойдет!

Глава 8

Иосиф Виссарионович Сталин застыл у открытого окна своего кабинета; вошедшему могло бы показаться, что вождь смотрит на стоящее напротив здание Арсенала — но на самом деле взгляд «хозяина» блуждал по внутренней территории Кремля, порой замирая на куполах Успенского собора, превращенного в музей.
Впрочем, сейчас мысленный взор Иосифа Виссарионовича обратился вообще за спину «хозяина» — к высящемуся на Красной площади собору Покрова Пресвятой Богородицы, известному также как храм Василия Блаженного… И расположенному неподалеку от него мавзолею.
— Значит, говоришь, памятники?
Последний разговор с Берией разбередил сердце вождя, заставив его обратиться к своей юности — и застарелому, казалось бы, давно уже позабытому спору, что он некогда вел с самим собой.
Спор этот, что иначе можно было бы назвать «бранью», начался в еще юношеские годы будущего революционера — а там и вождя огромного государства. Он начался еще тогда, когда по-своему наивная, но совершенно чистая детская вера в Бога уступила сомнениям, охватившим молодого семинариста. И сомнения эти казались ему вовсе не беспочвенными…
Непросто было в царской России — непросто и несовершенно в империи, в конце девятнадцатого века сохранявшей классовый строй и какие-то совершенно феодальные пережитки. Впрочем, сперва Джугашвили так глубоко и не копал — однако при поступлении в семинарию его крепко задело то, как выделяются из общего потока дети священников… Достаточно будет сказать, что семьи попов зачастую жили куда лучше простых работяг, крестьян, мещан и бедняков. В чье число можно было включить и семью Иосифа, оставшуюся без отца-кормильца… Порой эта зажиточность вызывала сильное раздражение простых людей.
Что тут сказать? Людская память коротка… Не в таком уж и далеком прошлом остались годы мусульманского владычества в Грузии и эпоха войн персов с турками — а затем и русских войн с турками, с персами, с кавказскими горцами… А ведь в те времена священники порой целенаправленно истреблялись врагом! У соседей осетин, к примеру, в какой-то момент духовенство было полностью уничтожено. И во второй половине девятнадцатого века сей славный и древний народ фактически, пришлось заново крестить… Также позади остались и миссионерские подвиги таких значимых для Церкви отцов — каким, к примеру, был епископ Иосиф Чепиговский, прозванный также «Апостолом Осетии».
Хотя молодой семинарист Джугашвили еще застал его — он ведь поступил в семинарию через четыре года после смерти епископа…
Но уже в семинарии (где царил довольно жесткий, едва ли не армейский порядок) Иосиф Виссарионович столкнулся с тем, что в нее поступали люди, порой совершенно далекие от Бога. Люди, стремящиеся к зажиточностью священнослужителей, в народе с презрением именуемых «попами»… Невдомек им было, что доход священника напрямую зависит от прихода — и в бедном приходе семьи батюшек крепко нуждались наравне со своей паствой.
Впрочем, к началу двадцатого века на Кавказе вряд ли остались приходы, где батюшкам пришлось бы восстанавливать разрушенные турками церкви вместе с прихожанами. Восстанавливать, в том числе и на собственные средства…
В семинарии, где дети священнослужителей крепко задирали нос, хватало несправедливости — но ведь куда больше несправедливости было за ее стенами! Да и веры в людях словно не осталось… Джугашвили порой было тошно смотреть на прихожан, собиравшихся на воскресную службу только потому, что так надо. Не знавшие нужды аристократки наряжались так, словно после службы им предстояло посетить званный обед или отправиться на свидание. А холеные офицеры пусть и украдкой засматривались на дам, позабыв о молитве.
Бунин и Куприн потом довольно емко и честно опишут нравы дворян в «Легком дыхании» и «Поединке» — адюльтеры (то есть измены), развращение гимназисток, убийства на дуэлях, убийства из ревности… А вспомнить бедную жену Булгакова, красавицу Татьяну Лаппу? Под давлением жениха она сделала первый аборт ещё до свадьбы… И второй — когда муж её невольно пристрастился к морфию, отчего ребёнок мог родиться уже больным; более детей у Татьяны не было.
Чудом было уже то, что она смогла забеременеть во второй раз после раннего аборта…
И разве можно здесь говорить о какой-то вере, если люди сознательно нарушали заповеди «Не убий», «Не прелюбодействуй», «Не желай жены ближнего своего»⁈ При этом сами аристократы с презрением взирали на простых крестьян с высоты своих славных в прошлом родов… Ведь крестьяне еще совсем недавно были рабами вельможных господ!
Как, например, мама Иосифа — Като Геладзе (в девичестве), родившаяся в семье крепостного крестьянина, трудившегося садовником у Гамбаровых…
А богатеи-купцы? Те запросто спускали в ресторанах или борделях месячный заработок заводских рабочих — но ведь зажимали для последних лишнюю копейку! А бессовестные чиновники? Их произвол был притчей во языцех — а любое обращение к ним требовало взятки.
Зато деньги и любое иное добро столько легко оседало в липких пальцах чинуш, что впору вспомнить про паучьи сети…
Нет, во всем этом укладе не было справедливости — и то, что по детству молодой грузин воспринимал как данность, в юношестве крепко ожесточило его сердце, ослепило глухим раздражением, а там и злобой… И ненавистью — в конце концов.
Уже не придавался значению тот факт, что большая часть дворян продолжают верой и правдой служить своей стране — в армии или на гражданской службе, неважно. Что это был очень образованный класс, своим интеллектом приносивший стране немалую пользу! Кроме того, к началу двадцатого века многие дворянские семьи банально разорились и были вынуждены влачить довольно скудное мещанское существование — а единственным их доходом была честная служба Отечеству.
Также не было никакой возможности рассмотреть сквозь пелену неприязни, что многие купцы занимались меценатством, вкладывали большие деньги в украшение родных городов, в развитие своей земли — или подконтрольного производства на местах. Хватало среди них и уникумов — вроде семьи Валуйских, создавших из своих работников расчеты огнеборцев! И вместе с ними ходивших тушить пожары… Глухое раздражение и неприязнь не давали гордому семинаристу разглядеть, что среди священников еще хватает горячо и искренне верующих. Тех батюшек, кто борется за свою паству и словом, и делом — как, например, отец Николай Брянцев из далекого Ельца, основавший одно из первых «обществ трезвости».
А ведь изначально церковное движение «обществ трезвости» добилось значительных результатов — серьезно ограничив потребление населением алкоголя, и отвадив многие тысячи мужиков от губительного для них (и их близких!) хмеля…
Нет, душа молодого горца бунтовала — а юношеский максимализм требовал выхода. В других обстоятельствах (случись все лет так тридцать назад) Иосиф Джугашвили наверняка бы выполнил волю матери и стал бы священником, остепенился… А уж там на смену присущей молодости горячности и поиску «истины», наверняка бы пришла мужицкая практичность.
Но будущий вождь учился именно в то время, когда марксистские идеи проникли даже за стены духовной семинарии — и зажгли парня, привлекая его и своей близостью к христианским заповедям.
А ведь если вдуматься, социализм довольно близок к Евангельскому учению по своему духу… Особенно, если не отвергать при этом Бога — а осознать, что именно Иисус Христос первым возвестил о равенстве людей. Но дал им гораздо больше чем просто «равенство» — Он учил любить…
Увы, получив достойное образование Джугашвили (быть может, жесткий порядок в семинарии как раз и был нацелен на то, чтобы семинаристы выпускались людьми образованными?) ещё не научился глубоко мыслить. Сам институт Церкви в его глазах стал казаться уже чем-то совершенно отвратительным, отталкивающим… Ну как же, опора царизма, гнилого самодержавия! В то время как Иосиф видел себя революционером, человеком, способным построить новый — и совершенно справедливый мир!
Царствие Божие на земле… Вот только Богу в этом «царстве» места уже не осталось.
Однако Бог — это и есть Глава Церкви Христовой. В то время как все верующие — это Ее тело. Институт священнослужителей же в нем выполняет роль костяка… Сталин знал учение — и, отворачиваясь от Церкви, он также встал перед тяжкой необходимостью отвернуться от Бога. Хотя, в силу своей образованности, он никак не мог отрицать историчность Иисуса Христа, Его личности — ибо само христианское вероучение, коему уже без малого две тысячи лет, было живым тому доказательством… Столь мощное, фундаментальное (и живучее!) религиозное течение просто не могло появиться на пустом месте, без «истока»! Но тут Иосиф Джугашвили сумел убедить себя, что Иисус Христос был просто гениальным оратором и прекраснодушным идеалистом, чьи идеи также опередили время на две тысячи лет.
И получили, наконец, справедливое и логичное развитие в теориях Маркса и Энгельса…
Впрочем, само решение отказаться от Бога далось Сталину не сразу — было время, когда бывший семинарист надеялся, что в новом мире Церковь очиститься от лишней шелухи и всего напускного, ненужного, вредного… Однако революционеры шли к «прекрасному новому миру» через эксы и теракты, через кровь «защитников царизма», через столкновения на поле боя. Быть убежденным идеалистом-революционером, по собственному разумению способны убивать ради высшей цели… Да им просто невозможно быть, оставаясь также и верным христианином, помнящим о заповедях Божьих.
И в конце концов, Сталин отрекся от Бога, убедив себя в том, что Создателя нет… Ккак нет и жизни для вечной души по завершению земного пути. И даже смерть первой, горячо любимой им жены уже ничего не изменили в его душе… Разве что он лишь сильнее ожесточился — и уверенно пошел к своей цели вместе с прочими революционерами, оставив малолетнего сына на попечение сестры почившей супруги.
А там и революция, и Гражданская война… Кровь полилась рекой с обеих сторон, люди ожесточились до предела — и расправы над теми же попами или монашествующими стали обычным делом. Препятствовал ли этому бывший семинарист Джугашвили? Нет, он был к этому практически равнодушен, считая институт священнослужителей совершенно отжившим свое — а как класс еще и враждебным, поддерживающим «беляков». И если попов убивают под горячую руку — что же, сопутствующие потери гражданской усобицы…
Как ни странно, но уверенность Иосифа Виссарионовича пошатнул расстрел царской семьи.
Стоит сказать, что расстрел этот случился в самое неподходящее для молодой страны время. Ведь в первых числах июля 1918-го левые эсеры подняли восстание в Москве — и убили германского посла Мирбаха. Целью восстания был не только передел власти, но и отказ от позорного Брестского мира… Эсеры надеялись спровоцировать немцев на боевые действия — не стоит забывать, что в тот период германские войска стояли на Украине и уже начали оккупацию родной Грузии.
Ситуация опасно накалилась — и тут вдруг известие о казни Николая II со всеми его домашними! Все-таки царица Александра Федоровна и ее дочери, как ни крути, оставались германскими принцессами по крови и праву рождения, сам же царь был родственником кайзера… Ленин не давал санкции, но как-то легко «проглотил» эту самодеятельность Свердлова.
И уже значительно позже Сталин узнает о том, что казнь царской семьи была устроена как ритуальное убийство — а инициировавший ее Свердлов являлся тайным каббалистом…
Убивать царя, по мнению Иосифа Виссарионовича, было по меньшей мере глупо — и не только из-за обострения взаимоотношений с немцами. Хотя кайзеровская армия тогда была куда как сильнее только что созданной РККА… Нет, тут дело в другом — после семнадцатого года реконструкция монархии в стране, уставшей от затяжной войны и чиновничьего произвола, казалась просто невозможна. То же «белое» движение, к слову, не было представлено монархистами — с точки зрения политических течений оно было крайне разношерстным, а единственным убежденным в нем монархистом был разве что Михаил Дроздовский.
Нет, на взгляд Сталина, после событий 1917-го года царь был если не политическим банкротом, то точно близок к этому — и мог опираться разве что на часть крестьянства и незначительную долю офицеров… Это если бы Николай II все же получил бы свободу и захотел бы начать войну. Конечно, теоретически из него могли бы ещё сделать «знамя старого мира» для всех недовольных большевиками — однако есть большие сомнения, что «белые» рискнули бы это знамя поднять.
Ибо среди верхушки их хватало ещё предавших царя в 1917-м — вроде генерала Алексеева…
Но тайное убийство — да еще и со всей семьей! — а не публичный (пусть и однозначно предвзятый) суд, которому Романова хотели предать… Ведь это подлое, тайное убийство рано или поздно сделает из царя мученика в глазах многих людей — преданного подлецами и ставшего жертвой «красного режима». И речь здесь идёт лишь о «политическом мученичестве» — помимо которого есть сам факт реальной жертвы царской семьи… В конечном итоге, это создаст реальные предпосылки для возрождения монархии в будущем!
Особенно, если коммунистический строй будет предан и падет…
Впрочем, ритуальное убийство Романовых стало лишь отправной точкой сомнений Иосифа. Сама приверженность революционера Свердлова к каббалистическим учениям заставило Сталина глубоко задуматься… Выходит, бывший семинарист Джугашвили отказался от своей веры ради марксистских идеалов. А кто-то наоборот, шел к своим тайным и не совсем ясным целям, лишь воспользовавшись революцией — и прикрывшись званием революционера?
Причем этот человек верил не в Бога, а в полную Его противоположность…
Правда, Яков-Аарон Моисеевич Свердлов как-то подозрительно быстро умер после расстрела царской семья… Неужто кара Господня? Зато его товарищ Лев Давидович Бронштейн, известный также как Троцкий, в тоже самое время пытался сдать Балтийский флот финнам и германцам… И расправился с адмиралом Щастным лишь за то, что тот спас корабли, совершив знаменитый «Ледяной поход». Также Троцкий (вместе со Свердловым!) стал идеологом и проводником бездумного и совершенно ненужного уничтожения казачества… Между прочим, изначально вполне лояльного к советской власти и не поддержавшего выступления Каледина в основной своей массе. Но из-за действий Льва Давидовича казаки переметнулись в стан «белых», что послужило причиной затягивания гражданской войны — и ее многочисленным жертвам.
Интересно, мстили за еврейские погромы — или здесь было что-то более тёмное и глубинное?
И ведь это лишь одни из немногих преступлений Троцкого против советской власти и молодого социалистического государства! Однако, куда опаснее были его чаяния и стремления к мировой революции, в которой СССР была уготована лишь роль спички… Ну пусть не спички — факела, что должен был разжечь революционный костер по всему миру.
Революцию на экспорт!
Причем в случае воплощения этих планов, Троцкий видел Советскую Россию лишь в качестве сырьевого придатка, источника дешевой рабочей силы для «пресвященной» социалистической Европы. Ведь центр «третьего интернационала» по мнению Троцкого должен был «продвинуться» на запад: в Берлин, Париж, Лондон… Иосиф Виссарионович же хотел построить справедливое и честное социалистическое государство в отдельно взятой стране — и противопоставить коммунистический строй гнилой западной буржуазии.
Он и начал строить государство в противовес революционерам, ведущим за собой коминтерн — и согласным с идеями Троцкого о «пожаре мировой революции». Они не были союзниками Лейбе — но по удивительной случайности, первыми лидерами коминтерна были Овсей-Гершен Аронович (который Зиновьев) и Лев Борисович Розенфельд (который Каменев). Удивительно, что мировую революцию хотели делать прежде всего те представители партии, чья национальность тождественна религии… В тоже время сам Сталин, не бывший ни самым талантливым оратором или писателем, ни бывший также самым авторитетным революционером или экономистом, начал столь виртуозно бороться за власть — то сталкивая своих противников между собой, то поддерживая одного против другого — что в конце концов стал «вождем»… К тридцатому году.
Уничтожив своих политических соперников или изгнав их из страны…
Впрочем, чистки партии приняли невиданный масштаб и фактически вышли из-под контроля — теперь вот Лаврентий пытается вернуть в строй тех, кто попал под раздачу, но еще может послужить стране. Однако тот факт, что под каток репрессий попали убийцы царской семьи, случайностью или ошибкой вовсе не было…
Но пока шла суровая борьба за власть и Сталин словно бы танцевал на лезвии клинка, все глубже погружаясь в омут борьбы за власть, лилась кровь — кровь священников, монашествующих, прихожан. Троцкий, будучи видным деятелем комиссии по «проведению отделения Церкви от государства» одной рукой грабил храмы (декрет об изъятии Церковных ценностей от 1922 года) — что инициировало очередную волну физического насилия… Вроде расстрела верующих в Шуе от 15 марта 1922 года. А вот другой рукой Лейба Бронштейн старался расколоть Церковь изнутри путем «обновленчества», автором которого он сам и был. По-сути, Троцкий шел проторенной еще иезуитами дорожкой — сумевших расколоть православную шляхту Речи Посполитой «унией» с латинянами в 16-м веке… Впрочем, первая волна репрессий, проводимых при Сталине Енохом Иегудой, также жестко ударила по верующим — и сменивший Ягоду Ежов, увы, маховик репрессий не остановил, а раскрутил лишь сильнее.
В этом, увы, была вина самого Иосифа Виссарионовича, вдохновившегося опричниной Ивана Грозного… С другой стороны, видя в лице Грозного масштабную историческую личность, близкую к себе по духу, Сталин готов был сохранить некоторые свидетельства его эпохи. Как, например, красивейших храм Василия Блаженного на Красной площади (что вождь запретил трогать Кагановичу) или собор Святого Архистратига Михаила (Архангельский собор) в Кремле, где и покоится «Грозный» царь.
Кроме того, озаботившись строительством государства, Иосиф Виссарионович запретил аборты, разрешенные самим Лениным! Что позволило увеличить рождаемость в городах на пятьдесят с лишним процентов…
Впрочем, в свое время сам Сталин поддержал такую дерзость, за которую в прошлом его наверняка бы отлучили от Церкви! Хотя саму идею о сохранении забальзамированного тела Ленина сперва выдвинул Леонид Красин — а официально озвучил ее уже Михаил Калинин. Но Иосиф Виссарионович поддержал мумификацию бывшего лидера в пику Троцкому — прекрасно понимая, что хранящийся в мавзолее «нетленный» труп станет аналогом мощей святых. Что таким образом из Ленина лепится «пророк» — вот только пророки обычно проповедуют от лица Бога… А если Бога нет, тогда кем становится «пророк»⁈
Правда, вскоре после строительства первого мавзолея, канализационные стоки затопили его вместе с мумией — о чем метко высказался патриарх Тихон: «по мощам и елей»… Конечно, документальные свидетельства такого «конфуза» не сохранились, а рабочим сделали «серьёзное внушение» — но слухи все равно пошли по Москве.
С другой стороны, ведь не только же «мощи» Ленина были частью новой «религии» — сама идеология Марксизма-Ленинизма, использующая христианские заповеди как фундамент, была призвана подменить собой Православное вероучение в России. И до поры до времени Сталин был ярым поборником этой идеи — свидетельством чему послужило уничтожение храма Христа Спасителя в Москве… И амбициозный план строительства монументального колоса на его месте: стоэтажного (!) «дворца советов» с огромной фигурой Ленина на шпиле! Его высота по изначальному проекту была 495 метров; для сравнения, высота разрушенного храма Христа Спасителя составляла всего 103,4 метра…
В душе Иосифа Виссарионовича не осталось места для веры, для Бога — но сердце его порой все же терзали сомнения. Однако он гнал их мысленно, гнал усилием воли — убеждая себя, что если бы Бог был, то разве позволил бы свершиться крушению царской России? Разве позволил бы Он победить «красным», а не «белым»? Нет, никак нет… Думать о том, какая же кара ждет вождя в посмертии (если оно все же есть) за все грехи, им совершенные, за всю пролитую по его вине кровь… Хоть во время Гражданской войны, хоть во время репрессий или коллективизации! Нет, уже немолодому вождю (шестьдесят два года, как никак) об этом было настолько страшно думать, что он старательно гнал от себя эти мысли.
Но буквально на днях вождю доложили — некая блаженная по имени Матрона, почитаемая даже монахами, а в народе именуемой «старицей», изрекла следующие слова: если народ теряет веру в Бога, то его постигают бедствия. А если не кается, то гибнет и исчезает с лица земли.
Эти простые слова произвели на Сталина огромное впечатление; еще со времен Горийского духовного училища он знал, что Бог оставил человеку право выбора и свободу воли. И вот, когда он услышал изречение блаженной Матроны, то очень многое стало на свои места… Выходит, народ Российской империи, сохраняя внешнюю религиозность, потерял веру в Бога еще тогда, когда сам Иосиф был молод. Люди, пользуясь свободой воли, грешили неисчислимо — и вот пришли беды на Русскую землю. Русско-японская война, первая революция, затем Мировая война…
Но даже эти беды не привели к общенародному покаянию. Русско-японскую в европейской России словно не заметили, революцию «перебедовали» (благо, что масштаб ее был не очень велик по сравнению с Гражданской). А в годы «Второй Отечественной» (как называли Германскую войну при царе) народ разделился на меньшинство патриотов, сражавшихся на фронте или помогавших фронту — и большинство тех, кто жил так, словно никакой войны нет… Храмы тогда так и не наполнились верующими, молящимися за своих сыновей, отцов и мужей.
Молящихся за победу России…
Хотя ведь в той войне случались даже явления Пресвятой Богородицы сражавшимся на фронте. Как например, перед битвой под городом Августовым в 1914-м году и последующей Варшаво-Ивангородской операцией, закончившейся крупной победой Русской Императорской армии…
Возможно, предательство царя со стороны генералитета, желавшего видеть на престоле Николая Николаевича с одной стороны, и либералов, вошедших во временное правительство с другой, как раз и стало последней каплей — Николай II, как ни крути, был «помазанником Божьим».
А возможно этой «каплей», разделившей «бедствия» и «гибель», стали гонения на православных в СССР… И если Гражданская война была еще бедствием — то не станет ли начавшаяся теперь война с Германией, Францией и Британией началом того конца, той самой гибелью, о которой говорит Матрона?
В конце концов, Господь ведь очень долго терпел грехи жителей Содома и Гоморры — пока еще оставались праведники, искренне молившиеся за людей, их помилование и исправление. Но когда и десяти праведников не нашлось, ангелы вывели праведного Лота с семьей, и тогда Бог пролил на эти города дождь из серы и огня… Ныне же библейская притча оживает на глазах — особенно если вдуматься, сколько праведников погубили большевики, придя к власти.
Неужели именно теперь настал тот предел, за которым идут уже не бедствия, а неотвратимая гибель⁈
Впрочем Сталин, озаренный внезапной догадкой, в тот же день отогнал от себя страшные мысли усилием воли. Ведь если Бог есть, то разве могут проститься вождю и его народу все те преступления и грехи, что свершились за последние двадцать лет⁈ А если нет, то и думать об этом не стоит… Но разговор с Берией вновь вернул Сталина к мыслям о Церкви и Создателе. И хотя доводы Лаврентий привёл вполне разумные и практичные, причём далёкие от теологии — но что-то мешало Иосифу Виссарионовичу согласиться с ними.
Что-то или кто-то…
Мягкий стук в дверь вернул вождя к реальности. Обернувшись, Сталин увидел Поскребышева, тихо вошедшего в кабинет:
— Иосиф Виссарионович, к вам Шапошников на доклад.
Вождь коротко кивнул:
— Пусть заходит…
Минутой спустя Борис Михайлович вытянулся перед хозяином кабинета во фрунт — и короткими, рубленными фразами докладывал:
— Немецкие и румынские силы нанесли контрудар. Авиация ударила по батальонам конно-механизированной дивизии на марше. Истребители прикрытия понесли большие потери, повреждено или уничтожено не менее десяти процентов материальной части… Включая и тяжёлые танки.
Сталин лишь недовольно дёрнул щекой, в и время как Шапошников продолжил:
— В свою очередь, головная группа дивизии в настоящей момент отражает атаку превосходящих сил врага. А именно первой лёгкой дивизии вермахта — и первого танкового полка румынских войск. Все вместе они представляют собой мощный кулак из более, чем двухсот чешских танков Т-35…

Глава 9

…Майор Акименко спешно отводил потрепанные бомбежкой батальоны по шоссе. Конечно, фрицам не дали шибко разгуляться во время налёта — четыре «ишачка» дрались в воздухе до последнего, уронив одного «мессера» и ещё пару «хейнкелей», вынужденных сбросить бомбы в поле. Кроме того, довольно эффективно отработали крупнокалиберные пулеметы, мешавшие немцам снизиться для точного удара… Наконец и сами «бэтэшки», лёгкие и верткие машины активно маневрировали, сбивая гансам прицел.
Так что по итогам налёта точных попаданий немцы так и не добились…
Увы, тонкой броне «быстрых танков» многого и не нужно — тяжёлые удары пятидесяти или стокилограмовых фугасов с такой силой били по лёгким «коробочкам» взрывной волной, что глушило двигатели, контузило экипажи, наносило повреждения маслопроводам. А летящие во все стороны осколки надрывали гусеницы, порой пробивая броню — особенно крупными фрагментами.
Больше же всего досталось мотострелкам; в отличии от танкистов, их не прикрывала броня — пусть даже и противопульная. Кроме того, не все бойцы имели боевой опыт, и потому начали разбегаться во время бомбежки — с предсказумыми для бегущих последствиями… Наконец, вышедшие из боя «мессеры» на прощание врезали уже по залегшим у дороги пехотинцам.
Общие потери в колонне составили до роты мотопехоты убитыми и ранеными, две разбитые взрывами «сорокапятки» — и девять неисправных танков, что не удалось сходу запустить. Сгорела также одна из мобильных зениток, попавшая вместе с полуторкой под очереди «худого»… Из её расчёта спаслось лишь двое бойцов.
Потери тяжёлые, хоть и не критичные — но увы, это ещё не все. Поставленный во главе штурмовой группы капитан Боев Игорь уже получил какой-никакой боевой опыт, неплохо дрался в осенних боях. Посланная вперёд разведка доложила о приближении могучего танкового кулака — но, понятное дело, не смогла определить точное число панцеров. Капитан рискнул и промедлил, надеясь уточнить силы немцев — но разведчиков догнали пушечные броневики, завязался бой… И Боев позволил втянуть себя в ненужную драку; штурмовая группа отбила наскок летучих сил противника — но капитан не догадывался даже, что его успели обойти. На отходе же Игорь попал в засаду ПТО — и последним его сообщение было о кулаке не менее, чем в две сотни панцеров, преследующих его отряд…
В итоге заместитель комдива по строевой части потерял половину приданной ему противотанковой артиллерии, две трети мотопехоты и две роты танков ещё прежде, чем вступил в бой! Не такого начала боевых действий ожидал для себя Кирилл Акименко… Однако в сложившихся обстоятельствах он также рискнул — и дал приказ на отход.
За такое самоуправство (временно пропала связь с колонной 106-го батальона и начальником штаба, а там и с Фотченковым) майора могли бы отдать под трибунал. Но Кирилл Дмитриевич, успев повоевать с Петром Семеновичем плечом к плечу давно уяснил, что комбриг ценит солдатские жизни и старается поберечь людей — за что бойцы его крепко уважают и любят… Кроме того, ветеран Испании воюет нестандартно, и мыслит не шаблонами. Так что, если нужно нужно отступить, чтобы принять бой на более выгодных позициях, то Фотченков такой маневр наверняка одобрит.
… — Ноль шестой! Ноль шестой, слышишь меня⁈
Отчаявшись связаться с Дубянским, Акименко вызывал Чуфарова. Сперва новоиспеченный комбат также молчал, что навевало совсем уж тоскливые мысли… Но майор упрямо звал снова и снова, пока наушники вдруг не ожили хриплым и трескучим от помех голосом капитана:
— Ноль шестой, слушаю.
Кирилл Дмитриевич и сам уже не ожидал, что ему наконец-то ответят — и потому промедлил секунду прежде, чем скороговоркой заговорить:
— Ноль шестой, это ноль первый. Отходим по шоссе, попали под удар авиации. На хвосте солидный кулак панцеров, штук двести… Есть потери. Вызывай ноль десятого, пусть ускоряется — и разворачивай свои «коробочки» да конников к бою.
— Понял. Вызываю.
Чуфаров ответил сухо, устало; чего-то такого следовало ожидать от немцев — уж больно лихим выходил рывок дивизии по дорогам Румынии! Но вот и контрудар — хорошо продуманный, комбинированный, на земле и в воздухе…
Группу тихоходных Т-26 прикрывало в небе единственное звено И-153 «Чайка» из трех «ястребков». Те сделали все, что смогли — но противостоять немцам на равных, как иногда получается у наиболее опытных пилотов И-16, не получилось. В итоге собственное истребительное прикрытие, тщетно пытаясь отбиться от «мессеров», никакой помощи с бомбовозами не оказало — а счетверенные «Максимы» против двухмоторных «хейнкелей» были просто неэффективны… Куда лучше себя проявили зенитные трехдюймовки, крепко подковавшие три бомбовоза — один из которых попал под удар осколочного снаряда, весьма эффектно взорвавшись в небе!
Но зениток было всего четыре штуки — и два ДШК на базе Т-26. Они также проявили себя с лучшей стороны — вложив точную очередь в нос рискованно снизившегося Не-111, сбили сорвавшийся в штопор бомбардировщик. А затем крепко ударили и в борт пошедшего на штурмовку «мессера»… Пилот вздумал погоняться за казаками — но напоролся на очередью бронебойно-зажигательных пуль калибра 12,7 миллиметра! Задымив, «худой» тщетно пытался набрать высоту, но не преуспел; германский ас рухнул за перелеском под отчаянное «ура» станичников, едва не ставших его жертвой.
Однако невезучий 106-й батальон вновь понёс большие потери. Сказалось и слабое зенитное прикрытие, и тонкая броня лёгких танков, и их меньшая (по сравнению с БТ) подвижность под бомбежкой… Досталось и штабному броневику Дубянского, контуженного близким взрывом. А всего из строя выбыло до трети машин — часть из которых, впрочем, еще можно «поставить на гусеницы».
Вот Чуфаров и занялся ремонтом да оказанием помощи раненым — и тут вдруг вызов Акименко… Среагировал комбат, впрочем, быстро:
— Срочно рыть капониры! Оставшиеся танки второй роты разделить между первой и третьей, машины рассосредоточить в две линии под углом к шоссе! Танк командира второй роты, огнеметные танки и ЗСУ в резерв; казачью артиллерию разместить в посадках на левом фланге, развернув к дороге! Казакам рыть стрелковые ячейки позади «коробочек», метрах в пятидесяти. Если успеете, соединить их ходами сообщений; «Максимы» на флангах. Самоходки, зенитки и зенитные пулеметы развернуть в тылу…
Распоряжения были толковыми, грамотными. Вторая рота потеряла больше половины машин — а выводить казаков вперёд, значит, подставить станичников под пулеметно-пушечный огонь германских панцеров. Акименко ничего не сказал по поводу немецкой мотопехоты — но если что, кубанцы и так отсекут саперов, заставят залечь дружным ружейно-пулеметным огнём… Главное — успеть вырыть капониры.
А там, если времени хватит, и запасные…
К сожалению, времени не хватило. Сперва показалась колонна Акименко, преследуемая тихоходным разведчиком-хеншелем; последний не рисковал снижаться, справедливо опасаясь очередей ДШК. Но упреждающий огонь зенитных трехдюймовок отогнал немца — тем не менее, позиции 106-го батальона он вполне рассмотрел… Акименко быстро поздоровался с Чуфаровым, мимоходом похвалив комбата:
— Молодец, успел окопаться. Я уцелевших мотострелков и «сорокапятки» на флангах разверну — боевым охранением. Гаубичный дивизион же расположим в тылу — рядом с «сушками». Что там комбриг, идёт?
Капитан коротко кивнул:
— Связывались, спешит как может. Но ударный батальон также под раздачу попал, да и скорость у «тяжей» невысокая… А про движки их и трансмиссию ты и сам все знаешь.
Майор невесело усмехнулся, после чего добавил:
— Значит, полагаемся пока только на себя… Вот что: «бэтэшки» я пока в общую линию ставить не стану. Разведчик с неба наверняка рассмотрел твой «укрепрайон» — а немцы дуром под снаряды «сорокапяток» не попрут. Руку на отсечение даю — гансы попробуют обойти нас на флангах… Я рискну хотя бы часть «бэтэшек» спрятать в посадках — и вышлю разведку.
— Добро, товарищ майор… Дубянский контужен, не может пока в себя прийти. Общее руководство боем замкнешь на себя?
Чуфаров и Акименко друг друга знали давно, ещё по довоенной службе; первый был командиром отдельной разведроты, другой комбатом. Оба считались добросовестными служаками, без гнили — и наедине могли общаться без козыряний… Сейчас Кирилл Дмитриевич просто кивнул, но после добавил:
— Общее руководство на мне — но оборона на шоссе под твоим началом. Ещё неизвестно, как пойдёт бой, быть может, придётся маневрировать, защищаясь от флангового охвата…
Майор Кириил Дмитриевич Акименко был прав лишь отчасти. Немцы, зная уязвимость брони своих лёгких танков, действительно предпочитали избегать лобовых атак — там, где можно нанести фланговый удар. Но вот союзники-рымыны в их глазах являлись не более, чем пушечным мясом — и беречь их никто не собирался… Командир первой лёгкой дивизии, генерал-майор Фридрих-Вильгельм фон Лепер, получив данные авиаразведки, сходу набросал план действий — план простой, но от того не менее эффективный. Подтянуть километра на два к большевикам лёгкие гаубицы-стопятки, обрушив на позиции окопавшихся красных град тяжёлых снарядов… Дивизион выпустит не меньше полусотни мощных фугасов в минуту! Затем по фронту ударят румыны — даром что ли вооружены пушечными панцерами чешского образца⁈ В то время как танки первой лёгкой дивизии обойдут связанных боем большевиков с фланга — и нанесут мощный удар в тыл.
И неважно, что у румын полк, а в дивизии числится лишь батальон — панцеров у «союзников» лишь немногим больше, чем у генерал-майору…
Сыграло на руку фон Леперу и то, что русские решились обороняться — они сами отдали инициативу в его руки. Используя неограниченный (на его взгляд!) запас времени, генерал развернул гаубичных дивизион, прикрыв его батареями ПТО на случай возможной контратаки лёгких советских танков. Он даже разрешил артиллеристам окопаться, хотя тяжёлые орудия вполне могли защитить союзники-румыны; ещё одна потеря времени.
Наконец, пятнадцатикилограмовые фугасы начали рваться вблизи русских окопов и танковых капониров…
Генерал не стал рисковать и выдвигать артиллерию вперёд; она ударила с закрытых позиций, корректирруемая артиллерийской разведкой — и сперва фугасы полетели с недолетом. Но Фридрих-Вильгельм не мог знать, что командующий советским гаубичным дивизионом капитан из «бывших», впервые стрелял из орудия французской фирмы Шнейдер ещё под Гумбиненом, в 1914-м году… И прошёл всю Германскую.
Тогда, в необычно жаркий августовский день русские артиллеристы вели огонь с закрытых позиций — приём, в Европе в 14-м году известный лишь русской армии! — выкашивая шрапнелью густые боевые порядки немцев. Отчаянная же попытка германцев развернуть конную батарею под русским огнём кончились лишь тем, что немецкие артиллеристы были поголовно перебиты…
Михаил Павлович Панин попал в артиллерию вольноопределяющимся, успел повоевать наводчикам в Восточной Пруссии — и едва выбрался из окружения после второго Мазурского сражения… Затем дрался в Люблин-Холмской битве, дослужился до старшего фейерверкера, и был награжден солдатским Георгиевским крестом. После чего Панина направили в школу прапорщиков в Петрограде, затем он воевал под началом престарелого генерала Куропаткина — и неплохо воевал, получив уже офицерского Георгия! К 1917-му Панин дослужился до капитана.
А затем монархия пала, страну захлестнул хаос, в армии же начались самомуды… Михаил, однако, был для солдат «своим» — офицером военного времени, вчерашним солдатом. Представитель обедневшего дворянского рода, он никогда не козырял своим «благородным» происхождением. Это его и спасло…
В гражданскую Михаил дрался на стороне «красных» на севере в качестве военспеца. Крепко повоевал против англичан, финнов, американцев, отточив навыки командира артиллерийского дивизиона… После гражданской, правда, уволили из армии — ведь элемент неблагонадежный. Но ничего, образованности хватало, работал на заводах мастером, считался ценным специалистом. Во время чисто, понятное дело, арестовали — бывший же! Но приобретенный на войне (и особенно в окружение) стержень пригодился капитану и в заключение — до последнего держался, не оговорил себя. Надеялся вновь увидеть семью — да и подписанный приговор слелал бы из близких членов семьи «врага народа»… Мурыжили Михаила года полтора, но выпустили с приходом нового наркома — а там и в армию вернули, перед самой войной.
Восстановив в старом звании и должности…
Сейчас хорошо повоевавший капитан после первого же, гулкого и слитного залпа германских гаубиц довольно точно определил расстояние, с которого враг открыл огонь. Звук их залпа был довольно отчётливо различим за два километра, а рванули фугасы ровно через шесть секунд — три секунды на километр… Когда раздались первые взрывы, Михаил Павлович также смог верно вычислить азимут по компасу — после чего на позициях дивизиона раздался чёткий приказ командира:
— Азимут сто семьдесят, расстояние две тысячи, угол возвышения двадцать! По моей команде, осколочными… Огонь!
Хорошо натренированные артиллеристы командира дивизиона не подвели — не имея возможности толком корректировать огонь, они ответили все же довольно точным залпом, выполнив все указания капитана… Конечно, попасть первым залпом не попали — но снаряды их легли довольно близко к батареям «стопяток». В частности, перебило кабель связи и ранило двух человек из расчёта прикрывающих гаубицы ПТО…
Следующий удар немцев был точнее — осколками посекло один из танков, погиб наводчик; другой Т-26 завалило землёй прямо в капонире. А ведь земля не только приборы наведения закрывает, но попав в ствол, при выстрел выводит пушку из строя… Про ударную волну, глушащую экипаж за тонкой броней, и говорить нечего — очухаются танкисты не скоро.
Досталось и казакам — в заваленных взрывами ячейках сгинуло не меньше отделения… Но капитан Панин, чувствуя, что не достал врага первым ударом, внёс корректировки в прицел:
— Азимут и расстояние прежние, угол возвышения двадцать один! Осколочными, по команде… Огонь!
Грянул дружный залп 122-миллимировых гаубиц, спустя шесть секунд послышались разрывы тяжёлых, 23-килограмовых снарядов… А за ними ещё один, мощный взрыв — рванул немецкий боеприпас в снарядном ровике! Грибовидную пламенную вспышку было видно даже за два километра… Что послужило отличным ориентиром для советских батарейцев:
— Азимут, расстояние и угол возвышения прежние, пятнадцать снарядов на ствол — беглыми, огонь!!!

Глава 10

Германская пропаганда последних лет делала из славян (особенно из русских) этаких недолюдей, «унтерменшей». Грязных, тупых, неорганизованных и необразованных, с большой примесью азиатской крови — не иначе как после монгольского завоевания.
После сдачи фюрера и разгрома полков «эсес», нацистская пропаганда попала под официальный запрет — но установки в отношение русских остались прежними… Так проще было видеть в них будущих слуг и рабочих на новых германских латифундиях — что немецкие колонисты должны были получить на Украине и в Смоленщине, на Дону и Кубани.
Так проще было истреблять гражданских, зачищая жизненное пространство — или обрекать сотни тысяч ограбленных крестьян на голодную смерть… Кроме того, в Великую войну Восточный фронт считался для немцев второстепенным; молодым офицерам и зольдатам русские казались довольно слабым, «проходным противником». Между собой «красных» презрительно клеймили «иванами»…
Словно и забыта была Испания, где советские военспецы дали прикурить нацистам из «легиона кондор». Забыто было и то, что в Первую Мировую русские сражались не только с Германией, но и с Австро-Венгрией, и Турцией… Впрочем, генерал фон Лепер не страдал подобными иллюзиями. В «Великую» он честно тянул лямку простого офицера, не обремененного связями — и встретил 1914-й год лейтенантом, за шесть лет службы не продвинувшись в звании ни на ступень.
Не сильно вырос Фридрих-Вильгельм и за время войны — добравшись лишь до капитана… Зато он повоевал на Восточном фронте в 15-м, а затем и в 16-м году. И потому не понаслышке знал, насколько исскусны и точны русские артиллеристы, коим вечно не хватало снарядов… Впрочем, когда боеприпасов было в достатке, русские умели обрушить на позиции противника вал разрушительного огня! Как во время Луцкого прорыва в 16-м… На взгляд генерал-майора, артиллеристы «иванов» были куда точнее их французских союзников.
Кроме того, русские имели склонность к риску, к импровизации на поле боя, умели проявить инициативу. Но особенно страшными были их штыковые атаки — когда противник, наплевав на все риски, упрямо шёл вперед под огнём винтовок и пулеметов… Если их не удавалось остановить на подходе и дело доходило до рукопашной, то русские буквально зверели, умело орудуя страшными гранеными штыками в ближнем бою! А заодно прикладами, шашками, саперными лопатками…
Да, после 17-го года с русскими перестали считаться. Но сейчас, когда мощные фугасы начали рваться на позициях гаубичного дивизиона, фон Лепер срочно затребовал связь с командиром румынского танкового полка:
— Господин колонель! Начинайте атаку, пока русские гаубицы разносят наш дивизион! Грохот выстрелов и взрывы заглушат шум ваших моторов, вы успеете подобраться поближе… А там, я уверен, доблестные румынские солдаты проявят свои лучшие качества.
Последние слова прозвучали со скрытой издевкой, от которой полковнику Алеку Йоану Сиону стало не по себе. Ему вообще претил союз с немцами, против которых он воевал в 17-м в Молдавии — между прочим, воевал успешно, сумев отличиться в битвах при Мэрэшти и Ойтузе. И там румыны дрались против немцев вместе с русскими… Впрочем, то были «старые» русские, продолжавшие выполнять союзнические обязательства даже тогда, когда их монархия пала. Большевиков же полковник крепко недолюбливал за предательство Брестского мира… Сейчас, впрочем, речь шла вовсе не о личной неприязни.
Нет, сейчас дисциплинированный полковник обязан был выполнить приказ старшего офицера, в подчинение к которому был определён. Потому он лишь коротко ответил на довольно сносном немецком:
— Слушаюсь!
После чего передал приказ уже командирам батальонов:
— Полный вперёд! За Румынию и короля!
Загудели моторы, лязгнули гусеницы… И переименованные в R-2 чешские танки Т-35 двинулись вперёд, под грохот гаубичных выстрелов — и многочисленных взрывов. Не желая спешиваться, 6-й полк рошиоров последовал за танками — но шагом, на удалении от боевых машин… Впрочем, последних более сотни — мощнейший броневой кулак, краса и гордость румынской армии!
Первый королевский танковый полк существовал ещё с 20-х годов — и сперва был укомплектован французскими Рено ФТ-17. Даже сейчас пушечные модели их могли бы составить конкуренцию лёгким немецким танкам — вроде Т-1 или Т-2. Впрочем, за двадцать лет эксплуатации материальная часть боевых машин, ветеранов Великой войны, была сильно изношена — и негодна для боевых действий.
Тем не менее, полк считался элитным соединением с устойчивыми традициями, экипажи получили неплохую подготовку… Но не один из них не имел реального боевого опыта. Предполагалось, что столь многочисленный танковый кулак просто сомнет оборону врага единственным тяжёлым ударом! К тому же в довоенной европейской теории (но не германской) танкам отводилась роль машины поддержки пехоты — а их основным противником считалась противотанковая пушка. Опыт встречных танковых сражений Первой Мировой был крайне скуден — единственный не бой даже, а стычка произошла у Виллер-Бретоннё 24 апреля 1918-го. А испанский опыт применения бронетехники изучали лишь в СССР и Германии…
Да и командир полка, хоть и начинал службу артиллеристом и умел неплохо стрелять, все же не сумел организовать атаку сбившейся в кучу бронетехники.
Нет, начали румыны неплохо — в том смысле, что сумели приблизиться к позициям 106-го батальона едва ли не на километр, избежав обстрела русских гаубиц на подходе. Впрочем, закончив контрбатарейную борьбу, дивизион 122-миллиметровых пушек капитана Панина итак затих… Практически кончился отпущенный запас снарядов — а тыловики не сумели вовремя организовать подвоз боеприпасов. Осталась по пяток фугасов на ствол на случай, если вражеские танки прорвуться…
Однако, когда капитан Чуфаров увидел одновременно и скученность румынских боевых машин, и оценил число прущих в атаку танков, он тотчас вызвал командира дивизиона:
— Товарищ капитан, не жмитесь, выпускайте последние снаряды! Смотрите сами, какая орда прёт — если прорвутся, не отобьетесь!
Капитан из «бывших» и сам уже понял ситуацию. В ином другом случае он отбрил бы зарвавшегося, молодого танкиста — равного ему по званию. Впрочем, Михаил Панин носил капитанские погоны ещё тогда, когда Фёдор Чуфаров только-только родился… Да, в любой другой ситуации командир дивизиона сослался бы на отсутствие снарядов — но сейчас, видя многочисленность атакующие, лишь коротко отозвался:
— Есть.
А танковый комбат уже вызывал казачью батарею, укрывшуюся в посадках:
— Огонь откроете, только когда танки пройдут мимо и подставят вам корму, ввязавшись в перестрелку! Только тогда! Броня с кормы у них слабая, всего шестнадцать миллиметров — можно бить фугасами из полковушек.
Когда Чуфаров прервал сеанс связи, позади уже раздался первый залп гаубичного дивизиона — а навстречу врагу устремились тяжёлые осколочные снаряды… Капитан Михаил Панин не ставил перед собой цели поразить панцеры точными попаданиями — при навесном-то огне! Но удары 23-килограммовых снарядов способны повредить легкий танк, даже если рванут рядом, в нескольких метрах… Когда во все стороны летят крупные осколки, поражая уязвимые борта и смотровые щели — а ударная волна с такой силой бьёт по корпусу, что внутренние клепки выстреливают внутрь боевого отделения, раня экипаж не хуже осколков! Это не говоря уже о ходовой — вмятых взрывами катках, сорванных гусеницах…
И действительно — застыл один, другой чешский панцер, чей экипаж был ранен и оглушен. Развернуло на смятой гусенице третью машину — а четвёртая вдруг полыхнула ярким бензиновым костром! Бензин-то первосортный, родной румынский…
Полковник Йоан Сион, видя происходящее, отдал запоздалую команду:
— Разойтись в стороны, развернуть фланги! Что вы скучились, словно овечий гурт⁈
Танкисты и сами понимали, что нужно рассосредоточиться — без начальственного окрика. Но одно дело понимать это, и совсем другое успеть разойтись на танках, в движении смешавших порядки подразделений… Это вам не парадный, чётко отрепетированный марш на мощеной брусчатке Бухареста, господа румыны! В атаку шли вдоль дороги, стараясь развернуть роты в несколько линий — но высокие кочки, ямы, местами труднопроходимые посадки заставляли танкистов маневрировать, нарушая боевые порядки. Кроме того, кто-то спешил вырваться вперёд, надеясь проявить себя в бою и заслужить орден — вон, какая силища прёт, победа неизбежна! Другие же наоборот, жались в задние ряды — отчётливо представляя, как трассеры бронебойных снарядов летят именно в их машины с противопульной броней…
Сейчас, однако, спасения не было и в тылу полка — русские гаубицы били именно по скоплению танков в задних рядах, где не успели ещё толком развернуться, разъехаться в стороны. На флангах сделать это было куда проще — да и следующие впереди смельчаки шустро рванули вперёд, расходясь широким веером.
И вновь ударил очередной залп гаубиц…
А по фронту открыли уже огонь танковые сорокапятки Т-26. Одно попадание, другое, третье… Красные трассеры болванок рассыпаются искрами на лобовой броне румынских панцеров; искры эти есть осколки броневых листов, пышущих жаром от страшного удара… Небольшие болванки же, сработанные из добротой уральской стали, также раскаляются до малинового свечения, проходя сквозь броневую преграду — и преодолев её, с легкостью сминают тонкие перегородки моторного отделения, мгновенно воспламеняя первосортный румынский бензин.
Другие таранят башни — и лишь изредка рикошетят, или застревают в орудийной подушке. Советские танкисты целятся в шаровые пулеметные установки — и вмяв её внутрь, болванка начинает рикошетить внутри танка, калеча, убивая экипаж, воспламеняя порох в снарядных гильзах. Тот вспыхивает с леденящим сердце шипением — и тогда у уцелевшего мехвода остаются считанные секунды (доли секунд!) прежде, чем рванут снарядные головки фугасных выстрелов… Детонация их приводит к тому, что башню срывает с погон взрывом; впрочем. после первого залпа советских танкистов лишь один румынский танк эффектно взорвался с подрывом боеукладки.
Ещё с дюжину машин чешского производство замерли в поле, славно налетев на какое препятствие — впрочем, некоторые танки получили лишь повреждения ходовой. Неточно летевшие болванки могли выбить, смять или расколоть ведущее колесо, рвануть гусеницу… На самом деле, открыв огонь за 850 метров — на предельной дистанции боя танковых «сорокапяток» — советские экипажи добились лишь немногих попаданий.
Но они были, разом притушив боевой задор румынских смельчаков…
Конечно, румыны открыли ответный огонь — благо, что чешская пушка «Шкода» А7 калибра 37 миллиметров будет посильнее однокалиберной с ней германской ПТО. За километр пробивает 29 миллиметров брони — под 90 градусов к нормали, но все же! У «сорокапятки» этот показатель примерно равен чешскому орудию. Однако линзы танковых прицелов Т-26 не пропускают достаточно света — и позволяют поразить цель на предельной дистанции боя именно в 850 метров… У «чехов» оптика будет получше. Но никто из румынских экипажей и помыслить не мог, что они начнут бить за километр в сторону врытых по самую башню в землю Т-26! Вот и теперь танкисты первого королевского полка открыли совершенно неэффективный огонь на ходу — скорее отгоняя свой страх, чем реально куда-то целясь.
А между тем, полуавтоматика танковых «сорокапяток», работающая именно с бронебойными снарядами, позволила перезарядить их в считанные секунды. И второй залп 106-го батальона, ударивший пусть и «разноголосно», вразнобой, был куда эффективнее. Пристрелялись — да и румыны ведь успели хоть и немного, но приблизиться… На этот раз замерло уже около двадцати панцеров — большая часть которых полыхнули яркими бензиновыми свечами!
Конечно, полковник Сион не мог примириться с подобным головотяпством:
— Первый батальон — открыть огонь с коротких остановок! Цельтесь же, глупые ослы! Второй и третий — разойдитесь на фланги, попробуйте охватить большевиков!
Сам полковник, демонстрируя пример своим подчинённый, лично встал к прицелу — и уже вторым выстрелом всадил болванку точно в лоб рванувшего Т-26. Базовый артиллерист и ветеран Первой Мировой, он действительно умел стрелять — а противопульная броня самого массового советского танка составляет всего пятнадцать миллиметров…
Приободрившись, румынские экипажи последовали примеру полкового командира. С коротких остановок действительно неплохо подготовленные наводчики стали попадать, и бой пошёл уже на равных.
Однако «господин колонель» как-то подзабыл, что во время флангового маневра его машины подставят большевикам тонкостенные борта. И что силуэты развёрнутых боком панцеров станут более удобными целями для советских наводчиков. Кроме того, полковнику ещё только предстояло узнать расхожую истину: непровижный танк — это мертвый танк…
Батарея капитана Панина дала свой последний залп — кончились снаряды. Действительно кончились… Учитывая же, что румынские машины успели рассосредоточиться по полю, этот залп был наименее эффективен.
Но именно сейчас мощный осколочный снаряд рванул всего в пяти метрах от танка полковника; взрывная волна и осколки ударили по машине одновременно… Отчаянно вскрикнул от боли и неожиданности наводчик — крупный осколок пробил броню и застрял в ней. Но от сильного удара уже от броневого листа откололось ещё несколько частиц металла, расцарапавших лицо танкиста.
Впрочем, наводчику повезло — мелкие осколки так и не добрались до глаза и не представляли сейчас угрозы его жизни. А вот Йоану Сиону повезло меньше… Ударная волна, что пришлась на ближний к нему левый борт машины швырнула полковника на казенник пушки с такой силой, что сломало ребро! Кроме того, выстрелившая от удара заклепка ударила под ключицу, словно пуля — и застряла в теле командира полка, глухо охнувшего от боли…
Растерявшийся мехвод попробовал было завести заглохший танк, но лишь вхолостую зазвенел стартер — словно натянутая струна. Тяжёлый удар по R-2 что-то повредил в движке, перебил маслопроводы… А заряжающий с наводчиком уже потянули тело командира сквозь открытый башенный люк:
— Сейчас господин полковник, сейчас мы вас перевяжем!
Йоан, впрочем, находился в сознании — и болезненная рана да крупный кусок железа, застрявший в теле, беспокоили его меньше всего. Куда страшнее было то, что полк погибал буквально на его глазах! Две дюжины танков были повреждены или уничтожены гаубичным обстрелом, первые залпы большевиков выбили ещё порядка тридцати машин… Хотя бы командиры батальонов успели сориентироваться — и остановили опасный фланговый маневр, потеряв ещё с десяток панцеров!
Таким образом, число румынских и советских танков практически сравнялось — после бомбежки и первых потерь в перестрелке, в 106-м батальоне осталось около тридцати Т-26. Плюс небольшой резерв самого комбата, включая химические машины… Но у Чуфарова был ещё один козырь в рукаве — десятиорудийная казачья батарея, замаскированная на фланге, в густой роще в стороне от дороги. Всего четыре противотанковые «сорокапятки» — но ведь фугасы шести короткоствольных «полковушек» вполне способны взять тонкую кормовую броню… Как, впрочем, и борта румынских панцеров.
Словно кожей почуяв переломный момент боя, Чуфаров вызвал комбатра казаков — благо, телефонный кабель бросили и замаскировали заранее, успев срастить жилы после немецкого обстрела:
— Давай, станичники, пришло время! Огонь!
Вообще-то румыны только поравнялись своим правым флангом с батареей… Но приказ есть приказ, а капитану срочно требовалось переломить ход боя в свою пользу. Уж больно точным оказался огонь противника с коротких остановок…
Казаки, впрочем, не подвели — панцеры чешского производства хоть и вытянулись в ломаную линию — но ведь кто-то вырвался вперёд, кто-то наоборот, отстал. А комбатры, несмотря на срочность приказа, немного повременили открыть огонь — зато успели распределить цели между орудиями и согласовать их друг с другом… Чуфаров хотел уже было вновь вызвать засаду — но тут из посадок ударил слитный залп. И ещё шесть панцеров на правом фланге вспыхнули яркими кострами… Словно поленицы сухих дров, облитых бензином.
Первосортным румынским бензином…
Это был переломный момент боя — и все же враг ещё пытался огрызнуться. Среди повреждённых гаубичным огнём машин остались танки с исправными пушками, способными вести огонь с места. Вот они и открыли его в сторону рощи по приказу раненого полковника — переключив внимание артиллеристов на себя… Кроме того, заметил залп из посадок и смелый командир рошиоров, потомственный дворянин. Он отчаянно жаждал помочь своим товарищам танкистам — но не представлял маневра конницы под огнём советских танков и гаубиц.
И тут вдруг такая лакомая цель! А лихой, но вполне продуманный кавалерийский охват с фланга позволит рошиорам ворваться на вражескую батарею — и перебить русских артиллеристов. А уж там можно будет развернуть вражеские пушки против самих большевиков…
Полковник Раду Корне был потомственным румынским аристократом, отличным кавалеристом и ветераном Первой Мировой — хлебнувшим лиха в мясорубке боев 1917-го. И, несмотря на природную храбрость, честолюбие и склонность к риску, он действовал не совсем уж сгоряча. Кавалерийская атака на казачьи батареи с фланговым её охватом действительно имели шансы на успех… Как никак, кавалерия была элитой румынской армии задолго до танкистов и летчиков — а 6-й полк 5-й кавалерийской бригады, ведомый им в бой, был отлично обучен.
Тем более, что советские артиллеристы были связаны перестрелкой с уже поврежденными, но все ещё способными вести бой чешскими панцерами…
— Вперёд, солдаты! За Румынию и короля!
— За Румынию и короля!!!
Рошиоры пошли в атаку с боевым кличем — что впрочем, тут же затих, когда румыны приблизились к полю боя, где дымили их танки. Тут полковник Корне повёл своих людей вправо, нацелившись обойти рощу и казачьи батареи с тыла. Грохот выстрелов скрыл удары множества копыт — а дым сгоревших, густо чадящих танков неплохо замаскировал маневр эскадронов…
И все же риск рошиоров был неоправданно велик. Русские не могли оставить пушки без пехотного прикрытия — да и не оставили. А возглавляющий его капитан выставил в тылу рощи «секрет» — пост из десятка кубанцев с ручным пулеметом и ракетницей. «Пластуны» затаились метрах в двухстах от орудий — и, в отличие от артиллеристов, услышали приближение вражеской кавалерии.
Старшина, командир «секрета» промедлил всего миг, заметив движение плотных рядов вражеских всадников. Рошиоры как раз переходили с лёгкой рыси на тяжёлый галоп, стремясь одним лихим рывком ворваться на батареи — и порубить обслугу пушек до того, как пушки развернут в их сторону!
Тем самым повторяя приём, что нередко удавался русским казакам в годы Великой войны…
Старшина ясно понял, что, запустив ракету и открыв огонь, он обрекает свой «секрет» на уничтожение. Очереди ручного ДП не остановят вражеской атаки, а убежать от разогнавшихся всадников не удастся… Зато можно залечь на дно окопов в надежде, что румыны пролетят мимо — не обратив внимание на горстку казаков.
Казаков… Сколько раз предки-кубанцы гибли в «секретах» в годы Кавказских войн — гибли в неравных схватках с горцами, успевая упредить все же станичников о набеге⁈ Нет, мгновение сомнений заняло даже не секунду, а считанные ее доли. Делай что должно и будь что будет! В казаках с детства воспитывалось внутренне достоинство, самоуважение, воинская честь. Это пестовалось столетиями — и не могло выветриться за два десятка лет советской власти, запретившей само слово «казак».
— Открыть огонь! Бей длинными очередями, на подавление!
Такой же старшина, командир расчёта, согласно кивнул — а командир поста уже пальнул в воздух красной ракетой… Тотчас зарокотал ДП, рассеивая веер пуль в сторону приближабщихся рошиоров, нестройным залпом грянул залп трехлинеек.
На батарее также заметили новую опасность. Гулко зарычал один из двух станковых «Максимов», перехлестнув ровной строчкой пуль фланг приближающегося эскадрона. Вдогонку ударил ещё один ручной Дягтерев, послышались трескучие выстрелы винтовок… А следом грянули гранатные разрывы — надеясь напугать румынских лошадей, отважный старшина из секрета приказал использовать имеющиеся гранаты.
Вдруг обойдут их всадники, вдруг кони уведут в сторону от окопов?
Смелым везёт, но сегодня смелые сошлись с обеих сторон… Взрыв нескольких «эргэдэшек» и пары мощных «лимонок» не только напугал лошадей, но и ранил нескольких коней со всадниками, полетевшими наземь. Небольшая заминка выиграла время пулемётчикам сменить диск — и новая очередь ДП ударила уже в упор, сметая прорвавшихся к окопу румын…
Смелыми были и рошиоры — отчаянно смелыми кавалеристами, разогнавшимися на скаку! Они даже не думали сворачивать в сторону — пули косили товарищей, но выжившие были уверены, что их самих точно не заденет… Тем более, что атаку возглавил сам полковник — также рискнувший поставить свою жизнь на кон!
И ведь судьба до поры хранила его… Но Раду Корне не учёл, что русские будут разворачивать в его сторону не тяжеленные «трехдюймовки» весом свыше тонны — а лёгкие и маневренные «сорокапятки», весящие всего 560 килограмм… Не учёл он также и того, что в выстрелах лёгких орудий, по определению не имевших сильных осколочных снарядов, есть также и картечь.
Но именно картечь приказал зарядить командир батареи ПТО, потяревший в перестрелке уже два орудия… У него осталось всего две пушки — и потому артиллерийский лейтенант расчётливо (пусть и отчаянно волнуясь в душе!) выждал, когда враг приблизиться на сто пятьдесят метров… За это время его «сорокапятки» как раз успели развернуть к противнику — и нацелить в сторону румын.
После чего над батареей раздалась отрывистая команда:
— Огонь!
Град смертносных пуль хлестнул навстречу рошиорам — и практически сразу с фланга по эскадронам ударил второй «Максим»! А следом, с небольшой заминкой огрызнулись и «полковушки» — ударив залпом шрапнели, что также поставили «на картечь»…
Румыны отходили, потеряв три четверти подбитых танков — и два начисто выкошенных эскадрона рошиоров, ведомых погибшим полковником Корне. Однако и в капонирах горело не менее половины Т-26, начавших бой. Пусть первый королевский полк дрался и не очень умело, но отважно — отстаивая статус лучшего, самого боевого соединения румынской армии… С коротких остановок, продвинувшись метров на пятьсот, наводчики R-2 стреляли действительно метко.
Кроме того, до последнего вели огонь экипажи обездвиженных в самом начале боя машин…
Тем не менее, капитан Чуфаров выиграл свой первый бой как комбат, организовав и хорошо продумав систему огня окопавшегося батальона… Но атака румын стала лишь эпизодом жестокого танкового боя. Главная же схватка развернулась в пяти километрах правее позиций 106-го батальона — где разведка засекла движение немцев, и куда майор Акименко повёл свои «бэтэшки» и самоходки СУ-5.
Сейчас же, судя по мощной артиллерийской канонаде, сражение на правом фланге перешло в активную фазу — и Фёдор Вячеславович, вызвав уцелевших комбатов, коротко приказал:
— Всем танкам, что на ходу, покинуть капониры. Пополняем боекомплект — и идём на выручку к нашим…

Глава 11

…- Идут.
— Жди.
Старший лейтенант Белик надеялся, что столь короткий сеанс связи с майором Акименко не насторожит немцев, даже если те засекут переговоры. Впрочем, это была излишняя перестраховка — советские и германские радиостанции работают на разных частотах, и немцы вряд ли могли бы услышать командира дозора… Но береженого, как говорится, и Бог бережет.
Даниил Белик приподнялся из открытого люка, махнув рукой командирам машин, все еще торчащим из башен — прячьтесь мол, теперь ждем! Оставшиеся два танка разведки не радиофицированы, но экипажи взвода итак знают — огонь открывать только после выстрела командира.
Ну, или когда немцы сами начнут бить по роще…
Конечно, островок голых в зимнюю пору березок — таких родных сердцу русского человека, но также растущих и в Румынии — не является особенно надежным укрытием для трех танков БТ-7 с наваренной лобовой броней. Но крепко выручает зимний камуфляж боевых машин разведки с его «ломанной» полоской — благодаря чему силуэты танков среди берез действительно ломаются… Да и само число «бэтэшек» невелико — вот и мотоциклетный взвод немецкой разведки проскочил мимо. Впрочем, командир его внимательно осмотрел рощу в бинокль, словно почуяв в нем присутствие русских… Но ничего толком разглядеть так не смог — и укатил дальше, загибая крюк в тыл сражающейся на шоссе бригады.
Увы, взвод старшего лейтенанта Белика понес потери — у одной перетяжеленной машины прямо на марше полетела трансмиссия, другая пострадала во время бомбежки, теперь чинят… Но именно его взвод стал первым в бригаде, где танки БТ попытались усилить срезанной с германских панцеров броней — с помощью сварки и гужонов. Лоб башни вырос практически до тридцати миллиметров (правда, без учета маски орудия), лоб корпуса местами до тридцати пяти миллиметров. В общем-то, танк остался все также уязвим для пушек чешских панцеров на дистанции в пятьсот метров и ближе, но на большем расстоянии уже появился шанс выжить…
Проблема в том, что по приказу майора Акименко разведка никак не должна выдать себя до появления основных сил первого и второго батальонов. Расстояние в пять километров те пройдут за четверть часа — может, немногим больше.
Вот только немцы осилят полтора километра до засады значительно быстрее…
Как нередко это бывает на войне, время замедлило свой ход, едва в зоне видимости показались чешские панцеры — вернее сказать, германские панцеры чешского производства. Эх, братья-славяне, братушки! Отважились бы защищать родную землю от немцев, и наверняка бы сумели отбиться. Только свалка трупов в шинелях серого, «мышиного» цвета осталась бы разлагаться на линии укреплений Судетской области — вперемешку с остовами легких германских танков, сгоревших до основания… Но нет. Видно, слишком долго чехи были под немецкой пятой — раз добровольно побежали в рабское стойло, лишь стоило хозяину раздраженно щелкнуть стеком по сапогу!
Да еще эта унизительная привычка беспрекословно слушаться важно надувших щеки британцев — словно собачонки дрессировщиков… Н-да, не помнят чехи своей истории, не чтят ратных подвигов последователей Яна Гуса — и сторонников Яна Жижки. Впрочем, эта славная страница ратной истории чехов едва ли не единственная, когда моравские братья-славяне отважились за себя постоять…
Кажется, последние слова любитель истории Даниил Белик озвучил вслух — он учился в городе и закончил полную десятилетку, в отличие от прочих бойцов экипажа. Впрочем, это не мешало танкистам дружить со своим командиром — но сейчас никто не обратил внимания на его слова. Напряжение целиком захватило мехвода, чьи чуть подрагивающие пальцы уже легли на рычаги передач, оно сковало заряжающего — уже успевшего загнать в казенник бронебойную болванку и теперь беспокойно крутящего в руках второй снаряд.
Лишь радист внешне спокойно замер внизу, на своем месте — вот только с его носа, несмотря на холод, вниз сорвалась и упала капелька пота…
Даниил Владимирович Белик также приник к панораме перископического прицела, забыв о славных гуситах — все его внимание сейчас было приковано к приближающимся германским панцерам, следующим по полю в трех колоннах. Вперед немцы также выслали небольшой отряд численностью до роты танков — те развернулись в линию боевого охранения.
Сосчитать число вражеских машин пока еще не представляется возможным — но даже навскидку их больше, чем в обоих батальонах Акименко. А между тем, на шоссе уже вовсю загремела канонада; значит, 106-й батальон точно не придет на помощь 101-му и 102-му…
Прошло еще несколько томительных минут бесцельного ожидания. Германская танковая колонна уже миновала посадки, где укрылись танки разведки — но следом за панцерами идут грузовики с пехотой и легкими противотанковыми пушками на прицепах. Очевидно, немцы делают крюк вслед за разведкой, заходя в тыл сражающейся на шоссе бригады.
Вот только ничего у вас, голубчики, не получится… Белик рискнул еще раз вызвать Акименко и в двух словах обозначил маршрут движения фрицев — после чего обратился к заряжающему:
— Тимофей, ты в казенник болванку загнал?
— Так точно, товарищ старший лейтенант…
Красноармеец Казанцев от напряжения перешел на строгий официоз, что в экипаже не особенно приветствовалось; впрочем, командир хорошо понимал его состояние.
— Отложи болванку. Готовь осколочную гранату — и не забудь снять колпачок!
— Сейчас…
Тимофей Казанцев принялся возиться со снарядами — а у старлея невольно захолодело в груди. Он пошел в разведку без пехотного прикрытия — хотя «бэтэшки» могли бы взять на броню до взвода десантников с ручными пулеметами. Так хоть какое-то прикрытие от германских саперов было бы в наличии… Но не решился старлей просить мотострелков; думал ведь, что придется уходить под огнем немецких танков, отчаянно маневрируя и набрав максимум скорости. И в этом случае десант выступил бы лишь в роли балласта — попробуй, дождись под огнем, когда весь взвод мотопехоты разместиться на танках! Тем более, что бойцов с брони сметет даже хорошая, прицельная очередь — а при быстрой езде по кочкам запросто потерять людей на резком развороте или даже просто набрав скорость…
Как назло, воевать придется именно с пехотой — а против пехоты легкие осколочные гранаты «сорокапятки» будут куда менее эффективны, чем снаряды тех же «полковушек». К тому же полуавтоматика танковых пушек работает лишь с бронебойными болванками… Есть правда, по три-четыре картечных заряда на ствол — но применять их стоит лишь в крайнем случае.
— Василий! Возьми-ка ты трофейный автомат, пару-тройку «лимонок» и вылезай наружу. Схоронись немного позади танков; увидишь немецких саперов — резани очередью, кинь в их сторону гранату, прижми к земле… И сразу к нам в машину, предупредить. Боем не увлекайся — ты меня понял?
Красноармеец Василий Родионов ответил не сразу — сама мысль о том, чтобы покинуть показавшуюся ему вдруг такой прочной броню и таким уютным танк, была настолько чудовищна, что слова про «боем не увлекайся» прошли вообще мимо его внимания. Тогда Белик обратился к нему уже чуть громче — и более жестким тоном:
— Товарищ радист, слушай боевой приказ! Взять трофейный автомат, две гранаты Ф-1, покинуть танк, сесть в засаду позади машин; оборонять взвод с тыла и с флангов от саперов врага — при появлении которых открыть огонь и метнуть гранату! После чего вернуться в машину и предупредить экипаж о появлении германской пехоты… Приказ понятен?
— Да!
Родионов — или Родя, как прозвал его экипаж — завозился на своем месте, готовясь покинуть машину… Белик же вновь приник к панораме, понемногу придя в себя; он повысил голос на радиста — но выплеснул раздражение на собственную нерешительность.
Три танка засады — это очень мало в сравнение с мотопехотным батальоном, следующим на машинах. Одной противотанковой артиллерии у фрицев полнокровная рота из двенадцати орудий; успеют разбить их прежде, чем ответный огонь накроет «коробочки» старшего лейтенанта? До ближайшей грузовика «Крупп Протс» с натянутым над кабиной тентом и пушкой на прицепе всего-то три с половиной сотни метров — целиться, конечно, удобно, но на таком расстоянии сами «бэтэшки» не спасет и усиленная броня…
Правда, у танкистов есть и иной выход — избежать самоубийственной для взвода драки, или же ударить под конец боя, когда определится победитель столкновения. Но это не просто трусость, это предательство — и трибунал за отклонение от боя! Кроме того, еще неизвестно, кто станет победителем. У немцев никак не меньше сотни машин (и еще рота ПТО), а у Акименко не более шестидесяти «бэтэшек» — среди которых половина танков ранних серий с откровенно картонной броней… Старший лейтенант Белик успел неплохо повоевать, приняв боевое крещение еще во Львове. Горел, едва успел выбраться с помощью заряжающего — а во встречных боях с немцами в Польше уцелел лишь чудом. Тогда командир роты на долю секунды опередил с выстрелом германского наводчика, уже поймавшего на прицел машину комвзвода!
Так вот, Даниил Владимирович давно понял цену боевому братству на войне и настоящей дружбе — и ставил эти понятия в один ряд с присягой. Впрочем, ее торжественные слова, некогда произнесенные курсантом танкового училища были сколь торжественны, столь же и оторваны от реальности — пока в один черный день не пришлось на своей шкуре испытать, что же это такое: «не щадя своей крови и самой жизни»… И хотя мысль о спасительном молчании его взвода вызвала острую борьбу в душе старшего лейтенанта, а едва стоило ему коснуться ногой педали спуска, как внутри все захолодело от непривычно сильного волнения — все же Белик твердо решил драться…
Приникнув к панораме, старлей принялся аккуратно работать маховиком поворота башни, ведя прицел в сторону проезжающей мимо машины с орудием на прицепе. Помня, что танковая пушка заряжена бронебойным, Даниил решился бить прямо в ПТО в надежде, что болванка не только щиток разворотит, но и казенник сомнет, сделав 37-миллиметровку бесполезной для врага… Одновременно с тем Белик напряженно прислушивался, ожидая, когда же рванет в голове немецкой колонны.
Но звука орудийный выстрелов пока еще не слышно…
Бросив короткий взгляд на часы и отметив, что с момента первого сеанса связи прошло всего тринадцать минут, старший лейтенант закусил губу от волнения — грузовики с противотанковыми пушками практически миновали засаду. Уже вскоре их загородят собой обычные машины с пехотой, после чего достать пушки и расчеты будет куда сложнее — да и сами немцы наверняка успеют развернуть орудия и открыть ответный огонь… Нужно было решаться — и Белик, еще сильнее закусив губу, резко довернул башню, ловя грузовик на прицел:
— Выстрел!
— Откат нормальный!
Опережая выкрик командира и сам звук выстрела, сработанная из добротной уральской стали болванка мгновенно разрезала воздух, устремившись к цели… Даниил уже в последнее мгновение осознал, что нужно бить не в пушку, а в орудийный передок — и, несмотря на спешку, не промахнулся… Болванка разнесла ящик, смяв несколько орудийных гильз разом и разбила крепление передка с орудием; с шипением занялся порох, подожженный искрами при ударе. А болванка, изменив траекторию полета, оторвала левое заднее колесо грузовика «крупп» — и благополучно зарылась в шипящий от жара снег…
— Осколочный!
С небольшой задержкой, вразнобой грохнули еще два выстрела — командиры машин поддержали взводного. Лейтенанты верно оценили, что сейчас наибольшую опасность представляют германские ПТО — и били в сторону тягачей и пушек. Впрочем, с заранее заряженными бронебойными болванками, они не добились особых результатов: один трассер махнул вообще мимо цели, другой врезался в кузов грузовика. Внутри, правда, буквально пополам разорвало германского артиллериста — и еще один получил тяжелое ранение руки… Но неплохо обученные водители резво рванули вперед при первом же ударе командирской пушки.
— Выстрел!
Осколочной гранатой Белик и сам махнул мимо цели. Мехвод колесного тягача, выбранного старлеем для второго удара, словно почуял опасность — и резко вильнул влево. Осколочный снаряд рванул на дороге; впрочем, несколько крупных осколков ударили по тут же зашипевшим шинам…
— Осколочный!
Германскому водителю крепко повезло угадать, что именно он будет целью — и уйти от попадания советского снаряда резким маневром… Однако он спасал прежде всего свою жизнь а не зольдат артиллерийского расчета. И теперь вместо того, чтобы затормозить и дать им возможность покинуть машину, развернуть пушку к врагу (хотя бы попробовать ее развернуть!), он проехал вперед и в сторону еще десяток-другой метров на спущенных шинах, перегородив путь водителю-камраду… Эти самые секунды могли бы стать форой для немцев — пока Казанцев отжимал замок в крайнее положение, пока извлекал стрелянную, тухло воняющую сгоревшим порохом гильзу… Пока вышвырнул ее в открытый люк — и, наконец, загнал в казенник свежий снаряд.
Да, эти секунды могли бы стать форой… Но не стали: механик чересчур поздно остановил машину — и тотчас покинул кабину, рванув в сторону.
Вовремя рванув! В крытый тентом кузов, откуда только-только полезли наружу зольдаты, уже ударила артиллерийская граната — выкосив расчет осколками… Мгновение спустя рванул и подбитый ранее орудийный передок — огонь добрался до снарядных головок. Гулкий взрыв и яркая огненная вспышка на мгновение отвлекли сражающихся — но в голове германской танковой колонны уже послышались первые выстрелы… И гулкие взрывы гаубичных снарядов.
Вот и майор Акименко добрался до врага…
— Осколочный, быстрее!
Сам старлей приложился по кузову очередного грузовика из пулемета, лихо высадив разом полдиска. Свалил нескольких артиллеристов, но двое успели спрыгнуть — и даже отцепить станины пушки от передка… Удар осколочный гранаты под самое ее основание здорово тряхнул легкое орудие; досталось и уцелевшим зольдатам расчета.
Бой, однако, начал принимать уже довольно скверный оборот. Да, танковый взвод довольно шустро повыбил роту ПТО из засады; оба лейтенанта также пристрелялись к противнику — а осколки догоняют вражеские расчеты за пятнадцать метров, даже если граната рванет в стороне… Но экипажи упустили из внимания германскую пехоту. А ведь молодых, спортивных и идейно замотивированных зольдат на совесть готовили унтера, прошедшие еще Великую войну. И теперь, спешно покидая грузовики, пехотинцы сразу кидаются в снег и ползут в сторону рощи; короткими перебежками в ее же сторону побежали саперы… Среди них два расчета с польскими ПТР, гранатометчики, сжимающие в руках связки тола и ручных гранат; некоторые прихватили с собой круглые, похожие на сковородку мины. Но особую опасность представляет собой огнеметчик с ранцевым огнеметом — последний способен поджечь любой танк на расстоянии до сорока метров… Хотя последний пока держится позади группы — отчетливо понимая, насколько опасна химическая смесь, булькающая за его плечами.
Белик же, увлекшись расстрелом грузовиков с пушками и расчетов, пытающихся изготовить орудия к бою прямо под огнем из рощи, пропустил момент, когда саперы приблизились к танкам на полсотни метров!
Об этой оплошности ему напомнил сильный удар бронебойной пули, пришедшийся в лобовую броню корпуса. По слухам, польские ПТР за сто метров берут до трех сантиметров броневого листа — и если бы не усиление лобовой брони, экипаж бы точно остался без мехвода… Сейчас буквально побелевшего от ужаса.
Однако, если зевнул старший лейтенант, то приближение саперов не пропустил радист Родионов, «Родя». Бойцу было крайне страшно отходить от танка на расстояние большее, чем пара-тройка метров. И хотя он держался чуть позади танка, но также и немного сбоку — так, чтобы машина не наехала на него при сильном рывке назад. Ведь если Сашка Антюфеев будет уходить из-под снаряда, то про товарища в этот миг вряд ли вспомнит! Василий хорошо видел происходящее впереди, в поле — и пусть с запозданием, но засек фигуры стремительно приближающихся саперов…
Удивительно, но при виде их радист испытал не сколько страх, сколько азарт и злость. Он мог бы сразу нырнуть в открытый башенный люк — но решился выполнить приказ командира… Правда, из трофейного автомата «Бергман» Роде еще не доводилось стрелять — и теперь, утопив деревянный приклад в плечо, Васька сгоряча саданул длинной очередью в полмагазина! Естественно, ствол задрало — и пули сильно рассеивались, летя выше немецких голов… Впрочем, первая пара «маслин» все же легла точнее, зацепив опытного унтера, возглавлявшего атаку. Унтер упал наземь — и остальные саперы также залегли на землю, хотя им и остался один хороший рывок! А из рощи уже вылетела «лимонка», рванув метрах в тридцати впереди самого Родьки; впрочем, пара осколков также свистнули в воздухе над головами саперов — явно не добавив им энтузиазма…
Радист же, разгоряченный коротким боем, ловко запрыгнул на кормовую броню, не обращая внимания на полетевшие в ответ пули — и мгновенно нырнул в открытый башенный люк:
— Командир, саперы сюда ползут! Чутка пострелял в них, но гансов много!
Но старший лейтенант уже и сам резанул пулеметной очередью по залегшим в снегу зольдатам, пытаясь нащупать расчет ПТР:
— Да уже понял… Тимофей, заряжай картечь! Саня, давай полный назад, но не разворачивай танк — лоб у нас самый крепкий, а борт противотанковое ружье точно прошибет!
Мехвод молча дал малый, ровный газ, медленно и без рывков попятившись назад; лязгнул казенник, принимая новый снаряд — а командир уже поймал на прицел группу саперов, вскочившую для короткой перебежки:
— Выстрел!
Грохнула танковая пушка, выплюнув разом 137 пуль — накрывших храбрых, но опасно приблизившихся к засаде саперов. Яркой вспышкой полыхнул рванувший баллон огнесмеси — и как же отчаянно завизжал раненый огнеметчик, вскочивший на ноги, пытаясь сбить с себя химическое пламя! Нет, камрад, не собьешь его, не притушишь — останется от тебя лишь съежившаяся головешка, отдаленно напоминающая человеческое тело…
Казалось бы, короткий, не самый значительный эпизод боя. Но взвод Белика отвлек на себя германскую мотопехоту и практически выбил роту ПТО — способную натворить бед при грамотном использовании врагом противотанковой артиллерии. Впрочем, можно не сомневаться — немцы использовали бы ее исключительно грамотно! Ведь даже сейчас, под огнём из засады, враг смог подбить в борт мгновенно полыхнувшую «бэтэшку», стоявшую справа от командирской машины.
Но и Тимоха Казанцев уже загнал в казенник осколочную гранату. А Белик, развернув башню, ударил чуть правее и позади немецкой пушки — достав-таки принявший бой расчет градом осколков…
Да, короткий эпизод масштабной драки, лишь набирающей обороты. Вон, пушечные выстрелы в голове немецкой танковой колонны бьют уже столь часто, что канонада их гремит пулеметной очередью.
Хотя со стороны немцев в бой вступила пока ещё только половина панцеров…

Глава 12

…Взводу германской мотоциклетной разведки крепко не повезло — немцы на массивных «цундаппах», с пулеметами в колясках и даже легкими ротными минометами, они умели нанести быстрый, внезапный удар и столь же быстро отступить. Но сегодня они выскочили на открытое пространство между посадками — и внезапно для себя столкнулись с передовой группой танков, высланных вперед в ожидании мотоциклетчиков.
Спасибо старшему лейтенанту Белику, вовремя предупредившего майора Акименко — тот успел правильно среагировать и подготовить немцам встречу…
Экипажи взвода «быстрых танков» даже не использовали пушки — с расстояния в три сотни метров хватило спаренных пулеметов, прицельно ударивших по германским разведчикам. Три мотоцикла накрылись сразу, еще два экипажа попытались уйти от огня русских на вираже — но от скоростной «бэтэшки» уйти непросто, а опередить прицельно бьющие в спину очереди так и вовсе невозможно… Неизвестно, правда, успели мотоциклетчики сообщить о столкновении с русскими или нет — но даже если и сообщили, не велика беда. Разведка была атакована заслоном всего из взвода «микки-маусов» — и в горячке короткого боя вряд ли успели разглядеть основные силы двух батальонов, прижавшихся к перелеску…
Вскоре после перестрелки, Белик второй раз вызвал майора, сообщив о маршруте движения германской танковой группы — и ее численности. После чего Акименко погнал свои «бэтэшки» навстречу немцам на максимум скорости — доступной для «быстрых танков» на пересеченной местности! Гремящая в тылу, на шоссе канонада все равно маскирует лязг гусениц, да и звук пулеметных очередей наверняка погасила… И все же Кирилла Дмитриевича начало понемногу трясти от напряжения; буквально на днях еще бывший комбатом, он нередко воевал вместе с экипажами — и не раз бывал в переделках. Впрочем, попробуй отсидеться в тылу, когда сам комбриг на передке воюет! Конечно, майор был бы рад руководить боем из теплого и надежного блиндажа, укрытого бревнами в три наката… Или хотя бы из штабного броневика где-нибудь во втором эшелоне.
Увы — заваривается такая каша, что если немцев сейчас не остановишь, то и в тылу не уцелеешь; сейчас каждый орудийный ствол на счету.
Нельзя винить майора в нежелании вновь рисковать собой на новой, высокой командирской должности. Акименко много чего повидал за последние месяцы, хлебнув лиха полной ложкой… Легкие танки с противопульной броней горят как спички (вернее сказать, как скирды соломы, политые бензином), а экипажи нередко остаются в подбитых машинах — оглушенные, контуженные ударами болванок, раненые осколками брони… Хоронят после лишь горсть пепла с фрагментами костей — весь экипаж в одной плащ-палатке помещается.
Жутко…
Конечно, у советских танкистов неплохо получалось драться с легкими германскими панцерами Т-1 и Т-2 — все же броня «бэтэшек» на расстоянии в полкилометра нормально держала мелкие бронебойные снаряды калибром двадцать миллиметров. Ну, как мелкие? Относительно болванок родной «сорокапятки» или трехдюймовых фугасов Т-28 — это да. А вот ежели сравнивать с патронами винтовочного калибра… Да впрочем, что их сравнивать? Хорошо жгли «бэтэшки» германские не танки даже, а танкетки. Но пушечные панцеры — это совсем другое дело… И хотя помощник комбрига по строевой ведет в бой мощный кулак в полсотни машин — но у фрицев, судя по докладу разведки, их вдвое больше!
Одна надежда — успеть перехватить врага за изгибом посадок, приблизившись метров на семьсот; тогда «бэтэшки» сравняются с «чехами» по прицельной дальности боя. А главное — успеют встретить врага на развороте, болванками в уязвимый борт… О том, что будет дальше, Акименко старался не задумываться — итак понятно, что бригаду ждет встречный и непредсказуемый бой.
Это не продуманная оборона с зарытыми по башню танками и заранее подготовленными артиллерийскими засадами, как у Чуфарова. Попробовать перегруппироваться, охватить с фланга сильными группами — как это делал комбриг, воюя танками на манер тяжелой средневековой конницей? Нет, также не пойдет — и машин мало по сравнению с немцами, и бой придется принимать на пересеченной местности, где открытые участки поля перемеживаются с рощами и прочими посадками… Какой тут маневр и фланговый охват? Одна надежда, что сам Петр Семенович успеет на выручку — выслушав доклад майора, Фотченков обещался вырваться вперед с группой более быстрых, неэкранированных Т-28 и пушечными броневиками.
Кончено, броневикам в танковом бою делать нечего — но, учитывая превосходство немцев в численности, воевать придется всем, даже штабным…
«Бэтэшка» майора шла в бой с открытыми башенными люками — так заряжающему проще выбрасывать стрелянные гильзы. Да и эвакуироваться, когда счет идет на секунды, так значительно легче… И грохнувший неподалеку, слева от батальонных колонн выстрел «сорокапятки», а следом и еще два выстрела танковых пушек, Кирилл Дмитриевич расслышал вполне отчетливо. Значит, немцы где-то уже совсем рядом… Недолго думая, майор поочередно вызвал своих комбатов по радиосвязи:
— Разворачиваемся перевернутым клином, как немцы. Первый батальон — правый фланг, второй бат — левый. На острие идут сушки и командирские машины…
После чего Акименко вызвал и комбатра самоходок СУ-5:
— Граб-один, ты на острие перевернутого клина. Огонь сразу, как только увидишь немцев; должны вскоре показаться из-за перелеска.
— Вас понял, ноль третий!
Бэтэшка Акименко идет впритирку с самоходками, на острие клина. Мудрить майор не стал, решился повторить тактику немцев — умеющих сосредоточить максимум танков на узком участке поля так, чтобы каждый был способен вести огонь… Но его машины только начали разворачиваться, когда впереди показались германские танки.
И тотчас грянул гаубичный выстрел «сушки» комбатра, ударившего с короткой остановки…
Передовая группа чешских панцеров была уничтожена в считанные секунды. На дистанции метров в семьсот с небольшим, три штуки Т-35 были подбиты мгновенно — и заполыхали чадными, дымными кострами! Еще одну машину германских мехвод кое-как успел отогнать назад; в заклинившей от удара башне живых камрадов не осталось… Но четыре панцера — совсем не тот результат, которого хотел добиться Акименко первым ударом! Его клин практически закончил перестроение, в ожидании врага — но сходу получив по зубам, враг не спешит вылетать на открытый участок, подставив уязвимые борта.
Генерал-майор Фридрих-Вильгельм фон Лепер (как и многие другие генералы вермахта) ценил жизни своих зольдат и по возможности старался их беречь. Грамотный, эрудированный и в меру инициативный, сегодня он получил жесткий приказ остановить и разгромить передовую группу русских, идущих к нефтепромыслам… Выиграв время румынским войскам подготовить прочную оборону на подходе к столице — а британцам перебросить свои механизированные части из западной Польши, включая спешно формируемую танковую дивизию.
Внезапного удара в тыл противника не получилось — это Фридрих-Вильгельм понял отчетливо. Сперва танковая засада большевиков, что генерал по началу принял за действие основных сил противника, и уже начал перегруппировку… А ведь обер-лейтенант взвода мотоциклетной разведки прошляпил засада в посадках — и теперь пойдет под трибунал!
Впрочем, его группа вообще не выходит на связь. Следовательно, она уже столкнулась с «микки-маусами» — и, по всей видимости, высшая мера обер-лейтенанту теперь не грозит…
Неплохо русские обставили встречный контрманевр, весьма неплохо! Фон Лепер ненадолго задумался о дальнейших действиях дивизии. Выяснив от мехвода подбитого танка (единственного выжившего в экипаже), что за перелеском на его правом фланге скрыты основные силы противника, Фридрих-Вильгельм внимательно осмотрел посадки. За стеной деревьев панцеры большевиков разглядеть невозможно — но растут они не столь густо, как могло бы показаться на первый взгляд. Да и древесные стволы в большинстве своем тонкие — не иначе как молодые лесонасаждения… Молодой лес?
Не столь это и важно… Соваться вперед опасно: русские сосредоточили свои танки в кулак — и в случае непродуманной атаки их концентрированный, кучный огонь быстро «избавит» первую легкую от численного превосходства!
Но что тогда?
Генерал-майор на секунду предположил, что можно ударить из батальонных минометов, провоцируя русских на атаку продолжительным навесным огнем… Конечно, мины «восьмидесятки» не очень эффективны против панцеров, даже легких — но близкий разрыв способен порвать гусеницу. А угодив в моторное отделение мина способна и жалюзи над двигателем проломить, и поджечь его… Но сколько потребуется вести такой огонь, отдав инициативу в руки русских?
Еще можно пустить сквозь посадки саперов. Кто знает — вдруг зольдатам с трофейными польскими ПТР удастся подбить несколько легких машин «красных» с их противопульной бортовой броней? Но саперы пока заняты в тылу, пытаясь справиться с засадой — куда фон Лепер уже послал роту танков на выручку… А с другой стороны — ведь чешским панцерам хватит веса (10,5 тонн) и броневой защищенности (25 миллиметров лоб), чтобы на малом ходу проломить просеку прямо сквозь посадки.
Если так, то уже немецкие танки окажутся на фланге русских!
Фридрих-Вильгельм понимал риск своих подчиненных, но не видел для себя другого выхода… Конечно, генерал продолжил искать более результативные варианты, но роту панцеров сквозь посадки все же отправил — и ведь они прошли! Но естественно, чешские Т-35 были вынуждены сбросить скорость и маневрировать — стараясь не задеть наиболее крупные деревья в самой глубине перелеска. Так что маневр врага не стал неожиданностью для советских экипажей второго батальона… Майор Николай Иванович Богодист вовремя развернул свои «бэтэшки» (первых выпусков) навстречу немцам — и открыл огонь, когда панцеры еще только продирались сквозь перелесок на открытую местность! Дистанция боя неожиданно сократилась до пятисот метров — и пока выбирающимся на опушку фрицам мешали целиться деревья, советские наводчики принялись выбивать чешские танки один за другим…
Видя, как яркими, пламенными свечами вспыхивают панцеры, мешая камрадам продвинуться вперед — и как следом загораются деревья, закрывая стеной огня дальнейший путь немцам! — Акименко невольно возликовал, упустив из внимания, насколько жесткий ему достался враг… Но разве можно в этом винить вчерашнего комбата, в первый раз ведущего бой столь крупными силами — да против еще более крупных сил немцев⁈
Фон Лепер очень быстро среагировал на изменение обстоятельств. Передовую группу расстреляли из-за поворота, за изгибом перелеска? Значит, пойдем сквозь него… Русские встретили на выходе, развернувшись к посадкам? Прекрасно! Пусть уцелевшие экипажи проявят больше активности, ведя огонь с места — и отвлекая внимание большевиков на себя. Можно послать сквозь посадки еще хотя бы один взвод… В конце концов, густой чадный дым подбитых папнцеров и занявшихся огнем деревьев мешает целиться обеим сторонам.
А сам генерал сосредоточит камфгруппу из тридцати танков в голове колонны… И бросит ее в бой, как только механики будут готовы к стремительному рывку за полосой дыма, тянущегося густым шлейфом от первых трех панцеров, попавших под удар!
Правда, черные столбы дыма постепенно слабеют и источаются — но ведь можно добавить также дымовых мин…
Немецкое танкостроение сделало довольно интересный ход, создав командирские машины, не имеющие пушечного вооружения. В какой-то мере это ослабило германские танковые подразделения… Но командиры панцерваффе не перегружены личным участием в перестрелке. И потому способны умело провести бой из радиофицированных танков с круговым обзором и отличной цейсовской оптикой — стоит отдать им должное… Советские же командиры, если участвуют в бою, то сражаются наравне со всеми — а отсутствие командирских башенок очень серьезно ограничивает видимость из танка.
Впрочем, майор Акименко, вынужденный лично встать к панораме, сам в немцев практически не стрелял. Не вполне доросший до уровня военачальника-стратега, он давно сформировался как танкист — и, наблюдая за перелеском, точно поймал момент, когда немецкий наступательный порыв ослаб. Заметно ослаб… Пытаясь подстегнуть немцев на продолжение губительной для себя атаки сквозь лесополосу, Кирилл Дмитриевич приказал самоходам обстрелять противника за посадками.
Да, огонь самоходов вышел слепым — но заместитель комбрига не сомневался, что тяжелые гаубичные снаряды найдут свои цели… Грохоты редких, но гулких взрывов ударили на той стороне посадок — и оба батальона развернулись к перелеску, когда среди деревьев показались новые панцеры. Идут на прорыв, гады, идут! А вот мы их тут и встретим; две легкие «бэтэшки» уже горят — но разменяли их, считай, на полнокровную роту германцев!
Майор Акименко лишь бегло, на всякий случай осмотрел местность с помощью перископа — просто проверить обстановку на флангах… И его внимание неожиданно привлекли густые серые дымы, что обычно дают дымовые снаряды — но никак не огонь, пожирающий подбитые танки в хвосте перелеска. Кирилл Дмитриевич быстро понял, что происходит:
— Ноль первый! Разворачивай свои машины на одиннадцать часов! Немцы дымы ставят — обходят нас с фланга!
— Понял, ноль трет…
Договорить комбат-один, капитан Попов Михаил Тимофеевич уже не успел — ударный клин из тридцати панцеров стремительно преодолел завесу, заходя во фланг советской танковой группе. Немцы сходу открыли прицельный огонь с коротких остановок — поражая советские машины в незащищенные борта…
— Ноль второй, разворот! Немцы обошли посадки!
Огромное преимущество фрицев заключается в том, что все их панцеры изначально радийные. А вот у советский машин, дай Бог, если треть танков оснащены рацией… И именно это сейчас сыграло злую шутку с экипажами обоих батальонов — сгорающих в подбитых машинах и не успевающих даже понять, откуда прилетело…
Десять машин — непривычно точная, круглая цифра — были потеряны в первые секунды вражеского обстрела. Но ведь и развернувшиеся уже танки несут потери от немецкого огня — наводчики не успевают еще поймать фрицев на прицел, когда как сработанная братьями-славянами болванка уже вскрывает тонкую броню «бэтэшки»…
— Выстрел!
— Откат нормальный!
— Бронебойный, Леша, давай!
На эмоциях Акименко мазнул первым выстрелом — но усилием воли подавил волнение, унял дрожь в руках… И прицелился более тщательно — после чего спешно нажал на педаль спуска:
— Выстрел!
Второй раз майор не промахнулся. Болванка проломила шаровую пулеметную установку — попутно пройдя сквозь тело заряжающего — и врезалась в боеукладку чешского танка Т-35, явственно дернувшегося от удара. Мгновенно вспыхнул, зашипел порох в гильзах — а уцелевшие члены экипажа суетливо, толкаясь бросились к люкам… Спустя всего пару секунд сдетонировали снарядные головки — и мощный взрыв сорвал башню с погон, осколками и ударной волной горячего, спрессованного воздуха догнав разбегающихся танкистов.
Кирилл Дмитриевич стал одним из первых, кто открыл точный ответный огонь; за ним последовал удар комбатра СУ-5 Елизарова Антона — вложившего фугас весом в двадцать два килограмма в лоб чешского панцера. Тонкая, пусть и усиленная в лобовой части броня Т-35 не выдержала удара — а мгновенная детонация еще полной боеукладки и бензиновых паров в наполовину опустошенном баке, разнесли машины на куски…
Необычно высоко — на несколько метров — взлетела сорванная взрывом башня и куски человеческих тел; гибель камрадов невольно сбила спесь с немцев… И наоборот, подбодрила советские экипажи.
Танки обоих батальонов начали разворачивать к врагу перевернутым клином, осуществив изначальную задумку Акименко. Вот только майор напрасно счел, что в настоящий момент его главная обязанность — это вести точный огонь по врагу… Увы, нет — в конечном итоге кулак из тридцати панцеров стал лишь еще одним отвлекающим маневром. Потеряв суммарно две дюжины панцеров, немецкий генерал-майор отвел назад еще с полсотни танков, уводя их из-под гаубичного обстрела… Но этот же маневр подсказал ему и следующий ход: вновь прорваться сквозь перелесок — но зайти не во фланг русским, как он пытался атаковать изначально, а выбраться на открытое пространство в тылу врага.
Таким образом, уже поредевшая группировка большевиков окажется зажата между двух танковых групп — и будет расстреляна в считанные минуты! К сожалению, сам майор Акименко чересчур увлекся перестрелкой с первой кампфгруппой — не имея возможности разглядеть за дымовой завесой, что в бою участвуют лишь часть вражеских сил…
Ситуацию, однако, спасли танки разведки. Отступив из березовой рощи, Белик повел уполовиненный взвод вслед основным силам обоих батальонов. Когда же наперерез его «бэтэшкам» из посадок вдруг выскочил первый чешский панцер — сломав по пути тонкоствольную березку! — старлей не растерялся, отчаянно закричав:
— Короткая!
Мехвод послушно затормозил; экипаж выручило и то, что заряжающий успел загнать в казенник именно бронебойный снаряд — танкисты ведь слышали гремящую впереди канонаду и понимали, что придется столкнуться с панцерами… Обе «бэтэшки» взвода Белика ударили разом, с семисот метров — ударили практически одновременно. Неизвестно, правда, чья болванка зарылась в снег в нескольких шагах от «чеха» — однако вторая ударила точно в тонкий борт, прикрывающий двигатель. Т-35 мгновенно вспыхнул яркой бензиновой свечой…
Следом, однако, из перелеска выбрался уже второй чех, развернувший башню в сторону «бэтэшек» разведки — и до Белика дошло, что происходит:
— Родя, вызывай Акименко! Передай, что немцы обходят с тыла!
— Есть, товарищ старший лейтенант…
Ответа радиста, впрочем, Даниил Витальевич уже не расслышал, напряженно ловя на перекрестье прицела борт чеха… Немецкий наводчик опередил командира разведки с выстрелом на долю секунды — но одновременно с тем поспешил: чешская болванка ударила по башне вскользь, оставив на броне лишь глубокую, светящуюся от жара борозду… Но тотчас упал побитый осколками заряжающий — увы, советской броне не хватает никеля для вязкости, так что от сильных ударов она просто крошится внутрь.
Впрочем, у чешских танков заклепки срывает внутрь боевого отделения — порой бьющих экипаж не хуже, чем пули…
Командир второй машины, лейтенант Дмитрий Азаров, умело вложил болванку в башню германского панцера, выручая командира от добивающего удара. Белик же, чуть оклемавшись, зарядил пушку оброненным Казанцевым снарядом — и вновь опустился на сидение наводчика.
— Командир, уходим⁈
— Нет, Саша… Уходить нам некуда… Короткая!
Приказ старлея остановил маневр мехвода, уже начавшегося пятиться задом; Белик поймал на прицел еще один танк, показавшийся из посадок — но оглушивший его удар дал о себе знать… Выпущенная командиром взвода болванка прошла впритирку к немецкой машине, ударив по башне лишь тугой волной сжатого воздуха. Впрочем, это сбило прицел германского наводчика — и ответным выстрелом он также мазнул мимо второго «микки-мауса»… Лейтенант же Азаров попал — но его удар пришелся на ходовую: болванка смяла подкрылок и расколола ведущее колеса, сорвала гусеницу. Однако наводчик обездвиженного Т-35 уже поправил прицел — готовясь ответным выстрелом поквитаться с большевиком…
Он опоздал всего на удар сердца — успев навести пушку и уже потянувшись к спуску… Но вдруг вспучило лобовую броню, мгновенно налившуюся багровым! И тотчас светящаяся от жара болванка порвала ее, мгновенно пройдя сквозь тела наводчика и командира — разбрызгивая во все стороны ярко мерцающие осколки брони… Она срикошетила от задней стенки — и сбила с ног заряжающего, оторвав ему руку по локоть.
Да, Белик не промахнулся очередным выстрелом — но ответный удар достал его танк; впрочем, он пришелся на толстую орудийную подушку. И хотя чешская болванка срикошетила вверх, саму башню заклинило от удара — а оглушенного командира сбросило с сиденья наводчика… Старшего лейтенанта в очередной раз спас мехвод, уводя танк из-под обстрела.
Отстреливаясь на ходу, отступал и Азаров — но после очередного выстрела лейтенанта, прилетело в усиленную броню его собственной «бэтэшки». Танк дернулся, заглох; болванка не проломила композитной брони — но оглушенный ударом мехвод не смог сразу завести машину… А там еще два сильных удара сотрясли ее до основания — и тотчас снизу явственно потянуло дымом.
— Покинуть танк!
Командир с заряжающим успели выбраться наружу из подбитого, уже задымившего БТ-7 сквозь открытые башенные люки — и вовремя! Машина с телом погибшего мехвода занялась в считанные секунды… Но в тоже время дым закрыл уцелевший экипаж от глаз германских наводчиков — как и пятящийся назад командирский танк. А выигранное Беликом время позволило Акименко развернуть часть своих «бэтэшек» и самаходок навстречу новому врагу…
Кирилл Дмитриевич уже не надеялся победить или даже просто выжить — он понял, что немцы переиграли его, и остатки батальонов сгинут в германских клещах… Нет, майор решился продать свою жизнь подороже, как и жизни своих экипажей — да выиграть еще немного времени для Чуфарова и Фотченкова.
Он не знал, что Чуфаров в эти самые мгновения уже ведет остаток своих Т-26 на выручку товарищам. И что сам Фотченков, заслышав вдалеке яростную канонаду, оставил позади более тихоходные Т-28… Отчаянно рванув вперед во главе небольшой бронегруппы из собственного танка — да десяти пушечных броневиков.
Плохо, что придется нарушить приказ верховного — но впереди гибли его товарищи, его подчиненные… И поступить как-то иначе Петр Семенович просто не мог.

Глава 13

…Снег пошел неожиданно. Небо как-то внезапно затянула непроницаемая серая пелена, не пропускающей солнечного света — но почему-то казалось, что это привычная облачная хмарь, и что осадков в ближайшие часы не предвидится. Однако сверху посыпались сперва редкие, легкие снежинки, на который мы толком и внимания не обращали — но потом вдруг повалило всерьез! Как-то резко и внезапно зарядил настоящий буран, бьющий прямо в лицо… Никогда бы не подумал, что в южной Европе, на самой границе Балкан возможны столь сильные снегопады.
Сейчас снежный вихрь гонит ледяную взвесь мне в лицо, что я пытаюсь прятать за меховым воротом командирской бекеши. В теплое и кажущееся таким уютным нутро танка, однако, я нырять не спешу — даже в командирской башенке германской «тройки» сейчас мало что можно разглядеть. А вот снаружи больше шансов заметить опасность; выстрелы гремящей впереди канонады раздаются все более гулко и отчетливо… Таким макаром мы можем влететь на танке в самое пекло — и быть расстрелянными болванками с обеих сторон! Конечно, мы пытались вызвать Акименко или кого из его комбатов — но никто из наших не отвечают. То ли не слышат в горячке боя, то ли связь из строя вышла; о том, какие еще варианты «то ли» возможны в настоящих обстоятельствах, думать не хочется…
Обернувшись назад, я едва разглядел ближний к нам броневик комиссара, следующий всего-то в полсотни метров позади. Не сказать, что Макаров прямо-таки рвался в бой — особенно против танков, да на машине с противопульной броней! Но и не рискнул уклоняться от боя, когда передовую бронегруппу я возглавил лично… Конечно, броневикам в танковом бою делать нечего, это факт — и экипажи их я подвергаю огромному риску. Но ситуация патовая, и сейчас даже столь малый резерв способен переломить ход драки… В конце концов, сильные «сорокапятки'не уступают вражеским орудиям — и способны проломить лобовую броню 'чехов» на предельной дистанции боя. А сами броневики — невысокие, легкие и верткие — имеют хорошую маневренность на схваченной морозом земле, пока что присыпанной лишь неглубоким снегом… Однако прислушавшись к все усиливающейся канонаде (орудия бьют где-то совсем рядом, полкилометра самое большое), я все же решил поберечь экипажи — и на мгновение скрывшись в утробе танка, обратился к радисту:
— Женя, вызови комиссара.
— Сейчас…
Радист быстро и четко выполнил мое поручение — и спустя всего несколько секунд в наушниках послышался голос полкового комиссара:
— Ноль-одиннадцатый, слушаю.
— Сбавьте скорость и разорвите дистанцию… И ждите — скоро вызову.
— Понял.
Я вновь высунулся в открытый люк, быстро оглянувшись по сторонам. Выполняя приказ, мехвод Макарова сбросил скорость — а следом должны затормозить и оставшиеся бронеавтомобили группы… Расчет мой прост — раз закрутившая метелица столь серьезно ограничивает обзор, то и немцы не рискнут сходу открыть огонь по показавшейся вдруг «тройке». Благо, красные звезды на бортах сейчас не разглядеть… Вряд ли враг даже поймет, откуда взялся еще один панцер — и вполне возможно, немцы примут нас за подкрепление; по крайней мере, я на то надеюсь… Так вот, если выгорит, я успею осмотреться, нацелить броневички — и нанести удар первым.
А если и нет, то немецким наводчикам все равно потребуется время поймать нас на прицел — так что наверняка успеем сдать назад, скрывшись в снежной пурге…
Такова была моя изначальная задумка. Но стоило мне развернуться на звуки орудийной пальба, а нашему танку продвинуться еще немного вперед, как справа сквозь пелену снега мне почудилось какое-то неясное движение… И обострившаяся на фронте чуйка резанула по натянутым нервам пугающей догадкой: враг.
— Короткая!
Чуриков беспрекословно выполнил мой приказ — хотя затормозил он и без резкости, плавно, увеличив тормозной путь. В сердцах захотелось рявкнуть, но я сдержался — мехводу виднее, он наверняка сейчас прав. А то ведь могли бы и застрять… Или занесло бы.
Интересно, а танк вообще может занести?
Додумать эту бестолковую сейчас мысль я не успел — сквозь вьюгу уже вполне явственно проступили очертания грузовых автомобилей; звук работы моторов до того заглушала близкая канонада. На краткое мгновение я растерялся — водители немецких машин наверняка заметили наш танк, но ведь родная же «тройка»… Может, и пронесет — и не придется устраивать демаскирующую нас пальбу⁈
Нет, не пронесет… Я разглядел на прицепе машины легкую противотанковую пушку — такую цель никак нельзя упускать. Да и следом, кажется, еще одна машина катит…
— Илья! Наводи башню на грузовики, но открывать огонь из орудия только в крайнем случае. Попробуйте справиться из пулеметов… Женя — ты снова вызови комиссара и передай, что столкнулись с немцами и работаем только стрелковым оружием, без пушек! Может, в этом случае нас и не услышат…
Последние слова я произнес негромко, уже себе под нос — одновременно с тем снимая ДТ с предохранителя и спешно разворачивая пулемет на турели… Нас, конечно, заметили: грузовик сбросил итак небольшую скорость — а из наполовину открытого окна высунулся офицер, сопровождающий машину. Приглядывается… Малютин опередил меня на долю секунды. Очередь одного из двух спаренных МГ-34 (а их на раннем Т-3 стоит целых две штуки) ударила по кабине грузовика; ровная строчка пуль разбила стекло напротив мехвода… И тотчас потянулась к офицеру, не успевшему даже скрыться внутри.
Еще не замолчал трофейный машиненгевер, как загремел танковый «Дегтярев»; густо пахнуло порохом. Давно приноровившись к пулемету, я щедро приложился по кузову — целя вдоль борта так, чтобы очередь легла пониже лопаток сидящих рядком артиллеристов… Одна, вторая, третья! Я аккуратно нажимаю на спуск, утопив приклад в плечо; благо, крепление на турели заметно снижает отдачу — и пули летят туда, куда целишься. Чересчур длинными, конечно, не бью, опасаясь перегреть ствол — но ведь и сильно короткими, отщелкивая по два-три патрона, стрелять необязательно. Каждое нажатие на спусковой крючок отправляет во врага смертельный веер из десяти-двенадцати «маслин», дробно выбивающих щепу из борта — и рвущих тела «доблестных» германских зольдат.
Нет, засевшим в грузовике артиллеристам сейчас точно не позавидуешь…
Все же кто-то из зольдат покидает кузов — но первого я догоняю парой-тройкой пуль, перехлестнувших артиллериста чуть повыше поясницы. А вот второй резко шарахнулся в сторону от пушки, мгновенно скрывшись за стеной снега.
— Чуриков, разворот! Идем ко второй машине!
Отдав приказ, Малютин одновременно с тем начал разворачивать башню; я обеспокоено глянул вниз, опасаясь, что лейтенант сгоряча врежет заряженной в пушку болванкой. Но нет, Илья большой профессионал — и вместе с заряжающим приник к пулемету… Водитель второго грузовика оказался парнем расторопным — и одновременно с тем дисциплинированным. Он дал артиллеристам время выгрузиться и отцепить пушку вместе с передком — и только после резво рванул в сторону, на лихом вираже выбросив из-под задних колес фонтан снега.
Смелым на войне везет — немецкий мехвод успел уйти с линии огня, в какой-то мере замаскировав даже камрадов; по крайней мере, на пару-тройку секунд пушка совершенно пропала из вида… Артиллеристы успели воспользоваться форой, развернув ПТО в нашу сторону — и кажется, успев ее даже зарядить! Но Чуриков не хуже германского «коллеги» рванул танк в сторону, уходя с линии огня — в то время как Малютин вновь довернул башню, наводя спаренные МГ-34 на цель.
Впрочем, я на этот раз оказался быстрее…
Очереди зарычавшего над ухом ДТ достали наводчика; щиток малогабаритного орудия скрывает расчет лишь от фронтального огня, а мы успели зайти сбоку. И какой бы легкой ни была германская «колотушка», все же расчет не успел развернуть ее вслед разогнавшейся «тройке», оказавшейся так близко к пушке… Следом резанули из машиненгеверов мои танкисты — рухнул на окровавленный снег и заряжающий, и командир орудия. А Чуриков погнал танк прямо на пушку, заставив заряжающего испуганно шарахнуться в сторону, выпустив из рук болванку!
— Аким, стой! Стой, твою…
Крик Малютина оборвался неожиданно тяжелым толчком — вошедший в раж Чуриков уже начал тормозить, но без резкости, одновременно с тем выруливая в сторону от снарядных ящиков. Наедешь на них — и осколочные снаряды рванут под гусеницами и тонким днищем; даже если танк не сгорит, обездвижен будет точно… Да и мехвод наверняка выйдет из строя.
Аким же вильнул в сторону, сбив бортом кого-то из артиллеристов; столкновение с человеческим телом тряхнуло танк с неожиданной силой, отчего лейтенант едва не прикусил язык. И тут же еще толчок! Заскрипело, заскрежетало металлическим под гусеницами — «тройка» раздавила станины, и едва не зацепила казенник кормой… Но механик водитель уже развернул танк — и рванул встречным курсом в сторону, откуда показались грузовики.
На виражах Чурикова меня и самого бросило грудью на край люка; я невольно зашипел от боли, едва сдерживая рвущийся с языка мат. Ну ничего, Акимка, уцелеем — ты заново будешь сдавать вождение танка у самых придирчивых инструкторов! Это я тебе гарантирую…
Впрочем, раздражение на мехвода быстро отпустило; я вновь вглядываюсь вперед, приникнув к пулемету — готовый в любой момент нажать на спуск. Кажется, впереди что-то есть — или кто-то? Буран вроде немного успокоился — и вместо грузовиков или готовых уже к бою орудий я различаю фигурки бегущих навстречу пехотинцев в серых, мышиного цвета шинелях.
Пехота, обычная пехота… Без массового вооружения ее противотанковыми ружьями, противотанковыми же гранатами, фаустпатронами, гранатометами вроде «Офенфора» или магнитными минами. Сейчас не 1941-й и уж тем более не 1944-й… Впрочем, какое-то число трофейных польских ПТР у врага может найтись — да и гранатную связку с толовыми шашками увязать недолго. Но противник вполне посильный для экипажей броневиков…
— Филатов, связь!
Я вовремя нырнул вниз — над головой, открытым люком в командирской башенке уже засвистели пули; со стороны германских зольдат дробно замолотил МГ-34. Кто-то отчаянный ударил по танку, целя в смотровые приборы — какой-то смысл в этом действительно есть… Но ответные очереди Малютины быстро угомонили смельчака прежде, чем фриц лишил бы нас оптики.
Впрочем, со стороны залегших в снег зольдат уже взвилась в воздух красная ракета…
— Ноль-одиннадцатый, слушаю!
— Бери еще один броневик, зачищай германскую пехоту. Близко не суйтесь; в крайнем случае разрешаю использовать орудия. Остальные броневики за мной, пусть расходятся веером в стороны!
— Понял, ноль-десятый…
Я стараюсь говорить коротко и по существу, опасаясь, что долгие переговоры могут насторожить немцев; впрочем, ракета уже должна была предупредить врага о новой опасности. Значит, фактор внезапности нами окончательно утерян… И следовательно, нам осталось лишь подойти к фрицам поближе, развернув броневики в линию, широким фронтом — и подбить столько чешских «панцеров», сколько успеем.
— Все Илья, теперь твой выход. Не мешаю…

Лейтенант Малютин Илья словно бы прикипел к панораме, положив руку на рычаг спуска. Чуть надави, и болванка тотчас вылетит из ствола пушки, стремительно разрезая воздух… Но бить нужно наверняка — первый выстрел самый важный! Обескуражить врага и нанести урон, заставить потерять концентрацию.
Снег вроде бы пошел на убыль — но помимо все еще густой белесой пелены прицеливаться мешают также и дымы, тянущиеся от подбитых панцеров. Лейтенант узнал в остовах сгоревших машин силуэты чешских танков Т-35, мало похожих на родные «бэтэшки»; догадался, что бронегруппа комбрига зашла в тыл фрицам. Это было… Неплохо. Гораздо хуже ввязаться в драку, оказавшись на линии огня — сослепу заехав на простреливаемое с обеих сторон пространство.
А вот удар с тыла дает огромное преимущество атакующей стороне — особенно, если нападения не ждут. Если же ждут… Додумать Малютин не успел — едва не оглушенный выкриком Фотченкова:
— Движение на одиннадцать часов!
Лейтенант мгновенно развернул башню, поймав на прицел меняющий позицию танк; несколько кратких мгновений — довернуть маховики наводки… А ведь башня германского панцера отвернута от показавшихся в тылу советских машин — выходит, не разглядели сквозь снежную пелену красную ракету, не среагировали на новую опасность в горячке боя? Малютин едва не нажал на рычаг спуска — но его остановил горячий шепот Фотченкова:
— Обожди минутку, Илья. Пусть экипажи броневиков свои цели увидят.
Лейтенант едва успел удержать руку. От напряжения его пальцы едва не свело — и чуть погодя пришло понимание, почему Петр Семенович шептал: у комбрига от напряжения также перехватило горло… Илья мгновенно взмок, доворачивая маховик поворота башни вслед дернувшемуся вперед панцеру; секунду спустя тот вновь замер — не иначе для выстрела. Малютин аккуратно навел центральный треугольник прицела на кормовую часть Т-35 — а по носу его сбежала горячая капля пота, сорвавшись вниз… Поймавший цель, но вынужденный медлить, лейтенант с тоской подумал, что именно сейчас его выстрел мог бы опередить удар немца, спасти чью-то жизнь… Жизнь кого-то из товарищей — но вместо этого он вынужден ждать, когда экипажи броневиков расчехлятся и найдут свои цели!
— Огонь.
Короткая, негромкая команда комбрига ударила по ушам, словно кнутом — и чуть потерявшийся от напряжения лейтенант среагировал исключительно машинально, все-таки нажав на рычаг спуска… После чего, дернувшись вместе с танком от отдачи, также негромко произнес:
— Выстрел.
— Откат нормальный!
Заряжающий мгновенно загнал в казенник новую болванку — а кобриг быстро выкрикнул:
— Еще один, на одиннадцать пятнадцать… Короче правее, да немного впереди!
Неизвестно, успел ли выстрелить подбитый танк — и попал ли он этим выстрелом, если все же успел? Но болванка лейтенанта ударила точно в его борт — и ровно туда, куда Илья и целился. Движок, работающий на первосортном румынском бензине, вспыхнул мгновенно… Но коротко мазнув взглядом по пораженной цели, Малютин уже довернул башню, ловя в прицел очередной панцер. Он не стал даже трогать маховик горизонтальной наводки, боясь опоздать — и следующую болванку метко зарядил точно в башню второго «чеха».
Все же таки хорошая оптика на «тройке» — но ведь и сам лейтенант наводчик-снайпер. Потому-то и служит на машине комбрига…
Грохот канонады и выстрелов собственной пушки приглушили все прочие звуки. А потмоу Илья Малютин не смог расслышать нестройный залп броневиков БА-10, зашедших в тыл головной немецкой группе. Однако же этот залп был — и большинство советских наводчиков поразили свои цели первым же выстрелом! Германские же экипажи зачастую не успели даже понять, откуда в их танк прилетела раскаленная от удара болванка, сработанная из добротной уральской стали…
Так уж вышло, что немцы, вынужденные сближаться с батальонами майора Акименко из-за сильного снега, действительно не увидели красной ракеты — что могла бы упредить их о новом враге в тылу. В теории, правда, сигнал ракеты могли бы разглядеть танкисты основной группы генерал-майора фон Лепера… Но те, ввязавшись в бой сперва со взводом Белика (точнее, его остатками), неожиданно для себя попали и под удар капитана Чуфарова, успевшего прийти на выручку товарищам.
Умный германский генерал готовился взять противника в смертельные клещи, где легкие «микки-маусы» расстреливали бы с обеих сторон… Но в итоге он сам угодил под перекрестный огонь, не имея даже возможности воспользоваться численным преимуществом! Ведь пока прорывались сквозь подлесок (кое-где деревья уже выросли, и сломать их даже корпусом танка было не так-то просто), немцы выходили на открытое пространство сквозь небольшой коридор…
Узкой колонной всего в пару-тройку панцеров.
Правда, фрицам сперва повезло с внезапно усилившимся снегом — но фон Лепер не ожидал, что русские на морально устаревших «виккерсах» рискнут сблизиться с ним под прикрытием снежной пелены. Однако Чуфаров не видел другого выхода — потому как, во-первых, он буквально перестал видеть противника! А во-вторых, потому как не мог верно оценить численность основных сил первой легкой — что генерал-майор фон Лепер лично повел в бой на командирском танке… Когда же сквозь густую снежную взвесь комбат-три разглядел силуэты чешских машин (до коих осталось не более сотни метров), он без колебаний приказал открыть огонь — хотя в груди его все заледенело.
Ведь практически пистолетная дистанция боя… Хотя с учетом применения танков — это скорее даже кинжальный огонь. Выжить в такой драке очень тяжело — и конечно, численное превосходство в ней имеет огромную роль.
Но ведь не менее важно во встречном бою нанести первый удар! Федор Чуфаров рискнул идти вперед, зная, что рано или поздно он увидит врага — а фон Лепер использовал снегопад лишь как дымовую завесу, под прикрытием которой заканчивал развертывание своих машин… Появление русских в снежной пелене, в считанных метрах от своего панцера, стало для генерал-майора полной неожиданностью! И это чувство стало тем сильнее, когда случайный выстрел русского комбата достал именно его танк…
Со ста метров капитан Чуфаров не промахнулся — а врезавшаяся в чешский панцер болванка разрезала воздух куда быстрее звука пушечного выстрела.
Покойный генерал-майор (его тело прошило несколько крупных осколков брони и клепок) не учел также и того, что снежная пелена стала спасением и для Акименко. Немного пришедший в себя майор приказал ставить дымы еще до того, как завьюжило — а под прикрытием дымной пелены и снежной взвеси, Кирилл Дмитриевич развернул уцелевшие танки и повел их назад… Надеясь успеть вырваться из гибельного для себя кольца окружения.
Этот прорыв был подобен прорыву тяжелой латной конницы, рванувшей на таран. И более того, несколько таранов действительно случилось, когда набравшие ход «бэтэшки» вдруг увидели перед собой танки нацистов! Нацистов, нацистов… Немцы ведь не перестали ими быть даже после того, как фюрера и его окружение выдали англичанам или перебили. В конце концов, многим танкистам панцерваффе идеи превосходства германской расы показались очень уж близки!
Так вот, набравшие ход быстрые танки не всегда успевали затормозить — случилось два-три сильных столкновения; но куда больший урон фрицы понесли от пушечных выстрелов, бьющих едва ли не в упор! В этой хаотичной, какой-то безумной и совершенно отчаянной снежной схватке численность не играла уже совершенно никакой роли — да и командовать никто не пытался. По крайней мере, привычные к порядку германские офицеры не смогли организовать своих подчиненных… Нет, на смену командной работе и четким действиям группы пришел хаос танковой свалки — где подготовка экипажей, их личная храбрость и везение играли ключевую роль.
И эту схватку немцы, деморализованные гибелью генерал-майора, выиграть не смогли…
Поредевшие же панцеры головной группы пытались преследовать Акименко — но палили в молоко, а продвигались вперед они слишком осторожно. Лишь когда метелица немного поубавила свой яростный напор, немцы увидели цели и начали стрелять — однако именно в этот момент комбриг нанес свой удар в тыл врага… Окончательно перетянув чашу весов боя на свою сторону.

Глава 14

…- Товарищ комбриг, разрешите снять бинты с вашей руки? Её нужно обработать.
Смутно знакомый голос доносится до меня, словно из-за приглушающей звуки ватной пелены. Хреновато мне, что тут скажешь… И подставился ведь по глупому: высунулся из люка под самый конец боя, осмотреться получше — а неподалеку от нас вдруг рванули снаряды в горевшем «чехе». Взрыв вспучил броню панцера изнутри, вспоров её по швам — а меня зацепил по касательной шальной осколок, все же рванувший мясо… И загнавший в неглубокую вроде ранку (что мы быстро, наспех перебинтовали) несколько коротких ниток.
Результат, однако, вышел самый поганый — началось воспаление…
Бывает же, да? Моя бронегруппа из одного танка и восьми пушечных броневиков атаковала немецкое подразделение, в котором осталось штук семнадцать Т-35. Первым ударом сожгли шесть машин, но уцелевшие панцеры начали разворачиваться — и дали нам бой… Да все же фактор внезапности был на нашей стороне: пока немцы очухались, разглядели опасность, потеряли ещё четыре машины — ведь перезарядить «сорокапятку» дело нескольких секунд! Вот и Малютин успел сходу подбить ещё один вражеский танк, указанный мной в качестве цели… Однако потом началась отчаянная карусель из маневрирования, коротких остановок и быстрых выстрелов, в которой я ориентировался уже очень плохо. Впрочем, ещё одну цель дать все же успел…
А ведь если вдуматься — бой шёл накоротке, и усиленная броня нашей «тройки» вряд ли бы спасла, прилети болванка нам в лоб! И уж тем более, если в борт… Тогда вражеский снаряд прошёл впритирку к башне, хлопнув по ней тугой волной сжатого воздуха. Так меня аж швырнуло головой на внутреннюю часть командирской башенки — к моему счастью, обитую резиной… Отделался сильным ушибом и на пару минут выпал из боя — но опытный экипаж успел спрятаться за дымами от подбитого и чадно горящего Т-35. Так Малютин сбил прицел опасно пристрелявшемуся «чеху» — а затем подловил германский экипаж, дернувшийся было вперёд, уже собственной болванкой… Зарядив её точно в люк германского мехвода, что у «чеха» расположен в лобовой проекции корпуса.
Как, впрочем, и на большинстве современных 40-му году танков… А вот после я как раз и высунулся наружу, оглядеться — на свою голову! Вернее, впрочем, все же сказать про руку…
Илюха в этом бою настрелял на очередное «Красное Знамя» — подбив четыре вражеские машины. Отличился, кстати, и комиссар — чего я совсем не ожидал от Макарова. Но отогнав германских зольдат пулеметно-пушечным огнём, он с оставшимся броневиком поспешил в драку с панцерами. А экипаж полкового комиссара уже вторым выстрелом закатил болванку в борт не заметившего новую опасность «чеха»… Все равно мы потеряли в этой свалке шесть броневиков — а уж про общие потери дивизии даже думать страшно. По существу, нет уже никакой дивизии — батальон лёгких танков остался, и тот неполный.
Собственно, высокое командование решило точно также — касаемо дивизии. Ватутин одним лёгким росчерком пера переподчинил «ударный» тяжёлый батальон Катукову… Теперь уже его бригада возглавляет острие прорыва к Плоешти — где по данным разведки, срочно крепится румынская оборона. И где танкистам Катукова придётся столкнуться со вторым румынским танковым полком — вооружённым французскими R-35.
Неплохая, кстати, машина — одна из лучших в предвоенном французском танковом парке. Имеет солидное бронирование в 40 миллиметров и лба, и борта… Но вооружён сей танк очень слабенькой пушчонкой калибра 37 миллиметров, созданной ещё в Первую Мировую… И имеющей крайне посредственные показатели бронепробиваемости.
В целом же, противник вполне «посильный» и для экипажей, воюющих на БТ-7 — и вообще не конкурент нашим тяжёлым и средним танкам! Это вам не «Сомуа» С-35, лучшая из предвоенных французских машин…
Остатки же моей дивизии отошли на переформировку в Сучаву; сюда же эвакуировали подлежащие восстановлению танки и те машины, что ещё можно пустить хотя бы на запчасти… Включая и подбитые Т-35, что не выгорели до основания и не сдетонировали, «пораскинув башнями». Зато в казачий полк, к слову, я вцепился зубами — едва не поругавшись с командующим армией Ватутиным! Слава Богу, что Николай Фёдорович услышал мои аргументы в пользу того, что Сучава — это вовсе не «тыл», что город можно оказаться на пути движения румынских войск, отступающих с северо-восточной и восточной границ… А без требуемого количества пехотного прикрытия (пусть и ездящего на конях), да ещё и в городе, танки могут стать очень уязвимы.
С другой стороны, крепкий опорный и перевалочный пункт в тылу наступающей армии точно лишним не будет. В крайнем случае, передовым частям куда отступить — а так, прикрытие коммуникаций. Ведь для ушедших в прорыв подвижных частей бесперебойная логистика есть залог успеха!
У Николая Фёдоровича, конечно, была своя логика — не желая снижать темпов наступления, он хотел дополнительно усилить бригаду Катукова мобильной пехотой, создав из его подразделения крепкий кулак прорыва. Но в итоге мы сошлись на том, что я передал Михаилу Ефимовичу уполовиненный батальон мотострелков, две уцелевшие самоходки — и восемь штук трехдюймовых зениток на базе грузовиков, оставив себе только три уцелевших орудия. Не пожалел я отдать также и оба импровизированных ЗСУ на базе Т-26! Это все помимо тяжёлых танков «ударного» батальона; тут как в поговорке — хорошо не жили, нечего и начинать… В общем, Катуков остался доволен — но и я придержал при себе казаков, с коими мы уже довольно долго воююем плечом к плечу.
Не так все и плохо, в обшем-то: часть наших танков мои ремонтники обещали восстановить, некоторые можно переделать в ЗСУ. Да и чешских Т-35 обещают вернуть в строй штук пять… Румыны без немцев никаких активных действий не предпринимают, а германская авиация пока бездействует — непогода. Но все же по периметру города установлены казачьи блок-посты, ограничивающие движение на въезд и выезд, а ближайшие высотки заняты опорниками разведки. В свою очередь, в планах на ближайшее будущее — развернуть сеть прикрывающих друг друга опорников на ближних подступах к Сучавам, дабы было на что опереться в случае обороны.
И все бы ничего — но неожиданное осложнение дала, казалось бы, пустяковая рана… Едва ли не царапина! И друг резко скакнула вверх температура, перманентно — и очень сильно мне хочется пить. А ещё мысли разбегаются во все стороны, словно стайка мальков от забежавших в реку детей… Я уже понял, что непростительно долго тянул с тем, чтобы обратиться в санбат — да командирская работа организационно-хозяйственного плана никак не отпускала.
Начштаба ведь ещё раньше выбыл с сильной контузией…
— Товарищ камбриг, вы слышите меня?
Я с трудом поднял болящие от движения глаза на медсестру — и на мгновение опешил. Совсем молоденькая, выглядящая лет на 16–17 девушка (коей, конечно, должно быть никак не меньше 18 лет) показалась мне удивительно похожей на супругу. Удивительно похожей на молодую Настю из моего мира…
С будущей женой мы познакомились, когда она была ещё школьницей, переходила из десятого в одиннадцатый класс — а я как раз заканчивал технарь. Не сказать, что был записным ловеласом (пикапером, ага) — но уже успел победить врожденную застенчивость и мог нормально поддержать разговор с девушкой, умел шутить и делать комплименты. Да и женщины у меня уже были, чего уж греха скрывать… Кстати, в прямом значение этого термина — блуд же является грехом, разве не так?
Но все, что было до Насти, было очевидной ошибкой — и одновременно с тем мгновенно забылось и улетучилось на первом же свидании. Серьёзно, уже тогда каким-то десятым чувством я понял, что это моя будущая жена… Наверное, когда ждал у остановки рядом с местным кинотеатром — и с глупой улыбкой на лице следил за тем, как ко мне приближается девчушка в сиреневом платье, чью изящную фигурку словно просвечивают солнечные лучи… Я полез целоваться на первом же свидании — весь какой-то пьяный от близости этого сгустка девичьего изящества и женского обаяния.
Конечно, это было не совсем правильно, но… Но возможно, именно моя решительность (что можно было бы принять и за испорченность, и за ненужную раскованность) произвела на девушку (общавшуюся до того с одноклассниками-мямлями) неизгладимое впечатление… Да, между нами было всякое — даже расстались на какое-то время, и был я крепко из-за неё бит сворой подлецов и дегенератов. Недельку полежал в травме с закрытой черепно-мозговой… А все же суждено нам быть вместе — начав вновь встречаться, где-то через месяц я уже тихо шептал: «люблю… люблю тебя!».
К слову стоит сказать, что эти слова реально имели для меня весомое значение — можно сказать даже, что сакральное, и разбрасываться ими я был не намерен. А тут вдруг начали рваться из груди, тихо срываясь с губ…
У Насти очень необычная внешность — вернее сказать, запоминающаяся. Чёрные, как смоль, волосы — волнистые, лёгкие, шелковистые на ощупь… Без всяких шампуней они пахли пряными степными травами — по крайней мере, это первая ассоциация, что приходила мне на ум.
Глаза — большие, карие, очень выразительные. Глянет иной раз — и словно солнце встало, согрело своими лучами… Очень живые глаза, легко передающие эмоции. Иногда — трогательно взволнованные, едва ли не испуганные, но гораздо чаще с весёлой, смешливой хитринкой. А порой и бездонные омуты, в коих пропадаешь, забывая себя… В сочетание с изящно изогнутыми бровками и опахалами длинных ресниц, одни только глаза её могли влюбить в себя — стоило лишь один раз поймать взгляд Насти.
Но я не случайно называю её сгустком изящества — изящным был овал лица, изящной была тонкая шея, как и длинные, стройные ножки с кожей персикового цвета… А ее полные, красиво очерченные и чувственные губы ведь словно созданы для поцелуев! Моих поцелуев — только моих.
Да так у нас и было — я стал её первым парнем, с котором она впервые начала встречаться, впервые поцеловалась… А после я стал и её мужем, венчанным мужем. И хотя в жизни моей порой встречались еще женщины, будившие не только здоровый, вполне естественный мужской интерес, но также и более сильные эмоции… И более того, сильные симпатии к самим личностям этих женщин! Но все же к Насте никто и близко не мог приблизиться по тому урагану чувств, что разбудила во мне супруга… Нет, прав был, тысячу раз прав был отец, когда говорил — жениться нужно только тогда, когда не жениться уже просто не можешь!
А уж когда появились дети, то даже мысли о сексе с другими женщинами воспринимались мной, словно кощунственные. Ведь это было бы предательство не только жены и наших общих чувств — это было бы также предательство и по отношению ко всей нашей семье, к детям…
Неудивительно, что любые, пусть и случайные знакомства в новом мире не могли заставить меня позабыть о жене… Но вот, сейчас передо мной стоит девушка, один в один похожая на Настю — причем молодую Настю в период самого начала наших отношений! Именно тогда, когда в голове моей родилось выражение — «сгусток изящества»… Невольно чаще забилось сердце — да и взгляд, как кажется, прояснился. Я молча протянул перебинтованную руку медсестре, после чего запоздало уточнил:
— Простите… Но я могу узнать, как вас зовут?
Девушка, начав снимать повязку, лишь удивленно вскинула изящные дуги своих бровок, после чего опустила взгляд — и негромко, явно застенчиво отозвалась:
— Настя.
— Как-как⁈
— Анастисией меня прозвали родители, товарищ комбриг…
Руку мне почистили, сделали прививку от столбняка, дали обезболивающее с жаропонижающим — выделив палату в местной больнице, где я разместил свой импровизированный госпиталь. Из окна палаты мне видна даже Тронная крепость — наследие Сучавы как стольного града Молдавского княжества… И древняя резиденция молдавских господарей.
Вот как — древняя столица Молдавии, а город принадлежит Румынии.
Непорядок? Безусловно! Впрочем, историческая ценность древнего архитектурного памятника, ровно как и хитросплетения истории Молдавии и Румынии, некогда зависимых от Османской Порты, меня сейчас волнуют крайне мало. Совсем другое дело — медсестра Настя, так явственно похожая на мою жену, что просто мистика какая-то! Мне сперва подумалось, что в воспаленном бреду просто показалось, что девушка лишь похожа на мою супругу… Но нет, нет же! После операции и жаропонижающего с обезболивающим, мне полегчало — но ещё раз взглянув на девушку, я только утвердился в том, что молодая медсестра и тезка моей жены один в один и есть моя молодая супруга!
А сердце при этом забухало так тяжело, словно из груди готово вырваться…
Вот, мне вроде физически полегчало — однако мысли роятся в голове пуще прежнего. Потому как… Потому как волнуюсь. Да не просто волнуюсь, как боюсь, нет — тут и волнение от близости женщины, о встрече с которой я и мечтать не мог! Тут и совершенно естественное томление мужчины, не бывшего с женщиной уже несколько месяцев — и подавлявшего естественные во время опасности инстинкты… Например, инстинкт размножения, что очень ярко просыпается на войне.
Тут же и совершенно безумные догадки на тему того, что эта девушка — никакая не медсестра, а натурально моя жена, ставшая как и я, попаданкой… И тут же страх — ведь если так, то с ней, выходит, также что-то случилось⁈ А кто тогда остался с детьми?
Нет, это совсем уже бред воспаленного мозга…
Но есть и другой страх, страх совершенно иного толка. Как бы объяснить… Если медсестра Настя — это точная копия моей молодой жены, то я-то… Я совсем не похож на молодого себя, вернувшегося к жене из армии — поджарого и тренированного «воина-спортсмена» на пике своей физической формы. Нет, я ничего скажу, Пётр Семёнович мужик импозантный — и в отличие от многих больших начальников лишним жирком не оброс. А уж последние месяцы мы и вовсе не жировали…
Но как бы сказать — 38 лет, уже не молод, уже не мальчик. А как-то следить за собой, поддерживать физическую форму в последнее время было просто нереально. Не дистрофик, безусловно — но про какой-то рельеф или наоборот, выдающуюся мышечную массу говорить не приходится.
Так вот, для молодой девчонки практически сорокалетний мужик — не пара. Я для неё практически старик; и если в душе моей сперва ворохнулась надежда, что у меня и в этом мире может сложиться семейное счастье, и что я могу быть не одинок, что не только война будет наполнять мою жизнь… Конечно, командир дивизии — это величина, это высокий чин, грудь в орденах, опять же. Можно вскружить голову, можно использовать… Да что там использовать? Превратить понравившуюся девушку в походно-полевую жену против её воли и желания, как это делали многие большие командиры в ВОВ?
Нет, это точно не выход… Для меня — не выход.
Вот только куда тогда деть весь каскад чувств, ярко полыхнувших в груди при виде копии моей жены — да ещё и в самом расцвете её девичьей красоты? Как унять щемящую боль в сердце, как не думать о девушке, разбудившей в моем сознании столько ярких эмоций и воспоминаний… И находящейся при этом так близко⁈ Не просто в одном времени со мной, одном измерении и пространстве — но и буквально за дверью больничной палаты⁈
Отвлекая меня от сумбура роящихся в голове мыслей, в эту самую дверь осторожно постучали — после чего, не дождавшись ответа, в палату вошла медсестра.
— Пётр Семёнович, вы не спите? Вам велено сейчас как можно больше пить, а если нужно…
Тут девушка замялась, бросив красноречивый взгляд на судно, лежащее на дне небольшой тележки — и невольно покраснела. Но судя по тому, как загорелись мои собственные щеки, я блин раскраснелся куда сильнее — а ведь не мальчик же, право слово! Я и в том мире-то был по возрасту куда ближе к Петру Семеновичу, разница всего три года… Сейчас же ответил резко — куда резче, чем следовало:
— Не потребуется!
Впрочем, девушка не обиделась, а молча подкатила тележку к моей койке:
— Вот, компот сварили на кухне. Сухофрукты, сахар…
Компот из сухофруктов я не могу терпеть со времен школьных столовых — но сейчас промолчал, просто протянув раскрытую ладонь. Настя вложила в неё кружку, наши пальцы случайно, всего на краткое мгновение соприкоснулись… И мама дорогая — да у меня по руке словно электрический разряд прошёл!
Я молча выпил компот — залпом, даже не почуяв вкуса… И ведь пил, не отрывая взгляда от девчонки — только сердце забухало в груди, словно молот в руке матерого кузнеца, да по наковальне! Всего на мгновение представив, что я коснусь этих упругих и полных губ нежно-розового оттенка (вновь коснусь или впервые — кажется, что уже все равно), я просто не мог оторвать взгляда от девчонки… Словно загипнатизированный кролик перед удавом.
Или наоборот — подобно голодному волку, настигающему выбившуюся из сил, но такую грациозную косулю…
— Очень вкусный компот. Спасибо.
Я поблагодарил хриплым, севшим от напряжения голосом — на что смущенная медсестра тихонечко ответила:
— Мы старались…
Даже голос, голос как у моей жены! Ну ведь точно же она! Повинуясь наитию, я неожиданно для самого себя спросил:
— Настя, это я, Саша Белых. Муж твой. Мы с Валеркой в пруд свалились на «Паджерике», и в общем…
Я замялся — выражение лица медсестры стало тревожно-испуганным, и та быстро положила мне на лоб узкую, прохладную на ощупь ладошку.
Как же приятно это прикосновение…
— Странно… Сильного жара нет. А почему тогда бредит?
Настя убрала ладонь не сразу — так что я успел насладиться бархатной нежностью девичьей кожи, отчего совсем потерялся… И когда девушка попыталась убрать ладошку, я перехватил её, прижал к губам, на что медсестра лишь испуганно ойкнула — и только мгновением спустя вырвала руку из моих пальцев.
— Пётр Семёнович, вы что творите⁈ Так нельзя!
Нет, не жена… Но возмущается ровно также. Двойник, копия? Странный выверт судьбы — или моего воспаленного (буквально воспаленного после ранения) сознания? Или же это просто кто-то из родственниц Насти, живущая в годы ВОВ?
Последняя мысль несколько поумерила мой пыл — это что же, получается, кто-то из прабабок жены? Но нет, нет, не бьётся, знал я её родственников, живших в Великую Отечественную, не было там никакой тезки-Насти у неё в роду… Однако, пока я размышлял, возникла уже совсем странная пауза — и тогда я выпалил вообще первое, что пришло мне в голову:
— Настя, выходите за меня.
У девушки глаза округлились от удивления… После чего со сдавленным, каким-то совершенно неуверенным смешком она отступила назад:
— Вы не в себе, Пётр Семёнович. Вам нужно поспать, набраться сил…
Но я лишь упрямо покачал головой — после чего быстрой скороговоркой затараторил:
— Я совершено точно в трезвом рассудке, Настя… А теперь выслушайте меня, внимательно выслушайте!
Видя, что девушку все же растерянно замерла на месте, я чуть более уверенно продолжил:
— Послушай, Настя, у меня за последние месяцы это уже вторая или третья рана — сам сбился со счета. Точнее это как раз не рана, царапина — да видишь, даже царапина на войне убить может, если её запустить… Так вот, моя дивизия — она всегда на острие, под огнём и бомбежками, в прорыве или на контрударе. А война… Она ведь не про убивать — она про умирать, понимаешь? Завтра не только я сгинуть могу в бою, завтра и санбат может попасть в засаду отступающих румын или немецкую бомбежки… Погнимаешь⁈
Девушка только неуверенно кивнула:
— П-понимаю…
Я же заговорил ещё жарче, ещё увереннее:
— Тогда послушай: я ребёнка хочу. У меня детей нет, а хочется, чтобы после меня хоть кто-то остался… Если согласишься стать моей женой, если забеременеешь, я тебя тут же в Союз отправлю. Получишь и генеральскую квартиру, и генеральский паек… А если погибну — то вы с ребёнком ни в чем нуждаться не будите: и генеральская пенсия вам обеспечена, и товарищи мои в больших чинах обязательно помогут…
Что я несу? Вот что я несу⁈ Какой к хренам паек, какая на хрен пенсия⁈ Склоняю девку к сожительству, шантажируя тем, что в санбате её убить могут! Ну, твою дивизию, и галантный кавалер…
Да елы-палы, а что ещё мне делать, как понравиться⁈ Это тогда у меня было время очаровывать жену серенадами, цветами и конфетами, и демонстрацией навыков повара при приготовлении французского сырного супа и жульенов. Это тогда у меня было время гулять с ней часами напролет, бесконечно шутить, веселиться, носить на руках через мост — и делать прочие романтические шалости, влюбляя в себя молоденьку девчонку пусть и мелкими шажками… Но какие сейчас-то аргументы можно привести⁈ Вот и приходится говорить всякую чушь про генеральский паек и квартиру — а есть ли она вообще⁈ Приходится говорить, коли близнец моей жены есть плоть от плоти этого времени… Все же чувствуя себя совсем паскудно, я попытался исправить ситуацию:
— Впрочем, на большую землю я могу отправить тебя — и отправлю! — вне зависимости от того, какой ответ ты мне дашь. И буду ходатайствовать, чтобы тебя в медицинский институт приняли — если голова светлая, обязательно станешь врачом… Просто меня сейчас вылечи. Побудь ещё немного здесь, пока не оклемаюсь — о большем и не прошу… И никаких вольностей себе больше не позволю — слово советского офи… Командира.
Девушка немного пришла в себя, оттаяла — и даже позволила себе застенчивую, но такую необычайно обворожительную улыбку из арсенала моей жены:
— Я вам кого-то напомнила, Пётр Семёнович, так?
— Ну… Не совсем так… Вернее будет сказать, что ты — та самая девушка, о которой я мечтал всю свою жизнь… Которую представлял себе в самых сокровенных фантазиях… Которой грезил, закрывая глаза все последние месяцы.
— Как… Красиво вы говорите, товарищ комбриг. И многим дурочкам так голову вскружили? Язык у вас хорошо подвешен, ничего не скажешь!
Девушка неожиданно замкнулась, взгляд её явно заледенел — да и что она должна была ещё подумать⁈ Все верно… И все же я ответил уже в спину развернувшейся от меня медсестры:
— Всё, что я сказал — правда.
На этот раз мне подарили уже чуть более лёгкую, мягкую улыбку:
— Спите, Пётр Семенович. Вам сейчас нужно поспать. Я через пару часов принесу ещё попить и обезбаливающее.
— Так точно! Буду вас ждать!
…К своему собственному удивлению, я уснул — несмотря на то чрезвычайно сильное волнение, что охватило меня при общение с Настей. Не знаю, правда, поверила она мне или нет — но говорил я от сердца, искренне… А проснулся от мягкого прикосновения нежных девичьих пальчиков к небритой щеке:
— У вас снова жар, Пётр Семенович. Вот, выпейте аспирин и компот.
Я с жадностью выпил предложенное питье, ибо вновь очень захотел пить — на вкус, кстати, компот показался мне очень даже… О чем я не применул заметить:
— Очень вкусно. Самый вкусный компот из сухофруктов, что я когда-либо пил!
— Ну скажите тоже…
Девушка смущённо улыбнулась — но вот глаза её как-то особенно ярко свернули в полумраке палаты. Солнце за окном уже село, но из-за обилия снега на улице не так, чтобы совсем уж темно. А вот лампочку в палате девушка не включила… Светомаскировка по приказу начальника батальона? Но неужели нечем закрыть окна?
Девушка, между тем, аккуратно села на край кровати, стараясь не коснуться моих ног — и неестественно весело спросила:
— Ну что, не передумали на мне жениться, товарищ комбриг?
Я ответил мгновенно севшим голосом, едва выдавив от волнения:
— Нет… Не передумал.
— А кто же нас по вашему распишет?
Спрашивает вроде в шутку — но я среагировал мгновенно, поскольку успел подумать над этим вопросом:
— Начальник санитарного батальона. Он твой непосредственный командир — а я, пока нахожусь на лечение, не могу выполнять свои функции как комдива… И также временно нахожусь в подчинение госпитального начальства! Пусть формально, но юридическую силу справка от начальника санбата иметь будет. Её заверит начштаба, со всеми полагающимися печатями — а я дополнительно приложу к справке и документ-завещание, в котором буду просить признать тебя своей вдовой… Ну, на случай, если меня…
Я замялся под конец речи — и окончательно оборвал её, когда медсестра резко встала с кровати:
— Глупости говорите, товарищ комбриг!
Мне уже не нашлось, что ответить — но девушка, убрав пустой стакан на тележку, неожиданно (и явно волнуясь) спросила:
— Неужто я вам так понравилась⁈
Я вновь хрипло, вновь сдавленным от волнения голосом ответил:
— Очень. Очень понравилась… До безумия!
— Хахахах… Оно и видно, что до безумия… Дайте я ещё раз ваш лоб проверю.
Девушка неожиданно быстро наклонилась ко мне, коснувшись лба… Губами. Невольно обдав едва уловимым ароматом духов — и молодого женского тела, что пьянит куда сильнее самого крепкого абсента… А когда она попыталась отстраниться, то я невольно подался следом! После чего поймал узкую талию испуганно пискнувшей девчонки в объятья — и жадным поцелуем впился в ускользающие, полуоткрытые губы жены…
В этом мире или ином — но моей жены. Моей единственной по-настоящему любимой женщины… С которой я буду в любом теле, в любом обличье — и которую я никому не отдам! И пусть здесь и сейчас она меня ещё не знает… Ничего — придет время, и тогда и узнает, и полюбит.
Дайте мне лишь немножко времени…
На мгновение оторвавшись от как-то совсем уж мягко сопротивляющейся девушки (лишь уперевшейся ладонями мне в грудь), я поймал взгляд совершенно шалых, округлившихся то ли от изумления, то ли от волнения глаз — и жарко выдохнул ей в самые губы:
— Только моя будешь! Слышишь⁈ Только моя!!!
— Да…
Горячий, такой знакомый — и такой волнующий шопот, от которого волосы на загривке вздыбились, а по всему телу словно электрические разряды побежали… Вновь крепко-крепко прижав девчонку к себе, я нашёл её губы своими губами — но теперь начал целовать их без прежней жадности… Однако с той нежностью, что мог испытывать и дарить лишь этой совершено невероятной женщине!
Для которой, как кажется, даже граница миров оказалась вполне преодолима…

Глава 15

Проснувшись, я скосил взгляд направо — и невольно улыбнулся, ощущая приятную тяжесть Настиной головы на руке. Зарывшись же лицом в её волосы, я с удовольствием вдохнул их чуть пряный, сладковатый аромат… И также невольно скользнул рукой по обнажённой спине, наполовину прикрытой тонким одеялом — практически невесомо гладя девушку.
Все же я не решился будить жену — после нескольких дней, проведённых вместе, нет особой нужды куда-то спешить… Так что я позволил себе насладиться лишь легкими, практическими невесомыми прикосновениями — и одновременно с тем предался воспоминаниям, перебирая в памяти каждый кусочек тех счастливых мгновений, что вновь тесно связали меня с любимой женщиной…
В ночь нашего первого поцелуя я не позволил себе ничего большего, чем эти самые поцелуи. Не позволял даже вольностей своим рукам — лишь обвившим гибкий стан медсестры, да зарывшимся в ее волосы в особенно жаркие мгновения невинной ласки… Настя сперва невольно поддалась моему нежно-стойкому натиску — но после, опомнившись, сбежала из палаты.
Думала, что я просто так добиваюсь молодую девчонку, захотев поразвлечься с красивой медсестрой? Да отнюдь! Утром мой экипаж уже достал мне цветов, конфет и одеколон, проведя рекогносцировку на местности — благо, в фактически нетронутом войной городе все это было нетрудно достать. Я же, чувствуя себя гораздо лучше, оделся по форме, в очищенный китель — и на груди моей рядком со старыми, испанскими наградами Фотченкова, теперь тускло блестело эмалью заслуженное уже лично мной «Красное Знамя».
Вот, с цветами наперевес, я и двинулся прямо к командиру санбата с требованием расписать нас с его медсестрой… Надо сказать что последний даже пытался артачиться и отнекиваться, потом ссылался на недостаток полномочий. Но его сопротивление пало, когда я натурально потянулся к кобуре — и буквально зашипел от ярости, перехватившей горло:
— Ты что, глаз на мою жену положил⁈
В общем, вызвали к начальству отсыпающуюся после ночного дежурства медсестру — округлившую глаза при виде меня с цветами. Ну, так я позволил себе еще и небольшую провокацию:
— Что, так и будешь столбом в дверях стоять? Или думала, что я вру на счёт предложения? Так ведь все серьёзно, Настя… Ну и ты, помнится, ночью сказала мне «да». Аль забыла⁈
Мгновенно залившаяся краской девушка хотела отступить — но ей помешали это сделать медсестры, замершие за дверью командирского кабинета. Говорил я нарочито громко, отрезая своей женщине путь к отступлению — и вот, со стороны девок уже послышались обидные, ехидные смешки… В общем, пунцовая от стыда Настя, застигнутая мной врасплох, сонной, запнулась в дверях, замерла — сослуживицы её не спешили расходиться в стороны, дав девушке дорогу.
Наверное, это был самый опасный момент, когда будущая жена могла просто психануть и сбежать… Так-то у моей Насти характер сильный! Но все же осталась, отвлеченная негромким полуприказом, полупросьбой начальника санбата:
— Фролова, подойди ко мне…
Девушка сделала пару неуверенных, нетвердых шагов, вернувшись в кабинет.
— Настя, скажи — ты хочешь выйти замуж за товарища комбрига?
Девушка мельком бросила на меня растерянный, испуганный взгляд — на что я ободряюще кивнул ей, улыбнулся… И поспешно произнёс:
— Товарищ командир, ежели что — то на вопрос, хочу ли я жениться на медсестре Фроловой Анастасии, я безусловно отвечу Да!
— С вами все понятно, Пётр Семёнович… Товарищ Фролова, вы-то что ответите?
К моему вящему облегчению, девушка негромко и неуверенно, но все же утвердительно промямлила:
— Д-да…
После чего моя жена (теперь уже официально!) дрожащей от волнения рукой расписалась в наспех подготовленной справке вольной формы… И в её дубликате, предназначенном для меня.
С нетерпением дождавшись, когда бумаги будут готовы, я подошёл к жене, крепко поцеловав девчонку на глазах у экипажа и медицинского персонала — после чего приказным тоном позвал её за собой:
— Поехали!
— К-куда…
Тут я невольно улыбнулся, заговорщески подмигнув:
— Увидишь!
На самом деле поехали мы в церковь Святого Георгия в Сучавах, Мирэуць — старейший храм города и бывший кафедральный собор Молдавского княжества постройки аж четырнадцатого века! Пока ехали в реквизированном у кого-то из местных богачей престижном «Mercedes-Benz 770», ели конфеты, пили шампанское и непринуждённо шутили, разряжая обстановку — и с интересом просматривая по сторонам. Все же древний европейский город со своими архитектурными памятниками…
Среди которых оказался и собор Святого Георгия. Совершенно непривычный для меня храм скорее похож на каменную крепость, собранную из больших и малых башен — да возможно, он когда-то и послужил крепостью для православных, отбивавшихся от турок… Но на сей раз в действующем православном храме просто венчались.
Нет, ну а что⁈ Разве может какая-то спешная роспись у какого-то санбатовского командира сойти за полноценную свадьбу? Нет, никак не может! С другой стороны — Настя сто процентов крещенная: практически все поколение двадцатых годов ещё крестили, пока не стали уже массово закрывать храмы… А крестики мы купили в иконной лавке храма; более того, там же нашлись и настоящие обручальные кольца, из золота! Тот факт, что они подошли обоим, я лично воспринял лишь как знак свыше… Что же касается самих Церковных таинств — то между Русской Православной Церковью и Румынской Православной Церковью существует евхаристическое общение.
По крайней мере, оно точно существовало в 40-е годы двадцатого века!
Как позже выяснилось, в Румынии вплоть до семнадцатого века даже богослужения велись на церковнославянском… Жаль батюшка, что вел чин обручения и сам чин венчания, не знал церковнославянского. Но по моей просьбе вел богослужение не на румынском, а на греческом — так получилось куда как торжественнее. Невольно мне вспомнилось про послов князя Владимира, побывавших на ромейской литургии и заявивших, что они и не знали, где находятся — на Небе или на земле…
Венец над моей головой нес Илья Малютин, над головой супруги — её подружка из санбата. Пораженная и ошарашенная всем происходящим супруга к концу таинства смотрела по сторонам совершенно круглыми от восхищения и изумления глазами! Неудивительно: таинство это действительно поражает своей красотой и необыкновенной торжественностью — и запоминается на всю жизнь… Есть, чем восхищаться.
А после храма был и хороший ресторан, где мы пили церковный кагор — чей сладкий густой вкус меня буквально поразил во время венчания, и ели шашлычки-фригаруй, и колбаски-мититеи, заедая мясные блюда рулетиками из кабачков с брынзой и помидорами… И, наконец, сладкие пончики-папанаси в белой глазури с вареньем в качестве десерта.
К слову сказать, большинство моих командиров встали на постой прямо в местной гостинице, охраняемой взводом казаков и парой уцелевших броневиков. Там же нашёлся и «номер для новобрачных» с большой двуспальной кроватью — да под балдахином с резными деревянными опорами старинной выделки… Обескураженная моим совершено кавалерийским напором и стремительно развивающимися событиями, девушка все же немного дичилась, зайдя в номер — не вполне осознав, что стала полноценной женой. Но ведь Настя не выспалась толком после ночной смены, а выпитое за застольем вино уже тянуло её в сон… И я не спешил — потому как спешить теперь было уже некуда. А потому, лихо подняв испуганно пискнувшую девчонку на руки, я лишь нежно опустил её на брачное ложе — не пытаясь снять одежду с девушки, не пытаясь раздеться.
Просто прижал её к себе, насколько возможно нежно — и гладил… Гладил по шелковистым копнам волос, по тонким плечикам и худой девичьей спине — стараясь каждым своим прикосновением сказать: я люблю тебя.
Я люблю тебя…
Кажется, в какой-то момент я сказал это вслух, думая, что жена уже задремала и не слышит моих слов — но когда признание сорвалось с моих губ, девушка подняла голову, очень внимательно, изучающе посмотрев мне в глаза… Следующий ее вопрос меня действительно обескуражил:
— Почему у меня такое чувство, что я знаю тебя всю свою жизнь?
Я лишь коротко усмехнулся:
— Про то не знаю… Но точно знаю, что именно ты мне предназначена… А я тебе.
Легкая, но уже без робости улыбка тронула губы моей жены… А потом она сама подалась вперёд — и уже мои губы обожгло прикосновение её сперва легкого, но затем все более настойчивого, требовательного поцелуя… А потом, отстранившись, девушка замерла на мгновение, словно в нерешительности — однако затем каким-то отчаянным движением начала расстегивать на груди форменную гимнастерку.
Все же таки в медсанбате не работают, а служат — да и белого платья по размеру мы сыскать просто не смогли, не успели…
— Подожди… Подожди, Настя… Просто знай — я никуда не спешу, и вообще… Не надо торопиться.
Однако девушка в ответ усмехнулась с такой родной и знакомой, счастливой хитринкой — и так жарко прошептала мне в самые губы, что у меня аж мурашки по спине поползли:
— Иди ко мне… Муж.
Последнее слово было произнесено с естественной женской игривостью — и я понял, что пришло время извечной любовной игры между мужчиной и женщиной. Время, когда все условности остались позади, когда все запреты уже не имеют значения… Я вновь прижимал к себе девушку, вновь жарко целовал её — теперь уже жадно, без остановки, то лаская краешек ее губ нежными касаниями, то кусая их от еле сдерживаемой страсти, одурманенный горячим, прерывистым дыханием любимой женщины… Затрещала совершено ненужная сейчас одежда, небрежно сорванная и отброшенная в сторону! Но все же я смог сдержаться, не причиняя девушке боль. Нет, в какой-то момент я остановился, прислушался к себе — и своей второй половинке, уже без всякого стыда раскинувшейся на брачном ложе… А когда вновь потянулся к ней, на сей раз отчётливо и громко произнёс — пьяный от переполняющего меня счастья:
— Я люблю тебя!
Признался я совершенно не ожидая, что Настя ответит мне какой-то взаимностью — все же она не могла знать меня по «прошлой» жизни… Но девушка счастливо засмеялась — и ответила совершенно естественно, без рисовки и наигранной фальши:
— А я, кажется, уже и сама люблю тебя, суженый мой…
Ох, как же сладко и нежно прозвучали её последние слова! Меня ведь словно током пробило от одной только ее интонации…
Несколько дней в Сучавах прошли в каком-то любовном дурмане, в забытье страсти на границе реальности и сна — впрочем, про остатки своей дивизии я не забывал, и на командование вверенным подразделением, что называется, не забил.
Шел ремонт наших танков, экранирование уцелевших «коробочек». А из множества полуразбитых германских машин, словно из конструктора, собирали исправные чешские панцеры — закрашивая на бортах тевтонские кресты… Послужат в качестве командирских машин.
Также прибыло небольшое пополнение из двух десятков БТ последних моделей, включая взвод артиллерийских танков — и неожиданно, опытный образец Т-34 для войсковых испытаний! Я ведь когда-то уже запрашивал его, заодно предлагая изменения в конструкцию… И хотя на граненой, сварной башне танка отсутствует командирская башенка — но ствол орудия заметно длиннее, чем Л-11. Кажется, конструкторы меня все же услышали — и поставили на танк удлиненную трехдюймовку Грабина Ф-34!
«Тридцатьчетверку» я с некоторым сожалением отдал Малютину — все же заслужил орденоносец, вместо «Знамени» получивший «Красную Звезду». Но танк с таким мощным орудием буквально требует наводчика-снайпера! В свою очередь сам я, получив от командования очередной нагоняй (хотя ругали для проформы — победителей не судят!), пересел на командирский «лимузин» БА-11, один из немногих уцелевших.
Трофейная «тройка» же, верно послужившая моему экипажу столько времени, ушла Кириллу Акименко — контуженному в последнем бою. Нечего моему заместителю драться на простой «бэтэшке» со слабенькой броней и ограниченным обзором… Его, кстати, повысили за «Снежную битву» до подполковника и вручили от командования — ведь явно мне в пику за «не послушание» — целую «Звезду Героя»… Точнее сказать, медаль «Золотую Звезда» — высшую награду СССР.
Меня же наоборот, демонстративно обошли поощрением — хотя ведь мой собственный удар в тыл немцам сыграл в бою свою роль…
Слышал я, что также наградили и летчика-аса, прикрывавшего мою колонну в тяжелом воздушном бою… Пётр Рябцев — а ведь мне знакомо это имя. Один из первых советских пилотов, совершивших в известной мне истории Великой Отечественной воздушный таран — в небе над Брестом, 22 июня 1941-го… Его потом сбили в конце июля, во время налёта на советский аэродром — просто не дали взлететь. Однако в новом варианте истории смелый лётчик воюет уже четвёртый месяц…
Ну а помимо получения наград, новых машин и пополнения парка боевой техники, помимо лечения обожженных и раненых танкистов в импровизированном госпитале, мы спешно пополняем израсходованный боезапас, распределяем пополнения по экипажам. По прежнему не дивизия конечно — вернее сказать, не танковый полк, являющийся ее ударной частью — но пару батальонов я в поле точно выставлю.
Что ещё?
Катуков, естественно, пробил не успевшую толком выстроиться оборону румын у Плоешти — и занял нефтяные месторождения. Британцам и прочим немцам ответить пока и нечем — действия авиации сильно ограничивают погодные условия. А флот в Средиземное, а затем и в Чёрное моря наглосаксы перебросить просто не успели… Зато наши моряки неожиданно для всех провели молниеносную десантную операцию в Констанце, захватив главный румынский порт! Умеют, однако, показать зубы морпехи адмирала Кузнецова!
Похоже, в этой реальности история «кондукэтора» Антонеску будет явно короче… Теперь, однако, ход за нашим противником — вернее сказать, за нашими врагами.
…Я попытался было вновь уснуть, зарывшись носом в волосы жены — но аккуратный стук в дверь заставил взбодриться; сердце кольнуло нехорошее предчувствие. И точно, за дверью раздался негромкий голос посыльного:
— Товарищ комбриг, вас начальник штаба вызывает! Говорит, что срочно!
— Да понял я уже, понял…
В «нумере» Дубянского, уже вполне пришедшего в себя, развернут наш импровизированный штаб — карты на столе и стенах, проводной телефон; здесь же квартирует пара штабных командиров. Василий Павлович сухо поприветствовал меня, неприязненно мазнув взглядом по лёгкой, самое большое двухдневной щетине… Старый служака на самом деле обижается, что такое большое дело как свадьба, я встретил не в присутствии старших командиров дивизии — а лишь с экипажем. Не догадавшись позвать этих самых старших командиров… И что я так много времени провожу в кампании молодой жены, начштаба также не одобряет — хотя обстановка ведь позволяла, и руку я держал на пульсе происходящего.
Ну и шут с его обидами и придирками! Стараясь все же не выдавать собственного раздражения, я как можно более участливо уточнил — пусть и не скрыв лёгкого пока волнения:
— Что случилось, Василий Павлович? Румыны отступают с Бессарабии, идут на нас?
— Хуже, Пётр Семёнович, хуже. Британский экспедиционный корпус заходит в Румынию со стороны Словакии — вместе со словацкими войсками. На острие вражеского удара — только что сформированная англичанами танковая дивизия и словацкие механизированные части… Идут на Сучаву, товарищ комбриг, заходят с северо-запада.
— Вот ведь… Наглосаксы поганые!
Едва сдерживаясь, чтобы не выругаться в голос, в сердцах, я быстро дал указание:
— Готовь штаб, Василий Павлович. Будем думу думать, как встречать врага…

Примечание автора: что касается семьи комбрига Фотченкова в реальной истории, то никакой информации о его жене и детях мне найти не удалось. В силу чего в повествование введен персонаж медсестры Анастасии. Если же у Петра Семёновича всё-таки была семья… Что же, дорогие читатели — я просто напомню вам, что пишу не исторический роман, а фантастический боевик с попаданцем и альтернативной историей.

Глава 16

…Тимоха Сотников приник к снежному брустверу, старательно расчищая и приминая рукавом ватника бойницу для ПТРД. Старшина Алексеенко, возглавляющий отделение бронебоев, взял молодого парня в собственный расчёт вторым номером; длинное, как кочерга, и тяжеленное (17 кг!) ПТР после выстрела само «выплевывает» гильзу, а затвор замирает в крайнем положение. Нужно только вложить в казенник новый патрон… Но самому стрелку, в момент боя ловящему цель на мушку, и вынужденному очень жёстко упирать приклад в плечо (иначе отдача его просто «убьёт»), неудобно самостоятельно заряжать ПТР. Вот и ввели второго номера — заодно помогающего носить бронебойное ружье на марше.
Обстоятельный старшина оборудовал сдвоенный окоп-ячейку на совесть, утоптав снежный бруствер ногами и залив его водой так, что снежный бруствер стал снежно-ледовым, невысоким, но очень толстым — до полуметра. Одновременно с тем в бруствере сделали пять относительно узких бойниц с углом «горизонтальной наводки» примерно в 10 градусов — два по фронту и ещё два по бокам, для фланкирующего огня. Понятное дело, что при необходимости можно ПТРД взгромоздить прямо на бруствер — но так все же есть дополнительная защита, лишний шанс выжить…
Хотя Тимоха, например, был уверен — хоронись не хоронись, а будет все равно так, как на роду написано. Но мысли эти при общении со старшиной держал при себе! Потому как они будут расценены в качестве предлога увильнуть от работы… С соответствующими для казака последствиями.
Между тем, в последние полчаса вновь закружил, завьюжил снег; бойницы в ледовом бруствере необходимо было расчистить — и казак их расчищал, одновременно с тем прислушиваясь к гремящим впереди, метров за восемьсот, взрывам:
— Ох и долбят! Не жалеют снарядов — да, товарищ старшина?
Алексеенко только хмуро кивнул, стряхнув снег с дерюги, коей прикрыл ПТРД. Оружие нужно держать в целости и сохранности, тщательно следить за ним… Тем более, что на пушкарей сегодня надежды мало.
Нет, в умелых артиллеристах, развернувших батарею ПТО на фланге и привычно замаскировавших пушки (с прицелом бить в борта вражеской бронетехнике), старшина не сомневался. Но всего четыре противотанковых орудия разве сыграют значимую роль, когда во множестве попрут немецкие или англицкие танки? Да и на батарею «полковушек», развернутую метров за сто в тылу траншей, надежи немного. Больно короткий ствол этих трехдюймовок бронебойный снаряд не разгонит — а поставленная на удар картечь лобовую броню может и не взять…
Лучше бы «полковушки» разместили бы на фланге! Но на сей раз командование решило иначе — надеясь прикрыть редкой цепочкой полковых орудий всю протяжённость линии обороны полка.
Вернее сказать, двух батальонов, занявших позиции по обе стороны от шоссе. Третий, неполный, остался в резерве в Сучаве, вместе со взводом артиллерийских танков…
Вот грохнул впереди очередной разрыв гаубичного снаряда — и, наконец, все стихло. Старшина не сразу поверил, что все закончилось — вражеская артподготовка длилась без малого сорок минут! Вот и помощник, второй номер расчёта, только языком цокнул:
— Крепко нам досталось бы, если нас таким количеством железа накрыло бы! Верно говорю, товарищ старшина?
И, не дожидаясь ответа старшего товарища, Сотников утвердительно протянул:
— Э-э-х, здорово же придумал комбриг с ложными позициями? Верно говорю, товарищ…
— Да верно, верно.
Оборудовать впереди, по обе стороны от шоссе передовую линию траншей, кои нарочито не маскировали, было действительно толковой идеей. Хотя саперы, собиравшие из бревен макеты «ложных» пушек, плевались, как могли… Но, как выяснилось, труд их был вовсе не напрасен! Сработала задумка комбрига, действительно сработала…
Тем более, что среди ложных макетов ещё утром затесалась одна настоящая «полковушка». И когда к переднему краю подобралась британская разведка, её активно обстреляли осколочно-фугасными гранатами… Да ещё из двух ручных пулеметов ударило боевое охранение. Палили, не жалея патронов, добавили из винтовок — создав видимость хорошо подготовленной линии обороны.
Вот её британцы и обстреливали из своих гаубиц, не жалея снарядов — наверняка израсходовав имеющийся под рукой боезапас… В то время как боевое охранение давно уже отступило — так что бритты лупили по пустым траншеям, «из пушки по воробьям»! А когда дело дойдёт до второй, главной линии обороны, артподготовку сходу провести уже не удастся… Ну, а если боеприпасов все-таки хватит? Что же, казаки вырыли также длинные ходы сообщений, ведущие в тыл — и ещё одну, резервную линию траншей метров за триста пятьдесят от основной.
Ежели что, можно отступить туда и переждать очередной артналет… Хотя старшина слабо верил в его возможность.
— Теперь у нас небольшая фора есть. Сейчас немчура поганая вперёд попрет, обнаружит брошенные окопы — а там их пушками и накроют…
Сотников согласно покивал — но сам старшина мало верил в свои слова. Потому как если враг попрёт вперёд всеми силами, то огонь замаскированных в тылу гаубиц все одно не остановит всю массу вражеских танков. А если бросят в бой сперва небольшую группу машин, то из гаубиц их и трогать не станут.
— Товарищ старшина, а почему немцы? Англичане же вроде на нас идут, не германцы… Или я что неправильно понял?
Алексеенко зло плюнул прежде, чем ответить на запоздалый вопрос казачка:
— Англичане, германцы… Все они немцы — саксы, стало быть! Один у них, поганый корень! Да и в старину немцами кликали всех, кто по нашему баять не мог, то бишь разговаривать, языка нашего не знал… Вроде как немые.
Немного помолчав, Владимир Михайлович добавил:
— Ладно, пойду посмотрю второй расчёт. Чую, скоро уже начнётся…
Чуйка не обманула бывалого солдата. Вскоре на горизонте показались медленно наступающие, лёгкие танки — в небольшом, впрочем, количестве. Но их сопровождают также несколько пулеметных танкеток и пехота, идущая вслед боевым машинам равернутой цепью.
Британцы ожидаемо пустили вперёд словаков из «туземного батальона». Впрочем, на самом-то деле это были остатки моторизованной группы «Калинчак», успевшей крепко повоевать… Последняя понесла серьёзные потери в осенних боях с РККА в Польше. А уцелевшие, более современные панцеры Т-35 немцы изъяли для себя — спешно восстанавливая численность машин первой лёгкой дивизии… Ныне разбитой.
А у словаков осталось лишь с десяток исправных танков «Т-34» (LT vz.34), внешне похожих на Т-35 — но с более слабым бронированием и меньшим весом… Впрочем, пять лёгких танков Mk-VI, как и десяток бронетранспортеров с немногочисленным английским десантом следуют второй волной вслед за словаками, на незначительном удалении.
Вроде как обозначили свое присутствие, ага…
Словаки приближаются к перепаханным снарядами траншеям в напряженной тишине, готовые открыть огонь в любой момент. То, что было первой линией советской обороны, более всего походит теперь на перепаханный снарядами лунный пейзаж, где все ещё густо дымит сгоревшая солярка… Да, командиры не пожалели несколько канистр для создания более убедительной картинки!
И все же абсолютная, мертвая тишина над позициями русских крепко взволновала словаков. У кого-то сдали нервы — и в сторону разбитой ложной батареи открыл огонь один из танков… Мгновением спустя вся цепочка приблизившейся к траншеям бронетехники огрызнулась выстрелами из пушек и пулеметов! И словно в ответ им за спиной казаков загрохотали «полковушки»; заранее пристреляв подступы к ложному переднему краю, они ударили шрапнелью… Теперь же облачка разрывов раскрываются над землёй на высоте всего в полсотни метров — и спастись от густо бьющих вниз пуль практически невозможно. Они выкашивают разбегающуюся в сторону словацкую пехоту, словно хорошо наточенная крестьянская коса свежую траву! Да и британцам досталось — один из шрапнельных снарядов рванул ровно над «Universal Carrier» с открытым десантным отсеком.
Исправный БТР вдруг сбавил ход и остановился на месте, разом потеряв весь экипаж…
Понимая опасность для своих товарищей, словацкие и британские танкисты спешно набрали скорость, рискнув на полном ходу проскочить ложный передний край. Собственно, им это вполне удалось — учитывая, что он не был занят казаками!
Да, план больших командиров отсечь пехоту от бронетехники и заставить «коробочки» врага продвинуться вперёд, вполне сработал — вот только старшина Алексеенко был тому не шибко рад. По его мнению, лучше бы артиллеристы просто пожгли бы вражеские танки на дальней дистанции… Но кто его мнение будет учитывать, верно?
Впрочем, стоило противнику миновать передний край, как расчёты «полковушек» принялись обстреливать танки шестикилограммовыми фугасами… В теории, фугас способен проломить пятнадцать миллиметров лобовой брони лёгких «коробочек». Проблема лишь в том, что дальность точного прямого выстрела «полковушки» составляет всего 440 метров… Более того, это орудие имеет крайне небольшой угол вертикальной наводки — и чтобы достать врага той же шрапнелью, позиции полковых трехдюймовок пришлось оборудовать специальными ровиками под хоботовую часть станка… Возможно, эффективнее было бы вести огонь осколочными гранатами — больше шансов повредить ходовую вражеских машин, сорвать гусеницы крупными осколками. Но ведь в этом случае танки с исправными орудиями вели бы ответный огонь на дистанции, превышающей дальность эффективной стрельбы ПТР!
А демаскировать позицию противотанковой батареи командиры пока не желали…
Все же один фугас влетел точно в лоб башни чешского танка. Орудийную подушку он не пробил — но сам пушечный ствол повредило осколками и погнуло; вышел из строя спаренный пулемёт. Ещё один танк замер на месте — граната взорвалась у самого борта. Близкий взрыв вмял пару катков и сорвал гусеницу; некоторое время спустя танк задымил и экипаж покинул повреждённую машину… Наконец, прямым попаданием разметало тонкие броневые листы лёгкой чешской танкетки, полыхнувшей ярким бензиновым костром!
Но в целом, дружную атаку врага неприцельный огонь «полковушек» остановить не мог… Зато ответная пальба словаков уже достала два из шести расчётов частыми выстрелами своих мелких, 37-миллиметровых осколочных гранат.
Старшина Алексеенко быстро понял расклады — и старательно утопил приклад ПТРД в плечо. Отдача, как у коня копытом — и если тыльник плотно не прижать, будет совсем худо… Тимоха уже загнал в казенник бронебойно-зажигательную пулю Б-32 способную взять 20 миллиметров вражеской брони за триста метров. У лёгких танков она вряд ли сильно больше — хотя у «чехов» Т-35 лоб составляет все 25… О том, что на позиции батальона наступают более лёгкие машины с противопульной броней, старшина не знал и знать не мог. А потому готовился бить туда, куда наставляли бить инструкторы новоиспеченных бронебоев — в шаровую пулеметную установку, где броня послабее, в смотровые щели или в гусеницы.
Впрочем, в тонкую гусеницу «чеха» ещё попробуй, попади! Да и не сорвет траки удар единственной пули… Попытавшись выпустить охватившее его напряжение, старшина коротко напомнил Сотникову:
— Тимофей, помнишь, что я тебе говорил? Держи патроны чистыми, если на них попадёт грязь или снег, сразу протирай. Понял?
— Так точно, товарищ старшина… Я помню.
Алексеенко коротко кивнул, одновременно с тем нервно сглотнув. Второй номер — боец старательный, исполнительный, не подведёт. Напоминание было нужно самому старшине, чтобы отвлечься от тяжких дум… Танки придётся подпускать метров на триста — расстояние, на котором враг будет вести прицельный пулеметно-пушечный огонь. И если от пуль винтовочного калибра ледяной бруствер спасти ещё способен, то взрыв фугаса его наверняка разметает… Да и попробуй прицелиться, точно попасть под ответным огнём танкистов! У длинноствольного ружья Дегтярева отдачу компенсирует дульный тормоз — большой плюс. Вот только каждый выстрел его будет поднимать облачко снежной взвеси, что обязательно демаскирует расчёт.
Это не говоря уже о том, что ствол ПТРД торчит из окопа, словно какая кочерга! Нет, выход тут один — нужно попасть точно в цель, первым же выстрелом. Тогда, если удастся подбить прущий по фронту танк, можно будет и выдохнуть… Вражеская бронетехника ведь атакует редкой, растянувшейся вдоль позиций цепочкой — и следующий танк можно попробовать достать в борт.
Старшина успел наметить свою цель — и с бешено забившимся сердцем вёл её, тщательно целясь в шаровую пулеметную установку в корпусе танка. Она показалась ему более удобной целью, чем узкая смотровая щель мехвода… Между тем, словаки здорово прибавили ход — из-под узких гусениц танка фонтаном вылетают комки снега. Сам же Алексеенко вдруг ощутил явную дрожь земли…
И это легкий танк⁈
Да безусловно, легкий — всего 7,5 тонн. Вот только если эта «лёгкая» машина доберётся до окопа и начнёт месить его гусеницами, она гарантированно раздавит и расчёт…
Спина первого номера промокла насквозь от напряжения. Скрипя зубами, старшина выжидал, когда машина поравняется с кустом-отметкой в триста метров… Вот только противник заметил окоп бронебоев чуть раньше.
Видать, разглядели-таки длинный ствол-«кочергу» ПТРД…
Резанула одна, вторая короткая, пристрелочная очередь курсового пулемета — а следом бахнул выстрел короткоствольной пушки «чеха».
— Господи, помоги…
Одним губами шептал короткую молитву старшина Алексеенко; LT vz.34 стрелял на ходу, неприцельно — хотя расстояние до окопа ведь плевое… Ну, второй раз не промажут — особенно, если пальнут с короткой остановки. Владимир Михайлович понял это очень чётко, одновременно с тем положив указательный палец на спусковой крючок…
А курсовой пулемёт «чеха» уже нащупал окоп бронебоев, ударил длинными очередями. Утрамбованный бруствер покуда спасает — хотя толчки пуль ощущаются сквозь полметра льда всем телом… Да и случайная «маслина» в любой момент влетит в бойницу в бруствере — и ударит точно в лицо.
Наконец, грохнул выстрел ПТРД; дульный тормоз ожидаемо поднял взвесь снега — а «нащечник» больно хлестнул старшину по щеке… Но тщательно прицелившийся казак не промазал. Мощная бронебойно-зажигательная пуля калибра 14,5 миллиметров вмяла шаровую установку, прошила насквозь тело радиста! И сумела пробить также тонкую, трехмиллиметровую перегородку моторного отделения… Сыграло свою роль то, что у чешского «Т-34» лобовая броня куда слабее, чем у Т-35.
Но хоть пулеметный огонь и оборвался, экипаж ещё не понял, что танк серьёзно повреждён. В конце концов, пуля не снаряд — движок может и не зажечь… Отчаянно закричал мехвод, рядом с которым завалился на днище мертвый радист. Изо рта его густо потекла кровь — а командир танка, чех по национальности, коротко приказал:
— Тормози!
Мехвод едва справился с рычагами управления отчаянно трясущимися руками; танк и сам почему-то сбавил ход, и тормозил рывками. А из-за спины словно бы потянуло горелым… Грянул выстрел короткоствольной 37-миллиметровки — и легкий (всего 650 граммов) снаряд ударил в бруствер сдвоенного окопа бронебоев.
Он бы снёс его, если бы сработал фугасом — но чересчур лёгкая осколочная граната лишь выбила ледяное крошево… А вот ответная пуля старшины, выпущенная им за мгновение до того, как крупный осколок вспорол щеку и выбил сразу несколько зубов, уже ударила в лоб танка — напротив сидения мехвода. Последний умер мгновенно — а из моторного отделения замершего «чеха» явственно повалил дым…
— Уходим!
Командир танка понял все, и спешил покинуть подбитую машину сквозь широкий башенный люк. У него и заряжающего была небольшая фора во времени, пока машина как следует разгорится… Но прямо на броне LT vz.34 их обоих догнала длинная очередь пулемётчика, входящего в отделение старшины Алексеенко.
Сам же старшина распластался на дне окопа, отчаянно загребая мерзлый снег скрюченными от боли пальцами… Голова его горела огнём; Владимир Михайлович был уверен, что рана смертельная — и отталкивал бледного как поганка, но все же бинтуюшего его Тимофея… Наконец, старшина немного пришёл в себя — и жестом указал Сотникову на ПТРД, перехватив бинт неслушающимися руками.
Тимоха сразу понял, что хочет от него Алексеенко — благо, что также учился из него стрелять. Быстро осмотрев ствол бронебойного ружья, казак смахнул налипший снег — вроде все цело… Загнать новый патрон было делом секундным — зарядив же ПТР, Сотников аккуратно приподнялся над бруствером, осмотреться.
Подбитый старшиной танк уже вовсю дымил, стремительно разгораясь — а вот второй расчёт бронебоев молчит… Ведь в его сторону длинными очередями содит крупнокалиберный пулемёт английского танка! На небольшой дистанции его огонь будет поэффективнее малокалиберных чешских снарядов… Возможно, ледяной бруствер и удержал первые пару пуль — но длинная очередь расколола его, словно гигантский ледоруб! Неизвестно, пострадали уже сами бронебои или ещё нет, но англичанин быстро катит вперёд — готовый обрушиться на сдвоенный окоп всей многотонной массой боевой машины…
Танк находится уже вне зоны обстрела из боковой бойницы, Тимофей это понял сразу. С усилием подняв ПТРД на бруствер, он принялся спешно вминать в него сошки; неожиданно для казака вруг раздался глухой взрыв… Мины, ну конечно, мины! Последние редкой цепочкой (сколько было) саперы замаскировали на ближних подступах к окопам — метров за двести пятьдесят… Расчёт был прост — не подпустить вражеские танки к траншеям, чтобы те не подавили казаков гусеницами. И в тоже время, чтобы бронебои могли наверняка достать вражеские машины, если те сохранят боеспособность… Собственно, так случилось и на сей раз — сработавшая под задними катками мина вырвала два из них, сорвала гусеницу. Но легкий пулеметный танк не загорелся — и более того, башня его начала стремительно разворачиваться в сторону высунувшегося из окопа Тимоху…
Наверняка вражеский командир разглядел русского бронебоя из удобной командирской башенки с круговым обзором!
Сотников видел все это лишь краем глаза; внутри его все замерло, спину обдало смертным холодком. Но, тщательно сместив вынесенную на боковой кронштейн мушку с целиком на дульном тормозе в единую плоскость, он навёл её на борт танка у самой кормы… Взял чуть пониже, чтобы ударить наверняка — и спешно, на выдохе нажал на спуск! Не видя, что раструб крупнокалиберного башенного пулемета уже полыхает ответным огнём…
Тимоха так спешил, что толком не утопил приклад ПТРД в плечо — и он ударил крепкого, широкого в плечах казака с такой силой, что того швырнуло назад! Потеряв равновесие, сквившийся от боли в плече бронебой рухнул на дно окопа — не поняв даже, что ошибка спасла ему жизнь… Догоняющий на развороте башни густой пучок трассеров прошёл над самым бруствером! А из-под жалюзи моторного отделения уже показались первые, пока ещё невысокие языки пламени.

…- Товарищ камбриг, докладываю: атака отбита. Враг потерял одиннадцать танков и танкеток, остальные отступили; очевидны значительные потери вражеской пехоты от огня шрапнели.
Смахнув со лба проступившие на нем капельки пота (хотя в просторном штабном блиндаже на КП довольно прохладно), я коротко переспросил:
— Наши потери?
— Четыре «полковушки» и до взвода бойцов. В основном пострадали бронебои; замаскированную батарею «сорокопяток» враг не выявил.
— Понял… Молодцы. Проверяй людей, пусть разберут бутылки с зажигательными смесями и гранатные связки. Инструктируй бронебоев — когда пойдут тяжёлые британские танки, бить только по гусеницам, броню они все равно не возьмут. И если полетят на твои позиции гаубичные фугасы, отводи людей на запасные позиции…
— Понял!
Закончив сеанс связи с майором Тихоновым и повесив трубку коммутатора, я поднял взгляд на Дубянского — рефлекторно потерев гладко выбритый подбородок:
— Думаю, ударят сразу. Вряд ли запросят авиацию — нелетная совсем погода, в любой момент снег снова повалит… Артобстрел также маловероятен — уж очень старательно провели первую артподготовку. Пока снаряды довезут, время пройдёт… А впереди пехота с «кочергами» да пара уцелевших «полковушек». Лёгкая же цель!
Начштаба лишь молча кивнул, хотя во взгляде его сквозит сомнение. Даже если и так, и я прав — что мешает англичанам пустить основные силы дивизии в обход оседлавшей шоссе русской пехоты? Немцы бы так и поступили бы, крепко получив по зубам…
Все верно — немцы действовали именно так. Но тяжёлые британские «Матильды» вряд ли смогут пройти заснеженными полями и пересеченной местности… В реальной истории у этого танка, поставленного по ленд-лизу в СССР, были серьёзные проблемы с ходовой именно ю в зимнее время. А январь 1940-го выдался на редкость снежным и морозным — что чувствуется даже в южной балканской Румынии.
— Василий Павлович, свяжись с Чуфаровым и Богодистом, пусть танкисты обеих бронегрупп прогревает уже движки на малом газу… Скоро начнётся.

Глава 17

За тот час с небольшим, что враг условно говоря, «подарил» казакам, Тимоха Сотников успел немного прийти в себя. Отбитое ударом приклада ПТРД, ушибленное плечо болело — болело ноющей тупой болью… Но рукой Тимрфей все же мог работать — и старшина Михаил Тюрин попросил остаться его с бронебойным ружьем.
Ситуация в отделение сложилась аховая: был тяжело ранен командир, старшина Алексеенко — не пришедший в себя от болевого шока. Погиб второй бронебой, командир расчёта — а помощника после того, как голову старшего товариша разворотила тяжёлая пуля крупнокалиберного пулемета, трясло крупной дрожью.
В отделение бронебоев по штату два расчёта с ПТРД — и один с ручным «Дегтяревым». Командир последнего, опытный пулемётчик Михаил Тюрин (ему довелось пострелять из ручного «Мадсена» ещё в прошлую войну с германцами) определил своего второго номера в помощники к Сотникову, умудрившемуся поджечь легкий английский танк. А сам забрал себе трясущегося бойца и его ПТРД, кое-как привел бронебоя в чувство:
— Всем тяжело, паря, на то она и война… Но ты плохого о себе не думай — от ваших пуль немецкие машины вон как хорошо горели! И ещё будут гореть, сейчас новая атака начнётся… Ты не бойся, патрон успевай заряжать, и все нормально будет — понял меня?
Боец вроде чуть успокоился, кивал; старшину Тюрина Михала Михайловича в отделение любили и уважали. Старый по меркам молодых казаков (уже за сорок), умный с хитринкой мужик относился к товарищам совершенно по-отечески. Беспощадно высмеивая косяки и залеты сослуживцев-срочников, он в тоже время умел и старался их поддержать, находя для кого-то доброе слово утешения… А для кого-то свежий, хрусткий сухарь.
Вот и Тимохе он не приказывал, хотя имел право — а именно просил его, чуть прищурив раскосые глаза. А когда тот согласился остаться, Михал Михалыч по-доброму улыбнулся:
— Ты сейчас плечо не беспокой, обожди пока. Может, сегодня больше не пойдут… А если пойдут, ты хотя бы пару выстрелов сделай — покажи Андрюхе, как с вашей «кочергой» воевать.
Андрюха, такой же казак из недавно призванных, с готовностью кивал — но Сотников видел, что старшина надеется именно на него… Подводить Михал Михалыча не хотелось, да и плечо уже вроде не так сильно ныло.
Конечно, устройство и теорию стрельбы из ПТРД Тимофей Алексею подробно рассказал — но все больше упирал на его обязанности второго номера:
— Патроны всегда чистыми должны быть, сухой тряпкой обязательно протирай… Да и затвор, понятное дело, тоже.
Взяв один из «снарядов» к ПТРД, Сотников продолжил:
— Патроны у нас разные. Вот этот, с черным носиком и красной окантовкой, наша основная пуля, Б-32. За триста метров берет двадцать миллиметров брони, за сотню может и сорок взять… Лучше всего бить в борт конечно, ближе к корме. Но если танк лбом на тебя прёт, и броня толстая, можно врезать в шаровую пулеметную установку, там броня слабее, в смотровую щель. Ещё можно в стык башни и корпуса — коли попадёшь, есть шанс, что попоротный механизм заклинит… Ну и гусеницы — перебьешь трак, развалится лента, катки её сомнут! А там и танк развернет, и двигаться он уже не сможет с забившимися между катками, смятыми траками.
Андрюха важно кивал, пока Сотников пытался вспомнить все, что рассказывали ему инструкторы, о чем рассуждал старшина Алексеенко. Вспомнив о старшем товарище и немного помолчал, Тимоха потянулся уже ко второму патрону:
— А вот это БЗТ, бронебойно-зажигательно-трассирующая. Носик малиновый, окантовка красная — а вот трассер у нас зелёный. Полетел зелёный «светлячок», а ты смотришь, куда… БЗТ используется для корректировки стрельбы, но сам патрон послабее будет — из-за меньшей массы сердечника. Чтобы двадцать миллиметров брони взять, нужно за сто метров бить, не дальше! Считай, первый выстрел с БЗТ только пристрелочный… Вот старшина хорошо стрелял, находил цель без трассеров. Да и я, вроде как…
Положа руку на сердце — Тимохе очень хотелось бы, чтобы слова Михал Михалыча оказались вещими, чтобы очередной атаки сегодня не состоялось. Однако примерно через час с небольшим после того, как первая волна вражеских машин и остатки словацкой пехоты отступили, в зоне видимости вновь показались британские танки. Те ползли вперёд очень медленно, и издалека казались словно бы игрушечными… Но по мере приближения «коробочек», Сотников отметил про себя, что те выглядят более массивно и кажутся более тяжёлыми, что в них угадывается прочная, толстая броня.
Сможет ли её взять «кочерга» ПТРД пусть и за сто метров?
Тимофей как-то совсем по-детски шмыгнул простуженным носом, после чего криво усмехнулся:
— Видишь, коробки ползут вперёд? А ведь из пушек-то по нам сперва не били… Значит, не успели наглы долбанные подвезти снаряды своим гаубицам!
Алексей согласно кивнул, одновременно с тем лихорадочно считая те самые «коробки». После трех десятков окончательно сбился со счета — на позиции батальонов ползёт настоящая стальная орда! И много ли теперь навоюют уцелевшие бронебои, в роте которых изначально было всего двадцать расчётов ПТРД? Много ли навоюет всего лишь четырехорудийная батарея «сорокапяток»⁈ Пытаясь унять нервную дрожь, второй номер умыл снегом раскрасневшееся от волнения лицо, схватил губами ледяное крошево… Вроде чуть полегчало.
А потом ударили гаубицы…
Но то были не британские тяжёлые орудия — а полнокровный дивизион советских 122-миллиметровых гаубиц. Пусть устаревших, но пристрелявшихся к полосе ложного переднего края, с коим поравнялись английские танки… Заряжение у гаубиц раздельное (снарядная головка и гильза с мешочками пороха), но тренированный расчёт способен сделать до шести выстрелов в минуту.
А батарея выпускает за это же время шестьдесят-семьдесят снарядов…
Но не только гаубицы начали бить по врагу; дали огня и тяжёлые полковые миномёты равного им калибра, и уцелевшие «полковушки»… От частых ударов тяжёлых снарядов земля вздыбилась — толчки за километр ощущаются! А в воздух поднялась густая взвесь из снега и дыма… Тяжёлый вес британских машин обернулся против них — танки не смогли быстро пройти сквозь полосу заградительного огня. И какими бы мощными, бронированными по меркам 1940-го года не были бы британские «Матильды», но крыша башни и кормы зачастую уязвимы у всех танков — а над двигателем и вовсе жалюзи, что вполне проломит гранатная связка. Или же мина полкового миномёта… Впрочем, точные попадания при навесном обстреле крайне редки; вспыхнула одна, другая «коробочка», чадно задымила третья. Но куда больше танков беспомощно замерли на месте — «разутые», с катками, выбитыми близкими взрывами… А уж про британскую мотопехоту, вновь отважившуюся атаковать на лёгких, открытых сверху БТР, и говорить не приходится!
Но именно уцелевшие после первого залпа бронетранспортеры дружно рванули вперёд. Расчёты «сорокапяток» их пропустили, ожидая танки — и рассчитывая, что с британской мотопехотой справятся сами казаки… Тимоха считал также — для его ружья цель вполне подходящая. Броня у английских «универсальных бронетранспортеров» в лобовой проекции не более сантиметра. Её и метров за четыреста вполне реально пробить, а то и на большей дистанции.
Разве что попасть точно в цель будет уже сложнее…
Старшина Тюрин не пытался командовать огнём второго расчёта, бить с Сотниковым залпами, нет. Они с Тимофеем условились, что откроют огонь по готовности — а первый выстрел Михал Михалыча стал сигналом и для Тимохи. Сосредоточившись, бронебой тщательно прицелилься в легкий БТР, идущий в сторону окопов — и нажал на спуск… Отдача тряхнуло тело, спазм боли отдался в плечо; впрочем, казак думал, что будет ещё хуже.
А вот в цель, подобравшуюся к окопам метров на четыреста, казак или не попал, или пуля на этой дистанции не смогла пробить тонкой брони. БТР как пер вперёд, так и продолжил переть, не сворачивая в сторону и не сбавляя хода!
Хуже того, фонтанчик снега, поднятый дульным тормозом, демаскировал позицию бронебоев. Тотчас в сторону расчёта Сотникова потянулись трассы курсового пулемета, захлопали выстрелы скорострельных магазинных винтовок «Ли-Энфилд». Пока, впрочем, враг бьёт не очень прицельно, пытаясь нащупать расчёт короткими очередями — да и ледовый бруствер крепко выручает казаков… Сам же Сотников, отчаянно кляня себя за промах, отрывисто рявкнул:
— БЗТ! Трассирующую давай!
Андрюха, едва-едва не вложивший в казенник винтовки обычный патрон Б-32, за считанные секунды сменил его на трассирующий; лязгнул затвор, дослав патрон в ствол — и Сотников тщательно приник к прицелу…
Выстрел!
На сей раз Тимоха даже не почуял отдачи, словно слившись с ПТРД в единое целое. Мгновением спустя плечо все же напомнило о себе тупой болью — но казак не обратил на неё внимание… Пристально следя за светлячком трассера, прошедшим всего сантиметрах в двадцати левее корпуса БТР.
— Зарядил! Зарядил я — стреляй, Тимофей! Стреляй!
Андрюха ловко загнал в казенник новый патрон, догадавшись, что после трассера нужно использовать стандартный боеприпас с более мощной пулей. Он не рискнул тряхнуть первого номера за плечо, боясь сбить тому прицел — но крик его итак вывел Сотникова из лёгкого оцепенения… Подав рукоять затвора вперёд и дослав патрон, Тимоха быстро скорректировал прицел — и невольно затаил дыхание при очередном ударе пули о бруствер.
После чего вновь нажал на спуск…
На самом-то деле бронебоев спасла ямка, оказавшаяся на пути БТР, нырнувшего в неё — отчего прицел курского пулемета был сбит на пару секунд. Последний способен стрелять лишь прямо по курсу движения с крошечным юзом по горизонтали… Машина нырнула вниз — а длинная очередь, что должна была стегнуть по двойному окопу Сотникова, лишь бесцельно вспорола снег у ледяного бруствера.
Торопливые же выстрелы английских стрелков на ходу, ещё не отошедших от обстрела русских гаубиц, особой точностью не отличались!
Зато сам Тимоха третьим выстрелом не промахнулся — и картонная броня британского бронетранспортера не удержала пулю Б-32, ударившую в левую часть корпуса. Коротко вскрикнул смертельно раненый мехвод, машина быстро потеряла скорость — и десант, предчувствуя худшее, принялся спешно покидать БТР…
Опытный, умелый пулеметчик, Михал Михалыч также быстро приноровился к ПТРД, попав в свою «коробочку» вторым или третьим выстрелом. Но ведь отделению старшины Алексеенко крупно повезло сохранить оба бронебойных ружья… Остальным повезло меньше — после первой атаки в строю осталось процентов шестьдесят бронебоев, и поредевшие расчёты спешно дополняли рядовыми казаками; было разбито или повреждено шесть ружей. Все это неминуемо сказалось на возможностях отдельной роты… Не говоря уже о том, что сопровождая 7-й батальон королевского танкового полка, в атаку двинулось не менее сотни бронетранспортеров! Треть их, впрочем, накрыли выстрелы гаубиц — но остальные прорвались вперёд, поливая траншеи казаков плотным пулеметным огнём… При других раскладах БТР высадили бы десант, подобравшись поближе к траншеям — но путь назад отрезали частые разрывы гаубичных снарядов, частая цепочка которых встала на пути танков.
Так что экипажам и десанту была только одна дорога — вперёд, на окопы…
Тимоха дважды продырявил борт «коробочки» с десантом, наступающей правее его окопа. Попадал точно, зелёные трассеры мелкими искорками рассыпались по броне десантного отсека, проломленной бронебойно-зажигательными пулями… Эти попадания вывели десант из строя — но мехвод, поняв, откуда прилетело, успел развернуть машину к окопу и мгновенно резанул первой, второй очередью. Бил длинными на развороте, вроде и не прицельно — но пули засвистели прямо над головой казака, вынужденного прятаться за бруствером… Что ни говоря, но внешне просто чудовищная рана старшина произвела на Сотникова неизгладимое впечатление; он очень боялся разделить его участь. И хотя Тимоха крепко боролся со своим страхом, сейчас все же дал слабину — пригнулся, схоронился в окопе… Оставив ПТРД на бруствере. Правда, тотчас потянулся за ружьем, но потерял несколько драгоценных мгновений; следующая очередь подбросила оружие, а удар пули вмял казенник.
Обезоруженный Тимоха со страхом отпрянул назад…
Англичане, возможно, рискнули бы добраться на БТР до самых траншей — одним лихим кавалерийским рывком. Однако, на подходе к ним, неплохо разогнавшиеся бронетранспортеры нарвались на мины — взрыв, второй, третий! Мощные удары начиненной взрывчаткой «блинов» (восемь килограмм тротила!) рвут гусеницы, вскрывают кормовую часть десантных отделений — даже если взрываются позади БТР… Лёгкие пехотные «коробочки» замерли на месте, британский десант посыпался на землю — но даже неподвижные машины продолжили вести огонь, прикрывая свою мотопехоту! И под прикрытием плотного пулеметного огня английские, уэльские и шотландские пехотинцы ринулись вперёд, сцепив зубы от напряжения и страха — в надежде, что противотанковые мины не рванут под ногой человека… И что противопехоток на их пути нет.
Их расчёт во многом оказался верен — однако ожили на флангах станковые «Максимы», замолотили по фронту ручные «Дегтяревы», зачастили выстрелы трехлинеек. Окончательно же наступательный рывок британцев «погасили» густо полетевшие из окопов «лимонки»… Комбриг требовал, чтобы приданные ему казаки твёрдо освоили навык метания «ручных бомб», и многочисленные учения дали свои плоды! Лишь несколько небольших групп англичан сумели прорваться к траншеям…
БТР, с которым вступил в бой ещё Сотников, добил Михал Михалыч — но потерял время. Когда на их участке вперёд рванула группа десанта человек в пятнадцать с двумя ручными «Бренами» (один сняли с подбитой «коробочки»), старшина успел свалить лишь пару человек. В ответ ударили ручные пулеметы — достаточно лёгкие, чтобы стрелять с плеча. А под прикрытием их плотного огня, в сторону окопа старшины полетели гранаты… Сотников и его второй номер также стреляли из карабинов в сторону англичан — возможно, даже успели кого-то свалить. Но в ответ прилетела очередь офицерского автомата «Ланчестер», копии германского МП-28 — а за ней ударили частые выстрелы скорострельных винтовок. Андрюху, вынужденного приподняться над бруствером, зацепило — он упал на дно окопа с отчаянным вскриком, судорожно зажимая пальцами прострелянное плечо.
Тимоха принялся лихорадочно перевязывать товарища, всем своим нутром ощущая, что англичане уже нырнули в ход сообщения — и направляются в сторону его сдвоенного окопа. В подтверждение его догадки чуть в стороне часто ударили выстрелы трехлинеек, кои тотчас заглушил рокот автомата, послышались крики боли — и властная команда на незнакомом языке:
— Come on, soldiers, hurry up!
— Прости Андрюха, дальше сам…
Товарищ понятливо кивнул — и тотчас скрививился от боли, когда Тимоха рывком перетащил его к дальней стенке окопа. Сотников потянулся было к карабину — но вспомнил про автомат в руках английского офицера, и снял с ремня «эргэдэшку». Поколебавшись всего мгновение, он быстро застегнул на ней оборонительную рубашку — и сдвинул предохранительный флажок, открыв красный маркер… И как же гулко при этом забилось сердце Тимофея, не ощущающего даже, что все его тело бьёт крупная дрожь!
Уже явственно слыша шаги приближающихся врагов, Сотников отчаянно встряхнул гранату — и швырнул её за угол изгиба траншеи… Сам казак схоронился за этим изгибом, ожидая приближающихся британцев. Но прежде, чем впереди грянул бы взрыв, из-за поворота выскочил солдат с винтовкой! Вернее сказать, первым показался длинный ножевой штык, венчающий короткий ствол винтаря — а уже следом и сам британец.
А может и шотландец, или даже ирландец, призванный в британскую королевскую армию…
Столкновение стало неожиданностью для обоих — но Тимоха успел среагировать, когда враг уже разворачивал винтовку. Шагнув навстречу, он перехватил её ствол голыми руками — практически у самого штыка, толкая от себя… Ударила пуля, не задевшая казака — а за спиной британца грянул взрыв; осколок достал его сослуживца в спину. Да, второй враг уже показался в ходе сообщения и вскивнул винтарь к плечу — добить Андрюху. Но нажать на спуск англичанин не успел, сдавленно охнув и осев на колени, прогнувшись при этом в спине… На мгновение отвлёкся и противник Сотникова, чуть ослабив давление на свой «Ли-Энфилд». А Тимофей, из последних сил удерживая левой рукой ствол вражеской винтовки, правой рванул из поясных ножен «нож пластуна».
По сути-то это была сломанная в бою и укороченная до размеров охотничьего ножа шашка; сей клинок появился в окопах ещё Первой Мировой — и в целом, боевым ножом мог считаться лишь условно. Нет гарды — а значит, и возможности наносить короткие колющие удары в тесной окопной схватке… Так-то казаки в ближнем бою предпочитали традиционные бебуты или прямой кинжал-кама — входящий в состав парадной армейской формы кубанцев РККА. Вот только «парадки» в воюющем на фронте полку не было — зато имелась потребность в коротком клинке ближнего боя!
Тем более, что самих кубанцев в ножевом бою учили не только колоть, но и «пластать»… Возможно, термин «пластун» именно так и появился на свет. Да и необычный нож из перекованной шашки мог стать оружием самых первых пластунов — вынужденных воевать пешими из-за банальной бедности переселенцев…
Сейчас же Тимоха вспомнил, чему учил дед — и подался вперёд с шагом, наваливаясь на противника. Выхваченным ножом он не мог пока ни колоть, ни даже резать… Противник ведь в толстой куртке, а левая рука мешает быстрому, скольщящему удару; слишком для него тесно. А потому казак просто прислонил лезвие ножа к шее британца, надавив на него, что есть сил — и тотчас рванул клинок от себя и вбок, скручивая корпус! Так, чтобы лезвие ножа глубоко вгрызлось в плоть англичанина, глубоко «пластая» её в резком режущем движении… Противник с рассеченным горлом упал на колени, а Тимоха шарахнулся назад — подобное смертоубийство ещё не вошло в привычку молодого казака и откровенно пугало своей неприглядностью.
Но винтовка осталась в левой руке Сотникова. И когда впереди по траншее он уловил движение очередного врага, то выронив окровавленный нож, Тимофей быстро перехватил трофейный винтарь… Передернуть затвор времени не осталось — и когда за изгибом траншеи показался враг с компактным автоматом в руках, казак быстро и резко уколол с «возвратом», пропоров длинным штыком бок британского офицера.
Тот резанул очередью в ответ, пуля вырвала клок ватника и царапнула бок Тимохи — заставив отшатнуться назад. Но и укол казака рассек печенку англичанина… Смертельный удар, после которого человеку остаётся жить считанные секунды — и силы его стремительно покидают. С каждой каплей крови покидают… Очередь оборвалась, а раненый офицер завалился на дно траншеи, безрезультатно зажимая рану рукой. Его можно было бы спасти, лишь если бы клинок штык-ножа остался бы в ране, закрывая раневой канал. Если бы его быстро перевязали и доставили в госпиталь, на стол умелого хирурга… Но помочь офицеру никто не мог. Одного из его пулеметчиков достала-таки очередь контуженного взрывом Михал Михалыча — как раз когда британец спрыгивал в окоп. Второго же солдата с ручным «Бреном» свалила пуля русского — ударившая в упор в короткой траншейной схватке.
Офицер, впрочем, стремительно переломил её ход парой автоматных очередей. Но затем бегущих впереди его солдат встретил взрыв осколочной гранаты, дополнительно облаченной в рубчатую «оборонительную рубаху». Множество осколков выкосило половину отделения на сравнительно прямом отрезке траншеи — а с тыла на прорвавшихся англичан уже насели опомнившиеся русские… Замыкающую группу солдаты вступили с ними в перестрелку — но чудом уцелевший при взрыве «эргэдэшки» офицер счел наиболее опасным вражеского гранатомётчика.
Возможно, он оценил ситуацию вполне верно — но русский подловил его ударом штыка за изгибом траншеи… Как же горько и обидно умирать молодым! Британец аж взвыл от отчаяния — совершенно позабыв, что всего парой минут назад он хладнокровно перебил двух ещё более молодых казаков экономными очередями «Ланчестера»… И лишь презрительно сплюнул в сторону смертельно раненых бойцов.
Чего жалеть этих угрюмых русских — примитивных азиатов и недочеловеков, место которых на скотном дворе, в роли грязной прислуги?
Впрочем, враг оказался более милосердным. Страдания англичанина погасил близкий выстрел родной винтовки «Ли-Энфилд»… Немного придя в себя Сотников разобрался с затвором трофея — а оглянувшись на частые хлопки небольших орудий, раздающихся за спиной, обескураженно замер на месте.
Английские танки всё-таки прорвались сквозь заградительный огонь, оставив позади едва ли не половину обездвиженных или сгоревших машин. Но боезапас гаубиц, выпустивших за десяток с лишним минут боя полуторную норму снарядов, подошел к концу… Да и британские «Матильды» уже довольно опасно продвинулись вперёд — есть риск, что новые залпы накроют собственные окопы.
Следуя замыслу комбрига, в бой вступила замаскированная батарея «сорокапяток». Однако, не смотря на заявленную табличную бронепробиваемость свыше шестидесяти миллиметров за триста метров, пробить борта английских машин расчёты так и не смогли… По команде комбатра артиллеристы перенацелились на ходовую — но англичане уже открыли ответный огонь.
И стреляли в сторону батареи не только пулеметные «Матильды» первой модели, но и самые современные пушечные танки британцев…
Тимоха в отчаянии потянулся к упрятанной в нише бутылке с зажигательной смесью — остро ощущая, что огромные, тяжеленные танки просто раздавят траншеи, если доберутся до них сквозь полосу минного заграждения… Что не получится никакого умелого и точного броска на жалюзи над двигателем, когда танк пройдёт вперёд — молодой казак будет погребен массой обрушившейся на него земли!
Возможно, бронебой был не совсем прав — все же боевая масса «пулеметной» Матильды составляет лишь одиннадцать тонн, что для танка не столь и много. Впрочем, вражеский мехвод при желании однозначно обвалит стенки окопа, крутанув танк над ним — и вряд ли противотанковое ружье способно нанести «Матильде» хоть какой-то значимый вред… Но в тылу англичан и на флангах уже послышались новые орудийные выстрелы.
В бой наконец-то вступили советские танкисты!

Глава 18

…- Короткая!
Чуриков резко тормознул танк, зарывшийся гусеницами в свежий снег — испещренный, впрочем, следами гусеничных траков британских машин. Илью дернуло вперед, он едва не врезался переносицей в панораму — но удержался на ногах, спешно наводя пушку на цель.
Однако, пока Илья ловил в перекрестье прицела борт разворачивающегося в сторону его танка, вражеский наводчик спешно доворачивал башню навстречу опасности… Да и механик крутил машину на сорванной гусенице, разворачивая ее крепким лбом к «тридцатьчетверке» старшего лейтенанта (звание присвоили буквально на днях). И эти усилия дали свой плод: непривычный к новой машине и необычно нервничающий Малютин поспешно нажал на педаль спуска: его болванка задела вражескую машину лишь вскользь, отставив на бортовой броне светящуюся от жара полосу… Более того — толчок удара, как кажется, помог массивному британскому танку закончить разворот! И в ответ тотчас звонко хлопнула противотанковая двухфунтовка…
Удар!!!
Английский наводчик не рискнул бить в башню, лоб которой дополнительно защищен массивной орудийной подушкой. Нет, он пальнул по корпусу, надеясь, что болванка, за триста метров прошивающая свыше сорока миллиметров брони, осилит новый русский танк… Как осилила до того горящую неподалеку «бэтэшку» — несмотря на экранирование лобовой брони русского «Микки-Мауса».
Снаряд последнего, к слову, не смог пробить даже кормовую броню пушечной «Матильды»…
Точный выстрел англичан заставил закричать от страха оглушенного радиста, чья рация приказала долго жить от сильного удара по броне. А мехвода буквально швырнуло на кресло, выбив рычаги из рук; танк Малютина продолжил стоять на месте… Однако же британская болванка взять не смогла скошенной брони толщиной в сорок пять миллиметров, установленной к тому же под рациональными углами наклона — на стыке она достигает едва ли не девяти сантиметров! Нет, болванка просто срикошетила вверх, оставив на броне глубокую борозду.
Что же касается заглохшего было мотора — то это сыграло лишь на руку командиру… Разозлившемуся — и пришедшему в себя:
— Ваня, бронебойный!
Заряжающий, впрочем, уже выбросил в открытый люк стрелянную, воняющую тухлым гильзу — и загнал в казенник очередной снаряд. Илья же чуть поправил прицел, упрямо наводя его на башню «Матильды» — и прежде, чем раздался бы второй выстрел англичанина, быстро нажал на педаль спуска:
— Выстрел!
— Откат нормальный, командир!
Сработанная из добротной уральской стали болванка ударила туда, куда старлей и целился — вмяв внутрь спаренный пулемет… Английский танк тряхнуло так, словно какой великан ударил по башне гигантским молотом! Отчаянно закричал раненый заряжающий, швырнуло назад командира и наводчика… Впрочем, толстенная лобовая броня самого тяжелого на момент британского танка (практически 27 тонн) достигает 75 миллиметров — и удар первой болванки она выдержала.
Вот только экипаж вышел из строя на несколько столь драгоценных в бою секунд…
Обездвиженный танк — мертвый танк. Расхожая, известная всем солдатам истина — и хотя сейчас неподвижно замерли обе машины, но преимущество нового выстрела было именно за русским экипажем… Очередная болванка Малютина вновь ударила в орудийную подушку в точку, где раньше торчал пулеметный ствол — и на этот раз проломила ослабленную броню британца; раскаленный от удара кусок стали врезался в боеукладку, мгновенно воспламенив порох в гильзах… Рядом рухнул смертельно раненый осколками командир машины — а снарядный порох начал искрить и гореть с пугающим шипением, заполняя боевое отделение густым запахом гари. Понимая, что все кончено, уцелевший наводчик и мехвод полезли наружу в страхе, что уже собственные болванки начнут рикошетить внутри… И в тоже время облегченно выдохнул Илья Малютин — убедившись в том, что и пушечные британские машины можно жечь! И что они посильный противник детищу Харьковского конструкторского бюро:
— Аким, полный вперед! Выбиваем новые английские танки! Об остальных позаботятся Богодист и Чуфаров…
На самом деле даже экранированные «бэтэшки» и танки Т-26, что комбриг Фотченков определил в засаду, оказались не особо эффективны даже против пулеметных «Матильд». Ведь последняя имеет броню в шестьдесят миллиметров по кругу, включая борт и корму — против них танковые «сорокапятки» зачастую просто бессильны… Даже при стрельбе в упор.
Впрочем, несколько выстрелов в одну и ту же точку дают результат — но куда эффективнее работают огнеметные танки на базе Т-26. Хотя их в дивизии столько же, сколько было в бригаде (всего восемь штук) — но ведь и экипажи обездвиженных пулеметных танков также бессильны против медленных русских машин… Машин с необычно высокой и продолговатой прямоугольной башней — что делает их столь похожими на «родной» Виккерс-шеститонный! Химические танки с неотвратимостью палачей подбираются к обездвиженным «Матильдам» метров над тридцать пять — в то время как товарищи прикрывают их пулеметным и иногда пушечным огнем… На случай, если обреченные британские экипажи пытаются выбраться — и встретить врага гранатами.
Ну, или просто убежать…
Нет, все кончается одинаково — неподвижный танк, значит мертвый танк. И после заряда огнесмеси, вылетающей из сопла огнемета с температурой под тысячу градусов, эта мрачная истина неумолимо воплощается в жизнь…
Собственно, с пулеметными «Матильдами» комбаты Богодист и Чуфаров вполне могли справиться самостоятельно — «бэтэшки» разбили бы ходовую, а химические танки сожгли бы их в ближнем бою… Комбриг ведь так и планировал! Вот только Фотченков не знал, что англичане уже успели переправить на материк первую партию «Матильд» второй серии. Не знал, что в атаке участвуют двадцать три пушечных английских танка — а ведь даже обездвиженными они представляют опасность! Так, подбитая экипажем Малютина «Матильда» сперва сожгла огнеметный Т-26, вспыхнувший ярким пламенным факелом… А затем уделала в лоб полезший в атаку БТ-7Э.
За время артобстрела у ложного переднего края неподвижно замерло семь штук новых британских машин, получивших повреждения ходовой — и еще две все-таки сгорели. Кроме того, часть экипажей были истреблены в самом начале боя с советской засадой — когда замаскированные в посадках танки Фотченкова зашли в тыл врага… И пока занятые починкой ходовой танкисты возились с сорванными гусеницами, их неплохо так проредили пулеметно-пушечным огнем! Однако сейчас в контратаку ринулась полнокровная рота модифицированных «Матильд», повернув от позиций казачьего полка…
И реальный отпор им может дать лишь «тридцатьчетверка» Малютина.
— Бронебойный!
В очередной раз грохнула трехдюймовка Ф-34 — длинноствольная по меркам «сорокапяток» и прочих танковых орудий, она обладает отличной убойной мощью и дальностью выстрела. И все же от семидесяти пяти миллиметров лобовой брони «Матильды» (в лобовой проекции корпуса установленной под рациональными углами наклона), орудие «тридцатьчетверки» способно взять метров за четыреста… Сейчас же старлей рискнул ударить за полкилометра — но на сей раз Малютин целил в борт неподвижного танка с выбитыми катками, в район кормы. А там броня все-таки потоньше, пусть всего на пять миллиметров…
Илья опередил вражеский экипаж с выстрелом на долю секунды — и тем спас комбата Чуфарова, воюющего на экранированном Т-26. Тяжелый удар сотряс танк, сбив прицел британскому наводчику — а сквозь жалюзи над движком потянул чадный дымок медленно разгорающегося дизельного топлива… Почуяв запах дыма англичане решили не геройствовать, бросились наружу; отыгрываясь, Федор Вячеславович сгоряча приложился по врагу бронебойной болванкой, лишь зарывшейся в снег. Но и Семенов Ванька, не желая отпускать законную цель, дал одну и другую длинные очереди из спаренного пулемета… Расстояние для прицельного огня было великовато — но пучки трассеров, рассеивающихся на дистанции, все же зацепили кого-то из британцев.
— Семенов, отставить! Бронебойный!
Довольный собой и весело улыбающийся, заряжающий уже загнал в казенник новый снаряд — и тут в борт башни ударили, будто огромным поленом…
Вражеская болванка не проломила советской брони. Установленные под наклоном башенные бронелисты толщиной в сорок пять миллиметров, британская двухфунтовка возьмет своим калиберным снарядом метров с двухсот — да и то не факт… Однако советской броне не хватает вязкости — и отколовшиеся с внутренней стороны осколки вонзились в шею закричавшего заряжающего.
— А-а-а-а…
— Женька, бинтуй его! Аким, ходу, разворот!
— Сейчас!
От сильного удара танк заглох, а при повторной попытке завести его, стартер отчаянно зазвенел — словно натянутая струна… Немного пришедший в себя радист уже разорвал индивидуальный пакет, целиком прижав его к ране товарища, в то время как второй он использовал в качестве повязки — через левую руку зафиксировав первый пакет на шее заряжающего. Еще и скользящий тампон также сместил к ране…
— Женя, кончай с перевязкой, готовь бронебойный!
Илья лихорадочно работал маховиками наводки, разворачивая башню навстречу опасности — и ловя британский танк на прицел. Получалось, увы, откровенно плохо — из-за застилающего обзор дыма и относительно узкого поля зрения перископа. Двадцать шесть градусов — не так и много; впрочем, у штатного телескопического прицела он составляет всего-то пятнадцать градусов… Вот бы где пригодилась командирская башня с хорошим обзором — и комбриг в качестве командира машины!
Уж Петр Семенович сходу дал бы целеуказание…
Удар!
Старлею показалось, что очередная болванка зацепила борт — но нет, она прошла рядом, лишь крепко тряхнув танк тугой волной сжатого воздуха. Зато прорезавший дым огненный трассер, молнией мелькнувший рядом с «тридцатьчетверкой», показал Малютину направление — откуда прилетело.
Парой секунд спустя старлей поймал в перекрестье прицела двигающийся сбоку пушечный британский танк, развернутый лбом к борту «тридцатьчетверки»…
Расстояние до противника — метров четыреста.
Британский наводчик допустил ошибку — он целил в башню, хотя толщина скошенного борта русского танка составляет сорок миллиметров. За четыреста метров двухфунтовка могла бы ее взять… А уж ходовая уязвима у всех без исключения боевых машин! Впрочем, Т-34 старшего лейтенанта частично закрывал снежный бугор и перепад высоты на местности — и англичанам также мешал дым… Теперь все это уже неважно.
— Завел, командир!
В подтверждение слов мехвода, утробно заурчал движок — но старлей зло бросил в ответ:
— Стоять!
Малютин уже поймал цель — и пусть «Матильда» покатила вперед, но слишком тяжелый и не очень быстрый танк плохо подходит для маневра. Мехвод погнал его прямо вперед, подставив под удар крепкий лоб — и секундой спустя поймал в него болванку… Вернее сказать, стрелок-снайпер Илья Малютин умудрился угодить в сочленение башни и корпуса вражеской машины — на самом деле очень уязвимую, хоть и труднодоступную цель! Был сломан поворотный механизм, да и саму заклинившую башню перекосило, сорвало с погон; «Матильда» заглохла от удара…
— Филатов, бронебойный! Чего замер⁈
Женька же не мог оторвать взгляда от хрипящего, истекающего кровью товарища, повязка на шее которого уже густо пропиталась красным… Тяжелая рана — и если быстро не доставить танкиста в госпиталь, он просто умрет. Но Ванька, поймав взгляд радиста, коротко кивнул: экипаж сражается — и пока за броней бушует пламя и летят трассеры бронебойных болванок, «тридцатьчетверка» не может выйти из боя… Покрепче зажав индивидуальный пакет на шее, Семенов едва просипел:
— Заряжай…
Старший лейтенант Малютин часто гонял своих подчиненных на взаимозаменяемость. Радист и заряжающий пробовали водить, мехвод и радист также учились управлять с пушкой; Семенова дополнительно учили вести огонь из орудия и правильно целиться на случай, если последнему придется встать к панораме. Не пришлось… Однако сейчас эта взаимозаменяемость сыграла большую роль — оставшийся без рации Филатов сноровисто загнал снаряд в звонко лязгнувший казенник:
— Выстрел!
— Откат нормальный!
Женя выбросил сквозь открытый люк стрелянную гильзу — а Илья с удовлетворением мазнул взглядом по оставшемуся без башни вражескому танку… Вряд ли кто в боевом отделение «Матильды» выжил после нового удара! И тотчас старлей едва не прикусил язык — настолько быстро рванул вперед Чуриков, уводя танк в сторону, от очередной болванки…
Но как быстро не разгоняйся, от снаряда ты не убежишь. Конечно, можно сбить прицел противнику — уходя от очередной болванки, вспоровшей воздух за кормой. Как ушел сейчас Чуриков… Однако же тренированный наводчик вполне способен рассчитать траекторию танка, движущегося боком — и, взяв верное упреждение, достать противника в борт.
Тогда от вражеского снаряда способна спасти лишь чуйка мехвода — и у Акима Чурикова эта чуйка весьма развита! В очередной раз резко сманеврировав, он развернул «тридцатьчетверку» лбом к наступающему противнику — а летящий в борт снаряд бессильно прошел стороной… Очередной раз тряхнув машину динамическим ударом сжатого воздуха.
И тут же «тридцатьчетверку» вновь тряхнуло — но уже куда крепче; тяжелый удар почувствовал весь экипаж… Английская болванка ударила в правое ведущее колесо — расколов его и сорвав гусеницу. К сожалению, когда по танку ведут огонь сразу несколько вражеских машин, подобный результат практически неизбежен… Мехвод негромко, с затаенным ужасом прошептал:
— Приехали…
Однако старлей, мгновенно оценив ситуацию, принялся быстро командовать:
— Чуриков! Бери Семенова — и покинуть танк! Попробуйте добраться до засады — там остались наши санитары, вам помогут… Женя, мы с тобой до конца.
Филатов только сдавленно кивнул; понять, про какой такой «конец» ведет речь командир, было несложно… Ведь неподвижный танк — мертвый танк, это известно всем солдатам.
— Бронебойный!
…Контратакующие «Матильды», ведя огонь с довольно удобной для себя дистанции метров в четыреста, принялись поджигать один за другим экранированные — и уже не столь резвые и маневренные советские танки. Также один за другим вспыхивают и химические Т-26 с их тонкой, практически противопульной броней… Комбат Чуфаров, лично всадив две болванки в башню британца, не добился никаких зрящих результатов — разве что сбил прицел врагу, и ответный выстрел ушел в молоко! Видя бесполезность борьбы с «Матильдами», капитан быстро приказал заряжающему:
— Используй дымовые шашки! Ставь дымы…
После чего вызвал своих взводных:
— Ставим дымы и уходим! Бьем только по ходовой, их броня наши болванки держит!
Радист комбата попытался вызвать и экипаж Малютина — но тот молчит; впрочем, танковая пушка тридцатьчетверки часто и гулко ухает в ответы на звонкие хлопки британских двухфунтовок. Видя же, что Т-34 неподвижно стоит на месте, не пытаясь маневрировать, Федор Вячеславович болезненно закусил губу:
— Продержись еще немного, Илюха. Нам без твоего прикрытия никак не уйти…
Впрочем, старший лейтенант Малютин понимал это не хуже бывшего командира. По его танку открыли огонь сразу три или даже четыре «Матильды»; прочная, на совесть сработанная броня Т-34 теперь искрит от частых попаданий, выбивая внутрь крошево осколков! Целиться в таких условиях практически невозможно — да и цилиндр перископа с крыши снесла очередная болванка… Остался только телескопический прицел — и старлей все же смог поймать в его перекрестье верх корпуса вражеской машины.
Броневой лист там установлен строго под прямым углом…
— Выстрел!
Крик Ильи потонул в грохоте удара; правая нога, только что нажавшая на педаль спуска, перестала вдруг слушаться — а сильный толчок сбросил старлея с кресла наводчика… Он не видел, как трассер его снаряда уткнулся в корпус «Матильды», рассыпавшись багровыми искрами на броне. Не знал, что точным выстрелом проломил ее — и болванка разорвала вражеского мехвода пополам… Заодно пробив перегородку моторного отделения.
Дымом, однако, потянуло уже из собственной машины — вражеский снаряд, ударив в нижнюю часть башни, срикошетил со лба ее вниз, проломив тонкую крышку корпуса…
— Товарищ старший лейтенант, помогите! Ну же, чуть-чуть помогите мне…
Радист Филатов с отчаянием тянул тело раненого командира наверх — сквозь единственный, путь и широкий люк. Все одно тот мало подходит для того, чтобы пролезть наружу вдвоем… А дымом потянуло уже вовсю — и глотнув его, Женька отчаянно закашлялся; от звука этого кашля старший лейтенант пришел в себя. И тут же застонал от острой боли в правой ноге — осколки практически срезали стопу, разорвав плоть до костей… Сдерживая собственный кашель, Малютин сдавленно прохрипел:
— Женя, бросай меня… Вдвоем сгинем…
— Нет, товарищ старший лейтенант! Сейчас, чуть помогите мне, я вас вытащу…
Но внизу уже загудело быстро разгорающееся пламя — и стремительно теряющий кровь Илья из последних сил оттолкнул радиста:
— Филатов, это приказ! Выполнять!
Женька на мгновение опешил от окрика — и не смог удержать тела командира, с неожиданной силой оттолкнувшего его от себя… А в лицо Филатова уже ударил плотный столб черного и горячего, едкого дыма. Натужно кашляя и понимая, что вот-вот потеряет сознание, радист все-таки выбрался из люка и спрыгнул с танка — после чего сделал несколько неуверенных шагов в сторону… Перед глазами Женьки все двоилось, бессильные слезы застилали его взгляд.
А позади уже вовсю заревело пламя, быстро заглушившее отчаянный вскрик…
Радиста привела в себя пулеметная очередь — желтые трассы прошли всего в полуметре от его тела. Впрочем, дым горящей «тридцатьчетверки» мешал английскому пулеметчику целиться — а Филатов наконец-то вспомнил об оставшихся в боеукладке снарядах, что вот-вот рванут! И тогда он побежал назад — побежал отчаянно, что есть сил, размазывая по лицу злые слезы:
— Твари… Твари!!! Да я вас за старшего лейтенанта буду голыми руками… Кха-кха… Голыми руками буду давить…

…- Товарищ комбриг, вас вызывает майор Тихонов!
Приняв трубку у телефониста, я нетерпеливо гаркнул:
— Слушаю!
— Товарищ комбриг, наши «коробочки» отступают. Много танков горит… Наших. Британцы же вновь разворачивают для атаки пушечные танки; кроме того, часть их пулеметных машин с десантом прорвались сквозь минное заграждение — и теперь давят траншеи. ПТРД им, что слону дробина — не берут! И батарея «сорокапяток» накрылась…
У меня неожиданно сильно заломило в висках, в глазах на секунду потемнело. Как⁈ Как пушечные танки?
И как это наши танки отступают⁈
В чувство меня привел голос казака:
— Товарищ комбриг!
— Слышу, Тихонов, слышу… Погоди секунду.
Быстро прокачав ситуацию в голове, я скороговоркой проговорил:
— Сейчас батальонные минометы поставят дымы. Как только завеса начнет подниматься в воздух, уводи людей!
— Понял!
Вызвав командира минометной батареи и поставив ему задачу, я положил трубку телефона — и нашел взглядом начштаба:
— Василий Павлович, снаряды гаубичному дивизиону доставлены?
Сильно побледневший Дубянский сдавленно так ответил:
— Только две полуторки сумели пройти. Нагружены до предела, а снег глубокий…
— Снега глубокого испугались, вашу ж… Понял! Вызывай Чуфарова или Богодиста, выясни, какие потери — и давай приказ на отход. Только пусть параллельно шоссе двигаются… И саперам — саперам подскажи: нужно минировать дорожное полотно, хотя бы один фугас в него заложить!
— Есть!
Сам же я вызвал командира дивизиона — чьи позиции расположены непосредственно у КП:
— Готовь две батареи к эвакуации, еще одна пусть принимает снаряды! Прикроете отход казаков, как только дымовая завеса спадет!
— Есть…
Выслушав короткий ответ артиллериста, я трясущимися пальцами положил трубку. Ошибка! Ошибка, моя ошибка — стоящая жизни стольким людям… А ведь подготовил танковую и артиллерийскую засады, оборону пехоты по всей науке — по науке полковника Катукова, именно такими засадами встретившего немцев под Мценском…
Но успех Катукова зиждился на превосходстве Т-34 над всеми имеющимися у фрицев панцерами — и грамотном использовании легендарного советского танка. У меня же была одна единственная «тридцатьчетверка»… При воспоминании о которой болезненно сжалось сердце: как там мой экипаж? Как Илюха Малютин, как прочие бойцы? Ведь сроднились же за столько времени, пока вместе воевали!
Ладно, сейчас не до сантиментов… Позже все узнаю.
Сейчас важно другое — как теперь отражать грядущее наступление англичан на Сучаву? Если у них уже появились пушечные «Матильды», неуязвимые для подавляющего большинства наших танков… Зараза, в известной мне истории эта машина появился на материке только летом! Ну, или хотя бы в мае… А ведь без нее засады бы точно сработала — как швейцарский хронометр. Но в моих расчетах закралась ошибка, ошибка… Неучтенный фактор.
Зараза!
В бессильной ярости я врезал кулаком по столу — ведь «Матильды» смогли бы остановить наши КВ и экранированные Т-28! Точно остановили бы! Но тяжелые танки у меня, как назло, забрали… Опять же, в известной мне истории, когда немцы столкнулись с новыми британскими танками при Аррасе, они смогли выбить их лишь с помощью гаубиц «стопяток» — и тяжелых зениток «восемь-восемь».
Однако свои пушечные зенитки я оставил в Сучаве — да и нет у нас в запасе бронебойных снарядов к ним… А к модернизированным гаубицам 1910-го года болванок в числе выстрелов нет в принципе.
Еще бы очень сильно выручила дивизионная артиллерия — новые пушки Ф-22. Последняя, конечно, была задумана как полууниверсальный «мутант» из зенитно-дивизионного орудия — и учитывая, что рукояти наводки ее разнесены по разные стороны от ствола, целиться по танкам из орудия будет тяжко… Но с другой стороны, за счет необычайно длинного ствола и бронепробиваемость у него будь здоров!
Ладно, чего теперь локти кусать… Близок локоток, да не укусишь. Одна теперь надежда — что понесшие наверняка немалые потери британцы снизят темп наступления на Сучаву. А там я успею запросить бронебойные снаряды для зениток — а может, и пару батарей новых дивизионных пушек…
Главное — чтобы их успели подвезти!
— Василий Павлович, готовьте штаб к эвакуации.
Полковник согласно кивнул — и тотчас командирской блиндаж вновь тряхнуло: за стеной раздался грохот первых гаубичных выстрелов…

Глава 19

…- Да вы что, издеваетесь⁈
Я не смог сдержать глухого стона, наблюдая за тем, как мост через Сучаву спешно минует переброшенное нам подкрепление. Единственный батальон пехоты — едва ли не на всех имеющихся в стрелковой дивизии полуторках… И с ним на прицепах — одна батарея дивизионных орудий из восьми пушек.
Если бы это были длинноствольные Ф-22, что я запрашивал у Ватутина, никаких вопросов бы не осталось. Но командир дивизии, идущей к Сучавам с севера, выделил нам старые «порт-артуровки» — дивизионные трехдюймовки, воевавшие ещё в Русско-японскую… И естественно, Первую Мировую.
Конечно, комдива, получившего приказ перейти к обороне и ожидать возможного наступления британцев на север, как и удара с запада — его можно понять. Британцы вошли в Румынию большой частью своего экспедиционного корпуса — и его единственная танковая дивизия лишь венчает «острие меча». Что было нацелено на шоссе, соединяющее Сучаву с Сиретом, а там и с Черновцами… Ту самую транспортную артерию, вдоль которой и ведётся наступление Белова на Плоешти и Бухарест.
Так вот, моя собственная дивизия боевой задачи не пропускать британцев к этому самому шоссе, не выполнила… Вот вдуматься, да? Несколько единиц уцелевших у британцев средних танков переломили ход нашего сражения — а заодно и снизили темпы боевой операции по наступлению на Бухарест… Ещё немного — и можно уже говорить про «влияние на ход войны»! Причём подвижное соединение британцев имеет возможность ударить не только на Сучаву — но и развернуться на север, атакуя вдоль шоссе… Так-то выходит, что у пехотного комдива имееющаяся батарея (может, две) пушек Ф-22 есть едва ли не единственное средство борьбы с танками.
Вот только и у нас другого эффективного средства ПТО нет от слова совсем…
Проблема в том, что 122-мм гаубицы 1910 года (хоть и модернизированные), практически неэффективны против бронетехники. За исключением обстрела на приличной дистанции да по её скоплению… Но неподрессоренный колесный ход сильно ограничивает подвижность орудия, а устаревшая конструкция лафета делает максимально неудобной горизонтальную наводку. К примеру, когда англичане вышли к огневым позициям прикрывавшей отступление батареи (и за десяток минут выпустившей практически весь подвезенный боезапас) — то последними снарядами удалось добиться лишь единственного прямого попадания во вражеский танк… Правда, башню пулеметной «Матильды» от удара сорвало с погон — но пулеметные очереди остальных машин уже доставали расчёты.
Спасти людей удалось только благодаря своевременному приказу на отход — забрав панорамы и подорвав орудия, артиллеристы ушли на полуторках, доставивших им снаряды. Благо, что скорость британских танков по снегу достигает едва ли десять километров в час…
Оставшиеся у меня две батареи гаубиц мы развернули на высотах Сучавы, контролирующих подступы к мостам через одноименную реку. Конкретно на отрогах холма Шептиличи, вблизи руин крепости Шкея. И в развалинах Тронной крепости на холме Шипот; там же развернули полковые миномёты, максимальная дальность стребы которых составляет пять с лишним километров (5700 метров). В свою очередь, старые гаубицы образца 1910-го года бьют на чуть менее, чем девять километров (8910 метров)… Вот только британские 87,6-миллиметровые полевые пушки/гаубицы могут достать и за десять с половиной километров — и за двенадцать с лишним, если ударят усиленным зарядом.
Как бы то ни было, наша оборона строится на защите двух мостов. По льду «Матильды» не пройдут — а переправившуюся через реку пехоту на любом участке встретят мобильные группы танкистов и кавалеристов. Тут у бриттов, мягко говоря, без шансов… Но мосты я хотел прикрыть именно дивизионными орудиями.
В надежде, что даже две полубатареи Ф-22 выбьют уцелевшие пушечные «Матильды» врага за километр. По крайней мере, по заявленным ТТХ это возможно…
Ещё могли бы очень сильно выручить мои оставшиеся зенитки — чья болванка по заявленным характеристикам прошибает 85 миллиметров брони за километр (правда, под прямым углом). Но, в отличие от зенитки Лендера (в Первую Мировую монтируемую на бронированный грузовик Руссо-Балт!), новое орудие ПВО использует снаряды с особой бутылочной гильзой… И у соседей таких снарядов не оказалось; Ватутин обещал перебросить их по воздуху, как только погода позволит задействовать авиацию.
Правда, если погода позволит летать, англичане могут и не «постесняться» разбомбить и сжечь Сучаву — на манер Дрездена образца 1945-го…
Так вот, несмотря на перестраховку командира пехотной дивизии, бритты наверняка попробуют добить именно нас. Атаковать соседей, когда есть вероятность пропустить контрудар подвижного русского соединения во фланг и тыл? Неразумно. Проще выставить заслон на пути именно пехоты — и главными силами штурмовать крупный город. Здесь хотя бы есть теплые зимние квартиры (британская солдатня наверняка мечтает о теплом сне!) — и здесь же располагаются мосты через реку.
Сами по себе великой роли они не играют, при желание можно навести переправу и без мостов — разве что морозы и снегопады будут сильно мешать саперам. Но пока у меня есть мосты, я в любой момент могу переправиться на северный берег и ударить — и планирую это, как только подойдёт «тяжёлый» батальон! Таким образом, у меня есть свобода маневра — и это наверняка должно нервировать англичан… Сесть в жесткую оборону на шоссе, просто перерезав нашу транспортную артерию и дождаться подхода своей пехоты, британцы также могут. Но тут время будет играть против них — ведь как только я получу обратно свои «Клим Ворошиловы» и экранированные Т-28, то устрою британцам кровавую бойню… Сгоревшего в танке друга я им никогда не прощу.
И всё-таки я практически уверен в том, что англичане будут наступать — и наступать именно на мою побитую дивизию. У меня ведь тоже есть уязвимое место — мосты! Мосты, крайне важные как для свободы маневра, так и для дальнейшего снабжения группировки, наступающей на Бухарест; без особой необходимости взрывать их мы не станем. И если враг успеет захватить их в целости, не дав моим саперам взорвать опоры… В таком случае противник просто задавит нас массой, получив возможность беспрепятственно маневрировать собственным силами. Ведь судя по полученной от разведки информации, в прошедшем бою участвовало лишь одно из двух танковых соединений, входящих в состав дивизии.
И пусть во втором уже нет пушечных «Матильд», масса вражеской бронетехники все равно впечатляет…
Причем я допускаю как классическую атаку — после солидной артподготовки и рывка бронетехники с десантом под прикрытием «вала огня». Как, например, атаковали немцев русские полки генерала Брусилова в 1916-м — разве что танков и БТР у них ещё не было… И вот в случае такой атаки мне бы очень пригодились именно Ф-22!
Но возможен также и дерзкий ночной удар в духе британских «коммандос» и «САС»… Что появились на свет как раз во время Второй Мировой.
Впрочем, советские армейские разведчики и бойцы штурмовых групп, партизаны и «осназ», морпехи и те же пластуны на Восточном фронте проворачивали операции и покруче! Только британцы своих коммандос распиарили, как могли — а за плечами советских спецназовцев столько больших и малых подвигов, что они стали привычной «рутиной», словно бы и не требующей восхваления… В общем, меры предосторожности приняты и на случай внезапного удара врага — включая и ночную атаку диверсантов.
— Ну что? На безрыбье и рак… Мясо? Пойдём, встретим подкрепление?
Я согласно кивнул начштаба, отвлекшему меня от размышлений:
— Ага. Заодно уточним, какая у «порт-артуровок» бронепробиваемость… Если у них вообще есть болванки в боезапасе к пушкам.

…Тимоха Сотников ходил взад-вперед по опорнику боевого охранения, вынесенного чуть в сторону, вправо от моста — и расположенного неподалеку от холма Шептиличи. Опорник на самом деле крошечный — и состоит всего из трех ячеек. В одной дежурят пулеметчики, старшина Тюрин и его второй номер, немного пришедший в себя после гибели старшего товарища. Вторая ячейка пулеметчиков — это запасная позиция для расчета; наконец, третья принадлежит непосредственно Тимофею. Все три стрелковых ячейки (две попросторней и одна совсем узкая) связана короткими, метров десять, ходами сообщения — образуя «клин», нацеленный в сторону от моста.
По идее, такой опорник хорошо бы контролировать отделением — но на бумаге отделение «бронебоев» им и является! Другое дело, что прочие сослуживцы или погибли, или выбыли по ранению; кроме того, ПТРД Сотникова было повреждено во время боя. А старшина, вытащив у собственного бронебойного ружья затвор, оставил оружие на захваченных британцами позициях… Уйти с ним от танков вряд ли представлялось возможным.
Да и дымовая завеса держалась на оставленных казаками позициях едва ли пару минут…
Старшину сильно не мурыжили, понимая, что иначе спастись его расчет бы не просто смог — тем более, что штатный пулемет Тюрин и его второй номер забрали с собой. Более того! Казакам Михал Михалыча, как хорошо подготовленным и отличившимся в боях, доверили ответственную задачу — участвовать в боевом охранение стратегически важного моста… Вот только подкреплением как-то позабыли разбавить.
Впрочем, пехотой из стрелковой дивизии разбавлять крепко поредевший казачий полк не решился сам комбриг — все же не маршевый батальон, а сложившаяся часть со своими командирами. Однако же и доверить охрану мостов обычной «махре» Фотченков не рискнул… Так что приходиться Тимохе Сотникову нести караул, меряя шагами короткий ход сообщения; холодно на свежем воздухе, и мерзнет казак — несмотря на поддетую под ватник шерстяную безрукавку и теплые валенки! Ну, так без них караульный давно бы получил обморожение, а то и вовсе бы замерз… Старые казаки бают, что в прошлую войну, когда Юденич наступал на туретчину, на азиатских перевалах много пластунов погибло, просто замерзнув на постах — во время внезапно налетающей метели.
И редкие выстрелы трехлинеек, раздающиеся в снежную ночь, гремели, как последний салют погибающим от холода казакам… Что называется — выполнили свой долг до конца.
Когда-то Сотников воспринимал подобные рассказы со смехом — старики мол, молодежь пугают, байки травят. Но теперь, перестукивая валенками по утрамбованному на дне окопа снегу, Тимофей мечтал увидеть лучи восходящего солнца — и о горячем кофе, что после туретчины на Балканах есть национальный напиток! Бают, что и донцы, много воевавшие с турками, раньше крепко уважали «кохфий» — но пили его без меда и сливок, а с соленой донской сельдью. Так и говорили — попить «кохфий с оселедцем»… Тимоха никогда не пробовал такое «яство», да и дома он кофе не пил — а вот в Румынии распробовал.
Увы! Термос крепкого горячего кофе с медом и жирными сливками, что оттеняли его горечь, как и бутерброды с местной колбасой, что брали в дозор, давно уже кончились. Вот теперь бойцы и меряют траншею быстрыми шагами, словно заводные болванчики — пока старшина, словно бы и не чующий холода, аккуратно смолит зажатую в кулаке самокрутку. Мерцающий огонек последней в ночной тьме заметен издали — но опытный фронтовик курит так, что слышен лишь терпкий запах махорки… Своим бойцам старшина курить запрещает: мол, бегать потом тяжело будет — да и легкие, как говорят, от дыма сильно страдают. Он и сам Тюрин покуривает лишь в редкую стежку — неистребимая привычка, заработанная еще в прошлую войну.
— Что, Тимоха, озяб?
Михал Михалыч спрашивает бойца с показным сочувствием — наверняка и сам мается от холода, но не имеет права отойти от пулемета. Стало быть, сейчас начнет разгонять тоску безобидными подколками, вроде «упади, отожмись», или «поприседай малость, разгони кровь». Но приседать или отжиматься на исходе ночного караула, когда усталость берет свое, Сотникову совсем не хотелось. Так что и ответил он преувеличенно бодро:
— Никак нет, товарищ старшина!
Тюрин усмехнулся, махнул рукой — мол, не кричи громко… После чего неожиданно для бойца спросил:
— А знаешь ли ты, Тимофей, что в здешний краях когда-то воевал твой тезка? Да такой знаменитый казак — что по-хорошему, ему бы и памятник поставить нужно!
Сотников лишь отрицательно помотал головой — ничего подобного он, конечно, не знал. И даже не догадывался, что казаки некогда в Румынии воевали… Хотя ведь с турками же рубились весь восемнадцатый век! Да и в девятнадцатом немало с османами дрались, пока румыны, и сербы с греками, и болгары — весь православный люд! — не получили на Балканах независимость от Порты.
Вот только за эту свободу было обильно уплачено кровью русских солдат…
— А вот я давеча спрашивал у местных — что за крепость такая на дальнем от нас холме стоит? Ну, где вторую батарею гаубиц развернули… Так вот — оказалось, что это «Тронный замок» молдавских господарей.
Сделав короткую паузу — на крайнюю затяжку, после которой старшина аккуратно затушил окурок — Михал Михалыч продолжил свой рассказ:
— Стало быть, когда гетман Богдан Хмельницкий хотел заключить союз с Молдавским княжеством, он старшего сына своего, Тимофея Хмельницкого, женил на дочке молдавского господаря. Тот-то, впечатленный победами запорожцев над ляхами, противиться браку дочери с казаком не стал — и союз с Хмелем, стало быть, заключил… Что не понравилось местной молдавской знати.
Цокнув языком, старшина вдруг прервался — и внимательно всмотрелся в противоположный берег реки; напрягся и Тимофей, весь обратившись в слух… Но услышать он смог лишь хруст снега под валенками Прохора, второго номера пулеметного расчета — безостановочно мерящего шагами короткий ход сообщения.
— Показалось что ли…
Последние слова Тюрин произнес негромко, себе под нос — и с явным недоверием… Но, помолчав еще немного, он вернулся к своему рассказу:
— Так вот. Бояре местные против господаря Молдавского поднялись — и Хмельницкий отправил сына на помощь тестю… С войском, ясное дело. Тимофей тогда уже был гетманом и славным казаком, отличившимся в боях с ляхами у горы Батог! Там поляки били из пушек в спину собственной шляхетской кавалерии, бежавшей из осажденного лагеря… Но молдавским изменникам помогали валахи и трансильванцы — румыны нонешние, стало быть.
Еще раз прервавшись и вновь внимательно посмотрев в сторону реки, Михал Михалыч продолжил, как ни в чем не бывало:
— У Тимофея Хмельницкого войско состояло из бывалых казаков и татар, и до поры до времени он громил румын и в хвост, и в гриву! Вот только у тестя от побед этих голову вскружило. И он уже не только Молдавию себе вернул, он уже и на Валашское княжество позарился… Да в битве при Финте был разбит — тогда сильный дождь пошел, что вымочил пищали и пушки казацкие, а у румын было численное превосходство.
Отвлекшись на показавшегося в ходе сообщения второго номера, старшина кивнул тому — мол, иди к нам, послушай. Но боец молча повернул назад — то ли успел обидеться на невинные подколки старшего товарища. То ли замерз уже до такой степени, что не может стоять на месте…
— Так вот тогда-то Тимофей — своей лыцарской честью, богатырской удалью и полководческим талантом более всего походящий на отца, — как раз к Сучавам и отступил! И укрепился именно в Тронном замке, где наши гаубицы сейчас стоят… Но при обстреле крепости младший Хмельницкий был ранен ядром вражеским — и от раны той умер.
Немного помолчав, Михал Михалыч с явным сожалением добавил:
— А ведь уцелей твой тезка в Молдавии — и как знать? Наверное, совсем иначе повернула бы история… Ведь после смерти Богдана гетманами несколько раз к ряду становились исключительно предатели. Шляхтич Иван Выговский, изменивший присяге и напавший на русскую рать при Конотопе https://author.today/reader/425885/3944775, затем младший сын Богдана Юрась — сильно уступающий Тимофею и духом, и разумом. Последний предал русских при Чудново, что обрекло наших на поражение… А Петр Дорошенко так и вовсе продался туркам, отдав правобережье Днепра под власть султана! А ведь если бы не эти предатели, то и Львов вернулся бы под руку московских государей еще в семнадцатом веке. И не было бы той драки в сентябре, из-за которой война с немцами началась… Скоро уже рассвет, Тимоха. Иди понемногу, согреешься чуть-чуть и в себя придешь. А то смотрю, понемногу закемарил ты, хлопец…
Сотников никогда не любил историю и не шибко хорошо ее знал — но сейчас, пока Михал Михалыч рассказывал ему про Тимофея Хмельницкого и войну за Малороссию, у него перед глазами словно ожили образы тех славных и страшных событий. Убегающая панская кавалерия, в спину которой палят из пушек немецкие артиллеристы, состоявшие на польской службе — все в дыму! И бессильная злоба на лице шляхтича, отдавшего приказ открыть огонь по предателям — с ненавистью смотрящего им в спину.
И тут же дружный натиск чубатых запорожцев, рубящих румын в жарких схватках — и серая пелена свинцового неба, нависшего над казаками… И струи дождя, хлещущего с неба, и затушившего фитили пищалей.
И вот, наконец, окутанный дымом небольшой замок — и свист бьющих в его сторону ядер, и то злополучное ранение, так сильно повлиявшее на ход истории… Интересно, крепость разрушена с тех самых пор, когда в ней оборонялись уцелевшие казаки Тимофея Хмельницкого?
Сотников еле добрался до своей ячейки — но сил топать в обратную сторону уже не осталось. Вроде и мороз, а вроде уже и не так чувствуется… Боец энергично помотал головой, борясь со сном — но стоило ему мысленно вернуться к осаде Тронного замка, высящегося чуть в стороне, и снова он задумался.
И снова перед глазами Тимохи поплыли смутные образы никогда не виданных им событий…
Проснулся Сотников, словно от толчка — испуганный тем, что задремал на посту, и что сейчас ему вот-вот влетит от старшины! Но мгновением спустя он услышал хруст снега за спиной — за бруствером, со стороны реки… Этот звук стал едва ли не последним, что молодой казак услышал в своей жизни: стремительно мелькнула над окопом белая тень — и в ячейку ловко, беззвучно спрыгнул враг.
Тотчас холодно сверкнул наточенный, длинный штык-нож, устремившись к «солнечному сплетению» Тимохи — как назло, закинувшему свой карабин за плечо! Одновременно с тем ледяная рука зажала рот бойца, чтобы не пискнул… Хороший, поставленный удар — направленный в грудную аорту; перебей ее, и у человека мгновенно перехватит дыхание.
А после он стремительно изойдет кровью…
Вот только ученый дедом казак среагировал рефлекторно — заученно сбив предплечьем левой направленную в живот руку, сжимающую штык-нож! И одновременно с тем скрутил корпус вбок — так, чтобы острие клинка не вошло в податливую плоть, а лишь прорезало вскользь кожу… В следующее же мгновение Тимоха вцепился зубами в палец нападавшего — что есть силы вцепился так, что враг невольно вскрикнул от боли!
А правой рукой казак уже рванул из-за пояса «нож пластуна»…
Сотников поспешно ударил по вооруженной руке противника, пытаясь привычным усилием ее «распластать» — с протягом! Но, прорезав плотную куртку, поверх которой накинут импровизированный маскхалат (как кажется, его наскоро сшили из серых простыней), казачий клинок лишь резанул по трицепсу опытного шотландского охотника. Последний тотчас отпрянул назад, разрывая дистанцию — и выставил длинный клинок перед собой. Товарищ же «хайлендера», столь же опытный и тренированный горец, уже бросился по ходу сообщения к старшине, надеясь беззвучно снять его ножом…
Коротко отстучала очередь Дегтярева, остановив бросок противника — а затем ручной пулемет ударил вдоль южного берега реки, выбивая приближающихся к опорнику шотландцев! Тотчас вспыхнула короткая перестрелка и на северном берегу, где в окопе боевого охранения дежурило целое отделение казаков… Но, перекликая звуки винтовочных выстрелов, отчетливо хлопнуло противотанковое ружье «Boys» — расчет который целил в башню спрятанного в капонире танка. Танка, защищающего подступы к мосту с севера… Англичане расчетливо ударили в борт башни мощными патронами с вольфрамовыми сердечниками.
И хорошо подготовленный расчет вывел дежурящий в машине экипаж из строя — выпустив весь магазин в течение всего тридцати секунд…
Одновременно с тем в воздухе вдруг зашелестели снаряды английских гаубиц — устремившихся в сторону господствующих над местностью холмов. За десять километров звуки их выстрелов слышны не были, и вражеские снаряды внезапно обрушились на позиции советских батарей! Загремели гулкие взрывы, от которых содрогнулись высоты — а где-то впереди за рекой утробно взревели танковые моторы.
Многочисленные танковые моторы…
Все это хоть и отвлекло Тимоху — но его внимание было сосредоточено на клинке противника, вновь устремившегося к животу бойца. Короткий, быстрый выпад, похожий на бросок змеи! Иного бы этот удар уже отправил на тот свет — но Сотников вновь ушел от укола с подшагом в сторону… И одновременно с тем резанул точно по запястью противника — заставив его вновь вскрикнуть от боли!
Ударить же горцу в третий раз казак не позволил — перехватив левой вооруженную руку противника, Тимофей дернул ее на себя, одновременно с тем шагнув к неудавшемуся диверсанту. В следующий же миг лезвие «пластунского» ножа резко мелькнуло в воздухе — на противоходе вспоров горло британца резким, «пластующим» движением…
— Сотников, твою дивизию, жив⁈ Стреляй, нас сейчас гранатами закидают!
Оттолкнув от себя британца, Тимоха бросил нож в нишу в стенке окопа — взамен схватив увесистую «лимонку» с вкрученным запалом. Еще не придя в себя после столь резкого и внезапного пробуждения и короткой схватки, Сотников не совсем понял слова старшины. Да и висящий на плече карабин, только мешавший в близком бою, казак как-то незаметно для себя скинул с плеча… Усики предохранительной чеки поддались мгновенно — а рванув кольцо и отпустив спусковой рычаг, Тимоха скороговоркой прошептал про себя: «двадцать два, двадцать два!». После чего метнул гранату в сторону взвода британцев, стремительно приближающегося к опорнику…
Получилось даже лучше, чем если бы Сотников просто стрелял — брошенная с секундной задержкой, «лимонка» рванула, едва коснувшись снега! И побила осколками двух вырвавшихся вперед солдат. Гулкий взрыв и крики раненых крепко остудили пыл шотландских добровольцев — рискнувших на ночной бросок по льду замерзшей реки… Они должны были взять в ножи боевое охранение — и внезапным ударом перебить охрану моста, не дав саперам его взорвать. Но спортсмены-охотники, вызвавшиеся снять боевое охранение, с задачей не справились — и теперь их прижимали к земле прицельные очереди «Дегтярева» и взрывы «лимонок»… Собственного гранатометчика, рванувшего вперед с «ручной бомбой» Миллса, русский пулеметчик срезал точной очередью — а следом за первой «фенькой», в сторону британцев прилетело еще две советские Ф-1.
Взрывы их ударили нестройной канонадой… И в довершение всего, из капонира наконец-то выбралась одна из двух «бэтэшек», охраняющих мост со стороны города. Звонко хлопнула танковая «сорокапятка» — и осколочная граната подбросила вверх тело пулеметчика, пытавшегося прижать русских огнем ручного «Брена»…
А затем в сторону залегших «хайлендеров» потянулись очереди спаренного ДТ.
Однако, если внезапное нападение на боевое охранение с южного берега Сучавы остановить удалось, то поредевшее отделение казаков с северного опорника спешно отступало. Англичане не решились бить по охране моста из гаубиц, боясь задеть сам мост — но на окопы каскадом обрушился град легких мин-пятидесяток. Что, маленький, «неэффективный» снаряд с небольшим весом собственно взрывчатого вещества? Плохая прицельность? Все это компенсируется частотой обстрела — а уж когда рядом с тобой, да в тесном окопе взрывается килограммовый «огурец»…
Осколки посекут ноги и живот — и подыхать придется в луже собственной крови, парализованным от ужаса и болевого шока.
Казаков выдавили из окопов минометным огнем, танк — основа обороны с севера — быстро разгорелся в капонире. И теперь отступающих бойцов догоняют на мосту трассирующие очереди «Бренов»… В ответ, впрочем, уже звонко захлопали орудия «бэтэшек» и очереди станкового «Максима», прижимая британцев.
Но и утробный рокот моторов английских танков в тылу противника нарастает с каждым мгновением…
Внезапный удар на мост не удался, обернувшись лишь тяжелыми потерями новоиспеченных «коммандос». Однако русские не спешат взрывать мост — пока по нему, отстреливаясь, отступает поредевшее отделение стрелков. И британский командир решил этим воспользоваться — приказав танкистам продолжать атаку в надежде, что на плечах отступающих его люди смогут прорваться на южный берег… Это был рискованный шаг — мост ведь могут взорвать прямо под танками! Или позади их, отрезав путь передовой группы к отступлению… Но иного выхода просто нет. Тем более, что английские саперы, изучавшие мост в стереотрубу при дневном свете, не обнаружили следов минирования.
Быть может, дремучие русские не догадались его заминировать — или под рукой у врага не оказалось нужных специалистов, взрывчатки? Или же берегут переправу для себя? Британский майор, командующий передовой группой, осознавал все риски — но с отчаянной решимостью карточного игрока бросил на стол все свои козыри… А именно группу из десяти «Матильд» первой и второй моделей, а также десяток легких БТР.
В крайнем случае, русские просто не пустят передовую группу десанта на мост — или взорвут его под танками первой серии, коих у англичан вполне достаточно… За такое с майора также жестко спросят — но он ведь уже провалил захват переправы ударом с тыла; теперь приходится идти только ва-банк.
Что же? Британские саперы, изучавшие мост сквозь качественную оптику, не ошиблись. Взрывчатки под опоры уложено не было — ведь еще днем комбриг приказал сворачивать минирование… Так что в этом «ставка» британского офицера, командующего штурмовой группой, «сыграла» на все сто процентов. И когда из леса вынырнули первые пулеметные танки, то «бэтэшки», имеющие возможность разбить их ходовую (хотя бы ходовую!) лишь попятились назад — стараясь выцелить фугасами и пулеметными очередями БТР с десантным взводом…
Неизвестно, что чувствовали английские экипажи, заехав на не очень-то и длинный, всего несколько десятков метров мост. Наверняка сравнивали себя со смертниками… Однако опоры моста не рванули ни в самом начале узкого и столь опасного маршрута, ни на середине пути — ни даже в самом его конце! Все пять пулеметных «Матильд» и три уцелевших бронетранспортера благополучно заехали на твердую землю южного берега Сучавы… Большая часть группы тотчас рванула вперед — к запасным позициям взвода охраны, куда отступили казаки и обе «бэтэшки». Еще два танка развернулись к окопам боевого охранения и покатили прямо на них — надеясь полностью зачистить охрану моста и укрепить, так сказать, фланги штурмовой группы.
В это же миг первая пушечная «Матильда» штурмового отряда медленно и осторожно заехала на мост…
— Бутылки! Бутылки готовь, Тимоха!
— Что там Пахом⁈
— Готов Пахом, пулю в лоб поймал…
Старшина Тюрин сноровисто вязал гранатную связку из четырех имеющихся под рукой РГД-33 — в надежде, что сумеет закатить связку под днище танка… Такая возможность у него, теоретически, была. Между моментом, когда окоп окажется в мертвой зоне бьющего башенного пулемета и мгновением, когда гусеницы одиннадцатитонной дуры начнут крушить стенку траншеи, есть несколько секунд… Приподняться над самым бруствером и бросить связку промеж гусениц. По идее и четырех ручных гранат должно хватить, чтобы проломить тонкое у всех танков днище… Последний же боец отделения, пусть и легкораненый, готовил для броска две стеклянные бутылки из-под местного пива — в обеих бутылях разлита кустарная зажигательная смесь из керосина и бензина. Тканевый фитиль и сам пропитан горючкой — а чтобы удобнее было его зажечь, старшина передал бойцу трофейную германскую зажигалку «Imko».
Но на словах всегда все просто! На деле же, когда к твоему окопу приближается многотонная стальная махина, с каждой секундой растущая в размерах, а над головой свистят желтые трассеры пуль — тогда выдержка подводит даже самых крепких солдат… Особенно, когда все это происходит впервые, и бежать некуда — только ждать врага и молиться.
— Господи! Спаси, сохрани и укрепи… Господи… Спаси и сохрани… Укрепи…
Старшина быстро читал короткую молитву — немеющими от напряжения пальцами взвешивая в руке гранатную связку, неожиданно ставшую столь тяжелой. Или же сама рука его стала вдруг какой-то ватной, едва слушающейся хозяина? Земля явственно дрожит и трясется под тяжестью одиннадцати тонн стали — и гусеницы гремят нестерпимо, неотвратимо, все ближе… Нужно приподняться над бровкой хода сообщения, нужно посмотреть, где танк — связку ведь далеко не зашвырнешь! Придется подпустить британца метров на десять, а то и меньше…
Но пули свистят над головой, веером рассекая воздух. Англичане ведь специально прижимают грязных варваров-славян пулеметным огнем, рассчитывая раздавить их гусеницами! Да, выдержка, возможно, впервые изменила старшине… Но его молитвы были услышаны.
Тимоху Сотникова также трясло от страха и напряжения — но этот страх и напряжение были сродни тому, что он уже испытывал прежде. Например перед тем, как зайти в Крещенскую купель — окунувшись в «иордани» в крепкий январский мороз! Тогда ведь также весь трясешься, дрожишь — но все равно как-то делаешь первые неуверенные шаги в сторону вырезанного во льду Креста… Вода — словно жидкое пламя, обжигает, ажно дух перехватывает! Но ведь заходишь же, и ныряешь с головой — и еще раз, и третий… Главное, заставить себя согнуться, нырнуть вниз, успев перекрестить правой рукой. А уж потом выбегаешь наружу — счастливый, что смог! И тело все колит словно маленькими иголочками электрических разрядов…
И есть в этом какая-то особенная радость.
Не так уж и давно был праздник Богоявления, праздник Крещения Господня. А воспоминания о той единственной в жизни ледяной купели отвлекли казака, помогли зажечь фитиль трясущимися пальцами… Германская зажигался сработала, как надо — а когда Тимоха увидел пламя (что ненароком лизнуло пальцы!) страх словно бы улетучился на пару мгновений.
Отступил от боли…
И эти самые мгновения боец использовал с толком — пружинисто распрямившись, он лихо метнул закрутившуюся в воздухе бутыль с горючкой!
Не так и много весит бутылка из-под пива с бензином — уж куда меньше гранатной связки. Несколько раз крутанувшись в воздухе — чертя при этом в воздухе диковинную огненную «мельницу» зажженным фитилем — горючка разбилась о лобовую броню танка… И хотя она не смогла причинить машине ровным счетом никакого вреда — но вспыхнувшее на броне пламя закрыло собой смотровые приборы, ослепив экипаж на пару минут.
— Да-а-а-а!
Этот рывок бойца и его победный возглас — изданный Тимофеем в тот самый миг, когда огненная вспышка озарила собой ночь — взбодрили и старшину. Он заставил себя выпрямиться — и увидел медленно ползущий вперед танк метрах в двадцати от окопов. Еще слишком далеко для броска связки… Вот только танк неожиданно крутанулся на месте, выбросив из-под гусениц фонтан измолотого снега и прошлогодней травы — и двинул в сторону от опорника.
Запаниковал мехвод, насмотревшийся на останки сослуживцев, извлеченных из сожженных русскими танков. И сгореть самому стало столь страшно, что он при виде огня на броне он стушевался, отказавшись двигаться вперед… Это был шанс для бойцов — шанс успеть подбить танк прежде, чем экипаж придет в себя, а пламя на броне потухнет. Опытный старшина осознал это в миг — и энергично выпрыгнул из окопа, азартно крикнув Тимофею:
— За мной! После меня бросишь вторую бутылку!
И куда только делись неуверенность и «ватные» конечности…
Сотников немного замешкался — а Михаил Тюрин уже бросился вперед, поднимая связку для броска… Британский пулеметчик не видел опасности, но почуял ее нутром — развернув башню в сторону окопов и отчаянно закричав на мехвода! Одновременно с тем он нажал на гашетку — и новая порция трассеров разрезала воздух огненными светлячками, хорошо различимыми в сумерках… Трассы легли крепко в стороне — а старшина Тюрин, разбежавшись перед броском, с силой швырнул связку, умело забросив ее на моторное отделение танка.
— Тима, ложись!
Тимофею повезло, что запал у «эргэдэшки» горит три-четыре секунды до взрыва — и вдвойне повезло, что заполошно падая на снег, он не разбил бутылку с горючкой! Иначе уже и сам бы вовсю занялся чадным пламенем…
Взрыв!
Рвануло на моторном отсеке крепко — все же четыре гранаты РГД-33, это пятьсот шестьдесят грамм взрывчатого вещества. Не так, конечно, и много — но решетки жалюзи вмяло, покорежило взрывом… А уж там Тимофей без команды рванул вперед, отчаянным рывком зашвырнув бутыль на моторное отделение.
Слава Богу, что не промахнулся… Вспыхнувшая смесь разлилась по разбитым жалюзям, проникая внутрь танка — а Тюрин крикнул бойцу:
— Назад! Они сейчас из танка полезут! Треба встретить… Как полагается.
Зло сверкнули глаза старшины, намекающего, что встретить британских танкистов нужно пулеметными очередями и огнем карабина… И в этот же самый миг пальнула дивизионная пушка; ударила она из замаскированного капонира, что вырыли с наступлением вечерних сумерек — в трехстах метрах от моста. Первым фугасом подготовленный расчет ударил по ходовой, обездвижив головную «Матильду» — едва-едва выползшую на берег… А второй расчет ударил в борт уже болванкой, вылетающей со скоростью 655 метров в секунду — и прошибающей за триста метров семьдесят пять миллиметров брони! В то время как еще два орудия открыли огонь по замыкающему колонну танку, только-только подобравшемуся к мосту.
Через десяток-другой секунд обе машины уже горели…
Оставшиеся три британских танка угодили в «огненный мешок» — они уже не могли выйти с моста, разве что тараня и спихивая в сторону горящую впереди машину. Экипаж ведущей «Матильды» попробовал это сделать — но был мгновенно подбит… Оставшиеся танки пытались вести ответный огонь, били из пулеметов — и болванками. Да-да, именно болванками! Ведь у британцев нет осколочных снарядов в боекомплекте среднего танка… В этом убедились еще в засаде, когда батарею беспомощных «сорокапяток» расстреливали именно из пулеметов — но ведь спрятанные в капонирах трехдюймовки достать не так-то просто!
Одновременно с тем из дальних, замаскированных капониров выползли еще три «бэтэшки» и один химический танк — что упрямо поползли навстречу прорвавшимся на берег «Матильдам»…
И хотя англичане уже подтянули к реке батальонные минометы, и попробовали уничтожить артиллерийскую засаду навесным огнем, но время было потеряно — уцелевшие танки сожгли на мосту всего за пару-тройку минут. А на английских минометчиков обрушили огонь с Шептилича две уцелевшие гаубицы — и единственный оставшийся полковой миномет солидного калибра 120 миллиметров…

Эпилог

…- Каковы результаты воздушного налёта на Плоешти, товарищ Шапошников?
Глава генерального штаба РККА выпрямился во фрунит, начав доклад немного хриплым, простуженным голосом:
— В налете участвовало более сотни английских бомбардировщиков, половину которых составляли новые двухмоторные самолёты «Виккерс-Веллингтон». Прикрывали бомбардировочную авиацию противника несколько звеньев истребителей «Харрикейн».
Сделав короткую паузу, негромко покашлять в кулак, Шапошников продолжил:
— С нашей стороны, товарищ Сталин, нефтяную инфраструктуру прикрывали три дивизиона трехдюймовых зениток, а также две полнокровные эскадрильи истребителей И-16.
Вновь покашляв, командарм извиняющимся тоном добавил:
— Конечно, противовоздушная оборона Плоешти не была огранизована на должном уровне в силу определённых причин… Но в целом, инфракстутуре нефтехранилищ и заводов был нанесен минимальный ущерб — при условии, что британские истребители довольно храбро и умело дрались в воздушном бою, и что орудий ПВО явно не хватало для отражения удара… Так вот, «точность» английской бомбардировки и погрешность разброса упавших бомб позволяют говорить о крайне низкой подготовке экипаже — а также об отсутствии эффективно работающих прицелов. Да и бомбовая нагрузка противника, с учётом участия в налете довольно значительно числа самолётов… Явно недостаточна! Безусловно, британцы сделают выводы из своей неудачи — но и мы дополнительно усилим ПВО Плоешти.
Иосиф Виссарионович едва сдержался, чтобы не высказать главе Генштаба за его промах в плане организации обороны с воздуха румынских нефтепромыслов — но сдержался… Во многом потому, что грозный налёт англичан обернулся банальным пшиком.
— Как обстоят дела в воздухе, мы уже поняли, товарищ командарм первого ранга… А что в настоящий момент происходит на земле?
Шапошников только кивнул, шагнув от стола к карте Румынии, развешенной на стене:
— В настоящий момент мы, условно, проводим две боевые операции. Кавалерийский корпус комдива Белова и танковая бригада полковника Катукова в настоящий момент штурмуют Бухарест. Верные диктатору и самые боеспособные части отчаянно сражаются в уличных боях… А сам Антонеску взял в заложники короля Михая — при этом приняв титул «кондукэтора», вождя нации. Но сей вождь крепко рассчитывает на помощь англичан… Однако после того, как Фотченков нанес контрудар под Сучавой силами «ударного батальона» и разбил британскую танковую дивизию, экспедиционный корпус бриттов перешел к обороне.
Сделав короткую паузу, глава Генерального штаба продолжил:
— К сожалению, резервов для проведения масштабного наступления в Трансильвании мы пока не имеем. Так что 28-й стрелковый корпус вместе с дивизией Фотченкова вынуждены занять оборону западнее шоссе Тернополь-Черновцы-Сучава… Однако жёсткая оборона на этом участке позволяет Белову завершить операцию в Бухаресте — и склонить румын к миру. Кроме того, наступающие от границы полевые части в настоящий момент уже заняли территорию Бессарабии и Северной Буковины. А располагающиеся на этом участке фронта подразделения румынской армии частично выбиты в боях, части рассеяны и дезорганизованы… В свою очередь, действия британских ВВС на фронте в настоящий момент носят лишь эпизодический характер — и не могут повлиять на ход боев на земле, как это делали германские «люфтваффе».
По завершении доклада Шапошникова Берия бросил в сторону вождя красноречивый взгляд — в котором ясно читалось: «бей первым».
Бей первым, пока враг к этому не готов…
— А что скажите на счёт Турции, товарищ Берия?
Всесильный нарком внутренних дел СССР как-то криво усмехнулся хозяину кабинета:
— Турки усиленно проводят мобилизационные мероприятия, совершено не скрывая присутствия в армии немецких и британских военных специалистов. Предложение нашего МИДа объявить о нейтралитете и закрыть приливы для флотов всех воюющих сторон, османы с присущим им лживым дружелюбием спускают на тормозах… Их дипломаты умеют совершенно искренне заверять в дружбе и добрососедском уважение — но за приветливыми улыбками турки прячут наточенные клинки.
Сделав короткую паузу, Берия закончил довольно жёстко:
— Нужно принимать решение, и принимать его в сжатые сроки — пока англо-французские авианосцы не миновали проливы в сопровождении конвоя боевых кораблей! И в этом вопросе я поддерживаю наркома ВМФ Николая Герасимовича Кузнецова — тут последовал кивок в сторону скромно кивнувшего в ответ флагмана флота. — Нужно минировать выход с Босфора, и не давать врагу делать проходы в «минных банках».
— Это же нарушение конвенции Монтрё, Лаврентий Павлович. Вы помните, что её подписала и советская сторона? А ещё Япония, Франция, Британия, Румыния, Болгария, Греция…
Берия с открытой насмешкой посмотрел на Вячеслава Михайловича Молотова — после чего ответил не без иронии в голосе:
— Согласно этой самой конвенции турки в случае участия в боевых действиях, вольны распоряжаться проливами по своему усмотрению… И пропускать военные корабли своих союзников. Так вот, если кто из товарищей позабыл историю… Не такую и давнюю, кстати, историю Первой Мировой — свидетелями которой все присутствующие и являются!
Тут Берия скромно умолчал ещё и про «участников» — он хоть и не дрался на фронте, но ведь служил техником гидротехнического отряда в Одессе и румынской Пашкани… Впрочем, Шапошников на фронте как раз воевал — и заслужил на поле боя шесть царских орденов!
— Так вот, товарищи — Турция вступила в Первую Мировую с «Севастопольской побудки». Это когда бывшие немецкие крейсеры «Гебен» и «Бреслау», а также несколько вспомогательных турецких судов внезапно обстреляли Севастополь, Одессу, Феодоссию, Новороссийск… И только после турки объявили войну России! В этот раз ситуация повторится совершенно зеркально — разве что турецкий флот укрепит уже не два крейсера, а мощная эскадра врага с авианосцами.
Припертый к стенке Молотов все же предпринял слабую попытку отбиться:
— Лаврентий Павлович, но ведь это же война…
— Война уже идёт, Вячеслав Михайлович. И время в ней работает против нас — особенно с турками… Обратите внимание, товарищи! Начав наступление в Румынии, мы без особого труда разгромили не завершившую мобилизацию армию противника, уничтожили сильное бронетанковое соединение немцев и румын — и оттянули из Польши весь британский экспедиционный корпус… На фоне мобилизации в СССР сухопутные силы англичан уже очень скоро перестанут играть хоть сколько-то значимую роль! И да, я считаю, что нам необходимо начать наступление против Турции прежде, чем «османы» отмобилизуют миллионную армию — и бросят её через Армению на Баку.
Под конец своей речи Лаврентий Павлович сменил тон с насмешливого на глубоко убежденный, даже горячий — несколько повысив голос… Но негромкое замечание хозяина кабинета несколько притушило огонь наркома:
— А какими силами товарищ Берия предлагает наступать? Территориальными армянскими дивизиями, не имеющими боевого опыта? Или парой-тройкой казачьих полков?
Лаврентий Павлович недовольно поежился, нахмурился — но ответил не без вызова:
— Ну почему же только армянами и казаками? Есть ещё местные резервы из грузин, осетин… Но главное — на острие удара должна находиться сильная танковая часть, способная проломить оборону врага и выйти к его тылам, дезорганизовав противника.
Сталин, закуривая свою неизменную трубку, с лёгкой хитринкой в глазах уточнил:
— И кого же Лаврентий Павлович видит во главе действующей на Кавказе танковой части? И откуда эту самую часть взять?
Нарком твёрдо ответил:
— Речь идёт о дивизии Фотченкова.
Услышав последние слова наркома, Шапошников аж изменился в лице — но хозяин кабинета предупредил его возмущение жестом руки, с лёгким налетом иронии уточнив:
— И как же товарищ Берия видит перевод дивизии Фотченкова на Кавказский фронт?
— Ну, прежде всего стоит говорить об остатках дивизии Фотченкова, Иосиф Виссарионович… В строю ведь остался лишь ветеранский костяк, как я понимаю? Ведь после контрудара Пётр Семёнович и батальона лёгких танков не наскребет? Ну, так и оставить их для пополнения потерь танковых батальонов кавалерийских дивизий Белова! А тяжёлый батальон вернуть Катукову… В свою очередь, личный состав танкистов и кавалеристов Невинномысского полка мы можем перевести на Кавказ даже морем — а уже на месте разбавить пополнением и выдать новую материальную часть… В конце концов, Белов и Катуков уже не раз проявили себя как инициативные и умелые командиры наступления — но зачем нам держать в Румынии и третьего столь же способного тактика и мастера наступлений?
Иосиф Виссарионович не ожидал столь логичного и взвешенгого ответа — и взял паузу, обдумать услышанное… Наконец, он обратился к Шапошникову:
— Борис Михайлович, а что там Фотченков? Как там поживает наш непослушный комбриг — посмевший ослушаться моего прямого приказа⁈
В последних словах Иосифа Виссарионовича на мгновение звякнула сталь гильотины — так что глава Генштаба счел необходимым говорить в совершенно нейтральных тонах:
— Пётр Семёнович фонтанирует идеями. Набросал эскиз новой башни-«гайки» для танка Харьковского конструкторского бюро, с дополнительной командирской башенкой — как на немецких и чешских танках. Также Фотченков просит увеличить длину танкового орудия до 42–45 калибров — чтобы наши экипажи могли достать британские «Матильды» вне зоны досягаемости вражеских орудий… И одновременно с тем призывает внедрить в войска дивизионную пушку с явным противотанковым уклоном — в том числе с маховиками наводки по одну сторону от ствола! Пока же такого орудия нет, комбриг настаивает на модернизации «сорокапятки» с удлинением ствола её хотя бы до трех метров — заодно описывая подкалиберный снаряд с улучшенными характеристиками бронепробиваемости… И также усиленный патрон для ПТРД с металлокерамическим сердечником карбида вольфрама — по типу усиленных пуль британских ПТР.
— Может, мы потеряли в лице Фотченкова талантливого конструктора?
Лев Мехлис прокомментировал речь Шапошникова с явной издевкой в голосе — но Борис Михайлович ответил с ледяным спокойствием:
— Может, и так… Однако именно Фотченков первым начал экранировать лёгкие танки, что повысило их выживаемость, кустарно переделал подбитые Т-26 во вполне рабочий образец пулеметного ЗСУ… И предлагает вновь вернуться к концепции пушечного ЗСУ на базе Т-26, способного также эффективно бороться с тяжёлой вражеской бронетехникой.
На мгновение прервавшись откашляться, Борис Михайлович продолжил:
— Кроме того, Пётр Семёнович всячески отстаивает производство БТР на базе Т-26 — и да, ПТРД было разработано именно с его подачи. Фактически, комбриг не только предложил техническое задание для КБ Дегтярева, но и подробно описал будущую ПТР, предложив также его схему. Потому я могу без шуток утверждать, что Фотченков действительно мог бы стать очень дельным и толковым конструктором… Но также я рад, что в строю РККА есть столь талантливый и умелый командир.
Борис Михайлович закончил свою речь, явственно обозначив свою позицию в отношение комбрига — на что Сталин, задумчиво постучав пальцами по столу, негромко уточнил:
— Товарищ Шапошников, что вы скажете на счёт Турции? И возможности перевода дивизии Фотченкова на будущий Кавказский фронт?
Глава генерального штаба думал недолго:
— Товарищ Сталин, до настоящего момента Кавказский участок фронта считался второстепенным направлением. А все планы по развертыванию территориальных дивизий и возможной войны с Турцией носили исключительно оборонительный характер… Но если турки действительно способны отмобилизовать миллионную армию и с помощью англичан и французов совершить рывок к Баку — что же, в этом случае превентивный удар действительно имеет смысл.
Сталин вновь задумчиво побарабанил пальцами по столу — как кажется, забыв о вяло дымящей трубке… И не мудрено: ему предстоит принять очень непростое решение.
К сожалению, в сложившихся обстоятельствах «простых» решений не осталось. И пусть вождь сопротивлялся рискованным шагам во внешней политике — но сейчас ему придётся выбирать «меньшее» из зол…

Даниил Калинин
Комбриг. Кавказский фронт


Пролог

…- Ваше величество, вам не стоит так… переживать.
Восемнадцатилетний король Михай бросил на русского генерала завтравленный взгляд исподлобья. За последние дни он пережил… Многое. Включая штурм королевской резиденции, в которой сам «король» был всего лишь заложником.
Причем если ранее сторонники Антонеску пытались сохранить хотя бы какую-то видимость приличий — и теперь уже бывший премьер-министр и кондукэтор подчеркнуто вежливо советовался с Михаем, обращаясь к нему не иначе как «ваше величество»… То в последние дни к «королю» были приставлены то ли телохранители, то ли конвойные — в общем, «охрана» из преданных лично Антонеску людей, неотрывно находящихся рядом с монархом. А все его передвижения были максимально ограничены небольшой серой комнатой в бункере и туалетом… Также, как были ограничены и любые сторонние контакты. «Король» ощущал себя под домашним арестом, его мучала неизвестность… А звуки перестрелок и орудийных выстрелов, грохочущие все ближе к бункеру, совершенно не предавали Михаю уверенности в завтрашнем дне!
Честно сказать, молодой человек, уже переживший бегство отца из страны — бегство, сопровождавшееся боями между «железными гвардейцами» и преданными Каролю II солдатами… Он совершенно не был уверен в завтрашнем дне — в том смысле, что откроет глаза на рассвете, что доживёт до заката. Его банально могли убить… Убить коммунисты, захватившие город и страну — или «телохранители», если бы Йон отдал бы им такой приказ.
Если бы кондукэтор, терпящий очевидное поражение, не решился бы напоследок «спалить» и все вокруг себя…
В теории, даже английские агенты могли бы желать смерти Михая — хотя бы для того, чтобы «советы» не получили в руки такой весомый козырь, как легитимный правитель Румынии! В конце концов, большевики успели занять лишь восточную часть страны — да и не вся румынская армия была сосредоточена на границе с СССР. Есть ещё силы, что англичане могли бы использовать и развернуть против «красных» — а вот подписавший капитуляцию король, отдавший приказ войскам сложить оружие… А то и развернуть его против англичан, вместе с русскими! Вот этот король для них опасен… Впрочем, в осажденном казаками Бухаресте вряд ли остался кто-то из агентов МИ6.
Идеальным был бы вариант, в котором британцы вывезли бы Михая из охваченной боями столицы… Но снегопады до последнего мешали эвакуации — а собственно румынские истребители русские посбивали в ещё первые дни войны. Однако, когда наступила ясная погода, англичане поспешили нанести совершенно беззубый и неуклюжий удар по нефтеперерабатывающей инфраструктуре Плоешти… А потом для эвакуации стало просто поздно — советы перебросили в район боевых действий ещё два истребительных полка, и кратно увеличили число зениток.
Но самое главное — они захватили все аэродромы Бухареста, наглухо блокировав правительственные кварталы и дворец…
Однако ведь и сами же большевики в свое время не пощадили ни русского царя, ни его семью! Включая совершенно безобидных дочерей, не имеющих никаких претензий на трон, даже отдалённых… Какое варварство! А казнь малолетнего, больного наследника — чья дееспособность как императора (по состоянию здоровья) вызывала сомнения в лучшие его дни? Ведь лечащие врачи сомневались, что Алексей Николаевич доживёт хотя бы до шестнадцати… Нет, коммунистический строй есть прямая противоположность монархии! И что, если «красные» фанатики просто казнят румынского монарха, исходя лишь из личных кровожадных убеждений⁈
Впрочем, невысокий и сухопарый русский генерал с залихвастки подкрученными усами и совершенно интелегентным лицом — он на фанатика совершенно не похож…
Все последние дни Михай ждал смерти — и уже даже свыкся с мыслью, что вскоре настанет его последний миг. Впрочем, молодая кровь брала свое — хотелось вырваться из оков Антонеску, хотелось дать бой тем, кто придёт забрать его жизнь… Отчаянно хотелось хоть что-то сделать — пусть даже слепо бежать, попытавшись затеряться в толпе! Все какой-то шанс… Но в бункере у Михая не было доступа даже к холодному оружию, не говоря уже про огнестрельное. А мысли, что молодому королю удастся справиться с кем-то из надзирателей и завладеть его оружием… Такой мысли молодой человек просто не допускал — хотя бы потому, что надзирателей всегда было двое.
Развязка, однако, наступила как-то… Резко. И внезапно. Просто загнанный в угол Антонеску в какой-то момент решился уйти на своих условиях — пустив себе пулю в лоб. Мужества или отчаяния кондукэтору хватило… А оставшиеся без лидера и «вождя» солдаты утратили то единственное, ради чего ещё продолжали сопротивление.
И вот уже Михай вернулся в «родной» королевский дворец — в «жёлтый» зал, где кондукэтор проводил большинство официальных приёмов… И вот уже ему подают подготовленный за короля манифест, который нужно лишь подписать.
Н-да, большевики не церемонятся, излишним пиететом не страдают…
У русского царя Николая II все также началось с манифеста — манифеста об отречении. И раз уж это дорога в один конец — в таком случае, пусть уж лучше сразу стреляют! По крайней мере, Михай сохранит лицо… Да и нет у него жены и детей, угрожая жизни которых, на него смогли бы надавить.
Впрочем, говорят, что Николай II и вовсе ничего не подписал. И «февральский» революционерам хватило бумажки и с липовой подписью в тот момент, когда царя предали его же генералы, оставив без поддержки армии…
Михай осторожно принял документ из рук комдива Белова — взявшего столицу победителя румын. Король быстро пробежал документ глазами — и брови его поползли вверх от удивления! Наряду с вполне ожидаемым приказом о прекращении боевых действий с Красной Армией и согласием на самоопределение молдавского народа, желающего присоединиться к СССР… Пункт про продажу нефти советам — ну, и конечно, согласие на становление коммунистической партии Румынии правящей партией страны! Так вот наряду с этим, в манифесте говорилось и про союзничество Красной и румынских армий против общего врага, британцев и немцев… И французов заодно.
А ещё про сплочение нации под властью законного короля и партии в тяжёлое время войны*. Выходит все же, русские оказались не такими уж и убежденными фанатиками…
Михай облегченно выдохнул — и размашисто подписался в манифесте не дрогнувшей рукой, в один миг поставив себя в число врагов британской короны.
Что же, жребий брошен…

* В реальной истории 22-летний Михай сумел инициировать арест Антонеску, позже выдав его в Советский Союз. В конечном итоге бывшего кондукэтора расстреляли уже в самой Румынии… Так вот, арест состоялся 23 августа 1944-го, 24-го Румыния вышла из войны с СССР, 25-го объявила войну Германии.
Сам Михай оставался во главе страны до завершения Великой Отечественной, получив прозвище «король-комсомолец». Также он стал самым молодым кавалером советского ордена «Победы».

Глава 1

Туман…
Туман, молочно-густой и практически непроглядный в предрассветных сумерках, плотно укрыл бесконечную водную гладь… И все-таки уже не ночь — и гладь воды, и буруны небольших волн, бьющих в борт эсминца «Бдительный», можно разглядеть у самого корабля. Хотя как экипаж ориентируется в сей непроглядной пелене, для меня есть великая загадка!
А все же таки хорошо — нет, правда же, хорошо. Время еще совсем раннее, на корабле пока бодрствует лишь дежурящая вахта — так что нет еще ни дневной суеты, ни начальственных криков, ни бегающих по палубе матросов… Можно побыть наедине с морем, если угодно.
Море… Я всегда очень любил море. Но не какое-то там Средиземное, Эгейское или Адриатическое — все это как-то ни мое, ни родное. Меня же влюбило в себя именно Черное море — еще при первом детском посещение его с командой Елецких самбистов… Как сейчас помню тот восторг и трепет, что я испытал, впервые увидев из окна вагона даже не бескрайнюю водную гладь лазурного цвета — а кусочек моря, запертый в одном из лиманов под Витязево! И тогда же «детская», не шибко популярная как курорт Анапа открылась мне не только шумными, людными пляжами и криками зазывал, не только многолюдством и огнями вечернего города, где со всех сторон тянуло духом шашлыка и курицы «гриль»… Нет, тогда Анапа открылась мне осколком древней Эллады с ее высокой культурой и античной красотой; она открылась мне развалинами безымянной византийской крепости у Малого Утриша — и генуэзским замком Мапой…
Я мог подолгу гулять вдоль полосы прибоя в тихом одиночестве, слушая лишь ласковый шепот прибоя и крики чаек. И море словно говорило со мной — ведя неспешный, размеренный сказ о людях, некогда живших на этом самом берегу… Оно шептало истории о пиратах-горцах из племени касогов, чьи малые суда нападали на итальянские галеры и турецкие торговые суда. Оно поведало мне о яростных схватках русских солдат и казаков, некогда штурмовавших мощную турецкую крепость… И о страшной участи натухайцев-адыгов (потомков древних касогов), не покорившихся туркам — и истребленных османами практически поголовно.
А еще море шептало мне о славном времени, когда его бороздили струги донских казаков, идущих вызволять из крымско-татарского полона русских единоверцев… И о преданиях седой уже, глубокой старины — когда называлось оно вовсе не «Черным», а Русским! В те самые дни, когда его волны разрезали ладьи князей Олега, Святослава, Владимира… Когда чуть севернее, на Тамани, росло и крепло былинное Тмутараканское княжество!
Как же давно это было… Но вот, прошли столетия — и русские вновь вернулись на берег этого дивного моря. На берег, где время не ощущается вовсе… И, кажется, что на бескрайнем синем просторе вот-вот покажутся паруса греческих триер — или княжеских набойных ладей.
Слава Богу, что морской болезни у меня нет. И теперь я вышел на борт, чтобы пусть и немного, но в тишине послушать голос моря — шепчущего мне новые истории, новую быль… Увы, но справа от меня уже раздался приятный, с хрипотцой баритон:
— Что Петр Семенович, наслаждаетесь уединением?
Я с трудом сдержался, чтобы не подпрыгнуть на месте — и с явным раздражением обернулся к командиру БЧ-2, неожиданно возрастному капитан-лейтенанту Владимиру Сергеевичу Балашову. Все-таки сорок четыре года для такой должности — возраст крайне солидный… Для сравнения, командиру корабля, также капитан-лейтенанту Боярскому Николай Ивановичу, сейчас всего-то тридцать один.
Однако же, разглядев протянутый мне термос в руках артиллериста, командующего на эсминце главным калибром (а это, на секундочку, орудия Б-13 калибра 130 миллиметров!), я сменил гнев на милость:
— И я вас рад приветствовать, Владимир Сергеевич… Адмиральский?
— Так точно! Разве что без коньяка…
Капитан-лейтенант добродушно хохотнул, развеяв остатки моего раздражения — и я с благодарностью кивнул, принимая крышку термоса с горячим и крепким чаем, в который не пожалели ни сахара, ни лимона.
— Ох, хорошо…
Конечно, на палубе зябко — если не сказать холодно. И пусть широты южные, и мы находимся уже неподалеку от Батуми — куда морем идет переброска остатков моей дивизии… А в Батуми, на секундочку, уже в феврале держится плюс восемь — и это среднесуточная температура! Да все одно высокая влажность дает о себе знать… И пусть сегодня практически без ветра, что радует — но горячий чай пришелся как нельзя кстати.
Сделав последний глоток, я с искренней благодарностью (пусть и шутливо) поклонился, передавая крышку термоса моряку… Обратившись к нему по имени отчеству, а не званию — как и принято на флоте среди командиров:
— Вот за это благодарствую, Владимир Сергеевич… Вам также не спится? Иди вы сегодня на вахте?
Капитан-лейтенант ответил не сразу, сперва глубоко вдохнув свежего, терпко пахнущего солью и йодом морского воздуха. После чего он кивнул в сторону «Шаумяна», идущего на некотором удалении позади; положение второго эсминца в тумане выдают лишь сигнальные огни. На удаление же за «Шаумяном» виднеются опознавательные огни и прочих судов…
— Да воспоминания душу разбередили… Я ведь в шестнадцатом служил унтером на эсминце «Безпокойный» — они с «Шаумяном» как братья-близнецы похожие, только «Безпокойный» был построен еще до войны, и относился к эскадренным миноносцам типа «Дерзкий»… А «Левкас» — «Шаумян» тогда именно так назвали, в честь греческого острова — строился в серии «Фидониси» уже с началом войны.
Ненадолго прервавшись, Балашов задумчиво посмотрел на волны, лениво бьющие в борт — не иначе как воскрешал в памяти те давние события… После чего, наконец, продолжил:
— Так вот, в шестнадцатом году мы также морем перебрасывали на румынский фронт наши войска… Теперь вроде все наоборот, направления маршрутов противоположные — а суть одна: идем с десантом, везем людей на войну.
Мое задумчиво-лиричное настроение было убито в один миг — война, чтоб ее… А ведь любуясь морем, я как-то даже и позабыл на несколько кратких минут, где нахожусь — и с какой целью мы идем в Батуми, самый южный грузинский порт. Пытаясь все же как-то отвлечься и развеять неприятные мысли, я задал не совсем тактичный — но легонько так беспокоящий меня вопрос:
— Владимир Сергеевич, вы на флоте еще с Германской, получается. Так почему же в таких годах…
Я не стал заканчивать мысль, выразительно кивнув на галун — где под звездочкой на черном вытканы три «золотые» полоски, верхняя из которых тоньше прочих.
Капитан-лейтенант усмехнулся невесело — но и без всякой горечи:
— А меня еще в январе семнадцатого в мичманы произвели — это, как ни крути, обер-офицерское звание… И командовал я цельным корабельным орудием калибра 102 миллиметра — главный калибр на старых эсминцах! Вот только в семнадцатом, вместо Босфорского десанта и освобождения Константинополя от турок, у нас забрали оружие — и на флоте начался разброд и шатания… Так что октябрьские события я принял даже с воодушевлением — вот, теперь-то наступит порядок! Однако уже в июле восемнадцатого «Безпокойный» захватили немцы — несмотря на все маневры Севастополь-Новороссийск-Севастополь… Вот тогда-то я и сошел на берег — на очень и очень долгое время.
После непродолжительной паузы Балашов продолжил:
— Получается, что и происхождение у меня не рабоче-крестьянское — ведь семья происходит из Орловских мещан… И офицером я успел стать еще на царском флоте. А с другой стороны — ведь не из потомственных же дворян! Тем более, что «белых» в Гражданскую не воевал — да и морской специалист я ценный. Вот в середине тридцатых и призвали, дав лейтенанта.
Короткая, но горькая усмешка:
— А уже в тридцать седьмом меня арестовали — за кампанию, так сказать… Теперь вот пара зубов железные, ага — тут капитан-лейтенант даже не улыбнулся, а оскалился, тускло сверкнув сталью передних зубов, — однако в тридцать девятом одумались: освободили и восстановили на службе. Даже через ступеньку в звании перепрыгнул! Теперь вот хожу капитан-лейтенантом в сорок четыре года… Стало быть, вновь нам с турками воевать, товарищ комбриг?
Невольно опешив от столь резкого перехода к новой теме, я лишь коротко ответил:
— Посмотрим.
Впрочем, мне тут же стало как-то неудобно за столь сухой ответ перед открывшимся мне командиром «главного калибра» — так что я поспешил поправиться:
— К сожалению, именно к этому все и идет…
Мы вновь немного помолчали, наблюдая за лениво бьющими в борт волнами — по мере того, как светает, туман понемногу рассеивается… Молчание вновь прервал Балашов:
— А я ведь в пятнадцатом даже вел огонь по «Явузу» — по переименованному немецкому «Гебену», ага. В составе расчета вел огонь, понятное дело, но все же…
Капитан-лейтенант вдруг вскинул руку, крепко сжав увесистый кулак:
— Да-а-а… Ведь не дожали мы тогда турок. Вот чуть-чуть же не дожали!
Мне осталось только пожать плечами на данное замечание:
— А вы были так уверены в успехе Босфорского десанта, Владимир Сергеевич? И это после того, как англичане и французы с треском провалились с полумиллионным Дарданельским десантом — и всей совокупной мощью средиземноморских эскадр?
Балашов словно бы зеркально пожал плечами в ответ:
— Босфорский десант так-то планировался с конца девятнадцатого века… И тогда же начали копить «золотой запас» тяжелых орудий береговых батарей. Изначально план строился на внезапности прорыва флота сквозь проливы, с последующим десантом на берег — и возведением береговых батарей на суше. А заодно минированием самих проливов миноносцами… И ведь флот регулярно отрабатывал на учениях именно такой сценарий боевых действий! Когда же началась первая Балканская война, «Босфорский десант» перешел из планирования теоретического уже в область практических разработок.
Прервавшись, чтобы налить в кружку термоса чая, капитан-лейтенант предложил ее мне — а когда я вежливо отказался, сделал пару шумных глотков… После чего продолжил:
— Так что Колчак разрабатывал свой десант не совсем уж на пустом месте. Впрочем… Впрочем, главной его задачей был захват уже непосредственно Константинополя — ведь падение Стамбула предполагало и полный выход Турции из войны… И наверняка десантная операция совпала бы с очередным ударом Кавказской армии генерала Юденича — к тому моменту дошедшей до Трапезунда и Эрзерума. Впрочем, возможно, наступление на суше началось бы и раньше… В этом случае Кавказская армия приковала бы к себе турецкие резервы — после провала Дарданельской операции союзников переброшенных в Малую Азию и на Ближний Восток. Так что внезапный удар по османской столице пусть и одной, но боевой дивизии ветеранов, Георгиевских кавалеров — этот удар имел бы все шансы на успех! Тем более, что тогда еще Черноморский флот был способен поддержать десант с моря и огнем главных калибров, и прикрыть его от турецких кораблей… Но даже и провал первой волны десанта — он все одно заставил бы турок спешно перебрасывать войска от Трапезунда в Европу. Что неминуемо ослабило бы басурман против Юденича — и позволило бы ему нанести очередной мощный удар…
Сделав еще один глоток крепкого чая, капитан-лейтенант уверенно продолжил:
— Самое же главное в 1917-м — это даже не выход Турции из войны, что само по себе прекрасно! Нет, главное здесь, что практически при любом раскладе оборвался бы канал поставок сельскохозяйственной продукции в Германию. Канал поставок жизненно важного для немцев продовольствия… Война бы кончилась еще в 1917-м — кончилась бы тем, что проливы и Константинополь остались бы под Россией, а на Балканах утвердилась бы русская гегемония! И в Закавказье граница отодвинулась бы до самого Евфрата — а огромные территории Западной Армении, что сейчас под турками, вернулись бы армянам…
Не знаю, что меня больше удивляет. Что капитан-лейтенант так хорошо разбирается в событиях минувших дней не как «тактик», рядовой их участник, способный увидеть лишь «край мозаики»… Нет, он разбирается в вопросе именно как стратег! Однако более удивительным мне видится то, что флотский советский командир так легко и положительно вспоминает о «белом» Юдениче — и сочувствует именно Российской империи, бывшей в 17-м году в шаге от победы… Ну, по крайней мере, по мнению самого моряка.
За такие разговоры особый отдел по головке не погладит… С другой стороны, враги все те же (если не считать предателей-«союзников»), флот тот же — и геополитические цели что у царской России, что у советского СССР в данном случае совпадают. Более того — я ведь и сам сейчас старательно изучаю Саракамышскую, Эрзерумскую и Трапезундскую операции Юденича по извлеченным из архивов документам. Тем, что уцелели… Наступать ведь придется в тех же районах и теми же маршрутами — разве что «линия старта» отодвинута на север.
Вместе с государственной границей 1921-го года…
— Значит, в 17-м года мы были в шаге от победы?
Капитан-лейтенант только головой покачал, усмехнувшись все также невесело:
— Действительно в шаге от победы мы были еще в 1913-м.
— Серьезно?
Я недоверчиво усмехнулся, памятуя, что начало Первой Мировой пришлось на 1914-й год — но капитан-лейтенант лишь отрицательно покачал головой:
— Первая Балканская война, Петр Семенович. Самое идеальное время начать войну с Турцией и Австрией! Ведь даже если бы немцы вступились тогда за Габсбургов, то все равно боевые действия они начали бы против Франции. План Мольтке-Шлиффена предполагал нападение на Францию в первую очередь, строясь на разнице сроков мобилизации между «галлами» и русскими…
Я, по совести сказать, всегда интересовался историей не сколько даже Второй Мировой со всеми ее Африканскими, Тихоокеанскими и Европейскими фронтами — а историей именно Великой Отечественной. Ну, и немного Гражданской в Испании… Про Первую Мировую же я знал в большей степени тезисно — а про Балканские кампании разве что краем уха слышал. Потому сейчас с некоторым сомнением уточнил:
— Кажется, в 1914-м русская армия была еще в большей степени не готова к новой войне… Снаряды, опять же, запасти не успели.
Владимир Сергеевич лишь отрицательно покачал головой:
— Запасы снарядов всех воюющих сторон кончились в 1914-м, к началу 1915-го самое позднее. Вот только немцы и «союзники» сумели отмобилизовать промышленность, а наши нет… Военный министр Сухомлинов разместил заказ на боеприпасы и вооружение на заводах союзников, а те просто забрали этот запас — оплаченный русским золотом! — для своих армий. В принципе, после такого финта англо-франков можно было бы и выходить из войны в одностороннем порядке. Но, увы…
Немного помолчав — словно почтив память павших на полях Германской — Балашов продолжил:
— Даже в вопросе вооружения 1913-й год — это лучшее время, Петр Семенович. Хотя бы потому, что мы бы тогда еще не успели передать «братушкам»-сербам избытки вооружения… Однако, от вашего внимания ускользает тот факт, что Турция и Германия не имели сухопутного сообщения! И в Первую Мировую все поставки из Турции шли через территорию Болгарии.
Вновь глубокого вдохнув прохладного морского воздуха, капитан-лейтенант добавил:
— В свою очередь, «братушки-славяне» из Болгарии в Мировую мстили сербам — за то, что те разгромили болгар в ходе второй Балканской. Увы, была и такая война… Однако, если бы в 1913-м, до момента подписания мира с турками, у сербов или черногорцев начался бы вооруженный конфликт с Австро-Венгрией — ну хотя бы на годик раньше, да⁈ — то Болгария оказалась бы втянута в эту войну на стороне союзников… И Россия в тот момент совершенно точно и решительно вступилась бы за «братушек»! Как итог, Турция в мае 1913-го уже разбита — и ее армия, не прошедшая реорганизацию за полтора года до «Севастопольской побудки», представляла собой совершенно жалкое зрелище… Австро-Венгрии же наоборот, противостояли бы единым фронтом и сербы с черногорцами, и болгары. А там, может, и греков удалось бы втянуть в общий конфликт…
Тут капитан-лейтенант начал загибать пальцы:
— Следовательно, во-первых — нашей армии противостояла бы меньшая по размерам и численности австро-венгерская армия. Я бы сказал, даже сильно меньшая!
Загнул первый палец…
— Во-вторых, на Кавказе пришлось бы воевать не с армией даже, а турецким сбродом, неготовым к войне.
Загнул второй палец…
— Ну, и в-третьих, что самое главное — немцы не получили бы турецких поставок сельскохозяйственной продукции. Таким образом, запасов собственного продовольствия им хватило бы на год, самое большое, полтора — в условиях английской морской блокады, конечно же. А уж там… А уж там им пришлось бы капитулировать в условиях одновременной войны на два фронта.
Капитан-лейтенант загнул третий палец — но тут за нашими спинами послышались шаги. Кто-то из матросов — или командиров? Но если скрытый туманом неизвестный услышит хотя бы часть подобного разговора — и решится доложить в особый отдел… У меня-то проблем не будет — я, можно сказать, на личном контроле у товарища Сталина. А вот Балашов проблем огребет, это точно…
Вот потому я и поспешил перевести тему — даже повысив голос при очередном вопросе:
— Скажите, товарищ — а что вы думаете про угрозу британского десанта, или хотя бы рейда на Ленинград? Все-таки первый флот мира…
Капитан-лейтенант как-то непонятно усмехнулся — впрочем, возможно, он просто понял мой мотив. Так или иначе, ответил Владимир Сергеевич по существу вопроса:
— Да ничего не думаю. Не рискнут бритты своими кораблями, потому что а) — минные банки. Потому что б) — тяжелые орудия береговых батарей. Потому что в) — при таком рейде противник окажется в зоне досягаемости флотской авиации. А незамеченными к Ленинграду, да по Балтийскому морю, просто не подобраться… Никак. Ну, и, наконец, г) — наши подлодки, что обязательно встретят корабли англичан на подходе. Естественно, и Балтийский флот будет сражаться просто остервенело — уж за «колыбель-то революции»! Впрочем, есть и д) — и вражеский десант, и даже просто обстрел силами флота имеет хоть какой-нибудь внятный смысл лишь в том случае, если противник сумеет создать опасность городу с суши. В противном случае любой десант будет не просто выбит, а буквально уничтожен контратакой наземных сил.
Я согласно кивнул, получив вполне ожидаемые ответы на первый же пришедший в голову вопрос… После чего чуть тише уточнил:
— А каковы шансы Черноморского флота против совместной турецко-британско-французской эскадры, если та будет прорываться сквозь проливы?
Балашов также ответил мне куда более тихо:
— Если турки поддержат британцев и «галлов», и сквозь проливы пройдут авианосцы… Что, к слову, в данном случае не нарушает конвенции Монтрё! То проливы мы однозначно не удержим одними лишь минными банками. Ведь чтобы помешать тралить морские мины, требуются корабли, ведущие по тральщикам огонь… А как их использовать без истребительного прикрытия, когда с авианосцев, да и с берега поднимутся бомберы? Вот и вот… Крым, конечно, есть самый большой в мире «авианосец» — но даже из Севастополя без дозаправки И-16 до Босфора только и долетит. Считай, что билет в один конец — да и сколько «ястребок» навоюет с пустыми баками?
Немного помолчав, капитан-лейтенант продолжил:
— Конечно, минные заграждения отнимут у врага время — а при движении сквозь протраленные в банках проходы врага реально достать собственными бомбардировщиками… Вот только полетят на задание они без истребительного прикрытия — разве что «авиаматки» примут посильное участие…
Тут Владимир Сергеевич запнулся — как кажется, про «авиаматки» он сболтнул лишнего. Впрочем, про «Цирк Вахмистрова» — а точнее сказать, проект «Звено» — я в свое время читал. Что же? Проект весьма перспективный — на устаревшие уже бомбардировщики ТБ-3 ставили от двух до пяти истребителей с бомбовым вооружением, после чего «авиаматка» транспортировала «ястребки» к целям. Так, например, во время первого боевого задания И-16 «подвезли» к Констанце на пятнадцать километров… Но даже в 41-м число носителей-«авиаматок» не превышало пяти грузовых самолетов — и на боевые операции они брали не более двух «ястребков» разом. Причем последние применялись для штурмовок мостов и переправ, а не для истребительного сопровождения… В каком состоянии проект «Звено» находится в начале 1940-го я не знаю — но обеспечить бомбардировщики истребительным прикрытием «авиаматки» все равно не смогут.
Между тем, командир «главного калибра» (вернее все же БЧ-2) продолжил свои рассуждения:
— Ну, а кроме авиации — торпедные катера и подводки. В общем, за Босфором мы врага не удержим, но кровь ему подпортим изрядно… А ближе к побережью — там, где вражескую авиацию встретят истребители ПВО! Вот ближе к побережью англосаксы и турки с французами обильно умоются кровью — и на минных банках, и от огня береговых батарей… И линкор у нас на вооружение есть, и несколько тяжелых крейсеров — в общем, зарядим от души!
Рослый, широкоплечий капитан-лейтенант с чувством сжал увесистый кулак — говорит он с крепкой верой в собственную правоту. Хорошо бы, чтобы так оно и было…
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Глава 2

…- Угощайтесь, Пётр Семенович: шашлык по-Карски!
Хлебосольный хозяин деланно-торжественно объявил блюдо, широким жестом указав на красивый серебряный поднос с шампурами. На последние нанизана ароматная баранина, курдюк и поджаренные на мангале томаты.
— Бытует версия, что рецепт этого шашлыка пришёл в Россию как раз после того, как русские войска взяли крепость Карс в 1855 году. Осаждал её, если мне память не изменяет, генерал Николай Николаевич Муравьев — за свой успех получивший титул «Карский»…
Пока мой собеседник неторопливо посвещал меня в особенности местной кулинарии, я положил на тарелку один из шампуров, подцепив с него кусок баранины с курдючком и томат. Естественно, руками — кушать шашлык на Кавказе столовыми приборами есть оскорбление для повара! Ожидаемо ярко и очень сочно — молодая баранина без сильного «духа», плюс местные кавказские специи, ярким букетом взорвавшиеся на вкусовых рецепторах… И в довершении сочность курдючка и кислинка томата. Идеально!
Впрочем, взяв следующий кусочек мяса и закинув его в рот, я едва сдержался, чтобы не скривиться… Что это блин, такое⁈ Собеседник заметил мою реакцию — и понимающе усмехнувшись, кивком головы указал на шампуры:
— Особенность шашлыка по-Карски заключается в том, что вместе с мясом жарят и почки — или же иные внутренности. Не всем может понравиться… Но осада крепости длилась пять месяцев — и подвоз провианта для осаждающей армии ожидаемо стал проблемой. Потому в пищу вовсю шли и субпродукты…
— Вижу вы, Лаврентий Павлович, хорошо знаете историю?
Остро сверкнули глаза хлебосольного хозяина из-под узнаваемого пенсне — а на губах его заиграла мягкая и довольно приятная улыбка:
— Если не ошибаюсь, ещё Бисмарк говорил — знание истории даёт правителю преимущество. Ведь тот, кто хорошо её изучил, пользуется не только собственным опытом и знаниями — но также опытом и знанием многих поколений, бывших до него. Поколений успешных правителей, военачальников, реформаторов… Революционеров.
После короткой паузы Лаврентий Павлович заговорил очень серьёзно, вдумчиво:
— Я действительно неплохо знаю историю, Пётр Семенович. И я помню о том, что именно русские солдаты спасли мой народ от уничтожения и насильственной исламизации. Ведь в 1795 году авары и персидский шах сломали сопротивление грузинского войска в битве у Крцаниси, сожгли Тбилиси… И если бы Россия не взяла разбитых грузин под свою руку, собрав воедино все осколки некогда единого царства — то бесконечные воины персов и турок на нашей земле добили бы остатки грузин-христиан. Включая и мегрелов… И я очень надеюсь, что мой народ об этом никогда не забудет.
Однако, немного помолчав, нарком с горечью добавил:
— Хотя в 1918-м грузины, безусловно, предали эту память, заключив союз с немцами — а затем и англичанами. И напали на русских…
В отдельном «кабинете»-секции Батумского ресторана, целиком закрытого для нас с Берией, ненадолго повисло неловкое, тягостное молчание. Не зная, как вести себя в обществе всевластного наркома и правой руки самого вождя, я старался больше молчать — и внимательно слушать… Однако теперь не удержался — и кивнув в сторону понемногу остывающего шашлыка, озвучил мелькнувшую в голову догадку:
— Правильно ли я понимаю, что выбор этого блюда не случаен? Речь идёт о том, что нам предстоит наступление на Карс?
Берия ответил не сразу, внимательно, изучающе — и очень остро посмотрев на меня из-под пенсне:
— Пётр Семенович, а вот когда вы запросили архивы по боевым действиям царской армии на Кавказе — в Германскую… Вы интересовались ими с какой целью? Хотели изучить, так сказать, опыт «предшественников» — планируя повторить их успехи?
Мне осталось лишь кивнуть и лаконично ответить:
— Так точно.
Заодно отметил про себя, что особый отдел в моей дивизии явно не дремал…
— Хм… Пётр Семенович, и маршрут движения дивизии вы строили по линии Батуми-Ахалцихе, железной дорогой? А уже от Ахалцихе наступать горными перевалами на Ардаган, Карс, Сарыкамыш — и, наконец, Эрзерум? По линии основного удара Юденича на Кавказе?
— Так точно.
На лице Лаврентия Павловича отразилось явственное разочарование — я бы сказал даже, «показное»:
— Пётр Семенович, вы отличный тактик на поле боя, что вновь продемонстрировали при обороне Сучавы… Но для военначальника вашего уровня нужно быть и стратегом.
— Я… Понимаю это, Лаврентий Павлович. Но вот вашу мысль относительно маршрута грядущего наступления попрошу пояснить. Ведь театр боевых действий, насколько я понимаю, будет один и тот же… Или я не прав?
Берия не стал обращать внимания на недоверие, и даже скрытый вызов, что невольно прозвучал в моих словах. Нет, нарком ответил совершенно спокойно, терпеливо — как школьный учитель непонятливому ученику:
— Вы совершенно неправы, Пётр Семенович. К сожалению… Как вы помните, товарищ комбриг, по договору от 1921-го Турция получила солидный кусок армянских земель на Кавказе. Туркам отошла и древняя столица, средневековый Ани, и сердце Армении — Арарат… А кроме того, граница Турции и Армении пролегла по Араратской равнине. Естественная природная преграда — пограничная река Аракс — на равнине достигает в ширину лишь пару десятков метров… Её вполне можно пройти вброд, не наводя переправы. А вокруг местность ровная и плоская — словно наш кухонный стол! Там пройдут и танки, и грузовики, и курдская конница. И расстояние от границы до Еревана по прямой составляет километров тридцать… Один дневной переход.
Немного замявшись, впрочем, товарищ Берия добавил:
— Конечно, местность на равнине вблизи Аракса летом сильно заболочена — но дороги ведут как от Вана в сторону пограничного Ыгдыра, бывшего армянского Сурб-Мариам… Так и от Еревана к границе. Тем более, что сейчас, благодаря минусовым температурам, эта проблема решилась сама собой.
Мне осталось лишь стыдливо промолчать — ругая себя последними словами за бесконечную тупость… В то время как Берия продолжил развивать свою мысль:
— В случае успешного наступления отмобилизованной армии турок, а также франко-английских контингентов общей численностью до миллиона солдат, падение Еревана — вопрос решенный. А ведь с потерей столицы прогнозируется неизбежное падение духа армянских бойцов — едва ли не до полной утраты ими боеспособности! Да и дорожка от Еревана до Баку турками уже проторена…
— Позволю себе уточнить: в 1918-м турки прошли не через Ереван, а минуя Сарыкамыш и Карс — что сейчас под врагом и находятся. Они вели наступление вдоль линии русской железной дороги, на Тифлис… То есть Тбилиси. После чего захватили крепость в Александрополе — современном Ленинакане. И уже с территории Грузии вошли в Азербайджан…
Берия, как ни странно, заулыбался вполне довольно — никак не критикуя меня за то, что я позволил себе перебить наркома:
— Всё верно. Очевидно, вы именно поэтому думали, что турки повторят свое наступление по Пассинской долине — и потому мы должны предупредить его, первыми ударив на Карс?
— Совершенно верно, Лаврентий Павлович.
Нарком внутренних дел согласно кивнул, после чего продолжил:
— Несмотря на все территориальные потери, старые русские крепости в Ленинакане — хоть «Черную», хотя «Красную» — мы удержали за собой. И без тяжёлой артиллерии их так просто не возьмёшь… Кроме того, вы забываете, Пётр Семенович, что турки наступали в 18-м году в двух направлениях. На север, через Ленинакан к Тбилиси — и уже оттуда на восток, к Гяндже и Баку. Но также они двинули и сразу на восток — вдоль железной дороги на Ереван и к азербайджанской Джульфе. А там, вдоль границы с Ираном также пошли на Баку… Ещё один отряд завернул на север уже по территории АССР — на Шушу и Евлах.
Берия на мгновение прервался, коротко кивнув хозяину заведения — занесшему большой поднос с дымящимися люляшками… Судя по аромату, также бараньими.
— Так вот, в нынешних обстоятельствах, с учетом удобства наступления по Араратской равнине и близости армянской столицы, турки нанесут первый удар именно в её сторону. После чего продолжат движение на восток, к границе Азербайджана — где по мнению врага, турок поддержат единоверцы-мусульмане. Повторюсь, нужно понимать, что конечная цель противника — это Бакинские нефтепромыслы, а вовсе не собственные территориальные приобретения осман… На которые они, конечно же, рассчитывают — но действовать будут в рамках, продиктованных англо-французским командованием.
Тут Берия аж воздел вверх указательный палец — для пущего эмоционального эффекта:
— И надо отметить, что враг прекрасно понимает свои цели! Потеря Бакинских нефтепромыслов — это практически неотложный крах Красной армии, оставшейся без топлива. Ни Грозненская нефть, ни добыча в Майкопе и у Львова, ни даже румынская нефть не потянут вместе и четверти того, что сейчас добывают и перерабатывают в Баку… Правда, после краха воздушного налёта англичан на Плоешти, вариант уничтожения нефтепромыслов с воздуха видится сомнительным. Но вот рывок турецкой армии на восток, к Каспию… Он вполне реален.
Да, серьюзную тему поднял нарком — но и невольно отвлекающий нас аромат горячего шашлыка, конечно, просто убийственный! Осознав, что новое блюдо безнадёжно остынет за разговорами, Берия великодушно махнул рукой:
— Ладно, оставим пока рассуждения, Пётр Семенович… Наверняка вы поняли мою мысль, верно?
Я коротко, с энтузиазмом кивнул, предвкушая трапезу — и с облегчением услышал:
— Ну… Тогда немного перекусим.
Ох, люляшки… Сколько раз мой отец, видный дока в шашлыках, пытался их готовить! Но ничего не получилось… И фарш отбивать пробовал, и шампура специальные брал, широкие и плоские… Каждый раз разваливались, заразы! В итоге люля-кебаб впервые приготовил я — и то, не традиционный, а в лаваше.
Это когда рубленое мясо (лучше все же рубленое, а не фарш) размазывают по лавашу тонким слоем (можно ещё с кусочками сыра, перца и зелёного лука), потом сворачивают в рулетики (из одного лаваша получаются два рулета) — а сами рулеты порционно нарезают пластинками по два сантиметра. Вот последние и нанизывают на шампур, плотно прижимая друг к другу, мясной стороной к углям.
И ничего не распадается!
Отец «лайфхак» оценил, и довёл до совершенства — нафиг выбросив все допы к мясу. Он использовал именно старую говядину, прокрученную на мясорубке — но с «ситом» самой крупной фракции. Затем смешал эту говядину с курдюком и какими-то хитрыми специями… И на выходе получился просто отвал башки!
Но про отца сейчас лучше не вспоминать — сразу тоска разбирает… Папа и мама где-то там, в совершенно непонятном теперь будущем. А я — я здесь… И снова один — ведь Настю после Румынии я отправил к её родителям в Москву. Служебная квартира, как оказалась, у меня есть только в Новоград-Волынске Житомирской области — по месту старой дислокации 24-й бригады. Слишком близко к границе, слишком волнительно… Увы, когда расставались с женой, было ещё неясно, носит ли она ребенка под сердцем, или ещё нет — надеюсь, носит.
Но связи сейчас никакой… Точнее, ее не было. Теперь вот хотя бы пару строчек по адресу родителей отпишу…
Вспомнив о семье, а также и о собственных волнениях за Настю — как хоть добралась, и добралась ли? — я поспешил отвлечься на еду, последовав примеру Лаврентия Палыча… Нарком ест люляшку правильно! Уложив кусочек на тонкий армянский лаваш, он накинул сверху маринованный красный (ялтинский) лук, присыпал также тонко порубленной зеленью… И не скупясь полил пахучим томатным сацебели.
Я повторил маневр наркома — и откусив первый же кусочек получившегося рулета, в блаженстве закатил глаза… Как же это вкусно!
— Неплохо, товарищ комбриг, да?
— М-м-м…
Несколько минут в «кабинете» царит молчание — мы воздали должное умению повара прежде, чем продолжить общение. К слову сказать, кушает Берия вполне умеренно и деликатно — да и судя по фигуре, поддерживает себя в форме. Впрочем, до 1945-го Лаврентий Павлович (я вспомнил фотографию в маршальском кителе) был ещё в хороших кондициях — и расплываться стал где-то после шестидесяти… На этот раз первым заговорил я:
— Если говорить начистоту… Ожидания турок на поддержку в Азербайджанской ССР имеют под собой реальные основания?
Берия ответил не сразу — сперва тщательно промокнув губы салфеткой, и только после утвердительно кивнул:
— Да, имеют.
Поймав мой вопросительный взгляд, нарком объяснил уже более развернуто:
— На самом деле тут целый комплекс причин — от подрывной работы турецких и английских агентов, до притеснения мусульманского духовенство советской властью. И то, что азербайджанцы шииты, а турки сунниты, здесь не играет особой роли — в данном случае турки выступят как защитники и поборники ислама в общем… Нельзя также забывать тот факт, что это родственные народы, происходящие из одного тюрко-огузского корня.
Не удержавшись, Лаврентий Павлович закинул в рот ещё один кусочек люля — и оперативно так прожевал:
— И, наконец, в Гражданскую не только азербайджанцы резали и изгоняли армян, но также и армяне при случае мстили… Мартовские погромы мусульман в Баку со стороны дашнаков была своего рода «воздаянием» за геноцид в Турции — ответом же стала сентябрьская резня армян в Баку, когда город заняли турки. Затем Шушинская резня, причиной которой было неудавшееся армянское нападение, Кайбаликендская резня, резня в Агулисе… Что, кстати, есть своего рода следствие антимусульманской «чистки» в Зангезуре. В общем…
Тут Берия раздражённо махнул рукой:
— В общем, крови с обеих сторон пролито немало — и пусть азербайджанцы явно «обошли» армян в общем зачёте, но и собственные потери они не забыли. Естественно, враг будет на этом играть… Тем более, что сейчас органы госбезопасности на территории Азербайджана активизировались до предела! Идёт полноценная охота на вражеских разведчиков — а аресты среди открыто недовольных советской властью и тех, кто им внимал, вышли на уровень 37-го года. Бывшие национальные воинские части, где значительную долю призывников все ещё составляют азербайджанцы, мы спешно переводим на Дальний Восток. Взамен же планируется ввод резервных подразделений РККА из мобилизованных грузин — и уже сейчас перебрасываюся два полка дивизии внутренних войск… Можно сказать, что в настоящий момент мы наводим порядок через страх — предупреждая удар в тыл, когда начнётся война с турками. Но безусловно, этот страх сработает против нас, если «османы» доберутся до Азербайджана.
— Перспективы понял… Теперь другой вопрос, Лаврентий Павлович. Направление наступления моей дивизии — это, выходит, озеро Ван и одноименный город? Маршрут отряда генерала Абациева в 1914-м, через Баязет?
В ответ нарком энергично кивнул:
— Совершенно верно, Пётр Семенович. Из «французского» Алеппо в сторону нашей границы ведут две дороги — через турецкий Газиантеп, Диярбакыр, и вдоль южного берега озера Ван… И затем через Базяет — вернее, Догубаязыт — к приграничному Игдыру. Вторая же дорога — вернее сказать, её разветвление — заворачивает от Диярбакыра на север, к Эрзеруму; но через Ван путь короче. Ещё одна причина для наступления турок и союзников именно данным маршрутом… И также причина для того, чтобы нанести встречный удар на Игдыр!
— Что же… Лаврентий Павлович, теперь главный вопрос — каковы возможности турецкой армии сейчас? Сколько успели мобилизовать, сколько уже перебросили к границе? Артиллерия, авиация, танки…
И вновь довольная улыбка наркома:
— Чувствуется командирская хватка, чувствуется! Что же, отвечаю по пунктам, товарищ комбриг. Первое — возможности врага в настоящий момент откровенно не велики; до начала мобилизации турки располагали лишь двухсоттысячной армией. В настоящий момент врагу удалось отмобилизовать ещё семь дивизий… И приступить к формированию в районе Вана первой механизированной дивизии.
Сделав короткую паузу и пригубив «Маджари» из глиняной пиалы — разновидность молодого вина, бродящий виноградный сок с лёгкими пузырьками и небольшим градусом — Берия продолжил:
— Что же касается механизированной дивизии… Так вышло, что в 30-е турки закупали технику у соседей — с коими поддерживали нормальные рабочие отношения. Скажем так, с СССР они старались дружить… Потому им позволили закупить порядка шестидесяти единиц танков Т-26 — и штук тридцать пушечных бронеавтомобилей типа БА-3.
Ага. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! А начиналось все так многообещающе…
— Кроме того, в 39-м турки получили от французов две партии средних танков «Рено» R-35 — по пятьдесят штук каждая.
Ещё лучше…
— Но, понятное дело, французские машины турки освоить не успели. По штатам механизированной дивизии в ней лишь один танковый полк двухбатальонного состава — в каждом батальоне две роты по пятнадцать танков. Плюс бронеавтомобильный батальон из тридцати броневиков в двух ротах… Что же касается артиллерии — то имеющийся парк горных, полевых и гаубичных орудий осман не был способен удовлетворить потребности армии мирного времени.
Однако! От хищной улыбки-оскала наркома НКВД, неожиданно исказившей его лицо, мне стало даже как-то не по себе…
— Противотанковые же системы представлены французскими 25-миллиметровыми пушками — и германскими 37-миллиметровками. Общее количество орудий — три с половиной сотни… Да, штурмовые части, что готовят на Ереван и Баку, будут укомплектованы средствами ПТО штатно. Но вся соль в том, что в настоящий момент турки эти самые штурмовые части пока лишь разворачивают… Сейчас же Восточную Анатолию в общей сложности прикрывает одиннадцать пехотных и одна кавалерийская дивизия — и они разбросаны по всему региону! Из ближайших резервов — части, расквартированные на границе с Сирией, две пехотные и одна кавалерийская дивизия…
— А что союзники?
Берия лишь пожал плечами:
— Французы успели перебросить к Алеппо подразделения иностранного легиона и марокканцев — но командование не станет слепо кидать их в бой, предоставив туркам «возможность» защитить себя самостоятельно. Да и захочет, не сразу развернёт… Не говоря уже об англичанах из Ирака.
— Что же… В таком случае, закономерный вопрос — какие подразделения атакуют с нашей стороны?
Берия энергично кивнул:
— Вопрос совершенно закономерный… Итак, помимо вашей дивизии, Петр Семенович — что мы обязательно дополним до полного штата! — к наступлению готовятся ещё две казачьи дивизии. А именно 10-я Терско-Ставропольская и 12-я Кубанская… Приданный вам «Невинномысский» полк будет доведен до полного штата — а взамен терцам приданы два батальона ветеранов-пластунов из числа добровольцев… И в обе дивизии — отдельные танковые батальоны согласно штатов.
Я удовлетворенно кивнул — казаки значимая сила, и театр боевых действий им хорошо знаком. Ведь целыми поколениями воевали в Закавказье…
— Кроме того, на Кубани сейчас ведётся формирование 9-й пластунской пехотной дивизии и 10-й кавалерийской. И ещё две дивизии казаков укомплектовываются добровольцами на Дону — 15-я и 116-я. Это касаемо подвижных частей, что будут наступать на Баязет и Карс… Все верно, Пётр Семенович, на Карс мы наступать также будем! Но сейчас это вспомогательное направление…
Ага! Все-таки с Карсом я не ошибся… Я удовлетворенно отметил про себя, что был не совсем уж неправ — а Лаврентий Палыч, между тем, продолжил:
— Что же касается пехоты — то в настоящий момент завершается формирование десяти стрелковых армянских и четырёх грузинских дивизий. Из числа последних одна уже перебрасывается в Азербайджан — у грузин ведь с местными меньше поводов для кровной мести… Ещё как минимум две грузинских и четыре армянских дивизий останутся в тылу — и для штатного доукомплектования, и защиты региона. Итого на Карском направление в сторону Эрзерума готовиться наступать армия из одной казачьей и двух стрелковых дивизий, включая грузинскую. На Баязет же — одна танковая и одна казачья, плюс шесть пехотных…
Вновь пригубив из пиалы, нарком продолжил перечислять:
— Кроме того, границу с Турцией защищает шесть пограничных отрядов — а в Армению переведена одна из двух дивизий внутренних войск НКВД. Части второй пока что распрелелены по Кавказу на случай выступления местных националистов… Но штурмовые и диверсионные группы НКВД из подготовленных спортсменов, лыжников и альпинистов, уже созданы — они будут выполнять поставленные задачи в ваших интересах, Пётр Семенович.
Ага, узнаю руку мастера — подобные подразделения, созданные Берией в 42-м, успешно воевали с германскими егерями из «Эдельвейса»…
— С неба же вас прикроет один истребительный и два бомбардировачных авиаполка. И ещё два авиационных полка будут действовать в интересах «Карского» отряда… Плюсом при случае, вам окажет помощь с неба отдельная авиабригада НКВД.
Я благодарно кивнул, соглашаясь с предложенной помощью — на что нарком вновь радушно улыбнулся:
— У турок же в данном регионе имеется всего одна авиационная бригада довольно ограниченного состава. К примеру, их истребительные полки собраны с мира по нитке — польские, старые американские или французские самолёты. Но последние ещё не успели толком освоить… В общем, на первых порах господство в воздухе вам обеспечено.
— Что же… Все более-менее ясно, Лаврентий Павлович. Ну, а что на счёт материальной части моей собственной дивизии?
Берия довольно усмехнулся — разве что руки не потёр!
— О, Пётр Семенович. Это самое интересное…
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Глава 3

Армения… Красивая, действительно красивая горная страна с монастырями, словно парящими над зелеными долинами — вроде монастыря с поэтичным названием «Та Тэв», что в переводе означает «дай крылья»… И будто вырастающими из скал руинами древних крепостей, издали кажущихся продолжением самих гор — как, например, цитадели Амберд и Смбатаберд, а также Багаберд. Их стены, как кажется, еще помнят величие царства Багратидов… А то и Великую Армению — на равных сражавшуюся с самим Римом, парфянами и Сасанидским Ираном!
Впрочем, у Великой Армении был своего рода «фундамент», основа в лице одного из первых на земле государств — Урарту, современника греческих полисов в Элладе… Урарту выдержало натиск библейской Ассирии, надорвавшейся в попытке пройти в Закавказье. А построенный в древнем царстве «канал Семирамиды» несет свои воды и по сей день! Остатки древних цитаделей Урарту еще можно увидеть в Ване, на Тушпе — или в Ереване… Возникшем на месте древнего Эребуни на холме Арин-Берд.
Армения… Бедная и несчастная, истерзанная войнами и катастрофами Армения, расколотая надвое — и лишенная своих главных духовных символов… Библейской горы Арарат — и средневековой столицы Багратидов, когда-то многолюдного и славного города Ани.
А ведь Ани и в двадцать первом веке будет притягивать к себе взоры туристов и исследователей-археологов…
В отличие от грузин, чьи царства вновь собрались воедино под рукой России, собрать целиком и некогда славное армянское царство у русских уже не получилось. Сколько раз царская армия захватывала тот же Баязет? А ведь остатки укреплений древнего Аршакавана — цитадели царя Аршака II — все еще «растут» из скалы у южного подножия Арарата… Ту же участь разделил и Эрзерум — античный армянский Карин, много раз бывший захваченным русской армией. Но по итогам мирных соглашений с османами его вновь и вновь оставляли в составе Порты.
А что уж говорить про едва ли не священный для армян Ван — чья героическая оборона в 1915-м стала лебединой песней армянских федаев? На Тушпе, Ванской скале, все еще высятся остатки древней цитадели царей Урарту…
Нельзя также и утверждать, что именно русские спасли армян от истребления и исламизации. Безусловно, армянские христиане — также, как и грузины — жестоко страдали от войн Османской Турции и Сефевидского Ирана, границы которых разделили Армению на «Западную» (турецкую) и «Восточную» (персидскую). Но вся правда в том, что их земля страдала от этих войн даже в большей степени, чем северная Грузия — и армяне были вынуждены бежать… Кто-то искал спасения у грузин, кто-то находил новый дом в далекой России — но большинство беженцев шли проторенной в средневековье дорогой к средиземному морю. Там, на северо-восточном берегу ее, в Киликии, некогда расцвело Киликийское армянское королевство — современник и союзник государств крестоносцев на Святой Земле.
Оно держалось аж до пятнадцатого века — но даже когда под ударами мамлюков пала горная Киликия, армяне остались жить в Малой Азии… И жили они не так уж и плохо. К примеру, армянские купцы в турецкой Порте активно занимались работорговлей в Крыму — наряду с купцами еврейскими. А их общины в османских городах были многочисленны — и довольно богаты!
Пока в начале двадцатого века на фоне бесчисленных поражений осман сперва от России, а затем и от «Балканского союза», религиозные и этнические противостоянии в самой Турции не достигли своего пика…
Совершенно иную судьбу приняли коренные жители Армении «Восточной», что по итогам русско-турецких и русско-персидских войн отошла к Российской империи. Достаточно сказать, что еще в начале 17-го века шах Аббас начал насильственно переселять восточных армян в Персию — а «освободившуюся» территорию стали заселять курды и «закавказские татары»-азербайджанцы. Сопротивлялся переселению и сумел сохранить этническое превосходство армянского, христианского народа лишь горный Арцах (Карабах) и Зангеруз (Сюнике)… На остальной же территории Восточной Армении коренное население ее составляло лишь пятую часть — в сравнение с населением мусульманским.
И когда эта земля, наконец, отошла к Российской империи, то речь шла уже ни сколько об освобождение, сколько о возрождение…
Успехи армия Юденича в войне с турками, как и освобождение от осман древнего Вана, Баязета, Кеприкея, Хорасана, Эрзерума, Алашкерта — эти успехи приблизили мечту о возрождении былого величия древнего армянского царства. И даже воплотили ее в реальность на год-полтора… Хотя в тоже время шло массовое бегство армян «киликийских», малоазитских — ведь в 1915-м «младотурки» начали тотальное истребление христианского населения Малой Азии, широко привлекая курдов к беспощадному разбою и массовым убийствам армян.
А февральская революция 1917-го года перечеркнула все успехи Юденича и его Кавказской армии… Пока еще генерал Юденич находился во главе войск, они сохраняли условную боеспособность — но в мае временное правительство сняло его с должности, и фронт стремительно развалился. Предоставленные сами себе солдаты уходили домой — а три дивизии армянских добровольцев и конная бригада уже не могли остановить воспарявших духом турок…
Бегство гражданского населения Западной Армении и немногочисленных войсковых частей продолжалось до мая 1918-го. Когда территория ее полностью перешла под контроль турок — а продвинувшиеся вдоль железной дороги на Тифлис османы отрезали все пути армян к бегству… Восточная Армения оказалась в окружение и на грани истребления — и вот тогда-то бегство остановилось.
Нет, тогда армяне наконец-то вступили в бой — понимая, что собственная их жизнь уже ничего не стоит. Теперь они сражались за свои семьи и уцелевшую родню… Возможно, уже ни на что не надеясь.
Однако они стремились сразить в бою тех, кто мог бы стать палачами их детей…
Врага остановили под Караклисом и Беш-Апараном — а в Сардарапатском сражение армяне наголову разбили турок! Также провалом обернулась и попытка осман наступать на Ереван — перерезая железнодорожное сообщение на линии Сардарапат-Джульфа.
И вроде бы поражение турок в Первой Мировой дало армянам не только передышку, но и возможность «расшириться» на запад до границ 1914-го года… Но уже вспыхнула война с Азербайджаном, коий поддержали англичане — а в Турции совершил переворот Мустафа Кемаль Ататюрк, саботировавший капитуляцию «младотурок». Все это вылилось в очередной рывок осман на Кавказ — и очередное поражение армянских войск, не сумевших остановить в Западной Армении практически вдвое превосходящую их армию врага…
Черной страницей нашей истории является тот факт, что большевики во главе с Лениным тогда оказывали помощь именно туркам-кемалистам — оружием, патронами, снарядами! И, наконец, золотом в слитках… В те самые годы, когда в Поволжье вспыхнул свирепый голод, доведший отчаявшихся людей до каннибализма.
Нет, преследуя какие-то совершенные сиюминутные цели, «товарищи» выстрелили себе в ногу — СССР едва ли не первыми признали новое турецкое государство во главе с Кемалем… На что Ататюрк «отблагодарил» большевиков ликвидацией турецкой коммунистической партии. А в годы Второй Мировой турки сосредоточили на границе с СССР семьсот пятьдесят тысяч солдат и офицеров — готовые пустить в ход против русских и то вооружение, что было передано кемалистам в двадцатые годы… И танки с броневиками, купленными турками уже в 30-х.
Считается, что османы ждали момента падения Сталинграда вместе с японцами. В те тяжелые дни жестокой осени 42-го пантюркисты вовсю грезили возрождением «Великого Турана»! Включая и Азербайджан, и Грузию, и Северный Кавказ, и Среднеазиатские республики — а также Крым, Татарстан, Поволжье… Но защитники Сталинграда всему миру продемонстрировали, что русских нельзя недооценивать — и каждый, кто придет на их землю, обильно умоется кровью.
А едва стоило ветру перемениться, и немцев погнали от Сталинграда и с Кавказа, как и турки тотчас забыли про свои обязательства перед фюрером…
Иосиф Виссарионович, кстати, уже после войны припомнил османам их подлость — предложив «пересмотреть» границы той же Армении и Грузии, и вернуться к южным рубежам империи Российской. Ох, как здорово тогда турки обоссались от страха… Но уже начиналась Холодная война, американцы вовсю грозились ядерным оружием и строили планы ядерных бомбардировок СССР, вспыхнули бои в Корее — где советские летчики пачками сбивали американцев! И турки мгновенно спрятались под крылом нового покровителя и хозяина — НАТО.
Отметив вступление в альянс «учениями» танкистов — в ходе которых османы расстреливали руины древних армянских церквей на «западной» стороне, на глазах советских погранцов…
Соответственно, в 1961-м — через 39 лет после того, как большевики поддержали кемалистов оружием и деньгами, первыми признав новое турецкое государство — американцы развернули в Турции баллистические ракеты средней дальности «Юпитер». Ракеты с ядерной начинкой — и развернули их для возможного удара по СССР… Впрочем, «восточная» политика Ленина (включая и национальную) была провальна во всем — чему мы стали свидетелями и во время развала СССР («парад» республик), и после его падения. Когда на Кавказе и в средней Азии началось истребление или же изгнание русского населения… Как, например, во время гражданской войны в Таджикистане — или в годы армяно-азербайджанского конфликта в Карабахе.
И нет, в общем-то, ничего необычного в том, что армяне сейчас воспринимают грядущую войну с турками, как войну за освобождение Родины… Они видят в ней своего рода «крестовый поход» за именно армянские святыни. И советское руководство в лице уполномоченного Государственного комитеты обороны Лаврентия Павловича Берии максимально поддерживает эти настроения в прессе, в печати патриотических книг, в обращениях к армянам на всевозможных собраниях… Нарком добился также того, чтобы некоторые древние монастыри и храмы вновь открылись — и армянские священники благословляли воинов на брань в приграничном монастыре Хор Вирап.
В том самом монастыре, что построили над темницей Григория Просветителя… Жаль только, что в самой России таким «поблажкам» для верующих пока не дают добро.
— Ну что, Петр Семенович, турки промолчали. Вполне ожидаемо…
Ко мне подошел сам Берия — собранный и подтянутый, по случаю облаченный в форму комиссара государственной безопасности первого ранга. В Батуми-то нарком встречал меня по гражданке… А теперь нарком прибыл на КП передовой дивизии, размещенной у границы.
И вот от последних слов Лаврентия Павловича у меня невольно заколотилось сердце в груди. Ведь к моменту, когда завершались мероприятия по развертыванию войск в районе приграничного Октемберяна (древнего Армавира, первой столицы Армянского царства!), СССР выдвинул Турции ультиматум из трех пунктов… Первый — остановить мобилизационные мероприятия и отвести войска от границы с АССР на сто пятьдесят километров. Второй — объявить о нейтралитете на время боевых действий между СССР с одной стороны, а также Британии, Франции и Германии с другой. Третий — взять на себя обязательства по соблюдению доктрины Монтрё и закрыть проливы для военных судов Англии и Франции.
На принятие решения туркам отводилось всего 24 часа — и в случае отказа, либо просто молчания противной стороны, «верховный» наделил штаб Кавказского фронте правом начать боевые действия…
— Что командарм?
— А командарм передает приказ вашей дивизии, товарищ Фотченков, переходить в наступление… Вперед.
Все. Сердце пропустило удар… Все-таки теплилась у меня робкая надежда, что турки струхнут и сдадут назад! Но нет, ультиматум спустить на тормозах не получилось — а выполнить его условия не позволили европейские «союзники»… Хотя вернее будет озвучить привычный британскому уху термин «сахибы».
Тяжело выдохнув — и вновь набрав воздух полной грудью, я обратился к начштаба, также находящемуся на командном пункте дивизии:
— Василий Павлович, вы все слышали… Тяжелому дивизиону — огонь.
Новый гаубичный дивизион укомплектован как старыми гаубицами калибра 122 миллиметра, так и самыми современными М-30 (калибр тот же, по одной батарее обеих пушек). Сверх того, в него щедрой рукой наркома добавили батарею тяжелых МЛ-20 калибра 152 миллиметра! Так вот, гаубичный дивизион ударил с чудовищной мощью… И грохот, вспышки выстрелов внезапно для меня прорезали ночную тьму — хотя я и ждал начала артподготовки.
Майор Панин, Михаил Павлович, за бои в Румынии повышенный в звании и награжденный орденом «Красной Звезды», заранее рассчитал прицелы по координатам турецкой военной базы в Ыгдыре. Артиллерист из «бывших», умелый наводчик и командир, он добился того, что батареи открыли огонь дружным залпом… И вот уже где-то в глубине турецких позиций, за пограничным Араксом послышались гулкие разрывы тяжелых снарядов.
Одновременно с тем за рекой вдруг заплясали светлячки трассеров, режущих тьму вдоль западного берега Аракса. Штурмовые группы пограничников Берии уже переправились, и теперь сражаются с турецкими погранцами! По заставам которых уже открыли огонь казачьи полковые орудия и минометы… И тут же над рекой взмыли вверх осветительные мины-«люстры» — а при их стойком, пусть и неживом бледно-желтом свете с нашего берега загрохотали станковые «Максимы». Их золотой час! Тяжелый пулемет с его высокой прицельностью боя и кучностью практически беспрерывного огня (только успевай подливать холодную воду в кожух!) пусть и устарел на западном фронте — зато на Кавказе ему точно нет равных в позиционных боях… Наконец, над нашими головами тяжело загудели тихоходные, но вполне надежные бомберы ТБ-3, полетевшие в сторону Вана.
И на западном берегу Аракса никто не встретил их крепким зенитным огнем…
Прошло не более часа прежде, чем в воздух взлетели две зеленые ракеты — одна со стороны ближней турецкой погранзаставы, другая же у точки намеченной саперами переправы.
— Василий Павлович, вызывайте Баландина. Пусть саперы устанавливают понтоны… И заодно Чуфарова с Беликом — ударный батальон и штурмовая группа выступают первыми. Комбатам «два» и «три» также приготовить батальонные колонны к движению. Казаки замыкают на марше…
— Есть!
Н-да… А ведь Лаврентий Павлович нисколько не кривил душой, утверждая, что новая материальная часть дивизии — это «самое интересное». Воистину, это утверждение правдиво! Ведь я получил не только новые гаубицы в дивизионную артиллерию — сверх того, мне пришло шестнадцать полевых «трехдюймовок», включая восемь «порт-артуровок»… И столько же убойных орудий Ф-22!
Причем нарком клялся, что Грабин уже реализует мою задумку с «противотанковой» ЗИС-3…
Но самым главным приобретением стала рота первых серийных танков Т-34 из десяти боевых машин — и сверх того, две роты новеньких «бэтэшек» седьмой серии, экранированных на Харьковском заводе! Причем на заводе удалось добиться увеличения толщины лобовой брони до сорока миллиметров… И также экранированными прибыли «артиллерийские» БТ-7 — с внимание! — танковой пушкой Ф-32, обеспеченной штатным бронебойным снарядом!
Вот уж действительно, подарок — без всяких преувеличений…
Оставшиеся два батальона, впрочем, укомплектовали легкими «бэтэшками» ранних серий — и старенькими, но надежными Т-26 с исправно работающими движками. Между прочим, это вполне правильно! Ведь по серпантину горных дорог и перевалам пройдет далеко не всякая машина. Есть вопросы и к «тридцатьчетверке» с ее весом в 26,5 тонн, и к экранированной «бэтэшке», чья масса возросла вместе с противоснарядной лобовой броней… Так что боевые задачи наверняка найдутся и у «легкачей». Более того, читал я когда-то рассказ по теме — где легкие БТ-7 внезапно для врага прошли горным перевалом и ударили там, где немцы появления танков никак не ждали.
Вот не помню, что за рассказ и кто его написал… Хоть убей, не помню! Вот бы кто подсказал, да⁈
Однако «плюшки» не кончились «ударным» танковым батальоном и новой артиллерий. Видно, кто-то в «больших погонах» обратил внимание на мою «новаторскую» деятельность, услышал мои запросы на счет БТР, САУ, ЗСУ… И я их получил! Прежде всего, пять новеньких СУ-5 (следовательно, все-таки решились осваивать в производстве?) со 122-мм гаубицами… И сверх того — четыре СУ-6 с зенитным орудием калибра 37 миллиметров! Как позже выяснилось, последние — да и единственные образцы в своем роде… Что не отменяет возможности провести полноценные войсковые испытания данного оружия — и если пойдет, получить альтернативу ЗСУ-37 не в 1944-м, а на четыре года раньше!
Конечно, я немного помечтал и о СУ-6 — где на шасси Т-26 поставили трехдюймовую зенитку… Чьи снаряды, как выяснилось, способны за километр уделать ту же «Матильду». Но как мне объяснил представитель Ижорского завода, сопровождавший «легкие» ЗСУ — многочисленные поломки на испытаниях СУ-6, перегруженность установки и неустойчивость при стрельбе не дали проекту развиться… Более того, со слов инженера выходит, что на базе Т-26 пытались создать и «истребитель танков», вооруженный опытной трехдюймовкой ПС-3. К сожалению, конструктора пушки Павла Николаевича Сячинтова расстреляли в 1937-м, а все работы по его проектам свернули…
Конечно, хорошо бы подкинуть нашим конструкторам идею с германской «Куницей» — противотанковой САУ, вооруженной переделанной в противотанковую Ф-22. Ведь эта самоходка брала те же «тридцатьчетверки» за километр! И сыграла едва ли не решающую роль в успехе «охоты на дроф» Манштейна — в мае 42-го в Крыму… С другой стороны, пусть Грабин доведет до ума ЗИС-3 — а там и до переделки Ф-22 руки дотянутся.
Быть может…
Помимо четырех ЗСУ на базе танков, я получил также девять полуторок с ДШК (по три штуки на батальон) — и шесть грузовиков с счетверенными установками «Максим» на казачий полк. Но самым большим удивлением для меня стали тягачи на базе Т-26 — и опытные советские бронетранспортеры, коим все-таки дали шанс… Дали шанс модели ТР-4, выпущенной в количестве трех штук. И добили до десяти БТР эрзац-машинами с отсутствующими башнями — и наваренными прямо на корпус броневыми листами, соединенными в четырехугольник по типу того же ТР-4. Получился БТР с рубкой, по немецкому и английскому опыту открытой сверху… Да собственно, именно такой эрзац-бронетранспортер я сам и предлагал! В душе надеясь, впрочем, что наши как-нибудь извернутся — и предложат что-то типа БТР-40…
В общем, дивизию вооружили по самому первому разряду, не забыв и неплохо проявившие себя химические танки, и пушечные броневики разведки. Экипажи также восполнили до штата — где-то прислали зеленых новичков, где-то выздоравливающих танкистов, включая и наших раненых, вернувшихся в строй… В общем, укомплектовали на совесть.
Теперь бы еще проявить себя с лучшей стороны…
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Глава 4

Это был шаг в пустоту.
Зеленый, «разрешающий» свет сигнальной лампы, открытый бортовой люк транспортно-десантного самолета ПС-84К… И непроглядная тьма за бортом, и порыв ветра, толкнувший назад — в теплое и даже какое-то уютное нутро десантного отсека.
Но лейтенант Никита Малкин пересилил себя — и, оттолкнувшись левой ногой, шагнул в непроглядную тьму, показав пример своим бойцам…
Дыхание резко перехватило, а сердце словно в пятки ушло! Но мгновение первого, уже привычного ужаса человека, ломающего инстинкт самосохранения прыжком с высоты в шестьсот метров, практически сразу сменилось восторгом полета. После дюжины тренировочных прыжков лейтенант уже привычно сгруппировался: ноги вместе, согнуты, лицо вниз — главное, не допустить закручивания… Одновременно с тем, едва оказавшись в воздухе, Никита принялся считать про себя:
— Пятьсот один, пятьсот два, пятьсот три… Кольцо!
Малкин тотчас, заученно рванул кольцо — и за спиной зашуршало, а после мощный рывок тряхнул тело Никиты…
— Пятьсот четыре, пятьсот пять… купол.
К вящему облегчению командира группы ОСНАЗа НКВД, перкалевый купол парашюта полностью раскрылся над головой, и стропы не перехлестнулись — распрямились все, как одна… Но неожиданно налетел, да буквально ударил в бок сильный порыв ветра! Он рванул парашют в сторону, начал путать стропы — и на мгновение растерявшегося, чуть запаниковавшего лейтенанта закружило в воздухе, унося в сторону от сигнального костра…
Парашют потащило и слепо заболтало — но привычный побеждать собственный страх, командир разведывательно-диверсионной группы уже взял себя в руки. С силой подтянув стропы, он замедлил парашют и погасил «болтанку». После чего, чуть отпустив их с правой стороны, левой же рукой продолжил натягивать — затормозив, таким образом, левую часть купола… И тогда парашют завернуло влево — к сигнальному костру, одиноко горящему на темной поверхности Алашкертской долины.
Последний разожгли километрах в трех к западу от турецкого Догубаязита, светящегося редкими огоньками электрических ламп…
Конечно, лейтенант боялся. Он боялся, что одинокий «Дуглас», вылетевший с аэродрома «подскока», уже над границей встретят «облачка» разрывов осколочных или шрапнельных снарядов. Боялся, что уже над точкой десантирования яркие столбы света прожекторов разрежут ночь — выхватывая массивные купола из легкого перкаля… И тогда в сторону его бойцов потянутся с земли красные трассеры пулеметных очередей.
Боялся, что двух казаков-пластунов, воевавших в здешних краях еще в прошлую войну, и пересекших Аракс трое суток назад, схватили и запытали турки — и внизу, у сигнального костра десантников ждет засада.
Пожалуй, что самого прыжка лейтенант боялся меньше всего…
Однако же, планировавшие десантную операцию командиры постарались учесть все факторы. Так, десантный «Дуглас» вылетел с Ереванского аэродрома ранее основной группы бомберов — следующих на Ван в сопровождение истребительных звеньев. И границу он пересек еще прежде, чем военную базу турок в Ыгдыре обстреляли тяжелые гаубицы… Безусловно был риск, что на военной базе у Догубаязита поднимут тревогу сразу после того, как начнется обстрел пограничных частей. И тогда всполошенные тревогой турки наверняка обратят внимание на летящий над долиной самолет.
Однако расстояние в полсотни километров «съело» звуки взрывов — а телефонные кабели еще ночью перерезали пластуны…
Удар о землю получился жестким — более жестким, чем того ожидал сам лейтенант Малкин. Он вновь натянул стропы до упора, погасив скорость падения, заученно сгруппировался перед самой землей — а чувствительно ударившись о нее ногами, все же удержал парашют, коий потащил в сторону порыв ветра… Собрать стропы, свернуть перкалевое полотнище ПД-6 (парашюта десантного образца 1936-го года) — наработанные до автоматизма, привычные действия; не растерялся лейтенант и в ночи. Тем более, что на земле, как выяснилось, не столь уж и темно; парашют молодой командир спрятал под камни — а сам двинулся на светлячок костра, от которого десантника отнесло метров на триста.
На ходу Никита обеспокоено мазнул взглядом по небу. Но купола парашютов его бойцов один за другим беспрепятственно раскрываются в воздухе на оговоренной с пилотами высоте — и размеренно спускаются к земле… Чуть выдохнув, лейтенант снял с плеча пистолет-пулемет ППД модели 38-го года — с уже вставленным коробчатым магазином на двадцать пять патронов. Затворная рукоять его замерла на предохранителе, в переднем положение; сдвинув «фишку» предохранителя, Малкин аккуратно, чтобы не звякнуть металлом, дослал патрон в ствол — оттянув назад рукоять затвора и тут же подав ее чуть вперед, зафиксировав во взведенном положение… Переводчик режимов огня стоит пока на «единице», для работы одиночными выстрелами — но ежели что, перевернуть его на режим «автомата» можно за долю секунды.
— Ну, теперь повоюем…
Триста метров до костра Малкин крался, напряженно вслушиваясь и постоянно озираясь по сторонам — готовый рухнуть на утоптанную, каменистую землю и нажать на спуск, едва покажется враг… Но никаких турок вблизи точки сбора не видно — а вслед за командиром к костру уже потянулись приземлившиеся десантники.
— Здорово ночевали, сынки!
— Слава Богу…
Никита заученно ответил фразой-паролем, над которой никто в штабе заморачиваться не стал — оставили привычное приветствие казаков. От костра поднялась фигура среднего ростом, крепкого мужика с заметной сединой в бороде; последний облачен в национальный курдский костюм. Все правильно — после резни армян их землю заняли курды… Сапоги, широкие шаровары, чалма и плащ, накинутый на накидку-стархани. А когда лейтенант приблизился, и полы плаща распахнулись, то Малкин разглядел за широким поясом рукоять кривого кинжала-«хенджар» — отдаленно смахивающий на кавказский бебут.
Немного успокоившись, командир опустил ствол автомата, сдвинув фишку предохранителя на рукояти затвора. Между тем, казак уже шагнул навстречу, протянув для рукопожатия широкую, мозолистую ладонь — и коротко представился:
— Астах.
— Никита…
Лицо пластуна лишь частично выхватывает пламя костра. Цвет его глаз различить невозможно — и в ночи они кажутся двумя темным, неживыми угольями… Что добавляет образу пластуна этакий мистический налет.
— Собирай своих людей, Никита. У нас каждая минута на счету — затемно нужно успеть подняться на гору, к восточной батарее…
В десантном отсеке военного транспортника ПС-84К помещалось двадцать шесть бойцов вместе с командиром — практически взвод. Командование же решило, что для проведения диверсионной операции большего числа бойцов и не требуется. Тем более, что группу должны усилить два пластуна… Однако проволочки начались с самого начала — один из саперов подвернул ногу при приземлении, угодив в какую-то ямку; он сильно захромал и для операции совершенно не годен. Другой же боец-автоматчик наоборот, врезался коленом в каменный валун — когда порыв ветра потащил парашют уже на земле. Колено распухло страшно, намекая то ли на трещину, то ли на перелом… Обоих увечных пришлось оставить у точки сбора в надежде, что турки их не обнаружат. А неполный взвод, разбившись на две неравные группы, спешно двинулся в сторону высящихся впереди скал — нависающих над раскинувшимся левее Догубаязитом.
Баязет… Знаменитая крепость — и символ воинской доблести русского солдата, он ведь не является «крепостью» в буквальном смысле этого слова. Нет, древний армянский город Даройнк лежал промеж двух холмов, занимая пологие скаты последних. Это был торговый город на маршрутах караванов Великого шелкового пути — но и замок здесь, конечно, также был… Если развернуться лицом к старому Баязету, то слева над холмами, где когда-то расцвел богатый и оживленный город, нависают скалы — разделенные узкой горной дорогой. Так вот, на ближней, красноватого цвета скале по-прежнему высится тысячелетняя цитадель армянских царей из династии Аршакуни — где небольшие участки крепостных стен лишь дополняют природную защиту.
Причем «старый замок» возвели на фундаменте, оставшемся еще со времен Урарту…
Впереди же, на вершине ближнего и более низкого холма, некогда целиком застроенного армянским кварталом, высится «новый замок» — укрепленный каменными стенами дворец Исхак-Паши. И надо понимать, что во время знаменитого «Баязетского сидения» 1877 года, русский отряд, вооруженный лишь двумя пушками, был вынужден отступить именно во дворец Исхак-Паши… Русский отряд — и остатки всадников-азербайджанцев Исмаил-хана Нахичеванского, храбро прикрывших отступление союзников, и местная армянская милиция.
Да, это так — когда-то русские, армяне и азербайджанцы сражались против турок вместе, плечом к плечу…
Так вот, дворец Исхак-паши был совершенно неподготовлен к обороне хотя бы по двум причинам. Во-первых, в нем не было полноценного источника воды — за исключением неисправного бассейна, коий уже не успели наполнить. А во-вторых, центральный холм, на котором в 17-м веке и был построен замок-дворец, лежит не только ниже «красной скалы» и древней цитадели Даройнка… Нет, он также располагается ниже соседнего холма — по правую от «нового замка» руку. На том холме когда-то располагался мусульманский квартал, а вершину его занимала «восточная» батарея — укрепленный древней башней и каменным фундаментом. Впрочем, в 1877 году там сохранилась лишь площадка под батарею, использованная курдами…
Так что и крепостной двор, и часть стен «нового замка» Исхак-Паши простреливались с обеих высот!
И потому ни в коем случае нельзя принижать, и предавать забвению подвиг русского гарнизона — в 1877 году выдержавшего в осаде двадцать три дня… Практически без воды, под палящим солнцем — и градом летящих сверху пуль и артиллерийских снарядов! Выдержал на силе воли и отчаянной решимости драться до конца — чем сдаться на милость турок и курдов.
Ведь как правило, «милость» последних заключалась в том, что христианский пленник навсегда «расставался» со своей головой…
Но мало кому известен подвиг русских воинов от 1829 года. Тогда русский гарнизон практически той же численности, оказался в схожих обстоятельствах — однако он имел на вооружение уже семнадцать орудий. Вот последние и разместили на нескольких батареях, включая «восточную» — попытавшись замкнуть все возможные укрепления Баязета в единую систему обороны.
Турки, однако, атаковали именно восточную батарею в первую очередь — прорываясь через мусульманский квартал. И так как сама батарея не была защищена стеной, дело быстро дошло до рукопашной; русские артиллеристы отважно встретили врага в штыки — но за турками и курдами было подавляющее численное превосходство…
Конечно, бьющая на пятьдесят саженей картечь давала обороняющимся преимущество — что не было, впрочем, решающим из-за ограниченности секторов обстрела и медленной перезарядки орудий. И все же две с половиной сотни защитников держались шесть часов (!), пока их число не уменьшилось до шестидесяти… Выжившие хотели было отступить — но единственный уцелевший офицер, молодой подпоручик Селиванов (для него это был первый бой) метался среди пушек, будучи раненым в ногу — и пытался вести огонь самостоятельно, опираясь на банник.
Храбрый, совершенно не знающий жизни мальчишка, презревший неизбежный конец…
Когда подпоручика вновь ранило на глазах отступающих артиллеристов, солдаты не выдержали, вернулись на батарею — и тяжело раненый мальчишкам продолжил командовать, заставив открыть огонь по наступающим туркам! Однако время было потеряно — османы, воодушевленные малочисленностью пушкарей, прорвались к орудиям, вокруг которых закипела последняя, отчаянная сеча… Уже убитого Селиванова турки изрубили на куски — а всех артиллеристов и солдат обезглавили, не делая разницы между ранеными и мертвыми.
Впрочем, расплата за надругательство над останками русских воинов пришла быстро — контратаковала 1-я гренадерская рота Нашебургского полка. И лишь недавно бесновавшиеся османы приняли свой конец на остриях граненых «русских» штыков… Но и гренадер вскоре выбили с батареи — а после ею уже в третий (!) раз овладела сотня добровольцев штабс-капитана Трубникова.
Однако турки в очередной, уже третий раз сумели захватить ее после яростной драки…
Знал ли о том лейтенант Малкин, спешно поднимающийся по горной круче вслед за пластуном Астахом, ведя за собой отделение диверсантов и четверых саперов? Нет, не знал. Он не понимал даже, что за каменные фундаменты торчат из земли на склоне холма, мешая Никите ступать… А ведь то были останки жилищ древнего армянского Даройнка, некогда переименованного в Баязет — но «старый» Баязет старый исчез в Первую Мировую. Армянский квартал, впрочем, крепко пострадал еще во время осады 1877 года — ведь уже тогда армянское население было подчистую вырезано озверевшими курдами. Лишь несколько детей сумели бежать к «новому замку», где их на веревках затащили на стены.
Впрочем, курды безжалостно резали и местных мусульман, рискнувших укрыть у себя соседей, спасающихся от истребления…
Но конец старому Баязету пришел именно в Первую Мировую — когда взаимная ненависть турок и курдов с одной стороны, и армян с другой приняло невиданные масштабы. Город вновь переходил из рук в руки; сперва захваченный русской армией, позже он оказался на пути беженцев из Вана — и армянских федаев… Отчаянных мстителей и партизан погибающей Западной Армении.
Движение федаев зародилось еще в девятнадцатом веке, когда в Турции начались первые гонения на армян — первые погромы и военные преступления, вроде Хамидийской резни. Уцелевшие же армяне уходили партизанить в горы, став федаями — и мстили они при каждой удобной возможности! Наконец, именно федаи и прочие ополченцы сумели отстоять Ван в 1915-м году.
Так что нет ничего удивительного в том, что при отступлении беженцев был уничтожен мусульманский квартал Баязета — оставившие свои дома и потерявшие близких, они обезумели от горя, страха… И ненависти. Ну, а про собственно «армянский» квартал уже и говорить нечего — он был обречен вместе с теми, кто осмелился бы остаться на милость турок…
Однако лейтенант Малкин плохо разбирался в хитросплетении взаимоотношений христиан и мусульман в Закавказье — и практически не был знаком с трагичной историей «старого» Баязета. Разве что слышал краем уха о «сидении» 1877 года… Нет, у него была конкретная боевая задача — уничтожить батарею горных чехословацких гаубиц калибра 100 миллиметров. Последние, по данным разведки, развернули на площадке «восточной» батареи поручика Селиванова… Так вот, дальность стрельбы горных гаубиц составляет 9,8 километра — а с учетом расположения на высоком холме, на оборудованной артиллерийской позиции, эти орудия способны достать шоссе и на подступах к Догубаязиту, и на развороте дороги к Ванну. С учетом же труднодоступности турецкого узла обороны в скалах, было решено использовать разведывательно-диверсионную группу Малкина.
План операции обсудили и согласовали заранее; на задание выделили два отделения диверсантов по десять человек в каждом — и пятерку саперов. По замыслу командиров, одно отделение стрелков с новыми самозарядными винтовками СВТ-38 должно уничтожить караульный пост в стенах «старого замка» и взять на прицел раскинувшийся ниже турецкий форт — «новый замок». Помимо стрелков в составе отделения имеется штатный снайпер с АВС-36 и пулеметный расчет с ДТ (танковый Дегтярев легче и удобнее для десантирования); второй номер расчета единственный во всей группе вооружен винтовкой Мосина. Однако последняя оборудована ружейным гранатометом Дьяконова — способным вести огонь как осветительными, так и осколочными, и дымовыми гранатами… И когда на батарее поднимется шум — а без шума пушки не взорвать! — то эта группа должна задержать турок в форте, прижать их плотным прицельным огнем.
Отделение ведет за собой опытный старшина Гвоздев и казак-пластун Григорий — просто Григорий, фамилию и отчество казака Малкин не уточнял… Сам же Никита упрямо карабкается наверх к батарее — вырвавшись немного вперед группы ведомых им автоматчиков и саперов. Лейтенант чуть задышал к концу подъема, взопрев от стремительного рывка по долине и броску на высоту… Но впереди, на фоне звездного неба, уже явственно различимы силуэты массивных чешских гаубиц.
— Тихо!

Блог с допами к главе (доступен только для подписчиков) https://author.today/post/777502

Глава 5

— Тихо…
Едва слышный шепот Астаха показался Никите громким возгласом; но подчиняясь чутью и опыту пластуна, он замер — одновременно с тем на мгновение вскинув сжатый кулак. Сигнал группе остановить движение… После чего в уже звенящей, напряженной тишине Малкин прислушался — и чуть уняв собственное, слегка сбившееся дыхание, расслышал наверху негромкие голоса.
Общались, впрочем, не более двух человек — и хотя речь их разобрать было невозможно, звучала она несколько взволнованно, даже напряженно.
— Бдят, басурмане…
Еще одно замечание казака, внимательно посмотревшего на Никиту. Астах ждал, что решит командир группы — а командир нервно стиснул в ладони шершавую рукоять револьвера «Наган», оснащенного устройством бесшумного огня «БраМит»… По хорошему, снимать часовых стоит вдвоем — большее количество людей издаст больше шума. А группу осназа, поднимающуюся на холм, вблизи уже вполне можно будет различить; пусть луна с спряталась за ближними скалами, и большая часть подъема скрыта тьмой. Но финальный его отрезок «волчье солнце» вполне себе неплохо освещает — не поможет никакой камуфляж… Достаточно бросить вниз одного беглого взгляда, привлеченного шумом поднимающейся наверх группы, чтобы успеть пальнуть — тем самым подняв тревогу.
Никита колебался недолго — испытывающе взглянув на казака, он коротко, едва слышно прошептал:
— Старшину подожду — часовых снимем.
Но казак лишь мотнул головой:
— Не надо. Я смогу.
Лейтенант демонстративно приподнял револьвер — мол, у меня специальное оружие, а у тебя? И даже в темноте стало понятно, что Астах усмехнулся в ответ, едва коснувшись рукояти кинжала… Никита с сомнением покачал головой — его учили ножевому бою и показывали, как снимать часовых клинком. Но «Наган» с глушителем дает неоспоримое преимущество в подобных делах! Однако пластун вновь утвердительно кивнул — и лейтенант, еще на подъеме подивившийся легкости и выносливости немолодого казака, совершенно бесшумно двигающегося в гору, все-таки уступил…
В конце концов, до ОСНАЗа были именно пластуны.
Уже одними лишь жестами определившись, что разделятся, и постараются подобраться к турецкому караулу с разных сторон, Малкин и Астах принялись осторожно красться наверх… Никита ступал очень аккуратно, перенося вес тела с пятки на носок, едва слышно дышал — не отпуская, впрочем, взглядом вершину холма.
Где в любой момент могла показаться фигура бдительного, или даже просто скучающего часового…
Но лейтенанта подвели камни — маленькие такие камешки вроде щебня, наступив на которые подошвой сапога, Малкин едва удержался на ногах! Ибо щебень мгновенно посыпался вниз крошечным, но звучным оползнем; Никита успел переставить ногу — и тотчас нырнул вниз… Понимая, что в лунном свете его полусогнутая фигура будет хорошо различима на скате. Теперь оставалось уповать лишь на камуфляж — да на то, что турецкий часовой окажется нерешительным малым! И не рискнет поднимать батарею из-за шороха каких-то камней. Мало ли здесь бродит живности — может, какая кошка там или лиса ползает по холму в поисках мышей⁈
Это было первое, что пришло в голову распластавшегося на земле, отчаянно вжавшегося в нее командира. Тут же он вспомнил о группе, что при худшем раскладе все же могла продолжить подъем… Но нет, за границей лунного света никто из бойцов так и не показался.
А потом Малкин услышал шаги по склону — и буквально почуял чужой взгляд, устремленный на него сверху…
Вжавшийся в камни лейтенант, умудрившийся прикрыться ближайшим валуном (или куском старого фундамента) — он практически перестал дышать… И думать. Он старался вообще ни о чем не думать, зная, что бывалый солдат способен почуять устремленный на него из засады взгляд — даже когда врага в этой самой засаде не видно. Нет, теперь осталось лишь уповать на осназовский камуфляж — да молиться, не иначе… Кто там говорил, что коммунисты в Бога не веруют? В подобных ситуациях еще как! Да и не коммунист пока Никита Малкин, только комсомолец…
В такие мгновения счет времени словно замедляется — и краткие секунды тянутся невероятно долго. Сердце загнанно бьется в груди, словно дикий барс в клетке — в ожидании тревожного крика или выстрела… Причем выстрела, направленного именно в твое тело! Однако же, изучивший склон часовой не стал поднимать тревоги — предположив все же, что осыпь щебня спровоцировала какая-нибудь лиса. Никита все равно выждал еще немного для верности — одновременно с тем молясь, чтобы Астах не начал атаку прежде, чем сам лейтенант подберется к «своему» караульному.
Наконец, Малкин аккуратно пополз вверх, стараясь не наступать больше на опасные участки, грозящие очередным оползнем. Света луны вполне хватало — и последние метры лейтенант преодолел бесшумно, словно вышедший на охоту пардус! На самом же деле Никита обратился в этакий сгусток оголенных, натянутых нервов; его буквально затрясло от напряжения и возбуждения. Хорошо бы конечно, чтобы командиром на задание отправили кого постарше и поопытнее — но те, кто поопытнее, и задачи получили посложнее…
Но вот, наконец, и вершина холма с артиллерийской площадкой. Малкин на мгновение приподнялся — и тотчас мысленно ругнулся! Помимо часового, вновь направляющегося в его сторону, он успел разглядеть также и каменные курдские лачуги, восстановленные не иначе как для отдыха расчетов, и сами гаубицы — в количестве трех орудий… Однако самым поганым было то, что в глубине площадки развернут зенитный пулемет — ну как «зенитный»? Просто «Максим» (вернее, его немецкий вариант МГ-08) на специальном станке, обеспечивающим возможность вести огонь по воздушным целям; такие были в ходу в русской императорской армии еще в Первую Мировую.
Так вот у пулемета, судя по неясным, темным силуэтам, сидят двое турецких пулеметчиков — и бдят… Не иначе как обрывок их разговора Астах и услышал на подъеме!
Лейтенант уже не успел оценить тот факт, что пластуны исключительно верно выбрали точку десантирования, где развели сигнальный костер. Ведь та часть долины, где «Дуглас» сбросил бойцов осназа, была отгорожена от артиллерийского холма высокими скалами! Так что турецкие наблюдатели не могли заметить белые купола парашютов во время высадки… Однако они наверняка слышали гул мотора одиночного транспортника ПС-84К — а затем и эскадрильи ТБ-3, полетевший бомбить Ван.
Вернее все же сказать, что танковую часть — расположенную в военном городке у древнего армянского города… Конечно, «зенитчики» не стали бы открывать огонь вслепую — тем более, что их самих ночью никто бы бомбить и не стал. Более того, батарея и днем будет в безопасности с воздуха — высокое советское командование решило, что у летунов хватает своих целей… Хотя по идее, пары И-16 или даже просто «Чаек» хватило бы, чтобы хорошенько проредить османов одним лишь пулеметным огнем! Ведь как таковых, капониров у орудий-то и нет… И личный состав батареи не стал заморачиваться с тем, чтобы выбить в каменистой земле укрытия, хотя бы отдаленно похожие на окопы или артиллерийские ровики.
Может, атаковать с воздуха не решились из-за сложного рельефа местности — и близости высоких скал? Впрочем, это и неважно. Воздушные штурмовики в теории, способны справиться с любой наземной целью — однако на практике войну всегда выигрывает пехота… Прежде всего пехота.
Да и диверсионные группы как-то должны оправдать свое существование…
Все эти мысли, слава Богу, не успели посетить голову лейтенанта — отвлекая его от принятия решения… Лучше всего было бы нырнуть вниз, спрятаться, еще раз обдумать свои действия. Но кажется, часовой уже заметил какое-то движение — ибо стал неспешно, словно в замедленной съемке, снимать с плеча ремень винтовки…
На самом деле не было никакой «замедленной съемки». Просто время вновь изменило свой ход для лейтенанта — уже вскинувшего самовзводный «Наган»… Глухой щелчок, и второй, и третий… Малкин всегда отлично стрелял — а осназ тренировали бить в темноте не только в неясные, смутные силуэты, но даже просто на звук! С положенных двадцати пяти метров Никита кучно укладывал в центр мишени весь барабан — а револьвер он давно уже чувствовал продолжением своей руки, целясь практически не глядя… Сейчас же до часового было метров пятнадцать, до зенитчиков — около тридцати.
И Малкин уложил в цель все три патрона…
Сдавленно охнув, оседал на колени смертельно раненый часовой. Одна из пуль пробила брюшную аорту — и сил на предупреждающий крик у солдата уже не осталось. Сознание его стремительно угасало, и турок не успел даже сдернуть винтарь с плеча… Но сухие щелчки выстрелов, приглушенных «БраМитом», все же встревожили зенитчиков; они поняли, что происходит явно неладное, услышав стон часового — и увидели, что он оседает на колени. Сзади же, за их спинами — там, где располагался второй дозорный пост — также послышалась какая-то приглушенная возня. И встревожено вскрикнув, первый номер расчета бросился к «Максиму» — в то время как второй уже вскинул винтовку, готовый стрелять…
Зенитный станок позволяет быстро развернуть МГ-08 для фронтального огня, досточно подняться на опору. Да и патронная лента давно продета в приемник — осталось лишь откинуть предохранительную защелку, стопорящую гашетку, и зажать ее! К тому же второй номер, успевший передернуть затвор «маузера» (немецкой винтовки, доработанной под турецкий патрон), наверняка успеет и выстрелить… Но турки едва смогли уловить смазанное движение тренированного, отлично подготовленного осназовца. Малкин же, одним рывком преодолев метров десять, вновь нажал на спуск… И сухие щелчки «Нагана» огласили темноту прежде громогласного выстрела винтовки.
Не успел нажать на гашетку и первый номер расчета, за спиной которого вдруг показалась безмолвная тень пластуна. Лишь в последний миг он почувствовал движение за спиной, но не успел даже развернуться; рука казака с недюжинной силой зажала его рот, одновременно с тем рванув назад, от пулемета… И по горлу отчаянно забившегося турка словно бы невесомо чиркнуло бритвенно-острое лезвие хенджара.
— К пулемету! Знаешь?
Астах молча кивнул, оттолкнув от себя бьющегося в агонии турка… Война. Она спишет смерти порой и невинных солдат, не успевших сотворить никакого зла — но лишь выполнявших свой долг. Но ведь еще секунда, и очередь «Максима» срезала бы лейтенанта, подняв шум на батарее… И кто знает — вдруг артиллеристы сумели бы отбиться? А уж там механизированные колонны с сослуживцами, с товарищами — ведь их прямо на марше обстреляли бы тяжелыми гаубичными фугасами!
Да и сами турки вряд ли изменились за одно поколение. Возможно, этот не такой уж и молодой солдат не успел принять участия в массовом истреблении армян — и не научился еще у старших «товарищей» вспарывать животы изнасилованных женщин, поднимать на штыки младенцев… Но случись ему оказаться в захваченном Ереване, где турки безусловно бы устроили очередную бойню христиан — остановил бы он товарищей от военных преступлений? Заступился бы за невинных?
А сколько всего известно случаев, когда солдаты регулярной турецкой армии спасали армян от резни? Безусловно, такие смельчаки были — но Джемиль Кюн и Темир-ага, и подобные им люди чести были столь немногочисленны, что на слуху остались лишь имена славного лейтенанта и не менее славного курдского вождя… В каждом правиле есть исключения — но человек на войне способен оскотиниться в крайне сжатый срок.
Впрочем, Астах, воевавший в здешних краях еще в прошлую войну (а до того здесь воевали и его дед, и прадед), не слишком заботился о смерти своих врагов. Тут ведь все честно — или ты его, или он тебя… Или же твоего товарища. Нет, пластун молча встал к пулемету, сноровисто развернув тяжелый станок к лачугам, служащим казармой для пушкарей. В то время как лейтенант Малкин, всего на мгновение показавшись над спуском, призывно махнул рукой своим бойцам…
Командир осназа и опытный пластун сняли обоих дозорных и пост зенитчиков практически бесшумно; ведь счет шел на секунды — и пулеметчики сгоряча схватились за оружие вместо того, чтобы поднять тревогу… Однако в одной из лачуг грелся второй лейтенант — начальник караула. Он бодрствовал, но к излету ночи банально устал и замерз; вытянувшего руки к небольшой печурке, офицера разморило — но вскрик одного из солдат разогнал дрему.
— Да что там у вас такое…
Второму лейтенанту даже не пришло в голову, что враг может оказаться на его батарее, на таком внушительном расстоянии от границы! Нет, он был уверен, что случилось что-то внештатное — но отнюдь не такое опасное… И обескураженно замер в дверях лачуги — увидев курда у пулемета, развернутого в сторону «казарм»!
У начальника караула, мазнувшего взглядом по сторонам, и не заметившего вблизи никого из своих солдат, даже не закралась мысль, что перед ним «ряженый» казак. Нет, после резни армян курды слишком много о себе возомнили — и здесь же, на востоке Алашкертской долине боевики курдской партии «Хойбун» провозгласили независимую республику в конце 20-х… А в 1930-м дело дошло до вполне себе настоящих боев с регулярной турецкой армией.
Недолго думая, офицер рванул из деревянной кобуры массивный, убойный пистолет «Маузер», догадавшись громко завопить:
— Враг!
Однако снять пистолет с предохранителя лейтенант уже не успел — ствол пулемета мгновенно развернулся в его сторону… И коротко отстучавшая очередь «МГ-08» отбросила мертвое тело в дверной проем.
— Да что же это такое⁈
Малкин опоздал на считанные секунды — «Наган» с глушителем мог бы обернуть все вспять, тихо сняв турка… Но пока он жестами призывал группу подниматься наверх, да пока рванул назад… Громкий крик офицера пронзил ночную тьму подобно раскату грома — а уж пулеметную очередь наверняка расслышали не только в форте, но и на военной базе Догубаязита!
Впрочем, потеряв голову, по шапке уже не плачут…
Лейтенант не остановил своего бега, стремительно преодолев оставшиеся метры до каменных лачуг. А вель там уже послышались встревоженные, испуганные крики солдат — и призывы взяться за оружие! Бросив револьвер в кобуру, Малкин мгновенно сдернул с плеча ППД и снял автомат с предохранителя… Вновь ударили очереди «Максима»: Астах ударил в глубину хижины, откуда лишь недавно показался несчастный офицер — а Малкин замер у входа в соседнее жилище.
Вот, за дверью его уже послышались быстрые, приближающиеся шаги — и, вскинув автомат к плечу, Никита нажал на спуск. За мгновение до того успев перевести ППД в режим автоматического огня…
Коротко ударила первая и вторая короткие очереди, лохматя хлипкую деревянную дверь. Она не могла остановить сильного маузеровского патрона — и за тонкой перегородкой кто-то отчаянно вскрикнул; послышался звук падающего тела… Отшатнувшись в сторону, лейтенант прижался к каменной стене, быстро нашарив «лимонку» в подсумке. Чеку он вырвал в одно движение, отпустил рычаг — и, едва приоткрыв дверь, тотчас закинул гранату внутрь лачуги… Время горения запала «лимонки» с запалом Ковешникова секунды 3–4, плюс минус. Совсем немного — но кто-то из турок понял, что внутрь забросили «ручную бомбу», и с отчаянным криком бросился на прорыв!
— А-а-а-а!!!
Отчаянный крик оборвала короткая очередь — Малкин встретил врага в дверях, ударив наверняка, в упор. И тотчас грохнул взрыв! После которого внутри завыли уже на несколько голосов — и столь запредельно отчаянно, надрывно, что лейтенанту стало не по себе… Но это бой — не убьешь ты, убьют тебя.
И Никита потянулся за второй «лимонкой»…
Астах же переносит густой пулеметный огонь с одной хижины на другую — с такой скоростью, что никто из турок не смел вырваться наружу! Схоронившись за каменными стенами подальше от дверных проемов, они слепо бьют в ответ, просто гася собственный страх… Раненый в первые же секунды перестрелки командир батареи не смог организовать контратаки. И дружного рывка наружу, да под прикрытием кого-то из стрелков (способных прицелиться в те краткие мгновения, когда казак бьет по соседям!) у турок не получилось. Кто-то, правда, догадался швырнуть наружу пару ручных гранат — и осколок одной задел руку пластуна… А вторая и вовсе срезала осназовца, бросившегося к «казарме»!
Казарме, превратившейся для артиллеристов в западню.
Но это была уже агония — оказавшихся в ловушке турок вскоре закидали гранатами… Бой окончился — и разгоряченный дракой Никита Малкин принялся спешно отдавать приказы:
— Саперам заложить взрывчатку в гаубицы! Раненых перевязать, собрать оружие, патроны и гранаты… «Максим» снять со станка, развернуть в сторону форта! Миша, давай к Астаху вторым номером, будешь придерживать ленты…
Лейтенант напряженно вслушался во все сильнее разгорающуюся пальбу; стреляют со стороны «старого замка» в сторону нового — но ведь из дворца Исхак-Паши, ставшего турецким фортом, также открыли ответный огонь… А сколько времени потребуется туркам прийти на помощь своим с территории военной базы, что раскинулась внизу, у города? Увы, зачистить батарею без лишнего шума не удалось — и время на то, чтобы заминировать орудия и подорвать их, а после уйти горной тропой от преследования, стремительно сокращается… Возможен вариант, при котором отступление группы будет уже нецелесообразно — вариант, при котором диверсанты уже не успеют уйти и будут уничтожены на тропе. В этом случае придется рискнуть принять бой нецелесообразно и именно для этого нужно трофейное оружие… А главное, боезапас к нему.
Ибо имеющихся у осназовцев патронов хватит на одну хорошую перестрелку, да и только… Не штурмовики ведь, и задачи совершенно другие. Вообще, обнаруженная на фронте разведгруппа, вступившая в огневой контакт, практически всегда обречена! Но осназ нецелесообразно это не просто разведка, это лучшие из лучших: диверсанты, подрывники, разведчики, снайперы… Малкин верит в своих людей — как и в то, что они сумеют продержаться до подхода передовых танковых частей, если хватит патронов.
Впрочем, пока что турки не могут выбраться даже из обстреливаемого форта! И группа прикрытия будет вести огонь, покуда подрывники и автоматчики Малкина не откатятся к «красным скалам», где уже собственным огнём поддержат спускающихся из замка товарищей… Вот взмыла в сторону форта очередная осветительная ракета, выпущенная из ружейного гранатомёт. И опытный боец Астах принялся ровными строчками пуль MГ-08 нащупывать турок прямо во дворе крепости; застучали выстрелы трофейных винтовок.
А уже секунд тридцать спустя старшина саперов отрывисто крикнул:
— Мы готовы!
Никита облегченно выдохнул — кажется, всё-таки удастся уйти…
— Группа, отступаем с батареи! Из «Максима» вытащить затвор!
Тело павшего товарища забрали с собой, на импровизированных носилках из ремней и трофейной плащ-палатки. Позже спрячут, завалят камнями — а как смогут, вернутся за ним. Глупо, конечно, погиб хорошо подготовленный, смелый боец… Впрочем, на войне «умных» смертей не бывает — а салют в честь павшего воина ударил в полную силу! Когда разом рванула взрывчатка в стволах чешских гаубиц — и артиллерийский погреб батареи…
Яркую вспышку мощного огненного взрыва заметили даже в передовой группе капитана Белика, спешно продвигаюшейся на юг от Ыгдыра… А у пограничной военной базы, перепаханной тяжелыми снарядами советских гаубиц, уже завязалась жаркая перестрелка уцелевших турок — и армянских бойцов, возвращающих родную землю.

Глава 6

Громадины двух горных пиков впереди конечно… Впечатляют. Как кажется, до Арарата, «Большого» и «Малого» — а именно двух слившихся основаниями спящих вулканов — рукой подать! На самом же деле расстояние от границы составляет несколько десятков километров… Но изолированные вулканы (даже представить страшно, каким чудовищным было их извержение!) нависают и давлеют над плоской, как стол, равниной.
Словно готовые обрушиться на каждого, кто посмеет приблизиться…
По крайней мере, Даниил Белик, командир разведывательно-штурмовой группы ощущал это именно так.
Сейчас же группа вернувшегося в строй капитана (толковые и инициативные командиры у Фотченкова растут быстро) бодро катит по дороге, проложенной по южной части Араратской долины. Катит без всякого сопротивления со стороны противника — турецких пограничников «заткнули» штурмовые группы НКВД и казачья артиллерия. А дезориентированных артобстрелом вояк на пограничной базе атаковала армянская стрелковая часть, переправившаяся через Аракс бродом… Но именно эта «тишина» и нервирует Даниила Владимировича.
Слишком уж все спокойно!
Не желая рисковать, командир отправил вперед разведку из двух приданных ему броневиков и двух мотоциклов с пулеметами… К слову сказать, разведывательно-штурмовую группу Петр Семенович Фотченков укомплектовал не скупясь! Капитан получил взвод из трех новеньких «тридцатьчетверок», и еще один взвод «артиллерийских» БТ-7 — также экранированных и вооруженных зенитными пулеметами. А с появление бронебойной болванки в числе выстрелов модернизированного танка, последний стал полноценной боевой машиной, немногим уступающей Т-34… Не совсем, правда, верное сравнение — лучше сказать, что в данной вариации «бэтэшка» приблизилась к новому советскому танку по боевым возможностям.
Не скупился комбриг и на средства усиления — вместе с танками идут также три самоходки: две гаубичных СУ-5 и одна ЗСУ с 37-миллиметровой пушкой… Помимо ее, для прикрытия с воздуха группе придан станковый ДШК — что без особых затей сняли с полуторки, и разместили в открытом десантном отсеке одного из бронетранспортеров.
Причем в разведывательно-штурмовую группу отдали все БТР, буквально все! Это было… Щедро. С учетом десанта по пятнадцать стрелков на каждую машину; кроме того, что на бронетранспортерах нашлось также место закрепить и противотанковые ружья — включая новую, магазинную модель ПТР Симонова. А на машинах с крытой рубкой закрепили также три штуки батальонных минометов… Таким образом, помимо танкистов, самоходчиков и роты мотострелков, Белик получил в группу и минометчиков, и саперов, и даже зенитчиков!
Но для такой силы и «ответственность» по плечу… Отряд выполняет не только и не сколько даже разведку, сколько выступает в роли узкого, граненого штыка — рвущего оборону противника там, где она наиболее слаба. Таран, наносящий удар в тот самый миг, когда враг еще только разворачивает, строит оборону на пути идущих в прорыв танковый частей… Подобная тактика была реализована немцами в формате кампфгрупп — и Фотченков стал первым, кто ее перенял с советской стороны.
Нервирует же капитана тот факт, что по мере приближения к Догубаязиту не наблюдается ровным счетом никакой турецкой активности — хотя бы группы разведки или дозора на пути его усиленной роты! Вспышку мощного взрыва в предрассветных сумерках видели отчетливо — однако прошло уже около часа, очертание небольшого город впереди виднеется уже вполне явственно… Но где сами турки⁈
Но нет, не слышно даже отдаленного отзвука перестрелки… Выходит, что заброшенная в тыл врага диверсионная группа сумела уйти в горы? Или же наоборот, уже уничтожена? Ладно, чего гадать, время покажет…
И словно в ответ на последнюю мысль капитана, запищала рация — его вызывал командир разведки лейтенант Иван Кобзев:
— Впереди и справа по долине разгорается бой, слышу звуки выстрелов. Наблюдаю крупный отряд турецкой пехоты на значительном удалении от военной базы. Похоже, воюют с нашими…
Сердце Белика пропустило удар… Вот оно.
— Понял. Артиллерию у врага видишь?
— Визуально не наблюдаю… Разрешите помочь нашим?
Капитан колебался всего мгновение:
— Разрешаю открыть огонь по вражеской пехоте. Но не с места — маневрируйте, больше работайте из пулеметов. А если артиллерия обнаружит себя, засеките точку — и сразу уходите.
— Принял…
Вскоре усилившуюся стрельбу и звонкие выстрелы «сорокапяток» впереди услышал и сам капитан, высунувшись в открытый башенный люк. Действительно, бой шел в долине, по правую руку от города — рядом с разворотом дороги на Ван… Собственно, Белику никто и не ставил задачи уничтожить гарнизон Догубаязита — не те у его группы силы. Однако же командование предполагало, что к моменту подхода передового отряда, турки попробуют развернуть у шоссе полевую артиллерию, создать заслон — вот его-то капитан и должен был сбить прежде, чем враг основательно зароется в землю!
Впрочем, штабные планы всегда живут до первого выстрела противника…
Разрыв фугасного снаряда, поднявшего на пути группы фонтан камней и земли, раздался внезапно; успевший неплохо повоевать Белик прикинул, что били из трехдюймовой пушки — и успел даже засечь вспышку выстрела второго орудия, выдавшего положение вражеской батареи… Новый взрыв ударил с перелётом. А бьют турки прямо с территории своей базы… К чести врага, вполне себе оборудованной и окопами, и пулеметными вышками, и артиллерийскими капонирами.
А вот уже рядом с командирской машиной махнул трассер бронебойной болванки, толкнувший танк волной сжатого воздуха…
Зевнули турки, упустили броневики разведвзвода Кобзева, на полной скорости завернувшего вправо от шоссе — на помощь к осназовцам. Но и разведка допустила грубую ошибку, не изучив толком внешний периметр базы, где из капониров торчат тонкие орудийные стволы…
— Группа, внимание! Разойтись веером, разворот на десять часов! Танки и самоходки — работаем по вспышкам орудийных выстрелов, зенитчики — уничтожить пулеметы на вышках! Танки в первую линию, самоходкам держаться чуть позади… БТР с десантом — отступить назад и рассосредоточиться!
Закончив отдавать приказы, капитан коротко уточнил у Вадима Затевалого — молодого заряжающего, приданного экипажу:
— Осколочный зарядил? Колпачок снял?
— Так точно!
— Готовь второй…
Приникнув к панораме перископического прицела, Белик быстро поймал в перекрёстье прицела капонир пушки, чей выстрел он только что засек… Расстояние до противника плевое, всего шестьсот метров — но над землёй торчит лишь орудийный ствол старого полевого орудия и верхняя часть щитка. Чтобы попасть точно в цель, нужно очень тщательно прицелиться…
— Короткая!
Мехвод послушно и умело погасил скорость «тридцатьчетвёрки» — а капитан, за долю секунды поправив прицел, спешно нажал на спуск… Опережая звук выстрела, осколочная граната разрезала воздух, устремившись к капониру — и уткнулась в верхнюю, правую часть щитка, разорвав тот на куски! Орудие отбросило назад, сбив с ног и оглушив заряжающего — а замкового, подносчика боеприпасов и снарядного покосило осколками… И словно в ответ неподалеку от командирского танка рванул трехдюймовый фугас. Машину тряхнуло от удара, звонко лязгнуло — в борт врезался крупный осколок…
На вооружение турецкого полка состояло восемь орудий. Из них — четыре полевые трехдюймовки образца 1902 года, переданных кемалистам в первые годы советской власти, или захваченные трофеями еще в прошлую войну. Не так и мало, если вдуматься — в пехотном стрелковом полку РККА всего шесть «полковушек»… А также противотанковая артиллерия, довольно редкая в турецких частях. Небольшого калибра в двадцать пять миллиметров, но длинноствольные и меткие французские ПТО.
Они и добились нескольких попаданий — «разув» гусеницу на новенькой «тридцатьчетверке», да пробороздив борт командирского танка… Впрочем, удар пришелся вскользь — и обошлось без потерь. Также османы умудрились закатить болванку в корпус экранированной «бэтэшки». Впрочем, на дистанции в шестьсот метров лобовая броня, усиленная до сорока миллиметров, все же выстояла… Но удар оглушил мехвода, сбросив его с сидения. Танк мертво замер на месте, став отличной мишенью — и вот уже заплясали рядом фонтаны земли, поднятые трехдюймовыми фугасами. Бронебойных болванок к полевым пушкам у турок, как кажется, просто нет — да и разгоряченные боем, но не слишком опытные расчёты кладут снаряды не очень метко… Тем не менее, ещё один фугас рванул перед самой «бэтэшкой», вновь тяжело тряхнув танк — а ведь залети он под тонкое днище машины, и мехводу с радистом пришёл бы неминуемый конец!
Конечно, турки добили бы неподвижную «бэтэшку» — если бы не ответный огонь советских экипажей… С запозданием пальнула «сушка», чей прицел далёк от совершенства. Но мощная осколочная граната калибра 122 миллиметра и весом свыше двадцати килограмм, хоть и рванула чуть в стороне и позади капонира — но град осколков накрыл расчёт, укрытый землёй лишь по пояс.
Точный выстрел самоходки, однако привлёк внимание турецких артиллеристов — и ещё одна болванка, смертельно опасная для тонкой брони «сушки», ударила в рубку самоходки. Раздался глухой шлепок о мягкое, отчего у наводчика волосы дыбом встали… Заряжающий погиб без вскрика — проломившая противопульную броню болванка разорвала грудную клетку бойца. Но рубка «сушки» сзади открытая, боеукладка спрятана — и даже попавшая в цель болванка не рикошетит внутри боевого отделения, как в танке… А расчёт ПТО сполна расплатился за точный выстрел уже в следующие секунды. Вторая «сушка» накрыла небольшой капонир прямым попаданием гранаты, перевернувшей набок лёгкую, покореженную взрывом пушку… И это неживой металл — что уж говорить о расчёте?
На точном выстреле последней уцелевшей ПТО «успехи» турецких артиллеристов закончились. Ну, если не считать нескольких крупных осколков трехдюймовых гранат, что надорвали гусеницы еще на двух машинах… Боевой опыт и практика — вот чем враг уступает советским воинам в первую очередь. Крепко повоевавшая дивизия Фотченкова хоть и получила в качестве пополнения необстрелянных новичков — но наводчики разведывательно-штурмовой группы Белика и «ударного» батальона Чуфарова укомплектованы опытными, хорошо повоевавшими ветеранами. Эти умеют ловить цели в считанные секунды — и метко поражают их с коротких остановок… На дистанции в шестьсот метров болванки французских пушек не смогли взять усиленной лобовой брони (сорок миллиметров она способна пробить лишь за четыреста метров). А из полевых орудий турецкие артиллеристы не успели добиться ни одного прямого попадания фугасными гранатами… Советские экипажи не стояли на месте, маневрировали — а турецкие артиллеристы пусть и чаще практиковались на стрельбах в последнее время, но разве можно сравнить их с реальным боем? Когда враг ведёт ответный огонь и счёт идёт на секунды, а то и доли секунд⁈ Когда бьёшь не в стационарную мишень, а ловишь на прицел идущие рывками танки… Ловишь их трясущимися от страха и напряжения пальцами — зная, что танк замирает лишь на мгновение?
Мгновение ответного выстрела…
Нет, на дистанции в шестьсот метров у врага, чьи орудия неподвижно замерли в капонирах, просто не было шансов. Умело маневрируя, танки и самоходки расстреливали вражеские пушки одно за другой — словно в тире! Кроме того, один расчёт накрыла автоматическая зенитка — новенькое, едва поступившее в войска орудие… После чего её наводчик буквально снес верхушки двух пулеметных вышек парой очередей; добавил жару и крупнокалиберный ДШК… Наконец, зенитки перенесли огонь на траншеи — а самоходчики сгоряча уложили пару фугасов вглубь базы.
Вот только возимых снарядов у них по восемь штук на «сушку», да и на прочих машинах боекомплект не безграничен… И пусть колонну штурмовой группы сопровождают две грузовика с боеприпасами — но Белик счел, что группе достаточно было подавить турецкую артиллерию:
— Отставить огонь! С пехотой есть, кому воевать… На поврежденных танках натягиваем гусеницы; в прикрытие оставляю еще одну «бэтэшку», взвод пехоты — и БТР с ДШК. Остальные — выдвигаемся к повороту на Ван, откуда контролируем шоссе и подступы к базе. Если турецкая пехота попробует напасть на экипажи, ведущие ремонт, поддержим огнем…
Отдав приказания, Даниил Владимирович едко и негромко добавил:
— Посмотрим, с кем там воюет разведка… А заодно уточню у Кобзева — как вообще он умудрился проморгать пушки у самой базы⁈
Молодой лейтенант Ваня Кобзев неплохо воевал на пушечном броневике БА-10 ещё в Польше, смело забирался едва ли не в самую пасть врага — и умело прикрывал товарищей-разведчиков при отступлении. Так что, когда освободилась должность командира разведвзвода, то и сомнений кого двинуть вперёд, у начальства не возникло… И все же горячка молодости порой берет над лейтенантом верх — вот и сегодня, услышав впереди стрельбу, Иван слепо рванул на выручку осназу.
Впрочем, Белик ведь не совсем прав в своём раздражении — летеха же согласовал свои действия с капитаном. И фактически, именно сам командир штурмовой группы позволил лейтенанту включиться в бой, не разведав толком периметр военной базы противника…
Турки обнаружили двух бойцов осназа практически случайно. После диверсии и уничтожения гаубичной батареи, а также обстрела форта (в ходе которого гарнизон его потерял до взвода солдат), полковник Йылмаз отправил группы пешей разведки не только в горы, но также и в долину. Осназ толково спрятал парашюты, затушил костёр, закидав пепелище камнями — да и двое увечных бойцов надёжно схоронились среди камней… Турки могли бы пройти мимо, могли — но у молодого, травмированного сапера не выдержали нервы. Когда один из османских солдат приблизился на двадцать шагов, внимательно изучая россыпь камней, из-за массивного валуна коротко ударила короткая очередь ППД.
И тут же включился в бой десантник-осназовец, заскрипевший зубами от досады и разачования…
Впрочем, с группой турецкой разведки десантники справились: бой начался на близкой дистанции, удобной для автоматического огня ППД. А сплоховавший в самом начале сапер принялся умело закидывать турок гранатами, бросая их с секундой задержкой… Однако командир турецкой базы, полковник Йылмаз, отправил на помощь разведке роту пехоты — и если бы не Кобзев, осназ бы наверняка добили.
Появление броневиков и мотоциклов советской разведки мгновенно переломило ход трагичного для десанта боя — у осназа уже кончались патроны… Но танковые «Дегтяревы» прижали осман к земле — а меткие выстрелы «сорокапяток» с коротких остановок выбили залегшие пулеметные расчёты… И когда основные силы группы Белика приблизились к месту короткой схватки, остатки роты турецкой пехоты спешно бежали в сторону города.
— Лейтенант Кобзев, ко мне!
Пунцовый от стыда (Иван, естественно, видел перестрелку с турецкими батареями), лейтенант покинул машину, подбежав к танку капитана. Но сам Даниил Владимирович уже немного поостыл — и поняв, что командир разведки свою вину вполне осознает, коротко заметил:
— В экипаже лейтенанта Скороходова погиб заряжающий. На твоей совести, Иван… И на моей тоже. С кем турки бой вели?
Кобзев, почернев ещё сильнее, быстро ответил:
— Двое бойцов осназа, товарищ капитан. Во время высадки травмировались, не смогли подняться в гору с группой… А потом турки нашли их в долине, завязался бой.
Белик согласно кивнул — нечто подобное он и предполагал… Капитан коротко уточнил:
— Живы?
Летеха чуть посветлел лицом:
— Так точно. Успели.
Даниил Владимирович вновь коротко кивнул — после чего отдал приказ:
— Группа, занять оборону! Танки и самоходки, развернуть стволы в сторону шоссе, по направлению на Ван. Расчёт ЗСУ — контролируем небо… В случае контратаки с территории базы, мой танк и ЗСУ режет врага фланкирующим огнём. Пока же ждём ремонтирующихся — и пополняем боезапас; разрешаю съесть по банке консервов из сухпая в расчёте на двух человек.

Глава 7

Капитану Белику было не совсем понятно, чем руководствовался полковник Йылмаз, отдав приказ своим солдатам стрелять в советских танкистов. Возможно, пытался оправдать звучную фамилию, что в переводе с турецкого означает «неустрашимый»? Впрочем, командиру разведывательно-штурмовой группы не были известны ни фамилия османского полковника, ни её перевод…
На расстоянии в полкилометра в цель может попасть лишь хороший стрелок. Очень хороший, подготовленный стрелок с навыками охотника — либо также подготовленный снайпер со штатной оптикой и качественной выделки винтовкой. Простые же солдаты способны достать цель метров за триста — и то ещё очень хорошо, многие и на такой дистанции промажут! Несмотря на то, что заявленная дальность стрельбы современных винтарей достигает километр с лишним… Но на таком расстоянии попасть в цель можно разве что случайно.
Либо ведя огонь залпами!
Ага, ещё бы в каре построиться… Залповый огонь исчез как тактический приём вместе с исчезновением плотных пехотных построений на поле боя, вроде батальонных колонн. В Русской императорской армии в наставлениях от 1910 года уже появилось указание о том, что залповый огонь следует применять «редко и осмотрительно». Да и зачем нужен подобный приём, когда на поле боя появились пулеметы? Особенно, станковые — трассирующие очереди которых действительно способны нащупать цель на дистанции в шестьсот метров…
Что же — «неустрашимый» полковник решил использовать все возможные средства, чтобы хоть немного «отыграться» за уничтожение батареи диверсантами. А заодно и за гибель артиллерийских, и пулеметных расчётов в короткой перестрелке у самой базы… Будучи уверенным в том, что в окопах с высоким и плотным бруствером его люди будут неплохо защищены, Йылмаз приказал открыть огонь из всех доступных стволов! Стреляли и солдаты-курды из числа бывших охотников, и два уцелевших пулеметных расчёта, и сами траншеи по команде полыхнули дружным залповым огнем… Пули засвистели в опасной близости от выбравшихся для ремонта экипажей, заискрили на толстой броне советских танков. Зацепило одного мехвода — а ведь без мехвода экипаж теряет боеспособность вдвое…
Но турки недооценили огневую мощь оставшейся для ремонта группы. Сперва ударил крупнокалиберный пулемёт ДШК — чьи пули отрывают у человека конечности при попадании в руку или в ногу. Расчёт установленного на БТР станкача целил по пулеметным вспышкам — и вскоре нащупал один из старых МГ-08 трассирующими очередями… Всего за пару мгновений для турок все было кончено. Разорванный в лохмотья кожух, коий уже никак не забить деревянными «чопиками» — а верхушку щитка снесло вместе с головой первого номера… Опытного, воевавшего ещё в ту войну пулемётчика… Второй номер в ужасе отшатнулся в сторону, его забило крупной дрожью при виде обезглавленного товарища.
Второй же пулемёт накрыл точный, прицелый выстрел танковой пушки… Отличился рассвирепевший командир расчёта, в коем ранили мехвода — вернул туркам «должок» за товарища!
Однако же с танковыми перископическими прицелами синхронизированы не только пушки, но и спаренные пулеметы. В следующие секунды ударили именно они — обозленные обстрелом экипажи принялись буквально «брить» верхнюю кромку бруствера турецкой траншеи. Досталось и зазевавшимся, не успевшим вовремя нырнуть вниз солдатам… А на участок курдских охотников, отличавшихся более скорострельной и организованной, плотной стрельбой, обрушились осколочные снаряды — снесшие бруствер и частично обвалившие окопы.
Наконец, в сторону штабного блиндажа разок бахнул расчёт СУ-5. Обозленный потерей заряжающего, командир самоходки внимательно изучил линию оборону противника — и верно угадал положение командного пункта турок. Выстрелил он без приказа — но очень точно! А весящий двадцать два килограмма фугас проломил три наката бревенчатых плах, способных выдержать удар мины или осколочной гранаты калибра 76 миллиметров… Собственно, на этом организованное сопротивление турок и закончилось.
Тем не менее, османы сумели потянуть время — что на войне является одним из самых ценных ресурсов… Штурмовая группа Белика опережала ударный батальон Чуфарова на час, от силы полтора — а от Догубаязита до Вана, где дислоцировась турецкая механизиронная дивизия, не менее ста семидесяти километров. И танковые батальоны врага, угодившие под массированный удар ТБ-3 с воздуха, никак не могли поспеть к Баязету…
Однако на войне также большое значение имеет банальная случайность. Одна рота турецкого танкового батальона находилась на полигоне, расположенном севернее Чалдырана — активно осваивая новые французские танки. И хотя связь с Догубаязитом отсутствовала, но именно налёт на Ван стал отправной точкой для действий турок… После удара с воздуха, командование дивизии связалось с командиром отдельной роты — требуя как можно скорее выдвинуться к границе, взяв с собой полуторный боезапас. Учитывая же отсутствие связи с ближайшими к границе воинскими частями, рота должна была провести разведку — и по возможности помочь сражающимся соратникам…
Если ещё есть, кому помогать.
На сей раз командир разведвзвода лейтенант Кобзев не сплоховал; французские танки советские разведчики заметили заранее — и, развернувшись, бодро прокатили в сторону отряда… Большая часть которого в текущий момент натягивала и крепила сорванные гусеницы! И товарищей нужно было прикрыть на время ремонта… Вот только у Белика под рукой осталась в строю лишь его собственная, командирская «тридцатьчетверка» — и две «бэтэшки».
Это против пятнадцати французских танков, уже показавшихся в зоне видимости — и разворачивающихся в линию по долине… По спине Даниила Владимировича невольно побежал холодок, а сердце сжалось от недоброго предчувствия. В прошлый раз при подобных раскладах он едва сам остался в живых… Тем не менее, голос капитана не дрожал, когда командир принялся отдавать приказы:
— Экипажам «сушек» — открыть заградительный огонь; выпускаете весь боезапас и откатываетесь назад. Зенитчики, пехота, назад! Бронебоям занять позиции у ведущих ремонт танков… Затевалов, бронебойный.
Напоследок капитан обратился уже к заряжающему — одновременно с тем внимательно изучая близлежайшую местность, что вскоре станет ареной танкового сражения… И первым сравнением, что приходило ему на ум, было «ровная, как стол». Холодная, каменистая степь — ни тебе рощицы, ни промоин, ни даже холмиков… Разве что отдельные скальные участки, торчащие из земли, словно какие клыки.
Но между редкой цепочкой танков, кажущихся издалека такими маленькими, и машинами самого Белика нет и скал…
Полминуты спустя грянули первые выстрелы самоходок СУ-5. Увы, не очень точные… Создатели машины, изначально видящие в ней мобильное «штурмовое орудие», построили в итоге лишь самоходную гаубицу. Её невысокая прицельность позволяет наносить более-менее точные удары лишь по неподвижным целям. А действительно эффективный огонь, как правило, достигается за счёт массированного артналета… Что требует большего числа стволов — и также большего боезапаса.
Тем не менее, за время короткой артподготовки самоходчикам удалось повредить ходовую двух турецких машин близкими ударами фугасов. А ещё один снаряд ударил прямо в башню R-35, своротив короткий орудийный ствол — и сорвав башню с погон… После чего снаряды у самоходов закончились — а дистанция между танками сократилась до восьмиста метров.
— Самоходки — назад! Экипажи танков — огонь по готовности!
Восемьсот метров — расстояние довольно «почтительное» даже для танкового прицела с увеличением в 2,5х. Белик поймал вражеский танк в перекрестье прицела, целясь в верхний броневой лист корпуса — установленный практически под прямым углом… Но командир не успел в совершенстве освоить новое для себя орудие — а турецкий мехвод, как кажется, что-то почуял и успел вильнуть в сторону. Болванка махнула мимо цели, лишь пробороздив бортовую броню турка.
Борозда, впрочем, несколько мгновений светилась малиновым от жара — а командира танка, наводчика и заряжающего в одном лице оглушило от сильного удара…
Грохнули ещё два выстрела артиллерийских «бэтэшек», открыв все же «счёт» французских машин. Дёрнулся и замер на месте вырвавшийся вперёд «рено», поймав болванку в лоб башни — и тут же густо задымил… Турки, впрочем, открыли ответный огонь; глухо захлопали короткоствольные орудия калибра 37 миллиметров — разработанные ещё в Первую Мировую.
А Белик невольно усмехнулся, прошептав себе под нос:
— Без остановок бьют… Страх гонят.
После чего добавил уже громче:
— Затевалов, чего телишься? Давай бронебойный!
Но казенник уже лязгнул, поглотив новый снаряд — а заряжающий едва слышно парировал:
— Да не телюсь я, товарищ командир…
Командир, однако, уже не слышал ответа своего бойца. Закусив губу от напряжения, он сосредоточенно ловил на прицел вражескую машину… И, сместив перекретье его чуть левее и ещё ниже, поспешно нажал на педаль спуска:
— Выстрел!
— Откат нормальный!
Белик едва слышно, облегченно выдохнул: трассер его снаряда уткнулся в корпус вражеского танка — и во все стороны брызнули осколки неплохой французской брони… Но добротная уральская болванка проломила её у люка мехвода — пробив также и тело последнего, и перегородку моторного отделения.
Первосортный бензин вспыхнул мгновенно…

Выслушав доклад комбата ударного батальона — в свою очередь, передавшего мне результат боя передовой группы с турецкими танкистами, — я обратился к Берии:
— Есть первое столкновение с бронетехникой врага.
Берия вопросительно приподнял левую бровь:
— Каковы результаты?
— Результаты, товарищ нарком, следующие: три наших танка вступили в противостояние с двенадцатью машинами французского производства… С важной оговоркой — бой протекал в идеальных условиях для наших экипажей: на ровной, как стол, местности. Противник был лишён возможности маневра и безопасного для себя сближения с нашими танками. Да и дрались они при ясном, дневном свете… В общем, с учётом этих факторов, двенадцать штук «Рено» R-35 были последовательно уничтожены на дистанциях от восьмиста до четырехсот метров. Противник также добился нескольких попаданий — но болванки слабосильных пушек, созданных для подавления пулеметных гнезд и уничтожения бронетехники с противопульной броней, брони наших танков уже не взяли… Не было даже случаев, когда изнутри откалывались осколки металла, способные ранить кого-то из танкистов.
Сделав короткую паузу, я добавил:
— Из всех плюсов французских танков лишь относительно сильное бронирование, сорок миллиметров по кругу. Однако его крайне слабое орудие опасно лишь для Т-26 и «бэтэшек» ранних серий — причем на дистанции меньшей, чем пятьсот метров… Но нашим новым танкам французские машины не соперник; в сущности это был не бой, а односторонний расстрел на дистанции, словно в тире!
Не сдержав все же распирающей меня радости, я чуть повысил голос — но тут же перешёл на деловой тон:
— И да, следует также отметить довольно слабую подготовку турецких экипажей: они пытались вести огонь на ходу, не добиваясь при этом прицельных попаданий… А когда, наконец, перешли на огонь с коротких остановок — то не догадались бить по уязвимой ходовой.
Берия как-то даже обескураженно покачал головой:
— Так легко? Даже не верится…
Что же, мне понятны сомнения наркома. Но ведь так было и в реальной истории — когда Катуков обратился к тактике танковых засад, и его новенькие Т-34 жгли под Мценском германские «тройки» и «четвёрки» ранних моделей… Увы, но в 43-м, и в 44-м, и даже в 45-м немцы не менее успешно жгли из засад уже наши танки. Так, знаменитый «Тигр», а следом и «Пантера» не смогли стать оружием «блицкрига» и проявить себя в масштабных германских наступлениях. Но вот в засадах, с учётом мощи орудий и отличной оптики они проявили себя крайне опасным противником! Если кто-то из советских командиров необдуманно, буром пер вперёд, то мог потерять разом и роту «тридцатьчетверок» — выбитых одна за другой на безопасной для самих «кошек» дистанции…
Впрочем, противоядие против германского «зверинца» в РККА имелось — это и самоходки-«Зверобои» СУ-152 и ИСУ-152, и новые танки серии «ИС» (Иосиф Сталин!), и Т-34–85 с «зенитной» пушкой калибра 85 миллиметров. К 43-му году в значительной степени выросло взаимодействие родов войск — танковых, авиации, артиллерии… Так что «кошек» могли уничтожить и с воздуха, и подоспевшей тяжёлой артиллерией.
Да и «устаревшие» Т-34 могли ещё потягаться с «Тиграми» под началом опытных командиров! Тех офицеров, кто хорошо понимал слабости и уязвимые стороны советских машин, кто не пытался переть в лоб — а искал фланговый маневр и заходил к «кошкам» сбоку или даже с тылы, уничтожая их новенькими подкалиберными снарядами…
И все же очень хорошо, что в роли «тигров» сегодня выступили именно мои танки! Тем более, что взаимодействие родов войск у турецкой армии пока ещё «мирного времени» не налажено от слова совсем… К тому же аэродром у Вана подвергся сильнейшей штурмовке устаревших истребителей И-15 бис — в лучших традициях налёта на Гарапинильос от 37-м года! Недаром объединенную авиационную группировку в Закавказье возглавил лично комкор Птухин, Евгений Саввич, герой Испании… Узнаю руку «генерала Хосе»! А действительно серьёзной, мощной артиллерии у турок под рукой не нашлось… После уничтожения осназом тяжёлой батареи врага!
Кстати о диверсантах…
— И да, Лаврентий Павлович — группа осназа успешно справилась с заданием: батарея чешских горных гаубиц у Догубаязита была уничтожена ещё до рассвета. А после боя с турецкими танками разведчики вышли на соединение со штурмовой группой… Потери их минимальны — в ходе выполнения задания погиб лишь один боец.
Нарком согласно, удовлетворенно кивнул — а глаза его сверкнули радостными огоньками. Судьба бойцов осназа ему явно не безразлична, хотя Берия и старается придать себе вид строгой сосредоточенности большого полководца. Для которого гибель тысяч своих солдат есть лишь неизбежная статистика войны…
— Да, начало положено… Весьма успешное начало. Но прошу вас, Пётр Семенович, не стоит окрыляться первыми успехами. Пока мы сравнительно легко наступаем лишь благодаря продуманности первых шагов — и преимуществу первого удара. Теперь, однако, это преимущество будет постепенно сходить на нет — а сопротивление врага наоборот, лишь нарастать… Посмотрите на карту, товарищ комбриг: примерно посередине между Догубаязитом и Чалдыраном расположен перевал Тендюрек, саязающий Алашкертскую долину и Ванскую котловину. В Чалдыране, в свою очередь, располагается ещё одна турецкая база, части механизированной дивизии… И если туркам хватит здравого смысла, они постараются как можно скорее занять перевал.
Берия прервался на мгновение — но тотчас с чувством добавил:
— Но попробовать опередить их все же стоит! Ведь в противном случае враг, заперев перевал, сумеет не только собраться с силами и выстроить оборону у Вана — но также попробует нанести собственный контрудар…
Мне осталось лишь согласно кивнуть:
— Лаврентий Павлович, по завершению ремонта штурмовая группа уже выдвинулись вперёд. Расстояние от Догубаязита до перевала меньше, чем до Чалдырана, и у нас есть высокие шансы занять перевал первыми… Или же выбить осман, не успевших закрепиться на перевале лихим кавалерийским ударом! Впрочем, поддержка авиации в случае, если противник опередит нас, будет совершенно точно не лишней…
— И ваши танкисты её получат, товарищ комбриг.
Я благодарно кивнул, после чего добавил:
— Кроме того, группа осназа, что вышла на соединение с передовым отрядом у Догубаязита, включена в состав штурмовой части. Вы согласовываете переподчинение ваших людей, Лаврентий Павлович?
В глазах наркома на мгновение мелькнула тень досады, но тут же пропала:
— Как я уже говорил, Пётр Семенович, специальные группы НКВД будут выполнять задачи в ваших интересах. Но я обязан обратить ваше внимание на тот факт, что диверсанты осназа — это именно диверсанты… Очень подготовленные бойцы — можно сказать даже, элита моего ведомства! И весьма нежелательно использовать диверсантов в качестве рядовой мотопехоты и штурмовиков… Во всяком случае, без крайней на то необходимости.
Мне осталось лишь утвердительно кивнуть. Берия одними интонациями нагнал такой жути, что у другого командира не получилось бы яростным криком и отборным матом… Короткую и совершенно неудобную паузу прервал Дубянский, вошедший в штабной блиндаж:
— Товарищ комиссар государственной безопасности первого ранга! Разрешите обратиться к товарищу комбригу…
Нарком только рукой махнул:
— Василий Павлович, среди своих нет нужды козырять… А ведь я уже говорил вам об этом.
И вновь эти невольно пугающие, вкрадчивые интонации в голосе наркома… Дубянский невольно побледнел — но, переселив себя, обратился ко мне демонстративно спокойным тоном:
— Пётр Семенович, штабная колонна к движению готова.
— Вас понял, Василий Павлович… Одну минуту. Лаврентий Павлович — выходит, пришла нам пора прощаться.
— Нет, Пётр Семенович, не прощаемся. Расстаёмся — на некоторое время… Желаю вернуться со щитом.
Берия первым протянул мне руку — как всегда, крепко сжав протянутую ему ладонь. И в глазах наркома — лишь участие! Хотя в необычном напутствии, как кажется, слышится тонкий намек… Без щита лучше не возвращаться; это победителей у нас не судят — а вот проигравших ещё как. Биография того же Птухина тому доказательство.
Ну что же… Значит, будем побеждать. Я развернулся к выходу — и двинувшись вслед за начштаба, тихонько произнёс привычное:
— С Богом…

Глава 8

…- Пятро, поддай газку!
— Не моху, товарищ лейтенант. В хору идём, итак на пределе.
Командир разведвзвода не стал спорить с бывалым мехводом-белоруссом из-под Гомеля, от напряжения начавшего привычно для себя «хэкать». Машины уже проштрафившейся сегодня разведки вырвались сильно вперёд, стремясь как можно быстрее оседлать турецкий перевал. Два броневика и два тяжёлых мотоцикла — «богатыри» Таганрогского завода ТИЗ АМ-600. Не Бог весть, какая сила, конечно. Но все же две пушки и четыре пулемета — при случае, огрызнуться можно крепко!
Особенно, если успеть первыми занять треклятый перевал…
Разведвзвод уже двинул на подъем по извилистой и каменистой, петляющей змейкой дороге. Не столь и давно проложенное шоссе на этом участке явно требует ремонта — высокогорье «радует» низкими температурами и снегом, забивающимся в любую, даже микроскопическую щель. А под влиянием перепадов температур щели эти расширяются столь же быстро, как и на Родине.
Впрочем, окрестные горы и долины мало походят на родную Орловщину или Брянщину. Но также невелико сходство захваченной турками земли и с цветущей Арменией — с её рано пробуждающейся зеленью и бесчисленными виноградники… Хотя ведь Арарат и возвышается над округой по левую руку, и его пики должны были породнить пейзажи двух половин некогда единого царства! Но нет, не роднят, увы. Миновав Аракс, разведвзвод начал движение по каким-то совершенно голым, безжизненным пустошам. Лишь изредка виднеются вблизи дороги столь же голые и какие-то неопрятные в своей бедности деревни курдов… Да встречаются порой одинокие, растущие словно из-под земли руины древних армянских храмов, небольших крепостей — или чудом уцелевших крестов «хачкар», вырезанных на памятных камнях-обелисках. Иван невольно увидел в них покосившиеся от времени кресты на заброшенном людьми кладбище; впрочем, это сравнение лейтенант гнал из своих мыслей.
Но он просто не мог не ужаснуться тому, как жутко изменился ландшафт местоности с приходом турок и курдов… Ведь наверняка раньше здесь также изобиловали виноградники и прочая, радующая взгляд зелень.
Однако, вот и перевал. Острые, будто клыки, горные пики, укрытые вечным снегом — и полированные ветром каменные валуны. Чем выше, тем больше снега — ничего удивительного, Кавказ! Зимой здесь многие перевалы становятся просто непроходимыми… Но сейчас, на излете зимы, тяжёлые броневики должны пройти — как, впрочем, и «богатыри»-мотоциклы…
На подъёме лейтенант высунулся по пояс из-за открытого люка, встав на сидение наводчика. Стараясь не обращать внимания на порой бьющий в лицо ледяной ветер, он внимательно изучал в бинокль гребень перевала — верхнюю кромку подъёма, за которым последует неизбежный спуск… Сердце его при этом невольно бухало в груди — мерно и тяжело; волнение же и страх словно физически надавили не плечи командира.
Кто успеет первым? А вдруг турки уже наверху? Вдруг заметили опасность и готовят русским засаду⁈
Эти навязчивые мысли настолько захватили простого русского парня из Карачева (частенько гостившего летом у деда в соседнем Хотынце), что ни о чем другом сейчас он думать просто не мог. Только что и смотрел то на гребень подъёма, то на передовой мотоцикл старшины Максимова, чуть обогнавшего главные силы разведвзвода…
Но вот, наконец, и сам перевал. Врага на вершине его (в точке перелома) не оказалось — по крайней мере, на относительно ровном плато длинной в пару сотен метров противника не видно, а там уже виднеется и спуск… Ведущий в Ванскую котловину. Лейтенант облегченно выдохнул, выпустив изо рта облачко морозного пара — чуть расслабленно уже наблюдая за мотоциклом старшины Максимова, бодро покатившего к кромке спуска. Остановившись же у самого края и не глуша мотор, опытный разведчик выпрямился, принявшись тщательно изучать подъем в командирский бинокль… Но практически сразу он откинулся назад, на седушку — и, резко развернув мотоцикл, тотчас поддал газку.
Сердце лейтенанта невольно екнуло от недоброго предчувствия… И увы, интуиция Кобзева не подвела:
— Товарищ лейтенант! Внизу, метров в семистах, движение. Я смог разглядеть десяток грузовых машин — три из них тащат на прицепах горные пушки. И ещё как минимум три танка — наши, Т-26.
Кобзев невольно скосил взгляд на бинокль, висящий на груди решительного, рискованного разведчика. Внешне тот не подавал признаков испуга — вот и Ивану требовалось держаться и сохранять невозмутимость… Однако, отдавая следующий приказ, командир вдруг почуял, что губы его невольно немеют от напряжения — как, впрочем, и все тело:
— Терехов, связь с капитаном Чуфаровым…
— Есть!
Секунд десять спустя Иван уже докладывал командиру штурмовой группы — отчаянно надеясь, что голос его не дрожит:
…- Три лёгких «коробочки», плюс десяток грузовых «колунов». Три с прицепами, на прицепах «полковушки»… Или же горные, того же калибра. Навскидку турок не меньше роты.
В наушниках коротко пискнуло, после чего раздался напряжённый ответ Белика:
— Понял.
А затем молчание… В душе лейтенант надеялся, что капитан, ввиду подавляющего превосходства противника, даст приказ на отход. Вот только приказа не последовало… Так-то Иван все прекрасно понял. Рота пехоты, взвод танков, батарея пусть даже и лёгких горных пушек — это не более, чем передовая группа врага. Но позволить ей закрепиться на высоте — и штурмовой группе Белика на подступах к перевалу придётся ой как несладко… Ведь стволы пушек на подъеме высоко не задрать. Зато враг задействует артиллерию — да и танки на спуске смогут бить сверху вниз.
По тем же разведчикам Кобзева, коим также придется участвовать в контратаке…
В итоге группа капитана займёт перевал с большими потерями — если вообще займёт. Но защитить его от основных сил врага, наверняка продвигающихся вперед, следом за передовым отрядом, командир уже точно не сможет…
А ведь не так и далеко убежал разведвзвод, отрыв от группы минут сорок самое большое! Скорее даже полчаса… Но именно сейчас эти минуты становятся гранью, за которую кто-то из бойцов уже не переступит… Однако ведь и у самого лейтенанта сейчас точно такое же преимущество — что будет и у турок, если их беспрепятственно пустить наверх. И да, силы неравны — но ведь Ивану нужно просто выиграть время.
Эти самые полчаса…
Все эти мысли пронеслись в голове лейтенанта всего за пару секунд. Приказа на отход не последовало — и очевидно, что честному и совестливому по своей натуре капитану не так-то просто даётся решение оставить разведвзвод на перевале… Да, это будет самоубийственный приказ — но его отдадут Ивану уже буквально через секунду.
Понимая это, Кобзев поспешил снять столь тягостную ношу с плеч командира:
— Мы остаёмся. Продержимся, сколько нужно… Но и вы ребята, уж поспешите!
— Не сомневайся, Ваня! Давим газ на полную…
Поговорили с командиром, и вроде полегче стало: появилась определенность — а самое главное, окрепло вдруг чувство, что свои не бросят. Глубоко вдохнув свежего, морозного на высоте воздуха, лейтенант хлопнул по броне раскрытой ладонью:
— Давай понемногу вперёд, Пятро, к обрыву…
— Товарищ лейтенант, заряжаю бронебойный?
Молодой башкир из Зиргана, заряжающий Азамат выжидательно посмотрел на командира. Иван поймал взгляд бойца — но не увидел в его глазах страха, нет. Лишь естественное волнение перед первым боем:
— Не спеши пока что, время у нас ещё есть.
Мехвод дал малый газ, аккуратно подкатив бронеавтомобиль к южному спуску; бегло оглялев его, командир уверенно приказал:
— Пётр, видишь справа от дороги уступ? Там валуны едва ли не в человеческий рост, прикроют моторную часть… Заворачивай туда — тихонько, без спешки. Оттормозишь по команде — нужно, чтобы орудие вниз смотрело, под углом к дороге.
Белорус понял командира без слов, дав малый газ — а Кобзев, приникнув к панораме перископического прицела, принялся разглядывать машины противника… Парой секунд спустя он негромко приказал:
— Пятро, дорожка! Азамат, заряжай фугасный.
— Есть!
Боец сноровисто загнал в казенник гранату, а лейтенант принялся разворачивать пушку на дорогу… Идушие в голове колонны танки советского производства (и на кой только ляд их продали туркам⁈) уже скрылись за очередным изгибом дороги. Та петляет промеж каменных утесов, торчащих, словно клыки в волчьей пасти — и достать Т-26 осман на подъёме пока невозможно. А вот цепочка грузовиков растянулась по серпантину в пределах прицельного огня «сорокапятки»… Закончив наводить орудие, Кобзев оторвался от маховиков наводки — и вызвал командира второго броневика, младшего лейтенанта Зайцева:
— Коля, позицию занял? Наводи в хвост колонны, сперва бьём фугасами. Как пристреляемся и запрем туркам путь назад, переводим огонь на голову — а затем уже беглый осколочными по дороге… Стреляешь сразу после моего выстрела — вопросы?
— Никак нет.
Ещё один глубокий вдох, выдох, снова глубокий вдох… Воздух на перевале разряженный, иногда его словно не хватает. И непонятно, то ли мандраж так непривычно бьёт, то ли задыхаешься… Вновь высунувшись из открытого люка, лейтенант бегло убедился, что второй броневик также занял позицию на спуске, левее дороги. Правда, машину Зайцева валуны не прикрывают, но как есть… После чего Иван крикнул Максимову:
— Товарищ старшина, откатите мотоциклы назад, снимите пулеметы с колясок — и займите позиции вон в той промоине, что метрах в пятидесяти вниз по дороге. Без нужды огонь не открывайте — разве что турецкую пехоту придётся прижать… Но на рожон не лезьте.
Короткий, согласный кивок — мол, все поняли — а лейтенант уже нырнул вниз, вглубь башни, приникнув к прицелу… Долго ждать не пришлось: замыкающий грузовик уже практически поравнялся с одиноко сваленным в сторону от дороги крупным, обкатанным валуном — что Кобзев выбрал в качестве ориентира. И теперь комвзвода, помедлив всего долю секунды — краткий миг, собраться с духом! — решительно нажал на педаль спуска:
— Выстрел!
— Откат нормальный!
Фугас уже рванул внизу, у самой дороги, подняв в воздух каменное крошево. В машину с турецкой пехотой Иван не попал, но грузовик тряхнуло от взрыва — а несколько осколков все же ударили в заднее правое колесо… Водитель судорожно вильнул в сторону, едва не нырнув в кювет; невольно он потерял скорость — а граната Зайцева уже рванула в метре позади кузова! Осколки срезали двух турецких солдат, с испуга бросившихся наружу — в то время как Азамат вручную отжал замок, извлекая стрелянную гильзу…
К сожалению, из-за не самой продуманной конструкции броневика, размещение боекомплекта в башне не позволяет заряжающему быстро перезарядить пушку. Так что рабочая скорострельность орудия составляет всего пять выстрелов в минуту — в осколочными и того меньше… Но с перископическим прицелом синхронизирован спаренный пулемёт. И теперь, чуть крутанув маховики наводки, командир от души приложился по крытому тентом кузову парой длинных очередей! После чего, уже на остаток диска ударил в нос упрямо ползущего вперёд грузовика… Водитель попытался уйти из-под огня последним, отчаянным рывком, но из-под капота уже повалил густой дым; секунду спустя машина мертво замерла на месте, наискосок перегородив дорогу.
— Заряжено!
— Молодец, Азамат…
Боец старался, очень старался — так что Иван отметил это даже во время боя, надеясь подбодрить… Теперь же лейтенант принялся сосредоточенно крутить маховик горизонтальной наводки — наводя прицел в голову колонны, что тонкой нитью расползлась на простреливаемом участке дороги. Конечно, машины резко прибавили газу, как только турки поняли, что попали под огонь… Но Кобзев уже поймал на прицел идущий впереди грузовик с пушкой на жёсткой сцепке — и утопил педаль спуска.
— Выстрел!
Лейтенант целил в носовую часть машины в надежде, что первый же выстрел ее обездвижит — но промахнулся. Словно почуяв опасность, водитель резко бросил грузовик в сторону, утопив газ в пол… Фугас рванул в стороне, у самой сцепки; взрыв перебил её, а осколки удалили в орудийный передок — прошив ящики и воспламенив порох в снарядных гильзах. Горная пушка шведской фирмы «Бофорс» (весом под восемьсот килограмм!) покатилась под наклон вниз, по дороге — навстречу отчаянно вильнувшему в сторону грузовику… К несчастью для водителя и «десанта» держащемуся следом за артиллерийским тягачом.
Отчаянный рывок не спас турка: грузовик занесло на горной дороге — и пушка, врезавшись в кузов, проломила тонкий деревянный борт; машина от удара перевернулась набок. А следом в неё врезался и орудийный передок… Мгновением спустя сдетонировали снарядные головки осколочных гранат — и вспышка мощного взрыва ослепила Кобзева!
А мощный удар тряхнул высоту так, что дрожь земли передалась советскому броневику…
Спустя ещё десяток секунд густые пулеметные очереди и редкие осколочные снаряды обрушились на дорогу — превратив её в этакий филиал чистилища для турецких солдат. Но советские разведчики, увлекшись расстрелом вражеской пехоты, упустили момент, когда из-за изгиба петляющей среди утесов дороги показались турецкие танки… Достать высоту снизу вверх было практически невозможно — по крайней мере, с дороги. Но турецкий командир взвода был потомственным османским воякой, едва ли не с молоком матери впитавший рассказы о славном боевом прошлом янычар и прочих героев старины… Он действовал не только смело, но и рассчетливо — приказав мехводу свернуть с дороги и продвинуться по голым камням вперёд, на подъем. Так турецкий танкист получил нужный угол для стрельбы — и выкрутив на предел маховик вертикальной наводки, все же поймал на прицел броневик Зайцева…
Все случилось очень быстро. Разведчики не успели даже увидеть, откуда в них прилетел фугас, рванувший с недолетом в пару метров… Ещё один грамотный шаг турка — болванкой он мог промахнуться (и промахнулся бы), но ударивший рядом фугас достал осколками броневик с противопульной броней. БА-11 осел носом на спущенных шинах, движок заглох.
А при повторном запуске лишь вхолостую зазвенел, словно натянутая струна, стартер…
Решающую роль в коротком поединке сыграла и скорость перезарядки. Пока заряжающий Зайцева возился с болванкой, извлекая её из боеукладки, а Кобзев едва ли не вслепую разрядился по дороге осколочной гранатой, освобождая пушку от снаряда, турецкий экипаж уже приготовился к новому выстрелу — а офицер поправил прицел… Его болванка вскрыла нос броневика, словно консервную банку — и вот уже БА-11 младшего лейтенанта стремительно охватывает пламя.
— Азамат, быстрее!
Выдержка изменила Ивану Кобзеву, отчаянно силящемуся поймать турка на прицел — но и противнику требовалось время взять новую цель. Позиции он менять не стал — ведь тогда осман лишился бы самой возможности достать броневик русских… И все же он был готов к новому выстрелу чуть раньше.
Что командир разведывательного взвода не сколько осознал, сколько уловил обострившейся чуйкой…
— Выстрел!
Лейтенанту казалось, что он видел светлячок трассера, летящего ему прямо в лоб. Впрочем, вряд ли это возможно; болванка опережает звук выстрела — и врезается в цель одновременно с грохотом сгорающего в гильзе пороха… Однако болванка турецкого танкиста врезалась в верхний край валуна, прикрывшего броневик Кобзева — и, выбив крошего каменных осколков, срикошетила вверх.
Иван не успел этого понять — он просто отчаянно силился опередить врага и выстрелить первым. И теперь, когда звонко лязгнул казенник, проглатывая бронебойный снаряд, лейтенант поспешно вдавил педаль спуска — уверенный, что все же успел… Это был ключевой момент схватки. Промахнись Ваня — и времени перезарядить пушку уже не хватит. Пусть даже мехвод рванет назад — очередную болванку врага не обогнать, и на узком спуске не сманеврировать… Кобзев это очень хорошо понимал. Вся его жизнь свелась к моменту, когда перекрестье прицела сошлось с башней Т-26 — а перед внутренним взором комвзвода промелькнули лица родных и отдельные образы детства.
Иван успел даже невольно взмолиться, вспомнив слова молитв своего деда — прежде, чем нажать на спуск…
Но он не промахнулся — молодой русский лейтенант родом с Орловщины. Болванка пламенной стрелой трассера рассекла воздух — и с чудовищной силой протаранила тонкую башенную броню, принявшись хаотично рикошетить внутри боевого отделения… Ещё не веря, что обошлось, Иван облегченно выдохнул. Пусть у врага остались ещё два танка — но удобных площадок для того, чтобы развернуть машину и открыть ответный огонь, вблизи осман больше нет. Турки сделали ставку на рывок — в надежде, что подберутся к русским под прикрытием огня своего командира. Но теперь танк его вовсю дымит, а скорости видавшим виды машинам явно не хватает… Лейтенант Кобзев краем глаза отметил, что старшина Максимов всё-таки открыл пулемётный огонь по дороге, прижимая чуть опомнившихся турецких солдат.
После чего хрипло приказал заряжающему:
— Бронебойный…

Глава 9

Алеппо. Французский мандат в Сирии и Ливане.

…- Господин генерал! Срочное послание от турецких союзников!
Генерал французской армии и по совместительству, верховный комиссар в Леванте, Максим Вейган замер за столом — так и не донеся до рта ложечку с кусочком сваренного всмятку яйца. Проварившийся белок был залит практически сырым желтком, словно соусом — одно из любимых блюд генерала в последние годы… Конечно, с куда большей радостью он отведал бы сочный, пышущий жаром антрекот в сливочном масле, с чесноком и розмарином! Но годы, годы берут свое, и есть жирное и сильно жаренное Максиму категорически не рекомендовано… В январе генералу исполнилось семьдесят три — крайне почтенный возраст для военного! Но успевшего уйти в отставку старика вернули на военную службу сразу после того, как Франция объявила войну немецким нацистам.
Именно так теперь говорят. Франция доблестно противостояла немецким нацистам — но не Германии. Также говорят, что французы сделали все, что смогли, когда фюрер напал на Польшу — и в этой лжи таилась своя правда… Французы действительно сделали «все», или практически все, что могли в 1939-м.
С учетом довольно плачевного состоянии грозной на бумаге армии…
Безусловно, с Вейгана сдули нафталиновую пыль лишь для того, чтобы поставить его над сирийскими войсками в далекой от фронта, второстепенной провинции. Однако, когда зашла речь о возможности вторжения в русское Закавказье объединенных франко-британских и союзных им турецких сил, Деладье и Гамелен не решились обидеть старика — и поставили его во главе объединенной группировки… Самой боеспособной частью которой считались именно французские колониальные войска. Правда, когда генерал возглавил их, под его рукой было лишь три дивизии второсортных колониальных войск, оснащенных куда хуже континентальной армии… Но после пленения фюрера и начала конфликта с СССР, французское командование принялось укреплять сирийскую группировку. Так, из северной Африки были переброшены марокканские части и подразделения иностранного легиона — а из Франции прибыли новые танки R-35 с подготовленными экипажами; ранее сирийский корпус мог похвастаться лишь «старичками» Ft-17… Наконец, воздушные силы сирийской армии — да, уже вполне определенно, армии! — получили первую группу новых бомбардировщиков американского производства «Гленн-Мартин».
Впрочем, численность французской авиации к началу боевых действий должна была вырасти кратно. Так, галлы рассчитывали сформировать шесть ударных авиагрупп в количестве шестидесяти пяти бомберов американского производства — и еще двадцать четыре тяжелых бомбардировщика «Фарман» Ф.222. Однако самолеты только-только начали прибывать в порты Леванта…
Тем не менее, французские войска постепенно стягиваются к южной границе Турции — а сам Вейган устроил свою ставку в приграничном Алеппо, принявшись разрабатывать совершенно гениальные планы нападения на СССР. «С помощью десантов в Батуми и, возможно, в Баку мы войдем в Россию, как нож в сливочное масло!». Это были слова генерала, возможно не вполне осознававшего реальное положение вещей. Он получал разведданные о том, что большевики наращивают военное присутствие в Закавказье, что мобилизуют армянские и грузинские территориальные дивизии. Последние, впрочем, французский комиссар считал откровенно слабыми — по опыту Первой Мировой он был уверен, что турки самостоятельно справятся с последними… И что удар на Баку союзных сил просто обречен на успех.
А уж новости о том, что Союз требует от осман официально задекларировать свой нейтралитет, генерал и вовсе не придал значения — видя в этом лишь суетливые рывки загнанной в ловушку дичи…
Потому сейчас, замерев на мгновение после доклада полковника Анри Жено, своего адъютанта, генерал спокойно донес ложечку с яйцом до своего рта — с удовольствием насладившись вкусом желтка, обильно растекающегося по языку… Все это время адъютант молча стоял навытяжку, преданно пожирая генерала глазами. Наконец, последний аккуратно промокнул губы салфеткой — после чего с видимым неудовольствием уточнил:
— И чего же «союзники» хотят? Что за срочная новость сподвигла вас, месье, прервать мой обед?
Полковник словно бы даже растерялся, смущенный реакцией своего начальника — впрочем, уже мгновение спустя он начал отрывисто, громко рапортовать:
— Русские атаковали первыми! Сегодня на рассвете бомбардировщики красных нанесли массированный удар по частям механизированной дивизии, дислоцирующимся в районе Вана. В то время как русские истребители нанесли внезапный удар по турецким аэродромам, расположенным вблизи границы… Одновременно с тем штурмовые группы врага форсировали Аракс, навели переправы — и механизированные части большевиков стремительным маршем прорвались вглубь страны. В частности, сейчас идут бои за перевал Тендюрек, ведущий в Ванскую долину — турки пытаются контратаковать, но безуспешно… Перевал заняли ударные танковые части красных, они легко громят осман — и жгут переданные им французские танки! Турецкое командование запрашивает помощи, мой генерал. В частности, о нанесении бомбового удара по русским, занявшим перевал!
Комиссар ответил не сразу. Он внимательно выслушал адъютанта — и лишь кустистые старческие брови его сильнее хмурились, да мелко-мелко вдруг задрожали пальцы правой руки… Подумав немного, Вейган задумчиво произнес:
— Ведь наверняка точно такую же просьбу турки передали и англичанам…
Полковник Жено, однако, воспринял это как вопрос — и столь же четко отрапортовал:
— Не могу знать, господин генерал!
Едва ли не оглушенный криком бравого, молодого полковника (всего-то сорок шесть лет!), старик досадливо поморщился, махнув адъютанту рукой:
— Да не тянитесь вы, Анри… Вызовите начальника штаба и командующих дивизиями. Нам требуется обсудить дальнейшие планы — а я сообщу Деладье о просьбе союзного командования.
…Если турки рассчитывали на оперативность действий французов — тех самых французов, чьи силы должны были выступить тараном против СССР! — то они очень и очень сильно просчитались. В этот судьбоносный день, когда русские мобильные группы упрямо рвались вперед, громя по пути отдельные части и захватывая перевалы, турки бессильно ждали французской помощи… Напрасно они смотрели в небо, надеясь увидеть летящие с юго-запада бомберы галлов — в воздухе неизменно появлялись лишь советские тихоходные гиганты ТБ-3 и юркие «ястребки».
И конечно, османы также обратились за помощью к англичанам — не зная, впрочем, что на Ближнем Востоке британцы располагают лишь одной группой ударных бомбардировщиков «Бленхейм», базирующейся в Египте… А совершенно незначительные силы англичан в Ираке, выступающих в роли оккупационных войск, не могли оказать какой-либо внятной помощи османам.
Впрочем, бомбардировщики «Веллингтон», дислоцирующиеся на авиабазах Шайбы и Хаббания в теории, могли долететь и до Армении. Однако, столкнувшись с советскими истребителями во время налетов на Плоешти в Румынии, англичане категорически не желали пускать слабо вооруженные (пулеметы винтовочного калибра на турелях) и тихоходные «Веллингтоны» в дело. Последние, с учетом активности советских истребителей, переводили теперь в разряд ночных бомбардировщиков… Что исключало возможность нанесения ударов по советскими войскам на марше — да еще и в незнакомой для британских летчиков местности.
Таким образом, реальную помощь союзникам могли оказать именно французы — но по-стариковски осторожный и давно уже утративший боевой задор генерал Максим Вейган отчаянно медлил. Он долго не мог связаться с Деладье, потом искал связи с Гамеленом… Коротко пообщавшись с главнокомандующим французской армии, комиссар получил четкий приказ «всеми силами противостоять агрессии большевиков» — и одновременно с тем расплывчатое уточнение «на свое усмотрение». После чего он вновь вел долгие переговоры с премьер-министром — и по совместительству, главой правительства. На Деладье, впрочем, уже наседал Черчилль — но, в конечном счете, патрон престарелого генерала призывал к осторожности и минимизации рисков для французских войск… А с другой, доверил ему действовать самостоятельно и «твердо выполнить союзный долг»! Но при этом, «по возможности, избегать потерь колониальных войск, состоящих из французов», и одновременно с тем — «не допустить урона военному престижу французской армии».
Однако же, в словах премьер-министра одновременно с тем сквозило столь явное пренебрежение и даже презрение к турецким «союзникам», что никак не могло укрыться от внимания Вейгана…
Итак, получив кучу расплывчатых приказов и рекомендаций, бывалый генерал ясно понял одну важную вещь. Он понял, что именно на его плечи перекладывают всю ответственность за ведение боевых действий против советов… На фоне того, что регулярная французская армия категорически не желает участвовать в войне против русских за интересы Британии! А гипотетическое поражение от большевиков, или даже просто значительные потери колониальных войск в Турции совершенно похоронят боевой дух армии… Увы, но в победе генерал Максим — лишь недавно утверждавший, что французские войска войдут в советское Закавказье словно «нож в масло»… Так вот, к вечеру первого дня советско-турецкой войны он уже не был так «категорично» уверен в этой самой победе.
Во-первых, его «смущали» активные действия красных в воздухе. Мало того, что большевики сделали уже несколько боевых вылетов, нанеся мощные удары по туркам в районе Вана и Эрзерума! В частности, временно парализовав переброски османских войск по железной дороге… Так ведь советские самолёты-разведчики были замечены уже и в районе новых французских аэродромов в Сирии! Очевидно, русские фотографировали пока еще пустые взлетные площадки… Становилось совершенно очевидно, что в случае скорых боевых действий французам придется воевать в условиях господства большевиков в воздухе.
Во-вторых, не менее крепко генерала «смущал» тот факт, что французские танки горят, в буквальном смысле горят при столкновениях с советскими — без всякой альтернативы. Конечно, можно было бы списать высокие потери R-35 на слабую подготовку турецких экипаже… Но даже престарелому генералу стало очевидно, что новый «пехотный» танк имеет недостаточно мощную, явно устаревшую пушку. В то время как красные намеренно используют против осман новые боевые машины с качественно превосходящими их танковыми орудиями.
Эти рассуждения, к слову, были очень и очень близки к истине…
Уже перед самым началом военного совета генерал Вейган вновь запросил связь с британцами — в надежде обсудить совместные действия на открывшемся вдруг фронте. Однако хитрые, словно лисы англичане всякий раз ссылались на отсутствие командиров, способных принять решение… Таким образом, комиссар Леванта справедливо воспринял все происходящее продолжением «игры» в перекладывание ответственности. И теперь он втайне надеялся, что сумеет провернуть сей трюк с кем-то из подчиненных — пусть не переложив всей ответственность на его плечи, но хотя бы разделив ее.
— Приветствую вас, господа офицеры!
Генерал Вейган собрал штаб и старших офицеров в собственной резиденции — в двухэтажной вилле из глиняных кирпичей с внутренним тенистым двориком, где оливковые деревья дают столь приятную тень в жаркую погоду… Впрочем, сейчас они собрались в просторной зале с большим столом, на который легла большая карта турецкого Закавказья — с уже отмеченным штабистами продвижением советских ударных группировок. К слову, последние не только отразили все попытки турок контратаковать на перевале Тендюрек (заодно выбив наиболее мотивированные и подготовленные османские соединения) — но и отбросили их, спустившись к вечеру в Ванскую долину…
Неплохо идут дела у русских и на Эрзерумском направлении — в частности, передовая танковая группа и казачья конница (да-да, те самые казаки, бравшие Париж!) дошли до Карса, блокировав местный турецкий гарнизон.
Собственно, с изложения раскладов на фронте к текущему моменту комиссар и начал военный совет… Закончив короткое выступление судьбоносным вопросом:
— Итак, каковы ваши предложения, господа офицеры?
Естественно, желающих выступить вперёд с инициативой не нашлось… Тогда генерал Вейган обратился к пользующимся большим авторитетом подполковнику Магрин-Вернери — командиру новоприбывших из Африки легионеров. Последний был заслуженным офицером и ветераном Первой Мировой — раненым в окопных схватках семь раз! Извечно хмурый и обладающим весьма скверным, неуживчивым характером, подполковник в тоже время слыл отчаянным смельчаком, никогда не бросавшим своих солдат в беде… И конечно выбор Магрин-Вернери был неслучаен. Комиссар втайне надеялся, что подполковник сходу предложит агрессивный план действий, вызвавшись возглавить французские войска, что отправятся в Турцию!
В таком случае при успехе предприятия Максим Вейган все равно получил бы свою долю почестей и наград от премьер-министра. В конце концов, ведь именно он Левантийский комиссар и командующий французскими силами на Ближнем Востоке! Но если нет… В таком случае можно будет выставить действия самонадеянного подполковника как его собственную инициативу… Которой генерал не препятствовал в силу сложившихся обстоятельств — но и не имел возможности должным образом руководить действиями полунезависимого легиона.
Однако хмурый офицер с крепким волевым подбородком и словно бы застывшим на лице выражением отрешенного спокойствия и ледяного презрение к смерти, совершенно невпопад заметил:
— Знаете, господин генерал… Ещё до того, как я поступил на учебу в Сен-Сир, я как-то прочел книгу о франко-русском союзе против Германии. Её написали в девятнадцатом столетии, после поражения от пруссаков… И тогда я лишь мечтал о том, что русские пришли бы нам на помощь в новой войне с бошами.
Генерал недоверчиво, с явным подозрением посмотрел на подполковника:
— К чему вы клоните, месье?
Магрин-Вернери внимательно и очень холодно посмотрел в глаза Вейгана, заставив сухощавого, седого комиссара потупить взгляд:
— Я клоню к тому, что русские в 1914-м действительно явились нам на помощь. И спасли Францию, пожертвовав солдатами генерала Самсонова ради «чуда на Марне»… Французы же ответили предательством, отказавшись передать русским снаряды, что они заказали на наших заводах и заранее оплатили золотом. Но русские не расторгли союза с нашей страной, вовсе нет! Они отправили на западный фронт двадцать тысяч своих лучших солдат… Эти солдаты удержали позиции под Реймсом, на самом острие германского удара, они доблестно сражались под Верденом. А в новой войне с немцами русские честно вступили в бой за поляков… В то время как французы последовательно предали своих восточных союзников — Чехословакию, а затем и Польшу.
— О чем вы говорите, подполковник⁈
Однако командир легионеров был неумолим — его никак не смутила вспышка деланного гнева со стороны комиссара:
— Я говорю лишь о том, господин генерал, что французские солдаты не должны гибнуть в боях с русскими за наших бывших врагов — немцев и турок. Гибнуть без должной поддержки авиации и имея под рукой лишь десяток-другой лёгких танков… И также я совершенно уверен в том, что сами турки, в случае необходимости вступить в войну на стороне Франции, тотчас позабыли бы о всех союзнических обязательствах*.
После короткой паузы подполковник «добил» комиссара:
— И я смею надеяться, господин генерал, что вы не отдадите совершенно самоубийственный для своих подчинённых — а следовательно, и преступный приказ о переходе границы мандата.
Максим Вейган совершенно потерял дар речи от услашанного. Изумленный столь вопиющим хамством, он оглядел собравшихся в поисках поддержки… Но офицеры — даже штабные — или отводили взгляд, или молча опускали глаза в пол.
— Я…
Голос комиссара задолжал. Он хотел было отдать приказ частям марокканских стрелков и иностранного легиона выступить в Турцию… Но без поддержки хоть кого-то из собравшихся, старость и нерешительность быстро взяли верх в душе штабного офицера! В отличие от подполковника Магрин-Вернери никогда не бывшего в бою.
— Я считаю, что мы должны дождаться подкреплений из Африки и метрополии, дождаться британцев… И не допустить врага на территорию Леванта.

* В реальной истории действительно существовал военный союз между Англией, Турцией и Францией, заключённый в 1939-м году. Также в реальной истории генерал Максим Вейган должен был командовать объединенной группировкой, готовящейся напасть на Баку… И, наконец, летом 1940-го, когда французы потребовали от турок вступить в войну с Германией и отвлечь немецкие войска с западного фронта, османы с необыкновенной легкостью предали союзников — объявив Турцию «невоюющим государством».

Глава 10

Великобритания, графство Кент. Поместье Чартвелл.

Сэр Уинстон Черчилль, всевластный премьер-министр Соединенного Королевства, сидел у камина в своем загородном имении Чартвелл, куда за последний год наведывался всего пару раз… Но сегодня был особенно тяжелый день — и Черчилль позволил себе небольшую отдушину: посидеть у камина с бокалом «Джонни Уокера» и сигарой «Ла Арома де Куба».
Совершенно неискоренимую привязанность, даже страсть к сигарам сэр Уинстон приобрел еще в годы своего пребывания на Кубе. В качестве военного корреспондента он освещал восстание кубинцев против испанской короны, впервые побывал под огнем… И был награжден испанской медалью «Красный крест». Молодой и деятельный по своей натуре гусарский офицер (в то время состоящий на действительной военной службе), Черчилль не остался безучастен, когда в него стреляли повстанцы!
Что же касается любви к хорошему виски марки «Рэд Лэйбл» — то кто из британских джентльменов, и уж тем более гусар не питает совершенно искренней страсти к благородному алкоголю⁈
Да, сэр Уинстон любил посидеть у камина в своей загородной резиденции, выкурив вечером пару сигар — и почитав несколько глав хорошей книги. Черчилль вообще любил читать — да и писал он весьма недурственно: те же «кубинские» статьи его перепечатывались в США, и он получил за них весьма солидный на тот момент издательский гонорар… Но сегодня роман Уильяма Ле Кё «Великая война в Англии в 1897 году» лежал закрытым на журнальном столике — а сигара премьер-министра, задумчиво вглядывающегося в языки пламени, попросту затухла.
Надо сказать, что Черчилль хорошо знал содержание уже давно прочитанной им книги. Роман повествовал о вторжение на Британские острова объединенных русско-французских сил; по сюжету романа, в ключевой момент немцы пришли англичанам на помощь… И конечно, выбор книги был неслучаен — ведь последняя в какой-то мере перекликался с днем настоящим. И пусть сегодня Англия, Франция и новая Германская республика выступают против русских единым фронтом — но действия французов вызывают у премьер-министра серьезную тревогу.
Вернее сказать, их бездействие…
Фактически, втянуть Францию в войну удалось лишь на словах. И если британскому экспедиционному корпусу пришлось воевать с красными всерьез — то французы, вновь занявшие Рейнскую область, в драку не спешат. Нет, союзники последовательно воплощают в жизнь тактику «странной войны» — что пришлась явно по сердцу «отважным» галльским воякам… Да, Черчилль и британские дипломаты имеют огромное влияние на кабинет Деладье — но армия и народ Франции не желают драться и умирать за чуждые для своей страны интересы.
Да еще и за немцев!
Более того, случилось уже несколько столкновений французских «союзников» и германской военной полиции, а также немецких призывников; были перестрелки, были и жертвы…
И хотя на Восточный фронт с линии «Зигфрида» удалось перебросить все кадровые немецкие части, стабилизировав линию боевого соприкосновения — по сути, заменив немцев французами. Но глобально это не меняет главных раскладов — в случае теоретического поражение немцев и немногочисленного экспедиционного корпуса англичан, русские просто не станут заходить в западную Германию. Зачем она им? В то время как «галлы», заняв Рейнскую область, уже добились поставленных перед собой целей в текущей войне… И если большая кровь между французами и русскими так и не прольется, то лишь формально объявленную войну вполне можно будет прекратить!
А ведь Сталин, не сумев добиться решающей победы в Польше (кратное увеличение германских пехотных дивизий неминуемо погасило русский натиск) предпринял все же несколько сильных ходов. И, прежде всего, его целью стала Румыния…
Слабая, отсталая в техническом плане румынская армия, чье развертывание так и не было закончено, не смогла выдержать русского натиска. Более того, противник провел блестящий стратегический ход, сковав румын на границе вялотекущим наступлением только что отмобилизованной пехоты — и одновременно с тем прорвав фронт на северо-западе подвижными частями! Их стремительный бросок на Плоешти, а там и на Бухарест дезорганизовал тылы сражающихся на востоке частей, внес сумятицу, панику — и в конечном итоге привел к тотальному обвалу фронта… Увы, германский танковый резерв и бронетанковые силы румын даже объединившись, не смогли переломить ситуации в жестоком лобовом сражении. Не спас Антонеску и удар собственно британцев — мощные танки «Матильда», главный козырь англичан на земле, в конечном итоге были сожжены противником из засады…
В обоих успешных для врага сражениях русских танкистов вел некий генерал Фотченков; эта фамилия была ранее неизвестна премьер-министру. Но порой война дает хорошие шансы для карьерного роста толковых, молодых генералов, раз за разом проявляющих себя в боях — именно из такой породы и происходит этот самый Фотченков!
Черчилль навел справки о русском генерале. Как выяснилось, это был тот самый вояка, разбивший немцев в первом столкновении во Львове — и сыгравший значительную роль в отражении германского контрудара на южном участке фронта. Также именно Фотченков проломил в октябре немецкую оборону — и в упорных встречных сражениях добил остатки подвижных соединений фюрера… Что предопределило успех дальнейшего наступления русских — и конечное падение режима нацистов в Германии.
Сегодня же фамилия Фотченкова всплыла в очередной раз — в связи с новым, крайне дерзким ударом Сталина, что был направлен в Закавказье…
До сего дня позиции «союзников» в целом, были вполне себе крепки — по крайней мере, случившейся в парламенте паники события на фронте не предвещали… Наоборот, последние недели Черчилль получал лишь позитивные новости. Так, его дипломаты наконец-то убедили Маннергейма начать наступления на Петербург — на что британцы выделили финнам крупный заем и начали поставку военных грузов. Вернувшийся к власти Маннергейм начал скрытую мобилизацию, готовясь уже весной начать боевые действия… Прибалтийские «львы» заняли выжидающую позицию — ну еще бы, у советов под боком, да прижатые к морю! Но ведь твердые договоренности были заключены и с последними. И, как только немцы нанесут собственный удар — после чего фронт русских неизбежно лопнет — латыши и эстонцы начнут против большевиков собственный «освободительный поход»… Мелочевка, конечно — но ведь и они свою роль сыграют!
Более того, Черчилль уже начал формирование еще одного экспедиционного корпуса. Последний можно будет развернуть или в Финляндии (на фоне «угроз советского правительства мирным финнам»!), либо перебросить его в Прибалтику для увеличения боеспособности «львов»…
За южный участок фронта сэр Уинстон был также относительно спокоен: венгры ввели войска в бывшую румынскую Трансильванию — и пообещали вступить в войну, как только первый русский солдат перейдет ее границу. Впрочем, вряд ли именно это остановило наступательный порыв русских — просто они также выдохлись за время наступления, в конечном итоге понеся немалые потери. И теперь несколько немецких пехотных дивизий, словацкая армия и британский экспедиционный корпус вполне уверенно держат фронт. Определенную тревогу вызывает пока лишь активизация советской резидентуры в Болгарии и Югославии — но «братушки», настроенные эмигрантскими кругами, не доверяют большевикам.
А уж если на Балканах случится какой переворот… Что же, сербы и болгары — это уже не русские с их хорошо подготовленной, как выяснилось, армией. И в просьбе «утихомирить» последних Гамелен наверняка не откажет…
Также не совсем ясна позиция дуче, с коим красные вели довольно активные, пусть и тайные переговоры. Впрочем, когда объединенная англо-французская эскадра с двумя авианосцами «невзначай» приблизилась к берегам Италии, Муссолини поспешил заверить Черчилля в своем нейтралитете… Причин не доверять этим заявлениям нет никаких — без поддержки фюрера дуче не рискнет ввязываться в войну с англичанами в Северной Африке. Впрочем, с русскими итальянцам делить также нечего — может, именно в этом и заключается главная причина тайных переговоров? Договориться о полном и окончательном нейтралитете итальянских фашистов?
Впрочем, такая позиция вполне устраивает и самого Черчилля — не придется делиться с макаронниками плодами будущих побед…
Итак, весна. Вторая половина апреля, начало мая — главный удар наносят немцы, вспомогательные и отвлекающие — прибалты и Финляндия. Премьер-министр практически уверен в успехе наступления — ведь боши яростно жаждут реванша за осеннее «унижение»! Да, русским удалось повыбить осенью их панцерваффе — но не производственную базу уже бывшего рейха. Удалось также сохранить часть хорошо повоевавших экипажей — ныне спешно готовящих к выпуску молодое поколение немецких танкистов… В боях с русскими германцы узнали своего противника, увидели их слабые и сильные стороны — но главное, верно оценили минусы собственной бронетехники. Так что теперь, в мобилизованной стране спешно наращивается выпуск новых танков — Т-3 и Т-4 с усиленной броней и более мощными пушками; чешская же «Шкода» не покладая рук штампует Т-35 и Т-38. Также активно налаживается немцами выпуск новых, 50-миллиметровых противотанковых орудий… А на шасси легких панцеров, продемонстрировавших крайнюю уязвимость, теперь ставят чешские противотанковые пушки — создав самоходку класса «истребитель танков»!
Не отстает от производства танков и германское самолетостроение. В серию теперь идут лишь новые мессершмиты типа «Эмиль» с улучшенной бронезащитой кабины пилота — и более сильным вооружением. По крайней мере, немцы активно экспериментируют с крупнокалиберными пулеметами и крыльевыми авиапушками… Стоит отметить, что русские авиапушки стали для пилотов люфтваффе очень и очень неприятным сюрпризом! Но если у германских конструкторов все получится, это преимущество большевиков сойдет на нет.
Кроме того, немцы усиленно налаживают выпуск бомбардировщиков «Юнкерс» модели 87 — пикирующий бомбер продемонстрировал свою крайнюю эффективность на первых порах войны с советами. Правда, их было не так много, и русские сумели обыграть немцев тактически, уничтожив большую частью пикировщиков в первые же дни. Но в весенней кампании советским пилотам, какими бы отчаянно-храбрыми они бы не были, войну в воздухе уже не выиграть… Уж точно не на фанерных «крысах»!
Наконец, в Германии объявлена тотальная мобилизация, и к весне число зольдат вырастет до двух миллионов — это как минимум. Исходя из этого, немцы должны выиграть грядущую кампанию едва ли не в одиночку…
Вот только русских нельзя недооценивать.
В камине вдруг «стрельнуло» искрами не очень хорошо просушенное полено; обычно так «стреляет» в момент выхода закипевшей внутри древесины влаги. Последнее обстоятельство отвлекло Уинстона от тяжелых дум, переключив его внимание на камин — чего доброго, вылетевшие из очага угольки вызовут пожар в любимом поместье! Но нет, пламя нигде не разгорелось — вылетевшие наружу искры мгновенно потухли… Сделав очередной, скупой глоток виски — по старой британской традиции цедить крепкий алкоголь, словно какое вино — Черчилль вновь провалился в мысли о войне с Союзом.
Впрочем, премьер-министр тут же сделал мысленную зарубку дать расчет прислуге, обслуживающей камин…
Итак, русских нельзя недооценивать — ибо всякий, кто допустил столь непростительную ошибку, терял и свой трон, и зачастую, саму жизнь! Вон же, гениальный корсиканец сердито взирает на сэра Уинстона с картины — хотя поражение французов в 1812 году вовсе не единично… В свое время русских недооценили шведы, чья армия в начале 18-го века считалась сильнейшей в Европе. Русским проиграл признанный военный гений Фридрих Великий — и его «железные» прусские солдаты. В конце концов, русских недооценили сами британцы… Пусть Крымская война была формально выиграна — но разве падение обильно орошенного английской крови Севастополя было главной целью британской короны⁈ Вовсе нет! Севастополь должен был пасть всего за неделю, после чего англо-французская армия и турецкие союзники планировали наступление на Малороссию. А там, если кампания будет складываться благополучно, и на Москву… Но Севастополь оборонялся целый год, продемонстрировав всему миру небывалую стойкость и мужество русского солдата.
А кайзер Вильгельм? В 17-м году немцев от поражения спас лишь переворот в Петрограде, организованный самими англичанами не без участия сэра Уинстона… Однако именно русские спасли положение в 14-м, когда немцы рвались к Парижу, именно русские выдержали главные удары немцев в 15-м, дав союзникам по Антанте столь нужную передышку. Именно русские вновь оттянули на себя резервы врага в самые напряженные дни боев за Верден, начав собственное наступление — организованное генералом Брусиловым…
Да — умелые, порой отчаянно храбрые вояки, а также опытные и отлично подготовленные бойцы есть едва ли не в каждой армии — хватает их и среди англичан. Но русские — русские славятся небывалой стойкостью, упорством в бою и жертвенностью именно солдатских масс, а вовсе не отдельных смельчаков… И когда русских солдат ведут за собой умные и толковые генералы, они способны победить любого врага.
И именно потому наступление немцев на фронте грядущей весной необходимо было подкрепить атакой на Бакинские нефтепромыслы. Кто знает, сколько танков — а главное, каких танков успеют построить большевики за зиму? Вдруг они вновь сумеют встретить немецкие панцерваффе сильными контрударами? И кто знает, успеет ли противник довести до ума новую модификацию знаменитой «крысы», яростно атакующей асов люфтваффе еще в Испании⁈ Но без топлива русские самолеты не взлетят в небо, а русские танки не успеют встретить врага контратакой. Наконец, без топлива русские не смогут доставить подкрепления и перевезти пушки… И месторождения нефти в Плоешти и во Львове не сумеют компенсировать Сталину потери Баку из-за куда меньших объемов выработки.
Хотя румынская нефть и не досталась союзникам, что есть очевидный минус…
Однако русские вновь сумели удивить, начав активные боевые действия против турок — срывая наземное наступление в сторону Азербайджана. Впрочем, Баку все еще уязвимо для британской авиации, дислоцирующейся в Иране — если бомбардировщики зайдут со стороны Каспийского моря, перехватить их будет крайне непросто… Разве что отбуксируют к берегу плавучие батареи ПВО? Впрочем, от разведки поступают все более тревожные сообщения. Так, красные принялись активно и безжалостно громить британскую резидентуру на Кавказе — а в районы, где были возможны восстания мусульманского населения, введены внутренние войска. Советские воздушные разведчики замечены в небе Ирана, Сирии и Ирака — а Бакинские нефтепромыслы спешно закрываются аэростатами! Кроме того, собственно британские стратегические бомбардировщики проявили крайне низкие боевые качества в ходе налетов на Плоешти…
Наконец, сегодня, когда русские атаковали турок в Закавказье, вблизи Стамбула были также замечены многочисленные миноносцы русских, перекрывающие Босфор минными банками! А значит, быстро и без потерь войти в Чёрное море не удастся, флот врага наготове — и второй «Севастопольской побудки» уже не случится.
Но самым тревожным для Черчилля была даже не активизация русских в Закавказье и на море, и не полыхнувший следом скандал в парламенте — но тот факт, что французы не пришли на помощь туркам…
А что, если за стратегией «странной войны», коей «галлы» якобы вынуждены прибегать в опаске перед собственным народом, кроется нечто более страшное? Что, если русские сумели извернуться не только на поле боя, но и в Парижских кулуарах? Что, если Сталин тайно предложил Деладье разделить Германию — а после развернуться единым фронтом против Британии⁈ В конце концов, английские колонии в Африке и Азии есть куш, ради которого галлы могут и рискнуть…
Бред. Конечно же, это всего лишь бред воспаленной фантазии писателя, жившего в прошлом столетии… Но французов и русских нужно, действительно нужно столкнуть уже лбами! Увы, банальная провокация вроде «воздушного налёта» большевиков на континентальные части союзников в Германии здесь не пройдёт, чересчур высоки риски. Те же «Веллингтоны», намалюй им на крылья красные звезды, все равно останутся «Веллингтонами» — трофейных ТБ-3 или СБ у англичан пока нет. И эффект от такой провокации может быть прямо противоположным — после такого «налёта» галлы, чего доброго, и вправду бросятся в распростертые объятья русских… Нет, если требуется самим ввязаться в драку за турков — так тому и быть. Пусть и не хотелось бы премьер-министру лить британскую кровь за осман — но раз уж того требуют обстоятельства… Ради высшей цели разумные потери вполне допустимы.
И вот теперь, сидя перед камином, сэр Уильям постепенно наметил план действий в своей голове — неспешно обдумывая каждый свой шаг… Итак, раз французы жалуются на отсутствие авиации в грядущих боях с советами — значит завтра же с иракских авиабаз Хаббании и Шайбы на пустые пока ещё сирийские аэродромы перебазируются половина местных ВВС. Пусть тихоходные, уязвимые «Веллингтоны», пусть совершенно устаревшие «Гладиаторы», кои неспособны на равных тягаться с «крысами» большевиков… У французов будет воздушное прикрытие над головой — и пока этого достаточно.
Сухопутные же войска быстрее всего перебросить из Индии — отправив морем из Карачи в Басру. Кроме того, из Палестины на север можно перебазировать «арабский легион» и 19-ю пехотную бригаду… Но главное — главное сейчас развернуть объединенную эскадру из Эгейского моря, направив ее к берегам Сирии. Точнее в Искендерунский залив… Оттуда палубные бомбардировщики «Фэри Суордфиш» с авианосцев смогут долететь до района боевых действий — и, дозаправившись на турецких аэродромах, вернуться на корабли. Впрочем, их можно просто перегнать на сирийские аэродромы… В любом случае, сейчас поддержка палубной авиации будет нужнее именно на фронте.
Но, пожалуй, есть еще один важный момент, не дающий покоя премьер-министру… Советы громят британскую резидентуру в Закавказье и на Северном Кавказе? Что же, англичане ответят — и вернут «должок» с процентами! Тщательно обдумав свой следующий шаг, Черчилль решительно поднялся с кресла — и направился к телефонному аппарату… Глава МИ-6 поднял трубку ровно после третьего гудка:
— Стюарт, приветствую — и извиняюсь за поздний звонок… Но скажи мне, Стюарт — среди твоих подчиненных есть отчаянные сорвиголовы, способные на дерзкую операцию? Не слышу… О, прекрасно!
Премьер-министр сделал крошечный глоток виски — и продолжил:
— Ты знаешь, Стюарт, в последнее время я как-то слишком часто слышу фамилию русского генерала Фотченкова… Канарис также упоминал его, да? Что же, Стюарт — этот генерал стал настоящим любимчиком Сталина. И он неплох, весьма неплох… Тем больше у нас причин товарища Сталина огорчить. Думаю, Фотченков уже достаточно пожил на белом свете… Сделаете? Прекрасно, просто прекрасно! Я всегда верил в тебя, Стюарт…

Глава 11

… — Начинаем.
Начштаба тотчас принялся вызывать комбатов — и, не стих еще грохот последних взрывов на позиции противника, как над головами танкистов и казаков взмыла в воздух зеленая ракета.
С Богом, братцы…
«Тридцатьчетверки» и экранированные «бэтэшки», уцелевшие в боях трех последних дней, неспешно двинули вперед — причем Т-34 сразу вырвались вперед медленно ползущих БТ-7. Десант на броне, да… Но метров за триста (а то и за четыреста, в зависимости от плотности огня противника) танки оттормозятся, казаки спрыгнут с брони — и далее «коробочки» поползут вперед уже со скоростью наступающей следом пехоты. Кубанцы же, небольшими группами силами в отделение, будут неотрывно держаться за танками, прикрываясь броней/профилем «коробочек» — тактика, получившая в свое время широкое распространение… В том числе и на Донбассе, где ополчение дралось с нацистами-западенцами из «добробатов».
И наоборот, от принятой в годы Великой Отечественной (известной мне Великой Отечественной) тактики лихих танковых десантов я решил отказаться. Хотя бы потому, что эта «ковбойская» тактика работает, зачастую, не всегда — и далеко не со всеми…
На Восточном фронте она, конечно, была популярна по той простой причине, что немцам всегда хватало средств поражения советских боевых машин. Ну, разве что в 41-м бронепробиваемости штатных ПТО калибра 37 миллиметров и 50 миллиметров порой не хватало, чтобы побороться с Т-34 и КВ. Но в 41-м мы наступали не так, чтобы очень часто! Хотя были и успешные контрудары (к примеру, полковника Лизюкова у Соловьевской переправы или генерала Катукова у Скирмановских высот), и тяжелые для обеих сторон встречные, продолжительные сражения — как, например, Смоленская битва.
А уж про Московское наступление и говорить не приходится…
И все же наступали в 41-м в основе своей немцы, располагавшие уже достаточным количеством броневиков для поддержки танков в бою — в отличие от 39-го. А с 42-го врагу уже в достаточной степени хватало и подкалиберных, и кумулятивных снарядов, и новых 75-миллимтеровых ПТО Pak 40; потом пошли гранатометы типа «Офенфор», «Панцершрек» фаустпатроны… В общем, средств борьбы с нашими танками хватало до самых последних дней — потому танкисты, участвующие в атаках, делали ставку не сколько на толщину брони, сколько на скорость и маневр. Отсюда и тактика взаимодействия с пехотой — десант на броню, сколько можно взять, и вперед! Основные же силы пехоты бежали следом в надежде, что танкисты успеют подавить огневые точки… Но десант был живым щитом танка, его задача — отсечь от боевой машины гранатометчиков хоть с фаустпатронами, хоть с ручными кумулятивными гранами.
Да и саперов с магнитными минами или огнеметами за кампанию!
Но потери, потери… С потерями собственных бойцов наши полководцы, увы, никогда не считались. В случае танковых десантов они были хотя бы оправданными в условиях большой войны — но бойцов на броне доставало легкое стрелковое оружие. Не говоря уже о крупняке или осколочных снарядах; порой кто-то из красноармейцев встречал телом и бронебойную болванку — что не оставляла десантнику никаких шансов выжить.
Но в условиях достаточного количества средств противотанковой борьбы у германской пехоты и широкого спектра всевозможных «хитрых» снарядов к ПТО… В этом случае тактика штурма с танковым десантом на броне, где ставка делается именно на скорость и маневр, была единственной верной. Ну, с учетом того, что собственные БТР мы не делали в годы войны, и поставлялись они из США по программе ленд-лиза — вспомним знаменитого «Скаута»! Но «Скауты» шли как штабные машины или БТР разведки, и в лобовых атаках они участвовали редко… Впрочем, при всей массовости использования немцами своих «Ганомагов», германский десант также спешивался в атаке.
Другой вопрос, что его подвозили как можно ближе к окопам наших бойцов…
Удивительно, но тактику «десанта на броне» американцы переняли у нас еще в годы Второй Мировой. Несмотря на широкий ряд всевозможных бронетранспортеров, танкистам янки также потребовался «живой щит»… Более, американцы умудрились развить ее в дальнейшем — с учетом использования уже не танков, а БМП, БТР или военных внедорожников. Или не военных — а той же «Тойоты» с открытым кузовом, где размещается хоть крупнокалиберный пулемет, хоть «десант», хоть минометный расчет… Хоть даже безоткатное орудие.
Впрочем, «война Тойот» — это уже Чад, Ливия, а следом и Сирия.
Суть сей тактики — подскочить на скорости к не ожидавшему атаки противнику, ошеломить и дезориентировать. После чего задавить шквальным автоматическим огнем накоротке — «кинжальным», ага — и закидать ручными гранами… Особенно эффективны такие «накаты» были в сочетание с артиллерийским «валом» — когда артобстрел постепенно переносится вглубь обороны противника, а атакующая сторона стремительным броском продвигается следом.
Впрочем, если мне память не изменяет, сочетание атаки пехоты с одновременным артналетом на траншеи противника, с постепенным переносом «вала» огня вглубь обороны, впервые применил Брусилов во время своего знаменитого «прорыва» под Луцком в 1916-м… Ну а с учетом наличия БТР или внедорожников, или даже «багги», такие «ковбойские» накаты имеют определенную эффективность. Особенно, когда противник недостаточно подготовлен и не ожидает удара врага, когда наступать приходится по ровной степной зоне — а линия обороны состоит лишь из ряда отдельных опорных пунктов. Последние можно просто обойти, проскочить мимо…
Но ведь уязвимость таких «десантов» немногим уступает уязвимости танковых десантов Второй Мировой. Разве что скорость движения машин несколько выше — в остальном, против пехоты на переделанных внедорожниках и багги успешно работает легкое стрелковое оружие, ручные пулеметы, подствольные гранатометы. Главное, не теряться — а ответить организованным огнем! А уж из засады вдоль дороги, да фланкирующим огнем — то есть сбоку, или же посылая очереди вдогонку-справа… Самое милое дело.
И это не говоря уже за весь спектр пехотных гранатометов, начиная РПГ-18 «Мухой» и заканчивая выстрелами к РПГ-7; а крупнокалиберные пулеметы? Тот же ДШК или «Утес» помножат на ноль любой внедорожник с десантом, да и броню советских БТР они пробивают однозначно… Главное, чтобы личный состав умел владеть средствами усиления — а не только личным автоматом.
Но это все лирика… У турок практически нет средств борьбы с танками, лобовая броня которых составляет свыше сорока миллиметров — и установлена под рациональными углами наклона. Да и экранированные «бэтэшки» на дистанции свыше четырехсот метров чувствуют себя вполне защищенными. Так, 37-миллиметровые германские «колотушки», что немцы передали туркам, способны подбить экранированный БТ-7 разве что метров с двухсот. Чуть более высокие показатели бронепробиваемости у французских орудий смешного на первый взгляд калибра — всего 25 миллиметров… Но у этого ПТО более длинный ствол и более высокая начальная скорость снаряда — и за четыреста метров он способен поразить легкий экранированный танк.
Но именно поэтому «бэтэшки» и идут второй волной, держась метрах в четырехстах от Т-34…
Последних у меня осталось шесть штук — на двух танках напрочь полетела трансмиссия; проблемы были и у других машин, но там их хотя бы удалось исправить. Ну что сказать? Машина-то сырая, «детских болезней» пока хватает… Еще одному танку крепко разворотило ходовую — тот в настоящий момент находится в ремонте. И последний потерянный танк — потерянный уже с концами: машина вместе с экипажем попала под прямой удар тяжелого гаубичного снаряда. Случается такое редко, но уж если случается…
В общем, в строю у меня осталось шесть Т-34 и тринадцать танков БТ-7Э из тех, что мне выделили в «ударный» батальон. «Бэтэшки» с учетом слабости бортов и худшими показателями бронирования, несли большие потери в сравнение с «тридцатьчетверками»… Все же гаубичный огонь опасен для всех моих танков, ходовая их уязвима для осколочных гранат «трехдюймовок» — и борта БТ-7Э прошибаются всеми вражескими ПТО. А ведь первый батальон следовал на острие удара — и экипажи его, и машины вынесли на себе всю тяжесть рывка от границы и боев на перевале Тендюрек… И последующего наступления на Ван.
Оставшиеся два батальона с легкими танками я пока берегу, как могу — тем более, что батальон с легкими «бэтэшками» пришлось направить на запад по Алашкертской долине. Завязли наши казачки под Карсом — на данном направлении у турок сил было едва ли не больше нашего… Так что пришлось Кириллу Дмитриевичу Акименко вновь действовать во главе отдельного сводного отряда.
Ну а мы — мы все же добрались до Вана, и теперь ведем наступление на древний армянский город… Построенный на фундаменте еще более древней столицы Урарту.
Итак, первые шесть Т-34 неспешно ползут в атаку — стараясь не «потерять» сгрудившихся на броне казаков. Последние облепили башню, разместились на моторном отделение; чуть меньше половины кубанцев держат в руках карабины «Мосина». Но встречаются также и самозарядки АВС-36 и СВТ-38, и даже немногочисленные ППД-38. Однако же стоит отметить, что все поступившие нам от щедрот начальства автоматическое и полуавтоматическое оружие мы все целиком передали в танковый десант — ибо его пока еще не так, чтобы очень много… И меня крепко удивил коробчатый магазин к ППД — коий я привык видеть по умолчанию с емким барабанным магазином. Не сразу даже и вспомнил, что последний наши автоматы получили только после столкновения с финнами — и наглядной «демонстрацией» врагом преимущества пистолетов-пулеметов «Суоми» именно с барабанными магазинами!
Недочет с моей стороны — впрочем, официальное письмо с «рацпредложением» уже подготовлено…
Едва заметные в солнечном свете светлячки трассеров потянулись к казакам метров с пятиста — я ожидал, что турки подпустят моих бойцов поближе, и откроют более прицельный с трехсот метров. И тут же первая линия вражеской обороны огрызнулась выстрелами нескольких ПТО… Если пулеметные очереди ударили с большим разбросом, неприцельно, то экипажи уцелевших противотанковых пушек действуют вполне грамотно — даже наверняка. Ударили по ходовой, прочуяв уже всю мощь новых советских танков… Одна из «тридцатьчетверок» дернулась, будто налетела на каменную стену; десант бросился в разные стороны — а танковая пушка ответила поспешным выстрелом осколочной гранаты. Пробить лобовую броню ПТО не могут — а вот расколоть ведущее колесо и сорвать гусеницу точным выстрелом, да при определенном везении… Еще как!
Но поспешили открыть огонь и турецкие противотанкисты, коим явно не хватило выдержки; в сторону последних тотчас полетели мины полковых миномётов. Также по вражеским батареям открыли огонь и сами танки — причем обеих линий. Десант пока спрыгнул с брони и залег — но это ненадолго…
Следить за происходящим приходится в бинокль — высунувшись по пояс из люка башни броневичка БА-10, заехавшего на взгорок. Непривычно и не столь безопасно, как если бы из «тройки», к экипажу которой я невольно прикипел… Да и машина мне полюбилась. Увы, из моих ребяток кто уже погиб, кто был ранен и не вернулся в дивизию — пока не вернулся. Приходится привыкать к новой машине и новому экипажу; командирской башни нет!
Так что я сейчас вполне уязвим для какой случайной пули…
С другой стороны, в составе экипажа воюющего танка, да с зенитным пулеметом в руках я был куда уязвимее…
Артиллерийская дуэль длилась недолго — несколько уцелевших после артподготовки легких орудий не могли долго сопротивляться ответному огню опытных танкистов. Т-34 и «бэтэшки» ответили метким огнем с коротких остановок; Чуфаров как мог, корректировал стрельбу экипажей — и, как кажется, комбат корректировал ее вполне неплохо. Вспышки орудийных выстрелов противника одна за другой исчезли в фонтанах земли и щебня, поднятых взрывами трехдюймовых гранат; спустя некоторое время наводчики перенесли огонь на вспышки пулеметных очередей — и танки вновь двинулись вперед.
Правда, только четыре из шести «тридцатьчетверок» — остальным, как видно, сорвало гусеницы или повредило катки…
Спешенные казаки держатся неотрывно за «коробочками» первой линии; экипажи «бэтэшек» по команде комбата бодро рванули вперед — особой опасности для них не осталось. Турецкое ПТО выбито, а заминировать открытое пространство перед передним краем противник или не успел, или не смог… Но мои саперы, отправившиеся ночью на разведку, мин не обнаружили.
В целом все развивается примерно так, как я и ожидал — «размятая» артподготовкой первая линии турецкой обороны не смогла остановить наступление боевых машин. Сейчас танки подберутся к самым траншеям, десант на скорости рванет вперед, пустив в ход полуавтоматическое оружие и ручные гранаты… А там уже стоит подавать сигнал к наступлению для основной массы спешенных казаков.
— Василий Павлович, свяжитесь с Тихоновым. Пора казакам выдвигаться.
Дубянский, расположившийся на месте радиста, коротко кивнул:
— Сейчас, Петр Семенович, вызываю…
Пяток минут спустя стрельба впереди активизировалась; Чуфаров рискнул, бросив «бэтэшки» с десантом на броне вперед на хорошей скорости — и не стал тормозить танки за триста метров от траншей. Возможно, это было и правильное решение — так комбат дал возможность основным силам десанта догнать товарищей, чтобы малой группе из сорока казаков не пришлось бы воевать с турками без помощи оставшегося десанта… Тем более, что большая часть пулеметных точек осман были подавлены заранее.
И все же что-то пошло не так — при приближении «бэтэшек» к окопам огонь из них заметно набрал силу; кто-то достаточно волевой и уважаемый среди солдат сумел организовать яростную, упорную оборону. Густо ударили именно простые стрелки, рискнувшие драться до последнего… Невольно мне вспомнилась история Сарыкамышской операции Юденича, что обернулась успехом — но в какой-то момент ведь все висело на волоске! Достаточно вспомнить, как турки в легких шинелях упрямо рвались вперед, по заснеженным перевалам, порой замерзая на ночевках насмерть — и все равно ведь шли в бой, сметая с перевала группу полковника Букретова…
Пожалуй, что потомкам османских завоевателей все же хватает решимости и упертости в бою.
Десант под огнем посыпался наземь, словно грозди спелого винограда — причем кто-то из казаков рухнул плашмя у самых гусениц, никак не контролируя падения. Значит, достали турки кого-то из кубанцев… Впрочем, османы быстро пожалели о своей храбрости: ударили спаренные танковые пулеметы, «брея» бруствер над головами вражеских стрелков — а порой и вместе с головами. Пара отчаянных мехводов крутанули танки, принявшись упрямо давить траншеи — а залегший было десант тотчас вскочил, как только вражеский огонь потерял напор и интенсивность. Несколько мгновений — и вот уже кубанцы оказались в окопах, принявшись расстреливать турок… А порой и резаться с давним своим врагом в жестокой рукопашной.
Впрочем, уже не раз бывавшие в окопных схватках «пластуны» моей дивизии в ближнем бою наверняка превосходят турецких призывников — я в этом уверен безусловно. Вооруженные кинжалами или «пластунскими ножами», те не робеют перед холодным блеском стали, не страшатся отчаянных криков врага; помня славные традиции боевитых предков, молодые казаки и сами действуют в ближнем бою расчетливо и умело.
Впрочем, на то десанту и автоматы, и самозарядки, чтобы до рукопашной все-таки не доходило…
Над исходными позициями дивизии вновь взвилась в воздух зеленая ракета, и пешие бойцы уже двинули вслед танкистам и десантникам — но мое внимание привлек неясный, однако вполне явственный гул с юго-запада. Причем гул этот становится все более отчетливым с каждой секундой — и перекрывает звуки частой стрельбы… Предувствие опасности заставило меня схватиться за бинокль и развернуться по направлению к источнику звука. Всего пары секунд мне хватило, чтобы разглядеть частые, приближающиеся к нам по воздуху точки — и в ближних к нам уже можно различить силуэты незнакомых мне, двухмоторных самолетов.
— Воздух!!!

Глава 12

Старший лейтенант Иван Маркович Пилипенко привычным, давно въевшимся в мышечную память экономным движением склонил рукоять управления вправо — и тут же, без паузы, влево. А, помахав крыльями ведомому и пилотам эскадрильи, он без рывков, плавно и уверенно потянул ручку управления на себя, принявшись набирать высоту…
Так уж вышло, что донбассец родом из-под казачьего Бахмута всю свою службу пилотировал старенький И-15 бис. Что на Дальнем Востоке, сразу после окончания Борисоглебский школы пилотов, что на новом месте службы — в Закавказье. А ведь земляк знаменитого на весь союз летчика-героя Петра Рябцева, Иван Маркович Пилипенко мечтал о легком, вертком и маневренном И-16… Как у земляка.
Вот это истребитель — скорость, маневр, натиск! Машина мечты, вооруженная четверкой скорострельных ШКАСов, а то и авиационными пушками! Но И-16 массово идут на Польский фронт, где советским пилотам приходится отчаянно драться с германскими асами, прошедшими школу легиона «Кондор» в Испании… А заодно и с английскими джентльменами — уверенными в превосходстве своих цельнометаллических «Харрикейнов» над фанерными «крысами» большевиков.
Впрочем, британские «денди» уже научились уважать русских пилотов пусть и на деревянном, но легком и маневренном истребителе, первым в мире вооруженным реактивными снарядами — а заодно и авиационными пушками…
И-15 бис — это машина совсем другого плана. Да, он несколько похож на И-16 и также вооружен четырьмя пулеметами… Но если знаменитая испанская «моска» есть новое поколение истребителей, то И-15 просто безнадежно устарел. Разработанный в начале 30-х, полутораплан КБ Поликарпова уступает новому поколению советских истребителей в скорости на 87 километров в час! А заодно и в маневренности; кроме того, пулеметы ПВ-1 на И-15 проигрывают ШКАСам в скорострельности практически в два с половиной раза!
Устаревший самолет, чего уж там говорить…
Но в небе Турции И-16 был и не особенно нужен: в первые два дня боев русским истребителям, летавшим на штурмовку османских аэродромов, противостояли лишь изредка успевавшие взлететь польские П-24 — или американские «Кёртис Хок-2». Последний также безнадежно устарел — а вот польские истребители, пошедшие на экспорт, были даже посильнее самолетов, принятых на вооружение в самой Польше… По крайней мере, у турецкого П-24 стояло по две автоматические пушки «Эрликон» калибра 20 миллиметров.
Но и авиационные пушки не помогли османским пилотам, отчаянно пытающимся взлететь во время штурмовки — их просто сбивали над аэродромами, не дав толком использовать свое мощное вооружение…
А потому на очередной вылет Иван Маркович Пилипенко отправился без особого мандража. Согласно данных разведки, у турок на участке наступления конно-механизированной дивизии комбрига Фотченкова не осталось каких-либо внятных воздушных сил — после серии успешных штурмовок первого дня. Все, что в настоящий момент перебрасывается из глубин полуострова, блокируется истребительной авиацией погранцов в районе Карса… О том, что на пустующие французские аэродромы в северной Сирии перебазируется британская авиация, до командира истребительной эскадрильи не доводили.
Большую группу неизвестных самолетов, приближающихся с юго-запада, Пилипенко заметил визуально. Кабина пилота на И-15 бис открыта, ничто не ограничивает обзор летчика. И осматривая окрестности на очередном круге патрулирования, старший лейтенант вдруг обнаружил скопление воздушных целей столь многочисленное, что оно показалось ему подобным осиному рою…
Впрочем, при приближении авиационной группы противника, командир убедился, что она не столь велика, как ему сперва показалось: в авиационном отряде противника порядка тридцати довольно медленно ползущих вперед, тихоходных бомбардировщиков. Сверху и даже немного отставая, их прикрывает также не менее четырех троек истребителей-бипланов; последние чем-то похожи на И-15 — и в целом, вряд ли превосходят его по скорости. Но даже одних истребителей у врага больше, чем в эскадрилье Пилипенко! У последнего лишь два звена по четыре самолета в каждом — и его собственный «ишачок»; плюс И-15 ведомого.
А всего у старлея лишь десять устаревших «ястребков»…
Тем не менее, Иван Маркович без особых колебаний принял решение драться. Задача его эскадрильи — прикрыть с воздуха наступающую на Ван дивизию Фотченкова, и истребители свой долг выполнят. Если придется, то выполнят его до конца… Торжественные слова, ими любят бравировать на политсобраниях политруки и прочие комсомольские вожаки. Но горькая правда заключаются в том, что выполнить свой долг «до конца» в условиях, когда враг кратно превосходит тебя числом (ведь бомберы сейчас будут также отстреливаться!) — это значит погибнуть, пытаясь сбить еще хоть один вражеский самолет…
Дай Бог, чтобы до этого все же не дошло!
Солнце ударило по глазам старшего лейтенант при наборе высоты, на мгновение ослепив пилота. Едва ли не на ощупь выровняв самолет, Пилипенко заложил вираж, разворачиваясь спиной к солнцу — и одновременно с тем заходя на атаку именно с солнечной стороны. Да, пускай большинство летчиков в Закавказье еще не успели получить боевой опыт — но ведь тактические наработки товарищей (да и врага!) они изучили досконально… Истребители обоих звеньев в точности выполнили маневр комэска; сам же старлей пока не понял, заметил его самолеты враг, или нет. По идее, должен был… Но ведь тогда турецкие бипланы наверняка бы принялись набирать высоту, устремившись наперерез «ястребкам»! В крайнем случае, построились бы в защитный круг, готовясь встречать падающие сверху «ишачки»… Но нет — истребители врага по-прежнему держатся позади бомберов, словно почетный эскорт.
Впрочем, возможно, верхнее крыло банально перекрывает обзор турецким пилотам…
Хотя почему турецким? Внимательно присмотревшись, Пилипенко разглядел на крыльях вражеских самолетов опознавательные знаки британской авиации — а после наступил миг узнавания. Двухмоторные бомбардировщики — это или «веллингтон», или «уитни» (все же старший лейтенант не так старательно заучивал последние). А вот в бипланах, больше похожих на «кукурузники» У-2, однозначно угадываются «гладиаторы» конструкции 30-х годов… Вооружением те не уступят И-15 бис — но летные характеристики у врага как бы не хуже!
— Значит, джентльмены пожаловали? Ну что же, посмотрим…
При виде самолетов, приближающихся к исходным позициям советских танкистов, старший лейтенант испытал множествр самых разных чувств — от изумления, граничащего с паникой и страхом, до упрямой злости и готовности драться до конца. Но теперь к последним подключился и азарт, и желание проявить себя в бою с напыщенными британцами! В голове мгновенно сложился план атаки — в который, впрочем, тут же пришлось вносить корректировки: с земли в сторону англичан уже потянулись трассирующие очереди автоматических зенитных пушек.
Не попасть бы под «дружеский» огонь зенитчиков…
Большой минус И-15 (как, впрочем, и подавляющего числа советских самолетов) заключается в том, что они не радиофицированы. В настоящий момент попытки поставить пока еще сырые рации принимают на Польском фронте — но в Закавказье радиофицированных самолетов нет. И чтобы донести до подчиненных свой замысел, Пилипенко пришлось сманеврировать в сторону и сбросить скорость, показывая жестами руки будущий маневр — практически отвесно вниз пикирование, а затем набор высоты, «горка».
Командиры звеньев вроде поняли, закивали…
Иван Маркович только беззвучно ругнулся сквозь стиснутые зубы — как же все это неудобно! Хорошо, сейчас есть время и возможность объясниться с подчиненными жестами, а потом? Потом только собственный пример — да уже от самих пилотов зависит, как будут действовать…
Старлей никогда не был особо верующим — не принято это в Союзе. Вон, попробуй, сходи на службу! Политрук на собрании потом всю кровь выпьет… Кроме того, набожность казалось красному пилоту какой-то стыдной чертой, присущей разве что темным деревенским бабам.
Но Пилипенко, родившийся в 1912-м (еще при царе!), был крещен — и сейчас правая рука его сама собой потянулась наложить крестное знамя… Уже практически забытая детская привычка. На мгновение она замерла, так и не добравшись до лба — до того чужим и даже опасным показался этот жест советскому летчику! Однако вспомнив, что сейчас никто из подчиненных его не видит (а политрук с комиссаром так и вовсе остались где-то далеко на земле), Иван Маркович все же быстро перекрестился… И тут же почуял угрызение совести. Понятно, что первый бой и как-то особенно сейчас страшно — ведь не просто так в драку лезет он еще и людей за собой ведет!
И все же вдруг стало как-то совестно, что пришла нужда — и вот он обратился к Богу за помощью. Но ведь до того посмеивался же над упрямыми и недалекими мужиками и бабами, несмотря ни на что посещавшими храм на Пасху… Их там обязательно переписывали, и списки передавались на заводы — после чего «верующим» устраивали такую головоломку, что в сторону церкви и посмотреть побоишься!
А ведь все равно же шли — и после, не смотря ни на что, шли. И за горькой уже усмешкой порой скрывалось и уважение к людям, так стойко держащимся за свои убеждения и идеалы…
Некоторым коммунистам стоит взять с них пример.
Сейчас, впрочем, все эти рассуждения и мысли были излишни и вторичны. Старлей уже направил ручку управления от себя, срываясь в пикирование — и бьющий навстречу ветер словно унес с собой все сторонние мысли… Оставив, впрочем, ощущение легкого разочарования по отношению к самому себе.
Но ведь и это чувство сейчас излишне…
Иван Маркович рассчитал так — набрав высоту, зайти с солнечной стороны, а там уже в пике, наперерез бомберам. В падение И-15 наберут хорошую скорость, без проблем догонят врага — а что заходят сбоку, так в этом лишь плюс. Ведь что-то не видать на британских бомберах пулеметной турели кормового стрелка — что на СБ ставят позади кабины пилота! Есть лишь застекленная пулеметная башня в самом носу — и уже под хвостом. И непонятно вообще, возможно задрать ли в них турель вверх, или огонь можно вести лишь по курсу… Впрочем, даже если и возможно бить вверх — все одно ведь падающие сбоку «ястребки» окажутся в мертвой для вражеского огня зоне.
Да и тихоходные истребители британцев словно специально освободили воздушное пространство над прикрываемыми самолетами; «соколиному удару» советских пилотов сейчас ничто не мешает, идеальный момент для атаки! А потом «ишачки», пользуясь преимуществом в скороподъемности по отношению к «гладиаторам», смогут оторваться от преследования и набрать высоту. Затем последует боевой разворот — и можно вновь атаковать с пикирования…
Так, по крайней мере, думал про себя командир эскадрильи, бросивший И-15 в пике с какой-то отчаянной, отрешенной решимостью. Впрочем, на войне даже самые лучшие и продуманные планы зачастую не дают должного результата — ибо что-то всегда идет не так… И тем удивительнее, что совершенно простой план комэска дал результат: никто так и не бросился наперерез его фанерному «ястребку», никто не встретил его меткой пулеметной очередью. Экипаж головного «веллингтона», выбранного Пилипенко в качестве цели, не заметил падающего с солнечной стороны «сокола», пока старлей не нажал на гашетку; в ту же секунду очереди четверых пулеметов ударили по кабине пилота…
Старлей рисковал, очень рисковал, отчаянно рванув от себя РУД — «рычаг газа». Сердце било в груди кузнечным молотом, а шум его ударов отзывался в ушах; крепкий парень с Донбасса в это мгновение жил лишь глазами, сосредоточив все свое внимание на желтой точке коллиматора… Но все же Пилипенко сумел сократить дистанцию до сотни метров (ну разве чуть побольше) — и только тогда нажал на гашетку.
Комэск сходу ударил длинными очередями — понимая, что ему нужно уже срочно выходить из пике! Иначе столкновение неминуемо… Нет, сманеврировать конечно можно, обходя массивный бомбардировщик — но тогда же возникнет риск угодить под очереди зенитных пушек, бьющих с земли.
Или же нижней пулеметной турели, установленной под фюзеляжем самолета (у немцев, по крайней мере, такие встречаются).
Но когда мгновенные вспышки бронебойно-зажигательных пуль заплясали на кабине вражеского пилота, а фонарь ее в одно мгновение покрылся трещинами (и как показалось старлею, начал разлетаться на куски), Иван мгновенно рванул рукоять управления на себя. Все, теперь в горку, как можно скорее!
Пилипенко весь вымок от пота, принимая перегрузки рискованного маневра — и все же ему удалось уйти от столкновения… Атакованный же бомбер сперва шел прямо вперед, и старлей успел даже заволноваться, что бронированное стекло фонаря выдержало удар. Но спустя несколько секунд бомбардировщик все же клюнул носом вниз — и практически сразу завалился набок, сорвавшись в неконтролируемый штопор…
Ведомый и истребители обоих звеньев отстрелялись в целом, также неплохо. Правда, всего один из пилотов сумел повторить маневр командира и уложить очереди точно в кабину бомбера, выбранного им целью. Зато еще пара «ястребков» прицельно ударили по моторам, сумев поджечь их; остальные били хуже — росчерки очередей перехлестнули фюзеляжи британцев, не сумев задеть жизненно важных узлов.
Что не помешало впрочем, британцам обделаться от страха — и начать аварийный сброс бомб мимо цели… Возможно даже, на головы ничего не понимающим туркам!
Увы, на глазах Пилипенко, следящего за атакой своих истребителей в зеркало заднего вида, был также сбит и единственный «ишачок». Кто-то из молодых пилотов, не рассчитав момента выхода из пике, вынужденно ушел от удара с бомбером — и проскочил вперед… Попав под огонь носовой турели. Густые очереди британца буквально перерубили хвостовое оперенье легкого «ястребка» — и «ишачок» сорвался в штопор! Впрочем, пилот сумел выбраться из открытой кабины, и вскоре над головой его раскрылся спасительный купол парашюта.
Должен выжить, если турки не сцапают на земле…
Старлея, впрочем, сейчас больше занимала не судьба незадачливого пилота — а приближающиеся к его самолетам «гладиаторы». Да, к несчастью (и бесчестью!) британских истребителей, те заметили советские «ястребки» лишь в момент их захода на атаку. И хотя англичане ускорились, выжимая все, что можно выжать из безнадежно устаревших самолетов — но все же их пулеметы не достали русских, когда очереди последних уже потянулись к «веллингтонам»… Лучшем решением для противника стал бы своевременный набор высоту — тогда британцы еще могли бы перехватить забирающие в горку «ишачки». Но нет, «гладиаторы» рванули «ястребкам» наперерез — и просчитались; догнать самолеты с большей скороподъемностью они все равно не смогли…
Впрочем, преследование не закончилось даже тогда, когда крылья И-15 комэска стали уже опасно вибрировать! Однако сам Иван Маркович уже убедился, что расстояние между его эскадрильей и преследователями достаточно для того, чтобы безопасно развернуться. И вновь предупреждающе качнув крыльями, Пилипенко всего на мгновение выровнял истребитель в горизонтальной плоскости… После чего полубочкой, через левое крыло сорвался в пикирование — навстречу британцам.
— Ну, давай, давай! Сейчас посмотрим, у кого зубы крепче!
Старлей раззадоривал криком самого себя. Он не раз слышал, что в боях с германскими мессершмитами у «ишачков» есть единственная возможность встретить врага на равных — развернувшись к падающему сверху «худому» лбом и вовремя открыв огонь… Благо, что массивный мотор частично закрывает пилота.
Что же — носовые конструкции истребителей Поликарпова довольна схожи, и массивный мотор закрывает также и Пилипенко. И как бы ему ни было страшно в данное мгновение (пальцы на рукояти управления аж задрожали от напряжения!) он упрямо пикировал вниз… Ловя на желтую точку коллиматора ведущий — и ближний к нему британский истребитель.
— Господи, прости…
Короткая молитва едва слышно сорвалась с губ старлея, очистив его душу от стыда перед милостивым Создателем — стыда за то, что лишь сегодня он впервые за многие годы вспомнил о Нем… После чего указательный палец Ивана лег на гашетку! Впрочем, светлячки встречных трассеров потянулись в сторону комэска еще раньше — но британский пилот поспешил, а вот Пилипенко ударил наверняка… Очереди четверых пулеметов ударили точно в нос «гладиатора» батарейным залпом — повредив что-то в моторе. Из него явственно потянуло дымом — а винт, мгновенно сбросив обороты, неподвижно застыл уже секундой спустя…
Иван Маркович также почуял толчки от ударов пуль, доставших его самолет. В это мгновение он ощущал свой «ястребок», как частицу себя — и невольно вздрогнул, почуяв, как дернулся верный И-15… Но мотор не заглох, управление «ястребком» удалось сохранить — и мгновенно дернув в сторону рукоять управления, Пилипенко ушел от столкновения с подбитым им британцем… После чего комэск дал еще одну очередь — в сторону держащегося справа ведомого; последний также стрелял в старлея.
Впрочем, в критически важные узлы не попали оба — ни русский, ни англичанин. Истребитель Ивана Марковича разве что вновь дернулся, получив несколько попаданий в фюзеляж — да и только… Хотя деревянный И-15 мог бы и загореться от удара бронебойно-зажигательных пуль врага!
Но вот уже и свободное пространство за строем британских истребителей — а там и уцелевшие вражеские бомберы, что продолжают упрямо тянуть в сторону советских танкистов… Но ведь и наши вовсе не беззубы! На глазах Пилипенко очереди двух зенитных пушек разом скрестились на головном самолете; от двухмоторного бомбардироващика явственно полетели куски обшивки — и последний принялся лихорадочно сбрасывать бомбовый груз… И вновь в поле, мимо цели.
После чего, заметно теряя в скорости и в высоте, крепко подкованный британский бомбовоз попробовал развернуться…
Комэск уже не видел, что сталось с подбитым самолетом — смог ли летчик развернуть его и уйти на вынужденную, или все-таки не справился с управлением. Да, зенитчики наверняка добили бы столь легкую цель — но понимая всю опасность ситуации, расчеты мгновенно переключились на оставшиеся бомберы, ведя плотный огонь с земли.
В то время с неба на «веллингтонов» уже спикировали советские «соколы», ловя цели на светлячки коллиматорных прицелов…

Глава 13

Младший лейтенант ВВС РККА Чувякин Александр лихорадочно полз по земле, волоча правую, прострелянную ногу. Его не пытались добить в воздухе, нет — и не потому, что английские «джентльмены» верны традициям «рыцарей небес», ореол славы которых сформировался вокруг пилотов Первой Мировой. Просто британцы были заняты схваткой с товарищами, отчаянно атакующими бомбовозы.
Эх! И ведь надо же было так глупо подставиться…
Мамлей до боли закусил губу, с горячим стыдом вспомнив, как открыл огонь издалека, неприцельно. Как очереди его бессильно резанули по фюзеляжу массивного бомбардировщика — и как поздно он, пилот-истребитель славных советских ВВС, рванул на себя рукоять управления… Уж лучше бы врезался прямо во врага!
Все равно ведь на земле добьют османы…
Турки открыли огонь по мамлею именно с земли; били не так, чтобы очень густо или особенно прицельно. Все же первую линию вражеских траншей занял советский танковый десант — а вторую линию, связанную с первой ходами сообщений, принялись обрабатывать орудия и спаренные пулеметы «тридцатьчетверок» и «бэтэшек». Но все же из окопов по медленно спускающемуся на парашюте, хорошо заметному летчику стреляли — и одна из пуль таки задела бедро Чувякина.
Теперь вот рана печет, сильно печет… В момент удара острая боль погасила сознание на пару секунд — но сейчас, на волне бьющего в кровь адреналина, больше печет. Когда Чувякин приземлился и кое-как освободился от ремней парашютного ранца, он первым делом наложил на ногу жгут из портупеи — выше раны. Не отошел еще от болевого шока — к коему прибавился отчаянный страх, что он вот-вот изойдет кровью… Крови, как сперва показалось пилоту, натекло действительно много — и тогда мамлей перехватил бедро портупеей. Как учили — продев язычок ремня не снизу вверх, а сперва сверху вниз — после чего протянув его к пряжке вторым кольцом вокруг ноги… И только после Чувякин вытащил язычок портупеи из пряжки, резко затянув импровизированный жгут.
Вообще в кабине пилота имелся и индивидуальный перевязочный пакет, и пара банок мясорастительных консервов, а также спички — все это не было прописано штатом, но рекомендовалось брать с собой на вылет старшими товарищами. Да, еще там была фляжка с крепким, сладким чаем — а вот водку или местный коньяк пилотам брать категорически запрещали! Если не дай Бог, придется выживать на холоде, алкоголь лишь увеличит теплоотдачу организма — даруя при этом ложное чувство согревания… Однако все это добро пропало вместе с упавшим, подбитым самолетом — и теперь Саня Чувякин, недавний выпускник Качинского летного училища, полз по земле, волоча за собой раненую ногу… Полз, упрямо стиснув зубы — да размазывая по лицу грязь и невольные слезы боли, жалости к себе.
Ведь добьют же турки, обязательно добьют… У Сани Чувякина в прошлую войну сгинули родственники на туретчине; дядя по материнской линии был железнодорожником, и участвовал в строительстве ветки, что наспех тянули от Сарыкамыша в сторону Эрзерума. Дяде хорошо платили, он даже семью перевез к себе — а что? Русская императорская армия вела успешное наступление под началом Юденича, да и в тылу было тихо! Но когда в 17-м случился февральский переворот и армия начала стремительно разваливаться, турки добрались и до дяди-железнодорожника, и до его семьи… По слухам, им всем перерезали горло; вот и Сане Чувякину теперь перехватят глотку одним коротким движением ятагана — и дело с концом.
Почему именно ятагана, мамлей не знал; в его представление ятаган был прочно связан с турецкими янычарами и башибузуками, коих собственно, в турецкой армии и не осталось. С другой стороны, опасения летчика были вовсе не напрасны — какая, в сущности, разница, если твою жизнь заберут штык-ножом или еще одной пулей? От последних исходила самая опасность, ибо последние пугающе часто свистели над головой с обеих сторон — и потому Чувякин полз, инстинктивно вжимаясь в каменистую почву, покрытую пока еще сухой прошлогодней травой. Полз к пустующему (на первый взгляд) ходу сообщения, сжимая в ладони новенький, ладненький вороненый ТТ…
Ох, как же нравился молодому летчику его пистолет! Увесистый, ладно сидящий в руке — да и просто красивый внешне; хорошая убойность, сильный маузеровский патрон — и емкий магазин на восемь зарядов. Саня как пацан радовался боевым стрельбам из пистолетов, периодически проводимыми с командирским составом летного полка — и втайне надеялся, что сумеет опробовать свой ТТ в деле.
Что такое настоящее дело, он понимал тогда очень слабо. На самом деле пистолет, даже если у него хорошая кучность и дальность боя именно для этого класса оружия, все равно остается пистолетом — и хорош он разве что накоротке. Ну, а про носимый летчиками боезапас в две обоймы, то есть считанных шестнадцать патронов… Впрочем, чтобы потратить эти патроны, нужно хотя бы успеть передернуть затвор, дослав патрон в ствол — и снять курок с предохранительной задержки.
Ничего этого Саня пока что сделать не успел. На самом деле он просто забыл об этом от страха и болевого шока; слишком много всего успело случиться в считанные полчаса — от внезапного воздушного боя до падения, и отчаянного прыжка из подбитого самолета, и опасной раны. Да, не смертельной на первый взгляд — но кровопотерю и инфекции никто не отменял…
Между тем, ситуация на поле боя стремительно изменилась; небольшой танковый десант, потратив большую часть патронов, сумел занять лишь первую линию траншей. Однако казачья сотня не получила поддержки основных сил полка — и постаралась закрепиться на отвоеванной позиции, разобрав трофейное оружие. К своему патронов осталось маловато; комбриг же не стал рисковать казаками — и при появлении самолетов врага приказал остановить вторую волну атаки.
Турецкие же офицеры, среди которых еще хватает оголтелых фанатиков «великого Турана», крепко приободрились при виде британских самолетов. Надеялись, что последние вот-вот уже обрушат на большевиков тяжелый бомбовых груз! Противник начал быстро накапливать силы во второй линии траншей для стремительного рывка. Ведь по мнению самонадеянных османских офицеров, все русские танки должны были сгореть от точных попаданий фугасов-полусоток…
Но последнее было лишь фантазией турок, взбудораженных боем и ошеломленным стремительной атакой большевиков. Британские бомбардировщики при всем желание не смогли бы отбомбиться точно! «Веллингтоны» это вам не германские пикировщики — штатный разброс их бомб хаотичен даже тогда, когда английские пилоты пытаются бить точно в цель.
И внятный результат способна дать лишь масштабная, едва ли не «ковровая» бомбардировка…
Но истребители прикрытия и собственное ПВО дивизии не позволили англичанам долететь до позиций танкистов. После второго «соколиного удара» уцелевшие бомбовозы предпочли сбросить «груз» стороной — и спешно уходить в сторону аэродромов. Все одно от устаревших истребителей прикрытия мало толку… К чести «гладиаторов», те действительно упрямо бросались в бой — и сумели даже подковать еще один И-15, потянувший на вынужденную с длинным шлейфом дыма за хвостом.
Однако каким фантастичным бы не казался тот факт, что в 1940-м кто-то не может угнаться за И-15 бис — но так оно и было! Обрушившись на «веллингтоны» и подбив несколько бомбардировщиков, советские пилоты вновь начали набирать высоту — медленно, но верно отрываясь от преследования…
И одновременно с тем танковые экипажи, наблюдая активность во второй линии турецких окопов, нанесли упреждающий удар. Едва ли не слитным залпом загремела канонада «трехдюймовок», и на османскую траншею часто обрушились шестикилограммовые осколочные гранаты, сметая бруствер — и уничтожая живую силу врага… Контратака была сорвана, даже не начавшись — но беснующемуся турецкому полковнику, потерявшему самообладание, хотелось хоть как-то компенсировать разгром на первом этапе боя. Он видел сбитого советского летчика, видел, что тот полз к ходу сообщения — но тогда полковник не уделил ему должного внимания, рассчитывая на успешную контратаку. Однако же теперь, осознав, что отбить потерянные позиции не получится, старший офицер отправил за русским пилотом отделение надежных солдат — захватить летуна… А если не получится захватить, то хотя бы его добить!
Впрочем, бедственное положение Сани Чувякина видели и казаки — и на помощь мамлею отправилась группа из четверых кубанцев во главе с новоиспеченным старшиной Тимофеем Сотниковым…
Раненый пилот истребителя пока не видел ни тех, ни других. С трудом добравшись до хода сообщения, он тяжело сполз на дно окопа — дыша столь часто, словно загнанная лошадь. Сознание младшего лейтенанта мутилось то ли от боли, то ли от потери крови, ужасно хотело пить. Рана пекла и ныла — а сама нога едва слушалась Чувякина; сил хватило лишь на рывок до укрытия… Саня мало что успел познать в этой жизни. Интеллигентный городской парень, он не вышел ростом и был очень застенчив; однако у него была мечта, как и у многих советских мальчишек — он мечтал о небе. И сумел-таки воплотить ее в жизнь, несмотря ни на что! Сперва через аэроклуб Осоавиахима, где будущий летчик-истребитель с совершенно детским восторгом поднял в воздух «кукурузник» У-2, а затем и через Качинскую авиашколу — где молодой пилот освоил И-15.
В жизни отчаянно застенчивого Сани Чувякина еще не случилось ни большой любви, ни самого знакомства с той стороны жизни, где женщина засыпает в объятьях мужчины… Во всем была виновата природная застенчивость — девушкам хоть и нравятся пилоты, но пилоты решительные, уверенные в себе, видные внешне. Или хотя бы умеющие шутить, сделать комплемент, поддержать разговор… Саня же не сильно прибавил в росте даже на сбалансированном армейском пайке, где хватало мяса — а нерешительность?
Он мог оставить ее позади лишь в воздухе, поднимая истребитель в небо…
Чувякин весьма неплохо летал, отлично знал теорию — но не имел боевого опыта. Сегодня же все свалилось в кучу — и внезапный бой, и отсутствие связи, и сложный маневр комэска. Саня до последнего не мог понять весь замысел командира, и слепо следовал за ведущим — пока тот не ушел в сторону, на свою цель… А под И-15 Чувякина показался британский бомбовоз — растущий в размерах с каждой секундой!
И вот он, результат… Сидит во вражеском окопе на условной нейтралке, откровенно плохо соображая — и не понимая даже, что ему делать дальше. По хорошему, мамлею следовало бы как можно скорее ползти вперед, к первой линии траншей, занятой казаками — но силы оставили парня. К тому же раненый никак не мог сориентироваться, где свои, а где чужие — мысли лихорадочно путались в его голове.
И очень хотелось пить…
Но когда впереди показались головы бегущих к нему турецких солдат в касках Адриана, Саша пришел в себя. Каски этого типа в РККА давно уже сняли с вооружения и передали на склады — и Чувякин как-то сразу понял, что к нему бежит именно враг… Как ни странно, но это понимание отрезвило и чуть успокоило мамлея, и хаос в голове его заметно поутих. Осмотревшись по ходу сообщения, словно впервые, Чувякин с трудом — сдавленная жгутом нога вдруг отозвалась острой болью! — отполз за изгиб окопа. После чего он словно бы даже с недоумением покосился на пистолет в своей руке; лишь теперь пришло осознание, что оружие все ещё не готово к бою… Стыд вновь опалил душу лётчика — и подгоняемый им, Чуриков схватился за пистолет второй рукой.
Снять курок ТТ с предохранительной задержки и передернуть затвор хорошо смазанного пистолета — дело пары секунд. Промедли Саня ещё хоть немного, и времени встретить турок уже бы не осталось — но лётчик вовремя заметил врага. И когда бегущий впереди унтер, цепко сжимающий в руках винтовку, вынырнул из-за изгиба траншеи, его встретили вспышки торопливых выстрелов ТТ мамлея.
Этот турецкий унтер был хорошо знаком полковнику и считался надёжным, храбрым солдатом. Он успел хватануть краем прошлую войну, и слыл в полку дисциплинированным, ответственным служакой — на таких ведь и держится армия! Впрочем, османский полковник, как кажется, плохо разбирался в людях. Ибо за храбрость он принял обычное честолюбие — а за маской не очень далекого, но открытого и исполнительного служаки скрывался продуманный жулик, понемногу толкавший на сторону военное имущество… Понемногу, потому как безопаснее добывать небольшую денежку, но регулярно — чем сорвать куш, и тут же прогореть.
Да и кровь унтер впервые пролил не в бою, а добивая штыками несчастных армянских девушек. Те, впрочем, воспринимали смерть как избавление от мук, как единственный возможный путь к бегству из лап озверевших нелюдей… Впрочем, побывать в бою с армянами тогда ещё молодому солдату также довелось — вот только он никогда не лез вперёд и если была возможность, старался отсидеться в сторонке.
Сегодня отсидеться увы, не удалось — но раненый русский лётчик казался легкой добыче. И унтер изменил своей извечной привычке, надеясь заработать награду и укрепить авторитет среди солдат. Не получилось… Необычно яркие вспышки выстрелов ТТ стали последним, что турок успел увидеть в своей жизни. Одна из пуль ударила в брюшную аорту — и жизнь стремительно утекла из турка вместе с кровью, обильно струящейся из раны.
И как ни странно последним, что вспомнил отчаявшийся турок, были не лица родных — а кровь, бившая из ран его жертв…
Восемь пуль вылетели из «тэтэшника» в считанные мгновения — эта лихорадочная, и не особо прицельная пальба была совсем не похожа на хорошо организованные учебные стрельбы. Лейтенант с удивлением услышал глухой щелчок бойка — и только после понял, что пистолет встал на затворную задержку… Теперь нужно поменять магазин, на что уйдёт несколько воистину драгоценных секунд!
В этот миг османы взяли бы его голыми руками — но и те не спешили в бой. Сперва пытались перевязать умирающего командира; к тому же отчаянно стонал ещё один молодой парень — пуля ударила в плечевой сустав, тяжёлая, очень болезненная рана… Стоны раненого не добавляли солдатам уверенности — а потеряв унтера, турки сперва не могли разобраться, что делать дальше. Ясно было только одно — никто больше не хочет соваться под пули русского фанатика… Наконец, старый солдат Халид, друг погибшего унтера, угрюмо предложил:
— Закидаем гяура гранатами, а полковнику принесём его голову. Русский должен поплатиться за смерть Ахмеда!
Солдаты горячо поддержали старшего товарища. Несмотря на то, что Чувякин уже успел перезарядить пистолет, забросать его гранатами можно было и из-за изгиба траншеи, безопасно для себя… На этом история молодого и крепкого духом, но ещё не очень опытного пилота наверняка бы закончилась. Но тут за спиной его послышались торопливые шаги — а когда Саня спешно развернулся, готовый уже открыть огонь, по ушам ударил отчаянный, резкий крик:
— Свои!!!
Следом, выше головы пилота, резанула короткая очередь ППД — и под прикрытием её в турок полетели две «эргэдэшки». Кубанцы, успевшие освоить новое для себя оружие — а заодно и хлебнуть лиха в Польше и Румынии! — действовали смело, решительно. Они уже в совершенстве освоили тяжелую науку окопного боя — и сейчас, прижав врага очередями автомата, забросали турок гранатами… Опередив их всего на пару мгновений.
Впереди глухо грохнуло два взрыва, послышались отчаянные крики боли и стоны. Казаки метнули «эргэдэшки» с секундной задержкой — и шансов убежать, или отбросить их в сторону у врага уже не осталось… Не желая рисковать, Сотников забросил к османам сверху ещё и мощную, оборонительную «лимонку», и тотчас припал к земле — одновременно с тем нацелив ППД на поворот хода сообщения. Мало ли, кто из турок рискнет рвануть вперёд, спасаясь от взрыва?
Но «фенька» рванула раньше, чем кто либо из осман показался бы из-за поворота траншеи…
— Все, братцы, хватайте летуна! Я прикрываю!

Глава 14

…- Чем порадуете, Алексей Иванович? Как обстоят дела с новыми истребителями?
Чуть побледневший с лица комиссар авиационный промышленности, Алексей Иванович Шахурин выпрямился навытяжку перед Сталиным — с легким волнением огладив кудрявые волосы, обрамляющие высокий лоб. Новоиспеченный нарком был назначен на новую должность лишь в начале января — и пока ещё терялся на подобных собраниях генерального секретаря.
— Иосиф Виссарионович, товарищи… — тут нарком сделал небольшую паузу, прочистить горло, после чего продолжил — испытание модификации истребителя И-180 третьей модели, проводившееся летчиком-испытателем Уляхиным, прошли успешно. На истребитель установлена доработанная версия двигателя М-87, в настоящий момент получивший маркировку М-88. Это перспективный движок, он также успешно прошел испытания на модернизированном варианте дальнего бомбардировщика ДБ-3, и на ближнем бомбардировщике ББ-1 — оба самолета уже пошли в серию. А первая эскадрилья И-180 тип три отправлена на фронт, где проходит испытания в реальной боевой обстановке. В качестве вооружения самолеты имеют два пулемета ШКАС винтовочного калибра, и два пулемета Березина калибра 12,7 миллиметра… Насколько мне известно, уже есть зафиксированные победы на И-180.
Сталин бросил вопросительный взгляд на Шапошникова — и тот ответил утвердительным кивком; впрочем, начальник генерального штаба присовокупил не слишком довольным тоном:
— Победу в бою добыл Герой Советского Союза, летчик-истребитель Петр Рябцев — он сбил немецкий истребитель Ме-110. Капитан хвалил летные характеристики истребителя, но пулеметы Березина в бою отказали; подбить немца смог из ШКАСов.
Шахурин молча вытянулся перед вождем — невольно, впрочем, скосив взгляд на наркома вооружения Ванникова Бориса Львовича. У последнего после слов Шапошникова появилась испарина, покрывшая целиком бритую голову — а длинные кустистые брови невольно нахмурились… Не дожидаясь мгновения, когда вопрос последует именно ему, Ванников встал из-за стола и четко доложил:
— К конструкции пулемета, Иосиф Виссарионович, нареканий нет. Вопрос стоит к руководству заводов, погнавших брак ради выполнения показателей, а также к приемным комиссиям, этот брак принимающим… Меры уже приняты, товарищ Сталин. Уверен, что количество брака будет сведено к минимуму, и в войска он не попадет.
Генеральному секретарю нравился Ванников — решительный, резкий, способный бросить правду-матку прямо в лицо. Выходец из семьи евреев-нефтянников, некогда работавших в Баку, он получил неплохое образование. А к революционной деятельности приступил еще в 1916-м, воевал на Кавказе… Что в какой-то мере приближало его к хозяину кабинета.
Вот и сейчас его резкий и прямой ответ понравился вождю — ведь нарком вооружения признал свою вину, нисколько не юля и не пытаясь оправдываться, наоборот! Принял меры… Что там за меры были приняты, Иосиф Виссарионович обязательно справится, но после — пока же его интересовали другие вопросы:
— Алексей Иванович, наращивайте выпуск И-180. Если летчики хвалят истребитель, значит, на фронте он нужен… А с пулеметами товарищ Ванников обязательно разберется — верно я говорю, Борис Львович?
Нарком вооружения энергично вскинул подбородок:
— Так точно, товарищ Сталин!
Вождь чуть прикрыл глаза, жестом предложив наркому авиационной промышленности садиться. Последний мягко опустился на стул, стараясь не выдавать своего волнения — в то время как хозяин кабинета вновь обратился к Ванникову:
— Вот и хорошо, что разберётесь… А подскажите нам, товарищ нарком — какие образцы вооружения разрабатываются и принимаются в настоящий момент?
Борис Львович молодцевато вытянулся, принявшись с энтузиазмом рапортовать:
— Докладываю, Иосиф Виссарионович! Прежде всего, необходимо сказать о бронебойном ружье конструкции Симонова, принятом на вооружение под аббревиатурой «ПТРС». Боепитание осуществляется обоймами по пять патронов, режим ведения огня полуавтоматический, а бронепробиваемость его не уступит ПТРД. Но при этом ружье Симонова значительно превосходит детище Дегтярева в темпе стрельбы! И в тоже время ПТРС гораздо проще и технологичнее бронебойного ружья Руковишникова — вследствие чего и пошло в серию. В настоящий момент ПТРД и ПТРС выпускаются параллельно — и последнее уже проходит войсковые испытания на фронте; у наших бойцов нареканий нет.
Шапошников просто кивнул в ответ на слова наркома, но при этом сухо заметил:
— Зато есть множество нареканий к поступившим на замену винтовке Мосина полуавтоматическим СВТ. Оружие очень чувствительно к загрязнению, требует крайне тщательного и грамотного ухода — а патроны цепляются закраинами после заряжения магазинов из обойм. Как итог, частые осечки именно в боевых условиях… Да, это оружие нового поколения — но основная масса бойцов до него просто не доросла. Считаю, что замена винтовки Мосина самозарядкой в настоящих условиях нецелесообразна; СВТ можно оставить в ротах по несколько штук для самых метких и грамотных стрелков. Быть может, оно станет штатным оружием снайперов… И бойцов отдельных родов войск — погранвойск и моряков, к примеру. Там служат люди технически грамотные, ответственные.
Ванников промолчал с самым независимым видом — мол, вопрос не к создателю самозарядки и не к заводам, а к военнослужащим, коих плохо подготовили… В то время как глава генштаба после короткой паузы добавил:
— Однако в войска очень просят ППД. Хотя бы одно-две штуки на отделение. В траншейных схватках автомат зарекомендовал себя с лучшей стороны… Единственная просьба к оружейникам — поколдовать над емким магазином барабанного типа навроде тех, что используют для пистолета-пулемета «Томпсон». Потому как двадцать пять патронов из штатного коробчатого магазина вылетают за считанные секунды.
— Борис Львович, вы услышали просьбу наших бойцов?
Нарком вооружения, внешне никак не среагировавший на слова Шапошникова потупил глаза, поймав острый и не очень довольный взгляд Сталина.
— Так точно, Иосиф Виссарионович! Все необходимое сделаем! Правда, ППД довольно сложен в производстве…
— Так объявите конкурс на новый пистолет-пулемет. Может, наши мастера предложат что-то более технологичное… Верно я говорю, товарищи?
Все присутствующие оживленно закивали головами, и хозяин кабинета уже чуть милостивее попросил:
— Продолжайте, товарищ нарком… В январе мы столкнулись с британскими «Матильдами», броню которых — даже бортовую — наши противотанковые пушки взять не смогли. В этом направление ведется какая-то работа?
Ванников невольно оттянул ворот кителя — словно ему стало душно, будто не хватает воздуха; впрочем, ответил он довольно бодро:
— Иосиф Виссарионович, сейчас ведется работа над новым дивизионным орудием с улучшенными характеристиками для борьбы с танками. Маховики наводки в нем расположены с одной стороны — стороны наводчика. Также будет добавлен дульный тормоз и облегчен лафет… За основу взято орудие УСВ конструкции Грабина; новую пушку конструирует также Василий Гаврилович.
Сделав короткую пузу, нарком продолжил:
— Параллельно разработке нового дивизионного орудия мы модернизируем «сорокапятку»; новый вариант ПТО получит на метр более длинный ствол — и утолщенный до семи миллиметров щиток. Новые пушки поступят на фронтовые испытания не позднее мая этого года — а мы пока готовим заводы к их массовому выпуску.
— А что на счёт зенитных орудий и пулеметов?
— Делаем все, что возможно, Иосиф Виссарионович… Так, в настоящий момент кратно увеличен объем производства 85-миллиметровых зениток 52-К — что в ближайшем будущем заменят трехдюймовые зенитки образцов 31-го и 38-го годов. Параллельно этому набирает обороты выпуск скорострельных зенитных автоматов 61-К калибра 37 миллиметров… Плюсом мы нарастили производство крупнокалиберных пулеметов ДШК.
Сталин внимательно посмотрел на наркома… Очень внимательно — так, что последний невольно поежился.
— Вот вы коворите «кратно», Борис Львович. А вы можете привести цифры? В сравнение, так сказать… И заодно напомните, каковы потребности РККА в орудиях ПВО — и когда они будут удовлетворены?
Тут уже Ванников сбледнул с лица; испарина на лысом черепе его выступила ещё явственней.
— Товарищ… Иосиф Виссарионович, точные цифры я пока назвать не могу — но мы делаем все, что возможно. Орудия новые, в прошлом году мы только приступили к их выпуску. Освоение производства идет высоким темпом, но ведь нужно время для массового…
— Я вас понял, Борис Львович. Пока присаживайтесь… Но на будущее имейте ввиду — вы должны владеть цифрами. Орудия ПВО были нужны армии еще вчера — а сегодня мы испытываем их острый дефицит. Нужно срочно увеличить выпуск — но при этом не погнать брак… Вы меня понимаете, товарищ нарком?
Ванников, начавший садиться на стул, да так и замерший в воздухе, нелепо согнувшись, теперь поспешно выпрямился:
— Так точно!
Получилось излишне громко; хозяин кабинета недовольно поморщился — после чего жестом руки позволил докладчику наконец-то сесть… А мгновением спустя Сталин перевел свой пристальный, немигающий — и совершенно ледяной взгляд на наркома тяжелого машиностроения, Вячеслава Александровича Малышева. В кабинете ощутимо повеяло холодом…
— Товарищ Малышев, а расскажите нам — почему на наши новые танки из армии поступает столько жалоб? Почему машины выходят из строя из-за трансмиссии и — неполадок в двигателях⁈
В голосе генсека ощутимо пахнуло грозой, в нем слышалась уже не просто недовольствие — а откровенная ярость. И тем удивительнее, что человек с такой не боевой фамилией проявил удивительное спокойствие. Малышев неторопливо выпрямился — после чего негромко, но четко и внятно ответил:
— Иосиф Виссарионович, все это происходит потому, что армии уже сейчас… Да что там, уже вчера была нужна боевая машина с противоснарядной броней и мощным орудием. Но танки «Клим Ворошилов», как и Т-34 поступили в войска буквально с заводов — повторюсь, буквально с заводов. Опытные образцы сходу бросили в бой, и они проявили отличные боевые качества… А что трансмиссия и двигатели не доведены до ума — так кто на этом смотрел, когда танк был срочно нужен в войсках? Вот никто и не смотрел… Технические задания на Кировском и Харьковском заводе отправлены, конструкторы в курсе проблемы — и делают все возможное, чтобы ее решить. Но ведь при этом на заводах также идет модернизация имеющихся легких и средних танков! Т-28, БТ-7 и даже отдельные Т-26 экранируют, увеличивая живучесть машин — а в войсках внедряются ремонтные батальоны в составе танковых бригад и вновь сформированных дивизий… Здесь немецкий опыт нам очень пригодился.
Сделав короткую паузу, нарком продолжил:
— К сожалению не хватает специалистов, не хватает оборудования, не хватает того же никеля, молибдена и марганца для увеличения вязкости брони. Да много чего не хватает, Иосиф Виссарионович… И при этом наши танковые заводы, дающие главный выпуск продукции, располагаются опасно близко к границе.
Несколько сбитый с толку генсек с некоторым удивлением уточнил:
— К чему вы клоните, Вячеслав Александрович?
— Я говорю только о том, что заводы, кующие главную ударную силу армии, находятся на незначительном удаление от границы. Кировский завод — всего тридцать с небольшим километров. Харьковский… Харьковский дальше — но ведь мы же должны учитывать то обстоятельство, что он может оказаться в зоне досягаемости вражеских бомбардировщиков?
Сталин явно недовольно постучал пальцами по столешнице. Открыто говорить о том, что советским тылам может что-то угрожать, было не принято… В армии подобные разговоры расценели бы как «упадничесские» и «ведущие к моральному разложению»! Хотя может, и правильно за это гоняли политруки. Одно дело, когда мужики вдвоем или втроем поговорят откровенно, наругаются да выговорятся — и чуть выдохнут… И совсем другое, когда вылезшую наружу проблему используют в качестве аргумента критики больших командиров — а то и советской власти.
Но здесь, в кабинете вождя собралась та самая власть — люди, принимающие решения и ведущие народ за собой, люди, направляющие развитие СССР. Лукавить и недоговаривать среди своих было бы глупо… И хотя в других обстоятельствах Сталин не потерпел бы столь упаднических разговоров, сейчас он лишь сухо уточнил:
— Что вы предлагаете, товарищ нарком?
— Я предлагаю перенести производство на Урал, товарищ Сталин. Как минимум, подготовить базу для возможного переноса производства… В частности, уже сейчас залить бетонные площадки для размещения заводов, протянуть железнодорожные ветки, озаботиться коммунальным жильем для работников. Хотя бы это… Для начала.
Генеральный секретарь ответил не сразу. Мысли, озвученные наркомом, нужно было переварить — а после переговорить о возможности эвакуации танковых заводов на Урал уже с ближним кругом… Хотя каким-то шестым чувством Иосиф Виссарионович уловил, что этот невысокий интеллигент с обширными залысинами на висках — и неожиданно твердым, прямым взглядом — действительно прав.
Но одному лишь только чутью Сталин старался не доверять…
— Займитесь танками, товарищ Малышев. Пока ваша задача — не эвакуировать заводы, что неминуемо скажется на объемах выпуска продукции — а избавиться от «детских болезней» наших новых машин.
— Слушаюсь, товарищ Сталин.
…Когда наркомы, курирующие выпуск военной продукции и боеприпасов наконец-то покинули кабинет, его хозяин остался наедине с главой генштаба. В последнее время Шапошников регулярно встречался с вождем и созванивался с ним два-три раза в день… И тон их общения постепенно изменился с официально-делового на более неформальный — но естественно, лишь в личной беседе.
Сейчас же глава генштаба просто заметил:
— Малышев прав.
Иосиф Виссарионович не очень уважал спешку в принятии серьезных решений, ибо приняв их, уже не сворачивал с пути их воплощения — как, например, с коллективизацией. И теперь, неприязненно дернув краем губ, он глухо бросил:
— Объясни.
Шапошников только плечами:
— Доклад Проскурова мы с вами читали. После прошлого нагоняя наш летчик землю носом роет… Итак, что мы имеем? А мы имеем финнов, проводящих скрытые мобилизационные мероприятия. Маннергейм пришел к власти, он видный контрреволюционер; своих антипатий к СССР ранее не скрывал. Сейчас заискивает, но прячет нож в рукаве — ждёт удобного момента ударить в спину! Впрочем, опасны даже не сами по себе финны — а британская авиация на финских аэродромах… По данным главного разведывательного управления, англичане уже приступили к формированию экспедиционного корпуса в Прибалтику.
Сделав короткую паузу, Борис Михайлович продолжил:
— Фронт пока держат немцы и британцы со словаками, венгры со дня на день объявят нам войну… Но главное — это французы. Пока что они не рвутся с нами в бой, несмотря на все старания Гамелена — но ситуация скоро изменится.
Иосиф Виссарионович ничего не ответил, лишь внимательно посмотрел на главу генштаба. И после короткой паузы Шапошников продолжил:
— После падения Вана и Карса французские подразделения перешли границу Турции. Пока что лишь иностранный легион и марокканцы — но это только пока… Фотченков наверняка разобьет и их — и тогда французы вынужденно отправят на помощь союзнику уже колониальные части регулярной армии. В любом случае, кровь между нами прольется… И тогда Гамелен вновь поставит вопрос об участии континентальной армии в борьбе с СССР — под предлогом мести за павших товарищей.
Уже с трудом сдерживая себя, Сталин резко вопросил — едва не перейдя на крик:
— И что ты предлагаешь, Борис Михайлович⁈ Отступить при виде марокканцев? Замириться с турками — и ждать, когда они соберутся с силами к походу на Баку⁈
— Ни в коем случае. Врага нужно бить — и уж коли французы себя врагом назвали…
— Тогда не понимаю, к чему ты ведешь, Борис Михайлович. Воевать с марокканцами и иностранным легионом в Турции плохо, но бить нужно… Куда? По Рурской области, где стоит французская армия? Вздор!
Словно и не заметив выпада вождя, глава генштаба согласно кивнул головой:
— Все верно, вздор… Однако, судя по данным нашей разведки, объединенная эскадра союзников сегодня прибыла в Искендерунский залив — бросив якорь в порту Дёртйол. И теперь их корабли находятся в зоне досягаемости нашей дальней авиации… Следует также отметить, что у турок в данном районе нет никаких сил ПВО — ни орудий, ни самолётов. И союзники могут полагаться лишь на зенитные орудия своих кораблей и палубные истребители… По идее, они должны маневрировать в пределах залива — но уставшие от перехода команды хотят отдыха, а наши ВВС британские моряки явно недооценивают. Как итог, часть экипажей отпустили на берег в увольнительные…
Глаза вождя загорелись хищными огоньками, но перебивать Шапошникова он не стал — и Борис Михайлович продолжил развивать свою мысль:
— Так вот, если мы потопим британский и французский авианосцы у побережья Сирии… Вот этот наш удар враг прочует в полной мере! И на фоне поражения британской авиации в западной Армении, потеря авианосцев произведет на простых солдат лишь гнетущее ощущение… Оно продемонстрирует слабость не только армии союзников — но и их флота! И для англичан, чей флот является их главным активом, это будет даже не пощёчина — а полноценный нокдаун… Но и французы заметно упадут духом — наблюдая за тем, как их налоги, собранные на армию и флот, бесславно и бесцельно тонут в Искендерунском заливе.
Сталин некоторое время молча думал — после чего негромко вопросил:
— Но как же палубные истребители? Или мы отправим наших летунов в один конец?
Борис Михайлович отрицательно мотнул головой:
— Нет, Иосиф Виссарионович. Думаю, что мы начнем атаку со штурмовки, раз враг так беспечно встал на якорь…
Губы хозяина кабинета сами собой сложились в едкую, насмешливую улыбку:
— Вот как? В таком случае, Борис Михайлович, пора бы уже отправить британцев в нокдаун… Так вы, кажется, сказали?
— Совершенно верно, товарищ Сталин…

Глава 15
«Нокдаун» для британцев

…- Итак, полет нормальный…
Иван Маркович Пилипенко очень волновался, как пройдет расцепление с «авиаматкой». Ему очень подробно объяснили теорию, но на полноценную тренировку времени уже не хватило.
Собственно, к звену капитана Арсения Васильевича Шубикова старший лейтенант Пилипенко был прикреплен вообще случайно… Просто один из шести летчиков-истребителей, прибывших с «авиаматками» на отбитый у турок аэродром в районе Вана, свалился с сильным жаром — температура скакнула к сорока. Где-то хватанул инфекцию, перебаливал на ногах, уверенный, что организм справится… А потом даже небольшого переохлаждения хватило, чтобы организм посыпался, и жестокая температура скрутила летуна.
Замену нужно было найти срочно — а из тех летчиков, кто оказался под рукой, именно старший лейтенант Пилипенко в свое время прошел переподготовку на И-16. На И-15 бис старлей летал лишь вынужденно, ведь новых «ишачков» в Закавказье не хватало… Тем более, что будучи комэском, он успешно дрался именно на И-15, возглавляя эскадрилью — что и доказал в последнем бою с британцами.
Но когда потребовался пилот на особой важности задание, на должности и звания не смотрели — был нужен опытный, повоевавший летчик, умеющий управлять И-16. И он был нужен срочно! Старлея вызвали к командиру полка, представив незнакомому капитану, широко и приветливо улыбнувшемуся Пилипенко — и спросили, готов ли он выполнить задачу особой важности, пилотируя знаменитую «моску»… Иван Маркович не раздумывал ни секунды! Так он и попал в «цирк Шубина»; так и оказался за шестьсот километров от своего аэродрома — у самого побережья Средиземного моря! Да еще и пилотируя И-16 тип 24, вооруженный четырьмя пулеметами «ШКАС» — и шестью реактивными снарядами РС-82! Можно было бы еще и бомбы подвесить — но вместо бомб установили два подвесных бензобака, с учетом топлива которых «ишачок» должен дотянуть до аэродрома…
Впрочем, о возвращении назад Пилипенко пока не задумывается; ему предстоит выполнить сложнейшую боевую задачу — и вместе с тем кипящий в душе восторг заслонил собой все прочие чувства. Подумать только! Он — на И-16! Он — над Средиземным морем!
И он летит топить вражеский авианосец…
Точнее впрочем, все же не топить. Чтобы пустить на дно такой мощный и сложный конструктивно корабль, как авианосец, не хватит и всей бомбовой нагрузки, что способно нести звено из шести «ишачков»! Даже если бы на них подвесили ФАБы по 250 килограмм — что в теории, все же возможно с учетом использовании «авиаматки» ТБ-3… Все равно не хватит — тем более, что потопить нужно два корабля.
Нет, вражеские авианосцы будут торпедировать дальние бомбардировщики ДБ-3Т — что должны выдвинуться на задание уже после тихоходных «авиаматок». С учетом разницы скоростей, планировавшие операцию командиры рассчитывали, что торпедоносцы должны появиться над турецким портом Дёртйол сразу после того, как «ишачки» закончат штурмовку — и выдвинутся назад. Каков разрыв времени между группами Пилипенко, впрочем, не знал — но ему это знание и не было нужно. У него была своя задача — и он ее выполнит, точно выполнит… А пока можно насладиться солоновато-пряным ароматом морского воздуха — и, наклонив голову из кабины, полюбоваться темной гладью морской воды под крылом.
Впрочем, разобрать границу берега и моря ночью, да еще и с высоты невозможно — но старлею помогало разыгравшееся воображение; ему показалось даже, что он слышит шум прибоя сквозь рокот мотора! А вот огни турецкого города отчетливо видны по правую руку от эскадрильи — уже без всяких фантазий… В Дёртйоле никто из турок не озаботился светомаскировкой — и, согласно данных разведки, корабли противника также подсвечиваются опознавательными огнями.
Включая и авианосцы с их длинной взлетно-посадочной полосой…
Старший лейтенант Пилипенко не знал, что английская разведка, оценив состояние РККА перед началом войны, сделала однозначный вывод — советские войска способны лишь к обороне, но не к наступлению. В соответствие с этим «анализом» британское руководство принимало все последующие решения. Как политические — проигнорировав устремления СССР заключить полноценный и равный военный союз с Англией и Францией… Так и военные — включая пока что малоуспешные действия экспедиционного корпуса в столкновениях с РККА.
Но островная держава, создавшая огромную империю по всему миру, никогда не стремилась создать армию, равную по численности и возможностям армиям европейских лидеров: Франции, Германии, России… Ее главным активом был флот, Англия была сильнее всех на море! Соответственно, и первой строчкой расходов был именно флот, а уже остатки шли на армию… В последние годы, впрочем, резко возросла роль авиации. И британцы сумели построить неплохие «харрикейны» для защиты островов — а затем создали и один из лучших истребителей в мире, «спитфайр».
Однако же Черчилль отклонил запрос на строительство морской версии «спитфайра» для авианосцев. И теперь одни из самых дорогих английских кораблей штатно прикрывают бипланы «гладиатор» — переделанные в палубные истребители! На время боевых походов последние, как правило, базируются на палубе авианосца — на случай непредвиденных атак врага. Вот и на палубе вставшего в порту Дёртйола авианосца «HMS Eagle» как раз дежурят четыре «гладиатора»…
С английскими моряками, свысока поглядывающими даже на собственную армию, злую шутку сыграла серьезная недооценка противника. Ведь эти русские летают на фанерных самолетах — так что с них вообще взять? Что же касается Черчилля, отправившего объединенную эскадру в Искендерунский пролив — два авианосца, четыре легких крейсера и несколько эсминцев прикрытия… А что тут скажешь? Еще недавно служивший первым лордом адмиралтейства, сэр Уинстон давно перестал быть солдатом. Теперь он политик до мозга костей… И его пребывание во главе британской авиации сразу после Первой Мировой, также не сделало из Черчилля летчика. Нет, премьер-министр исходил из все той же, крепко устаревшей оценки возможностей РККА, включая и советские ВВС — русские неспособны наносить дальние, и уж тем более внезапные удары!
Впрочем, на советско-германском фронте в Польше русские летчики действительно не использовали всех возможностей ДБ-3 — предпочитая атаковать аэродромам врага в непосредственной близости от линии фронта… А план налета на Берлин с острова Сааремаа, предложенный командованием Балтийского флота, не был реализован из-за краткосрочного осеннего перемирия.
Хороший, кстати, был план — учитывая, что большая часть маршрута бомберов пролегла бы над морем, противодействие немецкой ПВО и истребительной авиации на подлете к Берлину исключалось… Зато ненужное перемирие позволило немцам перебросить дивизии с западной границы в Польшу! А французам и англичанам ввести войска в Германию, став стороной конфликта…
Сейчас план налета на Берлин был отложен в сторону. Столица бывшего рейха перестала быть целью престижа советской авиации; теперь же генштаб планировал операции по воздушным бомбардировкам немецких промышленных центров… И не только немецких — один из планирующихся ударов нацелен на чешскую «Шкоду», производящую неплохие танки и новые самоходки для врага.
Впрочем, все это дела будущие, а пока… Пока же шесть истребителей-штурмовиков обходят турецкий город по дуге, заходя к порту с юго-запада. И старший лейтенант Пилипенко невольно заволновался… Кто его знает — а вдруг штурманы «авиаматок» что-то напутали, и отцепили «ишачков» в стороне от цели? И впереди не Дёртйол, а какой-то совершенно другой турецкий город? Штурманы тоже люди и могут допустить ошибку; район полетов был им незнаком — а с учетом ночной операции заблудиться вполне реально!
А ведь в этом случае останется лишь разворачивать «ишачки» на восток — и лететь над горами Малой Азии уже самостоятельно…
Подобный расклад казался Ивану Марковичу самым худшим. Едва ли не худшим даже в сравнение с возможной смертью в бою! Это ж надо будет профукать такой шанс — особая операция, истребитель мечты, вражеские авианосцы… И дело даже не в будущих наградах. Нет, старлей всем своим естеством ощущал, что на сей раз участвует не в обыденной тактической операции. Не умом даже, но подсознательно Пилипенко уловил масштаб успеха в случае выполнения боевого задания — понимая, что стал участником события из ряда вон выходящего!
И тем обиднее будет упустить шанс, что выпадает далеко не каждому летчику за всю его жизнь…
Сомнения и страх отпустили Пилипенко лишь тогда, когда в турецком порту стали различимы желто-красные сигнальные огни вражеских кораблей. Причем оба авианосца выдали свое положение ровными рядами многочисленных ламп, подсвечивающих взлетно-посадочные полосы! Вахтенные наверняка уже услышали шум моторов — но «ишачков» мало и заходят они с юго-западной стороны, с моря… Есть шанс, что их сочтут за турецкие самолеты — или же собственную авиацию, спешно перегоняемую из Египта в Сирию.
По крайней мере, разработчики операции, располагавшие разведданными, приняли во внимание это обстоятельство… Также, как и то, что на кораблях английской эскадры нет еще серийных радаров Тип-79. Собственно, к сентябрю прошлого года такими радарами успели оснастить лишь три британских корабля…
Сердце Пилипенко забилось часто-часто — ведущий, легко качнув крыльями, отклонился вправо, разбивая единый строй звена! «Делай как я» — и старлей мягонько качнул ручку управления вправо, зеркально повторяя маневр старшего товарища. Боевая операция началась… По два истребителя в группах атакуют палубную авиацию, развернутую на вражеских кораблях. Ведь зачастую наверху находятся именно дежурные истребители — на этом, собственно, и строился замысел первоначальной штурмовки.
Оставшиеся же два «ишачка» прикрывают сверху — и вступят в дело уже после того, как товарищи израсходуют боезапас…
Иван Маркович едва сдерживался, чтобы не закричать от восторга; он был уверен, что войдет в звено, прикрывающее основной удар. И тем выше была его радость теперь, когда ведущий потянул его в сторону авианосца! Легонько подрагивающий указательный палец сам собой лег на гашетку — но пилот его тут же убрал: еще не хватало бы выдать свое присутствие случайной очередью… А между тем, ведущий уже снизился, заходя на корабль — и эмоции старлея сами собой притихли; во рту привычно пересохло. Вот-вот вспышки прожекторов ударят по глазам, и на корабле взвоет сирена… А навстречу «ишачкам» потянутся густые очереди автоматических «Бофорсов» — и счетверенных установок крупнокалиберных пулеметов «Виккерс»!
Ничего этого, однако, не случилось; ведущий, обязанный первым нанести удар, снизился еще сильнее и сбавил скорость, готовый обрушить на палубные истребители врага ураганный огонь «ШКАСов»… А то и РС-82! Но ничего этого не случилось — ведущий просто вильнул влево и сразу начал набирать высоту. Как видно, летчик так и не сумел разглядеть вражеских самолетов в практически кромешной тьме, освещаемой лишь опознавательными огнями.
В тот же миг голову Пилипенко словно стальной обруч сдавил — такое напряжение охватило старлея… Ведь второго захода на атаку британцы уже не дадут — нужно быть полными идиотами, чтобы не понять, что происходит! Рев сирен разрежет ночную тишину в любую секунду — а бьющие по глазам прожектора ослепят летунов, не дав толком прицелиться… Счет шел не на секунды даже, а их доли. Старлею показалось, что вблизи палубной надстройки (расположенной справа по борту и совмещающей мостик с мачтой) виднеются очертания вражеских самолетов…
Ну же, давай, атакуй, не теряй время!
Указательный палец пилота лег на гашетку одновременно с ударившим по ушам, пронзительным воем сирен; впрочем, стрелять из пулемета было уже поздно — и Пилипенко по наитию нажал на кнопку пуска «эрэсов»… Реактивные снаряды устремились вперед с хищным змеиным шипением — а Иван Маркович резко рванул рукоять управления влево, заходя на боевой разворот.
Взрыв!
Ох, как же ярко полыхнуло на палубе авианосца! Пилот «ястребка» на мгновение ослеп от вспышки; а когда проморгался спустя пару секунд, то увидел горящий мостик. Оба РС-82 угодили именно в надстройку, минуя основную цель — стоящие справа вдоль борта истребители-бипланы. Тем не менее, один из них крепко достало осколками — а старлей теперь четко увидел цель: четыре морских «гладиатора», выставленных в ряд по правому борту, у самого мостика…
Ведущий взял слишком большой радиус, заходя на новый удар. И Пилипенко, быстрее закончивший боевой разворот, не стал дожидаться товарища — чье имя вылетело из головы. В свете пламени, охватившего палубную надстройку, были видны фигурки моряков бегущих к прожекторам и зениткам…
Слишком поздно — старлей зашел на атаку.
Спустя мгновение два «эрэса» сорвались из-под крыльев «ишачка» — а следом за ними к цели устремилась и последняя двойка реактивных снарядов.
Взрыв! И сразу второй!
В цель попали три неуправляемые ракеты из четырех — но даже на близкой, едва ли не пистолетной дистанции пуска это был отличный результат. Один «эрэс» попал точно в самолет, разнеся его в клочья; еще два рванули рядом с «гладиаторами» — серьезно повредив истребители осколками. Замыкающий самолет развернуло поперек борта близким взрывом, и хвост его завис над водой… Из пробитых баков потек бензин, мгновенно вспыхнувший на палубе; огонь принялся жадно лизать дюралевый фюзеляж «гладиаторов». Вскоре с крыльев бипланов словно бы потекла вода — на самом же деле начал плавиться алюминий с трубок, соединяющих крылья. Последние уже начали сгибаться — а расплавленный металл потек по палубе, постепенно застывая причудливыми лужицами…
Но куда страшнее для английских моряков было то, что начали взрываться патроны в пулеметных контейнерах истребителей — и пули засвистели над головами, порой находя свои цели среди экипажа!
Это был успех — но вслед проскочившему вперед «ишачку», начавшему набирать высоту, уже ударили очереди зенитных пулеметов; луч прожектора также попытался нащупать истребитель Пилипенко. Однако британцы просчитались: ведущий Ивана Марковича также зашел на атаку! И пилот его, не видя смысла сохранять «эрэсы» (увеличивающие массу истребителя), совершил залповый пуск в сторону носовых зениток… Мощный, слитный удар реактивных снарядов прогремел на палубе, качнув корабль! Впрочем, реальный урон от осколков понесли именно солдаты-зенитчики, бегущие к своим орудиям — или же успевшие открыть огонь…
Авианосец с горящими на палубе истребителями и охваченным огнем мостиком теперь был отлично подсвечен для торпедоносцев. Тот факт, что опознавательные огни его потухли, а в городе начали спешно гасить свет, ситуацию уже нисколько не изменял.
Однако, если противовоздушную оборону «Игла» обеспечивали всего четыре «гладиатора», а в двух внутренних ангарах авианосца размещались восемнадцать торпедоносцев «суордфиш» (рыба-меч), то на французском «Беарне» ситуация была совершенно противоположной. Его авиагруппа состояла из двадцати истребителей «девуатин» Д.376 и лишь пяти торпедоносцев… Впрочем, дежурное звено истребителей было уничтожено при заходе товарищей на атаку — а остальные самолеты французы только-только начали поднимать на палубу.
Увы, уничтожать их по одиночке уже не получится — хотя бы потому, что вражеские зенитки и крупнокалиберные пулеметы ударили теперь и с крейсеров, и эсминцев… Уходя от рыскающих по сторонам лучей мощных прожекторов, «ишачки» принялись набирать высоту — а с востока уже послышался гул моторов приближающихся торпедоносцев!
Последним, конечно, придется несладко. Но ведь и торпеды можно сбрасывать по направлению к вражеским кораблям, не заходя на цель для точного удара бомбой… Пожалуй, вражеские истребители представляют для ДБ-3Т большую опасность, чем беспорядочный и хаотичный пока зенитный огонь — потому и «ишачки» все еще кружат над портом, ожидая удобного момента для новой атаки…
Пилипенко поравнялся с ведущим, затем пропустил истребитель товарища вперед — неотрывно наблюдая за тем, как бьющие с кораблей трассирующие очереди пронзают ночную тьму. Невиданное, и по своему даже красивое зрелище — но не дай Бог «ишачку» попасть под удар одной из них! Деревянный истребитель вспыхнет моментально… Неожиданно для всех, случайный луч прожектора выхватил из-под покрова ночи один из торпедоносцев — а затем и еще один. Спустя всего десяток секунд прожектора сразу нескольких кораблей обратились в сторону авиагруппы торпедоносцев… Хоть и пытающихся развернуться широким веером, но неизменно попадающим в яркие столбы света.
Спустя всего несколько мгновений ударили зенитки. Мощные орудия калибра 102 миллиметра выбрасывают тяжелые осколочные снаряды — раскрывающиеся на пути ДБ-3Т дымными облачками разрывов. А «бофорсы» и «виккерсы» режут ночь густо бьющими трассерами бронебойно-зажигательных снарядов калибра 40 и 12,7 миллиметров… На глазах обмершего Пилипенко под удар тяжелого снаряда угодил один из торпедоносцев, буквально взорвавшийся в воздухе! И еще один, угодивший под густые очереди автоматических орудий, сорвался в штопор, стремительно падая в воду…
Вражеские снаряды буквально оторвали крыло бомбера.
Старлей, однако, упустил момент, когда два И-16 вновь рванули вниз, на штурмовку. Это были истребители, пропустившие первый заход на первую атаку — но теперь их пара стремительно рванула к французскому авианосец. На палубе последнего уже развернули семь истребителей, извлеченных из внутренних ангаров; одним только-только монтируют крылья — другие же готовятся к взлету… А самый расторопный из французских пилотов уже начал короткий разгон по палубе.
Но его это не спасло… Юркие и маневренные «моски» поднырнули под лучи прожекторов, счастливо разминувшись со слепыми очередями «бофорсов». Спустя мгновение слитные залпы «эрэсов» обрушились на палубу «Беарна» — рванув с такой мощью и ревом, что огонь зениток утих на целых полминуты! Взрывы разметали французские истребители на палубе корабля — и матросы на эсминцах невольно отвлеклись на горящий авианосец… После чего лучи прожекторов принялись выхватывать «ишачков» над «Беарном». Но они не успели — единственный взлетевший «девуатин» догнали трассирующие очереди спикировавшего «ишачка».
Соколиный удар во всей его красе!
— Да-а-а-а!!!
Иван Маркович аж закричал от переполняющих его чувств — но тут же осекся. И-16 ведомого (француза сбил сам Шубиков) перехлестнула очередь спарки «гочкиссов», ударившая с «Беарна» в спину. Деревянному истребителю хватило несколько попаданий бронебойно-зажигательных пуль калибра 13,2 миллиметра; он тотчас сорвался в штопор — и на всей скорости врезался в морскую гладь… Капитан же на выходе из пикирования поднырнул под бьющие в спину снаряды, снизившись к самой воде — и начал набор высоты лишь после того, как миновал зону вражеского обстрела.
Впрочем, пилоты звена, разбившись на пары, не могли видеть командира. Более того, летчики двоек пока не видели даже друг друга! А между тем, ведущий Пилипенко вновь качнул крыльями, заворачивая на восток — и Иван Маркович, скрипя сердцам, потянул вслед старшему товарищу… Истребители сделали все от себя возможное — и теперь им нужно уходить: даже с учетом подвесных бензобаков, топлива на обратную дорогу хватит впритык.
Но жертва их товарища не была напрасной. Финальный обстрел «эресов» повредил подъемные механизмы «Беарна» — и оставшиеся истребители просто не смогли извлечь из внутренних ангаров! Мало того: торпедоносцы прорвались сквозь заградительный огонь зениток — во время паузы, вызванной взрывами на французском флагмане… Старлей уже не увидел, но еще успел услышать отзвук мощного взрыва — торпеда попала в горящий «Беарн»!
А спустя минуту следующий заряд догнал-таки британский «Игл»…
Всего же экипажам ДБ-3Т удалось добиться трех попаданий в начавший крениться «Беарн», вынужденный выброситься на берег. И еще четыре торпеды поймал в борт английский авианосец… Ставший первым в ходе войны потопленным британским судном — и первым в мире авианосцем, пошедшим на дно!
Кроме того, в ходе налета были повреждены также легкий крейсер и два эсминца… Их не пытались торпедировать специально — но эти корабли оказались на пути торпед, направленных в авианосцы.
Конечно, старший лейтенант Пилипенко, тянущий в сторону аэродрома вслед за ведомым, об это не знал… Пока еще не знал. Как, впрочем, не мог он знать и того, что командование решилось «закрепить» результат атаки второй ударной волной! Это решение родилось после того, как комбриг Фотченков провел разговор с Лаврентием Павловичем Берией. Петр Семенович обратил внимание наркома на тот факт, что в ходе ночного боя расчеты ПВО расстреляют большую часть боезапаса, что матросы банально устанут… На рассвете же нового дня моряки будут заняты ремонтом судов — и спасением товарищей.
Конечно, наносить бомбовый удар в такое время есть подлость… Но что есть подлость на войне по отношению к противнику, первым на тебя напавшим⁈
В ходе общения с наркомом комбриг невольно — и вроде бы совершенно не к месту — вспомнил про американскую военно-морскую базу в Перл-Харбол, что вызвало удивление Берии. Но в конце концов он согласился с тем, что новый налет бомбардировщиков типа СБ на рассвете станет для врага неожиданностью. И что советские «скоростные бомбардировщики» смогут не только добить авианосцы — но и нанести серьезный урон прочим кораблям союзников.
Как, собственно, это и случилось…
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Глава 16
«Стреляющие горы»

…Всего на мгновение высунувшись из люка и осмотрев окружающие высоты, я тотчас нырнул назад — в нутро башни. Пыль… Пыль идет столбом из-под колес «полуторок» санитарных машин и «трехтонок» рембата. Она закрывает обзор густой, серо-желтой пеленой — забивая и нос, и рот сухой взвесью… Будто бы песчаной. И нет никакой возможности разобрать, что же творится на склонах высоток — стиснувших петляющую в низине дорогу.
— Зараза…
Мне остается лишь помянуть недобрым словом Ваню Гуреева — нашего мехвода. Красноармеец едва ли не перед самым выходом колонны обнаружил, что движок гонит масло. В итоге пока Гуреев провозился с броневиком, пока сальники коленвала заменили с помощью рембатовцев, колонна начала движение — график, иначе никак… И мы, к моему вящему сожалению, заняли место не в голове штабной колонны — как и положено командирам! — а ближе к ее хвосту.
А уж на узком серпантине, петляющем по подножию высоток, обогнать колонну просто невозможно…
Дубянский также ругал водителя почем зря; почему мы с начштаба в одной машине, хотя ему полагается своя? Да потому, что на марше сквозь горы я вынужден принимать решения с оглядкой на мнение профессионального военного. Хотя собственно, когда там было-то иначе? А советоваться с Василием Павловичем, еще во Львове ставшим моим верным помощником, гораздо удобней именно в живом общении — а не через барахлящую на марше рацию… Тем более, что не все наши броневики радиофицированы — и выделенная полковнику машина рации не имела. И наоборот, приданный уже к моему экипажу пулеметчик-радист Архипов Костя хорошо знал «Дегтярев» — а вот с рацией 71-ТК-3 «Шакал» был, что называется, «на вы».
Разумное решение нашлось быстро — Костя отравился в экипаж начштаба в качестве пулеметчика (сев за курсовой ДТ), а Василий Павлович стал моим штатным радистом… Нерационально с точки зрения рисков — если что случится, так дивизия потеряет разом двух старших командиров! Но очень удобно лично мне. Кроме того, до недавней поры я не видел особой опасности для своей жизни — и жизни начштаба… Ведь с учетом успешных операций диверсантов НКВД и наступающего впереди «ударного» батальона Чуфарова (а также передовой группы Белика), основные силы дивизии начали воевать только в районе Вана! Штабная же колонна с тыловыми частями проходила мимо уже совершенно подавленных и разбитых узлов турецкой обороны… Тем более, что участки гористой местности на нашем пути были сравнительно короткими. В основном же мы наступали по открытой местности Араратской и Алашкертской долин, да Ванского котлована…
Разве что эпизод с налетом британцев во время боев за Ван заставил меня вспомнить о страхе смерти! Но тогда отличились наши «соколы» — да и дивизионное ПВО не сплоховало.
Правда, после налета пришлось выцыганить у Лаврентия Павловича еще пару грузовиков с зенитными ДШК — в обмен на несколько трофейных турецких «Бофорсов». Последние я не мог включить в состав штабной колонны — подготовка расчетов зенитных орудий процесс трудоемкий, да и с колес огонь из пушек не откроешь. В отличие от крупнокалиберных пулеметов, бьющих из открытого кузова…
Однако же, после пары хороших трепок в воздухе, кои наши пилоты устроили англичанам, враг присмирел — и практикует разве что ночные налеты. Хотя… После средиземноморского «Перл-Харбол», устроенного нашими летунами в порту Дёртйола, взбешенные подобной наглостью британцы могут пойти на самые отчаянные шаги!
Включая и очередной бросок тихоходной авиации в бой… Увы, в настоящий момент удар с воздуха для дивизии особенно опасен. Сейчас мы следуем вдоль южного берега озера Ван по гористой местности — классическими горными серпантинами. Наступаем в сторону Татвана, древнего армянского города… Ведущего корни от еще более древней цитадели Эски-Татван доантичного Урарту. Обогнем озеро, и сможем поддержать наступление на Эрзерум с юго-востока — одновременно с тем блокировав дороги из северной Сирии.
Однако же взрывы бомб на данном участке дороги могут наглухо ее блокировать: разрушение полотна, оползни… И именно поэтому основные силы дивизии (включая «тактическую» группу Белика) с воздуха прикрывают звенья истребителей! Среди которых имеются и радиофицированные «Чайки» — а следовательно, имеется и связь с танкистами.
Однако на штабную колонну мы воздушного прикрытия уже не получили — сменное дежурство «ястребков» требует значительного числа самолетов, а налеты (по мнению командования ВВС) угрожают именно передовым частям.
Как бы логично, конечно… Но на войне бывает всякое. Впрочем, именно на случай этого «всякого» я и запросил «полуторки» с ДШК для прикрытия тыловых подразделений — в составе колонны которых следуют три штабных броневика. Вырвавшийся вперед БА-20 комиссара, мой «застрявший» в середине колонны БА-10 — и чуть устаревший уже, но также пушечный БА-6 Дубянского.
Впрочем, по совести сказать, я боюсь не только налета… Пугают меня местные лавовые скалы; откровенно пугают высотки по обеим сторонам дороги. Насмотрелся я отечественных кинопроизведений вроде «Стреляющих гор»… А ведь сюжеты с засадами боевиков, расстреливающих наши колонны в узких теснинах и на серпантинах, были почерпнуты из реальной жизни. Потому я и поддался нервозности, вызванной тянущему душу дурному предчувствию. Поэтому и пытаюсь высунуться из открытого башенного люка, поглазеть по сторонам — ведь в штатный перископ сейчас все равно ничего не увидишь…
— Что там, пишут из дома, Петр Семенович?
Дубянский, словно почуяв мое настроение, попытался отвлечь разговором — но, увы, стало только хуже.
— Не идут сюда письма, Василий Павлович. Справлялся я у наркома — добралась Настя до родителей вроде нормально, но письма нас не догоняют… Сами знаете.
Начштаба, впрочем, не смутился, мгновенно переведя тему разговора:
— Перекусить не желаете? А то ведь с завтрака ламаджо остались… Пахнут заразы так, что живот уже урчит!
Я невольно покосился на замершего рядом старшину Карина, штатного наводчика бронемашины. Последний, рослый светловолосый парень с высокими скулами и открытой, располагающей улыбкой, ответил мне вопросительным взглядом умных серых глаз. Экипаж, конечно, не против перекусить — да и когда бы солдат отказывался от еды⁈ Но есть ламаджо вот так вот, на ходу… Блин, это преступление. Хотя армяне и жарили их с добавлением тушенки, а не свежего мяса — но с тягучим сыром по типу сулугуни и острой аджики получилось очень вкусно. ОЧЕНЬ вкусно — по крайней мере, в сравнение с перловкой или пшенкой из полевой кухни.
Но это «вкусно» — если правильно разогреть тоненькие лепешки (в качестве основы идет именно армянский лаваш) на сливочном масле, да на небольшом огне, да под крышкой… У нас есть походный котелок для таких целей, как и запас топленого масла (а заодно и приправленного специями, нежнейшего армянского сала). И кушать холодные ламаджо, когда их можно правильно разогреть, чтобы сыр тянулся на каждый укус — а тоненькое тесто жевалось не сухим комком, но таяло во рту нежнейшим сливочным флером… Нет, на такое я не пойду!
— Отставить перекусы, товарищ полковник. Поедим горячего по приез…
Закончить фразу я не успел. Впереди грохнуло с такой силой, что отдача ударной волны прошлась по дороге — ощутимо тряхнув замерший на месте броневик. Невольно я прикусил язык… И тут же слева ударили выстрелы — густые пулеметные очереди и частый, пока еще беглый огонь винтовок.
— Покинуть машину!!!
Наверное, во мне сработало подсознание. Уже приобретенная на войне чуйка давно сигнализировала об опасности — а знание человека, заставшего «партизанские» войны на Кавказе, дублировало опыт КТО в реалии дня настоящего… В Афганистане, как и в Чечне, десант ездил именно на броне — несмотря на риск поймать первую же случайную пулю. Солдаты наши, однако, больше страшились подрыва на минах — или же кумулятивного снаряда в борт.
Плюсом, на броне было больше шансов заметить засаду врага и успеть открыть огонь первыми…
Но сейчас-то нет никаких кумулятивных гранат! Германский фаустпатрон или американская «базука» появятся только в 1942-м; чего ради я поднял панику, вскочив на кресло наводчика — и откинув башенный люк⁈ Последний уже щелкнул защелкой, замерев под прямым углом над броней… Но броня есть броня. Пусть даже десять миллиметров по борту — но это куда лучше, чем полное отсутствие всякой защиты снаружи!
Чуть отрезвев, я уже подался было назад, готовый отменить «глупый» приказ…
Неожиданно звонкий, одиночный удар в кормовую броню отдался вроде бы и не шибко сильным ударом. Но практически сразу потянуло острым запахом бензина… Тут-то меня и прошиб холодный пот — сколько мы уже успели пройти? И сколько бензиновых паров успело скопиться в полупустых баках⁈
И еще один одиночный удар — теперь уже в нос броневика; характерно лязгнуло пробитие… Запаха дыма пока нет — но он наверняка будет. Запоздало приходит понимание, что замерший на месте бронеавтомобиль (а куда ехать, если встала вся колонна⁈) прицельно расстреливают из магазинного ПТР… Вроде британского «бойс» с коробчатым магазином на пять патронов.
Промедлив пару драгоценных секунд, я одним рывком выскочил из открытого люка — и неуклюже скатился по броне с правой стороны. Еще и ребра отбил при падение, с досады зашипев на самого себя… Противник среагировал запоздалой пулеметной очередью, дробно застучавшей по башне — и тут же предплечье левой словно чем обожгло!
Обожгло уже после того, как я скатился на дорогу — со стороны, противоположной обстрелу…
Ведомый инстинктами и все той же чуйкой, я отчаянно рванулся вперед — к высокому валуну в четверть человеческого роста, способному прикрыть справа… Если, конечно, успеешь распластаться на земле под его защитой. Но я успел — а вот со стороны машины вдруг послышался отчаянный вскрик. Голова старшины Карина, только-только показавшись в башенном люке, вдруг окрасилась красным и серым, полетевшим в мою сторону… И мгновенно скрылась в нутре броневика.
Судя по всему, пуля ударила точно в голову — со стороны затылка; на лбу же я успел увидеть выходное отверстие… Шансы на выживание товарища минимальны. А ведь не затормози я на выходе, успели бы выскочить вместе…
Старшину, однако, уделала пулеметная очередь, стегнувшая по башне. Но когда я перекатывался к валуну, рядом вновь ударила пуля, выпущенная с правой стороны! Ударила сантиметрах в десяти позади меня, не больше; промедли я еще хоть секунду, угодила бы в цель… Но резвый рывок к укрытию спас меня — все же не так просто попасть в движущуюся цель, если не смог угадать направление ее движения. Кроме того, еще не успела толком осесть пыльная взвесь, поднятая во время движения колонны… А у стрелка, возможно, не хватает опыта; впрочем, недооценивать противника не стоит.
Что-то мне подсказывает, что третьим выстрелом неизвестный снайпер не промажет…
Дубянский возился в машине непростительно долго — а когда боковая дверь открылась, полковник полез наружу с ручным пулеметом в руках. Это, конечно, правильно — с пистолетиком много не навоюешь. Но в момент эвакуации начштаба выпрямился на ногах, представляя собой идеальную ростовую мишень… В обшей какофонии перестрелки я не смог различить выстрел снайпера. Просто начштаба вдруг толкнуло назад — будто он оступился и потерял равновесие.
Вот только над ключицей его стало расползаться стремительно растущее красное пятно…
— Василий Павлович, ложись! Ложись и не двигайся!
Две секунды. Как-то вдруг вспомнилось, что скорость перезарядки магазинной винтовки ли-энфилд в руках опытного стрелка составляет две секунды. Максимум три… Следовательно, попытка помочь товарищу неминуемо обернется дыркой уже в собственной спине.
Пристрелялся к нам вражина…
Более всего я боялся, что следующим выстрелом неизвестный снайпер добьет товарища — но Дубянский послушался моего совета, перестал двигаться. А может, начштаба уже потерял сознание от боли и кровопотери⁈ Последняя мысль обдала морозом по коже — но ничего толком предпринять я пока не могу… Мне остается лишь осматриваться по сторонам — с отчаянием обреченного человека.
А ведь как же толково организовали засаду, твари! Пропустили мимо основные силы дивизии — чтобы разгромить именно тыловые части. Заминировали дорогу хитро, заложив фугас с дистанционным взрывателем — и одним ударом затормозили колонну! Наверняка подбив из ПТР и замыкающий броневик… После чего вражеские бронебои сосредоточились уже на нашей машине.
Причем, если основная группа пулеметчиков и стрелков работает с левой стороны дороги, то с правой скупо, но прицельно бьют снайперы… Вилка, чтоб ее, настоящая вилка.
Рокота ДШК я не слышу. Впрочем, на месте врага я бы и сам сперва ударил по расчетам крупнокалиберных пулеметов — развернутых в открытых кузовах «полуторок». Что там могло послужить защитой пулеметчиков — фанера⁈ Ответный огонь ведут бойцы взвода комендачей, вооруженных самозарядками СВТ; бегло стреляют из карабинов бойцы рембата — те, кто не растерялся и успел схватить оружие, покидая машины… Кажется, я слышу даже негромкие хлопки «наганов» и ТТ — кто это, военврачи санбата?
Очень похоже — отчаянная, но совершенно бесполезная попытка дать отпор людей, очень далеких от настоящего боя…
Я, впрочем, также от него далек… Хотя из пулемета пострелять пришлось, да и табельный ТТ успел опробовать по «бандеровцам» еще во Львове. Хотя какие они теперь «бандеровцы»? Несостоявшийся лидер западенцев сгинул где-то под Брестом, во время ожесточенных боев Гудериана и Чуйкова. А украинские нацисты крепко обозлились на немцев после варварской бомбардировки Львова — город сгорел практически целиком, повторив судьбу испанской Герники… И как бы теперь не повернуло колесо истории, но с немцами мало кто из западенцев согласиться сотрудничать. Так что не появится в составе «бранденбург-800» подразделения «нахтигаль» — как и не быть теперь «галичине» среди национальных дивизий «эсэс».
С другой стороны, на призыв англичан верно послужить им, местные оуновцы наверняка бросятся с резвостью голодных псов, бегущих к миске с тухлой хозяйской похлебкой…
Бесполезные, ненужные сейчас мысли. Запах бензина становится все острее — а быстро растекающаяся под броневиком лужа приближается и ко мне, и к Дубянскому. Топливо пока не горит — хотя моторная часть броневика задымила уже вовсю… Тянет дымом и со спины — загорелась следующая позади нас «трехтонка», расстрелянная из пулемета; клубы черного дыма периодически сносит в нашу сторону.
А ведь это же шанс…
Будь у меня под рукой дымовая шашка, то я обязательно бы ей воспользовался. Однако же и дым горящей техники вот-вот закроет снайперу обзор! Понимая это, я заставил себя двигаться, ломая нерешительность, ломая страх смерти — тот самый, что лишает человека силы и подтачивает его волю… Тот самый, что заставляет обреченного сдаться и ждать свой конец, вжимаясь в ненадежное укрытие!
В душе я всегда презирал людей, поддавшихся этому страху, сломавшихся. Но в тот самый миг, когда товарища поразила пуля снайпера, я так и не смог помочь Дубянскому… Нет, меня словно магнитом приковал к валуну страх.
И только после пришло понимание, что стрелок с ли-энфилд наверняка бы меня снял… Почему именно ли-энфилд? Да просто догадка. Впрочем, есть у меня чуйка, что все происходящее здесь и сейчас — это ответ на потопленные авианосцы…
Как бы то ни было, я заставил себя проползти метра три вдоль обочины, разгоняя кровь по онемевшему телу. При этом каждую секунду ждал крепкого удара по спине или в ногу — совершенно позабыв о жжении в левой руке… Но удара пули так и не последовало. Возможно, снайпер переключился на другую цель или отвлекся.
Или ему по-прежнему неудобно в меня целиться…
Очередной порыв ветра понес клубы дыма в спину совершенно неожиданно — и я потерял еще секунду… Вновь парализованный страхом, не решаясь на последний рывок! Но уже в следующее мгновение злость на самого себя, на свою нерешительность стала столь сильной, что я до крови закусил губу — и рванул к Дубянскому едва ли не в полный рост!
Ну не в полный конечно — так, согнувшись…
Выстрел снайпера не удалось вычленить в грохоте перестрелки — но пуля вжикнула совсем рядом. Помогли клубы дыма и то, что стрелок поторопился и пальнул сгоряча, неприцельно. Две секунды… Я рванул начштаба за ворот гимнастерки, дернул на себя, услышав стон товарища; еще один рывок… И тут же бросаюсь наземь — пуля отчетливо ударила в борт броневика.
Следующей меня точно достанут…
Обида, страх и злость хаотично сплелись в моей душе — но прежде, чем я смирился бы с концом, воскрешая в памяти лица родных, нас с Дубянским накрыла дымная пелена. И я снова рванулся вперед, волоча товарища по земле, и еще рывок… Приподнялся на следующий — и опять рванул стонущего от боли Василия Павловича… И вновь рухнул наземь! Стрелок что-то разглядел сквозь дым, среагировал мгновенно — но я опередил выстрел на долю секунды…
Очередной удар пули по броне высек искру — но больше так продолжаться не может. Снайпер стал делать паузы — и едва дымная пелена спадет, враг достанет меня…
Впрочем, и дым ведь несет не только спасение — но и смерть. Едва вдохнув пахнущую гарью взвесь, я натужно закашлялся — со страхом осознав, что воздух в легких кончается… Паника и вместе с тем отчаянная жажда жизни, и злость на врага захлестнули сознание — и лишь теперь страх дал мне сил! Понимая, что настал конец, я рванулся вперед — также волоком потянув вскрикнувшего Дубянского за собой… Рванулся в полный рост, понимая, что еще чуть-чуть, и все!
Конец…
Едва ли не физически ощущая, что пуля врезается мне точно промеж лопаток, я сделал еще несколько спасительных шагов — нырнув в просвет между броневиком и «трехтонкой», и спрятавшись за последней. Меня спас ветер, гонящий черный дым вдоль дороги именно в мою сторону — да серая завеса, валяющие сквозь передние жалюзи подбитого броневика. Сложно попасть в цель, когда ее просто не видишь, верно⁈
Вот только стоило мне переметнуться на левую сторону дороги, как ударившая навстречу пуля обожгла бедро…
Я рухнул наземь, тяжело дыша — и все еще не веря, что жив! Не сразу набрался решимости скосить глаза и посмотреть, что с правой ногой — но вроде бы ее рвануло лишь вскользь… А потом я уткнулся взглядом в застывшие — и расширенные от ужаса глаза Ваньки Гуреева.
Пули срезали мехвода, когда тот выбирался наружу сквозь водительскую дверь…
— Сдохните, выродки… Все вы сдохните!
Все, последние предохранители в мозгах сгорели. Слишком много всего случилось за последние минуты, чтобы реагировать рационально! Впрочем, в подобной ситуации рационально — это синоним трусости…
Помочь Василию Павловичу с перевязкой нет никакой возможности; я смог лишь подоткнуть под выходное отверстие свернутый носовой платок. Чистый, конечно… Но эта эрзац-тампонада разве что замедлит кровопотерю — не более того. Расслабились мы, командиры! Давно уже не носили с собой индивидуальных перевязочных пакетов — как, впрочем, и гранат, и вообще… Все столь полезное в бою имущество хранилось в броневике — но там оно и осталось.
Лезть же теперь в дымящую, простреливаемую с двух сторон машину смерти подобно!
Однако Дубянский, даже потеряв сознание, не выпустил ручной пулемет из цепко сжатых на телескопическом прикладе пальцев. Брезентовую сумку с дисками он также прихватил с собой при эвакуации — но та сорвалась с плеча при ранении… А вот пулемета начштаба так и не выпустил из рук.
Очень кстати! Я перекатился к товарищу, освободив ДТ из побледневшей руки начштаба. Прости брат, сейчас помочь ничем больше не могу…
Емкий диск на шестьдесят три патрона вставлен в пазы приемника. Сдвинуть флажок предохранителя в задней части ствольной коробки и передернуть рукоять затвора, досылая патрон в ствол… Все это дело пары секунд. Осталось лишь поплотнее вдавить сошки в землю на обочине дороги, слева — где нагромождение валунов дает какое-никакое укрытие! Только мне приходится развернуть тело именно вдоль камней, целясь вверх из неудобного для себя положения — скрутившись набок.
Впрочем, это неудобство есть наименьшая из моих проблем…
По дороге ведут огонь курды. По крайней мере, устроившие засаду облачены в курдские шаровары, накидки и чалмы. Опять же, спрятанные за пояса клинки… Наверняка это курды и есть. Уж очень ловко передвигаются они по лавовым скалам, от укрытия к укрытию — постепенно приближаясь к дороге… Также я успеваю отметить, что врагов не столь и много — и берут они не числом, а за счет хорошо организованной засады.
А еще в руках курдов удается разглядеть скоростные «ли-энфилд» — и спуск горцев поддерживают расчеты ручных «бренов»…
И вновь волна холодного ужаса накрывает сознание. Враг сближается с нами под прикрытием своих пулеметчиков, чтобы пустить в ход гранаты! И только потом горцы добьют уцелевших кинжалами… А ведь среди персонала мадсанбата есть и девушки. Те же самые подружки или просто сослуживицы Насти, оставшиеся в дивизии… Что будет с медсестрами и санитарками, если курды возьмут верх, думать не хочется — просто страшно. Германские нацисты в свое время догадались использовать страшную казнь на колу для наших сестричек из санбатов.
Но вряд ли смерть от рук озверевших горцев будет легче…
Все эти мысли и догадки промелькнули в моей голове за считанные секунды. Я ловлю на прицел ближнего ко мне курда — ловко перебегающего от укрытия к укрытию, и уже сжавшего в руках рубчатый корпус «лимонки»… Противник, вдохновленный успешным налетом, не слишком осторожничает — а опасность в моем лице он и вовсе не заметил.
Спасибо дыму, что замаскировал — и вдвойне спасибо, что стелется не по земле, а забирает выше. А то я бы уже задохнулся…
Целиться сквозь диоптрический прицел в скачущего по камням курда не так, чтобы просто. Но мне ведь и не нужно бить прицельными одиночными… Покрепче утопив приклад в плечо и вжав сошки в землю насколько возможно плотно, я открываю огонь. Бью короткой навстречу горцу, потянув ровную строчку пуль ему наперерез…
Нас разделяет метров сто пятьдесят, и целюсь я пониже пупка — так пули должны пойти в живот или в грудь.
Мне удалось верно угадать следующее укрытие, к коему перебегал горец — и ударить от груды камней навстречу; курд тотчас валится на землю! А я переношу огонь на пулеметчика, прикрывавшего спуск товарища…
Английский ручной «брен» (чешская «зброевка», выпущенная по лицензии!) оснащен пламегасителем — в отличие от моего ДТ… Но укрывшегося за валуном горца выдает воткнутый сверху магазин — да и сам пулеметчик высовывается аж по грудь. Наверняка еще не очень хорошо освоил новое для себя оружие… Враг опередил меня, верно угадав позицию по вспышке пламени на дуле «Дегтярева» — но резанул чересчур длинной и не шибко прицельной очередью. С двухсот метров пули пошли веером в разные стороны — часть полетела над моей головой, часть ткнулись в камни… Я ощутил этот толчок сквозь импровизированный бруствер — но уже и сам утопил спусковой крючок!
Зажал его на выдохе, отсекая экономную очередь в три патрона — а потом дал еще короткую, поправив завышенный прицел…
На сей раз я бил в неподвижную «мишень» — ведь вражеский пулеметчик замер на одном месте. Первая очередь все равно ушла выше цели — но чуть занизив прицел, я достал курда второй… Дернулась от удара голова горца — а огонь «брена» тотчас оборвался.
И сразу же я пополз вперед, меняя позицию — опасаясь удара крупнокалиберной пули ПТР… Впрочем, его так и не последовало. Как кажется, горцы просто оставили наверху тяжелые и габаритные противотанковые ружья! Думали, что острая необходимость в последних уже отпала… Но курды поторопились с выводами.
Явно поторопились…
Время, проведенное на стрелковом полигоне и опыт, приобретенный в боях прошлой осенью, дали свои плоды. Я успел срезать еще одного пулеметчика, а также пятерых спускающихся вниз горцев прежде, чем оставшиеся залегли… И прежде, чем сухо, вхолостую щелкнул боек. Все! Каким бы емким не был диск к ДТ, и как бы экономно я не тратил патроны, они кончились… Впрочем, атаку врага на своем участке спуска мне удалось тормознуть.
Временно тормознуть…
Но впереди и сзади уже гремят гранатные разрывы, доносятся воинственные крики курдов, ринувшихся в ближний бой. Значит, хотят не просто разгромить колонну и нанести поражение — но и физически уничтожить всех, кто в ней шел… Страшная догадка озаряет сознание — а не за моей ли головой идут горцы? Не ради ли меня была организована вся эта засада⁈
Бред, просто бред… А впрочем, даже если и так — то какая теперь разница?
Все еще прячась за валунами и прикрывшись побитым грузовиком от снайпера, я извлек из кобуры вороненый ТТ — с тоской вспомнив, что в наличии лишь одна запасная обойма… Продать жизнь подороже — вот и вся история, весь мой финал… Тоскливо, елы-палы!
Впрочем, предаться унынию как следует я не успел, заметив двух пригибающихся к земле девчонок-медсестер; они перебегают от машины к машине… За девчонок я как-то сразу испугался — ведь по «сестричкам» в белых, хорошо заметных халатах открыли огонь со склона! Девушки спешно бросились на землю — но вслед жертвам уже бегут курды с окровавленными клинками в руках.
— Да вы совсем охренели, мрази…
Кажется, горцы опьянели от вида вражеской крови и ощущения неминуемой победы — раз взялись за клинки. Вам же и хуже… От моего укрытия до залегших на земле девчонок метров тридцать пять — а расстояние до курдов стремительно сократилось до полусотни. Выждав еще секунду, я на всякий случай крикнул:
— Не вставайте с земли! Прижмитесь, буду стрелять!
Медсестры ничего не ответили, но и с земли не вскочили — зато курды разглядели нового противника… Один из них свернул было к камням, потянув из-за спины английскую винтовку; второй же упрямо продолжил свой бег. Я выбрал в качестве цели стрелка — и принялся лихорадочно нажимать на спусковой крючок «тэтэшника»…
Обойма вылетела в считанные секунды — и затвор замер в крайнем заднем положении; увы, на таком расстоянии точной стрельбы не случилось. Хотя ведь полсотни метров считается дистанцией прицельной дальности для ТТ… Но я старался, очень старался!
И сумел достать стрелка пулей в плечо, отбросившей его назад… Проблема лишь в том, что второй курд уже спугнул девчонок, погнав их прямо на меня.
Со склона вновь ударили выстрелы; бросив беглый взгляд на высоту, я заскрипел зубами от отчаяния — осмелевшие гранатометчики уже начали спуск вниз. Твари! Твари… Перезарядив ТТ, я высунулся из-за камня, открыв огонь в ближнего курда — однако первые пули пошли вверх от торопливой стрельбы. Да и пальцы мои невольно задрожали от адреналина, щедро бьющего в кровь… Все же я совладал с собой, и выпустил остаток обоймы точнее, занизив прицел — две пули ударили точно в живот горца, рискнувшего на перебежку под огнем.
Но и затвор ТТ уже вновь замер в заднем положении…
Все. Теперь точно все.
— А-а-а-а-а!
Отчаянный девичий крик привел меня в чувство; озверевший от ярости (а может, и наркоты) курд практически догнал своих жертв. Увы — прилетевшая со склона пуля ударила одну из «сестричек» в руку, бросив ее на землю… Раненая протяжно закричала — не то от боли, не то от страха за жизнь: до горца ведь остались считанные метры! И я, вновь закусив разбитую губу, рванулся наперерез выродку — ожидая, что очередная пуля свалит и меня…
Но, кажется, курды разглядели, что в моих руках нет никакого оружия — и решили насладиться зрелищем короткой схватки. Какие там шансы у безоружного русского против разгоряченного боем горца — уже пролившего первую кровь⁈ Да я и сам думаю, что шансов у меня не особо… Но сейчас это ровным счетом ничего не меняет.
— Оставь ее, донгуз!
Как же вовремя на ум пришло прозвание свиньи из тюркских языках… Страшное оскорбление заставило курда перевести на меня взгляд налившихся кровью глаз… И позабыв про девчонку, он скакнул ко мне, высоко воздев кривой кинжал для рубящего удара!
Но ведь это же шанс…
Я не замедлил бега — но в последний миг прыгнул в ноги соперника. Нырнув под начавший уже опускаться клинок… Столкновение, удар! И я опрокидываю врага на спину — успев обхватить его ноги под коленями.
Успев даже рвануть их на себя… И тут же рывок вперед — перехватить вооруженную руку курда!
Мне удается вцепиться обеими кистями в запястье противника — но тут же я сдавленно охнул, выпустив воздух сквозь стиснутые зубы… Умелый и резкий удар горца вогнал кулак под самые ребра! Сперва мне все же удается удержать захват — но еще один удар, и еще заставляют меня закричать от боли… И расцепить пальцы.
Курд же, рыча от ярости, освобождает вооруженную руку — и сбрасывает меня на землю… Мгновение спустя он уже завис надо мной, перехватив клинок обратным хватом — чтобы пришпилить к камням, словно какую букашку! А из широко раскрытой пасти горца удушливо пахнуло гнилью…
Но рычу от ярости и я — забыв обо всем на свете, кроме врага. Врага, чьей смерти я желаю всем своим естеством… Мой кулак выстрелил встречным ударом — и врубился в гортань курда; мне удалось даже скрутиться на земле, довернув плечо в выпад! Благодаря чему костяшки буквально вмяли кадык внутрь, едва почуяв сопротивление плоти… Враг на мгновение замер, выпучив глаза от ужаса — а ослабевшая рука его невольно выпустила рукоять кинжала. Последний рухнул мне на живот, лишь поцарапав кожу… В то время как жертва уже схватилась за сломанную гортань, не имея самой возможности сделать вдох.
Все еще не веря, что пришел конец…
Я рывком сбросил с себя задыхающегося горца — после чего схватился за приклад винтовки, чей ремень переброшен наискосок через корпус курда. Последний, однако, начал сопротивляться из последних сил… Крепкий гад! Умирает — но все равно пытается бороться!
Наверное, меня бы так и сняли в процессе «изъятия» оружия — завладев которым, я хотел еще немного побарахтаться…
Гул авиационных моторов до поры заглушала близкая перестрелка — а когда две «Чайки» И-153 сбросили высоту, заходя на атаку, реагировать было уже поздно… Батареи пулеметов ударили вдоль склона, выбивая курдов одного за другим! Спуск вражеских гранатометчиков прервался, горцы начали искать укрытия за камнями — но «Чайки», развернувшись в хвосте колонны, уже пошли на второй заход…
Я не смог сразу понять, откуда появились самолеты — словно Ангелы воинства Небесного, сошедшие на врага! И только спустя несколько секунд в голове щелкнуло: вот почему Дубянский так долго возился в машине, уже получив мой приказ эвакуироваться! Просто начштаба голову не терял — и связался с танкистами основной боевой группы, запросив помощи… А уже те обратились за поддержкой к летунам.
Вот где разница между профессиональным военным — и выскочкой навроде меня…
Что же — если моя догадка верна, то вскоре к нам на помощь подойдут и казаки; значит, есть шанс! Есть шанс уцелеть и отбиться… Я наконец-то сорвал трофейный винтарь с дергающегося в конвульсиях курда — и крикнул медсестре, бинтующей раненую подругу:
— Сестренка, иди сюда! Нужно хорошему человеку помочь, срочно помочь!
Держись, Василий Павлович. Помощь уже идет…

Глава 17

Капитан Генри «Гас» Марч-Филлипс тяжело столкнулся пятками с землёй, едва сумев спружинить при ударе — и тут же ветер рванул купол парашюта. Гас не сразу смог погасить этот рывок, едва удержавшись на ногах; натруженные мышцы отозвались резкой болью… Наконец, кэп справился с парашютом. И освободившись от лямок рюкзака, принялся спешно сворачивать купол и стропы — с целью как можно скорее замаскировать десантное снаряжение.
А между тем, перед внутренним взором капитана вновь и вновь всплывали сцены прыжка — зелёный свет в уютном нутре транспортника «Бристоль», нетвёрдый шаг к распахнутому люку… И ещё один шаг — уже в пустоту. Пугающую пустоту!
И содержимое желудка на этом шаге само по себе подкатывает к горлу…
Капитан был старшим по званию офицером из группы добровольцев, отобранных в обычных общевойсковых частях. «Покупатели», явившиеся в его часть, заманили Гаса обещанием славных ратных дел, возможностей для подвига… Ну и конечно, будущими наградами! Они попали точно в цель — рутина общевойсковой службы настолько достала довольно возрастного (32 года, как никак!) холостяка, не нашедшего себя ни в армии, ни в семейной жизни, что Гас вцепился в предложенную возможность всеми руками.
И вот теперь он находится в учебном центре в Перхам-Дауне — и только что прошёл через третий для себя прыжок… Треклятые прыжки! Все бы ничего, но эти прыжки…
Гасу понравилось в учебном центре — серьезно, очень понравилось. Наверное, его юношеское желание пойти в армию было продиктовано тем, что в армии служат лишь крутые парни с нехилыми пушками — и они в любой момент готовы пустить их в ход! Такой представлялась армия в сознании молодого парня — но холодные казармы быстро выдули из Генри Марч-Филлипса юношеский максимализм… А учебные стрельбы с их строгим до абсурда регламентом и обязательными подсчётами израсходованных патронов, да поиском стрелянных гильз… Короче, мечтал Гас совершенно о другом, но деваться было уже некуда — и спустя годы службы он и сам гонял солдат из-за утерянной гильзы с такой яростью, будто эти самые гильзы отлиты из золота!
Но теперь — теперь все стало по другому. В Перхам-Дауне отобранные командованием добровольцы стреляют вообще из всего, из чего можно стрелять! От привычных винтовок Ли-Энфилд до офицерские револьверов «Смит энд Вессон», «Веблей» и «Энфилд». В ход также пошли автомат «Ланчестер», ручной пулемёт «Брен», снайперская версия Ли-Энфилд… Стрелянные гильзы на стрельбище никто не считает, ими усеяна вся земля — а когда идёшь к мишеням, то гильзы хрустят под ногами, словно осколки стекла.
От классической стрельбы, впрочем, довольно быстро перешли на ведение огня по движущимся целям. В роли каковых выступает и специальное оборудование на стрелковом полигоне — вроде подвижных или вскакивающих попеременно мишеней. И «тарелочки» для стендовой стрельбы, взмывающие в воздух одна за другой… Да бойцам позволили сходить на охоту с винтовками, угробив десяток другой уток!
Славно тогда поужинали…
Куда более сложными, даже изматывающими были тренировки под началом майора Чарли Брауна — снайпера, прошедшего окопы Первой Мировой и служившего в «скаутах Лоувэта». Этот заслуженный офицер гонял своих подопечных до седьмого пота, заставляя правильно маскироваться — и передвигаться сотни метров по каменистой земле исключительно ползком. Он учил правильно выбирать укрытия — и ждать в них, практически не шевелясь, часами! Пока, наконец, снайпер по команде майора не делал один единственный выстрел… И если тот мазал с трехсот метров, то вновь полз, и вновь ждал следующего шанса поразить мишень!
Но стрельбы в была лишь также частью подготовки. Так, каждый доброволец в Перхам-Даун проходил курс минно-взрывного дела — начиная от метания простых в использовании «лимонок» системы Миллса, до закладки мин противотанковых, противопехотных, сооружения растяжек… Отдельно изучалась конструкция мощных фугасов — и дистанционные взрыватели, вроде взрывателей натяжного действия или взрывателей с часовым механизмом.
Саперное дело Гас не шибко уважал, но никогда не отлынивал — как и от ежедневных кроссов, тренировок физической подготовки, спаррингов с товарищами. Как и многие британские офицеры, Генри был знаком с боксом… Но «спарринги» зачастую проходили с макетами холодного оружия в руках. Например, макетами траншейных ножей компании «Чарльз Клеменс», оснащенных кастетами — и завоевавших признание солдат в окопных схватках… Тут первых бойцов британского «коммандос» гоняли унтера, прошедшие мясорубку боев на Сомме — и нередко после спаррингов приходилось уже боевыми клинками дырявить холодные свиные туши!
Мерзость, конечно… Но что-то в этом было.
В общем, Гас был в полном восторге от подготовки в Перхам-Даун. Он, нескладный и весь какой-то неказистый (в детстве часто дразнили за большие оттопыренные уши!), ещё недавно рядовой офицер британской армии… И вдруг стремительное преображение в бойца специального назначения! Бойца, чьи возможности и навыки могли бы показаться ему вчерашнему буквально фантастическими, недостижимыми! Это преображение порой казалось капитану каким-то даже сказочным — и порой его накрывал совершенно иррациональный страх: а вдруг все происходящее есть просто сон⁈ Вдруг он сейчас откроет глаза — а учебный центр окажется лишь выдумкой воспаленного сознания?
Да, это были странные, глупые мысли… Которые, впрочем, успешно гнали прыжки с парашютом. Вы боитесь высоты? Нет? Но разве можно понять, есть ли у тебя этот страх или нет, прежде, чем шагнешь к открытому люку — и взглянешь на землю, что проплывает в сотнях ярдов под твоими ногами⁈
Теория и подготовительные тренировки дались капитану без особого труда. И правильно укладывать парашют Генри Марч-Филлипс научился самым первым в группе… Но когда настало время совершить первый прыжок, Гас посыпался. Серьёзно, ему стало откровенно дурно и тошно; при виде пропасти под ногами коленки его задрожали самым натуральным образом, и сами собой начали подгибаться… Позже капитан поймёт, что в момент прыжка лучше смотреть вперёд, не цепляясь взглядом за разверзнувшуюся под ногами пропасть, что стоит пропустить приём пищи перед прыжком.
Но это понимание пришло позже, а тогда…
Тогда кэп сумел совладать с собой лишь вспомнив, что на него смотрят остальные добровольцы — среди которых, к слову, были и офицеры… Пусть и младше его по званию. Проявить слабость и трусость на их глазах, позволить вытолкнуть себя инструктору по прыжкам, уже шагнувшему к капитану… Да после такого позора уважающему себя офицеру остается лишь подать в отставку! В общем, Гас таки прыгнул — а потом и снова, и снова… К сожалению, последний прыжок был таким же сложным, как и первые два — разве что кэп не замирал у люка, а отчаянно рванулся вперёд! Но этим лихим прыжком Генри маскировал мандраж — ибо ноги его все также отчаянно тряслись…
Ладно, о чем теперь говорить? Приземлившись, Гас быстро свернул и спрятал под камнями шёлковый купол, после чего двинулся на поиски грузового контейнера с оружием, что также должен был спуститься с парашютом. А заодно и своих товарищей, разбросанных ветром на несколько километров вокруг… При этом в голове его билась отвратная мысль о том, что ночью группе предстоит ещё одно десантирование — очередная тренировка, на сей раз приближенная к реалиям боевой задачи. Как пройдут ночные прыжки, капитан боялся даже загадывать — он ведь и днем умудрился отбить стопу! Опоздал — пусть всего на мгновение опоздал с тем, чтобы сгруппироваться перед столкновением с земной твердью… А что будет, когда Генри полетит вниз в кромешном ночном мраке?
А уж как кэп возмущался, когда впервые услышал о плане ночной заброски группы в советский тыл…
— Сэр⁈ Я верно ослышался, сэр⁈ Или вы действительно сбрендили — раз говорите о ночном десанте⁈
Всякая субординация летела к коту под хвост… Впрочем, Гас и не знал, в каком звании и должности находится немолодой джентльмен с залысинами на лбу, а также неопрятными, какими-то взлохмоченными бровями — и широкими усами пшеничного цвета. Внешний вид последнего, облаченного в недорогой гражданский костюм, соответствовал потасканному школьному учителю — или же клерку невысокого ранга. Да и представился неизвестный просто «Стюартом», без указания звания и должности… Кроме того, за время пребывания в тренировочном центре Гас отвык от ненужных, на его взгляд, козыряний. Более того, добровольцам разрешили также не бриться, а отпускать волосы, усы и бороды!
Вспышку гнева капитана, впрочем, погасило ледяное спокойствие Стюарта… Жестом руки остановившего подполковника Ньюмана, руководящего подготовкой коммандос. Чарльз готовился было заткнуть много о себе возомнившего капитана — но «клерк» опередил его, ответив совершенно невозмутимо:
— Я абсолютно согласен с тем, что ночная вылазка повышает риски десантирования. Но с учётом того, что противник контролирует небо в районе высадки, и что полетите вы на тихоходном «Бристоле»… Лишь ночной десант даёт вам хоть какие-то шансы выжить и выполнить задание, сэр!
Мгновенный переход от ледяного спокойствия к командирскому реву обескуражил Гаса; капитан притих — а «клерк» вновь совершенно нейтральным тоном уточнил:
— Я могу спокойно рассказать вам про цель операции? Или мы будем спорить о каждой детали?
— Никак нет, сэр…
— Вот и отлично. Итак… Задача вашей группы, капитан, заключается в физической ликвидации одного из русских генералов. Конкретно этот человек командует наиболее боеспособным подразделением танковых войск, действующих в Турции со стороны советов…
Последнее замечание, однако, вызвало лишь страдальческую усмешку Гаса:
— Простите, сэр… Но вы сказали танки? Не проще ли тогда будет расстрелять группу прямо на базе — и похоронить нас за казармами? Конечно, мёртвым все равно — но мне отчего-то претит мысль, что моё тело раскатают в тонкий бифштекс танковые гусеницы…
Стюарт невольно усмехнулся — впрочем, он вполне понял тревогу Гаса, замаскированную шуткой:
— Никто не предлагает вам воевать с танками, капитан. Речь идёт о возможности ночного налёта на штаб танковой дивизии; по нашим данным, его охраняет лишь лёгкая бронетехника и комендантский взвод. Основные силы большевиков сейчас строят оборону южнее озера Ван — против частей французского иностранного легиона, идущих из Сирии… А штаб дивизии в настоящее время развернут неподалеку от города Татван в Восточной Анатолии — у юго-западного побережья озера.
Кэп немного помолчал, переваривая услышанное — после чего осторожно уточнил:
— И как вы представляете выполнение нашей задачи?
Стюарт с удивлением воззрился на Гаса — даже брови его взлетели вверх:
— Как⁈ Вы, капитан первой в британской армии группы коммандос, спрашиваете меня «как»? Да как вашей душе угодно, сэр… Хотите, ликвидируйте снайперским огнём. Хотите, подорвите его машину взрывчаткой с дистанционным зарядом… Если сумеете — так зарежьте его ночью, заколите спящего! Впрочем, если вас действительно интересует моё мнение, капитан, то ночная атака на штаб вражеской дивизии в период, когда она сражается с нашими союзниками, даст лучший результат. Оставив русских без командования, уничтожив его в бою, вы спровоцируете панику… Коей, как я надеюсь, французы все же сумеют воспользоваться.
Кэп повторил внезапно онемевшими губами — словно эхом за «клерком»:
— Ночная атака на штаб…
Стюарт с нажимом повторил:
— Совершенно верно, Генри. Совершенно верно! В акции будет участвовать вся ваша группа; «Бристоль» может взять на борт двадцать четыре десантника? Это практически целый взвод, так что силы будут равны…
Тут лёгкая усмешка исказила губы «клерка»:
— Ну и потом — разве можно сравнить вас, доблестных британских коммандос, с какими-то тыловиками? Последние плохо сражались даже против местных курдов…
Капитан с удивлением для самого себя ухватился за последнюю деталь:
— С этого места поподробнее… Сэр.
Стюарт ответил не сразу; желваки его раздражённо заходили на скулах — но раздражение это было обращено против самого себя. Проговорился… Наконец, он сухо ответил:
— Мы уже один раз организовали атаку на русских. Но тогда под удар попал не только генерал, но и вся штабная колонна, уничтоженная курдским ополчением… Последним помогали несколько наших военных специалистов — из числа тех, кто находился на Ближнем Востоке. Они передали курдам оружие из наших запасов, сумели неплохо подготовить пулеметные расчёты и расчёты ПТР — а подрывники отлично справились с фугасом, перекрывшим путь колонны в горной, труднопроходимой местности. Идеальное место для засады!
Капитан с удивлением отметил, что Стюарт невольно увлекся рассказом — и даже дал волю своим чувствам, отразившимся на его лице. Так, Гас легко прочитал смесь возмущения напополам с горечью…
— Увы, наши специалисты, будучи неплохими стрелками, все же не проходили профильной снайперской подготовки… И не имели реального боевого опыта в качестве снайперов. Впрочем, засада однозначно бы удалась! Если бы не поддержка с воздуха, что русские успели запросить… Вмешательство штурмовиков врага конечно же изменило ход боя.
Сделав короткую паузу, Стюарт резюмировал:
— Именно поэтому я и предлагаю ночную атаку. Я следил за вашими результатами, капитан — как и вашей команды. На стрельбище вам нет равных, вы все умело обращаетесь с гранатами, находитесь в отличной физической форме… Безусловно, у вас есть все шансы на успешный ночной удар — и последующий отход!
Тут голос «клерка» стал особенно тёплым, вкрадчивым, располагающим к себе:
— И конечно, мы не собираемся жертвовать вашей группой, Генри. Не собираемся отправлять вас на смерть… Ни в коем случае! Ваша группа — как уверены в том и я, и сам премьер-министр — станет первым подразделением специального назначения в британской армии! Вы станете для наших солдат вдохновляющим примером и образцом для подражания… Вы нужны Короне, кэп. И я вижу все шансы не только выполнить боевое задание — но и с честью вернуться домой. А уж награды… Награды — в случае успеха — посыпятся на вас и группу настоящим золотым дождём!
Последнее замечание, впрочем, Гас пропустил мимо ушей. Награды? Награды любят коллекционировать штабные офицеры — совершающие на передовую лишь редкие, короткие вылазки… В окопах же куда большую ценность имеет не серебряная медаль на груди — а плечо товарища и добрая шутка, спасающая от тоски… Съеденный на двоих с другом сухарь — и письмо из дома.
Награды — это, конечно же, хорошо. И сам Гас вовсе не откажется от ордена — но после, после того, как его группа вернётся с задания. Явно опасного задания — один ночной десант чего стоит… Потому сейчас, проигнорировав замечательные перспективы, что так старательно обрисовывал «клерк», кэп ухватился за самую суть:
— Наши военспецы и уцелевшие курды, участвовавшие в засаде… С ними есть связь? В живых ещё хоть кто-то остался? Мы можем предложить им присоединиться к группе — в качестве прикрытия или отвлекающих сил? Мы можем получить хоть какое-то оружие на месте — если контейнер с нашим вооружением разобьется о скалы или утонет в озере… Да даже если он просто потеряется — мы можем рассчитывать на помощь на месте? Пусть хотя бы обозначат место высадки сигнальными кострами!
Стюарт вновь взял паузу прежде, чем ответить — после чего с задумчивостью протянул:
— Связь есть… Но из группы наших военспецов в строю находится лишь один офицер. Он ухаживает сейчас за раненым товарищем и ждёт эвакуацию, ещё трое погибли в бою… Курды же сильно обозлились на нас после больших потерь в засаде — и воевать с русским они больше не хотят. Впрочем, мы наверняка сможем найти нескольких горячих парней, чьи родственники сложили в бою голову… Горцы часто увлекаются кровной местью. Но, даже если мы и наберём десяток местных — разве сравнятся они с вашими бойцами⁈ На счёт оружия также нужно уточнить. В любом случае, курды точно не вернут того, что мы им передали…
Капитан перебил «клерка»:
— В таком случае мы поступим следующим образом: оставшегося военспеца не эвакуировать — хороший стрелок или подрывник мне однозначно пригодится. Также нам пригодится пусть даже и десяток курдов… Если я правильно понял, мы ведь не просто так отпускаем бороды, верно? Для большей похожести на горцев?
Стюарт лишь согласно кивнул — к слову, кивнул он с самым довольным видом.
— Следовательно, объединившись с группой курдов, нам проще будет перемещаться, ориентироваться на местности, легче сохранить «легенду»… И для отвлекающего маневра — Гас и сам не заметил, что говорит все более и более увлечённо, а в голове его уже формируется план. — горцы вполне подойдут! Лишнего оружия — и особенно патронов — тем более не бывает. И я предлагаю сперва сбросить пару контейнеров со стволами и патронами, и посмотреть, как пройдёт высадка в первую ночь… Пусть ваш человек заберёт оружие и спрячет его в тайнике. И если первый этап операции с десантированием груза пройдёт без эксцессов, то это будет добрый знак для всей группы!
Генри, впрочем, не стал уточнять, что если самолёт с грузом перехватят русские истребители, или же район высадки оцепят и прочешут советские войска — то это будет явный признак того, что операцию нужно менять и дорабатывать… Но «клерк» все прекрасно понял — и лишь кивнул в ответ:
— Рад, что не ошибся в вас… Сэр. Уверен, вы действительно справитесь с личным заданием премьер-министра — как и в том, что эта наша встреча точно не последняя!
Гас молча пожал протянутую ему руку. Сказать по-правде, столь убежденное заверение «клерка» его несколько смутило — впрочем, кэп не предал смущению особого значения… И стоит ли говорить, что после того памятного разговора, состоявшегося буквально на днях, интенсивность подготовки коммандос взвинтили до предела? Вот уже и ночной, «контрольный» прыжок должен состояться текущей ночью.
А дальше… Дальше Гаса и его группу ждёт Сирия — и первая в истории британских коммандос боевая задача.

Глава 18

… — Дух захватывает!
Я не смог сдержать невольного возгласа — открывшийся с высоты стратовулкана Немрут вид на расположенный в десяти километрах восточнее Татван, прилегающий к нему залив озера Ван — и высящиеся напротив горы действительно впечатляет! Впрочем, мне-то хорошо — я могу просто постоять на горе и полюбоваться живописными видами, а вот артиллеристам майора Панина приходится ой как несладко… Попробуй, раздолбай каменный грунт для капонира под массивную гаубицу МЛ-20! Эти махины едва сумели закатить в гору с тягачами даже на малую высоту — с которой, впрочем, дивизион майора сможет держать под огнём все окрестности… А прежде всего, шоссе — ведущее как на Битлис, так и на Муш на несколько десятков километров.
Не шибко легче приходится зенитчикам и казакам. Первые роют капониры для своих самоходок (СУ-6 с 37-мм зениткой на броне имеет соответствующие гаубице габариты), а сотня кубанцев вынуждена развернуть полноценный опорный пункт на подступах к батарее! Все же мощные гаубицы калибра 152 миллиметра, развернутые на господствующей высоте — это, пожалуй, самое мощное «сдерживающее» оружие из того, что имеется в моем арсенале.
Так что и охрана им требуется соответствующая…
Чуть ниже, на южном скате вулкана, развернут ещё один опорный пункт. Он прикрывает подъем на высоту — и держит под прицелом развилку дорог на запад, в направлении Муша, и на юг… В направлении Битлиса — по данным разведки, уже занятом марокканскими стрелками из числа французских колониальных войск.
Опорник хорошо укреплен — четыре дивизионных Ф-22, две казачьих «сорокапятки» и три полковушки кубанцев, пара полковых миномётов. Ещё сотня казаков — и три танка «Т-34» в капонирах. Точно такой же опорник развернут на противоположной стороне долины и прикрывает непосредственно Татван. А между ними рассосредоточены все имеющиеся в первом батальоне (вернее сказать, уцелевшие) экранированные «бэтэшки». Одиннадцать танков, зарытых в капониры на расстоянии метров девятьсот друг от друга… И каждый при этом прикрыт взводом казаков, оборудовавших собственные оборонительные пункты.
Впрочем, лёгкие танки выступают не самостоятельной боевой силой, а лишь цементируют оборону армянской стрелковой дивизии. Опорники же кубанцев, развёрнутые в тылу красноармейцев, выступают в качестве второй линии обороны…
Собственно говоря, моя дивизия выполнила стоящую перед ней, первоочередную задачу. Выступив на острие прорыва вглубь Западной Армении, мы вышли к Вану и обогнули озеро… Теперь, однако, настал черёд обороны — обороны от турецких союзников, идущих из Сирии. В связи с чем моя дивизия снова разделилась — третий батальон (танки Т-26) и батальон мотопехоты выдвинулся от Татвана в сторону Муша, а затем и Бингёля, перекрывая ветку шоссе из Сирии к Эрзеруму, и одновременно создавая угрозу последнему с юга… В этом же направлении наступает казачья «Терско-Ставропольская» дивизия и две армянских пехотных. Ещё одну «территориальную» с ванского направления сняли вместе с Акименко, по Алашкертской долине направив их к Карсу, теперь уже занятому РККА… Впрочем, накал боев на Эрзерумском направлении только нарастает — турки спешно перебрасывают свои резервы из Малой Азии именно к Эрзеруму, так что сейчас там действительно «жарко»! И хотя две оставшиеся «национальные» стрелковые дивизии зачищают мои тылы от недобитых турецких подразделений — и наиболее воинственных отрядов курдского ополчения… Вскоре, чувствую, их также перебросят на восток — по крайней мере, ещё одну дивизию так точно перебросят.
Конечно, я был против дробления собственного подразделения. Но командование фронтом предъявило убийственный в своей логике аргумент… РККА на южном турецком направлении достигла намеченных рубежей, и дальнейшее наступление на тот же Диярбакыр нецелесообразно из-за труднопроходимости местности и растягивающихся коммуникаций… С другой стороны, именно у Татвана узкое «горлышко» шоссейных дорог, ведущих из Сирии, наиболее удобно оборонять. Но для обороны десяти километров фронта между горами не требуется присутствия сразу двух танковых батальонов!
Тем более, что поддержку мне окажет также и дивизионная артиллерия армян, развернутая ближе к Татвану…
Ну что тут скажешь? У командования своя логика — и логика, в целом, убедительная. Когда танковые части атакуют, нужно концентрировать их в ударный кулак прорыва. Но когда наступает время перейти к обороне, то танкистов можно и рассосредоточить, «цементируя» боевыми машинами оборону пехотных частей… А после страшного боя в засаде, из-за которого мой начштаба надолго выбыл из-за тяжелого ранения — и где были практически целиком разбиты санбат и рембат… После него моя стойкость к сопротивлению командирской воле упала к нулю. Я был просто раздавлен этим поражением и потерями, да и сам лишь по счастливой случайности избежал гибели… К тому же сказались пусть и лёгкие, но беспокоящие, болезненные ранения.
Впрочем, выводы я для себя также сделал. И теперь, помимо табельного ТТ с единственной запасной обоймой я ношу в карманах галифе ещё четыре магазина — а через плечо неизменно переброшен ремень ППД. Более того, я соорудил себе брезентовый жилет-разгрузку с четырьмя ячейками под запасные рожки — и двумя чехлами под гранаты… Причём жилет этот так понравился осназовцам, что и те принялись мастерить себе подобные «разгрузки».
Да, Лаврентий Павлович буквально рассвирепел от наглости британцев, умудрившихся совершенно незначительными собственными силами организовать курдскую засаду в горах. Он много чего пообещал наглосаксам, вроде горящей «земли под ногами»… Собственно, армяне уже и приступили к зачистке курдских поселений, давших бойцов для атаки на колонну. В одном из них «нашлись» и уцелевшие британцы; к вящему сожалению наркома, агента МИ-6, пытавшегося отстреливаться из каменной сакли, просто и без затей закидали гранатами. Это потом уже выяснилось, что в бою участвовал британец — и что в укрытие его находился раненый товарищ и рация… Увы, гранатами побили всех и вся.
Тем не менее, нарком настоял на том, чтобы моя охрана была организована теперь бойцами его осназа — а штаб был удалён от линии боевого соприкосновения и хорошо защищен бронетехникой… Впрочем, все оставшиеся у меня под рукой боевые машины нужны для обороны — а штаб изначально требовалось развернуть с учётом необходимости оперативного управления боем. А потому я сумел уговорить Лаврентия Павловича на компромисс… Осназ остался со мной вместо комендантского взвода — а штаб развернут на северном, то есть обратном от ЛБС подножии вулкана Немрут. Таким образом, он надёжно прикрыт от огня вражеской артиллерии… А для обороны с воздуха (и на случай очередной, гипотетической атаки с гор!) я забрал себе три БТР, вооружив их оставшимися в батальоне ДШК.
Прочие крупнокалиберные пулеметы пришлось отдать во второй и третий батальоны… Впрочем, первый бат без защиты ПВО также не остался. Со стороны вулкана воздух защищает батарея автоматических зениток на базе самоходок — а со стороны Татвана небо «держат» зенитные орудия армянской стрелковой дивизии… Таким образом, и с воздуха прикрытие у всех имеется, и штаб расположен в безопасном месте и хорошо защищены. Но что самое главное — я имею доступ к оперативному руководству плотно выстроенной обороной своего участка фронта!
Даже немного не терпится — когда там на шоссе уже появятся французы⁈ Пара И-153 в настоящий момент кружат над дорогой, готовясь координировать артиллерийский огонь гаубичных батарей! Впрочем, дежурят они так, «на всякий пожарный»… Ещё утром в сторону Битлиса вылетели две бомбардировочные эскадрильи с истребительным прикрытием — так что вряд ли стоит ждать появления французов в ближайшие часы. А уж времени закончить капониры моим артиллеристам хватит однозначно…

Старшине Сотникову не спалось в эту ночь. Вот, казалось бы, только что смыкались глаза и одеревеневшее тело ждало лишь того, чтобы умаститься на лежаке в хорошо натопленном блиндаже. Но стоило ему опуститься на лежак, как начиналась маета: то хочется попить, то сходить до ветру, то слишком душно и не хватает воздуха, то чересчур жёстко и поза неудобная… С новоиспеченным, молодым с точки зрения возраста (но никак не фронтового опыта!) старшиной такое случалось редко. И маета эта была не только телесной, но и духовной; неспокойно было на сердце казака, словно бы почуявшего неладное… И хотя Тимофей сперва гнал от себя подобные мысли, и ему даже удалось ненадолго забыться сонным дурманом — но потом он открыл глаза, словно от толчка!
Словно бы мама позвала парня по имени…
Раздраженный на самого себя старшина вылетел из блиндажа, рефлекторно прихватив ППД. Накинув на плечи плащ-палатку, он поглубже натянул кубанку на уши; несмотря на то, что уже наступила весна, ночью в горах ещё очень свежо. Тимофей не отказался бы сейчас и от парадной бурки — да парадки под рукой нет… На первый взгляд, все было спокойно: в сдвоенном окопе пулеметчиков вели неспешную беседу дозорные. И в конце траншеи виднелся тусклый огонек самокрутки, да слышался едва уловимый дымок махорки.
Сам Тимоха не курил по настоянию деда-пластуна: тот говорил, что запах махорки или табачного дыма очень стойкий и долго держится. Что такой же курильщик (особенно, изголодавшийся по куреву!) почует пластуна издалека… Кроме того, сами казаки отмечали — чем больше и дольше курит мужик, тем менее выносливым он становится.
Тем не менее, курить в армии не запрещали — и сейчас Тимофей не стал делать замечания бойцам. Смолил ведь только один пулемётчик, засев в окопе — так что и снаружи огонёк его самокрутки не был виден…
Вроде бы можно расслабиться, верно? Но при неясном свете едва сформировавшегося месяца Тимофею вдруг почудилась какая-то неясная возня впереди — у траншей армянских товарищей. Впрочем, двести с лишним метров — приличное расстояние, а ходить по окопам могут и дозорные… Неожиданно послышался чуть приглушенный вскрик — и сразу погас. Что это? Часовой упал, оступился — или разводящий наказывает зазевавшегося караульного щедрыми тумаками за то, что последний задремал на посту?
Вскрик или возглас мгновенно погас, все же заставив Тимофея здорово напрячься. Он пока не был ни в чем уверен, но предпочел доверяться чуйке… Впрочем, и поднимать тревогу без реального повода старшина не желал. Обеспокоенно оглянувшись на едва заметный в ночи танк, неподвижно замерший в капонире — ведь кто-то из экипажа должен же дежурить! — Сотников решительно двинулся к пулеметчикам:
— Здорово ночевали, браты. Слышали вскрик?
Более молодой боец, второй номер расчёта, как кажется, ничего не слышал. Командир же, пулемётчик постарше, негромко ответил:
— Да вроде было что-то такое… Но сейчас тишина. Так мало ли, чего там боец вскрикнул? Может, змеюку какую увидал?
Змеи в здешних местах действительно не редкость. Среди них встречается и смертельно опасная гюрза, что вполне может заползти в траншею… А столкнувшись с такой гадиной ночью, и сам Тимофей наверняка бы не сдержал испуганного возгласа! Подумав немного и согласившись с доводом пулемётчика из третьего отделения, Сотников чуть успокоился — но все же негромко заметил:
— С вами постою. Не спится… Душно в блиндаже, охолонуться треба — хотя бы малость.
Пулемётчик лишь коротко усмехнулся:
— Да сколько угодно, товарищ старшина! Нам только в радость, втроём все веселее будет… Я вот Максиму говорил — как же хорошо, что воевать туретчину на сей раз пошли по весне. У меня дядька в здешних местах в ту войну сгинул — не в бою, а замёрз насмерть в горах! Тогда с обеих сторон народу померзло — просто не счесть…
Тимофей рассеянно кивнул, слушая слова первого номера расчёта. Ему вновь показалось какое-то неясное движение впереди, вроде какой-то шорох… А потом — и очень отчётливо! — стук деревянного по камню. Короткий, но хорошо различимый в ночной тиши — характерно отчетливый удар приклада.
Вроде бы и из окопов армянских товарищей… А вроде бы уже и поближе немного.
— Степан, у вас ракетница с осветительной ракетой есть?
Также насторожившийся пулемётчик тотчас ответил:
— Как нет? Есть конечно, товарищ старшина. Пальнуть?
Тимоха колебался ещё мгновение. Запустить ракету — привлечь к себе лишнее внимание. Он сегодня не в дозоре, не разводящий караула… С другой стороны, последний в настоящий момент может отдыхать — не обязательно спать, но зайти погреться у печурки он право имеет.
А ведь немцы на фронте всю ночь без всякого стеснения запускали осветительные ракеты… Наконец, старшина решился:
— Пальни, Степа. Хуже от того точно не будет.
— Сейчас, товарищ старшина…
Первый номер расчёта завозился в поисках ракетницы, в то время как Тимофей совершенно непроизвольно сдвинул фишку-предохранитель на рукояти затвора — и аккуратно, едва слышно оттянул её назад… После чуть подал уже вперёд, досылая патрон в ствол. Переключатель режима огня по умолчанию стоит для стрельбы одиночным и… И Сотников, почуяв вдруг необычное волнение, аккуратно уложил ложе автомата на бруствер траншеи.
Мгновением спустя раздался хлопок ракетницы — и шипение взлетающей вверх ракеты… И даже в её неясном, обманчиво-блеклом свете старшина разглядел десятки людей, ползущих к их опорнику! Причем последние принялись тотчас вскакивать на ноги и перехватывать короткоствольные карабины обеими руками — едва осветительная ракета взвилась в воздух…
— Длинными бей! Прижимай их к земле!
Сотников выкрикнул эту команду, одновременно нажав на спуск; одиночным промазал — но тут же перевёл переводчик огня в режим «автомата». Рядом ударил ручной «Дегтярев» — и практически сразу в ответ загрохали выстрелы карабинов «Бертье»… Пули марокканцев пока еще неприцельно идут выше головы — но среди залегших у камней есть опытные стрелки.
Последние принялись уже выцеливать пулеметчиков по хорошо различимым в темноте вспышкам пламени на раструбе ДП…
Увы — но в те же самые мгновения впереди послышались многочисленные взрывы. Это взрывались тяжёлые, оборонительные «лимонки» F-1 с их массивными рубчатыми корпусами — и взрывались они в закрытом пространстве армянских блиндажей или землянок… Армяне — весёлые, хлебосольные ребята, любители вкусно поесть (и вкусно приготовить), они и солдатами были отнюдь неплохими. Но сказалась недооценка противника, сказалась уверенность бойцов в мощных танках и пушках, контролирующих подступы к Татвану.
Кто же из них мог предположить, что марокканские «гумьеры» и разведчики иностранного легиона сумеют подобраться к окопам под покровом ночи⁈ Что они практически бесшумно возьмут часовых в ножи, орудуя штык-ножами с зауженным острием — и тонким, словно у стилета, лезвием?
Одна из особенностей спешного формирования территориальных дивизий заключалась в том, что им откровенно не хватало умелых военных специалистов среднего звена. Тех же артиллеристов, пулеметчиков, саперов… И если первых набирали из армянских ветеранов Первой Мировой или выздоравливающих русских фронтовиков, то в саперных частях специалистов минно-взрывного дела было крайне мало. Иными словами, подступы к позициям армянской пехоты не минировались, колючей проволокой не ограждались… Это было серьёзное упущение — но командование как армянской дивизии, так и танкистов больше полагалось на тяжёлые гаубицы и боевые машины «ударного» батальона Чуфарова.
А после дневного, упреждающего авиационного налёта никто и подумать не мог, что враг вдруг решится на ночную атаку! Но марокканцы, как и сами легионеры, вовсе не случайно считаются одним из самых боеспособных подразделений французской армии…

Глава 19

Что испанские «регулярес» Франциско Франко, что французские «гумьеры» — в сущности, это были одни и те же марокканцы, разве что облаченные в разную военную форму. И те, и другие принимали участие в «Рифской войне» и были преданы исключительно своим вожакам; и те и другие слыли опытными охотниками — и хорошо знали партизанскую войну.
Регулярес Франко успели приобрести пугающую славу во время гражданской войны в Испании — не признавая правил ведения войны и склонные к импровизации, они побеждали там, где прочие терпели поражения… Чего стоит история, когда регулярес пленили роту английских интернационалистов — подобравшись к ним вплотную, распевая при этом популярный у республиканцев «интернационал»? А когда они разгромили противника после упорного боя, на исходе патронов? Сделав вид, что сдаются — а затем закидав гранатами тех, кто пришёл брать их в плен!
Достойно проявили себя марокканцы и против новенькой на тот момент советской бронетехники — в боях на реке Харама. Тогда регулярес разбились на две группы; первая рыла окопы в оливковых рощах и воевала «как полагается», отсекая плотным ружейно-пулеметным огнём республиканскую пехоту от танков… А вот вторая, взобравшись на деревья, закидала вошедшие в рощу танки бутылками с зажигательной смесью, метая их сверху!
Впрочем, марокканцы Франко «прославились» также многочисленными изнасилованиями, убийствами и грабежами… Дай волю гумьерам — и они также покажут себя во всей «красе»! Впрочем, сегодня они показали себя в настоящем деле, сняв в ножи «зевнувших» армянских часовых…
А что уж говорить о легионе? Во французский иностранный легион редко вступают «случайные» люди! В том смысле, что большинство легионеров уже на старте службы имеют богатый боевой… Или столь же богатый криминальный опыт.
И естественно, снимать вражеские дозоры и участвовать в первом штурме посылают самых опытных и отчаянных — как было и на сей раз…
Да, советские командиры здорово недооценили врага. Начать хотя бы с утреннего налёта на передовые отряды французов в Битлисе! Сей налёт на самом деле был не особенно успешен — хотя бы потому, что враг его ждал. И ждал его, уже вполне себе трезво оценивая практически нулевые возможности союзной авиации после серии поражений в воздухе… Но именно поэтому передовые части французов были сверх всякой меры насыщены автоматическими зенитками «Бофорс» (включая и переданными англичанами пушками), и крупнокалиберными пулеметами «Гочкис» на зенитных станках. Враг ждал налёта, как наиболее рационального шага со стороны советского командования — и, несмотря на значительные собственные потери, налёт в целом, отразил… По крайней мере, зенитчики Левантской группы легиона не допустили, чтобы советская авиация продвинулась глубже по шоссе — туда, где вторым эшелоном двигались танки и тягачи с орудиями! А десятки сгоревших грузовиков, выступивших в качестве приманки? Так их у французов хватает — и шли они в большинстве своём пустыми, играя отвлекающую роль… Позже их просто спихнул с дороги головной R-35 танковой группы, выступивший в роли своеобразного «ледокола».
Советские командиры всерьёз предполагали, что потрепали врага, что наступательные возможности легиона сильно ограничены на ближайшие сутки. Но на самом же деле немногочисленная, опытная разведка легиона выдвинулась вперёд, к оборонительному рубежу большевиков ещё вечером… Успев тщательно изучить передний край! И установить, что тот не заминирован и не прикрыт мотками спирали «Бруно», или даже просто колючей проволокой.
Под покровом же ночи на исходный рубеж атаки выдвинулась разведчики и штурмовики легиона. В большинстве своём успевшие повоевать в этом же качестве на фронтах Первой Мировой… И наиболее опытные охотники из числа марокканцев — также имеющих боевой опыт.
В то время как по шоссе от Битлиса, на самом малом ходу, не используя света фар, выдвинулась колонна французских танков… И тягачей с новенькими, 47-миллиметровыми противотанковыми пушками «Пюто» — способными взять броню «тридцатьчетверки» метров за пятьсот.
Естественно, штурмовики были вооружены по первому разряду. Так, помимо штатной винтовки «Бертье» и ручных пулеметов «Шательро» (внешне похожих на британские «Брены»), штурмовые группы получили некоторое число английских автоматов «Ланчестер»… А заодно прихватили с собой револьверы или пистолеты всевозможных конструкций для ближнего боя в траншеях. И конечно, ручные гранаты — много гранат! А для уничтожения бронетехники были определены особые отделения легиона, гордо названные «истребителями танков». Последним передали британские ПТР «Бойс» по одной штуке на отделение, а заодно и бутылки с зажигательными смесями, и связки гранат…
План противника был вполне прост и даже изящен — ну, по мнению французского командования… Итак, «охотники» выдвигаются вперед и снимают караул в ножи; далее в передовые траншеи заходят штурмовики, определяющие положение землянок и блиндажей. Их задача — забросать последние гранатами, как только поднимется шум… Но пока он не поднялся, часть штурмовиков и группы «истребителей танков» подбираются как можно ближе к вкопанным в капониры «бэтэшкам» — и поджигают их.
Хотя бы пару штук на участке прорыва — образовав довольно широкий коридор-брешь шириной в два с половиной километра… Вполне достаточно для прохода собственной колонны!
Собственно, с уничтожения танков и должны были начаться активные боевые действия… После чего колонна французской бронетехники и артиллерии, резко прибавив ход по шоссе, должна была прийти на помощь штурмовикам! Используя фактор внезапности — и покров ночи в качестве маскировки…
Впрочем, если вдуматься, план был вовсе не так и прост, как на то надеялись французы. И, как часто это случается на войне, всё пошло вовсе не так, как было задумано… Старшина Сотников заметил движение врага, открыл огонь — и гумьеры, успевшие проползли лишь с полсотни метров до опорника казаков, теперь вскакивали на ноги в надежде, что пробегут ещё сотню одним рывком… А там уже в дело пойдут гранаты! И пусть сей отчаянный бросок был сопряжен с предельным риском — но все же нельзя сказать, что он был обречён на провал…
— Степа, длинными бей, прижимай их к земле! Максим, пускай вторую осветительную!
Сам Тимофей также высаживал рожок ППД длинными очередями — без всякой прицельности, лишь бы прижать врага к земле… Заматеревший, набравшийся опыта старшина четко понимал свою задачу: выиграть время! Выиграть время для просыпающихся в блиндажах товарищей, для танкистов, осоловело и удивлённо пялящихся сейчас в прицелы… В которых ни хрена не видать в кромешной темноте! С правого фланга опорника старшину поддержали торопливые выстрелы самозарядки, а слева коротко проревела очередь автоматической винтовки Симонова… Впрочем, пятнадцать патронов из коробчатого магазина АВС-36 кончились очень быстро — а следом вхолостую щелкнул боек ППД.
Кажется, последними патронами Сотников все же достал одного из гранатометчиков, рванувшего вперёд… Отметив про себя, что вражеские пули бьют уже совсем рядом, отдаваясь сильными толчками в плотном земляном бруствере, старшина нырнул вниз — сменить магазин. В воздух с характерным шипением взвилась новая осветительная ракета… А следом послышался звонкий металлический лязг, и короткий, отчаянный вскрик! После чего второй номер издал испуганный возглас:
— Степа, что⁈
Но Степан, первый номер расчёта и опытный пулемётчик, уже бился в агонии; пуля ударила в челюсть — и раздробив её, прошила шею… Смертельная рана — из которой сильными толчками выбивалась кровь. Впрочем, второй номер этого не понял — и хотел было начать перевязку… Тимофей рывком поднял бойца на ноги, проревев ему на самое ухо:
— К пулемёту! Длинными!
Максим, все ещё таращась на раненого товарища, взял-таки «Дегтярев» в руки — а старшина, сменив позицию, уже резанул в сторону атакующих длинной очередью. В неясном, обманчивом свете ракеты целиться было крайне тяжело — и все же одна из пуль задела марокканца, уже замахивающегося для броска гранаты! Сильный толчок и острая боль заставили гумьера потерять равновесие; бросок его вышел неточным, и «лимонка» не долетела до траншеи с десяток метров… Звонко рванув парой секунд спустя.
Коротко отстучал ручной ДП, но тут же очередь его оборвалась. Смолкло СВТ на правом фланге — то ли ранили часового, то ли случилась осечка… Всполошенные перестрелкой казаки уже ринулись наружу из блиндажей. Но последние драгоценные секунды до того, как в окопы полетят гранаты гумьеров, стремительно истекали…
Оборвалась очередь ППД: тяжёлая винтовочная пуля ударила Сотникова под ключицу, швырнув его на дно траншеи. Но тут, спасая положение, грохнула выстрелом пушка «бэтэшки»… Танкисты не растерялись и зарядили картечь; 549 пуль на дистанции в полторы сотни метров скосили поднявшихся на рывок марокканцев, словно огромной косой!
Следом ударил башенный ДТ, но это было уже излишне. Всего одного мгновение, всего один выстрел изменили ход боя на данном участке… Мгновение назад гумьеры упрямо перли вперёд, атаковали, уверенные, что для победы остался один шаг! Но когда десятки, ДЕСЯТКИ самых решительных товарищей повалились наземь, орошая камни кровью из многочисленных ран… После такого мужество покидает даже самых отважных.
Легионеры, впрочем, пытались до конца выполнить свой долг, открыв частую стрельбу из ПТР. Они всерьёз надеялись, что на столь малой дистанции «Бойс» сумеет взять лобовую броню «бэтэшки»… Возможно, они знали ТТХ БТ-7 по гражданской войне в Испании — и вели огонь усиленными пулями с вольфрамовым сердечником. И у них действительно мог быть шанс! Мог быть… Если бы не дополнительные броневые экраны модернизированных танков. А так все кончилось очень быстро — расчёт ПТР перехлестнула очередь спаренного ДТ «бэтэшки».
Ещё одну группу отчаянных гранатометчиков, ползущих в обход со связками гранат и бутылками с зажигательной смесью, заметили из окопов с пуском очередной осветительной ракеты… Казаки плотно обстреляли врага из ручных пулеметов и винтовок — не оставив легионерам ни единого шанса спастись.
В это же время раненого старшину спешно перевязывали; Сотников стонал от боли, мысли казака путались в голове. Тимофей даже не осознавал, что в эту безлунную ночь он спас многих товарищей! Однако именно благодаря тому, что он вовремя открыл огонь, сумели отбить атаку гумьеров и у соседнего опорника.
Хотя там дело дошло даже до рукопашной…
Завязалась перестрелка и на передке, у армян. Штурмовики легиона и марокканцы заняли значительный участок траншей — истребив примерно две роты армянских стрелков… Но поднятые по тревоге красноармейцы сходу вступили в бой, поджимая противника на флангах.
Кроме того, открыли огонь батальонные миномёты — запуская в воздух яркие осветительные мины-«люстры»; в их свете бойцы разглядели подкрепление французов, идущее на помощь штурмовикам. Однако, в сторону подкрепления полетели уже мины осколочные — а на флангах утробно зарокотали станковые «Максимы»… Конечно, ветеран Первой Мировой устарел: излишне громоздкий, много весящий пулемёт плохо маскируется, с ним сложно менять позицию. Однако он по-прежнему обладает хорошей прицельностью и кучностью боя, и способен вести огонь длинными очередями!
И пусть кипит вода в кожухе от интенсивной стрельбы — подлить её можно и во время боя…
Вслед за залегшими гумьерами, однако, двинулись и французские танки, и тягачи с орудиями, и легионеры. Расчёт врага строился на том, что техника сможет пройти по ночному шоссе до самых траншей, укрытая пологом ночи… Однако на дальнобойных гаубичных батареях артиллеристы уже поднялись по тревоге, изготовились к стрельбе. А майор Панин принялся внимательно изучать местность в бинокль, напряженно вглядываясь в едва подсвеченный «люстрами» мрак… Гул приближающихся моторов он расслышал вполне отчётливо. Перестрелка шла на значительном удалении от батареи — там, где шоссе упиралось в окопы армянских стрелков. И она не могла заглушить утробное рычание многочисленных движков — тем более, что французские мехводы теперь не таились и выжимали из тихоходных «Рено» все, что вообще возможно!
Развив скорость аж в целых двадцать километров в час…
Старый, опытный артиллеристы сразу понял, что враг идёт на прорыв. И пусть французы верно рассчитали, что ночью их технику невозможно будет разглядеть даже с высоты… Однако майор, воевавший ещё в «германскую», мог и с закрытыми глазами прикинуть поправки для своих орудий. Не для точной стрельбы, конечно! Но накрыть шоссе одиночными снарядами, постепенно перенося огонь ближе к позициям… Почему бы не попробовать?
— Орудия готовить к одиночной стрельбе! Расчёт первого, слушай поправки…
«Повезло» артиллеристам майора Панина уже с третьим выстрелом — мощный фугас весом сорок три с половиной килограмма рванул неподалеку от артиллерийского тягача с противотанковой пушкой «Пюто». Тягач крепко побило осколками — и практически сразу сдетонировали снаряды в орудийном передке! Вспышка мощного взрыва, а затем и загоревшийся тягач «подсветили» французскую колонну — зажатую на относительно узком проходимом участке. Кроме того, они послужили отличным ориентиром для артиллеристов… Теперь по врагу открыли прицельный огонь не только батарейцы майора Панина, но и гаубицы стрелковой дивизии! А вспышки частых взрывов и ширящиеся очаги пламени, охватившего подбитую технику, дали ещё больше света. Огонь гаубиц перенесли на идущие впереди танки — а в воздух взмыли осветительные мины полковых миномётов… И в свете их по R-35 заговорили длинноствольные дивизионные Ф-22, танковые пушки «тридцатьчетверок» — а затем и трехдюймовки артиллерийских «бэтэшек».
На врага обрушился настоящий вал огня; красные трассеры бронебойных болванок разрезают ночь яркими всполохами — высекая целый сноп искр при каждом попадании… Впрочем, небольшие зеленые «светлячки» бронебойных пуль ПТРД также находят свои цели. Предупреждённые командирами, армянские бронебои бьют по ходовой стараясь обездвижить хорошо бронированные французские танки — вооружённые, впрочем, слабосильными лёгкими пушечками.
Не все танки, впрочем, удаётся остановить; несколько французских машин прорвались к траншеям — и принялись медленно, с учётом малой скорости, давить их… Однако танкистам «галлов», в отличие от легионеров и марокканцев, опыта явно не хватает. Они вырвались вперёд без пехотного щита — ибо собственную пехоту французов прижал плотный, фланкирующий огонь станковых «Максимов»!
Что же, самоуверенность французов сыграла против самих танкистов…
Немногие прорвавшиеся машины навели панику на молодых армянских призывников — но бойцы поопытней быстро организовали отпор. Командиры отделений (зачастую, русские фронтовики) умело закидали R-35 гранатными связками — и бутылками с зажигательной смесью. Уже успев схлестнуться с германскими панцерами, они пропускали танки над собой, или догоняли их с кормы… Тренированными бросками закидывая связки гранат и бутылки с горючкой на жалюзи моторного отделения.
Также несколько французских танков прорвались к занятому легионерами участку траншей. Огонь их орудий и пулеметов временно прижал контратакующих красноармейцев… Но что их легкие, допотопные 37-миллиметровые пушки могли сделать с усиленной броней БТ-7Э?
Нет, случилось именно то, чего более всего страшились вражеские офицеры. Зарытые в капониры «бэтэшки» просто расстреляли врага — словно в тире, даже не сдвинувшись с места…
И когда, наконец, наступил рассвет, и первые лучи поднявшегося над горами солнца озарили окрестности, глазам видавшего виды комбрига предстало настоящее побоище… Масштаб которого впечатлил даже Петра Семеновича Фотченкова. Километра так три шоссе, ведущего из Битлиса в Татван было целиком забито сгоревшей, ещё дымящей техникой — а участок прорыва гумьеров и легиона был буквально завален трупами последних… И испещрен многочисленными воронками; трава посерела от пыльной взвеси, поднятой ударами снарядов — что придало окружающему пейзажу этакий лунный, фантастический вид.
Но хуже всего была стойкая, удушливая вонь горелого…
Что именно так пахло — жженая резина, отработанная взрывчатка — или же те несчастные, кто принял страшный конец в подбитой технике… Об этом думать просто не хотелось.
И вид этот хотелось как можно скорее забыть… Но враг был разбит. И собственно, люди самого комбрига в эту ночь понесли минимальные потери — а ведь это для командира есть самое важное!
Причем именно в такой последовательности…

Глава 20

Иосиф Виссарионович кивнул Шапошникову:
— Докладывайте, Борис Михайлович.
Последний, помолчав секунду, начал негромко говорить:
— Французы и англичане перебрасывают в Турцию все новые части. Теперь настал черёд непосредственно французской колониальной армии, подразделения которой сформированы из этнических французов. Плюсом к ним присоединились остатки гумьеров и битых легионеров… И если сравнивать масштаб и численность — то можно уверенно сказать, что последние были лишь передовым отрядом. А их наступление на Татван — лишь первая проба сил…
После короткой паузы глава Генштаба продолжил:
— Со стороны же британцев в наступлении в настоящий момент участвуют «арабский легион» и 19-я пехотная бригада. Во взаимодействие с Фотченковым враг пока не вошел… Да и наша фронтовая авиация в настоящий момент наносит довольно мощные удары по колоннам противника на марше. В небе, правда, активизировались французы… Но воздушные схватки зачастую остаются за нашими летчиками.
Сталин словно бы даже благодушно кивнул:
— Продолжайте, Борис Михайлович.
— Эрзерум наш, Иосиф Виссарионович. Армянские бойцы очень замотивированы в боях с турками, быстро учатся… С помощью танкистов и казаков они сумели отбросить врага на несколько десятков километров. Впрочем, в горах удобно строить оборону, и наше наступление скоро выдохнется… Что не меняет того факта, что вся Западная Армения полностью освобождена от врага. Не могу настаивать, но могу лишь рекомендовать: на фоне поражения иностранного легиона и разгрома англо-французской эскадры — начать с турками переговоры о выходе из войны… На наших условиях.
Что же, Шапошников был совершенно прав. Более того, турки сами начали искать контактов с советскими дипломатами после того, как у берегов Сирии была потоплена объединенная эскадра союзников… Пока шли лишь кулуарные, закулисные переговоры — но после разгрома частей иностранного легиона и гумьеров, а также падения Эрзерума, османы согласились рассмотреть мирное соглашение с учётом границ 1914-го года…
Однако обе стороны понимали, что «союзники» не дадут туркам выйти из войны просто так — особенно с учётом, что довольно многочисленный англо-французский корпус сейчас наступал на север, из Сирии к Татвану.
Но если Фотченков сумеет разбить и эти части…
— Скажите, Борис Михайлович… Наш танковый уникум, сумеет остановить союзников — а там и нанести им поражение?
Шапошников покачал головой, словно бы даже отрицательно — чем немало удивил (и, безусловно, огорчил!) хозяина кабинета… Однако речь главы Генштаба была далека от пессимизма:
— С имеющимися силами Фотченков способен лишь на глухую оборону. Что без поддержки резервов враг неминуемо продавит… Однако, если остановить наступление на Трапезунд, что итак вскоре выдохнется — и вернуть два танковых батальона Петру Семеновичу… Но для активных наступательных действий необходимо передать под начало комбрига также и казачьи кавалерийские дивизии, и подкрепить его резервом хотя бы из двух армянских стрелковых. В этом случае — да. В этом случае у Фотченкова есть высокие шансы не просто отразить наступление союзников — но и разгромить его.
После секундной паузы командарм добавил:
— Однако, как я считаю, комбригу не пристало командовать силами такого масштаба. Думаю, повышение в звании хотя бы до комдива…
Шапошников не закончил свою мысль, вопросительно посмотрев на вождя, ожидая его реакцию. Все же Фотченков не так давно вновь стал активным участником боевого столкновения… Правда не по своей вине — что необходимо было учитывать.
Впрочем, сейчас весы военной карьеры Петра Семеновича могут качнуться сейчас и в ту, и в другую сторону. Все зависит от хозяина кабинета и расположения его духа…
Но вождь лишь улыбнулся в свои густые усы:
— Умелых и успешных командиров нужно двигать в званиях. Я так считаю, Борис Михайлович… А что у нас на западном фронте?
Тень улыбки, едва наметившись на лице главы Генштаба, тотчас исчезла:
— Гамелен сумел настоять на отправке отдельных пехотных подразделений на передовую. Французы по-прежнему не хотят воевать — и, занимая окопы первой линии, стараются избегать любой боевой активности… Что находит понимание и у наших бойцов.
Сталин согласно кивнул — выражая тем самым, свое согласие со сложившейся ситуацией… Однако Шапошников лишь покачал головой:
— Прецедент этот крайне для нас плох — как бы на него не посмотреть.
— Поясните, Борис Михайлович!
— Ну вот смотрите, товарищ Сталин. Французы занимают окопы первой линии, на фронте воцаряется затишье… Наши бойцы расслабляются, служба становится едва ли не мирной. В то время как отведенные в тыл немецкие части с боевым опытом спешно пополняют мобилизованными — и насыщают их боевой техникой, только что вышедшей с конвейера… Из немцев теперь готовят таран. А французы? Французы же, прознав про мирную обстановку на передовой, будут все чаще соглашаться заменить собой бошей — и наши бойцы будут все сильнее привыкать к мирной службе… Пока на них не покатится стальная «тевтонская свинья» из отборных частей панцерваффе.
Прочитав в глазах Сталина немой вопрос, глава Генштаба поспешно добавил:
— Увы, активизация боевых действий на участках, занятых французами приведёт лишь к тому, что в конце апреля на нас покатится таран уже двух полноценных армий. Французская кровь, пролитая нами в Европе, есть лучший подарок для Гамелена…
Иосиф Виссарионович раздражённо побарабанил пальцами по столу — после чего, поймав взгляд командарма, раздражённо спросил:
— Что вы предлагаете, Борис Михайлович? Когда наша дальняя авиация наконец-то ударит по заводам «Шкоды»⁈
Шапошников не колебался ни секунды:
— Я предлагаю разгромить врага. Это ответ на первый вопрос… Ответ на второй — ждём погоду. Синоптики обещают конец недели, как самое благоприятное время для ночных полётов.
Сталин невольно усмехнулся в накуренные усы:
— Продолжайте — про «разгромить врага». Слушаю вас внимательно…
Глава Генерального штаба РККА помолчал ещё секунду, прочистив горло — и только после продолжил:
— Вот только для победы нам необходимо будет поступиться политическими целями ради военных…
Хозяин кабинета удивлённо вскинул брови — после чего довольно сухо, недовольно попросил… Хотя какое там «попросил»?
Приказал…
— Поясните, товарищ Шапошников!
— Иосиф Виссарионович… Я прошу выслушать меня до конца, чтобы вы могли оценить мое предложение во всём его масштабе.
Легкий кивок подбодрил командарма, и тот продолжил:
— Я считаю, что основные сражения будущей кампании развернутся на территории укрепрайонов старой границы. Увы, я практически уверен в том, что немцы, имея преимущество первого удара и атакующие из-за спины французов, да насытив вермахт новыми танками и бронетранспортерами, да восстановив мощь своей авиации… В общем, я считаю, что германский таран гарантированно прорвёт фронт и доберётся до «линии Сталина». Самый худший вариант — если враг также сможет преодолеть и её…
— А превентивный удар?
— Мы лишь сожжем резервы и потеряем бронетехнику. Возможно, разобьём французов… Но обеспечим немцам условия для дальнейшего наступления. Нет, я считаю, что основную массу войск стоит отвести к старой границе уже сейчас… Что именно там, опираясь на долговременные укрепления бетонных дотов и бункеров, заняв предполье по всей науке — с минными полями и проволочными заграждениями — мы остановим германское наступление… А измотав его активной обороной, нанесем сильные контрудары собственными бронетанковыми частями! Что до поры будут находиться в резерве — за линией пограничных укреплений. Но ударят они именно после такого, как враг окончательно выдохнется… Нет, не так. Когда он надорвётся в попытках прорвать эшелонированную оборону РККА.
Сталин действительно внимательно слушал главу Генштаба, не перебивал — и чуть приободрившись, тот продолжил:
— На текущей же линии фронта мы оставим небольшое прикрытие — скорее имитирующее наше присутствие. Наиболее активно используем поляков — все же их земля… И казаков — последним проще всего будет отступать своим ходом. Эти подразделения получат приказ на отход, как только враг перейдёт к активным боевым действиям… Однако в составе их я уже сейчас предлагаю сформировать рейдовые, партизанские отряды с местом постоянной дислокации в лесных массивах. Подготовить для них схроны с оружием, боеприпасами, продовольствием и медикаментами… И после того, когда немцы завязнут в боях на старой границе, эти соединения начнут наносить точечные, сильные удары по германским тылам.
Сделав короткую паузу, Шапошников продолжил:
— Впрочем, отдельные спецгруппы будут атаковать германцев прямо на марше. Взорванные перед носом немцев мосты, участки внезапно заминированных дорог, короткие огневые налёты… Если удастся увязать их действия с ударами авиации, то наши бомберы смогут наносить мощные удары именно по скоплениям вражеской бронетехники — там, где образовались пробки… Именно эта тактика, Иосиф Виссарионович — изматывание врага, удары по тылам, активная оборона и, наконец, накопление собственных резервов для мощного контрудара в нужный момент! Лишь эта тактика принесёт нам победу в грядущей кампании.
…Иосиф Виссарионович думал над предложением Шапошникова и после того, как глава Генерального штаба уже покинул его кабинет. Глубоко думал, тяжело…
С одной стороны, план командарма был по-военному прост, логичен и доступен. Реальная возможность победить врага — или хотя бы нанести ему достаточно серьёзное поражение, после которого можно сесть и за переговоры. В последнее вождь верил крайне слабо, но все же…
Предложение Шапошникова было определённо ключом к победе.
Но одновременно с тем глава Генштаба предлагал не только оставить Польшу, предав польских коммунистов! Но и фактически, без боя сдать области западной Белоруссии и западной Украины, ради которых, собственно, и начался «Польский поход»… А это уже грозило серьезными рисками. К примеру — если врага не удастся отбросить, и линия фронта протянется именно по старой границе? Ведь тогда уже не удастся закрепить за собой те территории, что не заняты советскими бойцами, заключая мирное соглашение.
Плюс репутационные потери…
Вождь предлагал сделать все тоже самое на текущих позициях — обильно заминировать подступы, залить бетонные доты, развернуть в ближнем тылу тяжёлые батареи… Но Шапошников легко парировал это предложение: бетон ранней весной получится хрупким и рыхлым из-за замерзающей внутри его структуры воды. А промерзший грунт позже размякнет, и коробки дотов просто осядут в землю с полопавшимися стенками… Кроме того, бункеры и доты пограничных укрепрайонов многочисленнее, лучше обеспечены, увязаны в единую, продуманную систему обороны. Ничего подобного построить в Польше за то время, что осталось до завершения весенней распутицы, не получится даже без сезонных перепадов погоды… А положение дальнобойных батарей вблизи линии фронта немцы так или иначе установят — и с началом наступления обрушат на них массированные удары авиации!
Кроме того, на марше к старой границе колонны противника будут куда как уязвимее для налётов собственных бомбардировщиков (ибо линия фронта сейчас очень плотно прикрыта артиллерией ПВО врага). А линии коммуникации станут «законной целью» заранее подготовленных диверсионных и партизанских отрядов…
Также болезненным для самолюбия вождя был твёрдый, категорический отказ Шапошникова обсуждать превентивный удар по Финляндии. Вполне логичный с точки зрения Сталина в рамках стратегии зачистки флангов… Но Борис Михайлович был неприступен! И вновь его доводы были просты, логичный и убедительны… Да, граница у Ленинграда пролегает непосредственно у второй столицы страны — но британские бомбардировщики с аэродромов в Хельсинки так и так долетят до «колыбели революции». Времени же прорывать линию Маннергейма не осталось — куда как рациональнее подготовить прочную и надежную оборону на границе с финнами… А вот признанных мастеров маневренного боя, глубоких прорывов и охватов — тех же Белова, Фотченкова, Катукова — стоит как можно скорее переводить в БССР и УССР (по мере освобождения командиров на второстепенных участках).
И спешно формировать мощные конно-механизированные группы на базе их соединений… Ведь чем больше их подготовить и чем сильнее они будут, тем быстрее пойдёт собственное наступление советских войск!
В целом, Шапошникову удалось убедить Иосифа Виссарионовича в своей правоте — хотя решение оставить восточную Польшу наверняка одобрят не все. Мехлис так и вовсе обплюётся от негодования! Хотя, конечно, не Льву Захарьевичу принимать решения… Мысли вождя невольно переключились на главу политического управления Красной армии. Совсем недавно ведь беседовали, буквально позавчера… И как же лютовал тогда Лев Захарьевич, требуя ареста некой Матроны — женщины, ведущей в Москве «антисоветскую, антикоммунистическую агитацию»!
Подумать только, она посмела говорить с людьми о Боге…
И ладно бы говорить — но прозвучали уже вполне серьёзные заявления, навроде: «если народ теряет веру в Бога, то его постигают бедствия. А если не кается, то гибнет и исчезает с лица земли…»!
Сталин уже слышал их, и сперва они произвели на него очень серьёзное впечатление — заставив переосмыслить многие моменты своей юности и революционного пути.
Но теперь мысли вождя приняли совершенно другой оборот…
Советская власть изначально была настроена против Церкви. В этом нет ничего удивительного — Церковь в России столетиями поддерживала монархию; царь есть не просто царь, но помазанник Божий! И хотя среди священства находились те, кто поддерживал большевиков — но в целом, духовенство и весь Церковный институт рассматривались в лучшем случае, как устаревший и ненужный пережиток.
А порой и источник дохода (драгоценная церковная утварь, драгоценные металлы с окладов икон!) — и источник опасности… В конце концов, агитация попов среди паствы в годы Гражданской кого-то да поставила под «белое» знамя.
Однако же, была и другая, тайная «грань» негативного отношения большевиков к Церкви. Как минимум, со стороны Троцкого, Свердлова и прочих «единоверцев», издревле видящих в Христианском учении нечто для себя опасное и враждебное…
С тех самых пор, когда предки их распяли Христа! И устроили гонения на Его учеников…
И естественно, пока Троицкий и его единоверцы пребывали во власти — во главе Советской власти — священство и монашество, и упертые в своих убеждениях верующие подвергались жестоким гонениям. Достаточно вспомнить «Соловецкий лагерь особо назначения», где погибли сотни священников и мирян… Но поднявшись на вершину власти, сам Сталин не менял сей курс — и репрессии вновь ужесточились, когда НКВД возглавил «единоверец» Троцкого Генрих Ягода.
Да и при литовце Ежове лучше не стало…
Также по всей стране закрывались храмы — а то ведь и взрывались! Были также закрыты многие видные монастыри — паломнические центры вроде Дивеевской обители, основанной Святым Серафимом Саровским, или же Задонского мужского монастыря, прославленного Святителем Тихоном Задонским.
Да что далеко ходить, если вспомнили уже про Соловки? Или о подмосковной Троице-Сергиевой лавре, чьи стены некогда выдержали польско-литовские штурмы…
Но так где же теперь каяться, если храмов-то и не осталось? По крайней мере, их практически не осталось — действующих церквей за редким, очень редким исключением… Особенно в небольших городах вроде не столь и далёкого от Москвы Ельца.
И вот уже слова «блаженной старицы» (именно так почитают москвичи безногую и слепую калеку) действительно приобретают черты антисоветской агитации! На взгляд Мехлиса, все это именно так и выглядит — так что и калеку нужно «немедленно арестовать»…
Конечно, Лев Захарьевич говорил об этом не от большого ума. Физическая немощь этой самой Матроны служит ей лучшим щитом от любых преследований… Ибо позор даже думать о том, что слепая и безногая калека способна представлять хоть какую-то опасность советской власти! А ведь если её заберут представители органов — даже в соответствии с каким-либо законным поводом — то это именно так и будет выглядеть в глазах простых людей…
Хотя ведь уже пытались забрать, дуболомы!
Но вот Берия… Берия же наоборот, предлагает открыть храмы и разрешить открыто проповедовать. На Кавказе же послабления в вопросах контроля веры действительно дали позитивный эффект… Армяне сражаются с турками с доблестью славных воинов Великого царства — а местные мусульмане заметно притихли, успокоились. Да и в самой России священство призывает постоять за Отечество… Причём сам Берия сделал все от себя возможное, чтобы ослабить давление на верующих. Прежде всего, их перестали арестовывать — а сфабрикованные при Ежове и Ягоде дела начали понемногу пересматривать. Кого-то выпустили, кому-то вынесли более мягкие приговоры — вроде ссылок куда-нибудь в Красноярский край… Как был отправлен в ссылку талантливейший хирург и учёный Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий.
Постриженный в монахи под именем Луки — и ставший епископом ещё в 1923 в году…
Но и Лаврентий, как кажется, не понимает простых вещей. Открой сейчас храмы, разреши священникам проповедовать — и получается, что «религия вовсе не опиум для народа»? Что и Храм Христа Спасителя взорвали зря? Что советская власть была неправа в отношении верующих — как и товарищ Сталин, её возглавляющий⁈
Тогда может, с реставрацией Церкви ещё и монархию отреставрировать заодно⁈ Позвать на престол императора «де-юре» Владимира Кирилловича? Или открыто заявить, что падение монархии в 17-м было черным бедствием для страны⁈
Хотя, если задуматься об этом беспристрастно… В случае, если бы англичанам и предателям, отрабатывающим свои «тридцать серебренников», не удалось бы скинуть Николая в 17-м — то что тогда? Тогда у России был бы реальный шанс победить в 17-м — или прорывом на фронте, по типу Брусиловского, или окончательно задушив Германию… Оборвав цепочку поставок продовольствия из Турции.
И в этом случае — в случае реального военного поражения! — в немецком обществе и в среде фронтовиков бы не сформулировались столь стойкие реваншистские настроения… Оседлав которые, фюрер и пришёл к власти. Более того, и революционеры-большевики не были бы уже такими заклятыми идеологическими врагами для немцев… Что ведь неминуемо сформировало враждебное отношение их к «красной» России.
Более того — крестьянам на деревне в 1913-м жилось более, чем вольготно, о чем так сетовал товарищ Ленин… А для дальнейшего индустриального развития страны Николаю бы не потребовалась коллективизация. Нет, он наверняка бы сумел добиться солидных репараций для России в области германских станков — и оборудования для заводов… И опирался бы на уже имеющуюся промышленную базу, не пострадавшую в ходе Гражданской войны.
Очень сильно пострадавшую на самом деле…
В конце концов, свою роль сыграли бы и Черноморские проливы… А там, после победы в войне, царь мог бы также сыграть и на пацифистских настроениях в Европе. И даже быть может, сумел бы продавить создание международной организации, контролирующей активную агрессию по всему миру… Продавил бы ту систему, что Николай II предлагал ещё в Гааге в 1899 году!
Назвав её, к примеру, Организацией Объединенных наций…
Хозяин кабинета невольно усмехнулся своим мыслям; бред, конечно же, бред… Думать такое ему, вождю! Что сделано, то сделано — и у него теперь своя дорога… Дорога без монархии — и без Церкви.
Да, безусловно, положение на фронте далеко от критического… И ничем не похоже на катастрофу. Однако же очевидно, что лишь катастрофа, реальная военная катастрофа могла бы теперь изменить решение вождя в отношении Церкви.
А потому сейчас предложение Берии было категорически отвергнуто…

Глава 21

Генри «Гас» Марч-Филлипс с тоской смотрел вниз; уже какой день он издали изучал штаб советского комбрига… В основном размышляя над тем, каким же образом организовать физическое устранение русского генерала.
Вариантов было немного, и все они были дрянные… Дрянной с самого начала была и эта треклятая операция! И как же кэп клял себя за то, что согласился её провести — уже после того, как всякая связь с английским агентом на местности была потеряна…
Но капитан пребывал на действительной военной службе — и у него был приказ. Премьер-министр психовал и лютовал в своих роскошных кабинетах с мебелью из красного дерева, требуя во чтобы то ни стало ликвидировать русского генерала… Пусть сам бы и ползал тогда по местным горам, десантируясь в непроглядную ночь, в неизвестность!
Треклятый Черчилль… Треклятый Фотченков!
Нет, Генри действительно пытался уклониться от выполнения задания — раз вводные столь значительно изменились. Но командование поставило вопрос очень жёстко: в случае неповиновения первая группа «коммандос» будет расформирована, все участники её вернутся в свои войсковые части… А командира отдадут под суд за невыполнение боевого приказа! Поскольку решение касалось не только самого кэпа, он объяснил все бойцам — и предложил голосовать.
С условием, что высказавшиеся против могут не участвовать в выполнении задания…
Таковых было всего трое, остальные бойцы решились идти до конца. И Гас, не ждавший ничего хорошего от решения военного трибунала (наверняка устроят показательную порку!), все же решился вести коммандос в бой.
Треклятье… Лучше бы он тогда набрался мужества — и согласился бы на расформирование команды!
И конечно же, высадка в ночь без встречающей на земле группы, что разожгла бы сигнальные костры, прошла кошмарно. Пилоты смогли лишь довести коммандос до заданного квадрата — после чего бойцы прыгали в черную неизвестность, не зная даже, на что приземлятся: ровную землю, камни, или водную гладь… Двоих бойцов действительно снесло в озеро — где они и утонули, запутавшись в сплетение строп и огромных полотнищах парашютов, не видя берега.
Не видя вообще никаких ориентиров… Генри, будучи неплохим пловцом, сам вытащил утопленников на рассвете — шёлковые полотнища куполов ведь так и не пошли на дно, и русские могли бы всполошиться, обнаружив тела коммандос…
Да высадка группы проходила в тёмную, практически безлунную ночь — когда французы в первый раз пошли на штурм укрепленных позиций русских танкистов… По замыслу высокого и «бесконечно мудрого» командования, группа Генри должна была вступить в бой одновременно с франузами, атаковать и уничтожить русский штаб и генерала! Гребанные идиоты… Прыгнули бы сами! Вон, сержант Лассен при приземлении врезался в скалу, торчащую из земли, словно зуб какого-то мифического чудовища. Он получил открытый перелом ноги и отчаянно звал на помощь — от болевого шока не догадавшись наложить жгут… Когда Гас нашёл его, крики уже стихли — парень истёк кровью.
Но ещё трое бойцов сломали ноги, пусть и не так тяжело; их несли на импровизированных носилках — хотя все без исключения коммандос в группе получили ушибы или растяжения… Ящик с медикаментами и продовольствием приземлился весьма неплохо — но контейнер с оружием и боеприпасами разбило о скалы! А последний груз, столь ценную для группы рацию, коммандос так и не смогли найти. Гас подозревал, что короб ее или в озеру снесло — причём дальше, чем утонувших парней… Или же она приземлилась прямо на скалы — и находится теперь на вершине какой-нибудь окрестной высоты.
В любом случае, на рассвете пришлось покинуть зону высадки. Наскоро закидав камнями погибших, коммандос спешно уходили к подножию огромного стратовулкана, поросшего густым лесом… Причём, несмотря на потери, нормального оружия теперь хватало не всем; снайперские винтовки, на которые довольно серьёзно рассчитывал капитан, «снайперскими» быть перестали. Прицелы разбило при ударе и последующем падении… Хорошо хоть, в гранаты заранее не вкрутили запалов!
И все же тринадцать коммандос — это сила, с которой Генри готов был бы рискнуть на ночной налёт… Пока не изучил штаб русского генерала; он изучал его долго, рассматривая в уцелевшую половину бинокля — словно в подзорную трубу. Долго и тщательно изучал…
Похоронив в душе всякую надежду на успешный исход налёта.
«Клерк» соврал во всем. Вернее сказать, он здорово «приукрасил» действительность. Легкая бронетехника? Да, действительно не танки… Бронетранспортеры с наверняка тонкой броней и широкой, открытой рубкой. Уничтожить такой вблизи не слишком сложно — достаточно закинуть внутрь одну единственную «лимонку»… Проблема только в том, что в рубке развернут крупнокалиберный пулемёт — способный смахнуть половину его группы одной хорошей очередью.
А всего штаб прикрывают три таких пулемета…
Генерала охраняет лишь взвод коммендачей? Да нет, даже меньше взвода. Вот только эти «коммендачи» судя по одному лишь внешнему виду — по оружию, манере держаться, довольно неформальному общению среди бойцов… В общем, на чтущих букву устава солдатофонов, кои тянуться во фрунт и жрут глазами командиров, эти ребята похожи меньше всего.
Нет, они напомнили Гасу его собственных коммандос… И более того, в отличие от группы кэпа у этих парней наверняка есть реальный боевой опыт!
По хорошему, стоило плюнуть на все и уходить, без всяких угрызений совести — послав командование в самую червоточину в заднице самой толстой в мире негритянской бабы! Чтобы выбраться оттуда на хрен без шансов… Высадка прошла с потерями, средств для выполнения боевой задачи нет — все, точка!
Ирония заключалась в том, что именно в такой заднице как раз и ощущал себя Генри… Коего изнутри грызло ощущение, что шанс на успешную ликвидацию русского генерала все же имеет место быть. Не у группы даже, а именно у него — капитана первого в британской армии отряда коммандос, Генри «Гаса» Марч-Филлипса! Ведь у него достаточно толовых шашек, чтобы устроить полноценный фейерверк; также уцелели пара детонаторов с часовым механизмом…
Конечно, план был совсем на тоненького. Пробраться в одиночку в расположение русского штаба, незаметно заминировать БТР, в котором передвигается именно комбриг… И который располагается рядом с его блиндажом. Взвести часовой механизм на то время, когда генерал просыпается и покидает свой штаб — в надежде, что он делает это примерно в одно и тоже время… И надеяться, что связка из пяти толовых шашек и тройки лимонок «миллса» рванут в самый нужный момент — когда Фотченков окажется рядом с бронетранспортером.
Дерьмо, а не план. Первосортное слоновье, жидкое такое дерьмо…
И все же иного выхода у Гаса не было. Его группа срывалась в глубине леса, ухаживая за ранеными — и постепенно уничтожая запасы имеющегося продовольствия. Как выйти к своим с тремя калеками? Да никак, такого варианта у коммандос не было… Бросить своих или добить — после чего налегке перемахнуть через линию фронта? Да, это реально, шансы есть… Но это будет самый бесславный конец британских коммандос, как рода войск — и группы Гаса, как боевого подразделения.
Лучше уж славно погибнуть, пыясь выполнить заведомо невыполнимаю задачу… И если случится чудо и все удастся — что же? В таком случае плевать даже на то, что после покушения группу неминуемо обнаружат и уничтожат…
Вербовщики в коммандос, стоит отметить, ели свой хлеб не зря. Тонкие психологи, они очень чётко выявляли среди простых вояк одиноких и достаточно отбитых мужиков, готовых пожертвовать собой ради цели. Мужиков, в душах которых ещё тлеет огонек неукротимого честолюбия и жажда проявить себя… Им оставалось лишь разжечь этот огонь — и поддерживать его какое-то время прежде, чем он вспыхнет уже в полную силу!
Но ведь и пожертвовать собой хотелось не просто так — а ради того, чтобы у коммандос действительно появился свой герой, свой образец для подражания… Чтобы их история началась именно с успешно выполненной миссии! И вот для того, чтобы обеспечить хоть малейшие шансы на успех предприятия, Гас часами наблюдал за штабом врага… Время в его распоряжении пока ещё было — время, чтобы установить сам «объект», то есть старшего командира, отдающего приказы. Не начальника охраны, а именно генерала, чьё появление солдаты встречают с особым почтением.
А заодно и блиндаж объекта, и смены зенитчиков, дежурящих по ночам то в одном бронетранспортере, то в другом… Особое же волнение вызывал тот факт, что часовых в привычном понимании этого термина кэп не наблюдал вовсе. Но так ведь просто не бывает! И со временем Гас догадался, что русские используют для охраны подтупов к штабу замаскированные посты. Прикинул, где сам бы расположил их с учётом, что пересменка проходит после захода солнца… После чего начал наблюдать за предполагаемым местом такого поста со стороны, намеченной им для проникновения на территорию штаба.
Два дня наблюдал прежде, чем едва ли не случайно заметил движение бойца в секрете… Наконец, кэп определился и с объектом, и временем его подъёма, и с блиндажом. И переждал ночь, когда зенитчики дежурили именно в том БТР, что Генри наметил для минирования… И вот уже наступил вечер нового дня — а Гас скорее даже по привычке следил за штабом.
В надежде, что сложившейся порядок смен зенитчиков не изменится…
Конечно, кэпа тяготили мысли о том, что будет с группой. Он честно обрисовал парням ситуацию, объяснил свой план и разжевал последствия покушения — состоится оно, или нет, но взрыв однозначно переполошит русских, и они мелким ситом просеют окрестности… И шансы группы уцелеть при таком раскладе крайне малы.
Однако парни в коммандос подобрались, что надо! Решили так — раненых при падении уносят те бойцы, кому выпал жребий остаться в эвакуционной команде. Трое с переломами и шестеро носильщиков… Они уйдут на закате. Генри предлагал им покинуть временный лагерь ещё прошлой ночью — но от этой идеи в итоге оказались: вдруг практически безоружная группа попала бы в плен? Тогда успех всего предприятия оказался бы под вопросом…
Оставшиеся восемь человек прикрывают капитана. Да, он отправляется на задачу в одиночку — но если вдруг поднимется стрельба, коммандос идут на выручку командиру. Один ручной пулемёт, пара винтовок, автоматы и гранаты… Есть шансы прорваться даже к Фотченкову лихой атакой отлично подготовленных бойцов!
И хотя на деле шанс достать генерала во время суматошного ночного боя был минимален, и это понимали все без исключения — а все же Гасу было очень приятно, что бойцы его не бросили… Что готовы его прикрыть.
Кажется, мужское боевое братство, если уж оно сложилось, одинаково везде…
Оставшиеся часы до наступления ночи пролетели незаметно. Короткое прощание с группой эвакуации, проверка и чистка оружия. Несколько сомневаясь, Гас все же выбрал один из двух часовых детонаторов, показавшийся ему более целым и рабочим; на всякий пожарный Генри сразу установил таймер на семь часов утра.
Время, когда Фотченков покидает блиндаж… Вот так вот! Порой привычка и пунктуальность становятся серьезным, даже опасным недостатком…
Капитан не стал обвешиваться оружием, в отличие от бойцов группы прикрытия. На продолжительный бой в случае, если его обнаружат, рассчитывать не приходилось — а автомат не слишком удобен, когда ползешь по земле с грузом взрывчатки в рюкзаке… Бойцы коммандос десантировались с личным табельным оружием — впрочем, никто не брал с собой армейские револьверы «веблей». Брали то, кому что больше нравится — в основном, правда, «браунинги»… Но сам капитан взял на задание довольно редкую модель пистолета «маузер» М712 «шнельфойер» — с емким магазином на двадцать патронов и режимом автоматического огня. К рукояти можно было прикрепить деревянную кобуру и использовать её в качестве приклада… Впрочем, на последнее Гас не шибко надеялся. Разве что успеть выхватить из кобуры заряженный пистолет с патроном, уже досланным в ствол! И, сдвинув флажковый предохранитель, первым нажать на спуск…
Ночь, как назло, выдалась безоблачной — да ещё и с луной, набравшей полную силу! Кэп всерьёз подумывал отказаться от проведения операции этой ночью… Но решившись уже на выполнение боевой задачи, от неё сложно отказаться. Тем более, что эвакуционная группа ушла, повышая риски основноно отряда быть обнаруженным — а запас провианта проходит к концу. Следующая ночь будет также лунной — и не факт, что ветер принесёт облака… А там могут измениться любые вводные — от положения БТР у блиндажа командира, до смены дислокации штаба.
Нет, нужно идти сегодня…
Вот собственно, Гас и пошёл. Вскоре, впрочем, пополз — по широкой дуге огибая замаскированный пост, у русских странно именуемый «секретом»… Это были страшные, тяжёлые для кэпа мгновения — когда он, обливаясь потом от напряжения, старался все же бесшумно ползти по камням.
Как ни странно, но помог ему лунный свет. Заранее определив маршрут прохода между постами, капитан наметил себе промоину, по дну которой сможет проползти, затем участок высокой травы, и скопление камней, коими можно прикрыться… Да, русские могли банально заминировать участок между постами — но Гас делал ставку на то, что большевики не ожидают полноценной атаки на штаб.
Лунный же свет помог капитану не сбиться с маршрута, держась намеченных днем ориентиров…
Постепенно напряжение стало отпускать. Кэп разодрал штаны на коленях и куртку на локтях, и расцарапанная кожа саднила… Но Гас словно не чуял этой боли. По всем прикидкам он уже миновал посты — а следовательно, его не заметили!
И вера в то, что все получится, стала куда сильнее… Мелькнула даже шальная, разудалая мысль закинуть в блиндаж русского связку гранат и тола, не заморачиваясь с минированием! Но эту мысль Генри отбросил сходу: во-первых, в этом случае он уже точно не уйдёт… А выжить, как ни странно, ему все же хотелось! И во-вторых, группа прикрытия однозначно пойдёт на выручку — что неминуемо обернётся большими (а главное, бесполезными!) потерями товарищей.
Бездумно же рисковать ими и подставлять под русские пули Гас нисколько не желал…
Ещё пара сотен метров, что кэп медленно одолел в течение получаса — и вот, наконец, траншея опорника. Генри аккуратно сполз на дно окопа, все ещё стараясь беречь дыхание; в руке его появился нож на случай встречи с часовым. Клинок капитан намеренно испачкал в грязи, чтобы та успела уже подсохнуть… Так, чтобы лунный свет не бликовал на лезвии.
Гас целиком и полностью обратился в слух; сердце его вновь забухало в груди кузнечным молотом — так уже было, когда он полз между постами… В ночное время в окопах наверняка кто-то дежурит; пулеметный пост был занят и днем — но есть ли ещё кто-то из часовых? Наверняка есть… И потому капитан крался по траншее лёгким охотничьим шагом, аккуратно перенося вес тела с пятки на носок.
Один раз впереди послышались лёгкие шаги… Генри выручила лишь предусмотрительность советского командира — приказавшего не просто траншеи нарыть, но и оборудовать в их стенках «лисьи норы». Забившись в щель и едва дыша, кэп подождал, пока не стихнут шаги часового… Чуя при этом, что вымок до последней нитки нижнего белья!
А спустя ещё минут пять капитан, судорожно всхлипнув, замер перед искомым бронетранспортером… И обмер от ужаса, услышав внутри его какое-то шевеление! Серьёзно, страх буквально парализовал капитана — и он не смог даже сдвинуться с места, не смог потянуться пистолету… На свое счастье. Ибо прислушавшись, капитан расслышал только лёгкое сопение.
Кажется, кто-то из членов расчёта спит в БТР на случай ночного налёта. Кто-то дежурит, а кто-то просто спит — чтобы при случае сразу вступить в бой… Разумно.
Кэп не сразу даже понял, что перестал дышать, замерев перед машиной! И только когда воздух в лёгких его начал кончаться, он слелал глубокий вдох… А после шагнул вперёд — перехватив рюкзак с толовыми шашками и гранатами. Последние уже были увязаны с детонатором в единое взрывное устройство.
Осталось только разместить его под днищем со стороны бензобака — с помощью магнитного крепления. И тогда рванет уже наверняка…

Не сказать, что я часто посещаю отхожее место ночью. Скорее наоборот — как правило, хорошо и крепко сплю до самого утра… Но то ли подморозился, то ли перебрал вечером чая с душистыми горными травами — и поджаренными на жаровне сухариками, приправленными солью, перцем и уцхо-сунели… То бишь пажитником.
Дверь блиндажа я прикрыл аккуратно, стараясь не будить телефонистов, делящих со мной просторную и хорошо оборудованную землянку. После чего шагнул вперёд, по траншее — глубоко и с удовольствием вдохнув свежего горного воздуха…
Неожиданно мне почудилось какое-то движение в стороне бронетранспортера. Я замер, пригляделся — и спустя мгновение в ясном лунном свете разглядел чужака!
Чуйка мгновенно заголосила об опасности, отказываясь признавать в неизвестном кого-то из своих…
Чужак также увидел меня — и с едва уловимой паузой дернулся к кобуре; уже совершенно рефлекторно я скакнул к стенке траншеи, рванув клапан собственной… Отчётливо щелкнул предохранитель вражеского оружия — в то время как я едва успел достать «тэтэшник», намереваясь передернуть затвор.
И только тут сообразил:
— Тревога! Вра-а-аг!!!
В десантом отсеке послышалась возня, сонный возглас — и тут же раздались два быстрых, беглых выстрела! Неужто враг хочет встать к ДШК⁈
Одновременно с тем с северо-западной стороны ударили вдруг беглые автоматные очереди; ударили по секрету, мгновенно среагировавшему ответными выстрелами самозарядок.
Атака на штаб, чтоб её…
Передернув затвор, я быстро высунулся из-за угла траншеи — и вновь увидел противника у БТР. По идее он должен был заскочить в десантный отсек, застрелив пулемётчика — но почему-то замер у кормы… Рука сама собой вскинула пистолет — а глаза привычно прочертили прямую по стволу ТТ к спине врага.
Выстрел!
И ещё один. Я мягко тяну спусковой крючок, не дёргая его, не отклоняя руку; обе пули находят цель. Раздаётся сдавленный крик, и стон; не желая рисковать, «контролю» неизвестного третьим выстрелом — и тут же разворачиваюсь по ходу сообщения: вдруг враг не один⁈ Но прочие атакующие ведут огонь на приближении ко штабу; возможно, рванули на прорыв… Расчёт станкового «Максима», а затем и ДШК ударили по вспышкам вражеских выстрелов практически одновременно. Секундой спустя к ним присоединился второй крупнокалиберный пулемёт, послышались злые команды лейтенанта Малкина, организовывающего оборону…
Но огонь со стороны неизвестного врага уже стих — плотность огня ДШК просто страшная! А я едва уловил в грохоте перестрелки болезненный стон, раздавшийся в десантном отсеке.
— Сейчас браток, иду! Держись…
Я двинул по траншее к бронетранспортеру, чей капинор связан с ней ходом сообщения; аппарель для выезда расположена с носа БТР. Враг не шевелиться и не подаёт признаков жизни, так что я уже смелее шагнул вперёд…
И вдруг по глазам моим ударила яркая огненная вспышка.

Яркая вспышка пламени была последним, что увидели уже практически потухшие глаза Генри «Гаса» Марч-Филлипса — но губы его исказила улыбка: он успел…
Он всё-таки успел сдвинуть треклятый таймер.

Эпилог

По глазам моим ударила яркая огненная вспышка, а в лицо пахнуло жаром — взрыв ударил в метрах двухстах впереди. Там, где стоят… пушки⁈
Вернее сказать, стояли: детонация снарядов перевернуло одно орудие — а второму выбило деревянное колесо, отчего пушку перекосило набок.
Орудие с деревянным колесом… Если я не ошибаюсь, такие широко использовались ещё в начале двадцатого века!
Где я⁈
Отчаянная мысль бьётся в голове загнанной птицей. Где я, что случилось⁈
Память услужливо подсовывает мне картины поездки на рыбалку. 22 июня, мы с Валеркой, разговор о Великой Отечественной… И об абортах, о ребёнке брата — моем ещё не родившимся племяннике, чью жизнь братан по глупости своей хочет оборвать…
А потом падение «Паджерика» с размытой у пруда дамбы — и коряга, проткнувшая мне грудь.
И все… Нет, словно ещё что-то было после… Что-то важное — но напрочь забытое… Хотя какое нахрен, может быть «важное» после — если я натурально кони двинул⁈
— НА НО-О-ОЖ!!!
Дикий, яростный рев сотен глоток буквально оглушает; он раздаётся из-за спины — и словно толкает меня в спину. Оборачиваясь, я вижу сотни солдат в серо-зелёных шинелях, с винтовками в руках — и к винтовкам примкнуты ножевые штыки… Раззявив рты в оглушающем крике, они рвутся вперёд неудержимой волной — а навстречу им поднимаются из траншей другие солдаты: также в защитной форме, но ближе к синему. И на головах высокие шапки с кисточкой… Фески что ли?
Додумать я не успеваю: в мою сторону кидается один из этих солдат — тот, что в синем. Склонив винтовку, он вроде как целиться штыком именно в мой живот… От неожиданности — и абсолютной неправильности происходящего я весь буквально одеревенел!
Я же умер! Вроде как… А это что, получается — чистилище⁈ Или просто какой-то затянувшийся кошмар?
Ну, двум смертям не бывать — а из кошмара самый верный путь к бегству как раз через смерть во сне… Так что неподвижно стоять на месте — это тоже тактика.
— Ваше благородие!!!
Справа на турка (почему-то подумалось, что смуглый солдат с чёрными усами есть именно турок) вдруг налетел рослый — и кажется, не особо молодой мужик. Тем не менее, он закрыл меня собой — и умело парировал выпад противника! Парировал ударом цевья трехлинейки по тонкому металлическому стволу турецкого винтаря…
После чего коротко, без замаха вогнал граненый штык в живот вскрикнувшего врага — и тотчас выдернул его из раны:
— Ваше благородие, чего встали⁈ Стреляйте!
Да, действительно, немолодой. Щетина на лице седая — хотя роскошные фельдфебельские усы ещё совершенно чёрные… Однако же проследив за взглядом солдата, я с удивлением обнаружил в своей руке вороненый офицерский «Наган».
Точно, чистилище… Хотя я ведь православный, а у православных чистилища нет…
Какая, однако, знакомая мысль.
Подумать об этом я, впрочем, не успел. Ибо заметил вдруг ещё одного турка — целящегося в моего спасителя… Тело среагировало словно бы само собой — рука привычно вскинула револьвер, а глаза прочертили прямую по стволу «Нагана» к животу противника…
После чего я мягко, без всякого рывка потянул спуск.
Выстрел!

Василий Кленин
Русь Чёрная
Книга 1. Темноводье


Словарь некоторых «интересных» слов

(будет пополняться)
Русский
Аманаты — заложники.
Богдойцы — маньчжуры (образовано от «богдыхан»).
Годовщики — служилые люди, обязанные нести службу год.
Дощаник — парусно-гребное быстросборное судно.
Дуванить — лутать, грабить.
Обвод — контрабанда.
Сбитень — горячий сладкий напиток.
Тараса — часть крепостной ограды из двух рядов бревен в виде сруба.
Толмач — переводчик.
Ушура — река Уссури.
Шерть — присяга, шертовать — приводить к присяге.
Шунгал — река Сунгари.
Ясак — дань, ясачить — облагать данью.
Даурский
Аил — деревня, дом.
Батар — профессиональный воин, витязь, богатырь.
Дархан — кузнец.
Каучин хала — старые «расовые» роды.
Онгор — дух мертвого шамана.
Орчэн — эвенки-оленеводы, орочоны.
Суиткен — мизинец.
Тангараг — клятва.
Тенег — глупый (Ходол — дурак).
Улус — династия.
Угдел — страна мертвых.
Хала — семья, род, поколения (халти — принадлежащий к роду).
Хонкор — эвенки скотоводы и земледельцы.
Хотон — город, загон (аналог град, ограда).
Цаяти — суженый судьбой, судьбой данный.
Чакилган — молния.
Чоркир — экстатическое состояние шамана.
Шинкэн хала — новые роды — одауренные тунгусы, монголы или иные народы.
Маньчжурский/китайский/монгольский
Анбан-чжанцзин кит., Амба-джангинь маньч. — военный наместник края.
Гун — князь.
Дутун — командир Знаменного корпуса Фудутун — помощник командира Знаменного корпуса.
Олосы, Элосы — Русское государство, Россия.
Сахарча — так называли дауров Зеи и нижнего Амура.
Солонбуу — так называли дауров, живших выше Зеи.
Сунхуацзян — это Сунгари.
Цзолин — командир нюру (роты) Знаменного корпуса.
Чаханьхан — по-монгольски «белый царь», имеется в виду русский государь.

Год 162
Приказной человек

Глава 1

Плохо увязанная дверь из тонких березовых стволиков от натуги потянулась, вздыбилась, но не поддалась усилию. В землянке раздалась глухая ругань, после чего от мощного пинка створка с треском распахнулась, криво повиснув на ременных петлях. В свежее сентябрьское небо выпорхнуло почти осязаемое облако спертого, застоялого воздуха. А следом, едва помещаясь в проем саженными плечами, выбрались двое раскрасневшихся стрельцов. Рукава закатаны по локоть — видно служилые употели в тяжкой работе. А «работа» вяло болталась промеж них: стрельцы волокли за собой крепкого красномордого мужика с густой бородой, мокрого то ли от пота, то ли от воды, то ли от крови. Изрядно побитый мужик слабо перебирал ногами, невольно помогая своим палачам, но голова его безвольно болталась под чаячьим изгибом могучих плеч. Правда, надышавшись свежим речным воздухом, он все-таки поднял кудлатую голову, чтобы посмотреть заплывшими глазами, куда его волокут.
— Хабаров! — ахнули казаки.
Ахнули неискренне. Как будто не знали, что только их атамана и могли выволочь из землянки, которую самовластно занял Зиновьев. Но одно дело: догадки строить. А совсем другое: самолично увидеть своего атамана Ярофея Хабарова. Такого грозного и барского ранее, а ныне — поверженного, битого, пытанного. Кто-то радостно хохотнул, но основная масса ватаги глядела на стрельцов хмуро. Даже те, кто еще недавно сами участвовали в составлении извета.
Служилые и охочие, без сговору, стали собираться мрачной тучею. Напротив, понимая, как оборачивается дело, уже толпились стрельцы, что пришли с московским дворянином. А за их спинами тихо шелестели по прибрежной гальке темные воды реки. Амуру было плевать на кровавое побоище, призрак которого завитал на голом пятаке меж скопища временных шалашей и землянок.
Многие из стрельцов даже не вздели свои кафтаны (чай, почти лето!), так что практически не отличались от местных. Только нового человека на амурской земле и без одёжи видно. По глазам, всему дивящимся, по походке, слишком самоуверенной.
Две «тучи» недобро оглядывали друг друга. Натертые ратным трудом ладони уверенно сжимали рукояти сабель (покуда еще укутанных в ножны) и ложа снаряженных самопалов. Но, несмотря, на игру в переглядки, все понимали: бою не быть. Амур, конечно, река закудыкина, дальше только море-океян, а вода черна — всё скроет. Но за стрельцами, точнее, за боярином Зиновьевым, стояла воля государева — суровая и неотвратимая. Как пойти против нее, даже здесь, на вольном Амуре? Рано или поздно эта воля найдет любого. Найдет и сотрет в кровавый порох.
А из землянки — в тяжелой шубе и громоздкой шапке меху бобрового — уже шел Дмитрий Зиновьев. Шел медленно, вбивая своими сапожками сафьяновыми каждый шаг. Чтобы чуяла вся земля, что не просто московский дворянин тут вышагивает — а Рука государева и Слово государево. Коим перечить не смеет никто.
— Люди добрые! Служилые да охочие! Послал меня к вам государь наш, Алексей Михайлович, дабы волю его донести, а ваши беды разрешить. Добр и милостив царь-батюшка, и не оставляет своей заботой никого. И узнал я, дворянин Димитрий Иванович, что приказной человек амурский Ярко сын Павлов все эти годы чинил вам разор и притеснения. Велел я изложить народу свои жалобы и вот что проведал: Ярофейко Хабаров тот ради выгоды своей людишек закабалял! Из казенного и надуваненного хлеба курил вина и пиво, продавал те вина и пиво людям, вгоняя их в долги. Выдавал заводные косы и серпы за плату. Отымал пушнину, пуская ее в обвод. Превратил храброе воинство государево в кабальников и холопей своих!
Зиновьев обвел казаков пронзительным взглядом: вот как о вас беспокоюсь, голытьба! И голытьба ответила, всею душой. Мало кто из служилых, да и вольных охочих людишек не задолжал Хабарову: кто полтину, а кто — и саму душу, кою не измерить ни рублями, ни рухлядью соболиной.
— Токмо эти вины еще не вины, — добавил дворянин, дождавшись восстановления тишины. — Донесли вы мне в челобитной вашей, что Ярко Хабаров порушил волю государеву! Прибыв на землю амурскую, чинил местным народам смерть и разорение, обозляя инородцев не только противу себя, но и противу государства Московского! Приказной Хабаров за три года так и не обустроил ни одного острога, не завел на Амуре-реке ни одной пашни! Городки даур, дючер, ачан пожёг, князьцов и народец озлобил! Творил насилие, дуванил туземцев без счету, рухлядь уводил в обвод…
— Неправда то! — заревел вдруг Хабаров медведем. Неведомая сила спружинила в нем, заставила разогнуться, что подручные стрельцы засвистели от натуги. — Никакой порухи государю я никогда не причинял! Самолично, с людьми своими привел дауров, ачанов, дючеров да гиляков к шерти, а богатую землю амурскую — под руку царю-батюшке! Ясак сбирал исправно, дюже богатый — и всё отсылал в Якутск воеводе! Господом-богом клянусь: каждый день радел я только о пользе государевой…
Стрельцы-палачи всё это время пытались скрутить атамана обратно в бараний рог. Да не выходило — столько ярости, столько веры в свои слова было в Ярофеее сыне Павловом. Голос его грохотал над берегом Амура, а казаки да служилые невольно вспоминали крутой норов своего предводителя. Кто-то — с восторгом, кто-то — со злобой и ужасом. Наконец, засадив мосластый кулак в пузо казаку, один из стрельцов выбил из него воздух и заставил снова склониться.
— А посему я, властью данной мне государем Алексеем Михайловичем, — продолжил Зиновьев, стараясь говорить так, будто никто его не перебивал. — Властью данной мне… повелеваю! Ярофейку Хабарова, обвиненного во многих винах, взять животом и свезти на Москву. Там-то и будет установлено доподлинно, где правда, а где — кривда!
Здесь дворянин все-таки зло покосился на Хабарова, которого до этого старательно не замечал.
— Матерь Божья… — негромко раздался в толпе казаков тихий отчаянный возглас.
Раздался и тут же испуганно затих. Но болтанувший лишнее пушкарский старшина по прозванью Кузнец все-таки перекрестился.
«Что же он творит, — с тоской подумал Онуфрий сын Степаново московском госте, глядя на окончательно поникшего Хабарова. — Приехал, ни в чем не разобрался… Всех подмял, всех попользовал… А как же мы тут дальше? Без Ярко-то…»
Похожие мысли, кажется, посетили практически весь амурский отряд, все три сотни с гаком. Как-то разом заозирались казаки, принялись по-новому смотреть на черные воды амурские, на стену лесов непролазных по обоим берегам реки.
«Это что же? Мы теперь тут одни останемся? Без Хабарова?» — читалось в каждом взгляде. Последние насмешки над жадным атаманом стихли, усохли, как трава на солнце, ударом косы срезанная.
— Покуда же идет разбирательство, — продолжил Зиновьев. — Назначаю старшим над вами Онофрейку сына Степанова! Где он? Ну-ка покажись!
Дворянин был крайне доволен собой, ибо совершенно неверно понял мертвую тишину, которая окутала амурскую ватагу. Государев посланник уверился, что покорил их, наконец, воле своей. И сейчас, приспустив веки, добродушно ждал, покуда оглушенная новостями толпа медленно выпихивала, выдавливала из своего чрева побледневшего Кузнеца. Наконец, пушкарский старшина вывалился на голый пятак, смял в руке старый колпак и на негнущихся ногах пошел к Зиновьеву.
— Ну, Онушка! — улыбнулся дворянин. — Теперя ты — приказной человек на Амуре! Старший над всеми вашими амурскими людишками.
— Благодарю тебя за щедрость твою, Димитрий Иванович! — Онуфрий переломился в поясе земным поклоном и подмел колпаком сырой песок с редкими пучками еще зеленой травы.
«За что, Господи!» — кричал он в тот же миг в голове своей, проклиная и оказанную ему честь, и весь этот день.
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А ведь как хорошо начиналось… Воистину, конец прошлого года мнился счастливым, а вот начало нового словно скинуло его живьем в геенну огненную. Кончалось лето, и дощаники Хабарова под веслами бодро шли вверх по Амуру-реке. Позади осталась свара, летний объезд объясаченных инородцев. Ватага шла наверх в поисках нового места для зимовья. Еще хлебного, еще неизъеденного, где можно прокормить до весны три сотни рыл. И в аккурат при устье Зеи-реки повстречались им корабли Зиновьева. А при Зиновьеве том 150 стрельцов Сибирского приказа, да прочих служилых без счета.
И ведь славная была встреча! Высадились на топком малолесном клине, где не селились ни дауры, ни дючеры. Дворянин пояснил, что послан к ним из самой Москвы по воле великого государя. Поблагодарил всех за службу, за дивные и богатые земли, что Хабаров с казаками примучил к российской державе. Наградил даже! Ярофея золотой монетой, служилым дал по новогородке, а охочим — по московке. Даже даурам дары приготовил — сукно полуаглицкое. Знал же, в чем у местных главная нужда. Порадовал, что Москва свои новые земли заботой не оставила. Что готовится на святой Руси рать несметная — тысяч в пять, а то и поболее. И отправится эта рать на Амур-реку, чтобы прогнать нечестивых монголов и богдойцев. И что надобно эту рать встретить, обустроить и прокормить. Впрочем, уже тогда Зиновьев изволил чуток погневаться, ибо видел, что на Амуре ничего не готово. Но то была лишь зарница — гроза пришла позднее.
Прорвался до дворянина Стенька Поляков. Паскуда. Ужо наговорил ему бунтовщик… А после со всеми своими написал на Хабарова челобитную. Онуфрий ее видал мельком — целая стопка листов. Почитай, не один день извет составляли.
«И где бумаги-то столько нашли? — изумлялся Кузнец и сам себе ответил. — Так, Зиновьев и одарил… Уж ему те листочки с лихвой окупятся…»
Ознакомившись с челобитной, в которой отметилось 130 с лишком имен, посланник государев озверел. Стрельцы тут же повязали Хабарова и племянника евонного Артюшку. Все дощаники обыскали, всю казну вытряхнули. А теперь вот и вовсе Ярко в железа заковывают и собираются на Москву везти. А это при лучшем раскладе — на годы! Но вернее всего — навсегда.
Горестно думать, но, хоть, Поляков и паскуда знатная, а почти всё в челобитной грамоте — правда. Недаром слова Стенькины десятки добрых казаков и служилых подтвердили. Только вот нет в том извете самой главной правды. Той правды, что он, Кузнец, давно уже понял. Всё, что тут, на великом Амуре, русские смогли завоевать, все победы над туземцами и богдойскими людишками — это только лишь благодаря Хабарову. Благодаря его сметливому уму, крутому норову, силе бурнокипящей, что завсегда просыпалась в нем в тяжкие времена. И без Хабарова ничего нового они уже не примучат. А собранное — растеряют. Особливо, теперь, когда все языки поднялись против русских.
Онуфрий, сын Степанов Кузнец, наконец, выпрямился. Как много, оказывается, можно подумать, пока гнешь спину перед барином. Зиновьев улыбался обожравшимся котом, довольный его покорством.
— В вечеру, до заката зайди в мою избу. Многое тебе поведать надобно, — и дворянин повернулся ко всё еще безмолвной толпе. — Расходитеся! На сегодня — всё!
Хабаровская толпа заворочалась нехотя и начала рассыпаться на крохи, словно, кумир из подсохшего песка. Следом за ней начали расходиться и приказные стрельцы.
Обошлось.
Кузнец стоял посреди этого вялого бурления, как воткнутый кол в центре омута. Никому не нужный… самый главный человек на Амуре. Приказной. Всё еще вялые ноги потащили его к реке — ополоснуть помертвевшее лицо. Серая галька заскрежетала под плохонькими даурскими сапогами. Ноги быстро напитались сыростью.
— Ничо, у костра обсушусь, — Онуфрий присел, зачерпнул в ладони чутка попахивающую воду и плюхнул в лицо. — Теплая…
Дивное дело, уже новый год начался, осень на дворе, а река еще не холодна. Разве сравнишь с Якутском, где, почитай, лета и нету вовсе? Онуфрий разогнул ноющие колени и всмотрелся в сумрачную безветренную гладь реки.
— От же темна ты, амурская водица, — вздохнул он. — И Зея, не в пример, светла, и Шунгал-река… Да, после Шунгала и сам Амур уже мутно-белесый… Но не тут. Тут ты, будто, камень жидкий. Буро-черный. Непроглядный.
Знакомые места. Слишком хорошо знакомые. Сейчас просто народишку побольше, да весь берег дощаниками утыкан. В прошлом разе поменьше было. Чуть более года назад они здесь стояли — как раз на этой безлюдной заболоченной стрелке Амура и Зеи. Тут бунт поляковцев и учинился.
— Проклятое место, — сплюнул на воду Кузнец, развернулся и широко зашагал к лагерю. К тому, где ютились хабаровцы.
Уже на полдороге к своему шаткому балагану, состоящему из одного навеса без стен, Онуфрий вдруг замер. Он же теперь приказной! Значит, и землянка Хабарова теперь его! Сухая, с печуркой без дымохода, которая может согреть ночью. Хмыкнул сам над собой, заново сплюнул и повернул к атаманскому жилью. Идучи по тропинке, петлявшей среди гроздей тальника, увидел вдруг группу охочих, что жадно тянулись к костерку, который мало защищал их от речной сыри. И как назло, он прекрасно знал каждого: Улыбка, Огапка сын Трофимов, Шипуня, Рыта Мезенец, Клим Корела, Лука Гнутой, Панафейка Кыргыз. Все поляковские… вернее, они из братков Костьки Москвитина — ближнего подельника Полякова.
Хотел было пройти мимо, как и собирался, но такой ярый огнь в груди разгорелся, что мокрые сапоги сами повернули к костерку.
— Ну, ссученышы! Понаписали свои изветы? — зло рыкнул он на привставшую ватагу.
Поляковцы смотрели на него исподлобья. Обе стороны понимали: говорить нечего. Понимали, да видать не до конца.
— А что нам было делать, Кузнец? — отчаянно выкрикнул жидкобородый Огапка. — Он же всех нас закабалил, ирод! До портов последних раздел! Весь дуван второй год забирает! Уже и порох со свинцом ссужает!
— На твоем месте, борода козлиная, я бы вино ведрами не пил. Глядишь, и не имал бы долгов, — процедил пушкарь.
— Легко тебе говорить, дядька, — гаденько возразил кто-то из толпы (они все отвечали только из-за спин первого ряда). — Ты-то один из немногих, кого Ярко в долги не вогнал. Ближник — одно слово.
Лицо Кузнеца полыхнуло. Захотелось чесануть кулаком по морде наглой, да не дотянуться. В своих у Хабарова Онуфрий никогда не ходил. И вообще, на Амур-реку попал только в 158 годе, с подкреплением, что пришло к ватаге Ярофея из Якутска. Но, правда в том, что атаман его щадил. Ценил пушкарские и ковальские таланты, так что кабалить и не пытался. Даже подарки порой дарил. Кузнец воспринимал то, как должное. А теперь его вишь — ближником хабаровским величают.
— Правду, ведь писали, Кузнец! — ударил кулаком в грудь Рыта Мезенец. — Всю, как есть! За нее мы и супротив Хабарова пошли. И челобитную про то писали — чтоб по правде было. Ты вспомни Банбулаев городок! Вспомни, какие так вокруг хлеба стояли — зрелые, налитые! И ячмень тебе, и овес, и греча… А он, чертов кум, нам косы в долг давал! Косы в казне, а он нам без платы работать не дозволял… Такая уж там землица была: черна да жирна… А он те поля обиходить не дал…
Рыта снова ушел в свои крестьянские мечты о ковырянии в земле, даже свои отмахивались.
— Ну, и кому она нужна правда-то ваша? — оборвал казака-мужика Онуфрий. — Что вы с этой правдой, да без Хабарова делать будете? Кто вас теперя поведет, кто путь укажет, что от ворога убережет?
— А то уже твоя головная боль, приказной! — гадливо захихикал кто-то из-за чужих спин.
— Ах, моя?! — Кузнец уже жаждал драки. — Ну, поглядим, чья она, когда вы кору осиновую жрать, аки бобры начнете!
— Угрожаешь, Кузнец? — насупились поляковцы и подступили к новому атаману.
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— Вот же дурни, — устало закатил глаза Онуфрий, вдруг утратив вкус к драке. — Какие же вы дурни. Да неужто не ведаете, что Хабаров всё для походу у Францбекова в долг брал? И самопалы с пушками, и косы ваши дурацкие с порохом. Всё в долг! На себя! И ему отдавать то надобно. Он же нам всем купил — вот ЭТО!
Он обвел руками всё вокруг: гнилой подлесок, тальник прибрежный, да смурные амурские воды… Вышло как-то малопривлекательно.
— Жизнь новую в земле новой и богатой! Как ты, Рыта, говоришь? Черной да жирной! Всё нам! Надо только всех местных к шерти подвести, ясак исправно собирать, да богдойцев усмирить. А потом — гуляй, рванина! Но только он… Слышите, остолопы? Только Хабаров знал и понимал, как это всё провернуть! Понимаете? — в сердцах Кузнец махнул рукой и пошел дальше. Никто из поляковцев ничего ему в спину не крикнул.
У приказной землянки стоял обжитой бивак, где валялся пяток мужиков. Все они, так или иначе, состояли при бывшем атамане. Высмотрев самого знакомого, Кузнец крикнул негромко:
— Сашко, сбитень есть?
Слегка придремавший Дурной резко вскочил на ноги.
— Да, Куз… Атаман?
— Зови, как звал, — отмахнулся приказной. — Согрей, да неси в избу. Горло дерет от всего этого…
В землянке было темно и душно. Онуфрий не стал притворять криво-косую дверцу. Огляделся. Внутри стоял полный разор: стрельцы перевернули всё, на что раньше налагал лапы свои Хабаров. Загребущие лапы, тут поляковцы не лукавили. Но где иначе? В Якутске всё под себя греб Францебеков, что просыпалось меж его жирных пальцев, дьяки подбирали. А на Амуре Хабаров греб в шесть рук.
Как везде…
Пожав плечами, Кузнец перевернул в богом данное положение опрокинутый стол, сколоченный из неотесанных полубревнышек. Только уселся на чурбак, а толмач Дурной уже согнулся и лез в проход с дымящимся котелком.
— Вот, ягод свежих подбросил, — смущенно пояснил он и добавил. — Полезно…
Кузнец давно хотел забрать болтуна к себе. Сашко Дурной весьма наловчился стрелять, что из самопала, что из пищали, что из пушечки. Хороший вышел бы пушкарь. Только Хабаров всё время держал его неподалеку. Как раз за язык его болтливый. Вернее, уменья его толмаческие. Все дела с ачанами да натками через Дурнова вели.
Кузнец налил горячего сбитня в деревянную чарку.
— Саблей-то рубишь? — укоризненно спросил он. Насколько Дурной хорошо стрелял, настолько плохо же владел копьем и саблей. Видно, батька его, купчишка рисковый, сынка сызмальства к делу не приучил. А теперь ратное дело у парня никак не шло.
— Рублю, — буркнул толмач, враз утративший всю свою словоохотливость.
— Оно и видно: повдоль костра развалился и сопел в три дырки! — хмыкнул Кузнец. — Бери саблю и ступай к реке: ставь руку на тальнике да на воде.
— Вода ж холодная! — возмутился Дурной.
— Поговори мне тут! — рыкнул Онуфрий; былой огонь в груди снова закипел. — Позор рода казачьего!.. А ну, метнулся зайцем!
Дурнова, как ветром сдуло. Подражая ветру, Кузнец подул в чарку. Пригубил сбитня. Вкус был с непривычной кислинкой, но пилось приятно. Теперь-то можно в тишине и покое думку подумать…
— Приказной здеся? — светлое пятно дверного проема загородили почти черные фигуры стрельцов. Онуфрий невольно положил руку на саблю. Стрельцы стояли в своих серых кафтанах, застегнутых на все пуговицы, с пищалями и саблями. Разве что берендейками не обвешались.
— Дмитрий Иванович звал тебя к закату, — пояснил воин постарше. — Пора ужо.
Когда Кузнец выбрался наружу, тот добавил:
— Государев посланник велел тебя привесть и еще какого-то Треньку Чечигина.
— Третьяка? Так он на дощаниках.
Пока нашли Чечигина, пока обернулись до зиновьевской землянки, закат уже давно отгорел. Но дворянин на опоздание не озлился.
— Садитесь, — указал он служилым на свободные места рядом с еще одним неоструганным столом. — Вот что Онуфрий сын Степанов: видел я, что не очень ты обрадовался назначению…
— Господин… — вскинулся в притворном протесте Кузнец, но его остановили нетерпеливым жестом.
— Мне-то не бреши, — скривился Зиновьев. — Вижу я вашего брата насквозь. Но пойми: не мог я никого из ближников Хабарова на его место поставить. Шило на мыло. А про тебя толкуют, что ты — себе на уме. И Степан Поляков за тебя поручился.
«Тьфу! Ммать его… — еле удержался Онуфрий. — Дожил. Паскудина за меня поручается…»
А еще подумал, что не так уж и наобум дворянин действует. Много разузнал, долго готовился ко дню сегодняшнему. Значит, хана Ярофейке…
— Себе-то себе, — выдал он вслух. — Да у меня по пушкарской части дел невпроворот…
— Чай, вспомощнички найдутся, Онушка, — улыбнулся дворянин. — Да ты не кручинься! Долг твой приказной ненадолго. Я, как с вашей дыры в места людные выберусь, сразу на Москву гонца пошлю. С грамотой, где всё обскажу про ваши дела. Как Ярко тут всё попортил, но и как вы без яго всё выправляете… Смекаешь? А на Руси, чай, уже и войско готово — тут его на Амур и пошлют. Так что до следующих льдов будут на Амуре такие воеводы, что тебе о грузе власти беспокоиться ужо непотребно будет.
Царев посланник довольно рассмеялся. А потом враз посерьезнел.
— Но до той поры попотеть придется, пушкарь. Войско то встретить надобно. Да не так, как вы меня приветили. Вот тебе две памяти, — Зиновьев протянул Кузнецу две тонкие стопки пожухлой бумаги. — Тута я подробно обсказал про всё, что тебе потребно. Главное же: на верховьях амурских, в устье Урки велю тебе завести пашню. Чтобы через год уже свой урожай был. Если ниже заведешь — говорят, тут землица получше — то тоже годно. Кроме того, ставьте остроги постоянные, обжитые. Тако же в верховьях — в Лавкаевом или Албазином городке. И тута! — Дмитрий Иванович для убедительности ткнул длинным пальцем в стол.
— Худое тут место, — скривился Онуфрий. — Песок до болотина.
— Глянь на том берегу. Но чтобы острог подле устья Зеи стоял! Место больно важное. Вот… Поставишь остроги и собирай ясак исправно. Объясачивай новые племена, приводи их к шерти…
— Маловато людей на про всё это, господин мой, — развел руками свежеиспеченый приказной.
— А помогу тебе в той беде, — хитро прищурился Зиновьев. — Со мною, окромя стрельцов, 180 служилых. Оставлю их у тебя годовщиками — до 163 года они при тебе служить станут. Ну как? Выручил? Столько рук умелых, столько сабель вострых да пищалей снаряженных!
— Выручил, Дмитрий Иванович, — поклонился Кузнец, привстав.
— Плохо ты кланяешься, Онушка, — нахмурился московский гость. — Вроде и низко, а будто кость обсосанную с миски кидаешь… Ладнова, мне твоих костей недолго едать. Второе! И дело это тоже Ярофейке поручено было, а он, подлец, не сполнил! Тренька, ты ведь должен был идти в земли богдойцев послом и убедить их хана замириться и давать ясак государю.
Чечигин, который было расслабился от долгого чужого разговора, резко вскочил и принялся мять шапку руками.
— Так, господине…
— А почто не ходил? — Третьяк опустил глаза и молчал.
— Да как же идти, Дмитрий Иванович! — влез Кузнец. — С прошлой зимы они на нас войною ходят. И воев у богдойского хана, говорят, тыщи. Ентими тыщами Шамшакан ихней уже Никанскую землю почти под руку взял. А та Никанская земля — это сорок городов, а людей тамо тьма. Ну, как таких объясачить?
— Ну, хорошо. Почему посол тут на дощаниках валяется, а не к хану на поклон идет?
— Война ж, — поник Онуфрий. — До богдойцев по Шунгал-реке дойти можно, но тамо дючеры живут. Они богдойцев родичи. В лицо нам низко кланяются, а спину покажешь — стрелу враз засадят. Не пройдет тамо посольство. Только с войском…
— Вот войну с богдойцами прекратить и надо! — стукнул дворянин кулаком по столу. — Передать их хану, что русский царь-батюшка могуч, что держава его велика. Что желает он мира и торговли. Ясно?!
— Ясно, — спокойно ответил Чечигин. Он, кажись, уже принял судьбу.
— Тогда соберешь воев надежных пяток — и двинешь на Шунгал-реку. Грамоты нужные и дары хану я тебе дам.
Зиновьев повернулся к своим писчикам, отдавая распоряжения.
— Тренька, возьмешь с собой Протаса, — жарко зашептал Чечигину Кузнец. — Он лучшей всех тропы тайные находит… Только с чертьми теми не рискуй — жарко станет, сразу на Амур возвращайтесь…
Третьяк ответить не успел — Зиновьев уже уставился на шептунов из-под нахмуренных бровей.
— Что еще?
— Не гневись, Дмитрий Иванович… Но дозволь узнать: а что с Хабаровым?
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— Об тате этом печешься?! — Зиновьев тут же разозлился пуще прежнего. — На Москву свезу вора-Ярофейку! Там его дьяки мудрые судить будут. Со мной поедут Поляков с Москвитиным, чтобы живым словом челобитную подтвердить. А еще толмачей и аманатов заберу… Кстати, начеркай мне имена их, дабы не забыть.
— Всех? — тихо уточнил приказной.
— Всех-всех… И мужиков, и баб! Ведаю я, — дворянин на миг по-волчьи оскалился. — Местные тоже на Москве дознавателям свое расскажут. А что люди не расскажут, то бумаги поведают. Мои писчики уже заглянули в ясачную книгу — ой, много тамо интересного! Так что и книгу возьму, и прочие записки Ярофейкины. Всё, что он при себе в торбах да мешках держал, на вас наживаясь. Ну, и рухлядь ясачную уж захвачу: коли я ужо тут и на Москву еду. Собрали-то ясак?
— В низовьях только, — отрешенно ответил Кузнец. — До верхнего Амура в сём годе еще не добирались.
Зиновьев забирал всё. Выгребал подчистую, благо, повод был отличный: Ярофейку-вора изобличил. Значит, хватай всё, что плохо лежит! А что из того до Москвы доедет — одному Богу известно.
«Вотт радости у поляковцев, — не без злорадства подумал Онуфрий. — Наказали лихоимца Хабарова. Ну, теперя нате — получите благодетеля из Москвы…»
— Онофрейка! — Зиновьев возвысил голос; видать, Кузнец так ушел в думы свои тяжкие, что не услышал дворянина. — Ступай, говорю! С памятями ознакомься с усидчивостью. Да то, что велел — утром сполни!
Поклонившись в пояс (пусть гад еще одной костью подавится!) Кузнец махнул головой Чечигину и вышел на свет Божий. Света, правда, не было: небеса наливались чернотой. Реку уже только слышно было. Лишь пятна десятков костров манили к себе мошек и людей.
Туда и пошел.
Странно дело: от дневного противостояния местных и пришлых и следа не осталось. У первого же костра Кузнец приметил серые да синие единообразные кафтаны стрельцов, а супротив — знакомые ряхи казаков Васьки Панфилова.
— Ты на барина-то зря не наговаривай! — со страстью в голосе вещал долговязый воин Сибирского приказа с курчавой рыжей бородой. — Он ведь с Москвы сюда ехал Хабарова награждать! Былой воевода якутский-то в приказ такого напел, что вы тута все радетели дела государева! Как не похвалить. А, когда на Лену прибыли — там уже новый воевода. И ентот Ладыженский Дмитрию Ивановичу ужо совсем другие песни поет. Что немчин поганый Францебеков в Якутске всё разворовал, и что Хабаров — евонный подельник. А на Амуре он не дела вершит, а мошну набивает. Которую они с Францебековым в обвод уводят. Пришли мы, значит, на Урку, опосля, на Амур — и что видим? Пустынь! Албазин городок заброшен, прочие пожжены. Даурцы ваши при виде дощаников в леса бегут. Полей нет. Вот скажи мне: отчего у вас тута так?
— Емеля, вот ты чудной! — усмехнулся амурец-сосед (Онуфрий догадался, что эти бойцы раньше где-то служили вместе, может, в Енисейске или вообще за Урал-Камнем). — Тебе ли не знать! Мы же — вои! Люди ратные. Во! А сюда пришли — и обомлели. Тута Емеля, как нигде на всей Сибири! Дауры, дючеры — народы сильные, гордыи! Городки ставят, у князей дружины конные, да с сабельками, с копьями вострыми! И никто ясак запросто так платить не желает. Пока Ярко в Якутск с докладом ездил, Рашмак малыми силами на Лавкаев улус позарился — что ты! Еле ноги унес. А вот Хабаров с новыми людьми пришел — и мы как пошли походом по реке! Емеля, мы словно воинство ангельское шли — неостановимое! Кажный городок берем! С приступом, с огненным боем. А они нас стрелами жалят, конные наскоки вершат! Лавкаев городок, Албазин, Атуев, Дасаулов, Чурончин… А что в Гуйгударовом было! Только представь: три града, три стены земляные да бревенчатые. А за стенами: дауров сотни многие. Казалось, не сдюжим, но Господь всё сладил — взошли на первую стену. И на вторую, и на третью! Пушки помогают зело. Пушки-то местным неведомы. Побежали даурцы…
Страстно рассказывал казак. Замерший в тени кустов Кузнец сам вспомнил те славные дни побед. Снова перед глазами встал город, дымом окутанный; злые лица дауров, не желающих идти под государеву руку. И Хабаров, как скала, стоящий посреди этого ада. Атаман, зычно орущий: «Вперед!», и ватага пошла на приступ! На врага, превышающего их в разы и разы…
— Ну, а потом чо? — не унимался стрелец Емеля, ратующий за правоту своего начальника; даже историю славную дослушивать не желал.
— А потом богдойцы пришли… — тихо сказал амурец. — Мы тогда как раз в землице ачанской зимовали. А богдойцы, брат, это уже совсем другой разговор. Все вои в бронях, на конях, да знамена полковые у их. Ровно бояре наши или мурзы татарские. И много их… Говорят, хану богдойскому и монголы подчиняются, и никанцы… Они еще и врасплох нас застали. Но Господь и тут смилостивился! Одолели мы их!
— А потом?
— Запотомкал ты, Емелька, по самое горло! — сплюнул казак. — Потом Поляков-иуда бунт учинил! И пришлось Ярку по всему Амуру за ним гоняться да усмирять. Одна война на Амуре… Только зазеваешься — стрелу словишь или на саблю напорешься…
«Верно бает, — вздохнул Кузнец. — Нету мира на Темноводной речке. Мало того, что местные за свои отчины зло бьются. Мало того, что с югов богдойцы нахаживают. Так еще и сами с собой до смерти бьемся».
По счастью, тогда боя настоящего не было. Хотя, Хабаров так зол был, что велел пальбу начать по городку беглецов. Из ружей, да из пушек. Кого-то потом забили палками до смерти, прямо на глазах бунтарщиков. Тут-то поляковцы струхнули. Началось торжище по сдаче. Иуды вымолили себе прощение и безопасность, Но Хабаров все-таки главных «воров» — Полякова, Иванова, да Шипунова с Федькой Петровым — в железа заковал…
«А теперя сам в них сидит… — вздохнул Кузнец. — Вот и гадай, куда сраку опустить, чтобы на ежа не сесть».
Расхотелось ему дальше мужиков слушать. Тихонько, спиной вперед вернулся на тропку и побрел к уже своей землянке. Заплутал слегка. Леший снова колобродить начал, даже здесь, где и леса толком нет. Но стоит солнышку закатиться, как знакомые места враз становятся неведомыми. Ровно в чужие края тебя сила враз закинула. И дерева иными кажутся, и прочие приметы. Это явно нечисть морок наводит. Тута ноги надежнее глаз становятся, лучше им довериться. Правда, здесь, в устье Зеи, отряд Хабарова стоял лишь вторую седмицу — ноги не привыкли еще.
Когда добрался до своего нового жилья, обнаружил, что бивак перед землянкой пустует. А поодаль, в зарослях черемухи раздавались глухие удары и сдавленная ругань. Судя по диковинным, но явно срамным словам — били Дурнова. Не уживался купчёныш с казаками, особенно, с молодыми, у которых кровь кипит. Да что греха таить: часто толмач вел себя так, что прям просился по уху получить.
«Влезть, что ль? Разнять охламонов? — задумался Кузнец. — Или просто кликнуть, чтобы жратвы какой поискал? Глядишь, буйняки и отстанут».
Раньше только то и спасало Дурнова, что был он при атамане толмачом. Это, когда убедил, что по-гиляцки лучшее Козьмы балакает. Всегда на виду. Уцепить трудно. Но, надо признать, что в груди Сашки тоже дурной крови хватало, так что за атаманским тулупом не таился. А то и сам драки искал.
«Ну, и нехай сам разбирается, — отмахнулся Онуфрий. — Некогда мне нянькаться. Надо отдохнуть перед завтревом. Дел-то куча».
Он решительно пролез в низкую дверь. Только вот отдохнуть новому приказному не довелось. Так как в землянке его поджидали.
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— Поздорову… атаман, — голос был очень хорошо знаком Кузнецу.
— Отчего ж «атаман»? Меня на круге не выкликали…
— А куды ж деваться — коли тебя приказным сам московский дворянин поставил. Ты теперь и царев слуга и воинам атаман…
Онуфрий приморгался к темени и уже мог рассмотреть «гостей». Все ближники Ярковы — писщик Ивашка Посохов, есаул Васька сын Панфилов, Тит Осташковец и…
— Артюха! Ты как тут? — изумился Кузнец. Племянника Хабарова — Артюшку Петриловского — повязали вместе с опальным дядей. А он у Ярофея всей мягкой рухлядью ведал: и казенной, ясаком собранной, и скрытной — что прежний атаман копил помаленьку, обирая кабальных казачков.
— Отпустили, — сипло ответил племяш атаманов. — Как людям про Ярко объявили, так и выпустили. Но ни списков, ни книг не возвернули…
— Онофрейко, ты на нас волком не гляди, — Васька по-хозяйски уселся за стол. — Мы не со злым умыслом пришли. Понимаем, что не ты сего почета просил. Вышло так. Просто теперь понять хочется: как дальше-то жить будем?
— Маловато у меня для вас ответов, братья-казаки, — развел руками сын Степанов.
— Ну, ты с Зиновьевым разговор имел? — низкий Посохов в самые глаза Кузнецу норовил залезть.
— Имел… Ну, ежели по московской воле — то жить мы будем так: надобно до прихода войска царского остроги по Амуру поставить. Один — прямо тута. Пашни завести, ясак собирать, богдойцев замирять, местных шертовать.
— И всё мы? — усмехнулся Панфилов. — А богдыхана им пленить не потребно? Ладно, не об том разговор: как войску дальше жить? Счас стрельцы уплывут — и мы один на один с поляковцами останемся. А они нынче в силе; вишь, Москва теперя им верит.
— Ну, утешься, — хмыкнул Кузнец. — Зиновьев вместе с Хабаровым и Стеньку Полякова забирает. И подельника его, Костьку. Так что иуды без головы остаются. Да и не одни мы будем: дворянин нам почти две сотни годовщиков служилых оставляет.
— Эвон как… — протянул басом Тит. — Третья сила. И за кого она будет?
— Скоро узнаем, — невесело ответил Васька.
— Скажи-ка, Кузнец… А что еще забирает Зиновьев? — неуверенно спросил Петриловский.
— Ой, годно спросил, Артюха! — приказной аж разулыбался дурной улыбкой. — В самую сердцевину заглянул. Всё забирает. Все меха забирает: и ясак, что мы приготовили, и то, что у Ярко в закромах полеживало!
— Сука… — непонятно в чью сторону выдохнул Петриловский.
— Не ной, Артюха! — хлопнул его по плечу Тит. — У вас с дядькой по всему Амуру, небось, схроны поныканы! Чай, не обеднеешь!
— А я еще не всё сказал, — остановил мрачное веселье в избе Кузнец. — Все книги счетные да ясачные наш барин тоже забирает.
— Да как же? — ахнул писщик Ивашка. — И как мы теперь по людям за рухлядью пойдем? Городков и улусов — без счету. Кто помнит, сколько они должны?…
— Помнишь, Артюшка? — поинтересовался Васька Панфилов.
— Что-то помню, что-то нет, — мрачно ответил былой хозяин казны. — На то и книги, чтобы в голове цифирь не держать.
— А ежели мы в новый год меньше прежнего соберем, — ужаснулся Ивашка Посохов. — Что тогда воевода скажет…
— Просто ободрать местных хорошенько! — заявил Тит. — Небось, хватит.
— То ты их раньше не обдирал, — съязвил Кузнец. — Только скока хвостов из того в твоей суме оставалось? А? Ныне также себе откинешь — а ясаку не хватит! Обдирай не обдирай, а жадность меры не знает. Особливо, без ясачной книги…
— Что еще у тебя в рукаве? — оборвал отповедь приказной Васька.
— И еще имею. Всех аманатов, всех толмачей из местных — тоже на Москву забирают.
Тишина повисла в землянке.
— Он что, нарочно? — тихо пробормотал есаул. — Закопать нас в этой земле амурской хочет? Или не ведает, как мы с даурами да дючерами рубимся? Что будет, когда те поймут, что их аманатов за край света увезли?
— …Потечёть по Амуру-батюшке ворожья да наша кровушка, — напевно протянул Тит-здоровяк.
— Ой, не каркай ты! — рявкнул Васька.
Все невесело переглядывались. Каждый ясно понимал, что, как только Зиновьев отчалит, как только призрак властной Москвы скроется за поворотом, беда накроет всех темным покрывалом. Войско на пороге кровавой резни, а вокруг злобные враги, которых держит лишь страх. Страх, который смог посеять Ярко Хабаров. Человек-скала.
Нету боле этого человека.
— Экая поза неудобная, — скривился Артемий Петриловский. — То ли даурская стрела под лопатку залетит, то ли царская дыба руки из плеч выдерет.
— Надо грамоту написать! — оживился Посохов. — В Якутск воеводе. Расписать в ней всё-всё обстоятельно: как Зиновьев всё забрал. Как лишил нас всего, чтобы радеть о воле государевой… Вот уйдут стрельцы — и сразу послать людишек на Лену с жалобами…
— Ты уже советовал! — фыркнул Тит и стал пищать, передразнивая Ивашку. — Напиши первым, Ярофей Павлович, всё обстоятельно про бунтовщиков напиши, все вины на них повесь… Ну и где толк от той писульки? Поляковцы год спустя свой извет накарябали — и Ярко в железах сидит.
— Так то не наша вина, — надулся Ивашка Посохов. — Мы же с Ярофеем… Павловичем еще Францебекову писали, а в Якутске уже Ладыженский сел. Ясно, что он Зиновьеву ту грамотку и не показал даже. А покажи — так другой разговор был бы.
— Бы да бы, — отмахнулся Васька. — Что гадать о несбыточном. Обвалился Францебеков и Ярофейку за собой потянул. Тут что с Зиновьевым, что без оного… Ну, может, на Москву бы Хабарова не повезли. Всё решено уж было…
— Ты напиши, Ивашка, — неожиданно подал голос Кузнец. — Напиши обстоятельно, а завтрева мне покажешь. Я поправлю, что не так.
Все удивились тому, что Онуфрий поддержал вдруг писщика. Да и сам тот понимал, что от грамоты толку не будет. Но ему не нравилось, как хабаровцы строят планы в приказной избе, а самого приказного ни в зуб не ценят. Будто никто он тут. Пустое место.
«Не пойдет так, братцы» — нахмурился Кузнец и решил тут же поддержать слабого, чтобы усилить разлад среди подельников. А Посохов явно слабейший. За есаулом Васькой, за Титом Осташковцем — люди. У Артюхи Петриловского иная сила — мошна и связи торговые. Они все, конечно, нужны Онуфрию. А надобно, чтобы он им был нужен.
— Значит, слушайте меня, господа-казаки. Коль уж я приказной, то и приказы идут от меня. Грамоту в Якутск пошлем. Ясачить людишек местных будем полной чашей, но никто — слышите! — никто на сей раз по своим торбам ничего таить не будет! Лучше излишку дадим, чем недоимку сыщут. А коли не согласны — завтра же к Зиновьеву пойду и подскажу, у кого обводную рухлядь стрельцы могут поискать. Ну?
Хабаровцы набыченно молчали. Первым, как ни странно, кивнул Петриловский.
— Ну, коли уж здесь встали — то и острог начнем строить. Сильно не тужась. До холодов поставим несколько тарас, да хрящем засыпем. Место дурное — зато и в Якутск, и в Москву отпишем — сполняем, мол. А с холодами на низ снова пойдем. Там для зимования места поспокойнее, народишко — посмирнее. Заодно по дороге дючеров пощиплем, пусть урожаем поделятся.
Как ни странно, а ярковы ближники приободрились. Встали, натянули шапки и потянулись к выходу. Кузнец ажно проводил их до выхода и сам выбрался на воздух перед сном. На биваке развалился Дурной и отчаянно храпел, раззявив пасть, как певчий в церкве. Черно-красные угли костра почти не давали света, так что непонятно было: цела ли у Сашко морда? Но вид у спящего здоровый.
«Может, он, наконец, не только получать, но и давать по мордасам выучился?» — хмыкнул приказной. И пошел спать.
А утро встретило его надсадным воплем, обещающим, что новый день не станет легче прошлого:
— Кузнец, беда! Девка Яркова сбегла!

Глава 6

Онуфрий тут же выбрался наружу, в чем спал. Резкий свет утреннего солнца полоснул по глазам, приказной сощурился, пытаясь разобраться, что происходит. На биваке толпилось с полдесятка воев, только Дурной семенил с котлом к реке — за водой, видимо.
— Кто орал? — слова из пересохшей глотки вылезали с трудом.
— Я, приказной, — шагнул вперед старый казак. — С дощаника, где аманатов держали, одна девка утекла. Ночью.
— Какая? — тихо спросил Кузнец, уже понимая, про кого они речь ведут.
— Ну, ясно какая. Яркова. Чалганка.
— Черти полосатые, — выдохнул Онуфрий. — Продрыхли всю ночь!
— Господом богом клянусь! — вскинулся старик. — Сторожа всю ночь бдела, как положено!
Кузнец только отмахнулся. Конечно, спали. На берегу ведь шесть сотен русских воинов — огромный табор! Кого сторожиться?
«Вот же непруха, — бегали мыслишки в голове приказного. — Именно нынче! Слава Богу, не подал я еще Зиновьеву списки аманатов. Тадыть совсем беда была бы…»
— Веди к дощанику! — велел он казаку.
Нет, не случайно. Вовсе не случайно пропала полоненная даурская девка именно в эту ночь. Все знали, что Хабаров ее для себя держал. И порою, ночами к себе забирал. Все те крики слышали. И умыкнуть Чалганку раньше было невозможно — Ярко изо всех душу б вытряс… И завтра невозможно — всех аманатов Зиновьев заберет.
«Будто ведал кто», — всё более ясно понимал Кузнец.
А кто ведал? Ночные гости из дружков Ярофейкиных — так оно им надо? Ну, и ближники Зиновьева еще, но тем-то вообще на незнакомую полонянку плевать.
У дощаника, где держали аманатов, всё было пристойно. Остальные сидели крепко связанные, вещей поворовано не было.
— Как в воду утекла, — стенал старый сторож. — Глянь, атаман, на берегу никаких следов нету… Ну, окромя наших, сапожных.
— А ты, дурила, думаешь, что девка даурская не может в сапоги обуться?! — не удержался Кузнец.
— Да где ж вона сапоги найдет… — начал было казак, да не договорил, додумавшись до того, что стразу заподозрил Онуфрий.
«Украли Чалганку… В самую нужную ночь. И сапоги дали! Но кто ж знал?»
Взгляд Кузнеца метался по берегу в поисках догадки. Люди суетились и бродили взволнованными мурашами, шумно переговаривались. И словно одно пятно покоя: сидит себе Сашко Дурной на урезе и песочком котел от копоти чистит. И ничто купченка не волнует…
«Постой-ка!» — замер Кузнец.
И вспомнил минувшую ночь. Как с хабаровскими ближниками прощался. Как храпел у погасшего костра толмач. Так громко и старательно, чтобы все поверили — спит Сашко давно и надежно. Спит! А не подслушивает под стенкой землянки слова тайные. Про то, что московский дворянин собрался всех аманатов на Москву свезти.
«От сука!»
А Дурной ровно в этот миг как бы невзначай покосился на приказного. Пытливо глянул, исподтишка. Да взгляды их взяли и пересеклись. И оба они всё поняли. Толмач отвернулся, встал и начал нарочно неспешно уходить от Кузнеца.
— А ну, стой, падла! — не очень громко прорычал Онуфрий.
Тут-то купченыш и припустил! Вдоль берега, в сторону Зеи, где сплошные протоки да кочкА болотная.
— Держи Дурнова! — заорал уже во всю глотку приказной. — Ловите паскуду!
Народу на берегу была тьма. Сразу кто-то кинулся навстречу Сашке. Тот заметался туда-сюда, понял, что окружают, грянул шапкой оземь и бросился промеж дощаников прямо к Амуру. А плавал Дурной зело быстро — это Кузнец знал. Правда, с самого берега не поплывешь. Пока толмач до глубины доберется, темные воды амурские будут ему ноги хватать да опутывать.
— Бегом! Хватай, пока не утек!
И ведь почти удалось. Дурной уже по пояс вошел, уже занырнул. Но тут какой-то продравший зенки мужик с дощаника, еще не понимая, что происходит, увидел, как все за одним гонятся — и прямо с борта плюхнулся на спину толмачу. Завязалась драка в воде, и Сашка даже одолевать начал. Но тут остальные набежали, скрутили беглеца и потащили к приказному.
— Где, Чалганка, паскуда? — тихо прошипел Кузнец.
Измордованный в короткой стычке Дурной вдруг неожиданно гордо поднял голову, улыбнулся и ответил, глупо шлепая распухшими губехами:
— Уже далеко, атаман… Не найдете.
— Сорок плетей ему! — рявкнул приказной. — И после каждого десятка спрашивайте, куда бабу дел.
Отвернулся, но, опомятуясь, быстро крикнул вдогон:
— Да подальше его уволоките! Не надобно нам, чтоб зиновьевские то видели, да вопросы задавать начали.
Порку Дурнова утаить, конечно, не удалось. Узнавая про то, все охочие и служивые бросали дела и шли на место правёжа. Еще бы: такая веселуха всех ждет! И купченыш не подвел: уже после третьего удара принялся орать, аки баба, которую насильничают в места срамные. Повеселил казачество, нечего сказать! Правда, окромя веселья, толку от порки не было.
— Ну, что сказал-то?
— Ничего, Онуфрий Степанович… Только ревел и отпустить молил.
— Повязать, гниду. Посадите в пороховую — уж оттуда-то никто не убегёт.
А потом Кузнецу не до этого стало. Зиновьеву передали аманатов да местных толмачей без Чалганки — и всё вроде обошлось. Даже к лучшему: уж эта полонянка такого бы наговорила на Хабарова! А так утекла — и, словно, не было ее. Сам же Зиновьев спешно собирался уходить с Амура. Оно и понятно: это здесь еще почти летнее тепло стоит. А на верхнем Амуре уже поди настоящие сибирские холода. А ведь пришлым еще по Урке подниматься, еще дощаники по Тугирскому волоку тащить. Так и до снегов можно застрять, прежде чем в Лену выберутся.
Зиновьев познакомил Кузнеца с есаулами, которых решил оставить на Амуре. И выяснилось, что командовать годовщиками Онуфрий может только через оных. Сам же отдавать новым людям приказы не в праве. И менять есаулов — тоже. Всё меньше и меньше нравилось приказному это пополнение. Будто не в помощь его оставили, а для слежения.
Но всё равно с новыми есаулами — Трофимкой да Симанкой — Кузнец вел себя по-доброму. Хабаровской дружине он нарочно не говорил, но для себя тогда поставил еще одну задачу: крепко подружиться с годовщиками. Потому ни на хабаровцев, ни на поляковцев у него особой надежи не было. Васька Панфилов да Петриловский поди решили, что новый приказной им одним служить будет… Но Онуфрия то не устраивало. Надобно либо с есаулами задружиться, либо самих годовщиков подмять. В обвод.
Красно-расписные планы, однако ж, пришлось закинуть в кубышку дальнюю, ибо эти самые годовщики подкинули новых бед. Вернее, не они сами… В общем, уже перед отплытием московского барина стало ясно, что за оставляемых на Амуре людей, Зиновьев не выдал ни одного мешка хлеба. Совсем ничего! Кузнец, когда то прознал, кинулся к стрельцовым дощаникам, которые уже вовсю снаряжались.
— Господине! Дмитрий Иванович, помилосердствуй! — стоял он по колено в воде, выкликая московского посланника. — Что же ты творишь?!
Стрельцы нахмурились и начали доставать пищали да самопалы. Зиновьев, правда, тоже отсиживаться не стал, вылез к борту.
— А за енто ты, Онушка, Хабарова свово благодари! — хищно усмехнулся он. — Ярофейка-то складно отписывал государю-батюшке про пашни заведенные, про острог Албазинский обжитой. Вот на Москве и решили, что у вас, чай, своего хлеба в избытке… Ну? Скажешь спасибо атаману бывшему?
— Да я кому хошь, хоть черту лысому, спасибо скажу! — ярился уже Кузнец. — Ты мне только объясни, чем мне людишек кормить? И твоих людишек тоже!
— Мои со мной уходят, — мрачно ответил московин. — А ты ищи. Вы ж вон с голоду допрежь не померли. Хоть, не пахали, не сеяли… аки птицы библейские. Значит, есть на Амур-реке хлебушек. Вот и ищи.
Если бы сейчас в руках у Онуфрия имелся пистоль, он бы пальнул в эту морду сходу. А так… только и оставалось качать грудь мехами кузнечными и смотреть на царскую рать, которая подчистую разорила амурское воинство, забрала вожака, на котором всё держалось, и оставила на берегу этих вод черных, посреди враждебных инородцев.
— Смотри, Онушка, наказы мои сполнить не забудь! — подлил маслица в огонь дворянин. А потом отвернулся, будто и забыв о существовании приказного, и рыкнул. — Вёсла на воду!
Я рад, читатель, что тебе интересна книга, раз ты добрался уже сюда) Буду стараться и дальше! Ты же можешь смело подписаться на мою страницу, прожать товарищеский лайк, от которого я стану работать с удвоенной силой)

Глава 7

— Ну, хоть порох да свинец дал…
В землянке Хабарова было тесно. Все набольшие люди старого войска да есаулы годовщиков — все собрались на круг. Кузнец, прямо и не таясь, пояснил, с чем остался амурский отряд. Выросший почти до пятисот человек, кстати. Правда, сейчас такая силища грозила бедою: имевшиеся у казаков запасы еды на все пятьсот ртов уйдут за пару седмиц. И даже щедрые амурские леса да рыбный Амур такую ораву не прокормят.
— Думаю, ни о каком остроге нам и мыслить не надо, — подытожил приказной, когда маты и ругань в сторону уплывшего Зиновьева стихли (даже новые есаулы присоединились к общему хору). — Васька, все ли дощаники у нас вычинены?
— Все, Онуфрий, — степенно кивнул Панфилов. — Хоть, завтра в путь.
— А сколь мы там сможем новых людишек разместить?
Есаул прикинул и загрустил.
— Ну, ежели по тридцать и более пихать… Нет, всё равно человек за сто не влезут! Беда, приказной.
— Тогда, вместо острога рубим плоты, господа-казачество. Соберем лесу сырого, наделаем плотов просторных. Нам бы только до низовий дотянуть. Ну, и глядите: за десять дён не управимся — будем как Васька Поярков.
— Это как? — не понял намека Трофимка сын Никитин, что из новых есаулов.
— Мертвечину жрать! — хохотнул здоровяк Тит.
Годов 20 назад именно Василий Поярков с казаками первым пришел в амурские земли. Сразу, по привычке, стал гнуть местных об колено. Да силенок у него для того маловато было. Зимой, на Зее еще, тунгусы и дауры заперли их всех в зимовье и держали осадою. Казаки так оголодали, что принялись трупы глодать. С тех пор на Амуре местные народцы всех лоча (так здесь русских прозвали) считают людоедами.
То ли эта угроза, то ли святые угодники вспомогли, но плоты смастерили менее чем за седмицу. Хорошо хоть, к западу от лагеря стояла гряда холмов, на которых кое-где рос приличный лес. Пока одни валили сосны, другие с утра до ночи ловили белорыбицу речную, охотились, обтряхивали орешники, искали дупла с пчелами и прочая. Хоть, какая, а еда.
Еще стругали последние вёсла, как Кузнец начал собирать войско и распределять по дощаникам. Решил он сделать так, чтобы старые амурцы вперемежку с новыми сидели. Тут-то и вскрылось.
— Двенадцать служилых пропало, приказной, — растерянно подытожил есаул Панфилов. — И… и Дурной еще.
Онуфрий сын Степанов уже так привык к дурным вестям, что лишь рукой махнул. Сашку-толмача тоже выпускали из пороховной, чтобы он, гад, не отсиживался, а со всеми работал. Ну и вот… Васька Панфилов называл имена беглецов… и всё страннее становилось. Сначала вроде шли в списке одни поляковцы, но потом и хабаровские пошли. А Козьма сын Терентьев так вообще на Дурнова вечно зуб точил.
— Проверьте, что пропало, — устало велел он.
Проверили скоро.
— Иудины выкормыши с собой утащили топоров с десяток. Ну, которыми лес валили, — бодро начал перечислять Артюха Петриловский. — Мешок муки — чуть ли не последний. Два кисета соли, пороху фунта три, свинца отож. Но самое главное — воры в казну влезли и шестнадцать соболей умыкнули да две шапки!
Кузнец посмотрел прямо в ясны очи казначею. Артюшка взгляда не отвел, хотя, любой дурак понимал: на кой в диком лесу им эти соболя сдались! На зиму беглецам больше волчьи шкуры впору пойдут. Или медвежьи.
— Это всё?
— Всё, — кивнул Петриловский. — Ну, не считая своего, что у них было.
— Своего? — вскинулся Кузнец. — Они — служилые казаки! И в поход их за счет казны снаряжали. Так что своего у них: порты да крестик нательный!
Выкрикнул и затих.
«Вот и стал ты, Онушка, Хабаровым» — сообщил себе приказной человек.
Промысловые люди, что с лесом накоротке, легко нашли следы воров, которые уводили куда-то на север. Вдогон идти? Ну, и сколько дён это продлится? Войско-то на пороге голода: рыбу уже вместо хлеба жрут. То разве еда?
— Ну, и нехай в своих болотах сгниют! — сплюнул в сердцах Онуфрий и велел снаряжать дощаники.
Первым делом, решили навестить ближайшего соседа — Кокурея. Этот даурский князец жил немного ниже по Амур-реке, на ее правом берегу. Единственно, в чем отличался этот хитрый старикашка — он был первым, кто не стал противостоять хабаровскому войску, которое в 159 годе с огнем и мечом прошло по всей даурской и дючерской землям. Так что, если выше по Амуру все крепости были основательно порушены и пришли в запустение, то городок Кокурея и дальше жил.
Был он совсем небольшим (не сравнить с крепостью князьца Толги, что ниже по течению), но стоял вдали от реки. Так что внезапно подступиться к нему было непросто. Казаки сошли на низинный берег и крепким отрядом двинулись к даурам. Вокруг них на ветру колыхались озера полей злаковых или пастбищных лугов.
— Ты глянь-ко! — изумленно воскликнул кто-то из служивых. — Они ржу косят!
Вдали, действительно, мельтешили пешие фигурки дауров. При виде русских они начали разбегаться, но вруках у них и впрямь имелись косы да серпы.
— Чево это они? — стали дивиться русские.
Жать злаки было рановато. Особенно, рожь. Ей бы еще пару седмиц постоять, чтобы колос забурел да силой налился.
Хлипкие ворота крепостицы оказались заперты. Но Кузнец был готов к такому повороту, потому велел захватить малую железную пушечку. Она, конечно, стену не проломит, но разве эти дикари что понимают. Онуфрий с любовной неспешностью установил малое орудие, отмерил порох, заколотил ядро и поднес фитиль. Пушчонка грохнула, заполонив понизье дымом, который быстро сдул ветерок с реки.
— Открывай, Кокурейка! Государевы люди к тебе явились! Не перечь воле Белого Царя — худо будет!
В городке поднялся галдеж, бабьи крики, полные страха. Казаки тихо посмеивались. Наконец, створки распахнулись, и к «государевым людям» вышел сам Кокурей в затасканном халате со следами былой роскоши.
— Ясак плачен! Плачен! — замахал он руками.
— Ну, кто ж так гостей встречает? — нахмурился Васька Панфилов.
И казаки толпой повалили в городок, тесня князька с его суматошными попытками остановить «гостей». Дауры, при виде русских, разбегались по низеньким избам. Казаки деловито заглядывали за тыны, во тьму крошечных дверных проемов. Кто-то деловито хватал под мышку курицу или какую-нибудь мелкую утварь.
— Слышь, Кокурейка! — с широкой улыбкой повернулся к князьцу Онуфрий. — Так уж и быть, не буду я брать с тебя ясак. Ты его к весне готовь. Но видели мы, что твои дураки ржу косят неспелую. Почто так?
— Земля дурна, — набычившись, подбирал даур неудобные русские слова. — Рожь плохой. Всё плохой. Не хочу урожай.
Звучало дико, но Кузнец не хотел разбираться.
— Богато живете, — хмыкнул он. — Так ты, можа, мне свой хлеб отдашь? Коли тебе он ни к чему?
Кокурей на миг задохнулся, когда слова русского «князя» дошли до него.
— Ой-ай! — заголосил он. — Берись! Натка, всё берись! Берись и уходи!
Старенький даур ткнул пальцем в крепкий берестяной балаган. И прикрыл почти безбородое лицо ладонями, покрытыми сетью вспухших жил.
— Айда, мужики! — махнул своим людям приказной.
Дощатые двери выбили, и казаки с жадностью кинулись к внушительным ямам. Конечно, ячменя, ржи, гречихи, гороха в амбаре совсем немного осталось — накануне нового урожая так всегда. Но ежели с умеренностью подойти, то запасов зерна войску хватит на три седмицы. А то и месяц.
— Ай, спасибо, Кокуреюшка! — потеплел голосом Кузнец. — Хороший ты даур! Не то, что иные. Непременно скажу об том Белому Царю! Чтоб, значит, и на Москве знали, какой есть на Амур-реке лучший из князей.
Кокурей натянуто улыбался, не понимая и половины из сказанного. Он ждал только одного: когда страшные лоча выйдут, наконец, за крепостные валы.
— Хорошо у тебя, князь, да нам в путь-дорогу пора, — увидал Онуфрий думы даурца. — На прощание дай нам провожатого. Кого молодшего из семьи своей.
Кокурей, усыпленный интонациями русского предводителя, поначалу не сообразил. Но, когда смысл сказанного дошел до него, вдруг резко скинулся, снова замахал руками и закричал:
— Нет! Мой дасть аманат! Курген дасть! Нет! Все гость уходить! И ты уходи, лоча!
— А я вот в дому твоем гомон да топот слышу, старик, — нахмурился Кузнец. — Надо проверить!
— Нет! — и Кокурей заверещал что-то на своем дикарском языке. Без толмачей и перевести было некому. Но казаки и так поняли, что ничего хорошего князек-поганец не сказал: дауры вокруг вдруг забегали, принялись хвататься за дреколье, а у кого-то в руках и оружие появилось. Блеснула сталь.
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— К бою! — зычно крикнул Васька-есаул. Конечно, русское войско городок этот раскатает по бревну, но большая часть осталась у кораблей. Внутрь вошли чуть больше сотни, разве кокурееву роду больше потребно?
Оказалось, надо. Словно, в ловушку сами лапу сунули. И даже самопалы не снарядить, не говоря уж о пушчонке.
— Ничо, — с улыбкой протянул Васька Панфилов. — В сабли возьмем нехристей!
«Ох, не надобно драки» — покачал головой Онуфрий. Резко шагнул к Кокурею, схватил его за отворот халата и дернул на себя. Да так, что с евонной головы шапка слетела, разметав пегие волосья. Нож из-за поясницы сам впорхнул в ладонь, и черно-серое железо впилось в куриную шею старика.
— Вели своим палки-то положить, — процедил он даурскому князьцу. — Не доводи до греха, дед.
Кокурей скорчился, задергался нервно, дрожа от холода железного на шее своей. Взгляд его, полный ненависти, буровил приказного человека, но Кузнец с холодом в глазах ждал. Ждал с каменной твердостью в руке.
— Ган Дархан, — прошипел он, пряча страх за злобой, и отдал короткий приказ. Дауры нехотя сложили оружие.
— Пойдем к тебе домой, — усмехнулся Кузнец.
…Дощаники выходили на стремнину темных амурских вод. На головном корабле сидел перепуганный даурский мальчонка: то ли внук, то ли племянник Кокурея. Первый новый аманат, что обеспечит верность и покорность этого даурского рода. Как его провожали! Как оплакивали! Словно, на смерть провожали.
«Может, и правда, они мыслят, что мы полонянников едим?» — подумалось Кузнецу.
Новым утром амурское войско шло уже мимо владений Толги — сильного даурского князя, коему служили ажно несколько родов. Толгин городок стоял высоко и виден был издаля. А вокруг его — широкие богатые поля… Которые теперь зияли мрачными черными пятнами. Кое-где обгорелые колосья еще слегка дымились. С берега несло — сытно и прогоркло.
— Это чево, Кузнец? — опешив, спросил Петриловский. — Напал кто на них?
— Непохоже, — покачал головой приказной. — Это, кажись, на нас напали.
— Как это?
— Сам еще не ведаю… Покричи взад: у Толги к берегу не пристаем. Дальше идем… Неча тут нам делать.
Дощаники гусиной стаей пошли дальше на низ. Темная река утягивала их в горы Малого Хингана. Здесь Амур совсем скукоживался, ужимался, зажатый скалами. То тут, то там каменные стены вырастали прямо из воды, пологие берега встречались всё реже. Какая все-таки упорная река Амур. Не остановилась, не пошла в обход, а проточила себе русло прямо сквозь эти невысокие, поросшие лесом горы.
Ну, а после дощаники выкатились на широкую равнину. Самое райское место в этой стране. Желто-бурый Шунгал вливался в темный Амур, две реки распадались на десятки проток, которые петляли невероятными узорами по плоской, как сковорода стране. Сентябрь близился к завершению, а здесь будто лето еще не закончилось.
И здесь жили дючеры. Не такой свирепый народ, как дауры, но здесь Кузнец приказал быть осторожнее вдвое больше прежнего. Дощаники не спешили, часто таились в заросших протоках, а вперед высылали сторожу. Потому в землях дючеров можно было нарваться на богдойцев, кои себя манджурами именуют. Казаки с ними уже бились. Одолевали, конечно, но богдойцы — такой враг, что лучше его обойти. У них и конное латное войско есть, а, по слухам, и большие корабли имеются. Пищалей мало встречается, зато есть пушки: большие и малые. А к ним ядер и порохового зелья в избытке.
Несколько поятых языков порознь подтвердили, что богдойцев в их землях сейчас нет. Тут-то русское войско и развернулось. Просторные дючерские селища захватывались одно за другим. Где-то местные лезли в драку, где-то укрывались в топких зарослях. Но главное — хлеба здесь вызревали скорее, чем выше по реке — и казакам достался новый урожай. Сжали еще не всё, но русским хватило с избытком. Да что там — на всю зиму хватит!
— Не рубите сильно людишек! — увещевал своих Кузнец. — По весне за остальным урожаем придем. Кто его соберет, коли не они?
Казаки смеялись и прятали сабли в ножны. Далее решили идти на самый низ Амура, на рубеж с землями ачанскими и гиляцкими. Народишко там поспокойнее и посмирнее будет. Река рыбой весьма богата, есть местные осетры ростом более человека. А по берегам много леса древнего: будет из чего и зимовья собрать и строевого леса на новые дощаники запасти.
Удача гналась за Кузнецом: зима удалась тихой и мирной. От болезней и холоду померло совсем немного народу. Дючеры и натки с верхов на рожон не лезли, просто по лесам разбегались. Слава Богу, богдойцы-манджуры тоже не пришли, как то случилось пару годов назад. Охочие промысловики ходили в леса и били пушного зверя. Даже в казну десятину щедро отдавали, пополняя ее рухлядью. Памятуя, что зерна на Амуре становится совсем мало, Онуфрий настрого запретил курить вина. Конечно, по-тихому хлеб в хмельное перегоняли, но до голода не дошло, Господь оборонил.
У кочевых тунгусов забрали сани в олешками и ходили по льду Амура чуть не до восточного моря. Там встретили новы роды гиляцкие, которых еще к шерти не подводили. Пытались объясачить их, но береговые гиляки оказались больно легкими на подъем. Кого-то вынудили поделиться соболями (правда, старыми), но аманатов брать не стали. Те гиляки жили в полнейшей дикости, понимания лучших людей не имели. Обзавелись толмачом, коему обещали подарить самопал — да и всё.
Петриловский изо всех сил пытался восстановить ясачную книгу. По весне-то надо племена обходить. Зимняя охота закончится — и у всех в избытке станет хорошего меха.
Едва дело на весну повернуло, Онуфрий велел из подсохшего леса новые дощаники ладить. Казаки изо дня в день смотрели на бесконечную шугу и ждали, когда уже Амур очистится. Запасы хлеба иссякали, следовало их пополнить. Да и государеву службу нести.
На реку вышло более двух десятков больших дощаников, не считая мелких лодок. Те противу течения плохо выгребали, так что веревками цеплялись. Так, с песнями и шутками, шли в знакомые места. Вокруг мир наливался майской зеленью. Прошли высокую гору, за которой таилась речка Ушура, совсем скоро должен появиться широкий Шунгал. Дощаники неспешно шли по самой широкой части Амура, к северу от целой горсти заливных островов. Вдруг из тесной протоки прямо к ним навстречу рванули суда. По виду — дощаники, только кривослаженые и вовсе без парусов. Гребцы гнули весла от натуги, так рвались к амурскому воинству.
— Две… Не, три, — счёл чужаков Васька Панфилов. — И людишек с полсотни. Пальнем?
— Погодь, — остановил Кузнец есаула, заскучавшего по славным дракам. — Пусть мужики полегче гребут. Подождем всех. Да приглядимся.
Не зря приглядывались. На лодках точно были русские люди. Только кто? Когда близко встали, Кузнец ясно видел морды незнакомые. Да и сами люди больно обношенные. Тут одна из лодок пошла вперед.
— Смотри-ка, атаман! — захохотал Панфилов. — Иуды! Вон Тютя, а этот — Козька, который Терентьев. И…
— Дурной, — договорил за казака Кузнец. — Оба толмача, что вечно грызлись меж собой, в одной лодке. Сдружились, черти.
Лодка подтянулась к атаманскому стругу.
— Поздорову, Онуфрий, — негромко заговорил Сашка Дурной.
— И тебе не хворать, — процедил Кузнец. — Чего приперся?
— Поговорить надо.
— А есть об чем?
— Есть, атаман, — слишком уверенно заявил Дурной. Вообще не боится, штоль?
— Ну, лезь, коли есть. А это что за людишки?
— Онуфрий, ты на них свой гнев не переноси. Это люди Мишки Кашинца, служилые. Шли с верховьев, зимовали на берегу в пустой деревне даурской. Мы их встретили у Зеи, подкормили и вместе к тебе пошли.
— Понятно. Ну, что сказать хочешь?
— Атаман, я знаю, ты собрался людей вверх по Шунгалу вести.
Кузнец замер. Он ведь еще сам никому!.. Только хотел войско в круг собрать и предложить…
— Я тебя очень прошу: не ходи! Беда будет.
— Откуда знаешь?
Сашка мял в руке шапку и молчал.
«Ну, что я ему скажу? — проносились в голове Дурнова дурацкие мысли. — От Крушанова, Сема и Полевого? «История Дальнего Востока СССР», второй том? По нынешним временам наисвежайшая — 1974 года… Или какой это будет год по-местному счету?»
Слава Господу, не слышал Кузнец тех мыслей…
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— Санечка-а-а! Сашочек! — противный голос Шахи (с обязательным ударением на первый слог) раздался совсем близко.
— Твою мать! — подорвался Санька, засевший за орешником и уже, было, успокоившийся.
И тут его нашли, гандоны штопаные! Парень рванул в сопку, но быстро замер — снизу его сразу заметят. Повернул налево и тихонько побежал в распадочек между холмами, заросший тонкими дубками. А ведь верил, что здесь, за двести кэмэ от Хабаровска, его не достанут! Но даже археологичка не спрячет от карточного долга. Воистину священный…
Санька пробежал минут пятнадцать и завалился перевести дух. Заросли колючего шиповника надежно укрывали его от Шахи с компанией.
— Хер вам! — с усмешкой заявил он невидимым преследователям. Да неужели они за ним в настоящий лес попрутся? Как они тут его найдут?
«Ндя, Санечка, продолжаешь бегать от гопоты, как школяр, — вздохнул, зализывая царапины на предплечье, оставленные колючками шиповника. — А ведь уже студент. Такой взрослый…»
Он помнил, как на полном серьезе думал так первые месяцы в пединституте. Сидишь не за партой, а за пюпитром, домашку не задают, двойки не ставят. А когда первую стёпку в руки взял… Ух! Это после успокоился… А может, вообще ему весь этот год в вузе приснился? И он всё та же дворовая пацанва: корешится с нариками у теплотрассы, слушает заунывный мафон с дохнущими батарейками, бегает от пэтэушников. А чо еще было делать мальчишке с окраин Кировского, когда мать еле появлялась дома между тремя работами, а отец… да лучше бы этого козла вообще не было! На «Дальдизеле» ему вообще перестали платить зарплату (или это он так говорил), но батя всё равно ходил туда, чтобы с корешами своими в говно ужраться. Приходилось не то, что деньги — вещи от него прятать… А школа…
А что школа? Когда тебе на уроке рассказывают про героя Павлика Морозова, а по телевизору во весь голос кричат, что был тот паскудой и стукачом. По телевизору такое кричали, что бедные учителя седели на глазах. Они еще пытались заставлять школяров учить законы пионерской жизни, а в толчке школяров поджидала местная гопоть и заставляла макать в унитазе галстуки, срывала значки старших пионеров.
Свобода…
Да не, Саньке свобода нравилась. На дурацком пении они разучивали «Белеет ли в поле пороша…» и глупо хихикали с малознакомого слова, рифмующегося с парашей. А на теплотрассе Булка врубал им «Я бездельник, у-у, мама, мама», «Яву, Яву взял я нахаляву». И это, при всей своей простоте, цепляло. Хотелось, чтобы песни играли еще и еще. Они без устали мотали кассеты на карандаше, чтобы батарейки подольше держались. А еще курили «Родопи», попробовали «Анапу» и «Три топора». Это всё было по-настоящему, по-взрослому. И всё это школа старательно осуждала. Словно, весь мир вокруг уже куда-то шагнул, а школа застряла в своем тщательно-выглаженном вчера.
Поэтому, когда классуха объявила, что нужно писать заявления на вступление в комсомол, что это важный шаг в жизни, шаг, которого достоин далеко не каждый — Санька встал и с усмешкой объявил себя недостойным… Поначалу истерика Горькой доставила веселье, но потом мать вызвали. Стыдили его, обвиняли ее — а мать сидит разбитая и усталая. Руки красные после прачечной, саднят… Совсем невесело стало. Только что поделаешь? Не мог Санька теплотрассу, «Родопи» с «Тремя топорами», «Кино» с «Сектором Газа» променять на комсомольский значок. Это как… собственную кожу содрать! А кровоточащее тело линолеумом облепить.
Нет, Санька жалел мать. Пытался в школе притворяться не собой. А потом Булка взял его на слабо, и он поджег парик химички. Прямо на уроке.
Скандал первостатейный вышел. Пришлось перевестись из 38-й в 51-ю, тамошние приняли его хреново, две недели с распухшими губами ходил. И пацанов не подтянуть — не полезут они в чужой район. Пришлось на поклон, как раз, к гопоте идти. Они через взрослую братву разрулили, подтвердили, что Санька Известь — нормальный поцык. И в школе его бить перестали.
Только мать всего этого не понимала (да и не грузить же ее базаром про понятия). Видела новые синяки — суровела лицом, которое покрывалось неприятными складками. Пару раз пыталась уговорить «быть хорошим мальчиком», один раз отстегала мокрой рубахой, которую стирала. А потом схватила за руку и потащила через пол Хабаровска.
— Николай, помоги! Совсем ничего не могу с ним сделать — улица сына портит!
Санька сразу невзлюбил этого Николая (для него — Марковича). Во-первых, потому что показалось ему, будто Николай Маркович метит к нему в новые папаши (родной отец вообще дома почти не появлялся, хотя, официально родители не развелись). Но это опасение не подтвердилось: они с матерью оказались друзья юности, работали в одном студотряде. Зато осталось «во-вторых». Санька ведь не дурак, фильмы смотрел, книжки порой почитывал. Таких, как он, ведь куда должны были вести отчаявшиеся мамки? На бокс или на самбо — чтобы он через спорт взял и исправился… Маркович даже близко не походил к данной роли. Долговязый, с рыхлым, обвисшим брюшком, висящим над ремнем. Пиджак, затертый до блеска, жидкие нестриженные волосы, как у хиппи какого-нибудь, только старательно расчёсанные на дурацкийпробор.
Был Николай Маркович учителем в школе в центре Хабары. Конечно, Известь с его характеристикой туда ни за что не взяли бы. Больно паршивая овца. Но друг матери пообещал взять Саньку в свой исторический кружок. Тот, мол, для всех. Пришлось давать клятвенное обещание мамке, что дважды в неделю он будет ходить по вечерам на этот дурацкий кружок. Санька поклялся, даже тихонько «зуб дал». Все-таки стыдно было перед мамкой за все ее страдания. А тут как бы косяк отработал…
В кружке он оказался самым старшим, словно, второгодник какой. Остальные кружковцы — ботаники задохлые, так что даже всей толпой они его напрячь не смогли бы. Возникло искушение мелочь с них тряхануть, но Санька таким и раньше никогда не занимался.
А потом Маркович открыл рот — и Санька не заметил, как пролетел час. «Колдун какой-то» — думал он, вспоминая в трамвае рассказы учителя. И не сильно ошибся: позже уже узнал, что в родной школе у Марковича кликуха была Шаман. О, он умел так закамлать, что нижняя челюсть плавно отваливалась, и ты шел за очередной историей, как крыса за дудочкой.
Санька даже не представлял, насколько интересна история края, где он живет. Вернее, он вообще раньше никак не представлял. Просто сначала была крепостная империя Романовых, а потом на ее месте появился великий могучий Советский Союз. Но Дальний Восток-то совсем недавно Россией стал. И имел, оказывается, свою крутую историю.
Керамика тут появилась чуть ли не первой во всем мире! Круто? Еще бы! Государство здесь возникло раньше, чем у славян в их Киеве и Новгороде. Конечно, сильно южнее, амурские земли были самой окраиной царства Бохай. Но тоже круто! А после тут же была целая империя — Золотая. И эта империя пол Китая завоевала! Круто!
«Да мы бы весь Китай захватили, — гордо думал Санька, внезапно объединив себя с чжурчженями. — Только Чингисхан помешал».
А уж когда начались разговоры про XVII век и приход на Амур русских — тут вообще началась одна сплошная сказка. Суровая, жестокая, но полная подвигов и воинской славы.
— Русские, после суровой Сибири, попали в райские земли, где прямо в лесах рос виноград, — камлал Шаман. — По берегам Амура стояли села, городки с крепостями, поля распаханные. Правда, отношения с местными племенами сразу не задались. И началась большая война. Хабаров с казаками каждый город брал с боем. Но сила их была такой невероятной, что дауры и дючеры стали считать казаков демонами. И прозвали лоча. За год несколько сотен русских воинов захватили весь берег Амура. И стала бы райская земля новым воеводством царства Российского, но под боком оказалась могучая китайская империя Цин.
Странно было воспринимать смешной и вечно всеми битый (даже нами на Даманском!) Китай великой империей. Но, со слов Марковича, выходило, что империя Цин ни в чем не уступала России. У нее и войско измерялось десятками тысяч, и пушки свои имелись. Ну да, что с русских царей средневековых взять! Петра-то Первого еще не было.
А потом случилось чудо.

Глава 10

Шаман договорился с автобусом и по первому ноябрьскому снегу повез кружковцев за город. Да не просто за город, а за двести кэмэ, до самого Троицкого! Сбор у школы чуть ли не по темноте устроили, чтобы за день обернуться. У всех в портфеляхбутерброды и чай в термосах, да носки запасные. Лица у ботаников раскрасневшиеся, все весело щебечут, предвкушая удивительнейшее приключение в их унылой ботанской жизни. Санька гордо залез в автобус с настоящим рюкзаком-колобком из брезентухи — наследством мамкиной молодости. И вообще, как потертый жизнью пацан, взял на себя роль старшего в этом курятнике.
После Шамана, конечно, который впервые предстал не в костюме, а крепких рабочих штанах, настоящей «аляске» и синем петушке «Олимпиада-80». Совсем другим стал учитель, как будто, раньше не пиджак на нем был, а смирительная рубашка. Даже моложе выглядел.
В Троицком хабаровчане объединились с местной шпаной, и руководитель кружка уверенно повел всех на горку к западу от села. Деревенские смотрели исподлобья, кто-то тихонько задирал ботаников и предлагал «отойти». Известь уже пожалел, что взялся опекать свой курятник, ибо в грядущем неизбежном махаче его будут первым валить. Но он забыл, что с ними шел Шаман.
— Вот, ребята, — с улыбкой повернулся Николай Маркович к пыхтящим детям, которые еле поспевали за них вверх по горке. — Это мыс Джари. Ученые еще спорят, но, вероятнее всего, именно здесь в 1651 году появился знаменитый Ачанский острог. Еще в 49-м археологи нашего пединститута обнаружили здесь следы древних укреплений…
И началось камлание. Через пять минут запуганные хабаровские ботаники забыли все свои страхи перед местными, а деревенские — о существовании ботаников. Все завороженно слушали историю про могучее войско казаков, которое всю весну и лето брало штурмом город за городом по всему Амуру, а потом решили зазимовать именно здесь.
— Победители дауров и дючеров никого не боялись! Про китайского императора они что-то уже слышали, но совершенно не понимали, кто это. Называли его богдыханом и даже думали обложить его данью в пользу русского царя, словно, какого-нибудь местного князька, — улыбнулся учитель. — Они были сильнейшими в здешних краях! Демонами-лоча, которые никого не боялись. Даже особенно, укреплять Ачанский городок не стали. Как будто, античные спартанцы… Осенью на них напали объединившиеся ачаны и дючеры. Было местных ополченцев вдвое-втрое больше, но казаки разметали их! Сначала ударили огненным боем, а потом пошли в бой с саблями и пиками. А после устроили пир…
Шаман рассказывал, как местные побежали жаловаться на юг, к маньчжуром, которые тогда правили Китаем. Полководец из города Нингута направил лучших воинов прогнать носатых демонов с выпученными глазами! Две роты-ниру знаменитого восьмизнаменного войска. Шестьсот опытных конников в доспехах, с длинными копьями и острыми саблями. Шесть пушек везли с собой маньчжуры, а по дороге собирали дючеров да натков, что хотели прогнать грозных пришельцев. К марту они добрались до низовий Амура.
— Смотрите туда, — Шаман указывал детям на реку, которая виднелась сквозь густую поросль тонких деревьев. — Скорее всего, маньчжуры пришли по реке, зимой ведь иных дорог нет. Их командир Исиней сумел незаметно подвести воинов к самому острогу. Крепость с бревенчатой стеной была совсем маленькой, многие казаки спали в избах и землянках снаружи. И, когда войско Китая напало на Ачан, они выскакивали из своих жилищ и бегом бежали прямо к стенам, лезли через них, чтобы укрыться в крепости…
И тут Саньку окончательно накрыло. Заснеженная горка Джари вдруг обросла золотистым частоколом казачьей крепости, воздух наполнился клубами старинного, еще дымного пороха и душераздирающими воплями атакующих маньчжуров. Сотни врагов с бунчуками, развевающимися на ветру, мчались к крепости, а острожные казаки затаскивали своих товарищей на стены. Кто-то метко стрелял из пищалей по врагам… Но тех было так много! Маньчжуры принялись палить из пушек, да те были махонькими и не могли пробить стену. Надменный Исиней повелел воинам идти на смерть и рубить стены. Те кивнули своему господину, не в силах ему перечить и пошли под самую пальбу из пищалей. Маньчжурские батыры вырубили кусок стены — и командир повелел всем своим сотням идти в пролом на приступ. Маньчжуры, дючеры, ачаны, натки — больше тысячи воинов в радостными криками пошли убивать демонов-лоча… Но храбрый атаман Ерофей Хабаров с пушкарем Онуфрием Кузнецом поставили большую медную пушку прямо на улочке, напротив пролома и выстрелили по врагу в упор. Нападавшие понесли страшные потери, а Ерофей Павлович Хабаров выхватил из ножен засиявшую на солнце саблю и повел казаков в рукопашную схватку. Меньше двухсот русских на тысячу маньчжуров и их союзников…
И всё это происходило прямо тут, вокруг Саньки, притихших кружковцев и деревенских! Лилась кровь, разносились боевые кличи, грохотали пищали…
Новенький ПАЗик спешил вернуться в Хабаровск дотемна, салон звенел от галдежа восторженных кружковцев. А Санька Известь сидел молча, обняв свой «колобок», а глаза его клубились туманом…
Полтора оставшихся ему школьных года с того дня отмерялись только днями занятий в кружке. Он жил до вторника, а потом до пятницы, чтобы снова ехать в чужой район, рисковать встретиться с местными, но попасть в кружок. Корефаны с теплотрассы обижались, что Известь их раз за разом кидает, тот винился, угощал дружбанов сигаретами… а потом снова исчезал. За это время он изучил историю родного края вдоль и поперек. Не все ее периоды были равно интересны. Но все их можно было… пощупать! Как тот бой казаков у Ачанского острога. Не какие-то сухие книжные строчки, а вот эта земля, вот эти улочки Хабаровска. Асфальт спрятал мостовые, но они тут были!
Санька слушал Шамана, впитывая каждое слово. А потом засыпал его вопросами о непонятном. Вскоре Маркович всё чаще разводил руками:
— Саша, пойми, в истории много лакун… Ну, темных мест.
Он стал приносить ему сборники с исторических конференций, авторефераты, вузовские методички. Санька продирался сквозь зубодробительный научный язык, выхватывая то, что ему было интересно. Вскоре стало ясно, что историю Амурской земли в отрыве от общей истории трудно понять. Известь обложился уже толстенными книгами. Все эти цари и князья его угнетали, но надо было усвоить, чтобы понимать картину в целом.
Но история оказалась не редкость подлой наукой. Когда открываешь одну дверь — за ней становится видно еще минимум три закрытых! Вот взять Китай. Санька всегда думал, что Китай он и есть Китай. И живут в нем китайцы. Хрен там! Куча народов, куча правящих династий, куча завоеваний. Вот как понять, с кем воевал Хабаров, а после Кузнец? С маньчжурами или с китайцами? Ведь тогда маньчжуры сами еще воевали с китайцами. Значит, русские с китайцами выходили союзниками? Но маньчжурские богдыханы называли себя императорами Китая и правили уже тогда из Пекина. А потом вообще в их войсках против русских и корейцы воевали! Они завоеваны были?
Китайский аспект амурской истории оказался еще запутаннее. Со вздохом Известь принялся за новую задачу, только тут неожиданно вскрылась проблема.

Глава 11

Беда в том, что ответы на новые вопросы искать почти негде. Если по русской истории книг было — за всю жизнь не перечесть, то по китайской — кот наплакал. Плакал Шаман, от сердца оторвавший пару томиков.
— Понимаешь, книги китайских историков не переводят, — пожал он плечами. — Ты же понимаешь: политика. Но скажу тебе так, что в Китае история местами совсем другая. Китай века назад создал какую-то иллюзию и старательно верит, что в ней и живет. Вроде бы сейчас у них у власти коммунисты, а от иллюзий никак не избавятся.
— Может, у каждого народа есть свои иллюзии по поводу собственной истории? — грустно предположил Санька. — А другие их не понимают.
— Очень может быть, — улыбнулся учитель. — Только ты особо на этот счет не распространяйся.
— А чего это? — сразу вздыбил шерсть на загривке Известь. — Вон, по телику чего только не говорят.
— Просто, если ты прав, то эти мысли в любое время людям будут неприятны.
Запертых дверей было много, ключей — мало. Но все-таки Санька постиг немалую часть иллюзорного мира, который проступал теперь вокруг него почти постоянно. И в итоге, когда с матерью сели думать о его будущем, вдруг стало понятно: податься ему особо некуда с его двумя пятерками по физре и истории.
— Не для того мы тебя в десятый класс потащили, чтобы ты теперь в техникум пошел, — заявила мать и постановила. — Будешь в пединститут поступать.
Шаман идею одобрил.
— А что? Времена, когда истфак был для партийных, прошли. Сегодня на отсутствие комсомольского значка даже не посмотрят. И характеристика не так важна. Главное — экзамены сдать так, чтобы им не придраться.
Санька был уверен, что уж экзамен по истории он сдаст. Ведь в кружке он уже год считался первой звездой. Даже среди ботаников. Но, когда Шаман начал с ним индивидуально готовиться, оказалось, что он еще толком ничего и не знает. Всё чаще выпускник слышал от наставника хмыканье, полное сомнения… И это его сильно злило! А злость Саньку кидала в разные стороны: то он две ночи не спал, обложившись книгами, то приходил домой в заблеванных штанах.
Лето пришло неотвратимо и внезапно. Отмахался кое-как от выпускных экзаменов, списав контрольную по математике, и понес документы в хабаровский пед. Там их приняли, но с таким видом, что с бумаг немедленно начнут стряхивать грязь, едва он отвернется.
«Ноль шансов» — тоскливо подумал Известь. Фальшиво-бронзовый Пушкин на входе старательно смотре куда-то в землю — видимо, был согласен. И все-таки на экзамене Саньке фортануло. Отвечать он сел к женщине, которую не могли ввести в заблуждение жалкие попытки причесать с пробором нестриженные волосы и спрятать бунтарское сердце под рубашкой, застегнутой на все пуговицы.
— Фамилия? — строго спросила она.
— Коновалов.
«Училка» пробежала глазами длинный список абитуры и многозначительно постучала обратной стороной ручки по столу.
— Угу… — протянула она, не поднимая глаз.
А у Саньки еще и билет выпал муторный «Формирование феодального абсолютизма в России» и «Триумфальное шествие Советской власти». Боевой настрой спал, но кое-что он все-таки наболтал. «Училка» подумала-подумала, да и решила потопить явно случайного человека в этих академических стенах.
— Давайте, я вас по программе в целом поспрашиваю…
Где ж тут везение? А заключалось оно в том, что «училкой» была Татьяна Яковлевна Иконникова, специализацией которой была как раз история Дальнего Востока. В XX веке, конечно, но сути это не поменяло — из Саньки потоком потекли факты, даты, имена. От героев Гражданской войны и до самого принца Агуды. Когда диковатый абитуриент принялся еще и ссылаться на имена исследователей, у которых он подчерпнул тот или иной факт, завороженная Иконникова поставила «пять», а потом, на комиссии, просто продавила «подающего надежды мальчика».
Счастливый Известь старательно пробухал с дружбанами весь август, восполняя прожитые всуе месяцы — и стал студентом. Только вот в институте ему тоже не понравилось. Их с первых недель начали загружать диаматом и истматом, тогда как за окном вуза буйным цветом распускалась совсем другая жизнь. Жизнь, отвергающая все эти законы и принципы. За окном жирел культ бабла, хотя, сами деньги обесценивались. Открывались кооперативы, процветала форца, а всех их старательно ставила на бабки уличная братва.
«Легкие деньги» — вот он, «Отче наш» новой религии. И Санька, конечно, читал эту молитву каждый раз перед сном. А еще чаще — утром, перед поездкой в пед. Потому что в школе форма, и там легче скрыть своё нищебродство. А вот в институте уже всем всё видно. Вчерашние школьники (кто мог себе позволить) из кожи вон лезли, чтобы показать личное материальное благополучие. Санька уже посмотрел «Курьера» и был «идеологически» готов к проблемам в чужой стае. Но одно дело — понимать, а другое — каждый день чувствовать косые взгляды. И видеть, как девчонки улыбаются не ему.
Он искал подработки, только денег там давали — кошкины слезы. А купить на них можно было всё меньше и меньше. Нужны были именно «легкие деньги». Глупо горбатиться за чирик, когда рядом кто-то в карман кладет сотенные. Бронзовый Ильич на порядки симпатичнее красного. Санька ни разу не видел потрепанной сотки, тогда как все десятирублевки вечно затерты и замызганы. Он сходил несколько раз с пацанами в заброшенные цеха в Кировском. Но много оттуда не унесешь, а потом их всех едва не поймали мильтоны. Спекулировать? Но «чтобы продать что-нибудь ненужное, сначала надо было купить что-нибудь ненужное». Школьный кореш Булка обзавелся двухкассетником и вовсю продавал записи. За свежие альбомы и рубль давали. Санька вступил в «кооператив» и стал приводить к другу клиентов из педа, но 10 копеек с покупателя — не очень жирный барыш.
А потом в жизни Извести, который никогда не чурался новых впечатлений, появился Шаха. Уже здоровый парень. Года на три старше. Когда-то давно он, по блату, тоже поступил на их факультет, с горем пополам пролез сквозь сито первой сессии, но вторая его срезала. В армию Шаху почему-то не взяли, и он частенько заходил в альма-матер. Когда чисто пообщаться, а когда и развести кого. С Шахой не связывались, ибо блат его находился где-то в ректорате, а на улице у него имелись «дружки». Особенно тяжко приходилось абитуре, настал черед и группы Саньки.
Правда, тут Шаху ждал облом. Завалившись в аудиторию к зеленым первачкам, он попал в аккурат на Известь и после двух-трех фраз опознал в нем правильного пацана. В тот же миг он сменил интонации с наезжающих на покровительственные, норовил после каждой реплики крепко хлопнуть собеседника по плечу и наконец, вообще позвал вечерком прогуляться. Санька никогда не считал зазорным разрулить конфликт базаром. Но понимал, что конфликт-то сам собой не исчезает, и заднюю врубать нельзя. Так что согласился.
Наскоблил трешку по закромам (уж на пару пива в любом месте хватит) и пошел на стрелку. А домой вернулся уже с сиреневым «Ильичом». В кабаке, где Санька провел долгий вечер, Шаха с корефанами открыли ему удивительный мир секи. Карточная игра была одновременно проста и невероятно сложна. После часа игры студент поверил, что всё про нее понял. И ему поперло! Он под занавес угостил пивом всех, и еще 25 рублей осталось. А на приближающуюся весну у него появились новые туфли.

Глава 12

Шаха стал периодически зазывать его на такие вечера. Поскольку даже ловкому картежнику, как Санька, нужны были начальные бабки, старший товарищ подкидывал ему какую-нибудь работенку. Причем, аховую: отвезти что-нибудь куда-нибудь или вообще подержать несколько сумок у себя дома с недельку. Известь не был дурачком, понимал, что там что-то незаконное, но его это мало волновало. Зато в кармане шелестели бумажки, с которыми можно было и сотню выиграть и даже больше!
А потом оказалось, что в мире есть еще и покер. Совершенно замороченная игра (сека Саньке больше нравилась), но в покере играли уже на другие деньги. А значит, это то, что ему и было нужно…
Да, ладно, что рассусоливать… Прекрасным майским вечером Шаха позвал Известь в «крутое место». Для того, чтобы «обуть лоха». Санька для такого дела выгреб все запасы — рублей 70. И поначалу быстро удвоил бабки. А потом пошла какая-то полоса неудач. Он стал волноваться, путаться в правилах замудренного покера. А Шаха на ухо сипел:
— Братан, не ссы, удваивай! Накинь сотку-другую! Да пох, что уже нету — ты же такие суммы за вечер выигрывал! Если чо — потом отдашь. Мы тебе верим.
В конце вечера, незаметно для самого себя, Санька оказался должен почти полторы косых. Новый приятель не соврал: лоха, действительно, развели. По дороге из «крутого места» эта падла еще и на Известь гнала, будто, он во всем виноват:
— Капец, ты подвел! Ищи бабки, пацан — этому типу нельзя не отдавать! Понял?
Санька кивал, а пальцы рук оледенели от страха. Где он такие деньги найдет? Сумма из каких-то фильмов про кровопийц-капиталистов! Да, если бы он во время игры понял, что, хотя бы, треть от нее должен — то тут же карты сбросил. Как они его так заболтали?
«Падла… Падла… Падла…» — в голове крутилось только новое имя Шахи. Но злиться на того можно сколько угодно, а деньги проиграл он сам. В карты. При людях. И отдавать надо.
Но как?!
Это была самая бессонная ночь в его жизни. А наутро в педе его уже ждал «добрый друг Шаха» и с улыбочкой потребовал деньги. Даже уже не скрывал, что Санька должен именно ему.
— Я отдам, — с твердостью, за которой ничего не было, ответил Известь. — Только дай сессию закрыть. Я потом найду и отдам.
— Может, мне пять лет подождать? — заулыбался Шоха. — Короче так. С тебя талон на водку и курево. Это будут типа проценты за май.
— Да у меня ж нет! — изумился Санька. — Мне 18-ти нет, у меня вырезают их.
— У матери возьми. Или она пропивает сама?
За май талоны найти удалось. И за июнь. Но понятно, что вечно так отмазываться не выйдет. Да и талоны на алкоголь — это дефицит, который по итогу может дороже карточного долга выйти. Санька продал всё, что у него было, даже зимние вещи отнес на барахолку. Но в жестянке у него лежало чуть больше трех сотен. Корефанов можно попросить — те не бросят. Но что они дадут? Пару сотен, не больше. Матери говорить не стал. Она не поймет и будет права. Да и откуда у матери деньги? Ну, даст еще пару соток — а ему стыда на всю жизнь.
Когда в деканате объявили, что археологическая экспедиция все-таки состоится (деньги на нее нашли) и можно пройти на ней практику — он записался самым первым. Хоть на время свалить из города. Собраться с мыслями. Придумать что-нибудь. И это было правильным решением. Преподы копали неолит, находок было мало, но работа на лоне природе — это чистый кайф! Санька чувствовал себя в своей стихии и на раскопе, и в лагере. За хлебом в деревню отправляли тоже его, так как и с местными он тоже лучше всех общался. Не сразу, конечно, общение заладилось…
— Сашка, не ходи в лагерь, — особенно бледная без макияжа однокурсница Машка встретила его на проселке, когда Известь потел под сумкой с хлебом, закупленным на два дня.
— Чо это?
— Да там… твой дружок приехал.
— Шаха? — догадка сразу резко понизила температуру воздуха в окрестности. — С чего это?
— Он. С дружками. Ну, типа в гости приехал. Старшаки же часто приезжают. Кваса преподам привез. Нашим — пива. Но у всех про тебя спрашивает.
В животе заныло. Санька остро понял, что теперь его в качестве уплаты процентов отмудохают. И уже конкретно на счетчик поставят. Он же типа сбежал.
— Саша, — бледная Машка, не умевшая скрывать эмоций, вся зарделась. — Давай мне хлеб, я отнесу. А ты пока в сопках пересиди. Рано или поздно уедут же.
…И вот он сидит в зарослях шиповника, только усугубляя свое положение. Шаха от кого-то все-таки узнал, что Санька неподалеку, и с подручными активно обследует округу. Если они тут его найдут, без свидетелей… Известь тихо выматерился. Как же хочется отмотать жизнь назад и всё исправить! Да гори они пропадом, эти легкие деньги!
Внизу что-то хрустнуло. Санька встрепенулся и мелко-мелко, стараясь не хрустеть прошлогодней листвой, побежал дальше. «Надо в самые сопки уходить, — сдался он. — Там точно не найдут».
Наверху его ждал совсем другой мир, чем в речной долине. Тут даже трава была какая-то другая: густая, мягкая, отливающая легкой голубизной. А воздух — свежий, сухой. Тревога отступала, Санька всласть повалялся на травяном ковре и подумал, что без проблем даже переночует здесь — ночи были совершенно теплые, а синее небо дождя не обещало. Одна проблема — жрать хотелось нестерпимо. А лес в начале июля катастрофически пустой. Ягоды и орехи еще не созрели, сезон яиц давно прошел, грибы…
Известь машинально хлопнул себя по карману шортов, и медленно достал из него газетный пакетик.
Грибы. Ну… те самые. Целые заросли этих грибов Мишаня Хипан нашел в первый же день, едва они разбили экспедиционный лагерь. Прямо возле сортира, который его и послали копать. Поэтому сортир у археологов заработал нескоро, зато у Мишани на укромной полянке на ниточках сушилось полкило свежайших грибов, показывающих мультики. Хипан был твердо убежден: что легко пришло, должно также и уйти. А потому щедро делился своим промыслом с друзьями, старательно объясняя: сколько надо сжевать грибочков, чтобы не сдохнуть, а сколько — чтобы не спалиться преподам. Санька один раз уже попробовал, но было ссыкотно, и он зажевал совсем чуть-чуть. В итоге просидел два часа на дичайшей измене, потом отпустило, и он сразу пошел спать.
— Да уж, еда не ахти, — взглянул он на сморщенные кусочки. — Но хоть что-то.
И он пошел дальше по междусопочнику, потихоньку разжевывая подарок Хипана. По счастью, прошлых страхов не было. Наоборот, природа вокруг расцветала невиданными красками, в ногах появилась невероятная легкость. Перевалив за очередной бугор, Санька бросил взгляд вниз и обомлел. Прямо пред ним, в оправе двух гряд холмов лежало почти идеально круглое озерцо. А, может, даже не озерцо, а большая лужа, скопившаяся от дождей. Даже 20-ти метров в диаметре не было. Но самое офигенное — озеро было совершенно черным. Так бывает, когда водоем находится в лесу. В него годами и веками падают листья, выстилают дно, преют — и вода кажется черной, хотя, зачерпни ладошкой — и она прозрачная!
— Пить! — вдруг осознал свое желание Известь и сразу устремился его удовлетворять.
Очень скоро бег превратился в кувыркание, и Санька поразился, как ловко он может это делать. Затормозил у самого берега — даже обидно, что никто не видел его виртуозной акробатики. Повернувшись к воде, беглец протянул ладони и замер.
В глубине воды переливался какой-то золотой шарик. Легкая волна искажала контуры, но Санька явно видел его! В самом центре, на самом дне. Так ясно, как будто золотое нечто само испускало свет.
— Это чо… Я клад нашел?! — изумился Известь и, даже не попив, вошел в воду.
Озерцо оказалось мелким — чуть выше пояса в самой середине. Студент чуть наклонился и начал медленно сводить руки прямо на сияющее нечто. Поймал с первого раза! Ладони почувствовали что-то теплое и шершавое. Он осторожно поднял руки…
И увидел Золотую Рыбку!
— Отпусти меня, Санька! — взмолилась Рыбка, и Санька едва не сделал это от изумления… Но вовремя спохватился.
— Погоди-ка!.. Мы сказки читали, знаем! Исполнишь мои желания сначала?
— Да, блин, — сразу загрустило животное. — Раньше было лучше… Ладно. Короче, условия такие: желаний три. В принципе, любые; но, что пожелал — отменить уже нельзя. Даже следующим желанием. Понятно?
Санька закивал так, что шея заболела.
— Желания уже имеются?
— О да! — Известь аж прорвало. Он уже начал было их озвучивать, как…
— Санечка-а-а! Сашочек! — вдруг раздался мерзкий голос чуть ли не над самым ухом.
Шаха! Совсем близко!
— Рыбка, спрячь меня, пожалуйста! Так спрячь, чтобы никто найти не смог!
— Как скажешь.
Внезапно Золотая Рыбка стала тяжелой, как танк, и потянула вниз. А Санька понял, что не может ее выпустить из рук. И сказочная рыба потянула его вниз-вниз-вниз. В бесконечно глубокие черные воды озера.


Год неведомый
Приемыш
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Глава 13

— Аааааа! — Санька вынырнул из воды и стремительно заполнил воздухом горящие огнем легкие.
В рот затекала какая-то мерзкая жижа, он закашлялся, желудок сжался в рвотном спазме. При этом всём приходилось бултыхать руками и ногами, чтобы снова не уйти под воду. Отплевавшись, Известь старательно задышал, ибо кислород сейчас важнее всего. Прочно закрепившись на поверхности воды, он принялся оттирать одной рукой лицо. Первый же взгляд ввел его в изумление. Беглец находился совершенно точно не в прежнем озерце. Водоем был длинным и дико заросшим всякой дрянью. Либо очень вытянутая старица, либо заболоченная протока. Вокруг почти не было прежних дубков, а всё больше ивняк с вкраплениями подгнивших березок.
Зато берег совсем близко! Отдышавшийся Санька погреб к нему, неуклюже размахивая руками, с которых лоскутами свисала всякая мерзкая гнилость. Вонь стояла отвратная.
Горе-грибоед выбрался на четвереньках на берег и без сил рухнул на траву. Голова, кстати, ощущалась предельно ясной — никаких признаков дурмана. Возможно, от того, что блеванул? Это хорошо… Но вот только где он? Как попал сюда — явно в низинное место — с сопочного «высокогорья»?
— Походу, провал в памяти, — стал размышлять вслух парень, так показалось удобнее. — Долбанные грибы… А когда в воду упал — очухался.
Выходило логично. Но где он? Как далеко от экспедиционного лагеря? И главное — как далеко от Шахи-паскуды?
— Ладно… Если это протока, то она близко от Амура. Я на правом берегу… Если, конечно, под грибами через реку не переплыл, — Санька усмехнулся от этой мысли. Амур здесь уже далеко не Днепр, а он сам птица в еще меньшей степени. — Значит, мне надо на правый берег по течению протоки.
С сожалению, в протоке вода практически не двигалась, и направление течения определить не выходило. Наверное, все-таки старица.
— Ладно, — устало улыбнулся беглец. — Просто пойду туда, где выше.
Пережитый ужас грибного прихода и погружения под воду, как ни странно, вернул ему оптимизм. Банальная возможность дышать уже приносила радость. Страхи отступили: и заблудиться, и нарваться на Шаху. Тем более, что эти опасности взаимоисключали друг друга.
— Двум смертям не бывать! — весело выкрикнул Санька и заставил себя встать.
На свежем ветерке ему вдруг стало нестерпимо холодно. Наверное, потому что он насквозь промок. А еще Известь понял, что умирает от голода.
— Ну, понятно. И так есть хотел, а тут еще и прополаскало, — закручинился потеряшка и начал оглядываться.
Над водой стройными рядами торчали бархатные сосиски. Рогоз! Ну, то, что все в народе зовут камышом. Забавная, кстати, вещь: все ведь поголовно знают, как это растение правильно называется. Но все сначала назовут его в голове «камышом», а потом сами же себя поправят.
Парадокс.
Будучи и так мокрым, Санька без колебаний снова залез в воду и стал рвать камыш-рогоз. Разумеется, не ради «сосисок». Ему нужны были мясисто-водянистые стебли у основания. Еще с детства, из фильма «Завтрак на траве», он четко знал, что они на вкус, как бананы. Очистив с десяток «бананов», он все-таки пошел вверх по берегу, совмещая приятное с полезным. Увы, рогоз вообще не был похож на банан и вонял тиной. Но с приправой в виде голода шел отлично! Дожевывая последний, Санька даже ощутил некую сытость. А ухо уже уловило впереди приятный звук журчания!
Это, действительно, был ручей. Известь припал к чистой воде и окончательно заполнил опустошенный ранее желудок. Потом помылся. Стало даже хорошо. Минут двадцать он шел вдоль берега ручья и набрел, наконец, на чистую уютную полянку у самого бережка.
— Здесь граду быть, — повелел сам себе студент и принялся обживаться.
По счастью, у него был спички. И даже в непромокаемом пакете. Но они, разумеется, промокли. Санька нашел солнечный пятачок, распотрошил под ним коробок и оставил сушиться. Между делом состирнул футболку и шорты, которые нестерпимо воняли, и развесил на ближайшем тальнике. Голышом стало совсем холодно. Беглец упал на изумрудную траву и сделал три десятка отжиманий. Потом два десятка приседаний.
Потеплело.
Поскольку вечер был уже не за горами, всё вело к тому, что ночевать придется в лесу. Оставалось молиться на спички, но даже при наличии костра нужно какое-то минимальное укрытие. Санька решил соорудить навес и направился за палками для каркаса. Схватился за первый попавшийся ему тоненький тополёк, быстро перегнул его… а потом полчаса крутил, вертел, дергал — полное влаги деревце явно одерживало верх в поединке. По итогу, Известь еще сильнее согрелся, но внезапно снова почувствовал голод.
— Нужен топор, — вздохнул «робинзон».
По счастью, студент-историк хорошо знал, что древние люди делали орудия труда не только из «элитных» халцедонов и обсидианов, но и из банальной речной гальки. Еще Шаман им рассказывал, что даже на Дальнем Востоке были целые галечные археологические культуры. Как-то раз, на берегу реки, во время экскурсии они целый час увлеченно колотили камнем по камню, пытаясь сделать нож.
— Нет, ну, нож — это, конечно, слишком, — покачал головой Санька. — А вот топор можно.
Увы, природа снова сложила своему внезапному постояльцу фигуру из трех пальцев. Ручей прорезал песчаный склон, и самые крупные камушки тут были не больше ногтя. Пришлось пробежаться до протоки-старицы. Собрал в футболку десятка два камней, оборвал все доступные взгляду рогозы и пошел «домой». На обратном пути он приметил ландышеобразные листики.
— Черемша! — и карманы шортов быстро были упиханы маленькими стебельками дикого чеснока.
На родной уже полянке Санька занялся ударным трудом. Колотить камнем по камню было весело, и опять же согревало. Пару раз они даже давали искры, что натолкнуло его на мысль о досрочном костре… но потом. В общем, где-то у шестого по счету желвака удалось сколоть не только одну сторону, но и вторую, создав классический чоппинг. Грубейшее оружие, увесистый камень с одной острой стороной. Топором это язык назвать не поворачивался, но рубило быстро разрезало измочаленные волокна тополька. А потом Санька еще четыре стволика приговорил. С помощью острых осколков он быстро нарезал охапку веток. За полчаса соорудил навес с одним скатом, напоминающим хоккейные ворота, и мягкую подстилку.
Тут-то солнышко и сказало «прощай». Похолодало резко, а редкие атаки комаров превратились в нашествие. Просто отмахиваться от них веткой стало совершенно бесполезным занятием. Санька нашел разложенные спички. Топливо для костра он собрал давно. Осколками удалось нарезать тонюсенькую щепу, которая быстро займется. Главное — получить огонь. Известь выбрал палочку с самой «жирной» головкой. Хорошенько потер о свои волосы. И чиркнул.
— Ммммать! — вырвалось у него, когда «сера» просто сползла со спички.
Та же участь постигла вторую. Третью. Четвертую. Пятая выдала струйку пахучего дымка — такого приятного! Дымок подкормил уже почти рухнувшие надежды. Но шестая и седьмая спички снова бесславно оголились и канули в темноте. В последнюю — «счастливую» — Санька особенно верил. Поэтому, расстроенный, чиркнул восьмой и аж закричал от неожиданности, когда та зашипела и разодрала почти ночную темноту ярким язычком пламени.
— А! — вырвалось из груди «робинзона», и он замер, хотя, всё тело его немилосердно кусали главные враги рода человеческого. Левая рука сложилась чашечкой и заботливо окружила крохотный огонек. Убедившись, что пламя точно закрепилось, Санька плавным движением поднес спичку к костру. Милипусечные щепочки быстро почернели и заструились дымком.
— Ну, же… — отчаянно протянул беглец. Имелся немалый шанс, что первой спички не хватит. А зажжется ли вторая — большой вопрос. Пламя уже дошло до пальцев и принялось немилосердно их жечь, распространяя запах копченостей, но Известь спичку не отпускал…
Огонь!
В недрах костра вспыхнуло золото, которое принялось жадно пожирать всякую мелочь. Санька радостно подбрасывал в пасть огня сухие листья, веточки, пару найденных в округе шишек. Когда послышался долгожданный треск — огонь взялся за сучья — беглец выдохнул с облегчением. Теперь костер только дождь сможет затушить — а небо весь день было чистым.
— Отныне счастливым числом объявляется «восемь»! — с улыбкой прошептал Санька.

Глава 14

Утро оказалось намного хуже вечера. Беглый должник со стоном поднял с охапки веток измученное тело. Болело всё! Каждая мышца, каждая косточка (а он еще на армейские ватные спальники жаловался, которые им выдали в археологичке)! Ноги практически свело от холода. Тело чесалось от сотен укусов. И нестерпимо хотелось есть. Нет, уже жрать! Вчера перед сном Санька закинул в себя весь рогоз с черемшой, но и тогда не почувствовал сытости. А сейчас казалось, что пузо практически трется о позвоночник.
Со скрипом встав на ноги, студент быстро проделал ряд операций в зависимости от их срочности и важности: отлил, подкинул веток на седые угли почти умершего костра и до бульканья в горле напился из ручья. Пузо наполнилось, но желудок не дал себя обмануть. Санька напихал полные карманы шортов имеющимися камнями и решительно направился в кусты. Лес, буквально, звенел от множества птичьих голосов, радующихся еще одной пережитой опасной ночи и восхваляющих взошедшее солнце. Добыча даже не пряталась — и Известь начал охоту на диетическое мясцо.
Увы, бросков через тридцать он понял, что навык метания у него, мягко говоря, ниже среднего. Птицы лениво упархивали от попыток лишить их бесценной жизни. Один раз Саньке даже показалось, что он задел потенциальную добычу — но это был либо обман пернатого противника, отводившего угрозу от гнезда, либо самообман. После каждого броска приходилось долго искать укатившиеся в заросли камни. Охотник насквозь промок от росы и трясся от холода, несмотря на начало июля. Еще бросков через 30 он практически лишился боезапаса и раздосадованный вернулся в лагерь.
Раскочегаренный костер согрел его и вернул толику оптимизма.
— Ну, что: можно снова сходить к протоке, — прикинул он план действий. — Нарвать рогоза, собрать побольше камней.
План Саньке не нравился. Ибо камышовая диета его явно не спасет. Да и какой смысл тут торчать? Надо искать дорогу и выбираться в цивилизацию. Там сразу и покормят: кругом же советские люди! Наверное, можно и в экспедиционный лагерь возвращаться: Шаха. Скорее всего, уже в Хабару вернулся. Да и Мишане надо по шее дать за его чудо-грибы.
Мысли о палатке, о кухне из горбыля, где всегда есть горячий сладкий чай, где можно погрызть горбушку черного хлеба, вызвали у Саньки легкое головокружение и обильное слюноотделение. Никогда в жизни он еще не мечтал так сильно о простом хлебушке! Но, прежде чем пойти, беглец решил подстраховаться. Спички почти закончились, и на второй раз трюк с разжиганием костра мог не сработать. Взявшись за «топор», он силой мысли превратил его в мотыгу и принялся рыть землю.
Слой дерна оказался тонким, ниже грунт шел песчаный, так что Санька за 10 минут дорылся до глины. Отколупав кусок на полтора кило, он быстро вылепил из него глубокую чашку с толстым низом и сунул в костер. Долго не ждал, ему ведь не керамика нужна, а просто крепкая емкость. Вынул чашку и, дождавшись, когда та подостынет, накидал в нее углей. Да, он решил взять костер с собой! Гениальная идея, которую Известь подчерпнул во время прочтения «Борьбы за огонь» — тоненькой книжки, которую в Хабаровске издали три года назад — и тираж расхватали, как горячие пирожки!
— Пирожки… вот сука! — вздохнул голодающий студент.
С чашкой в одной руке и «топором-мотыгой» — в другой, Санька пошел вверх по ручью. Тот по-любому выходит из каких-то возвышенностей к югу от Амура, и рано или поздно путь горе-бродяге пересечет какая-нибудь дорога.
— Поймаю попутку в любую сторону… — мечтательно строил планы Известь, отмеряя шаг за шагом и периодически подкармливая угольки в чашке чем-нибудь предельно сухим.
Себя подкормить было нечем: в ручье никакой живности не видно, сухопутные твари разбегались заблаговременно. Даже рогоз не рос, но скулы Саньки сводило от одной мысли о такой еде. Попалась лягушка, но Известь не считал себя настолько ценителем французской кухни.
— Ну, раз брезгую, значит, не такой уж я и голодный, — убедил он сам себя.
Солнце стояло в зените и нещадно жарило. Как быстро утренний холод сменился полуденным пеклом! Беглец снял футболку, обмотал ею голову — стало полегче. А вот на душе, наоборот, становилось всё тяжелее. Санька шел уже несколько часов, отмотал поперек речной долины около десятка километров — и ни одного признака цивилизации!
Ручей уже показывал каменистое дно, заросшие сопки обступили южный горизонт стаей гопников, почуявших тихое позвякивание мелочи в штанах… А Санька всё еще не понимал: где он? Ведь пересек уже немалую часть речной долины. Самой заселенной части края, где бусинами на реку нанизались десятки деревень. А между ними — дороги! Если не асфальтовые, то хоть грунтовые. А еще — густая сеть проселков к покосам, к пасекам, к местам рыбалки…
Беглец поднялся по склону сопки, оглянулся на раскинувшуюся панораму — и ничего! Нет кривых многоугольников полей, нет ниток ЛЭП… И дорог тоже. Похоже, что в обозримых окрестностях нет ни одной деревни. Равно как и археологического лагеря от ХГПИ. И Шахи тоже нет.
Последнее было единственной хорошей новостью в беспросветном мраке открытий.
— Чо за хрень, — выдохнул Санька.
Ноги внезапно дали слабину, и он присел на прогретый солнышком камень.
— Ты чо, Рыбка, в натуре, меня спрятала? — севшим голосом спросил он седые от зноя небеса.
А в голове неожиданно ясно всплыли слова наркоманского волшебного существа: «Что пожелал — отменить уже нельзя…»
— Может, я не оклемался еще? — с надеждой спросил Санька у самого себя.
Надежда была слабой: такого сильного голода, таких назойливых насекомых ни один приход не создаст. Да и время — «робинзон» очень хорошо чувствовал ход времени.
— А в «робинзоне» кавычки-то можно убирать, — вздохнул он.
До вечера Санька так и не нашел никаких признаков людей. Повезло только с едой: в толстом ковре прелой листвы нашел пару десятков лисичек и опят. Дождей не было уже несколько дней, так что грибы были червивые, но у Извести даже тени сомнения не возникло. Он лишь основательно прожарил их на костре и съел вприкуску с черемшой. Всю ночь крутило живот, однако, голодный желудок победил.
Последующие дни погружали Саньку во всё большую тьму отчаяния. Куда бы он ни пошел — всюду никаких следов человека. Никакого плана у него больше не было — любое направление движения казалось равно бессмысленным. К тому же, глобальную задачу всё сильнее вытесняли локальные. Робинзон с каждым днем слабел от голода и понимал, что движется по спирали к неизбежной смерти. Один раз чудом ему удалось поймать перепелку (или что-то вроде этого). Он съел ее чуть ли не с костями и перьями, только помогло мало. Организм не получал нужной энергии и жрал сам себя. От этого становилось всё холоднее по ночам, а легкая одежонка приходила в полную негодность. Санька понимал, что от него воняет, многочисленны мелкие ссадины загнивали, тело всё искусано комарьем.
Каждое утро начиналось с отупелого сидения на лежанке. Не хотелось куда-то идти, искать жалкие крохи еды. Надежда улетучивалась, тело болело — тоска наползала на него беспросветным слизнем.
Ожить помогло то, о чем и не думал: когда на восьмой день брожений наткнулся на здорового медведя. Мишка был сыт и благоденствовал, а потому полностью проигнорировал ободранного человечка. Но голова у Саньки прояснилась в миг! Все приглушенные инстинкты проснулись и заголосили: ЖИТЬ! Мы хотим жить! Известь сразу вырезал себе из выворотня дубину, начал жечь по ночам жаркие костры…
Они-то всё и изменили.
Потому что вечером четырнадцатого (или десятитысячного) дня в этом безлюдном мире, Санька поднял глаза над костром и наткнулся на встречный изумленный взгляд.
По ту сторону от кострища стоял и настороженно пялился на него какой-то сморщенный несуразный гном!

Глава 15

Ну, не гном, конечно. Невысокий сухонький человек, которого кто-то, словно, старательно помял. Висящая лоскутами кожаная шапочка, короткая легкая курточка с глубоким запахом, на ноги же намотано вообще не пойми что. А в руках — истертая ладонями до блеска палка с насаженным длинным свиноколом из серо-черного железа, нацеленная прямо на него, на Саньку.
«Пальма», — машинально произнес он «тропическое» название сибирского оружия.
Страшно не было. Гном, по ходу, боялся сильнее робинзона. Потому что ему, явно, было, что терять. А вот Саньке…
— Здорова! — криво улыбнулся он губами, покрытыми коростой. — Будешь Пятницей?
И на всякий случай Известь сложил щепотью грязные пальцы правой руки и потыкал ими в раскрытый рот… А уже через 30 секунд жадно вцепился в длинную полоску вяленого мяса и с рычанием отрывал зубами кусок за куском. Жевать жилистое мясо не было ни сил, ни желания, он глотал куски целиков, а живот урчал диким зверем, поджидая добычу.
— Спасибо, друг! — чуть не плача благодарил он незнакомца, а тот уже сидел у костра и разводил в деревянной чашке какую-то остро пахнущую смесь.
Протянул чашку беглецу, когда тот доел мясо. Санька подозрительно принюхался, но глотнул: в чашке оказалось что-то одновременно кислое и горькое. Но бодрило.
— Большое спасибо, товарищ! — медленно и нарочито членораздельно поблагодарил лесовика Известь. — Я заблудился. У нас где-то тут экспедиция. Меня должны искать.
По глазам гнома явно читалось, что тот не понял ни слова. Разве могут еще жить на Дальнем Востоке такие дремучие туземцы? Санька пытливо осмотрел лесовика и его обильную сбрую. Нигде не видно никаких признаков чего-нибудь современного, заводского, фабричного. Всё — из кожи, дерева или кости. Кустарное, ветхое, сделанное на коленке. Но, с другой стороны, есть железный нож на поясе и длинное колюще-рубящее лезвие копья по имени «пальма».
«Да, куда ж я попал? — отчаянно путался в догадках Санька. — Хотя… Пофиг. Все-таки сыт. И не один в этом пустом мире».
— Я Санька, — ткнул он себя в грудь. — Понимаешь? Сань-ка!
— Саника-саника! — улыбается сморщенный гном и хлопает себя по голове. — Кудылча!
…Утром Кудылча поманил Саньку за собой, и тот охотно пошел, поскольку оставаться в одиночестве не согласился бы ни за какие коврижки! Два дня брели они то с горки, то в горку. Два дня Известь дивился, как лесовик практически из воздуха доставал еду. Потом из тайника достали крохотную берестяную лодочку и дальше поплыли с «комфортом». То ли по реке, то ли по цепи связанных озер. В лодочке имелись лук и стрелы, несколько костяных гарпунов — так что на вечер оба приятеля обожрались свежей рыбой.
Санька жадно выхватывал в щебетании Кудылчи отдельные слова, переспрашивал, уточнял смысл. Слова вроде простые, но разобрать речь было совершенно нереально.
Наконец, лесовик привел найденыша в свое селение — и Санька окончательно убедился, что это не его мир, не его Советский Союз. Потому не могло быть у малых народов СССР такого жалкого местообитания: одно-единственное приземистое деревянное строение, сложенное из тонких почерневших бревнышек. А вокруг — десяток балаганов из коры и бересты и вообще шалаши из веток. Еще несколько единственных крепких сооружений — это маленькие сарайчики, установленные на высоченных пнях. Санька догадался, что эти «избушки на курьих ножках» — амбары, защищающие запасы от зверья — крупного и мелкого.
Кстати, о зверье. В самой деревеньке, в ограде и на привязи сидел медведь. Еще не взрослый, но весом побольше Извести, не говоря уже о мелких аборигенах. Медведь легко мог оборвать привязь и разрушить огородку, но не делал этого.
«Ага, об этом я слышал, — улыбнулся Санька. — Они взяли его прошлой или позапрошлой зимой прямо из берлоги, вырастили, как домашнего. Мишку все считают своей родней, кормят, обнимаются… А на медвежий праздник из луков расстреляют».
Похожие обычаи бытовали у многих племен Дальнего Востока. Медведей здесь любили и боялись одновременно.
Рядом с деревенькой плавно протекала извилистая речка средних размеров. Она так извивалась в заросшей лесом и лугами низине, что окружала поселение практически со всех сторон. Только на разном расстоянии. И именно она (да мелкие озера) были главным источником благосостояния местных жителей. Потому что по всей деревне торчали вешала, на которых сушились, вялились, коптились сотни самых разных рыбин. От россыпной мелочи, которую толкли в муку, до гигантских калуг в полтора человеческих роста.
А ведь деревенька была небольшая совсем. Позже Санька узнал, что жило здесь четыре больших семьи. Все — кроме принятых жёнок — родичи. Осколок большого семейства удинкан, которое неспешно бродила по лесам, лугам и болотам в стране великой реки Манбо. Таковых семейств было несчетное множество. Кто-то часто встречался и обменивался дочерями, кто-то не видел друг друга десятилетиями. Но все они говорили на одном языке и называли себя нани — Люди Этой Земли. Иногда, встречаясь с чужаками, уточняли, что они хэдзэни — Те, Кто из Низовий.
Но всё это Санька узнал гораздо позже. Самое первое время он только ел и спал. Удинкан оказались добрыми людьми: они взяли к себе найденыша и поделились всем, что сами имели. Потому что нельзя оставлять человека в беде. Кем бы он ни был. Всегда надо помочь человеку, ведь однажды им можешь оказаться ты сам. Но через несколько дней горе-робинзону стало стыдно, и он начал всем подряд предлагать свою помощь. Только вот беда: найденыш был такой глупый, что ничего не умел делать! Ни костер развести, ни одежду залатать, ни наколоть из кости наконечников для стрел, ни веревку сплести.
Найденыш был такой глупый, что учился всему, как маленький ребенок. Учился ходить и говорить; учился, как вести себя со старшими и как носить одежду; учился грести веслом и читать следы. Вместе с детьми ходил на болота собирать морошку и голубику, а потом в сопки — обдирать орехи. Глупый большой ребенок очень старался, но многое у него так и не получалось. Например, правильная речь или искусство охоты. Удинкан показывали на него пальцами и смеялись. Но негромко. Потому что найденыш кое-что умел делать весьма хорошо. Например, драться. Вернее, если для него, что копье, что весло в руках — разницы никакой, никакого толка нет, то вот без оружия чужак был сильнее всех в деревне. Даже сильнее могучего Вепря. А Вепрь был великий мужчина. Он без устали рассказывал всем, как уходил в далекое-далеко, где сражался с ужасными речными демонами, которые дышат огнем и пожирают мертвых людей.
Все признавали силу Вепря. Все, кроме чужака-ребенка. И Вепрь того не любил, хотя, ни разу не решился испытать силу найденыша.
А найденыш «рос». Он уже пытался сам ловить рыбу. Ходил с Кудылчой (который нашел чужака в странном месте) на охоту, правда, возвращался всегда с пустыми руками. Его уже несколько раз брали с собой на великую Манбо-реку, и здоровяк греб наравне со всеми. В день прощания с Большим Родичем ему позволили взять лук и вместе со всеми освободить могучего духа… Но найденыш так и не выпустил ни одной стрелы по медведю. Все поняли, что Саника так и остался глупым. Жалели его. А тот дрожал и говорил хуже прежнего.
Как и в тот день, когда появились речные демоны.

Глава 16

Санька был безмерно благодарен хэдзэни за то, что те его приютили. Да что там — спасли они его. Беглец прекрасно понимал, что постепенно умирал. В диком мире он кое-как поддерживалсвою жизнеспособность, однако, медленно, но верно угасал. Истаивал, как свеча. Накапливал болезненность, которая рано или поздно прорвалась бы. Вряд ли, но, возможно, он дотянул бы до холодов, а там и издох. Без калорийной пищи, без теплой одежды. Просто в одиночку. Хэдзэни уж насколько великолепно знают здешние леса, но и они уверены, что одному человеку здесь жить нельзя. Лес поглотит любого.
Хэдзэни не только дали ему кров и еду. Они глаза ему раскрыли! Пустой, казалось бы, лес теперь стал для него гастрономом! Да не тем, советским, в котором на длинном прилавке лежали лишь два вида консервов. Нет, здешние леса, а, особенно, воды, полны богатства! В рыбалке Санька, по личному нескромному мнению, до зимы стал асом. Научился распознавать и находить десятки съедобных кореньев, ягод, грибов. Мог теперь найти дикий мед. Или тайник белки. Выслеживать зверя у него почти не выходило, убивать его — из лука или в упор — тоже получалось плохо. Но, прижмет голод — убьет. В этом робинзон был почти убежден. Просто в деревне удинканов о голоде он забыл.
Мудрый Кудылча научил его правильно ходить и плавать, более-менее читать следы и слушать лес. Как вести себя при встрече с Большим Родичем (причем, летом, зимой, весной и осенью с медведем надо было вести себя совершенно по-разному) или с лосем. Только, как вести себя с тигром, не учил. Охотник был уверен, что в одиночку человеку против большой кошки ничего не светит.
Санька научился подбирать огненные камни, заготавливать трут и мог за пару минут добывал огонь без всех этих ваших спичек. Даже без железного кресала, которое тут было редкостью. Пара минут — бесконечно долго для истинного хэдзэни, но Известь гордился и этим результатом.
Сколько всего из прошлой жизни оказалось совершенно бесполезным в этом мире! Пустое и ненужное. И как многому ему пришлось учиться. Долгие дни упорной учебы. Зато, когда белое покрывало обложило страну реки Манбо, найденыш уже был готов выживать. Род удинкан собрал ему по чуть-чуть зимнюю одежду, Кудылча сделал широкие лыжи на оленьем меху. Сам Санька сделал себе гарпун, лук и стрелы. Только железного ножа не хватало для полного счастья. Но такие ножи дорого стоят.
— Вот зимой добудешь сэпэ-соболя, весной продашь его шкурку на Манбо-реке — и будет у тебя свой нож, — утешал своего «крестника» Кудылча.
В принципе, был еще вариант проломить башку чванливому Вепрю. У того не нож был, а целое мачете. И кожаная куртка с нашитыми бляхами. И сапоги, явно не местной работы. Много барыша сулил проломленный череп Вепря. Но Санька не решился, ибо у местных так не принято. Они не были ангелами. Ругались, завидовали, дрались. Убить тоже могли. Но это была уже запредельная крайность. Жизнь в лесу приучала хэдзэни ценить каждого. Потому что только вместе они смогут здесь выжить. И каждый может пригодиться.
Даже непутевый чужак-найденыш, «Глупый, Как Ребенок» (так примерно понимали ундикан странное имя Саники). Даже его они не бросили. Не только из высшего гуманизма. Просто даже этот дурачок — ресурс. Который может пригодиться, поможет выжить.
И Санька изо всех сил хотел пригодиться. Увы, то, в чем у местных была нужда, он мало что мог сделать, а то, в чем был силен — хэдзэни нафиг не было нужно. Всё новое, всё странное, всё необычное — они просто игнорировали.
— Мы так не делаем, — говорили они, когда Санька советовал промывать раны кипяченой водой, делать бинты и тоже их кипятить.
Пускать ткань по повязки? Да глупый чужак с ума сошел! Ткани привозят с юга, они так же дороги, как железо. Кипятить воду долго, лишние дрова уходят. Так что и речной промоем.
Самое удивительное, что и так работало. То ли хэдзэни в ходе естественного отбора стали неуязвимы для всяких инфекций, то ли знали свойства самых невероятных трав — но у них необработанные раны почти никогда не гноились.
И так было во всём. Вот, например, железо. Его ведь можно не покупать, а делать самим. Правда, Санька смутно представлял, как это провернуть. Руду он в глаза не видел, хотя, слышал, что на Руси использовали болотную руду. Болот же в округе было больше, чем хотелось! Печи нужны сильно жаркие, вряд ли в простой удастся достигнутьнужной температуры. Но это вполне решаемые задачи! Надо только заняться. Искать, пробовать, извлекать уроки…
Но удинкан не станут этим заниматься. И другие хэдзэни тоже. Не поверят глупому чужаку, не захотят тратить время на непонятные дела, ведь каждый день надо делать понятные. Они даже цель толком не усвоят, потому что она не вписывается в их картину мира.
— Железо не делают, его выменивают на шкурку соболя или лису у богатых южан, — с улыбкой объяснит истину любой из хэдзэни глупому найденышу.
Века, а может быть, и тысячи лет они оттачивали свой образ жизни. И он идеально вписывается в существующие реалии. Люди реки довольны. Им хорошо. И только глупый чужак понимал, что условия меняются. Иногда внезапно, иногда почти незаметно. Могут случиться наводнение или особо стылая зима. Может тигр или шатун подрать зимой сразу несколько охотников. Или богатые южане перестанут покупать ценные шкурки, а захотят их просто отбирать. Или новое поветрие придет в спокойные земли. И во всех этих случаях маленькая полукочевая община (или многие общины сразу) попросту исчезнут.
Потому что не смогут, не захотят изменить свой «идеальный» образ жизни.
Косность.
Все эти мысли закружили Саньку долгой зимой. Когда ночи черны и бесконечны. Когда ничего нельзя не только делать, но и видеть. Вот и думаешь, время от времени подкладывая дрова в очаг. Дни же наоборот страшно коротки, и надо быстро всё успеть… И постоянно холодно. Сколько ни надевай на себя шкур, сколько ни заваливай очаги дровами. Хэдзэни зимой живут тесно, грея друг друга, приглядывая друг за другом. Удинкан даже выделили найденышу девку, чтобы лучше грелся. Ветка Черемухи была слишком маленькой, слишком костлявой, но доброй и смешливой, так что Санька грелся активно и с удовольствием.
Только и после этого зимняя ночь еще даже не думала заканчиваться. И приходили мысли. Самой страшной была мысль о том, что такая жизнь у него теперь навсегда. Каждый год одно и то же. Меняться будет только сам найденыш, незаметно превращаясь из юноши в старика. Хотя, до старости здесь дожить — это чудо.
— Зима — страшное время, — сделал вывод Санька и понял, почему хэдзэни так сильно ждут весну.
Не потому, что мало еды и холодно. А из-за долгих черных ночей и таких же черных мыслей, которые неуклонно находят дорогу в твою голову. Как от них не отмахивайся.
Весну ждали со всей страстью, что имелась у людей низин. По сути, именно Весна была их главным и самым почитаемым духом. Остальные так — для отвода глаз. Каждый признак скорой гибели зимы местные высматривали пристально и обсуждали долго. А когда лед на реках, наконец, пошел — это был настоящий праздник! Скоро освободится земля, вспухнет щеточкой сочной травы, а по рекам пойдёт обезумевшая красная рыба — самое сытное время жизни!
Санька начал плавать с соседями на большую реку на равных. У него уже было пять своих шкурок — два соболя и три лисы (правда, только рыжих). Остальная мелочь не считалась. Но этого должно хватить и на нож и на топор. Ветка отлично их выделала, так что надо бы и ей что-нибудь выменять. Удинкан плавали по огромным просторам Манбо-реки и вверх, и вниз, искали торговцев, но тех всё не было. Санька же жадно пожирал глазами новые места. Каждый раз, встречая на правом берегу одинокий каменный утес, он хватался за сердце и гадал: тот ли самый? На нем ли стоял… встанет задумчивый бронзовый Муравьев-Амурский? Но никаких городов здесь не было. Ни по правому берегу, ни по левому…
— Лодки! — грозно выкрикнул Вепрь и воинственно взялся за свою крутую железяку.
Лодочки вынырнули из очередного рукава-протоки (здесь не река была, а настоящий лабиринт — почти, как и в реальности Саньки). Штук шесть, и все крупнее и крепче, их берестяных плоскодонок. Людей там тоже заметно поболее; гребут так, что вёсла трещали.
— Это на нас, что ли? — удивленно вздел брови найденыш, отвыкший за год от концепции насилия, и потянулся за острогой.
Лодки вышли на стремнину и неслись стрелами, пущенными из тугого лука.
— Бегите! Бегите! — начал кто-то оттуда кричать и размахивать руками.
Пауза. И…
— Речные демоны идут! Прямо за нами! Бегите!
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Санька хотел было улыбнуться очередному аборигенскому суеверию, да только белая маска ужаса на лице Вепря заморозила его лицо.
— Схорони нас Подзиа! — проблеял охотник, который раньше любил хвастать, как сам сражался с духами. — Быстрее-быстрее поворачивайте!
Замелькали вёсла, низовые люди суетливо развернули лодочки и припустили вслед соплеменникам, которые уже неслись дальше вниз по Манбо.
— К берегу, к берегу! — причитал Вепрь. — От речных духов по воде не уйти, затаиться надо!
Санька греб наравне со всем, общий неподдельный страх и на него перекинулся. Когда почти год живешь в мире, где чудеса и потусторонние силы — общепризнанная реальность, то и сам начинаешь мыслить также. А как легко поверить в духов зимней ночью, в жалкой хижине, под стеной которой завывает пурга!
Топкий левый берег был ближе. Кажется, какой-то заливной остров, худо-бедно поросший гнилым низеньким лесочком.
— Протока! — ткнул веслом один из хэдзэни.
Берег разрезала узкая полоска зацветшей воды, уходившая куда-то под «занавеску» из ивовых ветвей.
— Отлично! — обрадовался Вепрь. — В такое мелкое место речные духи не пойдут. Гребите!
Лодочки осторожно, чтобы не нагонять волну, забились в самые заросшие глубины маленькой протоки, хэдзэни тут же начали валиться на дно лодок. Кудылча потянул за шею вниз Саньку.
— Да нас не видно! — уперся было тот.
— А ну-ка, ложись! — непривычно по-командирски рыкнул охотник.
В мире не бывает настоящей тишины. Всегда что-то шумит, шевелится, булькает. Просто ты так привыкаешь к постоянным лесным и речным звукам, что не замечаешь их. Вот и сейчас над рекой воцарилась подобная тишина. Спокойная, если бы чуткие уши гребцов не ждали…
Дождались! Тишина осталась, только неприметные звуки, ее наполнявшие, изменились. Что-то шуршало, перекатывалось неспешно по речной волне, скрипело. Большие, слишком большие тела «брели» по бескрайней глади Манбо. Вода плескала очень странно и непривычно, а иногда возникали совсем странные звуки: что-то мокро хлопало (пасть чудовища?), гудело пчелиным роем (пчелы на реке?). Удивленный Санька, загнутый в неудобную позу, повернул голову, чтобы посмотреть сквозь заросли, но тут же получил удар по голове костлявым кулаком.
— За что? — прошипел он. — Я ж лежу!
— Не смотри, — одними губами приказал Кудылча. — Демоны взгляд враз учуют, глаза захватят, душу выедят…
Тихие странные чудовища постепенно уходили на низ реки. Непривычные звуки утихали, хэдзэни уже потихоньку выбирались со дна своих лодочек. И тут, уже на грани слышимости, до Саньки донеслось:
— …х, тоска! — простонал вполне приятный голос. — Логинко, спевал бы ужо…
На пару вдохов Известь одеревенел. Потому что отказывался верить себе: «речные духи» говорили на русском! Или на чём-то очень похожем, но, как минимум, два слова Санька разобрал точно!
— Да ну нафиг… — он моментально вскочил на ноги и собирался уже плюхнуться в воду, чтобы рассмотреть… но на нем разом повисли трое его спутников.
— Да, отпустите! — просипел он. — Там же… Там… Мне надо увидеть!
Но охотники держали его крепко, полными ужаса глазами смотрели на «одержимого духами» и умоляли его сидеть на месте.
— Всех погубишь! Успокойся! — почти плакал Кудылча и практически висел на своем «крестнике».
Санька бился, дергался, а потом сдался. Такой сильный ужас овладел его товарищами, что он уже боялся их сильнее пугать. «Тоска» — он ясно слышал это слово с реки. Хозяин голоса давно исчез, а тоску оставил беглецу в награду.
«Кто это были? — мучился, глядя себе под ноги, найденыш. — Свои? Или я ослышался?»
Перепуганные охотники ждали в протоке до сумерек. После чего решено было сразу идти на родную речку, предупредить своих о том, что речные демоны пришли в их места.
— Я не пойду, — хмуро, но твердо заявил Санька. — Оставьте меня здесь.
— Зачем, Саники? — удивился Вепрь, но глянул в глаза чужака и всё понял. — Глупый, Саники. Околдовали его речные демоны.
Это он уже остальным пояснил. Хэдзэни повздыхали. Каждый подошел к найденышу, который так и не поумнел, обнял его, словно, прощаясь с умирающим. Стали дарить ему подарки; дали нагрудку из меха, расшитую бисером.
— Увидишь родичей, покажи им — они примут, — пояснил один из гребцов.
Кудылча размотал пояс, снял с него потертые ножны.
— Держи, — и смущенно сунул нож в большую ладонь Саньки.
Вот это подарок!
— Спасибо! — расчувствовался робинзон. — Возьми меха мои тогда!
— Нет-нет, — недовольно замахал руками Кудылча. — Шкурки еще пригодятся.
А потом невеселые хэдзэни вышли на большую воду и растворились в сумерках. И в тот же момент знакомый ужас сковал Саньку: он остался один. Конечно, низовые люди его многому обучили, он далеко уже не тот глупый ребенок. Только вот одиночество посреди дикого мира от этого не становится менее жутким. Наоборот, беглец уже очень хорошо знал, что его ждет.
— Все-таки я дурак, — вздохнул он. — Я ведь дорогу до нашей деревни не найду сам…
Так и сказал — «нашей».
«Ничо не дурак! — осадил сам себя злой Известь. — Что меня там ждет, в «моей» деревне? Тоска — как демон и сказал. И это точно! А тут… тут шанс! Вдруг не послышалось? Вдруг свои? Другие люди, другая жизнь. Я за один шанс всю ту жизнь продам!»
Убедительно победив себя в споре, он выбрался на открытый берег и задумался.
И что дальше?
«Демоны» (кем бы они ни были), понятное дело, давным-давно ушли вниз по реке. Ждать на берегу глупо — маловероятно, что тихие чудовища ходят туда-сюда, как маршрутный автобус. Идти вслед за ними?
— Пха! — хохотнул он, представив, как будет ломать ноги о коряги, тонуть в тине, пробираясь вдоль берега. Так и черепаху не догнать. Буквально! Местные черепахи по воде гоняют шустро.
И вообще, на носу ночь. Поскольку все-таки оставался шанс, что «речные демоны» далеко не ушли (ну, или кто-то из них отстал), Санька решил рискнуть и зажечь сигнальный костер. Он ведь, в конце концов, робинзон! Нашел сухой луговой берег, натаскал валежника и запалил: настоящий, пионерский! Полночи безрезультатно вглядывался в черные воды реки, но сдался и уснул.
Утром нашел прибитое к берегу снесенное половодьем дерево, спихнул в воду и начал преследование «демонов». Конечно, старался держаться около берега, где течение было слабым. Ночевал на берегу, да и днем останавливался, чтобы раздобыть еды. Но даже так он двигался раз в десять быстрее, чем пешком. Хотя, догнать неведомого «Логинку», что не хотел «спевать», можно было и не мечтать.
— Ничего! — бодрил себя Известь, ноги которого в воде с каждым днем мерзли всё сильнее. — Дальше моря не уплывут!
«Или уплывут?» — испуганно подумал он, но быстро прогнал фатальную мысль прочь.
Он старательно не считал, сколько дней провел в преследовании, запрещал себе думать о том, что, пока он покорял главное русло ветвистой реки Манбо, «речные демоны» могли уйти в какую-нибудь протоку, рукав или подняться по одному из многочисленных притоков. Все эти варианты грозили ему катастрофой, а проверить их не было никакой возможности.
…Очередное утро без порядкового номера выдалось туманным. Сырая дымка, конечно, не могла покрыть все почти необъятные просторы этой великой реки, но вдоль берегов устроила густую завесу. Вставать жутко не хотелось: костер полностью прогорел, одежда отсырела. Санька чувствовал неприятный озноб и ломоту в теле. Возможно, он позволил бы себе поваляться до высокого солнца… но тут над водой эхом пронесся протяжный крик. Второй. Третий.
У найденыша сердце так бухнуло, что в груди больно стало. Резко сев, он посмотрел на низ, но ничего не заметил. Поднялся и, повернув голову вправо, внезапно увидел, как в клочьях истаивающего тумана с верховий плывут серые паруса.
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Санька моментально вскочил и забрался на ближайший пригорок. С высоты трех метров уже отлично было видно, как мимо его берега плывут корабли! На пару мгновений они показались ему гигантскими, но это только на контрасте лодочек хэдзэни. Суда были низкие, деревянные, собранные из досок, с корпусами длиной метров до десяти. На большинстве стояли мачты (причем, не посередке, а ближе к носу) с полотнищами прямоугольных парусов. Ветра не было, и серые «занавески» тяжело свисали вниз. Непривычно длинные весла неспешно черпали воду, так что, в основном, суда двигало течение реки.
— Дощаники! — озарило Саньку понимание.
Главное транспортное средство покорения всей Сибири. И Амура, в том числе. Правда, Амура ненадолго.
Беглец насчитал около десятка больших плоскодонных лодок, которые уже почти поравнялись с его наблюдательным пунктом. До ближайшего дощаника было не меньше сотни метров, мешкать дальше нельзя. И тут на Саньку напал морозящий страх. А вдруг он ошибается? Вдруг там его встретят не свои, а враги? Кого попало «речными демонами» не назовут…
— Ай, сука! — разнеслось над остатками тумана полное боли и гнева… родное русское слово!
Как выстрел стартового пистолета. Кровь ударила в лицо Саньке, он мигом сорвался с места и побежал к воде!
— Ээээй! — орал он, как резаный, рассекая ногами студеную воду. — Стойте! Я здесь! Подождите!
На дощаниках его, несомненно, услышали, но большие лодки уже проплывали мимо! Санька ринулся в воду, стал мощно загребать. Одежда и привязанная котомка с мелочевкой пропитались водой и тянули вниз. Скорость резко снизилась. А кричать больше не входило: выдыхал-то он в воду. На миг остановившись, он снова заголосил. К ужасу его, на высоте головы всё еще царил туман, и видно ничего не было. Даже берега. Иррациональный страх одиночества снова вскипел в груди, Известь принялся яростно бить руками по воде, надеясь хоть на теперь не упустить этих неведомых людей. Грёб, уже не понимая — куда, главное быстрее.
И вдруг уперся в весло. Сверху послышался многоголосый хохот, а хрипловатый голос добавил:
— Ну, чапляйся ужо! Оть дурной!
Санька судорожно вцепился в деревяху, сильные руки приподняли его над водой, а потом втащили на лодку. Тяжело дыша, он откинулся на доски борта, а над ним тут же склонились две головы. Слева — крепкий старик с клочковатой бородой, запорошенной сединой, справа — настоящий красавец с черными кудрями и серыми стальными глазами. Даже борода его лежала аккуратно — волосок к волоску.
«Ален Делон — казачий вариант» — невольно хмыкнул Известь.
— Я ж рекУ — нашенский, — усмехнулся старший, и найденыш узнал голос, велевший ему «чапляться». — А ты: нехристь, нехристь!
— То-то у него крестик на всю грудь висит, — красавец улыбнулся левой стороной рта, а потом смял рукой бисерный амулет, висевший у Саньки на груди, и резким движением сорвал его. — Ты кто таков?
Беглец вытаращил глаза.
«Блин, а кто я? — испугался он. — Черт… Нельзя же им заявить, что я попал сюда из 20-го века».
— А вы кто такие? — выдало его подсознание в ответ.
Теперь глаза выпучили казаки. Но внезапно дерзость мальчишки им понравилась, мужики расхохотались (не только эти двое, но стоявшие чуть подальше), и старик важно заговорил:
— Мы-то? Мы, паря, люди служилые. Ходим под рукой приказного Ярофея Хабарова по воле царя-батюшки, который повелел нам эти земли под его руку подвесть.
Хабаров!!! У Саньки аж пятна цветные пред глазами пошли. Вот, что называется, попал в сказку, наконец! Родился и вырос в городе, названном именем легендарного первопроходца… А теперь, получается… теперь его самого сможет увидеть? Сколько слышал о нем, сколько читал… Живая легенда. Миф.
Известь увидел, что здоровенный мужик с подранным левым рукавом выцветшего кафтана (почему-то больше всего в голову запала эта деталь) присел возле его кожаной котомки и принялся деловито в ней рыться. Даже не спрашивая!
— Эхма! Соболя… — протянул он, разматывая шкурки. — Зимние!
Намокший мех выглядел невзрачно, но взгляд у казака явно наметанный, и тот сразу оценил качество меха. Покосившись на обтекающего найденыша, спросил:
— Твои, штоль?
Дворовое чутье Извести тут же нажало сигнальную лампочку. Опасность! Он моментально понял, что эти шкурки уже наверняка не его. Последствия же зависят от того, насколько сильно беглец станет настаивать на праве собственности. С морозным ужасом парень осознал, что за соболей его даже прибить могут. Но и покорно отдавать нельзя — это Известь понимал не менее чётко. Один раз нагнешься — так всю жизнь и проходишь.
— Это подарок… Хабарову, — выдал он, наконец, и, буквально, почувствовал волну разочарования, изошедшую от людей, которые уже собрались «делить апельсин».
— Ишь… — качнул головой здоровяк, сведя мохнатые брови, небрежно бросил шкурки и пошел назад, к своему месту.
— Накось, обогрейся, бродяга, — красавец «Делон» неожиданно проявил заботу и кинул Саньке суконный плащ, весь в катышках. — На полудень свезем тебя к Ярку.
…Хабаров оказался совершенно непохож на сложившийся в будущем образ. Но Саньку это не удивило: растиражированный привокзальный памятник легендарному первопроходцу никак не мог обладать портретным сходством. Все подобные монументы однотипны и стремятся показать, скорее, величие, чем самого человека. Перед найденышем же стоял не очень высокий, потертый жизнью мужик с широким красным лицом. Русая борода бурно росла во все стороны, цветастая, некогда явно парадная, рубаха не скрывала некоторой полноты атамана. Однако, и жирок не мог утаить звериной силы в этом человеке. По крайней мере, на здоровенных кулаках кожа мало что не лопалась.
«Надо сразу начать с хорошего, — двинулся вперед Санька. — Задобрю подарком!»
Спонтанная идея отдать меха Хабарову (чтобы не досталось местным уркам) казалась ему уже отличной. Шагнув к атаману, найденыш поклонился. С непривычки вышло, правда, как-то нелепо.
«Надо рукой по доскам мести? — задумался он, уже наклоняясь. — Или это по-киношному выглядит?»
В общем, просто поклонился пониже, прижав к груди подарки, и заговорил:
— Спасибо тебе, Ерофей Павлович! Тебе и твоим людям, за то, что спасли меня и позаботились! — Санька вещал с максимальной торжественностью. — Вот, прими от меня дары, от чистого сердца!
И протянул шкурки. Все.
Хабаров, смотрел исподлобья, слегка удивленно. На шкурки даже не глянул, передал одному из подручных.
— Кто таков?
— Я — Александр Михайлович Коновалов, — слова потонули в дружном хохоте, и, смутившись, он добавил. — Саша…
— Боярин, штоль? — язвительно поинтересовался кто-то из казаков.
— Али князь? — подыграл другой хохмач.
«Вот, блин, — расстроился Санька. — Промашка какая-то вышла…»
— Нет, я из купцов, — ответил не острякам, а Хабарову.
Время на первом дощанике у него было, так что легенду он себе придумал. Выдать себя за своего ему, конечно, не удастся. Слишком много различий, слишком мало он знает об их жизни. Но Санька придумал объяснение.
— Торговать на Амур пришел? — атаман с сомнением оглядывал кожаные обноски найденыша.
— Не я, а отец, — уточнил Санька. — Он в Иркутском остроге услыхал о богатой реке Шилке и пошел сюда торговать.
Он очень гордился тем, что догадался вставить в легенду именно Шилку. Это на севере, в Якутске знали про реку Амур. А на западе, на Байкале слышали только о Шилке-Шилкаре. И мало кто знал, что это одна и та же река.
— Давно ль пошел? — кривясь от слов парня, сухо уточнил Хабаров.
— Точно не помню уже, лет десять назад.
— Еще до Пояркова, — зашептались казаки, но командир на них быстро шикнул.
— На нас в том же году напали какие-то разбойники. Почти всех перебили, а я сбежал. Совсем мальцом был, но меня местное племя подобрало, выкормило, вырастило. Я с тех пор русских не встречал. До этого дня…
Хабаров подошел к Саньке вплотную и стал сверлить его взглядом.
— Сам-то крещеный? — грозно и с подозрением спросил он.

Глава 19

«Прости меня, дедушка Ленин» — вздохнул Санька и со всей возможной истовостью часто-часто закивал. Здесь православная принадлежность намного важнее национальной. То, что ты русский, мало значит, главное: в правильного бога верить и верить в него тоже правильно. Более того, к русскому, в другую веру ушедшему, относиться будут гораздо хуже, чем к простому инородцу.
— Да, Ерофей Павлович! Конечно, крещеный! Только за эти годы все молитвы почти позабыл, — покаянно добавил беглец, в душе радуясь, что придуманная легенда и это объясняет.
В действительности, в голове бывшего пионера из всего церковнославянского имелось только «паки, паки, иже херувимы». Но и эту цитату из «Ивана Васильевича», наверное, вслух говорить не стоило.
— Да ты и речь родную запамятовал, — скривился Хабаров. — Откуда сам-то?
— Родился в Твери, — охотно выдал заготовку Санька, решивший, что раз один тверской купец до Индии добрался, то другой и до Амура сможет. — Но оттуда отец меня еще дитем вывез. Так, по Сибири и ездили, торговали помаленьку, а потом на Шилку пошли…
— Братья, сестры есть?
— Нет, — парень решил семью реальную за образец взять, чтобы на лишней лжи не попасться.
— Как так? Мать, штоль, померла?
«Получается, померла» — вдруг резко загрустил Санька и молча кивнул.
— Ну, вот что сирота, — покряхтел Хабаров. — Не бросать же тебя… Покуда покоштуешь при войске, чай, не объешь. А коли польза от тебя прибудет, то и на службу поверстаем.
Приказной человек явно намекал, что неплохо, если бы такая польза от Саньки появилась. А то ссадят на берегу и ручкой не помашут.
Как-то не совсем так мечталась Извести встреча со «своими». А с другой стороны: кто он им? В целом, чужак. Странный, подозрительный даже. А они все-таки позаботились. Более того, из общих запасов Саньке справили рубаху, порты, колпак, да отрез шерсти, чтобы в него заворачиваться. Подпоясаться пришлось веревкой.
— Обутков нет, так что пока так, — хмыкнул «завхоз» (только позже беглец узнал, что это был знаменитый племянник Хабарова — Артемий Петриловский).
Пришлось оставить старые чуни из мягкой кожи. Да, в принципе, Санька все аборигенские обноски сохранил, ибо в этом мире всегда имелся дефицит всего.
Хабаров приказал вернуть найденыша на прежний дощаник, где его и подобрали. «Ален Делон» только фыркнул, а старик, которого все вокруг так и звали — Тимофей Старик — коротко бросил:
— Скидай пожитки вон тама, под навес, подле меня заночуешь.
После первоначальной эйфории, охлажденный суровостью Хабарова, Санька стал вести себя предельно скромно и сдержанно. Почему-то среди русских он чувствовал себя еще более чужим. Да, в принципе, понятно почему: у хэдзэни он был самим собой — человеке в беде; а тут приходится кем-то притворяться. Особенно, страшно стало говорить. Вроде и слова почти те же, только все вокруг их словно специально корявят, произносят по-другому… Санька сразу понял, что его речь местным кажется дикой. Речью сумасшедшего. Слова приходилось подбирать осторожно, ведь огромная часть из них появилась в языке позже XVII века.
Поэтому невольный шпион предпочел молчать и слушать. Чтобы доказать свою полезность, парень попросился за весло — и навострил уши. Слушал, как вокруг перешучивались-переругивались казаки, запоминал интонации и тихонько повторял одними губами. Вскоре Саньке стало понятно, почему его имя вызвало смех на атаманской лодке. Здесь царил свой строгий этикет. Полным именем — Ярофей, Игнат — называли только вышестоящих. Ну, или таких уважаемых стариков как Тимофей Старик. Равных же или более низших — только уничижительно. Вместо Ивана, даже не Ваня, а только Ванька или Ивашка. Ну, или по личному прозвищу, каковые были у многих. А уж с отчеством! Или фамилией! Так могли именоваться только самые титулованные особы, каковых на этой дикой земле совсем не было. Так что заявление Саньки, что он «Михайлович» да еще и «Коновалов» — это было максимально дико и нелепо. С его статусом ниже плинтуса, он тут максимум Санька.
Так к нему и обращались — Сашко — правда, в основном, ругательными интонациями. Потому что греб беглец из XX века ужасно, в шаг не попадал, соседнее весло цеплял, за что получил до вечера с десяток подзатыльников. От весла досталось тоже — все ладони в волдырях. Суровая жизнь среди хэдзэни никак не помогла; гребец — профессия специфическая, поначалу волдыри у каждого появляются.
В общем, ничего удивительного, что после ужина именно его послали отмывать котел. Санька отнесся к этому философски и лишь молча подхватил котелок. По крайней мере, его пузо до звона было забито горячей кашей с мясом, что уже неплохо. Закончив работу, он уже собрался было отрубиться без задних ног, но тут в него вцепился Старик.
— Тверди за мной, неслух! — дернул Тимофей парня за рукав и стал неспешно напевать. — Благаго Царя благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Марие, милость Сына Твоего и Бога нашего излей на страстную мою душу…
«Это полезно, — решил Санька и залепил сам себе пару пощечин, чтобы не засыпать, а выучить молитву. — Надо быть, как все, а то наживу себе неприятности».
Уже следующим утром беглец узнал, что теперь он не просто Сашка.
— Эй, Дурной! Вставай давай! — твердый сапог крепко, но без злобы приложился к его ляжке.
Вот и кликуха. На ахти, конечно. Но, опять же, а как еще? Выглядит неправильно, говорит неправильно, всё делает неправильно. Дурной какой-то.
Однако, когда перед отправкой Саньку снова послали мыть посуду, он понял, что переборщил с покорностью.
«В терпилы записали» — недобро нахмурился Известь и даже не наклонился к котлу.
— Я вчера мыл, сегодня не мой черед, — заявил он, понимая, что в противном случае ждет его участь пожизненной шестерки.
Его избили сразу. Никаких предисловий, навроде «ты чо — а ты что». Подошли трое и начали высекать искры из глаз. Уронили и попинали еще. Опять же, без злобы. Здесь это, кажется, называется красивым словом «правёж». И, хотя, избиение длилось совсем недолго, Извести показалось, что он попал в ураган. Он умел драться, и на улицах Хабаровска нередко выходил победителем. Но здесь совершенно ничего не мог противопоставить противникам. Смели, подавили, разметали! Да, от них не исходило настоящей ярости, но Санька обосрался (фигурально) по полной. Потому что в каждом ударе чувствовал, что его бьют люди привыкшие убивать. Которые не видят ничего ужасного в возможности зашибить человека насмерть. Это как волка в лесу встретить: теоретически это всего лишь собака (причем, не самая большая), но ты всей своей обезьяньей натурой чуешь, что на тебя скалит клыки убийца, для которого выдирать глотку — рутина.
Санька изгибался на сырой траве, сплевывая кровь, а все спокойно шли мимо него, готовя дощаник к отплытию. Даже заботливый дед Тимофей.
«Я должен сам встать. И сам залезть в лодку» — приказал себе Известь.
Удалось не с первого раза. Левая щека быстро опухла, сильно болели бока, но фатальных повреждений вроде не было. Перевалившись через борт и отдышавшись, он пополз на четвереньках к веслу.
— Да будя уже! — раздраженно отпихнули его под навес. Не пожалели. Просто поняли, что с таким гребцом дощаник от всех отстанет. Дурной и вчера-то греб через пень-колоду. А сейчас…
— Ну и похер, — прошептал Известь, заползая в тень драной парусины. — А котел я все-таки не помыл…
Утешившись этой иллюзорной победой, Санька продолжил работу ушами. И уже к полудню она с лихвой окупилась! Исчезла главная неопределенность: где он оказался. Вернее, в «когде». Казаки на дощаниках, красномордый Хабаров во главе — всё это ясно намекало на 1650-е годы. Только любитель истории хорошо знал, что события здесь шли такой густой вязью, что каждый год и даже месяц имеет значение. Он уже пару раз слышал о только начавшемся 161 годе, только подобное летоисчисление было ему совершенно незнакомо.
А тут прислушался к болтовне казаков, что-то высматривающих с носа дощаника, и понял!
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— Стешка, а у той протоке иуды сокрыться не могут?
— Да не, рази там три дощаника скроешь!
— Или проверить, брате?
— Да надо ли… Поляковцев-то там тринадцать десятков. Кабы вони нас не проверили.
— Струханул, Стеша? Да брось! Нешто они на нас лапу подымут?
— Коли живота лишиться страшишься, то и на хозяина лапу подымешь. А нас-то немногим поболее будя…
— Да не трусись цуцыком, Хабаров их в бараний рог согнет — не пикнут даже!..
Впередсмотрящие еще препирались, а Санька их уже не слушал. Он понял, что попал в отряд Хабарова в самый момент его раскола. Уже прошел бурный 1651 год, когда «полк» Хабарова прокатился по всему Амуру. За несколько месяцев были захвачены крепости всех сильнейших даурских и дючерских князей. Казаки убивали сотнями, пленяли десятками, ничто не могло противостоять их огненному бою и воинской выучке. Всех, до кого русские дотянулись, они привели в русское подданство и обложили ясаком. На зиму Хабаров увел свою орду в некие ачанские земли в низовьях Амура. Там завоеватели зимовали на пустом месте, почему-то пренебрегая покоренными городками. На исходе зимы на них впервые напали маньчжуры — несколько сотен восьмизнаменного войска империи Цин с тысячным ополчением дючеров и ачан.
…Тот самый бой, который так ясно привиделся Саньке во время школьной экскурсии…
Разбив врага, Хабаров оставил зимовье и пошел вверх по Амуру. Весна, заканчивался сезон пушной охоты и пора было собирать ясак — пушное «золото» Сибири и Дальнего Востока. Летом 1652 года добрались до самой Зеи. Здесь, на слиянии двух великих рек Хабаров, наконец, замыслил ставить острог. Место стратегически выгодное — в любую сторону рукой подать, всех контролировать удобно. И в российские пределы можно и по Амуру, и по Зее добираться.
Но именно здесь в августе 52-го случился бунт. Часть войска отказалась подчиняться Хабарову, захватила три больших дощаника и ушла вниз по реке. Именно с ними и встретились на Амур-реке хэдзэни с глупым найденышем. Сто тридцать с лишним человек (правда, часть из них чуть ли не силком увезли) во главе со Степаном Поляковым, Иваном Москвитиным и Логином Васильевым. Передовая марксистко-ленинская наука учила, что вольнолюбивое казачество не желало жить в условиях деспотичного абсолютизма, жаждало вольной жизни. Однако, Шаман, в разговоре наедине, пояснил Саньке, что дело было не совсем так.
«Они бежали именно от Хабарова, — пояснил учитель. — Он ведь всю экспедицию снарядил в долг. И деньги надо было возвращать воеводе Францебекову. Так что у Хабарова главная задача была — окупить поход. И он делал это как мог, а предпринимателем был первоклассным. Настоящий капиталист — совершенно в духе эпохи. Он не только грабил дауров, дючеров, тунгусов, ачан, натков, гиляков, но и своих людей. Продавал им алкоголь, сдавал в аренду имущество войска. Легче всего было загнать в кабалу служилых, так как охочие за свой счет снаряжались, и всё личное имущество у них было собственное. Вот служилые бунт и учинили. Не против власти, а только против Хабарова. Потому что, едва сбежав в низовья, сразу принялись собирать ясак для государя. Только уже сами. Понимаешь? Мы, царь-батюшка, твои верные слуги… тогда говорили «холопы»… А вот Хабаров враг и злодей. В общем, типичная грызня за богатство и власть».
«Нашли время грызться, — недоумевал тогда Санька. — Кругом враги, все племена против себя настроили, а рядом еще и маньчжуры».
«Да, Хабаров и остальные казаки неправильно оценили момент, — кивнул Шаман. — Они-то думали, что будет, как в Сибири: придут и подомнут слабые племена. А на Амуре вдруг почти все подминаться не захотели. И богдойцев-маньчжуров недооценили. Думали это какое-то очередное княжество, которое легко развалят пищалями и пушками. А это оказалась могучая империя Цин».
Сейчас, пожив среди казаков всего несколько дней, беглец наглядно понимал слова учителя. Для любого казака конкретная шкурка, которую можно халявно прибрать к рукам, была важнее геополитических интересов Русского царства. И Хабарову важнее всего было рассчитаться с воеводой, поиметь свой барыш и сохранить власть над всем своим войском, нежели думать о том, как оборонить новые рубежи от грозного врага. Да он еще и не знал, насколько тот враг грозен.
И потому, забыв обо всём прочем, Хабаров разъяренным вепрем катил сейчас вслед за «ворами»— поляковцами, чтобы вернуть «неразумных» под свою власть и продолжить «бизнес». Катил медленно, боясь пропустить предателей в каком-нибудь рукаве Амура. А река в низовьях была похожа на косу потасканной бабы: вся растрепанная и торчит во все стороны. Санька знал, что до конца сентября Хабаров поляковцев настигнет… Но даже не задумывался, что ему с этой информацией делать.
Потому что, как и у казаков, у него в голове сидели более прозаические, но насущные задачи: как ему выжить в этом суровом мире первопрохоцев. Он наглядно понял, что попал в волчью стаю. Суровую, сильную и почти бесконтрольную. Порядок здесь поддерживают только длинные клыки и яростный оскал вожака. Любой закон, любые нормы морали остались очень далеко. Можно, конечно, сколько угодно негодовать и возмущаться несправедливостью уклада — да толку от этого?
Известь рос прагматиком и понимал, что казаков такими сделала среда. Перед ним люди, которые суровый жизненный экзамен сдавали не раз и каждый раз — на уверенную пятерку. И ему — избалованному цивилизацией жителю XX века — ох, как нелегко будет влиться в эту среду. Единственный плюс: привитые ему с детства законы дворовой жизни здесь работают. Правда, помноженные раз в двадцать. Но это лучше, чем ничего. С гоповским миром нельзя бороться, с ним можно только сосуществовать. Для чего необходимо правильно себя поставить. Найти тонкую грань между «не прогнуться» и «не сломаться».
…Вечером «старшие товарищи» снова протянули найденышу грязный котел.
— Завтра почищу, а сегодня не буду, — встал и ответил Известь, сжав кулаки. Господа-казачество похмурили брови, оценивая затраты и риски. Ну, рисков-то не было. А вот затраты. Тем более, Дурной работать не отказывается…
В общем, на этот раз «переговоры» завершились благополучно. С одной стороны, Санька согласился подчиняться, но обозначил свои условия. Конечно, иллюзии строить рано. Этот «договор» придется передоговаривать раз за разом, снова и снова.
И как в воду глядел. Матерые казаки изо дня в день проверяли его не прочность. Молодые — просто искали повода почесать о найденыша кулаки. С последними Санька заставлял себя драться. Заставлял — потому что каждый раз это был обреченный бой. Потому что все они — вплоть до самой мелкой сопли — готовы драться до смерти. А у беглеца из будущего страх умереть намного сильнее. Слишком уж привыкли ценить жизнь в его родном времени.
Как ни странно, но в гноблении Дурнова почти не участвовал красавец «Ален Делон», который так холодно встретил появление найденыша. Ивашка (именно так звали сероглазого, и это имя ему категорически не шло) вообще предпочитал не замечать «убогого». Зато здоровяк с драным рукавом, которому обломилось разжиться пятком ценных шкурок, свой облом не забыл. Главным зачинщиком всех проверок на крепость почти всегда оказывался именно Драный. И молодых парней (особенно, с других дощаников) на драки подначивал именно он.
Один раз Саньке даже удалось повалить своего противника. Уже через полчаса к их биваку подвалила целая толпа — мстить за обиженного. И тут Санька обалдел: за него тут же впряглась вся его команда! И Тимофей Старик, и прочие гребцы. А Драный (Драный!) вышел вперед ихней стенки и уже начал закатывать рукава. Правда, его обошел Ивашка сын Иванов, что-то негромко нашептал старшему чужих — и искатели «справедливости» утерлись и ушли без драки.
На Санькиной душе потеплело. Правда, статус его это никак не изменило. Более того, он как бы оказался всем должен…
Неизвестно, чем закончились эти попытки найденыша влиться в ряды землепроходцев, но ему помог случай.
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Глава 21

Вся флотилия дощаников стояла на берегу рядом с рыбацкой деревенькой. Санька сразу узнал знакомые полуизбушки из тонкого бревна, берестяные балаганы. Всё, как в его «родном» селении, только здесь в разы побольше: на великой реке Манбо селились роды покрупнее. Многие казаки спустились на берег и рыскали по опустевшим жилищам. Перед дощаниками в окружении «свиты» стоял Хабаров, и к нему как раз подвели местного мужичонку со связанными руками. Найденыш спрыгнул на землю и подошел поближе.
— Козьма, толмачь давай! — велел Хабаров невысокому мужику в теплом не по сезону озяме. — Вызнай, где людишки местные, и видел ли он иудины дощаники? Куда шли, когда?
Толмач Козьма грозно навис над хэдзэни и начал орать в него вопросы. Когда до Саньки дошло, какую дичь несет переводчик, то едва не прыснул. Слова речного народа он расставлял в неправильном порядке, да еще смешивал их с вкраплениями из совсем другого языка. Пленник, как мог, отстранялся от крикуна.
— Что нехристь бормочет? — поинтересовался атаман.
Козьма свел брови и принялся старательно вслушиваться.
— Да, ерунду какую-то Ярофей Павлович! Что про луки, стрелы… Да он нам грозит, паскуда!
— Он молится, — влез Санька, опасаясь, что бедному охотнику сейчас ни за что достанется.
— Молится?
— Просит Небесного Лучника защитить его от речных демонов.
— От кого, от кого? — не понял Хабаров.
— От нас, — опустив глаза, уточнил Дурной.
— А ты, значит, балакаешь по-ихнему? — прищурился атаман.
— Да. Я же говорил тебе, что жил среди них… Ерофей Павлович.
— Среди эти?
— Нет, у другого рода, сильно выше по реке.
— Так то, получается, натки, а здеся ачаны живут.
Санька закатил глаза. Первопроходцы особо не старались разобраться в жизни народов, которые покорили. Большое, широко рассыпанное племя хэдзэни, нани, нанайцев они назвали натками. А большой нанайский же род оджал с соседями уже окрестили в другое племя — ачаны. Самых же верховых нани, которые жили бок о бок с дючерами — дючерами и прозвали, благо, языки схожие у них.
— Язык у них един, — ответил Санька, решив махнуть рукой на детали.
— Ну-ка, ты давай потолмачь, — кивнул головой на пленника Хабаров.
Дурной вышел вперед. Печально посмотрел на пленного и достал нож. Передумал и развязал путы руками (веревки лишний раз только в кино режут). Казаки недобро загудели. А Санька пригласил охотника сесть и сам уселся напротив.
— Из какого ты рода, почтенный? — хэдзэни вздрогнул, не ожидая услышать такую речь от чужака.
— Дзяли, — личное имя у незнакомца не спрашивали, обычно, его называл сам человек, по желанию. А вот имя рода спросить не зазорно.
— Удинкан, у которых я жил, всегда тепло отзывались о роде дзяли, — кивнул толмач. Он ничего не слышал об этом роде, но так полагалось говорить. — Богат ли был нерест красной рыбы этим летом?
— Манбо-река была щедра к нам, — сдержанно ответил пленник.
— Почтенный дзяли, я прошу тебя не бояться. Этим людям нет дела до твоего рода. По крайней мере, сейчас. Наш вождь ищет таких же, как мы сами, что проплывали здесь раньше. Видел ли ты таких?
— Вы не те же самые «речные демоны»? — изумился хэдзэни из рода дзяли.
— Нет. И старайся не называть нас так. Мы — русские. Так что ты видел…
— Три дощаника проплывали тут где-то дней 25 назад, — объявил Санька Хабарову, закончив разговор. — Этот дзяли сказал, что видел лодки около луны назад. Он нижайше просит не грабить его род и тогда сам с удовольствием покажет, куда поплыли… другие русские люди.
Он сильно иначе пересказал слова охотника, чтобы казаки тут же не выпустили ему кишки.
— 25 дней… — протянул атаман. — Отстали мы от них… Нехорошо… А ты-то чего с энтим лясы точил так долго? Тоже не понимаешь их речь?
— Понимаю. Просто так полагается у них. Если хочешь добиться результата — надо следовать их привычкам.
Хабаров от обилия незнакомых и неправильных слов скривился, как от зубной боли.
— Ты точно нехристь, Дурной.
А потом зычно крикнул:
— Народишко! Всё, что тут пояли — бросьте! Слыхали? Ну, окромя сребра да мягкой рухляди. Енто снесите Петриловскому, — повернулся к Саньке. — А ты, купчонок, значитца, собирай барахло и перебирайся на мой дощаник. Беру тебя в толмачи.
Так жизнь беглеца из будущего переменилась. Атаманский дощаник был велик, даже частично с палубой из гладко подогнанных бревнышек, и порядок тут стоял строгий. Да и люди большие — им не до мелких пакостей. Так что проверки на гниль у Саньки почти прекратились (только на берегу еще случались стычки с молодежью). Зато теперь у него появился настоящий враг: Козьма сын Тереньтев, толмач. Тот на самом деле неплохо знал язык гиляков, что жили у самого моря. А вот, общаясь с натками-хэдзэни, больше угадывал, чем понимал. Иприлюдный позор от приблудного нехристя заставлял его кровь кипеть. Даже на разговор его вызывал, да Хабаров углядел и еще сильнее Козьму наказал. Дощаник — это очень маленький мир, где всё на виду…
Поэтому даже удивительно, что он не сразу заметил ее.
Девушка сидела под навесом, зажатая среди тюков. Явная азиатка. Вряд ли она была из нанайцев-хэдзэни. Больно иные одежды носила: черный расшитый нитями и бисером шерстяной халат, из-под которого выглядывали ярко-синие шелковые шаровары. И никакой кожи, кроме как на мягких сапожках, тоже богатых. Девушка сидела с закрытыми глазами, привалившись к доскам. Ее непривычно пухлые губы страшно пересохли и потрескались. Время от времени она проводила по ним языком, только это мало помогало.
Санька, как завороженный, следил за этим. Пока вдруг его не осенило: да она же пить хочет! И только в этот момент он разглядел: у девушки были связаны руки, а конец толстой веревки накрепко примотан к железному кольцу на борту корабля.
«Бедняга», — посочувствовал полонянке Санька. Огляделся, нашел меха с чистой водой и быстро нацедил оттуда в свою деревянную чашку. Заполз под навес и осторожно коснулся плеча. Как с ней заговорить? Вряд ли эта туземка говорит на языке хэдзэни. В ней больше монгольского.
— Эй, подруга! — тихонько окликнул он ее на родном пацанском. — Хочешь попить?
На голос пленница среагировала моментально. Густые ресницы резко взметнулись вверх, два черных уголька яростно обожгли его стремительным взглядом, полные губы исказились в яростной гримасе… Девушка, буквально, выплюнула в адрес найденыша какое-то явное ругательство на незнакомом языке. Заколотила ногами, отчего, опешивший Санька отвалился на задницу, пролил на себя воду, а кружка отлетела куда-то под ноги.
— Да пошла ты! — шепотом ответил Известь, встал на ноги и пошел обратно на нос, оттряхивая воду с рубахи. Девушка зло следила за ним, покуда он не сел, после чего опустила взгляд и только теперь заметила валяющуюся на дне лодки кружку. Та плавно перекатывалась туда-сюда, подчиняясь движению дощаника. Пленница снова посмотрела на ушедшего из-под навеса парня, который смотал в узел руки на груди (то ли от злости, то ли от холода) и старательно пялился на пустынный берег. Потом она медленно вытянула ногу и осторожно подтянула кружку к себе. Вода из нее, конечно, вытекла.
Раздосадованный Санька изо всех сил думал. Думал старательно о том, как ему тут дальше жить, как отстоятьсвое место под солнцем, как утрясти контры с Козьмой Терентьевым. Да у него куча тем для размышлений, кроме этой дурной девки, которая не понимает хорошего к себе отношения! Но выходило думать только о ней, потому что Известь кожей чувствовал, как эти жгучие черные угольки оглядывают его из-под навеса. Странные глаза: предельно узкие, какие только могут быть у азиатов, но при этом большие, казалось, что аж в поллица. У его хэдзэнийской жёнки-грелки совсем не такие были. А у этой и волосы под стать глазам: черные-пречерные! На солнце такие должны блестеть, жаль, из-за навеса не видно.
Дождавшись, когда оглядывание закончилось, Санька метнул быстрый взгляд на пленницу. Та снова привалилась к борту и прикрыла глаза. Волосы ее, конечно, были не в лучшем состоянии. Растрепанные, грязные. Но все равно завораживали. Это какой же толщины из них коса получится! Лицо у азиатки тоже было непривычное: широкий лоб, налитые тугие щеки. Круглое, в общем, лицо. Саньке невольно хотелось сказать: идеально круглое.
— Слышь, Гераська, — обратился он к казаку, с которым уже успел познакомиться. — А что это там, под навесом за баба связанная сидит?
— Тамо? — лишний раз уточнил парень, будто на дощанике было десять разных баб. — Слышь, Дурной, ты бы лучше лишний раз-то на нее не пялился. Целее будешь.

Глава 22

Молодой промысловик Гераська откровенно скучал в дороге. В иной раз он бы лесом послал этого чудилу, вылезшего из леса. Но сейчас почесать языком страсть как хотелось. Поворотившись и убедившись, что никого из больших людей поблизости нет, он зашептал Дурному на ухо.
— Чалганка это, даурка. Она навроде аманатки… да не совсем. Яркова это девка. Он сам ее поял, сам на своем дощанике держит. Оно, конечно, с бунта атаман ее к себе уже не таскает… Не до того ему, видать… Но с дощаника тоже убирать не велит. Так что ты б поостерегся, паря…
— Любовница… — разочарованно протянул Санька. А ведь не казалась… шалавой.
— Не знаю, — лениво пустился в рассужденья Гераська. — Полюбовница — это ж когда по любови. А Чалганка — злая стерва, каких поискать. Хабаров с ей каждый раз, как в бой идет. Поговаривают, — тут казак совсем на тихий шепот перешел. — Не всегда он те бои выигрывал.
Санька мысленно краснел. Только что думал о девушке самое ужасное, а она, оказывается, достойна только сочувствия.
«Суровые времена, — пояснил он сам себе. — Мужики без семей, кругом враги… Кто им запретит».
Только на этот раз принять реальность, как данность, не выходило. Только представлял себе, как «злую» Чалганку чужие люди отобрали от семьи (а то и перебили всю семью — на ее же глазах) и теперь время от времени тащат в шатер и насилуют — и его всего трясти начинало. Да как так можно! Дома, даже на улице девчонок не трогали. Даже самая конченная урла…
— А откуда она, знаешь? — спросил он, старательно гася жар в груди.
— Взяли ее в Банбулаевом городке два года назад. Токма не местная она была. Говорят, дочь князца какого-то. Только улус того не на реке стоит, а где-то в глуби Даурии. Но мы до тех земель не доходили, так что выкупа за Чалганку не стребовали. Да Хабаров и не отдаст. Прикипел к бабе, сразу видать.
Почему новое столкновение с реалиями XVII века так сильно зацепило Саньку? Но он предпочел бы, чтобы его снова отпинали в шесть ног, чем знать, что рядом с ним сидит девушка, которую уже два года возят с собой злобные налетчики (по крайней мере, по меркам местных жителей) и регулярно насилуют. Ну, хоть, не толпой… Только Хабаров. Правда, вряд ли это может служить утешением.
Спустя полчаса найденыша послали за какой-то мелочью к складским тюкам. Санька быстро пошел под навес, а ноги сами повели его вдоль правого борта. Поравнялся с дауркой, скосил на нее глаза, ожидая, не пнёт ли снова (сейчас он готов это вытерпеть без малейшей злобы), но Челганка вдруг подняла голову и тихо окликнула его:
— Эй… Твой, — и протянула ему деревянную чашку. Его чашку. Начисто обтертую от грязи.
Санька принял посудину и замер. Так вдруг захотелось ей что-то теплое сказать. Просто руку на плечо положить. Но руки занемели, а во рту пересохло.
— Пить хочешь? — только и смог он выдавить из себя.
Чалганка хмуро кивнула. Беглец из будущего развернулся и пошел обратно к бурдюкам с водой.
— Дурной! Тебя за чем послали? — это Козьма изгалялся.
Вот тут-то весь накопленный жар-гнев и нашел выход. Известь встал посреди лодки, набычился и начал с толмачом в гляделки играть. Желваки играют, кружка в руке едва не трещит. Тело только ждало команды кинуться в бой. Пусть только Терентьев сын его спровоцирует! Пусть только повод даст!
И злобный толмач явно почуял угрозу. Промолчал и перенес внимание на какое-то другое дело. А Дурной не спеша налил в чашку воды и так же медленно отнес пленнице. Та схватила ее слишком жадно, начала пить, расплескивая.
— Попозже еще принесу, — тихо сказал Санька, и пошел выполнять заданный ему урок.
Но не принес. Загоняли мелкими поручениями, а ближе к вечеру Дурной увидел, что какой-то казак принес Чалганке и еды, и питья — про пленницу все-таки не забывали. Почему-то это вызвало досаду. А потом… А потом так всё закрутилось, что стало не черных глаз и волос.
Хабаров нашел «воровской отряд».
За какой-то месяц или даже меньше поляковцы успели спуститься до самой гиляцкой земли (к нивхам), обложили их всех ясаком и отстроили острог! Нет, серьезно! Санька смотрел с берега на еще истекающую свежей смолой крепость и не мог поверить, что несколько недель назад здесь было дикое место. «Иуды» возвели стены из тарас — таких узких и длинных срубов. Тарасы внутри засыпались песком, землей и камнями. Это называлось «хрящ». Из таких забутованных ячеек, как в конструкторе, и собирали крепость. Стены, правда, у бунтовщиков были невысокие, но по углам даже несколько башенок стояло.
— По-любому, они там на голой земле спят, — усмехнулся сам себе Известь. — Зато укрепления отстроили.
И ведь не зря. Потому что Хабаров, завидя, наконец, «иуд», из-за которых потерял почти два месяца, так побагровел от ярости, что Саньке боязно стало за его здоровье.
«Эх, Ерофей Павлович, знал бы ты, сколько еще потеряешь! — про себя усмехнулся беглец из будущего. — И не только время…»
Нет, не зря поляковцы все силы бросили на острог. Иначе буйствующий Хабаров просто разорвал бы их на части. Но он и на стены не посмотрел! Едва пристав к берегу, приказной вывалился наземь и, как был, с багровым лицом пошел под стены! Свита атамана кинулась за ним, как-то сам собой общий водоворот людей затянул с собой и найденыша.
— Воры! — грохотал Хабаров. — Вы что творите, сукины дети! Царя-батюшку обворовать схотели? А ну, покайтесь, покуда не поздно!
— Мы не воры! — зло проорали сверху, самого человека видно не было. — Мы люди служилые! И несем службу государеву: инородцев шертуем, ясак сбираем! Это ты, Ярко, долг свой позабыл заради личной поживы! Нас гладом морил, животы отымал!
Хабаров буквально задохнулся. Отчасти потому, что упреки «иуд» были справедливыми. Странная, конечно, возникла ситуация. Обиды поляковцкев были понятны и известны всем в войске: Хабаров с родней и ближниками наживался в походе, как только мог. И чтобы долг Францебекову выплатить, и чтобы себя обеспечить. Куча народу оказалась у него в должниках: кто меньше, кто больше. Вот последние и утекли. Проблема только в том, что Хабаров — приказной человек. И здесь, на Амуре его власть — от государя — высшая. А на святой Руси издревле повелось: у кого власть, тот и прав.
И прямо сейчас, на глазах у Саньки, этот священный принцип попирался. Хабарову нанесли практически религиозное оскорбление. И атаман это так оставить не желал. Проблема в том, что за стеной сидели более 130-ти человек, а у самого Хабарова оставалось две сотни с хвостиком. В поле-то он явно был сильнее, тем более, что в его распоряжении оставались все пушки и опытный пушкарь Онуфрий Кузнец. Но вот на стену лезть… Тут либо потери огромные будут, либо вообще можно ни с чем уйти. А самое главное не это. Пойдут ли казаки войной друг на друга? Многие из них знают друг друга много лет, кто по якутским, кто по енисейским делам. Почти все они не так давно бок о бок бились против богдойцев под Ачанским городком. Все-таки боевое братство…
Понятно, что у «воров» боевой дух ниже плинтуса. Но и в отряде Хабарова много сомневающихся. А если он отдаст приказ — и его не выполнят? Вот это будет крах. Здесь амурская земля, до ближайшего воеводы с тыщу верст, а до царя — вообще несчетно. Так что официальный титул не так много и стоит. Важнее личный авторитет. Терять его никак нельзя.

Глава 23

Санька смотрел на Хабарова и невольно жалел атамана. Больно в неудобную позу поставили его Поляков со товарищи. Жалел, правда, не сильно: беглец из будущего-то хорошо знал, чем всё закончится. Здесь, у «воровского» городка — полнейшим триумфом Ерофея Павловича. А вот потом — крахом и дыбою в подвалах кремлевских приказов. Вернее, по итогу-то всё закончится для самого Хабарова не так плохо: кроме долгов за ним никакой иной вины не найдут. Даже сделают сыном боярским. Но на Амур больше не пустят. И отсутствие такого сильного лидера скажется на итогах похода фатально.
«Вот и что мне делать с этим знанием? — мучил сам себя Санька, глядя на мечущегося по берегу Хабарова. — Вот даже если открою, даже если поверит… К чему это в итоге приведет? Возьмет Хабаров и перебьет всех зачинщиков. И что это убийство с его душой сделает? А как все казаки к такому отнесутся? И что устроят маньчжуры, пока русские тут от всей души истребляют друг друга?»
На миг парню стало страшно от того, какая разрушительная сила спрятана в его голове.
Жаль, что сила эта была весьма условна и мало помогла Саньке в ближайшем будущем. В этом ближайшем будущем Хабаров решил брать «иуд» измором. И прямо с утра двести казаков принялись валить лес. Свой городок атаман приказал строить прямо в трех-четырех перестрелах от «воровского». Вернее, больше половины начали строить, а меньшая часть — поляковцев сторожить. Напротив ворот соорудили земляные роскаты, поставили на них четыре из шести пушек — самых больших — и оставили при них сильный отряд, полностью оснащенный огнестрелом. Этой батареей командовал Кузнец. Если «воры» решаться на вылазку — их просто сметет огненный вал.
А остальные ушли в работу: валить лес, сучковать, тесать бревна, копать ямы, собирать «хрящ». И было это так нелегко, что после первого дня Санька спины не чувствовал! А утром все снова вышли на работу. Отставать было стыдно, и найденыш стал изо всех сил рвать пуп, пока не уронил на ногу бревно и не был с позором услан на «кухонные работы». Но Санька и рад был, ибо не знал, сколько в подобном темпе сможет выдержать. А казаки просто двужильные!
Городок вырастал на глазах — и это не образное выражение.
Ночи становились совсем холодными, но войско почти в полном составе жило в шалашах из веток. Внутри будущего острога уже возвели несколько зданий. Только не для казаков. Первым делом построили склад для казны, запасов пороха и свинца и прочего… И аманатскую избу, где заперли всех заложников из объясаченных племен. Мучимый странными чувствами, что пробудились в нем не так давно, Санька упросился в надзор за ними (все-таки толмач). Но его ждал конкретный облом — Чалганку-то со всеми не держали. В сумраке полуземлянки сидели совсем неинтересные ему пленники, которых приходилось теперь сторожить и кормить. Чтобы хоть какую-то пользу получить от назначения, парень решил расширить свои таланты переводчика и подучить даурский язык. По счастью, и учитель нашелся — старичок Мазейка из владений князьца Толги, хозяина большого улуса по Амуру ниже впадения Зеи. Мазейка уверял, что является тому близким родичем, но в нем княжеской крови не чувствовалось. Вечно заискивающий, неискренне улыбающийся дайр был жалок и неприятен, но зато он шел на контакт и сносно знал русский. Возможно, даже лучше самого Саньки, который так и не уловил нюансов речи XVII века.
Да и не только их. В каждом слове, каждом жесте, каждом поступке чувствовалась его чуждость этому миру. Даже нужду — что малую, что большую — Санька справлял неправильно. Излишне смущенно и брезгливо. И ведь никаких преимуществ не давало ему то, что он жил в XX веке! Даже такая, вроде бы, крутая вещь, как грамотность… Считай, что нет ее. Потому что в скорописи, на которой велась документация, он совершенно не разбирался. Дело даже не в завитушках и «докторских» почерках. Отдельные буквы он распознавал более-менее… А текст — нет. И нет категорически! Потому чтослова липли друг на друга, потому знаки пунктуации — а кому они нужны! Вернее, никому не нужны точки, запятые, восклицательные и иные знаки. Так что часто нельзя было найти конец и начало слова, конец и начало фразы. Зато были другие знаки! Какие-то чудесные финтифлюшки над словами или под словами — поди разбери. Которые всегда что-то значили. Только вот что? А как вам такое: буквы в два ряда! Какие-то из них вдруг выскакивали из строчки и писались выше. Иногда в словах пропускались буквы — сразу по несколько! Могло быть слово вообще без гласных. Причем, только одно среди прочих нормальных…
Самое главное — эти ребята не использовали цифры! Числа они записывали буквами! Такими, какими записывали слова! И пока ты мучительно думаешь, что же за слово такое может быть «РЛИ» — легко ориентирующийся во всем этом хаосе местный понимает, что перед ним число «138».
Самое обидное, что никто его просвещать не спешил. Большинство само было безграмотным, а немногие «избранные» не сильно-то спешили делиться этой властью. Санька даже сунулся к хабаровскому племяннику — Артюшке Петриловскому, что исполнял при дяде роль завхоза — и получил в ответ такой презрительный взгляд! Этот дикий казак XVII века презирал его — советского студента — за безграмотность!
Но, хоть, с даурским языком пошло неплохо. Он мало походил на речь хэдзэни, однако Мазейка очень старался учить — для него-то Дурной был большим человеком.
Увы, только для него одного. Во время работ в крепости, Санька стал часто пересекаться с красавцем Ивашкой Ивановым сыном, который как-то ухитрился подвязаться на складе. И уж тот не упускал шанса, если не дать ему какой-нибудь работы поунизительнее, то уж шпильку в спину метнуть — это обязательно! Кажется, «Ален Делон» позавидовал, что Дурнова взяли на атаманский дощаник. Приблизили, так сказать.
Двух недель не прошло, как началось на новом месте веселье.
— Струги! — зычно заорали с берега.
Все побросали дела и вытянули шеи. Действительно, с низовий Амура — а река далеко просматривалась — шла небольшая флотилия лодочек.
— Васька! — заорал Хабаров. — Бери дощаник с пушечкой — проверь!
На зов откликнулся Василий Перфильев — авторитетный есаул в хабаровом «полку». По крайней мере, в лицо Васькой его называли очень немногие — а это говорило о статусе. При нем всегда был крепкий отряд из служилых казаков — основная группа из тех, кто не поддался уговорам «воров».
Перфильев весело кивнул, лихо свистнул — и его команда, побросав топоры, кинулась к реке. Вниз идти всегда легче, а бунтовщики свой городок поставили далеко от берега, так что лодочки удалось перехватить. Через какое-то время, уже все вместе, суда двинулись к лагерю Хабарова.
— Гиляки! — радостно отчитался Василий и кивнул на «воровской» городок. — Энти шустрыи уже успели объехать окрестные улусы и вытребовали ясак себе.
— Паскуды, — проскрежетал Ерофей Хабаров и принялся метать молнии с группу седовласых гиляков, полуживых от ужаса. — Вы кому ясак понесли, нехристи?!
Одумавшись и поняв, что бедным дикарям сроду было неясно, кому и почему следует платить, атаман кликнул Козьму-толмача, который гиляцкий знал лучше, чем язык натков.
— Мотайте на ус! Коли вы, мужики, учнете ездить к ворам и ясак давать, мы воров тех побьем! А опосля и ваших князцев повесим! Уяснили? На Амур-реке я — приказной человек! Токмо я вершу тут суд и расправу! По воле государевой!
Гиляки отдали весь мех Петриловскому и поспешили убраться от греха подальше. Однако, после на это место прибыло еще несколько «делегаций». Одна — даже от дючеров! Видать «воры» по дороге успели охмурить несколько дючерских князьцов посговорчивее и обязали их тоже платить ясак. Причем, дючеры везли зерно.
От этой высокой активности «иуд» Хабаров вконец осерчал и поклялся извести поляковцев под корень.
Началась странная война.

Глава 24

Да, странная война, прям, как в 1939-м. Два войска бдительно следили друг за другом. Но особой активности не проявляли. Хабаров изо всех сил стремился перехватить всех данников, что держали путь к «иудам», перевербовывал их, объяснял, чья «крыша» тут «правильная», а чья — «воровская». Тем же вопросы легитимности были до фени, они покорно платили тем, у кого сила. А, похоже, что сила была у Хабарова.
Атаман, как достроил свой городок, решил обложить бунтовщиков полностью. Даже Саньку стали в дозоры посылать, хотя, у него до сих пор из оружия имелся лишь нож старика Кудылчи, а из доспехов — суконный плащ. Замерзал он в тех дозорах люто, но всем было наплевать.
Конечно, двумя сотнями весь городок не обложить. Поляковцы периодически устраивали вылазки за дровами, за лесной едой. Однако, дела их становились всё хуже. Как понимал Санька, у «воров» одна была надежда: за зиму собрать как можно больше меха ясаком и охотой, отвезти это всё по рекам или морем (по пути Пояркова) в Якутск и там уже обвинить во всем Хабарова. Аргументы не в счет, реальный вес перед воеводой будет иметь только пушнина. Если поляковцы принесут больше Хабарова, то их сторону и примут в итоге.
Они многое сделали верно. Быстро отстроились, как можно дальше от Хабарова, быстро объехали десятки родов разных племен и как-то убедили их платить ясак именно им. Возможно, поляковцы, наконец, решили действовать не грубой силой, а проявили дипломатию. К ним местные ехали — это факт.
Однако, один момент портил всё: атаман оставил все дела, забыл о своих прочих обязанностях — и все усилия сосредоточил на «ворах». Ясак перехватывал, промысловиков в лес не пускал — а уж зимний сезон начинался! Да и как бунтовщикам теперь весть в Якутск подать? Только через бой. А биться им никак нельзя — все-таки Хабаров официальный приказной человек. Китайцы сказали бы, что на нем тень Небесного Мандата. Или свет.
Ситуация патовая, каждый ход ведет под шах и мат. А Хабаров только усугубил ситуацию: велел построить роскаты для пушек еще ближе к «воровскому» городку и принялся лупить по нему! Тут даже не в людях дело. Порох! Бесценный порох и ядра научет. Но Хабаров хорошо понимал психологический эффект от обстрела.
Поляковцы забивались в глубокие щели, пережидали обстрел, видели, как разваливается их городок, разваливаются их мечты — и начинали роптать. «А я не сильно-то и хотел идти супротив Хабарова» — так начинали думать добрых две трети «воров». Тем более, Санька слышал, что несколько десятков казаков, поляковцы и впрямь чуть не насильно увезли.
Упирались только лидеры, ибо они могли потерять много. Зная нрав Хабарова: и саму жизнь.
Переломным моментом стала поимка двенадцати поляковцев, которые устроили тихую вылазку. На охоту или еще зачем — неясно. Но по свежему снегу их быстро поймали и привели к атаману. С криками и улюлюканьем. Пленники были изрядно побиты, хотя, в ответ тоже надавали — синяки были почти у всех (Хабаров не велел колоть и стрелять бунтовщиков, поскольку понимал, что ему понадобится в будущем много людей).
Санька был возле атамана. Заметил, как тот оживился, почти плотоядно. Вздрогнул.
— В поле их! — рыкнул приказной.
Бунтовщиков раздели до портов и рубах и вывели под стены «воровского» городка. Встали шагах в ста, растянули пленников и по приказу Хабарова принялись бить кнутами и просто палками. Ерофей намеренно для исполнения наказания выбрал тех, кому при «задержании» пленники успели намять бока. И уж те старались! Спины вспухали от рубцов, пытаемые поносили своих палачей во всю глотку, пытаясь гневом спрятать вопли боли.
Санька отвернулся и отошел на зады улюлюкающей толпы. Да, он читал, что в средневековом обществе пытки и казни были большим развлечением, но смотреть на это у него не было сил. Это ужаснее боя… Хотя, настоящего боя Дурной еще не видел.
После той экзекуции, двое или трое пленников не выжили — уж больно в раж вошли палачи… Зато поляковцы, глядя на всё это, окончательно пали духом. И, когда Хабаров велел демонстративно сколачивать дощатые щиты, чтобы под их прикрытием, якобы, идти на приступ — выбросили белый флаг. Ну, образно говоря. Лидеры бунтовщиков запросили переговоры.
Они торговались, пытались сохранить лицо, но стоило только глянуть в глаза атаману, как становилось ясно — пощады не будет. Хабаров кивал и улыбался, но правду говорили только глаза.
Дальше было то, что Санька помнил по сухим строкам в статьях и монографиях. Бунтовщиков пороли. От души и неспешно. Не всех, но каждого, кто относился к «идейным» бунтарям. Хабаров и Петриловский собирали доносы… и ведь доносили! Доносили, надеясь на то, что их шкуры останутся целыми. Санька не понимал, как невероятные мужество сочетаются в этих людях с холопской подлостью… Конечно, не во всех.
Просто настали дни, когда герои незаметны, а подлецы на виду.
Четверых зачинщиков — Стеньку Полякова, Костьку Москвитина, Федьку Петрова и Гварилку Шипунова вообще в кандалы заковали. Пока сильных морозов не было — на снегу держали. Но все-таки уморить от холода не дали. Бунтовщиками помыкали, как хотели. Обшмонали всю их поклажу, весь острожек. Выгребли меха, вплоть до беличьих. У кого-то отнимали вещи и даже одежду. Ну, в лучшем случае, велели менять что-нибудь хорошее, на свое плохое.
Тогда и довелось Саньке выяснить: он-то сам подлый холоп или нет?
Тимофей Старик, который всё еще не забывал своего найденыша и которому именно он невольно первым дал прозвище Дурной, притащил в землянку к парню целый ворох одежды.
— Нутко, вздень! — радостно велел он.
Санька на миг застыл. Перед ним была шуба из овчины, толстые кожаные штаны и местная меховая обувь типа унтов. Всё это сняли с кого-то из поляковцев, возможно… возможно, с трупа.
«Ну? — ехидно спросил сам у себя Известь, выстукивая дробь даже в истопленной по-черному землянке. — Не возьмешь? Побрезгуешь?»
И, конечно, не выдержал. Первым делом запихал ноги в унты, которые уже забыли, когда им в последний раз было тепло. Потом замотался в шубу, великую не по размеру.
«Ну, и мне ли теперь осуждать этих людей, — ругнул он себя. — Я такая же шкура. Ради своих интересов и с трупа одежду возьму».
— От и ладненько, — улыбнулся дед, даже не заметивший душевных терзаний «крестника». — А теперя смотри еще!
И с сияющим видом достал саблю!
— Конечно, дрянная шаблюка, — вздохнул Тимофей. — Тока кто ж хорошую даст? Это Ананькина, даурская. Тот себе у воров турецкую поял, а эта, сталбыть, ничья… Зато ты совсем казак теперь, Дурной!
Санька взял саблю. Тут мук особых не было. Оружие, не шуба, без которой зимой смерть. Нормальная сабля. С ножнами, с подвесом. Только такая тонкая, что из ножен выскальзывает. Потому что сталь дрянная, после каждой зарубки стачивать приходилось.
«Отличная сабля, — улыбнулся беглец из будущего. — Зарезаться ею, что ли?»
Конечно, не стал.
А злоключения «иуд» продолжались. Хабаров решил довести их до полного уничижения и повелел сжечь «воровской» городок. Не разобрать, а именно сжечь. В уголь и пепел. Санька, когда читал об этом, всё не понимал, зачем такой глупый непрактичный шаг? Теперь понятно было: атаман показывал, что здесь, на Амуре, только он хозяин. И жить всем можно только в его владениях. Бедным поляковцам посреди февраля пришлось быстро строить хоть какие-то жилища, чтобы не замерзнуть вовсе.
— Что же ты делаешь, Ерофей Павлович, — негромко вздыхал беглец из будущего. — Сам же себе могилу роешь. Окончательно их против себя обозлил. Конечно, они против тебя маляву накатают… после такого-то.
Хабаров вёл себя совершенно логично. Во-волчьим законам… Или по-бабуиньим. Альфа-самец направо и налево доказывал своё доминирующее положение. Миллионы лет эволюции аплодировали: браво, Хабаров! А ненаписанные еще учебники истории стонали: не надо!..
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— А маньчжуры твои, значит, хорошие? — разгорячился Санька, забыв, что сам затеял разговор и сам добивался откровенности от Мазейки.
Пленный даур во время их бесед обычно льстиво улыбался и поддакивал, но Дурной пытался изо всех сил услышать настоящего Мазейку. И дождался. Толгин родич рассказал, как пришли казаки в его дом, как по-хозяйски прошлись по улусу, вытряхивая мешки, как важно сообщали ему, что он теперь не просто даур непутевый, а счастливый подданный Белого Царя. И за это счастье царю нужно дарить шкурки. Причем, собольи. Кабаны да волки великому царю неинтересны. Причем, дарить надо прямо сейчас. Сколько? А сколько у тебя есть, даур? Вот! И в следующий раз столько же передашь. Видишь книгу ясачную? Ты теперь в ней записан, и соболя твои учтены. Отныне никуда не денешься.
Санька слушал с грустью. Но понимал, что время такое. Все такие. У кого сила — тому и шкурки. Вот и не сдержался.
— А маньчжуры твои, значит, хорошие?
Пауза. Санька с Мазейкой переговаривались через специальное окошко в стенке аманатской избы. Дурной — снаружи, а пленник — внутри.
— И маньчжур плохой. Мазейка старый, Мазейка помнит. Трижды приходили на Амур-реку с войной. И хорчинов насылали — после той войны мало-мало даур осталось жить на правом берегу.
— Ну, вот! — не очень бодро подхватил найденыш. — Видишь…
— Мазейка в сарай сидит… Мазейка мало что видит. А маньчжур не только воевал, маньчжур торговать приходит. Шелк камчатый, узорочье серебряное. Дорого, но нужно. А ваш казак только берет.
«А ведь верно, — вздохнул студент, вспоминая всё, что знал по этим временам. — Маньчжуры уже заканчивают завоевание Китая. У них в руках сейчас самая мощная производственная база в мире. И она совсем близко — до Пекина отсюда не дальше, чем до Нерчинка. А это самое ближайшее русское поселение. Или даже его не построили?.. А до тех мест России, где что-то производится, раз в пять дальше. Да и что мы можем дать даурам? Они сеют кучу злаков, разводят скот, куют свое железо. Нам нечего им предложить, кроме как ткани. Но разве сравнится наш лен с китайским шелком? А покуда лен до Амура довезешь, он, наверное, дороже этого самого шелка станет… Нам нечем привязать их к себе, кроме как силой».
— Да мы даже и не пытаемся, — добавил он вслух.
Начинался 1653 год. Переломный для эпопеи хабарова полка. В этом году империя Цин (так свое государство стали называть маньчжуры после захвата Пекина) уже ясно поймет, что на ее северных рубежах, которые всегда считались тихим местом, появились весьма опасные захватчики. Русские-алоса или лоча, как их всё чаще стали называть местные народы. Для противоборства с ними уже направили старого грозного генерала Шархуду. В 53-м под него создадут целое наместничество, дадут ему титул амбань-цзянгиня со всякими полномочиями, выделят некоторые войска. Император повелит даурам и дючерам уходить с Амура во внутренние земли империи — и многие послушаются! А как не послушаться, когда неведомые лоча проносятся по реке ураганом, жгут города, забирают пушнину, забирают хлеб, пленят знать… портят девок.
— Я бы уехал, — решил Санька, поставив себя на место дауров.
А самое главное — в сентябре пропадет Хабаров. Заберут его на Москву как раз для разбирательства по всем тем наветам, что с радостью и старанием напишут обиженные поляковцы. Вот эти самые, которых сейчас били палками, стегали кнутами, заковывали в железа, отбирали припрятанные шкурки, выгоняли на мороз из горящих землянок. Разобщенный, перессорившийся полк останется без своего «генерала», который при всех его недостатках — был настоящим харизматичным лидером и пока что вёл казаков только от победы к победе.
— Что же ты делаешь, Ерофей Павлович? — снова задал вопрос в небеса Санька.
А Ерофей Павлович, после мрачных месяцев «странной войны», благоденствовал. Презрительно игнорируя страдающих поляковцев, он снова запустил производство хмельного, щедро переводя ценное зерно. Сам пил и другим давал. В долг, конечно. Основная масса отряда также бездельничала. В лес за мехом ушли промысловики, у которых имелось свое оружие. Группы служилых время от времени уходили искать зимние дорог, по которым добирались до новых гиляцких родов, чтобы обложить их ясаком. А в остальном лагерь казаков накрыло разлагающее безделье.
Санька смотрел на это с тоской, силился понять, как ему всё исправить… И мыслей не было. Лучшее, что он смог по итогу придумать: это активно помогать поляковцам в обустройстве. Может, так в них чуть меньше ненависти останется, когда придет время кляузы писать… Да и за свою шубу грех искупить хотелось. А то не по-пацански выходило.
— Сашко Дурной, — без обиняков подошел он с топором к группе «воров», которые выжигали костер на промерзшей земле, чтобы рыть землянку.
— Ты не толмач Ярков? — насупился остроносый казак, глядя на чужака.
— Толмач, — кивнул Санька. — Но я свой собственный. Меня на конец лета в реке нашли. А могли и вы подобрать…
— Эвон, — вздел брови остроносый и протянул руку. — Тютя я. Митька.
Следующая ладонь была такой огромной, что могла бы человека за голову ухватить.
— Рыта Мезенец, — сиплым нездоровым голосом представился мужик. Сам он был не особо и здоровый, но «грабли» у него оказалиь несопоставимого размера!
В короткой беседе выяснилось, что Рыта даже не был должником Хабарова, хоть, и служилый.
— Ты ж уразумей, как воно было в Банбулаевом городке-то, — уже задушевно откровенничал он через десять минут знакомства. — Хлеба колосятся! Сочные, налитые! Ну, как было с такой землицы уходить? А он воспретил оставаться. Ну, я и осерчал.
Мезенец мечтал о земле. А тут, на Амуре, она давала обильные урожаи. Во всей Сибири таких мест не найти. А к мечте Рыту не пускали.
Пока пяток казаков ковырялись в чуть оттаявшей земле, их тройка отправилась валить и сучковать лес. Через час работы Санька заподозрил, что второй его знакомец тоже из мечтателей. Митька Тютя, как раз, откровенничать не спешил. Сказал лишь, что сам из дончаков. Но с юных лет в Сибирь поверстался.
— Вроде и много земель да градов повидал, а всюду одно, — вздыхал он, не договаривая.
И Санька вспоминал рассказы учителей о народном бесправии, о жесткой власти феодального самодержавия, о полнейшем всесилии воевод на местах, которые обдирали целые области, набивая свои сундуки с сокровищами. Здесь, на Амуре-то еще вольготно дышится. Даже при властном Хабарове.
Можно предположить, зачем рванул за Поляковым Тютя. Забраться на самый край мира, практически к океану. Может, туда хоть не дотянутся цепкие лапы московского царя…
Проработав до самых сумерек, по-зимнему кратких, Санька возвращался в родную землянку. На плече топор, а на лице — редкая по нынешним временам улыбка. Хороший выдался день, который по всем законам подлости не мог не закончиться плохо.
Лагерь казаков, по большому счету, представлял собой одну длинную улицу. Только в центре, где склады, аманатская изба и прочие «административные сооружения», городок расширялся, а улица расплеталась на гроздь проулочков. Вот в них-то Санька и заплутал. Возле одного из домов оббитая шкурами дверь вдруг с пинка распахнулась и чуть не врезала Извести по харе. Парень испуганно вжался в стену. А на улицу нетвердой походкой вывалился Хабаров.
Небо было тучное, даже луна не светила, но Санька сразу узнал атамана. И разглядел, что тот был не один. Вторая тень заметно помельче и ходит еще более странно.
«Да это же кто-то вырывается!» — осенило толмача.
А «кто-то» в это время взял и укусил Хабарова за руку, которой тот рот зажимал. Ерофей взревел, почти заглушив тонкий крик «Пусти!» Но Санька расслышал. Расслышал и тут же узнал голос Челганки. Руки похолодели.
«Да что же это… — метались у найденыша мысли. — Вспомнил о ней, гад. Неужели он ее сейчас…»
Незримый в кромешной тени дома, Санька растерянно смотрел вслед удаляющейся парочке. Хабаров явно волок пленницу к своему «особняку» с понятными целями. Челганка вырывалась, но безуспешно. Парень нервно переминался на месте. Что делать? Спасать девку? Или ничего не надо сделать?
И тут Хабаров с хрустом врезал даурке кулаком по лицу. Удара в потемках и не видно было, зато звук слышен хорошо. Кровь ударила Извести в лицо! Судорожно сжал он в руке топор.
Хана атаману!
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Внезапно Санька не увидел, но почувствовал, что на топорище легла еще одна рука. Чужая. В ярости он дернулся, но топор держали крепко.
— Уймись, Дурной! — прошипели ему прямо на ухо. — Живота расхотел? Так сыщи иной путь, как самоубиться!
Ивашка? «Ален Делон»? Этот козел откуда тут?
Между тем, вторая рука легла ему вдоль ключиц и властно вжала в стену. Экая силища у красавца! Санька дергался, глухо рычал, но тиски были надежные.
— Никшни, ирод! — шепнул Иван сын Иванов. — Всё равно не пущу. Умишка-то хоть хватит себя не выдать?
И Санька затих, с тоской глядя, как в темноте растворяются два силуэта. Ничего больнее он в жизни не видел. Картины рисовались одна ужаснее другой, но не думать об этом парень не мог. Ивашка подержал толмача еще пару минут и выпустил.
— Утрись снегом, дурень. Остынь, — с усмешкой посоветовал он. — Вот уж верно тебя Дурным прозвали. Самое тебе имечко.
Санька стоял, набычившись.
— Благодарности от меня не жди.
— Класть я хотел на твои благодарности, — хмыкнул «Делон». — Старика только жалко. И чего он к тебе прикипел?
Ивашка повернулся и спокойно пошел прочь.
— Ужо в спину хоть не ударишь? — небрежно бросил он на прощание, а Известь бессильно застонал. Потому что, не зная, куда избыть накопленную боль и ярость, именно так и захотел сделать. Слова же надменные остудили его, как клинок в ледяной воде.
…На следующий день Санька люто напился. Платить ему было нечем, так что от ненависти к Хабарову он стал его должником. Вернее, должником Петриловского.
«Ну, ничего, сука-атаманишка, — цедил он про себя, елозя деревянную кружку по грубо отесанной доске. — Хрен тебе, а не мои знания! Под пыткой ничего не скажу! Пусть тебя Зиновьев на Москву утащит, на дыбу! Я еще и сам в ту кляузу чего-нибудь допишу, чтоб ты, гандон штопаный, с дыбы уже не слез…»
Так Известь весь день себя и изводил. Погруженный в свою боль, он даже не замечал, что в тот вечер подле него всё время крутился Тимофей Старик, а, когда «клиент достиг кондиции», осторожно уволок парня в землянку.
Сказать, что утром ему было хренов — ничего не сказать. От местной сивухи ранимая печень выходца из XX века должна в трубочку сворачиваться. Выходец отмокал в снегу, а про себя думал, что мысли-то у него были не такими уж и плохими.
«Я ведь точно знаю, когда всё случится, — рассуждал он, стирая с лица подтаявший снег. — Когда и где Хабаров встретит Зиновьева, когда тот увезет атамана. Вот и будет лучшее время, чтобы освободить Челганку».
Так в голове у Саньки появился план. Не просто план спасения, по сути, незнакомой ему девушки, а вообще цель по жизни в этом неприветливом мире. Обдумав детали, толмач вдруг понял, что Ивашка-то его спас. И его, и Чалганку, которой безумная ночная выходка Извести никак бы не помогла.
«И чо теперь? — пробурчал Известь сам себе. — Спасибо, что ли, Делону говорить?»
Его план обрастал множеством ответвлений. Санька теперь знал, где держат даурскую аманатку, и искал способ снова завести с ней общение. Опять же, надо Мазейку потрясти на предмет информации. Куда-то ведь Чалганку надо деть… А куда?
Особым пунктом для беглеца из будущего стал Кузнец. Главный пушкарь хабарова полка Онуфрий сын Степанов уже в сентябре станет новым приказным. Так что с ним стоит завести знакомство. Кузнец неожиданно легко откликнулся на инициативу найденного в реке толмача. Ибо откровенно скучал. Пушки большого ухода в мирное время не требовали. Пить беспробудно Онуфрий не любил. А тут юный казак, интересуется искусством пушкарским! А уж делиться тайнами любимого дела (в меру, конечно!) весьма приятно.
К тому же, и у Саньки тут всё здорово получаться стало. Концепция огнестрельной стрельбы ему была хорошо известна, уроки НВП дали немало полезных навыков. Правда, в армии побывать не успел. Но это не страшно. Он быстро изучил устройство фитильных пищалей (таковые у казаков были лишь трофейные) и гораздо более прогрессивных кремневых самопалов. С пушками оказалось и проще, и сложнее. Проще зарядить и бахнуть, но сложнее достичь поставленной цели. Правда, «бахать» Кузнец не позволял — порох в дефиците. Но кивал одобрительно, когда Дурной лихо выполнял все операции по заряжанию и разряжанию орудий, наводил пушки на цель, отмерял потребные порции пороха.
Радовало и то, что Кузнец тоже нравился Саньке. Спокойный и надежный, основательный и вполне уверенный в себе. Такой хороший батя (какого Извести не суждено было встретить в далеком будущем). Будучи в статусе, он особо им не кичился, самоутверждался нечасто. А зачем? Цену он себе знал, в местном войске заменить его практически никто не мог, Хабаров ему благоволил, хотя, большими ближниками они не считались.
Но при этом, Дурной ясно видел, почему после Хабарова Онуфрий сын Степанов, несмотря на отчаянную борьбу, на выигранные битвы, полностью проиграет войну и погубит войско. Он не был создан для власти. Авторитет был, умение ломать об колено строптивых — вроде бы тоже. А вот жажды власти не было. Возможно, потому что в ней Кузнец не видел никакой выгоды. Цели у него не было. Даже цель Хабарова — разбогатеть, наконец! — толкала того порой на великие и героические поступки. А Кузнец приехал на Амур, как на работу. На ответственную, важную для царя-батюшки… Но не более. И мысли его были о том, как скорее ее закончить и вернуться… куда-то там. А потому ни особой инициативы, ни творческого подхода в главе пушкарей не проявлялось. Что и приведет в итоге к поражению на Корчеевской луке.
Но это будет еще очень нескоро. Пока же они увлеченно заряжали и разряжали пушки да пищали. Даже винтованную пищаль Кузнец показал: мушкет с нарезным стволом, «коя бьет зело далеко и точно».
«Нда, с концепцией стрельбы у меня хорошо, — закусывал губу вечно недовольный собой найденыш. — А вот с концепцией сабли…»
Фехтовать у него не выходило совершенно. Поначалу выяснилось, что у него на это просто руки не заточены. Для эффективной рубки потребны совсем иные мышцы, совсем иная гибкость суставов. Но это развить можно. А вот технику… Окружающие казаки, казалось, из утробы вышли вместе с саблями. До того ладно выходило у них, когда очередные бездельники выбирались на чистое поле перед городком и начинали фланкировать, а то и шутейные сшибки устраивали! Глядя на них, Саньке даже стыдно было, что он на поясе саблю носит.
А потом он увидел Ивашку сына Иванова.
Тот с легким шорохом вынул длинную и сильно закругленную саблю с полузакрытой рукоятью… и резко из плавного движения перешел в резкое! Клинок, украшенный гравировкой, размазался в воздухе, оплетая фигуру казака. Красота! «Делон», явно красуясь, закручивал саблю, посылал ее птицей вверх, а потом, не глядя, ловил ее в руку за спиной. Широкие махи рукой — и клинок с мощью рассекал воздух косым крестом. И сверху вниз, и снизу вверх. Казалось, в оружие сосредоточено столько силы, что оно рассечет всё на своем пути!
«Попрошу, пусть научит! — завороженный Санька не мог удержаться. — Заодно и повод спасибо сказать».
Одержимый новый желанием он решительно двинулся к «Делону». А тот только бровь выгнул.
— Дурной, да ты, верно, решил, что мы с тобой теперя друзья? — искренне изумился он и хмыкнул. — Ой, зря!
И запоздалое «спасибо» застряло ежом в горле у Извести.
— Ну чо за урод? — только и прошипел он в спину сероглазому красавцу.
«Сам научусь!» — мысленно топнул ногой покрасневший Дурной и впервые прилюдно вынул саблю. Рука к оружию уже привыкла. И он был уверен, что уж просто махать-то у него получится. Крутанул влево-вправо. Саньке казалось, что на него смотрят все. Смотрят и хихикают. Но казакам было как-то пофиг на глупые кривляния Дурнова. Тогда он снова стал махать. Невероятный жонгляж клинком — это еще не для него. Ему бы просто рубить научиться. И себя защищать…
— Никола-угодник!
«Делон», оказывается, никуда, скотина такая, не ушел. Стоял поодаль и старательно закатывал глаза к небесам. К которым и взывал. Без тени улыбки он подошел к найденышу.
— Ты и верно смерти ищешь, Дурной, — покачал он головой и задумчиво почесал свою идеальную бороду. — Вот что. Запомни: любой удар идет от задницы. Вбей это в себя. До самого зада чтоб дошло. Вобьешь — может, еще поговорим.
И ушел.
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— Открывай, православные! — голосил перед воротами Василий Панфилов.
Посланный на север за ясаком, он вернулся более чем с прибытком. Нашел в тайге оленных тунгусов, да разжился у них тремя санками, в которые были запряжены тихие северные олешки. На них ясак оказалось в разы сподручнее везти. Олешков даже кормить особо не требовалось, те на отдыхе из-под снега еду выкапывали и отъедались.
Отряд заметили издали, так что ворота отперли чуть ли не раньше, чем казаки подъехали. Перепуганные шумом и гамом олени уперлись, но их заволокли в городок силой. Есаул правил к складу и орал довольный:
— Артюшка! Подь! Рухлядь мягкую для государя привезли! — заметив Саньку, что отирался неподалеку, Василий скомандовал. — Дурной, примай соболей!
Санька последние месяцы старался никакой работы не чураться. Если это не наглое принуждение, то такая работа позволяла ему сходиться со всё новыми и новыми людьми. Он уже не чувствовал себя таким чужим. Так что и сейчас с радостью кинулся к нартам. Связки соболей сверкали на солнце — мех был просто первоклассный. Такой один хвост на рубль с полтиной потянет!
«Завхоз» Петриловский уже отпер двери, вынес на свет доску, на которой разложил разбухшую от сырости ясачную книгу, чернильницу, заточенные перья. И начал степенно принимать ясак.
— От князьца Тимчи — двадцать и семь соболей! — Дурной быстро перекидывал связку к складу, но Артемий не только пересчитывал, но и осматривал каждую шкурку. Соболь с дыркой, даже зимний, мог в цене и вполовину упасть. Только после этого важно кивал Саньке, сволачивай, мол, и выводил в книге «К» и «З».
— От князца Пози — один сорок без трех соболей! Токма эта рухлядь помельче и похужее.
— От князьца Туругея — двенадцать соболей и две черные лисы!
— От князьца Эрдирара (это не гиляк, а тунгус) — двадцать и один соболь, да шуба соболья, а в ей шестнадцать пластин!..
Дурной, не оставивший надежды разобраться в скорописи XVII века, долгие минуты ожидания с мехами впустую не тратил, а глядел, какие вензеля выводит «завхоз». А кроме того, мозг его совершенно механически суммировал складывал соболей.
— Артемий, — не удержался он, чтобы похвастаться своим маленьким успехом. — Кажется, ты внизу ошибся. Соболей-то всего 166. Это ведь «рцы», «кси» и «зело»? А ты, видать, по ошибке по итогу вместо «кси» поставил «како».
Петриловский быстро пришел в себя, но на миг все-таки зацепенел и лицом потемнел.
— А ты почто зенки свои раззявил?! — взъярился племянник Хабарова; прям по-настоящему взъярился. — Про тебя та книга, штоль?! А ну, пошел отсюда, найденыш!
Санька кинул соболей на грязный снег, развернулся и пошел. С виду гордо, но, на самом деле, прикусив губу. Это он маху дал, конечно! Петриловский явно прикарманил 40 соболей, не исключено, что при полной осведомленности своего дяди. А он, Дурной, взял и озвучил это. При всех.
«А ведь и Панфилов тоже не весь ясак довез, — вздохнул он. — Интересно, сколько соболей осели в котомках его людей? Усушка и утруска… Нда, века идут — ничего не меняется».
Он шел к аманатской избе. Сегодня его черед кормить заложников, так чего бы не прямо сейчас? Взял котел с варевом, плошек — и двинул.
В землянке заложников было темно и смрадно. Раздав жратву, Санька подсел к Мазейке и, решив уже не кружить вокруг да около, пошел в лобовую атаку.
— Ты знаешь Чалганку? Она тоже аманатка, но держат ее отдельно.
— Кто? Чакилган? Ее имя Чакилган.
— Чакилган, — медленно повторил Санька, чтобы лучше запомнить. Насколько, однако, благозвучнее ее настоящее имя. — Мне говорили, что ее пленили в Банбулаевом городке. Она — родич Банбулая?
— Чакилган — нет. Она же хонкор, — Мазейка даже тихо рассмеялся над непонятливостью найденыша.
«В этом мире я для любого народа буду Дурным», — вздохнул Санька, но продолжил, как ни в чем не бывало:
— И кто такой хонкор?
— Это… — Мазейка на миг сбился, подыскивая слова. — О! Тунгус! Русские говорят тунгус. Но тунгус разная бывает. Есть оленные — орчон. А есть конные — хонкор. И многие конные хонкор живут рядом с даур. Их улусы роднятся с наш улусы, они говорят наш язык. Это шинкэн хала.
Толмач закатил глаза. Даурский он понимать уже начинал. Например, «хала» — это род, племя. Но опять новые слова!
— А что такое шинкэн? — стараясь не выдавать своего гнева, медленно спросил он.
— Шинкэн — это даур… но не совсем даур, — Мазейка старательно замещал жестами нехватку русских слов. — Есть каучин хала — истинный даур. Древний даур! Вот мэрдэн — это истинный хала. Древний хала. Каучин! А Чакилган происходит из хонкорского рода. Они роднятся с мэрдэн, с дагур с другими каучин хала. И… служат им. Помогают. Вот отец Чакилган и привел воинов на помощь Банбулаю. Кажись, этот князь не смог дочь… спасать… И она у вас.
Он был очень покладистый и покорный, этот Мазейка. Но иногда, нет-нет, да старался уколоть Саньку. Даже он…
— А кто ее отец, знаешь? Где он живет?
Мазейка спрятал руки в рукава.
— Не знать, кто. Мазейка там не был. Мазейка из Толгина улуса.
И замолчал. Явно говорить не хочет, даже если и знает чего. Ну, даура понять можно. Санька, конечно, к нему по-доброму относится… только вдруг как раз для того, чтобы тайны их даурские выведать? И еще больше зла их племени принести.
«Ну, что мне, пытать его, что ли?» — сокрушенно вздохнул Дурной, потом махнул рукой, собрал посуду и ушел. Уже по дороге ему в голову пришла простая и гениальная мысль — и Санька аж подпрыгнул от радости! Захотелось вприпрыжку мчаться до кухни… но не стоило.
От нетерпения он еле дождался утра. Самого раннего, когда всем снится последний и самый сладкий сон. Однако, первые весенние птицы уже шумят на дворе, и ночной тишины — слишком палевной — уже нет. Санька тихо поднялся, как бы до ветру, и выбрался из землянки. Поначалу действительно опорожнился, а потом вразвалочку пошел к центру городка. Захромал максимально театрально и привалился на земляную насыпь-завалинку… того самого дома, который старательно обходил последние недели.
Того дома, где едва не зарубил Хабарова.
Снял правый унт и принялся увлеченно что-то в нем высматривать. А свободной рукой постукивал по стылым бревнам и тихонько звал:
— Чакилган!.. Чакилган!..
Раз десять звал. Казалось, план сорвался. Но тут по бревну с внутренней стороны поскреблись. Из щели между бревнышками вынули какую-то затычку, и Санька отчетливо услышал взволнованный шепот:
— Да…
Сердце заколотилось; скрывая волнение, толмач стал усиленно вытряхивать из унта что-то несуществующее, а сам, наклонив голову, заговорил по-даурски:
— Чакилган, здравствуй! Это я… — и осекся. Он ведь раньше даже имени своего ей не сказал!
— Сашко, — вдруг тихо ответила пленница за стеной.
— Ты мое имя знаешь?!
— Но ты ведь тоже моё узнал. Мое настоящее имя, — Санька готов был поклясться, что услышал улыбку в голосе.
Нога на утреннем морозе околевала, а сердце найденыша горело огнем! Он забыл о конспирации и глупо улыбался. Разве… Разве это не признание?
«Признание чего, Дурной?»
«Ну… Ну того, что она ко мне так же неравнодушна, как и я к ней? Или нет?»
«Кто знает».
Разволновавшийся Санька даже не знал, как продолжить разговор. А потом мысленно грохнул шапку оземь и прошептал:
— Чакилган, я спасу тебя! Умыкну из плена. И ты домой вернешься.
«Блин, как рыцарь из сраного романа!» — тут же укорил он себя, зардевшись.
— Сейчас? — ахнула девушка.
— Нет, — Дурной смутился. — Сейчас никак… Ты уж прости. После ледохода Хабаров пойдет вверх по Амуру. И в конце лета я тебя умыкну. Клянусь! Я знаю, как… Только не знаю, где твой дом.
— А куда летом собирается злой Ярко?
— Снова к устью Зеи, — это Санька знал точно.
— Мой улус недалеко, — ответила Чакилган. — Вверх по реке, на правом берегу Зеи кочует род моего отца.
— А как его зовут?
— Мой отец — славный Галинга из рода Чохар, — голос даурской пленницы потеплел.
— А как его можно… — Санька резко оборвал вопрос и прошипел. — Затыкай дыру!
Вышедшие на утренний променад казаки увидели лишь, как Сашко Дурной ожесточенно напяливал обувку на к хреням окоченевшую ногу.
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Несколько дней после для Саньки прошли, как в дурмане.
— Она знает мое имя, — неслышно шептал он, лежа на холодном топчане. — Сидя в плену, она узнала мое имя. Блин!
Он запускал обе пятерни в отросшие патлы, ерошил волосы и шептал снова и снова:
— Чакилган.
«Я обязательно спасу ее, — твердо решил парень. — Чего бы мне это не стоило».
Известь изо всех сил старался не попадаться на глаза Хабарову, ибо чувствовал, что ненавидящий взгляд выдаст его. Потому что самое страшное — понимать, что до августа его Чакилган остается в этих лапах. Что атаман таскает по вечерам ее к себе, бьет… насилует.
И ничего пока с этим поделать нельзя!
Поэтому почти все дни Дурной проводил с поляковцами. У них работы тоже закончились, так что многие ударились в промыслы. Мезенец научил Саньку ставить в лесу силки, а у Тюти имелся хороший лук (не чета местным), и Митька охотно делился опытом. Правда, стрельба из лука оказалась в разы сложнее, чем из пищали. Зато шиловидной стрелой можно взять зверя, не попортив шкуру. Тогда как выстрел из пищали — это всегда неопределенность. Куда полетит свинцовая пуля? А дырень в шкуре может быть такая, что и трех копеек за рухлядь не дадут. Иные умельцы били пушного зверя по лапам, а потом гоняли раненого зверя по лесу. Пока кровью не истечет. Белку в глаз — эта фраза точно не про пищаль.
Однако долго оставаться вдали от Чакилган Санька теперь не мог. Снова присаживался у завалинки, спрашивал: не надо ли ей чего. Потом бил себя по дурному лбу: как он ей передаст что-либо? По счастью, пленница всегда отвечала, что у нее всё есть. Зато в тех кратких беседах Санька побольше узнал о ее семье, ее роде. Что бы там не болтал Мазейка, чохары себя считали даурами. Отец девушки Галинга был уже очень стар, но в молодости считался великим воином и много воевал с врагами. Рассказывала она и про младшего брата. Только про мать молчала. Кажется, та умерла. Давно или наоборот недавно. Санька боялся уточнить: вдруг к смерти женщины причастен его народ?
А зима сдавалась. К середине марта (Санька поражался, как хорошо казаки ориентируются в датах) снег с земли почти сошел. Хабаровцы всё чаще ходили к берегу: осматривали дощаники, слушали потрескивание льда. Все жили в предвкушении.
— Сашко! Дурной! — вдруг обрадованно кинулся к нему казак Ананько с команды дощаника Старика. — Эвон ты где! Айда со мной вино хлебное пить! В большой избе Ивашка угощает — именины у него!
При упоминании «Делона» даже солнце стало светить не так ярко.
— Да, я-то с ним не особо, — нахмурился Известь.
— Да ты брось! — хлопнул его Ананька по плечо. — То ж я тебя зову! Ивашка божился, что всех упоит, без разбора! Давай, со мной посидим-покумекаем!
О чем с ним кумекать, Санька даже не знал. Но посидеть в теплой избе, хлебнуть самогонки нахаляву — это было заманчиво. Махнув рукой (авось, Ивашка его и не приметит в толпе) он двинулся с Ананькой. В низкой просторной избе, где ползимы гнали самогон из хлебных запасов, и впрямь хватало народу. Спертый воздух казался мутным даже на вид. Зато жарко. Однако за столом, где разместился Ивашка сын Иванов, сидели всего трое его приятелей. Так что не затеряться.
Сероглазый сразу узнал его. Выпрямил спину, подчеркнуто удивленно посмотрел на Ананьку… а потом улыбнулся.
— Ну, садись-ко… тайный тать.
Все вокруг заржали, думая, что это шутка (юмор среди казаков был непритязательный), и только Санька залился краской от воспоминаний. Ведь и верно, спас его тогда «Делон». Да и с саблей помог. Как шаолиньский монах — одним мудрым советом.
«Чего я, правда, злюсь на него? — уже сам себе изумился Дурной. — Ну, не задалась первая встреча. Люди часто по первому разу ошибаются».
И сел. Перед ним сразу стукнула о столешницу большая кружка.
— С днем рождения! — с улыбкой возгласил беглец из будущего, ойкнул и поправился. — С именинами!
Теплый самогон обжег рот и горло, и уже через пару минут в организме начало твориться волшебство. Плата за магию будет страшной… но это потом! А сейчас — кайф!
Застольники хлебали хмельное без устали, начались байки, истории, откровенная похвальба и подначки — всё, как и должно быть на нормальной пьянке.
— Вот ответь мне, Дурной, — надсаживался Ананька. — Почто ты всё с «иудами» водишься?
— Дык тоже люди, — пьяно улыбаясь, пожал плечами Дурной. — И им нынче тяжелее, чем прочим. Обобрали их подчистую, дома спалили… А за что? За то, что под Ярофееву дудку плясать не захотели. Я за такое, наоборот, уважаю.
За столом чуть стихло, но Ивашка, внимательно слушавший Саньку, фыркнул и махнул рукой.
— Жалостивый больно? — поинтересовался он. — Ясачить гиляков потому ж не ходишь?
— Да потому! — стукнул кулаком по столу Известь. — И они люди! И эта земля их! Но нехай! Земли много. И вашим, и нашим хватит. Почто их злить-то? Что мы позади себя оставили? Грады разоренные. Что мы породили? Только злобу и страх. Конечно, оно и на страхе жить можно — когда люди слабы. А здесь неслабые живут. И нам еще вся наша злоба аукнется! Придут по наши души!
— Ты чой-то глазишь? — возмутился кто-то за столом.
— Да кто глазит? — взорвался вдруг Санька. — Или вы о богдойцах не знаете? У них и конница латная есть, и пушки с пищалями! А войско их многажды нашего больше! Вот придут они — а мы одни-одинешеньки. А инородцы нам не помогут. Они нам в спину из лесу стрелять начнут! Нравится?
Никто не ответил. А Дурнова уже было не остановить.
— А мы что делаем? Пока там враг силы собирает, мы тут друг друга грабим. И местных. Панфилов обокрал гиляков, Петриловский — Панфилова. Каждый из вас об одном мечтает: обобрать всех вокруг и быстрее на Русь-матушку свалить! Лишь бы с прибылями. Каждая шкура только о себе думает, а об общем деле — никто! Даже Хабаров.
Дыхалка у Саньки кончилась, мысли путались. Он уже не понимал точно, о чем говорит: о казаках или о своем времени. Но Ивашка сын Иванов сидел напротив, иронично улыбаясь и кивая. И это придало беглецу из будущего новых сил.
— Я вас даже не христианским милосердием попрекать думаю. Не дети уже. Просто неужели вы не видите, какой вам тут шанс выпадает? Что там, за Камнем? Народ бесправный в крепости, что спину на бояр гнет! Воеводы жадные, которые всех обдерут, до кого руки дотянутся! Царство несправедливости… Обдерут вас там с вашей обводной рухлядью. В первом же городке обдерут — и снова в грязь втопчут.
Только здесь, на Амуре, всё иначе. Нет, еще воевод, далека рука царская. Только вы. Всё в ваших руках. Земля ведь райская, богатейшая! Я не только про поля говорю. Тут и торговля, и богатства подземные. И люди живут не забитые. С этой бы землей с заботойобойтись, она бы вам столько всего дала. И людей не ногтем давить, а к себе привечать. Вот бы силища стала!
Он обвел стол тяжелым взглядом.
— Мы же только рушим всё. Как саранча, которая всё на своем пути пожирает. Ничего мы тут не строим, не создаем. Даже свои городки и те — в пепел. По приказу Яркову и жжем ведь.
— Это что же, Ярофей всему виной, по-твоему? — влез вдруг Ананька.
Но Санька, тяжкой мотавший пьяной головой, не успел ответить. Посерьезневший Ивашка цыкнул на Ананьку.
— Будя уже… — и громогласно добавил. — Подурнело-то Дурному!
Стол радостно отозвался гоготом на шутку.
— Выведите-ка его на воздух, пущай оклемается!
Саньку, который вяло перебирал ногами, выволокли на улицу и оставили. Он привалился к стенке, свесив голову на бок и распахнув драную шубейку. На душе было тоскливо, вскипевшая боль со словами никуда не уходила, а неприятно жгла грудь.
Позже кто-то подобрал задремавшего толмача и отволок его в родную землянку.
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— Где Дурной?! — дикий крик ворвался в землянку вместе с омерзительно ярким утренним светом.
Испуганные соседи указали пальцем на Саньку, который, хоть, и проснулся, но не вставал, вследствие, мучительной борьбы с организмом, который, в свою очередь всё норовил выплеснуть содержимое желудка в противоестественном направлении.
— Вставай, сука! — крепкие руки вздернули его вверх, кулак заехал толмачу в пузо, ради более быстрого просыпания. Но эффект оказался иным, радостный организм добился своего, и Санька смачно заблевал своих пленителей.
В общем, по месту назначения его доставили уже основательно избитым. С душой. С осени Извести так не доставалось.
Его поставили в небольшой комнате, где на чурбаках сидели Артемий Петриловский и его дядя Ерофей. Сам.
Атаман долго оценивающе изучал своего толмача, который находился в предельно не лучшей форме. Остатки рвоты на одежде, распухающее на глазах лицо и общий помятый вид внушали приказному отвращение.
— Нда… — протянул Хабаров. — Тут поговаривают (он покосился на племянника), что ты грамотой владеешь?
«Вон чо, — допетрил Санька. — Сейчас они мне мою математику припомнят».
— В детстве батя учил, — начал на ходу сочинять Дурной. — Но я в дикости позабыл почти всё. А ныне смотрю грамотки — и что-то вспоминается. Но плохо.
— А, правда, ты весь ясак в уме счёл?
— Правда.
Санька, было, дернулся оправдаться, что, мол, никакого умысла у него не было, просто думал, ошибка у Артемия… Но глянул в налитые глаза Хабарова — и только челюсти стиснул.
«Да пошел ты!»
— Ишь какой… — Хабаров уперся крепкими руками в колени. — Ну, мы-тко тебя отучим в ясачные книги лазить.
Он повернулся к двери и рявкнул:
— Входитя!
В малую комнату тяжким шагом вошли Василий Панфилов, Тит Осташковец, Онуфрий Кузнец, еще пара есаулов, затем рыбешка помельче: Ивашка Посохов, Козьма Терентьев. Последний, по привычке окатил Саньку мрачным взглядом.
— Начинаем распросный лист вести! — возвестил атаман. — Артюшка, писать будешь! Покаешься ли сам, Сашко Дурной в винах своих?
Известь в изумлении уставился на Хабарова. В математических, что ли, каяться? Так это к Петриловскому.
— Бают, что ты из дня на день с ворами якшаешься. Дружбу водишь, беседы ведешь. Так ли то?
— Ну да, — развел руками Санька. — А что такого? Они же среди нас живут. Не в темнице, не связаны. Получается, ты их простил, Ерофей Павлович. Или вины не нашел. Так почему мне с ними не говорить? С теми, что в железах, я… не якшаюсь. Только со свободными.
Есаулы тихо загудели.
— Мазейку зовите!
Служивые втолкнули в избу перепуганного даурского аманата.
— Верно ли, Мазейка, что Дурной тебя улещивал, язык даурский учил, про князьцов ваших расспрашивал?
— Было! — отчаянно выкрикнул старичок. — Улещил! Учил! Про Банбулая спрошал, про Галингу с Челганкой… про всех спрашал!
«Вот гусь, — вздохнул Санька. — А мне сказал, что Галингу не знает…»
— Ну? — Хабаров аж привстал. — Почто язык их учишь? Для кого сведенья выпытываешь?
— Так я ж толмач, — улыбнулся Санька. — Умею я мало, воинскому делу не обучен. Только языками и могу быть полезен. Вот и решил еще язык изучить, чтоб пользы от меня больше стало.
Он отвернулся от есаулов к Хабарову.
— А почему расспрашивал? Ну, вот любопытный я. Вы же все на верхнем Амуре были, а я нет. Про ваши подвиги мало что знаю — вот и интересно.
— Улыбайся, — кивнул ему атаман. — Мы потом под каленым железом тебя еще раз спросим и показания сличим.
Санька слегка побледнел, что почти не отразилось на его зеленом лице. А Хабаров снова заорал.
— Ивашка, заходь!
И в туго набитую горницу вошел опрятный, нарядный, краснощекий «Делон». Словно, и не пил вчера! Или и впрямь не пил? Ивашка сын Иванов уверенно шагал к приказному, а стеклышки калейдоскопа начали складываться в Санькиной голове в стройную картину.
«Твою же мать… — простонал он. — Так вот для чего это всё шоу затевалось. Сначала легкие блюда, а теперь — горячее. Они же вчера специально ко мне Ивашку с Ананькой подослали. Чтобы подпоили, заставили нести всякую чушь… А уж я-то нанёс… И богдойцами грозил. И хулу на бояр с воеводами возводил. А на Хабарова — больше всех».
Жизнь посерела перед глазами.
«Неужели пытать будут? Или прям вообще прибьют?» — ужасался он ближайшему будущему.
— Пили вчера, Ивашка? — спросил с плохо скрытой улыбкой Хабаров.
— Как не пить? Пили, Ярофей Павлович, — покорно кивнул «Делон».
— Вот с ентим?
— И с им тоже, — не стал скрывать сероглазый Ивашка.
— А верно, что Дурной опосля вина нёс речи непотребные?
Если б лето было, в избе полет мухи все расслышали.
— И то верно: нёс, Ерофей Павлович.
— А что? — Хабаров уже не так улыбался; не нравилось ему тащить клещами каждое слово. — Реки уже! Не зли!
Ивашка сын Иванов посмотрел на Дурнова с укоризной, виновато развел руками. Совершенно неискренне.
— Околесицу всякую нёс… — подстрекатель задумался. — Ино орал, что у него самый большой в войске срамной уд…
В избе словно бомба грохнула. Но почтенные есаулы заткнули рты и заглотили смех.
— Или вот похвалялся, что, ежели богдойское войско заявится, то он сам, один-одинешенек всех их положит.
У Хабарова желваки заиграли, даже сквозь бороду видно.
— Только это рёк? — уточнил приказной, явно на что-то намекая.
— Да почто ж… Много разного рёк. В основном, околесицу всякую. Складно баял, токма смысла там не было… Или был?
Ивашка спрашивал, как будто, сам себя, но Санька поднял взгляд и вздрогнул: «Делон» смотрел прямо на него.
«Это чо сейчас случилось?» — недоумевал Известь, ноги которого в последние минуты стали слегка жидкими, и он стоял на них из последних сил. Хабаров же багровел лицом сверх обычного.
— А, если я у других поспрашаю?
«Делон» повернулся к атаману.
— Поспрашай, Ерофей Павлович, — вежливо кивнул он. Так, что ясно стало: все собутыльники Дурнова скажут то же самое.
Хитрая многоходовочка, с помощью которой Хабаров и Петриловский хотели избавиться от придурка, который случайно залез в их делишки, разваливалась на глазах. Хотели соблюсти законность, да вышло боком. Есаулы уже начали переглядываться: мол, какого лешего их тут собрали, как вдруг с лавки вскочил толмач Козьма.
— Я хочу сказать!
Терентьев сын яростно сжимал в руке колпак. Дождавшись общего внимания, он хмуро заговорил:
— Ой, не зря, атаман, этот найденыш даурскую речь учил, про князьцов расспрашал. Третьего дня видел я, как Дурной сидел у дома, в коем Челганка живет. Сидит, как бы на солнышке греется. А рот его шевелился! Что-то шептал Дурной! Долго шептал! А кому, коли подле и не стояло никого?
Выводы Козьме делать уже не потребовалось. Хабаров моментально налился кровью. Тысячелетние законы лидера стаи, сама природа — вскипели в нем. Приказной позабыл о том, что хотел покарать Саньку публично и с видимостью законности. Вскочив с чурбака, он сгреб беглеца из будущего за грудки, да так тряханул, что парню показалось, будто он затылком о спину стукнул.
— Ссученыш! Ты на что… Ты на кого лапу задрать посмел! — Хабаров практически заплевал лицо найденыша, давая выход душившей его ярости. — Сгною!
Ему было плевать на сидевших вокруг ближников. Плевать на правила и порядок. Какой-то сосунок вознамерился запрыгнуть на его бабу! Да и плевать на бабу… Но какой он будет атаман, если какая-то шавка мелкая у него уведет Челганку! Ерофей готов был на месте разорвать наглеца — чисто в показательных целях… Но остатки разума в нем сохранялись.
— В холодную его! — заорал он казакам. — Связать — и к прочим ворам!
Так Санька попал в компанию лидеров прошлогоднего мятежа. Теперь он стал на равных с такими авторитетами, как Стенька Поляков или Костька Москвитин.
Карьерный рост налицо.
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Саньку не пытали. Смысл в пытках, когда ничего выяснять и доказывать не надо. Просто сидел в тюрьме-землянке, гнил потихоньку в холоде и сырости, пока за крохотным окошком шла весна. Дурной любил весну, уж больно она хороша на Амуре. Либо зима слишком плоха. Каждый май ему нестерпимо хотелось гулять ночи напролет. Просто гулять.
…Как это было давно. Иногда даже возникали сомнения: а было ли вообще? Теперь у Саньки были более бытовые желания: согреться, помыться… и чтобы десны перестали кровоточить. Возникшие признаки цинги его особенно пугали. Он даже просил кормившего пленников казака дать им зимних лесных ягод, после чего был недвусмыленно послан. Беглец из прошлого все-таки уговорил принести ему, хотя бы, охапку хвои. Начал ее жевать, заваривать в кипятке. И с сокамерниками делился рецептами. Хвоя или что иное — но по итогу им помогло. А когда лед на Амуре окончательно очистился, Хабаров смилостивился и выпустил всех из темницы. Ибо не в привычках казаков было, чтобы кто-то «отлынивал» от работы, когда войско к походу готовится.
Санька вышел из заточения предельно сломленным… По крайней мере, он изо всех сил старался убедить в этом окружающих. На атамана глаз даже не поднимал, потому что боялся, что прожжет в нем дыру — такой яростью он был переполнен. Но показывать это никак нельзя. У найденыша был план, и пока его еще вполне можно реализовать.
«Главное — дотянуть до сентября, — твердил он себе ежедневно. — Не загнуться, не загреметь в тюрячку снова. Пусть хот сапоги об меня вытирают… Лишь бы дотянуть и освободить Чакилган».
После «отсидки» в его фантазиях уже не было прежнего романтического восторга. Только одержимость довести задуманное до конца. Перед мысленным взором не вставали чудесные черные глаза девушки… Скорее, уж багровеющая ряха Хабарова.
«Умыкну, — твердил он себе изо дня в день. — Сдохну, но умыкну».
Он настолько был одержим этим, что даже особо не думал: а что потом? Просто день за днем шел к своей цели под маской притворного покорства. Грёб, когда велели грести; толмачил, когда велели толмачить. Ужин сготовить? Пожалуйста! В лес за свежей дичью? С нашим удовольствием! Раздобревший Хабаров даже вернул парня на «командный» дощаник.
Так и шло лето 7161 года от сотворения мира, пока, наконец, казачье войско не устремилось вверх по Амуру. Миновав Уссури и Сунгари, достигнув гор Малого Хингана, Санька, наконец, увидел тот Амур, который многочисленные народы и прозвали Темной Рекой, Черной Водой или даже Рекой Черного Дракона. Суровая, мрачная водная гладь, изредка перемежаемая несерьезными барашками волн.
Подходящая река для долгожданной мести.
Хабаров снова остановился в устье Зеи, снова стал что-то строить, хотя, и без особого энтузиазма. А 25 августа 1653 года с верховьев Амура к их лагерю спустилась внушительная флотилия московского дворянина Зиновьева. Всё дальнейшее Санька знал так хорошо, что даже почувствовал себя богом. Будто всё по его воле происходит. Сначала были торжества: московский посланник похвалил казаков-героев за их подвиги, всем (всем!) вручил по наградной монете! Пообещал, что скоро с Москвы-матушки придет на черную реку рать многотысячная — и ужо тогда!..
При этом, видно было, что Зиновьев многим недоволен. И где-то в эти первые дни тихо и незаметно с дворянином встретились лидеры «воров». Может, Поляков, может, кто другой — Санька сам не видел, а источники умалчивают. В любом случае, анонимный доброхот поведал московскому «инспектору» какую дичь творил Хабаров без государева пригляда. Зиновьев, видимо, подтвердил, что даст ход делу, но, если казаки официально выдвинут обвинение.
И половина хабаровского войска ударилась в эпистолярный жанр! «Воры» сочиняли знаменитую «изветную челобитную». Санька ее читал в своем времени: солидная вещь! Даже в книжке мелким шрифтом она страниц 15 занимала! Видать, не один день казаки ее сочиняли, так как подали они свой извет Зиновьеву аж 6 сентября. Зиновьев ознакомился и ахнул. Даже если учесть, что поляковцы были дюже обижены на своего атамана, даже если поделить все их кляузы на два — всё равно выходила страшная картина. И ведь многому «инспектор» сам видел подтверждение: острогов нет, пашни нет, городки и села дауров либо порушены, либо заброшены. Где процветающая страна, о которой столько писали и воевода якутский, и сам Хабаров? Единственное, с чем хорошо справлялся амурский приказной — со сбором ясака.
В общем, было новое «построение» и новое шоу: вошедший в раж Зиновьев орал, как сотня пьяных матросов, драл Хабарова за бороду, всячески унижал перед его людьми. А потом разом захватил все его имущество.
Корпорация «Хабаров и Ко» рухнула одномоментно. Зиновьев, решивший, что на разоблачении преступника можно и карьеру сделать, и нажиться неплохо, прибрал к рукам всю документацию, всю казну с рухлядью, все «частные» запасы Хабарова. В укромных землянках лично допрашивал низложенного атамана и, возможно, настойчиво интересовался, где у того схроны имеются…
Но это Санька уже додумывал сам. Ни в книгах о том не писали, ни здесь об этом не говорили. Когда же избитого Хабарова вновь вывели перед строем, когда Зиновьев объявил, повезет его в Москву для судебного разбирательства — Дурной вдруг понял, что не испытает ни радости, ни мрачной сладости мести. Нет, как большинство из амурских казаков, он испытал острую растерянность. А что же дальше будет?
Более того, как единственный точно знающий, что будет дальше, Санька резко скатился в депрессию. Ничего ведь хорошего не будет. Приказным назначат Кузнеца, который для этой должности не очень подходит. Хабаров же успел так разворошить улей, что и у более подходящего атамана ничего не вышло бы. Онуфрий сын Степанов будет лавировать между враждебными группировками в войске, а вместо стратегических задач станет решать вопрос: как накормить войско? Потому что, следуя приказу из империи, дауры и дючеры скоро начнут уходить с Амура. Кто — неохотно, а кто — с радостью. Хотя, кому хочется жить в эпицентре почти постоянной войны? Казакам станет некого обдирать, а сами они ничего за четыре года не вырастили. Между тем, маньчжуры усилят свои северные рубежи, подведут войска, обучат воевать местных, обозленных на лочи-русских.
«И уже через пять лет этих казаков уничтожат, — с тоской смотрел на волнующееся море первопроходцев Санька. — Вот этих людей, Дурной. Кто-то из них чистил тебе морду, кто-то — помогал в трудную минуту. Судьба выбирать не станет — всех сметет».
— Что ж делать… — растерянно прошептал он.
Снова захотелось напиться. Только вот, при московском госте хмельным не торговали. Бродя по лагерю, Известь снова выработал план.
Пункт первый: не ныть о несбыточном. Хабаров — отрезанный ломоть, о нем и думать нечего.
Пункт второй: как только Зиновьев с бывшим атаманом уедут — освободить Чакилган, успокоить совесть.
Пункт третий: если всё обойдется — попробовать поговорить с Кузнецом максимально откровенно. Тот — мужик разумный. Может, и прислушается. Может, получится спасти людей…
Увы, исполнить удалось только первый пункт. Вернувшись к атаманскому биваку после того, как опять нарвался на буйных казаков с расшатанными нервами и крепкими кулаками, Санька невольно подслушал разговор нового приказного Кузнеца с ближниками Хабарова. О том, что Зиновьев собирается забрать всех аманатов.
ВСЕХ!
Известь старательно храпел у костра, пока заговорщики расходились, а в голове набатом гремела мысль: Чакилган надо спасать уже этой ночью!
Он же совершенно к этому не готов. Нет, Дурной уже хорошо разузнал, где держат даурскую княжну, кто ее охраняет. Несколько дней назад у него даже родился отличный план (благодаря одному чудесному происшествию). Но всё это время он думал о воровстве Ярковой девки, как о событии неопределенного будущего.
А тут — сегодня надо.
Признаться честно, Дурной слегка бздел. Даже сейчас, когда Хабарову уж точно не до своей пленницы, решиться на это было страшно.
«Я ведь с Чакилган переговорить еще хотел, — оправдывался он перед самим собой. — Подготовить ее. Да я ж и Аратана не предупредил!»
Я рад, читатель, что тебе интересна книга, раз ты добрался уже сюда) Буду стараться и дальше! Ты же можешь смело подписаться на мою страницу, прожать товарищеский лайк, от которого я стану работать с удвоенной силой)

Глава 31

Чудесное происшествие случилось где-то неделю назад. Когда Хабаров еще не понимал, что с ним случится буквально через несколько дней. Атаману возжелалось свежатинки, по каковому поводу и был вызван Дурной. Санька свистнул хорошего лесоходца Гераську, и вместе они двинулись проверить силки. Казачий лагерь был шумным местом, так что ловчие петли устанавливали далеко — в полутора-двух километрах к северу. Требовалось перебраться через небольшую речку, но, по счастью, еще загодя они нашли выворотень, по которому можно перебраться на дальний берег, не замочив ног.
Забавно, но, кажется, Санька знал, как эта речка называется в будущем. Еще в школе он бывал здесь — в тихом пограничном городе Благовещенске. Его с толпой детворы вывозили на какой-то большой пионерский слет. Маленького Известя (тогда еще у него не было этого погоняла) поразили две вещи: суровые пограничники, встречавшие всех проезжающих, и то, что город оказался невероятно плоским. Настолько, что единственное возвышенное место здесь называлось просто — Бугор. Санька познакомился с местным пацаном, который так и сказал, что живет на Бугре.
«На каком бугре?» — не понял хабаровский гость, а оказалось, что это имя собственное.
Так вот, этот Бугор находился возле местной речки Бурхановки. Похоже, это она и была. Бугра Санька не видел — очень уж густо тут всё поросло. А, может, и Бугор этот не такой уж большой. По крайней мере, по хабаровским меркам.
Силки они поставили совсем недавно, но в парочку уже успели угодить цветастые жирные фазаны. С таким уловом можно домой возвращаться, но парни проверили все петли, даже самые дальние, коль уж пришли. А то добыча до завтра может и не дожить: хорек утащит или сова ночью найдет. Поэтому возвращались уже в сумерках, болтая о пустом.
Все-таки, хоть, Гераська и пустоголовый человек, и язык у него — помело; но чутье у казака звериное! Санька шел себе, насвистывал, глазел во все стороны, когда его напарник вдруг весь напрягся, ощерился, а невидимая шерсть на загривке вздулась бугром.
— Ты чо?.. — начал бы Санька, но сбоку расступились кусты, что-то сильно ударило его в плечо, и Дурной полетел прямо в крепкий ствол родной березоньки. Когда обернулся, на тропинке уже схватились Гераська с… с каким-то дикарем. Мелкий, но, как росомаха, с яростным рычанием тот накинулся на промысловика и вцепился в него, казалось, всеми конечностями.
— Поди, дура! — заорал Гераська злобно и испуганно, отодрал от себя аборигена и отбросил в сторону.
Тот упал по-кошачьи, рука его сразу нащупала какой-то камень, и дикарь, не раздумывая, швырнул снаряд во врага.
— Ой! — растерянно выдал Гераська, схватившись за голову; из-под руки потекло черное, и казак стал медленно оседать.
За эти пару мгновений Санька только и успел, что встать на ноги и тряхнуть головой. Словно в кино, на его глазах нападающий вытащил из сапожного голенища нож (костяной!) и прицелился на Гераську.
Разумеется, отправляясь в лес, парни сабли с собой не брали. У Гераськи имелось короткое копье, а Санька вообще был с ножом и палкой. Вернее, палка улетела куда-то в зелень. Не раздумывая, он бросился на дикаря. Тот явно родился от кошки! Или от россомахи. А еще точнее: один из зверей обрюхатил другого — и на свет появилось это недоношенное чудовище. Туземец услышал шум, резко обернулся, отпрыгнул, ушел от захвата и принялся размахивать ножом.
Санька выдохнул. Хоть, на Гераську не видается — тому совсем худо стало. Да и ножи, это то, что уличному пацану было знакомо. Не то, чтобы он такой крутой, что участвовал в поножовщине! Но ножи у Извести были с 12 лет. Мог метнуть, даже «скрытно»; знал, как бить надо и как бить нельзя. По крайней мере, старшие мальчишки им любили такое показывать. Этому же зверенышу явно показывали как-то не так. Потому что махал он сильно, но руку не прятал, выпячивал. Санька стоял на надежной дистанции, высчитал амплитуду махов — и пнул снизу по кисти.
Чертов дикарь и тут почти успел увернуться! Но почти — пальцы все-таки не удержали нож. Пока туземец провожал взглядом оружие, Санька кинулся на него. Началась борьба. Звереныш всеми силами пытался вырваться, чтобы разить на дистанции, а Известь, используя преимущество в весе, подминал его под себя. Периодически он пытался зарядить противнику с локтя или кулаком, но, в основном, руки были заняты удержанием этого юркого существа. Дикая тварь даже впилась зубами ему в предплечье!
— Сука! — заорал разъяренный Известь и со всей дури ударил сверху головой.
«Лбом — в нос, лбом — в нос» — настойчиво напоминал он себе, потому что, если ударить неточно, получится наоборот и только себе хуже.
Кажется, попал. Потому что дерганья туземца ослабли, а вместо рычания раздался еле сдерживаемый скулеж.
«А помогли мне драки с казаками!» — внезапно обрадовался Известь, выхватил кудылчин ножик и плоскостью вдавил лезвие в щеку врага. Он это видел в каком-то фильме.
Теперь можно и осмотреться. Гераська лежал на боку без чувств. Но дышал глубоко и вроде ровно. Напавший, почуяв холод железа замер.
«Блин, и что мне теперь с тобой делать?» — он с удивлением разглядывал поверженного противника, который оказался совсем мелким — лет 15–16 на вид. Одежда поношенная, лицо тощее, глаза безумные. Судя по шмоткам — наверное, даур.
— Какого ты рода? — медленно спросил Санька, вспоминая уроки Мазейки.
Подросток яростно плюнул. Известь прижал его левой рукой, развернул нож рукояткой и стукнул по лбу. Это больно.
— Какого ты рода?
— Рода, который вы, лоча, уничтожили! — яростно выкрикнул юный даур.
И всё. И весь накопившийся гнев Саньки сразу испарился. Моментально. Только чувство легкой вины за не свои грехи. Но уж коли носишь одежду казаков, ешь с ними из одного котла — то будь любезен не отмежёвываться! Это, мол, они натворили, а я чистенький… Так это не работает.
«Мы убили его родню. Он за нее попытался убить Гераську. Я за Гераську пытаюсь убить его. Кто-то потом убьет меня» — отрешенно думал он, убирая нож с лица звереныша.
— Я отпущу тебя, — сказал он спокойно.
Рука Дурнова обмякла, но удивленный даур не вырывался.
— Я тебя отпущу, если ты выполнишь мою просьбу. Знаешь ли ты род Чохар?
Юнец злобно засопел.
— Да, просто скажи: знаешь или нет? Больше ничего не надо.
— Слышал, — пробубнил туземец.
— А дорогу к ним найти сможешь?
— Люди подскажут…
— В нашем лагере есть пленница, — новый спонтанный план начал захватывать Санькину голову. — Она — дочь князьца Галинги из рода Чохар. Я собираюсь выкрасть ее. Мне нужно, чтобы ты отвез девушку к отцу. Уверен, он щедро одарит тебя. И, наверное, с радостью примет к себе.
Дурной пытливо посмотрел на подростка.
— Справишься?
Даур фыркнул.
— А ты чего хочешь? Чтоб я потом выкуп привез? — он даже улыбнулся, решив, что лоча совсем глупый: выкуп вперед надо давать.
— Нет. Выкупа не хочу.
— А чего хочешь?
— Ничего. Я прошу тебя помочь вернуть пленницу отцу — что тут непонятного?
— А тебе какая корысть? — уже по-иному озлобился звереныш; что за дурной и непонятливый лоча!
— Мне? — Санька задумался. — Просто это неправильно.
Потом еще подумал.
— Я хочу отомстить злому Хабаре за обиды. Теперь понятно? Сможешь помочь? Тебе большие выгоды будут.
Даур, уже полностью освобожденный, кивнул.
— Когда?
— Вот не знаю точно, — потер заросший жиденькой бороденкой подбородок Известь. — В ближайшие ночи. Приходи на это место каждый раз после полуночи. Я приведу пленницу.
И затем добавил некстати:
— Меня зовут Сашко Дурной.
— Аратан, — серьезно ответил мелкий даур, и Санька внезапно рассмеялся: «аратан» означало «дикий зверь».
— Возьми копье, Аратан! Скажу, что ты его украл. Пусть это будет залогом нашей сделки.
Туземец растворился в кустах, а Дурной поспешил к бесчувственному Гераське, на ходу отрывая край подола рубахи.
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Санька даже не знал, приходил ли даур на условленное место все минувшие ночи. Может быть, уже плюнул и ушел искать для мести новых лочи — теперь у него для этого есть хорошее копье.
За копье-то им в лагере особо влетело: не пальма местная, а крепкое боевое, с втульчатым наконечником. Казаки подняли молокососов на смех, что те не смогли противостоять одному нехристю. Уж как Гераська не живописал, насколько даур был «вогромен» да «шустр» — а поиздеваться над молодыми неудачниками сбежались все бездельники в зоне видимости. Но Санька не расстраивался: Гераська ранен не сильно, только кусок скальпа держался на одной повязке, да сотряс приличный. Зато теперь молодой казак был убежден, что Дурной спас ему жизнь и во всем за своего спасителя заступался.
Начавшаяся кутерьма с арестом, борододранием и мордобитием Хабарова даже Саньку, ко всему информационно готового, выбила из колеи. Лагерь гудел ульем, все не понимали: а что же теперь будет? И, как-то непроизвольно мысли о приближающемся побеге… потускнели, что ли. Невольно душа переживала за землепроходцев, звезда которых плавно преодолела зенит и начала свой путь под откос… Где в конце ее переедет локомотив. А они ведь это не знают даже! Только нутром чувствуют.
И вот подслушанный разговор Кузнеца ударил Дурнова пустым мешком: надо срочно заняться побегом! Известь тихонько утек с атаманского бивака и стал бродить по лагерю под чернеющим небом.
В этом мире многое делают иначе. Например, рано ложатся спать. Режимом дня людей, особенно, живущих на лоне природы, управляет солнце. Зашло — спать, выглянуло — подъем! Конечно, можно и посидеть полночи у костерка, только зачем? Так что лагерь плавно, но неизбежно засыпал. До полуночи еще куча времени. Но и дел осталось немало. Санька бродил меж лежащими вповалку людьми и высматривал лучший путь от дощаника с Чакилган до ближайших зарослей. Абсолютно безопасного пути не видно.
Тогда он тихонько стянул со спящего мужика колпак с густой опушкой. А потом не удержался и спер его же сапоги. Спустился к реке: зиновьевские дощаники охраняли стрельцы, а вот хабаровский ряд судов доверился божьей защите. Нет, на лодках кто-то мог и бдеть. Но без особого рвения: кого здесь бояться такой орде!
Дурной выждал момент, вышел из тени и, покачиваясь, пошел к урезу воды. Распростал штаны и принялся демонстративно прудить в реку. Стрельцы со своего поста наверняка должны это заметить. После неспешно и нарочито неуклюже полез на дощаник. Хотя, старался изо всех сил не шуметь.
Сел на носу. Прислушался. Только ровное дыхание. Луна давала свет стабильный, но неверный. Под навесом еще хуже видно, но он точно помнит, где вбито кольцо…
Каждый шаг, как вечность. Не дай бог, кого зацепить! Права повторить у него нет.
Кольцо должно быть слева. Привыкшие к тьме глаза смутно различили темный силуэт. Рука тихонько опустилась на плечо. По ощущениям: грубое сукно халата. ЕЁ халата.
— Чакилган?
— Сашко?! — в тихом шепоте удивление и восторг, надежда и страх.
Девушка спросонья завозилась, пришлось на нее цыкнуть.
— Бежать? — еще тише спросила она, интонацией подразумевая «неужели».
— Да.
Разве мог он увидеть блеск ее черных монгольских глаз, да еще под тенью навеса? Но Санька был уверен, что видит, как сияют глаза девушки.
Он быстро перерезал ножом веревки — Чакилган тихонько положила ладонь ему на грудь… Это было как ожог! Дурной аж задохнулся и чуть не выронил ножик. Вот для этого! Он всё делал для этого.
И оно того стоило.
— Иди за мной след в след, — шепнул он, собравшись, наконец, с силами.
Крадучись, выбрались они на нос лодки и засели среди корзин. Санька обул девушку в краденые сапоги. Каждое касание лодыжки даурской княжны било его новым разрядом тока, и хотелось затянуть этот момент на часы… Сапоги оказались слишком велики: пришлось обматывать голенища шнурками. В довершение нахлобучил колпак на голову.
— Будешь идти за мной и покачиваться.
— Зачем? — изумилась беглянка.
— Надо, — смутился Санька.
Они прошли без проблем. Чакилган покачивалась крайне натурально, потому как в плену от ходьбы отвыкла. Один раз какой-то страж их окликнул, но он узнал Дурнова, и тот признался, что водил Гераську до реки: у того от удара голова кружится.
— Ну да, от удара, — гыгыкнул сторож.
И вот они в кустах. Санька тут же велел ускориться. Звезды говорили, что уже давно за полночь, а им еще идти и идти. Да и ночью дорогу хрен найдешь! Хорошо, хоть, речку, даже такую махонькую, как Бурхановка слышно издалека. А где же выворотень?
Они вышли к ручью явно в другом месте.
— Аааа, некогда искать! — Санька прыгнул в воду. — Давай на закорки.
Молчаливая Чакилган, ни мгновения не сомневаясь, запрыгнула на парня, и доверчиво прижалась к нему.
«Да что же это!» — постарался унять Санька разбушевавшееся сердце и пошел по воде. Погрузился ниже пояса, так что намокли оба.
— Вроде то место, — растерянно бормотал Дурной, оглядываясь на, наконец-то, найденной тропке. — Или нет?
— Я тут! — из-за дерева выскользнул Аратан с копьем. — Столько ночей ждал, когда ты всех лоча приведешь меня ловить… А это и, правда, пленница.
— Вот, Чакилган, — севшим голосом начал беглец. — Это храбрый воин Аратан. Он поклялся, что отведет тебя к отцу… — слова, еще и чужие, подбирались с огромным трудом. — Ты будешь дома.
— А ты? — девушка распахнула свои огромные глаза… в которых был не вопрос, а просьба.
И больше всего на свете сейчас он хотел исполнить ее! Быть с ней! Быть рядом! Таскаться по этим буреломам, носить ее на своей спине, заботиться и защищать… чтобы только видеть ее глаза. Чувствовать пламя ее ладони на груди.
…Только сзади оставались люди. Так уж вышло исторически — его люди. И у них очень скоро начнутся проблемы. Бежать сейчас? У него во дворе так не делали.
— Мне нужно остаться, Чакилган. Это мой род.
Девушка кивнула. Она понимает. Но руки беглянки безвольно повисли вдоль тела.
— Вот, — он отстегнул с пояса нож Кудылчи и неуклюже вручил ей. — Пусть тебя оберегает.
С легким поклоном Чакилган приняла подарок.
— Я возьму… на время. Ты ведь заберешь его… потом?
«Она будет ждать! — возликовал Санька. — Она зовет меня!»
— Обязательно! — ответил он чересчур страстно, но иначе просто не мог.
Даурка тепло улыбнулась и взглянула на своего спасителя, чуть наклонив голову набок.
— Сашко хороший.
— Я Дурной, — глупо разулыбался беглец из будущего.
Чакилган кивнула: мол, с этим не буду спорить.
— Хороший Дурной.
И княжна с Аратаном исчезли в ночи. А ошалелый Дурной пошел назад.
Уже на опушке, где казаки начисто вырубили жалкий лесок, росший вдоль берега, он внезапно закаменел. На голом месте, прямо в свете неверной луны, стоял Козьма. Сын Терентьев что-то мучительно высматривал на земле и хмурился.
«Меня выслеживает, падла! — ахнул Санька. — Опять он. Да что ему неймется-то…»
Рука бесшумно потянулась к сабле. До врага метров десять. Если первым оружие вынуть, если заранее изготовиться — у него будет достаточное преимущество…»
Пальцы разжались.
«Фигня какая-то получается… Даура-врага я пожалел и отпустил, а русского-врага убью?»
«А что, лучше пусть он тебя убьет?»
«Ну, он-то пока не убивает…»
И Санька шагнул из кустов.
— Меня ищешь, толмач?
Козьма резко схватился за саблю, но увидел широко разведенные руки найденыша и наглую улыбку, устыдился и оставил клинок в ножнах.
— Тебя, Дурной, тебя… А девка где?
— Далеко уже. Тебе не достать. И никому не достать.
Толмач вздел брови.
— Упустил? Почто сам-то здесь? Ты ж за ясырным выкупом, поди, бежал?
— Нет. Не нужен он мне.
— Тогда что ж аманатку-то покрал?
— Хочу, чтобы она жила.
— Ишь добродей выискался, — ухмыльнулся Козьма. — Можа, хочешь, чтобы и я жил?
— В точку попал, — улыбнулся Дурной. — Не представляешь, Козьма, какое у меня сейчас искушение было. Воздать тебе за темницу, которую ты мне подарил. Я ж тебя первым заприметил. И место тихое — как на заказ.
Он сам сделал шаг к толмачу.
— Но ты прав: я хочу, чтобы ты жил.
Козьма молчал.
— Не бывает так, — наконец, зло бросил он. — Тесно людишкам на земле. Кто-то кого-то завсегда живота лишает.
— Все вы так говорите, — пожал плечами Сашко. — Один убивает другого, другого убивает третий. И так без конца. А я не хочу. Моя сабля в ножнах, и ты жив. Вот размышляю: можно ли остановить эту цепочку? Или ты ее заново продолжишь?
Наполовину обезумевший Санька просто взял и пошел. Мимо Козьмы, прямо в лагерь. Тот не решался рубить, не чувствуя сопротивления. По спине тёк ледяной пот… и тут Известь вспомнил один хитрый приемчик, на который взяли его самого.
— Надеюсь, хоть, в спину не ударишь, как трус.
И дошел до бивака! Что там творилось в душе Козьмы, он так и не разобрал, но дошел до безопасного места и отрубился без задних ног.
«Значит, можно! — ликовал он, уже засыпая. — Можно с ними что-то сделать! Нет, надо непременно утром поговорить с Кузнецом… Он должен понять… Мы должны…»
А утром его повязали, избили, выпороли плетью и заперли в пороховой землянке, связав по рукам и ногам.
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Гераська вогнал топор в лиственницу, хотя, у той еще два на десять сучков торчало. Железо звякнуло плохо — кажись, в проушине трещина зарождается. Каюк ему без кузнеца вскорости.
— Ну, Гераська! — Козьма банным листом лез к нему снова и снова. — Ну, я же ведаю: удумали вы что-то. Ты не думай, я тоже Дурному помочь желаю…
«Отож, — злорадно промолчал Гераська. — Уже помог: усю весну Сашко с цепями просидел».
Старик строго-настрого велел ни в какие споры-перепалки не вступать, за Дурнова даже в пьяном трёпе голоса не подымать. Так что он обмотал веревкой комель недосучкованного ствола, закинул на плечо и поволок к берегу: мол, дел у него невпроворот, не до пустой болтовни ему. Козьма же продолжал канючить свое «ну, Гераська» да «я ведаю»…
— Ну, коли ведаешь — беги к Кузнецу и наушничай! — не выдержав, отбрил казак толмача, и тот, наконец, увял.
Дорога от западного холма до места, где ладили плоты для годовщиков, поболе версты. Идти долго, с бревном — и подавно. Гераська поначалу двигал шибко, упарившись, как июльскую пору. А подле бывшего лагеря стрельцов лиственницу в кусты закатил и за землянку юркнул.
— Где шлялся? — хмуро спросил Тимофей Старик.
— Я, батя, лес валю, ежели чего, — нахмурился парень.
— Иди уже… валяльщик, — с ехидцей позвал на полянку Ивашка.
Как в их круг попал Ивашка сын Иванов — диво. Все помнили, что он вечно задирал Дурнова… Хотя, на кулачках-то с ним ни разу не сходился.
— Дела, браты-казаки, идут к тому, что еще дня три — и атаман велит на воду сходить, — донес собравшимся Ивашка вести от ближников Кузнеца. — Так что ждать неча.
— Надо, парни, Дурнова вызволять, — снова завздыхал Старик. — Как поплывем — уже некуда ему бегти будет… Ничипорка! — зло окликнул он служилого в зеленом кафтане. — Ты ж баял, что у тя в стороже дружок еще по Енисейску! Что с одного котла ели…
— И чо? — огрызнулся рекомый Ничипорка. — Что я ему скажу: вскрой пороховую в свой час? А прочую сторожу живота лиши?
— Я помогу.
Все резко обернулись. У гнилого пня стоял бесов Козьма. Выследил, гад! Гераська опустил глаза, чтобы не догадались, кто наушника навел. Толмач стоял, растопыря руки в сторону, будто, в обнимку лезть хотел. Чёй-то он?
— Я помогу. Ведаю, как.
— Чому ты вспоможешь, ирод? — насупился Старик, окидывая беглым взглядом подельников — учинят что или нет?
— Вызволить Дурнова. Не надобно вскрывать пороховую. Я лишь скажу Кузнецу, чтобы Сашку на работы отправили. Мол, неча ему зад отсиживать, покуда прочие пупы рвут. Он меня послушает, все ведь знают, что мы с Сашком не в ладах…
— Вот то и оно, что не в ладах! — вскочил на ноги Тимофей Старик. — А ты тут заботника из себя корчишь! Почто?
— Надо мне, — глухо ответил Козьма. — Просто поверьте. Я Дурнова той ночью споймал… Ну, когда он Челганку умыкнул. И не выдал. И вас не выдам. Я помочь хочу.
— Спелись толмачи, — хмыкнул Ивашка. — Друг без друга жить не могут.
— Просто дайте грех отмолить! — озлился Козьма сын Терентьев. — На вырубке легко будет ему побег устроить. Там догляда никакова. И уж пущай в лес бежит.
Тут казаки рассмеялись.
— Вона чо ты удумал, толмач! — растянул лыбу Тютя, верховод пятерки поляковских. — Не всё, видать, ты верно разузнал. Мы тут не Дурнову побег устраиваем. Мы с ним тикаем!
Козьма округлил глаза.
— Как же… Так то ж бунт?
— А вора из-под суда уводить — не бунт? Не, Козьма, за такое всем учинят правёж. Так что лучше уж бежать с Дурным. Целее будем.
— Бежать от войска? — всё еще недоумевал Терентьев сын. — Вы решитесь на такое… ради Дурнова?
— Козьма, ты вообще Сашка слушал? — спросил Ивашка, но замер, улыбнувшись. — Ах да… На что оно тебе потребно было. Много потерял ты, Козьма. Дурной порою такое… Я так сужу: бежать от войска ныне мудрее, чем при ём оставаться.
— Почему?
— Войско без хлеба, пороха мало. Все друг на друга волками смотрят. А из-за кустов иные волки выглядывают. Разумеешь, какие?
— Разумею, — хмуро кивнул Козьма.
— Кузнец наказы Зиновьева не сполнит. Это в воду не глядеть, — продолжал Ивашка сын Иванов. — И в послед придут карать уже его. И тех, кто с им об руку не справился. Разумеешь… толмач?
Гераська понял, на что намекнул сероглазый. Мол, и Козьма станет одним из тех, кого с Кузнецом на дыбу отправят.
— Старик нас собрал, потому как ему Дурнова жалко, — меж тем дальше баял Ивашка. — А я тут, ибо мне жалко меня.
— От же гниль ты всё-таки! — не удержался Козьма сын Терентьев.
Ивашка так улыбнулся, что даже Гераську мороз продрал.
— Ну да… То ж я у Хабарова на судилище Дурнова под ярмо подвел.
Толмач Козьма начал багроветь. А потом грянул колпак оземь.
— Схорони, Матерь Божия… Я с Дурным!
Уже наутро (по подсказке Кузьмы) Дурнова вывели из поровой. Гераська видел сам, Старик его в доглядчики послал. Вызнали, где Сашка-толмача работать поставили, какой за ним присмотр учинили. Чтобы, значит, на новый день подле него пристроиться. Ивашка по-воеводски всем наказы дал. Поляковские во главе с Митькою Тютей, как вызывающие сомнения, даже близко не подходили к пленнику. Снарядились по-походному и ушли, навроде, зверя бить на мясо. Козьме с парой казаков доверили припасов в дорогу взять. Прочие же работали подле Дурнова и выжидали. Нужное уже было упихано в торбы, укрыто в лесочке и ждало часа.
Когда уселись все, чтоб сухомятины поесть, старый Тимофей отвел Дурнова потихонечку на сторону, а потом они исчезли в кусточках. СторОжа хватилась его нескоро, начала пытать народ.
— Дурнова не видели?
— Так вон жеж бревно к плотам поволок! — тут же подскочил Гераська, коего оставили тут аккурат для этого. Несколько работяг согласно кивнули — просто по привычке. Так что, беглеца не хватились до самой темени. А Гераська разрыл свои пожитки утаенные и тож пошел к условному месту.
Ждали только его. Быстро похватали поклажу и молча захлюпали по болотине. Шли на полуночь версты две, пока не нашли сухое и густо обросшее местечко, где и решили заночевать. Костра не жгли — хоронились. И сидели бирюками. В тиши.
Дурной, зябко кутаясь в кусок войлока, долго на них всех посматривал, а как счёл, так и зашелся смехом… своим дурацким.
— Надо же! У нас тут тайная вечеря… Дурной и его двенадцать учеников.
Гераська нахмурился: больно богохульно прозвучало. А Ивашка сам добавил:
— Ага, у нас и Иуда имеется…
— Токмо надо еще глянуть: который он тут! — тут же взъелся Козьма, поняв, что камень в его огород кинули.
— Может, не Иуда, — всё еще улыбаясь, тихо молвил Сашко. — Может, наоборот.
И казаки опять притихли.
— В общем, — Дурной хлопнул ладошками по мокрым коленям. — Зря вы, наверное, это затеяли, мужики. Но от всего сердца вам — спасибо. Меня, честно говоря, в том узилище тоска заела. Проклял я тот день, когда из лесу к нашим дощаникам выплыл. Не так я думал с родным народом сойтись. Все чужие… Вернее, я там так думал. А вы. А вы вон…
Тут беглый толмач чевой-то закашлялся. Гераська с тревогой покосился на Старика, но тот смотрел в землю.
— Короче, мужики, я теперь за вас, как за родню. Как за стаю свою, — Дурной опять начал плести свои чудные речи. — Поклон вам до земли, как тут говорят.
«Почему тут?» — пожал плечами Гераська. Но опять промолчал, потому как все сидели, будто всё понимали. Чево он станет себя дурнем выставлять?
— Ну, и что дальше-то деять? — негромко спросил кто-то в темноте.
— Вы меня спрашиваете? — изумился Дурной. — Я-то думал: это у вас мысли есть. Вы-то чего хотите? Я понимаю, за чем Тютя пошел — за волей. И Мезенец — он за землей. Гераська… он за компанию! А вам-то что не сиделось? А, Козьма? Ивашка?
Козьма только сопел чайником, а Ивашка Иванов плечами пожал:
— Я сбёг не ко хорошему, а от плохого.
— Не веришь, сталбыть, в Кузнеца?
— То, что ему от Хабарова в наследство досталось — никому не поднять.
— Тут ты прав, Делон, — кивнул Дурной.
— Чего?
— Неважно, — отмахнулся Сашко и возвысил голос. — Ну, коли мыслей у вас нет, то давайте делать то, что я предложу.
— А чего ты предложишь?
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— Волю государеву сполнять! — снова заулыбался Дурной.
— Это как это? — не выдержал Гераська, забыв о солидности.
— Потом скажу. Но первым дело у меня не просьба будет. Требование. Мы здесь в полной… В тяжелом положении мы все теперь. Трудно нам будет. Поэтому нельзя нам грызться друг с другом. И подлости творить. Сгинем все к хреням! Давайте все поклянемся, прямо здесь и сейчас, что будем впредь друг за дружку! Что никто над другими вставать не будет! Что никто зла не замыслит, и каждый на помощь придет в трудный час!
Старик резво вскочил на ноги.
— Богородицей клянитесь, остолопы! — даже в ночи Гераська видел, как грозно сверкают очи Тимофея. — Матерь Божью в свидетели призывайте!
Подельники нестройно начали призывать высший догляд. Замелькали крестящиеся руки. Старик приметил, как замешкался Ничипорка, и тут же отвесил ему крепкий подзатыльник. Гераська сразу закрестился часто и истово.
— От то любо! — пробасил дончак Тютя. — От то по-казачьему!
— Ну, так что за воля государева? — не утерпел опять Гераська.
— Острог здесь поставим. И пашню заведем. Как Зиновьев и приказал. Кузнец в этом году уже точно не сделает. А мы — сможем!
— Это дело, — оживился Тимофей Старик. — Ежели приказной нас достанет — будя чем откупаться. Мол, за общее дело радели.
— Только на самом деле, мы тот острог для себя строим.
— Нас тут дюжина всего, — показал головой толмач Козьма. — Разве мы такое справим?
— Начнем с малого. Только острог надо не на берегу ставить, а в глуби. Чтобы тайным он был. Не стоит на глаза особо показываться. Ни богдойцам, ни приказному. Я одно хорошее место здесь знаю… только найти его надо.
С утра ватага отправилась искать «хорошее место». Кроме Гераськи. Его и Ничипорку, как самых молодых, послали к Амуру — доглядывать за войском Кузнеца. Дождаться, когда казаки уйдут — и сообщить своим. Два дня парни сопли морозили, пока, наконец, дощаники с плотами на воду не столкнули — и бывший хабаров полк с песнями ходко ушел на низ. Продрогшие доглядчики пошли искать своих, а те уже и место сыскали и даже обживаться начали!
У северного берега глубокого ручья, который Дурной прозвал Бурханом, стоял небольшой холмик. Крутой со стороны речушки и пологий с полуночи. На севере холмик окаймляло болотистое озерцо. Само место песчаное, сухое, на ём даже сосны росли.
— Вот эти сосны не трожьте! — распоряжался Сашко. — Увяжем их, наверху настил соорудим. Это самая высокая точка по берегу — так что наш наблюдатель сможет и за Амуром, и за Зеей следить. И вырубку вокруг острожка делать не будем. Тогда с рек ни домов, ни стен не разглядят.
Прознав, что Кузнец точно ушел, казаки с радостью запалили жаркий костер. Наготовили снеди, травяного отвара — и всласть прогрелись едой и питьем. А наутро Дурной повел всех в брошенный лагерь: сбирать какие-то трофеи. Кузнецово войско, конечно, всё с собой уволокло, но дощаники не бездонные. Так что и побросали кой-чево.
Ватажники нашли немного старого тряпья, годного разве что в костер… или на факелы намотать. Но Дурной в него вцепился клопом! Кто-то забыл колпак, кто-то выкинул провонявшую волчью шкуру — бунтовщики сгребали всё. Собирали обрывки веревок, деревянные лопаты. Нашли даже железный клепаный котел. Почти прохудившийся, но еще пригодный.
Но самым главным для беглецов стали сами домики и землянки. Она быстро разбирали те. что покрепше и укладывали уже отёсанные бревна в горку. Рядом — колотые доски.
— Енто мы всё до Бурханки поволочём? — ужаснулся Ничипорка, и Гераська невольно согласился с дурнем. От берега Амура до их холмика было мал-мал две версты с гаком.
Выход нашел Старик. Казаки бодро скатили бревна к темной амурской водице, увязали в плот, потом настелили сверху доски. До кучи набросали сверху хлам — и за одну ходку довезли «трофеи» до будущего острожка: сначала вниз по Амуру, потом — уже бечевой — вверх по Зее. Нашли заросшее устье Бурханки и уж по ей — протянули до самого холма. Вышло долго — до самого вечера — зато перевезли всё. Заодно выяснили, что ручей вполне проходим и для большого дощаника. Не своим ходом, конечно, но протащить его можно.
Со следующего утра начали работать. Наскоро собрали несколько навесов с противуветренными стенками. Под одним стали складывать печь — прямо из сырой глины. Ту нашли на бережку ручья — ниже по течению. Тютя с помощником сразу начал ладить смотровое «гнездо» на трех высоких соснах, а тако же лесенку к нему. Еще часть поляковцев стали расчищать место под стройку.
— Острог с частоколом нам пока не осилить, — пояснил Дурной. — Да и не из чего делать. Поэтому построим для начала башню. В ней и жить можно, и оборону держать, и вещи хранить.
Решили ставить шестистенным срубом в два уровня. Первый — темный — будет теплый, для спанья. Сашко обещал показать, как сделать печь с каном на местный лад. Даже в дыму жить не потребно. А второй — с оконцами — будет для работ и для обороны. Оконца поставим узкие, чтобы человек не пролез, а отстрелить его можно было. Мужики решили, что нужон выход и на третий уровень, хотя б, без крыши.
Но до того еще долго было. Бревен маловато, но Ивашка Иванов обещал с парой-тройкой казаков сходить к Амуру снова и привести новый плот.
Доски все отложили посторонь. Старик пообещал, что попозже соберет из них лодочку на шипах. Все согласились, что такая вещь им больно нужная.
В тот день на охоту даже никто не ходил — всем дел оказалось в избытке. Вечером Сашко предложил народу разбиться на совсем малые ватажки.
— Каждая займется своим делом: кто еду добывать, кто жилье строить, кто острожек обустраивать, — пояснял Дурной. — А чтобы всё по-честному было, устроим дежурства. Чтобы каждый по очереди выполнял разную работу. И легкую, и тяжелую, и приятную, и не очень.
Такой порядок, конечно, долго не прожил. Казаки попробовали эти самые «дежурства», но вскорости бросили, а у Дурнова хватило ума не перечить. Ведь все знают, что Гераська лучший охотник в ватаге… Ну, он и, пожалуй, Тютя. Сталбыть, им и зверовать. Старик — самый опытный в работе с топором — он стал верховодить по плотницкой части. Ничипорка с Корелой могли так-сяк железо подправить (у Корелы даже молоток с клещами имелись). А Рыта Мезенец, как нашел у озерца чистую проплешину с хорошей землей — так его никакие «дежурства» оттудова за уши не оттащат. «Хочь сейчас озимые кидай» — всем встречным баял пахарь и, понятно, его оставили на расчистке деляны… Хотя, зерна-то на посев у ватаги, считай не было.
Ну, вот. А всякие беспутные на подхвате оставались, что-то носили, копали, рубили. Дурной еще брал кого-нибудь с собой на «травяные промыслы». Он-то шибко в съедобных корешках да ягодах понимал. И всё твердил, что зимой без этих запасов ватага вымрет. Придумал ловко корзины заплечные, и кажный вечер приносил полные: то орехами, то калиной/рябиной, то и впрямь травой пахучей. Сберечь всё это казаки не могли, так что — сушили. Натянули ниток повсюду, нанизали и сушили.
Старика подгоняли с лодкой — больно уж хотелось свежей рыбки. Две огромные реки под боком — грех не воспользоваться. Даже помогать вызывались, даже в неурочное время. Вышла она, неуклюжая, широкая да с бортами низкими. Но по воде шла, главное — волну не черпать.
Помнили казаки и о том, что следует тайну хранить и беречься. Потому всё светлое время в «гнезде» сидел дозорный и оглядывал обе реки. Гераську наверх слали нечасто — его-то мастерство звероловное самое важное! — но иной раз бывал в дозоре и он. Наверху дуло страшно, так что дозорному полагалась овчинная шубейка. Гераська хмуро кутался в нее, озирая сине-стальную гладь Зеи и мрачную темень амурской водицы. Вдруг вдалеке, где две реки сливались в единую (и еще далее), взгляд его заприметил странность. Небо былое хмурое, и тучи по-осеннему черны, да только то не тучи были.
— Пожар! — заорал Гераська на низ. — Горит чой-то!
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— От белка заполошная! — Старик зло треснул Гераську по темени. — Вон как далече горит, а ты пужаешь!
В «гнездо» набилось человек пять — всё, кто имелся на острожке. Черный дым растекался всё шире и шире, но был он и впрямь далече, да еще и за рекой. Никакой опасности острожку.
— Но что это горит? — дивился Ивашка сын Иванов. — Для лесных пожаров рано еще — вся травазеленая, листва еле желтеть начала.
Гадали долго, пока, наконец, старый Тимофей не хлопнул себя по лбу.
— А не там ли, браты, стоит городок Кокуреев?
Казаки враз загалдели, что де, точно! Там и живет улус старого даурского князьца.
— Напали на его, штоль? — подумал толмач Козьма. — Может… Может, Кузнец и напал?
— Думай — опосля говори! — отмахнулся Старик. — Сколько дён прошло! А приказной, по-твоему, всё еще тута? Не, он уже дальше Шунгала ушел, поди!
Спорили до позднего вечера и сообщали новость каждому, кто возвращался в острожек. Особенно, весть поразила Сашко. Дурной аж полез в «гнездо», да впотьмах не видно ничего. Даже зарницы не давали дым рассмотреть.
— Надо туда идти, — с надеждой обвел он ватагу. — Посмотреть, что да как. Тимофей, вытянет лодка?
Путь и впрямь был непростой. Вёрст двадцать или более. Причем, вдоль да по бережку идти не выйдет, надо Амуро-Зейское слияние пересечь — а то водная гладь была просто огромная!
— Сдюжит! — задрал бороду Старик. — Али руки мои кривыми считаешь?
Лодка рассчитана на трех-четырех людишек, но собрали в отрядец шестерых. Огненный бой с собой не брали, всё одно в пути зелье вымокнет. Вышли с зарей, дорога до низа Зеи казалась легкой, а вот потом так заболтало, что Гераська пожалел, что попал в избранную шестерку, и костерил Старика за его кривые руки в полный голос. Ну, а что Тимофей-то в острожке остался, чай, по башке не настучит.
Дыма утром почти не видно было, но оно и понятно — за рекой моросил мелкий дождик. По стремнине Амура лодка слетела махом, едва не пропустив даурский бережок. А как вышли на берег — мороз по коже продрал.
Вымер улус Кокуреев.
— Это что же тут было? — даже Ивашка растерял свой гонор и часто крестился.
Малые сёльца по берегу выгорели полностью, только черные клыки обгорелых кольев торчали вверх. Сам городок тоже знатно погорел, но не до конца — видно, дождик ночной спас. Даже поля в округе превратились в пепелища. Видно, что часть урожая дауры снять успели, но многое пожжено было. Мезенец, как такое завидел — аж взвыл.
— Кто же напал на Кокурея? — недоумевали казаки. — Перебили всех? Иль увели куда?
— Это точно не Кузнец, — мотал головой Ивашка. — Тот людей бы оставил.
Только Дурной всё это время молчал, скрутил руки на груди, унимая дрожь от мороси, и выглядел мрачнее туч на небе.
— Никто на них не напал, — сухо бросил, наконец. — Кокурей сам ушел. И род свой увел. А что осталось — пожег.
— Как ушел? Куда?
— Куда повелел император Фулинь.
— Кто? — нахмурился Ивашка.
— Ну, богдыхан… Шамшакан. В никанской земле его Фулинем зовут. Вот он и прислал людей с приказом. Чтобы с Амура все племена уходили в его владения. Видимо, первые уже пошли.
— А чего это он нашими ясачными людьми распоряжается? — набычился толмач Козьма. — Они же нам шерть давали.
— Это ты их считаешь нашими, — криво улыбнулся Дурной. — А Фулинь все эти земли своими считает. А нас — захватчиками. Вот, в заботе о своих подданных и повелел им переселиться на юг.
— Речи-то больно крамольные, — Ивашка приподнял бровь.
— Я тебе говорю то, как маньчжуры думают, — сразу озлился Дурной. — Можешь хоть сто раз сказать «царёвы земли» — от этого Кокурей назад не вернется. Надо правде в глаза смотреть, а не крамолу в словах выискивать.
— Да ладно вам, — влез промеж шипящих друг на друга котов Мезенец. — Дурной, ты лучше скажи: как же это люди сами, добровольно свои дома и свою землю оставили? Кто на такое согласится?
— Вот так мы их допекли, — опустил тот глаза. — Да, к тому же, Фулинь им землю пообещал.
— Как? — Рыта ажно глаза вытаращил. — Землю? Запросто так?
— Вроде да, — неуверенно ответил Сашко. — А за службу зерном оделять повелел.
— Чудеса твои… — перекрестился Мезенец. — Щедрый у них богдыхан.
— А что, Рыта, пошел бы ты за землицу к нему служить? — зло оскалился Козьма.
— Я сейчас тебе ногу выдерну и пасть поганую ею заткну! — набычился мужик.
— Тихо! — поднял руки Дурной. — Вот еще повод нашли. Я что думаю, братва: когда веками на месте живешь, столькими вещами обрастаешь — что всего в дорогу никак не взять. Давайте-ка прошмонаем городок!
Казаки тут же загорелись идеей и двинулись к обгоревшему городку. Сашко снова оказался прав: кое-что сильно обгорело, но есть вещи, которые и огонь не возьмет. Казаки нашли немало глиняной посуды, большей частью, битой, но было и целое. В избытке находили старые шкуры, куски кожи, ремни. А еще, ежели порыться, попадались им и железки. Климка Корела особливо в них вцепился, ибо они с Ничипоркой думали ладить кузню в острожке. Сашко идею поддержал. Так что казаки чуть землю в юртах не просеивали в поисках железок.
Тут-то Гераське и подвезло: в куче рухляди всякой нашел он монисто серебряное! Прям настоящее! Серебряные чешуйки перемежались бронзовыми кружочками с дырочками. Но серебра, всё одно, не меньше трети. Такой искус был укрыть находку, себе оставить… но не смог. Сам подошел к Дурному и сунул ему.
— Авось, пригодится… для дела общего.
— О! Деньги никанские, — обрадовался Сашко. — Спасибо, Гераська, когда-нибудь сильно пригодится. Нам для жизни многого не хватает — надо будет меняться.
А тем временем с вала городка Мезенец узрел, что не все поля у Кокурея выгорели. Позади целый клин ржи стоял и осыпался, а в сторонке — конопля на ветру шелестела. Рыта тут же бросил всё ринулся туда.
— Да, уймись ты! — держали его казаки. — Сколько дён на страду требуется! Когда этим заниматься?
— Хлеб же! — вырывался Рыта. — Там же не меньше двух пудов будет. И конопля еще…
Ничем его было не пронять. Тут Мезенец сам к Сашку кинулся.
— Дурной, дай мне остаться тута на два-три дня! Я пожну, сколь успею. А молотить и веять уже на острожке будем. Ты пойми — я даже озимые на делянке засеять успею! И на лето зерно будет! И хлебушек изредка зимой сможем едать!
Гераська только тут приметил: все казаки в чем-то да лучшие были, все — старше Дурнова… А за разрешением всё чаще именно к Сашку обращались.
— Рыта, ну, как мы тебя тут одного оставим? — недоумевал меж тем тот.
— Я с ним побуду, — вдруг влез Ивашка. — Он прав, Дурной: хлеб нам зело нужен. А вдвоем и оборониться легче, и сделаем больше.
Так и порешили. Лишь потребовали, чтобы сегодня Рыта работал со всеми. Когда еще стаскивали добытое к берегу, стало ясно: «трофея» так много, что ни в какую лодочку тот не влезет. Тут же начали разбирать горелый городок на бревна и доски. Связали плот, устлали доской и привязали к лодочке. Однако, Амур так бил волной в них, что выгрести сил не хватало. Уже и шли по самому бережку, по протокам, прикрываясь островками, но едва продвигались. Гераська с Климкой слезли на плот и взялись за шесты. Так, с большим трудом поднялись по правому берегу Амура гораздо выше Зеи, чтобы иметь запас. Пока пересекали черную реку, их так сильно снесло, что они чуть Зею не миновали. А волна боковая, едва Гераську с плота не смыла.
Но Бог помог — сдюжили. До острожка добрались уже глубокой ночью. Мокрые, замерзшие и совершенно без сил. Сашко опосля того слег с лихоманкой и три дня бредил. А как очнулся, первым делом спросил:
— За Рытой и Ивашкой ездили?
За ними съездили. Мужики за те дни не только сжали весь ячмень, собрали новый плот, но и сбили ящики из досок, так как везти колоски было не в чем. Во вторую ходку лодочка почти развалилась, теперя на ней на два аршина от берега боязно отходить. Зато у ватаги всякой полезной рухляди стало так много, что жизнь начинала казаться не такой и печальной.
Второй уровень башни еще не был готов, но Дурной велел все силы бросить на помощь Мезенцу. Расчистили деляну, проборонили, как смогли сучковатыми палками — и засеяли озимой рожью. Потом выбрали большую низинку по берегу Бурханки и стали ладить там подсеку: подрубали деревца да кусты. Большое поле замыслили. Дождались сухой осени, когда лист падать стал и подожгли сухостой. То было время лесных пожаров, так что казаки не боялись, что по дыму их заметят.
Оказалось, зря.
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В тот кон дозор в «гнезде» нёс Ивашка. Он ничего орать не стал, лишь быстро слетел с сосен и подошел к Тюте с Дурным. По счастью, Гераська тож стоял в паре шагов и услышал.
— Три лодки плывут с низов, — сухо бросил он. — Две малых, одна — велика. Но не дощаники: парусов нет, весла коротки.
— Точно?
Иванов сын только кивнул.
— Как мелькать начали, я тож думал: вдруг мнится? Но, когда они из-за зейских островков вынырнули — точно уверился. Лодки, не меньше трех. И людишек там с два десятка.
— А кто? Не рассмотрел? — с надеждой спросил Сашко.
— Далече, — вздохнул дозорный. — Как зейские воды в них бить начали, лодки сильно замешкались, но потом загребли прям под наш берег Амура. Там уж не видать из-за дерев.
— Можа, как и мы, схотели лагерь Хабарова подуванить? — с надеждой спросил Митька Тютя.
— Вряд ли, — покачал головой Дурной. — Сбирай людей, Тютя!
Пока дончак бегал по лагерю и орал в каждый балаган, чтоб снаряжались для бою, Дурной повернулся к Ивашке.
— Второй месяц мы уже тут. Должны были нас заметить, как не таись. Я вот думаю: раз малые лодки, то вряд ли издалека пришли. Верно? — дозорный подумал и кивнул. — А кто у нас на низу живет?
— По правому берегу Кокурей с улусом, но там точно все ушли. А по левому — немного ниже дючеры селятся. Дува-городок у них. Вроде, больше нет никого, тунгусы — далеко, солоны — еще далече. Да и лодок у них нет таких.
— Значит, ждем дючеров.
— Тута будем встречать? В башне?
— Не готова еще башня… Да и место показывать неохота. В лесу бой дадим!
Собравшиеся казаки тут же ответили дружным криком. Стали сбирать отряд. У ватаги имелось четыре самопала: три кремневые пищали и один большой мушкет с жагрою, фитильный. Последний решили оставить: фитиль дымит и воина выдает, а Дурной замыслил тайный бой. Тако же имелись турецкий лук Тютин и три лучка поплоше.
— Снаряжайте пищали тут! — велел Сашко. — Больше одного выстрела всё равно не сделаем.
Забили стволы вострым каменьем и рубленым свинцом — Дурной это давно готовил и даже один раз стрельнул для пробы. Дроб пробил плетень в десятке мест, но летели осколки недалече. Тютя с Ивашкой отобрали восьмерых. Оставшимся поручили башню с рухлядью стеречь.
— Тимофей, покомандуешь людишками? Обеспечишь нам тыл надежный.
— Я те обеспечу, молокосос! — Старик налился краской и недобро потянулся к сучковатому чурбаку. — Ах ты, ты шишига нечесаная! Сам еще сопля мелкая, а меня в обоз умыслил?! Да, вы еще все за мной по лесу побегаете с языками на плече!
По итогу Старика в отряд взяли, а башню доверили стеречь Рыт. И тут Дурной оборотился к Гераське.
— Есть тебе важная задача. Никто ведь лучше тебя лес не знает, и бегаешь ты лучше всех. Помнишь, к закату полоса кочкИ топкой идет? А потом кряж обсыпанный, глинистый?
— Как не помнить! — Гераська не переставал дивиться глупым вопросам Дурнова.
— Отлично! Значит, сейчас пойдешь к старой тропе у хабаровского лагеря…
И вот Гераська сидит на гнилом бревнышке, аккурат, на той тропе, где они давным-давно с даурским зверенышем сцепились. Чужаков он уже давно слышал: те бродили по брошенному лагерю и искали свежие следы. Таковых, понятно, не было. И вскоре, как и догадался Дурной, пришлые пошли в лес по натоптанной тропе. Хотелось дать стрекача, да Сашко повелел, чтобы чужаки его непременно заметили.
А Гераське-то и биться нечем! Всё с него мужики поснимали, чтобы бежалось легко и не чеплялся ничем. Только малое копьецо-пальму оставили да ножик. И вот Гераська изображал глухого и слепого блаженного, коий не чует приближение врага. А те шли неспешно и уже перестали галдеть. Но два десятка разве могут иттить вовсе без шума?
Вот сквозь листву мазнул по нему чужой взгляд. Другой, третий. Тело требовало бежать, гудело сжатой пружиной, но Гераська принуждал себя увлеченно ковыряться пальмой в земле. Наконец, чужие перестали скрываться и ринулись к казаку.
— А! — испуганно (как и велели) вскрикнул парень и рванул на закат, в сторону болотистой кочкИ. Без сабли, сумок, без куяка бежалось ему, аки соколу. Но он помнил, что чужаки не должны потерять его из виду. А еще спина покрывалась ледяным потом в ожидании копья или стрелы меж лопаток. Гераська догадлив был: тут же учинил петлять на ровном месте. Так и чужаки не отстанут, и попасть в него им будет несподручно. А вот, когда небо просветлело и пошла топкая болотина — уже наподдпал изо всех сил!
С кочки — на кочку, главное, не соскользнуть в черную жижу. Тут, конечно, не топь, но по колено и глубже увязнуть легко. Что и сделали пришлые. Некоторые из них тоже лес понимали и ловко учинили скакать, но больше десятка застряли и с злобными ругательствами принялись выуживать ноги.
Вот и кряж обсыпанный, о котором Дурной говорил. Гераська изо всех сил вглядывался, но так ни одного казака и не увидел.
«Неужто не поспели?» — испугался он, но в тот же миг из-за кусточка вытянулась грязная лапа Козьмы-толмача и поманила скорохода. Парень ринулся в заросли, и сразу слева грянул троекратный грохот! Чужаки присели, кое-кто укрылся за щитами на ту сторону, а из дальних зарослей справа враз засвистали стрелы — да прямо в открытые спины пришлых!
И вдруг над болотцем раздался душераздирающий вопль! Скрежещущий, страшный — Гераська еле узнал голос Дурнова. А слова поганые ему и вовсе были незнакомы. Зато дючеры дружно попадали прямо в грязь.
— Чо это он вопил? — тихо спросил Гераська у Козьмы.
— Что-то по-натковски, — хмурил брови толмач. — Там имена слуг Сатанаиловых… Проклял он их, вроде…
А казаки уже выскакивали из засады и бежали к пришлым. Вошедший в раж Гераська, разгоряченный бегом от смерти, подхватил пальму и ринулся в сечу…
Токма не было ее. Дурной злобно кричал по-натковски, чтобы вороги вставали лишь с пустыми руками, коли жить хотят. Те явно разбирали сказанное; да и мужики, грозно водящие из стороны в сторону стволами пищалей, из которых еще дымок шел — помогали лучшему пониманию. Двое лишь, завидев, что русских-лоча не так уж и много, схватились за копья, но Митька Тютя враз подскочил и упокоил их… Одного, кажись, навсегда.
Выстрел дробом почти в упор был страшным. Убило или почти убило шестерых, еще осколки да стрелы поранили с десяток. Только пятеро остались целыми. Казаки согнали живых в жижу поглубже и окружили. По всему, выходило, что убивать их не будут. Дурной строго расспрашивал пленников и передавал вызнанное казакам.
— Так и есть, мужики, они из Дувы-городка. Рыбаки нас как-то заприметили и князьцу своему рассказали. И тот послал сюда сына с отрядом — нас наказать. Слава богу, сына мы не прибили — вон он руку зализывает. Так что кровной вражды не будет.
Затем Дурной начал сам вещать на нерусской речи. Козьма нашептывал Гераське то, что сам понял.
— Бает им, что вы, мол, людишки дючерские, пришли на чужую землю и первыми напали на нашего человека, — толмач подмигнул Гераське. — За то их вина во всем, и им плату учинят. Но добрые русские казаки не станут лить лишней крови. Пущай только помнят, что за Зею им больше ходу нет. Это наш берег. И кого заприметим — того живота лишим.

Глава 37

У дючеров забрали всё оружие: копья, луки, ножи, топоры и пару сабель. Поснимали часть верхней одежды, обувь, которая покрепче была. Но главное — Дурной сказал, что забирает большую лодку — а в той лодке десяток людишек с грузом легко разместятся!
Славный бой оказался!
Кто-то из казаков тогда хотел дючеров полностью обдуванить, но Дурной запретил.
— Да ты кто такой!.. — начал было один из поляковцев, но Тютя со Стариком его враз угомонили.
Гераська дивился исходу. Особливо, что Дурной сам помогал дючерам раны перевязывать… Но он промолчал. У Сашка были свои замыслы. И Гераська чуял, что не всё способен уразуметь в них.
Кстати, последнее, что взяли у дючеров — это двух аманатов. Двух совсем мелких охотников, на диво схожих ликами.
— Это будет залог того, чтобы вы соблюдали наш наказ, — грозно свел брови Сашко. — Нарушите — пустим их трупы к вам по реке.
Один из юнотов был серьезно ранен, но Дурной заверил дючеров, что вылечит его.
— И, ежели хотите, чтобы они с голоду не померли — везите нам хлеб. Запалите костер на том берегу Зеи — мы подъедем и заберем.
— А сколько надо?
— Сами смотрите — чтобы детям вашим хватило! Мы их самым последним куском кормить станем.
Дурной нарочно дючеров запугивал. Казакам он напротив велел с аманатами вести себя без злобы. Их никуда не запирали, поселили прямо среди ватажников. Быстро выяснилось, что они не просто схожи ликом. Оба дючера оказались братьями и даже двойняшками. Имена их были зело мудреные, но Дурной сразу принялся звать их Индига и Соломдига*.
Пока один брат лежал с ранами, их даже не стерегли. Ясно было, что один без второго никуда. Индигу стали пристраивать на разные работы, когда тот огрызался — поучали неразумника. Но без особой злобы — Дурной следил за этим. Да и работы той стало поменьше.
К первым снегам достроили башню, утеплили, и руки сразу высвободились. Подготовкой поля тоже перестали заниматься. Теперь лишь ждать, чтобы пепел да зола в землю ушли, а весной оттает — и можно будет боронить. После того, как отдуванили дючеров — нужных вещей у всех стало в избытке. Даже пушной охоте срок еще не пришел. Рубили дрова на печь да кухарили — вот и почти все дела.
Ну, кто-то шил тулупы на зиму. Старик тесал лыжи. Тютя бил свежего зверя, а Ивашка с Рытой с новой лодки рыбачили на Зее. Корела с Ничипоркой доделали горн и начали что-то ковать из железок по мелочи. Рыте Мезенцу даже три наральника из обрезков изготовили. Но им очень нужен был уголь для работы. Старик жечь его у острожка не позволил. Одно дело дым от печки по ночам, но совсем другое — многодневная гарь от ямы углежогной. Так что Климку с Ничипоркой послали — на север. Те поспешали вырыть ямы, пока земля не смерзлась — и вскоре сообщили, что к северу стоят холмы, где в изобилии растет строевой лес: сосны, лиственницы, есть липа и береза.
Дурной сразу удумал слать туда мужиков — валить лес.
— Там и уложим; а по весне, уже просохший, по Зее сплавим до места — построим настоящий острог! А из веток и сучков наши ковали будут уголь жечь. Безотходное производство! — снова ляпнул он что-то невразумительное.
И, будто этого ватаге было мало, учинил Сашко вечерами выучку. То собирал всех и обучал даурскому языку. Индигу же принуждал дючерскую речь говорить и пояснять. Гераську то особо злило.
— Почто мне эти словеса? Мы дауров с дючерами шертовали — пущай они наш язык и учат!
— Ну, и кто из нас дурной? — улыбался толмач. — Ты пойми: кто языком владеет — за тем и сила. Вот говорят о чем-то дауры по-своему — а ты понимаешь. Что умыслили, чего хотят. Ты ими повелеваешь!
Пришлось учить. Потом Сашко вызнал, что Ивашка сын Иванов грамоте обучен — и тоже сказал, чтобы всех читать и писать учил. Но тут у него не сильно-то вышло: Ивашка трепаться зазря не хотел. Дурной давил на него и так, и этак… Наконец, Ивашка пообещал, что учить будет токмо хотящих, и, ежели, сам не устанет за день. Чтобы людишкам не так тяжко было, иногда по вечерам Дурной устраивал посиделки с байками. Он уговорил Старика читать молитвы разные и рассказывать стихи из Библии. Сам же он любил пересказывать жития. И всё у него про князей древних выходило. Про Ольгу и внука ее Володимира Крестителя, про другого Володимира — Мономаха, про Бориса и Глеба, про Александра Невского, Василия Козельского… Правда, на князе Димитрии Донском они с Тимофеем сцепились.
— Ты обормот! — Старик брызгал слюной и сразу крестился, замаливая грех. — Князь Димитрий не святой!
— А я говорю — святой! — уперся Дурной.
— Ты еще поспорь со мной, шишига!
— Тогда я про Сергия Радонежского расскажу! Или и он не святой?
Старик жевал усы во гневе, но молчал. А Сашко принимался рассказывать про отрока Варфоломея… Надо сказать, что жития в пересказе Дурного выходили не особо благостными… Зато весьма интересными.
Наступало время реке в лед заковываться. За то время битые дючеры уже дважды привозили зерно. Честно, по роте, палили костер. Дурной с Тютей брали гребцов, одного из братьев — и плыли к послам через Зею. Показывали, что аманаты живы, давали поговорить, опосля чего забирали дань.
— А почему мы с них ясак не требуем? — как-то не удержался Гераська. — Аманаты есть, пусть рухлядь пушную несут!
— А кто мы такие, по-твоему, чтобы ясак требовать? — нахмурился Сашко. — Мы воры, Гераська. От приказного бежавшие и незаконно живущие. Коли еще и за государевых людей себя выдавать начнем — то вообще нас плаха будет ждать.
— Ну, мы же не для себя… — начал мяться Гераська, но понял, что затея дурацкая, и сам не стал продолжать.
Во второй раз, взяв зерно, Дурной внезапно сказал Индиге:
— Хочешь дома побывать?
Малой дючер испуганно вскинулся, не веря услышанному.
— Правда?!
— Если поклянешься вернуться — я тебя отпущу. На одну луну. Потом вернешься, как раз Соломдига полностью оправится — и я уже его отпущу. Будете по очереди бывать в семье…
Индига тут же истово поклялся своими духами и «богом белого царя» — и быстро перебрался на лодку дючеров.
— Зачем ты? — тихо спросил Митька Тютя. — Мало, что не вернется, так еще и острожек наш выдаст.
— Ради брата вернется, — улыбнулся Дурной. — Надо, Митька, нам другие веревки искать, кроме насилия, чтобы местных к себе привязывать. Понимаешь?
Тютя в сомнении сопел.
— А что до острожка… Думаешь, по снегу трудно будет его сыскать? Ты вон по следу соболя в лесу найдешь. А нас тут двенадцать мужиков здоровых.
— Это да, — грустно кивнул Тютя. — Зимой не утаиться…
Индига вернулся. Правда, к тому времени уже такого наворотилось!..
…Лыжники ворвались на острожный двор с нежданной стороны — с замерзшего уже озерка. Климка, Ничипорка с утра уехали собирать сучья в углежогную яму и вернуться должны были через две ночи. В северных сопках под это дело даже землянка чёрная была обустроена. Но вернулись они мало за полдень. Красные, жаром пышущие и еле дышащие!
— По берегу Зеи конники идут! — выкрикнул на весь лагерь Корела.
— Печь тушите! — заорал Старик, так как с холодами пришлось протапливать печь и днем.
К лыжникам кинулись с расспросами. Выяснилось, что ковали видели только шесть всадников. Видать, дозор. Сколько же их всего — неведомо. Дозорные — доспешные и оружные. Шли шагом, кони усталые, так что лыжники их с запасом обогнали. Казаки сразу принялись сволакивать всё в башню. Вскоре, и Рыта из «гнезда» гаркнул:
— Вижу! Вижу всадников! — скатился на низ и тоже в башню убёг.
Ждали долго. Следы следами, а в зарослях заприметить тайный острожек нелегко. Но неизбежное случилось.
— Нашли, — глухо бросил своим с третьего уровня башни Ивашка. — Снаряжайте пищали.
Всадники оставались внизу, мало-мало за сто шагов от башни. Стояли, переговаривались. Ивашка говорил, что видно плохо, но их, вроде бы, не больше десятка. Услышав новость, Тютя с парой поляковцев тихонько открыл дверь, которая не выходила на северную сторону, и ужом прополз к пустым балаганам.
В то же время, один из всадников отделился от группы и открыто, шагом, поехал к острожку.
— Сашико Дурно здэсь? — на ужасном русском спросил он, подбоченясь.
— А тебе про то какой интерес, нехристь? — сварливо бросил в узкое окошко Старик.
— Славный княс Галинга благодарность передат, — не обижаясь, ответил всадник.
И тут Гераську, ровно, ветром с лестницы смело! Дурной, бросив пищаль, ринулся мимо него вниз, с руганью принялся откидывать бревна, которыми подперли дверь, распахнул ее, наконец, и закричал:
— Я здесь! Вот он я!
В этот самый миг Митька Тютя метнул кожаный аркан. Петля резко сжала плечи всадника и, под дружное «и-эх!», выдернула его из седла.
*Индига и Соломдига — герои популярного советского мультфильма «Сердце храбреца».
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— Ой-бой, хорошо метнул маут твой батар! Хороший пастух! Пусти ко мне — табун ему доверю!
Делгоро пил горячий сбитень, и без того красное его лицо совсем побагровело, но сын Галинги уже находился в добром расположении духа.
Да, Митька Тютя умудрился заарканить сына князя. Дауры только увидали то, как с гиком и визгом басурманским кинулись на казаков. Казалось — быть сече, но Дурной голой грудью встал против своих и чужих. Хвала Господу, из башни никто не пальнул… Порубали бы друг друга в пень.
По итогу, оказалось, что пришлые — люди князя Галинги из рода дауров-хонкоров Чохар. Дурной успел пояснить, что те, вроде как дауры, только происходят от тунгусов. Правда, хонкоры землю не пашут, а лишь пасут лошадей, немного овец, верблюдов. Галинга был отцом той самой Челганки, что сбегла. И вот теперь отец решил отблагодарить Дурнова за ее спасение. Всадников, действительно, было лишь шестеро, и они везли с собой подарки в тюках.
Князь изо всех сил показал, как ценит Челганку. В тюках лежали лисья шуба пластов в два на десять, барсучьи малахаи, несколько отличных ножей с резными костяными ручками, две бронзовые чаши, лук с саадаком (не Тютин, но тож хорош!). Конечно, зная слабость русских, поднесли десяток соболей. Но самым дорогим подарком Делгоро подал небольшой отрез никанской камчи.
— Слух по земле прошел, что несколько лоча остались на усть-Зее, — рассказывал Делгоро уже неспешно. — Вот Чакилган и шепнула отцу, что там может жить ее спаситель.
Гераська речь даурского княжича понимал плохо. Переспрашивал у Сашка, но тот только отмахивался. И вообще, Дурной, как на гвоздях сидел. Вроде, и пытается степенно беседу вести, а всё норовит о Чалганке спросить. Вроде, невзначай, но даже Гераська всё понял. А уж красномордый Делгоро — и подавно. Хитро улыбался и всё разговор переводил на то, как его ловко с коня сняли. Поначалу-то он больно злой был, но когда казаки повинились — рассмеялся и хлопнул обидчика по плечу.
— Как, говоришь твоего батара звать? Тута? Эй, Тута! Да где ж он?
— Коней ваших обустраивает, балбес, — буркнул Старик.
— А чего их обустраивать? Мы им ноги спутали, и пусть себе тебенюют, — удивился Делгоро.
— Да, Тютя ваш, ровно мамку родную повстречал, — не сдержал ехидную улыбку Ивашка. — Отлипнуть от коней не может.
— Дончак, что уж, — как бы всё объяснил Рыта. — Пущай, порадуется.
Долго Делгоро игрался с Сашком, видно, нравилось ему это. А под конец сам заговорил:
— Сестра тебе, Сашика, сказать велела. Что вещь она тебе одну задолжала. Когда ж отдавать?
Тут Дурной совсем ополоумел. Воздух втягивает, а речь нейдёт.
— Князь-отец в гости зовет. Пойдешь?
Сашко, как волчара загнанный, заозирался на ватагу, только что зубы не скалил. Потом голову опустил, бросил что-то короткое и непонятное.
— Делгоро, мы попозже в гости придем. Ближе к концу зимы. Пойдет так?
Широкотелый княжич еще шире развел руками.
— Ну, и так сойдет, — он был явно недоволен. — Твоя жизнь.
— Ой, погоди! А как же я вас найду?
— Делгоро-господин! — вдруг влез в разговор какой-то мелкий даурец. — Позволь, мне им проводником стать? Галинга же до весны с Кунгур Нотога не откочует?
— Нет, ставка отца там на всю зиму, — ответил краснолицый даур. — Ты хочешь остаться у лоча, Аратан?
— На время, господин! — опустил глаза мелкий. — Для исполнения воли князя.
Так и порешили. Дауры заночевали в башне, утром их отдарили всем, что нашлось у казаков, и отправили домой. Ватажка пополнилась теперя еще одним человечком — Араташкой. Чему, например, Митька Тютя был зело рад: ведь у даурчонка имелась своя лошадь.
— Махонька, лохмата… Как собака! — вздыхал дончак. — Зато лошадь.
Через пару недель скотина стала к Тюте более привязливой, чем к своему истинному хозяину.
А вот Гераська новому постояльцу был совсем не рад. Потому что Араташка уже через день к нему подошел, поклонился и, мешая русские слова с даурскими, сказал:
— Повиниться я пришел, Гераська-друг. Тогда, в лесу, это я на тебя напал. И каменюкой в голову стукнул. Виноват я. Прими это и прости меня, как ваш бог велит, — и достал из-за спины соболя.
Зимнего! С серебринкой в меху!
А Гераська смотрит и не радуется. Вот же паскудник! Как же он его не признал сразу! Сжал парень кулаки… но как бить? Винится же, гад. Еще и бога помянул, нехристь!
— Да, ладно, чо уж… — буркнул Гераська, глядя на сторону.
Араташка рухлядь сам ему в руки вложил, еще раз поклонился. И потом несколько дён казаку на глаза старался не попадаться. Исход дела подгорчил Ивашка (ну, а кто ж еще!).
— А ведь Араташку Дурной подговорил, чтобы тот тебе повинился. Сам слышал. Ажно ругались они. Но Дурной даурца осилил…
Вот и как с этим жить? То ли разобидеться на Сашка. То ли поклониться ему.
Зима не стала спокойной порой для ватаги. Ибо Дурной решил, что казаки всенепременно должны поразить дауров по завершению зимы.
— Надо показать им, что русские многое умеют и знают! — убеждал всех толмач. — Что мы богатые и щедрые. Что с нами можно торговать и дружить!
Казаки хмурились, но унять Дурнова не было сил. Он и сам пример подал. Еще осенью Сашко удумал заплечные корзины с ремнями. А теперь принялся шить такие же сумки из кожи. Благо, наохотили ватажники столько зверья, что девать шкуры некуда было. Одно дело, волк или медведь, а куда девать свиней, косуль да кабарог?
Глядя на неразумного, Старик тоже принялся резать из дерева ложки, чашки, свистульки — липы-то насушили в изобилии. Глядя на это, загорелся и Тютя.
— Седло сделаю! — рубанул он ладонью. — Аки у турков, тут такого и не видывали.
Седло он делал долго, извел кучу дерева, кожи, войлока. Ковали пришли к нему на выручку и сделали стремена и пряжки. Пряжек они наковали в избытке, так что теперь поясами теперь вся ватага могла обмотаться.
Рыта всё то время чесал коноплю. Сучил нитку, сматывал вервие, в чем ему активно помогали братья-дючеры. И уже потом Мезенец затеял плести из них пояса на дощечках.
— Эх, покрасить бы нить, — вздыхал он. — Такая красота вышла б.
Он смог только наскрести сажи и смешать с костяным клеем — так что узорочье на поясах было черно-белое. Но всё одно — смотрелось неплохо.
Ивашка, хоть, и хмыкал, а тоже присоединился. Собрал весь воск, что по дуплам осенью понаходили — и учинил делать свечи. Причем, ловко смешивал воск с топленым салом — и свечей вышло в избытке. Старик под такое дело трехглавый подсвечник вырезал. Но в башне те свечи жгли редко — берегли для будущего торга и обходились лучинами.
Так, за мастерением, за байками, за изучением языков зима неприметно стала катиться на низ. Ватага обрастала барахлом. Гераська с Тютей (да и другие охотники) соболя набили больше одного сорокА. Еды — в изобилии!
— А хорошо живем, браты-казаки! — даже с удивлением как-то заметил Мезенец.
— Везло нам… с Божьей помощью, — откинулся к стенке Ивашка. — Дючер подуванили, городок Кокуреев еще. Потом Делгоро подарки привез.
— Не скажи, — покачал головой Козьма-толмач. — С тех дючер сколько дувана было-то? Разве, лодка токма. А даурские подарки — тут не в везении дело. А в том, что Дурной учинил.
— Да неужели вы не понимаете, в чем дело? — неожиданно вскинулся Сашко, который как раз спускался сверху башни и всё услышал. — Просто мы все трудимся. Работаем изо всех сил, друг другу помогаем. Вот оно и богатство.
Дурной какой-то миг помолчал, словно, не мог решиться.
— И нет никого над нами, кто бы это всё отобрал.
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Ко князю Галинге собирались, как на ярмарку. Правда, выяснилось, что итти хотят не все. Уперся Старик.
— Больно март начался студеным — ну, ево! — ругался он и жался к печи.
Не схотели и Ивашка, и Рыта, и оба коваля. В дорогу рвались только Дурной да Тютя, они ж уломали Козьму-толмача. Ну, и Араташка с ими. Гераську тоже уламывали.
— Ты ж промысловик знатный! — улещивал Дурной. — Места новые посмотришь: зверовые ли, хороша ли охота.
Но Гераська больно сомневался. Пока, наконец, Ивашка его на сторону не отвел и не зашептал тихо:
— Иди, паря! Дурной тебя старается подле себя держать — это ж самое, что надо!
— Кому надо? — не понял Гераська.
— Тебе, паря! — загорелись глаза Ивашки. — Ты по-даурски уже мал-мал говоришь, всё понимать будешь. Все тайны и секреты его знать будешь.
Гераська напрягся.
— Знаешь, чо…
— Чо? — передразнил его Ивашка. — Добротой Дурневой заразился? Она, доброта ваша, хороша… да не здеся. Или, ты, казак, думаешь, что мы с нашими ужо более не стакнемся? Дитёк ты, Гераська! Придут! Либо приказной, либо кто из Якутска… И это еще хужее.
Сероглазый помолчал.
— Ну, что? Притих, дитёк? Понимаешь, что будет? Если честно, мнится мне, что у Дурнова имеется какая-то затея на тот случай. Хорошо, если так. Тогда я за Сашка сам горой буду. Ну, а коли не сыграется? Хочешь, вместе с Дурным на дыбу?
Гераська молчал.
— Нет, я тебя всерьёз спрашаю: хочешь? Говори, как на духу.
— Не, — выдавил из себя парень.
— Ну, а раз «не», то и не брыкайся, паря. Будь рядом, уши торчком держи. Да запоминай: с кем болтал, чего обещал, чего просил. Глядишь, при плохом раскладе и минует нас чаша сия.
— Нас? — ощерился Гераська, который уже ненавидел Ивашку.
— Нас, милай! — почти пропел тот. — Ты, что ли, на поклон к государевым людям пойдешь? Нет у тебя таких умений. Так что и не пытайся. А я уж нас обустрою.
И Гераська стал наушником. Повторял себе слова Ивашки про то, что «можа, и не понадобится»… Но разве душу свою обманешь? Все кругом радостно собирались, что-то увлеченно латали в последний миг, а на сердце у молодого казака лежали чернота и тяжесть.
В последний вечер попировали, даже опорожнили горшок с ягодной брагой, которую настояли загодя. А с рассветом тронулись в путь.
Отряд в дорогу взял только одну пищаль.
— Ежели грозный бой в дороге грядет — то и четыре не спасут, — рассудил Тютя. — А попужать и одной можно.
Зато прочего взяли в избытке: все с луками (окромя Дурнова-пищальника), с копьями и сабельками, все в куяках. Да еще Тютя в шишаке, а Козьма — в мисюрке. Грозное воинство.
Шли прям по льду Зеи, который был еще зело крепок. Снег укрыл все неровности крепким настом, прям выгладил дорогу — ехать одно удовольствие. Лыжники с большими заплечными корзинами шли гуськом: первый торил лыжню, а когда уставал, то ступал на сторону и пристраивался в хвост. Позади же чапала лошадка Араташки, к которой прицепили большие санки — это Старик присмотрел, как местные тунгусы делают. Удобная штука, и влезало в нее много всякого.
На ночь вставали рано, покуда не стемнело, так что за день проходили мало. Быстро сооружали наветренную стенку, палили костер жаркий и заполняли себя горячей кашей да кипятком — чтоб ночь пережить. Спали вповалку, грея друг друга.
Странная страна по Амуру. Лето жаркое, пожарче, чем на самой Руси. Но зато и зимы лютые — не сильно якутским морозам уступают. По счастью, уже был март, так что казаки сдюжили.
За четыре дня поднялись вверх по Зее, опосля чего Араташка велел сворачивать в холмы — к стойбищу князя Галинги. Здесь было совсем иначе, чем по берегу Амура. Словно, гладкое полотно низины взяли и сморщили. Вся земля здесь пошла длинными складками-холмами, которые вытягивались в длинные волнистые цепи, извивались змеями, прерывались провалами. Большая часть их густо поросла лесом, но имелись и солидные степные клинья — на них, видимо, род Чохар и пас свой скот.
— А тут тоже неплохие места, — выдохнул Козьма, сколупывая лед с усов.
— Земля все-таки по Амуру лучше, — возразил Дурной. — Но тут — хороший лес. А вообще, в амурской земле столько неплохих мест — пол России можно расселить! И всем всего в волю будет. И даже местных особо теснить не придется. Видишь, как они редко живут — мы пятый день никого не встречаем.
— Да уж, — кивнул Тютя. — Тут им вольготно. А на Руси-матушке у мужиков наделы — скатеркой накрыть можно.
Повздыхали. Перевели дух. И пошли дальше.
Стойбище Галинги заприметили издалека. Место то, что Араташка называл — Кунгур Нотог — по-даурски значило Родной Холм. Князь там каждую зиму ставку разбивал, когда с летних кочевий уходил. Вот холм казаки и увидели.
Сначала две гряды, что шли бок о бок, начали расходиться. Словно луки изгибались, окаймляя ровную долину в несколько вёрст в поперечнике. А посередь той сковороды стоял круглый, словно, выпуклый пуп — холмик. Невысокий, широкий и совершенно безлесый. Правда, может, он таким стал из-за дауров. Которые раскинули огромный табор прямо на нем.
У мужиков аж глаза заболели: кругом бело да бело… А тут — скопище людей, жилья, скота! Шумят — за версту слышно! Казаки замешкались: непривычно было вот так к местным идти. Малым числом, просто доверяя их гостеприимству. Только Дурной (на то он и Дурной!) лишь яростнее зашоркал лыжами. Из горла уже одни хрипы от усталости, но глаза горят, морда красная!
А туземцы их и сами уже заприметили.
— Глянь-ко! — взволновался Гераська. — Конные… До нас конные!
Взрывая наст снежными брызгами, прямо на них неслось более десятка всадников. С посвистом, с гиканьем, с завыванием леденящим, как только татары да монголы и делают. Лыжники тут же все копья да пальмы перед собой выставили. Даже Дурной слегка вразумился и встал на месте. Поневоле оробеешь, когда на тебя конники тучно прут. Но тут Араташка помог. Взапрыгнул на лошаденку свою, от санок не отвязанную и ну ее пятками по бокам лупить! Выскочил, встал поперек ватажников и что-то заголосил по-ихнему. У Гераськи душа в пятках, так что он и не понял ничего.
Но мелкий пакостник не подвел: чохары (если это были люди Галинги) перешли с рысей на шаг, степенно подъехали к казакам. Глядели всё еще дерзко, с вызовом, но ничего грубого не говорили. Дурной, покачиваясь, так как лыжей на лыжу наступил, лез вперед и всё здоровался на даурский манер. Говорил сбивчиво, что Галинга и сын его Делгоро, их сюда сами пригласили. Через какое-то время сам Делгоро-тучный подъехал.
— Сашика! — широко улыбнулся тот. — Наконец-то! Ждем-ждем — не едут лоча в гости. В роду уже беспокойство началось.
— Да чего уж тут беспокоиться-то? — удивился Дурной.
— Так, а как свадьбу справить? Жених уже месяц в стойбище гостит, уже все дары проели. Так и позора не избежать.
— Погоди, — Дурной затряс головой. — Какая свадьба?
— Так Чакилган же! — радостно пояснил княжий сын. — Прознала земля, что любимая дочь Галинги в дом вернулась — и пришел жених славный и с дарами! А сестра моя молчит и молчит. Неудобно.
Гераська невольно глаза опустил — на Дурнова смотреть было страшно.
— Так… так, а мы-то причем?
— Так, сестре неймется! — веселился Делгоро. — С женихом — молчит. Бормочет только: надо ножик отдать, надо ножик отдать… А вы всё не идете!
— А, — коротко бросил Сашко, ровно ему понятно всё стало. Постоял задумчиво, часто головой кивая и губы потрескавшиеся облизывая. — Ну да… Надо, конечно… Да, надо!
И принялся нервно выдергивать одну лыжину из-под другой. Та, конечно, не поддавалась, мех на исподней стороне уперся. Дурной от своих же толчков не удержался, да завалился набок.
Дауры дружно заржали.
— Чего гогочите, суки! — зло выкрикнул Гераська.
«Ну же, Сашко! — молил он своего спасителя. — Ну, вставай, дурило! Ты ж казак…»
А тот даже не шевелился. Первым неладное почуял Козьма. Скинул лыжи побежал к лежачему: а тот глаза закатил, дышит со свистом, и лицо горит жарче печки!
— Эй! Помогите его до юрты донесть! — испуганно заорал толмач.
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Санька не хотел разлеплять глаза. Голова раскалывалась так сильно, что хотелось раздавить ее руками (одно счастье — сил не хватало руки поднять). Каждый вдох раздирал грудь. Но хуже всего было от зеленой тоски, что разлилась по всему телу. От нее вообще жить не особо хотелось. Тем более, когда жить — так больно.
«Прихворнул я в дороге, — начал анализировать Санька ситуацию. — Не тягаться все-таки мне с местными, нельзя спать на голом снегу. Если это пневмония — мне капец».
— Да и пофиг! — выкрикнул Известь в небеса… Вернее, хотел выкрикнуть, а вышло только слегка просипеть.
Тут же, словно, в ответ, неподалеку что-то зашелестело, зазвякало. Санька с усилием приоткрыл глаза — и вот тут уже заорал. Слабенько, но от души.
На него надвигалось чудовище. Высоченная тварь с ветвистыми рогами на голове, с длинными лапами. Всё тело монстра ходило ходуном, жило какой-то множественной жизнью. Всё шевелилось, мельтешило, позвякивало — словно сотни крупных жуков или червей копошились под ним.
Чудовище надвигалось, Санька явно видел жуткие, сияющие своим светом глаза. Лапы поднимались вверх… потом сошлись, и по ушам беглеца из будущего больно и глухо стукнуло:
— Боммм!..
Бубен… Блин, да перед ним шаман. Вот дурак! Пугала ряженого испугался. Оно, поди, лечит его. Мошенники хреновы с бубнами своими дурацкими.
— Почем опиум для народа? — нашел в себе силы съязвить больной, но стрела сарказма цели не достигла. Шаман начал «работать», что-то подвывая и настукивая палочкой по натянутой коже.
— Да отвали ты… — Санька попытался отмахнуться рукой, вытащив ее из-под шкуры; сразу пахнуло застоялой мочой и калом, и больной закашлялся. — Сука… Лучше б стрептоциду дал…
— Нет здесь твоих стрептоцидов, лоча, — внезапно зло сплюнул шаман. И чуждое даурскому языку «стрептоцид» с первого раза вышло у него весьма четко. — Это место для иных духов. Твои демоны из Угдела бессильны в этом месте, лоча.
Дурной скривился.
— Шаман, ты же не настолько глуп, чтобы считать русских на самом деле демонами-лоча?
— Я говорил только о тебе.
— Что?
— Борчохор сообщил мне, что ты придешь по ледяному следу. Он послал мне солон — и вот ты здесь.
Дурной замотал головой. Он думал, что если не на уроках у Мазейки, то хоть за долгую зиму с Аратаном уже неплохо изучил даурский, но этот шаман сыпал слова, которые он никогда не слышал.
— Твой Борчохор просто слышал, что говорил Делгоро. Все ведь знают, что нас позвали в гости.
Страшный шаман рассмеялся и заговорил в стену.
— Ты слышишь, ача? Глупый лоча считает, что ты узнаешь истину, подслушивая за людьми!
Санька перевел взгляд налево. На большом куске красной ткани висела фигурка: маленький человечек без каких-либо отличительных особенностей. Кругленькая головка, палочки ручек и ноже. Он был вырезан из войлока и пришпилен прямо к стене.
— Пробудивший меня, рассказал в солоне, что ты демон небольшого ума. Рад снова убедиться в его мудрости.
— Это мне говорит безграмотный шаман, который думает, что люди болеют от того, что в них вселяются духи.
— Именно так и происходит, демон. Человек что-то делает неправильно — и хитрый дух проникает в него, найдя брешь в защите…
— Чушь! Болезни распространяют мельчайшие микробы. И лечить их надо не дурацким стуканьем в бубен, а антибиотиками!
— Это просто слова. Я верю в одного злобного духа, что сидит в тебе. Ты — в тысячу мелких микробов. Нет никакой разницы.
— Есть! Микробы — это не вера! Это знание! — Дурной разозлился так сильно, что сам себе удивлялся. — Вы, шаманы, надеетесь, что ваши дрыганья совпадут с исцелением. А антибиотики — это наука…
Санька уже понял, что говорит слишком много слов, которые для любого здесь являются просто набором звуков.
— Просто в твоем языке слишком мало слов, чтобы я мог тебе доказать…
— Потому что это просто слова, демон. Я два дня жег отур, пел охранные заклинания над твоим телом. Я достал духа камышовой стрелой, спрятал его в беме и изгнал окончательно из твоего тела. И вот ты открыл глаза и поливаешь грязью своего спасителя. Значит, мои тайные знания истинны… Или в тайне от меня ты отхлебнул из бутылки своих антеотиков?
Побагровевший Известь уронил голову. Что тут скажешь? Шах и мат, атеисты.
Но шаман и не думал останавливаться на достигнутом успехе.
— Борчохор говорил мне ночью, что ты демон, не ведающий слов благодарности.
— Что?! Благодарить тебя, за то, что ты попрыгал с бубном над телом умирающего? Надеясь, что у него… у меня, то есть, хватит сил оклематься?
Шаман сидел с оскорбленным видом, человека, который подал нищему сто рублей, а тот ему еще и на руку плюнул… Хотя, деньги взял.
«Да чего я так взбеленился?» — спросил Дурной сам у себя.
— Пробудивший меня говорит, что люди, проклинающие себя, чаще всего вслух оскорбляют других.
Повисла тишина.
— Прости, шаман.
— Здесь меня зовут Науръылга, демон, — ответил тот. И прибавил. — Что изменилось в твоей жизни? Черный дух не пролез бы в тебя так легко.
— Я шел за самым важным… И лишился его.
— Этого важного больше не существует?
— Существует, конечно!
— Оно перестало быть для тебя важным?
— Нет. Никогда…
— Тогда ты ничего не лишился, глупый демон.
Науръылга снял тяжеленую шапку с железными рогами и птичкой на таком же железном пруте.
— Я изгнал из тебя черного духа. Дальше давай уже сам.
«Блин, чего же это я? — задумался Дурной. — Расклеился, как тряпка. Мне драться надо, а я…»
— Вот тебе чашка, пей! — приказал шаман. — А у меня свои дела есть.
И ушел.
Густой пар от чашки намекал, что в ней что-то горячее и наверняка полезное. С трудом повернувшись, он поднял пиалу и глотнул. Желудок моментально сжался, отказываясь принимать в себя эту гадость. Молочное, жирное, с какими-то осклизкими комочками… и целым букетом резких травяных ароматов. И соленое! Больше всего походило на монгольский чай, про который Дурной только слышал, но ни разу не пробовал.
«Пей!» — приказал он себе и сделал первый глоток.
Где-то через полчаса в темном помещении появился новый гость. Круглолицый Делгоро впервые выглядел невесело.
— Хорошо, что ты поправляешься, Сашика, — прямо начал он. — Жизни не стало. Я ведь не желал зла. Просто повеселился… Чакилган меня потом чуть не убила. Ей-ей, она могла! И на Науръылгу с ножом шла. Требовала, чтобы тот тебя исцелил.
Санька слушал эти слова и готов был расцеловать за них брата любимой девушки. Что он себе накрутил, дурак! Она ждала и ждет его! Значит, ничего еще не потеряно!
— Делгоро, друг! — Санька заставил себя приподняться на локте. — Мне очень нужно повидаться с твоим отцом! Срочно!
— Почто такая срочность-то? — изумился даур, слегка отклоняясь на спину.
— Я не стану скрывать, Делгоро! Буду просить у него в жены Чакилган. Я люблю ее.
Круглое лицо княжьего сына снова стало расплываться в горизонталь хитрой улыбки.
— Ты — взрослый жеребец, Сашика, чтобы позволять надевать на себя узду, — хохотнул он. — Кто я такой, чтобы тебя отговаривать… Но сейчас к тебе князю нельзя идти. Особенно, с такой просьбой.
— Но почему? — испугался Дурной.
— Сам не понимаешь? — Делгоро устал скрывать, что ему тяжело дышать смрадом, который распространял больной. — Ты в таком виде, друг, что отцу невесты очень трудно будет сказать «да».
— И то верно, — обессиленный Санька устало откинулся на лежанку. — Женишок из меня еще тот… Я бы не напрашивался, Делгоро. Я бы уж точно дождался более благоприятных времен. Но вдруг ее отдадут за другого?! Прямо сейчас!
— Не отдадут, — обнадежил парня даур и ушел.
Санька лежал в мучительном одиночестве. Пил омерзительную бурду из чашки, так как больше он ничего не мог сделать для того, чтобы стать достойным женихом.
Вечером пришли казаки.
— Я ж говорю, живой! — гоготнул Тютя. — А энти говорят, что уже уморил тебя черт рогатый.
— Шаман велит забрать тебя из своего юрта, — виновато пояснил Гераська. — Говорит, всё, здоров.
— Нам князь пустую землянку на отшибе выдал, — пояснил Козьма. — Мы протопили ее, так что тамо не так уж и холодно.
Сгорая от стыда, Санька попросил товарищей помочь ему отмыться от нечистот, в которых валялся уже второй день. К его удивлению, никто и нотки брезгливости не проявил. У людей здесь носы явно погрубее сделаны. А помогать своему в трудную минуту — это норма.
Дотемна больного отмыли и буквально перенесли в новое местообитания, замотав в одеяла и шкуры. И уже утром Дурной стал опять просить встречи с князем.
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Дом у Галинги был большой. А самое главное — стационарный. Сложенный из бревен, с клетями и подклетями. Почти как русская изба. И он был единственным не утопленным в землю зданием. Дурному уже пояснили, почему род Чохар, вроде и кочевой, а живет в постоянных жилищах. Кунгур Нотог — голый холм посреди чистой от леса долины — это сердце владений князя. Здесь всё лето запрещено пастись кому бы то ни было. И только со снегом Галинга приводил сюда своих избранных людей — около шести десятков семей со стадами. И они пасли скот в этой долине до весны. Кони, верблюды и прочие добывали еду из-под снега, в ожидании новых летних пастбищ. А люди — зверовали в округе.
Причем, постоянные постройки имелись тут у немногих. Обычные сборные жилища из шкур и войлока были более чем у половины местных жителей.
Казаки пришли на прием к Галинге при «полной зброе». Не столько ради грозности, сколько для того, чтобы прикрыть простоту застиранных и залатанных рубах и кафтанов. В полумраке просторного помещения набилось почти три десятка людей. Все мужчины.
Это был далеко не «тронный зал». Большой очаг в центре выложен обычными, черными от копоти булыжниками. Сам Галинга не восседал, хотя бы, на каком-нибудь резном стуле. Нет, он сидел на обычной кошме с нехитрым узором, смотав узлом ноги, но все вокруг чувствовали некое величие, исходящее от правителя. Князь был стар. Как это часто бывает у азиатов, ему можно дать и 50 лет, и 70. Волосы его, усыпанные несмываемым пеплом, заплетены в две косы над ушами и укрыты войлочной шапкой с золотым шитьем.
Казаки вошли с поклоном, перекрестились и поднесли Галинге дары, что смогли собрать в своем острожке. Далеко не всё из того, что привезли, но самое лучшее. Митька Тютя всё утро промаялся, глядя на невпечатляющую кучку подарков и все-таки пожертвовал своим седлом. Оно единственное и вызвало плохо скрытый блеск глаз у князя. Его впечатлили непривычные обводы седла, высокие луки.
Гостей усадили по левую сторону от входа. По правую сидела группа тоже явно не местных. Двое пожилых дауров скромно находились позади молодого парня, вырядившегося в халат степного покроя, но из синего шелка с богатым орнаментом. Широкие длинные рукава закатаны, обнажая шелковую же красную подкладку. Этот даур имел выбритый лоб и единую косу на затылке, явно в подражание далеким и успешным южным соседям — маньчжурам. Ради этого же на лице со скудной растительностью старательно культивировались жидкие, но длинные усы.
— Вот энтот и есть Челганкин жених, — прошептал Козьма, два дня упражнявшийся в знании даурского. — Все говорят даже не имя его, а что он внук какого-то Балдачи.
Дурной едва не зарычал на даура, который старательно не замечал новых гостей. На его прикид моднявый и, видимо, крутого деда. Он будто опять вернулся в родной пед: снова на нем драные штаны, а рядом — холуй в новехоньких «левисах».
Поначалу в таком «высоком обществе» полагалось вести долгие разговоры ни о чем. Однако, Санька едва пригубил отвратного соленого чая с молоком и жиром, как сразу поднялся, прося слова.
— Славный князь Галинга! Мы ехали сюда знакомиться. Как добрые соседи. Но, коли тут такие дела идут, то уж прости… — Дурной набрался духа и выпалил. — Прошу тебя, князь, отдать мне в жены дочь твою Чакилган! Нет мне жизни без нее… Я без выкупа, но клянусь: исполню, что хочешь, чтобы доказать тебе…
Санька так и не договорил, что именно доказать (потому что не придумал). Но и не потребовалось. Галинга услышал главное… и рассмеялся.
«И чего смешного тут?» — набычился Известь.
Старик же смеялся, глядя не на дерзкого русского гостя, а разодетого в шелка даура.
— Вот видишь, Суиткен? Ситуация всё усложняется. Не только род Дулан прислал сватов, но и этот славный батар решил изъявить желание стать женихом моей любимой Чакилган…
— Опомнись, Галинга! — тонкоусый даур в шелках вскочил. — Это же лоча! Проклятые лоча держали твою дочь в плену! Они пришли к нам с оружием, грабят нас и убивают — а ты готов видеть ЭТОГО своим зятем? Наравне со мной?!
— Этот — в одиночку спас Чакилган из плена и вернул ей свободу, а мне — любимую дочь. Так что ты прав, Суиткен — я не ставлю его наравне с тобой.
Побагровевший «чей-то внук» сел, а Дурнова закачало от противоречивых чувств. Приятно, что потенциальный тесть видит в нем, прежде всего, спасителя дочери. Ну, и что «мажору» нос утерли — это завсегда радует… Только что это еще за род Дулан? Не слишком ли много женихов?
«Не так я всё это видел, — качал головой Санька. — Думал просто свидеться. Сердце открыть. Может, сошлись бы. А тут какое-то средневековое побоище во имя прекрасной дамы назревает».
— Как отец, я горд, что стать мужьями моей дочери хотят такие славные батары. Но, в то же время, я оказался в сложном положении. Мой долг сделать так, чтобы итог вашего сватовства был предельно справедливым. Чтобы ни у кого из вас не возникло сомнений. Так что я буду думать. Тем более, лоча Сашико еще сильно нездоров. Пока же — будьте все моими гостями!
— Наверное, биться за дочку велит, — радостно шепнул на ухо Саньке Тютя. — Но ты уж прости, Дурной: Я тово даура в деле не видал, но ни в драке, ни в сабельной сшибке на тебя не поставлю.
Известь только криво ухмыльнулся на откровенную подначку. Он и сам прекрасно понимал, что не выстоит в бою против знатного воина. Только если в упор пищаль разрядит…
— Да кто этот Суиткен вообще такой? — возмутился Санька на русском.
— Рассказать?
Это был Делгоро. Он незаметно оказался подле казаков, когда собравшиеся начали расходиться.
— Суиткен — внук самого Балдачи, неужели ты не слышал?
— Слышал. А кто такой Балдачи?
Делгоро вдруг выпучил глаза и стал театрально оглядывать Саньку с ног до головы, словно, не веря в существование такого глупого лоча.
— Старый Балдачи — великий князь рода Жинкэр. Большого, богатого рода, что живет на сочных землях к востоку от Зеи. Роду жинкэр служат и говолы, и хэсуры, и дэдулы и много родов орчэн. Но самое главное: Старый Балдачи — эфу.
— Кто?
— Родич великого правителя маньчжуров. Двадцать лет назад Балдачи сам выбрал для себя лучшую из судеб: он отправился в далекий город Мукден, поклонился богдыхану тысячами соболей и пообещал верно тому служить. Богдыхан растрогался и отдал ему в жены свою дочь.
Дурной слушал и охреневал от того, какие крутые перцы живут на таких простых амурских берегах. Хотя, 20 лет назад и маньчжурская династия Айсингёро не была настолько крутой и великой. Единственное, что согрело его слух: то, с какой иронией Делгоро произнес слова про «лучшую из судеб». Кажется, этот даур так не считал.
— И что, этот Суиткен — Айсиньгёро?
— За 20 лет такие большие внуки не вырастают, — улыбнулся Делгоро. — Наш гость — из старшей ветви. У Старого Балдачи много жен. У него всего много.
Это был намек. Оставалось только кивнуть: понимаю, мол.
— Что же решит твой отец?
— Не знаю, Сашика! — искренне рассмеялся даур. — Этого не знает никто.
В это время шум с улицы проник даже во внутренние покои князя. Делгоро нахмурился и поспешил наружу. Санька с казаками тоже не стали отставать.
А на свежем воздухе уже затевалась свара между людьми «мажора» Суиткена и теми самыми дуланами. Козьма уже где-то успел узнать, что это за такая живность. Оказалось: они хонкоры — конные тунгусы, живущие где-то на неведомой Селемдже. Санька про Селемджу слышал — это главный приток Зеи, известный своим золотым песком. Только о последнем факте тут, похоже, не очень знали. Или значения не придавали?
«Конкурирующие фирмы» вовсю поносили друг друга, обвиняя и в неумении сидеть в седле, и в мужской несостоятельности. Конфликт достигал своего накала, когда на шумящую толпу, словно морж на льдину, навалился Делгоро. Разметав самых ярых, он принялся спокойно рассуждать о том, как недолго живут люди, обижающие гостей рода Чохар. Ругань от этого не утихла. Наоборот, почуяв безнаказанность, пустобрехи (которых хватало по обеим сторонах) лишь сильнее распушили павлиньи хвосты своего красноречия.
— Ох, Сашко, сейчас и за нас примутся, — захохотал Тютя. — Ну-тко, встань побойчее, жених! А то кислей капусты смотришься!
И он, как в воду глядел. Враги, не забывая друг о друге, паровым катком прошлись по речным демонам — лоча, уродливее которых еще не создавала земля! Чохары бдительно следили за соблюдением закона гостеприимства, так что начать настоящую войну не было никакой возможности.
А, когда воевать не получается — тут же расцветает спорт.
На Кунгур Нотоге начались состязания!
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Это была не олимпиада с турнирной таблицей и финалами/полуфиналами. Но слишком много в стойбище накопилось скучающего народа: и местного, и понаехавшего. Кто-то кого-то потянул на спор, тут же подстраиваются новые желающие, набегают зрители — и вот состязание обретает «международный статус».
В чем только не соревновались! Козьма первым из казаков полез участвовать в поединках без оружия. И, хотя, пару дауров он своими кулаками уложил, но те больше любили не драку, а борьбу, и третий поединщик с внушительными «отеками» по всему телу Козьму-толмача все-таки смог ухватить и заломал под таким углом, что тот три дня потом ни в чем не участвовал. Гераська полез в это гиблое дело единожды: когда дуланы затеяли гонки на лыжах. И выиграл, подлец! Причем, не пустую славу, а лисью шапку с хвостами.
И ведь больше ни-ни! Как его не втягивали, больше никуда не лез. Ноль азарта у человека. Вернее, весь его азарт (в плюс к своему) забрал себе Тютя. Этот вспыхивал от любого косого взгляда, дерзкой фразы, бился на любые заклады. Но видно было, что не по-серьезному это делает, а шутя.
«Да он же меня прикрывает! — понял вдруг Дурной. — Громоотводом стал, все наскоки на себя принимает».
Но это не была чистая жертва. Митька лез в борьбу с душой. Правда, на реальной борьбе бока ему тоже быстро намяли. А вот со своим луком конкурентов он не знал. Тютя им и сабельный бой показал бы — да опасные состязания род Чохар строго запретил.
Особенно, дончак рвался до конных соревнований. Только вот не на чем было. Аратан по доброте сердечной уступил ему свою «собаку», да только чуда на ней не совершить. Несколько забегов, ловлю зайца и прочее подобное Тютя проиграл. Вот тут ему не помощь и пришел Делгоро, которой проникся к казаку симпатией с первой их встречи.
Он дал ему своего коня. Окрыленный Митька выпросил еще и седло, которое сам же подарил князю… И тут началось. Тютя выигрывал скачку за скачкой! Он собирал пикой самые мелкие кольца, поднимал с земли шапку (и руками, и зубами!), преодолевал самые широкие ямы. Только в стрельбе на скаку не удавалось ему посрамить местных. Тютю зауважали все три рода, его звали «лоча-батар», ему дарили подарки и предлагали в жены сестер и дочерей. А расчувствовавшийся Делгоро подарил коня навсегда!
…И всё это время Дурной сидел в сторонке, ни в чем не участвуя. Куда ему, когда он ходил-то, опираясь на плечо Гераськи! И радовался от того, что с каждым днем ему становится чуть легче дышать. Наверное, ему совсем стыдно стало, если бы в состязаниях участвовал и его соперник — «мажор». Но Суиткен был выше этого. Он охотно посылал своих людей, словно, те несли славу ему самому.
«Ну, конечно, — хмыкал Санька с плохо скрытым облегчением. — Мы же ему не ровня. Блин, если вдруг Галинга объявит состязания — Суиткен ведь не захочет это делать наравне с нами».
С «нами» — это Дурным и женихом от конных тунгусов — веселым долговязым парнем по имени Джагда. Тот, наоборот, безрассудно кидался во все авантюры, но не придавал им особого значения. Много шумел, кутил, заводил друзей, ни с кем не чинился. Джагда совершенно не вызывал у Саньки конкурентных чувств. Не то, что Суиткен. Известь настолько не верил ему, что постоянно ждал от «мажора» какой-нибудь подлости, каверзы. Даже пытался следить за ним. Что было нетрудно, оставаясь в стороне от кипящих «спортивных» страстей.
Именно так, оглядывая стойбище, Дурной наткнулся на чужой взгляд. Как на бетонную стенку с разбега. Присмотрелся к странному парню, что пялился на него. И лишь по обилию тренькающих бубенчиков и металлических фигурок зверей, нашитых на кожаный халат, понял, что это тот самый шаман, что лечил его! Без рогов и большинства прочих пугающих атрибутов Науръылга выглядел почти нормальным. И до неприличия молодым. Только страшно болезненным, бледным. Кожа обтягивала кости лица, жидкие патлы торчали во все стороны, демонстрируя, что они еще и немытые. При этом, качающийся на ветру шаман явно не мерз, хотя сидел под стенкой домика без шапки и в распахнутом халате.
Он не звал Дурнова, но тот невольно встал, подошел и сел рядом.
— Подобное тянется к подобному? — хмыкнул Науръылга.
— Чего?!
— Из всех здешних воинов ты сейчас боле всех похож на меня — такой же полуживой, — хмыкнул шаман и, прищурившись, вгляделся в кипучее варево состязаний. — Они так горды. В таком восхищении от того, что тело одного из них сильнее прочих тел. Что именно его тело может причинить чуть больше боли, чем прочие. Счастливые, как дети. Они уверены, что сила их тел — это и есть их сила.
— Завидуешь? — с ехидцей спросил Санька.
— А ты, демон?
— Есть немного. Да я и не собираюсь это скрывать.
— И у меня такое было. Особенно, когда осознал, что буду навсегда лишен подобных радостей.
— А чего ж в шаманы пошел? — удивился Дурной.
Науръылга уставился на болезного с таким изумлением пополам с презрением, что парень подавился смешком.
— Твоё демонское царство настолько отличается от нашего, лоча? Да будет тебе известно, что у нас отмеченный духами не имеет возможности выбирать. Если какой-то дух-онгор выбрал тебя, если послал тебе вещий сон-солон — у тебя нет и не может быть иной судьбы. Оставь и забудь все мечты свои и свои планы… Теперь радости этих людей мне недоступны. Я привязан к миру духов, он крючьями вцепился в меня. Тянет к себе. Ни на миг не дает не забыть.
— Настолько всё ужасно?
— Я бы не сказал. Взамен я получил такое, после чего, все ваши радости кажутся такими детскими…
— Что ты получил? — увлекся беседой Санька.
Шаман замер. Потом растянул рот в широкой улыбке, обнажив неровный ряд бурых зубов. Беглец из будущего почти физически ощутил, как между ними вырастает стена.
— Спроси меня о чем-нибудь другом, демон.
«Вот же жук!» — озлился Санька, но решил использовать предложение.
— Я не местный и не знаю, как тут что у вас. Но не кажется ли тебе, шаман, что слишком много шума вокруг всего этого? Я имею в виду брак с Чакилган. Нет, для меня-то она — свет в оконце… Но не думаю, что все так в нее поголовно влюблены. А только девушка вернулась из плена — и сразу два жениха. Княжича! Да я еще…
— Ты бы знал, скольким славным батарам из рода Чохар Галинга уже успел отказать, — улыбнулся Науръылга. — Что ж, глупый демон, я расскажу тебе, почему к девушке из небольшого рода сватаются знатные женихи. Всё дело в том, что в ней течет кровь Бомбогора.
— Кого?
— Ну, конечно, ты не знаешь и этого. А всего лет 20 назад не было более известных имен, чем Балдачи и Бомбогор. Два великих даурских князя. Первый был хозяином земель ниже Зеи, второй — выше… Только переставали они быть хозяевами. Всё сильнее стала виднеться тень великого богдыхана маньчжуров. Хан далеко, а тень его уже и на Амур-реку падала. И решил Балдачи сам пойти на поклон к правителю в Мукден — и стал эфу. Правда, жизнь на Амуре не стала лучше. Почти сразу из степей хорчины пришли — большой полон увели. Причем, владений Балдачи ни один монгол не тронул. Потом маньчжур Самшика с войском на солонов в Хинганских горах за рекой напал, а те издавна как раз Бомбогора чтили. Понял князь намеки. Понял, что и ему придется идти в Мукден на поклон. Взял с собой двух побратимов — Вандая и Галингу…
— Галингу?
— Ты всё верно услышал. В Мукдене у князя соболей взяли, а вот родичем богдыхана не сделали. Получается, он ниже удачливого Балдачи. Разобиделся Бомбогор. Решил, что, как был ранее хозяином своей земли, так им и останется… Только вот маньчжуры так уже не считали. Большая была война, о которой я лишь слышал. Много битв, много городов сгорело. Баомбогора с его семьей достали аж подле великого озера Байкал. Всех извели. Был великий род Дагур — и не стало такого рода. Вообще, с той поры в даурских землях не осталось ни одного старого князя. Только удачливый Балдачи. Да хитрый Галинга. Который один смог спасти свой род после многих битв. Увел его сюда, на север. И спас здесь кровь бомбогорову — его родную сестру, которая стала его женой. И успела родить ему дочь, прежде чем, умерла.
Санька ошарашенно сидел на бревне, внезапно оказавшись посреди целого эпоса.
— Понимаешь теперь, почему все хотят получить потомство с долей крови самого славного князя даурской земли?
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С Суиткеном они столкнулись на следующий день. Совпало так или «шелковый» даур подгадал, но встретили его жинкэрцы в тихом месте.
— Уходи, лоча! — процедил «мажор», когда прочие подступили к Дурнову со всех сторон. — Вы тут чужие, не вашего ума тут дело. Чакилган создана быть женой большого князя, а не такой облезлой псины, как ты.
— Ну, я-то слыхал, что и ты в помете не самый лучший, — хмыкнул Известь. — Дурных кровей внучок.
— Заткнись, собака! — наконец-то вскипел Суиткен. Его подручные стали скалиться и хвататься руками за ножи. Даурская гопота вовсю провоцировала русского на первое действие.
— Тронешь меня — и не видать тебе Чакилган, парень, — ухмыльнулся прямо в харю княжичу беглец из будущего. — Сам ее Джагде-весельчаку отдашь.
— За Галингу прячешься? Трус! — сплюнул в ответ даур.
— Ну, куда уж мне до тебя, храбреца. Всемером одного труса зажали…
Известь понимал, что перебарщивает. Сейчас ущемленный в своем благородстве «мажор» позовет его отойти в лесок и в поединке выпустит ему кишки. Абсолютно честно и благородно… Но его так бесил Суиткен со своим чувством собственного величия. И усишками этими тонкими!
По счастью, на этот раз обошлось.
— Общаетесь? — выше по тропке, метрах в пяти стоял Делгоро. В своей черной шубе он казался еще огромнее, чем был на самом деле. Медведь, вставший на задние лапы. Только круглое красное лицо, готовое рассмеяться в любой момент, портило впечатление.
Но не сейчас. Монгольские глаза брата Чакилган предельно сузились, высматривая: а не нарушает ли здесь кто священные законы гостеприимства? Жинкэрцы пригладили загривки, окатили мстительными взглядами Саньку и пошли по своим делам.
— Не ходил бы ты, Сашика, в одиночку в таких местах, — улыбнулся Делгоро. — Воля моего отца велика, но и она ничто с волей Тенгира… Отец тебя зовет, кстати.
— Не с ним бы мне хотелось повидаться, — вздохнул Дурной, который за все эти дни так и не смог хотя бы одним глазком увидеть Чакилган.
— Мне бы тоже хотелось, чтобы сейчас было лето, а мы кочевали у Зеи, — улыбнулся княжич. — Что толку об этом жалеть? Пошли.
Галинга сидел совсем один. Большой костер не полыхал свежими сучьями, но от толстого слоя мерцающих красным углей жарило знатно.
— Моя дочь говорит, что пойдет замуж только за тебя, — старик заговорил без раскачки, начав с самого главного.
Дурной на миг застыл, а потом даже некоторое разочарование испытал. Потому что так хотелось услышать заветное — от Нее! А тут, по-будничному как-то…
Но всё равно полегчало!
— Ты особо не радуйся! — Галинга сощурил левый глаз и глянул на парня хищной птицей. Как же всё-таки дети на него непохожи. — Пока я здесь всё решаю… Но ломать волю дочки неохота. Знал бы ты, как она за тебя билась! Заставила шамана лечить тебя! Хотя, ты ж не знаешь… Нашему шаману поперек слова говорят немногие. А он сразу стал говорить, чтобы тебя даже в стойбище не пускали… Тут-то дочь моя и сорвалась. Многим ты ей теперь обязан, лоча.
— Всю жизнь готов расплачиваться!
— Ты улыбку-то свою похабную спрячь! Рано тебе еще мечтать. Я Чакилган плохой судьбы не желаю. Вот с внучком Балдачи мне понятно, что ее ждет. Надежная судьба. А с тобой? Вы ж чужие. И язык чужой и духам чужим молитесь. Вы пришли на Амур, как голодная стая псов, что с цепи хозяйской сорвалась. Любую скотину, на пути встреченную, режете. Не ради еды… Даже не знаю, ради чего.
— Я не такой, князь! — обида на слова старика душила, и очень хотелось оправдаться. Галинга лишь отмахнулся. — И не все такие. Те, кто со мной — другой путь выбрали.
— Сам-то веришь? — снова прищурился Галинга. — Выбрали… А другие ваши — злые и сильные — не порешат вас за ваш же путь?
— Постараюсь, чтоб не порешили.
— И вообще, кто вы? Откуда пришли? Куда уйдете? Уйдете же? — старик встал и подошел почти вплотную к Саньке. Был он некогда высоким, да годы согнули старика. — Вот отдам тебе дочку, а вы пропадете. И Чакилган жалко, а род свой еще жальче. Придут потом маньчжуры и спросят со всех друзей лоча.
— Мы не уйдем, — заявил Санька… чересчур твердо, учитывая то, что он знал о ближайшем будущем. — Но это еще и от вас зависит. От дауров, тунгусов, солонов и прочих. Если вы с нами будете — то Цины точно не сладят.
— С вами? А зачем нам с вами? Ты — первый лоча, с которым нормально говорить получается. Моя дочь два года… — впервые резкий голос Галинги дал слабину, дрогнул. — Да уж ты лучше меня знаешь, что с ней ваш Хабара делал.
— Мне очень жаль, — Санька опустил глаза, испытывая дикий стыд. — Никто из наших не должен был так делать… Это не по нашим законам…
— Вот я и говорю: с цепи сорвались, — Галинга снова сел к очагу. — Не нужны вы нам. Никто не нужен!
— По-другому уже не получится, Галинга, — Дурной сел рядом. — Теперь вам только выбирать придется: либо с нами, либо с маньчжурами. А я слышал, что ты, славный князь, много с маньчжурами воевал…
— Ишь ты! — старик прямо-таки полосанул взглядом по собеседнику. — Уже где-то услыхал и купить меня вздумал грехами моей молодости? Шустрый… Только ничего ты не знаешь. Никто не хотел под маньчжуров стелиться: ни Балдачи, ни Бомбогор. Только Балдачи всегда вторым на даурской земле оставался. Дагурского князя весь запад уважал, весь север. И солоны дикие, что за Амуром в горах ютятся. Балдачи хотел только статус свой поднять, а маньчжуры его в оборот взяли. Как же — эфу! От такой чести разве откажешься… А Бомбогору жизни не стало. Когда хорчины пришли — они десять тысяч пленных увели! Маньчжурское войско Самшики столько солонов перебило, что те к нам, за Амур кинулись: спасай, Бомбогор! А что он сделает? Войну маньчжурам объявит? Вот и решил пойти по пути Балдачи. Набрали соболей со всех родов и двинули в Мукден. Я тогда совсем молодой был и дружбой с Бомбогором очень гордился. Мой отец первый стал в даурских пределах кочевать, служил роду Мердэн. А я род Дагур выбрал… И до сих пор не жалею. Лучше моих всадников у Бомбогора никого не было!
Старик смотрел в мерцание углей и видел там своё прошлое. Которое, конечно, было в тысячу раз лучше настоящего. Потому что молодость…
— В Мукдене нас, как побирушек встретили. Меха забрали, полы во дворце нами вытерли и домой милостиво отпустили. А дома-то лучше не стало. То хорчины, то баргуты набег устроят, а они все уже подданные рода Айсингёро! Дючеры стали вверх по Амуру перебираться, земли занимать. А Балдачи, как эфу, требует, чтобы ему подати для маньчжуров передавали. Конечно, не стерпел такого Бомбогор, двух лет не прошло. Князь сказал, что даурская земля никому не подчиняется! Многие его поддержали. Даже некоторые из тех, кто раньше Балдачи слушал. Большое войско собрал Бомбогор, чтобы свободу отстоять. Я лично шестьсот коней привел, двести сабель. Тогда род Чохар был большим!
— Бомбогора разбили? — осторожно спросил Санька.
— Вхлам… Восьмизнаменное войско нельзя одолеть. Мы, как брызги разлетелись во все стороны. У Бомбогора и пяти сотен не осталось. Кто-то сразу перебежал на сторону врага, кто-то затаился. Но мы Бомбогора не бросили. Сначала заперлись в крепости Добчен. Но у маньчжуров уже были пушки — они просто ее сожгли. После также бились в Асиечине и снова бежали. Затем была Якса… вы ее Албазином зовете. Маньчжуры и туда дошли. У Бомбогора уж людей почти не было. Зато с собой семья, старики, дети — все остатки некогда великого рода Дагур. Тогда я остался в Яксе и велел моему господину бежать в темноте ночи.
— А мне сказали, ты от Бомбогора у… убежал, — начал и тут же смутился Дурной.
— Сбежал. Да не от тех. Яксу тоже взяли. Меня и других выживших пленили. Но Галингу никакие цепи не удержат! Сам сбежал и людей своих увел, и коней их сытных! До сих в моих табунах их кровь бродит… Тогда Бомбогор назвал меня братом и сказал, что отдаст мне всё, что я попрошу… Я, конечно, попросил в жены его сестру… Мою халун…
Снова тишина.
— Бомбогор велел нам идти в свой род и ждать знака. Князь хотел, пользуясь зимой, уйти дальше на закат, набраться сил, найти союзников. Он не терял надежды вернуться на Амур. Но маньчжуры весной снова стали его преследовать. Нагнали. Перебили всех. А князя увезли в Мукден, где и казнили. В те годы мало было даурских родов, где бы не оплакивали смерть лучших. Я из двухсот батаров домой привел два десятка. И жену молодую. Единственную уцелевшую каплю великого рода Дагур. Но, видимо, волю Тенгира не обойти. Моя халун родила только одну девочку и вскоре умерла… Вот и вся история.
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Галинга, наконец, посмотрел на жениха своей дочери.
— Я увел свой род подальше от Амура, почти к границам тайги. Только так и выжили. И ты теперь хочешь, чтобы мы поддержали вас против маньчжуров?
— А что, лучше бросить родные места и стать у них приживалами, там, где прикажут поселиться? Слышал ты о приказе их богдыхана, князь?
— Слышал… Может, и лучше. Это молодость ничего не боится. А мне с высоты моих лет лучше видно.
— Лучше, да не всё. Ты же не знаешь, как велика и могуча держава Белого Царя, Галинга. Какие сильные у нас воины, как много у нас огненного боя.
— Не знаю, — кивнул Галинга. — Но слышал я, что дворец Белого Царя страшно далеко. Намного дальше и Мукдена, и Пекина.
— Это так, — вздохнул Санька.
— А значит, о заботе Белого Царя лучше не мечтать. Я смотрю на тех лоча, что появились здесь. Вы сильны. Но не так сильны, как Восьмизнаменное войско. Ваши старшие… Я бы лично вырвал черное сердце вашего Хабары…
— Новый приказной гораздо разумнее. Уверен, мы сможем договориться…
— Я не видел твоего… приказного, Сашика, — Галинга вяло, но властно отмахнулся. — Для меня он — никто. Я верю тебе. Твои друзья — тоже неплохие батары. Но это всё.
— Славный князь, — Дурной постарался вложить в свои слова максимум убедительности. — Я не особо влиятелен среди лоча. Но я клянусь тебе, что приложу все свои силы для того, чтобы защитить твои интересы, чтобы мы смогли жить в дружбе и союзе.
— Клянешься, значит? — Галинга уперся руками в колени, растопырив локти, и стал совсем уж похож на хищную птицу. — Ну, давай проверим. Ты ведаешь огненный бой, Сашика?
— Ведаю, — скромно кивнул Дурной, уверенный, что изучил местный огнестрел получше многих казаков.
Галинга хлопнул в ладоши. Из темноты коридоров выскользнул слуга, который поднес князю длинный сверток. Старик принял явно тяжелый груз.
— Это няоцян, — с трепетом сказал Галинга. — Ты можешь сделать так, чтобы оно стреляло?
Дурной протянул руки к свертку. Это была пищаль. Или мушкет, самопал — зовите, как хотите. Длинная, потяжелее, чем их собственные пищали. И, конечно, фитильная.
«Прошлый век» — хмыкнул Дурной, намекая, что их-то кремнёвки были передовой военной мыслью. В отличие, от этого старья. Судя по клеймам с иероглифами, это был прямо китайский мушкет. Санька помнил, что копировать европейский огнестрел начали еще в династии Мин. Маньчжуры потом охотно переняли это оружие. Вернее сказать, перенимают.
Оружие было в ужасном состоянии, но целое. Жагра двигалась, зажим под фитиль глухо щелкал.
— Надо хорошенько почистить — и она сможет стрелять.
— Просто почистить? — изумился Галинга. — И всё? Даже для лука нужны стрелы.
— А! Ну, так-то да, — улыбнулся Дурной. — Для каждого выстрела порошок нужен — порох. И свинец — чтобы стрелять им. И пыжи, и фитиль, и шомпол, и пулелейка, и пороховница. Для настоящей стрельбы много нужно.
— Я знал, что это не так просто, — кивнул Галинга. — Ты можешь дать нам это, Сашика?
— Прости, князь. Но у нас самих этого почти нет.
— А у твоего приказного?
— У него побольше, — кивнул Дурной. — Но и ему самому оно очень потребно. У него же войско. А ему самому присылают казну из Якутска. Путь долгий.
— Значит, не поможешь…
— Ну, отчего? Я могу почистить. Могу показать кузнецу вашему, как шомпол сделать. Да и пулелейку можно. Но самое главное — порох и свинец. Такое самим не сделать. Но это наверняка есть там, где ты раздобыл пищаль.
— Где взял, там уже нету, — вздохнул Галинга и тихо признался. — У меня не одна такая няоцян…
— А сколько? — Дурной аж глаза округлил. Неужто, чохарцы грабанули какой-то склад?
— Семь, — гордо пояснил старик.
— Я могу их тебе все привести в рабочее состояние, — предложил Санька. — Из одной даже разок стрельну, чтобы ты поверил. Но не больше, мало у нас пороха.
— Научишь моих людей, как стрелять?
Санька замялся. Казаки не поймут. Но с другой стороны, это будет проверка — насколько далеко они за ним пойти готовы.
— Скольких учить?
— Трех! — оживился старик.
— Я возьму их с собой, когда домой поеду. Там и обучу — это дело небыстрое. Но обучу хорошо — они потом сами других учить смогут. К лету вернутся.
— Годится!
— Только ты вели им во всем меня слушаться!
Старик захохотал, ровно орел заклекотал.
— Я им велю тебя слушаться только в обучении. В услужение к тебе они не пойдут.
— У нас в острожке все работают. И им придется.
— Тебе придется их убедить, лоча, — Галинга повернулся к самому лицу Саньки.
— Как-нибудь справлюсь, — не отводя взгляда ответил Известь.
— А это хороший ответ, — старый даур хлопнул парня по плечу. — Не проси никого, чтобы за тебя командовали. Вместо тебя командовать начнут.
Он замотал маньчжурскую пищаль и велел унести.
— Значит, договорились! Я найду для тебя людей…
— Князь… — Дурной был в большом смущении, но не мог не напомнить о Чакилган. «Русские и дауры — пхай пхай» — это, конечно, здорово, но он тут по поводу сватовства.
— Что? — нахмурился Галинга. Санька только открыл рот, слова подбирая покорректнее, а тот уже всё понял. — Погоди! Ты думал, что это я сейчас с тобой дочерью торгую?
И такая злобность проросла в его хищном лице, что Известь дрогнул. Да, Галинга в молодые годы наверняка внушал страх врагам… Да что там! И сейчас внушает.
А князь даурский запрокинул голову и захохотал.
— Видел бы ты себя, лоча, — начал он размазывать слезы по измятым щекам. — Действует еще глаз Галинги! Но я сказал серьезно: я дочерью не торгую… Да и предложил ты немного, если честно сказать. У Чакилган должно быть надежное будущее. Обеспечь его моей девочке — и я отдам ее тебе в жены.
«Да блин! — закатил глаза Дурной. — Я же думал, что прошел испытание…»
— Не переживай, парень, — улыбнулся Галинга. — Успокою я тебя насчет моей дочери.
…В тот же день собрал старый князь народ прямо посреди стойбища. И объявил свою волю.
— Дочь мою получит лучший. А вот как его выявить? Долго думал я — и нашел способ. Все знают, что в дочери моей течет кровь великого Бомбогора. Лучшего из князей. И была у Бомбогора ценность великая — золотая пектораль. Всегда носил он ее на своей груди и пренебрегал ради нее любым другим доспехом.
— Ха! Не сильно-то она ему помогла! — выкрикнул долговязый жених Джагда.
— Смерть приходит к любому, — моментально отбрил его Галинга. — Но прежде чем сдохнуть, добейся того же, что успел сделать Бомбогор!
Весельчак только промолчал в ответ.
— В общем, отдам я дочь мою, Чакилган, тому, кто принесет мне золотую пектораль Бомбогора!
— Старый, ты ополоумел! — вскипел тут же «мажор» Суиткен. — Как ее найти? Двадцать лет ничего про нее не слышали. Может, давно лежит в степях за Шилкаром. Или в Мукдене, где Бомбогору голову отсекли…
— У тебя дед богатый, Суиткен, — хмыкнул Галинга. — Поезжай в Мукден, глядишь, выкупишь.
— Так знать бы точно, что она там… Кажется, старик, ты решил свою дочь безмужней оставить!
«Мажор» был в ярости — и это мало сказать. Понятное дело: он-то первым прискакал свататься. Думал, что всё у него на мази, а тут какие-то уроды нарисовались: один дикарь таежный, второй вообще — лочи! И добыча ускользает! Еще и старик окончательно сбрендил, задачки, как из древних сказок задает.
Суиткен растолкал людей и пошел к своей юрте, пиная по пути собак. Санька смотрел ему в спину, а в животе у него ныло нехорошее предчувствие.
— Убедился? — шепнул потом Галинга Саньке. — Внучок Балдачи верно говорил — никому ту пектораль не найти. Так что и Чакилган я никому другому не отдам.
— А я как же? Я ее где найду?
— Ты над другим трудись, лоча. Твоя забота — будущее. А там глядишь, и я слово свое поменяю.
Ох, не походил Галинга на человека, который свои слова меняет… Да и не всё он предвидел в своей хищной прозорливости.
В ту же ночь в лесу случился страшный пожар.
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На фоне черного неба полыхающие деревья выглядели страшно и зловеще. И, хотя, все понимали, что по снегу огонь далеко не распространится, народ вывалил за околицу, любуясь на опасную красоту. Разумеется, ни с того, ни с сего пламя так сильно разгореться не могло. Чохарские батары оседлали лошадок и двинулись к пылающему холму, чтобы выяснить: нет ли врага поблизости или, хотя бы, какого-нибудь злоумышленника. Остальные же выбрались на открытое место (но, на всякий случай, недалече от стойбища) и смотрели.
Казаки тоже присоединились к общему лицезрению, не отходя от своей землянки. Потому-то они раньше всех услышали странный шум из самого сердца селения. Раздался явный звон сабель, заголосили бабы…
— Какого черта?! — вскинулся Дурной и кинулся к дому Галинги.
А там… Народ уже стекся ко входу, у которого в распахнутом халате орала толстая даурская баба!
— Ой, украли! Украли раскрасавицу!
Дурнова ледяной стрелой пронзило! С нехорошим предчувствием он растолкал толпу и подбежал к тетке.
— Кого украли?! Говори!
— Чакилган-красавицу! Ворвались в дом, схватили, замотали и на коня кинули!..
— Кто?!
— Да откуда ж я знаю…
Санька в ужасе стал озираться. Вокруг никаких коней даже видно не было.
— Куда? Ее к Зее повезли?
— Нет, нет, — загалдели очевидцы. — Туда-туда, на север поскакали.
Логично. Запалили лес на юго-западной стороне, чтобы все туда отвлеклись, а потом захватили девушку и ушли в другую сторону. Но кто же это мо…
— Где Суиткен? — заорал Известь, побледнев от гнева пополам со страхом. — Кто-нибудь видел Суиткена?
Все вокруг пожимали плечами, и только один мальчишка лет 12-ти растерянно махнул рукой на полуночь.
— Туда поскакал…
— Аааа! — заорал Дурной, сжав кулаки. Он так и знал! Эта тварь поняла, что законно девушку не заполучит — и украл ее.
«Что же вы все стоите?!» — хотелось ему заорать. Но сдержался. Вокруг, в основном, стояли бабы, дети да старики. Немногим же мужчинам не на чем было догонять «мажора» — в стойбище ни одного оседланного коня. Все конники во главе с Делгоро уехали на огонь смотреть. Так что надо к табунам идти, коней арканить, седлать их…
— Погоди-ка, — остановил он сам себя.
Всё равно ведь жинкэрцам нужно будет к Зее ехать. То есть, на восток они завернут. Но сначала им придется северный холм объехать. А это длиннющий лесной язык! На конях они в лес не сунутся — там еще такой снег стоит, что кони увязнут.
— А лыжи — нет!
Санька уже цеплял стариковы лыжины, пока идея еще только оформлялась. Надо идти наперерез, прямо через холм. И там, в следующем распадке, встретить подлого Суиткена. С легкой пальмой — заменявшей ему обе лыжные палки — он бодро побежал на северо-восток. По ровной долине бежалось даже чересчур легко. Адреналин и страх потерять любимую подгоняли отлично! А вот, когда подъем начался…
Дурной выдохся очень быстро. Висел на копье, едва не выплевывая легкие, но снова и снова заставлял себя идти вперед. Отличные широкие лыжи помогали, как могли — подбитый снизу мех топорщился и не давал лыжнику скатиться обратно. Но шагать вверх нужно уже самому.
Санька полз, наверное, вечность. И уже не мог поверить, когда поднялся на седловину холма. Опоздал? Нет? Вообще, Дурнову казалось, что за прошедшее время уже до самого Амура можно было доскакать, а не то что до Зеи. Увы, сквозь частокол леса, да еще и ночью ничего нельзя разглядеть.
— Значит, вперед, — не дав себе отдохнуть, Известь оттолкнулся и пошагал вниз.
Противоположный склон холма оказался пологим и очень длинным. Санька разгонялся всё сильнее, помогая себе черенком пальмы и часто-часто мысленно крестился: только бы не угодить в яму засыпанную снегом. Лес потихоньку редел, ехать было всё легче. У Дурнова даже дыхание выровнялось, но сердце по-прежнему отчаянно стучалось о грудную клетку.
Когда он, наконец, выбрался из леса в длинную безлесую кишку огромной пади, всё было так отлично видно, что Санька аж испугался: «Я что всю ночь до утра ехал?» Но это сделала полная луна, которая, наконец, выбралась из-за горок и светила на землю во всю свою унылую харю, окрашивая снег в нежно-голубой цвет. Преследователь огляделся.
Пусто.
«Неужели проехали?! Но им же вчетверо большее расстояние нужно проехать!»
Собрав волю в кулак, Дурной покатил по чистейшему следу, ровную гладь которого портили только периодические пунктиры звериных следов. Поднявшись на очередной взгорок, он моментально рухнул на четвереньки: примерно, в километре от него, копошилось какое-то большое черное пятно. И, судя по всему, двигалось оно медленно. Съехав вниз, беглец из будущего перехватил пальму покрепче и заскользил к врагу.
Ночью, да на открытом месте звуки разносятся очень далеко. Вскоре Санька стал слышать похитителей. Слов, конечно, не разобрать, но голоса злые — они явно ругались.
«Тем лучше!» — усмехнулся Известь и ускорил шаг. Он был максимально собран, дыхание не сбивалось. Нельзя ему ошибиться. Слишком многое от этого зависит.
Поразительно, но он был уже в десятке шагов, а его еще не заметили. Похитители вообще не двигались, а сгрудились в кучку. Многие спешились и почти все смотрели в противоположную от Дурнова сторону. Парень на ходу сбросил с ног лыжины и тут же утоп глубже, чем по колено. Только тут на шум обернулся один из дауров, тот, что сидел на коне.
Известь сунул руку за отворот тулупчика. Там у него загодя были нашиты удобные ножны. Три шутки. И в каждых лежало по особому ножу… Когда после визита Делгоро ножей у ватажников стало в избытке, Дурной выпросил себе три штуки. Снял накладки, облегчил рутоятки, как мог. С помощью Корелы подправил форму, превратив все три клинка в равносторонние треугольники и хорошенько заточил. Метать ножички Известь любил с детства, и здесь снова начал практиковаться. Когда в стойбище Галинги начались состязания, его подмывало похвастать хоть каким-то своим выдающимся умением (дауры упражнялись в метании топориков, но вот ножами не баловались — просто их охотничьи ножики для того не приспособлены). Подмывало сильно, но он сдержался! Зато сохранил умение в тайне.
Лезвие легко легло в руку, и он, не думая и не сомневаясь, послал его вперед. Даур завизжал от болии уткнулся в холку коня. На казака тут же оборотились остальные. Известь моментально послал еще два ножа в конников. Второй вошел в щеку одному из похитителей. Непонятно, насколько серьезная рана, но на какое-то время всадник выбыл из боя. А вот третий нож от волнения Санька бросил бездарно — тот стукнулся о бедро, плашмя и бессильно упал в снег. Наездник с рычанием кинулся на преследователя, но Дурной уже ухватил пальму в обе руки и, втянув беззащитную голову в плечи начал часто-часто тыкать длинным лезвием вперед и вверх.
— Аийя! — явный крик боли подсказал ему, что он стал еще на шаг ближе к успеху.
Увы, на шаг ближе фигурально. Ибо Санька стоял по самую мотню в снегу и не двигался, а в бою стоять на месте смертельно опасно. Сильнейший удар обрушился на левое плечо. Еще один даур (на этот раз пеший) врезал ему саблей аж из-за плеча, но овчина выдержала. Вернее, руку пронзила адская боль, но шкура тулупчика осталась целой. Тут нужны секущие удары, а не прямая рубка. Не успевая развернуться, Известь стал лупить по новому противнику черенком пальмы. Лупить неистово, со звериным рычанием. Наконец, он развернулся в снежном месиве и дважды уколол врага. Тот умудрился саблей отбить все выпады. Тогда найденыш внезапно обрушил удар сверху. Двумя руками. Никакой блок не остановит такой удар. А наконечник пальмы рубит так же славно, как и колет.
Даур рухнул, заливаясь кровью.
Что дальше? Впереди еще две группы плохо различимых тел. Все спешенные. Чуть слева была явно различима какая-то возня сразу нескольких тел — там явно шла какая-то борьба. Без раздумий Санька кинулся влево. Бить копьем побоялся — вдруг попадет в Чакилган! Ухватился за халаты, потянул…
— Суиткен?
В самом низу кучи-малы оказался «мажор» — весь ободраный и окровавленный.
— Чего встал?! — заорал тот, пошатываясь. — Бей! Спасай ее!

Глава 46

Вдвоем они быстро расправились с парочкой из кучи-малы. Дурной развернулся к коням: там оставался последний похититель. Он держал в руках Чакилган, которая не стояла на ногах и всё норовила завалиться, что мешало подлецу вскочить на коня и убежать.
— Это Джагда! — испуганно кричал тот, прячась за девушку. — Это он нас заставил.
Дуланец махал головой в сторону всадника, который корчился от боли с раной в лице.
— Просто отпусти ее и беги, — максимально твердым голосом велел Известь. Он молил всех богов, чтобы средневековому преступнику не пришла в голову передовая идея взять Чакилган в заложницы.
Не пришла. Последний из похитителей швырнул пленницу на Дурнова, белкой взлетел на коня и припустил вниз по ложбине. Следом, неровно сидя в седле, припустил раненый Джагда. Но Санька на них даже не смотрел. Он бросился к Чакилган, помогая девушке подняться.
— Ну, вот и свиделись… — только и смог вымолвить Дурной.
Княжна подняла на него глаза, полные слез. Ее потихоньку начинало трясти. Вдруг девушка ринулась ему на грудь, прижалась к Саньке… И изо всех сил стала бить его маленьким кулаком по плечу.
— Где… Ты… Был… Так… Долго! — рыдала она, а тулупчик лишь слегка заглушал ее крик.
— Прости, — только и мог отвечать Санька, прекрасно понимая, что Чакилган говорит не про эту ночь. — Я был такой дурак…
Близость любимой сводила его с ума. Пусть бьет его до скончания веков — только пусть стоит вот так близко, прижавшись к нему… Он бы и стоял так вечно, но невольный зритель слегка портил идиллию. Дурной повернулся к Суиткену, который демонстративно встал спиной к влюбленной парочке и приводил себя в порядок.
«Нда, неудобно получилось, — вздохнул Дурной. — Я-то первым делом на него плохое подумал. А он сам кинулся Чакилган спасать. Один. Даже людей своих не стал ждать… Блин, да он молодец!»
Найденыш подошел к «мажору» и прокашлялся.
— Благодарю тебя, Суиткен… За то, что спас Чакилган.
— Я не для тебя это делал, лоча, — дернул плечом внук Балдачи, не поворачиваясь. — Я хотел…
Не договорив, он поднял пышную шапку, отряхнул ее от снега и водрузил на голову.
— Возвращаться надо. Давай лошадей ловить.
— А я… Я не умею верхом ездить, — растерянно выдал Дурной.
Тут даже Чакилган на него уставилась, как на чудо неземное… Нет, конечно, зимой Санька прокатился пару раз на «собаке» Аратана. Но ее в поводу держали. А так у беглеца из будущего не было ни малейшего навыка в верховой езде. И садиться здесь, да на чужого перепуганного коня! Нет, он не рискнет.
В итоге решили, что Суиткен отвезет Чакилган, а помощь направит сюда. Девушка уперлась, заявив, что останется с Сашком, но вдвоем они ее все-таки уговорили. Две мохнатые даурские лошадки затрусили вверх по пади, а Дурной сел на какой-то мешок — дожидаться подмоги от чохарцев. Честно говоря, он быстро пожалел, что отпустил любимую с «мажором».
«Еще все решат, что это он ее спас…» — травил себе душу парень. Но потом отмахнулся от детских мыслей и принялся дожидаться дауров.
Только вот первыми к месту побоища пришли не они. Санька загодя услышал лихие посвисты, улюлюканье и грубые угрозы на чистом русском образца середины XVII века. Совсем близко бахнул выстрел. Уже начало светать, и Дурной ясно видел, как с низов к нему широким шагом несутся трое бородатых лыжников, потрясая оружием.
— А что «Динамо» бежит? — негромко спросил Известь и сам себе ответил. — Все бегут.
В глазах предательски защипало.
Казаки лихо въехали на поле яростно перепаханного снега, обильно политого кровью — и застыли.
— Охр… — Козьма даже слово договорить был не в силах. — Дурной… Это ты их так?
Подростковая гордость невольно раздула паруса в груди беглеца из будущего. Очень хотелось сказать: да! я! И только назло гордыни Дурной покачал головой.
— Это мы с Суиткеном.
— С кем?! — Гераська аж опростанную пищаль из рук выронил.
Эту ночь казаки запомнят надолго.
— Ты это, Сашко… — потупя взор, но строго заговорил Митька Тютя. — Ты тово, не делай так боле. Мы ж тебя по следам еле нашли в этом лесу.
Повисла пауза.
— Мы ж не знали, что ты у нас чистый Илья Муромец, богатырь, — улыбаясь, добавил Козьма. — Волновались мы…
И все казаки дружно грохнули раскатистым смехом.
— Слушай, Дурной! — озарило вдруг Тютю. — Так это что же выходит? Энто всё — твой дуван? Казаче, айда лошадок ловить!
Когда классически опаздывающая кавалерия во главе с Делгоро прибыла на место побоища, деловитые казаки уже сгребли в кучу всё, что имело хоть какую-то ценность. Выживших дуланцев перевязали и связали, а затем передали воинам-чохарцам. Но только это. Боевой добычей своего Дурнова они делиться не собирались.
— Славный бой, — хмуро кивнул Делгоро. — Ты удачливый воин, Сашика.
…Суиткен уехал на следующий день, ясно поняв после обнимашек Чакилган с лоча, что делать ему у чохарцев нечего. Саньке было даже немного жаль. Столько времени он думал о «мажоре» плохо и не скрывал своих чувств. Хотелось как-то исправить это… а как, если вся «делегация мердэнцев» уехала?
Галинга, которого похитители огрели чем-то по голове, едва встал на ноги, заявил, что род Дулан — не жильцы на этом свете.
— Видать, люди вокруг позабыли, что такое род Чохар, — клекотал он, восседая на своей кошме и хищно растопырив локти. — Летом, как кони на зеленой траве отъедятся — я сам поведу поход на Дулан! Ты со мной, Сашика?
— Конечно, — слегка испуганно ответил Санька, не очень-то желавший лить кровь целого рода; но говорить «нет» Галинге в его берсерковом состоянии было боязно.
— Я пришлю к тебе вестников! — хлопнул себя по ляжке довольный старик. — Они еще узнают гнев Чохар и лоча!
В общем, в течение суток Санька остался единственным действующим кандидатом в мужья Чакилган. Вернее, де-юре Суиткен от своего статуса не отказался, но он явно махнул рукой на это дело. Увы, ситуация для беглеца из будущего не изменилась: Галинга настаивал на прежнем условии женитьбы.
— Еще ничего не закончилось, Сашика. Появятся новые женихи — и пектораль защитит мою дочь них. А твоя забота — будущее. Вот и занимайся этим.
Забавно звучал приказ старика, учитывая, откуда Дурной сюда явился. Да и чем занимался.
«Может, я и вправду должен перекроить это будущее?» — задумался Санька.
Но задумался неглубоко… Галинга после случившегося, наконец, позволил ему видеться с Чакилган. Каждое утро в стойбище теперь несло Дурнову радость — радость новой встречи с любимой. Впервые за все эти месяцы и даже годы он мог всласть насмотреться на нее, наговориться с ней. Тут же вскрылись и первые проблемы: неловкое молчание, когда оба не знали о чем говорить. Они ведь совершенно не знали друг друга. Но проблема стала и решением: они теперь могли друг друга узнавать.
Здесь тоже не всё было гладко: Чакилган любила рассказывать о своих юных годах, но только не о периоде плена. Санька наоборот: по понятным причинам он не мог говорить про свое детство и юность, а лишь про время, проведенное у хэдзэни и русских казаков. С особой любовью он расписывал, как за зиму его ватага обустроила маленький острожек, как там здорово живется… и еще лучше зажилось бы… если б вместе с ней… с черноглазой Чакилган.
Неожиданно для себя Дурной осознал, что душа его разрывается: ему неохота разлучаться с любимой… но и на Усть-Зею страшно хочется. В свой маленький мир, который они с такой любовью и заботой строят.
Поэтому, когда казаки недвусмысленно стали намекать, что пора бы и домой, Санька поломался, но довольно легко дал себя уговорить.
Прощание вышло трогательным. Санька с Чакилган держались за руки, не в силах их разомкнуть, игнорируя казаков, похохатывающих в бороды. Девушка принесла с собой нож. Тот самый.
— Пусть побудет у тебя, — улыбнулся жених. — Вон как у вас тут неспокойно. А я за ним обязательно к тебе приеду.
Чакилган опустила глаза и улыбнулась, радуясь их общей маленькой и милой тайне.

Глава 47

На юг тронулся целый поезд. К лошадке Аратана и дареному коню Тюти добавились еще одиннадцать трофейных лошадей. Вместе с казаками поехали трое дауров, которых Дурной пообещал учить стрельбе, а у тех еще шесть коней было. Хорошо, что даурские лошади могли кормиться тебеневкой, свои, русские у ватажников с голоду бы померли.
Дурной после недавних событий осознал важность верховой езды и стал прилежно учиться этому искусству на самой смирной лошаденке. Только долго сидеть в седле у него сил не хватало — и часть пути он нагло проводил на нартах, ссылаясь на то, что перенес тяжелую болезнь.
— Хорош больной, — хмыкал Козьма-толмач. — Шестерых в пень порубил.
А нарт с собой у них имелось уже трое — некуда было упихать добро, наторгованное да захваченное у дуланов. Когда этот караван прибыл к острожку, ватажники встретили их, вытаращив глаза.
— Похоже, зря я не поехал, — протянул Тимофей Старик. — Вы там случайно чохарцев этих не перебили, обормоты?
Дурнову эта невзыскательная шутка, как бальзам на сердце пришлась. Хоть, и шутейно, а русский казак осудил нападение на дауров. Лед тронулся?
Кстати, речной ледоход был уже совсем на носу. Весна брала своё: на солнечных склонах снег целиком истаял, да и в тени лежал съежившийся, ноздреватый. До шуги успели съездить за Зею на очередную встречу с дуванскими дючерами. Индига честно вернулся из «отпуска» с некоторым количеством гороха на прокорм. Он о чем-то коротко перешептался с братом, и Соломдига, повернувшись к Дурнову, тихо сказал:
— Я не поеду домой, господин. Мы оба у вас останемся.
От Саньки не ускользнуло, как болезненно отреагировал на эти слова Индига, но в тот момент он об этом не задумался. Однако близнецы, целыми днями ходили по острожку бледными тенями самих себя; всё послушно исполняли, но ничем не увлекались с душой. Ну, бывает. Все-таки они официально здесь пленники, хоть, и живут почти на равных с русскими. Только время шло, а состояние их всё ухудшалось. Уже на исходе мая Старик все-таки взял парнишек за грудки и вытряхнул правду.
— Князь решил по чистой воде уходить на юг, — опустив глаза, признался Индига. — Как и повелел богдыхан. Они, наверное, уже далеко в пути…
— А вы оба остались? — ахнул сердобольный Тимофей.
— Я сказал ему уходить, — еще тише ответил Индига.
— Куда я без брата? — буркнул Соломдига.
Так и поселились дючеры в острожке. Но это было уже после, а с началом ледохода Дурной собрал почти всех (даже дауров) и повел их в холмы, где лежали нарубленные за зиму бревна. Несколько дней их скатывали к берегу, увязывали в звенья. А, когда Зея более-менее очистилась, начали они спихивать плоты в ледяную еще воду и увязывать в единую длиннющую «змею». Ватажники забрались на нее с шестами и сплавляли километров восемь — до устья Бурхановки. Туда «змея», конечно, не впихнулась: пришлось снова размыкать звенья и по отдельности тащить бечевой до самого острожка. Много дней на это ушло, зато строевого леса имелось столько, что легко на тарасы хватит!
Правда, Дурной посоветовал с этим не спешить.
— Надо балаганы подновить, — сказал он ватаге. — И хотя бы один барак большой построить. Можно по-быстрому, не конопатя.
— А на кой? — нахмурился Старик. — Башня достроена, там снизу и поверху три десятка людишек напихать можно. Зачем еще?
— Пригодится, — улыбнулся Санька. — Да, и еды нужно подсобрать. Ты уж Старик выйди на Зею на дючерском кораблике — надо рыбки наловить. А Тютя с Гераськой пусть на кабаньи тропы в дубняке сходят — набьют свинины, сколько смогут.
— Пропадет же, — с укоризной глянул на Дурнова Гераська. — Холодов уже нету.
— Закоптим, — отрезал беглец из будущего. — Долго не залежится — не бойтесь.
Озадаченные казаки только плечами пожали. Но послушались. К охоте с радостью присоединились дауры. Вообще, трое людей Галинги плохо вписывались в ватажную жизнь. Даже аманаты Индига с Солондигой были на острожке более своими. И, конечно, с новичками сразу возникли проблемы — едва весенний поезд прибыл от рода Чохар.
— Ты чего удумал, Дурной? — накинулся на него Ивашка. — Дауров стрелять учить? Чтобы они нас потом…
— Откуда ты это так быстро проведал? — изумился тогда Санька.
— А вот ведаю, — хмыкнул «Делон». — Ты не виляй, по спросу моему отвечай! А то я быстро казаков подыму…
— А ты подымай! — Известь ощерился весело и зло. — Давай-давай! Не перед тобой же лично мне ответ держать!
В тот же вечер ватага устроила круг, на котором Ивашка в красках живописал, на какое предательство «русского дела» покусился болван Дурной. Мужики хмуро уставились на найденыша.
— Всё так, — улыбнулся тот. — Да не совсем. Видели их самопалы?
— Старьё, — фыркнул Старик. — Токма не дело то, чтобы дауры могли оружье на нас направить!
— А, если не на нас? Пищали их фитильные — это маньчжурское оружие. Таких у Галинги семь штук. Я лично видел. Ну, и подумайте, откуда это у него?
Ватажники озадачились. И Дурной, пользуясь паузой, вкратце пересказал историю князя Бомбогора и обрисовал роль Галинги, которую тот в войне сыграл.
— Вот это да… — протянул Рыта.
— Выходит, до нашего прихода почти все дауры на богдойцев исполчались? — докрутил мысль Козьма-толмач. — Это… это можно было б так поворотить… что мы б вместе против богдыхана ратились?
— В точку, Козьма! — обрадовался Дурной тому, что не ему самому эту мысль говорить пришлось. — Если бы Поярков да Хабаров иначе себя повели — дауры не врагами нам стали, а союзниками! Многие уже дань маньчжурам платили, но далеко не все им подчиняться хотели. Но случилось так, как случилось… Понимаете теперь, почему я людей Галинги на обучение взял?
— Дак и ранее понимали: ради юбки даурской, — развалившись на медвежьей шкуре, заявил сероглазый «Делон».
— Ивашка, ты-то дураком не прикидывайся! Ты же всё слышал и понимаешь лучше многих. Я хочу исправить ситуацию! Потому что еще есть шанс!..
— Чего? — не понял Рыта.
— Ну, возможность. Еще можно исправить всё. И сделать дауров нашими друзьями. Скоро нам каждая сабля, каждый самопал в надежных руках — ценнее золота станут.
— Опять вещает… — шепнул коваль Корела; шепнул слишком громко, явно желая, чтобы его все услышали.
— В корень зришь, Дурной! В надежных руках нам нужны сабли с самопалами! — возвысил голос Ивашка и добавил. — В надежных!
— Чтобы даурам доверять — нам первым нужно вернуть им доверие.
— С чегойто? — нахмурился Старик. — Я нехристям ничего не должен!
— Должен, Тимофей, — мягко возразил Дурной. — Мы пришли на их землю и даже не пытались хоть как-то договориться. Галинга люто ненавидит богдойцев — до сих пор! Да и его самопалы фитильные явно не 20 лет назад захвачены. Значит, чохарцы и после с маньчжурами дрались. Только вот Хабаров его дочку два года за собой возил и… и насильничал. Так что должны мы, Тимофей. За Ярко, за многих других. Да и за себя…
— Бабские речи ведешь, Дурной, — заявил Старик уже без прежней уверенности, но с еще большим недовольством. — Может, нам еще на коленях перед инородцами ползать? Молить о прощении?
— Бабские, говоришь? — Известь сунул пальцы за пояс за неимением карманов в штанах и снова ощерился. — А я вот слыхал, что этому Христос учил.
Старик, гордящийся своей набожностью, распахнул рот… и захлопнул его. Побагровел лицом, снова раззявил пасть, чтобы покрыть найденыша словесными помоями, но испуганно перекрестил рот.
— Я буду учить дауров стрелять. Не заради христианских заповедей. Я просто хочу, чтобы в будущих битвах они с нами бок о бок сражались. Закончен разговор!
Действительно, с той поры к теме никто не возвращался. Кто-то даже сдружился с даурами, некоторые всё еще сторонились чужаков, но не задирали. Ну, а в мае дела так завертелись, что не до того стало.

Глава 48

Началось всё с того, что Санька приказал установить новый наблюдательный пункт — прямо на берегу Амура.
— Надобно внимательно смотреть на верх Амура, — пояснил он задачу, еще больше всех удивив. — Если заметите наши дощаники — зовите в гости.
Разумеется, так далеко ходить никто не хотел и стали гонять на пост поочередно Ничипорку да Гераську. Последний и увидел, как по темной воде реки с верховьев катят два потрепанных дощаника. Вскоре юный зверолов привел на острожек целую толпу. Гостям дивились все, кроме беглеца из будущего, который про этих ребят читал в умных книжках. И Дурной ясно видел, что ватажники прекрасно заметили эту странность в его поведении.
Вперед группы вышел осанистый дядька с черной вьющейся бородой. На нем был добротный бурый кафтан. Длинный, почти по щиколотку — так в Сибири не носят. Греет такой кафтан хорошо, но в лесу больно мешает. Не то что на городских улицах. Дядька снял колпак с лисой, слегка поклонился, водрузил обратно и властно поинтересовался:
— Где тут у вас старшой?
Санька моментально почувствовал, как полтора десятка взглядов скрестились на нем.
«Ну, смотрите! — обвел он хитрым взглядом ватажников. — Потом не пеняйте!»
— Я за старшего, — шагнул Известь вперед. — Сашко Дурной, толмач.
Бородач скептически оценил собеседника, но все-таки вступил в переговоры.
— Я — государев человек, Михайла сын Артемьев Кашинец. Со мной — пять десятков служилых людей. Идем к приказному на амурской земле Онуфрию сыну Степанову. Есть тут таковой?
— Ну, — улыбнулся Дурной. — Был бы он тут, я б с тобой не разговаривал… Кузнец со всем полком на низу Амура зимовал. Но вы с ним непременно встретитесь попозже. Нас же тут всего дюжина.
— И чего вы тут деете? — еще более по-хозяйски поинтересовался Кашинец.
— Так волю государеву исполняем! — гордо расправив плечи, с улыбкой заявил стоявший рядом Ивашка сын Иванов. — Как велено было — строим острог на усть Зеи.
— Острог? — кисло обвел взглядом постройки гость. — Нешто Кузнец не мог настоящий острог справить?
— А при чем тут Кузнец? — ухмыльнулся Известь. — Это мы сами, своими силами.
— Это как это? — опешил Михайла Кашинец, шаблоны которого внезапно были поломаны.
— А вот так это, — развел руками Санька и поспешил сменить тему. — Ты, мил человек, приводи к нам всех своих людей. Видно, что вы устали в пути. Поспать где под крышей всем найдется. Ну и накормить вас тоже сможем.
Если честно, отряд Кашинца вообще мало подходил под описание «служилые люди». Они не только выглядели страшно голодными и изможденными. Снаряжение их тоже оставляло желать лучшего. Одеты, кто как, многие — явно в туземные одежды. Брони совсем мало, а та, что имелась, вызывала чувство брезгливости. Из оружия — копья да топоры, сабель почти нет. Пищали — хорошо если у каждого третьего, у некоторых даже карабины попадались. А статус «служилого» подразумевал, прежде всего, что снаряжался такой человек за счет казны. Порой рублей на 20 снаряжался. За среднего «кашинского» и пятерку не дашь. Да и выглядело их снаряжение не как купленное, а собранное с бору по сосенке. В общем, если бы не представительный предводитель, больше всего эта полусотня походила на банду разбойников… Причем, в самом начале своего романтически-криминального пути.
Служилые оборванцы накинулись на копченое мясо, свежую рыбу, зимние остатки орехов и северных ягод так, что ватажники забеспокоились о своем будущем. Дурной же ничего не боялся и даже предложил Кашинцу передохнуть с его людьми недельку-другую.
— Кровом и едой обеспечим, — уверял он. — Но взамен хотели бы попросить твоих людишек помочь нам в работах. Надобно стены острожку возводить, подсеку осеннюю распахать… Хватает работы, в общем.
Михайла заявил, что не возражает, по его мнению, служилым безделье вообще во вред идет. Так что с утра ватажники кашинских запрягли за вчерашний пир по полной. Около десятка оставались дежурить на дощаниках, а вот остальные закатали рукава. Причем, вполне себе с охотой. Большая часть поступили в распоряжение к Старику и стала возводить стены: тарас за тарасом. В такие невероятные сроки, что Санька аж забеспокоился — а хватит ли леса? Небольшие группы служилых голодранцев ходили с Тютей и Гераськой на охоту. Шестерых Рыта Мезенец забрал на осеннюю делянку. Выжженный участок, да с сохой с железными наральниками, да на конской тяге пахался просто отлично. Рыта бороздил землицу, а подмога старательно корчевала корни, коими изобиловала целина, выбрасывала редкие камни.
Острожек преображался на глазах.
Уже в первый день работ Санька подметил еще одну странность гостей. Они со своим командиром Кашинцем почти не общались. Тот поутру отдал приказ и счел свою миссию выполненной. А по всем вопросам казаки-разбойники обращались к другому человеку… Признаться, тот был оборвышем поболее многих, но вся полусотня его охотно слушалась и шла за советом. Звали мужика Якунька сын Никитин. Этот не только командовал, заместо отдыхающего Михайлы, но и сам охотно впрягался в любую работу.
Санька сразу стал подбираться к этому человеку: зазнакомился, по возможности останавливался поболтать. Увидел, что обутки у Якуньки прохудились, и подарил ему новые, из ватажных запасов. В общем, на пятый день «вываживания» Дурной решил, что пора «подсекать». Отвел босяка подальше от сторонних глаз, чтобы вывести на откровенный разговор.
— Знаешь, Якунька… А мы тут не совсем Кузнецовы люди. Были мы ими, но по осени от Онуфрия ушли. Тайно. Никого не убивали, ничего не воровали… разве по мелочи. Но, по сути, мы бунтари считаемся и воры. Вот так…
Кашинский служилый вообще никак не отреагировал. Чуял, что всё это — присказка.
— Я к чему тебе это рассказал-то, — продолжил Дурной. — Хочу, чтобы ты понял, что я с тобой честен. Но и мне от тебя нужен честный ответ. Знаешь, не бывает такого, чтобы гусь по небу клин утячий вел. А у вас ровно так и выходит. Мишка Кашинец средь вас, как гусь среди уток. Чужой он. Как же так вышло, что вы под его рукой ходите?
Якунька долго молчал. Только стройплощадку острожка оглядывал. Будто бы по-новому.
— Странно вы живете, брате-казаки. То сразу видно было. Теперича понятно, почему… Ладно, слухай. Наша полусотня теперь-то служилая. Но изначально мы на Амур-реку своеволием пошли. Как охочие люди. Разные тута у нас. Кто-то шел сюда за хорошей жизнью… а кто от плохой бежал. Не знаю, слыхали ль вы тута, что воевода Ладыженский запретил людишкам на Амур уходить? Дозоры даже расставил. Но мы исхитрились. Добрались к осени до Тугир-реки, перевалили волок и по Урке до Амура спустились… И наткнулись прямо на Зиновьева. Государева человека. Да стрельцов ево…Похватал он нас. Всех, как одного повязал, стал винить, что воры мы и беглые. Отобрал и брони, и оружье. Некоторым вообще правёж учинил, ровно вины наши уже доказаны. Несколько дней нас так мучал. А потом подсказали нам палачи же наши: киньтесь де дворянину в ножки, в службу поверстайтесь — он вас и простит. Что делать — пошли в ножки падать. Вот так служилыми и стали. Только никакой платы нам за то не дали. Только надуманные долги простили. Даже брони и пищали вернули не всем. Может, стрельцы утянули, а мож и сам Зиновьев. В общем, обобрали нас, как липку, и повелели на Урке-реке пашню завесть. Чтоб, значит, пять тыщ воев прокормить смогли.
«Знакомая песня, — грустно усмехнулся Санька. — А пахать им чем? Ножами?»
— А чтобы наказ тот мы сполняли ретивее, поставил над нами своего человека — Мишку Кашинца. Энтот начальник лют бывает. Но мужик с пониманием. Увидел, что на Урке земли толком нет, и повел наши дощаники пониже. На усть Торы мы встали, там Кашинец и захотел пашни заводить… Но прознали про нас дауры тамошние — и життя не дали! Держали в осаде — меньше чем десятком за ограду не выйти. Какая уж тут пашня. Решил Кашинец к вашему приказному Кузнецу пробиваться. Еле дотянули до ледохода, подобрали двух казаков на плоту…
— Что за казаки? — удивился Санька.
— Тож Зиновьев послал. Послал восьмерых, да шестеро утопли. Только Вторко да Ивашка выжили. Ну, их приняли, да по Амур-реке бегом кинулись… И вот у вас оказались.
Он снова оглядел острожек.
— А вы тута, как в сказке…
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— Нешто местные вам не досаждают? — уже прямо спросил Якунька.
— По-разному бывает, — уклончиво ответил Дурной. — Но мы стараемся с даурами и прочими по-людски обходиться. Помним, что это их земля. Лишнего не берем. Тут всего на всех хватает, с избытком!
Якунька только качал головой. А потом с прищуром глянул на Саньку.
— Уж ты не остаться ли нас уговариваешь? Звиняй, мы теперя люди поверстанные…
— Нет, Яков, не уговариваю. Пока нет такой возможности. Ни у вас, ни у нас. Мы еще сами тут ненадежно стоим. Так что вскоре придется ехать к Кузнецу. Всем вместе. Но вообще, знай (и скажи, кому сочтешь нужным), что мы здесь новым людям рады. Кто готов друг за дружку стоять. Кто разбогатеть трудом хочет, а не грабежом местных.
Дурной мечтательно посмотрел в высокое амурское небо.
— Пока возможности нет. Пока…
Чуть больше десяти дней кашинские прожили на усть Зеи. За эти дни они практически отстроили укрепления! Линии срубов-тарасов оградили участок примерно сорок на сорок метров. Даже вторую башню возвели — чуток поменьше и пожиже, но вполне себе готовую. Тарасы еще надо было засыпать хрящом, но это можно и потом сделать. Ибо пришла пора ехать к Кузнецу. Санька точно знал, что около 20 мая его флотилия появится в районе впадения Сунгари-Шунгала…
Прочие ватажники тоже не могли дождаться, когда уже гости уедут. Причем, исключительно из-за одного Михайлы Кашинца. Тот вечно норовил покомандовать. Либо возмутиться от того, что на острожке всё не так сделано. И аманаты у тутошних вольготно ходят, и служба казаками несется без рвения, и вообще все здесь больше о своей мошне думают, а о государевом деле не радеют.
Старик однажды не удержался и осадил зиновьевского ставленника:
— Слышь, Михайла, а тебе шапка боярская темечко не давит? Явился в гости — будь гостем! Внял, порось?
В общем, все рвались в дорогу. На этот раз в спутники к Дурному первым прибился Ивашка. Затем Тимофей-Старик с Гераськой, Корела с Ничипоркой. Санька прямо говорил, что встреча будет непростой, а разговор тяжелым. Всяко может повернуться. После этого сразу решили ехать Тютя с Козьмой. Оба хмурые и суровые. Один Рыта Мезенец да еще пара поляковцев плыть к приказному не захотели. Так что в итоге, в трофейную дючерскую лодку набился ровно десяток.
Санька беседовал с Якунькой не раз, вместе они сговорились, что некоторые из кашинских скажутся больными и останутся на острожке. Будут Рыте помогать… ну, и дальше налаживать отношения. А уж больных и немощных в отряде Михайлы Кашинца хватало. Командир хмурил брови и проверял каждого, но, в итоге, шестеро «медкомиссию» не прошли и остались на «лечении».
15 мая 1654 года флотилия из трех суденышек ускоренно рванула по Амуру и уже через три дня добралась до месива проток и островков у слияния с Сунгари.
— Будем ждать здесь, — сказал Дурной, так как опасался разминуться.
Но «эскадру» Кузнеца трудно было не заметить. Тем более, что полк приказного шел по самому главному руслу…
Напряженная встреча вышла. Онуфрий изначально был невесел, а лицо беглого Дурнова еще больше подпортило ему настроение.
…— Атаман, я знаю, ты собрался людей вверх по Шунгалу вести. Я тебя очень прошу: не ходи! Беда будет.
— Откуда знаешь?
— Не знаю… Опасаюсь. Мы за год немало дючеров, дауров видели. Разговаривали. Богдыхан маньчжурский к войне готовится. Повелел всем местным в его владения переехать. А в городе Нингуте поставил опытного воеводу Шархуду. И тот рать собирает.
Беглец из будущего уже вовсю раскрывал свое послезнание, надеясь убедить приказного. И Кузнец обеспокоился… да не о том.
— Вправду, людишки с Амура уходят?
— Вправду. Ниже Зеи ни Кокуреева рода, ни Толгина нет уже. Всё сожгли и ушли. Дючеры из Дувы ушли… и из других улусов. Что выше по Амуру — не знаю. Но, думаю, там пока поболее осталось. Вон, Кашинец с его полусотней всю зиму в осаде просидел.
— Ну, и как мне на Шунгал не идти, Дурной? — возвысил голос Онуфрий. — Видишь, сколько народу у меня! Их кормить нечем. А сам речешь, что по Амуру пустынь… А по Зее что?
Дурной вздрогнул. Если сейчас полтыщи казаков Кузнеца хлынут на Зею — все его попытки наладить отношения с местными пойдут прахом.
— По Зее только малые роды кочуют. Их не споймать.
— Вот и всё, Дурной. Одна нам дорога — на Шунгал, — грустно улыбнулся Кузнец, не ведавший иного пути, кроме как грабить.
— Скоро нерест начнется, красной рыбы будет — горы, — неуверенно начал Санька.
— Рыба твоя — поперек горла уже, — скривился приказной. — Мяса же не хватает. Хлебушек нужен, хлебушек! Идем на Шунгал-реку.
Кузнец оценивающе оглядел снаряженного по-боевому беглеца.
— Вы, как вижу, виниться приехали, — усмехнулся он. — Прощение вымаливать будешь? Что ж, коли, кровь в походе за дело государево прольете…
Дурной с грустной улыбкой покачал головой.
— То не дело государево — местных грабить год за годом, Кузнец, — вздохнул. — А повиниться можно. Но я сразу скажу: за то, что Челганку умыкнул — вины своей не вижу! И каяться не буду. А за прочее… И за товарищей моих…
Санька поклонился земным поклоном.
— Прощения просим, Онуфрий Степанович! Прости нас, ибо мы весь год за тебя дело государево справляли! Построили острожек, как велено было. Небольшой, но сотню-другую разместить можно. Ясака не имали, но соболей привезли. Кашинец тебе 18-ю ясачными соболями поклонится, а мы тебе 30 привезли, что сами набили.
Глаза Кузнеца блеснули. Он понимал, что раз 30 привезли, то набили раз в десять больше. Это было не так: Санька уговорил ватажников отдать почти половину, чтобы задобрить приказного. Чтобы отвлечь Онуфрия от алчных мыслей, Дурной сказал главное.
— И пашню подле острожка завели. Вот, как раз перед отплытием отсеялись.
— Много ли? — с надеждой спросил Кузнец.
— Нет. Нас же всего десяток людишек, — с укоризной ответил Санька. — Подсека невелика. Но, если урожай выйдет хороший — человек сто своим хлебом прокормим.
Кузнец скривился. Вот же неблагодарный! Еще никто из русских столько хлеба не растил на Амуре. Радовался бы лучше. Но беглец из будущего помнил, что новому приказному Зиновьев велел — прокормить 5000 войска.
«Как дитя наивное, — вздохнул Дурной. — Разве такие объемы из ничего берутся? Надо силы вкладывать, чтобы пять тыщ прокормить».
— В общем, на Шунгал мы не пойдем. И тебе я не советую, атаман… Хочешь, прими наш труд в качестве искупления за наши вины. И дозволь нам развивать начатое… Эх, нам бы побольше людей, мы бы там основательно обжились!
Кузнец молчал. Дурной догадывался, что ему этот острожек с пашней, как манна небесная. Потому что в реальной истории ничего из наказов Зиновьева он так и не выполнит. Можно наказать воров, но какая с того польза? А, если оставить их на острожке — то выгода будет. Санька знал Кузнеца, как рачительного человека — и ставил на это всё.
— Нда… Ты что ли у воров за старшего будешь?
— Я говорю от имени всех, — уклончиво ответил Санька.
— Ну, тогда и передай всем! Коли у вас кровушка жидка для настоящей казацкой работы, то разрешаю вам и далее строить новый острожек. Усть-Зейский.
— Нет, — Санька очень сильно хотел сохранить в тайне местоположение своего острожка, так что такое название ему не нравилось. — Острог наш… Темноводный.
— Чего так?
— Ну, Амур же. Темная Вода. Все народы вокруг эту реку так именуют.
— Ну, пускай…
— Людей бы нам еще, — обнаглев, напомнил Санька.
— Каких людей? Ты ж сам сказал, что меня сильный враг впереди ждет!.. Ну, хотя, эти новые… служилые, что Кашинец привел… С их толку в бою особого не будет. Разве их тебе дать?
Увы, кашинских заполучить оказалось не так просто. Они уже пообщались с основной «армией», и им передалось общее ожидание поживы. В начале мая они были счастливы крыше над головой да сытной горячей пище, а сейчас грезили награбленными соболями, шелками, а то и серебром. Сам Мишка Кашинец забыл, что Зиновьев повелел ему пашни заводить и первым голосил, что надо идти бить басурман! Более того, даже часть ватажников вдруг выступили против Дурнова и прямо заговорили: надо идти в набег.
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Радужная картина, которую себе нарисовал Санька в острожке… теперь официально Темноводном… Картина эта тускнела на глазах. Из диких волков не так просто сделать домашних псов. Зачем выживать в уединении, если можно весело и с прибытком грабить?
С трудом он уговорил остаться почти всех. Один Ивашка «Делон» только усмехался на его увещевания.
— Коль уж мы с полком заодно и больше не воры — моя святая обязанность идти со всеми! — высокопарно заявлял тот, вновь смущая остальной народ.
Наконец, Дурной махнул рукой и обратился к «Делону» напоследок:
— Мы с тобой никогда друзьями не были. Но пережили вместе немало. Я за всех вас клялся стоять. И за тебя тоже, Ивашка… Береги себя! Там, на Шунгале бойся не столько сабли или копья, сколько свинца. Понял?
— У них будет огненный бой? — удивился Ивашка, почему-то сразу поверив словам найденыша.
— И много, — вздохнул Санька и тут же уточнил. — Я так слышал от дючеров и дауров.
Своим врать про осведомителей из местных было сложнее, чем Кузнецу. Ну, а как еще объяснить то, что беглец из будущего точно знал, что в войске маньчжурского наместника Шархуды будет не меньше сотни корейских мушкетеров… как бы дико не звучало это словосочетание. И, что именно они заставят казаков отступить. Нет, Санька, конечно, как мог, подготовил приказного Онуфрия к возможному столкновению… Кто знает, возможно, это изменит ситуацию. Все-таки предупрежден — значит, вооружен.
«А ведь даже хорошо, что Ивашка там будет, — вдруг озарило его. — Я всё смогу узнать из первых уст. Поменялось что или нет… Лишь бы выжил Делон недоделанный».
Удивительное чувство переживания за своего наполняло его и болью, и какими-то внезапно теплыми приятными ощущениями.
В итоге беглец из будущего увез на Темноводный около двух десятков кашинских (при десяти пищалях и практически без пороха и свинца) и почти всех своих. Без одного. В целом, с даурами и дючерами набирались четыре десятка пар рабочих рук! Есть на чём развернуться! А работы хватало: валили лес и жгли уголь на севере, расширяли подсечные деляны на будущий год, достраивали крепость в острожке. Как пошла рыба на нерест — отложили все дела и занялись рыбалкой. Тут один день может месяц кормить.
Конечно, прежняя идиллия нарушилась: приходилось уживаться с кучей новых людей, которым многие здешние порядки казались странными. Наконец, Старик не выдержал первым и ухватил Дурнова за локоть.
— Сашко, ты скажи уж толком: кто мы теперь? Ежели замирились с Кузнецом — то не воры, выходит? А кто? Опять служилые?
И Санька понял, что надо поговорить. На вечер, у большого костра собрали круг. И беглец вышел пред всеми.
— Тем, кто провел тут зиму, скажу: Кузнец согласился забыть наши вины и непокорство за то, что волю государеву исполняли. Это я про острог Темноводный, про пашню. И велел это продолжать. Выходит, мы теперь тут по воле приказного…
Он задумался.
— Но это ничего не значит! — вдруг крикнул Известь, разгоняя нерв. — Мне дорог тот уклад, который мы вместе создали! Я хочу жить здесь дальше, хочу строить и пахать… с нашими новыми братьями. Но только на тех же условиях! Мы все здесь стоим друг за дружку! И всё делаем сообща!
— Любо! — весело крикнул Тютя.
— Так ты тут, что ли, вольный атаман? — выкрикнул кто-то из кашинских.
— Воля — понятие относительное, — улыбнулся Санька. — За волю еще бороться надо, казаче… Да и атаманом меня не выкликали… Кстати.
— Дурнова — в атаманы! — заорал зычно Рыта.
— А чой-то? — загалдели кашинские, которых было побольше. — Якуньку в атаманы! Якуньку Никитина сына!
— Куда прешь, сопля стылая! — ощерился Старик. — Сам тут без году неделя, а ужо горло драть учал!
— Нешто нельзя, дедок ты гнилой? — не полез в карман за словом новичок. — Мы на кругу, тут все пасти равные! Понял?
И казацкая толпа загудела, заревела, сталкивая два акустических вала: «Дурнова» и «Якуньку». Выкликали и другие имена, только их сразу затерли в самый низ. Вольница, пробужденная речью Саньки, бурлила уже нешуточно, почти готовая вскипеть кровавыми пузырями. Но тут с бревна поднялся жидкобородый Якунька сын Никитин.
— СашкА Дурнова — в атаманы! — крикнул он и рассмеялся. — Вы борзость-то умерьте, мужики! Глянь-ко, что при нём тут наделать успели.
— Это ты еще половины делов не знашь! — гордо выкрикнул раскрасневшийся от криков Тимофей.
Старая ватага орала в восторге. Наверное, не будь на кругу «конкурирующей фирмы», они бы еще сто раз подумали: а нужен ли им такой командир? Но сейчас они были счастливы, что победил «свой».
«Вот и стал ты, Санька, атаманом, — улыбнулся беглец из будущего. — Правда, атаманство такое… пока Кузнец не узнает и бровь в удивлении не поднимет. Но это ладно, пока наши цели и задачи совпадают, думаю, претензий не будет. Главное — отпущенное время потратить с пользой».
А что это значит? Дурной с ужасом понял, что уже вовсю вынашивает стратегические планы. Нужно хорошенечко укрепиться, сплотить народ. Нужно сблизиться с местными родами дауров, тунгусов и не дать им уйти в Маньчжурию. Очень нужно найти каналы поставки ресурсов, которые самим не добыть: железо, порох, свинец. Хотя, над железом еще можно подумать…
Но самое главное — надо стать незаменимыми для Онуфрия Кузнеца. Как? Прежде всего, хлебом. Смогут ли 40 человек прокормить полтысячи? Вряд ли… Но потенциал тут огромен. Зейская пойма для земледелия еще удобнее, чем амурская в своем верхнем течении, где, в основном казаки дауров и грабили. И свободных земель валом! Только вот людей где найти… и семенного материала побольше.
Вторая нужность для Кузнеца — ясак. И не 30 соболей, а хотя бы 300. Если с Зеи Кузнецу давать приличный выход, то он оставит этот край в покое и на многое закроет глаза. Значит… Значит, придется как-то уламывать Галингу и прочих на выплату дани рухлядью. Получается, и их тоже чем-то надо заинтересовать.
Каждая задача порождала только новые задачи. Пока ватажники вокруг весело догуливали вечер, Дурной сидел и мрачнел вместе с темнеющим небом.
Он ведь прекрасно понимал, что на все эти чудесные игры в стратегию ему отпущен ограниченный и весьма конкретный срок. Почти ровно четыре года. Летом 1658 года нингутский воевода Шархуда перейдет в наступление, выйдет на Амур и в первом же сражении, имея подавляющее превосходство в кораблях, пушках и людской силе, наголову разгромит русских. Кузнец, видимо, погибнет в бою. Из всех больших людей уцелеет, кажется, только гнида Артюха Петриловский.
— Четыре года… Четыре года… — несколько раз под нос проговорил Санька и машинально напел. — Это много или мало…
Вообще, он в этом мире уже почти два года. И каковы результаты?
«Атаманом вот стал!» — невесело усмехнулся он сам себе. Хотя, перемены есть — острожек Темноводный. Первые пашни. Этого в реальной истории не было.
«Или было? — ужаснулся он. — Был какой-то непутевый толмач Дурной, которого даже в отписках не упомянули. Что-то пытался созидать… Но всё равно в 58-м Шархуда придет на Черную Реку и уничтожит и флот Кузнеца и его, Дурнова, начинания…»
Можно ли вообще что-то изменить в уже давно случившемся? Санька вдруг почувствовал, что голова его от всех этих мыслей начала трещать и раскалываться. Он вскочил и побежал прочь от жаркого костра. Вечерняя прохлада раннего лета остудила лицо, и стало немного полегче.
— Да какая разница! — бросил он злобно в темноту. — Получится. Не получится. Всё равно ведь буду пытаться.
С этими мыслями он и ушел в башню, чтобы зарыться в пахучую постель из шкур. Уснул непривычно рано даже для этого времени. А когда проснулся…
Когда проснулся, стало уже не до сложных теоретических мыслей.
Война началась.
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Конечно, не прямо с утра началась война. Сначала перед свежими стенами Темноводного загарцевали всадники, неприятно удивленные возникшим препятствием. Злобно выругались не по-русски. А затем, самый здоровый из них подъехал к узким тяжелым воротам и заорал во всю глотку:
— Лоча, вставай! Воевать пора!
Казаки поднялись, некоторые признали смешной русский язык Делгоро. Дурной с Козьмой пошли отворять ворота. И едва оттащили первую створку, как легкая фигурка ринулась в проем и буквально врезалась в Саньку.
Чакилган.
Вот прямо так, при всех. Дурной на миг растерялся, а потом сжал девушку в объятьях, зарывшись лицом в ее густые черные волосы.
…В общем, в обещанный поход на коварных дуланов казаки собирались очень долго. Посмеиваясь и похихикивая, чинили ремни и прочую справу, латали парус на дощанике. Потом решили переждать непогоду… Потом Старик заявил, что вообще день для новых начинаний неблагоприятный. И все эти дни Санька с Чакилган проводили вместе, забыв обо всех вокруг. Поскольку на острожке уединиться было практически негде, то влюбленный атаман водил ее на «экскурсии» по окрестным красотам. Вообще, он приметил, что местные не особо сильны в ухаживаниях. Поэтому Санька рвал все встречные первые цветы и осыпал ими девушку, заваливал ее комплиментами, насколько позволяли его знания даурского. У Чакилган румянец пробивался даже сквозь ее смуглую кожу.
Обнаружив очередную уютную полянку, они оба принимались валяться на свежей сочной траве, дурковать… Беглец из будущего изо всех сил старался обогатить свою ненаглядную личным опытом целования. Чакилган удивлялась, но перенимала его старательно.
— К отцу приходили еще два жениха, — лукаво «обрадовала» она Саньку. — В жены меня зовут.
— И что они, хороши? — плохо скрывая недовольство, спросил Известь.
— Да уж, неплохи, — хихикнула девушка. — По крайней мере, у них, — она провела нежно пальцем по профилю санькиного шнобеля. — Не торчат наружу огромные носы. А еще, — она медленно огладила его брови. — Еще у них аккуратные и совсем не выпученные глаза. И лица их не так обросли волосами.
Здесь она уже всей ладошкой погладила возлюбленного по щеке. Санька млел от ее прикосновений; он уже не в силах был подпитывать ростки клокочущей ревности, когда чувствовал ее пальцы на своем лице.
— Как же тебе не повезло, что ты с таким страшным уродом связалась, — хмыкнул парень.
— Повезло, — почти прошептала Чакилган, склонившись к самому уху своего лоча. — Сашко хороший..
Мурашки начали носиться по телу Саньки туда и обратно, в груди колотилось и ревело!
— Пектораль это чертова! — ругнулся он полусерьезно. — Я жениться на тебе хочу! Уже вчера! А отец твой эти сказочные задания устраивает. Вот вдруг Суиткен его все-таки найдет? Он же внук богатого вождя.
— Про Суиткена забудь, — улыбнулась Чакилган. — Род Жинкэр ушел. Старый Балдачи приказал подчиниться воле богдыхана. Многие ушли, как лед сошел. Не только жинкэр. Уходят многие верные Балдачи дауры: дэдул, говол и прочие.
Санька аж приподнялся на локтях. Вот это новость! Получается, опустело всё левобережье Зеи. Лучшие земли в этих краях. Так уж устроено, что к западу от реки вся земля в холмах, много лесов, а на восток — лежит ровная, как стол, равнина с редкими перелесками и обилием малых речек. Идеально и для земледелия, и для скотоводства. И вся эта земля пустеет. Прямо сейчас.
— Ты словно не рад, — нахмурилась Чакилган, пристально вглядываясь в своего избранника.
— Да чему тут радоваться, — ответил Дурной своим мыслям; увидел, как зашло солнце на лице его любимой, и быстро опомнился. — Нечестно же получается: такую красавицу надо в справедливой борьбе побеждать.
Чакилган шутливо стукнула его кулаком в плечо, и они снова повалились на траву…
Но сколько не оттягивай момент отъезда, бесконечно это делать всё равно невозможно. Пришла пора выступать на север. Темноводный острог выставил 25 бойцов с 12-ю пищалями. Всех воинов смогли одоспешить в куяки или кольчуги, которые тут панцирями назывались. Шлемов на всех не хватило, но оставшиеся оделись в плотные кожаные шапки. Идти на север решили на дощанике, чтобы не волочь на себе воинский груз. Дощаник — это иобоз, и крепость, на которую внезапно не нападешь. Только Митька Тютя заявил, что пойдет на конях. Хоть, с даурами, но верхом.
— Слышь, нехристи! — выкрикнул на берег шутейно Старик. — Дайте нам взамен Челганку тогда! Нам гребцов не хватат!
Но Делгоро, хоть и потворствовал роману своей сестры со странным лоча, отпускать ее от себя не позволил. Так и пришлось влюбленным смотреть друг на друга с расстояния в перелет стрелы. Двигались отряды более-менее ровно. Если задувал сильный северный ветер — дощаник легко вырывался вперед. А только снимешь парус — и гребцы против течения совершенно не вывозили. Но ночевку смогли устроить общую. Влюбленные снова растворились друг в друге под добродушные смешки русских и дауров.
Утром они снова разъединились. Ветер дул в парус, можно было не грести, и Санька, чтобы не смотреть с тоской на берег, болтал с Якунькой, которого, конечно, взял с собой. Молодой атаман сделал это с умыслом, ибо хотел держать второго явного лидера Темноводного поближе к себе. И уж точно не хотел оставлять его там за главного.
«Во мне уже успел проснуться маленький Макиавелли» — улыбался Дурной.
Якунька принадлежал к редкому племени — он был коренным сибиряком, причем, уже во втором поколении.
— Дед мой, Фрол, въехал в Тобольск в один год с угличским колоколом. Служил тама весь срок поверстания, а опосля поселился в посаде. Завел ткацкую мастерскую, чуть ли не единственную в городке. Сын ево и мой батя, Никита, дело продолжил, обзавелся семьей. Но в большой пожар 151-го погорел напрочь, как многие тоболяки. Еще и мать моя в том пожаре уморилась… Отец не схотел заново строиться. В монастырь подался. Я делу-то обучен, но совсем молод был. Вот и двинул на восход. В Енисейске служил. В Усть-Куте опосля. И в Якутске пытался — нету счастия. Вот за им мы на Амур и двинули, Сашко. А и тут его не сильно видно.
— Счастье не ищут готовое, — попытался мудрствовать Дурной. — Его создавать надо.
— Ты его создаешь, что ли? — грустно улыбнулся Якунька.
— Получается, что да, — подумав, ответил беглец из будущего. — Только на всех не создам. А помочь — помогу.
— А с меня что спросишь?
— Я тебе помогу, ты мне помоги. Так, глядишь, и справим.
Дощаник — это вам не лыжи. Уже на второй день, задолго до вечера, казаки добрались до летних кочевий рода Чохар. Люди Галинги пасли скот на сочных травах речной поймы, пока вода стояла низкой. Старый князь увидел судно издалека и со всем отрядом двинул к урезу воды. При нем было шесть десятков всадников.
— Сашика! — выкрикнул он, забыв о приветствии. — Привез ли ты моих воинов?
— Как и обещал, — улыбнулся Дурной. — Дозволь пока им остаться в отряде. Заодно и проверим, как они выучились… если случай представится.
Казаков от души накормили с общего котла. Во время походного пира Галинга описал предстоящий ход кампании.
— Идем на север, до Селемджи. Я пойду через земли рода Шепки. Они тоже обещали воинов. Ты — раз уж на большой лодке, можешь плыть. Советую двигаться по правому рукаву. Течение там тихое, а места безлюдные. Род Говол там более не живет, ушел вслед за старым Балдачи. А протока выведет тебя как раз к Молдыкидичу.
— Куда?
Оказалось, в районе слияния Зеи и Селемджи живет целых четыре даурских рода. Три малых: Ежегун, Бебр и Турчан. А один большой — род Шелогон. В устье Селемджи им принадлежит целый городок Молдыкидич, где правит князец Бараган сын Досии.
— Учти, они лоча уже десять лет не видали. Но могут помнить. Я думаю, если мы всей силой подойдем — с нами спорить не станут. А еще скорее — к нам присоединятся.
Казаки выступили с самого утра, пока чохарцы только-только готовили лошадей. Стрелки-дауры показали нужную протоку, и по ней на веслах дощаник, действительно, летел почти как по стоячей воде. Слева мимо Саньки проплывали обширные заливные острова, справа — пустое правобережье: равнинное и малолесное. Вдали он даже рассмотрел селение — явно пустое.
— Эх, какая земля, — вздохнул он. — Мезенец бы удавился от жадности.
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К Молдыкидичу казаки пришли первыми. Это и впрямь была крепость с деревянной стеной. Вокруг которой раскинулись поля, домики и полуземлянки. Городок гудел встревоженным ульем, пока дощаник стоял на якоре в нескольких перестрелах. Какие-то всадники скакали туда-сюда.
— За помощью скачут, — многозначительно вздел бровь Тютя.
— Ничо, мы тоже тут не в одиночку, — улыбнулся Дурной. Хотя, брать крепость без даже маленькой пушечки не хотелось.
Галинга дошел только на следующее утро. И сразу всё разрулил. Низенький и от того сильно круглый Бараган признал справедливость претензий главы рода Чохар и, действительно, решил присоединиться к походу, выделив 30 всадников. Соседи, спешно сбежавшиеся на помощь Молдыкидичу, тоже выставили воинов: кто десяток, кто два.
В итоге у Галинги образовался уже добротный эскадрон копий-сабель в 170. Вместе с казаками выходило уже две сотни! Можно начинать войну.
Двинувшись на Селемджу, ватажники почти сразу попали в новую страну. Вокруг виднелись почти настоящие горы, густо поросшие уже не простым лесом — это была настоящая тайга. Даже удивительно, что здесь селился род, разводящий коней, коров и овец, а не гуляющий с олешками по таежным тропам. Однако, всё обстояло именно так. Первую стоянку казаки заприметили издалека. Быстро отгребли назад, поскольку не были уверены, что это враг. Дурной передал разведданные отставшей кавалерии, и жаждущий крови Галинга пустил отряд рысью, оставив заводных в тылу. Казаки снова погребли вперед. И на этот раз к схватке не успели сами.
Да и не было толком боя. На стоянке обитала малая группа дуланцев: человек 50–60 с десятком оружных мужчин. Несколько легких разборных жилищ, небольшие огородики, отара овец да немного коней. Мужчин перебили, прочих повязали.
Но на этом «воинская» удача кончилась. Дальше берег Селемджи был пуст. Дуланцы убегали сами и уводили свой скот. У реки здесь было два больших притока: северный и южный. Галинга с прочими князьями погадал на «кофейной гуще» и выбрал южный вариант. Казаки задумались: лезть широкобортым дощаником в узенькую речушку не хотелось. В итоге решили оставить его на Селемдже с пятью бойцами.
— Поставьте посреди реки на якорном камне и ждите нас, — велел Дурной… и понял, что пешие казаки не угонятся за эскадроном Галинги. Пришлось уговаривать дауров дать им заводных коней… После чего последние стали смотреть на союзников, как на бедных сирот. Но даже верхом русский отряд отставал. Особенно, после того, как люди Галинги напали на некий след и рванули, как стая волков, вкусившая крови.
— Да вашу ж мать! — рычал Дурной, нахлестывая свою лошадку и, при этом, стараясь не растерять пищаль, пальму и несколько сумок, что свисали с него со всех сторон. Гонка казалась ему крайне неосторожной. Понятно, что род Дулан мог даже не пытаться на равных противостоять такой коалиции… Но теперь нападать на маленькие группы не получится. Враг уже предупрежден, он прячется на своей земле… И стоило проявить осторожность. Но дауры мчались вперед пленять трусов, дуванить их имущество…
Казаки потеряли преследователей из виду, скакали уже по следам, когда вдали, вверх по речушке послышался явно необычный шум.
— Сеча, — уверенно определил Старик. — Влипли, ироды!
— Наддай, браты! — рявкнул Тютя, нахлёстывая чужую кобылку.
— Ну, ты-то хоть не отрывайся! — тяжело дыша, крикнул ему в спину Дурной.
Драку они увидели издали. Широкую долину дугой опоясал скальный карниз, покрытый ельником. Под ним в куче-мале смешались два конных отряда. Счесть их было крайне трудно, но Санька сказал бы, что всадников не больше трехсот. То есть, дуланцев меньше. Но дело в том, что на скале, среди елок стояли десятки лучников, которые прицельно выбивали дауров одного за другим.
— Вперед! — заорал Дурной, указывая пищалью направление.
Быстро доскакав до края схватки, казаки начали спешиваться.
— Те, кто без пищалей, принимайте коней! — командовал Дурной, пытаясь вспомнить драгунскую тактику. — Остальные заряжай!
Он повернулся к Тимофею.
— Дострельнем до елок, Старик?
— Еще б чуток подойти.
— В линию! — надсаживаясь, продолжил орать Известь. — Десять шагов вперед! Разбирайте цели на скале.
По счастью, пока никто из участников битвы не обращал внимания на 15 стрелков. Хотя, лучники сверху вполне могли бы уже расстреливать и казаков.
Выстроившись на огневом рубеже, ватажники подняли пищали и откинули полки.
— Пали!
Грохнуло так, что вся битва на миг замерла. Казаков заволокло дымом, а со скалы посыпались побитые и раненые дуланцы. Далеко не все, но разор был такой учинён, что живые попадали в кусты.
— Заряжай! — крикнул Дурной и выбежал вперед, к самому краю конной сечи. — Галинга! Галинга! Отводи всех в сторону! К реке! К реке!
Старый князь своего недозятя увидел, только вот слов не разобрал. К сожалению, не только он увидел.
— Ты! — заорал гневно всадник с уродливым шрамом на лице.
Весельчак Джагда. Нетерпеливый жених, решивший умыкнуть невесту. С какой другой бы такой финт мог и сойти… Но не с дочерью князя Галинги, который два года не знал, жива ли его кровиночка, оказавшаяся в плену у злого Хабары. В итоге, из-за шустрого лоча Дурного Джагда лишился всех своих товарищей, почти украденной невесты, а сейчас лишался всего своего рода. Взамен же получил лишь уродливый шрам.
— Сдохни, лоча! — поднял саблю Джагда и пустил коня в галоп.
Дурной так старался докричаться до Галинги, что увидел опасность слишком поздно. Пальма на петле за спиной, в руке — разряженная пищаль. Блин! Позади казаки спешно перезаряжают оружие… но они не успеют! Явно не успеют!
Известь вскинул оружие над головой, надеясь отбить сабельный удар. Но Джагда пустил коня на лоча грудью. Даже мохнатая «собака» — это тяжелая махина, которая сметет человечка походя. Санька заметался, думая, куда бежать. Не под саблю же… В этот миг тяжелая стрела впилась в правую ключицу дуланского княжича. Джагда вскрикнул, накренился в сторону, роняя саблю. Конь потерял равновесие и присел на задние ноги, теряя скорость. Дурной, как стоял с пищалью над головой, так и двинул прикладом по конской морде. Животина отшатнулась, а найденыш уже отбросил пищаль и начал судорожно вытаскивать из-за спины пальму. Раненый Джагда, свалившийся с коня, медленно вставал, подняв клинок левой рукой. Но вторая стрела — родная сестра первой — вошла ему прямо в грудь. И жених-похититель упал на камни.
Санька обернулся: позади него, рядом со стрелками, стоял Тютя, держа в руках свой лук.
— Это бой, — пожал тот плечами.
А бой-то еще не окончился. Дауры, наконец, осознав команды Галинги и пользуясь секундным затишьем схватки, стали отходить к реке.
— По коннице — пали! — заорал Дурной, указывая, наконец-то, вытащенной пальмой на всадников-дуланцев и рухнул на землю.
Второй заряд казаки сделали дробом, потому как стрелять приходилось почти в упор — шагов на 40. Четырнадцать пищалей бахнули уже не так дружно, но разор учинили гораздо больший. Дуланской конницы практически не стало. Многие еще оставались живы, но здоровых и боеспособных — и двух десятков не наскрести. Скалясь по-звериному, Галинга вновь повел свой «эскадрон» на уцелевших. И теперь исход схватки был предрешен.
А вот казакам пришлось несладко. Уцелевшие на скале лучники весь свой гнев перенесли на них.
— Укрывайтесь! — скомандовал Дурной, подумав, что приказ довольно глупый. Куда укрыться? Деревьев нет, камни вокруг мелкие. Сам он ухватил за узду конька Джагды и встал за ним, надеясь, перезарядить пищаль. Только животинка поймала пару стрел и так рванула, что Санька растянулся на камнях.
Обернулся: его казаки, частью пораненые, вообще не укрывались! «Голые» встали за «окуяченными» и «ошеломленными» и, огибая конную свалку, ринулись на скалу!
— Круши нехристей! — орал Старик, размахивая саблей.
Лезть по скале, конечно, можно, но труд это был немалый. Дуланцы легко могли бы скинуть казаков… но они в ужасе бросились в лес.
«Кажется, это победа», — Санька внезапно обессилел и уселся посреди камней, опираясь на так и не заряженную пищаль.
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— Страшно вы деретесь, лоча. Добрые воины, — Делгоро одобрительно цокал, тщательно очищая клинок своей сабли, в то время, как из пореза на его щеке текла кровь.
— Дулан тоже молодцы оказались, — продолжал нежно обхаживать свое оружие княжич. — Как ловко нас заманили! Немало храбрых батаров уложили. Но мы сильнее! Верно, Сашика?
Дурной устало кивнул. Наверное, он впервые практически убедился в невероятной силе огнестрела. Всего два залпа полутора десятков пищалей хватило, чтобы переломить ход схватки. Нет, Галинга выиграл бы и без русских. Но какой ценой!
Впрочем, дауры и так потеряли немало. Больше 20-ти уже умерли, еще десятка полтора вряд ли оправятся от ран. Мелкие ранения чуть ли не у сотни. Русским тоже досталось. Из двадцатки стрелами успели потыкать 11 человек. Почти всех в открытые руки и ноги; казаки сами несерьезно относились к таким ранам. Промыли в речке да замотали тряпицами. Только одному бездоспешному кашинскому стрела угодила в бок. Ее удалось пропихнуть, сломать наконечник и вынуть древко. Сейчас парню изо всех сил останавливали кровь. Легкое, явно не пробито — это было бы видно сразу. А вот не повредила ли стрела печень, кишки или еще что — оставалось только молиться.
Но коалиция князей ликовала. Заманившие их в засаду дуланцы были последним рубежом обороны. Чуть дальше, в каменистой лощине, укрывалась большая часть рода. Кто-то из некомбатантов разбежался по тайге. Но дауры захватили более сотни людей, а также большое количество скота. Можно смело сказать, что рода Дулан больше нет. Без своих стад даже уцелевшие родичи — никто.
Лощину перегородили, чтобы скотина не разбежалась. Людей стерегли надежнее, связав всех взрослых. Санька смотрел на несчастных пленников. На всю толпу не больше десятка мужчин, и те либо слишком стары для войны, либо слишком юны. А так: бабы, старики да детишки. Что их теперь ждет?
Смутные мысли начали крутиться в его голове… В нетерпении, Дурной тут же подорвался и начал искать старого Галингу.
— А что, вождь, правда, род Говол ушел со своих земель за Зеей?
Они шушукались до позднего вечера и расстались весьма довольные друг другом. Следующего утра все победители еле смогли дождаться: наступало время дележа трофеев. Несмотря на скудность пролитой русской крови, все князья признавали, что лучшая добыча должна достаться яростным в бою лоча. И тут их атаман, Глупый Сашика, высказал весьма необычное пожелание. Казаки отказываются почти от всей добычи, но просят отдать им весь полон. А из скота желают лишь овец…
Ну, всех дуланцев им не отдали. Кто-то из дауров уже положил глаз на молодых девок… И все-таки более восьми десятков пленников заполучили. Галинга не мог себе отказать в небольшом театральном этюде.
— Проклятье на весь ваш остаток жалкого рода! — гневно плевался он на дуланцев. — Вы мне настолько противны, что я даже брезгую брать вас к себе слугами. Худшая и страшная участь ждет вас! Я отдам вас всех — от мала до велика — кровожадным лоча!
Пленные завыли и запричитали, предчувствуя ужасный исход. И Дурной пока не собирался их в этом разубеждать.
— Я заберу из каждой семьи по ребенку, — зычно крикнул он. — Остальные должны будут перегнать мой скот к Молдыкидичу. Посмеете сбежать — убью аманатов.
Он блефовал, ибо сам первым вырвет кадык тому, кто поднимает руку на ребенка… Но времена здесь суровые, и не такое творится. А репутация у лоча та еще. Зато есть гарантия, что пленники в целости доведут до низовий Селемджи более сотни его овец.
Эти овцы и стали главной добычей его отряда. Из более чем 200 трофейных лошадей, казаки забрали себе пяток коней, да еще пару волов — Мезенцу в подарок. Нет, они и прочей добычи поимели: дощаник забили до краев. Немного оружия, что-то из одежды и утвари. Но род Дулан не был особо богатым, главная ценность у них — скот.
…К Молдыкидичу ватажники прибыли первыми. «Эскадрон» еле плелся по правому берегу Селемджи с огромным обозом и стадом, а по левому неспешно гнали овечек обреченные дуланцы. Санька обрадовал жителей горока, что карательный поход завершился блестящей викторией… и принялся обрабатывать Якуньку.
— Послушай, ты же ткач! Я предлагаю тебе уникальное дело! С невероятной выгодой!
Лидер кашинских долго не мог понять задуманное. А главное — зачем это ему. Но Дурной был напорист.
— Посмотри, какая отличная земля! Не только под хлеб. Это и пастбища! И луга для сена на зиму. А семена найдем — и льном бескрайние поля засеять можно. Всё — даром!
— И? — терялся Якунька.
— Оснуешь здесь свое дело, Яков! Ткацкую мастерскую. Займешь пустую деревеньку, мимо которой мы проплывали. Отбери десяток парней из своих — и заселяйтесь! Дуланцы поселятся неподалеку, возьмешь себе аманатов, чтобы не разбежались — и пусть пасут овец. И для тебя шерсть стригут.
— Вона что! — протянул Якунька.
— Ты пойми: ткани — единственный и главный дефицит в этой стране! Вот чем богдойцы и берут. Конечно, их шелка мы делать не сможем, но шерсть и, возможно, лен — вполне. Зато наша ткань дешевле будет — ее ведь не надо за тридевять земель везти. Понимаешь? У тебя все ресурсы — земля, шерсть, сельцо под мастерскую. Только станки сделать надо — сможешь?
— Наверное… А руки рабочие где взять? — усомнился ткач.
— Я об этом тоже подумал. Смотри: наберешь аманатов. Девок молодых, детей постарше. Только смотри: заботливо с ними обращайся! И будешь их обучать отдельным… работам. Чтобы только и умели: один шерсть чесать или очищать ее, другой — нить прясть, третий — станок снаряжать. Понял?
Идею разделения труда на отдельные операции Якунька ухватил легко.
— Ну, вот: получается у аманата — оставляй. Не выходит — отсылай к своим и бери другого. Так и сформируешь бригаду…
— Кого?
— Работников подберешь. Корми их, дай такую жизнь, чтобы сами от тебя уходить не хотели. Главное, чтобы работали за совесть! Когда соберешь станки — у тебя уже запас шерсти появится. А ежели расторгуешься — то можно будет и у соседей шерсть скупать. У тех же чохарцев. Глядишь, и до льна дойдем.
Глаза у Якуньки (который поначалу был полон сомнений) начали разгораться.
— А ты чего хочешь?
— Хочу, чтобы у тебя всё получилось. Понимаешь, надо, чтобы на Амуре мы тканями торговать начали. Не в убыток, но и недорого. Тогда местные сами от богдойцев отвернутся. А мы на этой земле сильнее утвердимся.
— Велики твои замыслы. И все-таки странно. Ты же мне отдаешь девять десятых всей добычи!
— Э, нет, брат! Не отдаю. Есть у нас круг казачий. И всё это не твое будет, а нашего общего круга. Пользуйся. Выгоду получишь — твоя будет выгода и твоих людей. Но не дуланцы и не скот. А как меха за ткани получать начнешь — одну десятую для ясака отдашь. А еще одну десятую — для нашего круга. И смотри, не утаивай! Не по-товарищески то.
— Что-то больно жирно две десятых, — насупился Якунька.
— Это как посмотреть. Сейчас ты стоишь тут в портах да рубахе. А через несколько дней у тебя будет отара овец, десятки работников, сельцо пустое и земли без счета. Так вроде и не жирно?
Якунька рассмеялся.
— Уел! — хлопнул он Дурнова по плечу.
— Главное, с местными дружи. С Бараганом этим из Молдыкидича. И с Галингой, конечно. Старик прикроет, если что.
Когда пленники с овцами добрались до места, Дурной толканул перед ними речь.
— Теперь вы принадлежите лоча! Знаете, что вас ждет? — судя по лицам дуланцев, страшные сказки до них дошли; и ждали они самого ужасного. — Так вот! Я дарю вам жизнь. А еще я дарю вам этих овец. И эту землю — от реки и на два перехода на восток — до самых гор. Живите здесь под нашей властью. Пасите овец. Ваша обязанность — растить стадо.
Он вывел вперед Якуньку.
— Вот ваш господин. Он и другие лоча станут жить вон в том селении. Часть из вас станут у него аманатами, чтобы остальные честно исполняли свои обязанности. Помните главное: вы должныотдавать господину всю шерсть и десятую часть мяса с каждой убитой овцы. Всё, что вы добудете охотой и лесными промыслами — остается вам.
Дурной оглядел пленников.
— Всё ли вы поняли?

Глава 54

Дощаник сам собою катил вниз по реке. Ветра почти не было, и парус висел усталой тряпкой, но Санька людей за весла не сажал — и так скоро до дому дойдут! Да и людей в лодке мало осталось: Якунька сразу забрал шестерых основывать новое дело в землях Говол или Гогулей, как говорили казаки. Тютя с парой товарищей гнал берегом коней и волов.
Победителей встретили с радостью: добычу разгружали почти два часа. Теперь в боевом смысле все сорок бойцов были неплохо вооружены, не хватало лишь защитной снаряги. И почти не осталось пищальных «расходников». Последнее — прям беда. Но ничего, к поискам пороха и свинца подключился Галинга. Он был в восторге от участия в битве «трех чохарских мушкетеров», собирался обучить еще больше воинов и тоже нуждался в «зелье». Авось, найдутся у него свои каналы. Дурной подсказал, что у никанских (китайских, то есть) людишек этого добра хватает.
Тайный совет в Молдыкидиче ему хорошо запомнился. Вернее, это был пир во «дворце» толстого князя Барагана, но беглец из будущего превратил его в совет. С первого же тоста «за дружбу».
— Я знаю, что мой народ познакомился с вашим не очень хорошо. Вы увидели его ратную руку — сильную и жестокую. Но я предлагаю вам другую — руку верной дружбы! Поверьте, мы, русские, можем быть хорошими друзьями…
— Мы видели это, Сашика! — улыбнулся маслянистыми от еды губами Бараган.
— Но я хочу честно вас предупредить: первая рука никуда не исчезла. Пока я здесь, на перекрестке Зеи и Амура сижу, я буду вам помогать и защищать вас… Но воля моя не так велика. Я должен служить приказному Кузнецу, у которого есть большое войско. А он, в свою очередь, служит нашему великому Белому Царю. И Царю нужен мех.
— Вон оно что, — каркнул Галинга. — Я думал, Сашика, ты другой, а у всех лоча одно слово на языке. Ясак.
— Верно, Галинга, — мрачно кивнул Дурной. — У всех лоча это слово на языке. Только другие лоча будут говорить по-иному. Я же предлагаю честное соглашение. Никаких аманатов! Мы договоримся о точных размерах рухляди с каждого рода и не будем брать больше. Конечно, никто не хочет просто так отдавать свое, но это выгодно, князья! Это не только плата за покой и дружбу. Скоро мы начнем ткать здесь ткань и будем честно торговать ею с вами.
Дурной старался продать идею подданства, как мог. В итоге, шесть родов решили, что будут давать по одному сороку соболей. Но после зимней охоты, конечно. Правда, возникли споры: Ежегунов и Турчанов вместе взятых было меньше, чем людей в роде Шелогон.
— Вы вечно твердите, что равные князья мне! — рявкнул Бараган, напоминая скандальную бабу на рынке. — Вот и соответствуйте!
— По весне, как стает лед — сочтемся тогда, — незаметно выдохнул Санька; как-никак, уже выходило 240 соболей. — Но, я бы хотел отдать что-то Кузнецу и в этом году. Если вы дадите, сколько вам не жалко, я это передам, как знак ваших искренних намерений.
— Ты его мясом угощаешь, а он с рукой кусает! — скорее насмешливо, чем недовольно заклекотал Галинга. — Прямо сейчас тебе меха поднести?
— Да нет, привозите на Темноводный осенью. Как лист в лесу золотым станет.
«Если смогу задобрить Кузнеца, он может совсем отвернуться от Зеи… А уж мы тут построим, что надо».
В Темноводном, правда, выяснилось, что Дурной с Кузнецом разминулись. Совсем чуть-чуть. Флотилия приказного пришла на усть Зею снизу, но Онуфрий ждать отказался. Больно это место ему не нравилось. Зато в острожек вернулся Ивашка. Живой и практически целый. Молодой атаман тут же к нему кинулся с расспросами.
— Что там было?
Ивашка странно смотрел на Дурнова.
— Да, почитай, как ты говорил, так и вышло. С поначалу мы по Шунгал-реке шли. Неспешно. Кругом улусов дючерских — тьма. Всюду поля, амбары. От нас, конечно, убегали, но где-то мы успевали подуваниться. Хлеба всё одно не хватало. Начало ж лета — у всех его мало. Так что: идем дале. Шунгал — река зело великая, почти как Амур. Только вода в ей иная: светлая, мутная. Вот дошли мы до места, где две речки сливаются — великий водный простор! Там и пристань. Кузнец сразу смекнул, что тут, поди, богдойцы сами дощаники строят. Некоторые уже на воде стояли. Но мало их было. Мы наскочили, сходу их разметали, расстреляли.
Ивашка увлекся картиной боя, взгляд его затуманился.
— Богдойцы кинулись к берегу, к городку, перед которым туры были насыпаны. Мы следом, а по нам из пушек… Хвала Господу, маленькие у них пушочки были, но много их. Онуфрий велел на приступ идти. Мы уж к их обороне подошли — а тут с высоток по нам как вдарили! Огненный бой! Как ты и говорил. И частый-частый, словно, там сотня, а то и две стрельцов сидела. Ну, мы и отошли. Да только начальник богдойский повелел своим воям вперед идти. Они тож на лодки свои сели и за нами пошли. В бой не встревали, но и не отставали, ироды! Почти до самого Амура плелись…
Последние фразы Ивашка говорил, пристально глядя на Дурнова. И вдруг сам себя оборвал.
— Да ты ведь не дивишься вовсе! — он весь потянулся к собеседнику, а карие глаза его пылали недобрым огнем. — Скажи, Дурной, ты знал всё? Знал наперед и не сказал?!
Санька вздрогнул. Он ясно видел гнев «Делона». Вернее, гнев и страх человека, подозревающего, что его используют. От взгляда Ивашки не по себе стало. Беглец из будущего ясно понял, каким опасным здесь является его послезнание. Неуклюже примененное, оно может не только людям навредить, но и по нему срикошетить.
«Вот как им говорить? Не поверят. А если сбудется — меня же и обвинят. Или наоборот: поверят, упредят — и получается, что мои слова не сбудутся? Как тогда они ко мне отнесутся?»
— Не знал я ничего! — отодвинулся от казака Дурной. — Догадывался. Когда Кузнец осенью дючеров пограбил, богдыхан велел укрепить свои северные рубежи. Это многие из местных говорили. А что пищали у их, так то и в Ачанском бою уже было известно! Или нет? А вспомни пищали Галинги еще. Разумный всё сложит и поймет.
— Ишь разумный… А чего ж не сказал?
— Я Кузнеца битый час отговаривал! И вас всех — ты же слышал. Не силой же было тебя вязать.
Ивашкин пугающий гнев медленно угасал. Кого он только что видел в Дурном? Дьявола? Мелкого беса-искусителя? Найденыш слишком привык к тому, что к вере казаки относятся слишком формально: крестик есть, молитвы знаешь — ну и сойдет. Но мистический страх сидел в каждом из них. И будить его не стоило.
…Ивашка рассказал, что Онуфрий Кузнец с полком ушел вверх по Амуру. В земли, которые ранее Хабаров разгромил, но где уже пару лет казаки не появлялись, и где дауры (еще не съехавшие к Цинам) напрочь отказались признавать власть Белого Царя. Санька совершенно не помнил из прочитанных книг: удастся ли землепроходцам в этом году усмирить даурскую вольницу (еще больше обозлив местных) или нет. Но осенью Кузнец начнет строить большой, крепкий, основательный Кумарский острог. И очень вовремя.
«Вот и отдохнем друг от друга до осени» — решил Дурной. Тем более, что было чем заняться.
Работы на Темноводном было море. Доделать укрепления. Подсечь новые деляны — Мезенец замыслил увеличить поле в три раза. Скота стало много — требовалось выпасать их в Зейской пойме к северу от острожка. Волам на зиму нужно накосить сена. Дурной, кстати, объяснил ковалям концепт косы-литовки, и те пообещали сделать опытный образец из имеющегося на острожке лома.
Тютя отобрал десяток самых боевых лошадок и десяток же самых опытных наездников.
— На дощанике везде не наездишься, — заявил он. — Мы должны быть подвижными. А не как на Селемдже.
Тютя стал щедро делиться с воинами опытом, полученным в Диком Поле. Санька ход оценил. Во-первых, конный отряд и впрямь нужен. Во-вторых, надо активнее перемешивать своих и кашинских. После того, как Якунька забрал на север аж 11 человек, на Темноводном тех и этих стало почти поровну. Кашинские плохо вплетались в уже накатанную колею местной жизни, им нравилась роль беженцев, которые могли похалявить. И авторитет Дурнова им почти до фени. Правда, обратная сторона медали: все казаки «первого набора», даже Ивашка, только сильнее сплачивались вокруг своего атамана. Но ситуация раскола всё равно нуждалась в исправлении. И тут замысел Тюти оказался в самый раз.
Однако, вскоре все мелкие дела и хитрые замыслы пришлось отложить: истинный хозяин местных земель показал свою власть.

Глава 55

Началось всё с мелочи.
— Глянь-кось, как Бурханку раздуло! — весело крикнул Гераська, собиравшийся лезть на «гнездо».
Народ забрался на тарас и весело загомонил:
— По такой воде и дощаник пройдет! Сам, без бечевы!
— Ровно, где ледники потаяли — речушку и раздуло…
— Какие ледники, шишига! Уж Купала прошел! Лето в разгаре!
Дурной, знавший о местной природе поболее, встревожился, собрал компашку и двинул к Амуру. Темная река его неприятно удивила. Прежде всего, низкий берег Амура почти полностью ушел под воду, на остатках лагеря Хабарова тихо плескались грязные воды, перемешанные с ветками, тиной, водорослями. В Амуре, в целом, вода стала заметно грязнее и от того еще темнее. Повсюду виднелись хлопья белой пены. То тут, то там, высовывали «перископы» сучьев несущиеся по течению топляки.
— Ой-ё-ёй, браты, — присвистнул беглец из будущего. — Кажется, у нас проблемы.
Амур каждое лето выходит из берегов. Но раз в несколько лет делает это с особым смаком. Известь отлично помнил1984 год, когда весь советский берег покрылся дамбами из мешков, но стихия врывалась в сёла и города… Китайского берега, говорят, вообще видно не было.
Неужели 7162 год от сотворения мира таким же станет?
Следующие дни приносили только сводки о наступлении Темноводья. Амур поднимался, он подпер и Зею, которой стало труднее изливаться — и синяя река тоже вздулась. Бескрайние луга, где паслись летом лошадки, затопило напрочь! Сотни метров равнины! Только редкие деревца торчали прямо из воды. Пейзаж всё больше напоминал тропические картины…
И, видимо, чтобы дополнить эффект, грянули дожди. То бурные ливни на полчаса, то мелкая паскудная морось, которая могла идти по три дня. Всё, что можно залить водой — было ею залито. Самые маленькие ямки превратились в глубокие лужи, лужи соединялись в озерца, а озерца (которые и ранее имелись в округе), заливали все окрестности.
В острожке прохудились все крыши, практически ничего нельзя было уберечь от сырости. Но главная беда — часть поля с отлично взошедшей рожью оказалась в воде. Молодые дружные побеги торчали из воды, притворяясь рисом.
— Ой, сгниет! — причитал Рыта. — Ой, надо было выше распахивать!
— А ты вообще хотел у берега подсеку делать! — не удержался Дурной. — Я ж говорил: повыше надо.
— Говорил! — на Мезенца было жалко смотреть. — Что ж, так мало говорил?! Вещун, твою меть…
Пристыженный атаман предложил прокопать продольные канавки, чтобы влага из земли уходила в них и стекала в озерцо-болотце на северо-западе. Рыта тут же схватил лопату с мотыгой и побежал.
— Да погоди ты! — Дурной постоял на пороге и кинулся следом, прямо в стену дождя… Потом еще пяток казаков постыдливее.
Два дня они ковырялись в жиже, копая дренажные траншейки и спасая будущий урожай.
Острог Темноводный, возведенный на самой высокой точке, оставался относительно сухим. Но рыбачить казаки теперь могли чуть ли не со стены: если б нашлась удочка с достаточно длинной бечевой.
Когда с верховий Зеи в даурской лодочке приплыл Якунька, он только колпак на затылок заломил.
— Едрить… Так у меня еще неплохо дела обстоят…
— А что у тебя? — испугался Дурной.
— Да, если с вашей колокольни судить — всё здорово, — улыбнулся Якунька-ткач. — Я-то всё думал: а чавой-то Говолы так далеко от реки селились? А тут Зея как вверх поперла! Отару в холмы отогнали. Уже окапываться думали, но до деревеньки вода не дошла. А на лугах сейчас рыба пасется.
Казаки посмеялись. Потом вежливо поинтересовались у Никитина сына: чё приперся? Тот также вежливо пояснил про очередные свои нужды. Помощь Северному острожку Дурной старался оказывать во всем, чём можно. Необходимо было как можно скорее начать изготовление ткани. Это главный козырь перед местными. Казаки из Темноводного недовольно ворчали, не понимали, с чего это все работают на одного ткача. Но атаман гасил недовольство, как мог. Ткань важнее всего. К тому же, он не просто так одаривал Якуньку с его бригадой. Каждый мешок еды, каждый инструмент, любая мелочь — всё учитывалось в списочке, на отдельном листочке. Это Якунька думает, что всё задарма получает. Но Санька, в свое время, ему этот список покажет. И попросит поделиться тканью. Посильно. Он не дурак, чтобы разорять кооператора в самом начале пути. Но ткань крайне нужна. Не только для торговли, но и для приманивания новых подданных.
«Но это я потом ему бумажку покажу, — коварно думал Известь и слегка стыдился своего коварства. — Пусть втянется хорошенько, чтобы от дела его можно было только с мясом оторвать».
Якунька явно втягивался. В овцеводстве еще недавно он ничего не понимал, но за минувший месяц выпытал у дуланцев об этом деле почти всё. Он сказал, что первые партии шерсти уже есть, но станки появятся нескоро, так что пока аманатки занимаются подготовительными операциями: моют, чешут, пробуют нить прясть.
— Можешь, пока валянием заняться, — подкинул Дурной идею. — Войлок, конечно, у дауров и свой есть, но это лучше чем простой.
Вместе прикинули, как сделать легкие валы, чтобы шерсть валялась быстро и в большом объеме. Санька даже предложил сделать простую зубчатую передачу, которую можно было поставить на конскую тягу… Якунька чесал голову минуты три и отмахнулся.
— Да людишки ж имеются! Они покрутят!
Большая вода остановила кучу работ. Закончив спасать поле, Дурной сам сплавал на север. Посмотрел на Якунькину мануфактуру, поговорил с дуланцами: не творят ли здесь казаки какое насилие? Покоренные тунгусы особо не жаловались, смотрели хмуро. Что им за разница: что те — лоча, что этот — лоча. Погостил в Молдыкидиче, напомнил об осеннем ясаке. И, конечно, разыскал кочевье Галинги. Там ничего не изменилось: с одной стороны — сияющие потаённые глаза Чакилган, с другой — новости о новых женихах.
«Мукден, что ли завоевать? — грустно пошутил он сам себе. — Может, найду в сокровищнице там эту чертову пектораль Бомбогора?»
Мысль о захвате старой столицы империи Цин была вдвойне смешней, если помнить, сколько людей было у Дурнова. И если не забывать о предстоящих событиях.
Глядя, как Зея потихоньку отступает с затопленных лугов, Санька понимал, что пора ехать домой, в Темноводный. И только сильнее стискивал в объятьях любимую. Чакилган ерошила его космы и ободряюще улыбалась.
— Нож я тебе не отдам, — шептала она. — Никогда-никогда не отдам. Чтобы ты приезжал ко мне, снова и снова. Как бы далеко тебя судьба не уводила.
…Дощаник вошел в Бурхановку, вернувшуюся в прежние размеры, атаман издалека услышал шум работ.
— Сашко, леса совсем не заготовлено, а к зиме надо хоть несколько изб соорудить! — сразу вцепился в него Старик. — Пущай, мужики идут рубить!
— Атаман, мы, кажись, руду болотную нашли, — улыбался кузнец Карела. — Попробуем выплавить, может, что получится. Но надо много угля нажечь, а у нас рук совсем не хватает.
— Дурной, косить будем вообще? — разорялся Рыта Мезенец. — Смотри, волы зимой подохнут!
— Ни удил, ни стремян, ни пряжек! — орал Тютя, который не мог сделать новую сбрую для своей «собачьей» кавалерии. — Ты на Якуньку свово все железа спустил!
«Как мы вообще жили в тринадцатером?! — изумлялся Санька. — Сейчас более 30-ти человек, а рук ни на что не хватает… Как успеть?»
А ведь был план еще и второй дощаник построить за лето… Куда там!
Осень пришла подло: слишком рано и нежданно. Из главной радости: удалось-таки урожай спасти. Не ахти какой, но острожку на зиму с лихвой хватало. Только…
— Не дам! — орал Рыта. — Семена! На озимые да на будущий год!
— Тебе волю дай: ты всю жизнь ржу в землю закапывать будешь! — ярился Тимофей. — Отдавай, оглоед!
Зерно в итоге разделили на три кучки: одну припрятали на семена. Вторую — решили проесть. Ну, и хотя бы два пуда надо отвезти Кузнецу.
«Ох, не порадуют его эти слезы, — вздыхал Дурной. — Но семена важнее. О будущем думать надо».
Когда дауры привезли обещанных соболей — совокупно набралось около ста шкурок — пора было собираться в дорогу. Беглец из будущего знал, куда плыть: на севере, на правом берегу Амура, в устье речки Кумары (Хумархэ, по-ихнему), казаки должны построить Кумарский острог. Которому вскоре предстоит тяжелое испытание. Санька только не знал: началось уже строительство или еще нет.
— Ну, там и увидим! — решил он, загрузил дощаник и с десятком казаков вышел в темную волну Амура.
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Острог начали строить. И это было грандиозно!
Кумара-Хумархэ впадала в Амур километрах в двухстах выше Темноводного. В этом месте невысокие горы по обоим берегам расступались, образуя плоскую плодородную равнину. Когда-то здесь жил небедный даурский род князя Емарды, который имел даже небольшую крепостцу. Ныне от крепости той и следа не осталось. Сначала ее Хабаров порушил, а что осталось, нынче казаки разбирали.
Стройка только началась, но уже видно было, что проект грандиозный. Полуголые муравьи-первопроходцы рыли рвы, насыпали валы, а поверх оных еще и стены будут возводиться, насколько знал Санька.
Как бы ни были увлечены работой казаки, чужой дощаник заметили издалека. К нему тут же рванулась лодка — струг, как ее тут называют.
— Кто такие? — грозно спросили с него.
— Из Темноводного острожка! — весело крикнул Дурной. — Ясак привезли и немножко хлебушка.
«Таможня» вмиг повеселела.
— За мной греби!
На берегу творилась суета. Молодой атаман вообще не понимал, куда идти. Велел своим сидеть на дощанике и быть настороже, но ватажка начала рассеиваться еще до того, как он из вида скрылся. Дурной хватал за руку то одного, то другого: спрашивал, куда идти к приказному. И всякий раз его посылали в разные направления. Наконец, он добрел через валы до жилых построек, где его принял малознакомый десятник и хмуро велел обождать. Часа через два его, наконец, повели в избу. Настоящая крепкая срубная изба, светлая, еще не успевшая закоптиться от черной печи.
Кузнец решил принять его помпезно: на широких лавках в большой комнате сидели человек с десять. Дурному пришлось стоять — для него лавка не предусматривалась. Беглец из будущего с некоторым удивлением обнаружил, что вокруг приказного, кроме Артемия Петриловского и писчика Посохова, теперь обретались почти все новые люди. Кого-то он еще мог припомнить в лицо, но некоторых вообще не помнил.
«Похоже, смог Кузнец избавиться от элиты хабаровой» — не без удовольствия отметил гость.
— Сколь хлеба привез? И какова? — сразу спросил Онуфрий сын Степанов.
— Ржи с два пуда, — гордо ответил Санька, но приказной моментально скривился, и пришлось объясняться. — Мы пашню под Темноводным в три раза расширили, так что большую часть урожая пришлось на семена оставить.
— Что мне слова твои! — воскликнул Кузнец. — От государя ясно передано было: хлеба запасти на пятитысячное войско! А тут и нашему полку на месячишко…
«Ну, не паскуда ли! — еле сдерживался Известь. — Государь это тебе повелел сделать, а ты палец о пале не ударил. Мы ему, считай, дареное подаем, а ему мало…»
Говорить такое в лицо, конечно, не стоило. И беглец из будущего ляпнул прямо:
— Да не будет никакого войска из Москвы. Нам только на себя рассчитывать, Онуфрий. И кормить — тоже только себя…
— Что?! Откуда ведаешь? — Кузнец аж привстал.
Дурной закусил губу. Как же страшно тут пророчествовать! Вот откуда он знает?!
— С Олекминского острожка человечек бродячий до нас добрался, — начал он осторожно плести убедительную ложь. — Там говорят, что еще зимой черкасы запорожские всем миром решили под Москву перейти. Договор заключили. А значит, война с ляхами неминуема. Может быть, и уже началась. Не до Амура теперь государю.
Война с Речью Посполитой началась еще в мае этого года, но такие подробности Дурной знать никак не мог.
Приказного слова найденыша словно оглушили. Он устало опустился на лавку.
— Ишь какой мудрый! — язвительно влез какой-то новый малознакомый есаул. — О делах государевых рассуждает!
Но его намеки не оценили. Войны с Речью Посполитой шли постоянно. И войны эти тяжкие. Так что вряд ли теперь найдет Москва людей и средства, чтобы снарядить на другой край света аж 5000 воинов.
— Чем еще порадуешь? — мрачно поднял глаза Кузнец.
— Ясак привез. Мы к шерти шесть родов местных подвели. Пока немного собрали — около сотни соболей, но в конце зимы, каждый род обещал дать государю по одному сороку хороших зимних шкурок…
— Аманатов привез?
Повисла пауза.
— Нету аманатов, Онуфрий.
— Как нету? А как ты собираешься их в покорности держать? Как с них ясак вытребоваешь?
— Мы договорились, приказной. Дауры признали власть государя и обещали платить ясак, как оговорено.
— Как оговорено?! Мы все ведаем, что ты дурной, но это уж ни в какие ворота! Кто они такие, чтобы с ними договариваться?!
— Люди, — набычился Известь. — И это их земля. Мы к ним пришли, а, значит, и надо договариваться.
— Дурнем был, дурнем и остался. Тимошка, пойдешь с сотней служилых на Зею и объясачишь местных, как положено…
— Нет! — заорал уже Дурной. — Онуфрий, не надо! Мы ведь только договорились…
Он уже видел, как всё построенное грозит разрушиться, и мучительно искал нужные слова.
— Кузнец, ты же ходил по Амуру летом. Много ты видел родов на реке? Тех, которых вы объясачили «как положено». Все уходят к богдойцам. Ни аманаты, ни пушки их не остановят. Не будет у тебя ни соболей, ни хлеба! Ничего не будет — пустая земля. А на верховьях Амура еще хуже — там дауры русским ходу не дают. У Кашинца спроси. Тоже ведь — объясаченные «как положено». Ты ведь помнишь, как там Хабаров прошелся. Так, может, не надо «как положено»? По-другому надо? Поймите, это не Сибирь! Это Темноводье! Тут не получится по-старому…
В избе стало довольно тихо. Санька уже едва не рвал на себе рубаху, стараясь убедить казаков. Прежде всего, самого Кузнеца, который всегда казался ему вменяемым. И, кажется, у него это получалось. Воины сидели задумчиво, пытаясь взвесить свой опыт и новые аргументы…
— Да он на Зею вас пускать не хочет просто!
Петриловский встал, довольный собой и сияющий, как самовар. Казначей шагнул к Дурному.
— Сюда сто соболей привез, а у самого, небось, сундуки ломятся от обводной рухляди?
— По себе меряешь, гнида? — зло процедил Известь.
— Ах, по себе! — протянул Артемий. Казначей был уверен в себе, как шулер, у которого в каждой складке по два туза спрятано. — Что же ты так сторонишься нас? А не от того ль, что там у себя, в Темноводном, атаманом себя провозгласил? А? Не от того ль, что тайные сговоры с даурцами творишь? К ним в гости ездишь. Подарки даришь. Даже обжениться на язычнице восхотел. Или то неправда?
Дурной на миг застыл, пытаясь понять, откуда Петриловский всё знает. А племянник Хабарова сыпал тузами, не останавливаясь.
— Ты дауров огненному бою учил! Пищали им чинил! Или и это неправда? Что, Дурной, вотчину учал себе? Не хочется в холопях ходить, решил сам себе господином стать?
Ситуация накалялась. Как будто, снова он на судилище у Хабарова. И опять тварь Петриловский на него навешивает правду пополам с ложью. Оправдываться? Известь взглянул с ненавистью в глаза казначею и только скривился в презрительной усмешке.
Больно много чести для этой твари!
— Давай, Артюшка! — зло рассмеялся он. — Давай, наговаривай! Кидай свою хулу!
Петриловский слегка растерялся, ибо не ожидал такого странного отпора.
— Только ты, дурак, думаешь, что меня одного под расправу подводишь. А не так всё ныне! Ныне ты одних казаков на других натравливаешь! На кровь большую замахнулся, Артюшка. И с даурами придется вам тогда воевать. Вы, конечно, сильны. И Темноводный разорите. И дауров уничтожите. А потом к вам богдыханово войско придет. И добьет оставшихся.
Дурной обвел всю старшину злобно-веселым взглядом.
— Я вижу, Артюшка, ты без дядьки остался, так нового хозяина себе нашел. На богдыхана работаешь теперь?
Петриловский аж задохнулся. А Дурной повернулся к приказному.
— В холопях я никогда не ходил. И не буду. Вот это правда. А всё остальное — наговор. Я делаю только то, чтобы наше дело здесь не пропало. Когда беда придет, Кузнец, никакого войска из Москвы ты не дождешься. А я, даст бог, найду нам союзников и приведу.
Помолчал.
— Но, коли хочешь, верь Петриловскому. Ему выдуманные сундуки с рухлядью глаза застят. Он ради них нам всем кровь пустит.
Кузнец тяжко встал.
— Вечно с тобой не по-людски, Дурной, — зло прошипел он. Потом вдохнул глубоко. — Посидишь покуда в клети под надзором… А мы подумаем.
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Новая тюрячка была самой комфортной в уже богатой на узилища жизни Дурного: обычная комнатушка без окон, с копной сена в одном углу, укрытой чем-то вроде одеяла, и отхожей кадкой, покрытой рогожей — в другом углу. Практически «пять звезд». Так что Санька полагал: дела его не так плохи. У его камеры даже двери не было, а стража находилась где-то далеко!
Послышались шаги. В клеть вошел крепкий матерый мужик в богатом кафтане. Ему явно за 50, но стариком назвать — язык не поворачивался. Это был один из незнакомых Саньке ближников Кузнеца, что сидел у приказного практически по правую руку.
— Здоров будь, Сашко, — гулко пробасил он. — Меня звать Пётр Бекетов.
От неожиданности сиделец выпучил глаза, что не укрылось от вошедшего.
— Никак, слыхал обо мне? — с легкой улыбкой в голосе прогудел тот.
Еще бы не слыхать! Живая легенда! Настоящий сын боярский (дворянин, то бишь) причем, не выслужившийся, а потомственный. В свое время служивший в Енисейске головой, что в Сибири означало один из высших офицерских чинов. Уже четверть века он в Сибири, одним из первых прошел Лену вдоль и поперек, основал Якутский острог, кучу острожков помельче, не только на Лене, но и в Прибайкалье. А недавно Бекетова послали в Забайкалье. Здесь великий первопроходец открыл трудный, но самый короткий путь на Амур: из Селенги в Шилку. На последней он основал Нерчинский острог — вот, буквально, в прошлом году! — где еле перезимовал в окружении враждебных аборигенов. С остатками отряда он сплавился на Амур, где и прибился к отряду Кузнеца.
Беглецу из будущего всегда казалось странным, что такой матерый и титулованный первопроходец, дворянин — просто подчинился Онуфрию и стал служить под его началом. Почему так вышло? Что крылось за этим? Неведомо. Но, судя по недавнему судилищу, Кузнец и Бекетов выглядели вполне себе союзниками. Вероятно, имелась какая-то обоюдовыгодная договоренность…
— Странное о тебе говорят здесь, Сашко, — Бекетов старательно избегал обращение по прозвищу.
— Зато говорят! — насмешливо выпятил грудь Известь.
— Ишь ты! — улыбнулся сын боярский. — Гордый, значит…
— Да не, это я так… — смутился Дурной своей неудачной шутке.
— Я молву не слушаю, — уже серьезно заговорил Бекетов. — Но и дыма без огня не бывает. Твоих людишек сейчас расспрашивают… Те всё больше молчат. Только странное я заметил: Дурным-то тебя твои почти не кличут. Зато промелькивает средь них иное прозванье.
Петр с трудом присел на корты, чтобы посмотреть прямо в глаза пленнику.
— Вещун, рекут.
Больше всего Саньке хотелось закопаться в сено, чтобы не сверлили его эти холодные, серые, выцветшие с годами глаза. Но Бекетов был неумолим. Словно жучка на иглу, насадил его на свой взгляд и смотрел на корчи насекомого.
— Ты сказал, что войско богдыханово придет. Что ты об этом ведаешь?
«Ох, как же приучить себя болтать осмотрительнее?» — вздохнул в очередной раз Дурной. Нельзя, крайне опасно говорить что-то о грядущем. И из-за «петриловских» всяких, что любые слова против тебя обернут, и из страха, что тебя же потом и обвинят… Или вдруг сам ошибусь? На бабочку-то он уже явно «наступил» и не раз. Вдруг уже пошли круги перемен по воде местной реальности?
— Да что тут ведать-то, Петр Иванович, — вздохнул он неспешно, растягивая время, чтобы всё обмозговать. — Кузнец тебе об этом лучше меня расскажет. Наш Ивашка из похода вернулся и тоже всё в красках описал…
— Как? — удивился Бекетов.
— Ну, ярко. Ясно же, что на Сунгари уже и богдойцев немало, да с пушками; а из местных они воинов готовят. И цельный отряд пищальный у них есть… Да и корабли строят. По всему видать, к войне готовятся. Так что я бы уже сейчас ждал удара.
Седеющий сын боярский невольно обернулся.
— Что, уже ныне придут?
Беглец из прошлого вплоть до дня знал, когда маньчжурский генерал с каким-то грузинским именем Минандали приведет большое войско к берегам Кумары. 13 марта следующего 1655 года… ну, или уже наступившего в нынешней России 163-го. Но в лоб такое бывшему голове не скажешь, ибо никак не объяснить свое знание. Придется общими фразами.
— Вряд ли, ныне, — покачал головой Дурной. — Вот на Ачанский городок богдойцы в конце зимы напали. Верно, и в этот раз также будет. Хотя, беречься надо и сейчас.
— Но точно придут? — продолжал напирать Бекетов.
— Точно только Богу ведомо, — извернулся пленник. — Я лишь предполагаю. Но мне кажется, что придут.
Самопровозглашенный атаман и сын боярский помолчали.
— Вражда у вас с Петриловским, видать? — сменил тему Бекетов.
— Поначалу у меня со всеми вражда была, — грустно улыбнулся Дурной. — Я ж найденыш, меня из реки вытащили. Только кто-то переменил мнение. А Артюха усугубил. Когда я в его книге на неправильные цифири по ясаку указал.
Бекетов кашлянул и понимающе улыбнулся в бороду.
— Ну… То много разъясняет, — добавил он. — Ты сильно не кручинься — поговорю я с Онуфрием. Может, отойдет он и отпустит. Только… Ты мне как на духу скажи: ты точно знаешь, что своим макаром дауров под властью государевой удержишь?
— Верю, — твердо ответил Санька.
— Ну… — протянул сын боярский. — Вера, она в храме хороша. Тута знать надобно. Сибирцы — это ж совсем иные людишки. Без веры, без закона. С ими только силой…
— Нормальные они людишки! — не очень вежливо перебил пленник легендарного землепроходца. — Бога, конечно, не ведают. Но закон у них есть. И во многом не хуже нашего. Их понять надо!
В клети снова повисла тишина.
— Силой просто проще, Петр Иванович. Коли есть сила, зачем напрягаться? Хабаров так и начал на Амуре. И порушил почти всё. Потому что тут иной мир. Тут Темноводье — и одной силой не сладить. Понимаешь меня?
Бекетов запустил рубленую ладонь в бороду. Вздохнул.
— Ну, ты спробуй, Дурной. Поглядим ужо.
…Наутро Дурнова выпустили. Кузнец велел горе-атаману целовать крест и пред ликом Пречистой владычицы богородицы и приснодевы Марии поклясться, что он и все его людишки верны государю-батюшке, что никаких измен он не замышляет, ясак отдает в полной мере… и так далее. Известь машинально крестился, привычно уже бил поклоны и говорил «нерушимые» слова — без малейших волнений души. Конечно, он «замышлял»! Только не то, чего все они боятся, так что совесть его чиста.
Приказной раздобрился. Даже спросил: есть ли в чем нужда у темноводцев?
— Теперя вам большую землицу надзирать надо — дам я тебе людишек в помощь.
— Да не надо… — неуверенно стал отмахиваться Дурной. Он понимал, что Кумарскому острогу в конце зимы понадобится каждый воин. Вдруг именно тех, что он заберет — как раз и не хватит? А еще он понимал, что Кузнец ему не помощников, а надзирателей впаривает. Именно по этой причине Онуфрий был крайне настойчив и три десятка все-таки принять заставил. Зато это были не кто попало — а обученные служилые воины. В куяках да почти все при пищалях.
— Если можно Онуфрий Степанович, пошли в отряде Ивашку Телятева, — сдаваясь, попросил Дурной.
— Дружок ли? — ухмыльнулся Кузнец.
— Да нет… Почти незнакомы.
Санька не стал продолжать. Тут уже никак не извернуться. Всё дело в том, что Ивашка Телятев (или Теленок) — единственное имя, которое он помнил из книг. Единственное имя среди тех, кто погибнет во время нападения маньчжуров.
«Глупо, конечно, — корил Санька сам себя. — Война же случится. Не погибнет этот — погибнет другой…»
Но всё равно не смог промолчать.
…В Темноводный шли уже два дощаника. На втором — грозное боевое пополнение, с которым еще предстояло разбираться. Дурной велел весла не мочить: черные воды Амура сами до дому домчат, за день. Атаман сидел на носу и жадно искал родные уже изгибы береговой линии. Кто-то завозился рядом.
Гераська.
— Атаман… — сдавленно просипел парень, голоса вообще не было у него. Еще и смотрит на сторону. — Ты… прогони меня, атаман. Или вообще казни… Мочи уже нет!
Гераська поднял свои круглые глаза на Дурнова, а в них — одна сплошная боль.
— Это я всё Петриловскому нашептал про тебя. И про атаманство, и про пищали даурские. Всё!
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Резкий приступ гадливости овладел Известем. Захотелось отсесть от стукача, отряхнуть пыль с плаща. Но Гераська так мучился, что злиться не выходило.
— Да уж… Поганое дело ты сотворил. Но то, что сам покаялся — это больше весит. Христос тебя простит, Гераська. И я прощу. Только не делай так больше.
Охотник всем своим видом говорил, что скорее удавится, нежели снова таким займется. Санька невольно улыбнулся.
— Ну, а надоумил тебя на это кто?
Гераська моментально сник, закрылся и снова отвернулся.
— Никто.
— А вот это правильно! — еще шире улыбнулся Дурной. — К стукачеству привыкать не надо. Даже ради благих целей. Всё будет у тебя хорошо, Гераська!
Известь хлопнул зверолова по плечу.
«К тому же, тут и гадать не надо — кто у нас в ватажке крыса».
До Темноводного добрались затемно. Много времени ушло на то, чтобы разместить новых людей, ватажники подсыпали и местных дел. Разборки с подлым раскрасавцем Ивашкой решил отложить до завтра, хотя, в груди клокотало. Но оно и к лучшему вышло: за ночь успокоился, смог изобразить на лице довольство жизнью.
— Надо нам, народ, порохом озаботиться. Кузнец почти ничего не дал. Всем приказ: думать, где и как его раздобыть. Пока у нас только уголь есть. Но и того мало. Ивашка! — крикнул он пришедшему на речи «Делону». — Бросай дела, пойдем на ямы углежогные, посмотрим, как производство расширить.
Странноватая вышла речь, да в Темноводном к выходкам Дурного привыкли. Ивашка опоясался, подхватил плащ и двинулся за атаманом.
— На конях пойдем, Сашко? — спросил он.
— Не! Прогуляемся, — отмахнулся Дурной, на дух не переносивший верховую езду.
Да и не планировал он далеко уходить.
Где-то через полверсты, уже основательно отдалившись от острожка, Известь, всю дорогу накачивавший себя гневом, остановился и резко развернулся, одновременно выхватывая саблю.
— Что ж, ты за гнида….
«Делон» стоял чуть позади. Его прекрасная польская сабля уже давно находилась в руке. Пока что в опущенной руке, но тяжелая елмань нацелилась четко в атамана.
— Плохой из тебя хитрец, Сашко, — предатель улыбался ненавистной Саньке снисходительной улыбочкой. — Весь, как на ладони… Чо ж, в острожке на меня не напал? Там, с дружками, легче было б сладить.
— Я не шакал, мне твои шакальи повадки ни к чему.
«Делон» пожал плечами. Слова он не знал, но посыл понял четко.
— Хоть бы, пищаль взял. С ней ты ловчее обращаешься.
Он, словно, специально его бесил! Известь, полыхая злобой, шагнул к врагу. Сколько времени он так и не мог понять: кто таков этот «Делон»? «То за белых, то за красных» — не уловить! Но теперь-то всё ясно.
Ивашка мягко просел на ногах, уперся левым кулаком в пояс и приподнял саблю, прикрывая корпус. Улыбка плавно исчезла с его лица, будто пригоршня снега на горячем металле.
«Да как же его?» — замялся Дурной, не понимая, как подступиться к ушедшему в оборону противнику.
Он учился, все эти месяцы он старательно учился рубке. И у Тюти, и у Козьмы. Но реального боевого опыта у него практически не было. Санька два раза ударил по стали врага, сбивая ее с позиции. Но «полячка» моментально возвращалась на исходную.
«Любой удар идет от задницы» — почему-то именно сейчас вспомнилось ему. Известь раздосадованно сплюнул: этот совет ему как раз «Делон» и давал.
— Получай! — накрутил он сам себя и начал рубить, пришагивая вперед с каждым ударом. Только верхние косые — просто и без изысков.
Ивашка дважды сдал назад, сохраняя дистанцию, а затем не стал — наоборот широко шагнул вперед, просев еще ниже…
Да прямо под замах санькин! Вот она его голова паскудная! Дурной поднял руку высоко и наотмашь рубанул прямо в голову…
Правый ивашкин кулак в закрытой гарде взлетел вверх, опережая клинок. Полоса стали как бы гналась за рукой, превратившись в пологую волну, которая окутывала собой правый бок «Делона». Вот в эту волну санькина сабля и врезалась. По ней и слилась вниз. Едва в землю не уткнулась — столько силы Дурной в удар вложил. А Ивашка…
Ивашка, вроде, почти ничего и не делал. Просто кулак развернул, его «полячка» стремительной птичкой пролетела над головой ивашкиной, описала почти полный круг и приземлилась прямиком на голую шею Дурнова. Санька замер, чувствуя ледяной холод стали.
— На что рассчитывал… — вздохнул Ивашка.
А потом отнял жаждущую крови сталь от шеи, отшагнул назад и снова уперся кулаком в пояс.
— Давай еще! Только никогда не заваливайся на удар. Никогда! Тебе дал Господь две ноги — от на обеих и стой.
Дурной растеряно встал, опустив руки. Вот что это сейчас происходит?
— Ну! — рыкнул Ивашка. — Бей! Трус!
И Известь ударил. Потом еще. И еще. И еще раз двадцать, пока вместо дыхания из его грудины не раздался сиплый свист. Ивашка знаком остановил бой, ловко всунул саблю в ножны.
— Ну, говори ужо: что не так?
«Как он это делает?» — изумился Дурной, понимая, что вся злость из него давно выкипела. Но все-таки попытался.
— Гнида ты, Ивашка. Сам гнида и Гераську в стукачи подписал. Мы же тут все вместе, все друг за дружку…
— Ой, лукав ты, Дурной! — оборвал его «Делон». — Мы-то все вместе — то правда. А вот ты — особняком. Ты, найденыш — всегда себе на уме. Что-то ведаешь, но молчишь. Так… изредка сцеживаешь нам… что сам хочешь.
Ивашка распалился. Кажется, таким его Санька никогда прежде не видел.
— Вот и как мне тебе верить? Что ты удумал? Что за пазухой прячешь? Желаешь, чтоб я покорно ждал и терпел? Не, я не таковский. Мне живот мой дорог, Дурной. И Гераську я, как себя, оградить хотел. Спасти! Да он, видать, дурень, яко и ты, не принял дара.
Санька растерянно стоял на тропе. Всё, ранее происшедшее, теперь виделось ему в совсем ином свете. Приперся грибоед из будущего, владеющий всеми тайнами, и давай народом манипулировать. Он-то, разумеется, исключительно всё из благих целей делает… Только Известь как представил, что и им будет такой благодетель вертеть туда-сюда — как сразу на загривке его шерсть дыбом вставать начала.
«Это я, что ли, паскуда?»
Неожиданный поворот.
Ивашка сошел с тропы и сел на сухую кочку; все-таки от тренировки и он упарился.
— Я тебя выбрал в том годе. Хоть, резону большого мне и не было. Что-то показалось мне… Но, коли, ты меня втемную пользовать собираешься — твоя воля, конечно. Однако, тогда ж и я так сыграю — поглядим, кто кого переиграет. И гнидой за то меня называть не смей! Поживи с мое — потому поучай!
Что-то очень важное и глубоко личное на краткий миг выглянуло из-под вечной незыблемой маски «Делона». Выглянуло — и тут же скрылось. Казак снова закрылся непроницаемым щитом. Но смотрел вопросительно.
— Прав ты, Ивашка. Нехорошо это — втемную делать. Но и открыть всего — никак невозможно. Я тебе, как на духу скажу: нет у меня корыстных планов. Вот всем здесь есть, куда возвращаться. Есть ради чего и кого свою рухлядь прятать и разбогатеть. А мне некуда. Вот эта земля и эта река черная — всё, что у меня есть. И я хочу это спасти.
— Что это? — хмурился Ивашка. — Вот ож вновь темнишь!
— Нас спасти. Местных спасти. Темноводный спасти. Весь этот маленький мир! Вот ты разве не видишь, что здесь всё на волоске висит?
«Делон» пожал плечами. Мир был незыблем, только его маленькая личность нуждалась в защите, чтобы продлить бытие. Дурной вздохнул.
— Считай, как хочешь. Хоть — пророком, хоть — колдуном. Но я точно вижу крах всего, что мы строим. Начал всё рушить еще Хабаров. А добьют богдойцы. Никого на этой земле не останется. Превратится богатое Темноводье в пустынь. Только редкие тунгусы по лесам бродить будут.
Дурной, конечно, сгущал краски. Но, если «вещать», то уж по полной.
— И новый удар будет совсем скоро, Ивашка. Меньше полугода осталось. А сил для борьбы у нас совсем мало. Слушай же…
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Гадкая земля. Шла уже вторая луна нового года. В родном Ляодуне в это время о снеге и не помнят, к небу начинает тянуться самая смелая трава… А в этой северной стране всё лежит под снегом. И реки еще мертвы, скованные льдом. Да не какие-нибудь мелкие речушки, заморозить которые не составляет труда. Нет, даже великая река Черного Дракона, спала мертвым сном подо льдом, который без труда выдерживал его великое воинство.
Минандали зябко поежился и подвернул медвежью накидку. На шевеление господина тут же откликнулся услужливый Пу.
— Шаншу дутун, вам что-нибудь требуется? — с глубоким и искренним волнением слуга всматривался в глаза полководца, ждал его повелений.
Минандали любил, когда его титуловали именно так: шаншу дутун. Хотя, неприятно признаваться, но на первый титул он уже два года как не имел права. В восьмой год эры Шуньчжи принял Минандали в свои руки военное министерство, сразу после бездарного Аханикана. Три года беззаветно и с превеликим успехом трудился новый шаншу. Многое сделал, но мог бы еще больше…
Но завистники. Они всегда окружают тех, кто смог выделиться. Да и здоровьем Минандали ослаб. Этим враги и воспользовались, оговорили главу министерства, заявили, что стал тот немощен. Сын Неба прислушался к гнусным сплетням и снял Минандали с должности.
«Они сами поверили своим кляузам, — щурился полководец, кутаясь в шубу. — Думают, что я немощен и бессилен… Что ж, посмотрим, что они скажут, когда я разгромлю северных пучеглазых варваров, вернусь со славой в столицу и припаду к стопам Сына Неба».
Минандали любил мечтать об этом дне. Тем более, что для мечтаний времени имелось в избытке. Река Черного Дракона находилась безумно (безумно!) далеко от Срединного Государства. Когда опытного командующего вызвали во дворец и поручили снова опоясаться мечом во славу рода Айсиньгёро, тот и предполагать не мог, что это займет больше года. А по всему, выходило, что так оно и случится.
Слухи о кровожадных варварах, что внезапно появились в землях северных подданных империи, уже давно проникли в Пекин. Увы, новый шаншу военного министерства был несомненно глуп и не смог в полной мере оценить угрозу. Считалось, что чужеземцы пограбят и исчезнут в бескрайних снежных просторах. Но увы! Кровожадные лоча не только убивали и грабили всех на своем пути, но и приказывали выжившим платить дань своему правителю. Такое никак нельзя стерпеть.
Минандали вызвали в летний императорский дворец, где поручили прогнать лоча в их земли и укрепить северные рубежи империи. Правда, для этого ему выделили совершенно недостаточные силы — одну чалэ. Хотя, и из родного Истинного Белого Знамени, в котором выросли и возвысились сам Минандали и его отец. Увы, чалэ оказалась неполной: всего четыре роты-ниру вместо пяти, и две из них явно не имели полный состав. Так что в итоге у старого полководца было всего лишь немногим более тысячи воинов. Но воинов славных, истинных маньчжуров, с добрым оружием и сытными конями. К чалэ присовокупили 15 пушек с большим запасом ядер, пороза и прочего снаряжения.
В министерстве заявили, что силы можно будет пополнить на севере, где с лоча борется новый анбань-джангинь.
Последовал долгий и мрачный путь — в дальнюю крепость Нингуту. Туда добраться удалось лишь глубокой зимой, каковая в тех краях необычайно лютая. Нингута крайне разочаровала Минандали — крохотная пограничная крепостца, которая могла припугнуть только местных дикарей. Маленькая цитадель со стенами из сине-зеленого кирпича длиной всего в два ли. А городок окружен банальным частоколом на восемь ли в окружности. По-хорошему, такой пограничной крепостью должен командовать какой-нибудь мелкий сяоцисяо. Но нет — во главе Нингуты стоял целый анбань.
Старый немощный Шархуда сразу ему не понравился. Поставленный на этом ледяном краю мира для сбора податей с диких северных племен, он изображал из себя чуть ли не спасителя отечества от опаснейших варварских орд лоча. Вместо того, чтобы проявить вежливость и достойно принять дутуна, который снизошел и пришел к нему на помощь, Шархуда вечно изображал суетливую кипучую деятельность. Как будто, без него ничего в этой дряхлой Нингуте само двигаться не может.
Минандали был не таков. Для того и существуют подчиненные, чтобы исполнять свои обязанности. Бдительный лидер лишь наказывает нерадивых и отличает старательных. Что ж, если Шархуде хочется демонстрировать свою выдуманную высокую значимость…
Впрочем, нингутский анбань оказался не совсем бесполезным. Выяснилось, что минувшим летом на реке Сунгари уже была схватка, в ходе которой лоча, наконец-то, с позором бежали на север. Шархуда, сам бывший очевидцем сражения, в деталях описал врага.
— Они — не род и не племя, прикочевавшее к нашим рубежам, — рассказывал седой старик, перебирая четки. — Это профессиональные воины, как княжеская дружина; либо, как наше славное Восьмизнаменное войско.
От последнего сравнения Минандали скривился, не скрывая своих чувств, но продолжил слушать.
— Почти все они имеют защитные доспехи, подобные тем, что бывают у северян. Мечи и копья у них из хорошего железа. Но основная их сила в пороховом оружии. Пушек у лоча совсем мало, а вот подобие ручных няоцян — имеется у очень многих. Это оружие сеет страх среди всех местных племен. Признаюсь, и нам бы пришлось нелегко, если бы летом в Нингуту не пришла сотня чосонских стрелков, вооруженных фитильными няоцян.
Шуншу дутун дивился странным речам Шархуды. То о лоча говорит с восхищением, то чуть ли не прямо признается, что в битве его спасли жалкие чосонцы, которые были уже давно покорены великим родом Айсиньгёро. Тем не менее, Минандали милостиво согласился принять наемников в свое войско. Каково же было его изумление, когда оказалось, что чосонцы давно ушли домой. Но мало этого! Дерзкий старикашка даже своих людей отдавать для великого северного похода не захотел.
— Досточтимый дутун должен понимать, — разливался Шархуда лживой вежливостью. — Что я не подчиняюсь вам. У меня в Нингуте всего одна рота-ниру Восьмизнаменного войска. Я не могу оставить главную крепость провинции без ее основных защитников.
Седой анбань лукавил. Роту прислали в Нингуту недавно, но здесь имелся еще и старый гарнизон, где находилось более сотни опытных маньчжуров. С такой силой Минандали вполне мог бы довести свою чалэ до положенной численности в полторы тысячи человек.
Но, хотя бы, местных Шархуда в поход не стал прятать и подчинился воле Минандали. Оказывается, при Нингуте собирался достаточно большой корпус пеших воинов. Командовал им настоящий зверь — огромный яростный Харходэ. Он участвовал в летнем сражении на Сунгари и выдержал основной удар кровожадных лоча. Пехотинцы потеряли в том сражении сотни и сотни людей и не побежали лишь потому, что боялись своего командира еще сильнее, чем северных варваров.
— Приказывай, большой господин! — бил себя в грудь Харходэ. — И я приведу к Нингуте три тысячи отличных воинов! Все свирепы, все отлично вооружены и жаждут крови лоча!
Минандали много лет провел на войне и прекрасно понимал, что, скорее всего, никаких трех тысяч не будет, равно как и отличное вооружение — просто слова. У него самого официально под рукой была полная чалэ, а на деле, в отряде было три четверти воинов от положенного.
И все-таки местное войско оказалось не таким уж и плохим. Шархуда и впрямь много сил вкладывал в подготовку войск. Среди воинов злобного Харходэ были, в основном, хурха, воцзи и фэйяка, живущие на берегах Муданцзяня и Сунгари. Имелся также отдельный конный отряд дауров, которые Харходэ не подчинялись. Они недавно переселились с реки Черного Дракона и служили за обещанный им рис, пока не обосновались на новом месте.
— Дауры — дурное племя, — хмурился Минандали, глядя издали на легкую конницу. — Они неспособны понять истинное величие служения Небесному Мандату. Вечно восстают.
— И за то были сильно наказаны, — улыбнулся Шархуда. — Поверьте, досточтимый футудун, этот отряд будет всем сердцем сражаться за вас. Пучеглазые лоча сожгли их селения, убили их сородичей.
Минандали решил, что отправляться в безлюдные земли в самый мороз — глупость. И решил ждать оттепелей, пока местный анбань суетится, собирая продовольствие для многотысячной армии.
Минул новый год, весна становилась всё ближе. И, наконец, воинство Минандали покинуло жалкую Нингуту.
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— Шаншу дутун! — взволнованный Пу снова заглянул в возок к своему господину. — Даурские отряды сообщают, что впереди войска появились какие-то воины.
— Много?
— Много, господин!
Минандали встревожился. Выходить из теплого возка крайне не хотелось, у него вновь разболелись кости, а целебный отвар почти не помогал. Но, если это лоча? Глупо, конечно: посреди пустой реки…
Он все-таки выбрался. Ноги тут же заледенели, а идти нужно было сотни шагов!.. По счастью, разгоряченные дауры сами прискакали к своему полководцу. От них и их коней клубился пар, но северные варвары не выказывали на капли страданий от окружающего холода.
— Княз, эйто не врак! Это дружный войск. Солоны прыход! — радостно сообщил даур, безжалостно коверкая маньчжурскую речь (эти дауры даже говорили на каком-то своем странном наречии, в отличие, от прочих племен севера).
Солоны! Отличная новость. Пока войско сидело в Нингуте, Шархуда разослал вестников ко всем подчиненным ему племенам, что обитают по пути предстоящего следования войска империи. Он велел им давать Минандали свои отряды. Пока дутун шел по ледяной дороге замерзших рек Сунгари и Хэйлунцзян, к нему присоединилось еще минимум несколько тысяч варваров из племен шицюань, хэйцзинь, аджали, сахалянь, хэдзени. Но эти люди выглядели ужасно даже на фоне дикарской орды Харходэ. Никакого понятия о дисциплине! У них не было командиров, только предводители, которыми почти невозможно управлять. Эти отряды шли медленно, постоянно отставали, ночевали в собственных лагерях и даже время от времени устраивали склоки между собой!
Минандали едва не жалел о таком пополнении и мысленно грозился бросить их первыми под огонь и свинец лоча. Вскоре, у него сложилось свое отношение к каждой из частей своего огромного войска, которое наглядно выразилось в походном построении. Впереди, с разведывательными целями, шли сотни дауров, хорошо знающих свою черную реку. Затем, вокруг себя, плотным походным строем он держал ниру Восьмизнаменного войска — свою главную боевую силу. Потом шли наемники Харходэ, которые охраняли главную часть обоза: с казной, имуществом шаншу дутуна и частью провианта. Прочий же обоз он поручил оберегать отрядам союзников, которые (по его высокому мнению) ни на что иное и способны не были. Одна недокомплектованная ниру следила за этим сбродом в конце походной колонны и прикрывала тылы.
И вот теперь подошли солоны. Они жили в горах, к югу от реки Черного Дракона. Кочевали они и на берегах Хумархэ, в устье которой как раз поселились подлые лоча. Собственно, от солонов эти сведения и поступили: сначала в Нингуту, а потом и до ушей самого Минандали.
«Солоны, это очень хорошо, — потер замерзшие руки полководец. — Они не только воины, но и проводники отличные. Нечего мне на одних дауров полагаться».
Горцы напоминали войско еще меньше, нежели приблудившиеся ополчения с низовий реки. Несколько сотен откровенных бандитов, которых Минандали не желал бы встретить на безлюдной дороге. Вооружение их, разумеется, оставляло желать лучшего. Зато эти дикари приехали на небольших узких санях, которые ехали по снегу гораздо лучше, чем большеколесные телеги, составлявшие основу обоза цинского войска. Опытный полководец сразу оценил их преимущества и понял, что воевать в северных землях и зимой лучше всего с таким транспортом.
— Далеко ли до крепости лоча? — спросил он вождей солонов, которых привели к дутуну.
— Мы дойдем за день, большой вождь, — почесал жидкую бороденку старый дикарь. — А твое войско — хорошо, если за два.
— Вы пойдете с даурами вперед, — милостиво повелел Минандали. — Не показывайтесь врагу на глаза — мы попробуем захватить лоча внезапно.
Конечно, внезапно напасть не удалось — что взять с дикарей. Это относилось не только к солонам, но и к даурам тоже. Шел третий день пути после встречи с горными охотниками — солоны плохо предсказали дальность дороги. Впереди и справа над рекой уже был виден каменный утес, нависавший над всей округой. Об утесе говорили заранее, как о важной примете: значит, крепость чужаков близко. И в этот момент к возку подъехал командир одного из ниру.
— Впереди слышен бой, мой повелитель.
— Что там происходит?
— Неизвестно. Прикажешь послать вперед конницу?
Минандали замялся. Что там впереди — неясно. Сколько врагов? На каких позициях сражаются? Разве можно бросать в такую схватку лучшие части — воинов Истинного Белого знамени! Но бесполезные ополченцы низовий растянулись на долгие ли, их не собрать и до вечера. Головорезы Харходэ ближе, но это неповоротливая пехота.
— Идите! — скрепя сердце, приказал он. — Но, если солоны с даурами уже обречены — в бой не ввязывайтесь!
Почти тысяча прекрасных латных всадников, издав могучий боевой клич, двинулась вперед, плавно набирая ход и расходясь по сторонам, словно одна большая птица, взмахнувшая крыльями. Большая сила!
…Жаль, растрачена она была впустую. Вечером, когда остальное войско дотянулось до места схватки, командующему доложили следующее: конные дауры и солоны на санях подошли к лагерю лоча загодя. Схоронились в лесу. Но, когда из крепости вышли два десятка чужаков и принялись рубить лес, солоны, о кровожадных обычаях которых ходят страшные слухи, не выдержали и напали на лесорубов. Это даже не было схваткой, жалкие лоча пали, как стебли гаоляна под ударом серпа. Но из крепости им на выручку кинулась еще почти сотня врагов. Они перебили массу солонов еще на подходе — своим огненным боем — а потом ринулись врукопашную. Тут уже в бой вступили дауры. Мелкая стычка грозила перерасти в сражение, у лоча в крепости еще были люди… Но тут на берегу появились сотни Белого знамени — и чужаки предпочли отступить в крепость, потеряв убитыми и плененными несколько десятков человек.
Честно говоря, укрепления врага Минандали не понравились. Крепость свою лоча построили в плохом месте — здесь не было никаких природных преимуществ для защиты. Низкое место, никаких скальных оснований, только мерзлая земля. Но чего еще ждать от северных варваров? На самом деле, полководец ждал от них какого-нибудь примитивного частокола или навала из камней, но лоча постарались на славу: вокруг крепости насыпан вал, на котором стояли толстые бревенчатые стены большой толщины. По углам выступали полубашни с площадками поверху — на таких вполне могли стоять пушки (а Минандали знал, что пушки у северян имеются). Вплотную к таким стенам без потерь не подберешься.
Хотелось сровнять с землей эти укрепления! Прямо сейчас! Но дутун помнил свой долг и первым делом решил исполнить волю Сына Неба.
— Слушайте волю великого императора!.. — надрывался посланник перед стенами крепости, передавая повеление государя на грубом варварском языке.
Милостивейший Сын Неба соглашался простить разбойникам их прегрешения перед подданными империи. Он даже готов был принять их на службу и щедро одарить, в обмен на клятвы верности и покорности. Почему-то Минандали знал заранее, что всё это бессмысленно. Неискушенные варвары не смогут оценить выгоды службы роду Айсиньгёро. Когда со стен крепости засвистели и заулюлюкали, явно намекая, что кровожадные лоча не жаждут служить носителю Небесного Мандата, дутун дождался посланника и повелел везти свой возок прочь от укреплений чужаков.
— Что ж, — улыбнувшись глашатаю, подытожил он. — Мы сделали для них больше, чем они заслужили. Дикарские сердца неспособны принять в себя милость Сына Неба. Более мы не станем утруждать себя переговорами. Эти лоча сами подписали себе смертный приговор! Я исполню его завтра же.

Глава 61

И назавтра началось исполнение приговора. С утра маньчжуры и тысячи прибившихся к ним воинов начали обустраивать лагерь. Минандали повелел ставить его в двух ли от крепости врага, сразу за протокой, чтобы обезопасить себя от внезапных вылазок. После войска начали разгружать обоз. На передний край вывели 15 пушек, выделенных войску Минандали. Рядом маньчжуры и китайцы собирали большие осадные лестницы, огромные щиты на колесах. Оборудовался пороховой склад, в котором хранились не только ядра с порозом, но также огненные копья, подрывные мины и мешки. В это время даурской коннице и войску наемников Харходэ было приказано занять весь берег Черного Дракона, чтобы не дать лоча убежать. Там лежали плоскодонные корабли врага, и мудрый дутун приказал разломать их все. Из обломков воины строили себе временные укрепления, чтобы не дать чужакам возможности их атаковать.
Вместе с опытными пушкарями полководец стал готовить батареи для обстрела. Задачи у пушек было две: разрушить угловые башни, где могла находиться артиллерия врага, и проделать брешь в стене. Насчет последнего китайские мастера сильно сомневались — больно толстые стены построили лоча, а пушки у Минандали были совсем не осадные. Но, раз задача поставлена — принялись выполнять.
— Мой господин, — с поклоном обратился к дутуну один из них. — Милостиво прошу разрешить мне установить орудия вон на том скальном мысе.
И пушкарь указал на горку, что нависала над рекой Черного Дракона с противоположного — левого — берега.
— Неужели с такого расстояния можно добить до крепости? — изумился Минандали.
— С такой высоты можно, господин, — кивнул мастер. — А мы сможем стрелять внутрь крепости, сея ужас и разрушения.
Пушки устанавливали еще день. Война Минандали походила на то, как змея готовится к атаке: медленно собираясь в живую пружину и дожидаясь нужного момента.
На следующий день грянули пушки. Стояли они далеко, так как пока опасались обстрела с башен, но наносили страшные разрушения. Минандали велел не жалеть ядер и пороха, ибо вез всё это в избытке. Обстрел шел целый день, однако, брешь пробить так и не удалось.
— Всё равно атакуем! — приказал дутун своим помощникам.
Запели трубы, загрохотали барабаны — и сотни и тысячи воинов двинулись вперед. Минандали благоразумно держал маньчжурскую и даурскую кавалерию позади. В атаку шли многочисленные племена северных подданных империи. Им выдали лестницы и защитные щиты… Но всё это практически не пригодилось. Едва наступающие приблизились на дистанцию в сотню шагов — из-за стен высунулись черные стволы огненных няоцян — и поле заволокло дымом и огнем. Грохот залпа перекрыл все звуки в округе.
Как же много у лоча этого оружия! И какую разрушительную силу оно несет! Хурха, сахалянь, солоны и прочие падали десятками! Многие получили страшные раны! Даже толстые щиты не могли полностью защитить нападающих. А поскольку у варваров понятие воинского долга практически отсутствует — те бросились наутек, побросав снаряжение. Бежали до самого лагеря — под унизительный хохот врага.
Минандали потратил остатки дня на приведение войска в чувство. Он велел выявить главных трусов и жестоко их наказать. Но в новый штурм варваров уже не посылал.
— Всё хорошо, — негромко говорил он сам себе. — Я узнал врага, его силы и возможности. Я понял, как не надо с ним бороться, потеряв несколько сотен ненужных. Теперь я понимаю, как его победить.
С плохо скрытой злобой он посмотрел на крепость, чернеющую даже на фоне темного неба.
— И я сделаю это.
В последующие дни работа в войске Минандали была только у пушкарей. С утра и до ночи они обстреливали врага. Не спеша, сберегая ядра и порох. Так, чтобы каждый выстрел причинял наибольший урон. На седьмой день войны башни лоча превратились в месиво из переломанных бревен, так что не нужно было бояться ответной стрельбы их пушек. После этого Минандали собрал всю артиллерию и подвел ее намного ближе к стенам — всего лишь на расстояние в 150 шагов. Отсюда пушки маньчжуров стали наносить еще более страшный урон. Более того, здесь можно было, наконец, применить «огненные копья». С их помощью воины империи несколько раз смогли поджечь стены и строения внутри, но лоча быстро потушили пожары.
И все-таки, на очередном вечернем собрании, мудрый дутун улыбался.
— Мы сидим под стенами крепости уже десятый день, — важно возвестил он. — Знайте: следующий день станет для лоча последним. Знайте и готовьтесь!
— Но стэн нэ пробит, — вздернул брови даурский князь Тугудай.
— Это ничего, — отмахнулся Минандали. — Стены заметно порушены, а у нас много лестниц. Главное — враг устал и испуган от ежедневного обстрела. Они поняли, что мы не уйдем без победы.
Он обвел всех величественным взглядом.
— И победа случится завтра. На штурм пойдут лучшие из лучших: маньчжуры Истинного Белого знамени. Тугудай! — повернулся он к хмурому дауру. — Твои люди не участвовали в прошлом штурме. Не желаешь разделить победу с моими воинами?
— Ты скажэшь — мы сополныт, — резко кивнул тот.
Утром пушки снова начали обстрел. День выдался на редкость теплым, и Минандали, предвкушая победу, весь день простоял на взгорке, любуясь на сражение. Пока ядра уничтожали презренных лоча, заставляли их зарываться в землю, позади артиллерии накапливались спешившиеся маньчжуры и дауры. Часть воинов Харходэ тоже готовилась к наступлению. Дутун послать вперед всех самых лучших, чтобы наверняка покончить с этой затянувшейся войной в ледяных северных землях.
Заголосили трубы. Восьмизнаменники с поддержкой местных племен двинулись в атаку. Не так дружно, не так разрушительно, но лоча все-таки открыли ответную стрельбу. Воины империи Цин падали один за другим, но на этот раз наступление уверенно продолжалось.
Вдруг передние ряды дауров смешались! Оказалось, подлый враг защищался не только стенами. Перед валом он разместил на земле множество мелких острых шипов! Деревянных, железных, где-то даже обломки стрел натыкал — и эти, укрытые снегом, шипы сейчас ранили ноги воинам. Вроде бы, и нестрашная рана — а вести с ней бой дальше почти невозможно.
Дауры смешались. А в это время с полуразрушенной стены посыпались одоспешенные лоча — и начали сеять смерть под стеной. Маньчжуры в это время прийти на помощь союзникам не могли. Они заметили, как дауры напоролись на шипы, опрокинули наземь огромные осадные щиты и по ним добрались до стен. Как раз в это время они ладили лестницы и пытались захватить свой участок укреплений — а защитники их обстреливали и кололи копьями.
— Скорее! На помощь! — принялся кричать Минандали стоявшим вдали отрядам местных племен.
Но разве этих быстро организуешь! Дикие варвары, не слушающиеся никого, кроме своих вождей, да и тех не всегда — никак не могли собраться в кулак, чтобы броситься на выручку даурам. Да, наверное, не очень и жаждали снова идти под стены к злым лоча. За это время сотни Тугудая были окончательно опрокинуты и начали отступать от крепости, потеряв очень многих. Возникла угроза того, что сделавшие вылазку враги нападут уже на маньчжуров с тыла. Заметив это, воины Белого знамени остановили штурм и стали осторожно отходить, закрываясь щитами. Над крепостью густел дым — лоча стреляли из своих ружей-няоцян, не переставая!
— Отводите всех, — глухо бросил Минандали и ушел в свои апартаменты, не дожидаясь исхода боя.
Всё, что он делал последующие дни: отдавал один и тот же приказ обстреливать крепость из пушек и непрерывно жег дрова, чтобы хоть как-то согреться в этой ненавистной ледяной земле.
«Они сдадутся, — твердил себе дутун. — Не могут не сдаться».
Но лоча не сдавались. Да и обстрел шел весьма вяло: даже бесконечные запасы пороха уже не казались такими бесконечными. А еще хуже обстояли дела с другими запасами.
Единственный выживший после штурма командир ниру набрался смелости и зашел в шатер к командиру, чтобы сказать ему правду.
— Войско скоро начнет голодать, мой повелитель.
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На внезапно созванный военный совет предводители отрядов шли не спеша. Минандали на это не на шутку разгневался, однако, промолчал, увидев мрачное лицо Тугудая. После второго штурма у него в живых осталось всего сотни три воинов. А здоровых — и того меньше.
— Старик, — обратился дутун с лидеру диких солонов. — Нашему войску требуется продовольствие. Поскольку вокруг — ваши земли — я повелеваю тебе прислать нам запасы еды.
Клочковатый грязный солон вскинулся в изумлении.
— Большой вождь, весна — самая голодная пора! — развел он руками. — Нечего давать людям… Но даже если ты повелишь забрать всё до последнего куска мяса… И я соглашусь… Мне придется до зеленой травы объезжать наши Хинганские горы, чтобы собрать достаточно еды на такое огромное войско.
Это было очень заковыристое, но однозначное «нет». Минандали и сам засомневался: откуда у этих диких охотников наберется еды на несколько тысяч человек! Поневоле взгляд его перешел на Тугудая.
— Ничего нэт, — мрачно ответил тот, не дожидаясь вопроса. — Мы слэдовать прыказ Сын Неба и ушли с Темна рэка. Тэпер здес и низко-низко рэка никто не жить. Никто не сэет хлэб… Даже лоча. Наверх река еще мало-мало даур жить, но одни страх пэрэд сэверны демон, другой… Другой вообще никто нэ указ.
— Насколько у нас осталось запасов еды? — повернулся Минандали к своему помощнику.
— Если иметь умеренность, то на 20 дней точно хватит. И даже поболее…
— Отлично! — дутун ударил кулаком по бедру. — Этого точно хватит, чтобы добить проклятых лоча! Они наверняка на пределе…
— Господин! — не удержался один из маньчжуров. — Нам только до Нингуты идти полную луну. Идти по пустым землям…
Минандали сник.
— Три дня, — выдохнул он обреченно. — Мы продолжим обстрел еще три дня. Если за это время чужаки не сдадутся, мы уйдем.
Но это был уже конец. Пушкари стреляли лениво, остальные откровенно сворачивали лагерь. Особенно, недисциплинированные северные дикари. Минандали понимал: если вдруг сейчас лоча сделают вылазку, он даже не сможет заставить их вступить в бой. Варвары настроились на уход из-под злой крепости, так что скорее побегут, чем вступят в сражение с чужаками, которые перебили уже столько народу. Кроме маньчжуров драться станут разве что головорезы Харходэ.
Но Небо хранило армию империи, и лоча не догадывались о разброде, царящем в великом войске.
«Ничего, — успокаивал сам себя Минандали. — Я всё равно могу сообщить об успешном походе. Я взял в осаду крепость лоча, многих убил и пленил, показав могущество нашей державы. Я непременно уничтожил бы врага, но помешали обстоятельства, в которых я неповинен. Мое войско было недостаточно снабжено провизией, а местные подданные не стали делиться своими запасами. К тому же, местные реки в ближайшее время вскроются ото льда, что может задержать войско, лишенное запасов провианта — и погубить его окончательно. Я не отступаю — я спасаю войско!»
Описание возможных бедствий так вдохновили дутуна, что он тут же велел достать письменный прибор и принялся составлять донесение в Запретный Дворец. Даже не дожидаясь, когда его воинство доберется, хотя бы, до Мукдена. Или Нингуты.
Утром четвертого дня все командиры и вожди ждали у шатра дутуна с самого рассвета. Их глаза (даже глаза надежных восьмизнаменных офицеров) одинаково ждали ответа на вопрос: уходим ли?
— Собирайте обоз, — только и сказал им Минандали, с ненавистью покосившись на чернеющие бревенчатые стены.
Лагерь сворачивали долго. И, разумеется, это невозможно было скрыть от врага.
— Мынандали! — Тудугай спешно подъехал к возку дутуна. — Крэпость шумно. Лоча что-то зло мышлят!
Дауры по приказу командующего не сворачивали общий лагерь и всё это время следили за врагом. Минандали встревожился не на шутку. Даже зеленый сяоцисяо знает, как уязвимо войско в небоевом состоянии: во время переправы или, как сейчас, во время сворачивания лагеря.
— Всё ли готово к выступлению? — поинтересовался он у ближайшего командира ниру.
— Нет, мой господин, — покачал головой офицер. — Еще собирают боеприпасы…
Минандали смотрел на сумятицу в лагере. Видел, как фэйяка, аджали и другие племена уже начинают уходить. Да и прочие смотрят на юг.
«Нельзя сейчас принимать бой, — ясно понимал дутун. — Ни в коем случае… Это будет разгром, который я уже не смогу утаить».
— Выступаем! — приказал он. — Уходим с тем, что уже погружено.
Трем ниру Истинного Белого знамени и даурам Минандали приказал прикрывать отход, а с самой полной по составу ниру возглавил походную колонну. Харходэ и прочим дикарям он строго-настрого повелел идти сзади, с обозом. Неторопливым южным буйволом, которому лень выбираться из топкой лужи (но надо!) войско поднялось, растянулось тонкой кишкой и двинулось вниз по правому берегу реки Черного Дракона. Та всё еще была подо льдом, но дутун уже боялся выводить на него большую людскую массу.
До конца дня воины всех племен, спеша изо всех сил, ушли более чем на 20 ли. Минандали постоянно слал гонцов к прикрывающим частям. После заката стало ясно, что лоча не стали преследовать его войско.
«Отлично! — потирал руки мудрый дутун. — Скорее всего, их задержало то, что осталось в лагере. Возможно, они сейчас сами передрались из-за дележа награбленного. Это я хорошо сделал, что оставил там часть запасов».
Довольный собой, Минандали собрал вечерний совет, на котором объявил, что назавтра войско пойдет привычным походным порядком.
— Нам предстоит пройти большое расстояние, — добавил он. — Тогда мы сможем достичь нашего старого ночного бивака. И переночуем с большим комфортом.
Настроение у всех улучшалось. Минандали знал, как это приятно: возвращаться с уже закончившейся войны. И командующему и, особенно, простому воину. Снова просыпается радость жизни, снова появляются планы и мечты… Старый полководец даже слегка завидовал этому абстрактному простому солдату. В отличие от него, Минандали в своих мечтах придется быть поумереннее. Все-таки большой победой такой поход назвать никак не удастся. И о возвращении титула шаншу можно больше не мечтать…
Но он сделает всё возможное, чтобы извлечь из войны максимальную выгоду.
Новое утро выдалось крайне хмурым. Последние дни радовали теплом, снег по берегам стремительно таял, но сегодня Небо напомнило: это всё еще ледяной север. Низкие тучи давили сверху, стылый ветер лез под одежду. Даже мелкий снежок сыпал время от времени.
Войско выступило рано. Впереди шли маньчжуры с даурами, следом шла пешая рать Харходэ… А вот северные варвары никакого порядка соблюдать не желали. Небольшие отряды уже не отставали, а напротив, шли вперед, прямо по льду, пользуясь тем, что людей у местных вождей было немного, и шли те налегке. Солоны же вообще растворились в гористых лесах правобережья. Даже не простившись.
Минандали слал гонцов, строго требовал восстановить порядок движения, но помогало это мало. Ближе к вечеру погода окончательно испортилась. Ветер набрал скорость и резкими порывами высекал слезы из глаз. По счастью, он дул в спину, что только помогало идти. Однако, стоило повернуть лицо в сторону — и через десяток вдохов кожа просто леденела!
Даурские проводники уверяли, что до обустроенного места ночлега оставалось совсем немного: до заката удастся дойти. Минандали сидел в возке и мечтал только об одном: о жарком костре внутри своего походного шатра, войлок которого укроет его от ветра…
И в это время где-то вдалеке, заглушая вой и свист, грохнули выстрелы.
Возок замер. Минандали невольно подтянул медвежью накидку, прислушиваясь.
Грохотало далеко позади. Уже не так громко, но вполне отчетливо.
Враг? Минандали заставил себя выглянуть из возка и велел позвать командиров.
— Что происходит? — спросил он, щурясь и прикрывая наветренную щеку ладонью.
Командиры ниру и даурский князь Тугудай пожимали плечами.
Проклятье! Меньше всего сейчас хотелось разворачиваться и идти против ветра. Да еще и на неведомого врага!
— Тугудай! Возьми своих людей и проверь, что происходит!
Мрачный даур почти спрятал лицо в ушах своего малахая. Он какое-то время молчал, а потом мрачно произнес.
— Мы ыдти толко с твой манжчур.


Год (7)163 от сотворения мира/1655
Альтернативщик
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— Сашкооо! — Санька обернулся на дозорное «гнездо» и увидел, как страж (из новых) сам себе захлопнул рукавицей рот, а потом принялся махать атаману руками, сделав круглые глаза.
— Ну, что… — пробурчал было Дурной, забравшись на вышку, скрытую среди сосен… но сам всё понял и, перегнувшись через перила, заорал вниз. — Гаси все огни!!!
По Амуру (еще укрытому льдом) шла армия. Бесконечно длинная змея тянулась с низовий вдоль дальнего берега, огибая неровности и редкие торосы. Еще очень далеко шла, но уже ясно, что там тысячи и тысячи людей и лошадей. Голова колонны только-только поравнялась с устьем Зеи, а хвост ее терялся далеко в сером мареве.
Дозорный и атаман завороженно смотрели на несметную силищу, которая шла уничтожать Кумарский острог.
«Надо же, как точно, — в очередной раз изумился беглец из будущего достоверности сидевших в его голове сведений. — Вчера только минул международный женский день — и вот он, Минандали нарисовался. Как раз к 13 марта он до Кумары и дойдет».
— Сколько же их там, Господи прости? — мелко крестился дозорный. — Цельная тьма!
— Да ну! — нарочито бодро отмахнулся Санька. — Ну, несколько тысяч всего. Не намного больше, чем наши под Ачанским городком разогнали.
— Не было меня под Ачаном, — вздохнул служилый. — Я опосля на Амур-реку пришел…
— Вот и меня не было. А казачки наши их в хвост и в гриву! Даже без нас! Представь, что теперь с нами выйдет!
Конечно, он привирал. Согласно источникам, у маньчжурского генерала Минандали была как раз тьма. То есть, десять тысяч воинов. Около тысячи настоящих богдойцев-маньчжуров, а остальные — местные народы. Войско это имело полтора десятка небольших пушек, зато ручного огнестрела — по минимуму. По счастью, корейские союзники-данники с мушкетами давно ушли домой.
В целом, для полка Кузнеца это войско стало бы серьезным испытанием в чистом поле, но вот крепость маньчжурам окажется не по зубам. Пушки малого калибра, сами маньчжуры привыкли к конному бою, а не лазанью на стены. Про местное ополчение вообще говорить нечего.
Собственно, что и подтвердила история. Санька точно знал, что Кумарский острог Минандали не захватит. Вообще, согласно официальным отчетам, русские в той осаде почти никого не потеряли. Это при том, что 20 казаков были захвачены и перебиты в первый же день, а сам острог подвергся многодневному обстрелу и двум штурмам.
«Что-то приказной там утаил» — вздохнул Дурной, но слишком об этом раздумывать не стал.
То, чего он так долго ждал, и к чему готовился последние полгода — случилось! А значит, пришло время действовать.
Дождавшись, когда бесконечная кишка богдойского войска, наконец, протащится мимо Темноводного, не заметив укрытого в глуби зарослей острога, он кликнул общий сбор. Тютя с пятеркой всадников отправились следить за войском, чтобы убедиться, что оно идет, куда следует. Всех осевших в острожке дауров и несколько казаков в тот же вечер отправили на север: звать союзников и Якуньку-ткача.
С Галингой и «северной федерацией» дауров Дурной договорился еще до зимы. Объехал все роды, говорил о возможном походе маньчжуров-богдойцев и предлагал совместную операцию против них. Разумеется, истинные размеры войска Минандали он скрывал, но дауры всё равно сомневались.
— Послушайте! Мы не пойдем на них войной прямо в лоб. Сначала их сильно потреплет войско Кузнеца. А потом, по уцелевшим, ударим мы.
Первым сдался Галинга. Очень уж его привлекала возможность ограбить маньчжурский обоз, в котором имелись обширные запасы пороха.
Порох и впрямь становился огромной проблемой. В Темноводном оставались жалкие крохи, новый отряд, возглавляемый тюменским десятником Нехорошкой Турносом, тоже привез мизерные запасы. И делиться ими новики точно не желали.
В поисках решения он обратился к Ивашке «Делону», и оказалось, что тот неплохо знаком с процедурой изготовления пороха. Как понимал и сам Дурной, проще всего было с углем. Ивашка только пояснил, что для пороха надо выжигать определенные сорта деревьев, да рассказал, как этот уголь молоть.
А вот дальше начались сложности.
— Селитра, сиречь, емчуга — это самая основа зелья порохового, ее надоть шесть восьмых от всего весу, — пояснил он. — И мы ее тут учинить можем.
Казак принялся в объяснения, а Санька выпучил глаза от того, насколько это производство странное и геморройное.
— Свалим в кучу все отходы и отбросы. Ты ж велел дерьмо лошадиное собирать в кучу — от и ево туда же. И сами туда — всей ватажкой — должны ходить. И гадить, и ссать. Особливо, ссать. В этой-то гадости емчуга и зарождается. Причем, важно, чтоб никакой воды в том месте не было. От дождя и снега надо его беречь, от талых вод отож. А как дозреет: всю эту гадость и землю под ей надобно выкопать и потом промывать водой. Да воду ту беречь — в ей емчуга и содержится. Выпаришь воду — на дне котлов комки мутные. То она и есть. Но эту емчугу еще чистить надо.
— Как?
— Новой промывкою.
— А сколько эти ямы зловонные должны зреть?
— Два года.
Санька только глаза закатил.
— А с серой что?
— Серы нужно менее всего — меньше одной восьмой от общего весу, — обнадежил атамана интриган. — Только вот на Руси ее нигде не добывают. Из земель немецких да турецких везут.
А беглец из будущего точно знал, где добыть. Та это сера или какая другая… но она точно есть на самом южном Курильском острове — Кунашире. Там находятся вулканы, вроде бы, действующие. А, может, и нет. Но сера там прямо на поверхность выходит — это точно. В годы второй мировой японские милитаристы ее оттуда вывозили. Наверное, для пороха — для чего же еще?
С новой бедой-задачей Дурной пошел к Старику.
— А скажи мне, Тимофей Семенович, могут ли наши дощаники по морю ходить?
Дед фыркнул.
— От ты Дурной, прости Господи! Да куда ж им по морю?! На второй волне опрокинутся. Знашь, какие там тороки бьют!
— Ну, не совсем по морю… По краешку.
— Эт что за краешки такие? — нахмурился Старик.
— Ну, смотри. Сначала надобно по Амуру спуститься до восточного моря. Там есть остров большой. До него по морю всего-то верст 20–30.
— Ну… это еще можно.
— Это не всё еще. Надо вдоль острова плыть на юг.
— Сколь?
— Не знаю точно… Верст 700–800, — беглец из прошлого точную длину Сахалина не помнил. — Но только вдоль берега!
— Огось!.. Упокой тебя… Большой остров.
— А далее еще остров есть, — перед мысленным взором Саньки возникла карта Хоккайдо. — До него по морю… Ну, верст 50–60. И потом вдоль этого острова — еще верст 400 плыть. И там будет третий остров — малый совсем. До него тоже верст 20…
— А потом еще, а потом еще? Ты чего мне, шишига, сказку какую-то в уши льешь?!
— Нет, Старик, дальше третьего острова плыть не надо. Только до него. Это не сказка, тебе про те острова и гиляки расскажут… Ну, так что, выдержит дощаник такое? И обратно.
Злой Старик увидел в глазах Дурного неподдельную мольбу и унял гнев. Почесал затылок.
— Может, и выдержит. Ежели дощаник из сухого дерева ладить. Ежели смолить его с тщанием. Ежели парус крепок да про запас еще другой держать. Ежели не спеша плыть, на волну не лезть, ждать гладь на море. Открытой воды немного — можно бури внезапной избечь. Но больно сложен путь, Сашко. Скорее всего, даже такой дощаник где-нибудь да сковырнется. А любая поруха в такой дороге — беда. Где чиниться, чем чиниться?
Старик обреченно махнул рукой.
— Тут коч надобен, как поморы на Беломорье ладят. С большим брюхом, с ребрами крепкими, с бортом высоким.
— Тимофей Семенович, а ты смог бы такой сделать?
— Да куда уж…
Грустным ушел Дурной от Старика. Конечно, в теории можно рискнуть. Но есть ли у него такие ресурсы: услать на несколько месяцев дощаник с командой? Вряд ли. И не в зиму уж точно. Да и боязно это: могут люди привезти серу, а могут и сгинуть по пути. Что ценнее? Особенно, если учесть, что в сере той Санька был не особо уверен. Вдруг не такая нужна? Вдруг это какая-нибудь руда, которую еще как-то обрабатывать нужно? А он без понятия как.
Сделать порох самим оказалось страшно трудным делом. Впрочем, это еще даже не порох, а только ингредиенты. Ивашка Дурному про пороходелание тоже нарассказывал. Про то, как надо мельницы пороховые делать, и про то, насколько это взрывоопасный процесс. Пояснил, что итоговая «мякоть» — это только полуфабрикат, который и хранится плохо, и газов при воспламенении дает мало. Порошок надо смочить, да не в воде! Ивашка пояснил, что вода селитру-емчугу «крадет», так что мочить нужно в хлебном вине: в самогонке или, хотя бы, бражке. Полученные лепёхи надо крутить в решетах, а полученные зерна — полировать.
Санька аж взмок от всего этого. Самый ужас был в том, что в итоге, после всех мучений, можно получить фигню, которая толком не станет взрываться. Ивашка рассказывал, что в Пушкарский приказ на Москве свозят зелье со всей страны, и нередко оно совершенно негодно для стрельбы. Или пропорции не те, или составляющие были недостаточно чистые…
«Ну его нафиг!» — махнул рукой Дурной. До холодов они пару вонючих «грядок» под селитру возвели, но на остальное пока забили. Всё равно селитру два года еще ждать.
— Я лучше у Минандали порох возьму!
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Хотя, весь февраль Дурной посылал людей на север, чтобы дауры были готовы выступить в поход в любой момент, всё равно их пришлось ждать почти десять дней. За это время в Темноводном уже на три раза все дела переделали и ждали союзничков, нервно кусая ногти. Зато, когда те пришли, юный атаман, наконец, поверил, что у него теперь целое войско. В острожке обитали около 70 человек, Якунька с севера привел еще полтора десятка. До сотни немного недотягивало. Зато от дауров пришли три сотни конных! Почти половина — род Чохар (Галинга взял практически всех мужчин рода), остальные — шелогоны, турчаны, бебры и ежегуны. Но и это не всё! С верховьев Селемджи пришли бирары. Это были уже не конные, а оленные тунгусы. Они, конечно, слышали, как минувшим летом разгромили дуланов и решили, что неплохо бы присоединиться к столь удачливому воинскому союзу.
Бираров было немного — с полсотни. Зато каждый из них правил своими нартами с парой, а то и четверкой оленей. Это был идеальный транспорт для марта, так что из него Дурной и решил собрать обоз.
Почти целый день ушел на то, чтобы организовать бурнокипучую массу. Необходимо было не просто донести каждому, кто кому подчиняется в бою, но и убедить его в этом. Пожалуй, единственное, что удалось сделать беспроблемно: свести всех пищальников в единый отряд. Галинга, хорошо знавший Дурнова, отдал своих стрелков спокойно. Заартачился только Нехорошко, командовавший отрядом Кузнеца.
— Моих стрелков боле всего, — набычился он. — Нехристям они вообще не чета. Мне и верховодить.
Все последние полгода Санька с товарищами изо всех сил «разлагал» служилых, которыми командовал Турнос. Всячески привечали, «рекламировали» вольную жизнь в Темноводном, даже недовольных выявляли, да их недовольства поощряли. Если не полностью переманить на свою сторону, так хоть расколоть. Выходило с переменным успехом, так как тюменский десятник был мужик крутого нрава и, при этом, справедливый. Так что его подчиненные своего командира боялись и уважали в равной степени. Тем не менее, зерен раскола хватило на то, чтобы авторитет Дурнова перевесил.
— Да брось, Нехорошко! — махали рукой свои же. — Его и Кузнец признал тута старшим. И стрелок отменный, все сказывают.
Шестьдесят пищалей-самопалов Дурной решил укрепить примерно таким же количеством лучших стрелков из лука. Но отобрать их у своих же князей оказалось просто невозможным. Северные даурские роды, равно как и бирары, уважали авторитет Барагана из Молдыкидича. Все вместе они готовы были признать верховенство грозного деда Галинги. Но отдавать своих людей под чье-то чужое начало — это уже слишком. В конце концов Санька просто присоединил к пищальникам отряд турчанов, где было много охотников.
— Будем драться вместе! — вбивал он в них элементарные понятия тактики. — Вы нас прикрываете, мы — вас.
Увы, времени на всё это не было. Минандали уже наверняка начал осаду Кумарского. Пара недель — и маньчжурская орда двинет назад. К этому времени необходимо всё подготовить.
Почти четыре с половиной сотни разноплеменных союзников выступили 20 марта. Четыре дня шли по уже почти заметенному следу маньчжуров, пока Дурной не увидел идеально подходящее место. Галечный, присыпанный снежком берег шел здесь прямой, но неширокой полосой. Всего шагах в 30 от кромки льда земля вздыбливалась невысоки валом, ощетинившимся каменистыми «зубьями». В половодье именно на этой границе черные воды Амура грызли землю, но форпосты Большого Хингана отказывались признать поражение и отступить. Так и образовалось природное укрепление.
— Здесь встанем! — с улыбкой махнул атаман рукой своей колонне, такой скромной на фоне орды захватчиков.
«Это ничего, — подбодрил он сам себя. — Осилим!»
По иронии судьбы, именно сегодня, 24 марта (если верить источникам) Минандали предпринимает второй решающий штурм Кумарского острога. Конечно, Санька не мог об этом не думать. Волновался. Но верил и надеялся, что сейчас всё завершится точно также.
«Я же почти никак не вмешался в ситуацию, — убеждал себя беглец из будущего. — Наоборот, еще осенью подготовил их к мысли о нападении. И зимой людей посылал, велел напомнить… Должны устоять!»
…Остаток дня посвятили обследованию местности. Нашли несколько прорех в «оборонительном вале», и по ним войско поднялось с берега. Санька сразу повелел закрыть эти дыры, кроме одной, самой крайней выше по течению.
— Галинга, здесь будешь стоять ты, — Дурной помнил, что у его «почти-почти, но еще не тестя» имелась самая лучшая кавалерия. — Изучи спуски, продумай, как быстро вывести своих людей на реку для атаки.
Отряды углубились в каменистые холмы и метрах в трёхстах от берега нашли уютный распадочек, укрытый от всех ветров поросшими лесом возвышенностями. На скорую руку начали рубить навесы и шалаши, кочевники принялись ставить войлочные и кожаные юрты. Всюду разгорались жаркие костры. А чего бояться? До Минандали и его армии сейчас почти сотня километров.
С утра Санька погнал народ готовить линию обороны. Ближе к концу марта снег на голом берегу уже почти истаял, а вот в лесу стоял выше колена. Слежавшийся, местами до состояния льда, ноздреватый, посеревший. Вот в этом снегу атаман и велел всем рыть окопчики.
— Чтобы быстро добраться до места, не колупаясь в снегу, — пояснял он казакам и даурам. — Чтобы враг нас почти не видел. И попасть в нас не мог.
Разумеется, снежные насыпи не остановят пулю, даже стрелу не сильно замедлят. Но метко стрелять сквозь стенку (пусть и снежную) умеют немногие. К тому же, Дурной приказал наваливать на внешнюю сторону окопчика камни, обломки деревьев. И всё это тщательно прикрывать маскировочным снегом. Всё, как с уроков НВП.
За первый день возвели почти 200 метров ломаной линии окопов. Санька не уверен, что именно такая конструкция необходима в реалиях XVII века, но решил не отходить от канонов. От первой линии были прокопаны пять сужающихся друг к другу дорожек вглубь обороны. Не такие глубокие и без навалов из камней и бревен; просто, чтобы бойцы могли быстро и скрытно добраться до окопов и также отступить. В 40 шагах от первой линии оборудовали вторую: небольшой вал из снега, камней и веток. Здесь можно закрепиться в случае неудачи на первом рубеже. Дальше, до самого лагеря — только тропы натаптывали.
Укрепления ставили два дня. А затем пришлось только ждать. Дурной разослал секреты во все стороны, поскольку доверял им больше, чем учебникам истории. Теперь, при любом раскладе, он узнает о подходе врага минимум за час. Чтобы войско не скучало, каждый день в неизвестный час атаман объявлял тревогу и проверял, как быстро и слаженно отряды занимают позиции. С каждым разом выходило всё лучше, только воины — что казаки, что дауры — злились от этого всё сильнее. Кто-то из князей даже пытался отлынивать от тренировок, посылая лишь своих людей.
— Ополумели, что ли? — орал на них Дурной. — А если правда враг?! Как ваши воины без командиров будут!
— Когда маньчжуры придут — уж мы не отстанем! — улыбался Бараган.
— А как вы настоящую тревогу от тренировочной отличите? — размахивал руками Известь и понял, что сам себя в ловушку загоняет. Если они будут отличать — вообще никто тренироваться не станет. А если не смогут — то последствия могут оказаться катастрофическими.
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Учения пришлось отменить, и на разноплеменный отряд навалились скука да безделье. Те, кто не был занят в охране, кого не отпускали на охоту, маялись дурью. Местных хотя бы Науръылга развлекал. Чохарский шаман, который увязался с отрядом Галинги, обустроил целую полянку в стороне от лагеря, утыкал ее бревнами, на которых резал странные знаки, развешивал ленточки, фигурки — и постоянно камлал.
Дауры ходили к нему толпами, и Науръылга никому не отказывал в шоу. Кроме Дурнова. Серьезно, тот дважды направлялся к капищу, но едва шаман видел атамана-лоча, тут же клал бубен, снимал тяжелый ритуальный головной убор и шел в свой шалашик. Камлать перед Дурным и даже говорить с ним он категорически отказывался. А поговорить было о чем, ибо Науръылга не просто прыгал с бубном, но и пророчил вовсю. Ладно бы, по мелочи: «тебя не убьют», «ты бойся стрелы с зеленым наперением» и так далее. Однако, шаман объявлял авторитетно: «сегодня маньчжуры не придут». И довольные дауры расходились предаваться безделью. А если придут?! А дурацкий шаман уже всех расслабил — ему же верили. Верили по-настоящему, больше чем синоптикам в XX веке.
Но договориться с Науръылгой не выходило. Санька и к Галинге ходил. Урезонь, мол, батя, своего служителя культа. Но тот только отмахнулся. Грозен был старый князь, но на шамана его власть не распространялась. Тот был странным. Он же вообще оказался не из рода Чохар. Совсем молодой парень вдруг услышал зов духа-борчохора и пошел в неведомые ему места. Причем, не дошел, едва не сгинул в болоте. Но через духа приказал Галинге идти в леса, найти его, вытащить из трясины и доставить в стойбище.
Как чохарцы приняли чужого, непонятно. Но в роду не так давно скончался мохон саман — родовой шаман — и преемника не имелось. Вот все и поверили, что дух старого шамана призвал чужого парня. Тот первым делом из шаманского шатра вынес всех онгоров — духов-хранителей — и повесил на камчу своего борчохора. Дауры тогда напряглись, но беды на род не обрушились. Так и стал Науръылга новым шаманом рода Чохар.
Еще через пару дней Дурнову стало не до горе-прорицателя. Битва приближалась, и он сделал очередную попытку отжать порох у новиков. Осенью Кузнец каждому своему в дорогу дал по целому фунту — этого с запасом хватало на 10–12 выстрелов. Тогда как у большинства ватажников Темноводного не оставалось и по 30-ти золотников на дуло. У дауров Галинги и этого не имелось.
— Нехорошко, — подступил Санька к командиру служилых-соглядатаев. — Поделись порохом. Ну, ладно, раньше. Там мы просто жили, можно за свое барахло трястись. Но сейчас же бой грядет. Общий бой! Если мы все стрелять по врагу не сможем — все ведь поляжем. Твои три десятка лишний порох не спасет.
— То ты про бой баешь, — с улыбкой скривил рот десятник. — А мож ево и не будет вовсе? Кузнец с Бекетовым богдойцам как вломят, что и стрелять не по ком будет.
— Турнос, потом поздно будет!
— Уймись, Дурной. Тот порох Кузнец мне доверил, я за него и ответ несу.
Так, ни с чем пришлось уйти. Атаман ходил злым, видя, как его замыслы рассыпаются о стенку общего нежелания понять. Апрель еще вдруг принялся радовать теплом. Каждый новый день становился жарче предыдущего: на берегу снег вовсе растаял, снежные брустверы тоже начали проседать. А как народ солнышку радовался! Все-таки уже больше недели без настоящего тепла живут, по-походному.
Так и пришло 4 апреля — день, в который Минандали должен был отступить от Кумарского острога. Если так всё и есть — до боя оставалось три-четыре денька. А войско вокруг — словно, на пикник выбралось. Сейчас оно к бою было меньше готово, чем в первый день.
Не нравилось это Дурнову.
«Может, нужно было вместо туманных намеков сказать всем правду? — снова начал он изводить себя постоянной зудевшей в голове дилеммой. — Четко сказать воинам: что их ждет и когда. Чтобы всяких шаманов не слушали».
Додумать не успел, как контраргументы уже выстроились в ряд: как это объяснить, как убедить в своей правоте? И главное — а что, если этого не случится? Вдруг история уже сдвинулась… Заявить себя пророком не так сложно, как доказать свое всезнание. Ошибись один раз — кто поверит тебе потом?
«Нельзя, — снова сам себя остановил Дурной. — Никакого самозванства».
Из всей почти полутысячи воинов, собравшихся в тайном лагере, только раскрасавец Ивашка знал чуть больше остальных. После памятной стыдной дуэли, Санька выдал ему имеющиеся сведения о походе, не раскрывая источника знаний. Пусть думает, что хочет. Но для убедительности добавил в рассказ множество деталей, конкретных имен. И предложил план.
«Когда богдойцы обломают зубы под Кумарским, — говорил он «Делону». — Они станут намного слабее. Мы всё равно, вряд ли, уничтожим их целиком… Но потреплем знатно. Думаю, после этого они семь раз подумают, прежде чем снова идти на Амур».
«Но зачем засада? Зачем порозь? — не понимал «Делон». — Не лучше ль пойти всей силой в Кумару и там в пень богдоев порубать?»
«Ты думаешь, я смогу убедить дауров пойти драться в острог за Кузнеца и остальных казаков? — покачал головой юный атаман. — Вот уж точно нет. Нам они немного доверяют, но не всем русским. И зло тоже помнят. А нам нужно, чтобы дауры были с нами — это ведь ты понимаешь? Вот потому и отдельная засада: уж пограбить я Галингу и прочих уговорю. Снова будем биться вместе, значит, еще ближе друг другу станем».
«Верно, — после раздумий кивнул Ивашка. — И кровью их повяжем. Опосля такого у богдойцев к ним веры не станет».
Дурной тогда стыдливо промолчал. Не хотелось признаваться, что он также думал про союзников. Но…
Но, когда ввязываешься в такие игры, трудно остаться чистеньким. Невозможно остаться.
…Новый день нес новые неприятности. И нависшее с утра хмурое небо сразу готовило к ним беглеца из будущего. Лагерь (даурская его часть) бурлила и волновалась. Ложкой, взбаламутившей дауров, стал шаман, который приперся в лагерь и шагал сейчас прямо к атаманскому шалашу. Выряженный по всей форме и держащий на вытянутых руках коровий рог в серебряной оправе. Всё это время избегавший Дурнова, теперь он сам подошел к найденышу и первым заговорил.
— Выпей это.
— А что это? — оторопело уставился на рог Санька.
— Шесть дней я готовил зелье, — гордо ответил Науръылга. — Шесть ночей молил онгоров освятить его. Пей.
Дурной испуганно глянул на варево в руках шамана, а потом заозирался. Вокруг стояли десятки дауров, с тревогой и надеждой в глазах. Отказаться? А вдруг это что-то значит? С другой стороны, вокруг стояло немало казаков. Многие из которых весьма неодобрительно смотрели на заискивания Дурнова с местными. Ну, ладно еще политика — тут какая-никакая выгода имеется. А вот знаться с колдунами… Впрочем, Санька и не знался. Науръылга, конечно, убежден, что спас его от болезни, но сам беглец из будущего все эти пляски с бубном ни в грош не ставил.
«Ну и что делать? — растерянно стоял перед рогом атаман. — Что там в эту шаманскую голову взбрело? Набодяжил наркоты какой-нибудь. Хлебну и начну мультики смотреть — а он будет всем трепать, что я с духами общаюсь… А враг-то наверняка близко! Он, может, завтра придет… Или даже сегодня!!!»
Шаман, пристально вглядывавшийся в растерявшегося лоча, в этот момент вдруг улыбнулся и низко кивнул.
Будто соглашался. Или подтверждал.
И снова протянул рог.
— Пей. От всего сердца даю.
«Думаешь, зассу? — гордость об руку со злостью вдруг потоком хлынули в кровь Известя. Устал он маяться проблемой выбора. — Давай сюда свою бодягу!»
Широко перекрестившись (для казаков), Дурной взял рог в руки и залпом выпил (для дауров). Зелье вообще ничем не пахло. Санька прислушался к ощущениям в теле, но кроме легкого холодка в пищеводе ничего чувствовал.
— Ну, и что это было? — с немного нервной усмешкой спросил он у шамана.
— Доверие, — с улыбкой ответил Науръылга. И добавил неожиданно. — Мы поможем тебе, лоча.
Шаман тут же разогналдауров, достал бубен и принялся голосить прямо в хмурые небеса.
Дурной посмотрел бы на шоу не без интереса… Только в это время в лагерь быстрой рысью влетели дородный Делгоро с несколькими разведчиками.
— Сашика! — с коня заорал брат Чакилган. — Идут! Бойдойцы идут!
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В снежном «окопчике» дуло не так пронзительно, как на открытом берегу, но ноги ощутимо начинали замерзать. Погода словно сошла с ума и напрочь забыла, что уже апрель начался. Отработанный маневр «занять позицию» сыграл с союзниками злую шутку: стрелки и их поддержка стремительно заняли подготовленные укрепления… а врага всё нет и нет. Разведчики Делгоро заметили их издалека, орда Минандали плелась по правому берегу, но была еще очень далеко.
Казаки и дауры оделись тепло, но даже они не были готовы к такой пурге, которая разразилась над Амуром. Ветер врывался в трубу речной долины и просто обезумевшим табуном несся с верховий на низ. Дурной закрыл рукавицей левую сторону лица и только изредка выглядывал из-за нее, чтобы посмотреть: появились ли маньчжуры?
Он занимал позицию почти в самом центре 200-метрового окопчика, чтобы руководить стрелками непосредственно. Позади, в зарослях засела… скажем так, «тяжелая пехота»: 12 десятков казаков и дауров. Первой частью (совсем малой) руководил тот самый десятник Нехорошко, а второй — князь Бараган. Никто из них не желал подчиняться другому.
— Просто держись поближе к князьцу, — тихонько шепнул Турносу атаман. — Громко приказывай своим, глядишь, и дауры также будут действовать.
Увы, с командирами здесь сильно не повезло. Нехорошко не знал и не желал знать даурский язык, а Бараган, который там у себя на севере уже начал деловые отношения с ткачом Якунькой, по-русски понимал фраз десять — и все они не были связаны с войной. Но никого из них понизить Дурной не мог: слишком высокий авторитет у обоих. Половину дауров вообще видно не было: старый Галинга увел их конными к своему тайному проходу на берег.
«Этими я вообще не смогу управлять в бою, — обреченно вздохнул атаман. — Придется надеяться на боевое чутье старого орла и молодого медведя».
Под медведем он, конечно, подразумевал тучного Делгоро.
— Идут… Идут… — прокатился шепоток по окопчику с левой стороны, и Дурной быстро вскинулся и проверил пищаль: не смело ли порох с полки, работает ли замок. Потом принялся разминать замерзшие руки и ноги.
Черная змея (особенно черная в силу надвигающихся сумерек) тянулась медленно, но неотвратимо. Тянулась прямо по галечному голому берегу, то есть, в 30–40 шагах от окопчика. Даже беглый осмотр подтверждал: маньчжурам заметно досталось под Кумарским. По счастью, шли они точно так же, как до этого маршировали вверх по реке: впереди маньчжурская и даурская конница, а где-то там, за ней волоклись пехота и обоз. Стылый ветер, словно опытный садист, хлестал их колючей ледяной плетью по спинам, а лошадей — по крупам. Засевших прямо на краю скалистого вала врагов они не видели, да особо и не высматривали.
Не до того беднягам.
— Сидеть тихо, как мыши, держать оружие наготове, — пустил по шеренге строгий приказ Дурной.
И почти сразу чуть не подпрыгнул, когда что-то тяжелое плюхнулось справа от него.
— Ну! Как тебе, лоча? — на удивление довольный и улыбающийся Науръылга спрашивал чуть ли не в голос.
— Тихо! — зашипел на него беглец из будущего, бесцеремонно вдавливая голову шамана в снег. — Как мне что?
— Наша помощь! — настроение Науръылги было таким солнечным, что даже надругательство над его священной персоной не могло расстроить шамана.
— Какая помощь? Да сними ты свои рога — за сто шагов же видно!
Шаман снимать свой ритуальный головной убор отказался, но сел пониже.
— Ветер, — словно дебилу пояснил он Дурнову. — Я воззвал к духам, чтобы они помогли тебе. И вот! Ветер бьет богдойцев!
«Ах, он теперь ветер вызвал, — ухмыльнулся Известь. — Находчивый шаман. А ничего, что непогода еще с утра назревала? Так и я мог вызвать».
Но стоило признать: ветер фигачил максимально удачно для предстоящего боя. Дурной собирался пропустить конницу — самое опасное подразделение войска Минандали — как можно дальше. И тем придется возвращаться против ветра… Крайне неприятно. Особенно, когда вечереет, и ты уже настроился на ночлег.
— Спасибо тебе большое, Науръылга, — съязвил атаман. — И чем же это я заслужил такую заботу?
— Доверием, — «продавец опиума для народа» не почуял сарказма и ответил на полном серьезе. — Борчохор показывал на тебя давно, он нашептал мне сразу, что ты из Угдела… Но никак не хотел говорить, каков ты… Пришлось самому…
— Ладно, Науръылга, потом обязательно расскажешь… Пока уходи — тут вот-вот бой начнется.
— Выбор сделан, — гордо отмахнулся шаман. — Я пришел на бой.
И он потряс какой-то кривой палкой, с намотанными на него железными крючьями, шилами и прочим. Санька закатил глаза.
— Ты это… Иди к Барагану, здесь стрелки стоят, а ты… воин ближнего боя.
Да уж, шаман скрасил тяготы ожидания. Всё это время мимо засадников тянулась колонна из почти полутора тысяч всадников. Относительно ровный берег позволял им идти довольно широко, но все равно черная «змея» казалась бесконечной. Многие стрелки, особенно, среди дауров, начинали терять боевой дух, глядя на столь огромную орду. Тем более, что, по понятным причинам, беглец из прошлого им особо не расписывал, как много воинов у Минандали.
— Ничего, нехристи! — тихонько подбадривал союзников Тютя, поглаживая свой лук. — Мы, чай, с вами! Как-никак — лоча! Ужо мы богдойцам вломим!
За конницей двинулись темные массы пехоты. Первый отряд в несколько сотен рыл шел плотной массой, позвякивая железом. А вот дальше колонна сильно разжижалась. Начинался обоз — десятки и десятки высоких телег о двух осях и даже об одной — настоящие арбы. Воины окружали их со всех сторон. Помогали усталым лошадям и подталкивали тележки, которые скрипели от натуги…
И от огромного количества всякого богатства, который везет богатая армия империи Цин! Особенно, атаману нужен был порох.
«Эх, знать бы, где именно они его везут! — кусал губы Дурной. — Я бы сразу туда и ударил».
Но оставалось только гадать. И решать: стрелять ли уже по врагу или еще подождать. Санька выгадывал момент, чтобы конный авангард ушел, как можно дальше, но и обоз чтобы еще не прошел. Лупить надо в последнюю треть войска. Только как ее отмерить?
— Ну, не пора ли? — Рыта Мезенец, стоявший слева, тоже изнывал от волнения и подкидывал «дровишек в топку».
— Еще немного, браты, — шептал Санька, вглядываясь в хвост колонны. — Еще чуток… Разбирайте цели.
Он тоже, не спеша выложил свою пищаль на заранее подготовленную изложницу из камня и начал примериваться, по кому бить. Маньчжуры (или, скорее, их северные подданные) как будто, что-то почуяли и ускорили шаг. Стали понукать лошадей, с удвоенным усилием подталкивать телеги. От такого у Саньки окончательно сдали нервы, и он, прокашлявшись, заорал:
— Давай! — и первым нажал на жагру.
Зажатый винтом кремень благополучно чирканул по стальной насечке, высекая искры. Порох на полке радостно вспыхнул, выдавая первое облачко дыма, а затем рвануло зелье в стволе, послав заряд в самую толпу. Точнее целиться не имело смысла даже с такого расстояния — не то оружие. Главное, не закинуть свинец слишком высоко или низко.
Цепной реакцией выстрелы потекли вправо и влево, грохот наполнил берег. Дым его тоже окутал, но проклятущий ветер сдул облако почти моментально. Тут же с берега раздались крики боли, ужаса, ярости. Кто-то упал, кто-напротив начал метаться, испуганные (а возможно, и раненые) лошади начали яростно брыкаться. На протяжении двухсот метров походная колонна превратилась в хаотичное месиво.
Бой начался.
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Враг выглядел совершенно растерянным. То ли шальной свинец грохнул местного командира, то ли такового в этой толпе и вовсе не было; воины Минандали кто упал, кто побежал прятаться за телеги. Редкие срывали со спин луки и — на ветру, на морозе — пытались стрелять в ответ, еще плохо соображая, куда надо-то.
Успех надо закреплять!
— Быстро-быстро перезаряжай! — зычно заорал Дурной, пытаясь перекричать ветер.
Сам он сбросил рукавицы, передвинул берендейку с бока на пузо, дернул первый деревянный пенальчик и осторожно всыпал в дуло заранее отмеренную порцию пороха. Насадил его обратно на колпачок… Ради скорости хотелось бросить деревяшку прочь, но заряжание не терпит суеты. Здесь каждое движение отточено практикой миллионов выстрелов и многих тысяч жизней. Левой рукой полез в сумку за пулей. Пальцы моментально замерзли, так что ухватить пулю оказалось непросто. Наконец, и та полетела в чрево ствола. Санька пару раз стукнул прикладом о землю, чтобы всё это утрамбовалось, запихал в дуло пыж и пропихнул его шомполом до самого дна. Именно пыж создаст нужную плотность, отчего пороху придется не гореть, а взрываться. Пищаль легла на снежный бруствер, атаман из отдельной пороховницы высыпал зелья на полку… Готово!
А слева и справа уже пошли выстрелы. Обидно. Санька гордился тем, как быстро выучился скоростной стрельбе на этих допотопных мушкетах. Видимо, в условиях боевой ситуации его товарищи волновались меньше.
Бах!
Едва пространство очистилось от дыма, предводитель союзного войска бегло оценил ситуацию. Маньчжуры (либо их местные коллаборанты) уже поняли, что стоять под уничтожающим огнем нет смысла, и нестройными рядами двинулись на казаков.
— Бейте из луков! — крикнул Дурной по-даурски, ибо в основном лучники у него были из этого племени.
Лучники и так стреляли изо всех сил. Но, конечно, многосотенный отряд им не остановить.
На миг Санька растерялся: еще перезаряжать? Или не успеют защитники дать второй залп, и лучше доставать из-за спин копья?
Трудно быть универсальным воином. Потому что невозможно тащить на себе и пищаль с необходимыми атрибутами, и саблю, и копье. Еще труднее перевооружаться, в зависимости от ситуации. Если стрелки должны переквалифицироваться в воинов ближнего боя, им требуется отложить пищаль, достать, висящую на ремне пальму или копье, изготовиться к бою. Опять же, огнестрел просто так не бросишь. Это штука дорогая, рублей восемь стоит средний мушкет даже российского производства. В бою тогда копья выгоднее лишиться. А, если пищаль тебе от царя-батюшки досталась — то, возможно, лучше и живота лишиться, чем государево ружье в бою потерять. Потому-то в больших армиях всегда отдельно были стрелки и отдельно — копейщики-пикинеры.
Так и не решив, что делать, Дурной отчаянно замахал руками своим копейщикам, что таились позади, недалеко от второй линии укреплений.
— Бегом! Бегом! — приказывал он и на русском, и на даурском, надеясь, что хоть кто-то из тамошних командиров его поймет.
— Близко враг, Сашика! — дернул Дурнова за рукав Индига.
Весь поход Санька держал «своих» нехристей подле себя. И двойняшек дючеров, и злюку Аратана. Он понимал, что этим ребятам труднее всего: они теперь везде немного чужие. Атаман взглянул на сумрачное лицо Индиги, и вдруг его озарило: а ведь сейчас на них в атаку идут, скорее всего, такие же дючеры, как и он! Как ему, поди, тяжело…
— Это твои соплеменники? — ткнул он рукой вперед.
Но Индига лишь негодующе фыркнул.
— Сахалянь! Хурха! Какие они мои? Это они наши роды с низовий и вытеснили!
Дурной изумился. Раньше он никогда не задумывался, что и среди дючерских племен есть разногласия… Жаль, не до обдумывания сейчас было.
— В копья! В копья! — заголосил он, понимая, что тяжелая пехота катастрофически опаздывает.
Стрелков спас только небольшой скалистый вал, подмытый разливами Амура. Вроде, и невысоко, а с наскока не возьмешь. Надо карабкаться, за камни хвататься, а для этого нужно руки освободить… А тут по тебе сверху еще лупят… всяким.
Первого врага Дурной ударил прямо пищалью. Просто ткнул в морду дулом, как копьем — тот и слетел. Вряд ли, удалось его, прям, из строя вывести. Дальше на помощь пришел Рыта, уже успевший сменить свой ствол на увесистый бердыш. Пока Мезенец с уханьем махал широким лезвием, сметая всё, что высовывалось над «окопчиком» атаман, наконец, отложил пищаль, вытащил из-за спины пальму и встал в общий строй.
Поскольку с русско-даурской стороны стрельба практически прекратилась, враг пёр на укрепления всё наглее и увереннее. Маньчжуро-дючеры плотной массой копились у «бруствера». Кто-то сам тыкал снизу длинными копьями по защитникам, кто-то подсаживал наверх своих товарищей. Поскольку только в районе «окопчика» нападающих было в пять-шесть раз больше, сдерживать врага сил не хватало.
— Луки взад! — крикнул Дурной уже известную всем команду.
На подобный случай, до сражения, он уже пытался отработать со своим отрядом заготовочку. По его задумке, услышав приказ, лучники должны оторваться от атакующих шагов на десять и уже сами прикрыть стрелами отступление пищальников. Получится ли?
Вскоре стрелы засвистели над головами, и Дурной попробовал отойти в поперечный «окопчик». Отходить приходилось с копьем в одной руке, пищалью — в другой. А в таком состоянии отпора особо не окажешь. Врагов наверху пока немного, но они клещами вцепились в стрелков, мешая им отступить. Кто-то из казаков пытался лезть наверх из «окопчика» с тыльной стороны — но так они только подставлялись под удары.
— Да куда ж ты, Аркашка! — в сердцах заорал Дурной и, откинув пищаль, с пальмой наперевес кинулся на помощь казаку.
Длинная широкая полоса железа вошла в тело врага на удивление легко. Видно удачно проскользнула меж ребер. Санька, не рефлексируя, уперся ногой в тело свежего мертвеца и потащил оружие на себя. Показал болвану Аркашке, куда отходить… и тут мощнейший удар сзади опрокинул его на колени. Куяк под тулупчиком выдержал, но спину прострелило так, что Санька вскрикнул от боли. Пальма улетела куда-то вперед, Дурной согнулся, чтобы не получить повторно, и принялся тащить из ножен саблю. То ли падлюка примерзла, то ли страх заставлял делать неверные движения… Беглец из будущего невольно втянул голову, понимая, что сейчас должен прилететь второй удар. Холодок (даже на фоне ледяного ветра) прошелся по телу, заставил передернуться…
Но удара не последовало. Вместо этого на окопчиком раздался душераздирающий (и такой знакомый!) боевой клич. Злобный зверь Аратан, отбросив бесполезный лук, маленьким тигром ринулся на врага с большим засапожным ножом в руке. Опрокинув бугая (Дурной аж побледнел, когда рассмотрел, какой здоровяк рубанул его в спину) даур начал скакать вокруг него, всаживая нож, куда придется: в пузо, в ногу, в вытянутую руку.
Но сверху уже лезли новые враги.
Известь сплюнул, нащупал свою пальму и, превозмогая боль в спине, встал плечом к плечу со своим спасителем.
— Отходим, Сашика! — Аратан попытался толкнуть друга локтем к «окопчику».
— Да куда уже, — хмыкнул атаман, размашисто махнул копьем, засадив по ноге, кому-то из залезших на «бруствер» врагов. — Мочи козлов, Араташка!
Тот, будто только разрешения ждал. Оскалился в жуткой улыбке, заверещал зверем, поднырнул под чью-то саблю и принялся сеять боль и страдание вокруг себя. Дурной и в лучшее время не поспевал за ним, а сейчас, с пробитой спиной, только и мог, что страховать товарища со спины. Пальма его вышивала рваной строчкой, изредка попадая в тела противников. Он еще умудрялся держать их на дистанции, но в тесноте окопчика это делать было всё труднее. Сменить бы копье на сабельку — да кто ж даст ему время на это.
— Не зарывайся, Аратан! — орал он дауру, который всё дальше и дальше уходил в свой танец смерти. Тот визжал и хохотал, ровно шаман, входящий в транс. Маньчжуро-дючеры злобно скалились, но сторонились безумного воина, а тот поил кровью свои ножи (уже второй где-то взял), ища смерти. То ли чужой, то ли своей.
— Араташка, мать твою! — Дурной спешил за безумцем, пытаясь прикрыть его в этой схватке.
Он уже забыл о своей защите и получил ощутимо по ноге (по счастью, чем-то неострым). Выбрасывал пальму одной рукой, на всю длину, но не поспевал, не дотягивался до главного кубла схватки.
И вдруг Аратан рухнул. Весь. Разом. Словно, небесная сила рухнула на него, вдавив в мёрзлую землю.
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Дурной завис в ужасе. Не так всё ему виделось. Абсолютно не так. Виделось ему всё стратегически; виделось, как лихо казаки с даурами атакуют ничего не подозревающего врага; как ловко отряды следуют его мудрой воле; как беззащитны враги перед удалью воинов Черной Реки и гением их предводителя.
И, конечно, никто не погибнет. Хотя бы, из самых близких.
…Аратан лежал, не двигаясь. Чуть ли, не дыша. А над ним…
— А ну, свалили, суки! — зарычал Известь на врагов, нависших над телом.
Ринулся вперед, да опять что-то прилетело ему в ноги. С воплем боли Дурной второй раз рухнул на дно «окопчика». На этот раз не выпуская (ни за что на свете не выпуская!) пальму. Уже полулежа, он тыкал ею куда-то, в кого-то, получая ответные удары. Куяк по-прежнему боролся за жизнь атамана, но надолго ли того хватит?
На пальму наступили, и не было никаких сил ее вырвать. Враги потянулись к поверженному лоча, чтобы добить гада. На этот раз Санька всё отлично видел. И широкую грязную саблю с угловатой елманью, и оскаленную морду ее владельца с неприятными жиденькими и длинными усами.
— Круши!
Два здоровых сапога в полете впечатались в некрасивую морду, смяли ее, отбросили (со всем остальным телом) к дальней стенке окопчика. Казак криво упал на землю, но кошкой вскочил на ноги.
— Круши! — заорал он снова. Увесистый шестопер с цельной железной башкой и толстыми ребрами заиграл в его руке.
Нехорошко Турнос (а это был именно он) принялся настукивать им направо и налево, отчего манчьжурские бойцы оседали на дно «окопчика» один за другим. Десятник добрался до поверженного атамана и протянул руку.
— Вставай, ужо! — хмуро рыкнул Кузнецов доглядчик.
Дурной внезапно развеселился и даже нервически захихикал.
— Ну, всё, Нехорошко! Сам меня спас. Теперь уж не серчай! — вовсю иронизировал он, подымаясь с колен.
Теперь, оглядевшись, Санька видел, что бой шел уже по всему «окопчику». «Тяжелая пехота» все-таки пришла. И казаки Турноса, и дауры Барагана рубились кость в кость с нападающими, постепенно оттесняя тех, хотя, и были в меньшинстве.
— Выбейте их наружу! — взмолился Санька. — Кровь из носу, но выбейте!
Сам же принялся искать свою пищаль.
— Заряжайте! Заряжайте скорее! — командовал он всем стрелкам, которые попадались ему на глаза.
— А мне нечем! — в сердцах выкрикнул Гераська, едва не бросив пищаль оземь. — Всё! Два заряда было и шабаш…
Атаман хотел было, обернувшись, с укором глянуть на Нехорошко, да тот уже вовсю рубился рядом со своими. Сорвал с перевязи один деревянный пенальчик и протянул расстроенному зверолову. Теперь и у него пороху оставалось на один выстрел. Было бы куда засыпать…
Пищаль, по счастью, нашлась. Морщась от боли, Санька наскоро ее снарядил, попутно собирая рассыпавшихся стрелков. Бой за окопчик еще шел, и атаман пищальников покуда придерживал. Всё равно, оружие у них такое, что при ближнем выстреле поровну побьет и своих, и чужих.
— Индига! Соломдига! — окликнул он братьев-дючеров. — Там, правее, Аратан лежит. Раненый, — Дурной изо всех сил убеждал себя, что это именно так. — Отнесите его за вторую линию укреплений. Погодите! Как исполните, сделайте вот еще что…
…Самое удивительное, что, начиная с первого выстрела, бой шел всего-то минут 20. Ну, полчаса! А всё тело уверяло, что вкалывает ратным трудом уже несколько часов. Но Дурной старательно анализировал ситуацию. И видел, что к вражеским отрядам даже ближайшая помощь не подошла. Тут, под берегом и тысячи нету, все пешие, как попало вооруженные. Так что у его тяжелой пехоты вполне был шанс выполнить приказ атамана.
Едва «окопчик» окончательно отбили, Дурной тут же повел вперед своих стрелков. Уже не такой мощный отряд, но полсотни пищалей все-таки удалось забить порохом и свинцом.
— Огонь! — скомандовал Известь, и слитный залп снес всю переднюю линию атакующих.
Такой расстрел практически в лоб имел для воинов Минандали катастрофические последствия. В ужасе уцелевшие отпрянули, оставив под бруствером десятки и десятки людей. Кто-то корчился от боли, кто-то уже не шевелился.
А Дурной, кинув взгляд на открывшуюся панораму, наконец, невольно улыбнулся. Так как весь лед Амура усеяли диковинные мухи, коих, конечно же, не могло быть в такую пору.
Это были бирары.
Оленные тунгусы оказались не ахти какими воинами — сразу понятно было. Обычные таежные пастухи и охотники. Никаких доспехов, из оружия — ножи, топорики да маломощные луки для битья мелкого зверя. Сами кузнечным ремеслом они не владели, так что железные изделия у них водились по минимуму, только самое необходимое. И понятно, что использовать тунгусов в прямом бою глупо. И жестоко.
В итоге, едва обжившись в распадочке, бирарам велели отселиться. Заодно, придумав для них отдельную задачу, где тунгусы смогут проявить себя максимально эффективно. Весь отряд ушел на левый берег. А перед сражением Санька услал к ним Ивашку — для общего руководства. И вот сейчас, убедившись, что обоз остался без присмотра, что все маньчжуры (или кто они там) ввязались в схватку, бирары выкатили на лед и рванули по реке.
Грабить караван.
Амур, конечно, река великая, но в этих местах он не особо широк. Хорошо если метров 400. Но и этот отрезок надо преодолеть. И вот полсотни оленьих упряжек мчались наперегонки по кривому льду реки. Бирары весело шлепали тонкими шестами своих олешек, представляя, как набьют нарты бесценными богатствами богдойцев. Конечно, потом придется поделиться с даурами и лоча…
Этот план придумал как раз Ивашка «Делон». Чтобы, так сказать, в случае неудачного сражения и вынужденного отступления в леса всё равно не остаться без барыша.
«Они сразу сокроются в лесах на дальнем береге, кто этих лесовиков там сыщет! — пояснял идею Ивашка. — А потом я их выведу к Темноводному. Даст бог, и вы подойдете».
Конечно, на краткий миг Дурнова кольнула нехорошая мысль о том, что «Делон» в общую победу не верит, хочет и себя спасти, и «при бабках» остаться. Но, в целом, мысль выглядела здраво. Не только из-за грабежа. Удары с разных сторон заставят маньчжуров растеряться. Они не поймут, куда идти, кого бить.
Бирары ударили максимально удачно. Обозное войско так увлеклось дракой на правом берегу, что вообще не видело ничего, что творилось за спиной. Таежники лихо подкатили к арбам, расстреляли из луков малочисленную стражу и принялись быстро перекладывать к себе тюки, корзины и ящики. Санька понадеялся на «Делона», которому в первую голову велено было искать порох.
Скопившиеся под бруствером сотни маньчжуро-дючеров только-только начинали понимать, что их грабят. Только-только кто-то попытался организовать отряд для защиты обоза. Времени для отхода хватало за глаза. Да только нельзя забывать, что здесь в схватку вступила совсем небольшая часть армии Минандали. Хорошо, если пятая часть — весь ее арьергард. И прямо сейчас с низовий подходили новые отряды, которые не могли не заметить, как за их спинами началось сражение.
Шли тяжело, в лицо врагу бил омерзительный ледяной ветер, а на берег всё сильнее наваливалась вечерняя темнота. Но они шли — многочисленная пехота, снаряженная заметно лучше большинства из тех, что сейчас топтались перед «окопчиком».
Вот они-то и вышли прямиком на мародерствующих бираров.

Глава 69

— Не увлекайтесь! — в полный голос крикнул Дурной, прекрасно понимая, что в шуме боя и при таком ветре его не услышат. — Уходите!
Кто-то заметил врага и принялся погонять олешек, но некоторые из оленеводов буквально ослепли от валяющегося под ногами богатства. И попали под слаженный удар сначала пеших латников с низовий, а затем их накрыли воины с берега. Нескольких бираров перемололи походя. Многосотенная масса забурлила вокруг выпотрошенных телег, не зная, что делать дальше. Где-то далеко, ниже по течению темнели еще большие сгустки войск, тоже не понимающие: идти ли им в бой или не надо.
И ровно в этот самый момент — на берег выкатили конники Галинги! Полторы сотни или чуть больше — да на многократно превосходящего их врага!
— Что… Как… Кто приказал? — растерянно бормотал Дурной, глядя, как рушится очередная его «гениальная» задумка. «Засадный полк» Галинги если и должен был ударить, то в самый неожиданный момент и максимально в спину. А вышло, что даурский «эскадрон» вылетел прямо на готовую к бою пехоту.
Как? Почему? Почему сейчас? Не исключено, что боевому деду Галинге просто наскучило ждать команды — и он рванул на берег размять косточки.
«Только в ближний бой не ввязывайся! — мысленно умолял Санька недотестя. — Если пехота в вас вцепится — это конец…»
Но, конечно, глупо давать советы такому стрелянному воробью, как Галинга. К тому же, под его началом находилась не очередная солянка из разноязыких союзников, а почти исключительно воины его рода. Все беспрекословно слушались князя, все понимали его приказы. Конница носилась по берегу, кружила, выманивала пехоту, засыпая его стрелами и легкими метательными копьецами. «Эскадрон» легко и как-то естественно делился на две части, Галинга с Делгоро уводили свои половинки в разные стороны, растаскивая пехоту всё шире и шире. Пока одни из врагов сжимались за щитами, выставив копья, другие кидались вперед, желая захватить добычу. А «добыча» вдруг резко разворачивалась и, как единый организм, катком сносила зарвавшуюся пехтуру.
Санька так залюбовался слаженной работой конницы, что даже о страхе позабыл. Теперь он понял, почему дауры так упорно хотят воевать именно родами. И как глупо выглядит «научный подход» Дурнова, который хотел всех расставить по родам войск, унифицировать, поставить командиров… Устав бы еще написал, умник! Вон что случилось с его тяжелой пехотой, собранной «по науке»…
Единственное, что продолжало смущать Саньку в атаке Галинги: такими темпами он маньчжурское войско неделю будет истреблять. Пехота хоть и выглядела бессильной против атак даурской конницы, но и сама почти не несла потерь. В контексте имеющихся у маньчжуров людских ресурсов — около нуля. А где-то там, во главе колонны у них еще и конница имеется…. В изобилии.
В это время сеча у «окопчика» практически прекратилась. Маньчжуры так увлеклись схваткой с конницей, которую посчитали главным врагом, что на берегу ограничились только пассивным заслоном. Паузу казаки и дауры использовали с пользой: привели себя в порядок, унесли раненых. Дурной собрал, наконец, весь стрелковый отряд.
— У кого порох имеется — дать тем, у кого его нет, — безапелляционно заявил он, и теперь никто спорить не стал.
— Ох тыж, дрянь! — возопил вдруг Старик, не перестававший следить за схваткой. — Ты поглядь!
А на берегу произошло неизбежное. Отряд Галинги мог измываться над пехотой до первой ошибки. И рано или поздно эта ошибка должна была случиться. Уж неясно: по хитрому умыслу какого-то неведомого командира или случайно, но «половинка» Галинги погналась за очередной зарвавшейся группкой латников — и оказалась между двух пеших отрядов. Те тут же рванули на сближение — и часть конницы попала в тиски. Некоторые могли вырваться… Но, похоже, сам князь оказался в безвыходном положении — и его люди не стали бросать своего предводителя. Ну, а когда Делгоро увидел, что его отцу угрожает опасность, то тут же послал свой отряд в лобовую атаку.
— Нет! Нет-нет-нет! — запричитал Дурной.
И тут же понял, что сейчас всё решится.
— Нехорошко! — крикнул Известь. — Готовь всех к бою! Бараган — делай всё, как он! Не перечить! Только вместе! Или все поляжем!
Он повернулся к своим.
— Мы идем на выручку. Пищальникам — не стрелять, пока не дам команду! Кто дернется — лично придушу.
Холодная, как накативший ветер, ярость полыхала в груди беглеца из будущего. Ярость, прежде всего, на самого себя, свою былую самоуверенность. Но окружающие этого не знали, и инстинктивное желание прижать давно отпавший хвост зашевелилось в душе каждого второго.
Убедившись, что Нехорошко готов к атаке, атаман вытащил, наконец, проклятую саблю и заорал так, что вены на шее вспухли:
— Вперед!
Копейный казацко-даурский отряд с ревом перехлестнул за каменно-снежный бруствер и вздувшейся рекой смёл заслон. Следом плотной группой шли пищальники. Как хоругви, несли они свои пищали и самопалы: заботливо и торжественно. Оно и понятно — в ледяных от мороза стволах хранился последний заряд.
Странное зрелище: более полусотни стрелков потенциально являлись самой разрушительной силой на поле боя, но при этом, были практически беззащитны. Копья почти всех остались в «окопчике»: некуда и некогда было их девать. Почти у всех на поясах имелись сабли или топоры, но поди достань их в сутолоке боя. Опять же, достать клинок — значит, отбросить пищаль. А на огнестрел сейчас главная ставка.
Союзная пехота спешила на помощь даурской коннице. Спешила открыто, не скрываясь, но умудрилась добраться почти незамеченной. Маньчжуро-дючеры пехота увлеченно рвали и кромсали конницу Галинги. Конечно, кто-то умудрялся в сутолоке боя обернуться, увидел угрозу и даже наверняка кричал сотоварищам… Но никто их не слышал в этом сплошном реве, намешанном из звона оружия, криков ярости и воплей боли. По итогу, лицом к лицу наступающих встретила хорошо, если сотня. А сотню…
— Копейщики, на колено! — крикнул Дурной команду, которую тоже уже пытались отработать на «учениях».
Передние ряды тут же опустились наземь. Недружно, нестройно; вовремя присевшие спешно тянули нерасторопных товарищей за подолы. Долго, крайне долго открывала тяжелая пехота пространство для стрельбы, но враг дал союзникам это время.
Атаман махнул саблей, указывая направление для выстрела.
— Стреляй!
И снова залп почти в упор, залп в плотные людские массы произвел страшный эффект. Словно шквал пронесся от пищальников и враз положил сотни врагов: кого — свинцом, кого — ужасом.
— В бой! — снова заорал Дурной и сам кинулся в атаку, ибо он-то пищаль с собой не взял.
Рядом взревел Нехорошко, раскручивая пернач над головой, боевой клич подхватили остальные бойцы. Более сотни воинов ринулись на деморализованного врага, следом подтягивались стрелки, которым приходилось с болью в сердце бросать пищали и переходить на холодное оружие. Но что поделать: все понимали, что настал решающий момент боя. Даже огромная сумма в восемь рублей за оружие не казались сейчас значимой на фоне происходящего.
Отряд Дурнова атаковал «левую клешню» маньчжурского войска, которое охватило отряд Галинги. Задача у союзников была простая: прорваться к кавалерии и дать ей возможность выйти из полуокружения. Если честно, Санька даже не думал, что будет дальше.
И задуманное им удалось! Пехота врага практически не принимала боя и отходила, пораженная эффектом слитного залпа пищалей. Рядом с новой яростью атаковал отряд Делгоро, так что «левая клешня» сама оказалась в окружении. Тем более, что бойцов в строю здесь имелось не больше четырех-пяти сотен. Казаки и дауры крушили направо и налево. Галинга тоже видел это и с удвоенной яростью пробивался к своим.
Наконец, все отряды воссоединились. К сожалению, пехота Минандали тоже оправилась от шока, сгруппировалась, перестроилась — и поняла, что их по-прежнему намного больше!
— Отходим к берегу! — приказал Известь. — Медленно! Собираем раненых, подбираем пищали.
И это была ошибка.
Ибо войско Минандали моментально приняло осторожность за слабость. С дикими воплями, мстя за пережитый страх, богдойская пехота двинулась вперед.

Глава 70

— Да спешивайтесь уже! — надсаживался Дурной, глядя на Галингу и Делгоро.
Понятно, что сейчас кони будут только мешать. Надо добраться до берега, успеть забраться на «бруствер» — и тогда в «окопчике» удастся продержаться достаточно долго. Какие уж тут лошади. Однако, Галинга только упрямо тряхнул головой. В его понимании война возможна лишь на коне.
Тем не менее, конные дауры пригодились. Дважды старый князь посылал своих людей в короткую, но яростную атаку, заставляя маньчжурскую пехоту притормаживать, и давая время своим пешим союзникам, отягощенным ранеными, отойти. Казалось, план вполне можно реализовать… Да только среди воинов Минандали было немало тех, кто уже штурмовал природные укрепления и умылся на них кровью с лихвой. Замысел лоча был более чем очевиден, а лезть на «бруствер» второй раз не хотелось никому. «Опытные» бойцы тут же припустили, чтобы не дать врагу взобраться на скальный карниз. Остальные припустили за товарищами.
— Лезут, твари! — лаялся Старик, тыча в нападающих копьем, зажатым в левой руке. Правая безвольно висела вдоль тела, рукав тулупчика был основательно подран. Он, как и большая часть пехоты, уже сцепился с богдойцами, даже конница Галинги уже ничего не могла сделать. Всадники прикрывали оба фланга, но места для маневра у них уже не оставалось, так что один за другим они вынужденно спешивались сами.
Пара десятков шагов, и союзники уперлись спиной в свои же укрепления.
— Поднимайте раненых! — распоряжался Дурной, оставив фронт на Галингу и Турноса. Несколько ловкачей запрыгнули на «бруствер» и втаскивали раненых в «окопчик». Стрелки передавали им и пищали, чтобы освободить руки для рукопашного боя.
«Похоже, им всё и закончится» — вздохнул Дурной, оценивая ситуацию.
Чуть более двух сотен, еще остававшихся на ногах союзников, стояли против многократно превосходящего врага. Пехота Минандали накатывала всё плотнее и плотнее, прижимая их к скале. Взобраться на «бруствер» в такой ситуации сможет только меньшая часть. Остальных перебьют банальными ударами в спину. Остается одно — принимать бой.
Бой, заведомо обреченный.
Конечно, люди Дурнова в среднем получше вооружены и лучше обучены. Но без огнестрела это преимущество уже не является решающим. Богдойцы могут себе позволить потерять вдвое-втрое больше людей, и всё равно останутся в большинстве. Они уже обхватили, обтекли своей массой казаков и дауров. Скоро их командиры поймут, что необязательно переть в лоб, насаживаясь на копья и пальмы. Можно просто обойти проклятых лоча! Зайти им в спину, самим занять «окопчик» и…
Дальше нарисуйте сами.
А ведь где-то там, в сумраке пурги еще стоят (или идут?) самые лучшие части войска Минандали. У врага еще полно резервов, тогда как русские с даурами исчерпали все возможности. Не считать же возможными спасителями несколько десятков бираров на оленьих упряжках!
«Глупо-то как всё вышло, — тоскливо смотрел на гибель своего войска и своей мечты Санька. — Похоже, тут и поляжем… А всё я…»
Недавняя ярость совершенно ушла из груди. Рука еще машинально работала саблей, помогая копейщикам отражать удары, но сам Дурной уже сдался. Хотелось лишь покаяться перед друзьями, которых втравил в авантюру. Но даже это сейчас — непозволительная роскошь.
…В пылу битвы трудно увидеть что-либо за пределами двух-трех метров вокруг себя. Пролеты над полем битвы — это, конечно, кинематографично, но совершенно далеко от реальности. Поэтому беглец из будущего не видел, как с верховий Амура из сумрака вечерней пурги выскочили две фигуры. Одетые по-дючерски, выглядящие по-дючерски. И на чистом дючерском языке вопящие, надрывая глотки:
— Лоча! Лоча идут! Сотни лоча! Смерть! Бегите! Смерть!
Заполошные, краснолицые с широко распахнутыми от ужаса глазами, юные дючеры неслись прямо на маньчжурское войско, не переставая орать. Добравшись до места боя, они чуть сбавили скорость, но бежать не перестали, а кричать принялись с удвоенной силой.
— Бегите! Лоча совсем близко! Смерть!
Их тоже увидели немногие — бой-то еще в самом разгаре. Но те, кто услышал, те, кто повернулся на крики, лишь глянули во тьму, стелющуюся над рекой — и сразу увидели призрак грозных полков северных демонов. Одетые в железо, выставившие перед собой жуткие свои пищали, они настолько явственно предстали перед глазами, что богдойские воины — шицюань, аджали, сахалянь, воцзи, хэйцзинь — тоже начали кричать:
— Лоча идут! Бегите! — и пускались наперегонки с первыми вестниками.
У страха глаза велики. Так велики, что вытесняют разум из головы. К первым десяткам испугавшихся присоединились первые сотни… а затем и вторые. Паника, как отсыревший костер: сначала долго-долго тлела, подсушиваясь, наполняясь жаром, а потом вдруг вспыхивала и быстро сжирала всю скопленную древесину. И вот уже практически вся богдойская пехота начала откатываться, пытаясь сохранить хоть какое-то подобие строя. Но непросто сохранить строй, когда каждая его отдельная единица хочет бежать, скрыться, спрятаться в накатывающей темноте.
Ничего этого Дурной не видел. За батальными делами он и думать забыл о том, что сам послал двух своих «приемышей» — Индигу и Соломдигу — в обход, вверх по реке, чтобы те постарались спугнуть ложной вестью дючерские отряды в войске Минандали.
И братья справились с поставленной задачей великолепно.
Тем более не видел Дурной, как полчаса промаялся Минандали с мыслью: посылать ли в бой маньчжурские ниру или сберечь элиту своего войска? А покуда цинский генерал мучился, в атаку не шли ни дауры, ни значительная часть пехоты Харходэ, находившаяся далеко от места схватки.
А потом…
А потом было уже поздно. Потому что с верховьев мчались насмерть перепуганные десятки и сотни дючеров многих родов, отчаянно кричавшие одно:
— Лоча идут! Бегите!
Старый генерал теперь долго не думал.
— Быстро идем к лагерной стоянке! Там встанем в оборону, установим пушки и примем сражение!
Надо ли говорить, с какой радостью более половины войска отвернулось от пронизывающего ветра и спешно устремилось вниз по реке.
Нет, всего этого Дурной не видел. Перед его потускневшим взором просто воплощалось чудо: многочисленная пехота врага сначала ослабила напор, а потом вдруг начала сама отходить к реке. К реке и дальше вниз по течению. Причем, этого врага оказалось не так уж и много! В темноте считать трудно, но атаман готов был заложить свою пищаль на то, что в строю находится не более пяти сотен воинов.
— Да не могли мы столько народу перебить, — Санька соскреб с бруствера горсточку снега и отер им пылающее лицо.
Некоторые, особо преданные делу богдойцы норовили утянуть за собой и обозные телеги. Но этого союзники позволить уже не могли.
— Отбивай обоз, братцы! — заорал Тютя, ухватил неведомо чью лошаденку, взлетел на нее и с присвистом кинулся вслед.
Орел-Галинга, Медведь-Делгоро и немногие оставшиеся на конях дауры хищной стаей кинулись вослед. Отступающие дючеры так боялись задержаться и нарваться на выдуманные орды страшных лоча, что побросали арбы и телеги и спешно отступили.
Горе-атаман смотрел на опустевшее поле боя. Усеянное сотнями трупов и почти сотней безхозных обозных телег.
— Надо брать, — пожал он плечами, но тут же обессиленно осел на землю.
По счастью, с таким делом, как грабеж каравана, остальные союзники прекрасно справились и без своего атамана. Тютя с конными даурами вернулся с радостной вестью: всё войско Минандали спешно отходит на юг, вниз по реке. Командиры решили, что у них есть, как минимум ночь. С дальнего берега снова вызвали притаившихся бираров. И начали разгребать маньчжурские богатства.
Тимофей Старик, правда, от этого дела отошел и собрал несколько мужичков, чтобы подобрать раненых. Для них прямо на берегу запалили жаркие костры, ибо ночной холод может убить быстрее раны.
Дурной порывался помочь тем или другим, но, сделав несколько шагов, снова садился и смотрел куда-то тупо перед собой. Из этого состояния его вывел Галинга. Вместе с Делгоро и Науръылгой он подошел к атаману и тихонько встряхнул его.
— Эй, лоча! Ты не ранен? — бесцеремонно поинтересовался старый князь.
— Да нет… — Дурной в растерянности начал даже ощупывать себя.
— Тогда чего расселся! — тут же гневно заклекотал Галинга. — Все сражались! Все устали! Нам надо обоз распотрошить! Нечего отлынивать, Сашика!
Санька с трудом поднялся. Лицо полыхало — наверное, он опять заболевает. Но беглец из будущего кивнул и нетвердо пошел к реке.
— Эй! Куда ты, лоча бестолковый! Вот же телега стоит. Берись за нее, да проверь, что там в мешках?
Дурной послушно повернулся и пошел к ближайшей телеге. Странно, но в ней лежал всего один мешок. Санька дернул его, да тот оказался больно тяжелым.
— Что там еще… — нахмурился атаман, развязал горловину и сунул руку внутрь. — Тряпье какое-то… Ай!
Он укололся обо что-то твердое и холодное. Потянул: ага, вот оно тяжелое.
Костры полыхали совсем рядом, так что Санька без труда рассмотрел находку. Большое тяжелое ожерелье, переходящее в нагрудник, сплетенное из множества колечек, отлитых фигурок и чеканных пластинок. Из чистого золота.
Пектораль Бомбогора.
Старый Галинга стоял поодаль, что-то машинально выговаривал Делгоро (всегда найдется, за что отругать сына), а сам косился на вытянувшееся лицо Дурнова и хитро улыбался.
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Глава 1

— Совет да любовь! — надрывался Митька Тютя, размахивая бараньей ногой.
Рыта Мезенец разросся над столом всей своей широкоплечей массой, демонстративно хлебнул браги из ковша, проливая на бороду и скривился:
— Горькааа! Подсластитя!
Казачья орава с ревом и хохотом поддержала идею. Санька, краснея и смущаясь, встал с лавки. На бледную Чакилган даже смотреть было страшно. Почему-то целоваться пред маслянистыми от хмельного и похоти глазами ватаги не хотелось. Но целовать черноглазую невесту — даже в десятый, даже в сотый (!) раз — это каждый раз, как живой огонь через себя пропустить.
Санька нежно взял девушку за плечи, развернул к себе, улыбнулся и шепнул:
— Не бойся, родная! — и мягко поцеловал.
Конечно, Чакилган не боялась. Ведь по ее законам они были мужем и женой уже вторую неделю. Ошалевший Дурной рванул к чохарам почти сразу после битвы. Чуть не вперед Галинги в становище ворвался. Старый князь, подсунувший пектораль в маньчжурский мешок, только посмеивался, кутаясь в пушной воротник.
— Я ж говорил, найдешь сокровище Бомбогора, — язвил он. — Придется теперь, наверное, тебе девку мою отдавать, лоча…
Но отец невесты требовал, чтобы «венчание» состоялось по даурскому обычаю… И страшно удивился, когда атаман лоча легко согласился. А ведь их бог ревнив… Но Дурной — хоть и привык креститься, хоть отче наш теперь мог на автомате начитывать — всё еще не видел разницы между православным культом и языческими обычаями. Для выходца из СССР всё это было «опиумом для народа». Раз можно покреститься, то почему бы также и шаману не подыграть.
А странный шаман Науръылга это чувствовал. После боя он сильно изменил свое отношение к Саньке (в лучшую сторону), но во время обряда хмурился и кусал нижнюю губу в досаде.
— Осторожнее будь, Сашика, — шепнул шаман ему после «венчания». — Онгоны тебе благоволить стали, а ты душу от них запираешь. Не рискуй!
Санька только улыбнулся и отмахнулся беззаботно. В глазах его была только Чакилган, в душе — тоже. Нечего там всяким онгонам лазать! Мысль о том, что красавица Челганка теперь будет с ним — с ним всегда! — грела в груди печкой. И каждый новый поцелуй — увесистое полено в прожорливое чрево печурки. Нежные руки девушки, жаркое тело, еле слышный ночной шепот — всё это делало его таким счастливым, что даже забылась печаль от сражения с Минандали.
А поначалу… Сказать, что Дурной был расстроен — ничего не сказать. Влекомый своими обострившимися амбициями, он втравил сотни людей в авантюру, из которой (ныне очевидно) была одна дорога — в царство смерти.
«Вот я лох… — бил себя Санька кулаком по башке. — Думал, что всё понял, что всю жизнь тут прохавал. Что с моими знаниями в козырях перед местными ходить буду… Я же нихрена еще не знаю и не умею! Особенно, полки в бой водить».
Битва почти с самого начала пошла не туда и не так, как мыслилось беглецу из будущего. Нити управления потерялись, враг действовал не так, как хотелось. Даже свои действовали не так…
«Ну да, — пилил себя Известь, щерясь. — Все не такие! Один ты был хорош…».
Если что и спасло русских с даурами, так это погода, нерешительность старого Минандали и два дючера, что в самый последний момент внедрили в маньчжурское войско мысль о том, что подходят казаки с Кумарского острога.
Индига и Соломдига спасли всех. Немного утешало лишь то, что это Санька придумал послать братьев с диверсионным заданием.
«Эх, не всех спасли, — прикрывал глаза горе-атаман. — Далеко не всех…».
Десятки пали. Раны среди казаков получили, наверное, две трети. Даже среди самой первой ватажки имелись потери. Помер Козьма-толмач, которому копье попало в ногу и перерезало кровеносную жилу. От кровопотери он и часу не прожил. Помер коваль Корела, которому какой-то ушлый дючер снес голову. Так и нашли: одно тело в луже замерзшей крови. А голову только утром обнаружить удалось. И Гераську только утром нашли… Лежит под кустом, скрючился в позе плода, а руками живот держит. Пробитый живот — куяка-то у Гераськи не имелось. Даже разогнуть парня на смогли — так труп за ночь окоченел.
У дауров потери еще страшнее. Соотношение убитых к раненым намного хуже — все-таки они легко снаряженные воины; по большей части, обычное ополчение. Некоторые князья только половину воинов домой привели.
Удивительным (для беглеца из будущего) оказалось то, что те раненые, что пережили первую ночь — почти все пошли на поправку. Санька-то думал: дремучие времена, никакой медицины, никакой санитарии — любая «вавка» к заражению крови ведет. Ан нет. На казаках заживало, как на собаках. На даурах — практически также. Не повезло только Тимофею Старику: его правая рука, серьезно порубленная в бою, заживала плохо. Рана несколько раз норовила загноиться, но тут даурские знахари прислали в Темноводный запасы трав целебных — и деда удалось оставить на «этом берегу». Только вот рука оставалась нерабочей, отчего и так скверный характер Старика усугубился в разы.
Однако даже он не держал зла на Дурнова за случившуюся битву. Так уж вышло, что все — и русские, и дауры — лишь сильнее зауважали Вещуна. Мало кто анализировал, насколько грамотно руководил атаман боем. А вот то, что победа осталась за союзниками, что добычи имелось, аж телеги трещали — это явный знак того, что высшие силы о Дурнове заботятся. Господь Бог или могучие онгоны — неважно. Важно то, что с ним удача. А что еще нужно для командира? Погибшие же… К такому в этом мире все привыкли.
Санька лишь стыдливо вздыхал, глядя на происходящее, но приходилось жить с тем, что имелось.
В день свадьбы даже Тимофей оттаял. Когда Санька привез в Темноводный любимую, именно Старик настоял на проведении, хотя бы, свадьбы.
— Церквы нету, — вздохнул он. — Попа тож. Так хоть по вековым обычаям давай вас обженим.
Санька вернулся домой до начала мая. По рекам еще плавали ледяные глыбы, так что идти пришлось посуху. Атаман притащил в острог целый караван. Во-первых, зейские князья поднесли ему обещанный ясак, заодно выдав его за свадебный подарок. Вышло более восьми сороков соболей, в целом, хорошего состояния, шесть шкурок чернобурки. А еще — бирары поднесли пару десятков ярких жёлто-серо-бурых спинок харзы. Мех Саньке страшно понравился.
«Надо будет организовать сбор самых разных мехов, — подумал он. — Чего мы на соболях зациклились? Может, найдется товар не хуже».
Сразу вспомнились тигры… Но их и в XVII веке на Амуре было немного. С таким штучным товаром не зажируешь.
Кроме телег с мехами привез Дурной в острог и народ. Во-первых, «свиту» Чакилган. Галинга, конечно, не отпустил любимую дочь одну к чужим лоча… Пусть даже и не таким ужасным, как казалось раньше. Княжну сопровождали несколько вдов. Трое пастухов вели по берегу небольшой табунок, который старый князь выделил в приданое. Были и просто «гости». Дауры, лишившиеся домов долганы и даже парочка бираров вдруг поняли, как интересно и выгодно быть рядом с русскими — и шли попытать удачу в чужом остроге.
А выгоды апрельское сражение принесло огромные. Все, кто дрался на Черной реке с маньчжурами и выжил — вернулись в родные становища богачами. При дележе добычи Дурной щедро отдавал аборигенам бытовые вещи и предметы роскоши. Казаки слегка злились, но атаман был непреклонен. Потому что его интересовала другая добыча.
В подуваненной части обоза Минандали им достались две пушки, причем, солидного калибра. Удивительно, но удалось заполучить шесть фитильных пищалей китайского производства. Причем, не с воинов взяли. Те просто лежали запакованные в телегах! Копий, топоров собрали сотни, сабель да мечей — десятки. Брони уже поменьше, а хорошей — так всего человек на двадцать набралось. Дурной приказал казакам грести в их кучу всё железное. Конечно, в Темноводном уже начали править болотную руду, но полученное кричное железо пока было ниже всякой критики, а облагородить его не получалось.
Но самое главное — порох. Его нашли больше трех пудов. В бочонках, в бамбуковых пеналах, и в каких-то длинных «кишках» — Ивашка «Делон» предположил, что это что-то вроде фитилей для подрыва укреплений. Свинца почти не нашлось, ибо маньчжуры стреляли, в основном из пушек, но порохового зелья теперь имелось в изобилии. Санька даже подарил Галинге одну китайскую пищаль и восемь фунтов пороха. После пекторали он чохарского князя на руках носить был готов!
В целом, с поля боя никто не ушел обиженным. Ибо на берегу вражеских трупов лежало поболее, чем выжило союзников. И каждый смог обзавестись добрым ножом или крепкими сапогами или поясом с бронзовым литьем… много можно было снять с тел.
Мертвый враг оказался дороже живых. А ведь были и такие.

Глава 2

— Ну, на кой нам эти поганые? — в сердцах махал рукой мрачный Старик на черное мрачное пятно, растекшееся по серому ноздреватому льду.
Почти полторы сотни пленных согнали в кучу, повязали, как попало, да так и оставили. Всё равно здесь лишь те, кто не смог убежать в пылу сражения или не захотел. А значит, чего их охранять? Разноязыкие люди Минандали всю ночь жалишь друг к дружке, чтобы хоть как-то согреться. Разумеется, некоторые к утру окоченели.
Вопрос Тимофея был непраздным. Что делать с таким полоном, не знал никто. Дауры от подобного дувана отказались сразу: на амурской земле рабский труд не особо прибылен. А, если раб — вчерашний воин, да и родина его не так далеко? В лучшем случае, просто сбежит, в худшем — хозяина ночью придушит. Держать пленных в остроге тоже не хотелось: такую ораву не прокормишь. Менять? Не на кого. Выкуп с сунгарийских дючеров получить? Казаки с трудом представляли, как это организовать. По всем статьям, пленные выглядели обузой.
— Может, в Кумарский доставим? — неуверенно предложил Дурной.
— Ага, — разулыбался Ивашка. — Вот тебе, Онуфрий Степанович, три сорока душ. Ты уж не серчай, меха, камчу да зелье пороховое мы себе оставили, а тебе вот — самое лучшее!..
Даже Турнос заржал, представляя себе картину. Атаман покраснел.
— Ладно, — вздохнул он. — В Темноводном решим, что с ними делать. Пакуйте!
Но решили раньше и без ведома атамана. Уже на следующий день, в дороге, что петляла меж сопок и лесов (реку и оставшееся на ней войско Минандали обходили за семь верст) Дурной узнал, что пленных на рассвете прирезали. Случайно узнал, когда увидел, как казак с дауром из-за мехового полушубка грызлись.
— Кто?! — побагровев, заорал Известь. — Кто велел?!
— Я… атаман, — Ивашка стоял перед ним спокойно и слегка разведя руки.
— Тварь! Да как ты мог…
— А что делать, когда у атамана, разума не хватает, — совсем тихо, лишь для санькиных ушей, ответил «Делон». — Пришлось мне.
Дурной аж зашелся.
— Уймись, а то очи полопаются, — без тени усмешки осадил казак своего командира. — Ты ж Вещун, а простого не разумеешь. Боле ста ворогов в Темноводный вести велел. В наш тайный острог, который мы от чужих глаз бережем! Нешто веришь ты, что никто из ихнего племени не сбежит, да про наш дом богдыхану не поведает?
Дурной тихо выдохнул.
— Я-то тебя знаю, — покачал головой Ивашка. — Ты не сдюжишь такое повеление дать. А мне не зазорно…
Страшно признаться, но прав был «Делон». И сам Дурной тащил полон в острог только, чтобы отсрочить единственное возможное решение. Надеялся на какое-то чудо… Вот Ивашка им и стал.
По счастью, уже в первый день атаман прошелся среди полонянников и сразу выделил среди них шестерых человек, что и одеты были странно, и говорили по-особому. Знакомые интонации!
— Нихао, — выдало подсознание беглеца из будущего.
И попало в точку! Оказалисьв полоне шестеро обозных китайцев. Нашлась и пара амурских пленников, что могли с ними потолмачить. Четверо жителей Поднебесной были пушкарями и пришли из далекого Мукдена, где служили при Истинном Белом знамени. А еще двое попали в обоз в Нингуте и были… Дючеры сами толком не могли объяснить, и лишь с пятой попытки Дурной догадался: ссыльные. Враги режима, так сказать.
В тот же час Санька велел отделить китайцев и их толмачей. Оказалось, вовремя — эти пленники всё еще были живы.
— Никанцев кончать не смей! — зло приказал Известь «Делону».
— А я и не собирался, — улыбнулся Ивашка, словно, и не приказывал только что убить больше ста безоружных человек. — Те никанцы нам пригодятся. Особливо, пушкари.
Дурной, как раз больше надеялся на ссыльных. Вдруг это какие вельможи, что рулили империей при прежней династии?
Только вот заняться пленниками всё не выходило. В пути — куча дел. В Темноводном — еще больше. А потом поездка в род Чохар… Тут Дурной и думать про китайцев забыл! Счастливый молодожен растворился в своей избраннице… Какие еще дела!
В Темноводном, опять же, не только свадьба была. Казаки втихую для своего атамана начали избу ладить. В две клети! Растроганный Санька попытался было отнекиваться, но тут не только свои, но и Нехорошко заявил:
— Ну, что ты за атаман такой! Со всеми вповалку живешь. Жена, опять же. Княгиня, не абы кто. И ты у нас теперь… почитай, князь!
— Вот так даже не шути! — одернул десятника Дурной. — Ты получше меня знаешь, кто вокруг Кузнеца вьется и что там про меня шепчут. Не надо мне новых проблем.
Турносу после битвы Санька стал доверять. Раз уж десятник его спас от смерти, то теперь и дальше с ним повязан будет. Другое дело, что и приказному Нехорошко тоже верен. И не только он. Надо эти байки про «князя» в зародыше душить.
Новой проблемой стали местные «гости». Если Аратан, Индига и Соломдига давно «прописались» в остроге, то остальных рядом с собой казаки не очень желали видеть. Дурного, с одной стороны, расстраивало, что процесс «слияния» народов постоянно сбоит. Но с другой: право жить вместе, действительно, заслужить надо. Как и доверие. Так что пришлые дауры и тунгусы начали строить выселок севернее Темноводного. Туземцам дали сухого леса, некоторые из них даже огородики успели разбить.
Санька с утра до ночи трудился на строительстве дома (своего дома!), чтобы по максимуму оправдать право на личное жильё. Иметь привилегии перед другими казаками казалось ему неправильным… Но жить в отдельном домике с Чакилган — это же чистое счастье. Молодая жена ценила вклад мужа, хотя, ей как раз казалось правильным, что жители острога что-то делают для своего предводителя.
Между тем, с юга на север, на амурские земли неуклонно накатывал май. Прекрасный, зеленый, свежий май, укутывающий весь мир сочной травой, нежными листьями. Даже вечные иголки елей, сосен и лиственниц наливались совершенно новым приятным оттенком. Хотелось жить, хотелось гулять! Рвать первые полевые цветы и дарить их любимой женщине.
Но май волновал Дурнова и по другой причине. Амур очистился от последних белых пятен, вернув себе хмурую, но благородную черноту. Вновь вернулось время навигации — а значит, пришла пора идти к Кузнецу. Опять. Ясак собран, даже с избытком. Да и из боевой добычи немало отложили. Будет чем порадовать приказного и остальных.
Хотя… Каждый визит Саньки к Кузнецу заканчивался не очень хорошо. Не было понимания. Кузнец не видел и не хотел видеть тот путь, который проповедовал беглец из будущего.
Но ехать надо.
— Уезжаешь? — всплеснула руками Чакилган. — Мы же только-только…
— Надо, черноглазая, — вздохнул Санька.
— Тогда и меня возьми! Я с тобой!
Юноше очень не хотелось говорить «нет» любимой. Но он помнил прошлое. Как познакомился с пленницей, как украл ее, как сидел за нее в железах… Незачем в Кумарском это прошлое напоминать.
— Но… Но зачем тогда ехать прямо сейчас? — искренние слезы набухали на глазах княжны. — Нельзя, что ли, позже отдать проклятый ясак?
«Можно, — не сказал вслух Санька. — Можно, родная. Но…».
Но не только «долг перед царем-батюшкой» звал Дурнова в дорогу. Манила его большая загадка. Практически, тайна.
Тайна «воровского полка».
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«Уже в самом начале освоения Сибири, многие трудящиеся не желали терпеть над собой власть формирующегося самодержавия. Простые крестьяне, промысловики вместе с сознательными представителями служилого сословия выступали против проворовавшихся воевод, купцов, что наживались на обмане бедноты. Они поднимали восстания, объединялись, били народным кулаком по власть предержащим и бежали в Даурскую землю, которая считалась местом свободы, в котором нет эксплуатации и угнетения. Ярким примером такой борьбы стало выступление полка Михаила Сорокина…».
Николай Маркович, говоривший на диво гладко, но холодно, вдруг резко оборвал сам себя и посмотрел на Саньку, которого готовил к поступлению в вуз.
«Примерно так и будешь говорить на экзамене» — улыбнулся учитель.
«А что, на самом деле, всё не так?» — удивился абитуриент из подворотни.
«На самом деле всё не так… однозначно, — запнулся на миг Шаман. — Были и проворовавшиеся воеводы, и купцы-кровопийцы были. Но полк Сорокина в документах называют не иначе как воровским. И у этого имелись свои основания».
Тогда-то, еще в прошлой жизни, Дурной и узнал загадочную историю «воровского полка». Историю, которая развивалась прямо сейчас! Пока атаман Темноводного изо всех сил бил Минандали, а потом изо всех сил женился.
Бунт случился в верховьях Лены, на главной транспортной артерии между Прибайкальем и Якутией. В Верхоленский острог послали 40 служилых людей. Частью из якутских казаков, а частью из ссыльных. Судя по именам, были это черкасы да литвины. Среди них и начался бунт, который Михаил Сорокин готовил с зимы еще. 25 апреля 1655 года его люди открыто заявили, что самовольно пойдут в Даурскую землю и звали с собой верхоленских казаков. Но те заперлись в острожке. Сорокин забрал из церкви местное знамя и велел всем подельникам признать его атаманом и никаким более воеводам не служить. Восставшие тут же стали грабить местных и купцов с промышленниками, что проплывали по реке. Отовсюду стекались в «воровской полк» крестьяне, кабальники и гулящий люд. Благодаря грабежам, они были хорошо снабжены и вооружены. В начале мая отряд пошел по реке, грабя направо и налево. Иных купцов обдирали на несколько тысяч рублей! Это… по словам самих купцов. «Три портсигара замшевых», ну, вы в курсе.
Совсем скоро, 15 мая, Сорокин нападёт на Усть-Кут, где идет богатая по местным меркам ярмарка. Служилые запрутся в острожке, но торговые развалы достанутся сорокинцам. Более того, 18 мая здесь на «воровской полк» наткнется караван с оружейной казной! Сорокин велит всё отдать ему, но охрана встанет на защиту государева имущества насмерть — и бунтовщики уступят. У них и так всего много.
В это же время в другом отряде служилых поднял бунт брат Михаила, Яков. Он вовлек в мятеж 25 казаков, остальных членов отряда разоружили и раздели. Собрав местных недовольных, Яков осадит столицу воеводства Илимск! Потом двинется вслед за братом, который пойдет вниз по Лене. 25 мая Яков снова осадит острожек в Усть-Куте, но также не сможет его захватить и подожжет.
Отряды соединятся, и общая численность «воровского полка» достигнет трех сотен, среди которых более 50-ти — это опытные профессионалы. Поскольку вся Лена уже гудела, и отовсюду сюда стекались верные властям силы, «воры» вошли в Олёкму и направились на Амур по давно известному пути.
Вот…
Беда в том, что больше никто и ничего о «воровском полке» не слышал. Три сотни отлично вооруженных людей на многих дощаниках просто растворились! Они не вернулись назад, так как воевода Оладьин поставил на Олёкме заставу. Но и на Амуре их не видели. Огромная толпа, не сильно уступающая по числу полку Кузнеца, просто исчезла.
«Есть только одно упоминание, — добавил тогда учитель. — Косвенное. В 1656 году Кузнец писал в очередной отписке, что узнал, как в прошлом году (то есть, в 55-м) дючеры напали и перебили 40 неизвестных служилых на двух стругах и барке. Но что это были за люди — Онуфрий Степанов не знал. Может, это остатки „воровского полка“? Мы уже никогда не узнаем».
Санька смотрел в сырые от слез глаза Чакилган, а невольно думал совсем о другом.
«Может быть, я узнаю?».
В Кумарский острог отправились в середине мая. Санька взял с собой Ивашку с Турносом — самых вроде бы ненадежных. Всё, чтобы показать: мне, мол, скрывать нечего. Острог в устье Кумары стоял нерушимой твердыней, но повсюду виднелись следы осады и побоища: развалины лагеря Минандали, немалый погост прямо у стен крепости да курган, под которым, видимо, маньчжуров схоронили. Над амурским берегом висел стойкий запах древесины. Казаки ладили новые дощаники, ибо старые враг уничтожил полностью.
Дурнова приняли в той же избе, что и в прошлом году. Так же на лавке гордо восседала местная старшИна. По правую руку от приказного — уже знакомый Бекетов, слушавший Дурнова с большим интересом. А по левую — опять какой-то новый незнакомый дядька. Кузнец сидел меж ними, ровно кол проглотивши. Видно было, как хочется ему упереть кулаки в бёдра да локти расставить — но никак.
«Смотрящий за Темноводным» отчитался по ясаку, особо отмечая добровольность сдачи оного, но приказного больше интересовало сражение на берегу Амура. Разумеется, такое не утаишь, и Санька начал излагать официальную версию, над которой думал все минувшие недели.
— Нешто правда, дауры с вами рука об руку ратились? — подался вперед Бекетов.
— Так и есть, — кивнул Дурной. — Мы, как увидели богдойское войско, так и послали к ним за помощью. Шесть родов даурских и один тунгусский воинов прислали. Потому мы и выступили так поздно… но одним Темноводным было боязно против такой орды биться.
Это был главный аргумент, чтобы объяснить, почему люди Дурнова не пришли на помощь в Кумарский. Мол, ждали подмогу, спешили, как могли, да маньчжуры уже назад повернули.
— И каковы дауры в бою? — продолжал пытать атамана Бекетов.
— Конечно, не чета русским воинам, — польстил своим Санька. — Но бились мужественно, стараясь нам ни в чем не уступить. Но мы и сражались не с самими богдойцами, а лишь с дючерскими отрядами.
— И чего же те дауры так вас любят? — подал голос из темного угла Артюшка Петриловский.
Вопрос был, конечно, задан не ради ответа, а чтобы показать всем, что Сашко Дурной юлит да недоговаривает.
— А того, что по-людски с ними себе ведем! — моментально взъерошил загривок Известь. — И дяде твоему так следовало делать! Глядишь, и к вам на помощь пришли — не пришлось бы по весне в осаде сидеть…
— А ну, будя! — прикрикнул Кузнец. — Кажный год одно и тоже: псина да кошак. Суть излагай, Сашко.
— То суть и есть, — Санька говорил это уже не приказному, а Бекетову, поскольку еще в прошлом году ему показалось, что сын боярский сможет его понять. — Мы с ними по-людски, они — с нами. В прошлом году за мной только слова были. А ныне дауры делом подтвердили.
— Речешь, словно, былины сказываешь, — Бекетов грустно улыбнулся. — Не привык я, что так бывает. Неужто вот тако просто всё: добро за добро?
— Ну… не только, — смутился Дурной. — Мы им равную долю в добыче обещали. Это тоже поспособствовало.
Среди казаков прокатился негромкий смешок.
— И велика добыча была? — подал, наконец, голос незнакомец по левую руку от Онуфрия.
Санька сначала промолчал, демонстрируя всем своим видом: а ты кто такой, дядя? Но ответил, не менее демонстративно повернувшись к Кузнецу.
— Мы ж богдойцев не разбили. Я дурак, что полез на них — тех уж слишком много было. Наверное, с тысячу мы положили, но много больше живыми ушли. В порядке и при знаменах. Так что добыча не особо велика. Еды, считай, совсем не было. Коней меньше двух десятков. Вот оружия всякого да одежды много. Я лучшее отобрал и тебе привез, Онуфрий Степанович — можешь в Якутск отправить.
— А порох? — Кузнец спросил таким тоном, что ясно: здесь казаки на таком же голодном пайке сидят.
— Немного взяли, — уклончиво ответил Дурной. — Но нам и самим его не хватает. Мы же две пушчоночки у богдойцев умыкнули. Теперь хоть есть чем Темноводный оборонять. А свинца вовсе не было.
— Ты, Сашко, иди, пожалуй, — оборвал вдруг допрос Кузнец. — Обожди меня у пороховой избы. Я там тебе ядер для пушек дам — мы весной по округе 350 штук наковыряли.
Удивленный Санька встал и вышел. Что за тайны приказной разводит?
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— От сынов боярских на Амуре продыху не стало! — злой Кузнец пришел к пороховой, наверное, через час.
— От сынов? — удивился Дурной. — Ты про Бекетова, Онуфрий Степанович?
— И про ево! — рыкнул приказной. — Это ты с чего-то Петрушке в рот смотришь, а вон та еще…
Кузнец не договорил.
— Но ладно бы Бекетов. Тут же Сатана еще одного послал.
— Это тот, что слева сидел?
— Он, проныра. Пущин. Федор. Не слыхал?
Санька пожевал губу, но, к удивлению, не вспомнил про такого дворянина на Амуре. Странно. Может, началась уже альтернативная история?
— Не слышал, приказной. А кто таков?
— Из томских служилых. Токма он там семь годов назад в смуте замазался. И сослали Федорку в Якутск пятидесятником. Отправил воевода Пущина на Аргунь инородцев ясачить, да не задалось у ево. Людей растерял, ясаку не собрал, по реке в нуже сплавился и вот ко мне прибился… Ишшо один. Ровно кто в реке котят топит, а я сижу и подбираю. Ничо… Дострою дощаники и ушлю ево в Якутск.
Теперь Саньке понятно стало, отчего так неуютно чувствовал себя Кузнец. Вроде и приказной, а вокруг слишком много начальства. Поучают еще, небось. В такой ситуации и дельные советы бесят.
«Видно, потому он меня сюда и услал, — догадался Дурной. — Чтоб наедине поболтать».
Но Кузнец молчал. Внутри приказного кипело — видать, непростые разговоры велись за спиной у беглеца из будущего.
— Мне надо бояться? — прямо спросил Санька.
— А? — Онуфрий резко вышел из своих дум. — Да не… Хватит тебя уже по порубам таскать… Ты мне вот чего скажи: силен ли еще тот богдойский воевода? Далеко ли ушел? И чего ждать?
Интонации выдали Кузнеца — он ждал пророчеств. И, как назло, именно сейчас Санька не мог использовать своё послезнание — ведь сам уже вмешался в ход истории. Несильно, но с непредсказуемыми последствиями.
— Несильно мы его потрепали, — вздохнул атаман Темноводного. — Не более тысячи положили. Вот и считай, сколько осталось — ты лучше его войско изучил. Важно то, что он сохранил самые боеспособные войска.
Кузнец считал и мрачнел.
— Думаешь, вернется?
— Минандали? Нет! Он же издалека пришел. Из столицы богдойской. Туда и пойдет…
Дурной задумался. В реальной истории Минандали смог выдать неудачу за частичный успех. Мол, я русских бил в хвост и в гриву, да еда кончилась. Вот и вернулся. И, видимо, Пекин успокоился. А теперь? Теперь цинский генерал понес гораздо более сильные потери.
«Да не! — успокаивал беглец из будущего сам себя. — Маньчжурские части он же сберег. А кто будет считать побитых дикарей с севера! Так что можно отчитаться императору также: рубал, пока рука не устала… Хотя…».
— Того воеводы нам бояться не надо, приказной. Он ухал в столицу и не вернется. А вот в Нингуте сидит Шархуда — ты с ним прошлым летом воевал на Шунгале. Вот того не обманешь. Он понял, что мы Минандали побили. Понял, что у нас сила есть. И будет своих готовить пуще прежнего. Он точно вернется.
Кузнец странно смотрел на Дурнова.
— Когда? — одними губами спросил он.
— Не ведаю.
И Санька не врал. В реальной истории Шархуда придет на Амур через три года, в 1658-м. Придет и покончит с полком Кузнеца. Но сейчас всё может измениться. Испугавшись разгрома Минандали, Шархуда может начать готовиться тщательнее. И, значит, дольше. Или наоборот: помчится в панике в Мукден, в Пекин — за подмогой. Получит ее и придет гораздо раньше…
Черт!.. Как опасно вмешиваться.
— Правда, не ведаю, Онуфрий Степанович.
— Но хочь не этим летом?
— Это вряд ли! А зачем тебе?
— Надо за Шунгал-реку идти, за хлебом.
Санька закатил глаза.
— Не ходи, Кузнец! Ну, опять одно и то же!
— От и есть, что одно и то же. Переговорено уж. У тебя словеса, а мне людей кормить надо. Твоими речами сыт не будешь.
— Это не я, это ты одно и то же делаешь. Уже третий год, как Хабарова нет. А пашни не заведены. В том году ты не пахал. В этом опять считаешь, что лучше дючеров грабить, чем самих в поле спину гнуть. Оглянись вокруг Кумарского! Тут род князя Емарды жил. Пашни за несколько лет отдохнули, но не заросли еще — работы крохи!
— Мы здесь за царя-батюшку ратимся! — поднял голос Кузнец. — Против вражьей тьмы осаду держали.
— С той осады почти два месяца прошло, — вздохнул Санька. Махнул рукой. — Просто вы пришли сюда хапать. Хапать всё, что плохо лежит. Вам же так проще, чем трудиться. Смотри, Онуфрий Степанович! Дауры с низов уже ушли. От таких гостей, как вы, и дючеры уйдут. С кого потом хлеб брать будешь? Или с белок станешь орехи трясти?
Кузнец криво усмехался. Дурной видел, что тот понимает. По крайней мере, последнюю мысль про то, что скоро закончатся те, кого можно грабить.
«Понимает, но ничего не делает, — покачал головой Санька. — Не хочет напрягаться. Принуждать лихую свою банду заниматься трудом, а не грабежами. Просто потому, что сам не хочет тут жить. Приехал, дал по щам, поднял бабки — и свалил. А что с этой землей будет потом — насрать ему…».
— Не любишь ты Темноводье, Кузнец.
Приказной долго молчал.
— Не люблю.
Смачно харкнул на землю, словно, подтверждая свое заявление.
— Ядра сам подберешь.
Развернулся и ушел.
Никогда еще Дурной не возвращался от приказного таким злым. Вроде, наоборот, на этот раз всё прошло без проблем, а осадочек остался крайне неприятный. Словно, макнулся в нечистоты. С удивлением Санька осознал, что у себя в Темноводном жил, будто, в особом мире. Далеко не идеальном, конечно. Но там чувствовал какой-то дух братства. Почти в каждом сидело желание трудиться и созидать, желание прийти ближнему на помощь. Даже к местным отношение становилось всё лучше и лучше; после битвы с Минандали казаки даже братались с отдельными даурами. Причем, это касалось не только изначальной ватажки. Кашинские прибились — и легко переняли этот «дух». Отряд Нехорошко послали доглядывать за «ворами», а и среди них уже появились сторонники нового образа жизни.
«Место что ли заколдованное?» — иной раз шутил беглец из будущего.
А в Кумарском всё иначе. Вроде, дружны землепроходцы, веет от полка Кузнеца мощью и силой. Но еще сильнее смердит страхом. Неистребимым страхом, что найдут и накажут. Даже, если ничего не сделал. Ну, а коли, в любом случае, придет неотвратимая кара — тогда лучше уж сделать! Захапать, задуванить, обобрать, пустить в обвод! Хоть, полушку, а урвать себе от этого «ничейного» пирога.
«Такая богатая земля, — вздыхал Дурной, сидя на носу дощаника. — А для них она не своя. Просто ничейная. Хватай, что плохо лежит, и плевать, что будет дальше».
Он давно уже сравнивал войско Хабарова (а после и Кузнеца) с саранчой, которая объедала всё на своем пути. Богатый обжитый край запустел за десяток лет. Онуфрий Степанович писал воеводам год за годом о постоянной «хлебной нуже», о том, что «людишек не стало», что давать ясак некому.
— Вот он что, правда, что ли, не понимает, что сам всё это и породил? — Санька уже начал вслух бормотать, разговаривая сам с собой. — Ну, в этот год ему еще удастся дючеров на Сунгари обобрать. А будущим летом он там уже никого не найдет. Шархуда не дурак, понял, что Минандали никого на разбил. И дючеров также переселил, как до того дауров… А Кузнец только руками разводил, да царю-батюшке отписки слал… Слёзные…
Дурной аж застыл, пронзенный воспоминанием. Вспоминал-вспоминал Кузнцовы отписки, да вдруг и вспомнил! Вспомнил загадочного сына боярского Федора Пущина! И впрямь приперся тот в Кумарский после осады, всего лишь с несколькими служилыми, что остались у него с Аргунской экспедиции. Мало, совсем мало сведений было про этого дворянина, но те, что имелись, теперь вдруг напугали Саньку. Да так, что заорал он не своим голосом:
— А ну, наддай, браты!
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Федор Иванович Пущин прилип к Кузнецу, что банный лист. Приказной раз за разом (трижды!) норовил его услать в Якутск или на Аргунь, а сын боярский снова оказывался при нем. Либо вдруг изъявлял желание плыть, куда не велено. К морю, например. Но это ладно. Странно? Да. Но неопасно. Зато вот прямо сейчас…
Прямо сейчас Кузнец изо всех сил выпихивает Пущина обратно в Якутск. И выпнет. Да только Пущин вскоре вернется и заявит, что даже до Урки не доехал. Мол, дауры его не пустили. Все бунтуют, на русских нападают… Возможно. Только вот в чем дело: Пущин вернулся в Кумарский острог с ясырями, то есть, пленниками. И где их взял — толком не объяснил.
Так что… Что если всё было наоборот? Не дауры на Пущина напали, а он на них! Там, в верховьях Амура, местные дауры русских уже года три-четыре не видели. Разве что Зиновьев мимо проплывал. Успокоились они после кровавого похода Хабарова, вернулись в заброшенные городки и улусы. Снова подняли хозяйство. И Пущин со своими людьми мимо этого спокойно проплыть не смог. Хочу чужое! Вот и напал на дауров. Но те, видимо, настороже были — и лоча получили в ответку.
«А меня-то за что?» — разобиделся Пущин и вернулся обратно к Кузнецу. Жаловаться.
Логично выходит? Логично. И почему же это страшно? Да потому что, вскоре, в этих местах и должен был объявиться «воровской полк» Сорокина. Ехали бунтовщики на Амур за вольной сладкой жизнью — а попали в разворошенный улей! Может, поэтому-то и не было никаких известий про «воров»? Истребили их дауры с верховьев? А оставшихся 40 человек потом дючеры в устье Сунгари добьют.
— Наддай, браты!
…Они как раз волокли дощаник бечевой по Бурханке (до Темноводного меньше полверсты осталось), как вдруг навстречу им вырулили… шесть китайцев. Идут, деревянные лопаты на плечах, что-то синхронно мяукают — видно, песню напевают. Казаки аж веревку выронили.
— Этта что такое?! — Дурной заорал дурным голосом, выпучив глаза.
Китайцы вмиг испугались и сиганули в кусты.
— Держи никанцев!
Ловля беглецов продолжалась почти час. По итогу схватили всех, кого-то в сердцах помяли при ловле. Но повязали и гордо ввели обратно в острог.
— Что творите, ироды! — это на вернувшихся казаков вдруг накинулся Ничипорка.
Возможно, молодого коваля быстро заткнули бы, но рядом сподобился оказаться Тимофей Старик. А этого и сотня не упокоит.
— Чортовы дитя, гаспидовы внуки! Чо удумали, мрази кобилячи! Разум в силу утек? Так идитя с богдойцами ратиться! Каты свинячи, одно слово! Вы б еще с дитятками подрались! Позорище!
— Хорош! — попытался взять на глотку Ивашка… но куда там!
— Я те дам «хорош»! — Старик морщился от боли в руке, от чего злость его удесятерялась. — Витязи плюгавые! Язык где ваш? Али третья рука заместо него отросла?
— Да объясните уже! — разозлился в ответ Известь. — Почему ясырники по лесу ходят? Кто упустил?
— Не упустил, а отпустил! — Ничипорка подскочил к атаману и буквально вырвал у него веревку. — Отдай, Сашко! Отдай Гуньку! И этих…
— Гуньку? — Дурной почувствовал, что отсутствовал в Темноводном не десять дней, а полгода — и все тут успели сойти с ума.
— Сашко, он же мастер! Настоящий. Увидел, как я в кузне маюсь, подсел и принялся перстами тыкать: энто, мол, так содей, энто — этак.
Ничипорка враз потускнел.
— Как Корелу порубили… Я ж ничего не ведаю, атаман. Токма и умею: мех качать да кувалдой бить. А Гунька — мастер. Ты бы видел, что никанцы за седмицу содеяли!
— То верно — работяшши нехристи, — важно подтвердил Старик. — Не то, что вы, шишиги!
Вот так. Покуда у Саньки не хватало времени выяснить подноготную пленных китайцев, за него это сделали другие. Ши Гун, он же Гунька, оказался не только пушкарем, но и кузнецом, сам втерся в доверие к Ничипорке, собрал своих в артельку. А за седмицу из имеющегося кирпича жители Поднебесной содеяли большую печь с высоченной трубой… Ну, почти содеяли. И шли за глиной, чтобы доделать.
А тут бдительный Дурной со товарищи…
«Сегодня же! Сегодня же каждого опрошу!» — твердо пообещал себе атаман… и не выполнил.
Потому что дома (еще в недостроенной избе) сразу был атакован. Тонкими жадными руками, густыми черными волосами, томными влажными губами (сам ведь научил!).
Ну, что… Сдался, конечно. Разве против такой армии устоять? Нет! Боролся героически! До последнего! Со всей положенной страстью. Но в итоге — сдался. И рухнул обессиленно на грудь победительницы.
А потом и впрямь битва случилась. Уже без метафор. Потому что неосторожно обмолвился своей Чакилган, что надо ему как можно скорее снова спускать дощаник на черную амурскую волну и плыть. Теперь еще дальше и на еще больший срок.
— Но почему? — княжна села в постели, притянув волчье покрывало к взволнованной груди. — Или тут тебе дел нету?
Отвернулась к стенке, которую надо еще было проконопатить.
— Я надоела тебе…
Тусклый голос. И идеально выверенная интонация: то ли вопрос, то ли утверждение. Санька заломил руки и принялся разубеждать молодую жену. Сил пока хватало только на словесные методы. Чакилган не хотела поворачиваться, выдергивала ладонь из его рук. А, когда все-таки повернулась, лишь бросила коротко:
— Не пущу.
Ну, что делать? И Санька, вздохнув, решился приоткрыть ей свои мысли и опасения. Поведал девушке про прилипчивого сына боярского Пущина, про то, как он верхнеамурских дауров на мятеж спровоцировал (или еще спровоцирует). И как бунтовщики могут перебить три сотни совсем сторонних людей.
— А тебе эти люди нужны?
Атаман кивнул. Еще как нужны! Именно они! Конечно, с «ворами» Сорокина придется быть настороже. Но главное то, что у этих людей позади все мосты сожжены. В царской земле все они — тати и душегубы. А значит, здесь, в Темноводье, они могут захотеть начать новую жизнь. Вложиться в нее всей душой, всем сердцем. Что и нужно Дурнову. Надоели ему временщики, надоела «саранча», которая на Амур только хапать приезжает. Этой земле нужны другие люди.
Да и пример у него отличный был. В 1665 году (пока это еще будущее) ссыльный служилый литвин Никифор Черниговский на Лене убьет воеводу, с отрядом «воров» бежит на Амур, который маньчжуры уже «очистили» от русских. И эти «воры» восстановят Албазин. Именно они превратят его в настоящий острог, поставят острожки поменьше, возобновят сбор ясака, организуют первые поля. Именно благодаря «ворам» русские еще на два десятка лет задержатся на Амуре. А временщики Поярков, Хабаров да Кузнец на это оказались неспособны.
— Нужны, милая! Ой, как нужны! — улыбнулся Санька, радуясь, что его жена так хорошо его понимает.
И услышал в ответ.
— Всё равно не пущу.
Атаман нахмурился. Но Чакилган добавила:
— Одного — не пущу.
— В смысле?
— Ты в далекие земли поедешь. Там совсем другие дауры. Мы здесь — сахарча, у нас свой мир, а у них свой. Северяне гордые. Ты их не знаешь, а они тебя — и подавно. Для них все лоча одного покроя. Надо им объяснить… Ты должен взять с собой Чохар. Мы хоть и не совсем дауры, шинкэн хала, но моего отца на севере должны помнить. Галинга такой же, как они. Только лучше их всех. Так что людей Галинги северяне послушают. А Чохар расскажут им, какой ты хороший.
Дурной моментально зарделся. Чакилган не в первый раз говорила ему это. Именно это русское слово, которое нравилось ей «на вкус». Хороший. И каждый раз смущала мужа своей прямотой. Но зато смысл сказанного Санька уловил сразу. И не мог не одобрить.
«Княжна — одно слово!» — с любовью посмотрел он на свою мудрую жену.
С утра отплыли на север. Домчали на дощанике мигом — да только кочевой род пойди сыщи! К тому же, коней у них не было. Пришлось плыть до береговых Шепка, брать у них коней, рыскать по правобережью Зеи, пока не нашли становище Чохаров.
Галинга зятя с дочкой принял, в положение вошел. И людей пообещал дать. Только теперь другая проблема — дауры не влезали в дощаник, так что обещались прийти в Темноводный на конях. Вот так потерял Санька весь остаток мая и июня чуток. И Пущина уже точно упустил.

Глава 6

Мимо Кумарского плыли глубокой ночью, стараясь не плескать вёслами. Подлая луна светила изо всех сил, так что ждали за утесом, пока та не спустится пониже. Два дощаника медленно ползли вдоль дальнего от острога берега, стараясь, чтобы их не заметили.
Дурной не хотел афишировать своё путешествие.
С собой он взял 34 казака — пополам старых и новых. Зато все — лучшие бойцы, отлично снаряженные, все с кремневыми пищалями и солидным запасом порохового зелья. Медведь-Делгоро привел с собой около 20-ти батаров, тоже хорошо одоспешенных. Половина — с фитильными китайскими мушкетами. Отряд вышел маленький, но крепкий и огневой. В случае стычки с даурами — прикурить им даст.
После Кумарского распустили паруса да налегли на вёсла. Дощаники резко прибавили в скорости. Места теперь были незнакомые почти для всех. В знаменитом походе Хабарова участвовали разве что Тютя да еще два-три ватажника. Только они и помнили стоявшие на берегах Черной Реки опустевшие ныне городки. Помнили по именам разгромленных князей.
— О! Это Гуйгударов град!
— А вона Чурончин! Или Дасаулов?
— Там Атуя ставка была.
— А вон и Якса, — уверенно улыбнулся Тютя. — Тута мы Албазу и порубали.
— Где Якса? — тучный Делгоро встал из-за весла и подошел, походу распихав казаков.
— Ты… Бугай! — зароптали недовольные лоча, но чохарский «принц» их даже не слушал.
— Здэсь батка мой ратился, — произнес он, не отрывая глаза от голого берега. — Богдойца бил…
Все притихли. Дощаники сбавили скорость, но упорно ползли вверх по Амуру. Берега Черной Реки были безлюдны, не только городки, но и редкие улусы смотрелись совершенно заброшенными. Похоже, Пущин успел тут основательно нашуметь. А с ним-то и людей было — кот наплакал!
— Глянь-кося!
Дурной метнулся к правому борту. По жидкому перелеску, спускавшемуся к самой воде, мелькали тени. Какие-то люди, пригибаясь, скрытно, уходили прочь от берега.
— Руль вправо! — скомандовал атаман. — Осторожно идем.
Перелесок скрывал мелкую речушку, что впадала в Амур. А ее заросшем русле стадом тюленей сбились дощаники. Семь штук, причем, два таких огромных, что страшно представить, как такие через Тугирский волок тащили.
— Вот и сыскались «воры», — пробормотал Санька. — Делгоро, расставь дозоры вокруг! Тютя, собирай людишек для осмотра.
Все дощаники оказались негодными для плавания: где-то порублены, где-то пожжены. Естественно, никаких «воров» тут не было, равно, как и их вещей.
— Кажись, те бегунки суденышки-то и доламывали, — со знанием дела сделал вывод Митька Тютя.
— И обобрали всё они? — поинтересовался Дурной.
— Э, не, — улыбнулся дончак. — Я маю, хозяева сами всё сволокли. Вишь, с заботой всё было прибрано…
— Значит, живые они? — оживился Санька.
— Бог ведает, — пожал плечами Тютя. — Но тута их не порешили. Крови нет, мертвяков тож.
— За бегунками идти надо! — влез в разговор Нехорошко. — Тама и хозяев найдем — чую я!
— Не… — Санька сдержал бой заколотившегося сердца. — Больно темно уже. Вдруг долго идти? А нас уже увидели — на засаду напоремся.
Отряд из Темноводного вернулся на суда и отошел поближе к левому берегу Амура. Санька приказал на ночь с дощаников не сходить. С самого рассвета, оставив на бортах несколько человек, высадились на правый берег. Следы читались отлично: и вчерашние от «бегунков» и более старые.
— Много людей шло, — сообщали даурские следопыты. — И с боем шли. Кровь видно.
Ближе к обеду отряд даже вышел на какую-то дорогу, что петляла по голой низине меж заросших сопок. Неизвестный отряд с дощаников явно прошел по ней, подозревая, что все дороги куда-то да ведут.
«Куда вот только?» — задумался Дурной. И вселенная быстро дала ответ.
Полузаросшую дорожку перегородило войско. Более двухсот дауров — наполовину конные, наполовину пешие — явно ждали незваных гостей и изготовились к бою. А далеко за их спинами, где-то в полуверсте, возвышалась лысая горка со срезанным склоном. Макушку той горки оседлала небольшая деревенька. Под хлипким частоколом носились еще дауры — их число толком не определить.
— Ох, чую, у том острожке наши браты незнаемые с дощаников сидять, — вздохнул кто-то из казаков.
— Запоминайте, — пустил приказ по рядам Дурной. — Если бой начнется, то первый залп в пехоту.
— Да с чего? — удивился Турнос. — У их в конях вся сила.
— Да. Но мы стреляем — и бегом в лес. Конница в лес не сунется. Я их породу уже знаю, с коня ни одному всаднику слезать не хочется. Так ведь, Делгоро? Пока они додумаются, мы за деревьями перезарядимся и уже по коннице бахнем. Ясно?
— Да, чево ты изволновался! — улыбнулся Тютя. — Их тута тьфу да маленько! Порубаем в пень!
Санька покачал головой. Конечно, две сотни — не так и много. Только отряд его не для боя в открытом поле снаряжён. Более сорока пищалей — это круто. Но у стрелков защиты почти нет. Копий у бойцов совсем мало, всё больше топоры да сабли. Такой силой пехоту трудно остановить, а конницу… конница их сметет. Такому отряду идеально с дощаника бой вести — тут они и тыщу врагов положили бы… Наверное.
— Ты вдаль смотри, Тютя, — повернулся он к дончаку. — Во всех смыслах. Ну, этих мы перебьем. Только там вон еще воинов немеряно. А у нас уже стволы забьются. Чем остальных бить будем? Одними сабельками?
Санька оглядел казаков.
— Не. И так врагов многовато. Нечего новых плодить.
Дурной срезал две большие зеленые ветви, поднял их над головой и медленно пошел вперед. Когда почти дошел до границы прицельного выстрела из лука, начал призывно махать руками. Дауры долгое время хмуро смотрели на эти однозначные призывы, но, в конце концов, четыре всадника отделились и пошли на разговор.
— Меня зовут Сашко Дурной, и я пришел говорить с вами о мире и дружбе, — заговорил атаман на почти чистом даурском.
Парламентеры, пришедшие явно с самыми мрачными намерениями, на миг смешались.
— Хорошо говоришь, лоча, — хмыкнул крайний левый.
— Только нас не интересуют разговоры о мире и дружбе с вашим родом, — оборвал того явно главный в четверке.
— Не спеши, почтенный, — возразил Санька. — Назови свое имя, и я обещаю тебе, что мы найдем предмет для разговора.
— Не для твоих поганых ушей мое имя, — еще более надменно ответил главарь дауров.
— Но подожди! Хотя бы, выслушайте меня!..
— Лоча так настойчиво просит, — сухо прокряхтел самый старший из переговорщиков. — Значит, нож за его спиной уже просит крови…
— Иди к своим, демон, и приготовься к смерти, — добавил главный.
— Если мы вынем сабли, смерть придет ко многим! И вы нас не переживете! Я же хочу сохранить нам всем жизнь…
— И как такие трусы раньше одолевали нас в бою? — старший даур уже обращался к своим товарищам, считая разговор с лоча законченным.
Санька нервно сжимал кулаки, не зная, как заинтересовать их. И тут тяжелая ладонь легла на его плечо.
— Погоди, Сашика, — на шаг вперед Дурнова вышел Делгоро, полностью заслонив своей тушей от переговорщиков.
— Смотрите, у лоча есть свой ручной даур! — демонстративно рассмеялся самый правый из противников, что старательно горячил свою вороно-чалую лошадь.
Делгоро, словно, не слышал нахала, и повернулся к левому всаднику.
— Пусть дни твои будут долгими, князь Лобошоди! — степенно поклонился он. — Я издали узнал бунчуки рода мэрдэн, и рад видеть тебя в добром здравии!
— Я тебя знаю? — уже во второй раз удивился левый даур.
— Я видел тебя, будучи совсем юным, князь, так что ты можешь не узнать во мне того тихого мальчика…
— Мальчика на побегушках у лоча! — правый даур аж на стременах привстал, стараясь уязвить парламентера, но Лобошоди резко вскинул руку, и Правый замолчал.
— Как звать тебя?
— Мое имя Делгоро из рода Чохар. Я сын Галинги.
Словно ветерок прошелся по четверке всадников. Они враз переменились в лице, и на какое-то время смолкли.
— Как здоровье славного Галинги? — наконец, спросил старший из князей.
— Духи хранят моего отца от немощи и болезней, стада его по-прежнему тучны, — ответил Делгоро с благодарной улыбкой.
— Это радует меня! — кивнул старший. — Когда-то я встречался с Галингой. Тогда я был тихим мальчиком. А твой отец защищал Яксу с батарами-храбрецами из славного рода Чохар.
— Славная кровь в тебе, Делгоро, — кивнул Лобошоди. — Тем страннее то, что ты идешь рука об руку с этим лоча.
— Этот лоча — мой аоши, — и Делгоро сказал это так, что у Дурнова ком в горле встал.

Глава 7

Аоши — это муж старшей сестры. В даурском так много терминов для самых разных степеней родства, что Санька до сих пор не мог их запомнить, хотя, говорил на этом языке уже вполне свободно. Но «аоши» знал. Ведь это он и был. И не слово его смутило, а интонация. Делгоро сказал это с гордостью. Он гордился своим некровным родственником из чужого роду-племени. Из племени, которое много бед принесло его народу.
Это дорогого стоило.
— Мой аоши, — продолжал Делгоро. — И я пришел к вам для того, чтобы вы его выслушали…
— Смотрю, не так уж и здоров старый Галинга, раз девку свою лоча поганому продал…
— Чипа! — окрикнул Правого старый князь. — Придержи язык! Или не знаешь ты, какой крови дочь Галинги?
— Делгоро, — подался чуть вперед Лобошоди. — Прошу тебя простить неразумные слова Чипы. Род Онон недавно потерял немало людей…
Но Делгоро молчал. Сын Галинги словно окаменел, только правая рука его плавно вынимала из ножен саблю.
— Ежели Чипа трус, рожденный от брехливой суки, я, пожалуй, его прощу, — негромко выговорил Медведь.
«Ох, не по сценарию всё пошло» — вздохнул Санька и тоже положил руку на плечо родственника, чтобы успокоить. Но Делгоро неуловимо вильнул покатыми плечами — и рука тут же слетела.
А князь Чипа, побледнев на миг, быстро выхватил свой клинок, вскинув его над головой.
— Можешь нападать верхом, — снисходительно бросил чохарский «принц». — Я разрешаю.
Разумеется, после этого Чипа спрыгнул с лошади.
— Я скормлю тебя псам, слуга лоча! — выкрикнул он и кинулся вперед.
Конечно, это должен быть эпический поединок, который все запомнят и будут рассказывать внукам. Но нет. Дауры сошлись в очень сумбурной и неуклюжей схватке. Было много криков ярости, столкновений саблями и телами. С удивлением Дурной осознал, что Делгоро не особо привычен к пешему бою. Равно, как и его соперник. Чипа выглядел побойчее и клинком орудовал ловко. Но ононский князь был чуть ли не вдвое легче чохарца, и когда последнему удавалось сблизиться на расстояние пинка или удара свободной руки — тут же отлетал метра на три. А в целом, Санька неожиданно осознал, что без коня смог бы одолеть любого из поединщиков — уроки Ивашки проходили не зря.
Чипа дважды проходил защиту Делгоро, но сабля северного даура бессильно клацала по доспеху. Уже раза три уставшие от махания клинками поединщики останавливались и восстанавливали дыхание.
Атаман все губы искусал, не зная, как помочь другу. А тот — большой и тяжелый — уставал гораздо сильнее соперника. Наконец, он так упарился гонять Чипу, что остановился и, тяжело дыша, уперся руками в колени. Ликующий северянинкрутанул саблю и ринулся в атаку. С невероятной прятью Делгоро вдруг разогнулся, подсел на одно колено, перехватил оружную руку врага, дернул на себя и, ровно овцу, закинул Чипу себе на плечи. Крякнул, поднатужившись, поднял его на вытянутых руках и грохнул оземь. Ононский князь шмякнулся так, что несколько секунд вдохнуть не мог.
Сабля Делгоро в это время свисала на темляке. Неуловимым движением чохар подхватил оружие, взмахнул…
— Нет! Стой! — закричал Дурной, и елмань замерла у самого подбородка Чипы.
— Извинения приняты, — криво улыбнулся Делгоро и шагнул к Саньке.
— Я хочу, князья, чтобы вы выслушали моего аоши. Благодаря которому Чипа остался жив.
Лобошоди и старый князь согласно кивнули. Главный потер подбородок и тоже согласился. Санька, взволновавшись, вышел вперед. Надо было сказать что-то очень важное.
— Я лоча. Лоча, которого вытащили из темных вод Амура. И которого злой Хабара держал в темнице. Я взял в жены дочь князя Галинги из рода Чохар. И я нашел и вернул пектораль Бомбогора — даурского князя, который дрался с богдойцами за свой край. За ваш край.
Князья слушали Саньку, как дети — сказку на ночь. Лобошоди даже после каждой фразы переводил взгляд на Делгоро: не врет ли демон? Беглец из будущего, кстати, догадался, что Лобошоди — это, скорее всего, князец Лотодий из казачьих отписок. И он оказался самым заинтересованным среди слушателей. Побитый Чипа, понятное дело, вообще не слушал. Остальные же князья не могли преодолеть накрепко вколоченное недоверие.
— Хочешь сказать, что ты и есть — новый Бомбогор? — спросил Главный князь.
Санька только в грудь воздуха набрал, но его снова опередил Делгоро:
— Этой весной Сашика повел шесть родов на богдойское войско. Я такое большое войско и не видал никогда. Но мы победили.
Пока дауры пребывали в легком нокдауне от этой информации, атаман быстро перехватил инициативу.
— Я знаю, что мой народ принес вам много бед… И не исключаю, что еще принесет. Сейчас я не говорю за всех лоча, не говорю за Белого царя. Только за себя лично. Если мы договоримся — я сделаю всё возможное для того, чтобы мы смогли жить мирно и дружно. По-новому жить. Делгоро подтвердит: эта жизнь на зейских берегах уже начинается.
Князья смотрели на Дурнова исподлобья. Они видели перед собой врага и с трудом верили, что уста его говорят такие слова.
— Более того, я приглашаю вас к нам! Можете всеми родами поселиться на левом берегу Зеи и на Амуре. Старый Балдачи послушался приказа богдыхана и увел в Маньчжурию свой род Жинкэр и другие рода. На Черной Реке опустели городки Кокурея и Толги. Опустела дючерская Дува и другие их селения. Вы знаете, что это за земля. Лето у нас на две недели дольше, чем здесь, на севере. Земли жирные, богатые; есть уже обустроенные поля и огромные заливные луга. Приходите! Конечно, придется платить Белому царю ясак пушниной, но мы четко оговорим размер заранее, и я не стану брать больше.
Князья совсем призадумались.
— Не надо спешить с решением, — улыбнулся Санька. — Подумайте! Тем более, что сегодня я пришел по-другому делу.
Атаман собрался с духом и продолжил.
— Я хочу забрать тех русских людей, что вы окружили вон в той деревне.
— Вы слышали? — радостно подал голос Чипа, уже слегка оклемавшийся от падения. — Лоча не меняются! Налил нам в уши, а сам просто за врагами нашими пришел.
— Не врагами! — Дурной уже начал жалеть, что остановил Делгоро. — Я знаю, что на вас недавно нападали. И знаю, кто это был. Но здесь совсем другие люди. Они впервые попали на Черную Реку. И они не враги вам. Однако станут ими, если вы продолжите сражаться.
— Они станут мертвыми врагами, — кровожадно улыбнулся Старый князь. — Это хорошие враги.
— Сашика, — чуть мягче добавил Лобошоди-Лотодий. — Ты говорил странно, но слова Делгоро станут охраной тебе и твоим людям. Идите с миром. Однако, не указывайте нам, что делать.
— Нельзя так! — поднял голос Санька. — Этой кровью вы только продолжите путь смерти! Только на этот раз это уже ваша кровь будет!
— Не бойся, лочи! — злобно улыбался Чипа. — Мы их быстро кончим. Путь смерти тут и закончится.
«Ох, не факт, — покачал головой беглец из будущего. — Все-таки 40 человек отсюда ушли, чтобы потом погибнуть от рук дючеров. Значит, не так уж успешно закончится здешняя схватка».
Надо было что-то делать. И быстро. Купить жизни сорокинцев? Но как…
— Погодите-ка! — Дурной обратился к Главному. — Вы на кораблях лоча взяли какую-нибудь добычу?
— Нет, — хмыкнул даурский князь. — Жадные лоча всё утащили на своих горбах.
— Тогда вот что, — Санька чуял, что ввязывается в авантюру, но иного пути не было. — Отпустите наших людей, а я тогда уговорю их отдать вам свои товары.
— Ха! — снова подал голос Чипа. — Их товары станут нашими, когда мы перебьем подлых лоча.
— А вот и нет, — холодно улыбнулся Известь. — Я точно знаю, что у этих людей должно быть много товара. На себе столько не унести. А в дощаниках вы ничего не нашли. Значит, богатство где-то спрятано…
— Спасибо, что подсказал… Сашика, — с той же холодцой ответил Главный. — Мы умеем развязывать языки.
И даурский князь погладил богатую рукоять кинжала.
«Вот сука! — вспыхнул атаман. — Так, главное не подать вида».
Санька старательно рассмеялся.
— А я думал, князь, ты нас знаешь. Лоча плюнет тебе в глаза, но ничего не скажет. А, чтобы ты пуще свои локти кусал — даст тебе ложную наводку, чтобы ты грыз пустые скалы и ничего не нашел.
Дауры засомневались.
— Ты точно уговоришь их отдать нам товары? — спросил Старый.
— Разве я вас когда-нибудь обманывал? — нагло ухмыльнулся Известь.
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Торговались еще полчаса. Санька не знал, но догадывался, что «гуляя» по Лене, Сорокин с бунтарями пограбил основательно. Чего? Да всего подряд. И мехов, и оружия. Конечно, немало должно быть у него тканей, которые здесь, в Восточной Сибири и на Амуре, в великой цене.
Вот последнее и отдам, решил атаман. Жалко, но без камчи да парчи люди переживут. А вот без пищалей, пороха, да сабель с копьями — вряд ли. А пушнина для местных не так ценна, как для русских. В итоге, порешили отдать даурам всю ткань, одежду (кроме личной, что «воры» носят); всё серебро, бронзу да медь. И соль.
После этого Дурнова пропустили в деревеньку на горке. Атаман оставил своих командиров на месте, велел не терять бдительность, а с собой взял пяток казаков самых доверенных, да Аратана. Всадники Лотодия проводили их почти до самого частокола, но оттуда вдруг грохнуло — стволов из трех-четырех сразу. Взвился дымок, и какой-то нервн ый срывающийся голос проорал:
— Пшли к чертям, нехристи!
— Вздерни ствол, православный! Свои мы! — выкрикнул присевший атаман.
Им долго не верили, но, в конце концов, пустили. Дурной со свитой перелез через завал, которым перекрыли воротца.
— Который тут Михайла Григорьев Сорокин? — властно спросил атаман, давай понять, что он тут всё про всех знает.
Какой-то служивый со смешанным выражением надежды и подозрения в глазах махнул им рукой и повел вглубь деревни. Санька шел по дорожке, оглядывался, и общая картина уныния потрясала его всё больше с каждым шагом. Народу тут было немало: явно за сотню, а то и все две (многих он мог не видеть). Но большинство «воров» сидели под тынами, замотанные в грязные тряпки и с тоской в глазах.
— Людишек — тьма, а воев совсем почитай нету, — вздохнул один из его казаков и был совершенно прав.
«Воры» вяло бродили туда и сюда; хоть какой-то порядок имелся разве что у частокола.
— Вин! — махнул рукой провожатый на большой навес, вздохнул и потащился обратно к воротам, едва не волоча пищаль по дорожной пыли.
Перед навесом сидели полтора десятка людей, которых вполне можно было назвать воинами: в куяках и панцирях да с хищным блеском в глазах.
— Хто таке? — хмуро бросил один из них. Почему-то появление посреди осады своего, русского человека, его не особо удивило и совсем не обрадовало.
— Сорокина давай!
— Вин твий Сорокин, — криво усмехнулся казак и кивнул на навес. Там Санька рассмотрел невысокого мужчину в дорогих одеждах, который, ссутулившись, сидел над другим мужчиной — явно больным или раненым.
— Который? — бросил атаман казаку.
— Та обоя! — хохотнул хам и вдруг зычно крикнул. — Яшка! До тоби тут прийшли.
«Пижон» повернул к говорившим полные страдания глаза.
— Пришли? Кто?
— А я знаю? Можа спасати прийшли… можа вешати. Сам вызнавай!
Яшка (видимо, Яков Сорокин) встал и подошел к Дурнову. При этом, не переставая оглядываться на раненого.
— Ты кто таков?
— Сашко Дурной, — представился беглец из будущего, сдерживая порыв щелкнуть каблучками. — Человек приказного Онуфрия Кузнеца. Со мной полсотни человек. А ты — Яков Сорокин?
«Пижон» даже не удивился, что местный служилый знает его имя. Сорокина взволновало другое.
— А дауры? Ушли, чай? Отогнали вы их?
— Нет. Дауры продолжают осаду. Их тут с полтыщи — не прогнать. Они нас пропустили сюда, — на лице Сорокина сразу проявились новые вопросы, и Санька его остановил. — Погодь! Сначала вы расскажите. Раненый — это Михайла Сорокин? Если да, то кто сейчас у вас старший? С кем речь вести?
— Со мной веди, — опустил голову Яшка. — Мишка редко когда из беспамятства выходит… Нда, не такого мы в Даурской земле ждали…
— Тут и не такое бывает, — хмыкнул Дурной. — Земля райская, зато люди обычные. Расскажи, Яков, как вы сюда попали? Не на Амур — это я знаю — а в осаду к даурам. Да еще и так далеко от реки.
«Пижон» после слов «это я знаю» с прищуром присмотрелся к гостю.
— Мы… с Олекмы пришли. Как Тугиру переволочили, так сторожно итти стали, — Санька понимающе кивнул. — И на ночь хоронились, да струги хоронили. Вот так нас нехристи и взяли. Втайне ударили, да и с бережку. В реку выйти мочи не было… А Мишку-то в первой же стычке стрелой ущучили. Я и повелел в лес хорониться…
— «Повелел», — криво передразнил командира казак с черкасским говором. — Орал: бежите!
Санька покачал головой: похоже, без руководства старшим Сорокиным «воровской полк» напрочь утратил как единство, так и боевой дух.
— Понял я, — вздохнул он. — В общих чертах. Короче, есть у меня к вам два слова. Одно про день сегодняшний, другое — про день завтрашний. И начну со второго. Знаю я, кто вы, как бунт на Лене учинили, и как сюда сбежали. И приказной Кузнец знает. Так что первым делом он вас повяжет и воеводам отдаст. А людей у Кузнеца полтыщи, так что сил хватит.
Лениво сидевшие у костра казаки начали медленно подниматься, так что Санька решил побыстрее перейти от кнута к прянику.
— Но вас могу взять я. У меня есть свой острожек, и там вас не будут спрашивать о вашем прошлом. Конечно, если вы наши законы примете. Только сразу говорю: мы грабежами не промышляем. Ни местных не разоряем, ни, тем более, своих. Мы трудимся. Земли у нас полно, заводим скот, железо варим, ткани ткём. Любое мастерство приветствуем. Ну, а если трудом пользу принесете — то, думаю, со временем и приказной вас простит, а воеводы, даст бог, забудут. Ясно ли?
Дурной обвел «воров» взглядом.
— Разве мочно такое? — удивился один из служилых.
— Мочно, — улыбнулся атаман. — Так вышло, что два года назад и мы были беглыми. И нас тоже «ворами» звали. Правда, мы не душегубничали, как вы… Но власти это без разницы. А теперь у нас свой острог, большое хозяйство, защищаем новые рубежи российские. Так что решайте: если согласитесь, то попробую вас вызволить.
— Как? — подскочил к беглецу из будущего Яшка Сорокин.
— А это уже второе слово, — Санька перевел дух, понимая, что сейчас будет непростой разговор. — Дауры жаждут вашей смерти. Но я смог с ними договориться. Вас отпустят под нашу поруку. Но вы отдадите им часть своей добычи. В качестве выкупа.
«Воры» недовольно загудели.
— Ишь чо! — подступали к гостям сорокинцы. — Своим барахлом торгуйся! Наше не имай!
Хамоватый черкас подошел вплотную к Дурнову. Был он невысокого роста и лез так настырно, будто хотел рассмотреть что-то важное у Саньки в ноздрях.
— Паны-казаки, не зразумею я, як вин хочет с нехристями договоритися. Индо волшбою их разгонит?
Яшка Сорокин ненавязчиво оттеснил наглеца.
— Охолонь! — рыкнул он старательно властно, но сам тоже впился в приезжего. — Слушай… Сашко. Ты же с отрядом пришел. Давай купно по местным вдарим! Мы ить сила!
Дурной покачал головой.
— Мало сил, Яков. Уйма народу поляжет по обеим сторонам. Если б за жизни ваши и наши драться пришлось — я бы вступил в бой. А за барахло ваше я воевать не собираюсь, — беглец из будущего обвел сорокинцев взглядом. — Уймите жадность, казаки! Неужели хочется получить копье в пузо за свой дуван? Знаю я, как вам достались эти богатства… Ничего говорить не буду — бог вам судья. Но мой вам совет: отдайте добычу даурам! И жизни спасете, и совесть облегчите.
«Воры» продолжали недовольно гудеть. Большая часть готова была рискнуть, но не расставаться с награбленным богатством. И тут под навесом зашевелилось.
— Та отдайте уж… — голос больного был слабый, но одновременно властный. — Выкопайте и отдайте… Животы сберечь — важнее всего… А, Господь посулит, еще надуваним…
«Нормально бога приплел! — изумился Дурной. — Православие во всей своей красоте».
И все-таки полумертвый Михайла Сорокин принял его правоту. Может, и сладится всё.
— Да щчас! — зарычал вдруг хам-черкас. — Ужо рассупонился!
Внезапно выхватив из-за пояса здоровенный кривой кинжал, казак всадил его в живот Дурнову с кривой ухмылочкой:
— Нако-ся, подавися!

Глава 9

Черкас вёл тяжелый клинок снизу вверх, чтобы тот вошел под пластины якутского куяка, в который был облачен темноводский атаман. Однако Дурной рефлекторно дернул рукой. Сильно порезался, но изменил траекторию удар. Кинжал клацнул по доспеху, а обожженный болью Санька внезапно подумал: и почему это казаки не носят наручи?
— Климка! — испуганно заорал младший Сорокин. — Охолонь, Донщина!
Но хам уже с тихим шелестом выпускал на свободу татарскую саблю. Дурной отскочил назад и выхватил свой клинок. После весенней битвы на ледяном окопчике атаман обзавелся новым оружием. Маньчжурская (или китайская) сабля имела излишне широкий и потому тяжелый клинок, у нее практически не было гарды, зато сталь — первостатейная! Рукоять у нее такой длины, что и в два кулака можно ухватиться. А навершием ей служила бронзовая, потемневшая от времени голова дракона. Монстр скалил пасть на весь мир, постоянно готовый к бою.
«Нда, а я вот не готов оказался, — скривился Известь, глядя на присевшего, ровно кот перед прыжком, Донщину. — Забавно: второй поединок за час. И как-то мы на фоне дауров не очень по-рыцарски смотримся».
Донщина решил, что хватит уже «даурской подстилке» рефлексировать и резко кинулся в атаку. Сорокинцы ему не мешали, но и останавливать не спешили. Нормальная пацанская разборка, восходящая своими корнями к божьим поединкам. Черкас действовал намного быстрее, но «драконий меч», благодаря массивности, останавливал удары противника даже вяло поставленными блоками и сливами. Тогда как уже его удары легонькая татарская сабля сдерживала с трудом. Климу Донщине приходилось отводить удары и уходить с линии атаки. А это нелегко даже такому обладателю кошачьей ловкости.
Главное, на чем сконцентрировался Санька — берёг пальцы. Противник быстро понял, что гарда «драконьего меча» их толком не защищает и принялся бить именно туда. Дурной постоянно менял руку, брал оружие двойным хватом, аки самурай. И время от времени рубил по Донщине с плеча: безыскусно, но по-молодецки. Черкас отпрыгивал, но снова врывался в круговерть боя.
Левое предплечье Дурнова всё сильнее пульсировало болью от пореза. И кровопотеря — пусть и небольшая — давала о себе знать. Ухватить бы казака, да грохнуть оземь… Но Санька не Делгоро, а противник его заметно ловчее князя Чипы. Он не позволял Дурнову развернуть себя лицом к солнцу, не дал зажать между собой и кострищем. Донщина всегда находил, куда ускользнуть во время атак «драконьего меча».
«Я однозначно выдохнусь первым, — кусал губы беглец из будущего. — И рука левая отяжелела».
Невольно косился на своих: не помогут ли. Но те стояли на месте… И правильно делали. Если принцип единоборства нарушить — тут их всех и перебьют. А потом уже дауры перебьют сорокинцев… вместе с остальными темноводцами. Объяснить бы это бесноватому Донщине — но как это сделать? Да и не послушает.
— Дебил! — заорал на него непонятно Известь. — Что ж ты всё портишь, падла?!
И ринулся в атаку.
…Наверное, это и впрямь был божий поединок. Потому что всё решилось само собой: уходя от разъяренного «драконьего меча», Донщина ловко прыгнул в сторону — и наступил ногой на полешко, которые были раскиданы вокруг костра. Полешко крутанулось, нога взлетела вверх, а черкас, согласно всем законам физики, грохнулся на спину. В это время тяжелый «драконий меч» продолжал свой «полет» и с размаху впился в голень. В самую косточку, которую слегка-то ударишь — и стонешь от боли. А тяжелый китайский клинок вошел в кость сантиметра на два.
— Сучий потрох! — завыл от боли Клим Донщина и в ярости метнул свою сабельку в атамана.
Но сабля не копье, да и разум черкаса от боли помутился. Санька только слегка отвернул плечо, и «татарка» бессильно скользнула по стальным пластинам. А вот «драконий меч» для колющих ударов гораздо более сподручен. Дурной понимал, что жалеть сейчас не надо. Нельзя ни в коем случае! Задавить протест в корне, жёстко и бесчеловечно. Нависнув над проигравшим, он развернул клинок в горизонтальной плоскости и двумя руками всадил его Донщине меж ребер. Чуть слева от «солнышка»…
…Как выяснилось, «сорокинцы», действительно, спрятали большую часть награбленного. Устроили схрон в скалистых расщелинах на Тугирском волоке.
«Части дувана мы лишились еще допреж, — вздохнул Яшка Сорокин. — Кто из народу, когда вняли, что брате мой и впрямь нас на Амур ведет — спужались. Людишек с сорок учинили бучу. Ну-тко, по итогу уж менее их стало. Но один дощаник гаденыши умыкнули и вертались на Олёкму».
Что «воры» сберегли — честно закопали в горах. Еще до сумерек Дня Двух Поединков, братья Сорокины отобрали десяток своих людей, Санька добавил два десятка своих — и темноводские дощаники пошли на Урку-реку, выкапывать сокровища. Остальные решили за это время восстановить порушенную флотилию «воровского полка». Хоть часть.
Верхнеамурские дауры воспротивились было этому. Они не хотели подпускать лоча к реке, опасаясь, что те сбегут. Помогло лишь посредничество Делгоро. Да еще то, что Санька сам предложил дать северным князьям заложников. Сорокинцы загудели возмущенно, но беглец из будущего удивил всех, отдав в аманаты пополам своих и чужих. «Я не вижу разницы между вами и нами» — как бы сказал этим атаман. Причем, из своих он выбрал тех, кто уже немного балакал на даурском и имел немало приятелей среди зейских родов.
— Задача, мужики, у вас непростая, — проинструктировал он свою пятерку. — Я хочу, чтобы вы изо всех сил пытались сблизиться, сдружиться с местными. Надо показать, что мы вполне можем общаться друг с другом. Как равные. И даурам показать, и нашим новым знакомцам. Делгоро и его батары тоже будут поблизости — поддержат, если что.
Северные дауры раскинули лагерь поблизости и старательно следили, как две сотни «жертв царизма» пытались собрать из обгорелых развалин дощаники. Точнее — 227 душ (без тех, кто уплыл за кладом). И среди них были не только мужики. «Воры» привезли с собой полтора десятка баб. Дети тоже имелись, но совсем чуток. Оказывается, некоторых уводили на Амур целыми семьями. И именно что уводили! Силком! Что называется «за уши тянули к свободе». Так, среди сорокинцев оказалась целая семья Кондрашки Деребы. Его с братом и сыном забрали насильно, ибо это была семья корабелов… Ну, по сибирским речным меркам. Больно нужные мастера оказались, так что их разрешение особо и не спрашивали.
Санька оживился и принялся вовсю «анкетировать» сорокинцев, но увы — мастеровых здесь оказалось немного. В основном, голытьба, которая никак не могла себя реализовать под бдительным царевым оком. Костяк «полка» составляли с полсотни служивых, большей частью — ссыльные литвины и черкасы, попавшие в плен в ходе многочисленных стычек Москвы с Речью Посполитой. Будущие белорусы и украинцы говорили чудно (даже по местным меркам), но это было мало похоже на мову населения двух братских советских республик. Впрочем, и русский язык образца XVII века сильно отличался от того, на котором изначально говорил беглец из будущего.
Ссыльные были шумны, дерзки и своевольны; каким-то неуловимым образом они заметно отличались от московитов. А ведь здесь, на Амуре, собрались самые яркие и буйные представители великорусского племени. Пассионарии (Санька успел в вузе познакомиться с модной теорией ранее опального советского ученого Гумилева).
Работы шли споро, но дауры порушили корабли лоча с особой тщательностью. Так что по итогу удалось собрать два дощаника и одну купеческую барку. Суда скрипели-пердели, но на воде кое-как держались.
— Ничо, сойдет! — усмехался темноводский атаман. — Нам, главное, на низ сплавиться — думаю, выдержат дорогу.
За прошедшие несколько дней только одна новость омрачила общий эмоциональный подъем: Михайла Сорокин все-таки помер от полученных ран. Ужасающийся собственному цинизму Дурной не мог решить, рад он этому или нет. С одной стороны, ему нафиг не упал под боком яркий авторитарный лидер, а главарь «воровского полка» несомненно был таким. Но, с другой стороны, только он мог держать в кулаке эту беспутную вольницу. Ни у его брата, ни у есаула Федьки Красноярова это делать не выходило. Более того, в служилом ядре сорокинцев явно формировалась «фронда».

Глава 10

Дружки «невинно убиенного» Клима Донщины волками зыркали на Дурнова. Они и младшего Сорокина ненавидели, считая, что тот бросил «своего» чужаку на съедение. Ванька Кудря, Федулка Пан да два Петрухи — Кисель и Панко — были прожженными воинами-рецидивистами, пускавшими души на тот свет конвейрером. В «воровском полку» они, да еще полтора десятка ссыльных бойцов, занимали положение элитной урлы. Старшего Сорокина они слушались, ибо было при нем вольготно, да и верховод их, Донщина, Михайлу уважал и велел слушаться. Теперь же урла явно предчувствовала крах всего того «прекрасного», что у них было. В сложившейся ситуации они не видели, что Темноводный спас их от гибели. Нет, их волновало исключительно падение статуса.
«Ничо, — косился на урок Известь. — У нас на острожке тоже волчары найдутся. Да я на вас Ивашку со Стариком натравлю — они от вас пустого места не оставят. В самых разных смыслах. А если Митька, да Мезенец, да Нехорошко подтянутся! Да с Якунькиной братвой… Ничо, выправим вас… Или пошлю осваивать Сихотэ-Алинь».
На самом деле, его больше волновала только судьба кладоискателей. Богатство, оно, знаете ли, имеет свойство кружить голову и сводить с ума. Не только ненадежным сорокинцам, но и даже своим, темноводцам. Но обошлось: к концу июня дощаники вернулись, тяжело осевшие от выкопанных богатств. Санька бегло пересчитал своих флибустьеров — дебет с кредитом сошелся — и он, наконец, с облегчением выдохнул.
Да рано.
Обозрев свежевыкопанные лари, бочки, кожаные мешки, сорокинцы резко позабыли, что находились на волосок от смерти. Забурлила безхозная вольница! Как говорится: обещали абстрактное и далеко закопанное, а теперь отдавать надо вполне реальное и осязаемое! Да и практически «свое»!
— Дурной, ну, шо ти мнёсся! — поедал Саньку сливовыми глазами шубутной Василько Мотус. — Бачь, яко ладно всё склалось: дуван — вин! Чайки — на реце! Седаем и гребем! Ну, давай! Обведем нехристей — то ж богоугодно дило!
— Они выпустили вас с той деревни, — сдерживая ярость и мысленно приглаживая шерсть, объяснял Известь. — Потому что мы договорились. Дауры поверили вашему слову. Моему слову. А я лично кидать людей не привык.
— Тю! Ляд з ими! — Василько искренне улыбался, распахнув миру все оставшиеся в его рту зубы. — Утрутся!
— Зато я не утрусь! — Дурной уже весь звенел от гнева.
Он давно подавал своим сигналы, и сводный русско-даурский отряд Темноводья потихоньку собирался в одну кучку. С оружием. Увидев, что курки взведены, а порох на полки насыпан, атаман вскинул руку — и на «воров» уставились четыре десятка стволов, набитых свинцом по самое не хочу.
— Стоять на месте! — рявкнул Тютя.
— Значит, так, — дождавшись тишины, севшим голосом заговорил Дурной. — Я вам мешать не стану. Вы крест целовали, маткой божьей клялись — и, если для вас этой пустой звук — это ваш выбор и ваша судьба.
Выдерживая паузу, Дурной постарался заглянуть в глаза каждому.
— Но и помогать мы вам тоже не станем. Сейчас отойдем в сторону — и разбирайтесь с даурами сами. Эти ребята только обрадуются возможности отобрать всё, а не половину. Но, даже если вы от них вырвитесь… Попутного ветра в костлявую спину! Прямо в лапы к Онуфрию Кузнецу. Уж он-то порадуется возможности сделать приятное воеводе: прислать воров в кандалах. И дуваном вашим прибарахлиться.
Тут Санька лукавил: Кузнец не знал о восстании сорокинцев. Однако Дурной сразу внедрил последним такую дезу.
— Я вам предложил жизнь новую, а вы… за шмурдяк скурвились! — он так расчувствовался, что даже голос на миг дрогнул. Известь тут же озлился на самого себя, сплюнул смачно в сторону всего «воровского полка». — Ну, валите, шавки! Удачи желать не буду.
Темноводцы шаг за шагом стали отходить от берега, не опуская стволов. Тягостная тишина накрыла низинку. Только шарканьем подошв о землю и прерывалась.
— Да мать жеж перемать! — Василько Мотус в сердцах смял шапку и грохнул ее оземь. Потом с тоской посмотрел на заваленные тюками дощаники, вздохнул протяжно…
— Ну, шо, браты… Выгружай!
«Дрались» несколько часов. Великие воины двух народов превратились в торгашей и срывали глотки за каждую тряпочку, за каждую медяшку. Дурной терпеливо ждал, понимая главное: крови не будет. Все приняли реальность.
Плыть решили с утра. Нагрузили четыре дощаника и барку, что и кто не влезло — загрузили на плоты, которые потащат за собой суда. Сплавлялись осторожно, да зря: Кумарский острог был уже пуст. Могучая, по местным меркам, крепость, обжитая, с множеством строений — просто брошена. Потому что приказному с полком восхотелось двинуться в новый «саранчиный» поход — грабить дючеров на Сунгари. Ведь и после не вернется! Что им мешало? Дурной даже задумался: а может переселиться сюда? Но в тот же миг осознал: он не хочет покидать Темноводный.
В который душу вложил.
Но и Темноводный острог уже не мог оставаться прежним. В миг его население выросло в четыре раза: было около восьми десятков, а стало тридцать. Разумеется, в пределах стен такую толпу не разместить. Спешно ставили землянки и летние балаганы. Отобрали людей, которые хоть немного были знакомы с ткачеством, разведением овец или выращиванием льна — и отправили и в Северный острожек к Якуньке. Среди добычи, кстати, и семена льна нашлись — увесистый мешочек. На будущий год можно засеять пару соток и разнообразить ассортимент якунькиной мануфактуры.
Самых ретивых земледельцев — а таких набралось с полсотни — отселили выше по Зее, предложив осваивать столько земли, насколько у них сил хватит. С семенным материалом, правда, было туго, но Дурной очень рассчитывал на урожай этого года. Все-таки размер полей уже заметно вырос.
Еще группа переселилась в северные холмы, где рос приличный лес и стояли углежогные ямы. Но все равно в Темноводном теперь жило не менее двух сотен. Материальное благополучие острога стремительно таяло. Требовалось срочно озадачить новичков работой: охотой, рыбалкой, рубкой леса. Что многим пришлось не по нраву. Еще бы! Люди привыкли почти год жить с награбленного, причем, жить вольготно.
Но обустраивались.
Когда по высокой июльской воде дозорные рассмотрели на Черной Реке дощаники Кузнеца, Сашко сам поспешил им навстречу, не желая, чтобы приказной увидел столь большие изменения. Конечно, полностью таиться не стал, «признался», что подобрал на реке несколько десятков бродяг. Поскольку Онуфрий сын Степанов о похождениях «воровского полка» ничего не знал, то и значения большого не придал. Ему новенькие без надобности — только лишние рты. А уж верстать их на службу — это настолько дорого, что и заговаривать не стоит.
И всё-таки Саньке хотелось, чтобы Кузнец был подальше от его дома. А потому сразу сунулся к нему с предложением, которое вынашивал уже второй месяц.
— Приказной, а почему бы тебе на верхний Амур не податься? Помнишь, Зиновьев еще велел остроги ставить? Я вот один сделал. Так и ты можешь Албазин городок превратить в настоящий острог. Подготовь поля, а весной я тебе с ясаком зерна на посев привезу. Вот, получается, и выполним мы волю Москвы.
— Ты ж сам баял, Сашко, что война с ляхами. И никакие войска сюда не придут, — прищурился Кузнец.
— Так и есть, — кивнул Дурной. — Только приказы-то никто не отменял. Сам знаешь, как на Москве судят: дело не в полезности, а чтоб начальство слушались. Без разговорчиков!
Приказной неожиданно искренне расхохотался.
— А хлеб не для царского войска, он для тебя и твоих людей будет нужен, — продолжил Санька. — Поверь, на будущий год тебе на Шунгале уже не фартанёт. Больше там зерна не с кого брать будет.
— Да уж поверю… Вещун, — Кузнец резко посерьезнел. — Так ты мне осенью бы и свёз хлеб. Сразу, как пожнете и обмолотите.
— Э, нет! — улыбнулся темноводский атаман. — Так вы его за зиму и съедите. Вот ты сначала в Албазине поля обустрой, а перед севом я и привезу. Чтобы точно уже.
Кузнец долго с прищуром рассматривал беглеца из будущего.
— Эвон, как всё спровернулось… Ровно и не тот ты Дурной, какова из речки изловили. Ладно! Таков уговор: мы пойдем на Албазин, а чтоб места энти без догляду не оставлять, я тебе почтенного сына боярского Пущина оставлю!
— Зачем он мне сдался? — скривился Дурной.
— А мне?! — не сдержался приказной. — Житья от него нету… И никак его взад не отправлю. Так что давай! А то ишь схотел, чтоб тока тебе жисть всласть была. Не пойдет! Такой уговор: принимай али нет.
Дурной долго мялся, жуя губу. Покачал головой. Но, вздохнув, ударил по рукам.
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Глава 11

Чакилган не любила лоча. Черные тени выплывали из самых тайных мест ее души и окутывали сердце, когда рядом оказывалось слишком много этих больших, шумных носачей с выпученными глазами и волосатыми лицами. Но она любила Сашику. Всем сердцем, которое начинало бешено колотиться, когда тот прикасался к ней — с неизменной заботой и трепетом. Когда говорил с ней тихим голосом, когда касался губами губ.
Такую вот шутку учудило с ней мудрое Небо: весь народ она не любила, а без одного из них жить не могла. Когда далекой темной ночью Сашика пришел за ней, разрезал путы и вернул свободу… это было… это было такое чудо! Каждый раз, вспоминая, Чакилган холодела и пылала огнем, а по ее коже бегали невидимые букашки.
Впрочем, лоча (или казаки, как они сами себя называли) тоже были разные. Самые первые, кто с Сашикой строили Темноводный городок, казались не такими уж и страшными. Они любили Сашику, защищали его, сражались за него. Из всех тех, Чакилган опасалась лишь Козиму да Ивашку. Но первый погиб весной, а Ивашка… Девушка чувствовала между ним и своим мужем какую-то странную связь. Дружбой это назвать было нельзя, но эти двое с недавних пор стали друг другу доверять.
Новые лоча, что поселились в Темноводном позже, нравились ей гораздо меньше. Были они, как те, что держали ее в плену у злого Хабары. Но это могучие воины, что слушались приказов ее мужа. И Чакилган понимала, что они ему нужны.
Но недавно в городок приехали еще лоча. Слишком много их. Совсем чужие. Многих из них жена атамана не только не любила, но и боялась. Они бросали на нее липкие взгляды, шутили гадко и похабно, не смущаясь, что она слышит их шуточки. Конечно, и у ее отца бывали разные батары. Воинский путь тяжел и мрачен, люди, идущие им, легко ожесточаются. Но Чакилган и помыслить не могла, чтобы кто-то из них, хотя бы, один такой взгляд бросил на дочь Галинги.
А смотрели новые лоча не только сально. Всегда смотрели свысока. Не только на нее, но и на всех дауров и бираров, живущих в Темноводном. Их не волновало ни то, что Чакилган — жена атамана, ни то — что она дочь могучего князя. А ведь девушка спрашивала у мужа, и тот рассказал ей, что большинство из пришлых в своей родной земле были голытьбой, не имевшей ни личных стад, ни своей земли. И все поголовно они — преступники, которых Белый Царь непременно казнит, если поймает.
Зачем они нужны Сашике? Чакилган старалась понять, но не могла. Новые люди либо казались жалкими, либо пугали. Они постоянно просили или требовали. Устраивали склоки, как со старыми казаками, так и между собой. Конечно, не все. Но на виду как раз эти.
— Я кого-нибудь из них прирежу, — в сердцах восклицал маленький тигр Аратан, сидя у нее в гостях. — Зачем они Сашике?
Чакилган молча вздыхала. Хорошей жене полагается защищать мужа, но друг озвучил ее собственный вопрос. И Чакилган не знала нужных слов для ответа.
Аратан часто заходил к ней в гости. Ведь именно он когда-то принял испуганную пленницу из рук Сашики. Совершенно чужой человек, но он честно довел ее до владений рода Чохар и передал отцу. Маленький тигр происходил из рода хэлэг, что раньше жил выше по Черной Реке. Его мокон был полностью уничтожен казаками-лоча, и парень принял род Чохар, как родной. А спасенную девушку считал своей сестрой, и не переставал о ней заботиться… Делгоро даже ревновал. Аратан не пытался приблизиться к княжеской семье; к таким вещам человек, лишившийся всего самого ценного, был полностью равнодушен. В маленьком тигре скопилось очень много ненависти, но, если уж кого тот любил, то любил изо всех сил.
Маленьким тигром Аратана называл Сашика. Однажды в разговоре он проговорился, и Чакилган поразилась точности сказанного! Невысокий худощавый даур был очень горячим, и в ярости взрывался, как пороховница, брошенная в костер. Княжна была рада, что такой опасный человек считает их с мужем своими близкими людьми. Сашика рассказывал, как в весеннем сражении тот спас ему жизнь.
— Какая была жизнь хорошая! — не унимался Аратан, возмущаясь переменами. — Сытная! Славная! Тут ведь и лоча подобрались не самые ужасные. Разумные, с которыми можно иметь дело! А теперь…
Теперь — не такая хорошая. Даже в самом простом: Темноводный голодовал. На столько ртов запасов не имелось. Летние леса и реки уже становились щедры на свои дары, но и этого не хватало. Пришлось пустить под нож несколько лошадей. По счастью, Тютя встал грудью и не дал забить лишнее.
— Не будет здесь ничего хорошего, Чакилган, — мотал головой Аратан. — Ты ведь знаешь, как твоего мужа казаки прозывают? Дурной. По-нашему, Ходол. Иногда мне кажется, что они правы…
— Э, нет! — этого жена стерпеть уже не могла. И здесь у нее были нужные слова.
Сашика был странным. Он говорил и делал такое, что не укладывалось в голове девушки. Беседуя с Тимофеем Стариком или с Мезенцем, она узнала, что это и в головах лоча плохо укладывалось. Ее муж был такой один на весь свет. Странный. Порой очень уязвимый. Нередко ошибающийся. Но он упорно шел своим собственным путем, словно, понимал что-то важное об этом мире. Он был будто шаман. Только без магала и унтура, не входящий в чоркир. Недаром же казаки прозвали его не только Дурным, но и Вещим. Только последнее прозвище обычно использовали между собой. Чувствовали, что Сашике оно не нравится.
— Ты не прав, Аратан, — не злясь и не обижаясь, ответила Чакилган. — Ты просто не видишь так, как он. Впрочем, я тоже не вижу.
— Чего я не вижу? — нахохлился маленький тигр.
— Вот представь, что ты пошел на охоту. Встал перед ельником. Ни следов нет никаких. Ни запахов. И ты идешь дальше лосиной тропой, надеясь, что по ней выйдешь на рогатого быка. А Сашика… он по лесу не умеет правильно ходить, лук у него плохонький, да и стрелок он неважный. Зато для него эти ёлки будто прозрачные. Наш Ходол отлично видит, что совсем недалеко за деревьями свежая лежка, в которой притаилась жирная кабарга. А еще он видит, что тропа лосиная, которой пошли прочие охотники, ведет в топь… Понимаешь?
— С чего это лосям тропу торить в топи? — нахмурился Аратан.
— Да не в этом дело, — расстроилась княжна, что все-таки нашла недостаточно верные слова. — Главное, что любой из нас пройдет мимо ельника, а Сашика двинется прямо туда. И для всех будет выглядеть глупым. Но в итоге добудет кабаргу именно он.
— Если попадет.
— Верно… — Чакилган опустила глаза. — Всегда есть шанс не попасть. Но это не значит, что он шел неверно. Просто мы не понимаем.
— Ну, и зачем тогда ему и нам все эти лоча?! — взвился маленький тигр, уставший от иносказаний.
— Не знаю, брат, — вздохнула девушка. — Я ведь тоже вижу также мало, как и ты.
— Я, конечно, сквозь елки не вижу, — ноздри Аратана раздувались широко, но он принял правила игры. — Но и такой слепой, как я, может понимать кое-что. И дать совет. Неужели Сашика не понимает, что ему не нужны все эти лоча! Ну… не все. Есть тут неплохие батары. Но, в основном, они ж его поедом едят! Дай то, дай это! Ты вот не знаешь, а на севере те лоча его едва не убили. Дархан-Кузнец его не любит и норовит засудить. Зачем Сашике это всё? Ведь он твой муж! Зять Галинги! У него пектораль Бомбогора и целая ладонь князей, что готова ходить в бой под его началом. К нам ему надо идти! Дауры ценят и мудрость, и храбрость, и поддержку онгоров. А у него всё есть. Теперь, когда старый Балдачи ушел, когда Лавкай и Гуйгудар пали, на Черной Реке не осталось великий князей. Вот к чему надо идти Сашике! А не к какой-то жирной кабарге…
Выпалив одним духом наболевшее, Аратан остановился, чтобы отдышаться. Чуть успокоившись, добавил:
— Он, конечно, чужой крови. Но Сашика ведет себя, как настоящий даур. Уж я-то вижу. Вот, если бы у него родился сын… Настоящий внук Бомбогора! Отца такого наследника приняли бы многие роды!..
Чакилган вспыхнула и уставилась в пол. Не от показной скромности. Все эти месяцы, после свадьбы, она старательно прислушивалась к своему телу: не зародилась ли в нем новая жизнь. Видит Небо, она желала этого сильнее кого бы то ни было. Но никаких признаков…
А у нее уже был ребенок. Почти.
Когда совсем юная Чакилган попала в руки злого Хабары, то забеременела очень быстро. Но страшный лоча терзал ее снова и снова — и ребенок вышел, не созрев. Мертвым. С той поры девушка ни разу не чувствовала в себе новую жизнь. Она молила онгоров, чтобы те дали ей дитя с новым — настоящим — мужчиной. Но пока не получалось.
Чакилган очень надеялась, что это только «пока». Хотя, безумно боялась, что тело ее проклято окончательно и навсегда.
Заглушая боль, девушка заговорила, чтобы сменить тему.
— Ты говоришь: какая-то кабарга. Потому что ты видишь только кабаргу. И я тоже. А может быть, это и есть самое главное? Просто мы не видим… не так видим. А Сашика — видит верно. Я помню, каким увидела его у злого Хабары: глупым, ничего не умеющим, ничего не понимающим. Потом он приехал свататься ко мне — уже вольным батаром, со своим домом. Теперь я стала женой большого вождя, под рукой которого ходят и лоча, и воины многих наших родов. Онгоры помогают ему побеждать богдойцев. Как думаешь, стоит ли довериться такому человеку?
Аратан тогда ничего не смог возразить. Но уже через несколько дней Чакилган сама перестала верить своим словам.
Потому что в Темноводный пришел князь из земли Белого Царя — Федор Пушчи.

Глава 12

— Ой, сэрдэнько мое! — голос был высокий, а слова — будто краденые. — Панко, ты тока глянь!
— Ах, очи изжарила! — включился в мерзкую игру второй. — Шо за краля!
Чакилган возвращалась из даурского выселка, где теперь проводила всё больше времени, когда мужа не было рядом. На этой-то нахоженной тропе к ней и подошли внезапно эти двое. Кажется, они ее поджидали. Девушка легко скользнула вправо, затем — по поваленной черной березе, чтобы их обойти, да не вышло.
— Куды стрипанула? Кисель, держи дивчину! Ну, краля, давай перемолвимся!
За полу халата ее сдернули вниз. Казаки тут же притиснулись к ней с двух сторон.
— Мочи нет, кака ладна девка, — засопел с гадкой улыбочкой тот, которого звали Кисель. — Да, Петруха?
— Да, Петруха, — заржал Панко. — Хочь, и даурка. Даурей нэнавиджу, усем кровя пускал бы. А енту кралю… Ужо облобызал бы.
У Чакилган от страха пропал голос. Все прежние ужасы, все страшные воспоминания вспыхнули у нее перед глазами. Горло сдавило, не было сил ни закричать, ни позвать на помощь.
— Не смей… — сипло выдавила она из себя. — Я жена атамана… Сашики.
— Тю! — лоча испуганно округлил глаза, схватился за щеки, но тут же глумливо расхохотался. — Дурнова баба? Ой, спужалися!
— Ты б, чухонка, нас не раззадоривала, — уже более зло вставил Кисель. — К твоему муженьку и то счет немалый мается…
Этот Петруха тут же притиснулся к княжне и ухватил ее. Не бродя долго руками, сразу наложил руку на небольшой выступ одежды.
— Эх, Панко, жидковаты титьки…
Договорить он не успел. Едва почувствовав на себе чужую руку, Чакилган словно удар оглоблей получила. Закипела княжья кровь, страх теперь не сковывал ее, а сил придавал. Пнула Киселя в колено и рванула на тропу. Но два Петрухи — сибиряк да черкас — ее удержали. Только у девушки, словно, зверь внутри проснулся. Еще раз крепко лягнула Киселя, и тот выпустил, наконец, руку, а Панко потерял равновесие и рухнул в листву.
Но уцепился за халат. Дернул — и повалил беглянку на тропу.
— Кисель! Казак ти чо али баба? Хватай тварину — и тикаемо!
Чакилган со слезами на лице вцепилась руками землю, ползла прочь изо всех сил, пропахивая ногтями глинистую землю, но Панко держал крепко.
— Духи, молю вас! — шептала она. — Не оставьте! Молю… только не это… Сашика!
На этом слове голос ее вдруг внезапно прорезался… И лес ответил. На тропе никого видно не было, но из-за кустов явственно раздалась… песня.
— Ой, как ходил-то Дончак, ой, по иным землям,
По иным-то землям, ой, по Туречине.


Голос врал безбожно, но пел незримый исполнитель с душой. Наконец, из-за поворота тропы ленивой походкой выбрался вороной конёк, на котором восседал Митька Тютя.
— Он не год-то ходил, ой, да не два-три года,


— горланил казак, запрокинув голову в небеса. Ехал он вальяжно, бросив повод и запрокинув левую ногу на луку седла.
Бросив взгляд на странную сцену впереди себя, Тютя на миг сбился, но все-таки допел:
— Как ходил-то младец, ой, ровно тридцать лет,


— потом помолчал хмуро и добавил. — Поздорову тебе, Челганка-краса!
Перевел взгляд на поднимающихся на ноги Петрух.
— И вам, люди… добрые.
Почуяв свободу, княжна быстро вскочила на ноги и метнулась под защиту всадника.
— Ты не домой ли шла? — спросил Тютя, при этом, не сводя пристального взгляда с мрачных отряхивающихся лоча. Чакилган, прижав руки к груди, только молча кивнула. Тютя вернул ногу в стремя и протянул ей руку. — Ить давай подвезу?
В первый миг княжна в ужасе дернулась назад. Только представив, как будет сидеть на коне, вплотную к мужчине… Но усилием воли заставила себя остановиться. Это же Митька. Друг ее мужа, друг Делгоро. Подала руку, ловко уперлась ножкой на носок его сапога и взлетела на передок. Уселась боком. Тютя потянул повод, стараясь не прижиматься к даурке, развернул коня… но не удержался и бросил через плечо красным от досады Петрухам:
— Не прощеваемся! — хлопнул пятками бока вороного, и тот бодрой рысью двинул в острог.
Темноводный шумел привычным суетливым рабочим шумом… Словно, ничего и не было. Мир вокруг жил и радовался, не ведая о том ужасе, что всё еще терзал сердце девушки. Сашика, по счастью, уже вернулся домой. Покуда светло было на небе, он выбрался на чурбачок у входа и латал прохудившиеся коты. Увидел их издали: сначала удивился, потом, узнав, улыбнулся (так, как умеет улыбаться только Сашика), но, разглядев хмурые лица жены и друга, сразу посерьезнел. Отложил обувь, встал и двинулся навстречу.
— Что случилось?
— Да на тропке к женке твоей двое причепились, — смущенно пояснил Тютя, так как у Чакилган опять перехватило горло, уже от стыда.
— Кто? — на месте ее Сашики стоял уже другой человек. Княжна несколько раз видела такое преображение своего мужа. Тот словно каменел, наливаясь ледяным холодом — и Чакилган понимала, что ее любимый может становиться таким же пугающим, как и остальные лоча.
— Да сызнова энти… сорокинские, — махнул рукой дончак. — Кисель с Панко, мать их! Кажись, хмельные…
Сашика уже не слушал. Убедившись наскоро, что жена цела, он тут же ринулся в дом.
— Эй! Сашко, не дури! — моментально понял атамана Тютя. — Слышишь?.. Ить, псина бешена! Сашко! Давай, хоть нас дождись!
И, стеганув от души вороного конька, Митька рванул вверх по дорожке.
Сашика выскочил почти сразу, только и взяв в избе, что свой «драконий меч». Сделал пару шагов, но замер на месте. Потом, рыча под нос незнакомые, но явно плохие слова, все-таки сел на чурбак и стал натягивать драные коты на ноги. Снова вскочил, подхватив меч, но ладошка Чакилган мягко легла ему на грудь и остановила разбег.
— Родная… — сдерживая рычащего зверя в груди, заговорил ее муж. — Так надо. Я должен…
Дочь Галинги лишь молча кивнула. Да, так надо. Она сама не поняла, если бы Сашика так не поступил. Но…
— Тютя велел его дождаться, — тихо, но непреклонно сказала она (голос все еще плохо ее слушался). Затем прижалась щекой к щеке и шепнула. — Я прошу…
Сашика замотал головой, словно, задыхался. Чакилган ладонью слышала злобное рычание в груди мужа… Но он все-таки сдержался. Да и ждать долго не пришлось: Темноводный — маленький острог. Вот уже от юго-западной башни двигалась небольшая, но шумная толпа. Чакилган разглядела, как за вооружившимся Митькой широко шагали друзья Сашики. Рыта только с луга явился и даже шел, грозно воздел над головой косу. Только Турнос снарядился, как в бой: в куяке и иерихонке, с неизменным шестопером за поясом. Слева, чуть отстав, в прибежку догонял прочих Старик, только-только пошедший на поправку. Ничипорка уговаривал его, хватал за локоть, но Тимофей зло отмахивался и выливал на парня полную лохань ругательств, которых в его голове хранилось без счета. Глаза даурской княжны повлажнели, размазывая картинку.
Не все лоча плохие.
— Ну? — Старик заорал атаману издали. — Где вони? Кому хвосты крутить будем?
— Идем! — только и бросил Сашика, перебрасывая «драконий меч» в ножнах из правой руки в левую.
Да вот идти не пришлось. Чакилган так засмотрелась на южную сторону, что не заметила, как с северного конца к их дому подошел тот самый Федор Пушчи.
— Охолонь, Сашко, — заговорил тот, не здороваясь. — Разговор есть.

Глава 13

Пушчи встал прямо перед ее мужем. Чакилган показалось, что Сашика отшвырнет его на сторону… Но сдержался.
— Не до разговоров мне сейчас… Федор Иванович.
— Маю, что есть. Об деле твоем и буду речи весть.
Сашика застыл. Посмотрел на Пушчи иными глазами.
— О каком это деле?
— Знамо о каком. Кисель с Панко сей час ко мне прибегли и в ножки бухнулись. Покаялись в баловстве своем…
— В баловстве?! — Чакилган едва успела схватить правую руку мужа, которая моментально легла на рукоять.
— А чавой-то воры до тебя пошли, добрый человек? — влез между атаманом и человеком приказного Старик.
— От ты дурень! — хохотнул тот, слегка побледнев. — Или я не сын боярский? Или не меня сюда приказной поставил, дабы порядки блюсти? К кому, как не ко мне им было бечь?
— В тайгу им бечь следует, сукам, — глухо бросил Сашика. — Авось там не найду.
— Ну-ну! — Пушчи спину выгнул, весь как-то нахохлился. — Ты б не спешил Сашко, да прозванье свое не оправдывал. Мало ль чего твоя баба тут нагородить успела.
Чакилган медленно подняла глаза на сына боярского. Пушчи нарочито отвернулся.
— Ну, сглупили казаки, с кем не бывает с пьяного-то глазу. Не признали они твою бабу. Думали: даурка вольная, ничейная…
— А ничейную даурку, значит, можно? — Сашика мерил Пушчи ледяным взглядом, но зверь в нем уже слегка отступил.
Пушчи удивленно смотрел на атамана. Потом сказал, ровно, не слышал вопроса.
— Да что было-то? Дело молодое, сердце разгорячили, пошли миловаться… но с не с той, с кем следовало… Ну, что за спрос за слова неумные?
— Не видал я допрежь, чтоб со слов по земле валялись… — неряшливо бросил Митька Тютя.
— Так ить, она ж первая их вдарила! — обрадованно подхватил Пушчи. — Не разобралась сдуру и волю рукам дала… Ногам, вернее. Или не так было, красавица?
Хитро так посмотрел на нее, а Чакилган в краску бросило. Первой она ударила, верно. Да только не так всё было! Не так!
— Молчишь вот, — укоризненно покачал головой сын боярский. — А из-за дури твоей вои православныя индо кровушку друг другу не пустили.
— Ты с женой моей разговариваешь, — подшагнул вперед Сашика.
— То ведаю, — горестно вздохнул Пушчи. — Ну да, бог тебе судья. А по делу: неслед из-за бабьего навета внутри воинства раздор разводить.
Повернувшись ко всей компании, он возвысил голос:
— Али у нас иных ворогов тута нету? Кругом они! И нам, православным, надо друг за дружку держаться! И тот, кто вражду меж своими сеет — тот враг и есть!
Сашика спокойно дослушал речь до конца.
— Ты серьезно думаешь, что я это просто так спущу? — спросил он.
— Спущу? — не понял Пушчи, а потом, наконец, кивнул. — Что ты, атаман! Казаки виновны в ошибке и покаются перед тобой. Уже каются, в ножках у меня валялись! И на кресте поклянутся, что ничего такого впредь творить не будут…
— И перед женой моей покаются?
— Перед дауркой? — Пушчи совершенно искренне опешил. — Слушай, Дурной, но это уже…
Чакилган, наконец, не выдержала и, прикусив губу, кинулась в дом. Нашла там самый темный угол, забилась в него и разревелась, повернувшись к стенке.
…Сашика пришел нескоро. Княжна только бросила краткий взгляд на его потухшие глаза, как мигом поняла: подлый Пушчи всё оборотил на свою сторону. Муж протянул к ней руку, но так ничего и не сказал. Только сел на лавку и со стоном запустил руки в волосы. Схватил их крепко и дернул со всей своей дурной силы.
— Ну, почему? — разрыдалась вновь Чакилган, видя бессилие мужа. — Почему ты пустил его сюда?
— Таков был уговор с Кузнецом… — глухо ответил Сашика. — И, кажется, Кузнец меня сильно облапошил…
Пушчи пришел в Темноводный почти незаметно. С ним был всего десяток его людей, и он никак не посягал на власть атамана Темноводного. Федор был общителен и приветлив, со всеми знакомился, не чинился. Хотя, и был сыном боярским. Чакилган долго пыталась понять, что это значит. Расспрашивала Старика, но мало что поняла. Вроде, как князь, но совсем не князь. Но и не простой батар (тем более, что Пушчи совсем не тянул на батара). Как будто, сын боярский нес в себе толику силы Белого Царя. Не мог говорить от его имени, но считался исполнителем его воли…
У лоча всё очень сложно устроено.
Уже через несколько дней Пушчи переменился. Нет, он не приказывал, не повелевал. Но по любому делу норовил дать советы. Говорил, что в Темноводном многое ему видится странным, огорчался, что порядок в остроге порушен. Именно огорчался.
«Да доглядчик он, тварина бесова!» — в сердцах пояснил Старик в ответ на расспросы девушки. Оказывается, в стране Белого Царя все друг за другом следят и, чуть что, Белому Царю жалуются. Чтобы скинуть того, кому завидуешь и занять его место.
«Он моему Сашике завидует?» — ахнула Чакилган.
«Можа, и не он. А тот, кто ево спослал. Только ты, девонька, особо не болтай об сём» — спохватился Тимофей.
Пушчи ходил на казачьи круги по вечерам и говорил. Ладно и много. И то, что нравилось людям. Говорил, что православный люд в Темноводном голодает, а вокруг богатые нехристи. Говорил, что потребно взять у них еду, дабы народ «не терпел нужи». Сашика уже тогда начал с ним яростно спорить, доказывал, что это пойдет во вред. А потом приходил домой и вот также запускал пальцы в волосы.
«Они его слушают» — глухо говорил он. А потом добавлял незнакомые злые словечки.
Пушчи охотно привечал всех недовольных. Слушал их жалобы и всегда шел защищать этих людей «от атамана». Зачастую ничего его заступничество не решало. Как можно дать каждому по коню, если коней в десять раз меньше, чем людей? Но сына боярского это не смущало. Он шел и требовал: то одно, то другое. Плевать на итог, главное, что жалобщики видели в нем заступника. А жалобщики были все из тех лоча, кого друзья Сашики называли «сорокинцами» да «ворами».
Ну, а после случая с Петрухами Пушчи вообще распоясался. Если до того, сорокинские смотрели на сына боярского косо, то теперь души в нем не чаяли. Своего предводителя — Яшку Сорокина, которого Сашика оставил старшим (мол, тот знает их хорошо) ни во что не ставили, указов его не исполняли. Группа служилых, среди которых были Петрухи Кисель и Панко, теперь часто ходила в куяках и панцирях, глядела дерзко.
«Ох, неладно, хворостиной их по хребту, — вздыхал Старик, делясь со Чакилган своими опасениями. — Порозь-то они все ни о чем. Сорокинцы — всё ж воры, по им дыба плачет, так что наглеть не с руки. Пущин же истинной власти не имает, всё пыль да слова… А теперя… Он, навродь, как званьем своим их прикрывает. А те ему, паскудники, силу здеся дають… Неладно».
Сашика жене ничего не говорил. Но ходил хмурый, как никогда.
А потом (уже месяц прошел, как Пушчи-гад поселился в Темноводном) с верховий приплыл вестник от Дархана-Кузнеца. Грамотку доставил на бересте. Пушчи гордо принял ее, показывая всем, кто тут человек Дархана. Изучил знаки тайные и сказал:
— Кузнец велит нам идти на реку Ушуру и ясачить тамошних нехристей. Пишет приказной, что он-де сам хотел, индо ты, Дурной, сам его уговорил на Албазин городок восходить.
Он теперь его только Дурным и называл. А сорокинские батары слушали это и скалились радостно.
— Я с радостью готов исполнить наказ Онуфрейки Степанова, — поднялся во весь свой рост Пушчи. — Мнится, и вспомощнички найдутся…
— Нет! — Сашика вскочил чересчур быстро, а крикнул излишне испуганно. Чакилган его прекрасно понимала: Пушчи со своей ватагой так людей на Ушуре объясачит! Все кровью умоются.
— Нет, — уже спокойнее добавил он. — Я в тех местах бывал. Сам пойду.
На ту ночь ее муж просто пропал. Не было его в остроге, и никто не знал, где он. Перепуганная Чакилган на ночь завалила дверь колодами. А, когда ранним утром отворила ее осторожно, увидела, что поперек порога лежит Аратан. Сопит шумно, а потом приоткрыл глаза и подмигнул ей с улыбкой.
После и Сашика объявился. Ничего не говорил, только стал собирать вещи для долгого похода.
— Я с тобой! — Чакилган встала прямо перед ним, испуганная, но решительная. И ножкой топнула.
— Конечно, со мной, родная, — улыбнулся вдруг Сашика.
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Выступили после полудня. Муж взял самый большой дощаник, у которого даже часть палубы имелась на корме, и крупную лодку, которую вели на привязи. В поход пошли почти все друзья Сашики, также он забрал многих местных: Аратана, Индигу, Соломдигу и других. «От греха подальше» — кивнул Старик. Даже двух никанцев взяли с собой, как раз тех, что в кузнице особо заняты не были. Удивительно, но и нескольких сорокинцев атаман тоже позвал… игнорируя гневные взгляды жены.
Вышли из Бурхан-речки… и пошли вверх по красавице Зее.
— Куда мы? — удивилась Чакилган.
— Надо зайти в Северный, — улыбнулся Сашика. — И еще в пару мест.
Северный городок (на острожек он не тянул, так как не имел стен) стоял далеко от реки, страшной своими разливами, но у берега Зеи были отстроены крепкие мостки и несколько балаганов на сваях. До Якуньки добрались быстро. Ткач не ждал гостей, но расстарался, накрыл стол… И тут Сашика всё испортил.
— Мне ткань нужна, Яков.
— Что? Ты ли мне говорил, что мое то будет, что я содею?! — вскочил Якунька. — А теперь в тягло меня тащишь?
— Не, тягло, Ткач. Всё по слову нашему будет, — Сашика смотрел хмуро, разговор ему не нравился, но он был тверд. — Мне за един раз надо. Более требовать не стану — будет только честный обмен.
— Ныне — раз, опосля — два! — Якунька сел за стол и зло оттолкнул от себя чашу. — Знамо! Видали уж… Нету ткани! Моль поела!
— Ничего тебе не «знамо», Яков! — прикрикнул обиженный Сашика. — Я тебя грабить не собираюсь! Но и ты не тово! Ишь, обиженка! А как тебе всем миром помогали обустроиться? Как овец из общего дувана дали? И людишек! И после сколько всего, пока ты обустроился? Было ль?
— Было, — буркнул Якунька.
— Ну, и что, считаться ты со мной решил? Давай, сочтемся! — муж Чакилган распахнул кожаную плоскую… «коробочку» и вынул из нее лист пергамента. — Вот. Всё, что мы тебе дали. За глаза твои красивые. Считай!
— Не разумею я энти значки твои…
— А зря! Учи цифру, с ней у тебя дела лучше пойдут.
И лоча за столом смолкли.
— Яков, я ж не обобрать тебя хочу. Не ради себя. Для общего дела нужно было мастерскую обустроить — и мы всем миром обустроили. А теперь для общего дела нужна ткань.
— Какого еще общего дела?
— Я еду на Ушуру местных ясачить. Хочу с любовью это сделать, с дарами. Дать им ткань, чтобы поняли тамошние, что с нами им будет и спокойно, и выгодно.
Якунька фыркнул, глядя на сторону, показывая, что ему до этого «общего дела».
— Сколь потребно? — спросил глухо.
— Думаю, кусок на три аршина вполне пойдет. Ну и таких отрезов… ну, два десятка.
…Ткань загрузили еще до темноты. Оставаться на ночь у Якуньки Сашика не захотел, так что в сумерках пошли на Молдыкидич. Тем более, до него рукой подать.
— От шишиги! Вовсе не стерегутся! — выругался Тимофей, когда дощаник в полной темноте подошел вплотную к стенам крепости, а их даже не окликнули.
— Это плохо, — согласился Сашика. — Не зря, значит, пришли.
Переночевали прямо на воде, половина народу забилась под палубу, так как моросило. Чакилган тихо лежала рядом с мужем, но даже кончиками пальцев погладить его не решалась. Что мешало в городок попроситься? А с рассветом Сашика поднялся и пошл в Молдыкидич. Один!
— Если князь Бараган на месте, то быстро обернусь. Можно и на берег не сходить, — сказал он всем, даже не подумав, что, может быть, кому-нибудь хочется сойти!
Видимо, Бараган оказался дома: муж быстро вернулся, ничего не объяснил и повел дощаник вниз по реке. Чакилган сидела хмурая и оглядывала берега.
— Милая, не сердись, — Сашика тихо подошел, сел и ткнулся лбом в ее плечо. — Знаешь… Путь-то длинный. И дело долгое. Потому я так и спешу. Может… Давай, я тебя к отцу в гости отведу? Чохары ведь где-то здесь кочуют?
Чакилган вся затвердела. Отвела плечо в сторону. И устыдилась.
— Я больше не буду сердиться, Сашика. Но я еду с тобой.
На том и порешили. Дощаник вышел в Амур. Черная Река поражала своим запустением. Там, где раньше были поля, теперь росла дикая трава, подавляя редкие выжившие посадки. Заброшенные городки еще можно рассмотреть, но скоро природа захватит и их.
«Как непохоже на нашу Зею… Словно, другая страна, — вздохнула Чакилган и перевела взгляд на мрачного мужа. — А что, если… Это всё, только благодаря ему? Он поставил свой городок на устье Зеи и оберегает наш маленький мир…».
Подходя к устью Сунгари, шли самой северной протокой, подальше от вражеских земель. Но, кажется, зря. Чакилган слышала, что раньше это были самые людные места на Амуре. Но сейчас и здесь всё выглядело опустевшим.
— Вы прямо всё уничтожаете? — не удержалась девушка и спросила вслух.
Спросила у Тюти и Ивашки, у Старика и Ничипорки, у Нехорошко и Васьки Мотуса.
У мужа.
Тот опустил глаза.
Река неотвратимо поворачивала к северу.
— Атаман! — окликнул Сашику Тютя. — Не там ли протока на Ушуру? Пройдем же!
— Да, там, Митька, — кивнул тот. — Но мы сейчас не туда идем.
Сашика приказал идти к правому берегу. Вызвал никанцев, подвел их борту и стал тыкать пальцем в гору на юге — одну, посреди равнины.
— Хехцир, — только и смогла она разобрать.
Сашика с пленными что-то долго высматривали, обсуждали шепотом… И разошлись. Дощаник бойко шел вниз. Вот он стрелой промчался мимо высокого скалистого утеса, что нависал прямо над рекой. Чакилган поймала взгляд своего мужа, который просто сверлил скалу… и столько в его глазах было боли! Сердце девушки невольно сжалось.
Так и шли до полудня. А потом Сашика что-то разглядел в бесконечном буйстве зелени и сухо скомандовал:
— Харош! Кидай якоря! Дальше не лодке пойдем.
Тут и Чакилган увидела устье маленькой речушки. Отобранный десяток уже спрыгивал в потянутую к борту лодку, как девушка обула мягкие сапожки и решительно полезла за всеми.
— Куда ты? — удивился Сашика.
— Я не сержусь. И я с тобой, — коротко ответила княжна.
Муж оценивающе посмотрел на нее. Улыбнулся. И протянул весло.
«Ну да, всё верно, — вздохнула она. — На лодке ты либо гребешь, либо ты — груз».
Речушка оказалась ужасно извилистой. Одно хорошо, течения почти не ощущалось, и гребцы не особо уставали. Пару раз им дорогу перегораживали упавшие поперек гнилые стволы, так что пришлось вылезать и по пояс в воде тащить лодку через них. Но в летнюю жару такое даже в радость. Лес становился всё гуще, накрывая куполом всю речку. Всюду цвела тина, несло болотом. Подлесок обрастал лианами и мхом, изгибался в самые причудливые формы… Чакилган даже не сразу поняла, как они оказались в селении.
Но это было именно оно. Десяток балаганов из коры, один совсем ветхий домишко из тонких почерневших от времени бревнышек. Всё буквально вплетено в лес, даже тропинки еле приметны.
И полная тишина.
Сашико оставил весло, в волнении поднялся во весь рост и стал выглядывать. Не удержался, прыгнул прямо в воду (всё равно и так мокрый) и широко зашагал к берегу. Выбрался на сухое, стал бродить меж балаганов. А потом закричал во всё горло. Громко. Почему-то почти испуганно.
— Кудылча! Кудылча-ама!
Он кричал снова и снова, пока казаки медленно подводили лодку к берегу и тихо высаживались, смущенные видом своего атамана.
— Кудылча! — не останавливался Сашика. — Ама! Кудылча!
Он не увидел, как качнулись ветки за его спиной. А Чакилган заметила: маленький сморщенный человек, весь в латаной одежде из тонкой кожи. Княжна никогда раньше не видела речных людей, но сразу поняла, что это один из хэдзени.
— Саника? — потрескавшимся голоском спросил тот.
Муж Чакилган резко повернулся. Застыл на несколько вдохов — а потом кинулся к рыбоеду и стиснул его в объятьях. Старичок охал, нелепо приподняв руки, а Сашика застыл и не выпускал его из рук.
Почти никто не заметил слезы на его лице.
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Княжна так опешила, что не решалась выйти из лодки.
«Он называл его отцом?» — удивилась девушка.
Даже слепой легко различил бы, что ее лоча и рыбоед похожи, как земля и небо. Но… чего только не бывает в этом мире.
«Как странно вышло… Я — дочь могучего князя, а Сашика — сын… вот его».
Но гордиться не получалось. Прежде всего, потому что Чакилган сразу задумалась: а могла бы она также заплакать при встрече с отцом? Конечно, нет. Прежде всего, от того, что Галинга этого не одобрил бы.
«Неужели я не люблю своего отца-князя так сильно, как Сашика — этого старичка?» — мысль ее расстроила. Чакилган утешала себя тем, что вот своего мужа она любит не меньше… И внезапно поняла, что ведь это именно он, Сашика, и научил ее… нет, не любить, она же не маленькая. Но научил ее ценить любовь. Относиться к ней с незнакомой ранее жадностью.
«Наверное, я поэтому так и завидую ему сейчас… Из жадности к любви» — догадалась девушка.
— Саника, — снова тихо застрекотал рыбоед Кудылча. — Ты живой. Хорошо.
— И я рад, что ты жив, — ее муж говорил на странном варианте дючерского языка. — И спасибо за подарок! Ты знаешь, твой нож очень помог мне…
Сашика покосился на свою жену с легкой улыбкой, и у Чакилган мороз по спине прошел. Рука невольно легла на нож, который она поклялась никогда не возвращать своему любимому.
— Я дам тебе подарок взамен, — Сашика снова повернулся к старому рыбоеду.
Он вынул из лодки кожаный мешок и стал передавать растерявшемуся Кудылче: якутский нож с резной костяной рукояткой, топор с новым топорищем, мешочек соли, суконную шапку, отрез шелковой камчи, набор игл и нитки в берестяном туеске. Растерянный рыбоед держал подарки на дрожащих руках и боялся шелохнуться. Он косился на чужих лоча и никак не мог поверить в происходящее.
— Ама, — Сашика положил старику руки на плечи. — Мне неловко, но я пришел к тебе и по делу. Видишь ли, я теперь живу у людей, которых вы называете речными демонами. Это оказался мой родной народ. И наш… предводитель послал меня на Уссури. Чтобы наладить отношения с местными жителями. В обмен на нашу защиту мы договоримся с ними о плате мехами. Я еду с подарками и дружбы между нашими народами. Но мне нужен человек, который помог бы мне найти их селения, помог бы найти общий язык. Чтобы они не пугались, чтобы, не дай бог, свары не случилось. Нет ли такого у вас?
Кудылча долго смотрел в глаза своему найденышу. Очень долго. И, кажется, поверил.
— Нет у нас… Надо верх-верх плыть. За Хехцир-горой семья Аим живет. Те много гостят на Уссури. Я с тобой пойду, уговорю кого из них.
Так ее муж обзавелся самыми надежными проводниками, которые, задобренные подарками, провели дощаник по всем закоулкам реки. Они выводили их к самым затаенным селениям на Уссури и ее притоках. Странно, но чем южнее, чем выше — тем селения становились больше и богаче. Здесь лоча еще не видели, но уже были наслышаны об их «подвигах». Каждый раз Сашике приходилось бороться со страхом и недоверием. Но он дарил местным князцам ткань, обещал наладить постоянную торговлю, обещал защиту непобедимых воинов-казаков. Давал говорить Аратану, братьям-дючерам, которые многое повидали. И в итоге, каждое селение признавало власть Белого Царя и обещало платить ясак.
— Три сорока соболей! — подсчитывал довольный Ивашка. — А еще лисы и харза эта желтобрюхая. Будет чем поклониться Кузнецу, да, Сашко?
Сашика морщился. Кланяться он не любил — это все знают. А чтоб ему кланялись — еще больше. Вот и с местными вёл себя, как равный. Даже Чакилган удивлялась. Вот ладно, дауры — это славный народ, с ним имело смысл соблюдать вежество. Но эти дикие роды не стоили такого отношения! Как-то она даже сказала ему об этом — и ее муж помрачнел страшно! Долго молчал. А потом:
— А вот многие лоча считают, что вы — дикари. Ни Царя у вас, ни Бога. Пушки и пищали делать не умеете, ткани не ткете. Лодки малые — вместо больших дощаников. Хабаре все битвы проиграли…
— Да как ты смеешь?! — у княжны щеки пылали от гнева.
— А ты как смеешь? — глухо оборвал он ее. И ушел в тот вечер.
Какой же странный был ее муж! Мог любить и привечать самых низких, и не чтил славных и благородных. Чакилган специально спрашивала у казаков и выяснила, что другие лоча не такие. Старик говорил, что ненавидит своих бояр да воевод, но, случись встреча, будет им в землю кланяться, на пузе ползать да ласковые речи говорить.
— А як иначе ж… — разводил он руками.
Почему же Сашика такой…
Много дней шли они по Уссури, хоть, это не такая уж и большая река. Но нужно было говорить с князцами, ходить туда-сюда по протокам и притокам. И вот, наконец, дощаник вышел из-за очередного поворота… И перед Чакилган раскинулась бесконечная серовато-синяя водная гладь.
— Что это? — распахнула глаза девушка. — Дале? Море?
Солнце садилось прямо перед ее глазами, слепило так, что она совершенно не видела краев водного простора. Княжна знала, что Амур впадает в море, но не слышала, чтобы Уссури из моря вытекало.
— Нет, милая, это не море, — шепнул ей на ухо Сашика. — Это Ханка.
— Синкай, Синкай! — радостно закивал стоявший неподалеку у борта местный, вызвавшийся быть проводником.
— Ханка — это озеро, — продолжал ее муж. — С обычной водой, ее можно пить.
На большой воде, несмотря на хорошую погоду, дощаник сразу сильно закачало.
— Давай, заводи! — крикнул атаман кормчему Ваське. — Покорители морских просторов — вперед!
Кораблик заскрипел, казаки сильнее ударили веслами по воде.
— Скоро ночь! — испугалась Чакилган. — Может быть, завтра?
— Не боись! — словно ребенок, веселился Сашика. — Ночь нам и нужна! Мы — флибустьеры Ханки! Джентельмены удачи!
Когда стемнело, девушка вдруг увидела вдали несколько групп огоньков. Видимо, это берега, на которых стояли селения местных жителей. Такое большое озеро могло прокормить немало народа.
— Васька, правь к югу! — велел Сашика Мотусу.
Дощаник тихо ткнулся в берег, в паре сотен шагов от незнакомой деревни. Ее муж сразу спрыгнул в прибрежную волну, а следом… следом за ним соскочили два пленных китайца. У каждого на спине висело по внушительному заплечному мешку.
— Ну, всё, Су Фэйхун, — повернулся к одному из них атаман. — Дальше сами. Всё, помните? Через год, у Хехцира.
Китайцы поклонились, выставив руки, и растворились во тьме.
— Куда они? — не удержалась Чакилган, когда муж вернулся на дощаник.
— В Чосон. Тут рукой подать. А потом — в Никанскую страну, в славный город Бэйцзин. Су Фэйхун из него родом. Оттуда богдыхан его и сослал в Нингуту…
— Но зачем? — не понимала княжна.
— Любопытная ты какая, — улыбнулся Сашика. — Это тайна. Как бы не сглазить… Но, если всё будет хорошо — торговать начнем.
…Назад шли ходко. Сначала стрелой пролетели вниз по Уссури, но на Черной Реке пришлось идти уже против течения. Натянули парус, уселись за вёсла — и поползли вверх. Тяжко, зато домой! Все-таки лето заканчивалось, приближалась осенняя страда, а в Темноводном ныне поля немалые распаханы.
Сашика теперь хмурился нечасто, всё больше улыбался. Повидал своего названного «отца», всё, что задумал — исполнил. Даже предвкушение новой встречи с паскудным Пушчи и его прихлебалами не портило ему настроения. Когда пошли знакомые берега, лоча-казаки с удвоенной силой навалились на вёсла…
— А ну-тко, стой!
На берегу, у брошенного дючерского городка Дувы стояли плоты. Вообще, пара семей из сорокинцев туда уже давно перебралась, чтобы хоть немного пашни поднять. Но сейчас там явно мелькало больше народу.
— Надо проверить, — приказал Сашика.
Пока Васька Мотус наваливался на руль и правил дощаник к берегу, прочие казаки быстро вытаскивали куяки да шапки железные и помогали друг другу в них обрядиться. Их тоже заметили — и к плотам вышло около десятка мужиков.
— Дереба! — оживился Сашика, признав кого-то.
Кажется, это тот умелец, что с семьей мог ладить дощаники.
— Кондрашка! — заорал ему с борта атаман. — Вы тут чего делаете?
— Лес заготовляем, — улыбнулся мастер, тоже признавший ее мужа.
— Вы б еще на Шунгале его заготовлять стали, балбесы! — влез в разговор Старик. — У Темноводного же есть леса хорошие! К северу!
— Нынче, чем дальше от Темноводного, тем лес валить спокойнее, — погрустнев, пояснил Кондрашка Дереба. Перевел взгляд на Сашику. — И тебе, атаман, подальше стоит держаться.
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— Ну… Объясняй, — Сашика произнес это тяжело, хотя, не выглядел ни удивленным, ни расстроенным.
Дереба помрачнел. Долго молчал, а потом его как прорвало! Начал он бросать жалобу за жалобой про то, что Пушчи со своими ближниками сразу начал заправлять острожком. Как хозяин. Что обозлил против себя многих, только никто ничего против него сказать не мог.
— Турнос только… Та еще злыдня! На яво без разбегу не залезешь. Полаялся с Пущиным вхлам, собрался свои три десятка, сел на дощаник — и был таков. Говорят, в обрат, к Кузнецу ушел.
Рассказал Кондрашка, и как Рыту Мезенца из острога выжили. Тот всё требовал людей на поля, мол, жатва на носу. А никто в земле ковыряться не желал. Рыта плюнул и вообще к даурам в выселок ушел. С ними на полях и работал. Но рук явно не хватало.
А в остроге опять голод начался, из свежего — только рыба и была. Пушчи снова заговорил о том, что надобно у дауров забрать еду — казакам-то она нужнее. И теперь не осталось никого, кто сказал бы «нет». Лоча снарядили дощаники и пошли вверх по Зее.
— Токма, там ежели и встречались улусы — то всё пустые, — с неожиданной улыбкой продолжал Дереба. — И у рода Шепка, и у рода Шелогон. А городок ихний… эта…
— Молдыкидич? — подсказал Сашика.
— Он самый! Городок за запоре был, а из-за стен сотни нехристей с копьями и луками выглядали…
Чакилган вдруг вспомнила странные гуляния мужа в городок князя Барагана. Посмотрела на него подозрительно. Он всё знал?
— А наши-то пушечки не взяли. И пищалей после ухода Турноса заметно уменьшилось. Сын боярский велел на приступ идти. Кто-то двинулся, особливо, ближники ево. А многие — те, что не слыжилые — спужались. В итоге все остановилися, отошли. Так и вернулись почти ни с чем. Только улусы пустые пограбили, инда там ни рухляди, ни хлеба не нашлося…
В Темноводном выяснилось, что в острог вернулось на один дощаник меньше. Где-то в ночи один корабль — где сидели, в основном, «старые» жители Темноводного — отошел и скрылся. Может, к Якуньке подались. Или тоже к Кузнецу.
— От тогда Пущин зело залютовал… — вздохнул Дереба. — У худых людей отымать стал, всё для ближников. Но и те злы — не того, видать, ждали от нового атамана.
— Новый атаман? — поднял бровь Ивашка.
— Ну, вони ево так кличут, — стушевался корабельный мастер. — В общем, не ходил бы ты, Сашко, туда. Попадешь под руку.
— Ох, бесовы отродья, — Старик даже ругнулся как-то без злобы. — Что ж, мы уехали, Вещун? Что ж ты допустил-то?..
— Ничего, разберемся! — жестко ответил Сашика. — Уехали — значит, надо было! Я Пущина на Ушуру ни за что не пустил бы. А Темноводный… авось, выдержит. Собираемся!
— Знаешь, атаман, — протянул Ивашка. — Я-тко, пожалуй, Деребу послушаюсь. Тута поспокойнее. Можа, и ты останешься?
— Ну, нет! — Сашика брезгливо передернул плечами. — Я-то поеду. Что ж… Прощевай, Ивашка.
Чакилган испуганно прижала руку к груди. Уже предают! Уже разбегаются! Неудивительно, что с Ивашки началось… Но он ли один?
Муж словно подслушал ее мысли.
— Еще кто-нибудь хочет остаться?
Тишина. Хвала Небу, подлецов больше не нашлось. Даже Васька Мотус и другие сорокинцы остались с атаманом. С настоящим.
До Темноводного добрались в тот же день. Дощаник — не иголка. Конечно, заметили давно и встретили большой толпой. В доспехах и с оружием — заметила княжна. Во главе стоял ненавистный Пушчи.
— По добру ли съездил, Сашко Дурной? — с краденой улыбкой спросил сын боярский.
— Да, как видишь, — Сашика тряхнул тюком с мехами, который нес на плечах. — Ушурцев объясачили, все целы и здоровы. Я слыхал, ты вот себя плохо вел…
Он так странно сказал, что Пушчи даже не понял, как отвечать на эти слова.
— Хорошо тебе, Дурной, уехал в довольстве, а мне пришлось людишек от глада спасать!
— И как? Спас? — не удержался и влез в разговор Тютя.
— Не твоего ума дело! — рявкнул Пушчи.
— А ведомо ль тебе, Федор Иванович, что еду можно не только грабежом добывать? — криво улыбнулся Сашика. Но каждый видел: ему совсем невесело.
— Сам-то… — начал сын боярский, да не договорил. — Вы на Ушуре еду добыли?
— Мы-то, как раз, народишко не грабим. Что в пути добывали — сами и съедали. А хлеба на Ушуре не сеют, везти нечего.
— Ну, а рухляди… Много ль?
— Не особо, но Кузнеца уважим.
— Счел ли ты меха? — Пушчи начал странно волноваться. — Запись о том имеешь?
— Да откуда! Бумаги ж вообще нет. На коре пометы сделал, чтобы не забыть — и всё, — Сашика хлопнул рукой по поясной сумке.
Пушчи нервно прошелся пару шагов из стороны в сторону. Задумался. И повернулся к своим ближникам.
— Хватайте!
Конечно, первыми на Сашику кинулись Петрухи. Заломили руки и быстро потащили к своему хозяину.
— Ты чего творишь, ирод?! — заорал Старик. Прочие с дощаника тоже принялись кричать.
Но на них уже нацелились два десятка заряженных пищалей.
Чакилган хотел было кинуться прямо на эти жуткие пищали, но Аратан перехватил ее и силком потянул за спины казаков и дауров.
— Тихаа! — заорал Пушчи. — Ничего с вашим ворёнком не станется. Приму ясак по его пометам. Не утаил ли чего. Я его знаю!
— Ты? Меня? — злобно выкрикнул Сашика. — По себе, гнида, судишь!
Петрухи вместе от души врезали ему здоровенными своими кулаками, заставив смолкнуть.
— Ведаю я, как вы тут всё воровски начинали, — усмехнулся Пушчи. — Никакой вам веры! Ну-тка, народ, вытряхай сумы! Все-все! Что вы от государя утаили? Пан! Возьми пяток казаков, да дощаник их проверь!.. И смотри мне! Не смей чего умыкнуть!
— Хотели бы утаить, еще в тайге закопали, — откашлявшись, негромко заявил Сашика.
Пушчи на миг замер, чего-то испугавшись. Оглядел своих ближников. Но тут же хитро улыбнулся.
— Но ты ж не таков. Да, Дурной?
Пересчитав меха, сын боярский остался доволен.
— Маловато из нехристей вытряхнули… Маловато! Но что с вас… Ладнова! Вижу, пока никаких утаек нету. Отдайте пищали есаулу Пану и расходитеся!
Люди Сашики недовольно загудели, но оружие сорокинцев по-прежнему смотрело на них, и пришлось подчиниться.
— А я тоже могу идти домой? — уточнил Сашика, которого еще крепко держали за руки.
— Ннет… — покачал головой Пушчи. — Обчество решило: негоже, дабы один казак с бабой даурской в цельном доме самолично жил.
— Дай-ка угадаю, — оскалился в улыбке муж Чакилган. — Теперь там ты живешь?
— Не я один, — приосанился сын боярский. — Но кому, ежели не мне?
— Ясно, — Сашика рывком высвободил руки, нашел Чакилган. И ушел из Темноводного.
Они поселились в даурском выселке. Потихоньку сюда, к уже обжившемуся Мезенцу, перебрались все ватажники и некоторые иные друзья Сашики.
— Бежим! — жарко говорил атаману Аратан. — Идем к даурам! Зачем тебе это гнилое место, полное гнилых людей? Дауры добро помнят! Князем станешь! Вольно жить будешь!
Чакилган видела, как ее муж сжимал кулаки от этих слов.
— Этот острог я с друзьями построил. И ты предлагаешь мне отсюда бежать?
— Надо уходить, Найденыш, — вздыхал Старик. — Чай, не впервой. Обустроимся как-нить. Ты ж видишь, что творится. Пущину каждый из нас — ворог. Каждый — опасность. Открыто сдушегубничать — ему невместно. Но уж эта змеюка придумает, как нас извести. Надо уходить, пока ноги целы.
— Ну, давайте хоть хлебушек пожнем! — пробасил Рыта, испуганно вскинув брови.
— Вот! — грустно улыбнулся Сашика. — Урожай-то надо собрать.
И они собирали. Теперь рабочих рук у Рыты стало больше, вместе с даурами они быстро очищали поля. А собранное почти сразу уволакивали люди Пущина.
— Ну, куда! — на Мезенца смотреть было больно. — Не обмолочено. Не провеяно…
— Кончилась райская жисть, — вздыхал Старик. — И сюда боярская воля добралась…
— Ну, это мы еще поглядим! — зло ответил ему Сашика.
Он, будто ждал чего-то. И дождался.
— Сашика! — ворвался в выселок потрясенный Индига, ушедший по зорьке на рыбалку. — Дархан-Кузнец пришел! Сотни лоча! Темноводный окружили!


Год (7)164 от сотворения мира/1655
Дурной
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Санька и голову, и сердце измучил себе. Когда стало ясно, к чему боярский сукин сын навострил лыжи, он всеми силами принялся его сдерживать, но хитрая лиса обходила его в каждой словесной дуэли. Вместе с сорокинской урлой он становился всё сильнее. Беглец из будущего видел классического эксплуататора, который авантюрными путями старался подмять под себя местные средства производства… Хотя, какого производства! Банальные средства грабежа.
Только всё это была красивая, но бесполезная теория. А вот как остановить проходимца — Санька терялся в поисках ответа. Больше всего хотелось заманить гада в тихое место и незаметно придушить. Как просто на словах! А в реальности? Самому пойти и придушить? Или кого-то из близких на подлость послать? То-то же. Паскудство, оно определенного склада характера требут. Каковой у Саньки не развит. Опять же: а если сорвется? Это ж сразу конфликт. Большой кровью Темноводный умоется.
«Вот она, моя пята Ахиллесова, — вздохнул Дурной. — Я слишком души вложил в этот острог, слишком большие мечты на него возложил. И боюсь это разрушить…».
И гад Пущин эту слабость Саньки уже раскусил. После нападения Петрух на Чакилган, он именно этим его остановил: угрозой того, что сейчас казаки поубивают друг друга. И всё, что строилось годами — рухнет в одночасье. Либо это будет такой шаг назад.
В общем, больше часа горе-атаман думал да гадал, как же ему остановить сына боярского. А потом его озарило — «Делон»! Санька встал, вышел в ночь, нашел Ивашку и прямо спросил:
— Что бы ты сейчас делал на месте Пущина?
Заспанный Ивашка трижды послал атамана заковыристым маршрутом. Но сдался. Сел. Почесал поясницу.
И всё ему рассказал.
По всему выходило, что уезжать из Темноводного надо, да как можно скорее! Уехать, забрать всех своих — чтобы Пущин, не конца утвердившись еще, быстро начал хапать власть…
И подавился.
Возможное нападение Пущина с урлой на зейских дауров оказалось самым легким предсказанием.
— Надо их предупредить, — сделал вслух зарубку на память Санька.
— Нет! — замахал руками Ивашка. — Оставь ему их! Нехай пограбит — спокойней станет. Ему ж надо одаривать свою… «дружину». Пущин мудёр. Он знает, что, коли псов своих не накормит, те его сожрут. Каку ты ему кость дашь: дауров иль Темноводный?
Дурной почесал голову.
— Я ему третью кость дам, — улыбнулся он.
— Кого это?
— Нас. И наш ясак.
После этого они всё и придумали. А «третья кость» стала приманкой.
Конечно, Пущин рассчитывал найти у ватаги Дурнова утаенные шкурки. Но таковых не оказалось. После чего сыну боярскому оставалось одно: сжечь бересту с пометами, распотрошить собранный ясак, да одарить им ближников. Ну, и себя не обидеть. В Албазин Кузнецу он послал жалкие крохи. Да еще и попенял, что, мол, Дурной либо лентяй, либо вор — почти ничего с Ушуры-реки не привез.
Такое могло и сойти. Уже сильно потом предъявили бы Саньке; Санька, конечно, начал кричать, что его оклеветали. Но здесь будет всего лишь слово против слова. При чем, слово Пущина — первое. Да еще оно и слово сына боярского.
«Но, скорее всего, ничего бы я уже не кричал. Пущин не такой чистоплюй, как один беглец из XX века. Уж он-то не погнушается ручки испачкать» — вздохнул Дурной.
Но всё пошло не по плану Пущина. Потому что перед Темноводным от ватаги отделился Ивашка «Делон». Который тут же уломал Деребу взять лодку и на всех веслах идти в Албазин. Больше недели на этот путь у него ушло, много опасностей поджидало казаков — но они прошли. Нехорошко Турнос сразу провел Ивашку к Кузнецу, где тот передал приказному пергаментный лист с полной описью ясака: какой род и сколько прислал.
А через несколько дней люди Пущина привезли едва 20 процентов от указанного. И вот Кузнец обложил острог, требуя ответа. Только теперь слово Саньки оказалось первым. Пергамент был составлен еще до конфликта с Пущиным, а значит — ему и веры больше.
Дурной вышел из балагана и крикнул:
— Васька! Мотус!
Один из видных (некогда) сорокинцев был первым, кто согласился отдать дуван даурам. Потом ему «не повезло» поехать за ясаком с Дурным. Так что, по итогу он оказался совершенно не нужен сорокинской урле и поневоле перебрался на выселки к низложенному Дурнову. Сейчас он сидел у потухшего костра, пялился на седые угли, видимо, созерцая в них свою неудачливую судьбу.
— Ну, шо? — скривился Васька недовольно, даже не глядя на Саньку.
— Не журись, Васёк! — весело махнул ему рукой Дурной. — Еще перевернется на твоей улице самосвал с пряниками! Уже перевернулся.
Мрачный Мотус не понял смысл сказанного, но всем своим видом выражал несогласие. Санька вкратце пересказал ему сложившуюся картину. Конечно, старательно выпячивая тот аспект, что Пущин попался и уже обречен.
— Я знаю, хоть, сорокинцы от тебя и отвернулись, но там есть твои друзья. Предлагаю тебе помочь им. Ступай в Темноводный и убеди их покаяться. Если они придут до того, как Онуфрий Кузнец вынесет решение, то могут спастись. Я сам буду просить их помиловать.
Васька веселел на глазах. Быстро сунул ноги в коты, подцепил саблю и рванул в Темноводный.
«Наивная душа, — вздохнул атаман. — Бог тебе в помощь».
И сам осекся. Ничего себе! Это он уже не только вслух молиться начал, но и в мыслях?
Отложив рефлексию на потом, Санька собрал всех жителей выселка и по большой дуге в обход Темноводного спешно повел их к Кузнецу. Момент наступал критический, Пущин со своей урлой сейчас мог на всякое пойти.
Полк приказного встал на берегу Амура, на остатках старого лагеря Хабарова. Крепкий отряд служилых блокировала ворота острога, но большая часть всё еще располагалась подле дощаников. Все-таки Кузнец пока пришел разбираться и, только возможно, карать. На людей Дурнова уставились десятки пищалей, но атамана Темноводного быстро узнали и послали за Онуфрием.
— А, притащился! — зло прорычал Кузнец. — Что ты опять учудил, ирод?
— Я?! — совершенно искренне изумился Дурной, встав столбом. — Да в уме ли ты, Онуфрий Степанович? Твой Пущин тут такое творит, а ты на меня…
— Значит, утверждаешь, что числа твои истинны?
Только сейчас Санька разглядел в руках приказного свой пергамент с отчетом по ясаку.
— Конечно! Да, разве только в том дело? Думаю, Ивашка Иванов сын тебе и многое другое рассказал…
— Про что Ивашка сказывал — об том речь не ведём, — всё еще зло оборвал его Кузнец. — Про ясак речь покуда. Про дело государево.
Дурной вмиг проникся. Конечно, что еще может быть важнее, чем пополнение царских сундуков новой рухлядью? Единственный конкурентный товар у России, что поделать.
— Стал быть, утверждаешь, что Пущин ясак твой утаил?
— А сколько он прислал? — на всякий случай уточнил беглец из будущего.
— Вчетверо менее, чем у тебя прописано, — нехотя бросил приказной. — Харзы желтопузой поболе вышло, а соболя — совсем крохи.
«Ох, пожадничал сукин сын боярский! — с плохо скрытым злорадством подумал Известь. — Да еще и на соболей лапу положил. Капец ему!».
— Ну… Получается, утаил, приказной. Да ладно бы только это…
— Никшни! — осадил его снова Кузнец. — Опосля об ином. Пошли!
И они пошли к дощаникам, где уже растянули несколько навесов из парусины.
— Эх, горести мои! — как бы сам с собой запричитал Онуфрий Степанов сын. — Я-то чаял, учнете вы мне челобитные да наветы друг на друга слать… А вы оба как с цепи сорвались!
— Да я-то при чем?! — снова возмутился Дурной.
— Пасть закрой, — уже без злобы, устало заткнул его Кузнец. — А Ивашку с росписью ясачной, чай, случайно загодя ко мне послал?
Санька почувствовал, что краснеет. Не от того, что стыдно, а потому, что его, казалось, хитрые каверзы читаются вот так легко и просто.
— От и молчи… Пока к ответу не призовут.
Под навесом было людно. Так что Пущина среди толпы Дурной заметил не сразу. Увидели они друг друга практически одновременно. Санька только брови вздел, а сын боярский сразу вскипел и чуть ли не кинулся на атамана:
— Вот он! Наветчик! Сам пришел, паскуда!
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— Охолонь! — рыкнул Кузнец. Тоже без злобы. Просто, чтобы обозначить, кто здесь хозяин. — Твое слово уже выслушали. Теперя пусть Дурной речёт.
Уже судилище? И, похоже, слово Пущина здесь стало первым. Плохо.
— Я обвиняю сына боярского в том, что он внес в Темноводный разлад! — собравшись с духом, начал он. — Привечал недовольных, подстрекал их не повиноваться. Под благовидными речами собирал шайку… воровскую.
Санька смотрел на заскучавшие лица Кузнеца и его окружения и вдруг почувствовал себя глупо. Он так пылал гневом, так хотел уличить сукина сына в подлости и коварстве… Ну да, обвиняй щуку в том, что она плавает в воде и жрет пескарей! Да еще перед другими… в принципе, такими же щуками. Даже боярский сын криво улыбнулся краешком рта.
«Дурной я, Дурной, — горестно рассмеялся в душе беглец из будущего. — Понятно ведь, что это не Пущин один такой. Это — система. Пусть даже формально осуждаемая. Она здесь живет, и на ней всё построено. Вся жизнь Московского царства…».
Дурной замолчал, вдруг сильно загрустив.
«Ладно! Переходим к козырям».
— Когда мы вернулись с Ушуры-реки, Пущин со своей кодлой наставили на нас мушкеты, отобрали весь ясак, забрали роспись…
— Забрали? — удивился Кузнец и помахал пергаментом.
— Я сделал две росписи, приказной… — негромко пояснил Санька.
Краем глаза он заметил, как дернулась щека у Пущина. Видимо, Кузнец еще не поведал ему об этом. Это хорошо!
— Сын боярский отнял ясак и послал тебе меньшую часть…
— Поклёп! — закричал Пущин. — Онуфрий, кому у тебя вера? Сыну боярскому или вору безродному? И зачем мне красть государев ясак?
Последний вопрос, конечно, был фигурой речи: все понимали, зачем нужно красть пушнину. Чтобы пускать ее в обвод. И все крали. Кто пару шкурок, кто пару сороков, избранные водили караваны, полные рухлядью.
— Кузнец, я, конечно, косячил, — в волнении снова стал путаться в лексике беглец из будущего. — Но я никогда не воровал. Скорее, наоборот, — и он, не таясь, метнул взгляд на Петриловского, который был тут же.
— Зато веры твоим словам мало, Дурной, — неожиданно резко осадил его приказной. — Слова твои, что нож татя: появляются в самый ненужный момент. А, когда надобно, ты, противу всех, таишь их. Речешь одно, а глаза зрят иное.
— Ты о чем?
— О! Перебирать весь день можно! Ну, вот сказал ты про то, что Пущин людишек в ватагу воровскую сбивает. А что это за людишки? Откель взялись? Я мыслю: не те это, кого ты из речки выловил… Якобы. Тута сотни людишек, и с воинской справой есть… Кто вони? Откель? Что скажешь мне теперя?
«Врать это плохо, — колоколом в голове звучали скрипучие слова Санькиной классухи из иного мира. — Тайное всегда становится явным. Пионер честен и правдив…».
— Они с Олекмы, — стал старательно подбирать слова, чтобы поменьше вранья было, но не проговориться б только про свое послезнание. — Дауры с верховий их окружили, хотели уничтожить, мы выручили и к себе пригласили.
— А что ты делал в верховьях Амура? — цепко глядя атаману в глаза, спросил Кузнец.
— Хотел звать их роды на зейские земли, — выкрутился Дурной (тем более, что и впрямь их звал). — Тут же такие поля, луга и пастбища пустеют! Это всё можно освоить — нам на пользу!
— Я ж говорю! Княжество он себе строит! — злорадно закричал Петриловский.
Вот же пакость! С сорокинцев внимание отвел и в новое дерьмо вляпался.
— Да нет же! — не реагируя на Артюху Петриловского, Санька говорил всё исключительно Кузнецу. — Ты же сам мне говорил, что на верху Амура неспокойно, дауры бунтуют. А у меня есть верные нам дауры, что могли бы их уговорить! Мы… мы бы их разделили: часть там, часть сюда. Под надзором бы жили.
Он уже сам не верил тому, что говорит. А ведь и впрямь со стороны похоже, что он пытается свое княжество заделать. С даурами дружит, на княжне местной женился, теперь вот бунтарей к себе переманивает… Блин!
— Приказной! С отрожку людишки пришли. К тебе просятся, — объявил подошедший служилый.
Все отвлеклись от Дурнова, и тот, взопревший от волнения, выдохнул. К навесу шли с полдюжины сорокинцев. Добравшись до вышедшего навстречу Кузнеца, они враз повалились в жухлую траву, а один из них заголосил:
— Каемся! Прости Христа ради, господине! Лукавый попутал!
И тычут в Кузнеца шкурками соболиными…
Связанный Пущин орал, возмущался, умолял, не переставая. Так всех достал, что ему заткнули рот скрученным куском кожи и отправили мычать на дощаник. Дурной взял с собой отряд Турноса и вошел в Темноводный без боя. С десяток ближников сына боярского — Ваньку Кудрю, Петрух Панко и Киселя и других — взяли тепленькими. Но правая рука Пущина — Федулка Пан — да еще трое-четверо сорокинских урок сбежали. Атаман потребовал от всех сдать спрятанную рухлядь. Повинилось человек сорок (видимо, этой кодлой и хотел держать власть в Темноводном Пущин). Повинились так старательно, что в итоге Санька отдал Кузнецу соболей больше, чем на Ушуре собрал. Похоже, «левый нал» в острожке набирал обороты.
Со слов первых кающихся и самого Дурнова составили расспросную речь, в которой все грехи мутного сына боярского были подробно перечислены. Кузнец решил забрать с собой Пущина, Петрух-насильников и еще двух подельников, которые замазались в преступлениях в Темноводном.
— Ну, с прочими — сам решай, — добавил приказной. — Они сознались, что татьбой на Лене промышляли… Но «нам» про то пока «неведомо»… Так что, покуда Лодыженский или Оладьин сюда своих людишек не пришлют — ровно и нет ничего. Можа, и заслужат они прощение…
Кузнец задумчиво почесал бороду.
— Государь милостив, — и, не сдержавшись, сам недоверчиво хмыкнул.
— До государя далеко, — вздохнул Санька. — А воеводы тут сами себе князья.
— Ужо поговори мне, — лениво оборвал его Онуфрий.
Они сидели на урезе воды в стороне от дощаников. И лишних ушей. Холодные волны темной реки практически лизали им ноги.
— Я те прямо скажу, Сашко, — неожиданно заговорил Кузнец, глядя на воду. — Ежели бы не эти плакальщики со шкурками, я бы сторону Пущина принял. И не потому, что ему верил. Из вас двоих кажный — это беда. Но Пущин — беда понятная. Таких по всей Руси-матушке стадами бродют. А ты непонятный. То мнится, что цены тебе нет, то — пуще богдойцев тебя опасаюсь. Чего ты умыслил, что за пазухой скрываешь? Сам от баешь: до царя далеко. Вдруг и впрямь княжество свое затеять вздумал?
— Да нет же… — начал было Санька, но собеседник только брезгливо отмахнулся.
— Молчи ужо! Опять тень на плетень наведешь, — повернулся к атаману. — Не верю я тебе. И всё…
Опять помолчал, глядя на просторы нелюбимой реки.
— И ты мне за это заплатишь.
Оказывается, Кузнец сказал это в самом прямом смысле. Со всем своим полком он стоял на берегу Черной Реки еще с полмесяца. За это время в острог переселился Турнос со своими людьми, из Северного также вернулись беглые ватажники. Собрали урожай — и Онуфрий Степанов наложил лапу на половину. Санька поупирался из принципа, но уступил, понимая, что это и есть та самая плата. Ему даже пришлось сплавать по союзным даурским родам и выклянчить у них еще пудов двадцать гороха, гречихи и проса — всё для большого полка.
«Лишь бы ушли, как обещали» — надеялся Дурной.
— Кузнец, я тебя только об одном умоляю: не съедайте всё! — просил он приказного, отдавая хлеб. — Оставьте на посевы.
Тот кивал, но слишком легкомысленно, так что большой веры тем кивкам не было.
Перед уходом приказной собрал всех обитателей Темноводного и окрестностей (даже Якуньке с его людьми велел прибыть) — и каждому велел целовать крест и клясться богоматерью на верность государю. А это более трех сотен человек!
«Раньше меня одного принуждали, теперь всем нам веры нет» — грустно усмехнулся Санька. Впрочем, недавние события показывали, что опасения Кузнеца не напрасны.
Главное — что после этого приказной все-таки последовал договоренности, которую они заключили ранее: собрал весь свой полк и ушел вверх по Амуру, в Албазинский острог.
И началась в Темноводье новая жизнь.

Глава 19

Бабье лето закончилось, стало зябко и холодно. Но только не в этом углу Темноводного. Здесь уже несколько дней гудела яростным пламенем огромная плавильная печь. Жара хватало не только на корчащийся от боли металл, но и на окружающий мир. Хочешь погреться да просушиться — иди к Гуньке! Помощники китайского коваля исходили потом, качая непрерывно аж шесть здоровых мехов. Они регулярно менялись, ибо долго находиться так близко к печи невозможно. Сам же Гунька (или мастер Ши Гун) стоял с длинной, лично им откованной кочергой из дрянного железа в толстых рукавицах и регулярно мешал ею багрово-золотистую массу в недрах печи.
Да, пока Темноводный бурлил в водовороте интриг, бунтов и последующей расправы, один человек, не обращая внимания на суету мира, просто делал свое дело. Несколько месяцев Гунька с помощниками (и китайцами, и русскими) планировал сделать первую в Темноводном сталь. Он долго готовился: обжигал кирпичи, потом крошил их в порошок и снова делал кирпичи, но уже из более надежного шамота. Ши Гун собирал невиданную на Амуре печь, тестировал ее работу, готовил необходимое оборудование и инструменты. В это время Ничипорка старательно делал для своего нового учителя кричное железо из уже собранной болотной руды. Как раз в разгар Пущинского мятежа Ши Гун получил в печи первый чугун. Несколько дней его команда изо всех сил поддерживала температуру в печи, игнорируя всё происходившее вокруг них. Запасов угля едва хватило. Почти треть тиглей всё равно полопалась, но жидкий чугун получился! Гунька разлил его тонкими блинами. Следующую фазу пришлось прервать и заняться заготовкой новой партии древесного угля.
И вот, международная команда ковалей приступила к финальной метаморфозе: превращение пластин чугуна в сталь. Черные блины давно превратились в некое подобие теста, которое сутки напитывали воздухом и жаром. Мужики не спали и почти не ели.
— Вынимайса! — крикнул, наконец, Гунька, разглядевший что-то одному ему понятное в оттенках металлической «каши».
Решительный Ничипорка глубоко вдохнул и кинулся в самый лютый жар перед печью: клещи были слишком коротки. Прикрывая рукавом лицо, он не с первого раза, но подцепил лепеху и выволок ее на подготовленный плоский камень.
— Сечь! Сечь! — Гунька яростно рубил ладонью воздух. — Пока голясо!
Новые добровольцы с рубилами накинулись на металл и стали рассекать его на отдельные куски, с которыми потом будет удобно работать в кузнице. Багровые слитки пока были податливы, чуть ли не как пластилин.
— Атамана! Думай мой — полушилася! — устало улыбнулся красный, как вареный рак, Ши Гун.
Китаец был спокоен, испытывая лишь «чувство глубокого удовлетворения» от хорошо сделанной работы. Он был такой… неправильный. Попав в плен, Ши Гун быстро принял новую реальность и стал работать на новых хозяев. Не торгуясь и не подлизываясь. Но с неизменным старанием. Гунька никогда не надрывался на работе, но и не халтурил. Просто хорошо делал свое дело. К своим пленителям относился спокойно. Как к окружающим его северным лесам или темным водам реки Черного Дракона.
Буддист хренов…
Разве что к Нечипорке китайский коваль проникся некоторой теплотой. Тот же в нем одном видел свет в оконце. Готов был разбиться в щепу, помогая пленнику, защищая его от всех внешних обстоятельств — лишь бы учил. А знал Ши Гун, кажется, много. Санька даже подумал было как-то приподнять его статус, замотивировать дополнительно… только быстро понял, что на этого азиата одинаково не работают ни кнуты, ни пряники.
Да-да, буддист хренов…
…Через несколько дней бригада кузнецов (а атаман передал под командование Гуньке всех, кто хоть что-то понимал в металлургии — около пятнадцати человек) отчиталась: сталь получилась и сталь эта весьма неплоха. Проблема лишь в том, что из более чем центнера накопанной руды вышел пуд с хвостиком качественного металла. С одной стороны, сама руда полная фигня, с другой — слишком много операций. «Усушка» да «утруска».
— Хреново… — расстроился Дурной. — Значит, всё равно придется закупать.
Но до закупок еще дожить надо. Санька очень надеялся, что его незаконный план с торговлей удастся, хотя, это была авантюра полная точек риска. И здесь также вся надежда была на китайца. Уже на другого — Су Фэйхуна. Этот ссыльный оказался жителем Пекина. Увы, не каким-нибудь опальным вельможей, ненавидящим завоевателей-маньчжуров. Это был простой китаец, попавший под новую метлу, в общем-то, случайно. Но Су была многочисленной семьей с традициями и крепким достатком. Санька предложил Фэйхуну свободу и рисково-выгодное предложение: монопольное право на контрабандную торговлю с Темноводным. И всеми местными жителями. Меха в Китае любили почти также, как и на Москве, так что нужный товар здесь имелся. Проблема лишь в том, что маньчжуры эту торговлю для китайцев напрочь перекрыли.
— Ничего, Фэйхун, думаю, это можно решить. Если твоя семья согласится — начните торговлю с Кореей. Теперь и Чосон, и Поднебесная подчиняется Цинам, так что это практически внутренняя торговля. А уже оттуда попробуй найти дорогу к нам. Если удастся договориться с варка, что там живут, идите прямо на Ханку и на Уссури. Правда, говорят, это племя — те еще разбойники. Так что можно попытаться добраться морем до устья Черной Реки. Я тебе потом карту набросаю…
Обсуждали долго. Фэйхун идеей загорелся, но был полон страхов. Как добраться до далекого Пекина? Как убедить семью? Как не попасться маньчжурам, которые всех китайцев пинками гонят от Ивового палисада? Имелись и мелкие вопросы: что везти? Конечно, Су Фэйхун планировал действовать по классике…
— Нет, ну можешь и шелк тащить. Но мне его без надобности. Разве что после, когда начнем торговать дальше, на запад… Сейчас мне три вещи нужны: порох, свинец и хорошее железо.
Китаец непритворно ужаснулся.
— Да не боись! В принципе, это можно и в Корее закупать. У них точно есть, а корейцы наверняка не столь щепетильны в вопросах законности. Да и везти ближе.
Место будущего тайного рынка выбрали совместно: у приметной горы Хехцир в устье Сунгари. Почему там? Чтобы для китайцев дорога была не такой длинной, чтобы местные натки и гиляки могли в торговле участвовать и (опять же) радовались новой власти. Но главное — чтобы подольше сохранить тайну местоположения Темноводного. Если маньчжуры все-таки поймают контрабандистов, те выведут их на рынок у горы Хехцир. Но не на острог атамана Дурнова.
После всех приготовлений Санька отправил Су с подельником, надеясь на удачу. Но вопрос с будущим рынком еще оставался. Надо найти подходящее место, обеспечить прикрытие, обустроить его, наконец. И для этого он решил использовать главный балласт — оставшихся в Темноводном подельников Пущина. Терпеть эту урлу в своем острожке у него не было никакого желания.
Около двадцати казаков мрачно смотрели на победившего их врага. Были они злыми не от личной ненависти к Дурнову, а от того, что поставили не на ту лошадку. Пущин казался им намного более выигрышной ставкой. Все-таки сын боярский, обещал, опять же, горы златые. Теперь ничего хорошего их не ждет. И то, что вызвали пущинскую свору всю целиком, урлу настораживало.
— Всё, что мне хочется сделать с вами — это повесить на ближайшей осине, — начал Дурной. — Но я атаман и не могу слушаться своего сердца. А потому все вы получите шанс… в смысле, возможность вернуть свои добрые имена.
Удивились. Но настороженность только усилилась.
— Через неделю вы отправитесь вниз по Амуру. До горы Хехцир — вам покажут ее. Там найдете удобное место и построите… зимовье. Такое же неприметное с берега, как и наш Темноводный. Обустроитесь, подготовите место для… большого поселения. Ну, и по весне будете собирать ясак с гиляков в низовьях Амура и с новых данников на Ушуре. Старшим над вами будет Яков Сорокин, которому вы, поганцы, изменили.
Сорокин стоял рядом, уже проинструктированный. И не намного менее мрачный, чем прочие. Так как понимал, что и для него это тоже проверка. Проверка на то, может ли он стать настоящим командиром.
— Если Сорокин сообщит мне, что вы служили без должного рвения — отправлю вас к Кузнецу, вслед за Пущиным. Видно, судьбу его вам следует до конца разделить.
— А ежели со рвением? — настороженно спросил один из урок.
— То ничего не будет, — улыбнулся Дурной. — А что? Соболями вас осыпать? За то, что делаете то, что и прочие делают? Нет, казачки! Если станете вести себя, как прочие — то станете одними из нас. Не более того. Но и этого уже немало.
Урла даже не скрывала свой скепсис. Да и с хитрецой в глазах справиться привыкшие к подлости людишки не могли: нам на твои ля-ля, атаман, до фени; вот отъедем подальше от твоего долгяда…
— Но это еще не всё. Вы отправляетесь через неделю. А завтра туда идут вот эти парни, — и я указал на Индигу и Соломдигу. — Всё время они будут жить среди гиляков и натков. И если, хоть кто-то из местных на ваш беспредел пожалуется… Я даже Кузнецу вас не стану отдавать. Оправлю Турноса с отрядом — и вас перебьют на месте.
Нехорошко тоже стоял рядом и всем своим видом говорил: приеду и перебью. Десятник Кузнеца был особенно зол на обнаглевшую урлу, так ему можно верить.
— Не по-христьянски как-то, — с минимальной борзотой в голосе возмутился один из казаков.
— Это, — с нажимом возразил Дурной. — Как раз по-христиански… Не творите зла и насилия, трудитесь — и всё у вас будет хорошо.
Через неделю урла села на дощаник и поехала строить контрабандный рынок.

Глава 20

Зима пришла быстро. Жизнь в Темноводном затихла. По-прежнему, огромные усилия приходилось тратить на обеспечение прокорма увеличившегося народонаселения. Санька, как мог, рассовал людей. Помимо даурского, до холодов отстроились еще два выселка: в холмах, где жили углежоги, и на северных зейских лугах. Несколько совсем малых групп построили еще пяток заимок. В самом Темноводном осталось жить около двухсот человек, но даже от этого числа острожек трещал по швам. Надо строиться, правда, сейчас рук на это не хватало.
— Такой вот парадокс, — вздыхал Санька. — Рук много, а работать некому.
Большая часть в режиме нон-стоп искала еду в окрестных лесах. Дереба забрал часть народа на заготовку леса для постройки сразу двух новых дощаников. Ну, и конечно, многие работали на кузню. Пока не замерзла земля, нужно было накопать побольше руды, теперь же требовалась уйма древесного угля. И вообще, в хозяйстве Ши Гуна работы всегда хватало. И ее надо было как-то оплачивать.
Это Якуньку с его ткацкой мануфактурой Дурной сразу сориентировал на самоокупаемость. А кузня… это пока как бы госпредприятие. У ребят уже два горна и четыре наковальни, они вовсю чинят всё, что поломано. Но это малая часть их работы. А большая прибыли не приносит и не принесёт.
Кузница должна сделать сильнее войско Темноводья. Только как и когда — это всё еще нерешённые вопросы.
К зиме у Гуньки скопилось почти три пуда стали и более ста кило плохонького железа и чугуна. Поначалу всю сталь он забирал себе: делал хорошие инструменты. Но теперь смилостивился и сам спросил Дурнова: что ковать будем?
— Можэна копии да саб’ли, — говорил он. — Можэна лаботший вещи; можэна шилема и куйяка.
Все-таки какая-то гордость в его словах промелькнула: мол, всё могу я, Санька. Вели, что хошь…
Увы. Вредный Санька хотел невозможного.
— А пищали можешь? — спросил он, поверив во всесильность китайского коваля.
Огнестрела — замкового и фитильного — у него было почти сто стволов. На фоне прошлого года — уже неплохо. Но хотелось еще больше. Именно огненный бой здесь, на Амуре, является решающим фактором.
Надо признать, Ши Гун на пару мгновений призадумался, взвешивая за и против. Но всё равно грустно покачал головой.
— Неможэна… Холоший пищали — неможэна. Можэно свалить из полоссы… Но плоха! Размел — он свёл пальцы в колечко, давая понять, что говорит о калибре. — Размел нетошный. Зелие бах-бах — полоссы лопасса.
— Не, так не пойдет, — отмел идею атаман. — А, если отковать цельную болванку ствола и высверлить?
— Для свелыла нужэна сталь клепка-клепка, — начал пояснять Гунька. — Такой сталь… нэта. Инда — ствол пищаль куйят из мягка-мягка железа.
— Это тоже фигня… Слушай, — Санька вспомнил одну свою старую фантазию. — А из одного ствола два сделать сможешь?
Невозмутимый китаец даже брови вздел. Дурной, как мог, изложил ему свою фантазию, как из длинноствольных пищалей сделать двуствольные обрезы. Это сразу решило бы проблему и огневой мощи и нехватки рук. Пятьдесят бойцов смогут стрелять, как сотня! Длина стволов пищалей достигает метра — так неужели нельзя из них сделать полуметровые?
— Можэна, — наконец, вынес вердикт Ши Гун. — Два ствола — можэна. На огонь — и зубило бить. Дылка — завалима. Но зашем? Плохой пищаль. Мала ствол — зелий фух! Вылетал и не голеть. Пуля летает близко, сила нет. Точно — нет. Плохо. А самок? Где искать самок?
— Неужто воспроизвести не сможешь? — с надеждой спросил атаман, хотя, чувствовал, что и здесь ему не обломится. Но даже свою пищаль дал китайцу для изучения.
Гунька почти ласково водил пальцами по элементам кремневого замка. Зацепился на винте, который зажимает кремень.
— Ошэнь тлудна, — вздохнул он. — Можэна, но долга-долга.
Потом пощелкал ногтем за скобу пружинную.
— Такая сталь нема… Сложэна… Не, атамана, не надо. Не.
Так рухнули мечты Саньки на массовый огнестрел. Тут не то, что передовой не создать, даже имеющийся не воспроизвести! И закупить вряд ли удастся. Из Китая или Кореи за такую контрабанду сразу четвертуют, а из России… да там не лучше ситуация! И пищалями на базаре особо не торгуют.
— Тогда будем делать доспехи, Ши Гун!
Тут же Санька набросал схемку наручей-лодочек, которых, по его мнению, так не хватает казакам. Даже странно, что они не носили наручи, ведь в рукопашной схватке предплечья страдают в первую очередь. По крайней мере, предплечье боевой руки. Гунька сделал первую пару легко и быстро. К концу зимы этот нехитрый элемент доспеха научились ковать два подмастерья — китаец и даур.
Вторая задача — шлемы. Их в Темноводном хватало едва на половину войска, да и то часть из них были несчастные мисюрки. Иерихонки выглядели в разы надежнее, но казались такими сложными…
— Я зная! — китайский мастер. — Я делал шилем. Плоста и халашо! Давай Ши Гун одна ковать — ты глядеть. Ннада — не ннада?
— Пойдет!
Пока кузня занималась «госзаказом», атаман сосредоточился на организации своих сил. Опыт весенней войны показал, что уровень ее низок, а с приходом сорокинцев стал еще ниже. Наученный жизнью Дурной теперь не стал заморачиваться с делением на рода войск. Глупо! В каждом отряде, пусть самом малом, нужны и стрелки, и копейщики. Так что, по итогу, вся речная рать Темноводного была поделена на три отряда по 40–50 человек в каждом. Именно столько человек могло разместиться на одном дощанике, не выпихивая друг друга за борт. Отряды вышли разными. В первом, что возглавил Нехорошко, имелось всего 15 пищалей. Получился бронированный, ударный отряд. А вот в полусотне Ивашки «Делона» стрелков было вдвое больше. Поскольку Саньке стыдно стало, что он выдвигает вверх только своих ближников, то третью группу возглавил Васька Мотус. Вышло логично — ведь в эту полусотню и входили почти одни сорокинцы. К тому же, стоило отблагодарить непутевого «вора» за помощь в низвержении Пущина!
Все-таки в реорганизованном войске Темноводного имелся один обособленный род войск. Конница. И возглавить его мог только Митька Тютя. Никто больше. В него вошло также около полусотни человек, причем, на четверть конница состояла из дауров. Вот тут огнестрела практически не было: только шесть карабинов да единственный на весь острог пистоль. Зато луки имелись почти у всех. Одна беда — коней на всех пока не хватало. Немало лошадок поели голодным летом. Но Чакилган обещала помочь.
Конная полусотня предназначалась для решения быстрых боевых задач на суше. Хотя, в теории их также можно было посадить на дощаники и отправить сколь угодно далеко… Но уже без коней.
За минусом четырех отрядов в остроге оставалось еще десятка два мужчин, которые были максимально непригодны к боевым действиям. Но, как говорится, на фронтире мирных жителей нет! Так что этих людишек свели в Рать. Ополчение, которое будет собираться в крайнем случае, и которым станет руководить Рыта Мезенец. Ему же подчинялись все жители выселков. И вот для этих людей, мало знакомых с искусством ведения войны, Санька решил заготовить почти забытое оружие.
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Щиты.
Да, это оружие. В былое время далекого будущего Санька сам с кем-то закусился до хрипоты, спорил, что, раз щит для защиты — то какое это к хреням оружие! И оказался неправ. Это весьма и весьма себе оружие, причем, не только защиты.
И вот этих самых щитов в его разросшейся ватаге практически не было. Понятно, что в нынешней России от них отходят: все-таки против нее воюют пороховые державы. А щит — хреновая защита от пули. Да и для стрельбы из пищали требуются, как назло две руки. В общем, не нужен щит. Особенно, учитывая, что это еще и заметный лишний вес; еще одна вещь, которую надо как-то на себе волочь.
Но это там! А здесь, на Амуре? На Амуре, кстати, тоже щитов почти не было. Всякие солоны, натки да гиляки, видимо, не доросли до такого уровня военного искусства. Почти все дауры в бою использовали луки — а значит, и им щиты больше мешали, чем помогали… А вот в войске Минандали пешее ополчение щиты использовало активно. Вот после битвы с ними Дурной решил: рановато списывать эту вещь. Пока указал обеспечить щитами Рать. Дать им короткие копья, легкие плетеные щиты, кожей обтянутые — и поучить ходить строем… Покуда зима и полевых работ нет.
— Пока посмотрим, — так и сказал он своим отцам-командирам. — Вдруг изыщем пользу?
«Отцы» пожевали усы скептически, похмурили брови густые, но спорить не стали. Что им до Рати?
Вторая проблема, которую вскрыло давнее сражение с Минандали, это хреновые организация и управление. Первым делом, Санька решил исправить ее введением стабильного командного состава. Каждую полусотню разделили на равные половинки, куда тоже поставили своих начальников. Вернее, их уже выбирали сами бойцы. Кроме того, над всеми пищальниками в каждой полусотне тоже стоял свой командир. Внутри отряда они ничего не решали, но, в случае необходимости, Дурной мог быстро собрать всех стрелков в один сводный отряд.
Старику поручили важную задачу, которой нельзя пренебрегать: ведать «арсеналом» острога. Тот, конечно, воспринял это, как отправку «на пенсию», и выдал в ответ весь свой богатый ругательный лексикон.
— Тимофей, ты это зря! — спокойно возразил атаман. — Чтобы войско побеждало, у каждого воина должно быть всего в достатке. И брони, и оружия, и зелья порохового, коли он стрелок. А, когда всего в дефиците… мало, то есть… то очень важно это разумно распределить. И нужен человек, который за этим будет следить. Денно и нощно. А ты и грамотен, и цифири мои немного знаешь. А уж в оружии разбираешься — лучше всех нас! Кому, как не тебе?
— Да на кой оно… — ворчал Старик.
— Вот будут у Тюти на исходе стрелы. И, случись бой, отряд его станет бесполезным! Конечно, он может этим и сам озаботиться. А может, и нет. Решит, что в загашнике возьмет. Зайдет б башню — а в корзинах пусто. Ты же будешь точно знать: что в избытке, чего мало. Вот будет у тебя мало стрел, что делать надо?
— Ну, делать, знамо!
— Верно! Идешь к ковалям, говоришь, надо делать наконечники. Идешь к лесорубам и просишь оставить заготовки на древка. У охотников — перья берешь. Организуешь казаков, чтобы они ладили стрелы. Глянь, сколько заботы, чтобы только стрелы появились! А сколько еще всего!
Уломали Старика. И тот окунулся в новую работу с пугающей ретивостью. Причем, так и пытался решить все вопросы: в обход атамана. Сам! Породив кучу склок и скандалов; пару раз приходилось вмешиваться. Но в старой башне острога и впрямь начал нарастать запас всяких расходников для войны. Оружие не всегда нуждается в замене, а вот в ремонте — постоянно!
Чем еще озадачил Дурной свой «штаб», так это управлением войска в жизни, в походе и в бою. Причем, здесь у Саньки имелись крайне поверхностные и чисто книжные знания. Не успев отслужить в армии, он даже лишен был возможности изучить устав гарнизонной и караульной службы. Так что, собрав опытных воинов, беглец из будущего просто озадачил их вопросами:
— Как донести приказ до всех воинов в бою?
— Как вести разведку на марше?
— Как научить отряды слаженно делать общее движение: вперед, назад, вправо, влево?
— Как быстро собрать бойцов, если на острог внезапно нападут?
Казаки чесали затылки до дыр, и почти на всё ответ у них был: орать погромче. Увы, боевого опыта в больших воинских массах у них не было. Санька даже пожалел о перебитых и отосланных сорокинцах: среди них имелись военнопленные, участвовавшие в настоящих больших войнах.
— Да, не кручинься, Сашко! — беззаботно улыбнулся Тютя. — Ужо докричим, кому надо. Чай, две сотни нас всего, а не две тыщи…
— А, если будет две тыщи? — с прищуром спросил Дурной, и увидел, как у всех вытянулись лица. Никто о таком раньше не задумывался. — Два года назад нас была всего дюжина…
— Чертова! — усмехнулся Ивашка.
— Не поспоришь…
Темноводский «устав» рождался в страшных муках. Стыдно признаться, в остроге до сих пор вся караульная жизнь сводилось к тому, что в старом «вороньем гнезде» сидел один казак и предупреждал о возможных врагах голосом. Решили довести стражу до шести человек: двое попеременно в «гнезде», четверо постоянно парами обходят стены. И еще седьмой — начальник — для принятия быстрых оперативных решений. Также караулу придавали двух лошадей, в случае опасности, вестники должны быстро оповестить все выселки. Составили график для каждой полусотни, продумали систему проверки несения службы и наказания за нарушения. Гунька из имеющихся запасов бронзовых вещей быстро отлил звонкое било, напоминающее очень упрощенный колокол. Правда, бить в него можно было только в том случае, если чужие идут прямо на острог. Если плывут мимо — обязательно сохранялся режим тишины.
— Нужно следопытные дозоры еще посылать! — озарило Тютю. — В дали, дабы чужие следы высматривали.
Столько всего потребовалось ввести и организовать, что Санька ужаснулся: как же безалаберно они до сих пор жили!
А с управлением в бою всё решалось намного хуже. Выкопанная Дурным из закромов памяти информация о сигналах барабанами и трубами была поднята на смех. Разве что Ивашка возразил серьезно:
— Тут жалейками не обойтись, Сашко. Громыхала нужны. А где взять теи трубы? Кто в их дуть сможет? Еще и наигрыши придумать. Да чтоб до каждого казака донести — какой что значит… Не, только путаница выйдет.
Так было почти со всем идеями Дурнова. Он внезапно вспомнил картинку: бегут по полю самураи, а у каждого за спиной флажок на палке развевается. Нет, конечно, всех снаряжать и смысла нет, и ткани не напасешься… А вот если командирам прицепить? Атаман отлично помнил, какая сумятица в бою возникает. Напрочь не видно, что в двух метрах происходит. Воин сражается и не понимает, как бой развивается: побеждают они или, наоборот, уже давно отступили?
— Представьте: все отлично видят своего командира, следуют за ним, куда положено! — вдохновенно прорекламировал новую идею Санька командирам.
— Угу, — хмыкнул Тютя. — И вороги тож видят. Да по командирам палят!
Особенно, не понравилась задумка Турносу.
— Ежели по-писаному да в чистом поле вставать — то оно красиво, атаман… Только когда такие битвы бывают? А, если по лесу бежать — кажный сук над головой меня сбивать станет. Или в засаде мы сидим — а палка с тряпицей торчит — это куда? Иль внезапно ворог нападает! Мне бы куяк успеть вздеть, а тут еще штырь твой приладить надобно. Дурная затея, уж прости.
Вот так умерла и эта идея. Правда, казаки задумались о том, что им нужно общее знамя. «Полковое». Чтобы, значит, в бой идти под покровительством ликов святых. Только вот раздобыть его или создать еще труднее, чем громкие трубы найти. Санька предложил ввести простой двуцветный флаг. Например, сине-черный: синее бездонное небо и черные воды Амура. Без всего этого вычурного золотого шитья, бахромы и прочей роскоши. Однако, народ явно не дозрел до таких прогрессивных идей.
— Как же это… Без лика-то святого? — нахмурился Старик.
Не понимали здесь, как может просто флаг стать святыней. Требовалось брать готовую святыню и делать ее флагом.
«Что-то хреновый из меня реформатор получается — Санька чесал затылок с рассеянной улыбкой. — Явился из грядущего, мудрый и всезнающий, но нифига сделать не могу».
Парня утешало только то, что уже на исходе зимы Дурной смог решить самую главную проблему, что бесила его с самого сражения против войска Минандали.
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Как было бы здорово: дать казаку пищаль добрую, копье вострое, щит крепкий, саблю на бок (на всякий случай) да доспех во все тело, чтобы стал казак вовсе неуязвимым… И тут же, на месте, рухнул под всем этим грузом. А ежели найдется богатырь, который на себе всё это утянет, то всё равно воевать не сможет: в одной руке пищаль, в другой — копье, где-то еще щит висит… Всё нужное, и одно другому мешает.
О да! Санька отлично помнил то чувство бессилия, когда не мог выбрать между копьем и пищалью: чем биться-то? И ничего ведь бросить нельзя. Выкинешь копье, а вдруг враг близко подойдет? Бросить пищаль вообще страшно! А вдруг потом не получится подобрать?! Такое даже вообразить страшно.
И всё мешает! Сабля по ногам шлепает, берендейка болтается. Нож, пороховница еще, тяжелый куяк грудь сдавливает… тут вообще не до боя!
Но главное все-таки — это невозможность одному бойцу вести дальний бой и ближний. В великих армиях далекой Европы эту проблему решили просто: одному — мушкет, второму — пику. И пусть каждый воюет своим. Сейчас в темноводском «полку» было примерно также… Но слишком мало бойцов у Дурнова! Не может он себе подобную роскошь позволить. Сотня пищалей, полсотни луков — на такое количество стрелков всего с полсотни копейщиков остается. И увеличить их получится только за счет сокращения стрелков. Но это точно невозможно! А больше всего обидно, что стрелки в ближнем бою почти бесполезны. Конечно, они могут достать топоры и сабли. Но одноручный холодос без щита в битве малоэффективен (это вам не дуэли). А щит…
Мысли побежали по кругу. Порочному кругу…
Когда же родилось решение, Санька поразился, почему оно не пришло ему в голову сразу.
Штык!
Несложная железка легким движением руки превращает стрелка из пищали в копейщика! И ведь делов-то!.. Санька вдруг сам своих мыслей испугался. Последнее время всё задуманное вдруг оказывалось не таким легким, как казалось.
Быстро одевшись, атаман рванул к Гуньке. Обрисовал ему идею, даже грубо вылепил из глины модель типичного граненого штыка (в виде клинка, конечно, было бы лучше, но так требования к металлу станут заметно выше).
— Вот смотри: на ствол надо наварить… пипку, а на втулке штыка делаем вырез зигзагом. Насадил, провернул — и готово!
— Можэна, — улыбнулся Ши Гун. — Свалим. Вытулка из желез, клинок — из сталь. И свалим. Давай твой пишаль.
Вот тут и возникла первая проблемка: каждая пищаль в этом нестандартизированном мире уникальна! Да, они почти одинаковые… но почти. А штыку требуется плотное примыкание, тогда он будет по-настоящему эффективным оружием. Гунька сразу понял этот нюанс. И собрался делать уникальный штык под каждую пищаль в Темноводном. Что сразу усложняло массовое перевооружение. И по времени увеличивало.
Другая беда — ресурс. Дурной прикинул (с запасом), что вес штыка составит примерно полтора фунта — 500–600 граммов. Мало. А помножь на сто пищалей? Вот тебе уже больше трех пудов. Такие объемы кузнечная мануфактура месяца за три может выдать. Это если больше ничего другого не ковать. А другое тоже нужно. Инструменты для пахарей, лесорубов, плотников и прочая. Расходники, типа наконечников стрел. Да и шлемы с наручами (а это только первый этап переодоспешивания).
«Получается, перевооружаться на штыки мы будем очень долго, — принялся рассуждать сам с собой атаман. — Может, с полгода или еще дольше».
Скорее всего, дольше. Так как наверняка возникнут разные форс-мажоры. Возникнут иные дела для жителей Темноводного — боевые или мирные. Их ведь совсем немного здесь — и всем приходится делать всё. Большинство ковалей в команде Ши Гуна являлись бойцами новообразованных полусотен. А значит, постоянно отвлекались от кузнечных дел.
«Очень плохо, что долго, — нахмурился Санька. — Любые новшества в военном деле дают эффект только, если их ввести быстро и массово. Потом другие увидят, переймут — вот и сдулось преимущество».
И, если честно, Саньке очень хотелось получить новое войско быстро и целиком. Прям, не терпелось! Так что заминка со штыками его сильно расстроила. Но ненадолго. Потому что, главное — идея! Даже нерабочая. Ее всегда можно докрутить, адаптировать. Вот и беглец из будущего в тот же день вспомнил, что у штыков имелся предтеча — багинет. То ли копейный наконечник, то ли кинжал с втулкой. Его насаживали на короткое древко, а уже древко засовывали в ствол мушкета, превращая его в то самое копье!
«А ведь у нас немалые запасы трофеев с прошлой битвы остались!» — озарило Саньку, и он, уже по темени — кинулся искать Старика.
— Тимофей, сколько у нас копий в запасе? — озадачил он завхоза по арсеналу.
— Заноза ты гнилая… — вздохнул Старик. — Осмь!
— Как осмь? — опешил Дурной. — Мы ж так много с богдойцев собрали…
— Эвон! — улыбнулся казак. — Ты об тех! Осмь — это с древками, к бою годных. А наконечников наломанных, тех шесть десятков. Да дрянь те, большей частию…
У атамана отлегло! Он так и не мог заставить Тимофея по ночи тащиться в башню, но с утра поволок Старика в арсенал. И там, действительно, нашел искомые наконечники. Те валялись в сундуке, частично поржавели, но отлично подходили на багинеты. Санька порылся в закромах, нашел еще пару десятков ножей подлиннее и совсем плохоньких мечей.
— Мечи можно укоротить, — размышлял он. — К ним да ножам втулки из железа приварить — и вот еще готовые багинеты! Считай, пехота обеспечена! В любом случае, еще десять-двенадцать Гунька сделает быстро.
Так и оказалось. Ши Гун отложил прочие работы, и за неделю его бригада выдала 83 багинета из копий, ножей и мечей. Все разномастные, зато к бою пригодные. Потом еще десяток ковали сделали с нуля. Атаман собрал всех стрелков, объяснил концепцию и послал их в лес — делать древки. Пищальники делали их индивидуально, каждый под свой ствол. Но за день все управились.
Когда всё было готово, стрелки собрались на засыпанном снегом поле, вставили багинеты и нацелились на воображаемого врага — у Саньки от восторга аж заныло внутри! Грозно смотрелось! Конечно, у багинета имелась куча минусов: крепился он ненадежно и мог остаться в теле врага; был заметно тяжелее штыка и таскать его придется на себе, а не крепить к оружию. Но всё равно это решало проблему универсальности! Каждый стрелок теперь легко превращался в копейщика. Пропала нужда навешивать на него кучу разного оружия, обеспечивать защитой тяжелой пехоты. Пщальник оставался достаточно подвижным и был теперь готов к ближнему бою.
— Нда, — Ивашка стоял рядом с Дурным и оглядывал строй каким-то новым взглядом. — А, сдается мне, был ты прав, Сашко…
— В чем прав?
— В том, что воинам щиты нужны.
— Да куда ж их еще?
— Нет, не этим. Тем, что без пищалей. Индо глянь: ежели б стояли меж пищальниками иные казаки. И щиты выставляли. И себя б, и стрелков частью укрывали…
Забегая вперед, в своей полусотне Ивашка щиты сделает. Даже двух видов: легкие — для подвижного боя и практически башенные, которые обычно лежали в дощанике — для глухой обороны.
Пока же стрелки тренировались вставлять и вынимать багинеты на скорость. Придумывали, как ловчее приладить это оружие на себе, делали чехлы-ножны. К весне темноводское воинство будет действовать ловко и слаженно, а Гунька начнет потихоньку ковать заготовки на настоящие штыки из остатного металла. К весне же он подарит Дурному первый шлем: сваренную полукруглую шапку с ребрами жесткости по ободу и через макушку. С широким назатыльником из приклепанных полос и подвижными нащечниками. Нащечники Саньку будут люто раздражать.
— Убирай их нафиг. А так — хороший шлем. Берем на вооружение! Куй, Ши Гун!
Но это будет весной. А пока еще шла зима. Зима, которую беглец из будущего терпеть не мог. Еще со времен тихой жизни у хэдзени. Почему? Да масса причин…
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Зима — это, во-первых, холодно.
Нет, вдумайтесь: всегда холодно. Просыпаешься в стылой избенке с утра — холодно. Одеваешься в тулупчик и местные обутки, вроде унтов, идешь на улицу — холодно. Делаешь работу — кажется, что разогрелся, но только зайдешь в тень — и сразу холодно. В избе, даже протопленной — холодно. Под шкурой, прижавшись к боку любимой женщины — холодно. По крайней мере, пальцы ног ледяные. А утром — всё по новой. Тепло зимой только в одном месте — в бане. В Темноводном было три маленькие баньки, и одна большая — дюжины на полторы людей. Последнюю построили совсем недавно, чтобы народ паршой не зарос, дожидаясь своей очереди. Но из-за размеров та плохо протапливалась, так что все хотели попасть в меньшие. Но, пока очередь твоя не пришла — живи в холоде…
А во-вторых, зима — это мысли. Хотя Темноводный — не натковская деревенька. Здесь много народу и масса дел. Но, чуть остался наедине с собой: и всё! Начинается приставучая рефлексия. Беглец из прошлого как только не боролся с одиночеством. Несмотря на обилие работы даже организовал кружок по изучению «цифири». Арабские числа он показал народу давно, но между делом. Так что «одаренные истиной» казаки увидели в этом не упрощение счета, а просто дополнительные значки, которые надо учить, перегружать мозги. Но здесь нужно понять главное — разрядную систему счета! Которая упрощает любые исчисления в разы и на порядки! Тут-то бессмысленная цифра «ноль» (Санька называл ее «пусто») становится важнейшей!
Но казакам учеба давалась с трудом.
«Мы-то, в своем XX веке, изучаем эти единицы, десятки и сотни практически в бессознательном возрасте, — вздыхал Санька. — Для нас они естественны, как гравитация, как то, что вода мокрая. А эти парни выросли и, если и учились, то совсем по-иному. Им сейчас мозг ломать приходится. Что, несомненно, больно».
В свою школу он насильно вписал весь «руководящий аппарат», а также объявил, что может прийти любой желающий (последнее сделал специально для выявления пытливых интеллектуалов, которые есть в любой среде — им только реализовать себя нужно). Несколько вечеров Дурной делал маленькие кривые счёты, чтобы наглядно показывать работу разрядов в сложении и вычитании. Они наделали восковые досочки, чтобы решать на них примеры и не переводить кору да кожу (бумаги в Темноводном вообще не было).
Почти месяц ушел на запоминание цифр и решение задачек в пределах десятка. Потом Санька «подключил» второй разряд — и это была катастрофа! Даже со счётами в руках казаки долго не могли усвоить новый математический принцип. Старались решить пример в уме, а потом мучительно вспоминать, какими значками записать ответ. Учитель-атаман боролся с этим жёстко. Зато, когда принцип двух разрядов и использование «пуста» до них дошел, подключение сотен прошло всего за пару дней.
Теперь ученики осваивали сложение и вычитание в столбик. Санька с ужасом ждал, когда придет время внедрять умножение и деление… Самыми главными отличниками в школе были «Делон» (что не удивительно) и даур Харунчин. Либо он — тот самый пытливый гений, которого удалось «проявить». Но, возможно, просто Харунчину не приходилось ломать свой мозг. До этого он не знал никаких цифр и букв, считал только на пальцах. Так что «арабская математика» легла на чистый лист.
Но даже эта «вечерняя школа рабочей молодежи» не могла забрать у Саньки долгие часы тьмы. Как назло, накатила бессонница. За стеной тихо воет метель, рядом совершенно спокойно спит ненаглядная Чакилган, надежно хранимаяонгонами своего рода, а беглец из будущего сидит рядом, закутавшись в суконный плащ — и думает, думает, думает.
Прежде всего, о том, что, борясь с Пущиным, он боролся не с одним человеком, а со всей феодальной Россией. Федор Пущин — не исключение, а правило. Захватить, что плохо лежит, пройти по головам, уничтожить конкурентов — всё это норма здесь. Разве что, последние полвека стало принято всё это делать, прикрываясь верностью царю-батюшке.
«Получается, боролся я со всей этой надстройкой: Кремлем, Москвой, боярством, — размышлял Дурной. — А победил только лишь авантюриста Пущина. Победа весьма и весьма условная… Да и победа ли?».
Если честно, Санька не имел ни малейшего представления, как Кузнец поступил с сукиным сыном боярским. Наверное, отослал к воеводе в Якутск… Воеводе, которому тот служил.
«Нда… Тут можно в три аршина обвинение накатать, а всё решат их личные отношения. Если Ладыженский с Пущиным близки, если дела вместе крутили — никакого суда над Пущиным не будет. Наоборот вывернут всё против… против меня, получается. Но даже, если отправят его в Москву на правёж — это еще ничего не значит. Кремлю не справедливость нужна. Царю-батюшке требуется покорность. Как с тем же Хабаровым».
Санька отлично помнил, как развивалась судьба «злого Хабары» в реальной истории. На Москве его долго мучили и пытали. И, похоже, что цель этих измывательств была не в том, чтобы добиться истины, а просто сломить слишком высунувшегося из общего болота лидера. Дать по торчащей башке. У Хабарова отобрали всё, что не успел забрать Зиновьев, размазали его гордость по дыбе — и простили ему все вины. Царь просто простил подозреваемого. Дал ему жизнь и эфемерную свободу. Из своих рук. Правда, Хабарову велели вернуть долг казне: всё, на что он снаряжал свой полк для похода в Даурию. Ярко так до конца жизни и не рассчитался.
«Как выгодно, — криво усмехнулся Известь. — Даурию примучили и все расходы на Ерофейку скинули. Да тот еще и благодарить до гроба должен был хозяев, что живота не лишили…».
Царская справедливость, она такая. Ведь, если подумать логически: раз Хабарова простили, то его оппонентов должны виновными признать? Фиг там! Главный автор изветной челобитной Степан Поляков был всячески обласкан и оправдан, впоследствии стал сыном боярским и капитаном в драгунском полку. Не было ничего и Зиновьеву, на которого Хабаров прямо говорил, что тот у него мехов забрал на полторы тысячи рублей.
— Каждого низвести до челяди — вот их цель, — уже вслух бормотал Дурной… будто бредил. — Кто-то сам легко гнется, кого-то — силой загнуть надо. А уж коли стал челядью, то и воруй себе смело. Умей только дорогу не переходить тем, кто способен больше хапать…
Это царство создано для Пущиных, а не для Дурных. Санька, ежась от холода, всё сильнее заматывался в плащ. И холодным потом прошибла его вдруг ясная мысль:
«Я не хочу, чтобы здесь была Москва. Очень хочу, чтобы здесь жили русские люди. Трудились, заводили семьи, торговали. Но я просто не смогу сосуществовать рядом со всеми этими воеводами, боярами и прочими кровопийцами. Которым только и нужно, чтобы обобрать эту землю. Выжать из нее все соки — ради своих московских палат белокаменных. И бросить».
Более того, образование подсказывало Саньке, что боярская Россия и выжать-то эти соки не смогла. Поход Хабарова (который был жестоким, но успешным) срезали на взлете. Кузнецу не помогли ни хлебом, ни порохом. Новообразованный даурский воевода Пашков в 1658 году увидит лишь, что от воеводства его ничего не осталось…
И руками разведет.
Спустя десятилетия новые «воры» придут на Амур. Построят Албазинский острог практически с нуля, первыми русскими начнут тут пахать и сеять. И даже ясак для царя-батюшки собирать. Мол, смотри, государь! Мы не бунтари, мы — верная челядь. И царь им даже поверит.
«Не забавно ли, что здесь воры делают то, на что неспособны бояре, — вздохнул Санька, которому было совсем не забавно. — А бояре занимаются тем, чем, по сути, должны заниматься воры».
Зябкий морозец легкой волной прокатился по клети. Или это страх студит тело? Страх от тех мыслей и планов, что начали роиться в его голове.
«Получается, и впрямь ты замыслил строить свое княжество?» — прошелестел иронично мороз.
«Не княжество!» — зло одернул его атаман.
«Неважно, — с треском ломающихся льдинок улыбнулся мороз. — Здесь это только так назовут. А жопа у тебя не треснет?».
«Время покажет» — озлился Известь, очень хорошо слыша неприятный звук лопающихся ягодиц.
«Мне трудно представить себе, что Москва сможет закрыть на такое глаза… Но даже, если это допустить — как ты от Цинов отбиться без Москвы планируешь? Ты же понимаешь, что пока вам везет только потому, что русских на Амуре особо не замечают? Что у империи войска измеряются сотнями тысяч человек!»…
— Сашика, да просыпайся ты уже! — голос Чакилган пробивался сквозь туман. — Солнце высоко! Тютя под дверью орет!
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— Ишь, идет… Барин! — незнакомый голос произнес это, вроде как, ни к кому конкретному не обращаясь, но достаточно громко, чтобы, шедший мимо Дурной наверняка расслышал.
Атаман резко обернулся: у костра грелись десятка полтора темноводцев. Все старательно «не видели» атамана, занимаясь своими мелкими делами. Санька присмотрелся: нет, обычные люди. Не пущинские недобитки из «черного списка», которых немало еще оставалось в Темноводном. Даже вообще не сорокинцы, а более «старые» ватажники.
Слегка побагровев, Дурной отвернулся и продолжил путь. Но все-таки не выдержал и обратился к Митьке, с которым вместе шел:
— Ну, зачем они так?
— Людишки устали, — пожал плечами Тютя. — Работы полно. Кажен день куда-то да посылают. Ить посылаешь их ты.
Прямота ближника обескуражила. Санька встал на месте.
— Но я же не для себя! — не выдержал он. — Нужно есть, нужно жить где-то, нужно железо делать. Всё на общее бла… Всё для людей!
— Слишком похоже на барщину. Кому-то работа и в радость. Но мало таких.
Действительно, имелись люди, которые дорвались до дармовой земли, как вшивые до бани. Но было их немного. И те почти полностью рассосались по выселкам. А в Темноводном больше воины обитали. И тех, ежедневная работа не радовала.
— Среди нас ведь совсем мало служилых, — не унимался Дурной. — Всё больше охочие. Они же сами, своей волей пришли на эту землю! Как и «воры»…
— Рази за тем они шли? — грустно улыбнулся Тютя. — Пограбить нехристей во имя государя, да побить соболя тихонько. Одно под твоим запретом, другое — некогда. Барщина!
— Тютя… Да как ты…
— То не я, — поморщился Митька. — То народишко глаголит. И не с пуста, Сашко! Можно цельный день возиться с углем, убиться от натуги — и ничего с того не поиметь. А можно пойти в лесок, стрельнуть соболя. И ежели с умом да сторожностью донесть шкурку до Руси-матушки — это ж можно до осьми рублёв получить.
— Сказки то, — вздохнул Санька. — Почти у всех еще до Урала всё вытряхнут. Еще и в холодную упекут. Да и сколько шкурок отдать придется, чтобы до этой Руси догрести?
— Угу, — кивнул казак. — Да поди, втолкуй им. Вони в сказку верят. Ради нее и прийшли. А не чтоб горбатиться на земле, лес валить, уголь жечь. Да не себе, а заради всех.
Беглец из будущего тоже понимал это. Причем, не понаслышке. Даже самые красивые идеи не всегда служат хорошей мотивацией. Помнил, как в школе они смеялись над учителями, которые стыдили их нафталинными лозунгами строителей коммунизма. Лозунги-то неплохие… Только превратились в мертвые догмы. А за стенами школы шла живая жизнь: с джинсами и китайской жвачкой, японскими видаками и алкоголем, который уже стал не только для взрослых. Удовольствия были плохими, но настоящими, а лозунги — хорошими, но мертвыми.
Санька никогда раньше не задумывался о том, что он — единственный русский, который родился на Амуре. Пусть в далеком будущем, но он любил эту землю. Она была для него самоценна сама по себе.
А все прочие оказались тут мимоходом. Если и есть для них понятие Родина, то оно ассоциируется с очень далекими отсюда местами. И, чтобы полюбить амурскую землю, захотеть тут остаться… драться за эту землю — тут нужно чем-то замотивировать этих людей. Чем-то конкретным и полезным. Земля — это неплохо. Но земля интересует далеко не всех. Причем, тех, кому она желанна, как манна небесная, уже окончательно пригвоздили к земле боярской. Чтобы соблазнов не испытывали. Этих не вытащить. А другие…
«Самое ироничное, что я знаю, чем их можно привлечь, — вздохнул Дурной. — Но даже сам боюсь подумать об этом… Оно, как огонь: легко не только согреться, но и всю хату спалить…».
— Чужие идут! — раздалось вдруг сверху, из «гнезда».
Философствования вмиг выветрились, и атаман кинулся к дозорным соснам.
— Откуда? С реки?
— Ни! С полуночи. Всадники.
Это был Делгоро. Да не один, а… с Лобошоди. Князь рода Мэрдэн сам приехал на Зею, помня о приглашении странного лоча.
— Ушел в верховья Черной Реки, где князья взяли волю в свои руки, — рассказывал он, уже сидя на лавке и попивая горячее. — Да теперь там Дархан-Кузнец всех к земле пригибает. Ясак требует. Нет воли. Двое родов отчаялись и решили идти к богдыхану, на Наун-реку… А я про тебя вспомнил, лоча. Поговорил вот с Бараганом, с Галингой… Они тебе верят, Сашика.
Лобошоди-Лотодий вперил пытливый взгляд в атамана.
— Я не хочу служить ни Белому Царю, ни богдыхану. Но больше всего я не хочу уходить с Черной Реки. Вот я спрашиваю тебя: примешь мой род?
«Еще шаг — и княжество появится само собой» — задохнулся от подкатившей перспективы беглец из будущего.
— Земли вокруг полно, Лобошоди. Экоре и Толга увели свои роды, старый Балдачи опустошил весь левый берег Зеи. А ниже по Амуру совсем пусто — дючеры ушли тоже. Ты можешь селиться, где хочешь… Но я служу Белому Царю, князь. Принимая тебя, я обещаю заботиться и защищать твой род. Насколько это в моей силе. Но придется признать власть Царя. И ясак платить — тоже.
Повисла тишина.
— Это меньшее из того, о чем я мечтал. Но большее из того, на что я рассчитывал.
Род Мэрдэн согласился переселяться. Лобошоди заявил, что отправится в обратный путь уже с утра.
— Зима на исходе, надо успеть перейти по льду великие реки.
— Позволь дать тебе совет, князь, — Дурной был так рад, что не мог скрыть эмоций. — Ты, конечно, можешь выбрать любые свободные земли. Но лучше вам селиться к северу от Амура. Мы враждуем с богдойцами. Уже сражались с ними. И будем сражаться снова. Так что безопаснее жить под защитой Черной Реки. Летом богдойское войско не сможет ее пересечь.
— Если нет лихих коней и острых сабель, то не защитят ни стены, ни реки, ни леса, — вздохнул князь.
— Это верно, — кивнул атаман. — Но над этим мы тоже работаем.
После визита даурского князя, он заметно повеселел. Теперь старые проблемы виделись ему вызовами и даже новыми возможностями.
— Два года, милая! — он схватил свою жену под бока, поднял на руки (даже в зимнем ватном халате она оставалась легкой, как пушинка) и закружил ее. — У меня есть еще целых два года!
— А что через два года? — притворно хмурилась Чакилган, сжатая крепкими руками мужа.
— Придут два человека… Которые мне тут оба нафиг не нужны. Но уж за два года я подготовлюсь! И обоих встречу достойно!
Первый человек — это Шархуда, амбань джангинь всех северных земель. К лету 1658 года в своей Нингуте он уже подготовит войско, достроит флот, достаточный для «усмирения лоча», и вместе с корейскими мушкетерами придет на Амур. Где разобьет Кузнеца.
«Надо вести себя тихо, чтобы старый Шархуда не испугался и не напал раньше или наоборот позже, — думал Санька. — Кузнеца я с низовий увел, надеюсь, больше набегов на Сунгари не будет. Пусть амбань думает, что наши силы на Амуре невелики — так нам легче будет его победить. Если грохнем Шархуду, но не станем лезть к самой Маньчжурии, может быть, Цинам еще долго будет не до нас…».
Второй человек — это Пашков. Уже в этом, народившемся 1656 году, в Москве настолько проникнутся богатством амурских земель (а еще больше — их обособленностью), что решат создать отдельное Даурское воеводство. Злобного боярина Афанасия Пашкова назначат воеводой. Правда, доберется тот до Амура только в 1658-м… Когда Шархуда уже сделает всё, что хотел. В реальной истории воевода застал пустые земли: ни русских, ни дауров. Ни Албазинского острога, ни обильных пашен… Только непотопляемый Петриловский придет и расскажет, как погибло войско Кузнеца.
«Даст бог, у нас всё будет иначе: Пашков будет в Нерчинске, Кузнец — в Албазине, а мы — тут, в неприметном Темноводном. Поближе к „кухне“, подальше от начальства. Отдаримся ясаком — главное, чтобы всякие воеводы сюда нос не совали… И будем строить новый мир!».
Беглец из прошлого понимал, что для всего этого ему нужны люди. Русские, дауры — и побольше!
— Пришло время доставать главный козырь, — тихо сказал Дурной. — Бояться уже смысла нет.
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— Золото?! — Васька Мотус аж подпрыгнул!
Треснулся непокрытой головой о бревно перекрытия, ойкнул, но тут же забыл о боли.
— Где золото?
Дурной прикрыл глаза и мысленно выматерился. Хотя… Для этого ему Васька и нужен был.
На серьезный разговор атаман пригласил только самых близких и надежных: Старика, Тютю, «Делона», Мезенца, Ничипорку и Турноса. Мялся-мялся и позвал сорокинца Мотуса. Тайна амурского золота была опасной, прежде всего, из-за ненадежных сорокинцев, среди которых есть много жадных до легкой наживы… Хотя, где их нет? Да и кто устоит, если узнает, что золото валяется по амурской земле прямо под ногами!!! Ну, почти…
«Вот на Мотусе реакцию и проверю» — решил атаман.
Проверил.
Васькины глаза полыхали жаждой наживы. Они не то что осветили тесное помещение башни-арсенала, они, буквально, грозили его поджечь.
— Тихо-тихо! — Дурной силой усадил Мотуса на пень. — Я точно не знаю. Бирары рассказали то, что знают их дальние родичи. Золото лежит среди камней и песка в маленьких горных речках. Тех, что впадают в Зею и в Селемджу. Я знаю только несколько названий…
Если честно, он толком ничего не знал про золото соседней для него области. В Хабаровском крае, в верховьях Буреи работало много старательских артелей, вот их названия были на слуху. На притоках Зеи золота находили еще больше. Но Санька особо не интересовался этим и лишь смутно помнил названия… то ли приисков, то ли ручьев, то ли артелей. Что пришло из XVII века? Бог его знает… Но большинство названий эвенкийские — а значит, могли быть достаточно древними.
— Говорили про такие места как Гилюй, Дамбуки, Чагоян, Токур, Гарь, Бома… Вообще, мест много. Почти всегда это ручейки небольшие. Золото там мелкой россыпью лежит среди песка, но бывает и каменьями. Золото оседает там, где перекаты да пороги или извивы русла сильные. Найти не так и просто. Требуется проверять: промывать грунт в специальных лотках, я после покажу, каких. Снова и снова — пока в лотке золото не задержится. Оно ведь тяжелее любого камня.
— Рассказывай! — нетерпеливо прервал его Мотус, который только что хвостом по чурбаку не колотил от нетерпения. Впрочем, остальные не сильно-то и иначе себя вели. — А много ль того злата?
— А сколько собрать удастся, — улыбнулся атаман.
— Шо, и пуд?! — Васькины мозги заскрипели на всю башню, силясь вообразить себе такую прорву драгметалла.
— Ну, если быстро найти место хорошее — то и пуд не предел…
Тут уже загалдели все. Призраки пещеры Али-Бабы стали явственно проступать в тесном полутемном помещении арсенальной башни. Ватажники радостно галдели, обсуждая грядущее богатство, изредка метая в Дурнова реплики типа: «да что ж ты раньше молчал?».
Дождавшись, когда общий ор стал сбавлять градусы, атаман призвал всех к тишине.
— Геть, сатаны! Не всё еще сказано…
— Да куды ж еще-то? — не удержался Тютя. — Яхонты еще? Смарагды?
— Цыц! — рыкнул Известь. — Нет, хорошие новости кончились. Плохие теперь. О зле я хочу поговорить…
Ватажники молчали, переглядываясь.
— Да, золото — зло. Вы гляньте на себя, казаки. Как все вы в миг переменились. Как жажда золота вас захватила. А представьте, что будет, если всем это сказать…
— Етить… — растерянно выругался Старик, а Мезенец с Митькой виновато переглянулись.
— А шо будет? — Мотус, святая простота, всё еще не видел подвоха.
— Все ринутся это золото искать, Васька. Все! До единого. Хромой сядет на кривого и начнет путь указывать. Понятно?
Васька все еще понимал не до конца.
— Всё рухнет! Никто не будет за полем следить, лес рубить да дощаники ладить! За ясаком никто не пойдет и от богдойцев защищаться тоже никто не станет! Все в тайгу рванут.
— Зато у кажного будет полна шапка золота, — холодно улыбнулся Ивашка.
— Верно, — мрачно кивнул Дурной. — Тут, конечно, кому как повезет. Но у кого-то — и полная шапка. Только жрать он что будет? Золото? А одеваться во что? Плавать на чем? Воевать с чем? Да и когда воевать?
— Получается… Нельзя людишкам говорить, — растерянно озвучил Мотус долгожданный всеми вывод. — Тако, а нам пошто рассказал?
— Потому что нам нужно это золото, — вздохнул Санька.
Он давно и долго обдумывал этот вопрос. Добыча золота сама собой напрашивалась, так как этого ресурса по притокам Амура имелся в избытке. Если найти золотоносные ручьи, то относительно легко можно заполучить в свои руки самый лучший товар! И уже на него получить всё! И порох со свинцом, и пищали, и пушки. Золото откроет торговые прилавки и в России, и в Корее… и в Китай можно ужиком проползти. Этот металл может стать основой могущества русских на Амуре. Есть и другой момент: сведения о золоте, распространившись по Сибири и России, привлекут на Амур людей. Пусть авантюрного склада, но активных, решительных людей. Которые так нужны Темноводью.
С другой стороны — привлекут они внимание и властей. Тут уж никуда не деться. Золото — это покруче пушнины, жадная пасть Москвы мимо этого не пройдет. Но Амур так далеко… И имелась надежда, что, если исправно отправлять царю часть золота, какое-то время всем этим дьякам и воеводам будет не до далекого острожка Темноводного. Какое-то время… А беглецу из будущего как раз время выиграть и надо.
В общем, эта беда в теории решаема, зато другая пугала Саньку намного страшнее. Он Джека Лондона почитывал, так что знал, что такое золотая лихорадка. Что та творит с людьми, как легко готовы они пойти на любое душегубство ради презренного металла. А здесь, в острожке, строгого закона нет. Всё держится больше на людском взаимоуважении и авторитете лидеров. Довольно хрупкая преграда для всесокрушающей жажды наживы…
Вот и надо что-то придумать… что-то такое, чтобы немалая часть первопроходцев оставалась на месте, трудилась, несла службу. Чтобы у охочего человека не возникло желание бросить всё, намыть за сезон «шапку золота» и рвануть на запад, к шикарной жизни.
Как это сделать? Санька сам не заметил, как задал вопрос вслух.
— Может, отберем самых… верных? А прочим не скажем, — Васька Мотус, видимо, возгордился своими аналитическими способностями и высказался первым.
— Балбес, — незло отбрил его Тимофей. — Такое рази утаишь…
— Вот представь, Василий, на миг, что мы тебя не позвали, — подлил масла в огонь и Ивашка. — Ты в Темноводном человек новый, знаем мы тебя мало. Вот и станем мыть золото… без тебя.
Васька аж побледнел.
— Я ж полусотник…
— И чо?! — ощерился Старик, подыгрывая Ивашке. — Ты вон ссыльный служивый! Из той же кодлы, откуда Кудря, Пан, да Петрухи енти, коим мудя след укоротить! Какой ты нам верный?
— Да я же с вами… — на Мотуса стало жалко смотреть.
— Шутим мы, — хлопнул его по плечу атаман. — Зато ты теперь понимаешь, что почувствует любой казак, которому ты не расскажешь про золото. Даже хуже будет.
— Куда ни кинь — всюду клин, — покачал головой Ивашка. — Ты инда змей-искуситель, Дурной…
— Един тут исход! — резко оборвал его Тютя. — Золото промеж всеми делить.
Санька затаил дыхание. В его голове вырисовалось нечто похожее. Но он боялся первым озвучить такое предложение. Слишком уж оно… коммунистическое для этого века.
— Поясни!
— А что пояснять? Вот у нас круг казачий. От его часть народишку идет искать ручьи златоносные, а часть остается до работы и ратного делу. А опосля добытое золото меж всеми делится. Добытчикам, понятно, поболее, а прочим — поменее. Но всем! Тако и обид не будет… И по совести!
— Это… — Васька снова ввернул немного аналитики. — Ежли я соберу шапку золота, то кому-то другому полшапки должон отдать?! За просто так?
— А ты-кось поверни енто иначе, — улыбнулся Тимофей. — Оть ты никуда не ходил, ничего не собирал, а тобе — полшапки золота! За просто так!
Васька Мотус округлил глаза от невиданной халявы, обдумал сказанное… и разулыбался.
— Полшапки — это вы рты не разевайте, — улыбнулся грустно атаман. — Часть надо будет царю отдать. Старик верно сказал: не утаить такое. Не только от соседей, но и от Москвы. Так что надо самим его на блюде поднесть… чтобы головы на плечах остались.
Санька не стал говорить о том, что слухи про золото ему самому нужны. Чтобы потянулись люди на Амур.
— Думаю, не меньше половины придется отдавать. А оставшееся — пополам. Как думаете, казаки? Четверть золота — добывшему, а еще четверть — делим меж прочими.
«Прям как дома, — невольно улыбнулся беглец из будущего. — Нашедшему клад полагается 25 %».
— Четверть? — призадумался Мотус. — Эт ежели с пуда, то много ль на одного-то выйдет?..
Погрузившись в вычисления, которым не суждено было закончиться, Васька мрачнел. А Санька глядел на него и думал, что кроме «школы рабочей молодежи» им скоро понадобятся точные весы.
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Весна, как это всегда и бывает, мучительно медленно отвоевывала Темноводье у мрачной и погрузневшей Зимы. Лед на реках чернел, ноздрел и местами рассыпался на десятки сияющих лезвий, но был еще толст и не собирался отпускать реки в вольный бег. А в острожке, напротив, кипели страсти.
— Сбирай круг, атаман! — решительно требовал Мотус. — Пора ужо злато мыть!
— Васька, уймись! Ты через лед его долбить собираешься?
— Ой, того льда на три седмицы осталося! — закатывал глаза получотник. — А справу надо готовить!
Санька, на самом деле, готовил. Несколько казаков уже собирали странные лотки по его «чертежам». Дереба с его артелью получили заказ: строительство дощаников пока отложить и сделать быстренько восемь крепких лодок, которые легко войдут в любой малый ручей.
— Нет, Васька, сначала надо к Кузнецу съездить, ясак отвезти. Потом уже о золоте разговор заведем.
— Так долго! Да зачем ждать-то?
— Да чтобы не растрепали раньше времени! Пока золота не найдем, нечего в Албазине об этом говорить.
— Да кто говорит-то?!
— Ты же первый и растрепешь! — рассмеялся Санька.
— Я тудой вообще не поеду…
В общем, старт «золотой лихорадки» отложили. Дел и вправду невпроворот. Ясак, прежде чем отвезти в Албазин, еще собрать надо. Кстати, первым рухлядь привез… Лобошоди. Его род успел добраться до Зеи до ледохода, и князь «закинул» в Темноводный шесть сороков соболей в знак добрых намерений.
Мэрдэн оказался большим родом. Лобошоди мог легко выставить ополчение в две сотни человек.
— Раньше таких родов было много… — вздохнул князь, сидя за столом, куда его усадили хлебосольные лоча… ставшие втройне хлебосольнее при виде горы соболей. — Но, сколько себя помню, нам очень не везет.
— Я понимаю, — покаянно опустил голову Санька.
— Не только в лоча дело. Про войну Бомбогора с маньчжурами ты знаешь. А в тот год, когда старый Балдачи (еще не бывший тогда старым) стал эфу богдыхана, на Черную Реку пришли хорчины. Это монгольское племя тогда уже служило маньчжурам. Хорчинский предводитель Бадари не стал трогать низовые рода, а в верховьях перебрался через Амур и… тогда наши города горели почти как при злом Хабаре. Сколько монголы скота увели — мы даже не считали. А вот полон… Десять тысяч дауров увели к себе хорчины. И поселили на реке Наун.
— Наун? — вскинулся Санька. — Но ведь туда…
— Да, теперь туда богдыхан переселяет всех дауров. Это были владения хорчинов, ставшие ныне владением империи Цин. Ныне дауры селятся там свободно. Я слышал, что богдыхан дает новым родам землю и даже помощь оказывает… А вот пленники тех лет (кто еще жив) так и остаются пленниками хорчинов.
В разговоре выяснился еще один неожиданный факт. Санька неплохо знал географию своей малой родины, а вот соседнего Китая — совсем нет. Про Наун (она же река Нонни) он знал только, что это приток Сунгари-Шунгала. Впадает в него где-то далеко-далеко на юге. Там еще в будущем появится большой город Цицикар. Все этои места в его голове казались такими далекими… А в разговоре вдруг выяснилось, что Наун находится совсем недалеко от Темноводного. Оказывается, к Сунгари река течет с севера на юг. И истоки свои берег в горах Большого Хингана — совсем близко от Амура.
Лобошоди уехал, и почти сразу тронулся лед. А как реки прочистились — пошли лодки с ясаком от прочих родов. Одним из первых — практически лавируя между льдин — приплыл с Хехцира и Яков Сорокин.
— Зачем рисковал?
— Да не подумал, — рассмеялся «воровской атаман». — У нас-то, на низу, река вовсе чистая. А тута вона чо.
— Это с верховий льды стекают, там еще холодно, — пояснил Дурной.
Сорокин привез неполных 11 сороков соболей, лис, харзы и одну леопардовую шкуру.
— Этого мы сами завалили! — гордо добавил он.
Обсудили дела на низу.
— Дючеров на Амуре вовсе не стало, как ты и говорил, — рассказал начальник поста. — Мы даже на Шунгал заглянули — пустые улусы стоят.
— Не ходи на Шунгал, — строго оборвал Сорокина Дурной. — Не буди лихо.
— Теперича не буду, — спокойно согласился Яшка. — Брать рухлядь все одно не с кого. Ничо! Зато другие платили ясак исправно. И ведь ни одного аманата не держим!
Сорокину было явно в диковинку, что пушнину можно собирать просто по договоренности, а не угрожая прирезать родичей, взятых в заложники.
— Ну, главное говори: как вели себя твои… людишки?
Яков посмурнел.
— Тяжко с ими, — вздохнул он. — Во злобе люди. Токма и винить их не в чем, атаман. Твои энти посланцы чухонские такое устроили, что хошь не хошь — а озоровать не смей!
Близнецы Индига и Соломдига снова превзошли себя. Отправляя братьев дючеров на низ Амура, Санька поручил им не только следить за поведением ссыльных казаков.
«Станьте для местных своими! — напутствовал он близнецов. — Помогайте им, защищайте, где можно. А главное, говорите, что здесь, в Темноводном их не хотят давать в обиду. И, если что помогут».
За зиму братья объехали многие поселения. Где-то вместе работали, где-то развлекали, а где-то даже судили спорщиков. Близнецы смотрелись круто: Санька снарядил их по полной доспехами и оружием, разве что пищали не дал. Они говорили практически на том же языке, что и хэцзени, а также воцзи и шицюань с Ушуры, так что понимание достигалось легко. Только гиляки-нивхи были племенем с другими языком и обычаями.
Парни постоянно плавали мимо тайного поста ссыльных казаков, давая понять, что за ними крепко следят. В короткий срок близнецы превратились в местных героев и заступников. К вчерашним мальчишкам стали прибиваться такие же шубутные юнцы из местных деревень: горячие, целеустремленные. За зиму сколотился целый отряд в три десятка юных пассионарных душ. Лодки близнецов гоняли от устья Амура до верховий Уссури, повсюду борясь со «злом и несправедливостью». Вряд ли они смогли бы сами перебить 20 опытных казаков с Хехцирского поста. Но вот стать ядром народной «армии», которая сметет зарвавшихся лоча — вполне. Так что прихвостням Пущина поневоле пришлось стать белыми и пушистыми.
А в низовьях Амура появился отряд, который еще немного усилит мощь Темноводного.
— Ну, хорошо, Яков, что испытание вы выдержали. А теперь я тебе расскажу, для чего на самом деле нужен ваш пост у Хехцира…
…Последним гостем в остроге стал Якунька. На этот раз он сам привез Дурнову 30 аршин шерстяной ткани.
— Это — ежели на обчее дело, — лукаво подмигнул он.
— Не сомневайся! — улыбнулся Санька. — Неужели теперь не жалко сукна?
— Аи! — неопределенно махнул рукой мануфактурщик. — За зиму стока напряли — расторговать не могу.
— Ну ты не переживай по этому поводу, — доверительно шепнул ему. — Летом, коли всё будет хорошо, пойдем на низ. Там у тебя покупателей будет — не отобьешься!
Порешали, что северному острожку нужен свой дощаник. Санька тут же свел Якуньку с артелью Деребы. Покумекали, пришли к бизнес-соглашению: ресурсы — Темноводного острога, труд — Деребы. И за всё это Якунька в рассрочку тканью заплатит.
«Ну, а что, — мысленно развел руками Санька. — Полез в капиталисты — вынь да положь».
Собрав практически сорок сороков мягкой рухляди (и большая часть ее — это были соболя), Санька с легким сердцем повез ясак в Албазин. Острог уже издалипроизводил впечатления жилого. Конечно, такого, как в Кумаре, Кузнец не построил, но крепость выглядела грозно, а вокруг нее роилась жизнь.
— Вижу, поля подняли, — издалека начал Санька.
— Да сберегли, сберегли мы твое зерно! — с притворной злобой рыкнул приказной. — Насмотрелись на твой Темноводный казаки, тож так восхотели… Не все! Но допрежь и этих не было.
В ходе разговоров выяснилось, что зерно не столько сберегли, сколько… экспроприировали. Осенью полку Кузнеца пришлось изрядно погонять местных дауров, вкусивших вольной жизни. Ну, и разжились, походя.
Дурной вздохнул тяжко, но принял это. Всё сразу не поменяешь. Зато уже есть второй острог на Амуре. Пашню здесь тоже завели. И дорога на Тугирский волок вновь стала свободной и проезжей.
На самом деле, огромные перемены!
Можно и в «золотую авантюру» пускаться…
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Казаков было тридцать два. Восемь четверок — отрядов, размер которых Санька посчитал оптимальным для разведки золотоносных ручьев, да и для работы, на первых порах. Набирались исключительно добровольцы, хотя, к каждым трем охотникам до золота атаман ставил более-менее верного и надежного человека. И только ему доверял пищаль. А также недвусмысленно намекал прочим: если группа вернется без этого четвертого — то и всей остальной тройке несдобровать.
Золото творит с людьми страшное. Даже в его времени почти светлого почти будущего. А уж здесь… Был большой страх, что передерутся, поубивают друг друга. А уж что начнут тайные заначки делать — тут к гадалке не ходи! С отобранными людьми Дурной вел долгие беседы, вместе и порознь. Учил, как искать признаки золота, как пользоваться странными лотками без дна, у которых были только наклонные стенки, сходившиеся под углом. Беглец сам плохо в этом разбирался; в основном, его познания в старательстве основывались на том же Джеке Лондоне и дворовых байках. Все-таки золотодобытчики даже в советское время были людьми заметными и по осени возвращались в Хабаровск с помпой и шиком.
Кое-что Санька знал из другого прошлого, из страшных и веселых времен начала XX века. Золото губило тысячи людей, возвышало единицы. Зато так, что новые тысячи смело шли в тайгу, не зная, вернутся они или нет. На той же Бурее стояли целые села, которые жили тем, что отлавливали таких вот возвращающихся. Или китайских спиртоносов, что пробирались на прииски и меняли паленый спирт на шлиховое золото. У всех у них отнимали тяжелый металл, дарили взамен более легкие камни — и отпускали. На дно речное.
Увы, практической информации в голове Дурнова было совсем мало. Так что первым старателям Темноводного придется создавать методологию золотодобычи практически с нуля. И Санька больше накачивал их всякими морально-психологическими наставлениями.
— Не враждуйте с местными. Помните, там не будет врагов, кроме вас самих. В тайге есть нерушимый закон: люди должны всегда помогать друг другу. И вам всегда помогут, если придете без злого умысла. Беседуйте с ними. Тунгусы, конечно, мало знают о золоте, но вдруг что подскажут?
Однако больше всего атаман готовил их к искушению золотом.
— Помните: лучше иметь понемногу, но долго, нежели много и за один раз. Вам может сильно повезти, и вы захотите часть золота украсть. Не стоит. Если круг узнает или найдет утаенное — вам больше ходу к золотым ручьям не будет. И доли лишитесь. А, если попытаетесь сами туда пробраться — попадете под нашу расправу. Сами вас порешим, к воеводам слать не будем.
Санька понимал, что эта угроза жадность не перевесит. Но надеялся, что старатели станут воровать умереннее.
— Помните: сила золота страшная. Вы очень быстро перестанете доверять друг другу. А потому лучше всего: никогда не таиться, жить открыто. Первый, кто станет осторожничать, нож под голову на ночь класть — того первого и прибьют. Не забывайте: один даже с шапкой золота в Темноводье помрет быстро. А четверо, пусть и без единой крупинки — выживут. И на будущий год им уже может повезти. Помогайте друг другу.
Уже летом, после того, как Темноводный отсеялся, старатели двинулись на «геологическую разведку». Дурной сам довел их до Молдыкидича, заручился поддержкой Барагана и прочих князей. После чего лодочки прыснули в разные стороны: четыре — вверх по Зее, четыре — по Селемдже.
— Помогай вам Бог, — перекрестил старателей атаман. — Лишь бы это золото вас не подчинило…
На обратном пути, дощаник Дурнова зашел к Якуньке. Пристань расширили и укрепили, на привязи уже покачивался свежепросмоленный торговый кораблик. Пройдя до Северного, Санька изумился, насколько разросся этот острожек.
Якунька, лишь завидев атамана, ухватил его рукав.
— Глянь-кося, шо покажу! — и потащил его за хлипкую ограду (в плане укрепленности Северный и на двойку не дотягивал).
Они встали на краю серой, в силу сухости, поляны, на которой лишь проклюнулись милипусечные копьеца травы.
— Во! — гордо выпятил грудь мануфактурщик.
— Чо? — не понял Санька.
— Да то ж лен! — Якунька аж задохнулся. — Первый лен на Амур-реке! Взошел, родимый! Ежели приживется — ух, како всё пойдет!
Атаман за товарища от души порадовался, за что сразу был приглашен на чарку браги. Мануфактурщик жил широко, с головой уйдя в бизнес, который на этой земле никто не кошмарил. Ни свои, ни чужие.
— Ты бы хоть городьбу нормальную возвел, — упрекнул Якуньку Дурной. — Вообще, никого не боишься?
— А кого пужаться? — хохотнул тот. — С низов меня Темноводный бережет. А тута я со всеми в дружбе. Татей тож покуда нет.
— Во! — Санька утер брагу с усов. — Ключевое слово — покуда! Береженого бог бережет!
— Хорошо сказано! — Якунька задумался. — Да не… Ну, как мне такое селище огородить!
— Вот, кстати! А с каких дрожжей Северный так разросся? Будто тут народу больше чем в Темноводном.
— Ну, — Якунька слегка смутился. — Нашенских с три десятка. Кто и женок себе уж завел. Инда дауров прийшло чутка — учатся нашему мастерству. Нуу… Эх, побаивался тебе говорить, да ладнова: дуланцы недобитые ко мне прибилися. На Селемдже им життя вовсе не стало. Скота почти нет, соседи давят. Вот по чутку стали сюды тянуться. А тут и неплохо оказалось. Так я, почитай, весь остатний род и принял.
— Охолопил их? — нахмурился Санька.
— Да не! Вражда ж в прошлом теперя… Мы вроде по ряду живем. Они за овцами следят, а я в их жизнь не лезу. Они потихоньку лошадок, коровок заводят да плодят — то ихнее, я посторонь. Кочуют по округе, луга здесь дивные! Но более трех десятков в Северном живут. В мастерских работают, иную работу справляют.
— Ты не неволь их сильно, — попросил Дурной.
— Сам ведаю. То мне без выгоды.
Беглец из будущего дал мануфактурщику пару дней на сборы, затем, уже на двух судах, они пошли вниз.
К Хехцирской ярмарке.
Санька решил дать будущему рынку именно такое название. Сначала была мысль назвать Хабаровской, ибо будущий родной Хабаровск стоял совсем неподалеку… А потом подумал, с кем все станут ассоциировать название… Вспомнил ярость Ерофея Павловича, как сидел по его приказу в заточении… Вспомнил связанную, измученную Чакилган!
— Перетопчется, — сплюнул на сторону Известь. — Будет ярмарка Хехцирской.
…Плыть вниз по течению — один сплошной кайф. А, если еще и ветерок попутный задует!
Очень скоро дощаники дошли до Амура, миновали горловину Малого Хингана и вошли в земли, ранее заселенные дючерами.
— Сплошная пУстынь, — вздохнул Мотус, чей отряд Санька взял с собой в дорогу. — А такая землица!
«И верно — самые лучшие места на Амуре, — согласился мысленно Дурной. — И земли отличные, лугов заливных без счету. Лес пожиже, но и его хватает. И климат мягкий, тут уже всё, что хочешь, вырастет… Но пока сюда лезть нельзя. Устье Сунгари совсем рядом, маньчжуры наверняка поглядывают за этими местами. Нда… Пусть пока тут будет тихо. Вот с Шархудой разделаемся…».
Миновали устье Сунгари, потом Уссури; массив Хехцира уже нависал над ними. Где-то здесь таился вход на будущую ярмарку. Дурной намеренно хотел, чтобы место это было более-менее тайным и не торчало на берегу, в опасной близости от врага. В лесу, под горой как-то надежнее. С другой стороны, он сам не уверен был — а куда приставать-то?
Вопрос решился, когда на берегу появился казак и сам замахал им руками. Дощаники тихо вошли в заросшее густым подлеском устье махонькой речушки, скорее, даже ручейка. Бечевой поднялись вверх шагов на сто, пока не увидели наскоро сколоченные мостки. Пришвартовались. Прямо в склоне холма здесь были вырезаны ступеньки, поднявшись по которым, гости оказались на просторной утоптанной площадке, огороженной плетнем.
Смотрелось пустовато.
— Здесь, что ли? — разочарованно спросил он у казака.
— Ни! — махнул тот рукой. — То мисто, щоб товары складать. Нам туды.
Снова тропинка, снова выкопанные в каменистой земле ступени.
«Что-то уж чересчур тайное место они замутили» — вздохнул атаман, поднимаясь всё выше и выше.
Однако, теперь пришлось идти совсем недалеко. И открывшееся место того стоило.
Перед беглецом из будущего раскинулась Хехцирская ярмарка.
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Место было практически в отрогах горы, высокое и сухое. Справа и слева почти параллельно шли каменистые гряды, а меж ними образовалось пологое чуть вогнутое пространство, поросшее густой синевато-зеленой травой и редкими раскидистыми деревьями. На удивление — почти никакого кустарника! Тихое, уютное место, на пару сотен метров в поперечнике.
И совершенно безлюдное.
Санька увидел вкопанные в склоны полуземлянки — видимо, склады для торговцев. Также казаки Сорокина соорудили на скорую руку целый один ряд прилавков — все, как один пустые.
— Ай да ярманка, — протянул Якунька, скинувший тяжелый тюк и со стоном разогнувший спину.
Навстречу гостям шел сам Сорокин. Судя по его лицу, тот как раз был очень доволен выполненной работой.
— Поздорову! — помахал он им рукой и принялся тут же излагать достоинства своего детища. — Что, нелегко было подняться?
Дурной и все остальные интенсивно закивали головами.
— От то-то ж! — довольно улыбнулся Яков. — А поиначе и не взойти. Он те и эти камни по бокам — там идти вовсе трудно. А позади ужо ярая гора. Мы-тко на тоем утесе как раз и живем. Изба там и мазанки летнии. С яво и Амур, и Ушуру хорошо видно! Но там тесно, так что ярмарка пущай тута будет. Слышите шум? То ручеек кипит. Он большей частию под камнями течет, но кое-где исходит наверьх. Тако ж воды хватае! И места в достатке. А ежели кто незваный явится — легко можно до нашего утеса податься — а тамо и с пушкой не возьмут!
Санька понял, что Сорокин превратно истолковал данную ему задачу. Скрытность и защищенность места он поставил на первое место, а вот удобством торжища пренебрег. Не купец, что с него взять. Вот Якунька сразу оценил минусы, своей спиной прочувствовал.
«Ну да ладно, по первости сойдет, — пожал плечами Дурной. — Все-таки место неплохое. А купцов у нас пока раз-два и обчелся… Кстати, насчет два!».
— Китайцы не появлялись? — озабоченно спросил он у Сорокина.
— Не було, — пожал тот плечами. — Казаки караулят берег днем и ночью. Окромя лодчонок из коры ничего не видели.
Атаман договорился с Су Фэйхуном, чтобы тот постарался прибыть до летнего солнцестояния — так обоим было легче сориентироваться по времени. Срок еще не вышел, но оставалось всего несколько дней.
— Подождем.
— А мне что тут делать? — насупился Якунька.
— Ты товары смело перетаскивай, выбери прилавок, какой глянется, — улыбнулся Санька. — А я уж тебе покупателей приведу!
В тот же день он нашел поселочек Кудылчи и пригласил своих родных хэдзэни на торжище. Те испуганно забрались на труднодоступную ярмарку… и за один заход, не торгуясь, скупили четверть запасов Якуньки, ибо ткани его были непривычно дешевы. За спиной мануфактурщика выросла приличная горка мягкой рухляди. Соболей там было совсем мало, но всё одно — уже капитал. Дурной даже слегка позавидовал. Только у Якуньки на этот счет имелось другое мнение.
— И это всё? — хмурился он. — Я ж вчетверо более привез!
— Погоди! — улыбнулся знавший хэдзени Санька. — Сейчас вести вмиг по великой Манбо разнесутся.
И оказался прав. Только вот сам-то он ждал других людей. У Су Фэйхуна ведь могло и не получиться. Как-никак авантюру они затеяли опасную. Чем ближе к солнцестоянию, тем больше он не находил себе места. Ежедневно спускался к Амуру, вглядывался. Но, по итогу. так и не увидел китайских торговцев.
Потому что проспал! Когда очередным утром он вылез из походного шатра, собранного из паруса, ярмарочная ложбинка уже гудела от десятков высоких визгливых голосов! Китайцы (или корейцы) споро тащили наверх огромные тюки с товарами, не стонали и не охали — Якунька бы обзавидовался такой прыти! Самым громкоголосым среди них был, конечно, Су Фэйхун.
— Нихао! — радостно заорал Дурной и кинулся обниматься.
Фэйхун, собиравшийся почтительно поклониться бывшему господину-пленителю, растерянно замер в объятьях, но послушно ждал, пока лочи его не отпустит.
— Ну, как добрались?
— Пэрашу порасти, не успеть, — купец, в отличие от Гуньки, мог выговаривать «р», хоть, и с трудом. — Так тяшела фсё счесть. Тяшела…
— Ничего! Главное — что всё удалось!
Фэйхун с семейной бригадой и несколькими корейскими наемными рабочими приплыл к Хехциру на четырех крупных лодках, которые позаимствовал на Ханке. Конечно, он не послушал Дурнова, и основным товаром у него шли ткани: инерцию мышления не перешибить. Северным дикарям нужно продавать камчу! Что ж, Санька к этому был готов. Собственно, для этого ему и понадобился Якунька с его недорогой шерстью. Он даже взял Су Фэйхуна под руку и подвел поближе к прилавку.
— Видишь? У нас и своя есть.
— Тэ… Плахой ткан! Мой лутшэ, мэнога лутшэ!
— Ну и что! Зато наша дешевле. Местные разбирают, как горячие пирожки! Так что впредь вези больше того, что я прошу!
Китаец хмурился.
— Ну, не переживай. После пройдешься по Амуру, хэдзэни скупят у тебя твой шелк.
— Можэна? — Фэйхун аж просиял. — Сыколька за это плати?
Санька задумался. С одной стороны, они, конечно, оказывают услуги, за которые не грех и поиметь долю. Но уж больно это смахивает на таможенные сборы. Если на стороне проведают о том, что Темноводный самовольно решил мыто брать, да себе присваивать — им несдобровать.
— Нисколько, Фэйхун. Торгуй на свой страх и риск. Только привози мне то, что я прошу.
Справедливости ради, китайцы кое-что привезли. Из Китая, помимо шелка они взяли более 30 килограммов хорошего железа. А в Корее семейство Су рискнуло и купило немного пороха и свинца. Порубленного кусками мягкого металла было почти полпуда, а вот пороха — вчетверо меньше.
С одной стороны, это даже хорошо. Потому как, накануне торжища Санька понял, что торговать-то Темноводному в его лице почти нечем. Шкурок было — кот наплакал. А мелочевка кузнечная и шерстяная ткань китайцам особо не нужны. Свое да получше есть. Даже пришлось занять мехов у Якуньки, чтобы выкупить заказанное. Но всё равно Санька возмутился.
— Мало, достопочтенный Фэйхун! Совсем мало! Мне этого пороха — на зубок!
— Сэтэрашена! — только зажмурился в ответ китаец. — Очэна сэтэрашена…
— Слушай! Ну, раз порох и свинец достал… Может, на будущий год и пищали сможешь привезти? В Корее они точно есть… Из них по нашим стреляли.
Су Фэйхун даже не дослушал и испуганно замахал руками.
— Ну, это да, — досадливо прикусил губу Санька. — Дуры здоровенные… Такие не спрячешь, под полой не пронесешь.
Черт! Ему так нужен огнестрел! Мысли лихорадочно бродили от одного грустного разговора с китайцем Ши Гуном до другого грустного — с китайцем Су Фэйхуном. И что-то явно между ними соединялось…
— Погоди-ка! А, может, ты сможешь мне замки привезти?
— Што? Не панимат…
— Васька! — взбудораженный атаман окликнул Мотуса, который валялся неподалеку в мягкой траве и философски смотрел на небо.
— Чо? — недовольно буркнул тот, приподняв кудлатую голову.
— Через плечо! Сгоняй пулей и принеси мне пищаль. Кремневку! Хотя, и фитильную неси!
— Чой-то? — испуганно сел Васька, совершенно не желавший, чтобы у его отряда отнимали ценные пищали.
— Да я только покажу и верну!..
«Ведь может сработать, а? — вопрошал он сам себя, пока бегали за пищалями. — Замок — самое сложное. Гунька сам говорил, что ствол сделать можно. За год накопим железа — и сделаем. Ложа — вообще плевое дело! Главное — замок!».
— Вот! — стал Дурной тыкать пальцами в детали принесенных пищалей. — Смотри, Фэйхун. Такие замки делают отдельно. Думаю, их можно купить. Они совсем маленькие, легко провезти незаметно. А?
Китаец мялся. Он просто хотел торговать шелком, а не вот это всё…
— Фэйхун, — вкрадчиво зашептал ему на ухо Дурной. — Если ты привезешь замки, я заплачу за них золотом.
Черное порочное пламя алчности вспыхнуло в потайных китайских глазах.
— Я посытарайса, господина.
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На Хехцире проторчали почти месяц. С каждым днем тайное убежище становилось всё оживленнее. Якунька распродал ткани, но принялся торговаться уже с Фэйхуном, гордо потряхивая горой мехов. Хэдзэни, шицюань и совсем дальние гиляки-нивхи привозили сюда не только меха, но и иные дары природы. Всё намекало на то, что ярмарка будет жить дальше.
— Яков, — Санька перед отъездом отвел его в сторонку и зашептал доверительно. — Я надеюсь, ты понимаешь, какой подарок я вам сделал? Окрестные людишки могут привыкнуть к этому месту и будут торговать здесь не только, когда приедет Якунька… или китайцы. Но это зависит от того, как вы себя вести станете. Понимаешь?
Сорокин не понимал. Он мучительно размышлял о том, чего хочет от него этот странный атаман. А выгоды не видел в упор.
— Я поясню, — вздохнул Дурной. — Ежели начнете натков и прочих примучивать, обдирать да грабить — они быстро отсюда уйдут. А если станете помогать, защищать — то, наоборот, сами будут приезжать и родню звать…
«Вор» жевал лохматый ус и всем своим видом говорил «а нам-то чо?».
— Но ведь защита и забота чего-то стоят, а, Яков? — уже прямо стал намекать беглец из будущего, насмотревшийся на молодых и борзых рэкетиров в родном Хабаровске. — Если не грабить туземцев, а принимать от них подарки за защиту — они сами будут рады приехать снова и дать… новые подарки. В обмен за заботу… Понимаешь? Можно зарезать овцу и один раз обожраться мясом. А можно стричь с нее шерсть много лет. И сам разбогатеешь, и овца будет довольна, что прожила долгую и сытную жизнь. А еще, оберегая овцу, можно шкурами волчьими разжиться.
Огонек понимания стремительно разгорался в темных глазах Якова.
— Вот… — удовлетворенно кивнул Санька. — Ты поговори со своими об этом. Тяжкий труд может стать выгодным делом… Только не смей вводить мытные сборы! За это мы все вместе быстро на дыбе повиснем! Торговля свободная для всех, мы в нее не лезем. А вы просто живете подле и помогаете сирым и убогим.
Теперь Сорокин кивнул сразу, улыбнувшись заговорщически. Саньке тяжко было вести такие беседы. Уж больно гадко выглядело. Но Хехцирский рынок ему нужен, как воздух! И, чтобы «воры» сберегли его, не растащили шкурки у местных бедолаг, нужно показать им «относительно честный способ отъема денег». А также добавить казакам мотивацию для сбережения торжища. Ну, а крышевание и взятки… что ж, в XVII веке это даже преступлением особо не считается. Особенно, если пользу приносит.
— Зато можно теперь в учебниках записать, что режим порто-франко заработал на Амуре еще в XVII веке, — улыбнулся Санька.
Обратный путь дощаникам дался нелегко. Амур надулся водой и строптиво не пускал русских вверх по течению. С ветром тоже не везло, так что до Темноводного добирались больше недели. Удачно расторговавшийся Якунька сразу рассчитался за дощаник, и у острога появились свои, честно заработанные меха. Экономика Темноводья начинала работать самостоятельно… Правда, неизвестно, как на такие «свои меха» посмотрела бы Москва. По царской воле вся, добытая в Сибири пушнина должна идти прямиком в Сибирский приказ. По крайней мере, соболя, горностаи, чернобурки и бобры.
— Вот и не будем лишний раз об этом говорить, — улыбнулся Дурной и впрягся в обычные летние работы.
Оставшиеся в острожке и в округе казаки растили посевы, надеясь, что уж в этом году весь урожай оставят себе. Еще активно косили луга, благо, Гунька наделал кос в избытке. Бригада ковалей искала руду и быстро копала ее, пока не пришла зима и не превратила землю в камень, а болота — в лед. Все ловили рыбу, собирали ягоды, грибы да орехи, искали мед — летний лес весь год кормить будет. Воинская учёба сводилась к минимуму: Санька знал, что в этом году битв не ожидается. Да и новой воинской справы на всех еще не сделали — железа ковалям не хватало, при том, что заказов было в избытке. Да еще и сам атаман: то подкинет идею ковать железные наральники для сохи, то удумает косу здоровенную, на которую металла, как на целую саблю требуется. Работа с такими вещами спорилась — все радовались, но новые шлемы и наручи делались всё медленнее и медленнее, не говоря уж о штыках. Санька понимал, что сам себя успокоил, вспомнив про багинеты. Раз есть хоть какое-то подобие штыка, то настоящие можно и на потом отложить…
Еще одним поветрием лета 1656 года стали свадьбы. Вернее, «свадьбы». Казаки из Северного разнесли сплетни о том, что они там у себя уже почти все переженились… и жителей Темноводного, как прорвало! Делегации сватов потянулись к чохарам, шепкам, мэрдэнам. Конечно, возникла куча сложностей: своего попа в остроге так и не имелось, а жениться по языческим обычаям казаки не желали. Но выкупали девок у слишком бедных или многодетных семей, брали «под опеку» вдов. Самые упорные отпрашивались у атамана и уходили к далеким бирарам или хэдзэни, где жонку можно честно выменять за топор или пальму.
Санька этому не противился. Даже радовался втайне, надеясь, что семьи привяжут казаков к этой земле. Понятно, что далеко не все из темноводцев хотели прям жениться для заведения семьи. У кого-то настоящие жены оставались в далекой России. Но беглец из прошлого знал, что настоящие браки русских с местными в Сибири случались, тот же Семен Дежнев тому пример.
— Главное: никого не неволить! — строго напутствовал он казаков. — Любая баба или девица должна прийти по согласию. Учтите: я с каждой поговорю! И не дай бог, узнаю, что кого-то против воли взяли!
Разумеется, это всё обострило и «квартирный вопрос». Жен и «жен» привели почти восемь десятков русских. Селиться семьями внутри Темноводного стало уже просто невозможно, и поселение окончательно выплеснулось за пределы крепостных стен. Избы строили на скорую руку, из сырых бревен, которые теперь почти беспрерывно сплавляли по Зее — строевого леса вокруг Темноводного всегда было мало, а теперь вовсе не осталось.
И все же, несмотря на обилие дел, всё лето Санька невольно поглядывал на Зею. Слишком много в его планах зависело от успеха старательских экспедиций. Он дал строгий приказ всем партиям: вернуться до Успения Божьей Матери, то есть, до конца августа по старому (а ныне — единственному) стилю. Увы, к сроку поспела лишь одна четверка. Остальные тянулись долго, заставляя в тревоге биться атаманское сердце. Причина задержек понятна:
— Прости, Сашко, Христа заради! Но никак было не уйти: ишшо денек поискать… Ишшо денек…
В итоге в сентябре вернулись семь групп. Зато все в полном составе: никто никого не порезал, не прибил за золотишко. А вот восьмая четверка пропала в полном составе. Что с ними стало — неведомо. Поубивали друг друга или схоронились, решив оставить богатство себе? Кто теперь узнает… Может, вообще, поссорились с аборигенами, и те их перебили.
«Урожай» тоже был разным. Из четырех селемджинских групп золотоносные ручьи нашли три. Но искали долго, навыков работы имели мало — так что каждая принесла по итогу шлихового (нечистого) песка килограммов по десять. Одни немного больше, другие — поменьше. Из трех уцелевших зейских — две вернулись с пустыми руками (лишь немного летней дешевой пушнины набили). А вот третья…
— Главно, плыть далёко не прийшлось! — взахлеб рассказывал гордый успехом щуплый казачок Онучка Щука. — От Молдыкидича — вёрст с полста. Ну, чуть боле. Ручей тамо текеть странной — берега всё белыи, голыи. Мы опосля у даурцев Бебры поспрашали, те его так и рекут — Цаган. Белый, стал быть. Это я опосля уж докумекал — то ты его Чагаяном кликал!
— Да не томи! — тряхнул болтуна за грудки Дурной. Он уже видел тяжелые берестяные туески, но ждал пояснений.
— Весь берег в злате! — выдохнул Щука, закрыв глаза и широко разведя руки. — И у самого устьица, и выше по ручью — я Нечая посылал. Копнешь, промоешь — злато! Все ноженьки выморозили…
Цаган-Чагоян за неполное лето дал казакам золота едва ли не больше, чем всем остальным, вместе взятым. Весы, кстати, в Темноводном уже соорудили. Эталонного мерила веса, конечно, не было, но по ощущениям коллективно был выбран камень весом в фунт. На основе него из меди и бронзы Ши Гун отлил полуфунтовые, фунтовые, пятифутнтовые гирьки. На основе этого исчислили собранный старателями шлих — и вышло три с половиной пуда! Немного не дотянули до 60 килограммов.
— Нуу… — волнительно протянул Санька на очередном тайном сборище. — Кажется, можно и к Кузнецу ехать…
— Не боишься, что прежней жизни в Темноводном не станет? — прищурился Ивашка.
— Неа, — улыбнулся Дурной. — Я тут одну штуку придумал…

Глава 30

— Не вели казнить, Онуфрий Степанович! — Санька заголосил с дурашливо-покаянной интонацией, пряча улыбку. — Не с пьяных глаз, а токма от усталостиии! Плыли-плыли до тебя, да в темени не туда повернулиии!
Совсем недалеко от Албазина, с правой — условно маньчжурской — стороны в Амур впадает небольшая речка. Ее уже успели прозвать Албазинихой, радуя мир «богатством» фантазии. Вот в нее-то посреди ночи и зарулил темноводский дощаник. По официальной версии: совершенно случайно.
— Будя скоморошничать, — хмуро одернул атамана Кузнец. — Реки просто.
— Ночью кормчий не туда весло переложил, и заплыли мы в Албазиниху…
— С Амуром ее перепутали?
— Так ночь же! Темень полная. И тучи всё небо обложили — не зги ни видать.
— Сашко, тучи четвертого дни были. Это вы три дня плыли и не могли отличить речушку от реки великой?
— Обижаешь, приказной. Разобрались-то мы быстро. Да попался нам под утро солон старый. Кликнули мы его, порасспросили. И вдруг увидели у него вот это…
Санька уже давно осознал, что врать опасно. И в каждой лжи должно быть, как можно больше правды. Дощаник, действительно, свернул в Абазиниху ночью. И тучи тоже были. И старый солон. Не было только «вот этого».
На грубо отесанные полубревнышки стола с глухим стуком упал черно-желтый, местами окатанный, местами ноздреватый булыжник. С матерую крысиную голову.
— Эт што? — застыв, спросил приказной.
— А сам как думаешь, Онуфрий Степанович?
— Нешто золото?..
— Оно самое! Самородок! Мы тоже поверить не могли. Сразу давай пытать солона: где взял? Он и привел нас на речку Желту. Речушка совсем махонька, и от Амура она протекает недалеко, мельтешит между гор и впадает в Албазиниху. И на той речке Желте средь берегов рассыпано золото. В песке и под водою.
Лицо Кузнеца приобретало уже знакомое для беглеца из будущего смешанное выражение: алчного разбойника и ребенка, услышавшего сказку.
— И… много ль его там?
Санька повернулся к выходу:
— Несите!
На грубый стол тяжко опускались туески, кожаные мешочки, наполненные большой тяжестью.
— Святый Боже, — вспотев, просипел Кузнец. — Да сколько ж тут?
— До двух пудов мало не дотягивает, — притворно вздохнул Дурной. — Надо было к тебе ехать. Но так трудно остановиться!
И это тоже правда. Еще одна порция правды, покрывающая главную ложь: на речку Желту темноводцы пришли намеренно.
Санька, действительно, опасался, что слухи о золоте обрушат жизнь его родного острога. Одно дело — авантюристы набегут. Но и приказной, и воеводы, и прочие алчные власть имущие — все постараются старательно ощипать Темноводный. И единственное, что приходило Дурнову в голову: надо как-то сбить след.
И вот тут Саньку озарило: Желтугинская республика! Тоже факт из книжек по истории, только истории более поздней — самого конца XIX века. Жизнь «республики» старателей и авантюристов была короткой, но яркой! От первых найденных самородков на крохотной речушке Желто, до прихода карательных войск прошло всего-то около трех лет. За это время на территорию империи Цин саранчой слетелись тысячи искателей легкого счастья. Не только из России и Китая — со всего мира! Короткий период полного беспредела внезапно сменился удивительно разумной самоорганизацией: желтугинцы создали свою маленькую республику. С законами, налогами, полицией и даже президентом (которым был крайне загадочный дядька, о национальности коего спорят до сих пор). Благодаря совершенно неприличным объемам добычи золота, посреди глухой тайги и Хинганских гор, как по мановению волшебной палочки, вырос город: с роскошными ресторанами, дорогими магазинами. Желтугинцам везли всё, потому как платили они, не торгуясь. За два года Желтуга по численности обогнала Читу, Благовещенск, Хабаровск и Владивосток. Здесь появилась даже бесплатная медицина, финансируемая за счет налогов!
Сколько за несколько лет намыли золота в маленькой речке — точно никто не знает, так как немало его утекало тайными каналами, которым нет учета. Но цифры рисуют совершенно фантастические.
Финал республики был грустным. Да и не в нем дело. Главное, что находилась речка Желта-Желто-Желтуга совсем недалеко от Албазинского острога. Так почему бы не перенести цель будущей золотой лихорадки на нее?
В дорогу атаман взял с собой лишь самых проверенных людей. Среди них — ни одного из тех, что мыли золото на притоках Зеи. Чтобы даже в пьяном угаре, потеряв полный контроль, ничего толком о зейских месторождениях они рассказать не могли.
Дощаник шел наверх нарочито медленно, Санька старался подгадать так, чтобы к Албазину выйти в ночь. Он сам сидел за рулевым веслом и повернул судно в Албазиниху. Там казаки и впрямь встретили старого солона. У того, конечно, никаких самородков не имелось. Дед-охотник лишь показал им путь до речушки Желто. Казаки с трудом протиснули туда дощаник. Выбрались на бережок и пошли вдоль него по каменистой полосе препятствий. После ночного дождика под ногами хлюпало, так что неудивительно, что спускавшийся с очередного взгорка Васька Мотус вдруг стремительно дернулся вниз, хлопнулся задницей о мелкие камешки и заскользил по ним к воде.
— Твою в бога душу матерь!.. — злобно и богохульно выругался казак.
Стараясь замедлить падение, он ухватился на землю, но лишь сжал горсть мелкого щебня с песком. Когда мелочь протекла-просыпалась меж пальцев, в руке его остался только один желвак. Размером с матерую крысиную голову.
Из чистого золота…
Пока несколько человек с трясущимися руками промывали в воде песок (с собой в дорогу вяли лишь пять лотков), остальные прошлись по бережку и нашли еще с десяток самородков. Поменьше, где-то с фалангу пальца, в среднем. Но в любом случае, за час работы казаки добыли больше кило золота! Это, не считая Васькиной находки.
— Есть золото! — радостно отметил я. — Пора плыть в Албазин.
— Нет! — заорал Мотус, и, кажется, эхо этого «нет» вырвалось еще из нескольких ртов. — Вин же злато! Давай кось мыть!
Санька и сам испытывал такой же, почти неодолимый, зуд. Хотелось копать и мыть, снова копать и мыть. Чтобы больше и больше было этого манящего, красивого и проклятого золота. Но нельзя. Надо скорее плыть в Албазин, к приказному. Чтобы запускать уже большую авантюру с золотом.
Только, глядя в лица казаков, Дурной усомнился, что они сейчас его послушаются…
— Ну, хорошо, давайте мыть, — улыбнулся атаман. — Значит, еще больше золота Кузнецу отдадим.
— Э! Неча отдавать. От отложенное и вытдадим! А тутошнее себе схороним…
— Ага, счас. А если приказной золото увидит, да прикажет нас всех обыскать? Представьте, что он с нами сотворит, если выяснит, что мы золото припрятали? Нет, давайте поработаем еще денька три, а потом всё до песчинки Кузнецу отдадим…
Собрались быстро! Горбатиться на дядю не захотел никто. Но с какой тоской смотрели темноводцы на оставшуюся за кормой маленькую речку Желто!
И вот Кузнец, враз взопревший, смотрел на золото, под которым уже начал похрустывать стол. Он вызвал Петриловского, у которого тоже на время отнялся дар речи.
— Только, Онуфрий Степанович, ты мне прямо тут грамотку напиши, — прервал медитацию приказного Санька. — Мол, я, такой-то и такой-то принял у Сашка Дурнова золота весом таким-то…
Вряд ли Кузнец или даже ушлый Артюха Петриловский решатся утаить такую кучу драгметалла. Но лучше подстраховаться. Чтобы расписка, хранящаяся в Темноводном, сдерживала жадность этих людей. А само золото и, главное, слухи о нем поскорее ушли на запад.
И разбередили умы и сердца людей.


(7)165 год по воззрениям лоча/1656
Маленький тигр

Глава 31

Сашика опять сидел у берега Черной Реки. Аратан давно заметил, что его друг лоча, если найдет себе спокойное время, когда дела, наконец, отойдут в сторону — то сразу старается уйти на юг от Темноводного. И посидеть в одиночестве, пялясь на темные воды Амура. Раньше к Чакилган спешил, но даже к самой красивой жене рано или поздно привыкаешь. И спешишь к ней уже не так сильно. А река атамана манила по-прежнему.
Маленький тигр хорошо умел слушать. Он запомнил рассказы лоча о том, что когда-то давно Сашику выловили из этой самой реки. Тогда они и прозвали его Ходол, что значит Дурак.
Все бородатые люди пришли из-за гор. Из далекой страны Алоса. Все, кроме его друга. Лучшего из лоча. Конечно, Сашика рассказывал о своей семье, о том, как попал сюда. Аратан ничего не говорил… но он не верил этим словам. Потому что всегда атаман рассказывал об этом неохотно. И всегда слова его были пусты. Ни радости в них, ни боли. Как будто не было у этого человека этой семьи. И всей рассказанной жизни не было.
До того момента, как бородатые казаки выловили его из воды.
Аратан как-то не удержался и спросил у страшного шамана Науръылги:
— Скажи мне, мудрый: а может Черная Река родить человека?
— Конечно, может, — нарисовал шаман улыбку на лице. — Хотя, это будет не совсем человек.
— А может она родить чужака? Лоча?
Тут и Науръылга замер.
— Нет… Но родившийся может принять облик тех людей, что встретил первыми.
Страшный шаман очень быстро понял, о ком спросил маленький тигр. Так что тогда Аратан поспешил закончить беседу.
…И вот Сашика снова сидел на берегу Амура. Просто сидел. Молчал. Не делал ничего. Лоча шептались, что их атаман так промысливает грядущее. Называли его Вещуном и крестили тело, чтобы белый бог их защитил.
«Может, не надо ему мешать?» — остановился даур.
Но потом решил, что ему нет дела до суеверий глупых лоча. А у матери Черной Реки он сына не отберет.
— Здравствуй, Сашика! — Аратан хлопнул друга по плечу.
— Идрить твою! — атаман аж подскочил на месте. — Как же ты тихо подходишь, ирод!
— Так все нормальные люди ходят, — довольно хмыкнул маленький тигр.
Атаман снова стал задумчиво-спокойным.
— Слушай, — спросил он, отрывая глаз от реки. — Тебе никогда не казалось, что река не просто так шумит? Что она тебя зовет.
— Тебя зовет Черная Река? — испугался даур.
— Нет… Любая река. Воды их никогда не стоят на месте. Вчера они вылезли из земли в глухой тайге. А сегодня уже проносятся мимо нас со скоростью самого быстрого скакуна. Потом они доберутся до океана — и начнется совершенно сказочное путешествие. Эту воду будут бороздить дивные корабли, здоровенный кит выплюнет ее фонтаном из своей башки. Она сможет превратиться в гигантскую волну и накрыть собой целый остров. По которому в ужасе будут разбегаться нелетающие птицы. Повидает слонов, кенгуру всяких, станет гигантской льдиной… Всякое с ней может случиться.
— И куда зовет тебя вода? — осторожно спросил Аратан.
— Не знаю, — Сашика повернулся к другу. — Просто зовет.
Отчего-то не сиделось на месте лоча. Может быть, жизнь в Темноводном стала слишком спокойной?
— Лобошоди, когда приезжал к нам, рассказывал, что очень давно на Амур приходили хорчины. Много воевали и увели десять тысяч пленников-дауров.
Аратан только молча кивнул.
— Ты помнишь это?
— Я в те времена только родился, — покачал головой даур. — Конечно, не помню. Но знаю. Старики рассказывали.
— Лобошоди говорит, что их пленники до сих пор живут на Наун-реке.
Аратан снова кивнул.
— А еще говорят: богдыхан селит всех ушедших дауров на этой же реке.
Даур сузил глаза. Лочи чего-то от него добивался. Только не хотел говорить прямо.
— И будто бы река эта протекает совсем недалеко… Знать бы…
Маленький тигр, наконец, улыбнулся.
— Мы пойдем с тобой на Наун-реку.
Сашика вскинулся. Сердце его забилось радостно, но он неумело постарался скрыть радость.
— Но где река течет? Мы ведь не знаем.
— Я найду.
Утром он взял небольшую лодочку и переправился за Амур. Полдня шел по ровным местам, а затем начались горы. Ночевал без костра и не напрасно: уже утром путь вывел его к стойбищу манегров. Эти тунгусы, как чохары или дуланы тоже пересели с оленей на коней. Но обитая здесь, в предгорьях Хингана, набрались злобы от монголов. Манегры приняли лесного путника, предложили воды и еды, дали место у костра. Но так жадно поглядывали на его вещи, что Аратан не решился вести с ними откровенные разговоры. Ушел, как только позволила вежливость, и весь остаток дня путал следы.
Онгоны отблагодарили его за осмотрительность и уже следующим утром вывели к стоянке солонов. Горные охотники тоже славились кровожадностью, но чтили закон гостеприимства. Аратан сходу подарил старейшине железный нож. Потом спросил, знают ли они, где протекает Наун-река.
— Если кто проводит нас туда и даст лодку, то получит два ножа и топор.
— Давай! — радостно протянул руку беззубый рослый солон.
— За ними надо еще сходить. На Амур.
Беззубый сразу сплюнул и ушел. Зато к дауру подошли двое других охотников — судя по лицам, братья — и согласились помочь.
…Когда Сашика увидел друга с братьям-солонами, то сразу понял всё — и испугался. Это он тоже пытался скрыть. И тоже плохо.
— Аратан, что прям сейчас? Подготовиться же надо!
— Мы подождем, — даур не удержался и хмыкнул. — Собирайся. Надо только братьев покормить. Все-таки они гости.
Сашика хотел идти. И не хотел. Была в нем такая черта. Аратан уже знал, что надо просто делать — тогда лоча поневоле начнет помогать, соучаствовать. А разговоры разговаривать бесполезно. Или просто Аратан в этом не силен.
И все равно долго собирались. Сашика пошел «передавать дела» другим лоча. Те сразу расхотели атамана отпускать. Зло косились на него, Аратана, и братьев-солонов. Потом предлагали собрать отряд в помощь, но тут уже маленький тигр не сдержался:
— Вот так мы точно попадемся.
Потом хотели отложить выход до утра, но Аратан просто сказал: «Пошли». По Амуру плыли уже в сумерках. Братья-охотники ласково гладили новые ножи с топором. Но еще больше их радовали слова подлого Ивашки: «Если приведете обоих обратно живыми — получите еще два топора и отрез ткани». В принципе, верно сказал лоча — не будет у солонов желания пограбить двух путников. Даже было немного приятно, что Ивашка позаботился не только об атамане, но и о нем.
До Науна добрались за два дня — река и впрямь протекала совсем близко. В солонском лагере, кроме лодки, Сашика взял еще и местную одежду, чтобы не бросалось в глаза, что он — лоча. Натянул глубоко лохматую шапку, но Аратан только скривился — такую морду шапкой не скроешь.
Братья вывели лодку в ручей и сказали, что проводят их до большой воды, а там — уже сами.
Ручей оказался порожистым, а вода стала уже сильно холодной.
— Так пешком быстрее вышло б, — ворчал атаман, глядя на красные от холода ноги.
— Посмотрим, что ты на самой реке скажешь, — улыбнулся Аратан.
И, конечно, он оказался прав: широкая Наун-река легко понесла вниз солонскую лодочку. Без братьев-проводников она стала совсем легкой. Заночевали в горной расселине, что выходила прямо к берегу. Даже разожгли небольшой костерок.
— Что ты скажешь? Там… — спросил, наконец, Аратан. — Ну, когда доберемся до дауров.
— Скажу им: возвращайтесь! — неуверенно заговорил Сашика. — Скажу, что на Амуре теперь всё иначе. Там теперь — Темноводье. Назову имена князей, что теперь вместе с нами. Что живут они и не жалуются. Никто не жжет улусы, не отнимает земли. Мы торгуем друг с другом и вместе бьем врагов…
— Хорошо бы, если б те князья сами это сказали. Не думаю, что у дауров с Науна будет много доверия к лоча.
Сашика покраснел.
— Знаю, — он какое-то время следил за игрой огня и добавил. — Я долго думал об этом. Князья или иные дауры, навроде тебя — они ведь только посредниками могут быть. Говорить должен тот, кто за свои слова отвечает. Получается, кроме меня некому. Идеально было бы всех собрать: и меня с ватажниками, и князей. Но больно шумное выйдет посольство. А тут все-таки богдыхановы земли… Думаю, толпа защитников-охранников только вызовет у них лишнее недоверие. А так… Я один приду. С открытым сердцем. Может, поверят мне?
— Посмотрим.
Аратан знал, что есть у Сашики такой дар — люди ему доверяют. Только доверяют потому, что этот странный лоча почти всегда искренен. Но будут ли это знать дауры с реки Наун?
«Если нет, то зря мы реку послушались и пошли сюда» — улыбнулся маленький тигр.
— Мне кажется, многое зависит от того, как они тут устроились. Хорошо им на новом месте живется или плохо? — продолжал рассуждать атаман.
— Как еще может житься, когда земля чужая? — только и пожал плечами Аратан. И лег спать.
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С утра они снова сели в лодку и двинулись на юг. Горы быстро мельчали и отходили на запад. В этих местах людей обитало гораздо больше, но ни одного селения на берегу реки им не встретилось. Видимо, живут здесь не рыбаки и не земледельцы. К вечеру путники оказались уже практически на равнине. Аратан на этот раз выбрал небольшую каменистую косу на западном берегу. С двух сторон язык суши окатывали холодные воды реки, с третьей — торчали острые каменюки, а с четвертой — простиралась ровная, как стол земля.
— Наверное, не будем сегодня разводить костер, — даже лоча чувствовал некую неуверенность.
— Да почему? — как можно беззаботнее улыбнулся маленький тигр. — Небольшой костерок не повредит. Горячего попьем.
Наломали сучьев с редких кустов, собрали плавни и устроили теплый лагерь на ночь. Поболтали ни о чем, пока зрел отвар, попили его, закусили лепешками — и легли спать. Сашика вызвался сторожить первым (теперь сам вспомнил о страже!), а Аратану только это и нужно было. Подремал до высокой луны, потом немного полежал, глядя в звездное небо — и поднялся сменить друга. Сашика в свой дозоркостер не поддерживал — все-таки опасался за скрытность их лагеря. Зря, конечно.
Маленький тигр дождался, пока лоча уляжется и начнет храпеть, после чего вытащил из валежника два огрызка бревнышек-топляков. Даже сухими такие разгораются долго и нехотя. Даур сунул их концами в мерцающие угли, вызвав сноп искр, и сел, облокотившись на теплую стенку валуна. Подождал, пока отсветы утихнут, затем аккуратно насадил шапку на вертикально воткнутую палку и ужиком пополз прочь от лагеря. Выбрал каменюку покрупнее, сел к его стенке, противоположной от костра.
И перестал двигаться. Дышал тихо и плавно, смотрел только вниз, чтобы даже случайный блеск глаз не выдал. Позади, наконец, начал разгораться топляк, Аратан почувствовал мягкое свечение за спиной, увидел отбрасываемые костром тени.
«Всё так» — улыбнулся краем рта маленький тигр.
Долго ждал. Даже закралась ленивая мысль «а может, показалось», но опытный лесовик не поддался ей. Наконец, долгожданная — но всё равно неожиданная — тень шевельнулась! Сильно справа, но достаточно близко. Аратан пристально осматривал местность сквозь приспущенные ресницы — больше движения не чувствуется. Если еще враги ползут, то гораздо дальше.
Он успеет.
Тень по касательной двигалась мимо него. Совершенно бесшумно — враг был опытен. Но он ползет на костер и ослеплен его отсветами. Врагу совершенно ничего не видно, что происходит в тени валуна. Даур плавно вынул из ножен свой старенький нож — потертый, ноздреватый, нечищенный — такой точно не сверкнет предательски в свете луны. Стёк всем телом на холодную землю — и двинулся к врагу.
Чужак увидел его. Все-таки разглядел, когда Аратану пришлось выбраться из-под защиты тени камня. Но уже поздно. Резкий прыжок — прямо с земли! — ткнуть рукояткой в ребра, навалиться сверху. Враг охнул, и даур быстро зажал ему рот ладонью.
— Какого ты рода? — прошептал маленький тигр, молясь всем духам, чтобы это были не его близкие…
И медленно провел ножом по горлу. Острой его стороной.
Прочие враги не могли этого видеть, так как были еще далеко. Но нашумел Аратан знатно. Придерживая подрагивающее мертвое тело, он снова распластался по холодной земле. Рука нащупала чужой, но знакомый запАх халата. Это монголы! Аратан хищно улыбнулся.
Слева из темноты кто-то вопросительно зацокал. Даур три раза глубоко вдохнул, а потом свободной рукой кинул камень — далеко за источник звука. Галька звонко застучала в кромешной тишине — и маленький тигр резко рванул вперед, уже не сильно заботясь о тишине. Бить пришлось наугад, так что первый удар пришелся куда-то по спине, вскользь.
Враг понял, что таиться уже нет смысла, и заорал. Но повернуться не успел: Аратан всадил нож между ребер в печень на полную глубину. Вынимать клинок некогда, он подхватил кинжал мертвеца и бросился навстречу третьему противнику, который уже встал на ноги и бежал к месту схватки. Этот был молод и глуп, он выхватил саблю и слепо рассекал ею пространство перед собой. Сабля оставляла яркий след отсвета лунных бликов, а размеренность ударов монгола была подобна танцу. Отсчитав третий замах, даур нырнул под него, полосанул кинжалом по оружной руке, а, когда враг вскрикнул от боли, воткнул клинок снизу вверх.
Прямо промеж ног.
Таких воплей он давно не слышал. Теперь монгол заглушит любые звуки и привлечет к себе всеобщее внимание. Аратан, снова сменив оружие, юрким хорьком бросился в противоположную сторону. Он успел заметить, как в стороне быстрая тень неслась прямо на свет костра.
«Один, — отметил Аратан. — Крики наверняка уже разбудили Сашику. А одного тот точно одолеет».
И в этот момент сам нарвался! Сразу на двоих. Они одинаково видели друг друга, одинаково были вооружены кинжалами. Монголы моментально разделились и стали обходить даура. Как только Аратан разворачивался на одного из них, оставшийся за спиной тут же делал выпад. Они ждали его действий, и готовы были поймать даура в любой момент.
Пригнувшись, маленький тигр по шажочку стал отходить назад, надеясь наткнуться на какой-нибудь валун, который прикроет его со спины. Вопли раненого в промежность заполоняли весь берег реки, но дауру казалось, что он слышит еще шум и шаги. Затягивать бой нельзя. Схватив камень, он метнул его в правого врага, сам же кинулся влево.
«Один удар — и я успею» — сияла в голове мысль.
Но за один удар не удалось. Левый плохо разглядел удар, он оказался недостаточно быстр, но, хотя бы, руку выставить смог. Клинок располосовал рукав и кожу, напился красным, но сам левый с шипением отскочил и сделал ответный выпад. Аратан отклонился, всадил нож уже и в боевую руку, но в это время на него напали справа. Нож врага взрезал халат на спине, когда маленький тигр уже падал, и запутавшийся нож потянул к земле руку, а за ней — и всего монгола. Тот был здоровый, но потерял равновесие, а извернувшийся в падении даур изо всей силы ударил его пяткой в колено. Теперь правый уже не думал о своем ноже: он падал, а ногу его пронзила страшная боль. Вместе противники рухнули на камни. Но из них только Аратан видел, куда упал нож. Подхватил его и всадил со всей дури врагу прямо между ключиц.
Когда Аратан встал, раненый левый тоже был на ногах. Враг больше хотел сбежать, чем драться, ведь обе его руки повреждены…
«Нет уж, стой — заговаривал монгола взглядом маленький тигр. — Ты мне нужен. Живой».
— Держись! Я иду! — раздалось за спиной.
В тот же миг гром и молния взорвали тишину и мрак. Затем берег затянул дым… А последний монгол с развороченной грудью рухнул на камни.
— Нееет! — перепуганный даур кинулся к нему, схватил за отвороты разодранного халата и начал трясти. — Где ваши кони? Где?
Но рот монгола наполнился кровью, и тот ее даже не выплевывал. А глаза врага уже видели отсветы Верхнего Мира.
Аратан отпустил мертвое тело, повернулся к лочи. Тот, прижимая пищаль к груди, облегченно выдохнул, уверенный, что спас своего друга метким выстрелом.
— Ох, Ходол, — без особой злобы прошептал маленький тигр.
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— Аратан, как ты? — кинулся к дауру лоча, но замер, наткнувшись на его выставленную ладонь.
— Ты цел? — прошептал даур, одновременно прикладывая палец к губам.
Атаман все-таки был не совсем безнадежен, сохранил тишину и ответил кивком. Аратан жестом велел тихо положить пищаль и следовать за собой. Крики раненого в пах монгола затихали, но еще не прекратились. Теперь они не помогали, а мешали. Даур долго слушал ночь. Никаких шагов. шорохов — кажется, враги кончились. Но где же их кони?
Монголы следили за ними с верховьев реки. Значит, и лошадей своих, скорее всего, оставили выше по течению. Поманив лоча, он неспешно пошел по пологому берегу. Ночью всё черное пространство вокруг кажется бесконечным и пустым, нарождающаяся луна мало что показывала. Но вокруг наверняка масса удобных заимок… Только как их разглядеть? Ни запахов, ни следов — ничего.
Не выдержав, Аратан потряс головой, расслабив губы, вдохнул глубоко — и звонко протяжно заржал ищущим жеребцом. Конечно, он выдавал себя, но больше идей у него не было…
Повезло! Какая-то глупая кобыла не утерпела и тоненько ответила на призыв жеребца. Близко! И направление ясное. Даур повернулся к Сашике, выпучил глаза, напоминая о тишине, и махнул ему рукой, приказывая идти вправо. Тот побледнел, стиснул в ладони кинжал и решительно ушел в темноту.
— Вот и хорошо, — шепнул сам себе маленький тигр. — Пусть там топает.
А сам пошел на голос кобылы. Лошадей сторожил один человек, причем, самый слабый, молодой или нездоровый. В этом даур был уверен. Никто, собираясь на вылазку, не оставит в лагере лучшего воина. Тем более, нескольких.
Сторож, встревоженный ржанием, был наготове и ждал схватки. Но он, действительно, оказался плохим бойцом. Дал зайти себе за спину, двигался на удивление медленно — это оказалась самая легкая схватка.
«Значит, их было семеро» — подытожил даур.
— Сашика, иди сюда! — крикнул он в темноту.
— Куда? — раздался в ответ растерянный вопрос.
— На голос! — Аратан слегка разозлился.
— Не понимаю… — бессильно ответил лоча.
Река, конечно, обманывает… но не настолько же! Злой Аратан снял с трупа кресало и трут, запалил огонек, поджег факел, заготовленный врагами. Где-то через двадцать вдохов на огонь вышел атаман.
— Ого! — огляделся он при свете.
Лошади были подготовлены для долгого ожидания: все стреножены и взаимоперевязаны. Одиннадцать кобыл. Получается, что у троих нападавших даже заводной лошади не было. На них напали какие-то нищеброды-неудачники. А маленький тигр надеялся, что принял славный бой…
— Я отберу и подготовлю лошадей, а ты собери сумки в дорогу, — велел он.
Сашика кивнул и стал осторожно снимать седельные сумки. Аратан же на некоторое время застыл, присматриваясь к лошадям. Выбрать надо самых спокойных. У монголов кони, что собаки — чужака не примут, да еще и покусают. Это, если не случайные, а выращенные владельцем. Наконец, сделав выбор, даур начал выпутывать четырех кобылок. Когда закончил, увидел, что атаман стоит с факелом над телом и с тревогой его изучает.
— Кто они? — спросил он у друга.
При свете многое стало понятно. Узоры, украшения — Аратан уже видел такое.
— Барга, — ответил он. — На нас баргуты напали. Они кочуют по обе стороны Хингана. Получается, и на Науне бывают. Но это не род. Просто какие-то разбойники. Я так еще днем подумал…
— Днем? — Сашика округлил свои и без того выпученные глаза. — Ты знал о них еще днем?!
Аратан скривился. Он и не подумал, что лоча до сих пор не догадывается об этом.
— Но почему ты мне ничего не сказал?
— Чтобы враги тоже ничего не заподозрили. И не испугались напасть на нас ночью.
— Я, чо? Я приманкой был?
Обиделся. Зря.
— Мы оба были приманкой. Просто ты мог выдать нас.
— То есть, ты поэтому выбрал правый берег — к ним поближе? Поэтому сказал костер развести?
— Берег неважен, — покачал головой даур. — Просто там место удачное. С двух сторон вода, с третьей — чистое поле. Они обязательно пошли бы через камни. А там я их встретил.
— А если бы они в мою стражу напали? Я-то не ты!
— Никто не нападает с вечера, — хмыкнул Аратан.
— То есть, опять я бесполезен…
— Ты очень полезен, лоча. Но не для этого.
— Но ведь такой риск. Любая мелочь могла всё испортить. Как тот баргут, который чуть тебя не прирезал. Ну, которого я стрельнул.
Аратан еле сдержался, чтобы не выдать другу, что его выстрел чуть всё не испортил. Но тот и так себя ущемленным чувствует.
— Я всё подготовил. У них не вышло бы ничего, Сашика. Успокойся!
— Но зачем? — не унимался атаман. — Ведь можно было уйти, затаиться.
— Нам нужны лошади, — просто объяснил свой замысел Аратан.
— А лодка?
— На лодке у нас только одна дорога. На лодке мы у всех на виду. А кони приведут нас в любое место. И укрыться с ними легче. И еще: мы не просто на коней сядем. Мы станем баргутами!
До утра они обыскали все тела, забрали всё самое ценное, а главное: переоделись в монгольские халаты. Сашика ломаться не стал, сам раздел труп, сам облачился. Только шапку оставил солонскую — та хоть как-то скрывала его волосы, прикрывала выпученные глаза. Лоча старательно соскоблил ножом усы и бороду, надеясь, что так его можно принять за юного баргута. Но у него даже походка совершенно иная!
С рассветом двинулись.
— Может, трупы в реку скинем? — предложил атаман.
— Зачем? Чтобы они плыли впереди нас и сообщали о ночном происшествии?
Сашика смешно почесал затылок.
— Не переживай. У монголов такое часто случается: встретились, поссорились, поубивали друг друга. Вряд ли нашедшие начнут искать убийц.
Но, на всякий случай, у первого же островка всадники пересекли реку, чтобы сбросить след. Идти на конях оказалось гораздо удобнее. Аратан дважды заметил стойбища — и они благополучно разминулись с чужаками. Это тоже были явные кочевники, возможно, баргуты. Но уж точно не дауры. Жаль, что путники не знали цель своего пути: где именно поселились даурские роды, далеко ли до них еще. Но Аратан был уверен: найдут. Правда, самое сложное после этого только начнется.
У коней, в сравнении с лодкой был только один минус — скорость. Плыть вниз по реке намного быстрее, чем ехать укромными закоулками. К тому же, Сашика — ужасный наездник. Он быстро уставал в седле и часто требовал отдыха, чтобы «размять задницу». В любом случае, за два дня верхом они прошли гораздо меньше, чем за один — в лодке. И на исходе второго дня, тяжко взбираясь на густо заросший кустами склон сопки, Аратан оглянулся назад и увидел всадников. Солнце било почти горизонтально, так что на оставленном позади перевале четко выделились черные силуэты верховых.
— Ох… — он аж остановился на пару вдохов.
— Что? — резко насторожился Сашика.
— Они по нашему следу идут. Точно по нему…
Друзья быстро спешились и затащили кобыл в густые заросли. Преследователи пока их не видели и шли медленно, настороженно. Их из-за перевала вышло не менее двух десятков.
— Кто это?
Аратан пожал плечами.
— Видимо, отряд наших врагов оказался гораздо больше семи человек. И это их друзья… Надо быстрее уходить на ту сторону сопки.
Продираясь сквозь заросли, они пробрались, наконец, на южный склон, нашли голое место и тут же пустили коней в галоп.
— Что делать будем? — подпрыгивая в седле, спросил Сашика.
— Сейчас надо оторваться, а потом сбить их со следа. Нам бы в какие-нибудь скалы скрыться…
Увы. Левый берег Наун-реки, по которому они ехали, был практически равнинным, горы Хингана серели на той стороне, на западе. А сама река в этих местах стала уже такой полной, что в конце сентября вплавь перебраться очень трудно.
Повезло на закате: путь им пересек шумный, не по-осеннему веселый ручеек.
— Встань в воду! — скомандовал Аратан, а сам быстро забрал поводья обеих заводных лошадей и потащил их на южный берег ручья. Здесь смачно стеганул их по жилистым крупам. Обиженные лошадки взбрыкнули, отбежали в сторону шагов на тридцать и перешли на неспешный шаг, никем не понукаемые. Маленький тигр вернулся в ручей.
— А теперь идем вверх по воде.
— Но наши вещи…
— Враги должны думать, что мы удираем в панике. Что у нас не было времени забрать сумки… У нас его на самом деле нет. Надо добраться до той рощицы, прежде чем они успеют нас увидеть.
Кажется, им повезло. На краю слуха Аратан услышал радостно-яростные вопли врагов. Они проглотили приманку. Но это не продлится вечно. Надо уходить. Еще дальше. И еще.
— Блин! А как мы теперь на юг проберемся? — расстроился Сашика.
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Уже совсем стемнело, и кони сами перешли на осторожный шаг. Надо бы отдохнуть, но маленький тигр потребовал идти дальше. Всё равно теплые вещи, одеяла, почти все припасы остались на заводных лошадях. Боясь, что ноги у лошадок совсем замерзнут, он вывел их из воды. Тем более, что русло ручья здесь принялось выделывать заковыристые кренделя и напрямую было идти гораздо короче. Кусты почти исчезли, вокруг расстилалась высокая трава и редкие тонкие березки.
— Что-то больно на болото похоже… — выдал лоча.
— Да, — кивнул Аратан. — И здесь следы скрыть совсем нетрудно.
— Зато утонуть легко.
— Это не такое болото! — фыркнул даур.
В довершение неудачного дня заморосил дождь. Если всю ночь под ним идти — можно и слечь. Аратан понимал, что нужно укрытие. Но в этих болотах не найти ни скального навеса, ни большого выворотня. Собрать навес из палок?
…Когда внезапно на пути прорисовались очертания берестяного охотничьего балагана, маленький тигр решил, что возблагодарит за подарок всех известных ему онгонов. Такие хибарки ставят в охотничьих угодьях разных племен, и везде царит один закон: укрытием вправе воспользоваться любой. Здесь не бывает запоров и защитных проклятий. Многие даже оставляют припасы для неведомых нуждающихся.
— Нуждающиеся — это мы, — решительно заявил даур и стал наощупь искать дверь. Лоча, шедший за ним, с грохотом споткнулся о какой-то котелок, но дверь они нашли, быстро заскочили внутрь и, обессиленные рухнули на почти сухой пол. Берестяная крыша в нескольких местах подтекала, но всё равно здесь во много раз суше, чем снаружи. И теплее. А за ночь они еще надышат.
— Сидим тут до утра. Костер не жжем. Сушим одежду на теле. Рассветет — подумаем, как быть дальше.
Сашика согласно кивнул. Его слегка колотило; маленький тигр знал, что его друг плохо переносит холод.
«Может, разжечь огонь в очаге? Закрою чем-нибудь с трех сторон, а внутрь Сашику посажу. Может, не будет видно снаружи…».
— Они еще и котел мой перевернули! — раздалось вдруг снаружи.
Раздалось внезапно, резко и оглушительно громко — промокшие беглецы аж подпрыгнули от испуга.
— Эй, кто вы там! — второй голос был густой, сочный и мог принадлежать только могучему батару, облеченному властью. — Выходите по-хорошему! И не балуйте! Нас тут много.
Аратан с лоча переглянулись. Лица обоих отражали одинаковые смешанные чувства: страх и надежду. Незнакомцы из темноты говорили злобно.
Но они говорили по-даурски!
— Давай! — ободряюще шепнул другу Сашика и улыбнулся.
— Мы выйдем-выйдем! — высоким голосом заговорил маленький тигр. — Нас двое, и мы свои!
— Ого! — раздалось удивленное за стенкой.
Сашика надвинул поглубже шапку, и беглецы толкнули дверь.
— А ну, стой! — мокрые дауры, числом около десятка, резко наставили на них копья. — Какие же вы свои?
Аратан хлопнул себя по лбу: на них же баргутские одежды!
— Нет! Мы не баргуты! Бандиты напали на нас три ночи назад, и мы напялили их одежды, опасаясь, что идем по их землям.
— Их землям? — сочноголосый батар излучал растерянность. — Вы что, не знаете, где вы живете?
— Мы не с Наун-реки, господин, — старательно покладисто отвечал Аратан. — Мы… с Черной Реки пришли.
Дауры оживились и начали перешептываться.
— Ваш род тоже переселяется? — уточнил сочноголосый. — Так следовало через Нингуту идти. Там амбань вам место и укажет.
— Нас только двое. Мы шли с вестями.
— Это какими же?
Маленький тигр бросил короткий взгляд на хранящего молчание друга.
— Что, прям, тут всё рассказывать? — добавил он немного резкости в голос.
— И верно, — кивнул сочноголосый. — Пойдемте с нами. Сядете на заводных коней.
Ехали долго, почти до рассвета. Ледяная морось не располагала к беседам, но Аратан все-таки выяснил, что сочноголосого звали Тугудай. Он и его люди обходили округу, так как с выселков сообщили, что в землях дауров опять появились бандиты-баргуты, которые полюбили красть лошадей у переселенцев.
Большие черные квадраты уже убранных полей, на которых пожгли сухостой, подсказали Аратану, что улус близко. В предрассветной серости даур рассмотрел первые строения. Многочисленные землянки с выходом-дымоходом в центре были ему хорошо знакомы, а вот более основательные строения в центре городка выглядели какими-то чужими. И вели их прямо туда.
— Пойдем в мой дом, — гостеприимно протянул руку Тугудай.
Этот дом, кажется, был самым шикарным в городке, с окнами из промасленной бумаги, которые еще не убрали на зиму. Матовость окошек светилась манящим теплом и уютом. Странно, но Аратан никогда не слышал о князе по имени Тугудай. А в таком доме должен жить именно князь.
Хозяин прошел в дом первым, указывая гостям путь. И тут Сашика, полностью оправдывая свое прозвище, привычным жестом на пороге сорвал с головы шапку и повернулся на угол, собираясь выказать почтение одному из разрисованных онгонов, которым молятся лоча. Его рука уже взметнулась ко лбу, только никаких лочиных онгонов в этом доме, конечно, не было. А Сашика в тот же миг понял, что натворил.
Вокруг все ахнули.
— Лоча! — зарычал Тугудай, хватаясь за саблю на поясе.
Конечно, атаману пришлось бы открыться так или иначе. Но подобным образом…
В тесноте дома размахивать саблями неудобно. Тугудай это понял быстро и просто кинулся на Сашику с голыми руками. Остальные дауры, следуя на крик своего вождя, впихнули внутрь маленького тигра, застрявшего на пороге, и принялись помогать Тугудаю.
Что делать? Драться со своими? Аратан заметил, что лоча, раздосадованный своим промахом, не оказывает никакого сопротивления. Нож, уже прыгнувший в руку ловкого даура, вернулся обратно под отворот халата. Маленький тигр встал к стене и протянул соплеменникам открытые пустые руки.
…— Проклятый лоча! — широкие ноздри Тугудая всё еще яростно раздувались. — Ты набрался наглости притащиться в мой дом!..
— Ну… я прям в твой не собирался, — руки Сашики связали за спиной, и он плечом безуспешно пытался утереть кровь с разбитых губ. — Ты сам пригласил нас… почтенный Тугудай.
Крепкий сапог без замаха глубоко вошел в живот казака. Опять.
— Я спрашиваю: что ты здесь делаешь, речной демон? — рявкнул сочноголосый вождь.
Сашика не ответил, поскольку мучительно пытался заставить себя вдохнуть воздух. Тогда маленький тигр решил, что настало время говорить ему.
— Мы с самого начала сказали, что здесь делаем, господин: мы пришли с вестями.
— А ты, предатель, сиди и помалкивай! — зло прошипел Тугудай. — Твой черед еще придет…
— Я не предатель! — Аратан резко вскочил на ноги, показывая, что, пока его оставили в темном углу, предавшись сладостному избиению лоча, маленький тигр смог достать нож и полностью разрезать все путы.
Старый, попивший много крови нож тускло серел в его руке, нацеленный на вождя. Легкий поворот кисти — и маленький клинок воткнулся в глиняный пол перед его ногами.
— Я уже сказал: мы пришли разговаривать.
Тугудай смотрел тяжело, но красивый жест явно оценил. Главное: его сапоги отвлеклись от живота Сашики.
— Хорошо… Непредатель. Скажи для начала, кто ты такой, и почему служишь этому лоча?
— Мое имя Аратан сын Дагана из хала Бирьян. Я не служу этому лоча. Его зовут Сашика, а еще зовут Ходол (дауры довольно ухмыльнулись, услышав прозвище). И это самый необычный лоча. Ни один даур не служит ему. Или дючер. Или орочон. Или даже лоча. Но сотни и сотни дауров, дючеров, орочонов и лоча помогают ему. Я — один из них.
Хозяева зашушукались, реагируя на странные речи. Тугудай коротко поднял руку, обрывая шум.
— Ну, и почему вы все ему… помогаете?
— Думаю, у каждого есть своя причина. У меня вот есть, — Аратан не удержался и бросил теплый взгляд, на атамана, который уже оклемался. Сашика старательно смотрел в пол, но всем своим телом прислушивался к речам. — Но тебе, Тугудай, нужна какая-нибудь одна?
Вождь никак не отреагировал на последнюю реплику: ни соглашаясь, ни отрицая.
— Скажу так: Сашика владеет пекторалью Бомбогора. Слышал о такой?
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В доме повисла тяжелая гнетущая тишина.
— Слышал, — Тугудай выпустил это слово бережно, словно оно сделано из хрупкого никанского стекла. — А еще я слышал, что пектораль пропала вместе с Бомбогором. После….
Он замялся.
— После того, как маньчжуры его пленили, а потом казнили? — прищурившись, уточнил Аратан.
Вождь промолчал.
— Сашика посватался к князю Галинге, прося в жены дочь его — Чакилган.
Все в доме снова зашептались и заохали. «Какова наглость!» — послышалось со всех сторон.
— Старый князь сказал, что отдаст свою любимую дочь тому, кто найдет утраченную пектораль Бомбогора. И этот лоча нашел.
— Что?! — Тугудай уже не выдержал и утратил всю свою солидность. — Как он смог ее найти?! Просто взял и нашел?
— Прошлой весной, — Сашика, разогнулся, как мог, и заговорил на почти чистом даурском. — Мы напали на войско Минандали на Черной Реке. И после боя, я нашел пектораль в одном из мешков в обозе.
— Ха! — Тугудай запрокинул голову, показывая, что не верит этим глупым словам.
— Это видели десятки людей: лоча, дауры, орочоны. Да и сам Галинга стоял неподалеку…
Атаман и вождь обменялись понимающими взглядами.
— Значит, ты дрался на Черной Реке… — протянул Тугудай своим густым голосом. — Повезло же тебе, лоча, что тебя не было в Хумарском городке. Там, я воевал со всеми своими воинами. А вот на Черной Реке мы сражаться не стали.
— Мне и впрямь повезло, — улыбнулся казак и сразу скривился от боли в полопавшихся губах. — Только под Хумарским городком вы тоже не смогли победить.
Тугудай сдержался. Он ничем не выдал своего гнева. Но Аратан заметил, как побелели его стиснутые кулаки.
— Тебе стоит осторожнее говорить с нами на эту тему, — процедил вождь, совершенно новым, неприятным голосом. — Я привел на Хумару-реку пять сотен даурских батаров, и многих там потерял.
— Я тоже многих лишился в битве: и казаков, и дауров. И, как и ты, скорблю о своих воинах. Но, как предводитель своего войска, я не ищу невиновных на стороне, а спрашиваю, прежде всего, с себя. Мог ли я их спасти? И главное: стоила ли наша цель этих жертв? Всегда надо думать, на какую войну ведешь своих людей. Всегда.
Глаза Тугудая потемнели, но он промолчал. Потом повернулся к Аратану.
— Раз уж ты развязался, пойдем со мной на улицу. Я хочу узнать твою личную причину, почему ты помогаешь этому лоча…
… — Это был первый казак на моей памяти, который мог убить, но не стал этого делать, — завершил маленький тигр рассказ о первой своей встрече с Сашикой. — А у него хватало причин: я ведь чуть не убил его приятеля. Это было так удивительно, что я выполнил его просьбу и стал приходить на условленное с ним место. И лоча привел туда Чакилган, которая была пленницей злого Хабары. Понимаешь? Он украл ее у Хабары и просто отдал! Ни за что. Я отвел девушку к отцу — и так у меня снова появились родичи. Хоть, названные, но это намного-намного лучше заросшего травой пепелища…
Аратан не любил вспоминать свое прошлое. Слишком оно было невеселое. Помолчав, он поднял глаза на Тугудая.
— Не знаю, нужны ли тебе еще какие-то причины. А их много. Я знаю Сашику уже несколько лет и убежден, что он друг даурам. Настоящий. Но он также друг и лоча. Как это умещается в нем одном — я не знаю. Но я живу рядом с ним, и мне кажется, что становлюсь таким же. В Темноводном, конечно, нет всеобщего счастья. И люди там попадаются всякие. Есть откровенные гады. Но это именно люди, и не важно, на каком языке они говорят. Если же от гадов избавиться, то лоча и дауры вполне уживаются вместе.
— Надо же, какое удивительное место — твой Темноводный, — скептически хмыкнул Тугудай. — Прямо из сказок.
— Да не одно оно. На севере лоча вместе с орочонами ткут ткани. Поход на род Дулан устроил Галинга. Ходили их бить все вместе. Многих пленили. А Сашика сумел даже из врагов сделать друзей… Ну, не совсем друзей, конечно. Но дуланы живут без привязи, не в ямах. Часть — пасет овец, часть — ткет из шерсти ткань на хитрых приспособах. И лоча делятся с ними доходами. Да и не обязательно жить с лоча. Многие роды живут, как и жили. Недавно в наши края род Мэрдэн переселился. Конечно, Сашика требует ясак для Белого Царя. Но у него с князьями строго оговорено: когда и сколько. Его казаки обиды не чинят.
— Ну, всё! Не перестарайся в похвальбе своей… А сюда вы зачем пришли? Что от нас хотите?
— Позвать вас домой, — тихо ответил маленький тигр. — Темноводье — вот наш дом. И с Сашикой там жить можно, Тугудай. Места хватит всем. Но… Это лучше с ним обсудить, я просто провожатый.
— Ну-ну, провожатый! — хмыкнул хозяин дома.
— Послушай, — не удержался Аратан. — Я всё рассказал о себе, но кто ты, Тугудай? Ты живешь, как князь, тебе служат, как князю. Но я никогда не слышал о князе с таким именем.
— Всё верно, я не князь. На Черной Реке я был простым воином, служил князю Толге. Но я был хорошим воином. Как мой отец, а до того — мой дед и отец деда моего. И здесь, в земле богдыхана, это оценили. Здесь по достоинству оценивают одаренных чиновников, умелых мастеров. Или воинов. Когда наши роды осели на Наун-реке, маньчжуры стали звать дауров на работы, на военные сборы. И за всё платили рисом! Очень быстро я получил чин бошко. Я сотник — и в мирной жизни, и на войне. Только я — первый сотник среди всех здешних дауров. Потому-то в прошлом походе, все даурские отряды подчинялись мне. Я теперь не служу князьям, а отвечаю лишь перед амбань-чжангинем Шархудой.
Маленький тигр слышал гордость в красивом голосе Тугудая и грустнел. Разве захочет этот воин уйти? От этого дома с бумажными окнами. От сладкого слова «бошко» и сытного риса с южных земель, который дают за него. От того, что он вообще не подчиняется князьям, а служит лишь большому начальнику из Нингуты.
«Наверное, это всё дороже дома, — подумал даур. — Да еще и дома, в котором завелись лоча».
Бошко Тугудай же явно закончил разговор и повел маленького тигра обратно в дом.
— Развяжите его, — указал он своим воинам на лоча.
Удивленные дауры подняли атамана на ноги и аккуратно распутали кожаные ремни на руках и ногах.
— Это была очень странная ночь, — бошко почесал жидкую бородку, которая неровно бахромой покрывала нижний край его лица. — Не думал я, что могу такое сказать. Но приказ мой таков: чужаков отпустить, препятствий им не чинить. Пусть уходят, откуда пришли.
— Уходят? — расстроенно удивился Сашика. — Но я хотел бы поговорить!
— Не надо откусывать кусок, который не сможешь прожевать, лоча. Можно и подавиться. Довольствуйся тем, что имеешь. Меня не интересуют твои речи. И моих людей тоже.
— Я уже давно устал довольствоваться тем, что имею, — бросил казак исподлобья. — Ты ведь даже не знаешь, о чем я хочу с тобой поговорить!
— Именно так, — кивнул Тугудай. — Не знаю, и потому могу тебя просто отпустить на Черную Реку, не обвиняя в измене и подстрекательстве.
— Понимаю, — медленно ответил Сашика. — Видать, тебе, вождь, по нраву новая жизнь. Но ты же не можешь говорить за всех! Позволь мне встретиться с другими родами…
— Нет. Просто возблагодари Небо за то, что я сохранил жизнь и свободу! Я сам удивлен, что не забираю это у презренного лоча… Нечего тебе им сказать, ясно?! Твое племя отняло у них родину. Не будь вас, никто не стал бы переезжать на Наун-реку! Мы только-только начинаем обживаться на новом месте, только-только у людей появляются надежды… первые свадьбы сыграли здесь. А тут ты.
— Но разве это родина? Разве не под маньчжурами вы здесь живете?
— Как будто, ты можешь предложить что-то другое! — вскочил Тугудай, сверкая глазищами. — Разве не Чаханьхану — Белому Царю — принадлежит теперь вся Черная Река? Разве не ему вы заставите нас всех служить?
— У нас не так! — Сашика тоже распалился и сжал в горсть нательный крестик вместе с отворотом монгольского халата. — Мы строим мир на сотрудничестве! Не всё еще получается, но у нас все племена живут, как равные…
— Я не знаю тебя, Сашика Ходол, — бошко внезапно успокоился и сел на лавку. — Я не могу просто поверить твоим словам или сказке Аратана про Темноводье. А вот Хабару я знал. И войско его злобное видел. И деяния их… Ладно. Даже, если ты говоришь правду — но какова твоя власть? А, если с тобой что случится? Умрешь или убьют. Или Чаханьхан приказ пришлет — и повезут тебя на суд. Кто станет новым начальником в Темноводье? Что сделает этот новый начальник с твоей сказкой?
И вот тут лоча прокололся. Точно полетели стрелы-слова Тугудая, вошли в самое сердце Сашики — и в его глазах явно отразился страх. Потому что такие же мысли гнездились и в его душе.
— Иди домой, лоча, — не радуясь победе в споре, негромко сказал Тугудай. — Это лучший исход для тебя.
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Сашика весь резко поник. Даже ноги стали его плохо слушаться — пришлось прислониться к стенке.
— Еще одно, — наконец, глухо произнес он. — Я понимаю, вам тут хорошо всем… под мудрым руководством великого… богдыхана. Но я знаю, что недалеко живут тысячи ваших соплеменников, которые уже давно стали рабами хорчинов.
Возмущенный шепоток прошелся среди дауров. Словно бы, лоча сказал что-то неприличное.
— Я не знаю точно, но сдается мне, жизнь их на чужбине не такая сладкая, как у вас. Возможно, им труднее назвать эти земли — родиной. Позволь мне поговорить хотя бы с ними, вождь!
На этот раз Тугудай молчал очень долго. Переглядывался со своими людьми.
— Ты слышал мою волю, Сашика Ходол: уезжай отсюда. Тебе понятно?
Атаман и бошко обменялись взглядами и поняли друг друга.
— Вам вернут ваших лошадей — их нашли на болоте. Остальное — ваша забота.
Тугудай слегка слукавил: Аратана и Сашику еще хорошо накормили. Да и отдохнуть дали. Точнее, велели дождаться сумерек, чтобы не смущать окрестный народ. Когда стало вечереть, Тугудай лично вывел путников из дома и проводил до окраины.
— Если не передумали: дорога к хорчинам ведет туда, — бошко показал рукой на юго-запад. — Нужно будет переправиться через реку и идти в степь.
Сашика посмотрел пристально на друга и сказал:
— Мы не передумали.
Маленький тигр пожал плечами.
Они уже отъезжали, когда даурский бошко крикнул в спину:
— Я всегда думаю, куда веду своих людей, лоча!
…За ночь они постарались как можно дальше уехать от деревни: доброта больших начальников — дело ненадежное. Хотя, Аратану казалось, что в броне Тугудая пробита немалая брешь. Сашика же думал иначе.
— Они могут быть хорошими людьми, но, когда им дают в руки власть — пусть даже махонькую — такие чудесные тугудаи сразу забывают о народе. — рассуждал вслух атаман, возражая другу. — Как же! У него же дом с промасленными окнами!.. А, если сдать нас в Нингуту — то, возможно, еще мешок риса отвалят. Можно, например, проявить благородство: отпустить двух бродяг… Даже показать, куда ехать. А потом послать погоню, убедиться, что бродяги его не послушались — и сдать с потрохами. И со всех сторон хороший, и…
И лоча сглазил: в тот же миг сзади послышался стук копыт. Да нет, не послышался — кто-то мчал за ними во весь опор!
— Проклинаю твой язык, лоча! — прошипел маленький тигр и стеганул баргутскую лошадку.
Они скакали к реке, что есть силы, да только кони их за ночь изрядно устали. И дорога пролегала по оплывшему оврагу — не свернуть. Кобылка Аратана уже начала слегка похрипывать и недовольно заваливать голову набок.
— Да не сейчас же! — прорычал он тихо и начал лупить животину пятками. Цокот сзади становился всё громче и явственнее.
— Погоди-ка…
Даур резко натянул поводья и прислушался. Мимо него — с недоумением на лице — пронесся Сашика, прижимавшийся к холке своей лошади. Он начал неумело останавливать ее и протелепал так еще шагов двадцать.
— Ты чего? — крикнул лоча испуганно.
— Я слышу всего одну лошадь, — ответил маленький тигр и с хищной улыбкой потянул саблю из ножен. Тугудай вернул им почти все вещи, лишь с пищалью и порохом Сашике пришлось распрощаться. Но Аратану и сабли хватит за глаза!
Всадник выскочил на них внезапно и сам испугался сильнее, чем его преследователи. Аратан сразу узнал молодого воина из свиты Тугудая. Тот, увидев нацеленный на него клинок, резко вскинулся, отчаянно натянул повод. Лошадь возмущенно заржала, но повиновалась хозяину.
— Не надо, — сказал местный даур. Не испуганно, а спокойно, словно, ему предложили долить в чай топленого жира. — Я иду к вам. Не нападать. Помочь. Я могу проводить вас.
— Чего? — это уже Сашика. — Куда проводить?
— Я слышал, что ты хотел идти к даурам, что живут у хорчинов… Хочешь увести их на Черную Реку.
— Допустим. И что?
— Я… Я сам оттуда. С юных лет служил хорчинам и только пару лет назад попал на Нонни… на Наун-реку к Тугудаю.
— И с чего тебе нам помогать? — Сашика оставался неумолимым.
— Моя семья по-прежнему служит Унаге-нойону… Ты, лоча… Ты смог бы их увести домой?
— Я с радостью заберу всех, кто захочет вернуться, — улыбнулся, наконец, атаман.
Даур ответил ему еще более широкой улыбкой, которая сильно не понравилась маленькому тигру. Нет, она была искренней, но такой… детской. Как будто бабка старая говорит тебе: веди себя хорошо, и весной добрые онгоны подарят тебе лук. И ты просто ведешь себя хорошо, не задумываясь, как этот лук появится. И еще Аратану не понравилось то, что он сам впервые задумался: а как они собираются уводить пленных из-под власти хорчинов? Просто поднимут тысячи людей и поведут вдоль Наун-реки на север? А что скажут на это сами хорчины?
«Надеюсь, у Сашики есть план на этот случай» — отбросил тяжелые мысли Аратан.
Проводника звали Номхан, хорчины именовали парня на свой лад — Номузан. И так и этак выходило не очень: Кроткий. Парень четко, как молитву, знал, что он принадлежит к роду-хала Аола, к бирге Доогин. Знал название родного улуса — Искаан. Только всё это для него был пустой звук. Родные места парень не помнил. Вообще. Вырос под властью монголов, где пленников разместили, как хотели, наплевав на родовые связи. Конечно, их не держали в запертых клетках. Пленённые два десятка лет назад дауры жили в маленьких стойбищах. Кто-то прям рядом с монголами, кто-то обособленно. Они пасли скот хорчинских нойонов, занимались какими-то ремеслами. А, если повезло с наличием ручейков и рек — даже занимались земледелием. Всё — на благо своих хозяев.
Вообще Номхан-Номузан гораздо больше знал, как раз про хозяев, чем про собственный народ.
— Хорчины — великое племя! В округе никто не имеет столь сильного войска. Их хан одним из первых присягнул на верность богдыхану, и с тех пор хорчины верно служат роду Айсиньгёро. Они вошли в великое Восьмизнаменное войско — тысячи хорчинов участвовали в завоевании Минского царства.
Кроткий говорил очень странно: вроде бы, слова должны наполняться одним восхищением перед могучими хорчины, а у Номхана получалось говорить их с ненавистью.
— Моя семья служит Унаге-нойону из рода Туйвэн, — перевел разговор на себя проводник. — А тот Унага — дальний родич самого Цэрэнчимеда, что носит почетную должность дзасака всего тылового хошуна. Мы жили в небольшом селении на пересыхающем ручье. Но родители мои смогли завести там небольшие поля. Я же стал пастухом… Таким хорошим пастухом, что сам Унага-нойон обо мне услышал и забрал пасти свои табуны. Это была хорошая служба, можно и в нукеры выбиться. Но вышло так, что какие-то конокрады увели десяток жеребцов. И хозяин решил со мной жестоко расправиться…
— Как же ты не углядел? — спросил Аратан.
— Так бывает, — пожал плечами Номхан. — Я не стал дожидаться и бежал. Почти год прятался в горах, а потом узнал, что на Науне поселились наши родичи. И они никому не служат, кроме богдыхана. Так я и попал к Тугудаю.
— Складная история, — потянулся в седле маленький тигр. — Кроме одного.
Кроткий заметно побледнел.
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Аратан видел реакцию даура, но не спешил.
— Сам же сказал нам, что ты пастух хороший, даже князь про тебя услышал. А кражу проспал. И украли у тебя не просто десяток лошадей — а именно жеребцов. Значит, долго выбирали, отлавливали. Наверное, еще и самых лучших — для породы. И всё это время ты крепко спал, и собаки твои старательно спали?
Проводник покачал головой, ничего не говоря.
— Зачем ты врешь, Номхан? — улыбнулся Аратан. — А главное: зачем ты врешь нам? Неужели ты думаешь, что мы пойдем к твоему замечательному Унаге и всё про тебя расскажем?
— Так, чем тут гордиться? — развел руками Номхан. — Подговорили меня такие же хорчины, но из левого крыла. Я давно хотел сбежать, да как? Ни коней своих, ни оружия. Эти конокрады обещали всё дать. В итоге — я обманул господина. Они — обманули меня. Тяжело мне было потом — с лихвой за то расплатился. Но по итогу повезло мне несказанно. Вот — хочу и остальной моей семье помочь.
— Так что ж ты не попросил Тугудая? — удивился Сашика.
— Тугудай не станет спорить с хорчинами. У них один господин — богдыхан. А выкупить столько людей мне не под силу. Да если я только заявлюсь к Унаге-нойону — мою спину на ремни пустят!
— А нас туда вести не боишься? — прищурился атаман.
Кроткий вскинулся, но выдохнул и махнул рукой.
— Очень боюсь. Но я должен.
Трое всадников ехали в полной тишине. Десять шагов. Двадцать.
— Нда, — наконец, протянул Сашика. — Тебе бы имя сменить! Не подходит оно тебе. Категорически!
За Наун-рекой началась степь хорчинов. И степь из нее была не очень. То скалами по округе разбросается, то рощицами да перелесками зарастет. Но всё равно идти следовало осторожно. Да и проводник им попался…
— Нет, здесь я никогда не бывал, — оправдывался Кроткий-Некроткий. — Но я знаю, куда идти, чтобы прийти в родные места… Вернее, места, где я жил.
Один раз они нарвались на орду. Прямо во время перегона. Заблаговременно укрылись в камнях. Последнее было нетрудно: над кочующей ордой висела целая гора пыли, заметная за пару часов пути. Путники даже смогли выбрать удобную площадку и полдня наблюдали, как по ровному столу степи гигантской парящей птицей неспешно шли бесчисленные стада: мохнатых лошадей, грязных овец, коров с жуткими рогами. Были и верблюды, но в явном меньшинстве. А следом, почти такой же широкой «птицей» катили сотни телег с огромными колесами. Некоторые арбы были настолько огромные, что на них стояли неразобранные юрты.
— Впечатляюще, — прошептал Сашика, который даже моргать перестал.
Вокруг пылящей массы сновали конные отряды степняков, которые оберегали свой род и свои стада в ответственный момент перегона. В клубах пыли, позади стад, тоже виднелись какие-то фигурки.
— Кизяк собирают, — пояснил Номхан. — Вот мое детство.
Кроткий уверял, что это не род Унаги-нойона, а орда какого-то другого хорчинского рода. Путники обогнули «тысяченогого гиганта» по широкой дуге и углубились дальше в степь. На ночевке, воспользовавшись отлучкой проводника, Аратан подсел к Сашике.
— Знаешь, друг-лоча, мне раньше не нравилась твоя идея — идти к пленникам хорчинов. Но вот смотрю я на нашего Кроткого и всё больше думаю, что ты был прав.
— Почему это вдруг? — улыбнулся лочи.
— По тому, как он ведет себя с тобой.
— Не понял.
— Он не ненавидит тебя.
Сашика нахмурился.
— Не злись! Вспомни Тугудая. Этот бошко хотел убить тебя сразу, едва понял, кто ты. И остальные его люди — не меньше. Потому что все нахлебались от вас. А этот — смотрит на тебя просто, как на человека. Просто другого. Понимаешь, почему?
Казак молча кивнул. Но Аратан все-таки озвучил свое открытие.
— Потому что его и всех пленников увели еще до вашего прихода. Им твой народ ничего плохого не сделал. Вот хорчины — сделали. А лоча — нет. Так что, думаю, твоим словам эти дауры поверят намного охотнее.
— Говоришь, будто, я их обманывать иду.
Аратан хмыкнул, но тут к костру вернулся Номхан и помешал маленькому тигру сказать, что Сашика больше сам себя обманывает, чем других. Так невысказанное и осталось в его сердце, а к утру, после крепкого сна обратилось в ничто.
Только на третий день Номхан уверенно заявил, что видит знакомые места. Он заставил спутников сделать большой крюк, чтобы подойти к селению с юга.
— Хорчины всегда кочуют и не живут постоянно рядом с нами. Но у нас живут те из рода Туйвэн, кому тяжело кочевать. Или кому кочевка мешает работать — кузнец, например. Они селятся к северу от наших домов. Думаю, лучше не попадаться им на глаза.
Когда вышли к селеньицу. Пришлось ждать в сухих зарослях ручья ждали сумерек. Аратан быстро рассмотрел, что Номхан не соврал: у ручья теснились ветхие хижины и полуземлянки, а вот на отшибе к северу стояли около десятка войлочных юрт. Монголы, даже отказавшись от кочевки, не изменяли своим обычаям.
— А почему они селятся там? — шепотом спросил он Кроткого.
— На той равнине род Туйвэн сам становится, когда прибывает в наши края. Это место хорчинов.
— А когда они сюда прикочевывают?
— По-разному, — пожал плечами Кроткий. — И летом бывали, и ранней зимой. Только весной, когда трава только-только поднимается, не приходят. Гонят стада на большие луга.
…Родители Номхана страшно испугались, когда в их домишко вломились три воина. Толстая мать-старуха даже собралась заголосить, да признала в самом первом бойце родного сына. Гостей тут же спешно впустили внутрь, прочно затворив дверь. Женщина беззвучно рыдала на груди сына, чтобы никто снаружи не услыхал, а невысокий, но крепкий отец Номхана сухо расспрашивал сына, да косился на незнакомцев. Наконец, все расселись у очага, Кроткий представил своих спутников и признался, кто они и чего хотят. Сашика объяснил подробнее, кто он такой — и принялся звать старых дауров на Амур. Долго и старательно расписывал, как хорошо на Черной Реке, какая их там жизнь ждет: жизнь свободных людей. Лоча — суровые воины, и с ними не всегда легко, но зато они будут надежными защитниками. В груди Аратана снова всплыла растворившаяся ранее мысль, и он недовольно жевал губы от того, что не сказал ее ранее.
Старики долго ничего не говорили в ответ на речь лоча. Только тревожно переглядывались друг с другом. Номхан смотрел на них с большой надеждой, а вот маленький тигр уже всё понял.
— Да как же мы уйдем?.. — озвучила, наконец, общую мысль женщина.
— Но вы же не рабы связанные! — оживился Сашика. — Вы не в клетках сидите, за вами особо никто не надзирает. Можно спокойно собраться и тихо уйти.
— А это, что же, всё бросить?! — возмутился отец, окидывая руками лачугу. Аратан не удержался и хрюкнул: больно смешно старик назвал свое жалкое имущество — «это всё».
— Но на Амуре вы получите гораздо больше! — лоча не сдавался. — Там сейчас много свободной земли! Всё, что распашете — будет ваше! А богатые леса, а реки, полные рыбы! У нас есть кузнецы, ткачи — будем торговать.
— Прости, Сашика, но Черная Река — это так далеко, — замотал головой отец Номхана. — Нам не дойти.
— Глупости! Мы дошли до вас за… за полтора десятка дней! Если б не проблемы в пути — еще быстрее добрались!
Аратан положил ладонь на плечо атамана: не горячись, мол. Он уже ясно видел: никакие аргументы не помогут. Эти люди утратили волю. Они ничего не хотят.
— Отец… Но как же так? — это уже Номхан. Его взгляд тоже погас. — Я ведь привел их сюда ради вас! Неужели вы хотите и дальше гнуть спину на Унагу?
— Такова судьба, сынок, — грустно улыбнулся отец. — Хоть, ты ее избежал, и я не устаю благодарить за это Тенгер-Небо. А мы…
— Куда уж нам подаваться, — влезла и мать. — Унага-нойон и сестру твою в свой шатер забрал.
— Дэгийнед? — вскинулся Кроткий. — В жены взял?
— Зачем в жены, — отец посмотрел куда-то в сторону. — Просто в дом. Прислуживать.
— Куда ж мы от доченьки уйдем? — почему-то обрадованно подытожила мать.
Пока Номхан раздувал ноздри, видимо, думая о том, как именно его сестра прислуживает Унаге-нойону, Сашика совсем потускнел.
— Помогите тогда нам поговорить с другими семьями, — негромко заговорил он. — Может, они захотят вернуться на родину.
— Зачем это вам говорить? — опять зачастила старуха, обрадованная своей победой в споре. — Незачем! Шли бы вы лучше, откуда пришли…
— Отец! — Номхан повернулся к старику, игнорируя речь матери.
— Тихо ты… — тот резко одернул жену, смутившись под взглядом сына. — Пусть все сами решают.
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За два дня, вернее, за два долгих вечера они обошли с десяток семей. Или даже больше. Встречали их по-разному, но с неизменным результатом. Пару раз даже казалось, что красноречие Сашики победит, но, кажется, здешние дауры окончательно сломлены. Иногда рабского ошейника на человеке не видно, но ты понимаешь, что он есть. Лоча тускнел на глазах. Аратану было больно смотреть на это, но тут он не знал, как помочь другу.
— Кажется, надо идти домой, — упавшим голосом произнес атаман, когда они глухой ночью вернулись в лачугу семьи Кроткого. — А то уже и до зимы недалеко…
— Подождите! — вскинулся испуганно Номхан. — Как домой? Почему домой?
— А что мне делать? — глухо ответил Сашика, глядя на очажные языки пламени, жадно впившиеся в свежеподброшенные скрюченные ветки местных кустов. — Ты сам всё слышал: они не хотят. Не силком же твоих близких тащить…
— Да нет же… — беглый раб мучительно сдерживал в себе какие-то потаенные слова. — Всё не так… Надо пробовать.
Лоча зло зыркнул в ответ: уж совсем по свежей ране бил его странный даур.
— Сколько тут у вас дауров живет? Семей тридцать? Я половину упрашивал — и ни одного «да» в ответ… Что изменится, если я остальных опрошу?
— Ладно, — решившись на что-то, Кроткий приблизился к атаману и увлеченно зашептал. — Просто ты не с теми говорил, лоча! Конечно, старшие всё решают в семье. Это так. Но… Не все согласны с мнением своих отцов и дедов. Да-да, не все! Я говорил с парнями — и они не хотят служить хорчинам. Они завидуют мне, ушедшему на волю! Послушай, лоча, надо взять их…
Маленький тигр нахмурился.
— Хочешь поднять сыновей на отцов? К чему это приведет, Номхан?
— Да уж хуже не будет! — Кроткий зло зыркнул на соплеменника. — Ты не жил здесь, ты не знаешь, что это за жизнь…
— Зато я жил без семьи! — взорвался Аратан. — И знаю, что это за жизнь!
— Тише, — зашипел Сашика. — Аратан, ты прав: семья — это важно. Но и воля человека — это тоже важно. Почему взрослые люди должны продолжать жить в рабстве? Лишь потому, что старики полны страха, сдались и не хотят ничего менять?
Маленький тигр недовольно молчал. Он не умел спорить с этим лоча. В обычных вопросах — легко. Но когда начинались вот такие беседы — Сашика всегда ставил его в безвыходное положение. К тому же, это была его последняя надежда, и атаман вцепился в нее всеми руками и ногами.
— Мы не будем забирать сыновей у их отцов, — примиряюще продолжал тот. — Пусть те, кто хочет, пойдут с нами. Пусть увидят жизнь на Черной Реке своими глазами. Потом они смогут снова прийти сюда и уже сами убедить семьи вернуться на родину. Уж родным детям и внукам будет больше веры?
— Да! — Кроткого тоже вдохновила эта мысль.
— И ты тоже сможешь! — обрадовался Сашика. — Пойдешь с нами, осмотришься, а потом убедишь отца с матерью…
— Я служу Тугудаю, — резко помрачнел Номхан. — Мне хотелось дать свободу моей семье. Но сам я уже выбрал свой путь.
Повисла пауза.
— Тугудай показался мне достойным предводителем, — вздохнул Сашика, бездумно поглаживая отбитые бока. — Ты выбрал достойный путь, Номхан. Жаль, что ты не сможешь вернуться на Амур… Но остальные… Раз ты говоришь, что они есть — позови их, и мы завтра же выдвинемся.
— Давай подождем! — опять смутился Кроткий. — Несколько ребят уехали в другие даурские поселки. Еще вчера. Они расскажут им о твоем предложении. И с вами уйдет еще больше молодых батаров!
Аратан хмыкнул. Он здесь еще не видел батаров — только рабов. А Сашика аж раскраснелся от радости.
— Хорошо! Я благодарю тебя, Номхан, за твою помощь! Конечно, мы подождем. А сколько потребуется?
— Дня три. Они на конях уехали, так что уже добрались до ближайших дауров. Мы живем довольно тесно. Тут немного земли, на которой можно что-то вырастить.
Счастливый Сашика тут же собрался лечь спать; лоча не терпелось, чтобы требуемые три дня прошли, как можно скорее. Легли и остальные.
…Маленький тигр проснулся первым и явно не сам. Что-то его разбудило. Но что? Он оглянулся. Покрытые седыми лоскутками пепла угли почти не давали света, но в лачуге царили тишина и покой. Все спали и не чувствовали… Не чувствовали чего? Аратан прислушивался к миру, к своим ощущениям. Его даже не тянуло отлить.
И тут он понял: тихий неровный гул. Такой тихий, что практически не слышно. А он был всё это время! Даур долго не мог понять, на что это похоже. Точно не завывание ветра. Наверное, так могла бы бурлить далекая река. Но откуда ей тут взяться? Да если б и была: он ее всегда слышал бы.
«Может, прошли большие дожди и издалека на нас несется поток воды?» — начал размышлять Аратан. Странная, страшная мысль. Трудно такое представить… да вот только звук постепенно нарастал! Как будто, на самом деле поток приближается.
В это время слева, под войлочной накидкой заворочался Номхан. Он тоже пробудился от тревожащего звука. Растерянно уселся, поймал вопросительный взгляд Аратана… И, конечно, он догадался первым.
— Кочёвка! — со страхом воскликнул он.
Не вода это бурлила по вечно сухим камням степи. Это был мерный топот тысяч и тысяч копыт. Далекий и сливающийся в один сплошной тихий гул, который шел по земле. Хорчины гнали стада на новую стоянку. Видимо, как раз к даурскому селению, стоящему на редком в этих местах ручье.
— Далеко? — спросил маленький тигр у более опытного в этих делах Кроткого.
Тот лишь пожал плечами.
— Уже не очень. Только сначала…
Бывший пленник не успел договорить. Резкий топот, посвист, лихое гиканье прорезалось сквозь равномерный далекий гул. Из-за горки в селение на полном скаку неслись всадники. Это маленький тигр понимал сам. Сколько — неясно, но очевидно, что минимум несколько десятков.
— Всегда впереди идет большой отряд, — мрачно пояснил очевидное Номхан. — Осматривают место для стоянки рода. И они уже здесь.
— Бежим? — Сашика, оказывается, тоже проснулся и внимательно их слушал.
Даур отрицательно покачал головой.
— Опасно. Передовые воины за всем бдительно следят. Сейчас они сразу кинутся поить коней, пока стада воду не взбаламутили. Прямо рядом будут, — Кроткий попытался что-то рассмотреть в щели дверного проема. — Надо ждать. Туйвэн разобьют стоянку, успокоятся и, может быть, следующей ночью мы незаметно уйдем.
Что-то подсказывало Аратану: план Номхана исполнить не удастся.
Было чуть за полдень, когда хлипкая дверца с болезненным скрипом распахнулась внутрь. Старики испуганно вжались в стенки, когда в темное помещение вошел явно большой человек. Грудь его покрывал добротный доспех из множества связанных мелких железных пластин, шапку обрамляли свежие незатертые лисьи хвосты. Руку он уверенно держал на дорогой рукояти сабли. Вслед за первым в проход ринулись воины в простых стеганых халатах. Рядом с командиром незаметно оказался какой-то скрюченный старикашка в драной одежонке.
— Я же говорил, говорил! — радостно тыкал нищий пальцем в дауров и лоча. — Я чужих коней в дальнем распадке сразу заприметил. Чужие! Значит, что? Значит, и здесь чужие. Пришлось уж поискать, потрясти трусливых дауришек. Все на этот дом указывали! Славно, что вы так вовремя прибыли…
— Тихо! — главный воин лениво тряхнул рукой, как бы избавляясь от грязи на рукаве, и старикашку отбросило куда-то назад, к двери.
Он пристально смотрел только на Кроткого.
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— Воришка-Номхон пожаловал, — довольно улыбнулся воин толстогубым ртом. — Завел себе разбоничью ватажку и решил своих же обворовать?
— Я не вор! — белея лицом, заорал Кроткий. — Ты сейчас сдохнешь, Нохай!
Беглый даур выхватил короткий клинок (Аратан не решился бы назвать это саблей) и бросился на своего, видимо, давнего обидчика. А тот этого явно ждал. Толстогубый Нохай уже потянул саблю из ножен, чтобы первым ударом располосовать беглецу грудь. Маленький тигр видел, что хорчин выведет клинок как раз вовремя, тогда как Кроткий слепо несся прямо к смерти. Видел, но сам ничего не успевал! Ни остановить Номхана, ни прикрыть его.
В этот момент краем глаза Аратан приметил, как из темного угла стремглав пронеслась маленькая птичка. Смешно кувыркаясь и поблёскивая в редких лучах света, она впилась в бедро хорчинского командира, которое прикрывала лишь пола нарядного шелкового халата. Толстогубый от неожиданности вскрикнул, руки его сами собой поспешили прикрыть место, где больно.
И в этот же миг короткая полусабелька Номхана воткнулась в ямочку под горлом гордого хорчинского воина.
А в монголов летела уже вторая «птичка». Из того же темного угла, где сидел лоча Сашика, который удивительно ловко умел бросать особые маленькие ножички. Из-за отворота баргутского халата атаман тянул уже третью — последнюю, что имелась у него — «птичку».
«Да я один не дерусь!» — одернул себя маленький тигр и ринулся в бой.
Он стоял прямо перед очагом. Не раздумывая, Аратан поддел ногой горящие сучья и метнул их в хорчина справа, сам же с ножом кинулся на левого. Доставать в такой тесноте саблю было глупо — не размахнуться толком и дистанцию не удержать. Левый глупый монгол вообще зашел в лачугу с коротким копьем (чтобы и с руки бить, и вдаль метнуть), так что убить его оказалось проще, чем зарезать барана. Повернувшись к правому, он понял, что каждому из их троицы осталось только по одному противнику.
«Надо быстро кончать их, — думал маленький тигр, подныривая под удар врага. — Еще три вдоха назад хорчины думали, что являются здесь хозяевами. Только поэтому они еще не начали орать и звать на помощь».
За это время его нож уже полосанул по внутренней стороне бедра правого воина. Тот с криком отпрыгнул, но оступился о Номхана, который повалил своего врага и катался с ним по земле, рыча, тыча в него оружием, царапая свободной рукой и пытаясь укусить. Аратан диким котом скакнул вслед за падающим и добил его.
Затянул с боем только Сашика, который как раз достал саблю. Нет, в последнее время лоча стал вполне достойно обращаться с этим оружием… но не в этой тесноте. Да и враг ему, кажется, попался самый опытный. Оба неуклюже звенели клинками, не давая приблизиться друг к другу.
«Поединки потом», — решил Аратан, поднялся и всадил нож в поясницу хорчину.
Ножик был коротким, а стеганый халат, напротив, весьма толст. Таким ударом маленький тигр не убил бы врага. Но всё равно хорчин изогнулся от боли, и сабля Сашики, в полете снизу вверх, одним ударом выпустила потроха монгола.
— Кажется, всё, — это уже Номхан. Он с трудом поднимался над бездыханным телом врага. Его трясло, но на лице лежала жуткая улыбка.
— Не всё.
Аратан пинком откинул корзину. За ней, между покосившейся дверью и обмазанной саманом стенкой, сжавшись в комок, сидел хорчин-старикашка. Подлец, выдавший их, надеялся укрыться за корзиной и только поэтому не то, что не звал на помощь, но вёл себя предельно тихо.
— Нет-нет! Я не… — запричитал он, когда маленький тигр потянул его к себе за драный халат; но даур лишь резко провел ножом по морщинистому горлу.
Еще один труп начал заливать кровью земляной пол лачуги.
Поворотный столбик двери от пинка полностью выворотило из опорного камня, так что троица осторожно приподняла створку и приставила к проему, кое-как скрыв творящееся внутри непотребство. Затем все затихли, лишь перепуганная мать Номхана тихо поскуливала в глуби лачуги.
— Неужели не услышали? — не мог поверить Сашика.
— Я никого поблизости не вижу, — Аратан пристально вглядывался в щели. — Шум драки, конечно, слышали… Но я бы на их месте подумал, что это хорчины нас убивают, а не наоборот.
— Даже, если так, то у нас совсем мало времени, — разумно рассудил атаман. — Надо быстро уходить.
На этот раз даже Кроткий не стал спорить.
— Может, наденем их халаты? — оживился Сашика. — Как тогда с баргутами.
Аратан неуверенно осмотрел залитые кровью трупы. Особенно, тот, которого кромсал Номхан.
— Не стоит. С твоей рожей, друг лоча, можно даже не пытаться выдать себя за монгола. Особенно, днем. Значит, все равно придется красться. А крадущиеся вдоль заборов хорчины вызывают не меньше вопросов, чем дауры.
Все-таки убитых наскоро обобрали. Кроткий забрал себе дорогую саблю Нохая. Аратану это не понравилось: глупо во время тайного бегства взваливать на себя лишний груз и такие приметные вещи. Но, похоже, это у беглеца личное — замучаешься переубеждать.
Убедившись в том, что перед хижиной не было ни одной живой души, троица преступников выбралась наружу. На севере от них с шумом и криком ставились юрты, все берега ручья заполнены мычащими, ржущими и блеющими стадами, так что идти оставалось только на юго-запад, прочь от родной Черной Реки. Но, даже несмотря на то, что с прибытием хорчинов, дауры попрятались по хижинам, вокруг было слишком шумно и слишком много глаз.
— Эй! — резкий окрик ударил в спины внезапно.
Обернулись. Кривоногий монгол, даже не воин, вёл от ручья в поводу сразу пять или шесть лохматых лошадок. Он что-то требовательно крикнул и властно махнул рукой с плетью.
— Да-да-да! — широко заулыбался Сашика, дружелюбно распахнув руки. И так же дружелюбно добавил непонятное. — Пошел ты на***, чмо! Валим!
Это уже он даурам крикнул. И первым последовал своему же приказу. Впереди, совсем рядом, стоял саманный заборчик ниже пояса. Все трое, не сговариваясь, кинулись за него, надеясь уйти огородами. Аратан еще ногу над забором не занес, как его руку что-то дернуло: толстая стрела пробила рукав халата и повисла, запутавшись в нем.
— Вот же быстрый! — со злым восхищением процедил маленький тигр, перемахнул изгородь и укрылся за ней.
— Бежим вдоль! — скомандовал Сашика и, согнувшись, засеменил дальше к югу.
Хорчин что-то гортанно кричал, не переставая звенеть тетивой. Стрелы глухо стукались о верхний край забора, не давая разогнуться и припустить во всю прыть. Потом голосов стало несколько.
— Капец, — выдохнул Сашика. — У них еще и кони.
Селение почти закончилось — маленькое оно совсем. Но дальше-то начиналась голая каменистая равнина. Тут от коней никак не скрыться.
— Надо пробираться к кустам. Где мы в самый первый день сидели, — предложил Кроткий, и ни у кого не оказалось идей лучше.
— Бежим вразнобой, — велел маленький тигр. — Один — влево, другой — вправо. Путаем их.
— Вперед! — крикнул атаман, и они побежали.
Хорчины радостно заулюлюкали, стрелы посыпались одна за другой. Но вихляние помогало, тяжелые наконечники пока дзенькали по камням или втыкались в землю. Аратан увидел, как одна стрела все-таки воткнулась Кроткому в район… поясницы. Но, видать, она была совсем на излете, так что глубоко не вошла и вяло повисла на халате. А Номхан только скорости прибавил. Озлобленные хорчины яростно ругались, видя, что добыча уходит. Аратан ясно расслышал цокот копыт: значит, сели верхом и пытаются догнать.
Беглецы вломились в сухой переплетенный кустарник на полной скорости. Только лица руками прикрыли.
— Давай, поглубже! — кричал очевидное атаман.
Заросли шли вдоль ручья неширокой полосой, но дауры с лоча пробрались почти до самой воды и засели. Кони недовольно ржали уже возле самой колючей границы — они категорически отказывались лезть в кусты. Пешие хорчины догоняли всадников и кричали уже совсем недалеко.
— Ничо, — злобно накручивал себя Сашика. — Пускай спешиваются и к нам лезут. Мы им покажем здесь.
В принципе, он был прав. На конях монголам не пройти. Они попробовали пострелять из луков, но стрелы вязли в этом переплетении веток и стволов. Если же хорчины спешатся и пойдут напролом, в этих зарослях им не удастся использовать численное преимущество. Тем более, что гнались за ними не батары, а простые пастухи.
Правда, был еще вариант. Не лезть на рожон, обложить кусты и ждать помощь. И вот тут — точно конец. Аратан захлопнул свой рот, опасаясь, что он у него такой глазливый, как и у его друга-лоча. Но молчание не помогло: хорчины покрутились-повертелись, лезть в кусты не решились и принялись сторожить беглецов.
— Суки, — глухо рыкнул Сашика. Видимо, он думал о том же.
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Пастухи, коих маленький тигр насчитал девять человек (трое на конях), не стали окружать заросли со всех сторон, понимая, что загнанные крысы могут и укусить. Они все вместе сместились к самой реке, спустившись с уступистого бережка на мокрую гальку.
«Тоже умно, — вздохнул Аратан. — Не дадут нам за ручей убежать. Теперь там всё простреливается».
Беглецы затравленно смотрели на осаждающих.
— И ведь как обидно! — Сашика зло стукнул кулаком по дереву. — Простые мужики! Ни одной сабли у них, даже копий нет. Только луки и ножи. Мы бы их в рукопашке и втроем раскатали… Наверное. Но, пока тут вылезешь, они же отойдут и тупо нас расстреляют.
Аратан лишь вздохнул в ответ: мол, зачем говорить очевидное.
— Значит, так, — успокоившийся атаман встал и оправил халат под ремнем. — Слушай мой приказ. Сейчас вы потихоньку отходите вдоль ручья на юг. До самого края кустарника. Потом дадите сигнал какой-нибудь — и бегом! Не оглядываясь. Я останусь тут и буду кустами трясти, чтобы хорчины думали, что мы тут…
— Почему это ты останешься? — с вызовом спросил Аратан.
— Потому что, — чересчур легкомысленно улыбнулся Сашика. — Я это придумал. И потому что я атаман.
— Вот уж нет, — набычился маленький тигр. — Как раз, если ты атаман — то должен уходить.
— Атаман решает, — дернул щекой лоча.
— Вот уж нет, — уперся даур. — Весь смысл в тебе… Как я Чакилган в глаза посмотрю?
— Смотрите! — оборвал спорщиков Номхан. — Там что-то творится…
Среди хорчинов и впрямь началась какая-то странная возня. Кусты мешали толком рассмотреть, но Аратан точно увидел, как с крутого бережка метнулась какая-то тень и выбила одного всадника из седла.
— Бой идет! — коротко бросил он и сразу бросился вперед. Сашика и Номхан, недоумевая, кинулись следом.
Маленький тигр не ошибся: звуки боя хорчинов неведомо с кем стали уже очевидными. Правда, слышались больше крики и стоны, чем звон клинков.
— Это мои парни! — радостно бросил Кроткий и завопил. — Эй! Мы идем!
— Да тихо ты! — закатил глаза Аратан. Слишком много ходолов выпало на его бедную голову.
Когда беглецы выбрались на голый берег, там уже царила свалка из нескольких мелких кучек. Из хорчинов в живых оставалось четверо, и на каждом из них висели враги. Опытные бойцы быстро довершили сражение и, наконец, присмотрелись к нежданным союзникам. Аратан видел, как округляются глаза Сашики и вполне его понимал.
Спасителей было семеро, восьмой уже лежал бездыханно с распоротым животом. Большинству максимум лет по 15–16. Только двое выглядели хотя бы ровесниками Номхана. А один вообще оказался чуть выше пояса, ему и восемь лет дашь с трудом!
— Это твои парни? — Сашика не мог удержаться и посмотрел на Кроткого, которого аж распирало от гордости.
— Это лишь часть, — довольный Номхан упорно не слышал, о чем его спрашивал атаман.
— Мы увидели, как за вами погнались хорчины… — начал объяснять самый старший из дауров-рабов.
— Я! Я увидел! — перебил его самый мелкий, лучась от восторга. Щека мальчишки перемазана кровью… Аратан выдохнул: это была чужая кровь.
— Да, ты, ты, Муртеги! — скривился старший. — Увидели и решили вам помочь. Мы пойдем с тобой, лоча! На Черную Реку! На земли предков!
Аратан изо всех сил старался не рассмеяться, глядя на растерянное лицо Сашики.
— Это же дети, — наконец, неуверенно выдал тот, глядя попеременно то на старого друга, то на нового.
— Мы не дети! — яростно возразил кто-то из мелких. — Мы теперь воины!
Лоча только разводил руками.
— Ну, вот эти трое ранены, — наконец, решил он. — Им назад нельзя — казнят. Значит, пойдут с нами. А остальные — бегом к родителям!
Дауры возмущенно загудели.
— Ну, ты же совсем малыш! — Сашика почти взмолился, глядя на мелкого.
— Я дрался! — кроха яростно оскалился, но сам уже готов был разреветься. — Я того ножиком — хха! Хха!
— Ты, молодец, Муртеги! — Номхан подсел к мальчишке и хлопнул его по плечу. — Ты настоящий орел. Твои братья гордились бы тобой. Но нам нужна твоя помощь. Ты же видишь, что здесь не все наши. Надо вернуться и поднять остальных. А еще Хабил с Аюлой не вернулись — надо их встретить, всё объяснить… Ты же хитер, как красный волк, Муртеги! Глупые хорчины на тебя ни за что не подумают.
— Ладно, — мрачный и одновременно гордый от похвалы пацан смотрел на старшего товарища исподлобья.
Кроткий встал и повернулся к атаману.
— Остальные пойдут с нами, лоча. Они решили.
Сашика только махнул рукой.
— Вот жеж мать твою… — снова странно сказал он. — Старика на вас нет.
— Муртеги, скажешь всем нашим, что мы схоронимся у горелых сосен. Пусть туда тайно пробираются. Ясно? — ребенок с улыбкой кивнул. — Тогда бегом!
— Кровь сотри! — в спину Муртеги крикнул Сашика. Потом повернулся к остальным. — Так. Быстро собрали с трупов луки, стрелы и ножи. Воду и еду, если есть. Бегом!
Они быстро управились. Перепуганные лошади, конечно, убежали. Выросший отряд бегом переправился через ручей и двинулся на восток, по широкой дуге обходя селение пленных дауров и огромное стойбище хорчинов.
— Какое же место голое, — опять говорил вслух ненужное Сашика. — Если нас тут увидят…
— Ничего! — радость Номхана не могло омрачить ничто. — Нас уже девять, у нас луки. Еще пожалеют, если увидят!
— Сколько у хорчинов воинов? — коротко спросил атаман.
— У Унаги-нойона сотня нукеров.
— А всего мужчин в роду Туйвэн?
— Больше тысячи, — чуть грустнее ответил Кроткий, понимая, куда клонит лоча. — Да не увидят они нас!
— Ладно, — отмахнулся Сашика на бегу. — Куда ты нас ведешь?
— Есть на северо-востоке скала. К северу от нее даже небольшая сосновая роща росла. Но лет десять назад по степи страшный пожар прошел. Сгорел лес. Вот туда и идем. В скале много тайных заимок — с трех шагов нас не разглядят!
— Далеко?
— До ночи доберемся.
До ночи и добрались. Скала оказалась небольшой, но дожди и ветра вытесали в ней множество извивов и ям. Неплохое место.
Осторожно обошли заимки, встретили еще двух «парней Номхана», которых послал малыш Муртеги. До утра пришли еще четверо. К облегчению Сашики — все, хоть с легким пушком над верхней губой. Но лоча всё равно страдал.
— Совсем юные! Ну, куда их тащить? От семьи отрывать! — жаловался он шепотом другу.
— Ты что, забыл, сколько лет было мне, когда мы впервые встретились? — хмыкнул маленький тигр.
Сашика так и застыл с открытым ртом.
— Боже мой… Да тебе и сейчас-то… Я просто привык, что ты такой сильный, смелый… Взрослый.
— Вот и они взрослые, друг. Или станут ими. Не взваливай на себя лишнего.
Номхан уговорил спутников подождать еще своих друзей, которых услали в дальние селения. Правда, у людей практически закончилась вода. Отобрали двух самых старших беглецов, выдали им все имеющиеся бурдючки и в сумерках послали к ручью. К полуночи те вернулись, да с прибытком: некий Аюла привел из дальних выселков 14 человек. Тут тоже были трое 15-летних, но в целом, ребята оказались чуть постарше. Трое из них даже жили в роду хорчинов, находились в услужении. Эти сбежали с конями! Но самое неожиданное — эту группу к горелым соснам вел несносный Муртеги! Мальчишка обманул всех и опять сбежал из дома.
— Не вернусь! — отбивался он от заботы старших обеими руками. — Я воин! Я пойду на Черную Реку!
И подлец-Номхан ему втайне потворствовал!
— Сколько у нас уже людей? — вздохнул устало атаман.
— С мелким бесенком? — прищурился Аратан. — Три десятка. С тобой — 31.
— Детский сад какой-то, — непонятно выругался Сашика, укладываясь спать. — Еще я в няньки не нанимался…
А утром всех разбудил испуганный крик.
— Хорчины!
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Кто-то из мальцов залез на окатанный ветрами каменный палец, что торчал на западной стороне скалы и вопил истошно, тыча пальцем на закатную сторону.
— Где? Сколько? — вскочил Сашика.
— От ручья скачут! — кричал невольный дозорный. — Не знаю сколько — пыль столбом. Много!
— Близко?
— Еще далеко! Но скачут быстро!
— Быстро собираемся! Будем уходить.
Аратан схватил атамана за рукав.
— Нельзя выходить наружу, лоча. Сразу увидят. Увидят — догонят. Дальше говорить?
— А что делать?! — яростно выдернул руку Сашика. — Каждый третий у нас — пацан пацаном! На три десятка — пятнадцать луков! Сабель пять да три топора! Что прикажешь делать? Бой принимать? Дети с ножами — на конных воинов пойдут?
Иногда такой зверь просыпался в лоча, что маленький тигр внутри Аратана остро понимал, что он именно маленький. Сказать было нечего… Но и выходить из-под скалы тоже нельзя!
— Можно перебраться через скалу, — подскочил к вызверившимся друзьям Номхан. — Тут есть проходы. Выйдем на тут сторону и побежим под ее прикрытием! Хорчины не увидят.
— Это ненадолго, — покачал головой лоча.
— Но это хоть что-то! — встряхнул товарища Аратан и заорал. — Все бегом — за Номханом!
Сразу стало ясно, что краденые лошадки той тропой не пройдут.
— Бросаем! — властно приказал атаман.
— Нет! — вдруг встал перед ним один из беглых батраков. — Лоча, получается, это наша вина. Из-за краденых коней хорчины так взъярились.
— И? — с подозрением протянул Сашика.
— Мы остаемся, — решительно заявил батрак. — Подождем чуток и рванем на север! Тоже напылим в небо и уведем их от вас…
— Нет! — Сашика, как всегда, хотел спасти всех. Никак не привыкнет, что такое невозможно.
— Мы решили, — батрак твердо выдержал его взгляд. — Не переживай, лоча! Они уже подустали, а у нас лошади свежие. Уйдем… Иначе они всё равно заметят, рано или поздно. Причем, уже всех.
Атаман краснел, не зная, что сказать. Как спасти этих детей — подсказали конокрады. Но как спасти и детей, и конокрадов? Бедный лоча. Только вот сейчас на это времени нет.
— Постарайтесь уйти, — вышел вперед Номхан, давая понять, что дело уже решенное. — Как оторветесь — идите к Наун-реке. За ней ищите бошко Тугудая. Скажете ему, что от меня. Он поможет.
Кроткий еще договаривал, а Аратан уже начал самых мелких загонять на скалу. Щель была извилистой и крайне неудобной: вместо ровного дна — сужающийся узкий провал. Приходилось идти, упираясь ногами в сходящиеся стенки. Кто-то из дауров непрерывно соскальзывал, застревал ногой в расщелине — так что отряд пробирался медленно. Позади батраки уже ринулись в степь, подвязав к седлам длинные ветки — для большей пыли. Они скакали сильно растянувшись, так что издалека можно было подумать, что скачет больше трех всадников.
«Пожалуйста, пусть у них получится, — молился Аратан непонятно кому. — И хорчинов отвлечь. И самим уцелеть».
Кажется, удалось. Дауры бежали по практически голой степи до глубокой темноты. Сначала на юг, потом завернули на восток. И никто за их спиной не появился. У крохотного озерца — почти лужи — все рухнули без сил. Вода оказалась слегка солоноватой, но Кроткий, попробовав, сказал, что ее пить можно.
— Пейте, набирайте бурдюки, — распорядился Сашика. — Совсем немного отдохнем и двинемся дальше. Идти будем, пока не найдем надежное укрытие.
Шли, наверное, еще полночи (теперь свернув на северо-восток), пока не нашли овраг, промытый неведомыми потоками. Сгрудились в кучку и спали, согревая друг друга до самого позднего утра. На этот раз Сашика расставил дозоры со всех сторон — но всё обошлось. Часть дня шли по оврагу, который, по счастью, всё сильнее заворачивал к северу. Но, когда ущелье вывело отряд на новую равнину, велел остановиться.
— Отдыхайте до вечера; если получится — поспите, — сказал атаман. — Пойдем ночью.
Ясной ночью и впрямь идти оказалось легко. Врагов вокруг не было, движение согревало. Оставалось только не потеряться в темноте. Под конец, лоча даже посадил несносного Муртыги себе на плечи и так шел до рассвета.
Утром без сил были все, включая самого Аратана. Едва нашли полумертвые заросли кустарника — тут же залезли в самую гущу и рухнули спать. Даже стражу не выставили. Маленький тигр пытался прислушиваться, но сил совсем не было.
Поднялись за полдень, доели последние припасы. Муртыги пугал всех, что слышал скачущих всадников. Кроткий его высмеял, мол, не надо сны пересказывать, однако, то тут, то там раздавались тихие голоса «а я тоже вроде слышал». Лоча снова не на шутку встревожился. Ушел от лагеря, где-то лазал, а потом вылез из кустов и зашептал Аратану:
— К востоку виднеются горы… Ну, не горы, а какая-то мелкая гряда. Надо туда идти.
— Ночью пойдем?
— Боюсь я тут ночи ждать. Вдруг бесенок не соврал?
И они пошли сразу. Плотной кучкой, полусогнувшись. Как стадо тарпанов: мелких согнали внутрь, снаружи — только старшие, имеющие какое-никакое оружие. С их везением, Аратан даже саблю наголо держал всю дорого.
Но чудеса случаются. Вот уже беглые дауры карабкались на первые отроги — и до вечера весь отряд с облегчением развалился в распадке.
— Здесь даже костерок можно разжечь, — довольно заметил Номхан.
Аратан скептически осмотрелся. Всех имеющихся вокруг дровяных запасов не хватит даже на то, чтобы успеть согреться.
Мелкие, передохнув, начали канючить, что хотят есть. Аратан снова оглянулся — теперь уже с некоторым отчаянием. Треклятая степь казалась ему мертвой землей. Вокруг ничего съедобного, кроме редкой пожухлой травы. Как здесь люди живут? Дома, а амурских лесах, маленький тигр легко мог прокормить себя в любое время года. Богатая, щедрая земля! А тут…
— Пойдем дальше, — приказал Сашика, пресекая нытье. — Пока удобно — двинемся вдоль этого откоса. А дальше посмотрим: или вниз спустимся, или заночуем до утра.
И они снова шли. Гряда плавно заворачивала на восток. Она становилась всё менее скалистой; скорее уже вытянутый земляной холм, чем каменная скала. Двигаться становилось всё легче и легче. По пути молодые дауры настреляли из луков несколько байбаков — тут уже все начали урчать животами, требуя остановки.
— Ладно, — сдался лоча. — Собирайте ветки, будем ужинать.
Дрова нашлись так быстро, что дохлые сурки даже остыть не успели. Выкопали ямку, разожгли тайный костерок, выпотрошили тушки, подвесили… И тут уже все услышали далекий конский топот.
— Туши! — глухо рявкнул Аратан и резко сорвал с плеч халат. — Да не топчите — искры же!
Сдвинув байбачьи тушки, он накрыл костровую яму халатом и прихлопнул пламя.
— Всем тихо! — прошипел он, но дауры это понимали и сами.
Где-то в степи кто-то хаотично скакал: то приближаясь, то отдаляясь. Может, просто табун диких лошадей. А может, отряд злобных хорчинов, ищущий беглецов.
— Но мы ведь уже так далеко ушли, — с надеждой в голосе прошептал Сашика.
— Для конного монгола всё близко, — мрачно ответил Номхан.
Так и сидели в темноте, вслушиваясь в ночь. Дауры распотрошили байбаков и жевали полусырое мясо.
«Никогда бы не подумал, что сурочье мясо такое вкусное! — изумлялся маленький тигр, дожевывая свой кусок. — Вернусь домой — зажарю сразу трех! Или пятерых. И съем!».
Перед рассветом отряд перебрался с южного склона холма (где и слышался ночной топот) на северный — и двинулся дальше на восток. Тем более, что здесь склон резко обрывался небольшим обрывом, видимо, подмытый ручьем или рекой, что образуются в период дождей, а потом напрочь пересыхают. Дауры вытянулись в цепочку и шли гуськом, весело переговариваясь — байбаки в желудках подняли настроение всем! Кроткий с лоча шли впереди, а Аратан замыкал колонну, следя, чтобы ни один малец не забрел куда-нибудь в сторону.
Поэтому именно он первым и заметил новый столб пыли в степи.
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— Упали все!
Беглецы рухнули, как подрубленные. И уже ползком стали выбирать укрытие понадежнее. Вскоре, рядом появились Сашика с Номханом.
— Что там?
Аратан лишь молча кивнул на очевидное.
— Приближаются, — пояснил он. — Ровно к холмам скачут. Не привиделось бесенку, получается.
— А кто это, ясно? — маленький тигр только фыркнул, не удостоив атамана ответом.
Постепенно стало ясно, что всадники несутся двумя группами и несутся во весь опор.
— По всему видать, задние за передними гонятся, — озвучил очевидное Номхан.
В каждом отряде было по несколько десятков лошадей. Вторую группу вообще не рассмотреть, а вот первая…
— Наши! — дернулся вдруг вперед Кроткий. — Вон мой друг Хабил!
Убегающие оказались еще одной группой «парней Номхана», которые не успели соединиться с ними у горелых сосен. Видимо, за ними тоже погнались — и вот догоняли. У дауров было около двух десятков лошадей… Только вот на некоторых сидели по двое наездников, так что хорчины двигались явно быстрее. Беглецы потому и свернули к холму, надеясь, что скакать по сухому дну ручья станет удобнее.
— Черт, они прямо мимо нас пройдут, — стукнул кулаком по камню лоча. — Аратан, как думаешь, сколько хорчинов?
Сашика явно думал о драке. Хорчинская «куча» казалась раза в три больше даурской…
— Лошадей 60, может, 70, — ответил он. — Но, если монголы с заводными конями, то их там не больше сорока.
— Надо напасть! — Номхан вцепился в рукав атамана. — Там Хабил… Мы не можем их бросить!
У Аратана было сто причин, чтобы не нападать. Но даже в его сердце они не перевесят «мы не можем их бросить». А уж в сердце Сашики и подавно.
— Готовьте луки! — глухо бросил он по цепочке, приняв решение. — Я переползу чуть ближе к середине, Аратан. Жди команду.
Под обрывом уже проносились всадники неведомого Хабила. Маленький тигр увидел знакомую картину: совсем молодые воины вперемежку с 13−15-летними пацанами. Но они были и вооружены получше прежних, и вон — все на конях!
«Что ты учудил, неведомый Хабил?» — улыбнулся Аратан, медленно вытаскивая из ножен саблю.
Хорчины неслись плотной толпой. С криками, посвистами и угрозами! Они уже нагоняли добычу и предвкушали расправу.
— По доспешным не стрелять! — дошла до него команда из центра цепочки.
В отряде были настоящие батары в куяках, но совсем немного. В основном, простые пастухи с луками и копьями.
Грохот копыт стал таким, что можно смело орать в полный голос — вряд ли враги услышат.
— Стреляй! — заорал Сашика… и началось.
Дауры вскочили на колени и выпустили по первой стреле. Лупили прежде всего по передним — чтобы задние в них врезались, усилив сумятицу. Дождавшись второго залпа, атаман снова заорал:
— Кто без луков — вперед! — и примерно половина отряда рванула на врага.
С леденящим воплем и радостью в груди Аратан сиганул с обрыва. Краем глаза он заметил, что сам Сашика отчего-то в бой не спешит. Оказалось, атаман практически в полете поймал за шкирку Орла-Муртыги и велел ему нести дозор наверху: не появятся ли в степи еще враги.
«Папаша!» — хмыкнул маленький тигр и ринулся в драку.
Обрыв был не очень высоким для прыжка, но вот забраться на него обратно — почти невозможно. Значит, драться придется, не думая об отступлении.
— Эх, хорошо! — закричал маленький тигр, отбил саблей пущенный в него дротик и ворвался в сечу.
Стрелки выбили с десяток хорчинов: кого насмерть, кого раненым. Но большая часть всё еще оставалась на конях. Они встали, лишились возможности натиска, зато взялись за луки и дротики.
«Сейчас бы копье…», — вздохнул даур.
— Безоружные! — раздавал команды уже спрыгнувший атаман. — С ножами в бой не лезьте! Добивайте раненых и берите их оружие!
«Ага, — прикинул Аратан. — А с ножами у нас более десятка. Значит, надо их прикрыть пока».
С саблей наперевес он встал прямо перед всадниками. На него пошли сразу двое: простой воин с копьем и богатый батар в наборном доспехе и островерхом шлеме. Второму принять бы в сторону, да зажать наглого пешца с двух сторон, но гордый воитель решил сам расправиться с жалким врагом. «Жалкий враг» оказался не против, только встал так, чтобы доспешный перекрыл своим конем копейщика.
Увы, если конь не несется хотя бы рысью, он совсем не страшен пешему воину. Маленький тигр легко отбивал сильные сабельные удары сверху, пока, наконец, не поднырнул и не схватил лошадь за повод под самыми удилами. Теперь ею управлял даур, хорчин мог лупить пятками сколько угодно! Маленький тигр не давал тому поднять лошадь на дыбы, а сам уходил под мордой зверя то вправо, то влево, избегая ударов. Оставалось дело за малым: пропороть обе ноги батара и скинуть его прочь.
Всё это время бедный копейщик пытался обойти дерущихся сбоку — да ничего у него не выходило. Когда доспешный воин, наконец, упал, Аратан толкнул лошадиную морду влево, в сторону пастуха с копьем и рубанул по крупу. Бедная животина, обезумев от боли, ринулась прочь и почти опрокинула копейщика. Маленький тигр коротким ударом добил батара, который только силился подняться. Увы, это трудно сделать, когда на тебе такой хороший, дорогой и тяжелый панцирь, и когда мышцы на обеих твоих ногах рассечены.
Отвернувшись от свежего трупа, Аратан решил забрать копье замешкавшегося пастуха.
— Берегись!
Маленький тигр, не думая, прыгнул в сторону, и воздух справа прошило другое копье. Нда, разгонись хорчин чуть посильнее…
«Тогда я твое копье заберу!».
Аратан коротко разбежался и запрыгнул на крестец лошади, оказавшись за спиной у врага. Саблю, конечно, пришлось бросить, зато старый верный нож уже прыгнул к нему в руку и рассек хорчинское горло.
«Копье!».
Оно даже не успело упасть на землю. Даур спихнул тело набок (по счастью, ноги не застряли в стременах). Маленький тигр на коне и с копьем — ну, теперь держитесь!
— Сука! — так мог кричать только лоча.
Аратан моментально обернулся и успеть увидеть, как с Сашики, стоявшем перед еще одним доспешным воином, слетает его драная баргутская шапка. Рука с саблей вяло опустилась, а сам лоча начал падать на колени.
— Лоча! — заорал испуганно маленький тигр и ринулся на подмогу… Но никак, никак не удавалось ему пробиться туда!
Вокруг носились, прыгали, чем-то тыкали в него… Он еле успевал отбиваться. Лошадь слушалась плохо и тоже норовила скинуть наглого даура.
— Убью! — яростно рычал Аратан и своей кляче, и всем хорчинам сразу.
Он заметил, как к падающему атаману подскочил Номхан. Одной рукой тот кое-как отбивал удары злобного батара, второй — обхватил лоча и тащил его подальше от гарцующего коня.
Всадив копье во что-то мягкое и податливое, Аратан огляделся. В бой вступил уже почти весь их отряд: парни с ножами вооружились, лучники тоже стали спускаться с обрыва — в кого стрелять в такой мешанине! Но хорчины уже оправились. Хоть, отряд их минимум уполовинился, но они натали выводить коней из толчеи на простор.
«Опасно! — кричало в голове у маленького тигра. — Начнут носиться по степи и просто нас перестреляют!»
А из всех них на коне — лишь он один. И что там с Сашикой…
— Черная Река! — заорали откуда-то с дальней стороны… и это… это был боевой клич!
Аратан ничего толком не видел, кроме как то, что большая часть хорчинов отвернулась от них. Догадаться несложно: убегающие дауры неведомого Хабила увидели схватку, развернулись и тоже вступили в бой!
— Захватывайте лошадей! — заорал Аратан своим и тоже радостно заголосил. — Черная Река!
Пиная и шлепая плохоуправляемую клячу, он пустил ее в самую гущу врагов… Но те уже думали только о том, как выйти из боя.
— Уходят! — заорал маленький тигр, надеясь, что-то хоть кто-то услышит его. — Луки! Луки! Луки!
Но трудно быть командиром и одновременно находиться на острие атаки. Почти полтора десятка хорчинов вырвались из внезапных тисков и рванули в голую степь. В спину им понеслись три-четыре стрелы… Маленький тигр даже кинулся вслед убегающим, яростно нахлестывая непокорную кобылу, но быстро понял, что он такой один, выругался по-русски в спину хорчинов и вернулся.
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— Хватайте лошадей! — снова крикнул он, поняв, что поневоле командует завершением боя. — Добивайте их раненых!
И ринулся к лоча. Тот лежал в сторонке, как-то странно ворочаясь и что-то мыча. Аратан с тревогой осмотрел атамана: на голове его следов крови не было, зато изо рта — прям лилось!
— Палицей по голове ударили, — Номхан сидел рядом и сразу понял, что хочет знать друг атамана. — Вскользь пришлось, и шапка спасла. Но он себе язык откусил.
Бывают стыдные раны у воинов. Когда стрела в задницу втыкается. Или конь между ног натер, что ходишь нараскаряку. Угораздило же Сашику получить такую же! Видно, орал что-то в момент удара, командовал. Вот челюсти и клацнули.
Аратан быстро взрезал бок халата, выколупал клок ваты с комками шерсти и запихал в рот лоча. Тот вяло отмахивался, но руки его были слабы и бессмысленно молотили воздух. Он пытался выплюнуть воняющую дрянь изо рта, но Аратан не давал это сделать. Наконец, сморщившись от боли в голове, тот откинулся на землю.
— Мфы? Мэвы? — прогундел он с полным ртом.
— Да-да! — закивал даур с глупой улыбкой на лице. — Мы победили, Сашика! Хорчины бежали.
— Фафеы?
— Чего?
— Фафеы! — замычал тот яростно, аж жилы на шее вздулись. — Мофые! Аэнныи!
«Потери! — наконец, понял даур. — Он всегда после драки первым делом это выясняет».
Но Аратан даже примерно не знал, сколько потеряли беглые дауры в этой схватке. О чем с виноватым видом признался атаману. Сашика только гневно ткнул пальцем в сторону и ничего не сказал.
После долгого обхода всех подряд стало ясно: в бою погибли шестеро. И еще более двадцати получили раны. Это уже вместе с отрядом Хабила, который вовремя пришел на помощь. У Хабила в отряде было 23 человека… было до схватки, конечно.
Вообще, этот «неведомый Хабил» по-настоящему поразил маленького тигра. Ибо совершенно не походил на остальных «парней Номхана». Он был старше всех: даже Номхана и Аратана с Сашикой. Кроткий послал старшего товарища к какому-то озеру Могуль, и тот не просто увел юных и горячих дауров. Нет, они организовались, ночью напали на пастухов тамошнего хорчинского рода Хэрэйд, нахапали оружие, захватили лошадей — и только потом ушли. Поэтому отряд Хабила и опоздал. Зато за ними началась уже настоящая охота.
— Несколько отрядов в степи видели: и Туйвэн, и Хэрэйд, и еще кого-то, — вздохнув, рассказывал Хабил. — Думали, проскочим… Но не повезло.
Всё это Аратан передал атаману. Сашика промычал в ответ что-то вроде того, что надо поскорее уходить. Сбежавшие хорчины приведут других. Маленький тигр был полностью согласен, но сказать легко… Их теперь уже сорок пять человек, за всеми не уследишь, до всех не докричишься. Командиров нет, некому отдать приказ, чтобы те довели до остальных. Опять же, кони — их собрали около четырех десятков, но на всех не хватало. Надо как-то распределять. А еще раненые, которым нужно помочь.
Самым сложным оказался сам Сашика. Его кое-как взгромоздили в седло, но лошадь и пяти медленных шагов не прошла, как атаман начал опасно заваливаться. Что-то в голове его работало не так: он смотрел мимо людей и плохо понимал, где верх, а где низ. Вероятно, и болела она у него страшно, но лоча не признавался.
Ну, и как тут ехать? На рысь перейти нечего и думать!
— Сажайте его ко мне, — влез вездесущий Муртыги.
— Чего?
— К спине привяжите!
— Да он тебя, кроху, на землю утянет!
— Нет! Я в седле, как клещ сижу — не выдрать! А то, что маленький — это ж хорошо. Лошадка не устанет.
В последнем малец прав. Кобыла под двумя мужиками уже до вечера из сил выбьется. Или отстанет, или всем под нее подстраиваться придется. А хорчины с заводными конями — быстры, как ветер!
В общем, привязали лоча к мальчишке, рассадили остальных, постаравшись сажать по двое самых легких (к счастью или несчастью, таких хватало). Выступили, когда солнце уже начало спускаться к закату. Пошли рысями по тому же пересохшему руслу, и к сумеркам убрались достаточно далеко. Беда в том, что и след за ними оставался такой, что не скрыть.
— Надо каменистую степь искать, — покачал головой Номхан. — Так не уйдем.
На закате сделали маленький привал. Сашика уверял своим новым шепелявым языком, что полон сил, и надо идти дальше. Дауры наскоро перекусили добытым у хорчинов вяленым мясом и черствыми лепешками, но лоча ничего из этого есть не смог. Ему бы крупы сварить. У Аратана в добыче даже котелок имелся, но времени не было.
— Муртыги, будешь в дороге кусочки разжевывать и Сашике давать. Понял? — мальчишка спокойно кивнул и принялся загодя нарезать атаманову пайку на мелкие кусочки.
Шли большую часть ночи. Номхан с Хабилом все-таки заприметили большой каменистый «язык» и поспешили свернуть на него. Чтобы запутать врага, отряд резко сменил направление и теперь двигался почти строго на север. Учитывая, что до этого беглецы нередко отклонялись на юг и на восток — это даже было хорошо. Уже незадолго до утра дозорным показалось, что далеко впереди они видят отблески света. Опасаясь, что это костры, дауры снова резко свернули — уже на восток.
До обеда отсыпались в совершенно крохотном распадке, который вряд ли мог укрыть такую массу людей и, тем более, лошадей. Зато в нем протекал крохотный ручеек — и это стало решающим в выборе места. Теперь, с конями, отряду требовалось воды намного больше.
Аратан сварил для друга немного каши. Язык у того уже не кровоточил, но сам Сашика постоянно впадал в беспамятство. На голове лоча выросла огромная мягкая шишка. Маленький тигр пока решил ее не трогать, но, если кровь застоится — придется резать.
В сумерках беглецы тронулись в путь. И это была самая спокойная ночь. Тем более, что степь уже заметно сдавала позиции, Номхан ясно видел признаки приближения Наун-реки. Даже на ночевку они встали в настоящем сосновом бору, где никто не смог бы их заметить. Разожгли несколько тайных костерков в ямах, заварили отваров. Раненых тщательно перевязали, все хорошо отоспались. Да и денек выдался таким пригожим. Почти теплым!
В общем, всё сулило неудачу.
И она не заставила себя ждать. В сумерках отряд вышел из сосняка. Поначалу ехали медленно, но добравшись до открытых холмов, пустили коней рысями. Отряд стал сдвигаться всё сильнее на восток и даже слегка к югу, так как Номхану казалось, что он уже узнает места. Солнечный отсвет еще не поглотила ночная тьма, когда голова отряда беглецов выскочила на хребет очередного холма — и застыла. Далеко внизу, в широкой котловине, вставал на ночлег большой хорчинский отряд. Монголы еще даже костров не запалили: кто-то стреножил на ночь коней, кто-то обустраивал бивак или собирал ветки и кизяк.
— Может, это какие-нибудь другие хорчины? — неуверенно спросил Хабил, все-таки дауры давно вышли за пределы родовых владений Туйвэн.
Увы, выяснять это было поздно. Пока задние ряды натыкались на передних и спрашивали: а чо случилось? — внизу тоже заметили цепочку всадников, которая отлично смотрелась на фоне еще не стемневшего закатного неба. Хорчины разом заорали, кинулись к лошадям — сразу стало ясно, что этот отряд кого-то ищет… Ну, а кого тут еще могут искать?
Нда… Вот, что называется, не повезло. Явись дауры на полчаса позже, они бы заранее увидели отсветы костров и смогли избежать встречи. Но с другой стороны, явись они на полчаса раньше, то хорчины не дали бы им небольшой форы, пока распутывали коней и собирали разложенные вещи.
Увы, шедшие во главе колонны дауры плохо распорядились этой форой. Враг оказался прямо на пути к спасению, и, конечно, они слегка растерялись. Аратан предложил бы сначала снова укрыться за холмом, а потом уже выбрать направление для бегства — пусть враг подольше погадает. Но Номхан с Хабилом сразу повернули коней налево и помчались к северо-востоку прямо по хребтине холма. Да, так было удобнее, но зато хорчины прекрасно видели, куда уходят беглецы.
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— Гони! Быстрей! — дауры нахлестывали коней и пытались обогнать ветер. Аратан не мог их осуждать, потому как за спиной было слишком много хорчинов; две или, может быть, три сотни. И подпускать их близко…
Другое дело, что далеко не все могли мчать с одинаковой скоростью. Маленький тигр, который традиционно ехал в конце колонны, стал быстро пробиваться вперед и вскоре поравнялся с лошадкой Муртыги. Мальчишка изо всех сил разгонял свою клячу, и видно было, что управляет ею он неплохо. Видимо, учился этому у монголов. Сашика тоже старался. Задача его, вроде бы, и несложна: просто не упасть и не утащить за собою мальчонку. Но лоча и это плохо удавалось. Все-таки, лошадь, идущая галопом, для него и здорового была испытанием. А тут… Лоча болтало из стороны в сторону, и смотреть на это было страшно.
Аратан поравнялся с ними и пытался, как мог, на скаку придерживать атамана. Периодически он еще нахлестывал по крупу муртыгишной кобылки, когда чувствовал, что та отстает от общего темпа отряда. А держать темп важно! Дауры с самого начала хорошо оторвались от хорчинов, которым требовалось распутать коней. Но дальше всё пошло хуже. Номхан с товарищами хотел обойти монголов и двигаться дальше на восток. Последние это поняли и, пустившись в погоню, даже не пытались подняться на холм. Нет, они скакали по дну котловины и ждали, когда же беглецы свернут направо, чтобы догнать их.
«Хорчины быстрее, — ясно понимал Аратан. — Но надвигается ночь. А ночью убегать сподручнее, чем охотиться на убегающую дичь… Нам бы только скрыться с их глаз…».
Увы, донести свою мудрость до тех, кто вел колонну, он не мог. Сейчас всё внимание маленького тигра было сконцентрировано на том, чтобы лошадь Муртыги держалась в общей массе всадников, а раненый Сашика — держался в седле. Поэтому, когда вдруг выяснилось, что дауры скачут вниз, он даже не сразу понял, что случилось. Только по цепочке передавали приказ: «Наддай! Наддай!».
Оказалось, длинный холм на севере распадался на несколько снижающихся «рукавов», между которыми паводки промыли овражки. Вот в один из них беглецы и кинулись. Когда хорчины поднимутся наверх, им придется сыграть в «угадайку», либо долго искать следы в ночной темноте.
— Неплохо, — кивнул Аратан и наддал.
Увы, в тесноте оврага наддавать трудно, лошади едва не сталкивались друг с другом. Четыре десятка вытянулись в длинную цепочку, где один тормозил всех за ним следующих. Когда отряд, наконец, вырвался на широкую равнину, тут уже имелся простор для скачки, но кони беглецов уже подустали.
— Что сзади? — вопрос по цепочке передавали от головы колонны.
Аратан сам не знал, что сзади, так как позади него и лошади Муртыги находилась чуть ли не треть отряда. Так что он тоже передал вопрос и вскоре получил ответ:
— Отстали, но скачут за нами!
Это плохо. На равнине особо не повиляешь. Но Номхан с друзьями все-таки пытались. Периодически колонна дауров уходила то в какие-то заросли, то поднималась на крутой склон. Каждый раз это случалось внезапно, потому что даже головных всадников в темноте ночи нелегко рассмотреть, а уж про окрестности и говорить нечего.
Лошади дауров уже давно перешли на рысь. Они ехали по галечному берегу какой-то маленькой речушки, когда сзади кто-то истошно закричал:
— Вижу их!
Все сразу принялись понукать измотанных лошадей, те возмущенно ржали, но пытались перейти в галоп… Так скакали довольно долго, как вдруг голова колонны сменила направление.
— В воду? — изумился маленький тигр, когда дауры впереди начали сворачивать в речку. — А почему сейчас, а не раньше, когда мельче было?
Конечно, это были вопросы в пустоту. Решают те, кто впереди. Тут, в центре колонны ничего изменить уже нельзя. Оставалось надеяться, что Кроткий знал, что делал. Он ведь уже в почти знакомых ему местах.
Переправа тяжелой не оказалась, даже низкорослые монгольские кони едва замочили пузо в самом глубоком месте. Но дно речки здесь было уже не каменистым, а илистым. Аратан это почувствовал лично, так как спрыгнул в ледяную воду и потянул обеих лошадок за повод.
На берегу даже не отряхивались. Передние уже мчались вперед, куда-то во тьму. На берегу стоял только Хабил. Он подбадривал каждого выходящего из воды и говорил:
— Номхан просит ускориться. Гоните коней!
Правый берег речки оказался заметно выше и зарос редкими еще деревьями. Дауры пинали бока своих животин, толкали их вверх и вверх. И вдруг…
Из тьмы всё наскакивает на тебя внезапно. Вот и Аратан буквально оторопел, когда перед ними раскинулись ровные ряды всадников. Дауры! Десятки и десятки истинных батаров. С копьями, с луками, они решительно вглядывались в темноту. А кто-то по-хозяйски командовал:
— Вон туда! По тропке, не сворачивайте! Там будет деревня, стучитесь в любой дом, вас примут.
«Что творится?» — недоумевал маленький тигр. И в тот же миг узнал сочный голос, привыкший отдавать приказы.
Затем разглядел и самого Тугудая. Тот, особо не приглядываясь, махнул и ему: мол, давай, по тропке! Аратан решительно потащил атамана за собой, но тот заартачился:
— Штой! Штой! — Сашика решительно отвязывался от мальчишки и пытался слезть с лошади. Он явно решил остаться здесь, возможно, поговорить с бошко Тугудаем, который каким-то чудесным образом встал на пути беглецов.
«Ну, значит, остаемся», — молча кивнул даур и начал заворачивать кобылу, проверяя заодно, свободно ли ходит сабля в ножнах.
— Нет! — дитячий высокий крик накрыл собой весь местный шум. — Я тоже тутостанусь!
Сашика что-то тихо пытался объяснить несносному Муртыги своим полуязыким ртом, но тот лишь скалился в ответ.
— Я тебя… вёз тебя всю дорогу! А ты теперь!.. — слов у мальчишки было мало, зато эмоций — на весь мир хватит.
Аратан понимал, что сейчас не до споров, молча подхватил второй повод и направил обеих лошадок к войску. Беглецы к тому времени уже давно прошли по указанной тропке, а снизу нарастал грозный топот: это шли хорчины. Их передовые уже увидели ряды даурского войска и загарцевали на месте.
— Кто вы такие? — на монгольском зычно спросил Тугудай.
— Мы — люди славного Унага-нойона! — закричали разгоряченные погоней. — Мы преследуем рабов, что сбежали от нас и угнали наших коней!
— Здесь не было никаких рабов. Это земли свободных дауров, что служат великому богдыхану.
— Не может быть! Мы шли по их следам, мы видели их!
— Ночью всякое может привидеться, — спокойно ответил Тугудай. — Ваши рабы могли где-нибудь свернуть, а вы и не заметили.
— Врешь! — закричал кто-то из хорчинов. — Ты прячешь их!
— Здесь нет никаких рабов, — твердо ответил даурский бошко.
— Лживая даурская собака! Ты хочешь крови?!
— Я хочу, чтобы вы ушли с наших земель, которые нам даровал сам богдыхан. Но, если вы не уйдете — будет кровь.
Началось долгое переругивание, в котором самым главным были не слова и даже не интонации — а глаза. Кто первым дрогнет, тот и проиграл. Аратан уже немного присмотрелся и с ужасом видел, что вооруженных дауров вокруг Тугудая — вряд ли больше сотни. Даже вместе с их полудетским отрядом, дауры уступают по числу хорчинам! А бошко еще и отправил беглецов в какую-то деревню.
По счастью, в ночном мраке сами хорчины этого не видели. А игру в гляделки явно выиграл Тугудай. Потому что, еще немного погарцевав и поругавшись, преследователи развернулись и ушли вниз, к речке. Вдруг и вправду, потеряли след рабов где-то по дороге…
Тугудай повернулся и заметил своих недавних знакомцев, стоявших за первым рядом его воинов.
— Я же велел всем уйти в деревню! Что вы тут делаете?
Но Сашика с Аратаном полностью проигнорировали этот гневный вопрос. Почти одновременно они спросили о том, во что сами еще не могли поверить:
— Как вы оказались тут?
— Вчера с дальних выселков ко мне привели человека. Тот заявил, что ищет меня, что послал его Номхан… Он единственный из трех, кто выжил. А ехали те трое, чтобы сообщить мне: из хорчинских степей на свободу сбежали несколько десятков даурских… мужчин. И ведет их к свободе неведомый человек-лоча…
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Санька совершенно разлюбил говорить. Язык (вернее, его оставшаяся часть) зажил на диво быстро, по крайней мере, гораздо быстрее едва не расколотого черепа. Но речь была испорчена окончательно и навсегда. Он стал местами присвистывать, местами пришепетывать, местами фефекать — и это выглядело одинаково глупо на любом языке! Бытовые вещи говорить еще можно, но что-то важное… или, не дай бог, пафосное…
Так что и Тугудая тогда расспрашивал больше Аратан. Выяснил он, что бошко предупредил один из трех батраков-конокрадов, что прикрыли остальных во время бегства. Единственный выживший во время погони. Он даже умудрился первым добрался до реки Наун (один всегда быстре отряда). А Тугудай собрал своих людей, выслал дозоры, пошел навстречу…
И он их спас. Прежде всего, всех этих малолеток, что увязались за Дурным в хорчинских степях. Санька благодарил даурского командира, как мог. Тогда и проболтался ему в порыве признательности:
«Тугудай, года через полтора твой Шархуда позовет тебя на войну. Так вот, если сможешь уклониться — не ходи на нее. И людей своих убереги».
Сказал и пожалел сразу — подобные пророчества ему всегда боком вылезали. Но слово воистину не воробей…
Местные дауры охотно пригрели своих беглых сородичей. Все знали о том, что несколько тысяч соплеменников страдают в неволе и рады были помочь хоть некоторым. Да, что там, Тугудай даже был бы не против оставить их в своих землях… Но пассионарная молодежь, пошедшая за сказкой, испытавшая на себе настоящее чудо — непреклонно хотела вернуться в землю своих отцов — в Темноводье. И, передохнув пару дней (а еще убедившись, что хорчины ушли ни с чем), они двинулись на север. Только, теперь их было не 45 человек.
Нет, никто не умер, не потерялся во время бегства. Наоборот отряд вырос до семи десятков. Потому что…
«Когда ты ушел, Сашика-Ходол, — заговорил с ним как-то Тугудай. — Я долго думал над твоими словами. И принять их не мог. И отбросить тоже. Так что я рассказал о тебе людям, которым я доверяю».
Тугудай многозначительно улыбнулся.
«Знаешь… Никто твоим словам не поверил. А вот проверить — кое-кто захотел. Поэтому, — и с этими словами даурский военачальник вывел Саньку „на крыльцо“, где перед ними выстроились более двух десятков человек. — Вот эти люди поедут на Черную Реку вместе с тобой. Учти! Они не подчиняются тебе, не служат тебе. Они едут, куда хотят и когда хотят. Могут пожить в Темноводном (если ты их пустишь), поедут к зейским даурам, посмотрят, что творится в заброшенных землях. А потом вернутся назад. И тогда мы подумаем снова».
Эти люди ехали особняком. Совсем непохожи на «комсомольскую бригаду» бывших хорчинских рабов: взрослые, основательные, молчаливые. Наверняка за каждым стоит большая семья или целый род.
Ехали проверять слова странного лоча.
Но Санька был рад и этому. Всё-таки сохраняется надежда, что хоть часть из дауров решится вернуться на родину. Может, кто из беглецов тоже приведет оставшихся у хорчинов пленников. Жизнь вернется на Амур. Когда есть люди, любящие свою землю — можно столько всего наворотить!
Но даже эти смутные надежды — дело нескорых будущих лет. Пока же выросший отряд ехал вверх по Наун-реке. Никакие баргуты на этот раз на такую толпу лезть не решились. Проблема случилась лишь на самом Амуре. Зима на Черную Реку уже практически пришла. Но — практически. По берегам уже стоял крепкий лед, а вот стремнину постоянно размывало. Так что ни пешком, ни на лодках не перебраться. Пришлось пробираться на заброшенный Кокуреев городок и больше недели жить там, питаясь, чем бог послал.
Каждый день ходили на реку и осторожно топтали лед: выдержит или нет? Шутка ли! Ушли, еще лето не отошло до конца, а вернулись настоящей зимой. Зато, когда вернулись…
— С Буреи-реки гости прибыли, — начал отчитываться довольный Ивашка. — Там немалый даурский род живет — Судур. Восхотели они, чтобы по-нашему темноводскому покону ясак Царю-батюшке платить. Ну, мы и срядились с ними, как с Лотодием допрежь. Согласен?
— Очень согласен! — улыбнулся Санька.
Потом его нашел Гунька.
— Падёмка, атамана! — поманил китаец Дурнова в свое «царство». — Шитой-то покашшу!
На специальных бревнышках под навесом лежала пушка. Новехонькая чугунная пушка, еще не помутневшая и поблескивающая на солнце. Сделана почти точной копией одной из трофейных пушчонок.
— Мой так боялася, — улыбнулся коваль, сверкнув жемчугами зубов на чумазом лице. — Но получилася! Инда много-много могу — только чутие подавай! Чу-гун, тоись.
У Саньки аж глаз задергался. Свое пушечное производство! Да ему теперь на Амуре никто не указ будет! Но это, конечно, первая мысль была. Вторая чуть умерила пыл: наверняка у всей Гунькиной бригады не одна неделя работы на это ушла. Третья встала над второй, уперев руки в боки: это ж сколько руды надо накопать, чтобы крицы выплавить, а из них — чугун. Одна эта пушка за сто кило весит… А еще ядра надо делать. Под занавес пришла четвертая и хлопнула дверью, за которой розовым сияли метровые буквы «ТВОИ МЕЧТЫ». «А чем стрелять будешь, родимый?» — гласила четвертая мысль. Поскольку запасов пороха не хватало даже на пищали…
«Ничего, придумаем что-нибудь» — Санька ни за что не хотел расстраиваться.
— Ши Гун, дружище! — обратился он к ковалю. — А смог бы ты сделать такую же пушечку, но с чуть более длинным стволом?
— Чишилее будет, — пожал плечами мастер. — Зачема?
— Зато стрелять станет точнее и дальше, — пояснил Дурной, хоть, совсем не был уверен, что всё так и получится. Но попробовать стоило. Опытным путем подберут нужный размер заряда — авось, и получится! Тогда уже можно «в серию» пушки запускать. У Саньки еще зрела в голове идея поставить пушку на легкий лафет с большими колесами… да прицепить это всё к конной паре! Пора заводить полевую артиллерию.
Ох, прибавится работы Деребе с его командой плотников!
А дальше… Дальше, конечно, надо было заняться расквартировкой «комсомольской бригады» новых свободных дауров… Но на шее у атамана Темноводного повисла одновременно злая и счастливая женщина.
— Опять пропал! — стучала она гневно кулаком по плечу левой рукой, а правой крепко обнимала. — Опять без меня…
— Не бей мужа, женщина! — гневно воскликнул Аратан. — Он все-таки рану получил!
— Где? — ахнула Чакилган и в испуге убрала руки за спину.
— В интересном месте! — заржал даур.
И ведь не пошлешь подлеца! Потому что из его рта теперь не ругательства, а один смех выходит… Санька показал другу кулак, а затем развел руками перед своей любимой:
— Нет феперь у меня куфка ясыка…
Но княжну он устраивал и таким. Более чем! Так что пришлось спихнуть расквартировку новоприбывших на Аратана. Сам же атаман подхватил Чакилган на руки и поспешил в избу — расплачиваться за долгую отлучку. Голова еще сильно кружилась, но этот долг надо обязательно вернуть. С процентами!
А уже завтра он соберет старшину, расскажет им о своем нелепом путешествии, о том, с каким неоднозначным прибытком из него вернулся. И какую пользу для всего Темноводья из этого можно извлечь. И со всеми текущими делами ознакомится…
Всё! Завтра! Завтра…
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Сон выдуло. Санька смотрел в черноту потолка и пытался вернуть круговерть ночных видений. Но они ускользали. Затухали, как огоньки сигнальных ракет: неспешно, но неотвратимо.
«Значит, подъем!» — велел Дурной сам себе и резко сел. В избе за ночь заметно похолодало. Но всё равно, не сравнить с поздней метелью, что лютовала снаружи. Там, снаружи, уже поди слепит от света и снега, но в темноту дома ни проникало ни лучика. За зиму туго забили-законопатили любые, самые мелкие щёлки — сберегая бесценное тепло.
Санька в одной рубахе тихо выбрался в клеть сенцов. Нащупал кресало, спросонья долго высекал непокорные искры, пока не запалил трут. Уже с ним вернулся в «комнату» (он так, по старинке и называл центральную клеть с печью). Вынул из зажима обгорелый огрызок, воткнул новую лучину и подпалил. «Комната» неспешно налилась слабым, но теплым и домашним светом.
Лучина высветила спящую Чакилган, которая загребла себе всю шкуру-одеяло и сейчас куталась в нее, стараясь защититься от утренней стылости. А еще дальше — у стены, на полоске кана — шумно сопел в две дырки Муртыги. Крошка-Орел. Он же Бесенок. Он же Спаситель Лоча-Атамана.
Когда Санька объяснил старшине, как и откуда он притащил в Темноводный «даурскую молодежь», разжалобились все. Даже Ивашка. Конечно, постановили принять, обуть-одеть и пристроить. Многие беглые рабы поселились в даурской заимке, но кого-то приняли и казаки, и даже китаец Ши Гун со своей кузнечной кодлой. Новенькие с охотой и интересом изучали незнакомый для них мир, новую жизнь. Не все. Среди парней нашлись трое из рода Мэрдэн, и их пообещали доставить к князю Лобошоди. Аратан с удивлением узнал, что среди прочих спас и двух парней, помнящих, что они происходят из рода Бирьян. Узнав, что у него снова появились сородичи, маленький тигр словно крылья расправил! Тут же взял их под свое покровительство и вообще, чуть ли не отселяться «всем родом» собрался.
Главной проблемой стало то, что новые дауры по-русски не знали ни единого слова. И Санька понял, что к «цифирному классу» нужно срочно прибавить «класс русского языка, как иностранного»… Да и класс письма пора заводить — чего два раза бегать. Русский даурам стала «преподавать» Чакилган, уж она за время плена выучила его хорошо… Дауров поделили на две группы и те стали приходить на «уроки» в новую башню, где хватало места.
С одного такого урока княжна и явилась, ведя за руку «несносного бесенка».
— Это Муртыги, — сообщила она мужу. — Он будет жить у нас.
Вот так. Без обсуждений. Санька, конечно, согласился. Потому что, с одной стороны, он и не был против. Все-таки Чакилган сильно страдала от того, что не могла родить мужу ребенка… И такой… «воспитанник» сможет помочь в нереализованном материнстве. А с другой стороны, послышалась Саньке в словах жены (вроде бы обычных) какая-то гневная нотка. И он не ошибся.
— Как ты мог не взять мальчика к нам сразу! — вцепилась княжна в атамана, едва они оказались наедине. — Он ведь столько раз тебя спасал!
Оказывается, великий и могучий Муртыги срывал чуть ли не каждый урок красочными рассказами о том, как благодаря ему и дауры смогли сбежать, и покалеченный атаман до Амура добрался. Мальчишка хвастался без задней мысли, просто внутренний бесенок не позволял ему молчать. А в итоге — попал в новую семью. К тому же, выяснилось, что по отцу и деду происходит Орел-Муртыги из рода Дагур. Да-да, рода матери Чакилган! Рода великого князя Бомбогора, который маньчжуры истребили под корень. И только у хорчинов в плену обитали его последние потомки.
Жизнь в обновленной семье Саньке, в принципе, понравилась. Муртыги был работящим парнишкой, умел многое. Опять же, с ним не соскучишься: влипать в истории бесенок был мастером. Он быстро понял, что проживание в доме атамана и княжны дает ему дополнительную защиту и перед суровыми лоча, и перед даурами. Так что нахальство его переросло все рубежи. После очередной жалобы Санька устало вздохнул и потянулся за ремнем. Чакилган, заметив это, тяжко вздохнула, но лишь развела руками — порке быть!
Увы, экзекуция не достигла должного эффекта: за годы рабской жизни Муртыги и не такое переживал. А потому спокойно принял наказание, после чего подтянул шаровары и принялся с удвоенным усилием искать приключения на покрасневшую пятую точку. Отчаявшийся «отец» прибег к последнему средству — позвал Старика. Юный Муртыги слушал ругань Тимофея, открыв рот от изумления! После чего проникся искренним уважением к «старому лоча» и слегка сбавил темп своей деструктивной деятельности.
— Подъем, Орел! — рявкнул Санька по-русски и шлепнул полотенцем детское тельце, которое всем своим видом говорило «как же сладко спать допоздна».
Мальчишка вмиг подскочил и навострился дать дёру. Только через пару мгновений Муртыги понял, где он и с кем, успокоился и сразу надулся: он не любил звучание своего имени на русском языке.
— Где вчера шлялся?
Гордое молчание.
— Значит, сегодня воду будешь носить!
— Весь день?
— Весь день! — Дурной скорчил максимально злобную гримасу.
— Ха! Тетя Ча, я сегодня учиться не буду! — радостно завопил бесенок и кинулся в объятья уже проснувшейся княжны.
С Чакилган он сблизился на удивление быстро. Легко пускался во всякие нежности, чего категорически не позволял Саньке. Мол, для тебя я мужчина и воин, лоча.
— Еще как пойдешь! — усмехнулся атаман, подпоясал «драконий» меч, снял с рогульки волчью шубу и вышел из избы.
На дворе стоял март. Но природа в упор не желала видеть эти ваши человечьи календари. Метель уже затихала. Посеревший было с прошлых оттепелей Темноводный снова сиял свежей белизной.
«Сегодня, видать, опять большая толпа рванет на охоту, на свежие следы, — вздохнул Дурной. — Никакой тебе воинской учебы».
Все пришлые дауры (кроме самых мелких) в воинском смысле были прикомандированык конному отряду Тюти и составили вторую неполную полусотню. Митька усилил ее несколькими своими опытными бойцами, но всё равно вскоре стало ясно, что командовать отрядом будет один из беглых, а именно Хабил. У этого даура несомненно имелись лидерские задатки.
«Ты все-таки сильно на них не рассчитывай, — однажды заметил Дурной дончаку. — Возможно, вскоре они опять уйдут в хорчинские степи — забирать родичей».
«Ить тогда, мож, я и сам с ими пойду!» — подмигнул Тютя в ответ.
Санька тогда опешил, но затем подумал: а что? Неплохая может выйти спасательная экспедиция! А. если к этому еще и союзных дауров привлечь? Дорогу знаем, контакты налажены. Главное, побольше лошадей с собой взять.
…У ворот, что в северной части Темноводного, собралась небольшая толпа, и стоял непривычный для утра шум. Приметив Старика, Санька выкрикнул:
— Стряслось там чего?
— Так ревизцы бесовы приперлись!
— Кто?
— Да, нехристи твои, коих ты с Науна притащил, вша их еди! Опять вернулись…
— А! Ревизоры!
«Ревизорами» тугудаевских дауров Дурной сам прозвал. В отличие от беглых рабов, эти интегрироваться в жизнь Темноводья совершенно не спешили. Всё время держались особняком, даже встали отельным лагерем южнее Бурханки (конечно, спросив разрешения у казаков). Гостили в Темноводном они часто, изучали, как всё устроено, однако, ни к каким работам не присоединялись. Чаще всего их видели в даурской слободке: видимо, расспрашивали про лоча, про то, как здесь даурам живется. Что именно, Дурной так и не мог допытаться у «своих» дауров.
А через пару недель «ревизоры» все вместе оседлали коней и ушли прочь. Попрощались, конечно. Чакилган даже провожатого им выделила из своих людей. Ушли тугудаевцы на зимнее стойбище рода Чохар. Беседовали со старым Галингой, а после и до Молдыкидича добрались, где их с почтением принял князь Бараган. Остаток зимы «ревизоры» провели за Зеей, гостили у мэрдэнов, осматривали пустые земли.
Санька, как мог, пытался отследить их скрытную деятельность. Всё гадал: что они увидели, что услышали? К какому решению пришли?
И вот — «ревизоры» вернулись. Конечно, теперь все прочие дела — на потом! Дурной быстро нашел гостей.
— Поздорову! — окликнул он первого попавшегося, ибо не знал, кто у тугудаевцев старший… да и есть ли таковой вообще. — Рад, что вернулись! Что теперь делать собираетесь?
— Многое мы видели, лоча-князь, — сухо улыбнулся даур. — Вот теперь вверх по Черной Реке пойдем.
«Ох, не стоит вам туда идти!» — с тоской подумал Санька, но вслух сказал иное.
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— Надо ли? Через месяц уже лед пойдет, тогда вы с конями до следующей зимы на тот берег не переправитесь.
— Ничего. В верховьях река не так широка. Надо будет, там и переправимся.
«Нет, ты смотри на него!» — внутренне зарычал Известь… а вслух сказал иное.
— И что вам там интересно?
— Надо нам осмотреть городки княжеские, — прямо ответил даур. — Банбулаев, Емардин, Гуйгударов.
— Банбулаев пуст, — быстро ответил Санька. — На месте городка Емарды наш Дархан-Кузнец свой острог ставил… но тот теперь тоже пуст. Гуйгударов вроде бы кто-то заселил, но я всегда мимо проплывал, так что точно не знаю.
— Мы и посмотрим, — улыбнулся «ревизор».
— Да не там вам надо места присматривать, — не выдержал Дурной. — Ниже по Амуру все земли опустели — а там такие поля! Такие пастбища! Зимы теплые!
Как об стену горох. Через три дня отдыха 26 всадников спустились к Амуру пошли по льду в верховья реки.
«Если найдут тамошних дауров — такого наслушаются! — мысленно охал Санька. — А если еще на кузнецовых казаков наткнутся…».
А с другой стороны — ну, не всем же мечтам сбываться.
…В противовес суровой зиме, ледоход на Амуре случился очень рано. И до конца апреля весь ясак с Зеи и нижнего Амура уже привезли. С низов доставил рухлядь «директор» Хехцирской ярмарки Сорокин. И доставил крайне мало.
— Не утаили? — грозно насупил брови атаман (правда, его оставшейся шепелявости грозность совсем не шла). — Ведь выясню, Яшка! Тогда несдобровать…
— Да не брали ничо! — возмутился «директор». — Казаки зимой сами всласть настреляли. Низовые дают ясак неохотно… А с твоими Индигой и Соломдигой рази теперь кого прижмешь?! Вот и мало ясаку.
Дурной не расстроился. То, что «народная дружина» братьев-дючеров работает, радовало его больше, чем недостача по ясаку (хотя, после ярмарки надо будет снова объехать часть родов и на место поставить). В любом случае, пушнина от нового данника — судуров с Буреи — недоимки перекрыла. И в Албазин атаман Темноводский вёз неполных 42 сорока соболей, чернобурок да той же харзы.
Острог приказного смотрелся ожившим и шумным. Кажется, слухи о желтугинском золоте за зиму разошлись широко. И с Лены да из Забайкалья потянулись первые ласточки. Кузнец тоже встретил его с искрой в глазу.
— Поздорову, Сашко! — широко улыбнулся он. — Слыш-ко, намыли мы золотишка на Желте! По осени чутка, и сейчас людишки туда двинули!
— Всё ли мирно, приказной?
Кузнец нахмурился.
— Да уж, пустили тати крови православной… Но дурней я унял. Теперя всё в строгости!
«Дай то бог, Онуфрий Степанович», — мысленно перекрестился Санька, но вслух сказал иное.
— А что с даурами?
— Хвала Господу, присмирели. По осени была у нас свара, но с той поры — тихо. Иные и ясак несут.
— А в марте ничего странного не случалось?
— Да нет… Пошто интересуешься, Сашко?
— Так просто, — замялся Дурной и быстро перевел тему. — А что у вас за шум такой в остроге стоит?
«Будто рок-концерт какой» — чуть не добавил беглец из будущего.
— О! У нас же попик объявился! — радостно объявил Кузнец. — Чернец. Евтихий — коли не брешет! С чистой водой и прибыл, идоша средь охочих людишек. Икона да книги святые при ём. Вот народ к нему и ломится!
— Ого! Мы тоже хотим! — оживился Санька. — Приказной, ради бога, организуй нам без очереди! Мы ж тут ненадолго!
Для чернеца Евтихия в углу Албазинского острога возвели большой шатер, где сейчас темнела внушительная толпа. Дурной с темноводцами быстро засеменили туда, ровно пустынники — до колодца. Но даже лихие парни с низов пробиться не смогли — заканчивалось причащение (поглянь, и на просфоры мука нашлась!). Пришлось пока издаля любоваться.
Монах оказался на вид низким и щуплым, подол рясы его (подпоясанной самой натуральной веревкой!) был истерт и ободран долгой и тяжелой дорогой, а на голове служителя культа вместо всяких поповских клобуков громоздился обычный истертый треух. Кажется, собачий. Бледно-рыжая бороденка чернеца под впалыми щеками, мягко говоря, выглядела жидко и скудно. Но у Саньки язык не поворачивался заклеймить ее гнусным словом «козлиная». Ибо даже после беглого обзора Евтихий производил впечатление. Прям сильное. Даже со своим росточком он не стоял, а возвышался. Держался с достоинством, но таким… не горделивым, а теплым. Голос его не по-поповски высокий также звучал плавно, уверенно и спокойно. И тем покоем наполнялись сердца людей, что его слышали. А глаза…
В глазах искрился свет.
Беглец из будущего еще до конца не понял: свет ли это веры или блеск фанатичного безумия.
— Той дён Всеблагий Господь излиял себя от отеческих недр во чисту деву Богоотроковицу, — видимо, чернец дорассказывал казакам что-то оставшееся еще от литургии. — В воплотився в уложенный срок от Духа Свята… Вочеловечився, нас всех ради пострадал. Чрез то, опосля воскресенья чудотворного в третий день, и ныне седе одесную от трона Божественна. Ему и токма ему прийдет срок судити и воздати каждому по делам его. Помни, сыне, Его царствию несть конца…
«Вот это словеса! — восхитился Санька. — Вот это силища! Ох, нужен нам такой в Темноводном!».
Гости-казаки протиснулись, наконец, в центр круговерти и бухнулись в ножки щуплому монашку.
— Здрав будь, святый отче! — закрестился между поклонами Старик (Санька решил дать слово самому верующему из их ватажки). — Христом богом просим, смилуйся! Мы — казаки вольные с низового острожка Темноводного. Уж скока годов без причастия, без исповеди, без отпущения маемся! Снизойди! Очисть души грешные!
— Грех не прийти встречь просьбам сим, — мягко улыбнулся чернец. — Не кручинься и возликуй, человече. Ибо неустанные страдания крепят дух твой и мостят дорогу во Град Небесный, во Царствие праведников.
«Как плетет! — искренне восхищался Дурной, раскидывая земные поклоны наперегонки с прочими ватажниками. — Нет, я его точно уведу отсюдова!».
Конечно, до темноводцев очередь нескоро дошла. Да и то пришлось Евтихию освятить прозябавших вне лона церковного казаков всех разом. Даже грехи простил им… оптом, после того, как казаки дружно проорали «Каемся, святый отче!» и залились слезами.
Как же жадны оказались души этих почерствевших людей до благости. Пусть формальной — но они, действительно, этого жаждали! И Санька с удивлением понял, что и ему похорошело слегка. Хотя, формально он не был крещен. Ни в том, ни в этом времени.
«Однако, Господь милостив!» — улыбнулся атаман. Без сарказма и иронии.
Потом чернеца закружили свои дела, а у Саньки тоже забот нашлось немало. Отчитавшись перед Кузнецом за ясак, он ходил по острожку и разросшемуся подолу, искал новичков, да расспрашивал: чего прибились на Амур, чего хотят от него. Все скрытничали, но беглец из будущего терпеливо раскручивал их на откровенку. Явных авантюристов отметал, но трудовых людей примечал и даже намекал: а не желают ли, господа, испытать новые ощущения в настоящем Темноводье?
Лишь к вечеру ноги сами собой вынесли его к церковному шатру. Даже сейчас чернец Евтихий сидел в окружении нескольких человек (Старик был среди них) и о чем-то негромко говорил с ними. Санька осторожно прислушался.
— …Истина — бо сущее есть, — тихонько, почти комариком наставлял монах паству на что-то. — Тако знай: отвержение истины — ниспадение есть.
— Вразуми, батюшка, како истину ото лжи различить? — заволновались казаки.
— А истина ведома испокон веков, сыне, — улыбнулся Евтихий. — И не сокрыть, не утаить ее новолюбцам ересеродным. Вся сокровенная истина указана во святых книгах, яко мудра она, тако же и проста: люд правоверный обоя имена исповедает. Веруемо мы и в Духа Святаго, Господа, истиннаго и животворящаго, Света нашего, со Отцем и Сыном поклоняемаго. Индо за Него же стражем истово и умираем, помощию Его владычнею.
Язык попа был ветвист и вычурен даже для этих времен, Санька так и не понял, в чем же истина от неистины отличается. Но на пару слов попика «сделал стойку». Значит, истина в книги испокон веков записана… Но есть и «новолюбцы»! Матерь божья! Так ведь уже 1657 год! Точнее, на исходе 7165-й! На Руси третий год как Раскол разбухает… И вот уже до Темноводья дошли первые сполохи.
Санька решительно «вступил» в религиозный кружок и решил проверить свои подозрения.
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— Скажи, отче, откуда же ложь на Руси берется, если всё в святых книгах прописано?
Евтихий какое-то время молчал, тщательно перемалывая в голове вопрос и ища подвоха.
— Индо зрю, пребываша народец ваш в сей земле благостной в невинном невежестве. Не разумеючи о лютых временах, что прииде на мать Святую Русь. Иерархи церковные со Никоном-отступником во главе учали подмену писаний! Приветили мудрецов греческих, что истину издавна забыша, да повелеша им волю Господню коверкать, да кривдою наполняти!
Народ в ужасе зажужжал.
— Якой кривдою, батюшка? — робея, спросил Тимофей Старик.
— Повеле Никон-ересиарх новолюбцам войти во храмы да монастыри, да отъяти Часовники, Уставы да Потребники, да книги прочия! И приняшеся справу вводить, Исуса повеле речеть «Иисус»… А во Символе веры, вселенским собором аще уложенном, исказити восьмой член! Убрать из строфы «Господь, истинный и животворящий» слово «истинный»! Истинное же двоеперстное крещение поменяно на троеперстие!
Теперь Санька убедился по полной, но очень осторожно сделал «контрольный выстрел»:
— Разве большая разница в одном лишнем пальце, отче? И в одной букве? Коли бог всё равно един и всемогущ.
— Вот! — голосок Евтихия резко утратил благость и опасно приблизился по высотам к ультразвуку. — Вот она сила лживой ереси! Яко прийдоша сыне православный во церкву, индо вознесет персты в нечестивом крещении, помяне имя не Божье, но схожее… Сам глаголь, Сашко-атаман, кому той сыне молитвы вознесе?
— Кому? — растерялся Санька, который, как любой нормальный советский студент, в церковной истории разбирался мало.
— Духу лукавому! — воскликнул Евтихий, позабыв последние остатки осторожности. Глаза его пламенели, и Дурной уже жалел, что сам раздул эти угли. — Мирянину мнится, что де он чтит Господа Вседержителя, а по правде, возноша он молитвы неведомой сути. Всуе утече вера его, Господь да сокрыт от яго по лукавой воле ересиархов. Сын Божий приял страдания да смерть за грехи наши тяжкие, искупиша их кровью своею. Даровал Он люду православному Царство Небесное… Индо ныне тот люд Спасения лишится! Аки молится по кривде и не богу, но демону!
Народ в ужасе притих.
— Что ж делать-то? — в растерянности спросил Старик.
— Токма одно: крепко молитися Богу, да спасет и помилует нас, яко благ и человеколюбец, — враз потеплел голос чернеца. — Чрез книги и молитвы истинные.
— Есть ли те книги у тебя, батюшка? — с мольбой в глазах почти возопили казаки.
— Есть.
Монашек ответил тихо-тихо, да с такой любовью, словно, о кровных детушках говорил.
— Аз вразумлен быша и не дал книги монастырския на справу-расправу лютую. Утаил те книги, да сокрыша от лап нечестивых.
Все выдохнули. Однако же, держит чернец аудиторию! Санька тоже тихо выдохнул. Правда, без особого облегчения.
Евтихий — раскольник. Причем, не просто консерватор (старое вот хорошо, а новое чото плохо). Нет, он идейный и насмерть убежденный раскольник не просто отрицающий реформы в церкви, но считающий их злом. А тех, кто их творит — предателями и еретиками. А это, на минуточку — почти всё руководство русского патриархата. Во главе с Никоном.
«Не слишком ли велик риск?» — задумался Дурной. Он знал, что самая лютая бучаеще впереди. Еще будут восставать монастыри и чуть ли не целые регионы. Восставать во имя старых правил. И всех ждет жестокая расправа. Стоит ли во всё это ввязываться? А Евтихий ввяжет — по нему видно!
Но с другой стороны: а нафига ему нужна тут, на Амуре, эта официальная церковь, служащая интересам боярской верхушки да царю? Если уж без веры никуда (а сегодня Санька это почувствовал с особой ясностью), то лучше тогда уж вот такая вера. Человечья. А не замотанная в парчу и увешанная серебром и златом.
Атаман Темноводного все-таки улучил момент и пересекся с чернецом наедине.
— Отец Евтихий! Поехали с нами в Темноводный. Очень ты нам нужен! Мы на Амур-реке уже много лет живем. Многие, да и я тоже, поженились на местных девках. Разумеется, никакого венчания не было.
— То грех, — насупился монашек.
— Согласен, грех, — покаянно склонил голову Санька. — Но у нас все живут по доброй воле. И с согласия родителей. И осенить брак божьим благословением тоже все хотят.
— Я на Албазине всего вторую седмицу, зрю: дела церковные тут в полном запущении, — Евтихий явно не хотел тащиться неизвестно куда, ведь сам только-только остановился после долгой дороги. Санька и умащивал, и улещивал его, но «ключик» подобрал совершенно неожиданно, когда рассказал, что в Темноводье живут казаки бок о бок с даурами, дружат уже почти с десятком крупных родов…
И они все некрещены!
Миссионерский зуд моментально проснулся в фанатичном чернеце. Пойти и обратить в истинную веру целый народ! А ведь ниже на Амуре живут еще племена… Дурной, поймав Евтихия на крючок, всячески потворствовал его фантазиям, но про себя думал: «Но большой воли я тебе не дам, чернец. Обращай, да только через любовь. Жечь идолов и, тем более, людей я тебе точно не позволю».
— Эх, дела… — уже непритворно вздыхал монах. — Аще смог бы ты, Сашко, обождать? Тут такое неустроение…
— Сколько?
— Ить по первости… дён пять… или шесть.
Время поджимало, уже давно пора запускать второй сезон золотодобычи. Если посевную Мезенец и без начальства отлично организует, то за старателями нужен крепкий догляд… Но Санька решил остаться и все-таки вывезти раскольника на свои вольные земли. Ему почему-то казалось, что они ему понравятся.
В последующие дни атаман с чернецом встречались ежедневно. Монашек носился весь в мыле, творя одни обряды за другими, восполняя пробелы бездуховной жизни Кузнецова полка. Но минутку-другую для странного атамана низовых охочих людей находил. Санька тихо-тихо подбирался к прошлому Евтихия. Уж больно интересно ему было, что это за человек, как стал раскольником, отчего бежал, да еще так далеко.
И тот потихоньку раскрывал свое прошлое. Принял он постриг в Спасо-Каменном монастыре, что в Белозерских землях. Уединенному монастырю на озерном островке уже сейчас почти четыре века. Евтихий изучил грамоту и даже был допущен к переписыванию святых книг. Тут-то и появился в стенах их обители человек, который и перевернул жизнь маленького монашка.
Санька аж подался вперед, ожидая услышать самое напрашивающееся имя. Аввакум. Один из самых ярких противников Никоновской реформы. Яркий харизматик, неистовец и буян. Которого, кстати, будущий даурский воевода Пашков тоже привезет в Нерчинск. Вот этого фанатика, против жесткой нетерпимой деятельности которого восстала собственная паства, Дурной по-настоящему опасался.
— То бысть архимандрит Иоанн Неронов, — назвал Евтихий имя, и беглец из прошлого выдохнул. Имя незнакомое, но ведь не один Аввакум за старый путь боролся. — Благий Иоанн на Москве крест нёс, службу справлял в церкви Казанской Богородицы, что подле Кремля. Приимаша странствующих и страждущих, больных и юродивых. Истинной благодати исполнен тот мудрый муж! Инда восхотел Никон справы свои еретические внесть — прийде Иоанн в великое смятение. Седмицу постился и молился в палатке, и там ему от образа глас бысть: Приспело время страдания…
Евтихий замолчал.
— За слова ево во церкве с Иоанна скуфью сняли, да в монастыре посадили. Допрежь в Симонов, а опосля к нам — в Спасо-Каменный. Там рёк он мне слова истины про лютое время, про грехи новолюбцев. Всем глаголил Иоанн о испадении Господа, о поре страдания. Братия с тех слов смутишася, многие взалкали лжи и кривды, сулящей покоя во прахе земном… И меня разлучили с премудрым Иоанном.
Пугающе искренняя слеза потекла по щеке монашка.
— Да только прав оказался благостный мудрец! — выкрикнул тот внезапно. — Мало времени пройде, как явилось знамение в небеси: солнце померкло, а с запада к яму луна подтекала. Сам я зрел то знаменье! То Господь во гневе на дела Никоновы излиял фиал гнева на землю! Ибо после тьмы небесной, пошел по России мор велик! Мерли люди и в теремах резных, и под тынами… Разве потребно иное явление воли Господней? Тако и я понял: в каждом слове прав был премудрый Иоанн. Инда лишь прослышал я, что восхотел ересиарх московский изъяти книги наши монастырские — взял их и ушел путями тайными. Дабы сберечь и веру истинную, и имя Божие…
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До Темноводного добрались только в конце мая. Дощаник, зарулил в Зею, потом в Бурханку — а его уже встречают. Выглядело — будто чествуют приглашенного попа, а на самом деле — сильно переволновались от того, что путешественники долго не возвращались. Может, бой был, может, раненые есть — помочь надо. Но, когда узнали, с кем атаман вернулся — тут же прыснули гонцы в Темноводный, и уже через пару минут над острожком раздался отчаянно-радостный звон дозорного била. Если не придираться — ровно колокольный звон идет. А на пристань тут же настоящая толпа вывалила! Все крещеные, да и дауров немало. Любопытно же!
Евтихий прямо с борта зарядил пламенную проповедь, видно было, что рад он такой встрече, рад предстоящему тяжкому, но богоугодному труду. В тот же день между острогом и даурской слободкой поставили здоровенную юрту для «отправления религиозного культа». Чернец сам сколотил в красном углу подставку, на которой утвердил единственную пока икону, что он сам привез — Преображения Господня. На почерневших досочках с трудом можно было рассмотреть великий сюжет: лубочную гору Фавор, над которой возвышается Христос. Преображенный, весь в белом и в сиянии. Древних пророков и свежеиспеченных апостолов там уже толком и не разглядишь — но к иконе началось настоящее паломничество. Кто-то даже умудрялся раздобыть воск, выделать свечку — лишь для того, чтобы поставить ее перед ликом Божьим.
Слухи о «чудодейственной иконе» разошлись широко. Дауры, привыкшие запасаться защитой у самых разных духов, сразу захотели заполучить себе оберег и от великого онгона могучих лоча. Но оказалось — некрещеным к новому фетишу доступа нет. И пошло крещение! Санька подбил на это дело и свою семью. Чакилган согласилась без особой охоты. Она хотела сначала посоветоваться со странным шаманом Науръылгой. Да только где тот? Но узнав, что лишь через крещение можно жениться по законам лоча, все-таки согласилась.
Крестили княжну 6 июня, Евтихий, знавший святцы наизусть, предоставил молодым выбор имени:
— Мартьяна, Палладия, Певка и Сусанна.
«Ну, ничего себе! — расстроился беглец из будущего. — А где все эти Фёклы и Агафьи?».
Если честно, ему больше всего из небогатого выбора понравилась «Палладия». Звучно, сильно, сразу вспоминается грозная Афина. Но Чакилган подумала-подумала — и стала Сусанной.
«Теперь у меня даурская жена с французским колоритом» — улыбнулся Санька и начал подготавливать новокрещенную Сусанну к церемонии венчания.
С Муртыги всё оказалось проще. Заполучить в покровители «духа», который защищает и самого атамана, мальчишка согласился легко и особо не рефлексируя. С именем тоже решили быстро: имевшийся в святцах Маркелл по звучанию не сильно отличается от его родного имени. Трудности пошли дальше: несносный мальчишка быстро выучил «Отче наш», который должен ему даровать защиту от зловредных онгонов — и более ничего знать о христианстве не желал. Да и у Евтихия столько дел образовалось, что за каждым новокрещенным и не уследить.
— Ты его крёстный — то твоя пахота! — заявил монах.
Санька же ничего «пахать» не собирался. Если кто захочет из дауров стать настоящим христианином — то пусть становится, а насильно впихивать догматы он не станет ни в приёмыша, ни в кого другого. Пусть православие на Амуре учится сосуществовать с иными религиями и культурами. Тут под боком, на минуточку, и буддисты живут, и много кто еще.
С запозданием, но все-таки атаман послал казаков на золотые реки и ручьи. Списки были составлены загодя, еще ранней весной. Атаман дал шанс попытать счастья новым людям, оставив в четверках лишь самых опытных. Теперь их было поменьше: три — на Зею, три — на Селемджу.
— Вы больше поисковики, — напутствовал их Дурной. — Много злата я от вас не жду. Главное — обойти побольше рек и ручьев, узнайте: где есть песок, а где — точно нету.
А вот Щуку, что нашел в том году россыпи Цагана-Чагояна, атаман поставил над целой бригадой из восьми человек.
— С тебя, Оничка, будет главный спрос: опыт уже есть, места присмотрены. Поработайте хорошо — и вам больше достанется, и для Темноводного пользу принесете.
Нашел денёк он и для новеньких, которых смог сманить из Албазина. Было тех совсем немного: пара семей да несколько одиночек. Всего: дюжина взрослых или полтора десятка, если с малыми дитями брать. Эти пришли на Амур не за блеском золота, а за сказкой про райскую страну. Как служилые они мало на что годились, и Кузнец за таких не держался — в Албазине и так наплыв людей.
В общем, Санька взял их всех вместе и вывез за Зею. Леса на левом берегу стояли редкие и чахлые, зато росчисти под поля сделать тут легко.
— Селитесь, где хотите! — щедро махнул рукой атаман.
— А сколь землицы поять можно? — робко спросил один из них.
«Старостой назначу» — решил Дурной и улыбнулся еще шире.
— Да сколько хочешь! Хоть, сто четей, хоть, пятьсот! Главное — пупок не надорви. Но вы покуда не жадничайте. Сначала обживитесь, себя прокормите. В реке — рыба, в лесу — зверь. Всё ваше, что добудете!
Как приятно было видеть эти взгляды! Саньке даже слегка стыдно стало: выглядело так, будто он им своё личное дает.
— А что мы за это должны? — всё еще пытаясь вырваться из пут сладкого сна, настороженно спросил будущий староста.
— Пока ничего! — еще шире махнул рукой атаман. — Поднимайтесь на ноги. Будет первый урожай — везите избыток в Темноводный. Поменяем на топоры да посошники, лошадок продадим для пахоты. Ну, а позже подумаем…
«Или приедет воевода Пашков и подумает за нас» — добавил он про себя… Чтобы самому не слишком увлекаться сказками.
Летом Дурнова ждала ярмарка. Отправляясь на Хехцирское торжище, Санька завернул на Чагоянский ручей, и там ему поднесли почти семь кило шлихового песка — Щука не подвёл.
«А надо ли мне это отсылать в Албазин? Зачем палить наши прииски… Я ведь сам Кузнецу сказал, что прошлогоднее золото мы на Желтуге намыли» — задумался Дурной… и с легким ужасом понял, что подлый металл уже и его душу начал разъедать.
Зато на ярмарке атаман смог скупить всё! Су Фэйхун доказал, что жадность ему присуща более, чем страх — и привез из Кореи два пуда пороха, без малого! А еще — три десятка фитильных замков и самого фитиля — сто локтей.
— Вот это удружил, Фэйхун! — радостно хлопнул Дурной по плечу смутившегося китайца. — За смелость твою — в этот раз плачу, не торгуясь! Называй цену!
И жадный Фэйхун, резко перестав смущаться, назвал. Санька аж крякнул от неожиданности. Но слово сдержал: все-таки в этом году он был богат; да и хотелось замотивировать торговца на дальнейшие поездки. После, в отместку, за железные слитки и чугунные чушки он торговался так, что семейство Су по-новому посмотрело на северного варвара. В узких потаенных глазах ханьцев промелькнули искорки уважения.
— На будущий год, почтенный Фэйхун, ты сюда не спеши, — добавил атаман под конец встречи. — Поезжай в Чосон и там уже послушай новости про северные земли. Лучше прийти сюда к концу лета — поспокойнее будет.
И велел казакам тащить наторгованное к дощанику. Там Санька любовался на свои приобретения и чесал затылок.
«Нужно как-то расширять наше кузнечное дело… — жевал он левый ус в раздумье. — Поговорю с Гунькой: может, тоже внедрим мануфактурный принцип, чтобы каждый работал с одной своей операцией… Новых учеников наберем».
Это он с одной стороны думал. А с другой — понимал, что всё движется крайне медленно!
«Три десятка замков — значит, всего 30 новых пищалей… Это, если еще сможем сделать! — непритворно вздыхал Дурной. — А у меня через год уже большая война! Решающая война…».
Всё было нужно: и пищали, и пушки, и порох. Но главное — люди. А времени для этого оставалось совсем мало.
Почти всё лето Санька провел в разъездах. Нашел братьев-робингудов — Соломдигу и Индигу — похвалил за старание. После объехал ясачные роды на Уссури и Нижнем Амуре, особенно, те, что «зажали» пушнину минувшей зимой. Пока просто пожурил и не дал подарков.
В это время по этим же рекам «гонял» чернец Евтихий — спасая язычников от геенны огненной. Атаман выделил ему целый дощаник и уговорил сопровождать ретивого монаха Ивашку Иванова. Только этот хитрый дипломат мог удержать попика и не допустить кровопролитий на религиозной почве.
К осени чернец и атаман вернулись в Темноводный. Оба довольные, но и удрученные новыми задачами. В тот же день Сашко Дурной венчался на «деве» Сусанне, прекратив, наконец, «жить во грехе». А на следующий Евтихий заторопился в Албазин.
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— Батюшко, оставайся! — голосили православные, старые и свежеиспеченные. — Мы те церкву срубим! Хошь, в острожке, хошь, на холме, пред самым Небом!
Но чернец был непреклонен. Так что, собрали урожай, снарядили наибольший дощаник — и двинулись вверх по Амуру. Золота Санька с собой взял совсем немного — на пять кило. Мол, за лето кое-где случайно понаходили по чуть-чуть… Не то, что на реке Желте! Зато хлеба повез более двадцати пудов! Вот какие у нас земли тучные!
Острог приказного неприятно поразил и атамана, и чернеца. К осени тут стало еще более людно. Да и шуму прибавилось. Только ныне шумели не у монашеского шатра, а прямо на берегу, где развалились широкобортые вместительные барки. Санька приказал швартоваться чуть в стороне и половину команды оставил на дощанике, велев снарядить пищали. Он уже догадывался, что его ждет.
Онуфрий Кузнец встретил гостя в приказной избе. От него заметно несло перегаром.
— Вот, золотишка немного привезли, — неуверенно начал Санька, поднимая в руке небольшой, но увесистый кожаный мешочек. — У нас оно так не родится…
Кузнец скривился.
— Убери это к… к Петриловскому! Ужо Артюха-то возрадуется…
— И хлеб еще…
— И яво туды! А то на острожке вина мало курится! — если бы Кузнец-Дархан знал, что такое сарказм, то уверенно так и обозвал свои слова.
«Началось» — вздохнул Санька.
— Что случилось? — спросил он оплывшего на столе приказного. Тот не был сильно пьян, но от него прямо-таки разило тоской.
— Людишки… прут, — Кузнец опустил глаза на чарку, но скривился и смахнул ее со стола. — Кажен день, мать их! И когда ужо лед станет… Служить не хотят, все за Амур бегут. Кто-то на самой Желте и строится. Только… Ох, стреляют там, Сашко! Палят по душам хрестьянским!
И Онуфрий, кряхтя, полез за чаркой. Убедился, что она пуста, и богатырским замахом запустил ее в стену.
— Кажен день… Гости прибыли. Торговать. Не энти, — он махнул головой в сторону реки. — Допрежь иные спустилися. Стали мед да вино на злато выменивать. Я-то пресёк, Сашко! Я вышел и в пень ихние полатки разметал! Токма свои же противу меня встали. Свои, Дурной!
Кузнец начал рвать на груди рубаху, ибо дышать ему стало нечем. Потом отдышался, посидел молча.
— Энтих я уже не трогаю. Пущай, теперя Кузок над златом трясется, что в обвод уходит… Ох! Сашко, я ж тебе допрежь ложно указал. Злато ты Артюхе нашему не неси. Воевода Лодыженский, как про яво услыхал, сразу прислал сюды Кузока — верного пса дьяка Федьки. Теперя тут он счет злату ведет. Вот тому псу и сдашь. Да подробную скаску дашь: где да как нашли.
— Так я и сам не ведаю, — развел руками Дурной, включая отработанную легенду. — Где-то казаки плавали, где лагерем стояли — там по бережку и нашли…
— Не мне! — Кузнец хлопнул ладонью по столу. — Псу то и скажешь. Тьфу, Кузоке!.. Ничо. Недолга им осталося. Слыхал ли, будя у нас скоро свое — Даурское воеводство? И воевода с Москвы уж по Сибири до нас плывёть! Пашков. Афанасий. Не слыхал?
Онуфрий исподлобья хмуро оглядывал темноводского атамана.
— А зрю я… слыхал! — невесело обрадовался приказной. — Слыхал, конечно… Вещун… Скорей бы ужо приехал — сыму я с себя энти чепи… Ты ступай, Сашко. Неси злато псу. Да повежливей с им. Поклонись пониже, реки потише. Да с улыбочкой! Пёс так любит.
— Пойду, Онуфрий Степанович, — Санька с грустью и жалостью смотрел на этого уставшего человека. — И наказ твой исполню. Только есть у меня еще слово.
Кузнец недовольно откинулся спиной на стенку и вяло махнул рукой: валяй, мол.
— Неспокойно за Амуром, — начал Дурной выкладывать еще одну заготовленную байку. — Дауры верные шепчут, что богдойский воевода Шархуда готовит войско крепкое. Боюсь, если не зимой, так следующим летом бросит он на нас свои рати.
— Ишь чо, — Кузнеца новость, кажется, не сильно и взволновала. — Беда не приходит одна. Или, можа, оно к лучшему? Ты, Сашко, смотри тогда в оба. Ежели ворог подойдет — уходи в Албазин. Вместе, глядишь, и отобьемся. Главное — пушечки сбереги. Слыхал я, есть у тебя теперя пушчонки.
«Слыхал он, — зло глянул на приказного Дурной. — Эх, Онуфрий Степанович… Я-то от тебя помощи жду, а ты на мои пушки заришься… Не воинов спасай, не союзников сбереги — пушки привези мне! Неужели, только на себя придется рассчитывать?».
Отнес он золото неведомому Кузоку. Даже расписки с того не спросил — такая гнида перед ним предстала, что и минуту рядом стоять тошно было! Якутский воевода и впрямь взалкал золота по полной и прислал ручного пса, чтобы прибрать к рукам весь поток. Понятно, от чего Кузнец впал в тоску — ему перед этой тварью ежедневно пресмыкаться приходится. Хоть, Онуфрий и покладист характером, но он был настоящим землепроходцем. А таким тяжко в холуях ходить.
Вон как, бедняга приезда воеводы Пашкова ждет. Хотя… характер у Афанасия Филлиповича даже по нынешним злобным временам — скотский. Будет ли хрен слаще редьки — большой вопрос!
«Да и не дожил ты, Онуфрий Степанович до приезда Пашкова, — вздохнул беглец из будущего. — Прибил тебя хитромудрый Шархуда».
На миг вспыхнул Санька огнем: захотелось плюнуть на всё, пойти обратно к Кузнецу, раскрыть все карты, прямо рассказать о ближайшем будущем! Крикнуть ему: помоги мне, Кузнец, авось, вместе сдюжим!
Ох, как сильно захотелось этого! Как надоело нести в себе это бремя кассандрово! Бояться сказать правду, чтобы не спутала та все карты! Не поменяла будущее…
Так и стоял Сашко Дурной на берегу. Так и дергался, стремясь рвануть в приказную избу — и сам себя от того сдерживал. До крови прокусил губу, зажмурился до звездочек в глазах!
«Куда ты пойдешь? Что скажешь? — мысленно пинал он себя, не давая встать. — А он что тебе ответит? Да то, что теперь не он, а ты, Дурной, будешь подыхать на Корчеевской луке! Ныне ты бережешь низ Амура — вот и воюй! Вот и дохни…».
Грустная вышла поездка. Ожидаемо, но от того не легче. Темноводцы наскоро переночевали прямо в дощанике и с утра двинулись обратно. Дурной даже не стал тратить время, чтобы сагитировать новеньких поехать с ними — тошно было.
Евтихий решил остаться.
— Может, все-таки с нами? — глядя исподлобья, спросил Санька. — Ты только посмотри, как тут всё…
— От и вижу, како, — развел руками чернец. — Мнится мне: тут я нужнее.
«И не поспоришь» — вздохнул атаман и велел спихивать дощаник на быструю воду. Сам запрыгнул последним и, прежде чем, сел за весло, обернулся: сухонький монашек с теплой улыбкой крестил их на дорожку. Двумя перстами.
Плыли быстро, словно, кто гнался за ними. Тягостное молчание царило на судне, только вёсла скрипели, да хлопал парус, пытаясь поймать неустойчивый ветер. Лишь в сумерках, перестав грести, отдавшись течению, казаки немного поуспокоились. Васька Мотус, слезши со своей лавки, с показной небрежностью подсел подле атамана на какой-то мешок. Елозил, сопел да ворочался, привлекая внимание, да, наконец, не выдержал:
— Допрежь баял ты, Сашко, что, мол, злато — чи зло, — бывший «вор» говорил неуверенно, подбирая слова. — Я ить тогда не внял тобе. Мол, шуткует Дурной… Ой, прости!
Санька только вяло отмахнулся: Дурной он и есть, что тут поделать…
— Тако вот… Не внял я. А ныне — ровно очи промылись! Всё узрел, всё промыслил! Яко ты баял — тако на Албазине и вышло… Погано вышло.
— Это да…
Ну, а что тут еще скажешь? Был бы у Саньки иной путь — ни за что бы с тем золотом связываться не стал…
И была дорога. Быстрая и легкая — легко вниз-то плыть! Только на сердце тяжело. Плыл Санька и только вперед смотрел: когда уже тот поворот? Когда знакомые островки по правую руку?
А вот они! Вон она — великая встреча Амура с Зеей! Разливанье без края! Вон и Темноводный, который, как не скрывай, а уже не упрячешь. Торчит он из-за леса то тут, то там. Вон ладная башенка над листвой сереет, вон клубы дыма черного — то рукастый Ши Гун в поте лица чугун варит. И Бурханка вся обжитая: плотики, лодочки, сети призрачными стенами всюду сушатся. Вон уже и огородики появились: убранные, вычищенные на зиму заботливыми руками. Это ты, Санька, еще поля на той стороне не видишь! Уж Рыта Мезенец за ними следит, ровно за детьми.
Казаки вылезли из дощаника и пошли в обход, к воротам. А навстречу народ радостный валит — друзей встречать. Соскучились! Распугав толпу, в воротах пробегает вороной конёк, на котором верхом — бесенок Муртыги. Подпрыгивает и ловко встает босыми ногами на седло!
— Дядь Сашика, смотри, чего могу! — весело орет и пытается выпрямиться.
По-любому, это его Тютя учит! Конечно, пацан оскальзывается, сверзается вниз и завершает цирковой трюк, обхватив вороного за шею… Под общий добрый хохот. Митька Тютя хохочет, Старик кряхтит, позабыв о вечной боли в руке, «Делон» иронично улыбается. А там, позади…
Она не спешит. Она стоит в тени воротной башни, сложив ладони на груди. И тихо улыбается. Потому что сейчас видит только его.
Чакилган. В расшитом даурском халате и пестром русском платке — прекрасная, как никогда.
Санька улыбается в ответ. Былой черноты на сердце — простыл и след. Будто, не было ее никогда.
— Нормально всё, — уверенно говорит беглец из будущего. — Будем жить!
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— Ну, и куда ты полез? Сказано же: до Зеи ножками топаем! В дощаники только груз складываем!
Дурной орал это уже раз в пятидесятый. Каждый третий казак норовил залезть в судно сразу у Темноводного: чтобы ехать на войну с комфортом. Но Бурханка этим летом так обмелела, что даже их плоскодонные суда еле пролезали. Мужики ловко нагружали их едой, одеялами, кожей, промасленными тканями, запасами стрел, пороха — и толкали дощаники вниз, стоя по колено или по пояс в мутной воде.
Война. По крайней мере, именно в это время она случилась в его версии истории — в июне 1658 года. И Санька планировал повторить ее, но с противоположным результатом… Если, конечно, Шархуда вовремя придет на Амур со всем своим флотом. Беглец из прошлого очень надеялся, что его деятельность последних лет никак не повлияла на планы маньчжурского амбань-джангиня.
Странно, но на душе у темноводского атамана было спокойно. Когда пришло время сказать «Поехали!», у него не дрожал голос, не холодело в животе, не тряслись ноги. Санька так долго этого ждал, так упорно готовился, так часто прокручивал в голове предстоящую войну, что уже перестал волноваться.
Честно говоря, он и «поехали» не стал кричать. Потому что гордое и пафосное слово с его обкромсанным языком только смех вызовет… Поефали! Дурной вообще последний год избегал громких речей.
«Ну, а чего волноваться? — убеждал он сам себя. — Я про Шархуду всё знаю. У него полсотни кораблей и примерно полторы тысячи воинов. Тогда они напали на втрое меньший отряд Кузнеца, напали внезапно… Теперь-то всё иначе!».
Всё и в самом деле стало несколько иначе. Темноводный выставил четыре пеших (и частично пищальных) полусотни. Командовали ими Ивашка, Турнос, Васька Мотус, а четвертую — сборную — возглавил Яшка Сорокин. Пятую полусотню привел с Северного острожка Якунька. Правда, она на четверть состояла из дуланов, и пищалей у них было меньше десятка. Также Темноводный выставил две конные полусотни, которые возглавили Тютя и Хабил. И в них дауров было поболее, чем русских. С низовьев по первому зову пришли Индига и Соломдига со своей робингудовской дружиной — сотня пеших стрелков из лука. Но больше всего, конечно, было союзных дауров и бираров — восемь сотен всадников! Правобережных возглавлял Делгоро, левобережных и бурейцев — Лобошоди, а северную группу — Бараган.
На этот раз вопросу управления войском Санька уделил много внимания, памятуя, как оно нелепо случилось в бою с Минандали. Всю пехоту и отряд Тюти он возглавил сам. А вот дауров…
— Аратан, мне очень нужно, чтобы взял на себя командование.
— Сашика, они же князья! Они старше и бывали во многих сражениях…
— И каждый будет делать в бою то, что ему в голову взбредет. Мне это не подходит, маленький тигр. Мне крайне важно, чтобы это войско действовало одним кулаком. Вот тогда это сила. И ни кому из князей я не могу это доверить. Они не запомнят моих наказов, не поймут половину их сказанного мной, а на оставшееся плюнут. Но самое главное, одни князья обидятся на других, кого я возвышу. А так они все будут равно обиженные…
— Ага, на меня… Ну, спасибо, друг…
— Не дуйся. Я понимаю, что не хочется. Я и сам не хочу. Но надо. Так будет лучше. Так у нас есть шанс победить.
Аратан согласился. Но должны были еще и князья согласиться. И тут пошла бойня насмерть! Уязвлённая гордость — это та еще проблема. Делгоро маленького тигра хотя бы знал и уважал за спасение сестры. Да и сам он еще князем не был. А вот остальные… Пришлось даже обращаться за помощью к страшному шаману Науръылге (которого побаивались и за пределами рода Чохар): чтобы заставил всех поклясться в верности. Шаман, кстати, в последний год раза три приходил в Темноводный — всё расспрашивал крестившихся дауров о новом могучем онгоне, которого привез лочевский шаман. Причем, никакой ревности Науръылга не испытывал, им двигал чистый познавательный… можно сказать, научный интерес.
В итоге встал Аратан во главе всех союзников. Только на одну войну — князья это оговорили особо. Но краем глаза Санька заметил, как невольно стали расправляться плечи маленького тигра. Князя князей!
А темноводский атаман в итоге получил в свои руки почти 1300 воинов. Практически паритет с силами Шархуды! Это ли не успех!
Увы, нет. Могло быть гораздо больше.
В мае Санька поднялся до Албазина со свежим ясаком.
— Приказной, поднимай людей! Шархуда точно придет! Уже летом!
Кузнец на этот раз был трезв, но поднял на Дурнова такой тяжелый взгляд, что тот сразу понял, каким будет ответ.
— Некого поднимать, Сашко. Нету ужо служилых. Кажен сам по себе. Даже дауров ясачить людишек собрать не могу.
В Албазине жила уже полная тысяча, причем, не меньше 400 — это изначальный полк Онуфрия. Шесть пушек, почти пять сотен пищалей (хороших, кремневых!), полтора десятка дощаников. Но всем этим Кузнец уже практически не управлял.
Дурной узнал, что на речке Желте живет еще около 150 русских. Самых успешных в мытье золота. И они у себя (у себя!) албазинцев не жалуют. Меж ними постоянные свары возникают. Есть угроза настоящего боя.
— Не взыщи, Сашко, — блеклым голосом закончил приказной. — Придется тебе самому. А то — иди сразу сюда. Авось, с твоими людишками мы тут смуту искореним.
«Ну, конечно! — гнев распирал Дурнова. — А дауров я брошу?! А всё, что мы там строили, сплачивали — брошу?!».
— Да и хрен с вами! — только выкрикнул атаман и выскочил из приказной избы.
К кипящему гневу примешивалась и доля стыда: это ведь он сам отчасти виновен в проблемах Кузнеца и всего Албазина. Он инфицирован острог золотой лихорадкой.
«А что они — дети малые?! — зло спорил Санька сам с собой. — Сами ни на что не способны? Трястись и квохтать над ними нужно?».
До вечера атаман метался из избы в избу, звал уже просто людей на помощь. И за весь день собрал… семерых добровольцев. Да и то, благодаря Турносу, которого тут многие знали и уважали. Вечером темноводцы уже снаряжали дощаник в обратный путь, не желая даже ночевать в Албазине, но тут на берегу нарисовался приказной.
— Эй, Дурной! Охолони! — Санька хмуро повернулся к Кузнецу. — За мной ступай.
Атаман махнул Турносу, и они вместе двинули в острог за Онуфрием. Тот подвел их к длинному складу, где уже стоял ничего не понимающий Петриловский.
— Отпирай! — зло бросил приказной.
Артюха спешно поснимал хитрые запоры. Кузнец молча ушел во мрак, а затем выбрался оттуда, обхватив два увесистых бочонка. «Порох!» — моментально догадался Дурной.
— Онуфрий Степанович, чавой-то ты? — изумился Петриловский.
— А ну, цыть! — харкнул Кузнец и ушел еще за парой бочонков.
— Онуфрий Степанович! — в голосе племяша хабаровского гнев смешались напополамс истерикой.
— Никшни, Артюха! — рявкнул приказной. — Пущай лучше то зелье делу послужит!
И бесцветно добавил:
— Чем сами тут друг дружку повбиваем…
Вот и привез Санька с Албазина семь казаков да пудов шесть пороху. А ведь могло быть…
Эх, не хватает ему албазинцев! Толку, что войска у него по числу наравне с маньчжурами! Это войско хуже, гораздо хуже. Такой вот парадокс: здесь, на Амуре, на самой окраине Цинской империи, против России выступило более современное, более технологичное войско!
Это у Минандали была орда дикарей. Кроме китайских артиллеристов и латной кавалерии Восьми Знамен — ничего стоящего. А Шархуда за эти годы собрал небольшой, но очень качественный отряд. Местная латная пехота — шесть сотен самых обученных и отлично оснащенных. Несколько сотен восьмизнаменных конников. Сто своих обученных стрелков с ружьями няоцян и две сотни профессиональных мушкетеров из корейского царства Чосон. Из Пекина передали 50 пушек! Пусть маленьких, легких, сделанных из чего попало — но 50! Уж на десяток выстрелов их хватит.
А против этого у Саньки всего дюжина пушек. Нет, это очень круто! Ши Гун за полтора года сделал невероятно: оснастил казаков доспехами, сделал пищали к купленным замкам и отлил из чугуна девять пушек! Но даже всё вместе — это в четыре раза меньше, чем у Шархуды. Пищалей — почти в два раза меньше. И что-то подсказывало Саньке, что запасами пороха и свинца ему с Шархудой лучше не меряться.
Так что же делать?
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Этим вечным русским вопросом Дурной задавался всю весну, с той поры, как понял, какими силами он располагает. В реальной истории решающая битва состоялась на реке. Но об этом и думать нечего: у него, у Саньки, дощаников меньше, чем у Кузнеца и почти в десять раз меньше, чем у маньчжуров. Да и в войске его 70 процентов — конница. Поэтому силам Темноводья обязательно нужно драться на земле. Но где?
Оборонять острог? А что! Темноводный за эти годы отстроили на славу. Три высокие башни с бойницами, все стены туго забиты хрящом, оборудованы раскаты для пушек, площадки для стрелков. Внутри колодцы, есть и запасы на осаду… Но Дурнову это не нравилось.
«Темноводный — это уже последний рубеж, — рассуждал он. — Не удержим его, останется только по тайге зайцами бегать. Да и войско у меня конное! Внутри стен от него толку нет».
Значит, в поле выходим. А в какое?
— Да в какое сами решим! — хлопнул он по столу.
Шархуду надо заманить на нужные темноводцам позиции. Только так есть шанс одолеть эту силу. А потом Санька вспомнил такое место, которое видел, когда еще ездил знакомиться с родом Судур.
И вот, 7 июня (аккурат, после отмечания первых именин новокрещенных Сусанны и Маркелла) союзное войско вышло в поход. Дауры переправились через Зею гораздо выше и уже ждали на левом берегу, а все прочие садились на дощаники, плоты и лодочки — и долго-долго переправлялись через огромную реку. В самом острожке оставались только окрестные крестьяне, которым дали отсеяться и загнали за стены.
— Посмотри на них, — сказал атаман 10-летнему Муртыги-Маркеллу, который рвался на войну со всей своей детской яростью. — Они боятся взять в руки оружие. Разве могу я оставить только на них наш дом? Оставить тетю Ча… Ты нужен здесь, Орел!
— Врешь ты всё, — насупился мальчишка. Но сдался. Спорить дальше — словно, бежать от ответственности, которую на него возложили.
Расставание, конечно, было грустным. Чакилган помнила, что она — дочь князя и жена атамана. Но в последний миг сорвалась — и разрыдалась на груди у мужа.
— Ничего, милая, — растерялся Дурной. — Не переживай за меня… Если всё пойдет по плану — опасностей на нас всех хватит.
И это — если по плану пойдет. Сложный план родился в голове Дурнова. В дурной голове… «Делону» он поэтому и не нравился.
«Больно сложно, Сашко! — хмурился тот. — Не там, так тут порвётися!».
Хмурился, но делал. На подготовительные работы Санька посылал именно Ивашку — имелись у гордого казака организационные способности. По местным меркам — выдающиеся.
Ну, а теперь — сам пошел. И всех с собой взял. С самого раннего утра темноводцы переправлялись через Зею, перевозили пушки, припасы, своих лошадок, но лишь после обеда вся рать смогла тронуться в поход. Почти прямо на восток. Шли открытыми местами, благо за Зеей таких много. Даурская конница с заводными конями пылила впереди и по флангам, оберегая пехоту с небольшим обозом — запасы брали по-минимуму.
Но Санька с ними не шёл. На шести дощаниках он неспешно вышел в Амур и двинулся вниз по течению. Шархуду ведь надо еще привести, куда следует. А для того, нужно встретить его в известном месте и… сопроводить. Единственное место, о котором точно знал: это острова подле устья Сунгари. Именно там 30 июня флот Шахруды заметил флотилию Кузнеца, пустился за ней в погоню. И уничтожил.
«Сделаем также, — размышлял Дурной. — Только наоборот. Не он нас, а мы его заметим. И поплывем не вниз, а наверх… И, даст бог, не он нас, а мы его…».
С собой атаман взял только полусотню Якуньки и лучников Индиги-Соломдиги. Ровно на число весел. И две пушечки — самые махонькие, для шумового эффекта. Шархуда должен поверить, что они и есть войско лоча. Пуститься в погоню… Беглец из прошлого помнил из отписок казачьих, что корабли маньчжуров заметно быстроходнее, уже через несколько часов люди Кузнеца поняли, что бегство бессмысленно. Поэтому дощаники пред походом максимально облегчили, присунули дополнительные весла. Спускаясь вниз, Санька несколько раз устраивал гонки вверх по течению, чтобы гребцы учились слаженной работе. А еще так он выявил самое быстрое судно — и пересел на него.
Даже задерживаясь, на место прибыли дней за шесть до «дня Х». Но на такие стрЕлки и стоит приезжать заранее. Островов и проток здесь такое количество, что даже флот в 50 судов потерять можно. Санька заякорился на повороте, с которого хорошо просматривались низовья, но почти не было течения, и отправил на разведку пушечные дощаники.
— Тихо и осторожно! — напутствовал атаман «капитанов». — Важно, чтобы вы их увидели, а не они вас.
Первый день прошел в напряжении. А потом… уставшие ждать казаки принялись штопать прохудившееся тряпье, гиляки вытащили остроги и начали охоту на жирных сазанов. Песенки, шуточки, солнечные ванны. Так Санька сигнал и пропустил.
— Сашко, кажись, палили! Слева! — крикнул с соседнего судна Якунька.
Дурной пожал плечами, он только шум реки слышал, да заунывные песенки Индиги. И тут вдруг бахнуло! Уже совсем близко. Все вскочили, засуетились…
— Тихааа! — рявкнул Дурной. — Весла на воду! Парус готовь! Ждем!
Сердце его, наконец-то, принялось бешено колотиться, и атаман даже обрадовался этому волнению — всё-таки важное событие. Все расселись по местам, якорщики держали руки на веревках, чтобы сразу вытянуть со дна камни, а Санька пристально вглядывался в путаницу проток.
Разведывательный дощаник вылетел довольно скоро — и снова распухло над его кормой облачко дыма, а чуть опосля по воде дошел и рокот грома.
— Выгребайте помаля! — крикнул атаман прочим дощаникам, но своим приказал оставаться на месте.
Он ждал разведчиков, чтобы точно выяснить: кого и где видели. Те уже почти поравнялись с «флагманом», когда необходимость в объяснениях отпала: из-за заросшего ивняком островка начали плавно выходить корабли. Большие, высоконосые, с килями и «перепончатыми» парусами. Два, пять, восемь. Некоторые по-настоящему огромные — это грузовики, на которых Шархуда даже коней везет.
— Уходим! Все уходим! — заорал Дурной.
Флотилия появилась почему-то не у правого, а у левого берега. И шла она совсем близко! Не разведка, это точно. Вон сколько парусов!
Сам Шархуда пожаловал.
— Наддай! Наддай! — орал Дурной. Не столько своим, сколько остальным дощаникам, чтобы двигались чуть помедленнее.
— Не бзди, атаман! — весело откликался Якунька, не забывая грести. — Вони ж за нами гонятся! Индо им чрез стремнину придется переволочься. Упарются!
И ткач не ошибся. Флотилия в погоне за лоча вывалилась на середину Амура — и стала заметно отставать. Дурной даже чуть придержал свой быстроходный дощаник, чтобы «рыба» с приманки не сорвалась. И велел пальнуть из обеих пушечек, для дополнительного «прикорма». Маньчжуры не стреляли — далеко очень.
Темноводцы гребли весело, с прибаутками. Паруса почти не помогали, но ветерок их все-таки слегка раздувал. Когда наступила ночь — стали грести посменно — и утром увидели, что преследователи не только не отстали, но и заметно сократили разрыв!
— Мать вашу!.. — выругался Дурной.
Паруса их недоджонок, конечно были тяжелы из-за бамбуковых «рёбер», зато мачты выше! И потому маньчжуры ловили больше ветра.
— За весла, лежебоки! — орал Санька, уже не думая, как смешно звучит слово «лежебоки» с его изуродованным языком.
Казаки и местные старались изо всех сил, но враги неуклонно, медленно настигали. Флотилия Шархуды страшно растянулась, задние суда даже видно не было. Но на отряд Дурного хватит и части маньчжурских сил.
«Вот же глупо получится, если догонят, — грустно усмехнулся Санька. — План провалился в самом начале, Ивашка снова окажется прав».
Они уже немало прошли. Амур менялся: становился всё уже и прямолинейнее, количество и размеры островков сокращались. Впереди поднимались отроги Малого Хингана. Но до цели еще очень далеко.
К вечеру второго дня с китайского судна раздался первый пушечный выстрел.
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— От суки! — расхохотался со своего дощаника Якунька. — Не попало, атаман?
— Нет! — крикнул Дурной. Его судно по-прежнему замыкало убегающую колонну, потому что единственное еще могло ускориться. Атаман не видел, куда именно упало ядро, но понимал, что маньчжуры явно переоценили свои возможности. Однако, признак это плохой — они уже прощупывают дистанцию.
По счастью, наплывающая темнота ночи мешала стрельбе. Но не передвижению. Дощаники шли близко от берега, чтобы не мешало течение, но здесь ночью можно уткнуться в камень или сесть на косу. Пришлось поневоле выходить на стремнину — и грести изо всех сил! Похоже, снова никто толком не выспится. Дурной сам прилег только под утро.
— Сашко, вставай! — Индига настойчиво тряс атамана за плечо, а ведь он только-только прилег!.. Хотя, нет, солнце уже встало.
— Смотри! — дючер не мог скрыть улыбки, и Санька повернулся в сторону кормы без тревоги.
Маньчжуров не было видно! Вернее, вскоре, из-за поворота все-таки появились их бусы, но уже так далеко! За остаток ночи крупные суда явно отстали.
— А что случилось? — спросонья Санька туго соображал.
— Слушай, — Индига поднял палец вверх. — Ветер, чуешь? Ууу!
А ветер и впрямь гудел. Теперь Дурной почувствовал, как крепкий воздушный поток прямо-таки бил в нос всем кораблям: и темноводским, и маньчжурским.
«Слава богу?» — удивился атаман, но тут, наконец, дошло. Они вошли в зону Малого Хингана. Невысокие горушки, которые в давние времена проточил великий Амур. Узкая горловина в горах — это же естественная труба, в которой ветер сжимается, уплотняется, получает дополнительную тягу… И сейчас он всей силой лупил с запада на восток. Всем поневоле пришлось убрать паруса: и казацкие дощаники с крохотной осадкой сразу получили преимущество. Река и ветер сносили их медленнее, чем крупные маньчжурские суда. Да и веслами их двигать легче, чем тяжелые бусы Шархуды.
«Значит, никаких богов, а одна сплошная физика! — улыбнулся Дурной. Но тут же подумал. — А если бы дуло с востока?».
Однако дуло с запада, и за третий день темноводцы так оторвались, что Санька даже приказал придерживать свой дощаник, чтобы маньчжуры не потеряли их из виду. Чтобы «рыба» не сорвалась с крючка. Когда «гонщики» вырвались на просторы Зейско-Буреинской равнины, маньчжуры снова получили преимущество, но Санька уже не так волновался: финиш близок. Устье Буреи они не пропустят — там установлен большой памятный знак. И ранее тоже вывешены пометы, чтобы гребцы готовились загодя.
Санька приказал своей команде «наддать». Быстрый дощаник обходил соседей одного за другим, а Санька криком напоминал план. В устье Буреи, рассыпанное рукавами и утыканное плоскими островками, он вошел уже первым.
— Налево, налево, — подсказывал он кормщику, который только досадливо отмахивался. Сам же с тревогой осматривал правый западный берег реки: видно — не видно? Его глаз ни за что не цеплялся: обычный невысокий обрывистый бережок, густо поросший снизу и жидко — сверху. Дощаник приближался к очередному крутому повороту.
— Давай к берегу! — крикнул атаман.
Его суденышко вильнуло влево и подошло к мелководью. Прочие дощаники потихоньку его обгоняли. Не дожидаясь самого берега, Санька сиганул прямо в реку, оказавшись в воде почти по пояс.
— Давай-давай-давай! — замахал он руками, подгоняя гребцов, чтобы те не отстали от остальной флотилии. Сам же, подняв руки и тяжело задирая колени, побрел на сушу. Берег густо порос тальником. Настолько густо, что хотелось достать драконий меч и прорубить себе дорогу. Но все-таки удалось протиснуться. Жара давила с небес, так что Дурной уже не знал: он больше промок или вспотел. А впереди — еще глинистый обрывчик, на который нужно забраться. В шлеме, куяке, наручах-лодочках да с оружием.
Санька мысленно перекрестился перед рывком (время-то поджимало), но тут с небес прямо к нему протянулась рука помощи.
— Дай-ко подсоблю!
«Делон». Дурной быстро ухватился за запястье — и его буквально выдернуло наверх. Силён Ивашка! Атаман огляделся, и последний груз волнений спал с его души. Весь берег усеивали лежащие казаки и дауры с пищалями да луками. Десятки, сотни людей. В специально оборудованных ямках блестели на солнце пушки — все десять. Рядом — ядра, мерные мешочки с порохом. Конница и обоз стояли вдалеке от реки — чтоб не видно и не слышно было.
Всё готово. Всё, как и планировали.
— Уцепили-то богдойцев? — улыбнулся Ивашка.
— Угу, — коротко кивнул. — Что, не появились еще?
— Ну-тко, пали наземь! — глухо рыкнул на них кто-то со стрелковой линии. — Атаманов наказ!
«Делон» хрюкнул и послушно сел на землю. Но тут по цепи прошелестело многократно: «Богдойцы! Богдойцы!». Ивашка махнул атаману головой и пополз к наблюдательному пункту.
Маньчжурские бусы, без парусов, шли осторожно. Бурея здесь имела в ширину 300–400 метров, но осторожность вполне понятная. Корабли к берегу не липли, но шли на дистанции, предельной для пищалей и почти идеальной для пушек. Шли плотно, едва не натыкаясь друг на друга. Просто красота!
— Эх, далече, — вздохнул кто-то, раздувая фитиль своей пищали.
— Ничего, — улыбнулся Санька. — Мы-то сверху лупим, наш свинец дальше полетит. Давай, Ивашка.
— Готовсь! — передал «Делон» команду по цепи.
Но первыми удар нанесли не они. По сигналу Ивашки казак подскочил, вздел над кустами прапор и резко им замахал. Тут же зашевелились кусты на длинном острове, что растянулся напротив их засадной батареи. Высунулись стрелки — и тут же рой стрел обсыпал ближние суда маньчжуров. Их было немного — около сотни, почти все, местные, из рода Судур — но богдойцы невольно дернулись в противоположную сторону. Бусы вильнули ближе к западному берегу, и вот тут…
— Огонь! — громко заорал Дурной.
Пушки рявкнули почти слитным залпом. Цель определили еще до похода: шестой по счету корабль, чтобы рассечь колонну врага. И шестому явно не повезло: не менее трех пробитий борта. И это вам не «Титаник», тонуть будет быстро.
— Заряжай! Быстрее! — надсаживался Санька, пытаясь перекричать почти несмолкаемое баханье пищалей. Весь правый берег Буреи покрылся плотным дымом.
Темноводские пушкари процентов на 70 были новичками. Некоторые за год и сделали-то пару-тройку выстрелов (дефицит пороха, что поделать), но вот заряжать на скорость выучились отлично! Цель второго ядра и последующих они уже решали самостоятельно — Санька велел бить на скорость и туда, где удобнее. Так что слитных залпов больше не было.
«Эх, мне бы не 10, а 30 пушек! — страдал атаман. — Да калибром поболее! Я бы эту битву здесь и завершил…».
Но не было у него 30-ти «единорогов». Поэтому только один бус уверенно набирал воду и погружался на дно Буреи, а остальные… там больший урон наносил огонь из пищалей. Знать бы еще, где именно корейские мушкетеры сидят и по ним лупить… Но это тоже из разряда мечтаний.
На воде пока царило смятение. Флотом управлять гораздо сложнее, чем сухопутным войском. Где там еще Шархуда? Что видит и знает? А уж докричаться до каждого капитана корабля не менее сложно. Пушки успели трижды выпалить, прежде чем, те самые капитаны (по крайней мере, часть из них) организовались. Оказавшись меж двух огней, они приняли решение избавиться сначала от меньшего из зол. Ближайшие бусы двинулись прямо на островок, где сидела даурская засада.
— Сигналь, чтобы уходили! — крикнул Санька Ивашке. Почти сразу над берегом протяжно загудели несколько рожков. Как и уговаривались, по сигналу судуры должны были всё бросить и бежать на противоположную сторону островка, где уже «припарковались» темноводские дощаники. Шесть судов вполне хватит, чтобы разместить дополнительную сотню бойцов.
На берегу стрельба затихла — теперь до кораблей только пушки достреливали.
— Всем — чистить стволы пищалей! — скомандовал атаман. — Еще постреляем сегодня.
— Сашко, смотри!
Увы, чистить стволы было некогда. Снизу подходили новые корабли, в том числе, и несколько грузовых. Они двигались организованно и нацелились на правый берег реки.
— Похоже, Шархуда, уже руководит битвой, — пожевал губу Дурной. — К стрельбе готовсь!
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По новой группе бусов пушки выстрелили практически в упор. И впервые получили ответку: не менее двадцати пушек богдойцев ударили по берегу.
— Выцеливай ихних пушкарей! — закричал Ивашка, но, по большому счету, это был бесполезный приказ. Пищали лупят по площади, и даже с двадцати шагов немного шансов, что пуля попадет именно в того врага, в которого целишься, а не в его соседа.
Обстрел берега особой опасности не сулил, но маньчжуры были всё ближе.
— Пушки — последний выстрел! — скомандовал Дурной и велел звать транспорт.
Снова казак с прапором отбежал от берега и клубов дыма и закрутил стягом по кругу — будто голубей отгонял. От общей массы конницы сразу же отделились несколько десятков всадников. Ехали не спеша, потому что все лошади были спаренные. Между каждой парой провисали толстые кожаные носилки, прикрепленные к седлам. Когда «эвакуаторы» прибыли, пушкари уже начали разбор батареи. Кряхтя от натуги, они поднимал пушечки и закидывали их в носилки. Лошадки допгруз держали достойно — тут больше страха было за целость крепежей.
Минувшей зимой Санька организовал-таки изготовление колесных лафетов. На ровном участке они работали славно! Но по бездорожью колеса не выдерживали и часа — разлетались вдребезги! Так что пока от них пришлось отказаться. А даурские кони тихой рысцой могли везти пушки «в люльках» часами.
Ядра и порох загрузили в дополнительные сумы запасных лошадей — и артиллерия начала уходить. Свою задачу она выполнила на пятерку: потоплен один бус, еще с десяток сильно повреждены. После последнего залпа сразу два судна пошли носом в воду и так и не добрались до берега. А вот остальные…
— Пора!
Несколько горшков со смолой и паклей заготовили заранее. Но так и не придумали, как метать эти штуки на большое расстояние. Потому решили, что это будет разовая акция. Маньчжурские суда только ткнулись носами в берег, как десяток самых ловких казаков спрыгнули вниз с обрывистого бережка и метнули горящие сосуды. По ним тут же открыли стрельбу, половина смельчаков пала на месте, но остальных вытянули веревками.
Началась высадка.
Казаки и дауры отстреливали врага, соревнуясь в скорости. Наступил недолгий, но самый выгодный для этого момент. Только скоро маньчжуры накопятся и ударят. Санька подал новый сигнал кавалерии — Аратан отправил к берегу еще сотню всадников с заводными конями. Это были люди Лобошоди. К ним спешно отводили раненых, сажали на свободных лошадок, некоторых даже привязывали — и дауры уводили раненых вслед за артиллерией. На берегу оставалось немногим больше ста человек.
— Ну, видать, всё? — уточняюще посмотрел Ивашка на атамана.
Санька замялся. Страшно не хотелось уходить, мало урона причинили богдойцам! Очень мало! Но промедлить опаснее, чем поторопиться — если враг успеет вцепиться в пехоту, оторваться станет гораздо труднее. И Дурной кивнул.
— Убрать пищали! — закричал «Делон». — Поджигай!
Временные брустверы еще весной сделали из дерева. Просохло оно отлично, да еще кое-где смолой промазали. Отходя, казаки сунули в них пару факелов — и вспыхнуло знатно! Увы, среди буйствующей июньской зелени настоящий пожар не сотворить… Но, всё равно, какую-то преграду перед богдойцами сделали.
— Уходим!
Саньке и Ивашке подвели лошадей. Увы, на всех такого транспорта не нашлось, так что стрелки уходили пешими. Атаман оглядывал их лица: хмурятся, конечно, что приходится отступать, но всё равно довольны, ровно, хорошо проделанной работой. Сопровождая пехоту, Санька выхватил среди стоящих всадников мелкую фигурку. Маленький тигр сидел в седле, молчаливый и сосредоточенный. Поймал взгляд друга и только сухо кивнул.
Дурной ответил также, стегнул лошадей, догоняя раненых и артиллерию. Темноводское воинство уходило на запад, по заранее отмеченному маршруту, по которому их вели судурские проводники. Впереди — почти двести верст до Зеи. А позади…
А позади, сквозь дым и копоть, на высокий берег уже выходили первые десятки богдойцев. Разумеется, первыми Шархуда послал латную пехоту. Вот по ним-то — крепким конным кулаком — и ударил Аратан! Почти пять сотен всадников смели передовую пехоту. И потом еще дважды опрокидывали их с обрыва. Но маньчжуры не сдавались, подтягивали новые силы и, наконец, вышли на берег плотным строем, ощетинившись копьями. Тут, конечно, легкая конница была бессильна. Почти.
Дауры закружили по голому берегу, утыкивая пехоту стрелами. Большая часть, конечно, уходила в щиты, но и раненых среди латников появилось немало. Пешие догнать всадников не могли, лишь бессильно кидались из стороны в сторону. Шархуда понял опасность и все-таки рискнул вывести вперед своих стрелков. Первый же залп корейских мушкетеров отрезвил дауров, и Аратан понял, что пора догонять остальных. В принципе, в этот день его воины пожали самую богатую ниву. И, если бы не корейцы, они бы это сделали почти без потерь. Однако, всего один залп — и три десятка дауров пали с коней. Раненых было еще больше.
Шли до ночи, лагерь разбили в поле, не скрываясь. Такую толпу особо и не спрячешь, но, главное, не было у Саньки такой цели. «Вываживание рыбы» продолжалось, Шархуда не должен соскочить с крючка.
— Да идут-идут они, — успокаивал атамана Аратан, который постоянно слал назад разъезды.
— Интересно, сколько их, — размышлял вслух Дурной. — Много ли мы перебили? Много ли при кораблях осталось?
Но таких разведданных не было. Приходилось исходить из того, что маньчжуров от одной до полутора тысяч. И, скорее всего, почти все пушкари, мушкетеры и конница целы. Ощутимые потери лишь у пехоты.
— Ничо, — повернулся Дурной к черному востоку. — Проредим еще.
Равнина между Буреей и Зеей — это не блин равнины. Постоянные легкие всхолмья и пологие распадки — так и идешь, то вверх, то вниз. Леса немного, в основном, жидкие дубняки, но попадаются и языки настоящего леса. В одном таком Аратан на второй день устроил засаду вместе с чохарами и шепками. Воспользовавшись самоуверенностью богдойцев, которые изо всех сил гнались за врагом и забыли об осторожности, дауры подгадали так, что смогли нанести удар прямо по корейской пехоте — отомстили за вчерашнее. Порубили и потоптали их знатно! Делгоро даже лично снес башку какому-то нарядному начальнику. Но после «засадный полк» едва унес ноги от восьмизнаменной конницы. Снова потери понесли в самом конце боя. Маленький тигр увлекался и пропускал момент, когда нужно отходить.
Но за это темноводцы тоже отыгрались — в очередной пади. Пади, они ведь разные бывают. И, еще на стадии подготовки плана, Санька со товарищи нашли такую, что мимо не пройти. Распадок почему-то шел не по прямой, а слегка изгибался и в своем истоке превращался в настоящий овраг. Казаки его загодя слегка подработали, построив еще одну батарею. А ядра с порохом у темноводцев еще оставались.
До новой засады дотащились уже глубокой ночью. Дауры в трех верстах ниже разожгли костры ложного лагеря, а казаки еще два часа дообостраивали батарею. Спать легли далеко за полночь, а с рассветом уже стали поджидать гостей. Богдойцы шли с дозорами, засада их кое-чему научила. Только вот, их разведчики разглядели спрятавшихся лоча лишь тогда, когда авангард войска оказался уже на пределе досягаемости пушек.
— Огонь! — крикнул Санька, и десяток ядер пробили просеки в плотных рядах врага. Стрелки же изрешетили дозор и даже в кого-то из авангарда попали. — Всё, загружай пушки!
— Ты чего? — удивился Ивашка. — Давай тутоть их зажмем хорошенько!
— Это ты чего? — Санька округлил глаза. — Это ж не река. Степь кругом. Их конница уже наверняка пути обхода ищет. Ударят в спину, Аратан их не сдержит. Вот и порубят всех наших пушкарей.
«Делон» покраснел. Видимо, азарт и ему в голову может ударить. Думать мешает.

Глава 55

Артиллерию загрузили вовремя. Снизу маньчжуры уже начали подкатывать свои пушки, и первые ядра ударили по батарее. Затем из ниоткуда вынырнули ниру Восьмизнаменного войска. Латная конница даже начала свой разбег на отступающих лоча с их подлыми союзниками. Но, видимо, командир кавалерии решил не рисковать в отрыве от остальных сил.
«И правильно решил, — ухмыльнулся Дурной. — Потеряли бы мы немало, но толпой вас уделали б».
— Уходим! Быстро-быстро! — подгонял он свое героическое воинство, которое так хотело драться дальше.
«Не сегодня, мужики, — мысленно умолял их Санька. — Еще навоюемся! Но сейчас уходить надо. И быстро!».
До Зеи оставалось верст 40–50. Конечно, темноводцы передвигаются заметно быстрее армии Шархуды, с его пушками, обозом. Но впереди была еще переправа через огромную реку, а это отнимет столько времени, что и не такая медленная черепаха сможет догнать.
Последний день отступления для Саньки оказался самым страшным. Он очень боялся подойти к реке и увидеть пустой берег. Мало ли что могло случиться. По плану, казацкие дощаники с воинами рода Судур должны были, обогнув остров, выйти в Амур и прийти сюда. Но… мало ли что могло случиться.
Только заметив ряд серо-черных остовов, которые тюленями развалились на золотом зейском песке, атаман выдохнул с облегчением. Флотилии повезло: Шархуда всё внимание сосредоточил на штурме засадной батареи, так что дощаники осторожно, самыми восточными протоками обошли врага, вырвались на оперативный простор Амура и рванули к Темноводному. Сейчас все они, и все лодочки из острога уже второй день ждали отступающих воинов.
— Аратан, сдерживай их, сколько можешь!
Началась переправа. Первым делом грузили раненых: русских, дауров, тунгусов, низовых жителей — всех без разбора. Затем спасали пушки. И уже в последнюю очередь грузилась пехота. Обратно переправились намного быстрее: и людей (увы) стало поменьше, и Шархуда пятки жёг.
Аратан с этой задачей справился великолепно: из левобережных дауров он сформировал несколько отрядов, и те кружили вокруг богдойцев, угрожая атакой. Иногда даже обстреливали тех из луков. Но только замечали корейских мушкетеров — тут же пускались наутек. Шархуда осторожничал, держал своё войско в кучке, опасаясь ненужных потерь. Конечно, знай он, что творится впереди — пустился бы вперед галопом! Но даже старый мудрый амбань не знал всего. Карт у него не было, и цинский военачальник в душе не чаял, что до Зеи осталось всего с десяток километров, где недобитых лоча можно поймать на переправе и уничтожить.
Конечно, для красного словца можно было бы сказать, что передовые маньчжуры вышли на берег, едва отчалил последний дощаник; и Дурной с его кормы махал платочком Шархуде, который рвал на себе волосы… Но, на самом деле, темноводцы ушли заметно раньше. Санька посла к Аратану гонца: «Всё. Уходите». И многосотенная конница, пустив по врагу прощальный залп из луков, всей оравой устремилась на восток.
Остаток дня прошел в суматохе: Темноводный принимал войско и готовился к осаде. Полторы сотни казаков принесли с собой боле трехсот раненых. Здесь их встретили люди Якуньки, дауры, отряд Индиги-Соломдиги. Всего боеспособных выходило около четырех сотен. Да еще двести с лишним — окрестные крестьяне, бабы, дети. То есть, почти тысяча, но сражаться годны лишь два из пяти человек. Правда, в целости были все пушки и почти все пищали.
До последнего у Саньки теплилась надежда, что здесь, в остроге встретит он еще и полк Кузнеца. Одумаются албазинцы, придут на выручку… И с их пятью сотнями пищалей да чуть ли не тысячей сабель, погонят они маньчжуров ссаными тряпками…
Увы. Вытравив из сердца мечты, атаман носился по острогу, распределяя орудия и отряды по стенам и башням крепости. Лишь на закате он все-таки поинтересовался у разведки: как там богдойцы?
— А чо им сдеется? Стоять на том берегу. Бивак разбили. Костры жгуть.
Те же сведения поступили и на следующее утро, и Санька, наконец, расслабленно выдохнул. Ну, а куда им? Начиналось привычное уже июльское половодье: Зея уже разбухла в ширину на полторы версты и ширилась дальше, затапливая низкий левый берег. Даже голышом трудно переплыть, куда уж тут войско переправить. И плоты снесет, да и мало на том берегу строевого леса.
— Чего ж они ждут тогда? — махнул на распустившееся огнями левобережье Турнос.
— Корабли, — спокойно ответил Дурной. — Прямо сейчас на восток мчатся гонцы к их флотилии. Чтобы выходила та с Буреи и шла сюда. А до той поры…
— Понял, — хмуро оборвал атамана Турнос. — И сколь дён до той поры?
— Думаю, не меньше десяти. А то и две недели, — улыбнулся Санька.
Полученное время использовали по максимуму. Турноса с его полусотней оставили на берегу Зеи готовить временное укрепление. А остальные принялись тотально зачищать предполье и сволакивать всё в острог. Разбирали посадские дома и тащили бревна, собирали камни, хворост, бытовые вещи — в осаде пригодится всё! А вот маньчжурам не достанется ничего. Но самая большая группа с рассвета и до темноты валила лес. Все эти годы с южной и восточной стороны высокие деревья специально не трогали, чтобы они укрывали Темноводный от случайных сторонних взглядов с Амура и Зеи. Теперь уже скрываться бессмысленно, а деревья под самыми стенами будут дополнительной защитой для врага. Санька и сам по полдня работал с топором, так как в его «генеральских услугах» пока особой нужды не было. На берегу всем «рулил» Турнос, на стенах — Ивашка, «арсеналом» распоряжался Старик. Тимофей также «запряг» кучу народу: ладить стрелы, тесать колья, собирать камни и прочий метательный материал. Отдельная бригада изымала всюду смолу, готовила очаги подле стен.
Кузня работала без остановки: Ши Гун и его команда, вернувшаяся из похода, спешно «перековывала орала на мечи» — всё железо острога шло на военные нужды.
«Сколько труда потеряно, — вздыхал Дурной. — Сколько потом придется обратно переделывать… Но сейчас победить надо. Чтобы это „потом“ вообще состоялось».
Где-то царил огонь, а вот на стенах правила бал вода. Ивашка собрал до сотни баб и детишек с ведрами, которые беспрерывно стояли в очередях у колодцев, бегали к Бурханке и обратно — и проливали стены. «Делон» хотел буквально пропитать укрепления водой, чтобы никакой огонь их взять не мог.
Все имеющиеся лодочки заполонили Зею — ловили рыбу. Тут же на берегу добычу вялили, коптили — как попало, чтобы хоть пару недель продержалась — и свозили в острог. А заодно рыбаки за вражинами следили… Иногда даже подплывали и причиняли им моральный ущерб смачной бранью. Старик бы одобрил. Да занят был.
— Сколько пороху у нас, Тимофей?
— А ты сколь из походу привез, ирод?
— Мало, Старик. Пушечных зарядов пуда полтора. А самопальщики практически всё расстреляли. Может, у кого на один-два выстрела осталось…
— Оть шишига дурная! — завхоз Тимофей озлился так, будто Санька порох в реку высыпал. — Ну, и всё, значитца! Я тебе еще около пуда наскребу — от и забудь об зелье… Селитра еще мается твоя, поганая! Хошь, ею постреляй!
Первую селитру из навозных «грядок» они все-таки выпарили. Но, поскольку вопрос с серой никак не решился, то и лежала она без дела. Да только такое время наступало…
— Отлично, Тимофей! Спасибо, что напомнил!
И Дурной рванул из Арсенальной башни, как на пожар. Обсудил идею со скучающим Якунькой, и в тот же день первый амурский мануфактурщик наладил линию по производству гранат. Налепить из глины горку маленьких горшочков, наскоро их обжечь, натолочь древесного угля, смешать с селитрой, засыпать в горшочки, закупорить и обмотать ветошью, смолой пропитанной. Конечно, фигня, по большому счету. Но гореть будет. А если прямо во врага попасть — может того и из боя вывести.
У Гунькиной бригады спешно изъяли часть древесного угля, и в короткий срок Якунька наделал пару сотен «гранаток». Потом селитра кончилась, но главное…
— Бусы! Бусы! Плывут, нехристи!
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Корабли Шархуды шли ходко, сегодня ветер явно помогал им. Лагерь на левом берегу тоже оживился, забурлил… Но до вечера так ничего и не произошло. А утром гонцы — сосредоточенные и мрачные — сообщили:
— Грузятся.
Дурной поспешил к берегу Зеи: река была вся в парусах. Еще вчера богдойские бусы сосчитали — пришло ровно 36 кораблей. То ли, на Бурее удалось потопить больше, чем надеялись, то ли сюда Шархуда привел не весь свой флот — неясно. И всё равно корабли маньчжуров представляли собой внушительное зрелище. Даже немного подавляющее: вот они, битком набитые воинами, медленно, но неотвратимо приближаются, борясь с могучим течением Зеи. Вот ты уже замечаешь отдельные лица — широкие и смуглые. Они столь же сосредоточены, как и лица темноводцев. Руки в волнении сжимают рукояти сабель и ложа мушкетов…
— Сейчас! — рявкнул Турнос, заставив Дурнова вздрогнуть.
И в тот же миг 12 стволов дружно жахнули, окутав берег пахучим дымом. Бусы Шархуды двигались точнехонько на устье Бурханки — запомнили маньчжуры, куда утекли лоча. Двигались плотно. Но не видели они очередную скрытую батарею, которую сколотили еще в мае и тщательно замаскировали. Осталось только подвести пушечки.
Санька сразу дал установку пушкарям: у вас только два выстрела — и чтобы ни одно ядро зазря не улетело! Смешавшие суда маньчжуров принялись бестолково лавировать, так что второй залп нанес заметно больше повреждений — по меньшей мере в пяти бортах началась течь, над одним даже дымок появился.
— Уходим! — с болью в сердце приказал Санька. Сейчас бы палить и палить в упор, топить врага… но пороха не было совершенно!
На этот раз пушечки были на колесах, так как от берега до Темноводного проложена весьма ровная дорожка. Артиллерию быстро припрягли к лошадкам (едва нашли дюжину — вся кавалерия осталась у Аратана на том берегу) и покатили ее в крепость. Маньчжуры начали яростно палить по батарее с кораблей, но там уже было пусто.
Казаки успели скрыться в Темноводном, даже пушки на раскаты затащили, когда, наконец, к стенам подошли враги. Маньчжуры не спешили. Всего пять-шесть бусов вошли в Бурханку, но и они не дотянулись до острога — слишком мелко. Остальные пристали к берегу Зеи — и началась планомерная высадка. Крупные отряды подошли к крепости и с юга, и с севера.
Осматривались.
— Началась осада, — невесело усмехнулся Ивашка «Делон», стоя на площадке воротной башни. — Не поспел твой Араташка…
Планировалось, что маленький тигр со всей своей даурской ордой переправится через Зею севернее, где кони смогут переплыть реку, а потом спустится к Темноводному. Но конницы не было.
— Так десять дней — мудрено было б успеть, — заступился за друга Санька. — Да я всё равно не запускал бы их внутрь острога. На конях в поле надо биться.
«Но всё же было б здорово договориться о совместных действиях заранее, — продолжил он свою мысль про себя. — Мало ли что учинит маленький тигр, увидев острог в осаде…».
О самом тревожном он старался даже не думать. А придут ли вообще дауры? Это же не его войско. Союзники. Решат, что уже навоевались… Испугаются, в конце концов. Конечно, там осталась сотня Тюти и Хабила — эти точно вернутся. Но одна сотня здесь мало что сможет.
Следующие два дня маньчжуры… копали. Не только, но, в основном, копали. На юге, за Бурханкой расчистили от мелкой поросли большой пятак и поставили лагерь. А уже затем принялись окапывать сам острог: батареи ставили на высоких основательных насыпях, старательно защищая и копателей, и пушки. И ведь можно их достать! Сверху-то бить завсегда сподручнее. Но пороха на это не было. Даже ядер заготовили с запасом, а вот зелья порохового осталось с гулькин нос. Накануне вечером Дурной даже пошел на суровые меры:
— Всем стрелкам — сдать свои запасы пороха!
На одну пищаль оставили по одному заряду. Остальное изымалось. Казаки лишний раз перетряхивали свои берендейки, осторожно ссыпали зернышки из каждого пенальчика, боясь, что хоть щепотка просыплется, сдует ее ветром… Собрали еще на дополнительных два-три залпа.
Бойцы ругались. Но что делать — пушки важнее. Особенно, если на острог попрет какая-нибудь осадная башня или иная вундервафля. Это ж азиаты, с них станется.
Началось на третий день. Санька еще был дома (подыскивал аргументы, чтобы не пустить бесенка на стену), как вдруг перестал слышать самого себя. Из-за грохота. Шархуда отдал приказ — и полсотни стволов принялись засыпать крепость ядрами.
На миг стало страшно.
— Бегом, под стены, в ямы! — рявкнул он, хватая меч. — Без разговоров!
Ямы эти тоже нарыли загодя — длинные окопы, которые сверху перекрыли обрешеткой из тальника и присыпали землей. Как раз для некомбатантов.
Обойдя стены, атаман слегка успокоился. Богдойцы лупили по стенам, по раскатам. Но первым имеющийся у Шархуды калибр был не страшен, а до боевых площадок поди еще дострельни! Турнос, Ивашка и Мотус уже стояли на местах и успокоили командира.
— Пущай пуляють! — немного натужно смеялся Васька. — Токма зелье жгут.
— Лучше б нам отсыпали, — попытался поддержать юмор Дурной, но понял, что у обоих получается неважно.
Тревогу вызывало лишь северо-западное направление. То ли там пушки были «иной системы», то ли китайские мастера батарею хитро оборудовали, но ядра оттуда нередко залетали внутрь острога. И уже даже порушили пару строений.
— Надо пресечь, — нахмурился атаман, и командиры согласно кивнули.
Подтащили к нужному участку четыре пушки и пальнули по батарее раз по пять — вроде, оттуда пальба стихла. Но Санька в уме подсчитал расходы — и закручинился.
— Еще неясно, кто тут больше потерял.
Его страдания передались и другим. После двух дней постоянного обстрела в ночь Турнос собрал свою «братву» и устроил вылазку. За воротами наблюдали, так что казаки тихо выбрались тайным лазом, потом ползли в разросшейся траве и внезапно напали на одну из богдойских батарей. Как потом говорили: взяли на саблю, покромсали людишек без счету!.. Увы, главную задачу не решили. Оказывается, китайские пушкари на ночь уносили запасы пороха в лагерь. Так что нашли всего фунта три, а потом, сверкая пятками, удирали от восьмизнаменников. Благо, те, по случаю темноты, не решились пустить коней в галоп.
Удирать-то удирали, но умудрились стырить две китайские пушечки. Нехорошко лично руководил «экспроприацией», сам прикрывал отход, останавливая кавалерию какой-то подобранной китайской алебардой.
— С огнем играешь, Турнос! — осудил командира Дурной. — Увел самых лучших! Они мне живые и на стенах нужнее, чем пара этих пушчонок!
Пушки и впрямь не вызвали восторга. Это было не чугунное литье, а какой-то противоестественный конструкт. Внутри — медное жерло, скрученное из листового металла, а снаружи, для крепости, обложено кожей, деревом, промотано на несколько слоев веревками и залито клеем. Ши Гун одну такую пушку осмотрел и только поцокал языком: медь внутри уже начинала прогорать и терять форму.
— Ну, ежель, все пушки у их таки, то недолга осталась ихнему обстрелу! — обрадовались осажденные.
По-видимому, так решил и Шархуда. Либо посчитал важным отомстить треклятым лоча за ночную вылазку.
Новый день начинался, как обычно. Богдойцы потекли из забурхановского лагеря во все стороны, заняли подготовленные рубежи. Даже конница вышла и встала позади прочих. Пушки для порядка выстрелили по первому разу. Темноводцы привычно попрятались в надежные укрытия за стенами и в самом остроге — ужас перед артиллерийским обстрелом давно прошел.
Но тут из дозорного «гнезда» тревожно зазвенело бронзовое било.
— Приступ! На приступ идуть! — срывая глотку, орал сверху казак.
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Оскальзываясь на ступенях лестницы, Санька рванул к воротной башне. Схватил за грудки двух первых попавшихся дауров и проорал им приказ:
— Бегом к Турносу и Ивашке Иванову! Узнайте, как дела у них.
Они с самого начала разделили зоны ответственности: Ивашка оборонял самую старую «Арсенальную» башню, Нехорошко — северо-восточную, а Дурнову досталась западная, с воротами. И сейчас на нее неслась толпа латной пехоты; позади видно было, что и элитная Восьмизнаменная конница спешивается и собирается идти на приступ. Ножками. Самые передовые воины, нагруженные наскоро сколоченными лестницами, уже приближались к специально помеченному рубежу в сто шагов.
Башню и ближайшие стены шустро занимали казаки и дауры.
— Пищали, пушки заряжай! Быстро! — проорал атаман. — Без команды не стрелять! Лучники — можно бить прицельно! Волоките камни, палите костры под смолу!
У пищальников — лишь один выстрел. И этим залпом надо распорядиться максимально эффективно.
— Ждем! Ждем! — сдерживал он у своих воинов невольное желание расстрелять врага, как можно скорее.
Отчасти это их и спасло. Потому что про важный рубеж в сто шагов знали не только казаки. Когда передовые отряды богдойцев все-таки его преодолели, снизу грохнуло многократным эхом!
«Мушкетеры корейские, — понял Санька. — На упреждение хотели выстрелить».
Но почти весь залп пропал впустую, лишь нескольким лучникам досталось. Атаман быстро выглянул из-за бревна, ощетинившегося выбитой щепой. Судя по развеивающимся дымкам, стреляли человек 50–70.
«Значит, тут, против нас, не все», — подумал Дурной с облегчением и тревогой одновременно. Потому что, раз тут не все, то… Слитный грохот пищального залпа с юга подтвердил его опасения: на «Делона» наступали точно также, и он уже палил в ответ. Немногим позже аналогичная стрельба началась и на участке Турноса. Ну, вот, можно и не ждать отчетов от вестовых дауров. Идут со всех сторон.
«Сколько же у Шархуды людей?! — возмутился сам себе Санька. — Лупишь их, лупишь! И на Бурее, и в степи, и на переправе через Зею… А он еще и со всех сторон полез, гад!».
Отбивать все стены разом, у Дурнова сил не было. Всего около четырехсот бойцов, да еще, может, с полсотни раненых — самых легких — на ноги встали. В чем-то да помогут. Но острог строили широко, все стены трудно занять.
Враги бежали уже шагах в 60–70. Лучше еще потянуть время, но скоро перезарядятся корейцы…
— Огонь! — рявкнул команду Санька, и стены острога заволокло дымом. Видно не было, но предполье Темноводного наверняка устлали первые трупы врагов. — Багинеты — вставить! Штыки — примкнуть!
Штыковое перевооружение у них шло, но каждый раз находились более первоочередные задачи. Так что гениальным изобретением, что позволяло и стрелять, и колоть, обзавелись всего человек тридцать. Но это ничего, багинеты сойдут — всё равно пороха на пищали нет.
Атаман переполз к раскату.
— Приметили, откуда пищали палили? — спросил он у пушкарей. — Можете туда бахнуть?
— Да запросто!
На воротной башне разместили только три пушки. Конечно, три ядра большого урона не нанесут — но вот следующий залп смешается.
— Давай!
Повернутые пушки грохнули разом, после чего — пока дым густой — пушкари оттянули стволы назад и принялись споро перезаряжать орудия. Со стороны врага открылась пальба — немного хаотичная, но всё равно опасная.
— Всем затаиться! Ждем! — снова приказал атаман, укрываясь за бревнами.
Маньчжуры, пыхтя, приближались. Санька осторожно выглядывал в щелочки и пытался понять, сколько народу прет против них. У него самого на длинном участке было чуть более ста человек. Атаковали же, по меньшей мере, три сотни. И это — без незримых пока мушкетеров.
Крики снизу подсказали, что богдойцы добежали до стен и собираются ставить стены.
— А ну, навалим супостатам! — заорал Дурной, и сверху на маньчжуров посыпались камни, сулицы, стрелы. Поливать врага всяким можно почти без угрозы ответного обстрела: с большого расстояния мушкетеры с равным успех могли попасть, как во врагов, так и в своих. Увы, как раз поливать было нечем: смола, конечно же, закипеть не успела и была практически бесполезна.
Враги подняли к стенам девять лестниц, именно эти точки и стали местом скопления темноводцев, где они дадут бой врагу. На башню, конечно, пока никто не лез — больно высоко. Санька смог докричаться до лучников, чтобы те все поднялись сюда и лупили по маньчжурам вдоль стен. В ответ далекие корейцы именно по башне и сконцентрировали огонь из мушкетов.
— Берегись! — очередная удачная пуля расщепила и так уже исстрадавшийся опорный столб, и крыша башни громко затрещала.
— Этого еще не хватало! — разозлился атаман и послал пока бездельничающих пушкарей вниз, за каким-нибудь бревном.
На стенах же кипело и бурлило. Две лестницы казаки смогли скинуть длинными рогатинами, но на остальных повисло уже столько латников, что сил опрокинуть не хватило. Богдойцы споро поползли вверх. Сейчас для них наступал самый опасный и беззащитный момент. Зато темноводцы оторвались всласть.
— Смотрите зорко! — приказал Дурной лучникам. — Если где богдойцы взойдут на стену — сразу бежим туда! Хоть с ножами, хоть с голыми руками — но мы их должны скинуть обратно!
Это был самый критический момент. Если где-то враг отвоюет хоть малый плацдарм на стене — туда тут же ринутся все. И Шархуда сможет просто массой задавить. Санька постоянно перебегал от одной стороны башни к другой, вглядывался… Раз пять порывался бросить всё и бежать на выручку, но его каждый раз останавливали: «Держатся они, держатся!». А потом…
А потом где-то вдалеке запели трубы. Сигнал подхватили горны поближе — и маньчжуры начали отступать. А ведь в бой еще даже спешенная конница не вступила. Санька смотрел вслед убегающим и пожалел, что оставил казакам всего по одному заряду на пищали: сейчас бы лупануть в эти спины… Хотя, вряд ли, он бы решился держать самый бесценный последний выстрел до конца. Наверняка, отдал приказ стрелять раньше.
Зато пушки выстрелили, и одно ядро удачно попало в самую густую кучку. Не убило, так покалечило человек пять или даже больше.
Убедившись, что на его участке всё спокойно, атаман кинулся к остальным башням. Ивашка отбился примерно таким же образом, хоть, потери его вышли заметнее. А вот Турносу не повезло. У него богдойцы таки захватили кусок стены. В прорыв ринулись восьмизнаменники. Нехорошко сам пошел вперед, раздавая перначом направо и налево, пока, наконец, не удалось скинуть врага за стену. Собственно, после этого и раздались спасительные звуки труб, заставившие отступать людей Шархуды.
Нехорошко рассказывал это зло и скупо, морщась от боли, пока его правую руку наскоро бинтовали — рана была страшная, и кровь текла обильно.
«Что-то испытывает на этот раз его судьба» — мысленно сокрушался атаман.
Подсчитали потери: 16 человек погибли, более 30-ти получили серьезные раны. Санька умудрился потерять всего трёх, а больше всего, понятное дело, пострадал отряд Турноса.
— Чтой-то жидковато вони приступили, — удивлялся «Делон». — Без толку пороху пожгли, да кровушки полили.
— Может, это просто проверка была, — ответил Санька. — Ударили по всем точкам, посмотрели, где крепко, где хлипко. Думаю, повезло бы им где — то и все силы пустили.
— Но, кажись, втыкнули мы им! — весело подхватил Васька Мотус. — Чай, допрежь дивятся.
Турнос только негодующе фыркнул, прошедший штурм совершенно испортил ему настроение.
До вечера было совершенно тихо. Темноводцы лечили раненых, подправляли порушенные укрепления. По темноте даже выбрались за стены и обыскали трупы врагов. Маньчжуры, отступая, старались своих забрать, но, не везде это удавалось. С мертвых сняли немало оружия, неплохих доспехов — но всё это мало поможет в обороне. Разумеется, ни одной понюшки пороха добыть не удалось. Дурной велел тщательно подсчитать павших врагов — вышло 43 трупа.
— Это наверняка, не все, — уверенно заявил атаман. — Думаю, не меньше сотни мы перебили. А еще раненые. Хорошее соотношение…
— От да, — ощерился Турнос. — Богдойцев перебьем и сами передохнем…
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Следующий день также выдался тихим — маньчжуры зализывали раны. А вот на третий началось вокруг острога странное движение. Казаки старательно вглядывались со стен, но разобраться было трудно. Еще, как назло и дожди зарядили…
— Дожжи — то хорошо, — улыбался Старик. — Значить, пушечкам ихним стрелять тяжельше…
Вот по пушечкам Дурной всё и понял.
— Капец, — озвучил он свое открытие. — Они всю артиллерию к воротам стягивают. Видно, поняли, что их пуколками стены не разрушить, а приступом взять — больно кроваво. Вот и решили бить по воротам. Понимаете?
Его командиры лишь плечами пожали: понятно, мол.
— Надо заваливать ворота.
Зарядившие дожди, притормозившие активность Шархуды, помогли темноводцам. Дали им время закидать воротный проем камнями, колодами, телегами, бревнами, а потом еще и землей засыпали, которую носили корзинами. В общем, когда богдойцы открыли пальбу — смысла в ней было уже немного. Ядра выбивали в воротах доску за доской, но за ними уже не было прохода.
И все-таки стрельба из всех стволов (возможно, не всех… Санька пытался сосчитать, но выходило плохо; кажется, Шархуда собрал в одном месте не меньше 30 пушек) выглядела устрашающе. При том, что сама воротная башня, в отличие от стен, набитых хрящем, не так прочна. И в один прекрасный момент это внушительное сооружение затрещало и накренилось. Людям в спешке пришлось с нее просто спрыгивать.
— Там же пушки… — закатил глаза Дурной… ну, да что уже. Тут башня рушится, не до пушек.
Тем более, что вдохновленные маньчжуры стали разносить башню с удвоенной силой. Постепенно сруб окончательно расползся по бревнышкам, на его месте оказалась плохо перемолотая гора из древесины, камней и земли. Она по высоте почти не уступала стенам, зато имела вполне себе пологий склон. Переломать на нем ноги можно… зато это не то же самое, что лезть по лестнице и принимать на себя удары копий и камней.
— Ну, теперь понятно, где они ударят, — мрачно объявил Санька своим командирам. — Значит, пора готовиться.
Большую часть войска тихо спустили со стен, также незаметно постарались перенести и пушки. Оборудовали лафеты так, чтобы простреливать завал. Казаки готовили бревна, которыми в случае приступа планировалось перекрыть завал и придержать атаку богдойцев.
— Ничо, сдюжим! — подбадривал всех Старик. — Три сотни в такой прорехе и тьму остановят!
«Ага, — с легкой улыбкой согласился Санька. — Устроим им Фермопилы».
И «Фермопилы» настали. Шархуда подтянул силы к завалу еще по темноте (что, конечно, не осталось незамеченным в остроге) и сразу после рассвета грянули трубы! Огромная масса пехоты ринулась вперед — стрелять-то не по кому. Завал из обломков резко снизил их темп, но никто особо не мешал наступлению. Уже перед самым «перевалом» перед ними возник казачий заслон. Темноводцы уперли заготовленные бревнышки под разным углами, создав полубаррикаду-полузасеку. Через нее дауры палили из луков, казаки кололи копьями и багинетами. Маньчжуры теряли воинов одного за другим, но упорно пробивались вперед. Наконец, кое-как расчистив завал, темная масса латников перевалила на сторону острога…
Казаки и дауры моментально отхлынули, повинуясь команде, а в надвигающуюся пехоту, в упор, разрядились восемь пушек.
— Перезаряжай! Быстро-быстро! — надсаживался Санька, стараясь не всматриваться в кровавое месиво, которое образовалось на вершине завала.
Впрочем, торопиться не требовалось. Вражескую пехоту образовавшаяся кровяная каша тоже охладила. Самые отчаянные попробовали обойти ее по краю, но тех быстро остановили лучники Индиги и Соломдиги. Остальные же зажались за щитами… и скрылись за перевалом.
— Чо теперя? — повернулся к атаману Мотус.
А Санька не знал, «что теперя». Отбивать стену? На это сил нет. Получается, только ждать?
И он ошибся. Потому что место пехоты заняли корейские мушкетеры. Особо не высовываясь, с колена, они навели свои мушкеты на защитников острога, раздули фитили — и грянул залп.
— Пали по ним! — крикнул атаман пушкарям, с ужасом видя, как вокруг него падают люди.
Пушки снова выдали залп, но укрывшиеся за баррикадой корейцы пострадали несильно.
— В сабли их! — заорал Дурной, сам выхватил драконий меч и рванул вперед.
Вот она, знаменитая гонка со смертью. Ты добежишь первым или в тебя разрядят мушкет за пару шагов… Кажется, на этот раз большинству темноводцев повезло. Несколько выстрелов Санька услышал, но большинство мушкетеров либо не успели перезарядиться, либо испугались и кинулись наутек. Живы остались лишь последние: озлобленные и перепуганные казаки порубили всех прочих на месте.
А на них уже накатывала новая волна латников. Это уже не местная пехота, а спешенные восьмизнаменники. «Res ad triarios rediit» — с чего-то вдруг всплыло в голове беглеца из будущего. Из почти позабытой античной истории.
— Надо удерживать седловину, — объявил он бойцам.
— Но тогда пушки без толку будут! — возмутился Ивашка.
— Верно, — устало согласился Дурной. — Но только так мы укроемся от их пищальников.
Снова столкнулись две стенки, и началась тупая и жестокая рубка на месте. Увидел слабое место — коли, руби без раздумья! Своего ли врага, соседнего ли — без разницы. Казаки неплохо натренировались за прошлый год и пока одолевали маньчжуров. Но они стояли на завале узенькой линией, а за каждым новым убитым врагом вставал новый…
«А ведь можем не одолеть!» — с пугающей ясностью подумал Дурной. И с еще большим ужасом понял, что сейчас такая же мысль свербит каждого!
«Нет! Стоп! Еще сломим! Еще есть резервы — охрана пушкарей! Еще можем бить! Ну, не бесконечные же они?» — накручивал себя Санька продолжая лупить своим тяжелым мечом вражьи щиты, головы, спины…
Спины?!
Латники отходили назад. Невероятно, но они сломились первыми!
— Да! — в исступлении, брызжа густой, почти пересохшей слюной, орал атаман. — Съели, суки?! Получайте!
И тут же, чуть придя в себя, закричал своим:
— Стоять! Стоять за завалом! Не идем вперед, там пищали!
А в голове бухало радостное: «Сможем! Сможем! Сможем!».
И на третий раз так бухнуло, что у него аж ноги подкосились, и Санька, раскинув руки, осел на бревна.
И не он один. Все казаки вокруг закачались, да что там — весь мир покачнулся! И атаман вдруг понял, что грохочет не у него в голове, а в ушах.
— Чо за нахрен, — ошарашенно произнес он. С трудом встал на ноги и отошел чуть назад, повернувшись в сторону грохота.
Справа над самой северной частью крепостной стены в воздухе стоял столб пыли. Хотелось добавить: до небес; но это, конечно было бы преувеличением. Пыль плавно оседала, и взору Дурнова открылась ужасная картина: кусок стены был просто раскурочен. Обломки бревен бревенчатого сруба торчали во все стороны вывороченной грудной клеткой, а груды хряща, которым тот сруб был набит, осели вниз. И сейчас представляли из себя горку ниже человеческого роста.
Стену взорвали.
«Ахренеть! — у Дурнова мелко задрожали руки. — Все эти дни они делали подкоп. Вот суки… Подорвали нас. Подорвали!».
Он смотрел на новый пролом совершенно обессиленно. У него не было сил выкрикивать, он даже не знал: а что орать… Санька видел, как к новому пути спешно подтягиваются новые сотни войска Шархуды, а те, кто бежали от атаманова отряда, снова возвращаются.
«Ну, что я тут смогу… Только пойти и сдохнуть с мечом в руке» — Дурному вдруг показалось, что даже на это у него не осталось сил. Еще немного — и он просто упадет… Да так и останется лежать. Бейте. Режьте. И все-таки он увидел, как, бросив пушки, к новому пролому устремился Нехорошко Турнос. Подняв оставшийся резерв, с перначом в левой (еще целой) руке он несся впереди всех, изрыгая проклятья. Туда же стягивались все, кто мог: последние бойцы — с дальних стен, крестьяне — из защитных ям. Все почуяли, что настало время последней драки. От которой не отсидеться.
Кто-то ухватил Саньку за ворот кольчуги и резко потянул.
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— Драться давай! — рыкнул «Делон» и всадил свою «полячку» в чье-то неосторожное плечо.
И Санька стал драться. Позабыв обо всем вечном и великом, он лишь следил за тем, чтобы рубить по врагам и не дать оным попасть по себе. Раз за разом. Раз за разом. Всего-то делов! И молился о том, чтобы эти треклятые враги кончились раньше, чем закончатся темноводцы.
Только шансов на это было мало.
Здоровенный восьмизнаменник в островерхом шлеме пробился в первые ряды и принялся охаживать атамана саблей. Дурной извернулся и провел драконьим мечом пару ответных атак, но кавалерист ловко принял оружие лоча на небольшой круглый щит. Маньчжур был свеж, полон сил и жаждал крови.
— Сука ты такая, — без особой злости прошипел Санька. — Ничо, и не таких урабатывали…
Но уработать не выходило. Конник уже начал радостно скалиться, предчувствуя победу, но тут откуда сбоку маньчжуру прилетело в ногу. Тот с шипением перекосился, опустил щит… в тот же миг мимо уха атамана пролетела пищаль. Широкое лезвие багинета вошло прямо в оскалившееся от боли лицо. С этим выражением восьмизнаменник и упал на бревна, утаскивая за собой эрзац штыка.
— Ну, или так, — перевёл дыхание Санька и едва увел клинком в сторону копье, которым его шырнул новый враг, заступивший на место убиенного.
— Что там у Турноса? — крикнул он за спину, надеясь, что задним рядам видно, что творится у второго пролома.
— Сдают, атаман, — ответил вскоре чей-то хриплый голос. — Дюже мало их…
«Что делать? — снова заметались беспокойные мысли. — Стоять? Так в спину ударят. Тоже отходить? Опасно. Может, послать к Турносу, чтобы пробивался сюда — и встанем спина к спине? Но острог! Острог же потеряем!».
Думалось медленно и туго, потому что постоянно приходилось драться. Вообще, Саньке везло — он в первом ряду, а до сих пор ни одной раны. В шлем прилетело пару раз, но скользящими.
«Надо в башню отходить, — наконец, решил он. — В арсенальную».
И тут же понял, что это невозможно. В остроге бабы и детишки, сотни раненых. Их некогда эвакуировать в башню… Да и не влезут туда все — даже если штабелями укладывать. И пушки будут потеряны. Блин, пушки надо было приказать сразу утаскивать!
Запутавшись в мыслях и принявшись снова костерить свою полководческую глупость, Санька таки пропустил удар. Копьецо врага нашло брешь, прошло меж пластин и, уже на исходе удара, крепко ткнулось в ребра. Боль моментально вернула верное ощущение реальности, а копье неудачно застряло в доспехе и плоти атамана. Неудачно для его владельца. Драконий меч тут же четко вошел между шлемом и плечевой пластиной противника.
А Дурной сквозь острую боль в боку с удивлением почувствовал, что нить боя сильно меняется. Шуму становилось всё больше, тогда как натиск богдойцев наоборот слабел. Озадаченный, он даже опустил меч, мучительно прислушиваясь.
— Атаман ранен! — бдительный Ивашка неправильно истолковал поведение командира. — Тащите яво!
Заботливые руки моментально ухватили Дурнова сзади и дернули назад.
— Что? Нет! Я в норме! — принялся брыкаться Санька. — Слушайте!
Или ему кажется? Нет, он точно слышал в шуме боя знакомое даурское «Черная Река!». Трогательный боевой клич, который придумали беглые рабы хорчинов.
— Ну-ка, дайте-ка! — он все-таки вырвался из заботливых рук и, морщась, подбежал к полуобломанной стене. По перекошенным бревнам забрался повыше и осторожно выглянул…
На месте батареи Шархуды бурлило сплошное месиво из людей, лошадей, знамен и пушек! Оставленных без присмотра восьмизнаменных лошадей гнали в сторону сопок. А еще десятки, если не сотни всадников врубились в задние ряды атакующих. Именно они в исступлении и орали:
— Черная Река! Черная Река!
— Дауры! Дауры пришли! — в исступлении заорал Дурной своим. — Наддай, казачество! Руби богдойцев!
А богдойцы уже отходили. Трубы громко говорили им: «Назад! Назад!». Вскоре, темноводцы заняли обратно оба пролома, и Санька еле удержал своих от дальнейшего наступления: сил на это совершенно не осталось. Взобравшись на самый верх завала, он подозвал паренька с прапором и велел махать знаменем, привлекая внимание даурских командиров. Союзники еще какое-то время покружили вокруг ощетивнившихся копьями богдойцев, позакидывали их стрелами, но, заметив, что темноводцы атаку не поддерживают, тоже отошли.
Сразу несколько всадников повернули к атаману. Санька признал Тютю с Хабилом, Делгоро… и Аратана. Командир сводного отряда спрыгнул с коня и забрался на покореженные бревна.
— Прости, Сашика! Только под утро до вас добрались… Я думал ночью на их лагерь напасть, а пока мы в сопках укрывались. Но тут такое началось…
— Идеально пришли, — устало улыбнулся Дурной. — Все добрались?
И маленький тигр разом помрачнел. А потом заговорил — и стало ясно, почему союзная кавалерия шла почти три недели. Случилось то, чего и опасался беглец из будущего: многим даурам своя рубашка показалась ближе к телу. Еще по пути на север Лобошоди бубнил, что не стоит, мол, за Зею переправляться. Бубнил, но ехал. Добрались до Молдыкидича, где остановились передохнуть на несколько дней. И так хорошо отдохнули, что князь Бараган сказал, что дальше не пойдет.
«Сашика не может сказать, что мы мало ему помогли — заявил он. — У меня столько воинов пало, я должен о роде думать».
Тут же о роде стал думать и ежегунский князь. Бирары просто молча поклонились и ушли. Лобошоди выкрутился хитрее.
«Я войну не прекращаю, — заявил он важно. — Но мне нужно защищать мои владения. Воины будут наготове, если богдойцы вернутся на наш берег».
— Не воевать же мне с ними было… — тоскливо резюмировал Аратан свой рассказ. — Да и кто бы такой мой приказ исполнил?
Маленький тигр был совершенно убежден, что провалил возложенную на него миссию. С ним остались чохары и шепки. Часть северян — бебры с турчанами — хоть, сомневались, но все же согласились продолжить войну. Не ушли и судуры, которым до Буреи было далече, а кругом враги. Вместе с сотней Тюти и Хабила осталось у него меньше полутысячи.
Санька кинулся обнимать друга.
— Ты спас Темноводный, Аратан! А, возможно, и войну выиграл!
Дауры передали в острог три десятка захваченных пушек и примерно столько же пленных. Сотня Тюти и Хабила тоже вернулась в крепость — слишком мало здесь стало людей — а вот остальным атаман велел идти обратно в сопки.
— Пока следите за богдойцами, — напутствовал он Аратана. — Тревожьте их в лагере, но сильно не рискуйте. А вот ночью… сделаем, как ты и хотел.
До вечера дел было по горло: укрепить бреши в остроге, помочь раненым… прибрать умерших. На этот раз потери у темноводцев были по-настоящему серьезными — почти шесть десятков павших. Раненые же — почти все. Если бы не пополнение — то острог и защищать некому. Самой тяжелой для Темноводного стала смерть Турноса.
— Бился аки зверь чумной, — Мотус стоял над порубленным телом, сам — весь в порезах и бинтах. — Покуда стоял — богдойцы в острог не вошли. Инда повалиша яво…
И замолчал, не в силах протолкнуть комок в горле.
— После оплакивать будем, — хмуро сказал Дурной. — Пока еще отплатить надо. За каждого.
…Шархуда с остатками сил заперся в лагере за Бурханкой. Ну как с остатками… богдойцев, наверное, было немногим меньше, чем темноводцев. Даже с союзниками. Правда, он лишился двух третей своей артиллерии. Да и войско его, по итогу всех боев, как минимум, уполовинилось. В последнем сражении, наконец, сильно проредились самые опасные его бойцы — корейские мушкетеры. А восьмизнаменники остались без главного преимущества — лошадей.
«Патовая ситуация вышла — невольно улыбнулся Санька. — Ни у кого сил для нападения не хватает».
Он стоял на южной стене острога и вглядывался в россыпь огоньков маньчжурского лагеря, проглядывавших сквозь жидколесье.
— Но есть одна разница, товарищ Шархуда, — добавил он вслух. — Ты находишься на чужой земле. А мы у себя дома. В Темноводье.
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Ночи в июле на Амуре жаркие, почти как в тропиках. И такие же шумные: лягушки поют, всякие членистоногие стрекочут. Но, к этим звукам так привыкаешь, что кажется — тихо-тихо вокруг. И вот эту-то тишину буквально разорвал залп из 17 пушек!
Темноводцы присмотрели места еще вечером, по темноте подтащили трофейные пушечки, зарядили и выстрелили прямо по лагерю Шархуды! Лупили каменным дробом: не так смертноубийственно, зато можно посечь, поранить намного больше людей. Это был последний порох — его едва хватило на 17 маленьких медно-кожаных пушечек. Взяли именно их, так как решили, что такие и потерять в бою не жалко.
Сразу после такого вот звукового сигнала с запада с леденящими криками «Черная Река!» на лагерь понеслась конная лава. Ну, как понеслась… все-таки ночь, тьма, да густой подлесок. Да и не лава — всего-то две сотни дауров. Потому что еще полторы сотни были в другом месте.
«Аратан, людьми не рискуй! — напутствовал Дурной друга еще днем. — Больше шуми. Сможете кого побить — бейте! Но это не главное. Самое важное — чтобы Шархуда всё внимание на вас сосредоточил. И не было ему дела до кораблей, что остались на берегу Зеи».
А к берегу Зеи пошел Делгоро, со всем правобережным отрядом. Им Санька передал остатки «огненных горшков», имеющиеся запасы смолы. С поля битвы дауры пособирали всякое тряпье — и тщательно подготовились к ночной вылазке.
С острожка тот бой было почти не слышно. Зато видно отлично! Конечно, на богдойских бусах оставались матросы и кое-какая охрана, но дауры напали внезапно и практически не получили отпора!
«Главное — подожги судно, которое запирает выход из Бурханки, — инструктировал шурина атаман. — Он запрет те кораблики, что в ней стоят. Ну, а остальные — как получится».
У Делгоро получилось. Один бус полыхал как на Купалу, в нескольких местах что-то еще загоралось. Китайская матросня в ужасе отгоняла зейские бусы от берега, а те, кого заперли на Бурханке, с криками бежали в лагерь Шархуды. Добежали немногие — почти всех перехватила братва Тюти и Хабила. Кого побили, кого в полон взяли.
— А теперь всем назад, — негромко приказал атаман, и со стены протяжно загудели все имеющиеся в Темноводном рожки.
Цель у ночной атаки была одна: вызвать у Шархуды мучительное желание вернуться домой. О чем Дурной и сообщил на вечернем совете.
«Лишить живота паскуд… Всех!» — багровые глаза Васьки Мотуса полыхали из-под повязки. И «багровые» — это не метафора. Капилляры у него полопались, и все белки были залиты кровью.
«Нет, — возразил Санька. — Победить важнее, чем всех перебить. Они так просто не сдадутся. Своей кровью платить придется. А мы и так много потеряли».
На том и порешили. До самого утра, пока китайцы и маньчжуры пытались потушить, свои корабли, русские и дауры, наконец-то, всласть отсыпались. Но с рассветом войско Шархуды никуда не двинулось. Сидело в укрепленном лагере. И весь день — тоже.
«Хочешь драться, старик? — изумился Санька. — Мы же так всю твою флотилию спалим».
Но у старика был свой план.
— Вставай, Сашко! — Тютя ворвался в избу атамана среди ночи. — Богдойцы тикают!
Шархуда решил уйти по-английски. Под покровом ночи. И так талантливо это провернул, что даже дозорные заметили не сразу.
— Ну, нет! — весело выкрикнул Дурной. — Не прощаясь, это не по-нашему!
Дауры и казаки обложили колонну богдойцев со всех сторон, метали стрелы, кидались сами. Прежде всего, на ту ее часть, где маньчжуры волокли свои припасы.
«А вас, обоз, я попрошу остаться» — у беглеца из будущего просто фонтан иронии прорвало.
Войны без добычи быть не должно. Так что темноводцы изо всех сил намекали врагу: бросайте шмурдяк и бегите!
Постепенно, эта мысль дошла до всех. Богдойцы роняли тюки, мешки, корзины, ящики и целеустремлялись к бусам, которые уже потихоньку отталкивали от мелководья. Не все добежали, но Санька дал указание: зря не рисковать. Так что, после бегства на темноводской земле появилось только с полсотни новых трупов, да еще пару десятков взяли в плен.
А остальные богдойцы быстро выгребли на стремнину Зеи и поплыли домой. Санька послал вслед один дощаник с отрядом Якуньки — просто убедиться, что незваные гости точно ушли. После наскоро перетряхнули барыш: к 50-ти пленным, почти двум сотням захваченных лошадей и пяти небольших бусам (что остались запертыми на Бурханке) добавились горы оружия, доспехов и одежды. Из стратегической добычи все радостно вцепились в сундуки с казной, но это оказалась груда бронзовой и медной дырявой монеты… почти бесполезная. Шатры и прочая бытовая мелочь порадовала дауров. Но главное — сотня фитильных пищалей, около 20-ти пудов пороха и некоторый запас свинца!
— Ну, енто уже что-то! — рассмеялся радостно Тютя, услышав сводные цифры.
А Дурному взгрустнулось: огнестрела в Темноводном стало больше, чем людей, могущих из него стрелять. Именно эти мысли крутились в его голове, когда на второй день на опустевшем предполье острога собралось всё войско — для дележа добычи. Санька с командирами и князьями стоял на лысой кочке, а со всех сторон его окружили около восьми сотен человек. Даже многие раненые пришли — кто на ногах был. Измученные, но довольные они смотрели на атамана…
И атамана понесло!
— Мы победили, — начал Санька, но понял, что многие его не слышат. — Мы! Победили! Каждый, кто здесь стоит — не пожалел живота для нашей победы! Каждый — лил кровь! Каждый помогал соседу выстоять! И неважно кому: русскому ли, дауру, гиляку или ачану! А значит, здесь, в Темноводном нет более никаких делений! Мы все равны! Все казаки! Все вы, кто дрались с нами, можете жить в остроге, как братья!
Он не обговаривал это с казаками. Даже с есаулами не обсуждал. Думал об этом давно, не знал, как к подобному подступиться — но тут прорвало!
— Если хотите — будьте с нами! С сего дня так и будет. Или я боле не ваш атаман!
— Нехристи же, — услышал он смущенный возглас Старика.
— Будя тебе, Тимофей! — рассмеялся Тютя. — На Диком Поле и не такое бывало!
Дурной слушал, но не оборачивался. Он смотрел на неровные ряды воинства, которое приходило в бурление. Не сразу (кому-то еще переводить приходилось), но постепенно, ровно пена в закипающем котле, гул и рев среди войска нарастал.
— Черная Река! — закричал кто-то на плохом русском и с разных концов этот клич начали подхватывать… даже казаки.
— Черная Река! Черная Река! Черная Река!
«Что-то начинается» — подумалось беглецу из будущего. Он стиснул кулаки и почувствовал, как холодны его пальцы. В июльскую-то жару…
Потом, конечно, была встреча с командирами-есаулами, встреча бурная, местами — с руганью. Ничего еще было не понятно. Что значит: все братья? Как это будет выглядеть? Какой-то ритуал или паспорт выдавать? В чем вообще заключается это заявленное равенство?
«Решим, — с уверенностью, которого не ощущал, заявил Санька. — Подумаем и решим».
Особое мнение высказал «Делон». Что-то вроде того, что угрожать уйти с должности атамана, ввязав весь народ в войну с цинами — это немного гнилой ход. Дурной повинился, ибо и впрямь выглядело не по-пацански: либо всё по-моему, либо без меня.
А еще позже прошла встреча уже с князьями. Причем, по их настоянию. Их тоже речь взволновала, кто-то почувствовал угрозу своей власти.
— Нет! — заверил их темноводский атаман. — Конечно, все роды могут и будут жить так, как жили. Если кто-то захочет переселиться в наши остроги — мы примем. Но принуждать или даже переманивать не станем. На Амуре каждый сможет жить, как ему хочется.
А потом добавил сладкую пилюлю.
— Хотя, по-старому будет не всё. Те рода, что полностью разделили с нами тяготы войны, в этом году освобождаются от уплаты ясака!
«Возможно, не только в этом, — подумал он вдогон. — Но тут пока не стоит спешить».
— А вот с тех, кто решил отсидеться в самый сложный момент — возьмем допналог за храбрость. Вернее, за ее отсутствие.
Князья заулыбались — приятно чувствовать себя храбрыми. Особенно, радовались турчане и бебры — что не повелись на демарш Барагана и продолжили войну. Добыча — раз! Освобождение от ясака — два! Да еще и храбрые они теперь! Поглядим еще, кто в следующий раз ополчение севера возглавит!
А через десять дней вернулся Якунька, сообщивший, что флот Шархуды — все 26 кораблей — вошли в Сунгари и вряд ли уже вернутся обратно.
Война закончилась.
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Мирная жизнь, оказывается, тоже не такая и веселая. Хоронили мертвых — погост за день вырос в четыре раза. И то — ямы копали впритык, одну к другой. Лечили раненых, и Санька каждый день кусал губы от бессилья нынешней медицины: что русской, что даурской. На самом деле, казаки (да и дауры тоже) были на редкость живучи. И умудрялись встать на ноги после самых невероятных ранений. Только вот эти самые ноги (или руки) порой приходилось отрезать. И часть раненых умирала просто от боли. А выжившие составили целую инвалидную команду, о которых придется как-то заботиться.
После памятной речи Дурнова ватага Темноводного приросла почти шестью десятками дауров, уже живших в остроге. Еще полсотни присоединились или обещали поселиться в ближайшее время. Не только дауры — немало вызвалось добровольцев из отряда Индиги (теперь уже одного Индиги, его брат тоже не пережил осаду). До войны острог мог выставить 240 казаков, но потери были таковы, что и с пополнением в добрую сотню общее число составило где-то 270.
«Капец, — взгрустнулось атаману. — Пищалей всё еще больше, чем людей».
«Новообращенных» рассортировали по полусотням, старательно учили языку и обращению с огнестрелом. Щуку с десятком уже опытных старателей спешно отправили на Чагоян — хоть поллета, но помоют золото. Имелись у Дурнова планы на него.
На Хехцирскую ярмарку он вообще не поехал. Якунька повез туда свои ткани, а атаман отправил коваля Ничипорку со всей захваченной казной — пусть скупает на дырявую бронзу всё, что сможет. Но только на нее. После войны срочные покупки не требовались.
Сам же Санька занялся пленными. Среди них оказалось 14 корейцев. Общаться пришлось через двух толмачей, но кое-как они друг друга поняли. Дурной первым делом поинтересовался: нет ли среди них командира Син Ню? Увы, по злой иронии судьбы, благородный господин Син Ню погиб от шальной пули еще во время стычки на реке Бурее.
«Незадача, — искренне расстроился беглец из будущего. — Не вернется теперь Ню домой, не напишет свои „Записки о походе на север“. Получается, я еще и исторический источник уничтожил».
И последнее Дурной решил исправить.
— Ни у меня, ни у государя моего нет вражды с великой державой Чосон, — торжественно объявил он корейцам. — Это вы пришли к нам с оружием и начали убивать… Но я явлю милосердие: всех вас отпустят домой, если поклянетесь доставить вашему правителю мое послание.
Послание он заранее написал на русском, кузнец Ши Гун сделал версию на китайском, с которой один из пленных мушкетеров повторил запись забавными значками Сэджона Великого. В письме вану Хёджону атаман Темноводья слал земной поклон, нижайше извинялся за причиненные неудобства, но просил, во избежание повторения подобного, больше на амурскую землю с оружием не приходить.
«Вот ежели для дружбы и торговли — то милости просим! — было выведено в послании. — Присылайте корабль морем и по реке — с радостью встретим!».
Конечно, вряд ли. Скорее всего, и до ихнего царька письмо не дойдет. А дойдет, то вряд ли Хёджон решится даже пёрнуть против воли своих господ-маньчжуров. Но отчего бы не попытаться?
И сел за второе письмо. Его доставят другие пленники — пара воинов Восьмизнаменного войска. И доставят прямехонько в Нингуту.
«Глубокоуважаемый Шархуда, — писал в нем Санька. — Я знаю, что у вас принято говорить витиевато и полунамеками, но я пишу тебе прямо. Ты смог сохранить часть своего войска и часть кораблей. Но сохранил ты это лишь потому, что я позволил. И вот для чего. Наверняка ты не хочешь сообщать в столицу о постигшей тебя неудаче. За такое можно и пострадать. Но ты и не пиши. Я предлагаю тебе сообщить в Пекин, что война была тяжелой, врага было без счету, но ты все-таки усмирил злобных лоча и отогнал их прочь от пределов империи Цин. Не нужно им там знать правду. А мы с тобой договоримся. Я не буду пытаться лезть в Сунгари, а ты не будешь замечать меня на Амуре. И всем нам от этого будет лишь хорошо. С наилучшими пожеланиями, темноводский атаман Сашко Дурной».
Это вообще была авантюра… Но вполне в духе средневекового Китая. Да и не только средневекового. Совсем неважно, как обстоят дела на самом деле. Важно, как об этом доложено. А под ширмой якобы благополучия, по-тихому можно и договориться. У этого плана был только один минус: Шархуде осталось жить всего год. И недавнее поражение вряд ли повлияет на сроки жизни нингутского амбаня в большую сторону. Ну да работаем с тем, что имеем.
Прочие пленники были либо пехотинцами с Сунгари, либо китайцами с кораблей. Какую пользу с них поиметь — пока неясно, а отпускать просто так — непедагогично. Могут и снова заявиться. Пусть пока займутся восстановлением Темноводного.
На этот раз Дурной не стал ждать осени, чтобы ехать в Албазин. Во-первых, сильно накипело на душе и хотелось разобраться в отношениях с албазинцами. Во-вторых, первый даурский воевода Афанасий Пашков в это лето уже добрался до Шилки, где в устье речки Нерчи ставил Верхний Шилской острог (его позже назовут Нерчинским). В той, реальной, истории ему сообщили, что казаки на Амуре разгромлены, страна опустела и потеряна. Но теперь-то он узнает (или уже знает), что Албазин стоит и (по-своему) процветает. Так что надо спешить.
И хлеб он тоже решил наверх не везти. Мало в этом году будет хлеба, сильно потравили поля маньчжуры. Да и много чести албазинцам — свой хлеб им везти! С подобными чувствами ехал не только атаман — все ехали. А взял с собой Санька 200 человек, оставив на охрану острога около сотни. Ехали на пяти дощаниках и пяти трофейных бусах — даже людей на весла еле хватало. Суда ощетинились китайскими же пушечками. Только шесть из них — медных и бронзовых — казаки отобрали для обороны Темноводного, а остальные, полукожаные, им особо не были нужны. Вот суда ими и украсили — грозно смотрятся.
Флотилия медленно, с трудом шла вверх по реке, Дурной яростно ворочал веслом, накручивая себя. Ну, и когда все-таки добрался до Албазина — эмоции только усилились.
— Глянь-ко сколь кабаков! — шушукались темноводцы, озирая сходни и берег, уставленный не только шатрами, но уже и крепкими бревенчатыми заведениями.
— Весело життё албазинское, — недобро усмехнулся Тютя.
Новоприбывшие двинулись в острог всем составом: нога к ноге, плечо к плечу. В воротах их даже не спрашивали — откель да кто такие — больно грозно смотрелся отряд. Отчитываться о прибытии атаман не стал. Как добрались до открытого места, так Санька и велел молодым казакам:
— Сзывайте народ.
Те лихо забрались на башню и принялись нещадно колотить в било. Встревоженные албазинцы стали вылезать из хибар и сараев, шли со стен. Даже с реки некоторые поднялись. Толпа густела и бухла; по прикидкам Дурнова собралось их уже человек 500–600. Кто-то и на сигнал поленился выбраться, кто-то до сих пор на Желте золотишком промышлял.
— Поздорову, народ албазинский! — выдал атаман во всю глотку.
По толпе прошелестел смешок — косноязычие Дурнова здесь мало кто слышал. Но Санька эти хиханьки проигнорировал.
— Пока вы тут зенки вином хлебным заливали — у Темноводного война шла. Звал я приказного, звал многих из вас — почти никто не пошел. Дауры на выручку пришли, а вы — нет!
Вот тут толпа всё же притихла.
— Одолели мы богдойцев, но много в той сече наших полегло! Потому что вы здесь отсиделись. Знаю, многим тут знаком Нехорошко Турнос. Так вот — нет больше Нехорошка. Погиб в бою, подмоги вашей не дождался!
Чувствуя, что начинает закипать, Санька остановился и выдохнул. Албазинцы гудели смущенно-возмущенно, но ждали.
— Но мы к вам не жаловаться приехали. Богдойцы-то снова могут прийти. Вот я и хочу спросить вас. Может, есть тут еще кто-нибудь, кто помнит, что он храбрый казак, а не шкура продажная? Может, кто еще не забыл, с какой стороны за саблю держаться надо? Кто не пропил последнее и не думает об одних барышах?
Толпа зароптала.
— Есть таковые? Или все за золотишко душу продали? Если есть, то я в последний раз предлагаю: поехали с нами, в Темноводный. Жизнь проста. Небогата. Но любому будет и дом, и земля. Мы в Темноводье общей жизнью живем, общее дело делаем. И с врагами — все вместе ратимся. Ну?
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Албазинская толпа закипела. Кто-то недовольно губу жевал, кто-то гадко отшучивался. Некоторые молчали, нервно вцепившись в пояса.
— А жинку дадите? — выкрикнул кто-то звонким насмешливым голосом. — Бают, жинок у вас дюже много!
— Это уж ты сам! — поневоле улыбнулся Санька, вспомнив улыбку Чакилган-Сусанны во время венчания. — Сможешь сосватать — будет тебе жинка. Дауры любят храбрых зятьёв!
Снова расшумелась толпа, спало напряжение, которым накачал атмосферу пришлый атаман.
— А и ладнова! — какой-то албазинец грянул колпаком оземь. — Примай меня в темноводцы!
Вышел первый. За ним потянулись еще. У Дурнова отлегло на душе. Даже злость угасла, покрылась серым пеплом. Новые и новые казаки выходили, жали руки темноводцам. И казалось, что их много так! Но жиденький поток быстро иссяк, а толпа супротив, вроде бы, не сильно и уменьшилась. Из всех албазинцев человек 100–120 решились поехать на низ. А остальные…
Кто глаза уводил, кто пялился в ответ, нагло ухмыляясь. Много. Всё еще много.
«Ну и что? — остудил сам себя Санька. — Не этого ли ты сам ждал? Когда заводил всю эту канитель с золотом. Много на Руси людишек мелких и злобных — ты на своем хребте всё это испытал. А уж за легким баблом только такие и прут. Вот они: полюбуйся и плюнь!».
Атаман вышел чуть вперед и сплюнул. Наверное, излишне театрально, ну да в XVII веке публика не изысканная.
— Что ж… так тому и быть, браты-казаки. Так и запишем: вам злато дороже долга, дороже общего дела… Христианских заповедей дороже. Ваш выбор! Но знайте — не браты вы нам более! Не воины вы, ваше дело — в песке копошиться, а не с самопалом на врага идти! Верно?
— Верно! — рявкнули за его спиной темноводцы. Албазинцы настороженно притихли.
— Золота хочется? Ну, так получайте! — Дурной махнул рукой, и его ватажники стали выносить мешок за мешком — всё, что намыли на Зее за полтора сезона. Перед выездом Санька предложил каждому отказаться от своей доли — и объяснил зачем. Больше половины согласились почти без раздумий. Прочие поделились своей пайкой частично.
Кожаные мешочки, падающие в албазинскую пыль, были небольшие, но народ вокруг стоял уже знающий и понимал, что объем обманчив и скрывает истинный вес. Тут много — очень много! — золота. Албазинцы ждали подвоха и не решались кидаться на халявный шлиховой песок, но глаза их алчно заблестели.
— Жрите! Подавитеся! — весело хохотал атаман, наблюдая омерзительную картину. — Но это вам не за так, албазинцы. Я у вас оружие покупаю! Пушки, порох, свинец, пищали — тут на всё с лихвой хватит!
— Чаво?! — заголосили местные, но Санька махнул Ваське, и Мотус коротко дунул в рожок. В тот же миг две сотни пищалей были вздеты и направлены на шумящее море людское. Два пугающе ровных ряда: первый — на колене, второй — стоя. Как и учились. Две сотни стволов бездушно смотрели на албазинцев, а за каждым — пара глаз. Хмурых и полных решимости.
Албазинцев — даже после ухода добровольцев — оставалось в два-три раза больше. Но, в отличие от темноводцев, были они без доспехов, многие — без огнестрела, у кого-то кроме ножа или топора — вообще ничего не имелось. Спокойной жизнью живут господа албазинцы! А главное — не было у них того единения, что грозно глядело на них супротив. И командиров, что отдали бы приказ — тоже.
— Вы чо творитя?! На своих?! На православных!
— Сашко! Дурной! Что ж ты деешь?! — впереди толпы показался Артюшка Петриловский.
— Торгую! — улыбнулся Санька. — Вы же торгаши — вот я и торгую. Зачем вам оружие — вы ж с богдойцами не ратитесь? Вам золотишко потребно — так жрите.
— На плаху пойдешь, аспид!
— Ох, не томи душу, Артюха… Не давай мне повод припомнить тебе за всё про всё. Да и за дядьку твоего, заодно.
Петриловский аж задохнулся, но осторожность победила в нем гнев.
— Мотус!
— Я!
— Хватай казачков, да сымай ихние пушечки! Вскрывай амбары — бери зелье пороховое да свинец. За всё уплочено!
Толпа гудела, но и рассасывалась потихоньку. Кто-то с задних рядов незаметно сваливал от греха подальше. Хотя, нашлись и бойкие.
— Так у вас там, на низу, тоже золотишка поимать можно? — обрадовался какой-то щуплый мужичок. — Тадыть я с вами!
— Утрися! — с кривой улыбкой, но злым взглядом ответил ему Митька Тютя. — Звали ужо. Сам отказался. Теперя сиди тут, на Темноводье тебе делать неча. А ежели сам полезешь — ты или иной кто — кровушкой умоетесь! Аки беглых вас сдавать будем!
— Слышь-ко, говорливый! — окликнул крикуна Васька. — А ну, скидавай самопалец свой!
— Чаво?! — наливаясь краской, протянул «говорливый».
— Бают жеж — уплочено за вси, — продолжал изгаляться Мотус. — Подь сюды, да черпани из мешочка — сколь совесть твоя отмерит.
«А если сейчас и вправду драться придется, — ужаснулся Дурной происходящему. — Неужели будем стрелять…».
Не пришлось. Ошалелый «говорливый» шагнул вперед, положил на землю старую фитильную пищаль (мужик явно из охочих, не служилый) и, не отрывая взгляда от Мотуса, запустил лапу в мешочек.
— Жри, не обляпайся! — Васька просто наслаждался картиной. А ведь год назад чуть ли не самый жадный до злата был!
И албазинцы стали сами (!) сдавать оружие. Не все, далеко не все. Но за исключением перешедших, разбежавшихся и продажных, осталось их совсем немного. И последних (не самых паскудных, получается) разоружили уже силой.
По итогу увезли из Албазина шесть неплохих пушек, почти 20 пудов пороха, вдвое меньше рубленого свинца и около 200 пищалей, карабинов и мушкетов. И людей — 16 десятков. До вечера к дощаникам подходили разный народ: просились в Темноводный. Клялись-божились, что их на дневном сборище не было, а то бы они… Многие врали. Тех, в ком узнавали продавших свое оружие — гнали пинками. С прочими Санька вёл разговор, пытаясь понять их мотивы.
— Пищаль мою отняли… — грустно гудел какой-то дородный бородач. — Како мне теперь к приказному явиться?..
А приказной, кстати, за весь день вообще никак не проявился. Ровно и не было его в остроге. И Дурной даже не знал: к добру это или к худу.
Как стемнело, Ивашка подошел к атаману:
— Надо плыть.
— В ночь? Ты чего?
— А тово, — набычился «Делон». — Не надобно людишек искушать. И так наворотили ужо… Инда ты всё же крови хочешь?
Санька не хотел крови. При всей обиде на албазинцев — не хотел. И так ее много пролилось. Да и невыгодно это. Прежде всего, Темноводью.
— Твоя правда, Ивашка. Прости. Собирай народ.
Тихо созвали всех своих, тихо погрузились, оттолкнули дощаники и без парусов двинули на низ. Даже костры походные тушить не стали.
А дома ждала страда. Хоть, и потоптали изрядно богдойцы поля, но кое-что взошло. А зазейские выселки так отличный урожай дали. Тут-то новые рабочие руки сильно пригодились. Санька раскидал всех по бригадам да велел старожилам приглядываться, кто как работает: с охоткой или же с обидой.
«Мне хлеборобы важнее воинов» — говорил себе атаман.
А еще велел примечать тех, кто про золото расспрашивать начнет. Таковых за месяц вызнали ровную дюжину. Посадили с тесную лодочку да пожелали попутного ветра. И не их одних. Уже дня через три после возвращения в Темноводный, вниз по Амуру пошли лодки и плотики — с самыми жадными и отчаянными албазинцами. Их ловили и на первый раз отпускали, пообещав во второй раз разрядить пищаль «в рыло». Но те становились всё хитрее, вызнавали протоки, уходили в леса еще до Темноводного…
— Скоро же выведают, где злато искать, — покачал головой Якунька.
— Верно, — кивнул Санька. — Я всем сказал: наш общий секрет — залог нашего же общего богатства. Но такое не утаишь — всё равно кто-нибудь выдаст тайну. Волей или неволей. Потому-то ты мне и нужен. Придется тебе, Якунька сын Никитин расширять свои полномочия…
В Северный направлялись еще полсотни людей. Дурной отбирал их поштучно, здесь требовались и опытные бойцы и пахари, чтобы ниву поднимать. Туда же пошел Онучка Щука с ближайшими помощниками — ведь до Чагоянского месторождения из Северного рукой подать. И с этим пополнением предстояло стать Якуньке таможенником.
— Поставите острог прямо на берегу, — пояснял атаман. — Это место чистое, без единой протоки. И перекрывает дорогу и на Селемджу, и на зейские верховья. Ежедневно будете смотреть за рекой, и всех, кто без темноводского разрешения поднимается — брать в плен и к нам отсылать.
— А ежели воспротивятся?
— Бить.
Осенью нового 7167 года работы у «таможни» Северного было немного, и «бить», слава господу, не требовалось. Пока алчные старатели перехватывались еще на Амуре — как не таились. Но в октябре на Черной Реке появилось судно, которое вовсе не пряталось.
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Большой дощаник, набитый людьми, неспешно плыл вдоль левого берега, а до зейского устья даже притормозил. Гости явно различали вдали стены острога, но не понимали, куда им надо двигаться.
— Видать, не тихушники, — улыбнулся Дурной, глядя с башни. — Надо пригласить.
— Мнится мне, то подоспела расплата за твою выходку, — нахмурился «Делон». Сколько у них споров было про то, как вести себя в Албазине! Но Дурной категорически не слушал своего хитромудрого товарища.
— Мы — люди богатые! — шутканул в ответ Санька, но все-таки призадумался.
Дощаник вошел в Бурханку, встал на приколе, и оттуда посыпались казаки — все в броне, с рогатинами и пищалями. Вышло их с два десятка, но на кораблике оставалось не меньше — и тоже все воины. Воротная башня еще только восстанавливалась, так что впустили гостей через «калитку».
— Который тут вор Сашко Дурной? — зычно крикнул долговязый казак в нарядном, но уже потрепанным временем жупане.
Веселые темноводцы, стоявшие поблизости, враз посмурнели.
— Сам-то кто таков будешь? — раздалось в ответ неприветливо.
— Пятидесятник казачий Бориско сын Ондреев! — подбоченился долговязый. — Послан сюда вашим новым воеводою — боярином Пашковым! Сразумел ли?
— Тута я! — Санька спешил на площадь, чтобы не дать разгореться сваре с пустого места. За ним спешили есаулы, да и многие иные ватажники из старых… кто еще уцелел за прошедшие годы. Все шли хмурые и лишь один Дурной улыбался.
— Здрав будь, пятидесятник! — поприветствовал он хамоватого гостя и даже легкий поклон выдал. — Меня прозывают Сашком Дурным. И вором тоже звали, было дело. Но последние годы — всё больше атаманом.
Долговязый Бориско сдержал смешок от корявой дикции атамана. Потом приосанился, разжег огонь ретивый в глазах и громко приказал:
— Воевода Афанасий Филиппович повелеша тебе, вору, явиться к нему для суда! Сбирай книги ясачные и следуй за мной!
— Нет.
Бориско сын Ондреев ровно на стену налетел — настолько неожиданным был ответ. Тут же рыскнул быстрым взглядом — нет ли где опасности? Убедившись, что местные стоят мирно, надул грудь воздухом:
— Воевода тебе повелеша…
— Я слышал, — оборвал парламентера атаман. — И сказал уже: не поеду.
Алгоритмы в голове пятидесятника ломались и осыпались, как плохо собранные леса вокруг стройки.
— Пошто это? — бессильно выдал он.
— Во-первых, чего это я вор, если суда еще не было?
Тишина всеобщего ступора зазвенела уже над всем острогом.
«Ну, вот ты и познакомил человечество с презумпцией невиновности, Санек, — усмехнулся он про себя. — Доволен?».
— Обвинили тебя в деяниях преступных! Кто ж ты ныне, как не вор?
— А если оправдают на суде?
— Значитца, прощение тебе будет.
— За что ж тогда прощение, Бориско, если я невиновен? — теперь уже Санька раздувал ноздри, полный гнева на весь этот убогий мир господ и холуев, мир бесправия и лизания сапогов вышестоящим. — Пусть тогда у меня прощения просят! За вины облыжные!
Пятидесятник смотрел на него, как на сумасшедшего. Дурной малость поостыл и сам продолжил.
— Скажи хоть, в чем меня обвиняют?
— То не мое дело, — хмуро бросил Бориско Ондреев. — Да и так всем ведомо. Ворвались вы в острог Албазинский, да, по твоему наущению, пояли государеву казну. Лишили острог и пушек, и зелья порохового…
— И мы за всё сполна заплатили! Уж злата мы за всё выдали в разы поболее! Или докладчики об этом не сообщили?
— Да кто ты таков, чтобы справу государеву покупать? И златом наворованным распоряжаться!
Вот тут загудели все вокруг. Пятидесятник снова рыскнул глазами и положил руку на рукоять сабли. Вокруг собралось уже сотни полторы темноводцев. Русские, дауры — все бездоспешные, но с оружием.
— Успокойся, казак, — Санька выставил вперед ладони. — Никто вас не тронет… Если сами не начнете. А я всё ж тебе отвечу, кто я такой. Я — атаман Темноводский. Я тот, кто поставил первый острог на Амуре — с дюжиной товарищей! Я помог возвести здесь первые пашни, примирил наших с даурами и многими иными племенами! Мы исправно шлем в Албазин ясак со всего низа, поощряем у местных службу государю, защищаем рубежи! Этим летом все, кто здесь есть, даже дауры, проливали кровь, защищая острог от богдойцев! И что-то я ни воеводы твоего, ни приказного с его полком тут не видел. А я считаю, что государевы пушки и пищали должны быть для защиты Руси! Понял? Вот поэтому я пошел наверх и забрал это! Потому что здесь то оружие послужит общему делу! А, стало быть, виноватым я себя не считаю.
Дурной тяжко выдохнул от непривычно длинной речи.
— И с тобой, Бориско, никуда не поеду.
— Своеволишь? — пятидесятник недобро прищурился.
Санька на миг призадумался, обкатывая на языке красивое слово.
— Своеволю.
— Ну, гляди, Дурной! С огнем играешь!
— Не грози мне, пятидесятник. И воеводе передай, чтобы подумал. Договариваться всегда лучше, чем воевать. У нас тут четыреста казаков, и все с пищалями. Почти все только-только большую войну прошли… И к новой готовы. Мы от своих обязанностей не отказываемся. И исполняем их получше многих. Но здесь твой Пашков на обычной телеге не проедет. Темноводье — это Русь. Но особая Русь.
«Что-то я увлекся речами» — Санька остановил сам себя, глядя на мрачного пятидесятника. Тяжко ему придется, когда начнет он всё это Пашкову пересказывать. Ох, устроит ему злобный воевода!
…Парламентёры уехали. Темноводцы выдохнули с облегчением, но боевой выучкой занялись с удвоенным усилием. Все-таки в остроге появилось немало народу, незнакомого с местным воинским уставом.
— Ничо! — беззаботно отмахивался Мотус. — Чорна Река стаёть, теперя их до квитеня индо травеня не будет.
А «до травеня» по меркам XVII века — это еще дожить надо. Народ здесь далеко не планировал. Мрачным ходил только Ивашка.
— Слышь-ко, атаман… Можа, отпустишь меня? Хоть, на Хехцир, за гиляками приглядывать. А Яшку Сорокина в есаулы приймёшь.
— Чего так, Иван Иванович? — прищурился Санька.
— А на кой я тебе?! — взвился «Делон». — Коли тебе все мои советы до…
И всегда спокойный красавец грязно выругался.
— Вон чего, — протянул Дурной. — Осуждаешь меня?
— Ну, ты ж всё рушишь! Сам живот на то положил — и сам же рушишь! Оно понятно: ты в лесу вырос и поконов наших не ведал. Но тут-то должон был выучить! На своем хребте! Уж Ярко-то тебя славно учил… Москва не терпит своеволия! Не Пашков, так другой тебя изничтожит. И нас всех заодно.
— Неужто изничтожат? — притворно удивился Санька. — Что ж, им и защитники рубежей не нужны?
— Да! — заорал в исступлении «Делон». — Да! Любой власти нужно лишь единое — власть! Что Царю, что воеводе, что сраному пятидесятнику!
«Никогда еще Ивашка не раскрывался сильнее, чем сейчас, — Санька с интересом и испугом смотрел на перекошенное лицо соратника. — Что же все-таки он скрывает… Дожать сейчас? Выпытать?».
Но не решился. Из уважения к былому врагу, ставшему за эти годы другом.
— Всё ты верно говоришь, Ивашка. Извини, коли тебе казалось, что не ценю я твои советы. Только воевода Пашков пришел — и с этим ничего не попишешь. И с ним не договориться полюбовно, поверь мне. Наше Темноводье ему не нужно. Ни ему, ни Москве — тут ты прав. И отстоять его мы сможем, только разговаривая на равных. Чуть склонимся — нас сразу скрутят. И на дыбу.
Ивашка успокоился. Непроницаемая маска снова покрыла его красивое лицо.
— А ты, значит, путь знаешь?
— Откуда? — улыбнулся атаман. — Но глядишь, нащупаем! Так что, Иван Иванович, ты не спеши на Хехцир уезжать. Коли начнем с Пашковым договариваться — ты самый нужный будешь!.. Да и лед уже встает.
И глупо хихикнул.
Лед и впрямь встал, успокоив даже самых мнительных. Зима неуклонно приближалась, а значит, жизнь становилась всё спокойнее, всё размереннее, всё тише. Правда, Тютя таки исполнил свою угрозу: едва лед стал прочным, он поднял конную сотню со всеми «комсомольцами» и увел ее за Амур. И через месяц с хвостиком привел в Темноводье более пятисот дауров — хорчинских рабов. Здесь были уже всякие: старики, бабы, крепкие мужики. Даже шестеро хорчинов прибилось.
— Вы ополоумели, что ли? — выпучил глаза Дурной. — Врага к дому привели?
— Не боись, атаман! — захохотал Тютя. — Людишки наши, проверенные!
Вместе с пополнением приехал и Номхан-Кроткий.
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— Тугудай просил передать тебе благодарность за предупреждение, — первым делом сказал Номхан. — За то, что не пришлось даурам убивать дауров.
Затем перешел на шепот.
— Тугудай говорит, что его люди вернулись и рассказали хорошее о том мире, что ты здесь строишь. Он считает, что князья родов всё равно не согласятся. Но некоторые бошко готовы рискнуть: со своими верными людьми и их семьями. Примешь?
Дурной бросился на даура и обнял его от радости.
Беглые рабы, кстати, решили отселяться. Полусотник Хабил ради этого даже отказался от «казачьей карьеры». Он, оказывается, еще летом, во время войны, присмотрел за Зеей отличные места и для пастбищ и для пашни. Оставив детей и баб в Темноводном, вчерашние рабы ушли за Зею — строить свой город. Даже некоторые из «комсомольской» бригады с ними подались. Хотя, большинство уже привыкли жить в остроге. А потом…
А потом оказалось, что Васька Мотус ошибся. Все ошиблись. Еще не начались крещенские морозы, когда по амурскому льду спустился огромный обоз и на развалинах старого хабаровского лагеря вырос новый.
Воевода Пашков пришел. С войском.
«Вот гад, — вздыхал Дурной со смесью злости и восхищения, глядя с дозорного гнезда, как обустраиваются люди воеводы: сотни и сотни людей. — Конечно, надо было предвидеть. Знал же ведь, что это за человек. Такой оплеуху не спустит».
Беглец из будущего знал, что Афанасий Пашков привел с собой на Шилку 300 служилых, которых больше года собирал со всей Сибири. Со скрипом, с возмущениями, с попытками казаков послать вместо себя какую-нибудь голь перекатную. Но собрали. И снарядили 50-ю пудами пороха. Конечно, эти 50 пудов были больше года назад. Но сейчас в лагере было явно больше трех сотен человек. Ощутимо больше. Значит, как минимум часть албазинцев тоже пришла. Вишь, как за честь воеводову радеют.
Внизу темноводцы деловито готовились к приступу. До зимы острог был полностью отстроен, хотя, новая воротная башня слегка уступала в размерах разрушенной. На раскатах уже лежали 23 пушки.
— Посылать за даурами? — спокойно спросил Тютя.
Санька только головой покачал. Нет, его не мучила совесть. Типа: как можно натравливать дауров на своих? Уже давно, верные и преданные дауры стали для него более своими, чем вот эти каратели, что пришли выжигать на Амуре своеволие. И не только для него. Вон, для Митьки тоже. И для многих иных. Он бы с радостью сейчас выставил тысячу дауров, чтобы Пашков семь раз подумал, прежде чем, решился лезть нахрапом. Но сейчас этой тысячи нет. А пока она подойдет, здесь уже либо рубилово вовсю будет, либо…
— Надо бы пойти, — неуверенно предложил Старик. — Поговорить…
— Обождем.
«С чем идти-то? — спросил он сам себя. — Эх, Санечка-Санёк, не тем ты эти пять лет занимался. Надо было внедрять технологии: бумагоделание, печатный станок. Сейчас бы засыпал их лагерь листовками! Мол, товарищи казаки! Бейте жирных господ и приходите к нам! В Темноводье — никаких бояр, никаких оброков! От каждого по способностям — каждому по труду! Социализм с человеческим лицом!».
От ледяного ветра морда лица раскраснелась. Или это от волнения?
«Нда… Дурным ты был, Ходолом и остался. На любом языке. Мечтатель… Думаешь, сюда пришли угнетенные с развитым классовым сознанием? Люди труда? Щас! Сюда пришли волки, которым пообещали богатую добычу. Темноводный — хлебный. Темноводный — пушной. Темноводный — золотой. Утрутся они твоими листовками, всё равно читать не умеют».
— Идут, — сказал кто-то на стене. Не крикнул тревожно, а именно сказал слегка удивленно.
Посольство. Человек с двадцать. Встали недалеко от ворот. Ждут. Санька, когда вышел с ватажниками, опознал долговязого Бориску. Но речь завёл не он. Вперед вышел… крохотный (особенно, на фоне пятидесятника) чернец Евтихий.
— Отче! — искренне изумился Дурной и повернулся к Бориске Ондрееву. — А что ж вы Евтихия послали? А где ваши Леонтий с Сергием? Чего их Пашков не направил?
— А ты отколь об них ведаешь? — выпучил глаза долговязый.
Так, еще один пятак в копилку Вещуна. Да пофиг!
— Не такая уж и тайна, — усмехнулся Санька. — Так что, бережет своих Афанасий Филиппович? Или в их силу слова не верит?
— Сашко, не ввергайся во грех, — Евтихий говорил благолепо, но без прежнего огня в глазах. — Покайся, бо смиренье воздашеся на небеси…
— А мы тебе церкву срубили, святой отец, — ни к селу, ни к городу вздохнул Дурной. — Еще до войны с богдойцами… Слушай, ну почему ты за Пашкова просишь? Ты ведь знаешь, кого он на Амур привез? Слыхал поди? Аввакума! В оковах привез!
Маленький чернец дернулся.
— Негоже лити кровь хрестьянску…
— Да разве ж я ее лью, батюшка? — изумился атаман. — Это они пришли, оружием бряцая. Мы только кровь ворогов льем. За всех, кто в Албазине отсиделся. За приказных и за воевод! Мы пашни заводим — два острога кормили. Мы тебе местных крестить помогали. Вот и рассуди, Евтихий, в чем же нам виниться? Рассуди по-христиански!
Монашек тяжко вздохнул. Посмотрел в небо. Потом оглядел своих сопровождающих — и твердо шагнул к темноводцам. Молча.
— От то дело, отче! — обрадовался Старик, даже в бороздах его лица под глазами предательски заблестело.
— Чернец истину зрит! — задорно крикнул Тютя.
— Эй, казаки! — подмигнул остальному «посольству» Дурной. — Видали, за кого Бог? А то — давайте сами к нам! У нас хорошо. По совести у нас.
Долговязый пятидесятник стал кричать какие-то команды, настороженно глядя на местную делегацию.
— Ступай, Бориско, без страха, — кивнул ему Дурной. — Да воеводе передай: мы поговорить готовы. Но пусть уже сам приходит, а то мы так все посольства в Темноводный переманим!
…Встретились на следующий день. На нейтральной полосе поставили большой шатер, Санька утыкал его китайскими трофейными жаровнями. Договорились: по десятку охраны снаружи и по три переговорщика — внутри. Атаман взял с собой Ивашку… и некого больше! Старик больно на слово крепок, Тютя — лихой да горячий… Ну, не Ваську же Мотуса, обалдуя.
И позвал Аратана. Пусть видят, что у них тут любой человек в цене. Независимо от языка и разреза глаз.
Послы расселись. Какое-то время молчали… И вдруг воеводу прорвало.
— Страх потеряли! — подскочил Пашков. — Ворье! Я ваш острог по бревнышку разметаю!..
— Валяй, — максимально спокойно (что было очень трудно — боярин поневоле внушал трепет) ответил Дурной. — Летом уже приходили такие же. Рать — не чета твоей, воевода. Полста пушек, триста пищальников, латников — более тысячи.
Пашков поневоле прислушался, и Санька выдержал театральную паузу.
— Кровушкой умылись!
— Грозишь мне, вор! Ты не мне, ты царскому воеводе грозишь, паскуда! Самому царю-батюшке!
— Я только с тобой разговариваю. А грозишься тут ты!
— Я волю государеву явлю…
— Ты пограбить нас пришел, воевода! Знаем мы, как у вас, бояр водится…
— Чавой ты знаешь?!
«Да уж читал — знаю, — хмыкнул беглец из будущего. — За каждым опальным боярином потом такое находили…».
Ивашка повернулся к атаману и сделал круглые глаза.
— Ты точно договариваться пришел? — шепнул он.
«И в самом деле… Опять понесло».
И, предваряя новый поток ругани от Пашкова, заговорил:
— Мы люди честные. Здесь, на Амуре, для Отечества сделали поболее других. Трудимся, ясак собираем, рубежи от богдойцев держим! И вины за собой никакой не видим! Так что, многоуважаемый воевода, либо принимай нас такими, какие мы есть — и давай сотрудничать. Либо…
— Мы можем вместе захватить Нингуту! — оборвал вдруг атамана Ивашка, подавшись вперед.
— Чего?!
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Санька аж задохнулся от услышанного… Но багровеющий воевода моментально сделал стойку. Резко махнул рукой, затыкая дальнейшие вопли Дурнова, и кивнул «Делону»:
— Ну-тка, молви.
— Афанасий Филиппович! — со страстью принялся сыпать словами Ивашка. — Нингута — то град богдойский. Немалый. И единый на всю землю Шунгальскую. Земли там тучнее здешних, народишко хлеборобный и живет густо. А в самом граде воевода ихний сидит. Шархуда. Ево мы тем летом и побили. Много людишек он потерял, а пушек и пищалей и того боле. Нету у Шархуды прежних сил. И ежели, мы всем скопом навалимся — то возьмем Нингуту на копье. И град богатый поимаем, и всё ево воеводство после приступа наше станет — инда нет у них боле крепостей в той землице!
Санька, напрочь лишившийся голоса, только возмущенно кряхтел и откашливался. Боже, что он несет!
— Нет! Нельзя туда идти! — наконец, прорвало Дурнова. — Это же империя! Мы ведь потому и сидим спокойно, что суетимся на самом пределе их внимания.
Афанасий Пашков смотрел на Дурнова с полным непониманием.
— Пойми, воевода, наше Темноводье — почти чужая для богдойцев страна, а вот Нингута — нет! Это уже начало их земель. Причем, самой их родины! Там родные владения их боярства, там святыни их предков… Нельзя! Если богдойцы почувствуют угрозу своим исконным землям — то обрушатся на нас всей своей силой! А это десятки, сотни тысяч воинов…
— Уж не сам ли ты баял, будто богдойцы еще ратятся с недобитыми никанцами? — спросил «Делон». Треклятый «Делон», который всё так хорошо запоминает. — И те рати далече на полудне.
— Баял, — скрипя зубами рыкнул Санька. — Вот они и вернутся! Или не вернулись бы русские полки из дальнего похода, узнай они, что ляхи к Москве подошли? Так до вас доходит?! Нельзя идти на Нингуту!
Атаман не хотел войны еще и потому, что так и не получил ответа от Шархуды на свое взаимовыгодное предложение. Крайне выгодное. Тут любая склока может помешать, а уж поход на Нингуту! Но этого говорить нельзя. И при Пашкове… И при Ивашке, получается, тоже…
— Боярин, позволь мне с Сашком отойти и словом перемолвиться, — «Делон» поднялся на ноги и переломился в нижайшем земном поклоне.
Пашков нервно жевал черный ус и дергал острым носом. Глаза его из-под набухших бровей перебегали от одного вора к другому.
— Дозволяю! — каркнул он и откинулся на подушки, которые притащила его свита.
Ивашка тут же дернул атамана и почти силком потащил наружу. Стража с обеих сторон дернулась на это движение, но казак успокоил всех и поволок своего командира к ближайшим кустам.
— Ты что творишь? — прошипел Дурной, вырывая рукав.
— Я-то нас спасаю, — «Делон» практически уперся лбом в лоб и говорил глухо, но с плохо скрытой яростью. — А ты чего творишь? На кой нужны эти твои речи бархатные? Инда мнится тебе, что той боярин во твою веру перекрестится? Одумается и расцелует тебя троекратно?
Санька пыхтел недовольно, но молчал.
— Он прийшел на воеводство! Разумеешь! Всё, что потребно ему — власть без меры и мошна тугая! Опричь же ничего! Воевод все дарами засыпают за ради мелких радостей. Воеводам все сапоги лижут — и за просто так! А ты яво сам мордой тычешь в то, что ничего тута ему не отсыплется!
— Но ему придется принять нашу волю! — резко бросил атаман. — Я же тебе говорил: только так мы сможем выстоять!
— Ноне — можа и примет, — сбавил гнев Ивашка. — Ноне сил у воеводы маловато. Токма душой не примет. Напротив, злобу затаит. Уйдет и примется искать пути, як нас живота лишить. И найдет, Сашко! Он же боярин, воевода. За им — Кремль и Царь-Батюшка. Облыжными изветами приказ Сибирский засыплет, ворами всех нас назовет…
— Кремль далече…
— Далече, — кивнул есаул. — Но руки у яво длинные. Не ноне, так опосля — сковырнет он нас. Тута два пути маются…
— Какие? — невольно подался вперед Санька.
— Сковырнуть Пашкова раньше, — грустно улыбнулся Ивашка. — Есть ли у тебя, атаман, люди верные в царских палатах? Есть чем купить бояр высоких, чтобы поверили они не ево, а твоим изветам?
— Нет, конечно, — глаза Дурнова потухли. — Чтоб Москву купить — такие бабки нужны! Да и зачем… Уберем Пашкова — другой воевода придет.
— Верно мыслишь, атаман, — теперь улыбка «Делона» стала более веселой. — И остается лишь другий путь. Купить Пашкова. Не осыпай его своими речами! Пустое то, неужто сам не зришь? Поднеси ему то, что он хочет. А взамен возьми — что ты желаешь. И мы все. Он нам оставит наше своеволие. А мы ему — победу великую, большой дуван и прирост к воеводству!
— Да не будет прироста! — заломил руки Санька. — Не удержимся мы там. Поверь мне, как раньше верил. Как Вещуну… Богдойцы за те земли озлятся так, что мало не покажется! По всему Амуру ордой пройдутся!
— Пусть так. Нынче важно то, во что Пашков поверит. А не удержит Нингуту — то уже его беда…
— Да не только его… Как бы нам все острожки не потерять. И не только их… — тяжко выдохнул беглец из будущего, душу которого тяготило послезнание.
— Бывает и тако, — пожал плечами Ивашка. — Выходит, остается тебе, атаман, измерить и взвесить, с кем лучше ратиться: с богдойцами или с Москвой…
Казаки вернулись хмурые и уселись на свои места. Аратан, которого оставили в шатре одного, заметно выдохнул и расслабился. Пашков молча сканировал своими глазенками мрачного атамана.
— Надумал ли чего, Сашко? — мерзко хмыкнул воевода. — Зрю: надумал. Токма и я не запросто так во шатре сидеша. И вот какие думы у меня, Ивашка сын Иванов.
Пашков демонстративно обратился к красавцу есаулу, который не ленится ему поклоны бить, отвернувшись от шепелявого «вора-атамана», который только и может, что хамить.
— За скаски твои про Нингуту я тебя благодарю, — неожиданно тепло начал тот, но сладости в его речах хватило ненадолго. — Но измыслил я: а на что мне вы? Ужо прийму я в полк албазинцев, коих в остроге сотни многие — и с ими Нингуту порушу! Ты сам баял, что сил у их воеводы мало. На кой мне тогда ваш воровской острожек?
— Мудр ты, боярин, — кивнул Ивашка. — И за слова прямые благодарствую. Но, мнится мне, что неверно тебе о Темноводном поведали. Дозволь правду молвить?
И, не дожидаясь «дозволения», Делон выдал все стратегические данные!
— Темноводье наше может выставить пять сот воев, из коих сотня — конные. Все с самопалами: немало кремневками да с жагрою, у всадников и карабины маются. Все стрельбе выучены, а многие обучены аки полки иноземного строю…
— Ишь ты! — вскинулся Пашков. — Да откель тут таковым взяться?
Ивашка посмотрел хитро на Дурнова.
— Средь нас есть служилые литвины и черкашенины. В ляшкой и немчинской выучке сведущие…
— Сам-то откель про иноземные полки ведаешь? — не унимался Афанасий Филппович.
— Воевал. Видел, — неожиданно сухо выдал «Делон».
И столько за этими двумя словами осталось недосказанного, но жутко интересного! Воевода даже по новому взглянул на переговорщика. Да, признаться, Санька и сам смотрел на своего есаула так же.
— Дальше дозволишь, боярин? — с ноткой недовольства продолжил Ивашка.
— Дозволяю.
— Пушек ладных и крепких у нас более двух десятков. Аще дрянных, у богдойцев надуваненных — десятками. Пушкари обучены, зелья порохового… имается. А в Албазине же… Уж прости меня, Афанасий Филлипович, но дурное там воинство. От полка Кузнеца мало кто остался, а прочие — всё больше людишки гулящие, а не ратные люди. Допрежь вот две сотни темноводцев супротив всего Албазина стояли — и токма тявкали оне. Даже саблю никто не вынул. Вот и думай, воевода, с коим воинством тебе победа в руци падет.
Пашков снова стал недоволен. Теребил торчащую во все стороны бороду и тыкал острым взором во все стороны.
— Значитца, неможно мне без темноводцев… А скажи-тко, Ивашка: а без одного темноводца можно?
Воевода хитро улыбнулся, тогда как в шатре повисла давящая тишина. Ивашка ухватил с лёту и дерзко посмотрел на своего атамана.
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— И хотел бы, воевода, тебя порадовать, — наконец, улыбнулся «Делон». — Но Сашко атаманство не по указу получил. Войско наше его поставило, за им оно и пойдет.
— А за тобой нет?
«Паскуда! — скрыл невольную улыбку Санька. — Он же нас стравливает. И Ивашка ему подыгрывает. Тоже та еще паскуда!».
Есаул не просто подыгрывал, он балансировал на лезвии ножа. Только и гадай: обманывает ли он воеводу… или обманывает Дурнова в том, что обманывает воеводу. Поди пойми его!
— Тут, воевода, еще мыслишка есть значимая. Сила Темноводья — это не только наши казаки. По кличу Сашка на войну пойдут местные роды. Дауры, тунгусы, ачаны, гиляки. И пойдут они токма за им.
— О как! То-то я гляжу, что за нехристь предо мной сидит. И много ль у тебя таковых?
Воевода впервые обратился напрямую к атаману.
— Тысяча, — лениво бросил Санька, поневоле преисполняясь чувством собственной крутизны. Летом он собрал девять сотен. Это дауры вместе с низовой дружиной Индиги. Так что сейчас, учитывая прибывших рабов хорчинов, он вполне сможет и тысячу призвать.
— Ишь! — нахмурился Афанасий Филиппович. — И как же ты их примучил?
Дурной на миг вспыхнул. Уже почти вскинулся высказать ему что-то вроде «ты только и думаешь, что про насилие, а надо уметь договариваться!»… Но посмотрел в эти маленькие острые глаза — сдулся.
«Прав Ивашка — какой смысл перед ним бисер метать?».
— Слово заветное знаю, — только и буркнул атаман.
— А мне шепнешь ево? — воевода забавлялся и всем своим видом намекал, что просить поделиться заветным словом можно по-разному.
— На дыбе, может, и шепну, — тускло ответил Санька. — Только ты, воевода, всё равно им не сможешь воспользоваться. Не сработает.
Пашков покивал. На дыбу он вора-атамана отправил бы с радостью. Но и дураком все-таки не был.
— Что ж, темноводцы… Мнится мне, тогда летом в поход и пойдем! Последуете за мной?
Вроде бы, убедил Ивашка Дурнова. Но в этот момент тому так остро захотелось выкрикнуть «нет!» и уйти из этого шатра! С боем прорываться в родной Темноводный, ни о чем не договариваться сэтой алчной агрессивной гнидой…
Ударили по рукам.
Пашков, весь погруженный в летний поход и происткающие из него выгоды, уже напрочь забыл о своих претензиях и обвинениях. Сидящие перед ним темноводцы сразу превратились в верных подданных государя, с которыми не зазорно вести дела… к вящей славе Москвы, разумеется! Переговорщики принялись обсуждать детали предстоящей войны: когда какой острог выступать должен, сколько дощаников брать, какие припасы… А Саньку давила гнетущая тяжесть. Нельзя! Нельзя идти на Нингуту! По крайней мере, вот так нагло и глупо — в лоб.
В лоб…
— Постойте! — остановил он переговорщиков. — Ладно. Пойдем в поход. Только с умом надо. Не в ворота ломиться, а через черный ход войти.
— Чего?
— Есть бумага?
На предложенном грубом листе, который всё время норовил свернуться в трубочку, угольком из жаровни, пачкая руки, Санька жирно вывел изгиб Амура.
— Вот он — Черный Дракон. Справа — пасть его у моря, слева — хвост. Вот левые лапы — Зея да Бурея. Вот правые — Шунгал да Ушура. Вот тут у хвоста — Албазин. А под зейской «лапой» — Темноводный. Но вы смотрите на правые лапы. В Шунгал справа впадает речка Муданьцзян или Хурга. На ней-то Нингута и стоит. Да, мы можем просто до нее доплыть. Но места там многолюдные: хурхи живут и другие дючеры, что с Амура переселились. Нас загодя увидят, Шархуду предупредят. Войск у него и верно мало осталось, но народ сбежится, амбань их вооружит — и тогда немало крови мы прольем под стенами крепости.
— Но? — Ивашка слегка дрожал, жадно впитывая каждое слово атамана.
— Но можно и другим путем. Вот лапа «Ушура». И где-то тут, слева в Ушуру впадает Мулин-река. Мулинхэ, — Санька прочертил тоненькую линию на своей карте.
Воевода склонился над бумагой и понимающе зацокал: даже дебилу было ясно видно, что верховья Муданьцзяни и Мулинхэ почти соприкасаются.
— Незаметно спускаемся по Амуру, — досказал уже очевидное Дурной. — Если и увидят нас у Шунгала, то решат, что мы в иные места идем. Потом подымаемся по Ушуре и — сколько сможем — по Мулинхэ. Там оставляем дощаники и весь тяжелый обоз — и совершаем бросок до Нингуты. Если нас и заметят, то уже перед самым сражением. Есть шанс вообще город с наскока взять. Крохотный, но есть. Но даже, если не успеем: Шархуда к обороне подготовиться не успеет, провиант не завезет, пополнений из местных у него не будет…
Санька лихорадочно воплощал в слова свой замысел, даже не замечая, что из ниоткуда всплывают у него почти забытые слова, неведомые местным.
— Бросок, — жевал во рту странное словечко воевода. — А в тоем броске, что за земли? Промеж речушек.
— Ну, речки из гор вытекают, там какой-то водораздел, — Санька нахмурился. — Но, если там и горы, то невысокие. Вполне проходимые на ногах и конях.
— И сколь пройти придется? — Пашков задавал вопросы на диво дельные.
— Не знаю точно. Думаю, верст 50–100, вряд ли больше. Когда мы ясачили тамошних воцзи я высоко не поднимался. Но мы всё узнаем! Как холода спадут, можно послать небольшой отряд доглядчиков. Они всю дорогу проверят, прикинут, докуда поднимутся дощаники, узнают, высоки ли горы, есть ли тропы. Аратан, — он повернулся к третьему «парламентарию», который еще ни слова не проронил. — Ты сможешь это сделать?
Маленький тигр внимательно поглядел в глаза своему предводителю.
«Ты точно этого хочешь?» — «Выбора нет, друг».
Невысокий даур медленно и отчетливо кивнул. Мол, раз уж весь час молчал, то чего теперь-то начинать.
— Значит, до ледохода мы всё точно выясним. В мае можем снова собраться и уже разработать детальный план похода. Воевать лучше всего в июле, когда на всех реках будет самая высокая вода, — Санька, не дожидаясь дозволения, встал, давая понять, что на этом пора заканчивать.
Пашков остался сидеть, привалившись на свои подушки. Только чуть заметно кивнул, не отрывая взгляда от листка с угольным рисунком.
Казаки вышли из шатра, кликнули свою охрану и пошли к острогу.
— Напугал ты меня там, Иван Иванович, — не удержался от комментария Санька.
«Делон» коротко хохотнул, глядя в седое зимнее небо.
— Но ты, чай, не из пужливых, атаман? — скосился он на Дурнова. — Я-то ведаю: уж в чем ты дурной, да токма не в этом. Сразумеешь верно. Пришлось прикинуться иудой, так Пашков враз успокоился. Теперя воевода мыслит, что в Темноводье склоки и раздоры посеяны. Пущай надеется, что купит меня…
— А сможет купить? — резко спросил атаман.
Ивашка шагов пять прошел молча.
— У всякого своя цена имеется. Даже у тебя, атаман. И не кривися! Важно то, что ныне не он нас, а ты его купил!
— В смысле?
— В коромысле! — передразнил соратника есаул. — Пашков той прийшёл тебя извести. Тебя! Если не силой ратной, так подлым измыслом. А ты почиркал по бумажке — и теперя ясно, что никуда ему без тебя! Купил воеводу с потрохами!
Ивашка весело хлопнул Дурнова по плечу.
— Дельный замысел у тебя, атаман! Хитрой и дельный. Токма больно сложен. Неужто осилим мы такой поход?
— Ну, летом мы неплохо справились.
— Ноне в разы сложнее будет, — утратил веселость Ивашка. — Рати соберем большие: и воеводскую, и албазинскую. Идти далече, да в земли чужие. Как же сдюжить?
— Да не трави душу, Ивашка! Будто я этот поход предложил. Я-то как раз против. И сейчас против! Нападать тяжелее, чем обороняться. Уйдем в самые глубины богдойские. Но и это фигня. Как-нибудь справимся. А вот что потом делать? Когда богдыхан узнает, что лоча в его исконные земли пришли. Ох, ответит он нам…
Казаки снова прошли несколько шагов в молчании.
— Ничо! Господь вразумит! — нарочито бодро выкрикнул Ивашка. — Главное, в драку ввязаться — а там видно будет.
— Тебя что Тютя покусал? — невольно улыбнулся Дурной.
«Делон» незнакомый ни с творчеством Брэма Стокера, ни с принципами эпидемиологии бешенства, оставил вопрос без ответа. Только плечами пожал.
«Интересный год начинается» — вздохнул беглец из будущего.
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— Кажись, всё. Приехали!
Дощаники и впрямь всем пузом скребли по речной гальке. Последние 10–12 верст их и так бечевой тащили. То есть, они не помогали войску передвигаться, а наоборот, тормозили его.
Санька огляделся. По всему видать, казаки правы: выше по реке Малинке (так русские прозвали Мулинхэ) уже не подняться. Да и смысла нет.
Сунув два пальца в рот, атаман, что было силы засвистел. Маячившие впереди конные дауры засуетеились, потом от общей массы отделились всадники и помчались к дощаникам.
— Привет, Аратан! Далеко ли до того места, что ты весной присмотрел?
— По-вашему, с полторы версты еще, — ответил маленький тигр. — Там ручей впадает, вот по его руслу удобно в горы войти.
— Ну, ножками дотопаем. Если там, на ручье кто живет — вы их захватите… От греха подальше.
— Уже, — краем рта улыбнулся Аратан. — Маленькое сельцо, всего шесть семей. Делгоро уже там.
После Уссури они так и двигались. На Мулинхэ далеко не все захотели платить ясак Белому царю. Некоторые из местных воцзи поднялись в верховья речушки или вообще ушли за горы. Поэтому, когда союзное войско добралось до этих мест, то вперед стали посылать дауров. Те окружали селение, брали несколько заложников и приказывали всем сидеть дома, иначе аманатов убьют. Хоть какая-то надежда сохранить инкогнито.
— Выгружай! — скомандовал Дурной казакам.
Хоть, и готовились заранее, хоть и переложили загодя боевые и продуктовые запасы в отдельные сумы, а высадка длилась до самого вечера. Шутка ли: 40 дощаников, больше тысячи человек!
Большое воинство собралось в поход. Воевода выставил весь свой полк — 300 пеших, среди которых почти все имели пищали. В Албазине удалось собрать почти 500 человек — всё-таки добыча приманила многих. Вёл их гордый, как начищенный пятак, Артюшка Петриловский. Кузнец еще в том году сложил свои полномочия (все-таки воевода появился) и не захотел оставаться на Амуре. Выпросил у Пашкова «отпуск без содержания» — и уехал. Из Темноводного Дурной взял четыре сотни: 300 пеших стрелков и неполную конную сотню Тюти. Решил оставить в Темноводноммаленький, но крепкий гарнизон. Пушек тоже немного с собой повез: четыре самых больших, взятых в Албазине, шесть длинных чугунных — Гунькиного производства, да десяток трофейных медно-кожаных (на всякий случай).
Дауров призвал совсем немного — около пяти сотен. Хотя, мог намного больше: на исходе весны на Черную Реку все-таки вернулся Тугудай. Больше тысячи народу привел, почти 300 крепких воинов было у него. Селиться он тоже решил в зазейской степи, куда ушли бывшие хорчинские рабы. Их Санька не то, что не звал… даже сам поход от них скрывал. Все-таки эти люди еще недвано богдыхану служили. А остальным князьям сказал: берите только батаров. Пусть вас будет немного, но это будут самые лучшие воины.
Пашков взбесился, когда узнал.
— Почему так мало?!
— Потому что нам только от Темноводного полторы тысячи верст плыть. А даурам придется по берегу идти. Чем больше войско, тем медленнее оно идет. Вот и будем даурский полк на каждой дневке ждать. Так и до осени не доберемся.
С конницей и так вышло много мороки. Самая большая — переправа. Ее никак не избежать. Даже, если бы сразу дауры перешли на правый берег Амура — тогда через устье Сунгари пришлось бы переплывать — а там тоже поток в версту шириной. Так что шли по родному левому. Недалеко от устья Ушуры-Уссури нашли россыпь островов — и два дня орда Аратана перебиралась на южный берег. Дауры складывали в казачьи дощаники свои припасы, оружие, доспехи — и вплавь перебирались от острова к острову. Отдыхали, снова плыли, и так, пока не вылезали на противоположной стороне. Забирали свои шмотки, а к воде подходил следующий отряд. После переправы и людям и, особенно, коням требовался отдых. Да просто найти своих — на всё уходило время (некоторых течение сносило версты на три вниз).
Зато, когда пошли вверх по Малинке-Мулинхэ, кавалерия стала самой ценной частью войска. Они легко уходили вперед, окружали встречные селения, несли дозоры, перекрывали все тропки. Чтобы в Нингуте раньше времени не узнали, что за горкой орда лоча идет.
Теперь же, когда лодейная рать спешивалась, конница стала вообще неоценимой. Дауры пересаживались с заводных коней на боевых, а первых обвешивали сумками с запасами еды, пороха, ядер. Носилки для пушек уже показали свою эффективность, так что даурским лошадкам пришлось тащить и их.
Перестройка войска на пеший манер заняла весь остаток дня, так что до указанной деревеньки дошли в темноте и выступать решили с утра. При дощаниках оставили местную дружину Индиги и отряд Яшки Сорокина — менее ста человек.
Пашков снова торжественно провел совет есаулов. Подобные собрания Дурной возненавидел еще в мае, до начала похода. Разумеется, официально руководил кампанией воевода. И, по местным меркам, он был сносным командиром. Только весь замысел предстоящей войны выносил в своей голове темноводский атаман. И ему приходилось каждый шаг сообщать боярину, пояснять, согласовывать и, лишь дождавшись высшего изъявления согласия, начинать воплощать. Это было неудобно, это было противно. К тому же, подход беглеца из будущего во многом изумлял Афанасия Пашкова.
«А это пошто? А это на кой?» — только и слышалось от боярина.
В этом мире войны велись неспешно. Полководцы не утруждали себя продумыванием всех нюансов заранее. Можно же потом переделать — и наплевать, что за это время войско теряет инициативу. И очень часто все — от «рядовых» до «генералов» — полагались на авось. Санька с этим боролся и в Темноводном, и среди даурских князей… теперь вот приходилось «воевать» с высшим начальством. С начальством, которое не терпело, когда ему перечили, когда с ним спорили.
Воистину, кровь могла пролиться задолго до Мулинхэ! Ситуацию спасал Ивашка, который проявлял чудеса изворотливости и дипломатии (в средневековом ее понимании). Он и Пашкову успевал подмазать лести, и Дурнова в сторонке успокаивал, да советы давал: в какой форме и в какой позе стоит воеводе свои идеи преподносить.
Ивашка в этом деле оказался на редкость многознающим.
По счастью, многие вопросы удавалось решать, не тревожа высокородного боярина. Большинство задач в пути решали темноводцы и дауры. Сложнее было, когда приказы требовалось отдавать албазинцам и полку воеводы. Первые вообще затаили немало злобы на соседей с низа, да и с даурами у них контакт не завязывался.
Но, как бы там ни было, союзники дошли до финального этапа. С утра войско начало втягиваться в долину ручья. До Нингуты оставалось верст 60, и большую часть пришлось идти в горку. Местами путь был настолько узкий, что и две лошади с пушкой в носилках не могли протиснуться. Так что амурское воинство растянулось на пять-шесть километров. Дурной, Ивашка, Мотус, Тютя непрерывно носились туда-сюда, следя за тем, чтобы все благополучно продвигались, чтобы не возникали заторы, не нарастало отставание между отрядами. Аратан всё это время всюду рассылал дозоры, которые должны были перехватывать любого человека. Но самое главное — вычислить заранее возможную засаду. Если на союзное войско нападут в такой неудобный момент — это будет крах.
Одно хорошо, хоть горы были легкопроходимыми. Никаких пропастей, обрывов и узких карнизов вдоль отвесных стен — как это часто бывает в кино — не имелось. Просто неудобные, заваленные камнями, узкие тропы. Для войска в полторы тысячи человек и почти столько же лошадей — трудности более чем достаточные.
Передовые отряды к вечеру добрались до просторной котловины, дальше которой Аратан рекомендовал не идти. Начинался спуск в долину реки Муданцзянь, где были уже обитаемые места. Остаток войска тянулся до глубокой ночи, некоторым почти не осталось времени на сон.
Июльские рассветы — ранние. И Санька решил не терять ни единого часа. С первыми лучами солнца вперед пошла вся конница. Передовые сотни уже втянулись в следующую долину. В авангарде, конечно же, шли чохары во главе с Медведем-Делгоро, а их подстраховывал Митька Тютя. Едва выбравшись на широкий простор, передовая конница собралась в кулак и двинулась к ближайшим деревенькам.
Конечно, теперь инкогнито оказалось раскрыто. Местные воцзи, хурху и прочие дючеры бросали свои дома и неслись на запад, к далекой крепости, которая стояла на берегу реки Муданцзянь. Всадники наполнили небо леденящими воплями и ринулась вперед…
Санька ничего этого не видел. Санька, срывая глотку, подгонял вперед тихоходную пешую гусеницу с нагруженными заводными лошадьми, чтобы главная часть войска не сильно отстала от авангарда. Именно во время очередных воплей на Дурнова наскочил взмыленный юный чохарец, дальний родич Делгоро и его жены.
— Началось! — радостно завопил он, играя конем на узком пятачке, свободном от непрерывной казацкой колонны.

Глава 68

Главная задача кавалерии — как можно скорее заблокировать все ворота Нингуты, чтобы в нее не сбегались люди. Даже обычный крестьянин, ни на что не способный в битве на открытом пространстве, на стене крепости представляет определенную угрозу. Он и камень сверху кинет, и копьем ткнет ползущего по лестнице, если, конечно, ему дадут это копье. А в Нингуте могли иметься серьезные запасы оружия.
Зная примерное расположение ворот (их во внешней стене было четыре) Аратан заранее распределил отряды родов на четыре группы. Каждая устремилась к своей цели, попутно постреливая по бегущим людям. Увы, дауры несколько переоценили свои силы, тогда как маньчжуры их, наоборот, недооценили. Из северных ворот, навстречу стала тонкой струйкой вытекать и накапливаться латная восьмизнаменная конница. Первая же сотня не стала ждать остальных и рванула навстречу людям маленького тигра. Их можно было понять: пока всё выглядело, как набег кочевников; нужно спасать добро и мирное население.
Дауры брызнули в стороны, яростно обстреливая латников. Пока особых потерь не было ни с одной из сторон. Богдойцы не могли догнать легкую конницу врага, а даурские стрелы не особо пробивали доспехи восьмизнаменников. Пару раз со стен пальнули пушки, но тоже без какого-либо эффекта.
Но вскоре в долину спустилась казацкая пехота. Темноводцы спешно начали растягиваться вправо, албазинцы — влево, оставляя центр воеводскому полку. Артиллерия пока оставалась в тылу — ее так быстро не развернуть.
Передние десятки латной конницы увидели плотные ряды косматых лоча, поняли, что случилось и уже собирались было развернуться, но сзади подходили новые группы восьмизнаменников. Просто отступить нельзя, возникнет сумятица. Да и от начальства поступил строгий приказ: смять врага! Тот самый приказ, который, по незнанию обстановки, может привести к трагедии. Особенно, если приказы вышестоящих нижестоящими не обсуждаются.
Передовые командиры обсуждать их не решились. Да к тому же, элитные конники испытывали некоторое презрение перед пехотой.
— Ударим! Сомнем! И по дуге вернемся в крепость, — решили они; спешно выстроились в шеренги и рванули на лоча.
Они неслись прямо на темноводцев. Три сотни казаков, полностью оснащенных пищалями. Слитный грохот наполнил долину, дым окутал пешее воинство. Кони врага валились наземь, но уцелевшие воины Восьми Знамен отчаянно рвались вперед. Перезарядиться лоча уже не успеют.
— Примкнуть штыки! Вставить багинеты! — неслись команды по рядам казаков, и конную лаву встретила стена не хуже копейной. Большинство лошадей не решились ломиться сквозь нее. Те же, что подчинились воле ездоков — пали, пронзенные острой сталью. Завязалась рукопашная схватка, а с боков на маньчжуров насели воины Аратана. Теперь для восьмизнаменников был один путь — назад. Независимо от того, какие там приказы отдаст мудрое начальство. Латники разворачивали коней и мчались в сторону Нингуты. По убегающим били из стрел, палили из пищалей подбегающие служилые Пашкова. А над застилаемой дымами долиной неслось многоголосое:
— Черная Река! Черная Река!
Обратно в крепость вернулось не более половины латных всадников. Хотя, для убегающих крестьян они время выиграли.
…Пока отряды казаков брали в осаду Нингуту, Пашков собрал есаулов на очередное совещание. Встали на высоком месте, с которого отлично видно крепость. Санька неуверенно мял в руке план на кожаном лоскуте, пока не решил, что лучше всё показывать на натуре.
Нингута была совсем небольшим городом по имперским меркам, но внушительным — по амурским: около тысячи дворов, то есть, 5–6 тысяч жителей. Ну, и в округе тоже люди обитали. Правда, немалая часть дворов находилась за внешними стенами. Внешние — деревянные — стены построил Шархуда: двойной частокол со сторонами примерно в полтора километра. С каждой стороны света стояли ворота. Внутри этой крепости располагалась цитадель. Здесь уже стены были из камня и кирпича, но не особо высокие. У цитадели имелось трое ворот; с северной стороны стояла глухая стена. В той-то цитадели и находилось всё самое ценное: казна, арсенал. И, конечно, Шархуда со своими людьми.
— Ведаешь ли ты, Сашко, сколь их там осталось? — важно спросил Пашков.
— Конницы у них было не больше двух рот-ниру. Кого-то мы положили в Темноводье, тут побили почти полторы сотни. Думаю, не больше двухсот тех осталось. Или еще меньше. Чосонские мушкетеры тоже давно ушли, а своих пищальников у Шархуды была сотня. Даже если он пополнил их после войны, вряд ли тех стало больше. Пехоты латной у него было много — более полутысячи. Да и набрать новых несложно. Но вряд ли они постоянно в Нингуте живут. Потому я и предложил напасть внезапно, чтобы те в крепость успели прийти. Кто-то вообще на Шунгале живет. Я думаю, тут тоже не больше одной-двух сотен находится. Пушки же Шархуда в походе почти все растерял… Но сколько их в Нингуте может быть — я не ведаю.
— Коль сложить их силу, то не более пяти сот выйдет, — покивал воевода. — Инда того менее.
— Еще местные жители есть, — добавил Санька. — Этих до тысячи наберется. Если всех вооружить…
Пашков только нетерпеливо отмахнулся. Крестьяне… Что с них взять!
— Как брать град сей будем? — не спросил, а вопросил он. Пашков уже видел себя победителем, и весь преисполнился важности.
— Да что тут думать! — вылез Петриловский. — Сила ломит! А сила на нашей стороне! Выносим ворота и захватываем!
— Коли сказать неча, так пасть бы и не раззявал! — осадил Артюшку воевода. — А какие ворота сподручнее брать? Иль ты на все напасть решился? Сашко, ты крепость лучшее знаешь, что скажешь.
— Внешние стены у них хлипкие, бери, где хочешь, — улыбнулся Дурной. — Да и посад велик: легко под прикрытием домов пушки близко подвести и палить в упор. Главное, внутреннюю крепость взять. Так что с севера идти на приступ нет смысла — там у цитадели стена глухая, обходить придется… Или на стену лезть, чего не хочется. С юга тоже не след нападать — там река примыкает, неудобно. Вроде бы лучше всего западные ворота: в той стороне их земли, подмога возможная. Мы их так полностью отрежем. Но загнанная в угол крыса дерется отчаяннее.
Атаман задумался.
— Ну? — нетерпеливо рявкнул Пашков, утрачивая величественность.
— Я б с востока ударил. Авось, слабые духом побегут. Тогда под каменными стенами меньше наших поляжет.
— А те, что ж? Убегут от нас? — воевода был явно недоволен; ведь убегут же не просто так, а с златом да шелками!
— А их Аратан и Тютя в поле догонят, — ответил Санька. — Коннице в поле сподручнее драться, чем под стенами.
На том и порешили. До вечера из самых крупных пушек обустроили защищенную батарею напротив западных ворот. Чтобы смутить маньчжуров, такую же поставили на севере, но там были самые слабые пушки, почти без ядер и пороха. Просто, чтобы люди Шархуды свои силы распылили. Под покровом ночи половина даурской конницы ушла за запад, вниз по Муданцзяни. С ними, на немногих захваченных суденышках, отправилась часть албазинцев. Они будут ловить тех, кто побежит по реке или за рекой.
А утром грянули пушки. На этот раз Санька не спешил. Войска отдохнули, сытно позавтракали награбленным (а то две недели чем попало питались) и только после этого пошли на Нингуту. Битва обещала быть несложной.

Глава 69

Деревянный частокол взяли сходу. Пашковцы ложными наскоками с севера и юга раздергали защиту богдойцев, а потом восемь пушек за пять залпов буквально разнесли восточные ворота. Маньчжуры пытались соорудить позади баррикаду, но темноводцы ворвались в городок не только напрямую, но и через стены. Обороняющиеся, не выдержали перекрестного обстрела и начали отходить назад. К тому же, мерзкие лоча начали захватывать стены на севере, которые защищали практически одни крестьяне — те побежали после первого же натиска.
Именно простолюдины первыми рванули к западным воротам. Опытный воин еще подумал бы: а почему это со всех сторон атакуют, а именно с этой нет? Но простые дючерские мужики особо не задавались такими вопросами. Видели возможность — и бежали. Сами распахнули ворота, сами рванули на просторы речной долины, надеясь добраться до Сунгари.
А дальше началась цепная реакция: трудно держать строй, когда впереди сильный враг, а позади бегут свои же. В каждую голову поселилась мысль: все убегут, а я что же, останусь умирать? За них?!
В цитадели укрылись не больше двухсот воинов. Спешенные конники, личная стража амбаня, да несколько стрелков с огнестрелом. И без единой пушки. Но цитадель нависала над городком достаточно грозно. Эту каменно-глиняную смесь не поджечь, лезть наверх по лестницам тоже нелегко.
Может, взять их измором?
Ну, уж нет! В глазах и русских, и дауров уже мерцала жажда добычи. Вот она, совсем близко!
— Надобно рушить, — безапелляционно заявил Пашков, и Санька с ним поневоле согласился. Жалко жечь дефицитный порох, но, если протормозить — то разбредется их великое воинство по пригороду, в надежде хоть чем-то поживиться. Так не только бой затянется, так и проиграть можно, если противник решится на дерзкую вылазку.
Пищальники надежно прикрывали стены, не давая маньчжурам даже носу высунуть, в то время как пушки Темноводного концентрированно разрушали ворота цитадели. Эти оказались заметно покрепче и до конца упорно не ломались. Но казаки настолько обнаглели, что лезли к самым воротам, подцепляли бревна крюками, рубили топорами…
К вечеру тысячное воинство ворвалось внутрь цитадели. Надо отдать должное: последние защитники ее дрались отчаянно. За каждый дом, за каждый коридор. Но что они могли противопоставить врагам, которых приходилось по пять-шесть человек на каждого маньчжура. Да и не так уж много домов и коридоров в маленькой цитадели Нингуты.
Канцелярия амбаня сдалась последней. На этот раз даже Пашков присоединился к решающей атаке. Вместе с Дурным они ворвались в большое полутемное помещение. Старый седой амбань-чжангинь Шархуда из рода Гуарча сидел в резном кресле для приемов. Сидел странно, скособочившись, а из груди его торчала вычурная рукоятка ножа.
— От и покончено, — Пашков довольно вытер о рукав саблю (которую даже не успел испачкать кровью). — Признаться, таких ты страхов наболтал мне, Сашко, что ждал я более тяжкой свары. А вышло так просто!
«Конечно, просто! — злобно промолчал Дурной. — Просто вышло только потому, что не поперлись в лоб. Потому что долго готовились и выдержали тяжелый переход. Потому что до последнего дня Шархуда о нас не знал… Тебе-то, конечно, просто вышло».
И еще не сказал атаман: что самое сложное еще впереди. Когда империя Цин ответит.
Но он промолчал. Отчасти потому, что радость от победы перекрывала все остальные чувства. Ничего подобного Россия не могла сделать в реальной истории. Даже близко. И еще два с половиной века не сможет — до самого «Боксерского» восстания.
К тому же, победу удалось добыть малой кровью. Русские и дауры потеряли меньше сотни человек. Серьезно раненых было и того меньше. Взамен же: уничтожили последнюю силу маньчжуров на севере и добычу великую получили!
Последнюю собирали два дня. Нингута, хоть, и маленький городок, а имела и казну, и арсенал. Более того, казакам досталась даже пушная казна, то ли не отправленная еще в Пекин… то ли, это были личные сбережения Шархуды. Воевода особенно обрадовался захваченным запасам шелка. Санька разговоры о дележе пока не заводил, понимал, что это приведет к большой ругани. Так что лучше начинать конфликт не посреди Маньчжурии. Но разговор будет…
Пашкова он застал за сочинением отписки о великой победе. Афанасий Филиппович подолгу зависал над каждой мыслью, стараясь напирать особенно на то, что Царю-Батюшке досталась большая, людная и богатая страна.
— О, Сашко! — радость на его лице выглядела такой чуждой. — Подскажи, як землицу сию описать? Ежели мы на Нингуте острожек обустроим, сколь далеко на север и на юг власть простираться…
— Какой острожек? Какая власть? — Дурной выпучил глаза от изумления. — Нам бы до дому добраться, воевода. Да опосля от ратей богдыхановых отбиться! «Острожек обустроим»… Ты представляешь, где мы? До Амура почти 600 верст! Да отсюда до Мукдена ближе, а это уже старая столица богдыхана. Нингута — тупик. Слева горы, справа горы. Больших путей нет. Если уж ставить острожек — то на Шунгале. Но и там рано. Давай пока думать, как выбираться отсюда.
А думать было о чем. Ибо добычи набрали так много, что не уволочь. Дощаники, что остались на Мулинхэ только от войска проседали и едва бортами воду не черпали. А тут: оружие, боеприпасы, сундуки с деньгами, запасы мехов, тканей, одежды. А скот! А еще ведь и каждый воин себе полный мешок всякого понапихал. Хорошо, если один.
В итоге порешили: возвращаться через Шунгал. В Нингуте казаки успели захватить два парусных буса, наподобие тех, с которыми воевал Шархуда, да десятка два разнокалиберных лодок. На них можно загрузить немалую часть дувана. Кроме того в городке реквизировали все арбы и телеги, запрягли в них сотни трофейных лошадей — и разместили остальное.
— Спустимся вниз по Муданцзяни, и там, на Шунгале, стоит большая верфь, — пояснил Санька. — Думаю, остатки флота Шархуды у нее и стоят. Конечно, о нас раньше узнают — людишек ведь немало убежало. Но вдруг повезет? Если нет — пойдем пешком до Амура. Все-таки путь покороче.
«Заодно Пашков увидит, какую огромную страну решил одним росчерком пера примучить» — усмехнулся беглец из будущего.
На Мулинхэ, к дощаникам отправили всех раненых в сопровождении пары сотен бойцов во главе с Васькой Мотусом. Им предстоит доехать доехать до Темноводного и вернуться к Шунгалу на соединение с остальным войском. Прочие же, собрали гигантский многокилометровый караван, нагрузили каждую телегу так, что оси трещали — и медленно двинулись вниз по правому берегу Муданцзяни. Трофейные плавсредства неспешно двигались параллельно.
Постепенно невысокие горы всё сильнее и сильнее стискивали долину. Даже не верилось, что не так уж и далеко обширная равнина, по которой течет полноводная Сунгари-Шунгал.
«Как им вообще пришло в голову возвести административный центр всего севера в этом аппендиксе? — недоумевал Санька. — Наверное, исторически сложилось… Может быть, до маньчжуров в Нингуте жил какой-нибудь крутой местный князёк, который крышевал все земли окрест…».
Увы, ответа не было. Да и абстрактные размышления быстро выветривались, когда приходилось решать насущные дела. Долина, конечно, не горы, здесь не приходилось искать козьи тропки, но, всё равно, из-за огромного каравана войско растянулось неимоверно! Контролировать эту длинную кишку почти невозможно, а среди войска возникла неизбежная расслабленность победителей. Бойцы (особенно из пашковцев и албазинцев) плевать хотели на приказы, ели и пили в три горла, не спешили, норовили захватить встречные домики, чтобы очередную ночевку провести под крышей, а не под хмурыми небесами, обещающими дождь. И наплевать, что из-за этого отряд не дошел до намеченной точки полверсты. Начались внутренние склоки из-за удобного места для ночлега, из-за добычи.
— Для такого войска и врага не надо, — прорычал Дурной, после очередной неудачной попытки сбить войско.
На четвертый день Аратан через вестовых сообщил, что впереди начинается равнина; до Сунгари остается всего верст 40.
— Пусть конница стоит и ждет нас! — передал приказ атаман. — Соберемся в кулак и двинем к Шунгалу.
Там впереди — большие селения хурху; где-то там же стоит и верфь Шархуды, которую в 1654 году не смог пройти Кузнец. Конечно, о нападении лоча на Нингуту там уже знают. Но, возможно, не подозревают еще, что лоча охамели настолько, что пошли на густонаселенную равнину. Хотя, если подумать: а чего бояться? Вся ударная сила Шархуды (и сам он) уничтожены. Кто им толком сопротивление окажет?
…Выход на равнину не выглядел, как красочная панорама изумрудной зелени, уютных селений и сияющей лазури широкой реки вдали. Просто заросшие лесом горы отползали всё дальше, складки местности становились всё более пологими. Сунгари же вообще видно не было. Но, наконец, войско можно вести в несколько колонн. Коннице раздолье! Вон, кстати, и дауры — разбрелись по сочным полям и лужайкам, кто-то даже сёдла снял с усталых коней. Поджидают ленивую пехоту.
Именно в этот момент из-за очередной складки местности стали выступать всадники. Сначала десятки, затем сотни и, наконец, тысячи. Неведомо чья кавалерия заполоняла собой весь правый берег Муданцзяни.

Глава 70

Всадники выдвигались неспешно. Вернее, отдельные группы носились, как угорелые, но в целом многотысячная туша, казалось, еле ворочалась. Неведомый враг (а это был враг — кому тут еще можно взяться!) стремился занять высоту и перекрыть всю, еще не очень широкую, долину речки.
Дауры среагировали первыми.
— Монголы! Монголы! — заголосили они.
Всадники быстро вскакивали на боевых лошадей, самые расслабившиеся суетливо затягивали подпруги на сёдлах. Князья и предводители отдельных отрядов с громкими воплями крутили над головами саблями, созывая своих людей. Аратана нигде видно не было.
«Монголы» — Сашка похолодел. С такого расстояния он толком еще ничего не мог рассмотреть, но, похоже, дауры не ошибаются: низенькие лохматые лошадки, развевающиеся на ветру бунчуки.
«Но откуда? Откуда столько?!» — не мог прийти в себя Дурной. Число врагов пока трудно оценить. Но это явно не одна тысяча. Откуда бы им тут взяться? Восточные монголы давно и надежно подчинены маньчжурскому императору, именно они и называют его богдыханом. Многие монголы удостоены чести воевать в Восьмизнаменных войсках, поставляя туда легкую быструю конницу. И Санька точно знал, что многие из них сейчас в Китае — уничтожают остатки сопротивления цинской власти. Чтобы собрать несколько тысяч — надо обойти немало племен!
«Да и когда бы? Чтобы дойти сюда им не меньше недели понадобится, — рассуждал Санька. — Но скорее — намного больше. А неделю назад темноводское войско только-только с Уссури свернуло… Не могли они из-за нас. Никак не могли».
Атаман зарядил себе пощечину: не время сейчас заниматься исследованием этого вопроса. Он быстро оглянулся — в поле зрения находилось не более двух сотен казаков — в основном, воеводского полка — которые растянулись на несколько сот шагов. Дальнейших скрывал поворот.
— Бегом! Все сюда! — заорал он, забегая на небольшую каменистую горку — скорее, кочку — посреди относительной равнины.
Врага видели уже все, так что никто не стал выпендриваться на тему «чего это какой-то воровской атаман нами командует». До монголов еще довольно далеко, может быть, километр, и конная орда пока больше топталась на месте, выстраиваясь поудобнее. Но расстояние обманчиво — всадники очень быстро преодолеют его. Не успеешь «Отче наш» пробормотать…
Санька, наконец, высмотрел Тютю, который скорой рысью несся в его «командирской кочке».
— Митька! — орал ему Дурной. — Пошли людей, пусть Аратана найдут. И пошли людей взад — пусть подгоняют отставших. Пусть всё бросают и бегут сюда!
Дончак хмуро кивнул, не доехав до атамана, и начал разворачивать коня.
— Стой! — Санька с ужасом хлопнул себя по лбу. — Стой! К берегу пошли людей! К кораблям! К кораблям!
Пушки! Все их пушки, которые так неудобно перевозить на лошадках, сейчас были на кораблях. Вместе с самым ценным дуваном, стратегическим запасом пороха, ядер и свинца.
— Как специально, — процедил сквозь зубы Дурной. — Вот дебилы…
А в Нингуте эта мысль казалась всем такой удачной! Кораблей и суденышек было мало, зато они могу взять самый негабаритный груз! Вот оно истинное удобство!
И сейчас самое эффективное оружие против плотной конной атаки вальяжно покачивалось на волнах маленькой речки Муданцзяни. Вроде и недалеко: но ведь еще надо выгрузить, установить, подготовить к стрельбе… Да куда там! Сначала надо доораться, чтобы на бусах услышали приказ. Отреагировали…
— Нахер, — устало выдохнул беглец из будущего, махнул рукой — и принялся расставлять пехоту. Все имеющиеся в его распоряжении две сотни.
Аратан отреагировал самым первым.
— Сашика! — услышал Дурной резкий крик, когда показывал пашковцам, где выстроить жиденькую цепь пищальников.
— Аратан! — Санька слегка выдохнул. — Готовы ли твои?
Маленький тигр лишь кивнул.
— Собери всех в кулак. Пусть сотня Тютя прикрывает самый берег, а ты встань повыше. Надо дождаться пехоту. Если монголы рванут раньше — надо их задержать. Любыми способами!
Дальше было как в кино: на севере заревели низкие рога. Хриплый вопль первых подхватили десятки других. Гнетущий рёв перекрыл все прочие звуки.
Многотысячная орда стронулась и очень медленно (пока!) пошла на врага.
— Уже, — улыбнулся чему-то Аратан и толкнул пятками лошадь. — Задержим, Сашика.
Дауров было более четырехсот. Здесь собрались лучшие воины Темноводья, а батар почти ни в чем не уступал «среднему» монголу. Только тех было в пять, а то и в десять раз больше. И к войнам этот суровый народ привык гораздо больше. Аратан, Делгоро и остальные повели широкую даурскую волну прямо в центр, а затем стали заворачивать направо. Как хищная птица, они вознамерились столкнуться с монгольской лавой по касательной. Осыпать стрелами, сбить напор, затем ударить по первым рядам — и уйти на правый фланг. Чтобы перегруппироваться и ударить снова.
Санька, продолжал орать на свою пехоту, которая подтягивалась к передку с красными от бега лицами — но посматривал на происходящее впереди. Дауры действовали на изумление слаженно. Все-таки эти народы, не знающие грамотного войскового управления, с привычными задачами справляются отлично. Конница Темноводья заходила на дугу, чтобы хлестко ударить врага своим левым крылом. Темноводский атаман знал, что на этом фланге идет род Чохар. И никто иной.
Стрелы и дротики взметнулись в небо. Монголы заметно сбавили темп, даже притормозили, чтобы избежать удара. Но маневр дауров был им понятен, поэтому левый фланг атакующих, наоборот, начал укоряться. Кочевники настёгивали своих коней, из-за спин передовых выходили всё новые отряды. Они тянули строй, вытягивали его в тонкую никту, которая загодя охватывала то место, куда собрались отойти дауры!
— Нет, — просипел Санька, которому с его кочки отлично был виден монгольский замысел. Но его вряд ли заметили сами дауры, там, внизу, в самой гуще боя.
Дурной перестал орать на пехоту. Он дышать не мог, глядя, как неизбежно его конница, его друзья, его соратники влетают в расставленную ловушку.
И ничего сделать нельзя.
Грохот столкновения двух конных ратей оглушил его. Этот звук нельзя описать, слишком много компонентов входит в него. Страшный звук. Дауры вломились в левый фланг монголов, началась яростная рубка. В это же время притормозивший было центр атакующей армии резко прибавил, стесывая напрочь левое крыло хищной птицы.
Стесывая род Чохар.
А из тыла левого крыла вылетали всё новые десятки монголов, норовя полностью окружить жителей Черной Реки.
— Атаман!
Санька, словно, от наваждения отошел. Перед ним выстраивались всё новые пищальники и копейщики — уже около полутысячи. Но казаки — все как один указывали ему на реку.
Там плыли корабли.
Плыли! Плыли, мать их, вниз по реке, вместо того, чтобы пристать и дать им треклятые пушки! Черт, они что, приказ не получили?! Или получили и…
На бусах сидела неполная сотня Ивашки. И полусотня долговязого казака Бориски Бутакова — Пашков не мог допустить, чтобы самую ценную добычу везли лишь «воры»-темноводцы.
И вот они уходили. Единственные, кто имел шанс сбежать из этой бойни.
«Может, и правильно? — устало подумал вдруг беглец из будущего. — Хоть кто-то спасется».
Он смотрел, как трофейные кораблики стройной кильватерной колонной проплывают мимо места битвы — и с удивлением понял, что не испытывает гнева. Если кто и должен выжить в этой бойне — так это «Делон». У него дар выживать.
В это время кораблики окутал едкий дым, а через миг по ушам Дурнова ударил грохот: речная флотилия влепила из всех доступных стволов прямо по правому флангу монголов, который накатывал на жидкую цепочку отряда Тюти.
По щекам Саньки потекли слезы.
«Прости меня, Ивашка, Христа ради — опять я о тебе гадости думаю. А ты нас спасаешь. Отмел мой дурацкий приказ — пушки все равно не подготовить к бою на суше — и сделал единственное возможное».
Правый фланг врага смешался. Но дальше темноводский атаман уже ничего не видел — конная лава катила на его пехоту.
— Пищали к бою! — заорал он тем, кого уже успел выстроить.
Редкие стрелы летели на их строй, свистели вокруг его «командирской кочки», но Саньке почему-то вдруг стало так всё равно… Он вздел над головой меч с оскаленной головой черного дракона и отдал команду:
— Пли!
Даже три сотни стволов (а пока в его распоряжении больше не было) смели первую волну врагов. Облако вонючего дыма на несколько вдохов укрыло пехоту от конных стрелков.
— Копья — шаг вперед! Теснее! Упирай пятку! У кого есть багинеты — вставить! У кого нет — перезаряжай!
Трудно командовать. В этой полутысяче его темноводцев, привычных к командам — не больше сотни. Остальные — албазинцы и пашковцы. Кто-то делал лишь то, что привык, кто-то начал сдавать назад, повинуясь такому понятному страху.
— Стоять! Стоять! — орал Дурной, бегая по заду строя. — Монголы не пойдут на копья!
Кое-кто сослепу всё таки пошел. Пара десятков всадников из «тумана войны» вылетели прямо на острия рогатин, пальм, копий и багинетов. Кони с воплями боли и ужаса вставали на дыбы, падали, калеча своих и чужих. Но основная масса монголов притормозила, завертелась, закружилась броуновским движением.
Линия выстояла.
«Сейчас-сейчас, — накручивал себя Санька, отсчитывая бесконечные секунды, положенные для перезарядки. — Сейчас мы им вторым залпом вломим».
Враги не стали ждать. Четыре из пяти из них имели луки. Кружа, вертясь и матерясь, они выхватили свое грозное оружие и принялись на скаку осыпать стрелами пеший строй. И опять же, будь тут все темноводцы — хорошо одоспешенные — ситуация оказалась бы не столь печальной. Но и у пашковцев брони имелось маловато, а уж албазинцы вообще обряжены, кто во что горазд. Люди кричали от боли.
Люди хотели бежать.
— Пищали! Пли! — заорал атаман, надеясь, что большинство уже перезарядились. Без багинетов у него оставалось стволов двести — выстрелили, наверное, сто пятьдесят.
«Нельзя дальше стоять, — понимал Санька. — Тылы ползут, как черепахи. Нас тут всех перестреляют, пока до третьего залпа дойдет. Надо атаковать, пока они смешались. Опрокинуть их, прорваться к даурам…» — он еще надеялся, что попавшая в окружение союзная конница там, впереди, еще дерётся.
— Вперед! В атаку! — приказал атаман, и случилось страшное.
Строй не сдвинулся.
Нет, несколько десятков бросились вперед с яростными криками. Те самые темноводцы, привыкшие, что приказ надо выполнять всем вместе и сразу. А вот прочие — остались стоять на месте. Потому что кто-то приказал им идти прямо на смерть.
Да, можно было бы объяснить каждому, что стоять на месте — это еще более верная смерть. И, поразмыслив, почти каждый из них признал бы атаманову правоту, преодолел инстинктивное желание зарыться в землю и двинулся вперед. Только нет никакой возможности провернуть подобное в бою. В бою можно только услышать приказ, и, не думая, слепо исполнить, надеясь, что его тебе отдал мудрый полководец, а не идиот в золотых позументах.
— Вы чего, суки?! — орал на свой строй Дурной, пока монголы рубили и расстреливали в упор его людей. Его ватажников!
Он уже сам хотел рубить трусов, раньше монголов. Да не вышло. Сотни всадников врага появлялись справа и слева. Размахивая саблями, опуская легкие пики, они охватывали строй казаков с флангов, заходили с тыла.
Метательное копье ударило Саньку в наплечник, развернуло и едва не скинуло с «командирской кочки». Атаман восстановил равновесие и спрыгнул с нее сам. Уклонился от какой-то бешено скачущей лошади, рубанул в спину удаляющемуся всаднику, получил толчок, резко откатился в сторону, понял, что выронил меч, вскочил, рыская глазами в поисках хоть чего-нибудь, чем можно бить врага…
Прямо на него неслась непривычно крупная лошадь. Удивительно, но Санька смог в мельчайших деталях рассмотреть богато украшенную бронзой сбрую, яркие алые сапоги с загнутыми носами в литых стременах. Рассмотрел довольное лицо явно знатного монгола в дорогом пластинчатом доспехе. И затем увидел свою смерть.
Не старуху в черном с косой, а крепкую шипастую булаву, которая плавно, как падающее перо, опускалась на него с самых небес. Она нисходила так медленно, а он ничего уже не мог сделать. Ничего! Кроме как принять удар.
«Нет! — истерично вопил маленький Санька в его голове. — Нет! Это же смерть! Нет! Не хочу! Хочу жить! Пожалуйста! Только жить!».
Но Дурной даже рта открыть не смог. Потому что сначала вдруг вспыхнул яркий свет. А потом наступила полная тьма.
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Словарь некоторых «интересных» слов

(Будет пополняться)

Русский.
Аманаты — заложники.
Богдойцы — маньчжуры (образовано от «богдыхан»).
Дощаник — парусно-гребное быстросборное судно.
Дуванить — лутать, грабить.
Обвод — контрабанда.
Тараса — часть крепостной ограды из двух рядов бревен в виде сруба.
Толмач — переводчик.
Ушура — река Уссури.
Шерть — присяга, шертовать — приводить к присяге.
Шунгал — река Сунгари.
Ясак — дань, ясачить — облагать данью.

Даурский.
Аил — деревня, дом.
Каучин хала — старые «расовые» роды.
Онгор — дух мертвого шамана.
Орчэн — эвенки-оленеводы, орочоны.
Тангараг — клятва.
Угдел — страна мертвых.
Хала — семья, род, поколения (халти — принадлежащий к роду).
Ходол — дурак.
Хонкор — эвенки скотоводы и земледельцы.
Хотон — город, загон (аналог град, ограда).
Цаяти — суженый судьбой, судьбой данный.
Чакилган — молния.
Шинкэн хала — новые роды — одауренные тунгусы, монголы или иные народы.

Маньчжурский.
Амба Мама — старшая мама, старшая бабушка — так называли императрицу Сяочжуань Вэнь.
Амбань-джангинь — военный наместник края.
Гун — князь.
Дутун — командир Знаменного корпуса Фудутун — помощник командира Знаменного корпуса.
Никань — Китай, китайцы.
Нибучу — Нерчинск.
Сунхуацзян — это Сунгари.
Цзолин — командир нюру (роты) Знаменного корпуса.
Якса — Албазин.

Китайский.
Гайвань — небольшой сосуд для заваривания чая.
Олосы, Элосы — Русское государство, Россия.
Тэвейа — Тверь.
Цзыцзиньчэн — Пурпурный Запретный Город, резиденция императоров Китая.
Циньван — высший аристократический титул, практически следующий после императорского.
Чабань — деревянная доска или столик для чаепития.
Шаци — дурак.

Монгольский.
Дзанги — командир.
Ханбалык — монгольское название Пекина.
Чаханьхан — по-монгольски «белый царь», имеется в виду русский государь.
Чахар — монгольское племя, которым правили прямые наследники династии Юань.
Энхэ-Амугулан — монгольское имя Сюанье (императора Канси).

11 год эпохи Канси/1672
Уджа

Глава 1

— Да славится император, да воссияет вовеки Великая Цин!
Важный чиновник в конической шапочке восклицал это уже в десятый раз (или в двадцатый?), но Уджа снова с неизменным восторгом и рвением пучил глаза, выказывая свою готовность служить императору, убивать за императора… Да что там — и умереть за него!
Он впервые был в центре мира — в величайшем и укрытом от праздных глаз Цзичзынчене. Если начистоту, он и в Ханбалыке в первый раз, хотя уже несколько лет служит совсем неподалеку, в Сюаньфу.
«Когда-то дома и укрепления Сюаньфу казались мне чем-то бесконечно величественным, — усмехнулся воин глубоко в сердце, сохраняя каменное лицо. — Какой же я был дурак! Хотя, для простого джаруда, выросшего в вонючей шерстяной юрте, поначалу любой дом в два этажа кажется дворцом».
Нет, он совсем не жалеет, что пообещал своему дзанги десять кобылиц за право охранять императорский дворец в благодатный день. Возможно, уже никогда больше ему не удастся попасть и в сам Цзицзынчен, не говоря уж о прекрасном дворце Баохэ. Сегодня император принимает князей со всей Внутренней Монголии, и только поэтому в зале приемов Баохэ выставлена не только маньчжурская стража, но и монгольская. А что? Монголы также верно служат в Восьми Знаменах своему богдыхану.
«Забудь про богдыхана! — снова мысленно отвесил себе оплеуху Уджа. — Богдыхан, это там, за Великой стеной, в родных степях. А здесь твой правитель — сиятельный император Великой Цин! И никак иначе!».
А Уджа не был против. Ему нравилось в империи! Он не понимал ворчащих стариков, что мечтали вернуться в вонючие шерстяные юрты, в нищую степь. Учить маньчжурские и никанские слова трудно, но мудрый джаруд готов это делать, если по итогу удастся задержаться подольше в Сюаньфу… А, может быть, и в Ханбалыке! А что? Здесь есть монголы. Сама Амба Мама — бабка императора — древнего монгольского рода. И говорят, что она до сих пор не променяла степной халат на изысканные никанские наряды. Правда, эти халаты ей всё равно шьют никанские мастера из лучших никанских же шелков.
Так что никаких «богдыханов». Только великий император. Уджа его, кстати, видел не в первый раз. Но на таком торжественном приеме — впервые. Юный, стройный, весь в золотых одеяниях, он тоже нес сейчас службу, подобно своей преданной страже. И ничего, что он сидит, а не стоит — это тоже непросто, когда к тебе уже несколько часов подряд идут десятки людей, чтобы восхититься, выразить любовь и почтение, подарить подарок, выпросить подарок (есть и такие!) и так далее.
Хотя, если уж честно, то служба стражи началась еще вчера. Отобранные восьмизнаменники только шли через бескрайний город Ханбалык полдня. Миновали окраины Внешнего города, потом вошли во Внутренний город, потом — в Имперский город. И, наконец, после тщательной проверки в воротах Сихуамэнь, Уджа оказался в Цзицзынчене.
Пурпурном Запретном городе.
Какая красота и величие! Какая нерастраченная гармония!.. И как же богато, в конце концов! Уджа поневоле глазел во все стороны, поражаясь тому, что целый город был отстроен только для императора, его огромной семьи и высших чиновников. Больше сюда никого не пускали. Здесь билось сердце Срединной империи. Изысканное и богатое сердце.
Монгольскую стражу уже в темноте сумерек старательно наставляли: где и как стоять, что делать можно, а чего — категорически нельзя. Усталый чиновник с диким гусем на груди и опаловым шариком на шапочке без остановки тараторил на плохом монгольском. Большой чиновник: Уджа точно знал, что низшим классам положены бронзовые шарики. С его слов выходило, что монголам нельзя почти всё. И за малейшее нарушение любого запрета ожидает страшная кара.
Ночевать пришлось в одной из башен в поясе стен, а ранним утром их снова привели в Баохэ. При свете солнца Дворец показался еще удивительнее. Целый лес вырубили, чтобы построить только его — самый малый из дворцов Внешнего двора! И ведь каждое бревнышко старательно выточено, покрыто резьбой, украшено цветными лаками! Что тут говорить о прочих украшениях. А «золотой кирпич» на полу центрального зала и впрямь звенел, будто сделан из золота. Уджа сам проверил — трижды цокнул высоким каблуком, пока какой-то маньчжур из императорской стражи не зыркнул на него строго, аж сердце замерло на миг от испуга.
Десятки слуг готовили зал к торжественному приему, а монголы уже встали на стражу, показывая, что достойны стать одним из многочисленных украшений. И вот, долгие часы прошли, множество людей уже прошло через зал, а конца и края торжеству всё не было! А ведь самое главное — угощение монгольских князей — еще даже не началось! Удже не верилось, что это — далеко не самое большое торжество с участием императора.
Честно признаться, ему становилось слегка скучно. Юного императора он уже рассмотрел всяко разно. Бесчисленные же гости интереса не вызывали. Правда…
— Введите Ялишанда Шаци!
Вот тут началось зрелище! Дальние резные двери распахнулись, и в зал, в сопровождении отдельной стражи вошло… чудовище. Большой грузный северный варвар выглядел угрожающим и безобразным. Мохнатое нечто на ногах должно, видимо изображать сапоги. В них были заправлены грязного неопределенного цвета штаны из грубой ткани. Одежда на тело была до неприятного коротка, не имела ни запАха, ни застежек — только дырку для головы. И всюду, всюду — клочки какого-то меха. Волчьего, рысьего, даже барсучьего. Саму же голову венчала бесформенная шапка, по-дурацки свисающая набок.
О! Голова — разговор отдельный! Пленник был невероятно космат! Волос его, торчащий из-под шапки, словно вылинял, после множества стирок и был недостаточно черен, а местами даже пеплом покрыт. Варвар явно старался привести свои волосы к покорности, да не выходило. Они росли повсюду по его лицу. Брови были косматы, усы косматы, а уж борода, слегка раздваивающаяся, торчала во все стороны! Именно такими никанцы в своем театре изображают злодеев и варваров. Только этот был на диво носат, пучеглаз. Лицо же его наверху, у лба было почти белым (кажется, под волосами проглядывал чудовищный шрам), но ближе к щекам становилось нездорово красным.
Северный варвар шел медленно, понурив голову и совершенно не ведая достоинства. Дойдя до места преклонения, жуткий Ялишанда сам остановился.
— Поприветствуй сиятельного императора Великой Цин! — строго приказал ему распорядитель.
Северянин даже тут сплоховал. Как-то нелепо спрятал руки в рукавах (ни легкости движения, ни сочного звука хлопанья ткани!), мешковато упал на колени. Накрыл левую руку правой и коснулся жутким белым лбом золотых кирпичей.
— Скажи: ты ли тот злобный Ялишанда, что с бандой лоча захватил земли по реке Сахалянь, грабил и убивал подданных Великой Цин, а после дерзко захватил Нингуту, презрев власть императора?
— Да, это я, — варвар ответил на чистом маньчжурском, лишь странно коверкая звуки.
— И ты претерпел справедливое наказание от войска сиятельного императора: банда твоя была уничтожена, логова твои были разорены, а северные варвары — окончательно изгнаны из пределов империи, — непонятно было, спрашивал ли северянина распорядитель или утверждал.
— Да, так всё и было, — хрипло ответил Ялишанда.
Уджа помнил о той войне. Сколько лет-то прошло? Двенадцать? Тринадцать? Тогда хорчинский дзоригту-циньван Угшан уклонился от визита в Ханбалык. Богдых… Император (еще предыдущий) решил примерно наказать князя, повелел тому выплатить 1000 лошадей в качестве штрафа. И чтобы на этот раз Угшан не отказался, послал на север монгольских восьмизнаменников. Кажется, три чалэ Белого знамени с каймой. Самого Уджи там не было, он еще не начал свою службу. Но были другие джаруды… Войско уже миновало Мукдэн и быстро шло на север, когда наткнулось на гонцов, которые сообщили о невероятном нападении на Нингуту. Конница скакала на север несколько дней почти без остановок и застала врага у устья Муданцзяни. Много багатуров полегло в той битве. Варвары владели огненным боем и убили не меньше тысячи монголов. И всё же их удалось разбить.
— Признаешь ли ты могущество сиятельного императора Великой Цин, который волей своей извел ваши кровожадные банды на всей Сахаляни? Признаешь ли ты милость сиятельного императора Великой Цин, даровавшего тебе, ничтожному, жизнь в свете его благодеяний?
— Признаю могущество, — гудел в пол дикарь. — Признаю милость.
— Готов ли ты честно служить сиятельному императору, дабы искупить свои тяжкие прегрешения? — голос распорядителя слегка изменился.
Страшный варвар Ялишанда дерзновенно поднял взгляд своих выпученных глаз и ответил:
— Нет.


(7)179 год от сотворения мира/1672
Ялишанда Шаци
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— Бу.
Дурной посмотрел на тронное место, прямо в глаза худощавому парню, которому предстоит стать одним из величайших императоров Китая. Это было грубо, дерзко, неприлично. Он еще и «нет» сказал по-китайски. Во-первых, чтобы поняли все, все-таки этот язык здесь — лингва франка. А во-вторых, именно на китайском говорить прямо «нет» — это крайне неприлично. Сам язык никанцев устроен так, что имеет десятки обходных «тактичных» форм отказа и отрицания.
«Ну, я же варвар» — спрятал улыбку в своей по-дурацки раздвоенной бороде Ялишанда Шаци. Он знал, что несмотря на ропот возмущения, прокатившийся по роскошному залу, ничего ему ни за слова, ни за взгляд не будет.
Потому что всё это происходило уже не в первый раз. И даже же не в десятый.
«Который я уже год здесь? — на миг призадумался беглец из будущего, механически реагируя на команду встать и убираться с глаз долой. — Тринадцатый? Кажется, тринадцатый».
Он выжил.
Когда монгольская булава смяла его шлем, сорвала скальп и чуть ли не расколола череп, он, конечно же, умер. По ощущениям было именно так. Вернее, по ощущениям было абсолютно никак — а такой себе и представлял смерть Александр Коновалов, изучавший когда-то азы научного коммунизма и исторического материализма. Но что-то случилось — и в какой-то момент разбитый атаман Темноводья пришел в себя. Обнаружил, что лежит на арбе, которая катит по бескрайним монгольским степям. Он не мог шевельнуть даже мизинчиком, всё тело пронзала тупая, но крайне сильная боль…
Лучше бы он сдох.
Потому что тело (а особенно голова) мучили его 24 на 7, а он даже не мог попросить о помощи. Только стонал между периодами забытья… но никому вокруг не было дела до его стонов.
Дурной до сих пор не знает, кто и почему его спас. А главное, как этому неизвестному спасителю удалось сохранить жизнь в этом уничтоженном теле? Всё чаще, задумываясь об этом, он грешил на Золотую Рыбку.
«Я ведь потратил всего одного желание, попав сюда, — наполовину серьезно рассуждал беглец из будущего. — Могло ведь моё желание жить в момент удара стать тем самым Желанием?».
И сам себе отвечал:
— Могло.
Ну, а что ему оставалось? Хоть, какая-то определенность.
Раненый лоча очень долго оставался полудохлым калекой. Когда почетного пленника (каким-то образом монголы вычислили, что именно Дурной командовал варварской ордой лоча и дауров) доставили в Пекин, за него взялись уже настоящие доктора. Но несколько месяцев у него даже говорить толком не получалось. На любом языке. На ноги пленник встал лишь к зиме.
Тогда-то его впервые и повели к императору. Еще к предыдущему, Фулиню. Долго наставляли, как и что делать, как восхищаться сиятельным императором, как вымаливать у него прощение, как клясться в верности… Дурной всё послал к известной матери, устроил во дворце (в тот раз это был главный дворец для приемов Тайхэ) форменный скандал, хотя, сам на ногах еле держался.
Надеялся, что отрубят ему голову — и дело с концом. Жить с осознанием, что всё им созданное погибло, было противно.
Однако, маньчжуры почему-то зациклились на желании переманить страшного лоча к себе на службу. Первый год его старательно обрабатывали, водили то в один дворец, то в другой. Калека-оборванец имел личные встречи с такими великими людьми, как Аобай, евнух У Лянфу, беседовал с каким-то придворным буддистским ламой. Даже к великой царственной бабке Сяочжуань Вэнь водили (она, кстати, произвела на пленника наибольшее впечатление). Дурной неизменно рвал на груди рубаху и рычал яростно (насколько это получалось в его состоянии), что клятым Цинам служить ни за что не станет!..
А потом в славном городе Пекине закрутились такие дела, что не до какого-то несчастного лоча стало. Дурной сам не понимал, как за последние 10–12 лет империя не рухнула под грузом собственных интриг. Дикого северного варвара время от времени вспоминали. Вытаскивали, отряхивали пыль, обряжали в карикатурное варварское тряпье (чтобы смотрелся красочнее) и вели на какое-нибудь очередное торжество, где упражнялись на нем в самовозвеличивании. И неуклонно предлагали поступить на службу. А Дурной…
А что Дурной? У любого горя есть свой срок годности. Даже самые острые чувства — ярость, боль, злоба на собственное бессилие — с годами стали тускнеть. Навалились на пленника бесконечные тоска и апатия. Император великий и ужасный? Хорошо, признаю. Император милостивый и жизнь тебе, бедолаге, спас? Да, пожалуйста! Он выучил все правила коутоу и прочих телодвижений при больших особах. Спокойно их все выполнял, не чувствуя ни грамма стыда. Когда не осталось гордости, какой может быть стыд?
И лишь в конце пленник неизменно говорил «нет». Уже без пафоса в голосе, без рванья рубахи; спокойно и даже машинально. Маньчжуры машинально хмурились и отправляли строптивого пленника пылиться на полку. Они тоже уже перестали злиться и спрашивали для проформы. Как будто у местных чиновников имелся план по предложениям службы, и его просто надо было выполнить.
…Дряблый евнух вывел варвара из зала приемов в темный коридор.
— Забирай! — крикнул он, и из темноты выступил воин столичной стражи.
Ин Мо. Вот уже более десяти лет, этот низший командир был для Дурнова и папкой, и мамкой. Вся оставшаяся у пленника эрзац-жизнь зависела от этого немолодого уже китайца. Но и жизнь Ин Мо тоже зависела от того, на месте ли находится северный варвар, жив ли, здоров. С каждым годом страж всё меньше охранял Дурнова и всё больше его опекал.
— Идем туда, Шаци, — махнул Мо головой на дверь. — Надо ждать.
Шаци. Пленника в Пекине, конечно, переименовали на свой манер. В отличие от русских, их больше интересовало полное имя пленника — Александр. Которое, конечно, исказилось до неузнаваемости в Ялишанду. Откуда-то проведали они и о прозвище разгромленного атамана, которое просто перевели: Шаци. Дурак. Вообще, Санька сильно подозревал, что он был не единственным пленником с той трагической битвы. Ведь кто-то показал монголам на тело и сказал, что это главный. Этот кто-то мог и имя с кличкой назвать… Однако, за все прошедшие годы, сколько бывший атаман не спрашивал, ничего ему о других темноводцах не говорили.
В общем, Ин Мо называл своего подопечного исключительно кличкой. Не хватало ему еще, чтобы у пленника имя было длиннее, чем у него самого.
«Вообще, Мо — нормальный мужик, — не стал думать лишнего о своем надзирателе пленник. — Еще ни разу меня не обдирал. И поболтать можно».
Этот китаец давно принял сторону маньчжуров. Он был ветераном Зеленого войска, так как с самого начала воевал против крестьянского императора Ли Цзычена. И предпочел оказаться на стороне Цинов, чтобы продолжить убивать возомнивших о себе бунтовщиков. После пошел в стражу, где ему и досталась такая странная обязанность: охрана покалеченного лоча.
…Открыв тяжелую дверь, они оказались в целой серии вытянутых комнат, соединенных проходами. В этом отстойнике накопителе стояли, бродили, подпирали столбы все участники сегодняшнего благодатного дня. Дурнова вывели в зал приемов из одного конца, а сейчас привели в другой. Пленник и его персональный страж окунулись в почти осязаемое облако запахов мускуса и пота.
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Вокруг них были монголы. Те самые князья, которых пригласили, дабы император угостил своих верных подданных. На самом деле, такие визиты практиковались для того, чтобы обеспечить монгольскую лояльность. Все эти гуны, ваны, тайджи и прочие владетельные князьки должны время от времени отдавать себя во власть Цинов. Как собака, выказывающая свою покорность вожаку стаи, ложится на спину и подставляет горло и брюхо. Если же какой-то князь отказывался приехать… что ж, его могли отдать на растерзание более верному.
Монгольские гости в комнате были разряжены в пух и прах: шикарные шелковые халаты с дорогим шитьем, вычурные прически с самыми неожиданными выбритостями и смешными косичками-корзиночками. Монголы шумели, сопели, о чем-то низко переговаривались и похохатывали, сколько не просила их прислуга вести себя потише. Князья только отмахивались: тут они еще вожаки, надо показать свою альфа-самцовость, прежде чем наступит пора идти в зал и подставлять императору свое брюхо.
Новоприбывшие тихо пробрались к стенке. Дурной тут же уселся на корты, откинувшись на стену, тогда как Ин Мо твердо стоял на своих двоих. Он воин, а не какой-нибудь полудохлый варвар.
Пленник лениво оглядывал ярких, потных и шумных князей. И даже не сразу заметил еще одного — единственного, кто также сидел на полу, сложив ноги «по-татарски», и смотрел прямо перед собой. Все его «коллеги» инстинктивно жались в компашки, а этот, словно, и не видел никого вокруг.
— Почтенный Мо! — громко шепнул Ялишанда по-китайски. — Ты не знаешь, что это за парень?
Седуна, конечно, парнем называть не стоило, но он и впрямь был достаточно молод. А когда тебе уже за сорок, то и 25-летние становятся «парнями». Нелюдимый был очень смуглым, даже для монгола.
— Как не знать, — страж даже присел рядом, чтобы никто сторонний не услышал его слов. — Это циньван Бурни, сын Абуная. Правитель чахаров. Не слышал о таком?
Дурной вздрогнул. Конечно, кольнуло слово «чахары», так близко звучащее с близким для него «Чохар»… Но вздрогнул он не поэтому. Дело в том, что он действительно слышал об этом парне. Вернее, читал. В далеком-далеком про… вернее, будущем. Будущем, в реальность которого уже почти невозможно поверить.
Так вот: перед ним сидел никто иной, как альтернативный император Китая.
Когда-то давно, полвека назад, решительные маньчжурские князья Нурхаци и Абахай создавали свое маленькое государство, которое объявило себя наследниками династии Цзинь. Династии чжурчженей, которые правили до Чингисхана в северном Китае. Таким образом, маньчжуры намекали, что и они имеют право на этот жирный кусок пирога.
Но совсем неподалеку жили и другие наследники. Монгольское племя чахаров возглавлял род, который напрямую восходил к династии Юань, правившей уже всем Китаем. И, таким образом, они тоже намекали. Маньчжурам эти намеки не нравились. Они начали искать недовольных, подбивали клинья к разным племенам, которых не устраивала гегемония чахаров (одними из таких перебежчиков были как раз хорчины). Всё закончилось прямым противостоянием, которое закончилось, толком не начавшись. Правитель чахаров Лигдан-хан бежал в чужие земли, где и умер, его сын Эджей вернулся, сдался на милость маньчжуров и отдал им великую императорскую нефритовую печать, которую хранил его род, после изгнания монголов из Китая. Уже на следующий год на сходке монгольских князей Внутренней Монголии правителя Маньчжурии Абахая признали богдыханом. Таким образом, род Айсиньгёро соединил в себе притязания на власть в Китае от династии Цзинь и от династии Юань. Легитимность в квадрате.
С беднягой Эджеем поступили милостиво. Чахаров приняли в государство, дозволили служить в Восьмизнаменных войсках, а самому Эджею даровали титул циньвана (выше только императорский). После циньваном стал брат того — Абунай. Увы, этот монгол из династии Юань не так сильно радовался своему почетному титулу «ты никто». Он стал пропадать в этой своей Монголии, игнорировал вызовы в столицу, что послужило тревожным звоночком для императорского двора. По итогу Абуная вытащили-таки из родных степей и поместили в темницу в Шэньцзи. А, чтобы чахары не взбунтовались и продолжили работать на маньчжуров, золотые кандалы в виде титула циньвана передали уже его сыну — Бурни.
И вот теперь новый наследник императорского рода должен был ездить в Запретный город, кланяться императору, клясться тому в любви и верности, пока его родной отец сидел в тюрьме. Беглец из прошлого знал, что этот смугляш поднимет восстание, чтобы спасти своего отца — и погибнет.
Но пока он сидел в комнате дворца Баохэ и ждал приема.
— Бурни глуп так же, как и его отец, — хмыкнул Мо. — Его уже раза три вызывали в столицу, а он не являлся. Видишь, как прочие монголы его сторонятся? Боятся.
— Чего?
— Того, что глупого и гордого Бурни выведут из дворца в оковах. А потом начнут спрашивать: кто дружил с чахарским циньваном? Кто весело болтал с ним?
Китаец обвел взглядом шумно-пестрое столпотворение.
— Им есть чего бояться.
В это время комната стала наполняться хлопочущей прислугой.
— К императору. К императору, — зашелестели они трепетно, и принялись старательно расставлять толпу ванов, гунов, тайджи в единственно верном порядке. Бурни-одиночку уговорили встать одним из первых — все-таки циньван.
«А ведь он еще и родственник императора, — вспомнил вдруг Дурной, провожая взглядом альтернативного императора. — Чтобы привязать парня к трону, за него выдали девчушку из рода Айсиньгёро. Так что этот Бурни двоюродный или троюродный кто-то там императору… Вот уж чему здесь не обрадуешься. Можно быть родственником императора — и почти таким же пленником, как я».
Ялишанда не лукавил. Он такого, буквально, сегодня видел в этом дворце. До церемонии еще. Изысканный и надменный У Инсюн. Даже находясь рядом, этот китайский аристократ не подозревал о существовании северного варвара Сашка Дурнова, а вот сам «варвар» глаз от него не отрывал. У Инсюн был старшим сыном генерала У Саньгуя. Того самого У Саньгуя, что открыл маньчжурам дорогу в Китай, потом помог захватить столицу, прогнать дерзкого крестьянского императора Ли Цзычена и добить последние остатки минского сопротивления. Того самого У Саньгуя, что посейчас является фактическим правителем юго-запада Китая, одним из трех китайских генералов, у которых имелись собственные армии во многие десятки тысяч воинов.
Таких ребят в каких-нибудь диких Европах называют «делателями королей». И утонченный У Инсюн был гарантией того, что «делатель» не захочет повторить… Красавца Инсюна увешали регалиями и титулами, задарили богатствами и даже женили на родной тетушке нынешнего императора. Одно но: сиди в Пекине, никуда не смей уезжать и молись, чтобы твой отец ничего плохого не замышлял.
Забегая вперед: отец замыслит, и бедного Инсюна вместе с другим его братом удавят. Примерно в те же годы, когда убьют Бурни, а потом и его отца (тоже удавят, кстати). Очень непривычное ощущение: будто находишься среди живых покойников. Странно, но за годы жизни на Амуре, Дурной никогда не чувствовал подобного.
Когда монголов увели, у чиновников дворца, наконец, дошли руки до уже вышедших посетителей. Их собрали в кучку и повели наружу. Всюду на их пути торчали бесконечные ряды императорской стражи и восьмизнаменников. Пленник Ялишанда лениво оглядывал красоты Пурпурного Запретного города. Не то, чтобы он был бесчувственным к красоте. Конечно, здесь всё на редкость гармонично и прекрасно. Дворцы Баохэ, Чжунхэ, Тайхэ великолепны! Каждый новый еще больше и еще прекраснее предыдущего. Деревянные ажурные конструкции поднимались на десятки метров, всё по-азиатски ярко расписано, украшено изобилием скульптур… Да что там: здесь каждая черепица крыши сделана, как экспонат для музея. А сады! Сады и парки здесь просто потрясающие… Но Дурной также знал и то, что совсем рядом, за закрытыми деревянными ширмами стоит совсем другой запретный город: обгорелые головешки и пепелища.

Глава 4

Это всё сделал бедный и злосчастный Ли Цзычэн. Простой крестьянин, который своими талантами сколотил армию, разгромил династию Мин, провозгласил себя императором и стал хозяином Пурпурного Запретного города. Который, как все прекрасно знают, есть идеальное отражение дворца Небесного владыки…
Увы, сказка оказалась недолгой. И вот уже злобный маньчжур Доргонь рука об руку с еще более злобным генералом У Саньгуем идут на Пекин. А за ними — бесчисленные войска маньчжуров и китайцев. От обиды крестьянский император взял и спалил Запретный город дотла. Наверное, даже воскликнул в слезах: так не доставайся ты никому! Три десятка лет прошло с тех пор; конечно же, важнейшие дворцы внешнего двора восстановили в прежнем блеске. Разбили парки, отстроили что-то из внутренних покоев. Однако, много строений не восстановили до сих пор. Просто укрыли от взоров…
Такой вот Запретный город для беглеца из будущего был отличной иллюстрацией всей империи Цин (впрочем, здесь никто так не говорил; только Да Цин — Великая Цин… и никак иначе). Так вот, империя ослепительно сияла от невероятного лоска, от слов восхваления, от помпезных ритуалов — а за непроницаемыми ширмами царила одна сплошная гниль и змеиные подлые правила игры. Читая умные книжки, Санька это толком не разглядел, а вот, находясь здесь, в плену, не мог не заметить.
Воистину, Великая Цин должна была саморазрушиться уже десятки раз. Но постоянно ее спасало какое-то чудо. Череда чудес. Император Абахай (которого здесь знают как Хунтайцзи) умер, едва начав войну с Китаем, и тут же разразился династический кризис. У него был уже взрослый сын, но, кажется, многих тот не устраивал. Особенно, родного брата императора — Доргоня. Выходила патовая ситуация: легитимности больше у Хаогэ Абахаевича, а реальной власти — у Доргоня и ряда других знатных князей. Вот тут-то на сцену вышла скромная монгольская девушка Бумбутай. Из нескромного рода Борджигинов.
Бумбутай была женой Абахая. Одной из самых младших. Начинала она наложницей с двузначным порядковым номером, но под конец жизни мужа выбилась в императрицы призовой пятерки. И сына успела от императора прижить. Да вот беда — был сыночек далеко не самым старшим. Маленькому Фулиню на момент смерти отца было всего шесть лет. Дальше…
Северный варвар Ялишанда Шаци только хмыкнул. Дальше наступала пора грязных сплетен, которыми был переполнен Пурпурный Запретный город, равно, как и весь Пекин. Бумбутай сделала Доргоню выгодное предложение: править империей от имени ее маленького Фулиня, будучи, законным опекуном. Так у дядюшки появилась своя легитимность и возможность законно разделаться со старшим племянником. В знак подкрепления договора молодая вдова отдала Доргоню свое тело. Стоит ли упоминать, что Бумбутай Борджигин — это та самая вдовствующая императрица Сяочжуань Вэнь, которую столичные маньчжуры называют не иначе, как Амба Мама. И которая исподтишка правит империей вот уже почти 40 лет, стоя за плечом у уже третьего императора — своего внука.
Конечно, официально всё не так. Официально Абахай сам перед смертью назначил наследником Фулиня, назначил и опекунов. Всё чинно и благородно. Только самый последний служка здесь знал правду, которая хранится за плотными ширмами.
Например, как властный Доргонь изуродовал детство маленького императора. Настолько, что после смерти некоронованного самодержца, труп его вынули из могилы и покромсали на куски. Одни шепчутся, что по приказу молодого Фулиня. Другие — что Фулинь это делал лично. Мстил и за себя, и за мать. Но ныне прах Доргоня покоится на почетном месте среди прочих властителей Айсиньгёро, ему оказывают почести… Это всё поверх ширм.
Также все знают, что Фулинь так и не обрел счастья и духовного покоя. После смерти любимой наложницы, он совсем расклеился, ударился в буддизм, отдав все рычаги власти непотопляемым евнухам. Император собрался забриться в монахи, бросив Великую Цин на произвол судьбы… да вдруг умер. Да-да, пугающе вовремя. И здесь шепотки разделяются, рассказывая о том, что творилось за ширмой. Одни говорят, что слабого сына убила сама Амба Мама, решив передать престол внуку. Другие — что она позволила Фулиню тайно стать монахом, обставив всё внезапной смертью. Договорилась, чтобы отдал он трон лучшему из сыновей — и ушел с миром.
Только вот новый император Сюанье опять был малолеткой. Теперь восьмилетним. И снова вместо него правили регенты — теперь четверо. Расчет на то, что чем больше опекунов, тем труднее будет кому-то захватить власть, не оправдался. Регенты принялись разворовывать богатую страну, которая недавно упала им в руки. Это сейчас обвиняют только одного — Аобая. Потому что тот оказался успешнее прочих, уничтожил или подчинил остальных регентов и начал помыкать юным Сюанье, показывая, кто в доме хозяин. Но за ширмой знают: китайцев грабили все.
По счастью (для Цин) этот Сюанье оказался крепким орешком. Его не сломили ни ранний уход отца, ни «боярская вольница». У мальчишки оказалось в наличии два ценных качества: он умел учиться и ждать. А еще его поддерживала хитроумная бабка Сяочжуань Вэнь. Набравшись опыта и сил, юноша смог сковырнуть властного Аобая и начать собственное правление.
«Всё было практически на моих глазах, — покачал головой Дурной, пока его досматривали в восточных воротах Запретного города. — Раз за разом меня водили сюда — ползать на брюхе перед грустным мальчиком с рябым от оспы лицом. Мальчик рос, грусть его на лице сменялась решимостью. Но три года назад всё изменилось: меня привели ползать уже совсем перед другим императором. Не мальчиком и совсем не грустным. А поверженный Аобай сидел в тюрьме. Где весьма скоро и умер. Рассказать о причинах его столь скоропостижной смерти, которые скрывают плотные ширмы?».
Четвертьвековая почти непрерывная смута закончилась. Вернее, империя встала на путь ее завершения. И у руля стоял уже взрослый (сейчас ему 18 лет), образованный, терпеливый и настойчивый правитель (да и про надежную Амба Мама не стоит забывать). Еще в 14 лет он выбрал девиз своего правления — «Процветающее и лучезарное». Канси. Под этим именем его и обозначали, когда в разговоре нужно было уточнить, о каком императоре идет речь (все-таки произносить всуе личное имя крайне неприлично). Под этим именем его и запомнит история.
Конечно, впереди у паренька еще немало испытаний… и о некоторых Ялишанда Шаци знал. Попытаться лезть вперед с пророчествами он даже не пытался. Во-первых, еще по темноводскому прошлому он хорошо помнил, как это опасно — что-то предсказывать. А в закоулках восхитительного Запретного города так легко умереть даже сановнику, не говоря уже о каком-то пленнике-варваре.
А во-вторых, Дурнову было всё равно. Почти 13 лет плена вытравят радость жизни из любого. Ему уже сильно за сорок, он изрядно перекалечен и до сих пор полностью не восстановился. Списанный ресурс. Никаких радостей. Никаких надежд. Весь его мир был уничтожен, все мечты и планы разодраны в клочья.
Изредка, вечерами он принимался истово молиться непонятно кому (то ли Богу, то ли Золотой Рыбке, то ли еще кому):
«Пожалуйста! Пусть хотя бы она будет жива! Пусть спасется, сбежит на север. В тайгу. Пусть живет…».
Но и на это надежды были слабыми. Угасавшие с каждым впустую прожитым годом. Потому что еще в самом начале, по прибытии в Пекин, ему всё подробно объяснили. Что Восьмизнаменное монгольское войско полностью разгромило банду лоча, вторгшуюся в пределы Великой Цин. Что все городки северных варваров сожжены, вплоть до Нибучу (то есть, Нерчинска); что все народы реки Сахалянь (то есть, Черной Реки) приведены к покорности; что…
— А пойдем-ка через Цзиншань!

Глава 5

Дурной вздрогнул. Отмахнулся от тяжких мыслей. А в выстиранных глазах его мелькнул огонек радости. Цзиншань — это хорошо.
— Конечно, пойдем, Мо!
И они свернули на север, двигаясь по дорожке вдоль полноводного рва, что опоясывал Запретный город. Собственно, этот ров и породил Цзиншань — чудесный парк, расположенный на пяти холмах. Пяти искусственных холмах, которые трудолюбивые китайцы насыпали из земли, что образовалась во время рытья рвов. Это сделали еще при династии Мин. На холмах высадили деревья, проложили дорожки, построили роскошные беседки на вершинах — нереальные покой и красота! Здесь поневоле затихала боль и рубцевались душевные раны.
Что-то китайцы в этом понимали. Уже сейчас. А точнее, уже многие века.
Конечно, чтобы попасть в парк на холме, им с Ин Мо было бы удобнее идти через пафосные северные ворота Божественной Мощи, но… кто бы их там пропустил! Это ведь идти через Внутренний двор Запретного города, где всякие личные покои бесконечных членов семьи, наложниц, приближенных евнухов… а еще непроницаемые ширмы, укрывающие сами знаете что. Нечего там делать низкоранговому стражнику-китайцу. А уж северному варвару — и подавно.
Да и пожалуйста! Страж с пленником, скупо переговариваясь, обошли Запретный город и ступили на тропинки парка. Здесь, конечно, тоже можно ходить не везде, это вам не парк культуры и отдыха. Наверх, на холмики и пытаться не стоит: там даже при пустых беседках стоит стража, которая их прогонит. И с тропки тоже лучше сойти, когда какая-нибудь процессия движется навстречу. Но все-таки Цзиншань достаточно большой, чтобы удовольствия в нем хватило на всех… Почти на всех.
Странная парочка двигалась, вроде бы, бессистемно. Просто любуясь невозможной гармонией земли, камня и живых растений. Однако, Ялишанда Шаци ни капли не удивился, когда они (не в первый раз) оказались у старого, кривого и совершенного голого по случаю марта дерева. Оно стояло в сторонке от основных дорожек между всхолмьями, на небольшом скалистом возвышении.
Ин Мо остановился. Окинул кривулину долгим тяжелым взглядом. И низко поклонился.
Дурной, потупясь, стоял чуть позади. Когда такое случилось впервые, он, конечно, ничего не понял. Но после навел справочки в городе миллиона болтливых языков. Оказалось, на этом дереве повесился Чжу Юцзянь. Последний император династии Мин. Точнее, последний по-настоящему правящий император. Ибо потом появилось еще немало других… Даже и сейчас, шепчутся, что имеются в дальних закоулочках истинные императоры Китая — не чета северным захватчикам.
Когда император повесился здесь, огромный Пекин был окружен еще более огромным войском. Ин Мо тогда был совсем мальчишкой, едва взявшим в руки воинское копье. И как любой юный максималист — обожал своего императора. А после — стал ненавидеть тех, кто оказался повинен в его смерти. Конкретно: мятежника Ли Цзычэна и его крестьянское войско. Маньчжурам очень повезло, что не они оказались повинны в гибели последнего минского правителя. Только ради мести Ин Мо (как и многие другие) стал надежным воином и стражем для Великой Цин.
— Шаци, — слегка севшим голосом обратился страж к пленнику. — Ты иди-ка сам дальше. Доложишься Хун Бяо. Я тут побуду.
Ялишанда потупил взор, кивнул, тихо-тихо вернулся на тропинку, оставив Ин Мо наедине с его грустными мыслями. И пошел домой, снова повернув на восток.
Да, он давно уже не сидел в темнице, увешанный оковами. Было и такое время: когда злобного лоча держали в специальных местах с кучей замков и бдительными охранниками. Это не было тюрьмой, все-таки Цины хотели переманить к себе варвара и предоставили ему сносные условия для жизни. Но Шаци упорствовал, властям всё меньше хотелось возиться с этим дураком, не видящим своего счастья. Со временем стало ясно, что пленник сломился, что ни целей, ни планов у него нет — и «строгий режим» отменили. Последние шесть лет Дурной жил почти, как свободный человек… Почти. И не где-нибудь, а в Императорском городе.
Конечно, это слишком звучит громко — Императорский город. В огромном пространстве (в несколько раз больше Запретного города) окружающем главную цитадель Великой Цин, конечно, имелись роскошные дворцы, прекрасные парки (как тот же Цзиншань), а также огромные озера, вырытые еще при монголах. Но прежде всего, эта территория служила для обслуживания дворцового комплекса. В южной части Императорского города стояли бесконечные чиновничьи «офисы», на западе — резиденции маньчжурской элиты и военные казармы.
Но кроме носителей власти здесь жили и работали сотни и тысячи работяг, что обслуживали Запретный город. Здесь чадили огромные печи, от которых тепло шло по трубам к изысканным дворцам. В самом Запретном городе нельзя было увидеть ни одной печной трубы, но всегда было тепло — что обеспечивали десятки истопников, грузчиков, заготовителей топлива и так далее. Запретный город потреблял, как не в себя, здесь прожигала жизнь элита империи. И всем самым основным обеспечивал ее Императорский город. Здесь располагались целые кварталы мастеровых: тесные муравейники из махоньких домиков, узеньких улочек.
Вот в таком «муравейнике» и жил Ялишанда Шаци. «На районе» его уже неплохо знали, даже уважали (как-никак лоча был платежеспособен, научился одеваться и вести себя, как подобает жителю Поднебесной, только что говорить по-людски у него получалось плохо). Единственным надзирателем у него был его же сосед, с которым Дурной делил крохотный внутренний дворик без единого деревца. Вот и все «кандалы». А так — ходи, куда хочешь… Всё равно за пределы Императорского города не выйти: такую рожу на воротах без внимания не оставят, а разрешения у него нет.
«Да и куда мне идти?» — тоскливо спросил сам себя пленник.
Ноги привычно волокли его вперед по уже знакомому району. Лоча обогнул небольшую казарму для временного размещения восьмизнаменников. Обогнул по большой дуге, потому что эти ребята по настроению могли учудить всякое. Миновал местный глинобитный колодец, где всегда царил «птичий базар». Глубоко вдохнул манящие ароматы небольшой пекарни — чисто для местных — где на стенке уже вторую неделю красовался корявый рисунок с неразборчивой подписью. С иероглифами у Дурнова было совсем плохо, он разобрал только «помирать» и «рыба». Второе — это возможно часть имени или прозвище того, кому аноним желал «помереть».
Близость к дому обозначили три акации, выстроившиеся вдоль дорожки. Деревьям явно не хватало воды и пищи, так что даже в летнюю пору зелень высыпала на них еле-еле. Но хоть что-то.
Пленник Ялишанда сдвинул «хитрый» запор (который, на самом деле, мог открыть даже ребенок) плечом вдавил внутрь кое-как сколоченную дверь, и вошел в полумрак своей «сиротской обители». В комнатке было холодно, Дурной стянул с соломенной постели одеяло и замотался в него, так как жаровню у него сперли еще в начале зимы, и новую Ин Мо ему выделять не собирался.
«Шаци слишком дорого обходится Великой Цин, — ухмылялся страж. — Тебе положено содержание — купи сам».
Купи! Ему на еду хватает не всегда.
«Или намекнуть жадному Мо, чтобы не залезал в мое содержание своими липкими пальцами — подумал пленник. — Тогда, наверное, и на жаровню хватит».
Ялишанда криво усмехнулся: представить себе этого прожженного китайца устыдившимся у него не получалось. Он завалился на спальную циновку и принялся зло буравить взглядом потолок. Не помогало. А ночью вообще холодно будет!
«Надо к Хун Бяо идти, — решил он. — Мо ведь велел отметиться. А во дворике хоть печка стоит».
Решительно поднявшись (и схватившись за взорвавшуюся от внезапной боли голову) Дурной выбрался во внутренний дворик. Пнул пару раз стенку возле соседской двери и негромко крикнул:
— Бяо! Я пришел!
За занавесью долгое время царила полная тишина. Наконец, сочный глубокий голос произнес:
— Тогда давай пить чай.

Глава 6

Простой медный котелок фу, рассевшийся над провалом маленькой печурки, уже начинал недовольно пыхтеть, намекая на скорое чаепитие. А у щуплого лохматого Хун Бяо, внешность которого так контрастировала с голосом уже всё готово: палочки для огня отложены, подставка для котла стоит готовая, а сам «надзиратель» тщательно растирал уже прокаленный прессованный блин чайного листа. Так, как это может делать лишь китаец: одно аккуратное плавное движение деревянного диска, а потом долгое изучение объекта. Достаточно ли мелким стал чайный лист? Ведь настоящий чай можно заварить только заваркой строго определенного размера.
По крайней мере, в этом был совершенно уверен друг и надсмотрщик Дурнова Хун Бяо.
— Голова болела сегодня? — спросил он, не спуская глаз с пригоршни нарезанного листа на ладони.
— Да вот, совсем недавно, — понуро признался пленник.
— Значит, будем пить женьшень.
Щуплый китаец ссыпал чай в гайвань, потом повытаскивал из сумки кисеты и принялся подсыпать туда какие-то травки, корешки. Удовлетворившись пропорциями, встряхнул чайничек, чтобы там все перемешалось, и залил смесь кипятком из котелка. Сразу вылил всю первую заварку на столик-чабань и наполнил гайвань по второму разу.
Странным был этот Бяо. По внешнему виду, по скудости жилища, он выглядел нищебродом не меньше своего подопечного. Но вот чайник-гайвань у него был из самой тонкой звонкой керамики, деревянный чабань с богатой резьбой и лакировкой также смотрелся богато. Чахай, пиалы, ситечко, различные щипцы, ложечки и прочая-прочая — всё высшего разряда. Хун Бяо очень любил чай, тратил на него уйму денег. Это единственное, на что он иногда просил денег и у Дурнова. Зато и поил его всегда, не скупясь. И лечил его чаем.
Второе заваривание длилось недолго, и Бяо быстро разлил напиток по пиалам через ситечко.
— Быстро не пей, — не переставал поучать (который год уж!) китаец своего соседа. — Лист еще не раскрылся, но это высокогорный сорт, и Ча Ци его велика.
Ялишанда стал осторожно, по чуть-чуть, прихлебывать бледный настой из маленькой пиалки — и сразу почувствовал себя лучше! Он до сих пор не понимал: самовнушение это или его надзиратель что-то знает? Конечно, мог знать…
Дело в том, что Хун Бяо был даосом. И не просто искателем Великого Пути, а прямо знающим и практикующим. Если честно, поначалу Дурной даже думал, что его подселили к лекарю. Сам он был всё еще очень плох после ранения, и маленький китаец часами сидел возле него, поил, кормил, тыкал длинные иголки во все части, ставил банки (удивительно, но банки — это древнее китайское искусство!) и заставлял стоять и двигаться… странно. Уже несколько месяцев спустя северный варвар открыл для себя, что заботливый лекарь (к которому лоча успел привязаться) — его надзиратель.
Хотя, странным он был надзирателем. Когда Ин Мо являлся с проверками, Бяо перед ним во фрунт не вытягивался, рапорты не сдавал… Обычно, тоже приглашал чаю попить. И приказы начальника стражи воспринимал, скорее, как просьбы и предложения. Но всегда выполнял. Щуплый китаец постоянно был рядом; знал, куда и зачем пошел северный варвар. Нередко и сам составлял компанию. Опять же, непонятно: следил ли он за своим подопечным или ему просто скучно?
— Давай чашку, — даос залил гайвань второй раз. — Вечером будем дышать и ходить. Твое тело начинает плохо кормить голову.
Если касалось дело китайских премудростей, то Бяо начинал разговаривать с Ялишандой, как с ребенком. Потому что даосские термины Дурной не научился разбирать при всём желании. Это было так чуднО, так непохоже на его личные представления о картине мира, о биологии и медицине! Если честно, в культах Китая беглец из будущего разбирался очень плохо. Просто привык думать, что у китайцев было три религии: буддизм, конфуцианство и даосизм. На практике же всё оказалось иначе. Никаких трех возвышенных религий. Здесь царило кромешное и откровенное язычество. Толпа богов, божков, духов, которые заполняли собой всю страну. Были культы региональные, общенациональные, «отраслевые». А «великая троица»… Именно на религию мог претендовать только буддизм. И он до сих пор выглядел в Китае немного инородным. Как раз потому, что плохо сочетался с язычеством. А вот конфуцианство вообще не религия! Почитание предков, культ императора — это всё существовало бы и без конфуцианцев. Просто, ребята захапали себе выгодную функцию. В целом же, их можно назвать скорее учеными, которые заняли нишу гуманитариев. Всё — от истории и этики до юриспруденции и политологии.
По такой же аналогии, даосы — это естественники. Конечно, их «наука» насквозь идеалистична, навыдумывала всякие сверхсилы, собственных божков, верит в возможность бессмертия и алхимические глупости… Но все-таки именно даосы выглядят здесь самыми рациональными и… даже чуточку материалистами. По крайней мере, они ценят опыт не меньше, чем существующий догмат.
«Я, конечно, Шаци, Ходол, Дурной и так далее, — думал Ялишанда, поглядывая на своего друга-надзирателя. — Но мне сдается, он весьма странный даос».
По крайней мере, над идеей пилюли бессмертия из ртути Бяо смеялся совершенно искренне. А однажды вообще проговорился:
«Бессмертие тела — чушь! Сначала всем бы стоило задуматься о бессмертии души».
«Как это? — искренне изумился Дурной. — Разве душа не вечна?».
«Вечность — слишком сложное понятие, Ялишанда… А душа — ее еще взрастить надо. Представь, что в горшок посеяли семечко. Это уже растение?».
«Нет, конечно».
«Именно. И, между тем, в семечке есть все, что нужно для растения. Но ему нужно дать прорасти. О нем надо заботиться, защищать, ему нужно время. Как и твоей душе. Понимаешь?».
Идея была дикая, но пленный лоча вдруг поразился ее… разумности. Сам Хун Бяо следовал ей через внутреннюю алхимию. Всё нужное для развития души, говорил он, тело вырабатывает само. Но для этого нужно выполнять множество сложных условий. Как жить, что делать, что говорить, чем питаться, на что смотреть — всё это влияет на работу тела. Чем «правильнее» жить — тем больше полезных элементов выработает тело. И Хун Бяо был убежден, что уж он-то знает почти все эти правила.
Ну, что сказать… Если смотреть на китайца, то он выглядит отличной рекламой своей концепции. Потому что, несмотря, на щуплость, выглядел даос сильным, уверенным в себе и здоровым. А еще, даже несмотря на жидкую спутанную бородку, казался очень молодым. Практически пацаном. Хотя, Ялишанда подозревал, что надзирателю больше лет, чем его подопечному.
— Сегодня только четыре чашки будем пить, — предупредил китаец, разливая четвертую заварку чая. — Нынче луна тяжелая, будет сильно кровь гонять.
— Хорошо, Олёша, — невольно улыбнулся Дурной.
Да, именно Олёша. Дело в том, что странностей у этого «зрелого парня» было в избытке. И в самой главной он признался своему подопечному только пару лет назад.
Щуплый, черноволосый, раскосый и плосконосый даос Хун Бяо был русским. По крайней мере, он был в этом убежден.
«Это было очень давно, — рассказал историю своей семьи Бяо. — В стране Олосы стоял чудесный город Тэвейа. Но жители города однажды изменили своему вану. Правитель закатного улуса Узбек пришел с войском покарать неверных. Он пленил многих олосы и увел их из города. Чтобы заблудшие искупили вину, ван Узбек передал их своему царственному брату в улус Юань. Император Вэньцзун принял этих людей, увидел в них силу и гордость и предложил служить ему. Так появилась Вечно Верная Русская Стража, которая лично защищала династию Юань. Среди тех олосы был и мой предок. И я тоже олосы».
Так Дурной и прозвал его — Олёша. Добавил, что это русское имя — и щуплый Бяо возгордился.

Глава 7

По крайней мере, с той поры северному варвару стали понятны интерес и забота Бяо. У того в голове, видимо, рассказы из детства сложились в то, что Олосы или Россия — это практически сказочная страна. Эдакая утопия, в которой всё чудесно (в отличие от Поднебесной, в которой еще имеются отдельные недостатки). Живут в ней совершенно восхитительные люди, чуть ли не какающие бабочками.
И тут — живой реальный человек оттуда! Конечно, даос вцепился в добычу и готов был отдать за это многое. Китаец постоянно расспрашивал Ялишанду про Россию — он жаждал новых сказочных историй. Дурной, конечно, не мог сильно кривить душой и потакать его желаниям. Он старался обходить самые «острые» углы и старался рассказывать о нейтральных вещах: природе, погоде, образе жизни. Обо всем, что здесь казалось таким экзотичным. О религии тоже рассказывал, правда, даос остался равнодушным к христианским идеям. Хотя, как-то показал своему подопечному серебряный крестик, который хранил, как святыню рода.
Дурной с трепетом рассматривал артефакт, который, хотя бы, частично подтверждал историю маленького даоса.
«Невероятно все-таки! — дивился он на потемневший от времени кусочек серебра. — Целый отряд русских служил здесь в Пекине монгольским ханам! Если верить Бяо — чуть ли не охранял их самих».
В самом надзирателе ничегошеньки русского рассмотреть не удавалось: растворилось славянское «молоко» в китайском… «черном чае» без остатка. То, что даос пересказывал из семейных преданий — было такими фантазиями, что Дурной только пучил глаза.
…После чаепития остаток вечера они «ходили и дышали». Вероятно, это была какая-то версия тайцзицюань, конечно же, не каноническая — как всё в странной жизни этого русского китайца. Разумеется, глупый лоча всё сделал неправильно, так что его «горшок» сегодня выработает совсем мало полезной энергии для семечка-души.
Зато согрелся. Гимнастика разогнала кровь, оживила обмен веществ, так что пленник комфортно проспал всю ночь, задубев лишь под утро. Выбравшись из одеяльного кокона, добрался до ночного горшка, отлил, после чего понял, что страшно голоден. А дома, как назло, шаром покати.
Бяо у себя не оказалось. Каждые несколько дней даос уходил из дома еще ночью. Возвращался за полдень с несколькими флягами воды. Эту воду он набирал в специальном месте, и чай заваривал только на ней. По словам надзирателя, это была единственная правильная вода во всём Пекине. Но где именно она проистекает — не признавался.
У Ялишанды в голове зародилась крамольная мысль: вода эта самая обычная, просто освященная в храме Белых Облаков. А в последнем Бяо ни за что вслух не признается. Храм этот — общенациональная даосская святыня. Построили его еще в эпоху Тан, а в XIII веке здесь командовал Цю Чанчунь — это практически апостол Павел для всех даосов, любых школ и направлений. Даже для Хун Бяо с его экзотическими воззрениями. Так вот, лет 15 назад Цины позволили возродить этот храм, и там сейчас командовал Ван Чанъюэ из школы Драконовых Врат.
Бяо негодующе фыркал каждый раз, когда слышал о нем, о школе и, особенно, о храме, который стал форменным монастырем.
«Набрались у буддистов, — закатывал глаза даос. — Мучают, изнуряют себя. Идут строго по догматам».
«Неверные догматы?» — поддерживал вежливый разговор Ялишанда.
«Любой догмат истинен и неистинен одновременно, — совершенно в восточном духе ответил Бяо. — Истина не может быть абсолютной. В каждом конкретном случае ее надо проверять — работает ли она? И у каждого человека в итоге свой Путь к Драконьим Вратам. А монахов там гоняют по одной дорожке, не задумываясь… Понимаешь? Вот я учу тебя не совсем тому и не совсем так, как учился сам — ведь ты другой человек. У тебя другое тело со своим прошлым, другой разум. Ты вообще олосы!».
«А я думал, ты так делаешь, потому что я тупой» — улыбнулся пленник.
«Ну… и это тоже» — кивнул китаец, испортив Дурнову настроение до конца дня.
В любом случае, политику Храма Белых Облаков Бяо не принимал категорически. Но… Но ведь это был духовный дом самого Цю Чанчуня! Не мог Бяо не испытывать трепета перед этим местом. И наверняка время от времени хаживал во внешний город, дабы припасть…
«Еда» — вернул себя пленник к насущному. Быстро натянул на продрогшие ноги тапочки и двинулся в пекарню. В такую рань дать ему еду могли только там. Лепешки — бесценный ресурс! Дешево, сытно и хранятся долго.
Улочка, несмотря на ранее время, уже была полна народу — люди спешили к Запретному городу, чтобы у государевых людей, которые только откроют глаза поутру, уже было всё: питье и еда, одежда и тепло, а также верные слуги и помощники, которые являются кровеносной системой этого огромного организма. Пленник осторожно шел то в общем потоке, то против утреннего течения, пока, наконец, не достиг цели утреннего похода…
Да и застыл столбом.
В голове тревожно зашумело, горло резко пересохло, а руки стали мелко-мелко дрожать. Многочисленные китайцы неловко тыкались в застрявшего посреди дорожки варвара, но у того не было сил шагнуть в сторону. Потрясенный лоча смотрел на такую знакомую стенку пекарни… С тем же детским оскорбительным рисунком и ругательством… Под которым появилась новая надпись, которой не было еще вчера…
«Чорнарека».
Грубо, угольком и в одно слово. Значки издалека даже можно принять за какое-нибудь небрежное червячковое письмо… но это точно кириллица! И ею явно написано прочно забытое, но такое родное: Черная Река. Боевой клич Темноводья!
Ялишанда вдруг испуганно попятился, вжался в противоположную стенку и быстро-быстро засеменил вдоль нее назад. Назад! В привычную скорлупу! Но на полпути замер. Постоял пару минут и еще быстрее пошел обратно. Почти побежал.
Надпись никуда не делась.
Дурной пристально всмотрелся в обе стороны, вихрь надежды плескался в его глазах! А потом снова огляделся — уже со страхом. С чего это ты взял, дружочек, что буковки написали друзья, а не враги? Глаза метались от одного лица к другому, но пленник не заметил ни первых, ни вторых. Только бесконечная череда безликих китайцев, спешивших на службу великой империи. Совершенно опустошенный Ялишанда поплелся к себе домой.
До полудня он дважды снова ходил к стенке с пугающе-манящим «заклинанием», однако ничего не менялось. Ни в лучшую, ни в худшую сторону. Потом пришел сосед. У Хун Бяо кроме нескольких баклаг с исключительной водой была длинная связка сладкого лука.
— Новый год пришел, — весело пояснил щуплый китаец. — Надо есть лук каждый день, пока не проклюнутся первые ростки риса.
Тут только Ялишанда понял, что до сих пор ничего не ел. И жадно сточил целую головку лука. Весь остаток дня его тянуло к пекарне, но панический ужас выдать тайну надзирателю (каким бы тот ни был другом) сковал его по рукам и ногам. Пленник нарочито сидел во дворе и грелся на солнышке.
— Сегодня к проституткам пойду, — спокойно протянул Хун Бяо, как будто говорил о цирюльне или бане. — Может, все-таки со мной?
Как всякий уважающий себя даос, он принципиально отрицал брак и семью. Все 18 аргументов, доказывающих, что супружество губит тело и портит душу, китаец знал назубок. Однако, и полное отрицание половой жизни Бяо считал глупостью и буддистским вредным поветрием.
«Им бы только от всего отказаться, — привычно закатывал глаза маленький даос. — Усмирители плоти!.. Посадите рис в пустыне и попробуйте дождаться от него зерна».
Бяо считал секс важной физиологической потребностью для работы внутренней алхимии. Но только физиологической. Как испражнение. Ни там, ни тут долго терпеть нельзя. Поэтому периодически он шел к проституткам и…
Дурнова, когда тот уже почти полностью оклемался, китаец тоже звал с собой. Тот даже один раз согласился — но это было так… не сказать, чтобы отвратительно. Но пробудилось столько болезненных воспоминаний! Которые не отпускали его даже во время порева. Ялишанда почувствовал себя скотом, разболелась голова. Он понял, что хочет не кончить, а просто опять всё забыть…
Так что ходить к чистеньким китайским шлюхам перестал. Ну, а что: возраст приближался к сорока, можно и перетерпеть зов плоти.
— Не пойду, — ответил лоча, и, как только Бяо двинулся в квартал увеселений, стремглав побежал к пекарне.
Солнце уже садилось, но было довольно светло. Надпись загородили с десяток нищебродов, которые рассчитывали заполучить нераспроданный хлеб по дешевке или вообще бесплатно. Чуть в сторонке сидел крестьянин в широкополой шляпе и торговал связками сушеных овощей. Таких в Императорском городе стража обычно гоняет, но вот в подобных тесных кварталах селянам удавалось расторговаться.
Дурной с заледеневшими пальцами рук двинулся к этому крестьянину. Шляпа скрывала лицо незнакомца, и пленник изо всех сил запрещал себе надеяться. Но не мог не делать этого.
— Почем?.. — севшим голосом спросил он, указывая на овощи.
— Поздорову, атаман.
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Господи Исусе!.. Два перста поневоле потянулись ко лбу, но рука застыла. Край крестьянской соломенной шляпы мучительно медленно стал подниматься вверх, обнажая черты, одновременно знакомые и чужие.
Да? Нет?
Ни в чем нельзя быть уверенным… Ни в чем, кроме глаз.
— Постарели мы с тобой, Сашика? — то ли спросил, то ли сделал вывод улыбающийся Аратан.
Господи, Аратан! Тот самый… Да, давно переставший быть юношей, с полуседой щетиной — но Аратан! И главное — живой!
— Ты? Здесь? Как?
— Отойдем в сторонку?
Маленький тигр встал и, увлеченно размахивая снизками овощей, повел старого товарища в подворотню. Там, скинув на спину шляпу, он вдруг обхватил Дурнова и крепко обнял. Тот замер. А потом распахнул руки и обхватил Аратана — почти такого же маленького, как и 13 лет назад.
— Я уже думал, не получится, — сказал даур, оторвавшись от объятий. — Второй месяц в Пекине — никак тебя не найти. И надо же — надписи сработали!
— Подожди! — сердце пленника всё еще бестолково долбилось перепуганным голубем о грудную клетку. — Но как?! Как ты нашел меня? Почему здесь? Почему сейчас?
— Мы не знали, Сашика, — не отводя глаз, ответил Аратан. — Прости, но слишком многие видели, как тебя убили в том бою. Все думали, что ты мертв. Что всё пропало… Много лет прошло. А потом Фейхун на ярмарке кому-то рассказал, что по Пекину гуляют сплетни, будто при императоре держат пленного лоча с севера. Купец сам случайно узнал — годы спустя. Пока до нас дошло — он уж уехал. Через год только мы его увидели, отсыпали ему шапку золота, но чтобы Су всё точно разузнал.
Аратан улыбнулся.
— Тяжелый то был год. Ждать и не давать волю надеждам. Мало ли кого могли держать в Пекине. Но Фейхун всё подтвердил: это ты. Живой. И что держат тебя в самом сердце богдойской столицы… Куда немногие могут попасть.
— Мы так обрадовались! — маленький тигр хлопнул друга по плечу. — Евтихий с Науръылгой стали говорить о чуде. И я тогда решил попробовать попасть сюда. Как мы уламывали Фейхуна! Он очень боялся… до сих пор боится. Но все-таки прошлой осенью взял меня с собой. И вот я уже два месяца здесь. Сначала искал, как пробраться в императорский город. Потом искал тебя. Последнее оказалось труднее.
— Ты говоришь «мы». Значит, кто-то еще выжил в той бойне? Кто еще жив?
— Кое-кто выжил. Сорокин с Индигой в боях вообще не участвовали, Мотус раненых увез до битвы. Ивашка с Бориской Бутаковым на лодках выжили.
— Бутаков? — вздел брови Дурной.
— Ну, дылда пашковская. Ты с ним переговоры еще вел.
С трудом, но пленник вспомнил долговязого пятидесятника.
— Они сначала палили с кораблей, но монголы засыпали их стрелами. Речка-то маленькая, полностью перестреливается — вот Ивашка и ушел.
— А дауры?
— Тяжко пришлось нам, атаман. Делгоро погиб. Много батаров полегло. Но мы прорвались. Сотни две вырвались. Я хотел монголам в спину ударить, но мало кто слушался меня… Почти все нахлестывали коней и мчались на север без оглядки. А тут уже и пехота казацкая опрокинулась, все побежали… Ну… Когда тебя убили. Некого было спасать. Мало кто из тех казаков выжил: и темноводцев, и албазинцев, и, особенно, пашковцев. Потом, правда, узнали мы, что часть албазинцев смогла убежать. Их Петриловский вывел.
«Иногда история повторяется с пугающей точностью» — покачал головой Дурной, вспомнив, что и в реальной истории, после разгрома полка Кузнеца, небольшую часть казаков вывел именно племянник Хабарова.
Он слушал рассказ маленького тигра, но всё это время его по-настоящему волновала судьба только одного человека. Однако, прямо спросить оказалось так трудно! Он всё ждал, всё надеялся, что Аратан сам скажет про… нее. Но даур упорно перечислял лишь воинов, что смогли вырваться из бойни.
И от этого становилось еще страшнее.
— А Чакилган? — не выдержал, наконец, Дурной ужаса неизвестности.
Маленький тигр, будто, запнулся.
— Она жива, Сашика. Жива и здорова. По крайней мере, так было осенью, когда я уехал.
Огромный груз соскользнул с плеч пленника! Голова закружилась, но это было облегчение: нового приступа боли не будет.
— Как она? Как живет? Что с ней? — засыпал он друга вопросами.
— Мы уже очень долго тут болтаем, атаман. Уходить надо. Я знаю путь: здесь стены старые, и есть места, по которым можно перебраться незаметно. Но делать это надо сейчас: когда солнце село, но ночь еще не пришла. Пойдем со мной!
— Как? — испугался Дурной. — Сейчас?
— Ну да. А что?
— Да как же… — Дурной сам не знал, что ответить. Тут у него была только ежедневная бессмысленная ходьба по кругу, там — надежда! Но… он так привык ходить по этому кругу. Вытоптал глубокую колею… Да он просто забыл, как можно жить иначе!
— Тебя что-то здесь держит? — спросил Аратан, явно на что-то намекая.
— Нет… — задумался пленник. — Конечно, нет!
— Тогда идем. Сейчас! — маленький тигр одновременно пугал и восхищал своей решимостью.
Он уверенно шел запутанными проулками, двигаясь к югу и к востоку Императорского города.
— Я, наверное, на десятке разных стен метки поставил. Сидел подле каждой по нескольку часов в день. Сам себе говорил: глупо надеяться. И видишь, как вышло?
Аратан рассказывал это, даже не оборачиваясь, но Дурной чувствовал улыбку на погрубевшем лице друга.
Они всё дальше удалялись из ремесленных кварталов, попали в какой-то маленький парк, настолько запущенный, что его можно счесть пустырем. За деревьями мелькнула стена.
— Вот оно, — оживился даур. — Самое лучшее место. Внизу вообще никто не ходит. А в стене — разлом. Снизу малоприметный, а повыше такой, что можно целиком в него влезть и подниматься, перебирая ногами. Самое сложное — наверху. Проскочить за зубцы, пока стражи нет. Потому и лучше это делать в сумерках. Серые тени — самые неверные. А ночью уже огни зажгут.
Аратан, возбужденный предстоящим, ломанулся в заросли, увлекая за собой спасаемого друга. Волнительный холод в низу живота у Дурного бурлил всё сильнее. Забравшись по старой, заросшей плотным дерном насыпи к стене, он увидел, как ловко уцепился Аратан за расщелину, ловко пополз вверх, и тихо выдохнул:
— Боюсь, мне не забраться.
Сердце — бешеный голубь — сложило крылья и рухнуло студенистым ошметком куда-то на диафрагму. Нет ничего больнее разбитых надежд. Головная боль выглянула откуда-то из основания шеи и потянула свои липкие щупальца к затылку.
— Да тут несложно! — прошипел сверху маленький тигр. — Я за эти дни даже кирпичи повыбивал — можно упираться ногами. Попробуй, атаман!
Пленник неловко уцепился за выбоины и буквально почувствовал, как болезненно натянулись сухожилия в пальцах. Подпрыгнул, уперся носком ноги на торчащий кирпич — руки его тут же, почувствовав вес тела, мелко задрожали. А до верха еще не меньше десяти метров!
Нет…
Дурной, конечно, оклемался после страшных ран. Но прежние силы к нему так и не вернулись. Даже в нормальной жизни нельзя сравнивать себя 40-летнего с 25-летним. А тут… Конечно, забота щуплого даоса и гимнастика очень помогали ему, но… он же живет тут, как растение. Немного ходит, немного ест — и всё. За 13 лет он ничего тяжелого в руках не держал! Разве что кандалы, и то — очень давно.
«Мое тело — какой-то жалкий холодец, — ненавидя себя, подумал пленник. — Даже, едва попав в прошлое, я был в гораздо лучшей форме…».
Ну, а зачем ему было вообще барахтаться? Если жил Дурной живым трупом, у которого не было впереди ничего… кроме очередного следующего дня. Вот, если бы он знал…
— Вещун хренов! — глухо выругался по-русски пленник.
Руки устали неимоверно — и он неловко спрыгнул на насыпь. Вздохнул и побрел обратно в кусты. Аратан шустрым котом спустился и побежал следом за другом. Они выбрались на запущенную аллейку почти одновременно и застыли.
Шагах в десяти впереди стоял Хун Бяо.
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— Ты откуда здесь? — изумился Дурной.
— Следил за тобой, — спокойно ответил щуплый надзиратель.
Аратан сходу ринулся вперед, но пленник успел остановить его — уже успевшего выхватить нож из рукава.
— Подожди… Бяо, зачем ты следил за мной?
— Так мне приказано. Но сегодня я следил не поэтому. Мне показалось, что мы можем не успеть проститься… По счастью, Дао не волнуют чьи-то планы. Ни мои, ни твои. Оно просто ведет нас, — даос улыбнулся. — И я вижу, что вам нужна моя помощь.
Маленький тигр хмуро глядел то на китайца, то на Дурнова, так как плохо улавливал смысл происходящего.
— Ялишанда, я выведу тебя из Императорского города.
И Дурной сразу поверил своему надзирателю. А зачем бы тому понадобилось обманывать? Кому и какая с этого может быть выгода? Только вот зачем ему помогать?
Северный варвар сам не заметил, как произнес вопрос вслух.
— Мне тоже от тебя кое-что нужно.
— Что?
— Скажу, когда выведу тебя. Чтобы уже без обмана, — Хун Бяо выжидая смотрел на беглеца. — Ну?
Аратан бросил на друга вопросительный взгляд.
— Давай рискнем, — пожал плечами Дурной. — На стену мне всё равно никак не забраться.
— Тогда ты, — щуплый даос ткнул пальцем в даура. — Лезь на ту сторону и встречай нас за Южными воротами. Мы скоро подойдем.
— Да как же я там… — начал было возмущаться Дурной, но Олёша скинул с плеча увесистый тюк, который придерживал рукой.
— А вот так! — он развернул тяжелое, пестрое покрывало, которое было плотно расшито яркими нитками. Какие-то знаки переплетались в невероятных комбинациях, да так густо, что покрывало из-за шитья казалось вдвое толще. Бяо набросил его на удивленного лоча, плотно замотал с головой и строго приказал. — Даже одним глазком не выглядывай!
И потянул ослепленного пленника за собой.
Дурной осторожно, вслепую шагал по дорожке, с тревогою прислушиваясь к шуму вокруг. В какой-то момент они остановились.
— Куда прете? — оглушил его грубый окрик на маньчжурском.
Стража врат! Восьмизнаменники.
— В храм Небесных Облаков, господин, — рутинно ответил щуплый даос и даже было потянул пленника за собой, чтобы идти дальше, но, кажется, их не пускали.
— Стоять! Вы кто такие, чтобы ходить туда-сюда?
— Да как вам не стыдно! — Хун Бяо, казалось, журил невоспитанных детей. — Это же сам Ван Чанъюэ! Седьмой патриарх! Святой человек!
— А точно седьмой? — стража явно глумилась. — Ну-ка, давай проверим. Скидывай-ка одеяло! Больно у патриарха тапочки не патриаршьи.
— Благословенному Чанъюэ не требуется украшать себя внешним, не в том его величие, — философски заметил даос.
— Ну, конечно, так оно и есть. А ну, скидывай тряпье!
— Подождите, — словно какое-то открытие посетило голову даоса. — Вам прошлая стража разве ничего не передавала?
— Ничего. А в чем дело?
— Мы им всё объяснили. Но… раз они не сочли нужным… Что ж, снимайте. Но это будет на вашей совести.
— Погоди-ка. Что будет на нашей совести?
— Благословенный Ван прибыл в Императорский город к господину Мале, дабы исцелить его любимую наложницу, которую поразила черная хворь, — нарочито медленно начал говорить Бяо.
Мала был видным генералом, он заведовал всей монгольской частью Восьмизнаменного войска. Следил за каждым племенем: кто сколько должен поставлять воинов и так далее. Раз даос рассказал о болезни наложницы — видимо, он слышал об этой ситуации. Да и стража заметно притихла.
— Мой господин целый день неустанно молился над госпожой Си, поил ее бесценными эликсирами, изгоняя демонов черной хвори из ее прекрасного тела. И ему удалось! Господин Ван стал сосудом нечистого, пленил его в своем теле — и только великая сила Ци позволяет ему противостоять ярости черной хвори. Сейчас мы спешим в храм Белых Облаков, ибо только в его стенах можно избавиться от демона.
Китаец выдержал драматическую паузу.
— Но, видимо, этого демона мы до храма не донесем, — развел он руками, смиряясь с печальной реальностью.
— Не донесете? — раздался слегка испуганный голос. — Почему?
— Вы ведь решили снять покрывало. Покрывало, на котором вышиты все двенадцать тайных имен Яшмового владыки, все тайные охранные знаки, что открыл он патриархам былого. Долгие годы висело оно за алтарем, напитываясь энергией шэнь самых просвещенных даосов Поднебесной. Сейчас только эта броня защищает окружающий мир от хвори. Но вы, видимо, решили рискнуть. Вам не жалко ни себя, ни весь великий город Пекин…
— Уходите! Быстро уходите! — заголосили стражники, отступая назад; Дурной физически почувствовал возникшую вокруг него пустоту.
Это было так смешно, что он не удержался и завозился под покрывалом, породив целую волну испуганных криков. Хун Бяо тут же ухватился за складку и повел подельника прочь от ворот.
— Не перебарщивай, — тихо шепнул он.
— А откуда у тебя храмовое покрывало? — удивился северный варвар.
— Это покрывало моей бабки, — Бяо молча шагал вдоль стены. — Она была крестьянкой с гор Тайханшань.
Комментарии были излишни.
Порыскав по округе, они нашли Аратана, который выглядел крайне встревоженным. Ну, не доверял он какому-то незнакомому китайцу, встретив атамана после стольких лет!
В тихом проулочке Дурной снял «магическое» покрывало и протянул его щуплому даосу.
— Спасибо, Бяо. Ты меня спас, — улыбнулся он и вдруг вспомнил. — И какое же у тебя условие?
— О, оно совсем простое, — в ответ улыбнулся надзиратель. — Возьми меня с собой, лоча. Я хочу увидеть Олосы — страну моих предков. Покажи мне город Тэвейа.
«Вот это поворот…».
Пленник (почти сбежавший) растерянно уставился на своего спасителя.
— Ты уверен? Тебе может совсем не понравиться моя страна. Да и я пока иду не туда… Не знаю даже, доберусь ли я когда-нибудь сам до Тэвейи.
— Я вижу, что доберешься, — улыбнулся Хун Бяо. — А мне всё равно после твоего побега назад дороги нет. И зови меня Олёша.
…Глубокой ночью маленький тигр привел всех в «апартаменты Су». Купеческое семейство обитало на восточной окраине Внешнего города, который был воистину огромен! Дурной оглядел высокую стену, крытую лакированной черепицей, изысканные ворота, запертые наглухо, по случаю ночи.
— А неплохо Фэйхун устроился! — присвистнул беглец.
— На нашем золоте, на наших мехах, — улыбнулся Аратан. — Эту усадьбу Су отстроили лет шесть назад.
Троица обошла бесконечно длинный забор и ткнулась в заднюю калиточку. Там им открыли неожиданно быстро, будто, ждали. Сам достопочтенный Фэйхун не поленился подняться с постели и в одном исподнем засвидетельствовать, так сказать. Располневший за эти годы торговец низко кланялся и признавался в великой радости от лицезрения мудрого и щедрого атамана. Даже слезу пустил.
Чтобы два раза не собираться, заговорщики сразу обсудили планы на ближайшее будущее. Иначе говоря: а что теперь-то?
— Ясно что, — Аратан изо всех сил старался быть в их компании за главного. — Как со мной сделали — так и теперь поступим. Дождемся отправки вашего каравана в Чосон и двинемся с обозом.
— Нну, можно… можно и так, — откровенно вздохнул толстяк Су, которому явно было страшновато держать у себя беглого пленника.
— А когда вы на Черную Реку двинетесь? — поинтересовался Дурной у купца.
— На исходе весны, как всегда. Всё расцветет, корма подешевеют, дороги просохнут. И в Чосоне торговля бойчее пойдет.
Беглец вспомнил, что караван же еще через Корею ходит. Нет! Ждать два месяца здесь, потом месяца три неспешно тащиться через две страны — он не готов столько терпеть! Теперь, когда свобода так близко — сидеть и ждать?!
— Не более чем через десять дней почетного пленника Ялишанду начнут искать, — вдруг подал голос Бяо-Олёша. — Это самое позднее — если господин Ин Мо вдруг внезапно не зайдет гости. Пекин расчешут гребенкой, а господина Ялишанду довольно легко опознать…
— Верно! — аргументы даоса только сыграли на руку беглому пленнику. — Надо уходить! Су, это сложно?
— Конечно, сложно! Это же Пекин! — всплеснул руками торговец. — Можно, конечно, услать вас в какую-нибудь дальнюю деревеньку — отсидеться…
— Нет! — Дурной сам испугался своего вскрика. — Надо уходить. За великую стену. Это далеко?
— Расстояния не важны, — покачал головой Фэйхун. — Место надо знать. На севере стена всего в сотне ли от столицы проходит. Но там совершенно негде перейти, а стража сурова и бдительна. Самый торный путь — это Шаньхайгуань. До него более шестисот ли, но это большая широкая дорога вдоль моря. Там все ходят… Но, думаю, там вас в первую очередь и начнут искать. Да и ведет этот путь в самое сердце Маньчжурии… Знаю! Есть у меня должник, который проведет вас! Ворота Дацзинмэнь, конечно, стоят на западе, но лучше путь они будут подальше, зато безопасные!
Уже через два дня, собрав лошадей и припасы, троица двинулась в обход всего огромного Пекина на северо-запад.

Глава 10

Пекин и его округу горы окружают чуть ли не с трех сторон, подковою. Будто там, на западе и севере уже и нет никакого Китая — обустроенной равнины, перелопаченной сеткой дамб и квадратиками полей. Троица беглецов и слуга Су Фэйхуна, знавший должника своего господина, перебрались через два горных перевала, после чего оказались в сухой и почти безлесой долине, где раскинулся город Сюаньфу. Сам городок небольшой, зато вокруг разместились бесконечные казармы и конюшни — здесь располагалась одна из главных баз монгольских восьмизнаменных войск. Несколько тысяч кочевников служили здесь постоянно, из степи периодически вызывали новые пополнения.
Слуга привел друзей в небольшой домик на окраине, где их встретил грузный мужчина с фигурой бывшего борца. Чахарец Удбала уже не служил в Восьми Знаменах (и Дурной понял из контекста, что покинул он эти стройные ряды не по своей воле), но не спешил вернуться в родные степи. Похоже, блага китайской цивилизации пришлись старому воину по душе, он начал крутить дела… отчего и влип в долги перед семейством Су.
Удбала хмуро принял послание от торговца, прочитал, мрачно поднял на незваных гостей глаза навыкате.
— И куда вас вести надо?
— Ну… хотя бы до Сунгари, — осторожно ответил беглый пленник, решив не выдавать конечный пункт их пути.
Монгол звучно пёрнул губами и закатил глаза.
— Край земли… Там и не живет никто! Что вам там нужно?
— Это наше дело, — осадил чахарца Аратан. — Ты скажи только: сможешь довести? Гарантируешь, что мы дойдем?
— Степь, — Удбала произнес это слово так многозначительно и покрутил кистью руки, чтобы самые тупые осознали многозначность этого понятия. — Ступивший на путь в Степи никогда не знает точно, дойдет он до цели или нет.
Все трое гостей хмуро оглядывали пузатого философа, и тот поспешил закончить:
— Но я знаю дорогу до этой реки, — и тут же добавил. — Ищите коней!
Дурной аж поперхнулся.
— Чего? Ты ж монгол! Если у вас что и есть, так это кони!
— Нет у нас коней, — театрально вздохнул чахарец. — Пока трава густой щеткой землю не покроет — у монгола коней всё равно что нет. И степь они сейчас точно не пройдут — совсем за зиму силы растеряли. Нужны никанские кони, которых кормят зерном. Или ждите лета.
Слуга семьи Су совершил невозможное, и где-то умудрился найти в этом городке, переполненном монголами, восемь китайских лошадок, не отощавших за зиму. Увидев их, Удбала вздохнул так тяжко, что сам Дун Тайшань-ван преисполнился бы жалости. Однако, долг его, похоже, был так велик, что он за день собрал всё необходимое и повел беглецов в Степь.
Хотя, сначала впереди снова были горы. После очередного перевала путники попали в Чжанцзякоу — последний большой город на северо-западе.
— За ним уже стена, — пояснил чахарец. — Там мои родные степи.
В тот же день Дурной впервые увидел легендарную Великую китайскую стену, которая шла по вершинам горных хребтов. В седловине возвышались мощные ворота: каменные в основании и кирпичные сверху.
— Ворота Дацзинмэнь, — внезапно разговорился Удбала, указывая толстой плетью на арку проема. — Их построили совсем недавно, лет тридцать назад. Подлые Мины так хотели защититься от истинных наследников трона империи, — чахарец практически тыкал обухом в себя, давая всем понять, кто истинные правители Китая. — Глупцы… В том же году их императора убил подлый крестьянин Ли Цзычен. И почти сразу его покарали маньчжуры, захватившие Ханбалык. А эти ворота не пригодились.
Монгол смело правил прямо в черный проем арки, даже не задумываясь о том, что везет троих беглых. Ну, ладно еще даур и китаец, но лоча! Его никакие монгольские одеяния не прикроют. Вальяжно покачиваясь в седле, Удбала неспешно прокатился прямо перед стражей, небрежно махнул им смотанной плетью в знак приветствия, те ответили похожими жестами.
И всё!
— Это чахарская земля, — с улыбкой ответил проводник. — Посмотрел бы я на того, кто решится здесь не пропустить истинного чахара. Вы со мной — значит, и вы наших родов! Когда-то нашим ханам служили все вокруг!
Он помолчал, мрачнея, и тихо добавил:
— По обе стороны от этой треклятой стены.
Когда, наконец, горы закончились и пошли степи, поведение Удбалы радикально переменилось: он посерьезнел, весь как-то подобрался, даже его пузо слегка втянулось. Монгол уверенно вёл своих нанимателей по низинным путям, периодически взбирался на холмы да взгорки и тщательно оглядывал местность. И это дало свои плоды — почти за месяц путники умудрились ни с кем не встретиться. Они всегда вовремя находили источники воды, а чахарец каждые несколько дней доказывал, что он еще и охотник хороший.
В хороший день их группа проходила сто километров и даже больше. Правда, наряду с хорошими случались и весьма неприятные деньки: бури с песком и снегом напополам, снегопады, что, по случаю наступающей весны, превращали огромные пространства в сплошную грязь и слякоть. В такие дни «счетчик пройденного» мог и «ноль» показать.
По-своему, Дурной радовался таким дням, ибо 10 часов в седле его просто убивали. Он и на Амуре не любил ездить на лошадях, а за последние 13 лет практически не передвигался верхом. Во время вынужденного сидения под какой-нибудь скалой беглец, памятуя о позоре, который испытал перед стеной Императорского города, изнурял себя всякими упражнениями: отжимался, поднимал над головой тяжелые камни и подолгу рубил воздух плохонькой монгольской саблей, которую раздобыл для него маленький тигр. Было непривычно и тяжко, но Дурнова радовала ломота во всём теле: он чувствовал, как потихоньку силы возвращаются.
Аратан одобрительно смотрел на старания своего друга, а вот Хун Бяо был недоволен:
— Не стоит тебе так делать, Ялишанда. Плохой Путь выбрал. Ты, конечно, дойдешь до цели, но… Представь, что ты стоишь в доме, где много комнат. И тебе нужно выйти. И вот ты берешь и пробиваешь лбом все стены на пути. Да, выход найдешь. И так быстрее, чем идти в обход. Но все стены в доме переломаешь… и лоб расшибешь.
Наверное, он был прав, потому что периодически Дурной просто сваливался с головной болью. Щуплому даосу приходилось всё бросать и лечить непутевого северного варвара, утыкивая его иглами, прижигая и подпаивая отварами, хотя, запасов лекарств у него имелось совсем мало. Но вырвавшийся на свободу пленник не останавливался. Очень уж ему хотелось снова стать полноценным.
А еще он упорно пытался расспросить Аратана о житье на Амуре в свое отсутствие. Это было крайне трудно, так как даур моментально замыкался в себе, говорил односложно или находил для себя какие-нибудь неотложные дела. Более-менее пространно он рассказывал лишь о той роковой битве, в которой «убили атамана». Например, поведал про Митьку Тютю.
— Его отряд почти в самое месиво попал. Порубили их подчистую. Сам Митька бился до последнего, уже к воде его потеснили. Тогда Тютя сорвал куяк, у которого уже все ремни посрезали, и кинулся в реку. Даже до наших лодок догреб, за борт ухватился. Но монголы с берега его всего стрелами утыкали… По крайней мере, так Ивашка говорит.
Ох, не понравилось Дурнову, как Аратан сказал последнюю фразу!
— А ты считаешь, что он мог и неправду сказать?
Маленький тигр поднял на друга глаза полные боли. И не выдержал:
— Не всё ладно на Черной реке, Сашика! Многие перессорились: и дауры с даурами, и лоча с лоча. По мне — Ивашка тот еще гад. Хотя, в первую зиму он спас Темноводный.
— От кого?
— Монголы пришли по льду. Большая орда — тысяч пять. Месяц стояли под острогом, всё вокруг уничтожили, но не взяли острог. Потом дальше пошли, Албазин разрушили — ныне там пусто. С ними тунгусский князь был большой — Гантимур. Тот и до Нерчинска дошел и сжег его.
— Значит, нет больше Темноводья, — обессиленно выдохнул Дурной.
— Есть. Но оно совсем не такое, как было при тебе. Ты… Ты должен сам всё увидеть.

Глава 11

К концу месяца купленные кони совершенно ослабли и отощали, ибо запасов с собой у них было мало, а степь ранней весной кормила очень плохо. Но зато Удбала обрадовал:
— Завтра выйдем к речке, которая уже впадает в Сунгари.
И не соврал. Речная долина встретила беглецов первой зеленью и синевой только-только очистившейся ото льда реки. А местные жители подтвердили, что до Сунгари — день пути. Это, если по сухопутью. До Амура еще очень далеко, но у Дурнова поневоле расправлялись плечи. Он уже чувствовал себя почти как дома. Почти прежним атаманом Сашко. Хотя, смутные речи Аратана его сильно тревожили.
Наступала пора прощаться с чахарцем.
— Ты честно выполнил то, что обещал, — поблагодарил он Удбалу.
— А вам дальше не нужен провожатый? — вдруг неожиданно спросил монгол. И поспешно добавил. — За отдельную плату.
Беглецы удивленно уставились на проводника.
— Но мы пойдем далеко на север, — уточнил на всякий случай атаман.
Чахарец закатил глаза и вздохнул так тяжко, как будто эта троица уже настоятельно звала его с собой на какой-то отвратительный север.
— А что делать? — напевно ответил он. — Вы лошадей видели? Они меня до Сюаньфу не довезут, околеют по дороге. А мне в степи застревать не с руки… Да, если честно, мне и в Сюаньфу не все обрадуются…
Аратан хитро улыбнулся и повернулся к Дурнову.
— Возьмем, атаман? Дорога еще дальняя, а лишняя сабля в пути не помешает, повернулся к чахарцу. — Удбала, нам сейчас платить нечем, но, когда до дому доберемся — одарим тебя черными соболями!
Монгол снова вздохнул, но уже не так трагично. Мол, на безрыбье и соболя сойдут. Они продали коней в ближайшей деревне, где купили лодку. Сели в нее — и стремительно понеслись прямо к Амуру! Плыть старались по утрам, вечерам и, по возможности, ночью. Днем искали скрытное место и не отсвечивали, особенно, когда выбрались в Сунгари. Берега реки еще были усыпаны ледяными торосами, беглецы так быстро продвигались на север, что понемногу обгоняли весну. Если на сухопутную половину пути ушел почти месяц, то на немногим меньшее расстояние по воде потратили шесть дней.
Наконец, они достигли низовий реки, которые еще во времена приказного Кузнеца стали пустынными. Беглецы только было расслабились, решились плыть даже днем, чтобы поскорее оказаться на родном Амуре, как вдруг заметили на правом берегу, на невысоком взгорочке, крепость.
— Греби влево! — быстро закричал Дурной, пытаясь не попасться на глаза местным дозорным.
Крепость оказалась совсем небольшой, но с крепким частоколом и несколькими капитальными зданиями внутри. Именно крыши домов ясно дали понять, что ее возвели не русские.
— Давно она тут стоит? — спросил атаман у Аратана.
— Довольно давно, — грустно кивнул тот. — Но тут всего несколько десятков воинов, даже не богдойцев. И на Амур они не выходят.
И все-таки надо поскорее уходить отсюда. Прижавшись к левому берегу, вся четверка усиленно гребла. До выхода в Амур оставалось совсем немного…
При первых сумерках лодочку внезапно вынесло на людей, которых скрывал очередной извив реки. Они расположились прямо на льду, покрывавшему весь берег, там же и маленькие костерки жгли. Лодку они заметили сразу и зашумели.
— Уходим! — теперь первым среагировал Аратан.
Уставшие путники снова налегли на весла, чтобы увести лодочку направо. Люди на берегу что-то кричали, бегали, а потом стали сталкивать на воду какое-то суденышко без мачты.
— У них тоже есть лодка! — испуганно крикнул Дурной, обернувшись через плечо, и беглецы удвоили усилия.
Россыпь островков и проток на месте слияния двух рек приближалась; казалось, это шанс. Однако и чужаки, сильно отстав поначалу, теперь споро сокращали расстояние — когда весел втрое больше и они подлиннее — это нетрудно.
— Это же дощаник, — признал, наконец, Дурной знакомые обводы.
— Какая разница, — пропыхтел Аратан. — Догоняют… Давайте к берегу!
И все послушно повернули лодку, хотя, недавний пленник совершенно не понимал, что происходит. Сзади что-то выкрикивали, но шум вскрывшейся реки искажал речь. Беглецы были уже совсем недалеко от берега, когда Дурной окончательно убедился: кричат на русском! На языке, который он ни разу не слышал столько лет!
— Аратан, да погоди! — окликнул он друга. — Это же свои!
— Если бы… — проскрипел сквозь зубы даур. Он выглядел крайне раздосадованным и зыркал волком из стороны в сторону. Дощаник всё нагонял и нагонял — уже и лица видно. И одно из них Дурной вроде бы узнавал. Длинная окладистая борода, щедро присыпанная сединой надежно скрывала его нижнюю часть, но верхняя оставалась всё таким же идеально красивой, без изъянов.
— Да куда ж вы, гости дорогие! — растекался над водой голос Ивашки. — Мы уж заждались! Ну-тко, суши весла!
Аратан зверем заметался по лодке, потом долго выругался, схватил саблю, бросился в воду — уже мелко было — и побрел к зарослям на берегу. Мало что понимающий монгол поступил так же, ибо считал маленького тигра своим нанимателем, а от незнакомых людей на дощанике не ждал ничего хорошего.
Дурной не понимал вообще ничего! И растерянно сидел на лавке с веслом в руке. Даос Олёша спокойно повторял действия своего друга.
Дощаник бодро набежал на лодку-беглянку и прилично так стукнул в борт.
— Чепляй-чепляй ее, в душу мать! — неслось сверху.
Богатая с проседью борода свесилась над лодочкой.
— Чудны дела твои, господи! — искренне изумился Ивашка «Делон». — Знать, всё правда… Здрав будь, атаман Сашко! Переходь на дощаник, друже!
Казаки помогли обоим беглецам в потасканных монгольских халатах забраться на судно. Ивашка стоял рядом и с открытой улыбкой широко распахнул объятья.
Дурной видел такую сцену лишь в самых смелых мечтах. Ах, как он хотел бы кинуться навстречу, но… как же всё странно вышло! Куда кинулся Аратан, а главное — почему?
— Поздорову, Иван Иваныч! — слегка неловко улыбнулся беглец. — Не взыщи… Но многое мне непонятно. Почему Аратан… сбежал?
— Знамо, почему, — улыбка медленно стекла с красивого лица, спряталась в зарослях бороды. — Нынче нам при встрече уж не разойтись. Смерть пролегла промеж нас, Сашко. Един из двух непременно порешит другого. Да уж, верно, он и так наплел тебе про меня изветов?
— Да не особо, — растерянно развел руками Сашко, долгие годы бывший Ялишандой, пленным северным варваром… Напрочь отвыкший, что его так называли.
— Странно, — протянул Ивашка, потихоньку возвращая улыбку на лицо. — Ну, тогда ты нам поведай о своих злоключениях дивных! Мы ж тут ничего не ведали! С расстановкой поведай — путь нас неблизкий ждет.
— Куда? — невольно напрягся Дурной.
— Так, в Темноводный, — усмехнулся «Делон». — В твой Темноводный. Который только милость Божия уберегла от разора.
Дощаник плавно выворачивал на Амур. Подрагивающий (то ли от холода, то ли от нервов) Сашко уселся под навес из парусины и принялся рассказывать. Как незнамо каким чудом выжил; как водили его долгие годы пред очи двух богдыханов, словно зверя дивного; как жил он в самом большой городе на Земле. И как его, наконец, нашел в этом городе Аратан. Верный друг Аратан, преодолевший тысячи верст в чужой враждебной стране, чтобы найти его; даже не будучи уверен, что бывший атаман Темноводский жив… А теперь вдруг бросивший его…
— Ну, он же тебя не одного бросил, не среди врагов, — неожиданно заступился за даура Ивашка. — Даурцу поганому средь нас верная смерть была, но тебе-то ништо не грозит.
Дурной понял, что пора начинать ответные расспросы. Загадки Темноводья у него уже физический зуд стали вызывать.
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Дурной не верил ему. Старый, усталый, весь какой-то перекособоченный и с буграми шрамов, из-под волос лезущих, он смотрел на него хмуро и недоверчиво. Ну, понятно, они с Араташкой всегда дружны были. Да еще энта морда даурская ухитрилась атамана из богдойского плена вызволить. Не соврали ему, значит…
Надобно ему с самого начала всё разъяснить.
— Ты не хмурься, Сашко, а сперва выслушай, что я тебе поведаю. От с того самого дня, когда тебя пришибли. Яко наскочили монголы, враз ясно стало, что пушки до боя с бусов нам не спустить. И порешали тогда мы с Борискою палить прямо с бортов. Пушекмного, самопалов — тьма! Изрядно мы монголишек побили, но тех — без счета! Стволы уж гарью забилися; зрим — дауров окружили, а те, что вырвались — в бег ударились. Сам видал. Аще по полю крик идет, будто тебя живота лишили, пашковские вои в бегство обратилися. Вот скажи, мне сам, Сашко: что нам деять надо было?
Дурной молчал. А что он мог сказать? Ивашка тогда порешал верно: надобно спасти тех, кого можно.
— Добрались с великим трудом до Амур-реки, — продолжил он вспоминать. — Перехватил я Сорокина с Мотусом на дощаниках и увел в Темноводный. Сильно опосля дауры доскакали. Тут-то мы с Араташкой по первОй и сцепилися! Трусом меня обозвал, гнида… — Ивашка невольно зашипел, хоть и давал себе зарок держаться в покое, покуда Сашко всей правды не примет. — Сами утекли первей всех, а на меня… на нас!
Дурной чуток отшатнулся. Сильно переменился Вещун, и не токма с лица.
— Челганка твоя нас тогда замирила. Понимала баба, что непростое время всех ждет. А я помнил твои слова, Сашко. Что богдойцы непременно придут ответ дать. Великих трудов мне стоило уговорить Бориску Бутакова с его полусотней остаться. Подробную отписку о бое составили и послали… уж незнамо куда послали: воеводы-то над нами боле не ималось. Помер Пашков.
И слегка так Сашку подмигнул: помнишь, мол, как сам воеводской волей тяготился?
— Всех, кого мог, сселил я в Темноводном. Токма, албазинцы, что опосля до Амур-реки доковыляли, у нас не осталися.
— Те, что с Петриловским? — уточнил Дурной.
— А, проведал уже, — Ивашка скрыл недовольство. Вот бы прознать всё, что ему уже успел Араташка нашептать. — Они, бедняги. Осмь десятков до нас дошли о ногах и руках. Отлежались в Темноводном, пояли пяток лодок и ушли на верх. Ну, невелика потеря — у тоих и оружия почти не ималось. Да и биться они не желали.
— С монголами, что зимой пришли?
Ишь, и это ведает.
— С ими, Сашко. Зря нехристи нам такой срок отпустили. До снегов поранетые оздоровели, да припасы мы преизрядные имели. А самопалов да пушек у нас было больше, чем рук. Даже кое-кто из баб приохотились. Инда пришла до нас рать монгольская — ужо мы их встретили! Зелье тогда, почитай, всё пожгли. Перебили тех без счета! Токма монголов да тунгусов тех было тыщ пять или шесть.
Ивашка горестно вздохнул. Плохая той зимой война вышла. Кочевое войско порушило и пожгло всё в округе. Вообще всё. В самом остроге иссякли почитай все запасы. Хоть, и били врага сотнями, а никакого дувана не получили. Вот и считай: победа ли то? Монголы устали мерзнуть в снегах и ушли. А темноводцам только и осталось, что собственные животы… Что тоже немало, конечно.
— Ведали гады, куда шли, — продолжил он свой рассказ. — Споро добрались до Албазина. Народишка там, почитай, поболе, чем у нас было. Да токма голодрань одна да тати и воры. От былого полка Кузнеца и сотни не набралось бы. Кто-то сразу утек, а те, что не успели — даже трех дён не продержались. Бают, резали их монголы страшно! Если кто и уцелел там, навряд на то пепелище вернется. Там уж часть монголов по Аргуни обратно в степи пошла, но тунгусский князь Гантимур с другами двинул на Нерчинск. Слышно было, будто на Шилкаре и Нерче земли его родовые имались. Богдыхан повелеша ему с первоначалу от тех земель уйти, но опосля позволил их от нас… очистить. Бают, нерчинские зло дрались, да было их совсем мало, Пашков-то почитай весь свой полк у Шунгала положил, да и сам слёг. Договорились оне с Гантимуркою, что тот их всех отпустит на Байкал и обещалися, взад не возвертаться.
— И как? — проявил интерес Сашко.
— И не возвернулись, — неискренне вздохнул Ивашка.
— Стало быть, нет больше на Амуре ничего, кроме Темноводного?
— Тогда да, — улыбнулся защитник Темноводья. — Токма Темноводный да Северный. Прочие остроги монголы по воле богдыхановой порушили. На Шилкаре и Нерче засел Гантимурка, стали те пути непрохожими…
— А ныне как? — не унимался гостенёк из прошлого.
— Ныне… Сашко, я мог бы об сём и сказывать, но уж больно показать тебе хочется. Обожди до завтра.
К завтреву должны уж в Зею выйти. На ночевке Ивашка указал казакам с утра ставить мачту и ладить парус, ежели ветрА ладно дуть станут.
И на новый день Господь сподобил! Ветерок задувал на полуночь, небо распогодилось, солнышко пригревало так, что кафтан хотелось скинуть. Дощаник завернул на синюю рябь зейской воды, мужики расправили парус — понесся кораблик рысями, разрезая волну за волной. Ивашка сам заглянул под навес, вызвал Дурнова к носу.
Темноводный, как и в былые годы с Амура разглядеть было мудрено. Зато с Зейской стороны ныне всё стало, как на ладони. Вон на высотке уже почерневшие от времени башни да тарасы. Острог с былых времен почти не вырос, токма укрепился. Но стоял Темноводный гордо и мощно, даруя защиту и покой народишку.
Зато к северу и востоку от стен весь простор ныне заполонил Подол. Домишки, подворья, сараюшки выжили местные чахлые заросли и протянулись уже до самой реки. Промеж острога и пристани, где у мостков болтались десятка два дощаников и лодок, селились всё больше мастеровые, коим требовался скорый доступ до воды. Темноводный мог похвастаться и скорняками, и гончарами, и плотниками. В том годе даже свои камнерезцы завелись!
Невольно и сам Ивашка залюбовался делом рук своих. Но не забывал коситься на Дурнова. Очень уж хотелось узреть, как дивится гостенёк на случившиеся перемены. И тот дивился. Без досады.
— Ныне у нас тут полей поменьше стало, — с трудом скрывая гордость, пояснял Ивашка. — Больно людишек много прет. Распаханные деляны токма к западу маются, у озерца.
— А хлеба-то хватает? — озаботился Сашко.
— Ох, хлеба — хоть свиней корми! — расплылся в улыбке защитник Темноводский.
Они уже проплывали заливные луга, что чуть не на версту растянулись от зейского бережка. Дурной не мог не заметить, что луговины размечены, и на первую травку, что начала пробиваться, уже спустили коней и коров. Немалые стада! Особливо, сравнивая с тем, что было при Дурном.
Дощаник продолжал ходко плыть вверх по реке. Холмы подошли к Зее, берег стал выше — и то тут, то там замелькали крыши домишков — пошли деревеньки. Где в две семьи, а где и в двадцать. И всюду, черные пятаки перепаханной земли — крестьяне уже вовсю готовились к севу.
— Впечатляет, — пробубнил Сашко одно из своих кривых словечек. — И много такого?
— Где — густо, где — пусто, — честно признался Ивашка. — Но таким макаром тянется верст на 100–120. Кое-кто уж и от реки отходит — в глубях селится.
— И по левому берегу?
— Ни. По левому — никого. Там селятся люди Тугудая.
— По всему левобережью? На что ему столько земли?! — изумился Дурной.
— Так мы подрядились. Ты ж не знаешь, а Тугудай приимает к себе много осиротелых. И с богдыхановых земель, и с темноводских. Всем где-то селиться надо. А я и доволен: за рекой за людишками труднее приглядывать.
— Ясно, — непонятно что подумал Дурной. — И много у тебя… людишек?
Ивашка поневоле расправил плечи.
— Ну, в Темноводном тысяча еще не наберется, но уж восемь или девять сотен точно мается. А в выселках да деревеньках тыщи три живет. Да токма там кому точный счет весть?
Радость наполняла сердце нового атамана Темноводного. Он видел глаза Дурнова: без зависти, но с легкой горечью, что всё это было выстроено без его.
«Смотри, Сашко! — улыбался Ивашка. — Смотри: я смог! Я содеял то, что у тебя не вышло!».
Довольный сверх меры, он велел казакам заворачивать дощаник. Потешил сердце — можно и на острог заворачивать.
— Пойдешь ко мне, Сашко! Пир закатим, в баньке тебя отпарим! — он желал быть щедрым хозяином.
— Прости, Ивашка, — еле приметно улыбнулся Дурной с затуманенным взором. — Но мне бы сперва к Чакилган наведаться. Сколько лет не видел… Сам понимаешь.
— Так нет Челганки в Темноводном…
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Что началось! Господи Исусе, столько лет минуло, а Дурной всё света не видит без бабы своей. И как она его приворожила? На Ивашку тогда будто торок налетел, беглый атаман чуть ли за грудки его не тряс, всё выпытывал: где евонная Челганка. Еле удалось его унять да принудить обождать до острожка.
— Там всё тебе обскажу, Сашко. Неприлюдный то разговор. Невеселый.
Весь сустаток пути Дурной так и не унялся: бродил по дощанику, смотрел на реку собакой побитой — того и гляди завоет. На берегу все-таки убедил его спервоначалу до баньки сходить, приодеться, за перекусить. А за то время горницу подготовил. Хотелось еще удивить Дурнова, хотелось побольше ему показать, а разговор этот тяжкий на подольше отложить… Да куды там!
Новый терем уже шесть годов, как построили. Срубили хоромы для общих дел, но дел тех было не так много, так что поселился здесь Ивашка надолго. Не было в доме сём женской половины, да и ляд с ней. Девок на его век хватит, а жена ему ни к чему. Род продолжить? Да уж имается кому — на Руси-матушке продолжат. А тут он как-нибудь сам доживет. Для себя.
Ивашка мельком глянул на себя в бронзовое зеркало. Всё еще пригож был безродный казак Ивашка сын Иванов. Хоть, и полвека разменял, а в могилу пока не собирался. Подмигнув себе и поправив кудри с проседью, Темноводский атаман зеркало отложил.
Своё ведь! Гунька учинил их делать уж давненько, когда все беды на Амур-реке утихли. Товар этот по всему краю с руками отхватывали! Жаль, бронзы своей не ималось, а то бы так расторговались, что и Якунька обзавидовался б…
В низкую арочную дверь постучали.
— Заходь!
Дворовой ввел в горницу Дурнова. Умытый, переодетый, он уже не таким и жалким стал. Но в глаза ему смотреть не хотелось. Оглядевшись, присвистнул:
— Кучеряво живешь… атаман! — смешно прошепелявил он.
— Инда все в Темноводном не бедствуем, — Ивашка огладил рукой бороду, взял кувшин и разлил по кружкам. — За то, что возвернулся ты!
— Вино? — Дурной, словно, не слышал Ивашку. — Фэйхун возит?
— Есть и другие гости, — Ивашка не стал уточнять, что с Фэйхуном Темноводный уже давно торговлю не ведет.
Сашко покрутил вино густоцветное в чашке, потом со стуком поставил на стол и начал пырить исподлобья.
— Всё! Хорош! Рассказывай всё. Прямо сейчас.
Аж трясет беглого, да кулаки хрустят.
— Уж скажу, — Ивашка тоже е стал пить и зло плюхнулся на лавку. — Садись, долгие речи будут.
Собрался с мыслями.
— Про монголов ты уже ведаешь. Не знаю, что тебе Араташка нашептал…
— Да ничего не нашептал! — зарычал Дурной. — Вы как сговорились все!
«А вот это занятно! — скрыл приятное удивление защитник Темноводский. — Сплоховал инородец-то. Если Сашко мне тут тень на плетень не наводит».
— Всё расскажу, без утайки. В ту зиму дауры нам никак не помогли. Но я в обиде не был, много их полегло в походе. Но уж потом-то могли б по-соседски поддержать! Но и того не было. У нас в тот год десяток коней на весь острог ималось!.. Зато опосля… Наперекосяк всё пошло, когда Галинга помер. И учалось в роду чохарском нестроение. Многие даже решили за Зею идти и кочевать при Тугудае. Но жёнка твоя тут уперлась. Не схотела, видать, чтобы власть от ея семейки ушла. Стала сманивать чохарцев до нашего острогу. Араташка твой тут как тут: княгиня Темноводская, вдова атаманова! Орет об том на каждом углу. Только представь: баба — а в дела мужские лезет. Как дауров поприбавилось — вообще учали они порядки менять.
Дурной сидел, застыв. Вообще неясно было, что за мысли у него крутятся. А дальше-то токма хуже будет.
— Я ж понимал твою Челганку, Сашко, — осторожно начал подводить к самому тревожному Ивашка. — Враз лишилась баба мужа и брата. Опосля и отец упокоился. Тяжко ей стало. И страшно, видать. Вот и учала безумствовать. Баба в княгини метила! А народишко-то волнуется! Казачество страхом преисполнилось. Все прочие острожки на Амуре порушены; кто убёг, те рассказали, что нет больше русской власти в Темноводье. Забыла про нас Русь-матушка! У нее там своя тяжкая война — с ляхами… Как ты и баял, Сашко.
Ивашка значительно понизил голос, дабы Дурной уяснил — он-то всё слышал. И всё помнит.
— Пужлив стал народишко — в одиночестве-то. Средь чужих земель.
— Ну? И что же ты сделал, Ивашка? — Дурной говорил сквозь зубы, а костяшками захрустел так, что и за дверьми бы услыхали.
«Допрежь не мог себя в руках держать, — вздохнул атаман. — И в полоне, видать, не научился».
Ивашка, не таясь, криво усмехнулся на Дурнову ярость.
— Ну да! — нарочито протянул он. — Ивашка — подлец. Ивашка — предатель. Это не баба даурская воду мутит, это Ивашка сподличал, а ныне себя выгораживает. Да?
Сашко слегка смутился.
— Думаешь, извёл я твою Сусанну? Да коли б я таков был — то утопил бы тебя на Шунгале — и всего делов! Сама она ушла, Сашко. Кого хошь спроси — выдь вон на острог и любого спрашай. Конечно, не все тогда уже в Темноводном жили. Поискать придется.
Помолчали.
— Сама ушла. Да не сразу. Ух, изголялась твоя Челганка! Людей смущала, к себе привечала. Даже к Евтихию-чернецу бегала, защиты просила для дауров. А тому что? Тому чхать было: русский ты али инородец — лишь бы крест принял. Ох, смущала она людишек, Сашко! Ведаю: не поверишь ты мне. Да и не надобно. Но только я ей вреда не чинил. И с острога не гнал. Как ясно стало ей, что не выходит княгиней стать — собрала она верных, да ушла.
— Понятно… — глухо протянул гостенёк, глядя в стол. Схватил кружку и глотнул сдобреца.
— Что понятно?
— Что разбежались вы с даурами.
— И снова наветы, — Ивашка покачал головой, как над дитём неразумным. — Не ведаешь, а речёшь. Прошли те времена хабаровы, когда мы с инородцами, как со зверьем поступали. Давно прошли — и тому ты виной. И был прав ты, Сашко. Мы и ныне разные, но вражды той нет. В Темноводном и по сей день имаются дауры, с Тугудаем и его людьми живем душа в душу. И с прочими. Конечно, пришлось ходить походом на Молдыкидич, но там никак мирно было не решить. Но другие роды не их, а нас поддержали и малой кровью обошлись.
Ивашка развел руками, показывая, что нет в них ножа. Нож только Дурной выдумал.
— А в той сваре с Челганкой-Сусанной токма она и виновата. Я ведаю: ты не веришь мне. Она — лЮбая твоя, ты завсегда ее сторону примешь. Но она изменилась с тех пор, Сашко. Сильно изменилась. И смуту наводить учала в самое тяжкое время для нас. Я еле сохранил тогда острог, врагов ждали сызнова, а она…
— Где она? — играя желваками, спросил Дурной.
Чертов дурак! Ничего не слушает, ничего не слышит! Только о бабе думает, только под юбку ею мечтает залезть! Ивашка еле сдержал рычание. Как ему пробиться сквозь такую бронь? Как заставить Дурнова понять, что важнее?
— На низ ушла твоя Сусанна. Увела людишек верных, да в земли Индиги ушла. Там, за Шунгалом, за Ушурой, озеро мается великое — Болонь, — Дурной кивнул. — От на ём они и осели. Возвели деревеньку у горы приметной — и живут.
— Поможешь мне, Иван Иваныч? — Ивашка всегда терпеть не мог, когда Сашко его так называл. — Одолжи лодку… Или пару лошадей — мне и Бяо. Будь другом!
«Всё попусту… — помрачнел атаман. — Ничего не услышал… Придется по иному».
— Лодку-то мне на жаль. Ты и большего достоин. Но, Сашко… Уж прости за слова тяжкие… Но совсем ты ослеп от страсти своей. Настолько, что даже не задумываешься: а она-то сама тебя ждет?
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Вот этого гостенёк не ожидал. А мог бы подумать: сколь годов-то прошло! Нешто будет она его столько лет ждать, сидя у окошечка.
— Что ты хочешь сказать? — севшим голосом спросил Дурной.
— От то, о чем тебе мнится — то и хочу, — Ивашка ответил слегка с вызовом, показывая, что ему скрывать нечего. — А ты подумал, каково бабе одной средь чужих оставаться. Я-то всё видел, и Челганку твою хорошо понимаю. Ей опора была нужна, а у ее из всех мужиков в семье один мелкий Маркелка был.
— И кто… — Дурной пытался держаться, но худо — ох, худо! — у него это выходило. — И кто он?
— Э нет, — вздохнул Ивашка. — Пойти под власть какого-нито мужика — то не по ее хотению было. Все-таки непростая баба — княжна даурская. Уж прости, Сашко, но она по-иному содеяла. Стала вертеть мужиками, то одного к себе приближая, то другого…
— Прекрати!
— Нет, не прекращу! — надо ковать железо! — Ужо выслушай, коль сам речь завел. Один из таковских — дючер Индига…
— Он же пацан совсем?
— Тю! Он уж при тебе немалым вождем стал. А ныне всё понизовье Амурское дючера едва не за князя почитает. Дружина у ево сильна. Он и укрыл у себя Челганку-Сусанну с остатками рода ее. Другой — Сорокин! Вот он прельстился ее посулами! Думал, что сам княжить начнет… Были Сорокины крамольниками — Яшка таким и остался. Опосля понял, что не сбыться его чаяниям — да уж поздно было, повязала его Челганка. Утек с ею, сейчас воинов Индиги огненному бою учит… Ну, а главный средь ее свиты — Араташка твой ненаглядный! Он-то громче всех про княжество Темноводское и орал…
— А ну-ка погоди! — глаза Дурного, только что черные, как тучи, вдруг страшно полыхнули. — Ну, он же сам за мной поехал! За тысячу вёрст! Жизнью рисковал и привез сюда! Как только они про меня проведали…
— Верно всё речёшь — да кроме одного, — улыбнулся Ивашка. — А точно ли «как только проведали»? А может Фэйхун тот им уже давно про тебя рассказал?
Дурной сильно побледнел, а потом схватился за голову. Не с горя — видать, хворь тяжкая в его голове закипела.
— Сусанна отдалила Араташку. Так она и деет… Время от времени. Даурец, видать, совсем вызверился и решил тебя привесть на Амур — ей назло. А особливо — осперникам своим.
— Все-то ты знаешь, Иван Иванович, — глухо, сквозь сжатые зубы, пробухтел Дурной, согнувшись с три погибели.
— Так и есть, — уже тихо добавил защитник Темноводский. — Инда откуда б я знал, что ты из богдыхановых земель на Чёрну Речку едешь? Всё я ведаю…
Они помолчали.
— Ты уж прости меня, Сашко, за слова эти тяжкие, — наконец, мягко проговорил Ивашка. — Потому и тянул я с этим. Мне тоже больно… Ты уж перетерпи — времечко всё исцелит. Отдохни покуда. Осмотрись. Тебе уж светлицу приготовили. А потом еще поболтаемо.
Дурной, ровно нелюдь бледная, молча встал и ушел, не прощаясь. Дворовой принял его и увел. Ивашка долго смотрел на закрывшуюся дверь. Наконец, пригубил свое вино и скривился: какая же кислятина!
За спиной скрипнула потайная дверца.
— Садись, Бориска.
Долговязый есаул Бутаков развалился на еще теплой от зада Дурнова лавке и нагло допил его остатки вина.
— Потрепало Дурнова! — протянул он насмешливо.
— Ты вот что: отбери-ка казачков, чтоб за ним поприглядывали. Из новиков бери; кто былого атамана не помнит и не знает. Чтоб далеко от острога не отпускали. Токма с вежеством чтоб! Разору не чинить.
Бутаков кивнул, но рожу скривил.
— Дался он тебе, атаман!
— Дался, — улыбнулся Ивашка своим мыслям. — Ты просто не знаешь. Инда я его повстречал — тоже кривился. Дурак да пустобрех бесполезный — вот и вся стать. Но неправ я был тогда, ой, как неправ!
Атаман потянулся к Бутакову.
— Оглянись-тко вокруг, Бориско! — есаул нервно оборотился. — Всё, что у нас тут есть — всё его заслуга. Токма надо Дурнова в узде держать. Да так, чтоб он той узды не чуял. Глядишь — он еще нам вспоможет.
Два дня было покойно и тихо. Доглядчики баяли, что Дурной лежит пластом, а вокруг его никанец увивается.
«Только б не подох!» — взволновался Ивашка и крепко так помолился Господу за непутевого раба Божия Александра. А на третий началось! С утра доложили, что с Северного дощаник спустился. Встал у пристани, и вроде как на ём Якунька приехал. Сам! Покуда Ивашка думал, как Якуньку принимать, как бы тому с Дурным не пересечься — былой атаман сам заявился:
— Работать хочу, — плохо пряча тоску на лице, начал он. — А то живу тут нахлебником… Со мной еще друг есть Хун Бяо — он очень умелый лекарь. Я с ним говорил: он тоже готов помогать.
«Забыться хочет Сашко, — понял Ивашка. — Но это ж хорошо!».
— Заскучал по тебе Темноводный! Разумею: вскорости, ты зело острогу поможешь! Но, покуда в дело не вник — поезжай с лесорубами на холмы западные! Будешь старшим, Сашко! Сам лес не вали — просто учет веди. В полоне-то цифирь не забыл?
Они оба натужно посмеялись.
— Ивашка, я с тобою еще потом поговорю, но сейчас расскажи мне про главное, — остановил его у выхода Дурной. — Я так понял, нет сейчас над вами никакого воеводы?
— Верно, — кивнул Ивашка, думая, сколь правды стоит открыть гостеньку. — Забыли про нас воеводы царские. Петриловский и немногие, кто с верхов спаслись, отписали боярам, что побиты все русские на Амуре. Пытались служилые вернуться — через год, через два — но на Шилкаре плотно князь Гантимурка засел. Всех бьет. И велит передать, что сидит он там по воле богдыхана. Если к нам кто и проникает, то по Урке или по иным тайным путям. Но это больше беглые. Гонимые люди старой веры… Хотя, ты ж поди не знаешь!
— Знаю, — хмуро остановил его Дурной.
«Ну да, разумеется, — хмыкнул Ивашка. — Знает, Вещун».
— А как же богдыхан? — не унимался бывший атаман.
— Острожек на Шунгале видал? От тамошний служилый богдыханов за Амуром и следит. И за мзду малую — нас не замечает. Даже купчин к нам пропускает… тоже, наверное, ощипывает. Главное, сидим тихо, на Амур много не ходим — и живем, как хотим… Ладнова, опосля еще обговорим!
Быстро собрав ватагу лесорубов и спровадив Дурнова за острог, Ивашка сел на своего жеребца и выехал навстречу Якуньке.
— Яков Никитич, как ты здесь? Да в день неурочный!
— Сталбыть, дело мается, Иван Иванович, — раздобревший Якунька с улыбочкой подпёр кулаком жирный бок.
— Что ж за дело спешное?
— Дык, не к тебе, атаман. Дела торговые.
— Так у меня к тебе тогда дело есть!
— И что же за дело?
— Этим летом я за золотишком поболее людей пошлю.
— На кой, атаман! Аще в Северном старателей хватает. Мы и сами отлично намоем, не тревожься!
— Ну, ты мне не указывай! — намытое северцами злато утекало, что песок сквозь пальцы, а их сторожа, поставленная еще при Дурном, ныне заворачивала всех без разбору. — Полсотни Темноводный пошлет. И пусть твои дульки даже руки к им не тянут!
— Полсотни?! Да где ж на таку ораву песку золотоносному найтись?..
Они около часу едва не лаялись прямо на улице. Каждый остался при своем, так что лето на Зее может стать зело «веселым». Багровый Якунька сразу повернул в кабак — пары спускать, а Ивашка вернулся в терем.
До вечера ничем особым не занимался, всё ждал. Даже за саблю взялся, дабы зуд ожидания унять. Наконец, подсыл пришел.
— Весь дён рубил, аки одержимый, — рассказал казак с улыбкой. — Правда, потом едва не подох. Взад везли его лежмя на бревнах. А вот никанец ево и верно знахарь знатный. Ефимка топоришком-то мазнул — и в коту всадил. Лихо рубанул ногу — аж до мяса. Так тот никанец кровушку ему заговорил, боль унял.
Полночи Ивашка думал, куда покуда еще услать гостенька дорогого. Ни свет, ни заря пошел до старого есаула Никишки — и нежданно угадал.
— Здрав будь, Сашко, — вдвоем вломились в светелку и застыли, застав непотребное: Дурной в одних портах валялся прямо на полу, а никанец сладострастно мял того и тискал: шею, плечи, хребет.
И ведь Дурной даже не спужался, так и лежал дальше, лишь рукой вяло маханул.
— Э… Я тут удумал, Сашко: надоть тебе проведать, како у нас хозяйство… Вдруг что присоветуешь? Вот гляди: человек сей тебе все наши закрома покажет, всё обскажет. Никифор Черниговский, из литвинов.
— Ишь ты! — Дурной аж подпрыгнул! Скиданул знахарька и подошел к Никишке знакомиться.
— Э… — чутка стушевался Ивашка. — А это Сашко, Дурным прозванный. Наш первый атаман Темноводский.
— Ишь ты! — невольно теми же словесами ответствовал старый Никишка.
Защитник Темноводский только бровями поиграл: глядя, как оба едва не вцепились друг в друга.
«Ну, и ладнова! — мысленно потер руки атаман. — Пущай знакомятся, лишь бы с глаз долой… покуда».

Глава 15

Никифор на Темноводье уже осьмой год живет. Причем, пришел сюды не Первым путем, аки многие, а сам. Да и народишку привел под сотню — все беглые. Был он литвином и служил воем. Когда его полонили, присягнул царю-батюшке, да сбёг. Так в Сибири и оказался. Тут и не такие ухитрялись неплохо устраиваться, да норов у Никифора Черниговского оказался крут — не привычен холопствовать. Цельного воеводу порешил литвин — и подался в бега. Ивашка к нему долгонько присматривался, воли не давал. Но Никишка оказался дельным человеком: и воин хоробрый, и с людишками мог договариваться. Стал атаман доверять ему дела разные и покуда ни разу не пожалел.
«А ведь схожи они с Дурным! — вдруг подумалось Ивашке. — Оба дельные. Оба горячие. Никишка, кстати, на душегубство из-за семьи своей пошел… Думаю, сойдутся».
Черниговский наушником не был, такого отчитываться не принудишь. Пришлось вечор брать Никишку под руку и вести в кабак (из коего, по случаю, всю шантрапу повыкинули).
— Побитый он какой-то, атаман, — после первой кружки браги признался Никифор. — И поверить трудно, будто вин тот самый, про коего в Темноводном и поныне бают. Да, ладно в Темноводном. Я ему сам реку: по Амуру о тебе, Сашко, местные небылицы складывают. Будто, сын ты самой Черной Реки, что людишкам тебя послала в трудную годину…
— А он что? — Ивашке не понравилось, что Никифор о таком с Дурным болтает.
— Отмахивается только. Ровно ничто ему душу не бередит.
— Ну, а по делу как?
— Сметливый, — кивнул Черниговский. — Того не отнять. Но то вот загорится, инда о своем чем-то помыслит — и сызнова тестом расплывается.
«Ничо, — зло накручивал себя Ивашка, бредя по темным улочкам Темноводного. — Соберем мы тесто. Авось, не квашня какая… Помнит же, что атаманом был!..».
А на третий день-то он Дурнова упустил из виду.
Утро учалось неспокойное.
— Атаман, старосты пришли до суда твоего! — поднял Ивашку ни свет, ни заря Бутаков.
Значит, сегодня будет непростая свара. Давно они уже с есаулами рядились, чтоб, значит, с деревенек мзду не от случая к случаю, а урочно ввести. Подвести народишко под тягло, ежели уж начистоту. Без того уже Темноводью никак не жить, острог разросся, работ у всех много, казаков тож немало — как всех прокормить? Порядок нужен. Даже Никишка с тем согласился.
Старост тех было поболе двух десятков — пришли почти все. Мужики крепкие, все рьяно верующие — иные нынче из Сибири почти не бегут. Трудно с ими, но скрутить их потребно!
— Прокопка, что с Кудрина Яра, тут ли?
Мужики завозились, но голоса никто не подал.
— Не явился, значит, Прокопка, — Ивашка иного не ожидал. — А ведомо ль досточтимым старостам, что Кудрин Яр вспомоществование в Темноводный отослал на треть, а бревен по осени вовсе не спустил? Меж собой раскидаетесь, али как?
— Почто нам за Прокопку разоряться? С ево и тряси недоимки, — загудели бородатые мужики.
— Али не вы мне допрежь говорили, что я вам не боярин, что жить будем сообща? — прищурился атаман. — Так как это? Покуда я вас бороню — вы сообща, а как отвечать — так врозь?
Старосты чуяли нехорошее, но сказать ничего не могли.
— Коль прижму я Прокопку, не вы ль учнёте меня укорять, в произволе винить?
— Не учнем! — зашумели враз повеселевшие старосты. — А чо он?
— А ежели кто другой свои недоимки учнет на вас валить? С тем как быть? — начал накидывать тихо сеть защитник Темноводский.
— Тако же! — ретиво выкрикнул кто-то, но дружного хора уж не стало. Чуют мужики.
— Это вы сейчас тако речёте, — отмахнулся Ивашка. — Инда прижмет — сами отречетеся.
— Почто винишь облыжно? — насупились мужики. — Какие тебе слова потребны?
— Клятвенные, — улыбнулся Ивашка. — Вы — чтецы Слова Божия, вы — хранители заповедей. Вот давайте ж и поклянемся взаимно. Составим ряд. По тому ряду я об вас заботиться буду (како и ныне забочусь), споры решать, вы же — помощь острогу оказывать. Без произволу, как срядимся.
— Ты что ж, атаман, подати вводишь? — вскочил какой-то старик. — Иль твоя теперя стала землица Темноводская?
— Не моя, — у Ивашки играли желваки, но он таил гнев свой, как мог. — Да и не ваша.
— Господь сподобил — Господу и поклоны бьем! — выкрикнули из толпы.
— Чрез меня вы путем тихим сюда пришли! — возвысил голос атаман. — Чрез моих людей покой имаете! Ни тати, ни дауры лихие вас не трогают. Иль то ничего не стоит? Я-тко не дань с вас требую, лишь честный ряд на обе стороны…
…Лаялись они полдня, а то и более. Деревенские мужики едва не лезли в драку, так что Борискины вои пришлись кстати и остудили самых ретивых. Но Мотус тогда ночью на тайном совете верно сказал: коли уж мужик в землю корни пустил, то до самой крайности будет терпеть, но не уйдет. Очень злы были старосты, да куда теперича денутся!
И лишь в вечеру дошло до Ивашки, что Дурнова он никуда не пристроил! Да и опамятовал, когда дворовый донес, что гостенёк сам до атамана просится.
— Зови!
И вошел к нему вовсе не квашня. Не собака побитая. Кабы не шрамы на лбу, не косматая борода — словно бы тот самый Сашко вошел. Почти забытый.
— Поздорову, Ивашка!
Ишь, и без «Иван-Иваныча»! Прошел, сам уселся. Смотрит прямо.
— Отпусти ты меня, Христа ради.
«Так и знал!».
— Нешто я тебя держу? — мрачно буркнул защитник Темноводский.
— А разве нет? — Дурной слегка улыбнулся. — Три дня я тут, Ивашка, и ничего не узнаЮ. Вроде и мое родное — а всё чужое. Во всём чужие руки приложены, чужие старания. Это твой Темноводный, ты тут атаман. А я — я только прошлое.
— Так перестань им быть! Ты ж слышал, как Никифорка тобой восторгается! Будь тем, кого он чтит!
— Это да, — затуманился глаз гостенька. — Речи Черниговского слушать приятно. Только… Ну, вот скажи мне прямо: на кой я тебе сдался?
— Жалостью к себе упиваешься? — зло нагнулся у Дурнову атаман. — От дурной я такой, беспутный! От в плену исстрадался, истрепался! Ничего-то я не понимаю, не кумекаю, вечно бедами всё оборачивается! Так мыслишь? Вижу, так! И так оно всё и есть! Токма правда она, да не вся. Не враз я узрел. Яко и прочим, мнилось мне, что дурень ты беспутный. Да, таковым ты и оставался. Но есть в тебе дар особый — от бога ли иль от дьявола — не ведаю. Да по мне всё едино! Глаз твой зрит то, что никому неведомо. Разум постигает то, что никому не постичь. От того тебя Вещуном и нарекли. Ведал ли?
— Да уж ведал… — закряхтел Дурной топорща бороду.
— А коли ведал, то об чем и речь нам вести! Это твой Темноводный! Я токма принял и сберег. И дальше беречь буду. Но выше вести мне невмочь — глаза твово нет. Лишь ты и можешь, Сашко! Не на кого сбросить тот крест. То тягло твое: коли уж поднял — так тащи! Не смей сбегать!
Ивашка ажно встал.
— Ты ж ради нее! Ради бабы сызнова всё бросить норовишь! После того, что она содеяла, ты, будто шавка прикормленная, к ей сбечь норовишь, — надо его уже додавить! — Что ты видишь, Вещун? Что кинется она в твои объятья? Хрен тебе! Иль гордо отвернется, а ты раны свои сердешные ковырять учнешь? Нет! Не так будет. Придешь ты до нее живым укором! Стыдом о двух ногах и башке дурной! Будешь мучать ее одним видом своим: вот, мол, потаскуха, живого мужа оставила, на прочих променяла. Коль, имается у Челганки совесть, то изъест оная ей всё нутро. И всё из-за тебя. А былого уже не возвернуть. Утекла водица…
Ивашка устало плюхнулся на лавку. Дурной закаменел весь: такие думы в его башке еще не поселялись. От и нет боле старого атамана — снова квашня перед ним сидит.
— Не уходи, Сашко. Там ты не нужен никому… Разве что Араташке — заради мести. Там ты токма боль причинишь да беды принесешь. А здесь ты нужен! Нужен мне и людишкам тож! Даже, если те не видят в тебе нужды.
Дурной тихо плакал.
«Чистые слезы, — довольно таил улыбку Ивашка. — Уж теперь-то всё усвоил. Отрекся от мечтаний своих. То на пользу».
— Ну, что мне содеять, дабы решился уже?
— Не знаю… — глухо ответил Дурной. — Эко ты меня… Необычный ты человек, Ивашка. Никогда я тебя о том не спрашивал, уважал твое право таиться. Но, может, расскажешь уже… ну, раз у нас так всё откровенно… Кто ты такой?
Ивашка застыл. Лицо свело от страха сказать вслух потаенное… Но язык уже принялся извиваться, будто токма этого и ждал все эти годы:
— Крещен я был Артемием.

Глава 16

Слова не хотели итти наружу. Язык жгло от своего истинного имени. Отвык. Принудил забыть его.
— Нарекли меня в честь деда. Хотя, по святцам и не выходило. Артемий Измайлов, мож, слышал?
Дурной нахмурил свои брови косматые, но покачал головой.
«Да, откуда ему, — грустно хмыкнул Артемий-Ивашка. — Рожденному в реке…».
— Большой был боярин на Москве. Успел послужить славно. И Годунову — воеводил на южных рубежах. И царевичу Димитрию, который опосля Гришкой Отрепьевым оказался. При Василии Шуйском в ближний царский круг вошел. Резали тогда бояре друг друга без счету. А дед мой выжил. Привел владимирцев на первое ополчение. Опосля на соборе всерусском подписался под избранием Михаила Романова. И опосля не плошал: Москву от Владислава защищал, потом мировую с ляхами подписывал. Воеводствовал по Руси, инда и на Москве стоял вторым воеводою.
Слова текли уже легко и свободно, да тут Ивашка сник. Так подумать, всё самое тяжкое их род пережил. И величия достиг немалого. Но эвон, как всё обернулось.
— У деда большой терем за Москвой-рекой стоял — многие завидовали. И у первенца яво — Василия — тож свой дом завелся. А у яво уж я первенцем был… Дед во мне души не чаял. Сызмальства велел в учение отдать. Литвин меня сабелькой играть обучал, немец — латинскому да фряжскому, дьяк запойный — Слову Божию. Я совсем отроком был, когда новая свара с Речью учинилась. И дед мой в ту войну вторым воеводой над войском русским был поставлен. Заместо самого Пожарского! Про Пожарского-то слыхал, хоть?
На этот раз Дурной кивнул. Слушал он атамана с неподдельным интересом.
— Дед взял отца моего в тот поход и повелеша, чтоб и я при ём состоял. Тож учился б, значит. Та война должна была еще более возвеличить славу рода нашего. Первым воеводой стоял тогда Шеин Михайла — даже о местничестве забыли, чтоб только мудрого полководителя поставить. И войско ж было ему под стать: с пушками огромными, с полками нового строю — и наемными, и своими, русскими. Сильная рать шла в поход — и поныне, едва вспомню, сердце заходится.
Артемий Васильевич даже глаза прикрыл, дабы вспомнить те видения: величественные и грозные.
— Велел государь нам Смоленск возвернуть. Было нас — по четыре-пять воев против каждого ляха, что в граде сидели. Но Смоленск — великая крепость. Даже с тем нарядом, что имелись у моего деда и Шеина — стены те разрушить трудно. А и запасы зелья иссякали быстро, но от Москвы их подвозили плохо. После вообще подошло войско ляшское — и стали мы против силы великой! Искали победы, а обернулось всё бедою. Король Владислав нас от Москвы отрезал, припасы подходить почти перестали… Дед мой баял, что Шеин всё понимает, что отводить войско надо, покуда цело, укрепить, а потом уж ляхов бить. Но без воли царя на то не решался пойти. Гонцов слал на Москву. Да тех паскуда Черкасский перехватывал. А сам царю докладывал, что Шеин держится… Что под Смоленском всё хорошо…
Ивашка плеснул себе вина и отпил жадно.
— Он ведь сам в первые воеводы метил, Сашко. И по местническому покону ему и выходило первым идти. Токмо у Шеина опыта много больше, вот князюшку и задвинули. А тот, гнида, злобу затаил. Да не он один. А через Шеина и на наш род ненависть та перешла. Черкасский и Пожарский в ту пору, когда Владислав наши рати осаждал, новое войско собрали по воле государевой. Да так с тем воинством пять месяцев в Можайске и простояли! Двести верст пройти не могли! Не ахти какое воинство было, но нам и такое б сподобилось! Нам бы пороху да еды подвезти — мы б еще навоевали, Сашко!
Атаман грохнул кружкой по столу.
— Не пришли. И царю баяли, чтоб из-под Смоленску войско не отходило. Инда ясно вскоре стало деду и Шеину, что уже и самим нам отойти невмочь — обложил нас лях. Дело к гибели шло, а подмоги не было. Тогда и порешали воеводы с Владиславом ряд заключить. Чтобы хоть народишко спасти. Дороги полки нового строю, трудно их вновь собрать будет. По итогу, воеводы тьму людишек спасли…
— А их в измене обвинили, — вздохнул Дурной.
— Ишь ты… Слыхал, значит? Велика у нашего рода слава… Верно. И Шеина, и Измайлова Артемия. То бишь, деда. Меня-то по малолетству не тронули, а вот батюшку мово тож в чепи заковали. Мол, Василий Измайлов слова хвалебные про ляхов да литву рёк, да еще и при их! Мол, поил их, кормил, да соколиные охоты устраивал! Конечно, рёк! Конечно, кормил! Тож послы владиславовы были! Поначалу дед с Шеиным времечко тянули, всё на подмогу надеялись. А после просто речами льстивыми хотели больше выгод выторговать. Король-то ихний по итогу даже часть пушек Шеину возвернул! Вот за то, — Ивашка поднял чашку повыше, глядя под потолок. — Милость царская до нас и пришла…
— Сидели мы с матушкой, с девками малыми, да с челядью в тереме, от страху тряслись, да суда дожидались. Соседи уже за заборы поглядывали — чуяли поживу. А потом пришли кромешники… Ворвались на подворье, хватали всех без разбору. «Конец иудам-Измайловым! Режь под корень!». В дом вошли, у иных под кафтанами панцири позвякивают. Сабли в крови, всё хватают, рушат. С матушки повойник содрали, за косы схватили и на двор поволокли… Я с двумя схватился, пустил кровь иродам, да сам еле вырвался… — глаз Ивашкин начал наливаться кровью. — Слушаешь?
— Слушаю, — глухо ответил Дурной.
— По ночи, как тать, до дядьёв добрался. До одного. До второго. Те сидят, сами трясутся, грязью моей замазаться боятся. Выгнали… Дядька Семён токма денег в дорогу дал. И стал я, Сашко, никем. Швалью подзаборною. Поначалу просто бёг от Москвы подальше. От царёвой справедливости. Утекал по Волге. В Нижнем Новгороде токма задумался, како бысть. И побрел за Камень, в Сибирь, где никто меня не признает. В Томске жил, по Иртышу до степняков подымался, ратился. Пригодилась учеба литвинова. Опосля уж Енисейск и Якутск. За 20 годков всю Сибирь обошел. Ни счастья, ни покоя не обрел. Людишек повидал много, всё больше подлых и лютых. Инда мыслил: что ж не сдох я с саблей в руке подле матушки родной…
«А потом, на Амуре тебя встретил, — скосился Ивашка-Артемий на Дурнова и многозначно молчал. — Глупого, беспутного, ровно кутенок слепой. И токма ты первый и показал мне иные пути. Ничего ценнее Господь мне не посылал. Берег я тебя, берег, да не уберег… Но Господь милостив! Уж вторую удачу я не упущу!».
— Озлился ты на людей, Ивашка, — вздохнул Сашко. — Тяжкая тебе доля выпала. Понимаю. И отчего ты такой ловкий, да людей насквозь видишь — тоже теперь понятно.
А потом добавил странное:
— Всё, что не убивает нас — делает нас сильнее.
«Хорошо сказано, — распробовал слова на вкус защитник Темноводский. — Только вот кем? Дурным? Али…».
— Коль уж я тебе душу открыл… Может, и ты про себя правду поведаешь?
Дурной замер. Весь напрягся, будто решался на что-то… и не решился.
— Мало я могу тебе поведать, Ивашка. То, что сын я купецкий — то ложь, конечно. Но я русский человек. Просто нет у меня прошлого. Всё, что есть у меня в жизни — только Темноводье.
Ивашка слыхал, конечно, что иной человек опосля удара крепкого или в старости немощной может обеспамятовать. Но, чтоб вот так! Чтоб не ведать самого обычного, но промысливать недостижимое… Али так и становятся простые людишки — блаженными?
— Коль уж есть у тебя одно Темноводье — так и оставайся тут. Помоги мне! Всем нам помоги!
Молчит Дурной. Вздыхает Дурной.


(7)179 год от сотворения мира/1672
Сашко Дурной
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— Ты смотри! И впрямь живёхонек! Не сбрехали мне!
Дурной вскинул голову. Он шел к кабаку, который стоял за стенами острога, шел целеустремленно. Уже в тот вечер, когда Ивашка (какой Ивашка… боярин Артемий Васильевич!) раскрыл все карты, открыл ему неприятную правду про Чакилган — уже тогда страсть, как хотелось нажраться! В хлам! До вчерашнего дня он не оставлял надежд. Конечно, понятно, что покойника ждать 13 лет глупо — решение Чакилган нормальное и естественное. Тем более, в этом времени, когда женщине без мужчины очень трудно жить. Но Дурной все-таки не мог отказаться от мысли увидеть ее. Просто быть… нет, не рядом. Но неподалеку.
«Я даже не задумывался, чем это станет для нее! — вновь и вновь жгли его Ивашкины слова. — Припрусь такой благородный — и стану мучить ее одним своим присутствием. Своей любовью, своей хорошестью. Одним видом своим скорбным буду стыдить ее… Разве этого я хочу?».
Дурной затряс головой. Нет. Нет!
В кабак!
И вот окрик. Кричавший стоял слева от глинистой раздолбанной дороги — там, напротив кабака, выстроили огромную коновязь с навесом из дранки. Беглец всмотрелся в изрядно пухлого краснощекого мужика, не скрывающего свои высокие доходы. И не сразу, но признал в нем Якуньку — мануфактурщика из Северного острога. В отличие, от Ивашки-Артемия, этот за минувшие годы изменился радикально.
— Ну! — Якунька с улыбочкой подбоченился, красуясь. — Признал ли, Сашко?
— Признал, — кисло улыбнулся Дурной. — Давненько я вас всех не видал.
— Пойдем-ка, по чарке за встречу примем! — подошедший Якунька радостно хлопнул бывшего атамана по плечу и повлек старого знакомца к кабаку.
А Дурной и сопротивляться не собирался. Конечно, хотелось накидаться в одиночку… но можно и так.
У коновязей скопилась солидная масса немолодых мужиков: все в добротных, но простых одеждах, заросшие бородами едва не по самые глаза. Они мрачно проводили парочку до самых дверей «салуна», что-то явно недовольно бормоча.
— Чего это они? — шепотом спросил Дурной, которому аж спину жгло от взглядов.
— Дак староверы беглые, — фыркнул мануфактурщик. — У их нравы строги, хмельное не приемлют. Своих-то юнотов деревенских за пьянство до крови порют. Не боись — нас не тронут!
И с громогласным хохотом он распахнул дверь и ввалился в сумрак кабака, наполненного ядовитыми ароматами.
— У меня ж в Северном таковских тоже немало, — продолжил Якунька. — Но я штучных отбираю. Рукастых да мастеровитых. И воли им не даю.
— Как это ты отбираешь?
— Так вони ж чрез нас притекают, — Якунька видел непонимание в глазах беглеца и с улыбкой пояснил. — Ныне по Амуру-то ходу нет. На Шилкаре тунгусы Гантимуровы больно злые. За путем чрез Урку и Тугирский волок ужо воеводы следят. Так что беглые Первым путем идут, что Васька Поярков проложил…
— Через Алдан и Зею! — понял Дурной.
— Об ём уж и подзабыли многие, — подмигнул хозяин Северного. — Той дорожкой люди от новых попов и бегут. И все чрез меня! А уж я свово не упущу…
— Гринька! — оборвал Якунька сам себя. — Гринька, тащи нам вина хлебного!
— Гринька с братом на пахоте ноне, — донеслось из дальнего угла.
— К чертям Гриньку! Тащите хмельное!..
За первой чаркой быстро последовала вторая, а после и третья. Дурной ни на грамм не отставал от своего жизнерадостного собутыльника, несмотря на то, что голова наливалась неприятной тяжестью и в любой момент обещала взорваться болью.
— Я ж ведь в ножки тебе кланяться должен, Сашко, — лез обниматься изрядно захмелевший Якунька. — Ты ж мне путь указал. Ноне не мыслю себе жисти иной!
Мануфактурщик страстно благодарил бывшего атамана, пока не почувствовал потребность в новом глотке.
— Дело делать — от то по мне! Мы ж в Северном не токма сукно да лен ткём ноне. Я разных мастеров привечаю. Ой, не все до Темноводного добираются! Окунька, — собутыльник перешел на театральный шепот. — Стока злата моет, что Ивашка твой удавился б, коли узнал. Мы в лесах и руду железную нашли. Больно хорошую. С ее железа едва не в половину веса выходит. Беда одна — далеко больно, не проехать, не пройти… Можа, ты чего присоветуешь…
Якунька отстранился и подозрительно присмотрелся к товарищу, пытаясь установить на нем фокус.
— Слушай! А мож, давай ко мне? Окинешь взором своим, да присоветуешь, како нам жизнь еще лучшее обустроить? Давай! Уж я добро помню — не обижу!
Дурной криво усмехнулся: «Что-то я тут у всех в цене…». Мануфактурщик же понял по-своему.
— За Ивашку, что ль, держишься? Зазря! Он тобе токма наобещает. Ни за что наш защитник Темноводский тебе властити не позволит!
— Как-как? — вскинулся бывший атаман.
— Защитник Темноводский! — громогласно повторил Якунька. — Не слыхал еще? Опосля монгольского нашествия его так стали величать.
Дурно покачал головой.
— Не, не слыхал… А ты, значит, не такой? Дашь властити?
— Пфе! — хозяин Северного небрежно скинул опустевшую чарку на стол. — Мене энта власть до… даром не нужна. Хошь, атаманом называйся, хошь князем! Лишь бы прибыля росли… А с тобой, я мыслю, прибыля-тко в рост пойдут! Поехали!
— Так, всё одно, Северный под Темноводным стоит, и всё равно он выход из Зеи запирает…
— Тю! Вертел я Темноводный! — уже совсем разошелся Якунька. — Чай, не к одному Ивашке тайные купчишки заезжают, да не ему одному тайные тропки торговые ведомы. Ужо договоримся, Дурной… А не взять ли нам еще по чарочке, друг сердешный?
…Дурной резко подскочил. Он был на своей лежанке, рядом невозмутимо сидел Хун Бяо. Медитировал.
«Вообще не помню, как сюда добрался, — подумал беглый атаман, взъерошив волосы. — Что там было-то… Вчера. Помню: Якунька переманивал к себе… весь вечер. Я хоть не согласился?!».
Воспоминания были очень смутными. Голова, как ни странно, почти не болела.
— Поил меня чем-то вчера? — хмуро бросил он китайцу.
Бяо никак не отреагировал, полностью уйдя в себя. Его тело, видите ли, напитывается энергией, чтобы вырабатывать важные первоэлементы. Дурной со стоном перевалился на четвереньки, добрался до горшка с водой, глотнул воды, потом прополоскал рот, помыл лицо и, наконец, нашел силы встать.
— Да, — раздалось за спиной.
— Что «да»? — повернулся плохо соображающий беглец из будущего.
— Я поил тебя вчера отваром Шэ. И он у меня совсем закончился. Я бы хотел летом пойти в ваши леса — искать травы.
— Погоди пока, — Дурной вылил остатки воды на голову. За ночь та основательно подстыла — и это его освежило. — Ты вчера за мной наблюдал?
— Большую часть дня.
— Ну, и сколько насчитал… этих?
— За тобой следят шесть человек, Ялишанда. Они сменяются, но всегда неподалеку не меньше двух.
— Заботится обо мне Артемий Васильевич, — горько усмехнулся бывший атаман. — Заслуженный защитник Темноводский… Третьей степени. Может, и Якунька меня подпаивал да искушал по его просьбе? Помню, такое уже бывало… Хотя, зачем бы ему это?
— Ко мне вчера дауры подходили. Не отсюда. Из-за большой реки. Один из них понимал речь моего народа, — Бяо говорил равномерно, одновременно выворачивая схваченные в замок руки. Дурного мутило от одного вида. — Этот человек попросил купить у меня какую-нибудь твою вещь.
— Чего?!
— Он назвал твое здешнее имя… продай нам вещь Сашики… сына Черной Реки. Но вещь им нужна была непременно железная.
«Я тут что, звезда эстрады? — дивился Дурной. — Хотя, Ивашка что-то такое говорил…».
— Очень хорошо знал речь моего народа тот даур, — также невозмутимо продолжал щуплый даос. — Я бы даже мог подумать, что он с детства говорил именно на этом языке.
— А с чего ж ты решил, что он даур?
— Он был одет, как даур, назвался дауром, сказался, что говорит от имени всех своих сородичей…
Бяо явно намекал, но даже и не собирался пояснять, на что. Это было в его стиле.
— Ну… Тугудай много людей привел из владений императора, с реки Нонни. Может, с ними затесался кто-нибудь из ханьцев.
— Это многое объяснило бы, — равнодушно согласился даос. — Кроме того, что он притворяется дауром…
Дверь без стука распахнулась, в горницу влетел запыхавшийся дворовый.
— Атаман… зовет… — сказал он, восстанавливая дыхание.
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Иван Иваныч… пардон, Артемий Васильевич был не в духе. Мрачный, как туча, как будто, это он вчера бухал, а не его непутевый предшественник.
— Ну? Куда сегодня ушлешь, защитник Темноводский?
Ивашка скривился, как от зубной боли.
— Никуда… Тебя не убережешь. Бражничали вчера с Якунькой?
— Что, следишь за мной? — вдруг вызверился Дурной, хотя, уже несколько дней сам знал ответ.
Ивашка бровью не повел.
— То вызнать было немудрено — вы пол Подола на уши поставили ночью!
У Дурнова заалели уши — он ничего из этого не помнил.
— Ты пустобреха-то особо не слушай, — продолжал Ивашка, слегка нервно оглаживая длинную бороду. — Он инда такую чушь речёт… Зарвался Якунька, надобно его охолонить малость.
Дурной всматривался в глаза Ивашки, пытаясь понять: насколько много тот знает о вчерашней пьянке. Вполне может оказаться, что побольше самого Дурного, абсолютно не помнящего завершение гульбища.
— Значит, сегодня я свободен? — осторожно проверил беглец перед собой наличие «мин».
— И что ты деять удумал? — встречно спросил защитник Темноводский.
— Еще не удумал… Может, к Никифору Черниговскому схожу.
— К Никишке… Эк вы спелись! Ровно собаки — токма что под хвостами друг у друга не нюхаете. Почто он тебе, Сашко?
— Никифор — великий человек! — с улыбкой ответил бывший атаман, чтобы поддеть Ивашку. Но ответил искренне, ибо Никифор Черниговский — будучи, «вором», будучи убийцей воеводы, которого в России ждала плаха — смог сделать то, что не удалось всем «героям освоения Приамурья». В реальной истории уже после Хабарова, после разгрома Кузнеца, Никифор с небольшой бандой таких же беглых сумел вернуть заброшенные амурские земли в сферу влияния России. Восстановил (а по большому счету, построил с нуля) Албазинский острог, организовал снова сбор ясака с тех местных, что еще не ушли, распахал поля, стал организовывать мелкие заимки и местечки, где селились русские. Конечно, совсем уж чуда он совершить не мог — те народы, что ушли с Амура, обратно уже не вернулись. Но Москва оценила потуги «воров» (редкий случай!) простила им их вины, стала помогать… Было даже организовано свое воеводство на Амуре. И все это — благодаря трудам и усилиям Никифора Черниговского, который действовал разумно, осторожно и радел за дело, а не только за свою мошну и шкуру…
Артемий Васильевич ожидаемо скривился от слов своего старого товарища.
— Великий… Оно, конечно, воеводу порешить — не каждый решится. Токма, а потом-то что? Кинулся с отчаянья в пустые земли укрыться. Ежели б не я… Ежели б Темноводье не дало им укрывища — где бы был твой Никишка ноне?
Дурной как раз отлично знал, где бы был и что делал этот литвинский полонянник и воеводоубийца, если бы не Темноводный. Он бы создавал свое воеводство для России. Наличие тайного Темноводского «княжества» и местных авторитетов, наоборот, не давало ему раскрыться.
А еще беглец из будущего, наконец, ясно осознал, что именно изменилось в Ивашке за последние 13 лет. У него пропала выдержка. Раньше он плевал на людей; ясно видел, что ими движет; выжидал бесконечно долго — и выигрывал. Раз за разом. А теперь не может ждать. И на людей ему не плевать. Арсению Измайлову, родовитому боярину, который, наконец, добился чего-то значимого — остро хотелось признания! Чтобы видели, как он много сумел, как победил всех-всех-всех (или, хотя бы, пережил). И не может боярин ждать — признавайте немедленно! Восхищайтесь! От того и дурацкий неофициальный титул — «защитник Темноводский».
«А мое признание ему, получается, слаще прочих, — с грустью посмотрел Дурной на Ивашку. — Если я признаю его лучшим, то это уже первый приз… Да я б и похвалил — мне не жалко. Судя по всему, Ив… Арсений Васильевич и впрямь спас то, что уцелело. Только… только вот сейчас мне далеко не всё нравится в этом тайном Темноводском княжестве».
— Хочу дело тебе дать, Сашко, — продолжил меж тем уже успокоившийся Ивашка. — Хочется мне воинскую учебу, как при тебе была, возвернуть. После того похода, мало кто остался, да и само собой всё запустилось. Новые людишки уж вовсе тех порядков не ведали. А дело было нужное. Займись-тко этим? Ты порядки иноземские и тогда знавал — лучше тебя некому. Воев на остроге ноне много, а умений тех, почитай, ни у кого нет.
— Ох, Ивашка, да мне бы самому восстановиться, — новая задача одновременно вдохновила и испугала Дурнова. — Я ж в плену был, сабли в руках не держал, воинской наукой тоже не занимался. Опять же, не знаю, чем и как вы сейчас сражаетесь… Столько вопросов.
— Вот и занялся бы ответами, — улыбнулся Ивашка. — Сходи до оружейной избы, осмотрись, чем ноне острог богат, как воюет. И себе подбери по руке что-нить. Я велю, чтоб любое оружие тебе дали!
…Оружейная изба была низкой, приземистой, но очень крепкой. Снаружи ее охраняли казаки (вернее, они охраняли большой участок внутри острога), которые без вопросов пропустили беглеца внутрь. С усилием отворив тяжелую дверь, Дурной пролез в темноту. Он уже знал, что немалая часть оружия острожных казаков была не у воинов дома, а хранилась тут, но его всё равно поразило изобилие холодняка, доспехов и огнестрела! Что-то разложено красиво, что-то свалено в кучи: свое, русское, даурское или трофейное китайско-маньчжурское.
Глаза разбегались!
— Есть тут кто?
— Есть, да не про твою… — из темного угла, из-за простенка выбрался и застыл на месте Васька Мотус. Узнал бывшего атамана; не удивился, а, скорее, смутился. Тело его даже дернулось было снова укрыться за стеной, но «сорокинец» подавил это желание.
— Поздорову, атаман…
— Да какой я ныне атаман, есаул!
— Видать, таков же, како и я есаул, — Мотус, наконец, выдавил из себя жалкую улыбку.
— А я за все эти дни тут тебя ни разу не видел, — Дурной подошел к черкасу и хлопнул по плечам. — Рад тебя видеть, дружище! Так мало нас осталось, тех, прежних!
— Тех, прежних? — Мотус посмаковал слова. — Тех уж никого… не осталось. Вин жеж и ты, атаман, дюжи другий… Седай хоть.
Они сели. Мотус пинал носком коты полуразобранный ржавый куяк, что валялся на полу. Дурнову неловко было начать разговор о деле.
— А что ж, ты, Васька не в есаулах? Ведь ранее воеводил.
— То ранее. Ноне в есаулы рвутся — не сочтешь. Тако локотками пихають — ребер можно не досчитаться… Мне вот туточки краще.
— Никаких амбиций…
— Шо? — Васька отвлекся от пинания доспеха. — Можа, и так.
«Тебе бы с даосом моим пообщаться, старый друг» — покачал головой Дурной, а вслух сказал:
— Не нравится тебе тут?
— Не нравится! — вдруг ожил Мотус, глаза его засверкали в полумраке. — Вавилон вокруг! Евтихий тако и рёк, когда лик святый из острога увозил! Ивашка бает всим, шо за тобой топче, твоим путём ийде… Но я-тко помню! Я ж сам за тобой пошел! Да, таилися мы от Москвы, да працували по-свойму… Но тамо… тогда ж Иначе всё було! Не знаю, як казати. Иначе, Сашко! Был свет, я зрел ево.
Васька застыл, уйдя в свое прошлое.
— Ныне ж Иначе. Ты затеял дележ злата, чтоб вражды промеж людишкамии не було. Ты ж указал еще, шоб долю имали те, кто затевал то дело. Ноне же также, а иначе: злато делят в узком кругу. Инда новым казакам дают, а старых лишают — всё, яко круг порешает. И доли-то разныя!
— Тебя лишили золота? — нахмурился Дурной.
— Ни, — скис Мотус. — Дають, будь оно неладно. Я ж не за себя, атаман… Мужики даже простой землице рады, им и злата не потребно. А острог их всё сильнее обдирает. Не было такого. Инда Темноводье строилось, чтоб всим жилось по хотению. А ноне людишек едва не скупають…
— Как это? — опешил беглец.
— Так это. Петриловский их и продает. Кажен год к ему, на Якутск идут тайные караваны. Чтоб, значитца, и дальше кричал, что на Амуре русского духу нет, и чтобы искал беглых, недовольных, да тайным путем до нас слал. Тама у их якуты да тунгусы для провода куплены, всё слажено.
— Погоди-ка, — Дурной уже напрочь забыл, зачем сюда пришел. — Петриловский всё знает? Знает про то, что на Темноводье мы живем?
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Мотус посмотрел в глаза старому другу и горестно усмехнулся.
— Не токма знае. Артюха с тово знанья, изрядно мошну себе набивает. Ужо я не ведаю, как они с Ивашкой выгоды с караванов делят. То не мое дело, спокон веку тако повелось, чо уж… Но мне любо было тут, на Темноводье, что людишки все вровень ходят. А у нас…
Он махнул рукой.
— И сами делимся, и даурцев делим… С чохарцами вкривь и вкось, зато Тугудая кохаем, як родного…
— А что с чохарцами? — Дурной даже привстал с лавки, чувствуя, как бешено заколотилось сердце. Неужто, сейчас что-нибудь узнает?
Васька понял, про кого в сердцах ляпнул, и заткнулся. Помолчал виновато. И уже тихо продолжил.
— Звиняй, Сашко, коли что… Но была в острожке свара немалая. И Челганка в ей поперек Ивашки встала. Я в ту пору решил не лезти… да видно дураком був. Когда супротивники Ивашкины ушли, новый атаман нам всё гладко разъяснил. Что единству поруха была, что Челганкины последы княжью власть поставить восхотели. Что к большой крови дело шло. А опосля, видно стало, как Ивашка с Тугудаем сдружились. Как Тугудайка к себе многих чохарцев увел; опосля, как Лобошоди помер — он у яво сына и мэрдэнцев переял… Тут я и понял: вместе они на Чалганку встали. Ивашке строптицы в остроге не нужны, а Тугудаю людишки потребны.
— На что потребны?
— Ты ж не ведаешь! — хлопнул себя по лбу Васька. — Тугудай сразу с большой силой пришел. И сразу показал, что ему до князьцов тутошних дела нет. Он не племенем правит, а орду строит. Кажен до него может придти и чрез клятву ему служить. Кто копьем да саблей, кто трудом. И многие идут! Владетель-то он мудрый. Ясно, что князья ему помеха. Галинга-то с Лобошоди сами вмерли, а вот Бараган зажился. Уж не знаю как, но уговорил Тугудай Ивашку походом на Молдыкидич идти. Конечно, нашли и вины за Бараганом, и с дуваном опосля Тугудай не поскупился… Это ж свои на своих пошли! Тако же?
Васька пристально всмотрелся в глаза Дурнова: винишь меня, атаман? Беглец из прошлого закусил губу и опустил глаза. Вон чего тут творилось, оказывается.
— Я казачкам своим баю: грех. А вони гогочут. От того и ушов я с есаульства.
Посидели. Помолчали.
«Похоже, ох похоже на Ивашку, — нервно трепал бороду Дурной. — Всех изучить, найти у каждого свою слабость, свое тайное желание. Повязать каждого: кого обещанием, кого общей тайной, кого страхом. Вроде, густая сетка, на вид прочная. На каждого надавить, если что, можно. Смотри, Сашко, какое у меня чудесное княжество Темноводское! А на деле — каждый в свою сторону тянет. Вон у Якуньки уже какие-то свои планы, и он их даже не особо скрывает. Тугудай… Тугудай, похоже, уже может Ивашке говорить, на кого нападать. Даже на своих… Ну, не может же защитничек не понимать, что теперь у дауров доверие к нему упало! А Тугудай скоро так и приказывать ему начнет».
— Тако и живем, — вздохнул Мотус, которого, видимо, напрягала тишина. — Сидим в своем углу, как мыши… Яко данники какие шлем ясак мелкому амбанишке на Шунгал. Тока б нас тут не замечал, да богдыхану про нас не прописал.
— Спасибо тебе, Васька, — Дурной положил руку другу на плечо. — За слова твои горькие, но нужные. За то, что человеком остался — за это отдельное спасибо. Ты не печалься: еще перевернется на нашей улице самосвал с пряниками. Зуб даю!
Голова у него опять начала нестерпимо болеть, но он старался не подавать виду.
— Я еще зайду к тебе. Поболтаем еще, Васька!
И, не прощаясь, вышел на воздух. Все мысли про тренировки сдуло напрочь. Не до них нынче.
«И что мне делать теперь? — спросил Дурной сам себя. — К Ивашке идти? Доораться, достучаться? Так ему не это потребно. Ему нужно, чтобы Дурной Вещун придумки придумывал, как его княжество еще круче сделать. Ему не надо, чтобы я на ошибки указывал. Рогом упрется, злиться начнет. Наверное, даже решит, что я против него злоумышляю, козни строю».
И что делать-то? Смириться и стать игрушкой в его руках? Выуживать какие-нибудь полезные знания из своего прошлого и ихнего будущего — да помаленьку прогрессорствовать? Уныло. А еще ужаснее — смотреть, во что дальше превращается его Темноводье.
Какой-то тупик.
Ни к какому Ивашке Дурной не пошел, вернулся в свою каморку — и как на духу вывали всё Хун Бяо. Долго, взахлеб делился рассказами из прошлого, как тыкался в первые годы, как потом начал строить Темноводье… И во что оно теперь превратилось.
— И вот что мне делать? У Ивашки власть, и у Ивашки свои планы…
— Я тебе уже говорил, Ялишанда: Дао не волнуют чьи-то там планы. Ни Ивашки, ни даже твои. Ты веришь, что ты прав. И, если это так, то это твой Путь. Он уже прочерчен и проложен. Надо лишь верно жить, верно думать, чтобы встать на него. Ищи, друг! Если ты уверен — просто ищи.
«Офигенно! — зло промолчал Дурной. — Потрясающая лекция! А делать-то что…».
— Давай дышать, Ялишанда, — улыбнулся щуплый даос. — Ты здесь совсем плох стал.
И китаец был прав. Как ясно стало, что Чакилган Дурной потерял безвозвратно, так не то что гимнастику даосскую, он и обычные тренировки забросил. Так что покорно встал вслед за бывшим надзирателем и принялся неуклюже шагать, водить по воздуху руками, соблюдая ритм дыхания. Хотя, забыться не удавалось: слишком всколыхнули беглеца Васькины слова. Слишком много боли принял. И самое обидное — не мог найти решение…
Руки замерли в воздухе. Бяо недовольно покосился на непутевого ученика, но свои упражнения не прервал.
— Извини, друг! — Дурной сел на пол и принялся споро обуваться. — Я потом додышу!
И выскочил из горницы. К Никифору! Он умный, он всё поймет! И донесет до Ивашки так, как непутевому бывшему атаману никогда не удастся!
Черниговский жил в отдельной избе, подчеркивавшей его немалый статус. Хотя, избёнка была совсем небольшой — есаул жил там один. Вся семья его оставалась в Сибири. Дурной за десяток шагов до избы перешел на шаг, чтобы отдышаться, и постучал в дверь.
Тишина.
Он колотил с перерывами минут десять — без толку. Заподозрив неладное, беглец из будущего дернул дверь на себя и вошел внутрь. Уже в сенях нос резанул до боли знакомый аромат перегара и пота. На широкой лавке, укрытой медвежьей шкурой, развалился полусидя Никифор Черниговский — пьяный в хлам. Всклокоченный, весь оплывший, красномордый. Дурной поразился тому, насколько литвин уже стар — раньше это не бросалось в глаза.
Страшное ощущение неловкости наполнило бывшего атамана: словно, нечаянно подсмотрел что-то личное и стыдное. Захотелось даже уйти, но Никифор услышал шум, разлепил опухшие, красные глаза.
— Федюшка? — сиплым голосом спросил он.
Лицо растеклось в расползшейся пьяной улыбке истинного счастья. А из глаз сплошной жижей потекли слезы.
— Феденька!
— Это я. Сашко, — смущенно остановил его Дурной, вспомнив, что Федором звали старшего сына Черниговского.
Есаул неряшливо утер лицо рукавом, прищурился и узнал своего нового приятеля.
— А! И верно Сашко, — натужно улыбнулся он и чуток выровнялся на лавке. — Заходь-ко, друже! Седай! Чтой-то ты невесел, Сашко. Нешто по лЮбой своей кручинишься, по Челганке?
Дурной дернулся и замер. От пьяной прямоты Никифора и… и от стыда. Конечно, тоска из сердца никуда не уходила, но сейчас-то! Сейчас он будто и забыл о своей… «лЮбой». Такое сочное слово. Намного сильнее, чем «любимая» из его XX века. А он задвинул свою лЮбую куда подальше, озаботился делами темноводскими… Весьма гнилыми и паскудными.
— А я вот тоже, дружочек мой, — Черниговский виновато обвел руками пьяный разгром в светёлке. — Тоже закручинился. Оносьица, жонка моя пред Богом, да все сынки мои — оне ж в тюрьмах сидят. Как порешили мы паскуду-Обухова, как в бега вдарились, так ихв чепи и заковаша. Не приняла краля моя, Оносьюшка, душегубства моёва, не простила — и за мной не пошла. От того и претерпевають они ноне… А я тут…
Снова опухшее лицо есаула заблестело от слез.
— Многа крови на руцах моих, — он посмотрел на свои грубые ладони. — Ой, многа! Но токма о крови Лаврушки Обухова я ни в жисть не пожалею. И в грехе том пред Господом каяться не учну. Получил свое паскуда!.. Он ведь доченьку мою, Пелагейку… кровиночку! Снасильничал, ирод! Бабу мужнюю.
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Эту историю Дурной помнил, да и в Темноводном ее рассказывали шепотком, но со смаком. Илимский воевода Лаврентий Обухов был гнидой даже по местным воеводским меркам. Грабил и творил насилие направо и налево, всячески озлобив против себя людей. Изнасиловал жену попа Фомы Кириллова. Может, и тут бы утерлись местные, да баба изнасилованная — Пелагея — оказалась дочерью Никифора Черниговского. Ссыльный литвин, который на Лене смог подняться до приказчика и пятидесятника, терпеть такое не стал: собрал сыновей и еще пару десятков отчаянных мужиков, имевших зуб на воеводу — подкараулил и порешил Обухова. Вроде бы, в планах изначально убийства не было, по ситуации так вышло. Но пришлось Черниговскому бежать в нейтральные земли — на Амурский фронтир.
— Оносьица моя не прияла, — продолжал меж тем тихо реветь белугой старик. — А як мог я за родную дочь не отмстити? Как мог за честь ея поруганную не воздать?
Дурной смущенно кивал. Нет, конечно, он только за то, чтобы всех насильников ждала такая кара. Он бы вообще популяцию воевод на Руси проредил изрядно…
— Сколь годов уже не виделись, — не переставал причитать Никифор. — Разлучила нас судьба-злодейка, Сашко. А как хочется! Хочется в глазоньки ея ясные поглядеться. Сложить главу свою пепельну на колени ея — чтоб погладила… Как встарь.
Он тяжко вздохнул.
— Токма не бывать тому.
— Ну, почему же? — не очень искренне попытался утешить старика Дурной.
— Да недолгонько мне осталося, — вздохнул Черниговский. — Не поспеем мы свидеться. А я тово больше всего хочу…
Никифор не увидел семью даже в реальной истории. За заслуги во возвращению амурских земель его в Москве простили. Но пока весть о прощении дошла до Черной Реки старый литвин помер. Не известно, успел он, хотя бы, узнать об этом.
— А ты-то чего ж? — вывел беглеца из раздумий неожиданно строгий вопрос старого есаула.
— Чего чего ж? — не понял Дурной.
— Ты чего тута рассиживаешь? Со мной, стариком — когда лЮбая твоя далече? Инда нечего тебе ей сказать? Инда не жаждешь в очи ея посмотреть?
Сказать? Дурной не знал, что мог бы сказать своей ненаглядной Челганке. Но посмотреть на нее… Просто полюбоваться…
Под ребрами у Дурнова заныло — мягко и тягуче. Он непокорно тряхнул головой.
— Не хочу я ей боль причинять, Никифор Романович. Уж похоронила она меня, зачем её своим рылом стыдить?..
— Ой, молодоой! — протянул Черниговский. — Ой, дурноой! Те мнится, что будет вечно? Вечно так, как ноне? Нет, Сашко. Жисть бренна. Не содеял сегодня главнова — завтрева может уже не выйти. Не полюбовался ликом своей ненаглядной, не сказал того, что на сердце лежит, не положил главу на колени ея — а вдруг опосля уж не выйдет? Никогда! — старик подался вперед, сверкая глазищами. — Токма вслушайся: никогда боле. Иль не страшно тобе?
И Дурнову вдруг действительно стало страшно. Его ужас обуял!
«Ведь в любой миг… — неслись его мысли взбесившимися лошадьми. — Что угодно может случиться! Со мной… или даже с ней! Господи! С ней что-нибудь может случиться, а я тут! Я так далеко — ни помочь, ни защитить ее не смогу!».
Беглец из будущего вскочил и заметался по горнице, не зная, что делать.
— Ты прости, Никифор Романович, я пойду. Ты… — он не знал, сказать на прощание. — Ты не болей, пожалуйста!
И вылетел пулей в густеющие сумерки.
«Что делать? — стучал вопрос в висках, лишая покоя. — Что мне делать? Вот уж воистину, прав чертов даос: Дао плевать на твои планы! Шел за одним, а получил совсем другое. Вот он мой путь! Вот он! А не это всё…».
Дома Дурной по-прежнему не мог найти себе места. Уж ночь пришла, а сон не шел к нему совершенно. Не знал он, как обойти Ивашку, его маниакальное желание заполучить себе бывшего атамана в качествен ручной Золотой рыбки. Бяо косил-косил на него своими азиатскими глазами, но объяснений так и не дождался; пожал плечами и лег спать.
Лето уже начинало набирать обороты, так что низенькое оконце в два венца на ночь уже не затыкали. В него-то далеко за полночь тихонько поскреблись. Дурной, который даже не разулся, махом рванул к двери и выглянул в темень. Лунного света едва хватило, чтобы различить фигуру старого есаула Никифора Черниговского. Тот был по-прежнему всклокоченый, согбенный… но зато уже практически трезвый.
— Сашко, — сипло, с ноткой вины в голосе, начал старик. — Ты ить вечор заходил до меня?
— Верно, Никифор, — кивнул бывший атаман.
— Уф! — с облегчением выдохнул Черниговский. — Не пригрезилось, значит. Ты, Сашко, тово…
«Извиняться, что ли будет» — загодя начал смущаться беглец из будущего.
— Ты, тово… — продолжал есаул, теребя в руках колпак. — Ежели надумаешь бежать к своей Челганке, то я тебе помогу.
У Дурнова от неожиданности руки обвисли.
— Уходить будем, Ялишанда? — раздался за спиной сочный глубокий голос даоса. — Это хорошо. В лесах уже трава поднимается — много хороших лекарств соберем по дороге.
…Бежать решили на третий день. Никифор спросил, есть ли у Дурнова здесь надежный человек, и тот сразу назвал Мотуса. По крайней мере, Васька упорно звал его атаманом. И даже не бывшим. Завскладом оружейной избы согласился поучаствовать в побеге с радостью. С утра сказался больным, а после, в темноте прокрался в дом Черниговского. Старый есаул, весь остаток дня провел в сборе нужных для побега вещей. А еще приготовил подводу для отправки глиняной посуды в призейские деревеньки. В нее загодя навалили гору сена, чтобы горшки не побились.
Рано утром третьего дня Никифор пришел к Дурнову и забрал его с собой; шумно, громогласно; в голос заявляя, что тот «нужон ему на весь день». Беглец (уже почти профессиональный) напялил на себя самую длиннополую одежду из того, чем одарил его Ивашка, нахлобучил колпак по самые уши — и так пошел до Никифоровой избы. Там уже Мотус во всё это переоделся и собрался идти с Никифором, изображая бывшего атамана. Был он повыше Дурнова и посуше, но сойдет, если издаля. Даже бороду свою он старательно раздвоил, смазав салом.
— Сашко, как мы уйдем, — принялся наставлять Никифор подельника. — Выбери миг потише — и сигай из двери. Телега за углом стоит. Лошадь мужики еще не впрягли. Я тамо норку в сене прокопал чутка — от туда и заныркивай. Под сеном я сложил котомку с припасами, пару ножей, топор да сабельку. Сиди тихо-тихо! Ну, а за острог выберешься — уходи.
Хун Бяо тоже участвовал в маскараде. С утра, в ярком китайском халате, он разгуливал по острогу, после пошел в Подол, явно вытягивая на себя, хотя бы часть, доглядчиков (чтобы за Мотусом следили поменьше и не раскрыли его инкогнито). Даос бродил туда-сюда около дороги, по которой должна была проехать ТА САМАЯ телега. Дождавшись и проводив ее взглядом, китаец юркнул в какой-то огород. Например, опростаться. Даже, если кто и следил за этим маневром, обратно китайца так и не дождался. И вряд ли заметил, как с другой стороны двора вышел согбенный даур в старых обносках и с тяжелым тюком на плече.
«Даур» двинулся по проселку на север, стараясь держаться шагах в пятидесяти от телеги. Когда из нее, одна за другой, начали вываливаться разные предметы, он небрежно подходил к ним и деловито рассовывал, куда придется.
Наконец, на повороте, клок сены упал в пыль, а следом за ним — в одних портах да рубахе — тихо вывалился Дурной. И быстренько закатился в траву на обочине.
Хун Бяо также неспешно дошел до затаившегося друга.
— Опять бежим, — не то спросил, не то утвердительно заявил он.
— Ага! — согласился Дурной, выглядывая из травы. Он, наверное, впервые за все эти дни улыбался от уха до уха.
— Далеко?
— Ох, далеко, Бяо, — улыбка слегка потускнела. — Почти три тысячи ли.
— Хорошая дорога, — щуплый даос аж прикрыл глаза от удовольствия и едва не заурчал.
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— След, эй, След! Ну, ты посмотри! Эти бесовые твари все-таки уволоклись! Чуть не до долины! — Маркелка яростно раздувал ноздри. Если ему что и нравилось у лоча, так это их ругательства; ими он пользовался постоянно.
Демид поморщился. Не от ругательств (хотя, чернец Евтихий за то страстно журил). Ему не нравилось, как по-даурски звучит его имя. Лучше бы уж Дёмкой звал, по православному. Правда, лошади действительно повели себя, как бесовые твари: их стреножили, оставили в распадочке, когда побратимы двинулись в лес охотиться, а «бесовые твари» потихоньку отошли далеко вниз. Видать, к воде скотину тянуло.
А у парней на плечах жердина с тяжелым изюбрем! Бык, конечно, молодой, осенью его ждал, наверное, первый гон в жизни… но весил прилично, и жердь обоим уже всё истерла… А теперь еще шагов двести идти!
…Добычу угнездили на Маркеллова коня, перед седлом. Понятно, каждому хотелось въехать в Болончан с таким трофеем… След Ребенка, конечно, почти на полторы головы выше своего побратима, но Маркелка все-таки старше на четыре года. Он уже в полку Княжны, среди взрослых воинов, и вообще… Хотя, Муртыги вырос довольно мелким. А еще гибким и подвижным. В городке даже поговаривали, что он сын Дикого Зверя, за что от него же получали в нос. Сразу. Побратим легко кидался в драку на любого, даже если знал, что ему не победить.
Спустившись с холмов, Дёмка и Маркелка принялись подгонять лошадей: все-таки уже сильно за полдень, а Болончан неблизко. В редких проплешинах леса сверкала синевой необъятная Болонь. В такой солнечный день всё озеро, словно, переливалось драгоценными камнями. След Ребенка невольно залюбовался красотами, предоставив своей кобылке самой выбирать путь.
— Ты к кому первому пойдешь? — спросил Маркелка.
След Ребенка неуверенно пожал плечами, так как сразу понял, о ком спросил его приятель. Княжна Чакилган назначила им много наставников, но среди всех выделялись двое: даурский шаман Науръылга и шаман лоча Евтихий. Оба они были по-своему суровы и оба — весьма ревнивы друг к другу. Вроде бы, неплохо уживались в одном Болончане, но, если кто-то из них узнавал, что юнцы в первую голову пошли не к нему, а к другому — жди беды! Потому Маркелка с Дёмкой давно решили разделяться, чтобы каждый к кому-то из шаманов первым шел.
— Ну, коли тебе всё равно, то я — к Науръылге! — застолбил себе даура Маркелка.
«Ну, понятно, — вздохнул След. — Ты же с добычей. Подкормишь онгонов, потом Науръылга духа мщения отваживать будет».
Шаманы были такие разные. Если даур всегда учил, что надо делать, то чернец Евтихий говорил о том, что делать НЕ надо. Воистину, служение Христу — это одни запреты. Вздохнув, Дёмка полез в поясной кошель, достал резной деревянный крестик и повесил на шею. Он не стыдился божьего знака, просто всегда снимал его перед походом в лес: чтобы тамошние духи не обижались и даровали успешную охоту. Пока работало — След Ребенка в свои 19 лет был знатным охотником. Это даже Маркелка признавал.
— Стало быть, ты теперь Муртыги! — улыбнулся След.
— Да! Я Великий Орел! — Маркелка расхохотался, раскинул широко руки, лупанул пятками конские бока и «полетел» галопом.
«А я, значит, сегодня Демидка, — вздохнул младший побратим. — Дёмка я».
Оба шамана были строги без меры. Но Евтихия След Ребенка побаивался сильнее. Зачем ему надо было каждый раз вызнавать грехи, что он успел совершить? Да еще, чтобы Дёмка сам ему их рассказывал и каялся. Это было… неприятно. На покаяниях След чувствовал себя грязным и ничтожным, и выходило, что этого хотел Белый Бог Христос.
Но все эти тяжелые мгновения с лихвой окупались тем чудом, которое чернец даровал Следу.
Буквы.
Это колдовство ему долго не давалось, но однажды он вдруг смог сложить символы — и те родили ему слово… Чужое слово! Которое никто не говорил, но Дёмка услыхал его! Каким-то нутряным ухом услыхал — и это было… чудесно! Слова складывались во фразы, и След Ребенка вдруг научился проникать в чужую жизнь — будто бы она проходила прямо перед ним.
Буквы стали его неутолимой страстью. Жаль, букв в этом мире так мало! Лишь несколько книжек имелось у Евтихия — и те столь сложные, что Дёмка всякий раз боялся, что сложил буквицы неверно, и магия испортилась. Иногда он ходил к Княжне и складывал буквы в ее бумагах, но там было не так интересно.
Болончан, окруженный зелеными полями, видно издалека: городок, окруженный частоколом, который всё никак не получалось достроить до конца, лежал на берегу озера, как на ладони. Муртыги-Маркелл унял свою лошадку, чтобы въехать в городок степенно и важно.
Въехать-то въехали, да никто степенность не оценил. Этот конец городка будто вымер, даже на воротах никого не было! С дозорными такое бывало, как ни старался лоча Сорокин. Притворили створки и утекли куда-то. Маркелка, с чувством ругаясь, сам открыл створку, и они выехали на опустевшую улочку.
— У берега шумят, — охотничьим ухом определил След, и друзья погнали лошадей к пристани, позабыв о шаманах.
Там и впрямь столповорение: аджалы, дауры, гиляки, лоча — перемешались и забили все проходы между лабазами и сараями.
— Хэй, православныя! — крикнул Маркелка в сгусток спин. — Что за праздник? Чего дают?
— Ничо не дают, — не оборачиваясь, ответила самая здоровенная спина — кажется, то был коваль Ничипорка. — С Амуру сигнал дали: гости идут, зело важные.
— Какие гости?
— Важные! — рявкнул коваль, все-таки обернувшись. Узнал Муртыги и Следа Ребенка, чуть потеплел взглядом и развел руками: мол, остальное неведомо.
На Серебряной протоке, что соединяла озеро Болонь с Черной Рекой, стоял настоящий дозор — не чета тем оболтусам, что с ворот сбежали. Эти бдили всегда. Так что к Болончану тайком не подобраться. А еще дозорные могли подавать знаки дымом: особые знаки со смыслом. Дёмка подозревал, что это магия сродни буквам, но секрет дымовых знаков ему оставался неведом. Их давно уже ввел Дикий Зверь Аратан, хотя, честно признавался, что тот секрет когда-то ему поведал сам Сын Черной Реки. Увы, дымовыми следами можно было передать далеко не всё. Вот народишко и гадал: кто же к ним едет. Вроде не враг, но многие люди вооружились. На всякий случай.
— Скучна жизнь болончанская, коли ради гостей каких-то полгородка сбежалось, — громко усмехнулся Муртыги, а Следу хитро так кивнул: айда, мол, толкаться!
Ох, не любил След такие подмигивания, часто не доводили они до добра, даже Княжна не выручала. Точнее, от нее сильнее всего и доставалось. Но сейчас Дёмке оно более обычного не понравилось. Чувствовал он какой-то подвох, прямо как зимой, когда почуял, что Хозяин в тайге их обошел и по следу в спину вышел. Грех тогда приняли — амбу убили. Хотя, Евтихий тот грех отмаливать не велел, сказал, что Господу до амбы дела нет. Пришлось к Науръылге идти, очищаться.
Вот и ныне. Толькозахолодело у Следа Ребенка в животе, как шум в толпе затих, а все головы на площадь поворотили. От княжьей усадьбы шли все. И вечнохмурый Сорокин, и Дикий Зверь с новым своим товарищем-монголом, и вождь всего Низа Индига. Оба шамана шли рука об руку и даже косо друг на друга не смотрели.
А впереди Чакилган.
Статная, крепкая, в своем старом чохарском халате с обережной вышивкой, а на груди — золотая пектораль Бомбогора и чуть посеревший крестик — дауры не любили носить защитный знак Христа под одеждой.
Толпа пеной оседала и расступалась перед ними, а госпОда болончанская шла прямо к мосткам. Видимо, тоже — встречать гостей. Тут уже Дёмка сам, первым ввинтился меж людей и ужом заскользил вперед. Оторопевший Муртыги — как это, вперед него?! — тут же кинулся вслед. В толпе было нелегко, Следа пихали локтями безжалостно, но все-таки он пробился вперед и замер за плечами передних — чай, росту он немалого, сможет разглядеть, что да как. Это Маркелке придется за подмышками подглядывать.
Перед Княжной и ее ближниками было пусто; ровно только что метлой вымели. Она стояла на месте, ровная и прямая, как палка. Та палка, которую сейчас в руке держала — аж костяшки белее снега стали. Этот посох в третью зиму тому ей Дёмка сделал, вырезал на навершии Большого Родича, так как знал, что Чохары чтут медведя. Чакилган с тем посохом почти не расставалась, а фигурку шепотом называла «Делгоро».
Княжна пристально вглядывалась в иссиня-железные воды Болони. След проследил за ее взглядом и приметил лодочку. Небольшую совсем, но это был не челнок хэдзени. Кажется, работа лоча. В лодчонке сидели двое и усердно гребли прямо к мосткам. Вот она ткнулась в бережок, и из лодочки выбрались двое. Один — махонький и явно не местный. Дёмка подумал было, что это богдоец, но волосы у того были совсем иные. Неужели никанец?
Второй же оказался рослым и старым лоча. Борода страшная, торчит рогами на стороны, а на голове, из-под волос вылезают шрамы страшные. И смотрит так, что оторопь берет. Лоча, конечно, видел огромную толпу и Княжну впереди всех. Сначала чего-то боялся, а потом пошел вперед.
И по толпе словно ветер пронесся:
— Сын Черной Реки…
— Сашика…
— Дурной!
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Это он? След невольно подался назад, но уперся в других людей и снова замер. О Сашике говорили многие и говорили часто. Бывший атаман Темноводного всегда незримо присутствовал в Болончане… Настолько незримо, что Дёмка даже и представить не мог, что им может оказаться обычный нечёсаный лоча во плоти. Сын Черной Реки был для него чем-то вроде Христа…
Поняв, что подумал грешное, След Ребенка быстро перекрестился и передумал мысль: чем-то вроде древнего князя Бомбогора, деда Княжны.
Меж тем, лоча приближался. И делал это мучительно медленно, настолько, что, казалось, каждый его шаг станет последним. Но сын Черной Реки подвисал в неопределенном равновесии — и делал новый шаг. Словно, что-то не пускало его, но бывший атаман находил силы прорываться вперед. Или наоборот: сам себе запрещал идти, а ноги не слушались.
Наконец, встал прямо перед Княжной, довольно близко. Низенький никанец вежливо отстал на пару шагов.
— Здравствуй… Чакилган, — пересохшая складка рта старого лоча, наконец, разомкнулась, и тихие слова с трудом выбрались на свободу. Не то! Сын Черной Реки явно хотел сказать не это, но почему-то сказал именно так.
— Здравствуй, Сашика, — голос Княжны оказался вдруг таким незнакомым. Неужели тоже только это и скажет? Но нет. — Рада видеть тебя в нашем Болончане. Будь гостем!
Они стояли напротив друг друга, словно, одереневеневшие. Будто, дух злой заговорил обоих. Каждый боялся рукой шевельнуть, а пальцы Княжны едва не крошили дерево посоха. А ведь След знал: Чакилган и Сашика были мужем и женой. Очень давно, но были. Муртыги сам не раз рассказывал, как любили друг друга его названные родители. Потом была война, и все думали, что атаман погиб. Но недавно узнали, что его держит в пену богдыхан. Дикий Зверь сам отправился его спасать в далекую страну. И почти спас, да появился злой Ивашка из Темноводного…
И вот теперь…
— Я приехал, вот. Повидать. Повидаться, — глаза старого лоча от смущения бегали по сторонам.
Чакилган дважды тяжело вдохнула, да так и застыла.
— Надолго?
— Не знаю… — совершенно севшим голосом выдавил бывший атаман.
От них обоих несло таким мощным страхом, что Дёмка изумился: да что же происходит?
Вдруг темная щуплая тень вытекла из-за спины Сашики и встала прямо перед Княжной. Никанец.
— Прекрасная Чакилган, — он чуть поклонился, выставив перед собой соединенные руки. — Мой друг Ялишанда хочет сказать, что все годы плена мечтал повидаться с тобой. Но атаман Ивашка сказал ему, что за эти годы ты нашла себе другого суженого…
— Бяо! — возмущенно крикнул атаман, лицо которого залилось краской.
Тот слегка шевельнул плечом, словно, сбрасывая этот окрик, и закончил:
— И мой друг боится узнать, что ты его не ждешь.
Старый лоча места себе не находил, боясь оторвать глаза от земли. Чакилган часто дышала, но тоже не находила слов. Но тут вперед выступил еще один человек — Аратан.
— Сашика, Чакилган хотела бы тебе сказать, что тот день, когда она узнала, что ты жив был для нее самым счастливым днем.
— Аратан! — Княжна начала говорить привычным властным тоном, но даже довести слово не смогла, обессилела — и оно безвольно шлепнулось на землю, даже не коснувшись Дикого Зверя.
— Но она сильно боялась, что в плену ты мог забыть ее. Потому и велела мне ничего не говорить о ней. Чтобы ты не чувствовал себя обязанным, — даур закончил говорить, а потом зачем-то подмигнул никанцу. И они оба отступили назад.
Старый лоча и Княжна стояли в смущении, словно, голые. Они внезапно заметили всех людей вокруг, и Дёмке даже захотелось отвести глаза, чтобы оставить этих людей наедине. Ему! Но не всей остальной толпе, которая жадно пожирала глазами происходящее. Все чувствовали, что стали свидетелями небывалого.
Сын Черной Реки, наконец, шагнул вперед. Он часто-часто моргал, все-таки не утерпел и вытер глаза рукавом.
— Я такой дурак, родная, — неловко улыбнулся он.
— Не только ты, — опустила голову Княжна.
— Может, скажешь?
— Что?
— Помнишь, как тогда? Зимой, когда я отбивал тебя от дуланских женихов.
Чакилган улыбнулась. Она подошла к мужу, тяжело дыша, положила ладони ему на грудь.
— Где… Ты… Был… Так… Долго… — почти шептала она, а потом вдруг разрыдалась навзрыд!
Ноги Княжны подкосились, но Сашика подхватил ее, прижал к себе, закрывая от всего мира. Народ зашумел, завозился радостно. Какие-то дураки даже что-то выкрикивать принялись.
Так заканчиваются сказки, которые любят рассказывать старики. Только вот тут еще ничего не закончилось!
Княжна со старым лоча какое-то время стояли, укрывшись друг другом. Что-то шептали тихо (совсем не разобрать было) и плакали, улыбаясь. Но через некоторое время Чакилган слегка отстранилось и громко выкликнула (откуда только голос взялся):
— Маркелл! Демид! Идите-ка сюда!
Надо же, она в такой момент среди всей огромной толпы их видела! Дёмка моментально захотел раствориться среди народа. Ноги его отяжелели, и тянущий холод потек по низу живота.
«Сейчас бы в лес, — тоскливо замечталось Следу. — И не возвращаться, покуда два десятка изюбрей не забью…».
Но куда там? Когда Княжна зовет, разве ослушаешься. И соседи тоже… Признали Дёмку и радостные давай его на открытый круг выпихивать.
— Не робей, паря! От и времечко приспело!
Пришлось идти. Тем более, что Маркелка-то легко вперед рванул, от улыбки лицо напополам треснуло.
— А вот, Сашика, и семья наша, — улыбнулся. — Это Муртыги.
— Да уж узнаю! — счастливо рассмеялся старый лоча. — Вырос, конечно, воин стал, — он весело потрепал черные вихры, едва достигавшие его плеча. — Но всё равно — Орла сразу видно!
Маркелка с размаху влетел в объятья бывшего атамана. И от этих простых и открытых чувств Следу стало вовсе не по себе.
— Дёмушка, ну, иди же! — Княжна уже ласково подзывала его. — Подойди!
А у «Дёмушки» ноги вовсе отнялись. Он бы и рад перед всеми не позориться, да сил не находилось. Сын Черной Реки, тем временем, мазнул по нему взглядом, но тут же за что-то зацепился и стал пристально рассматривать. Следа это только сильнее смутило. Да, он знал, что выглядит странно, всегда знал, но…
Он даже не знал, что за «но». Просто всё тело чесалось от десятков взглядов. И больше всего от взгляда старого лоча.
— Это Демид, он тоже живет у нас, — говорила Княжна своему мужу. — Вместе с Маркеллом, уже шесть лет. Он… Да ты сам расскажи, Дёмушка!
Ну, зачем она?! След мучительно закашлялся, глядя в пол и забубнил, как ответ на цифирном уроке, который терпеть не мог.
— Меня назвали След Ребенка, — он произнес имя на родном языке хэдзэни. Быстро поправился и повторил по-даурски. Обозвал себя мысленно дураком и добавил еще и по-русски. — Мамку отдали в жены в род Аджали, и мы поселились неподалеку. А потом обоих родителей лихоманка взяла. Вождь Индига привел меня в Болончан, и Княжна стала заботиться обо мне. Евтихий крестил и дал имя Демид…
Что еще говорить-то надо?..
— Имя матери скажи, — шепнула Чакилган, словно, мысли его подслушала.
— Мамку мою звали Гибкая Ветка, из удинканов она.
Будто не слова сказал, а дубиной ударил — так покачнулся от них старый лоча. Совсем недавно он был красным, как закатное солнце, а теперь вдруг побелел весь, ровно полночная луна.
— Так вот, почему ты такой… — выдохнул атаман. И добавил практически одними губами. — Сынок.
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Вот и сказано. Сам лоча и сказал. Конечно, След знал. Слышал, как шептались за спиной, понимал намеки, чувствовал странное отношение к себе Княжны. Откуда бы еще взялась такая старательная забота к совсем чужому мальчишке из лесовиков? Но раньше парня это особо не тревожило. Ибо лоча атаман Сашика был героем из историй, баек и даже легенд. Он не был реальным человеком, к которому нужно примерять такое слово. Отец. Для Следа отцом был аджал Старый Соболь, муж его матери.
Но этот человек! Совсем чужой, чуть ли не буквально вылезший из Черной Реки, что когда-то его породила! Дёмке стало жутко и неуютно. А тот еще и подошел поближе.
— Тебе же 18? 19 лет? — уточнил он, вглядываясь в столь чуждые для хэдзэни черты лица: длинный нос, выступающие брови. — Сынок… Я ведь даже не знал о тебе. Я ушел, когда ничего еще не было известно. После приезжал в деревню, а Ветку Черемухи уже отдали в другой род. А мне и не сказали ничего. Как же так…
Старый атаман выглядел очень расстроенным. Будто горе какое-то случилось. Руки его вцепились в полы потасканного кафтанчика, мяли выгоревшую ткань.
— Так обнять тебя хочется… Да неловко как-то. Кто я для тебя? Разве отец?.. Виноват я перед тобой, Демид, — он повернулся к Княжне. — Перед всеми вами виноват. Надо исправляться.
Понятно, после этого по всему Болончану веселье началось. Дорогого гостя (гостей! никанец же был еще) повели в княжью усадьбу. И понятно, что очень скоро атаман с Чакилган укрылись от прочих глаз. След Ребенка пошел сначала в свою дальнюю светелку, что примыкала к кухне, посидел там. Большая кухонная печь без кана, сделанная по обычаю лоча, почти примыкала к стене, но оставалась прореха, по которой Дёмка давно научился вылезать в щель под крышу. Там он, словно белка, бесшумно скакал в полумраке, наслаждаясь одиночеством. Вскоре След научился понимать, кто где живет, и временами просиживал тут подолгу. Он любил слушать людей, ему не нравилось привлекать к себе внимание.
Над горницей Княжны он сразу услышал малоразборчивый гул двух голосов. Чакилган и сын Черной Реки говорили наперебой, спешно, чуть ли не перебивая друг друга. Будто, накопились у каждого полчища слов невысказанных, и им не терпелось всё это отдать друг другу.
— До чего же страшно было остаться без тебя, родной мой, — они разговаривали на даурском, говорила Княжна. — Страшно, что ничего мне не осталось. И ребенка я тебе так и не родила…
— Да пустое, — неловко утешал ее старый лоча.
— Совсем не пустое… Ты не понимаешь, ты мужчина… Я как прознала про Дёмушку, так сразу в том божий знак почувствовала. Индига ведь знал удинканов, и Кудылчу, что тебя воспитал; поддерживал его, пока старик не помер. А потом увидал Ветку Черемухи с ее мальчонкой — и догадался. У него же по лицу всё видно.
— Это да, — выдохнул атаман, и в голосе его не скрывалось гордость и довольство.
— Когда Дёмушка осиротел, я сразу его забрала. Пусть не мой он сынок, зато твой. Твоя кровь. Всё ему дала, всех заставляла его учить: и Аратана, и шамана, и чернеца, и Сорокина. Чтоб достоин был…
— Расскажи, какой он?
— Вы непохожи, — улыбнулась Княжна. След этого видеть не мог, но слышал улыбку в голосе. — Он-то всегда спокоен. Ни разу не видела его ни злобным, ни смеющимся, ни плачущим. Силой духи Дёмушку не обделили — ну да ты сам видел. Охотник он чуть ли не лучший во всем Болончане; Муртыги ему завидует зеленой завистью. Но дружбы особой ни с кем не водит.
— Не примет он меня, наверное?..
— Как же не примет, коли ты его кровный отец? Таким не разбрасываются…
— У нас разбрасываются… — непонятно сказал старый лоча.
С каждой новой фразой разговор их становился всё медленнее. Всё чаще он прерывался возней… Понятно, какой вознёй. След слушал их тяжелое слитно дыхание, слушал хлипкие звуки любви. Всё это изрядно его волновало, одновременно хотелось и уйти, и остаться. Но он и так задержался под крышей.
Дёмка спустился к себе перед самым приходом Маркелки.
— Ты как тут? — участливо спросил побратим младшего и ободряюще хлопнул по плечу. — Вот и отец у тебя, След! Рад ты хоть? По тебе, ироду, никогда не видно!
Дёмка вежливо кивнул. Рад, мол, всю жизнь об этом мечтал.
— Ты не грусти, что он с мамкой, а не с тобой. Они же много лет друг друга знают, столько лет не виделись, даже не чаяли свидеться… А тебя он только сегодня узнал.
Маркелка-Муртыги понял, что сказал что-то не то.
— Ты не думай, Сашика очень хороший. И, как отец. Он меня из рабства вытащил… Да тебе все завидовать теперь будут, что у тебя такой отец!
Дёмка старательно кивнул. Великий отец. Атаман лоча, сын Черной Реки. Всем на зависть.
Печка жарила уже нестерпимо, будто зима на дворе. Раньше для готовки и уличной даурской печи хватало, а тут к пиру спешно готовились, так что топили обе.
— Духота у тебя, След. Может, прогуляемся до праздника?
— Иди к Акульке сам, — улыбнулся он.
И просидел в действительно душной комнате до самой ночи. Уже и пир горой шел в зале очага, а он всё сидел, думал. Но всё же пошел. Пробрался в зал через малую дверь, прямо за местом Княжны, тихонько прошел вдоль стенки и уселся на массивный сундук. Даурская служанка первой заметила Дёмку, схватила деревянное блюдо, накидала туда мяса, хлеба, сыра и с улыбкой поднесла ему. След принял еду с благодарностью — проголодался он изрядно.
Пир уже затихал. Здравицы откричали, боевые песни спели. Сейчас батары разбились на кучки и оживленно обсуждали новости, хвастались подвигами. Возле места Княжны, кроме самой Чакилган, сидел старый лоча и некоторые из ближников.
— Нет, — тряхнул лохмами Дикий Зверь, перекрикивая общий гомон. — Я не буду кривить душой. Не могу сказать, что Ивашка нас выгнал. Мы хотели сберечь в Темноводном тот уклад, что ты завел, а он сам к власти рвался. Поначалу-то у него ничего не выходило — всё же он с той битвы сбежал. Какой он вождь после этого? Но зато и все, кто с ними бежали на лодках — и свои, и пашковцы — теперь с ним повязаны были.
Аратан помолчал.
— А потом беда с чохарским родом вышла. Умер Галинга, сын его еще раньше погиб. И Тугудай стал к себе людей переманивать, в свою орду. Чакилган позвала людей к себе — и Ивашка этим воспользовался. Начал лоча запугивать, что мы здесь свои порядки устроить хотим…
— Скажи мне главное, — пристально глядя Аратану в глаза, спросил атаман. — Ты говорил, что Чакилган — княгиня Темноводья?
Дикий Зверь опустил глаза.
— Было такое. В сердцах. Если хочешь найти виноватого, Сашика — то это я. Гнев застилал мне глаза, а Ивашка, напротив, хитрил, таился, да бил наверняка. С Тугудаем, опять же, спелся.
— Не о том, говоришь, друг, — махнул рукой старый лоча. — Сначала винишься, а потом других виновными выставляешь. Дело не в том, кого винить, а в том, почему так случилось. Вот ты говоришь, что хотел старые порядки сохранить, а потом оказалось, что ты княжество создать предлагал. Я помню эти твои желания. Получается, не удалось меня в князья Темноводья протолкать, ты решил Чакилган?
Дикий Зверь зло кинул кость на низкий стол.
— Нет, ты не ярись! Ты слушай, что говорю. Поначалу ты был за то, чтобы дела решались общим кругом. Потом захотел княжество создать. И вот ты сам говорил: поначалу влияние Ивашки было низким, а потом он вас из острога выжил. Вот и сложи теперь два и два.
Дёмка аж вперед подался, дивясь словам и мыслям атамана. Аратан же хмурился. Конечно, он всё сложил, и это было ему неприятно.
— Мне не нужны виноватые, Аратан, — улыбнулся сын Черной Реки. — Просто хочу, чтобы ты понял: это не Ивашка-злодей вам всё испортил, это ты ему силы дал. Когда захотел, чтобы по-твоему всё случилось. У него своя корысть была, у тебя — своя. Но он просто сумел выждать. Ивашка всегда умел найти нужный момент. Например, когда народ испугался княжьей власти сильнее, чем его, Ивашкиного, единоначалия.
— Он хитрый гад, — сквозь зубы прошипел Дикий Зверь.
— Да не в том дело! — нахмурился атаман. — Ты проиграл не потому, что хитрости не хватило. А потому что о своих желаниях больше, чем о прочих думать стал! Стал, как Ивашка — и потому проиграл. А думаешь, Ивашка, выиграл? Ох, насмотрелся я на жизнь в Темноводном. На его хитрости, как на плохом клее, пока всё держится. А дождь прольется — и хана всему. Все же видят, как Ивашка там всё под себя подмял. Одни к нему из-за этого ластятся. А другие — также под себя гребут. Обвалятся Ивашкины хоромы, если так всё оставить. Ох, обвалятся…
Сплоховал След, конечно. Так увлекся речами старого лоча, что об осторожности забыл. А тот почуял пристальный взгляд, спиной почуял, как бывает, его чувствуют звери дикие, так что смотреть на них надо всегда слегка вкось, а не прямо… Натянулась спина сына Черной Реки, резко повернулся он и увидел…
— Демид?
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Старый лоча называл его только таким, полным именем, как в святцах записано. Он мгновенно весь как-то изменился, взбухшая в нем сила, словно, пена — быстро осела.
— Что же ты там, у стенки, сидишь, как нер… Иди к столу!
Улыбку налепил на лицо, но сам не улыбался. Зато суетливо стал двигаться, освобождая место между собой и Диким Зверем. Но Княжна уже положила ладонь ему на руку.
— Не надо, лЮбый, — мягко улыбнулась она. — Ему так больше нравится. Пусть там сидит.
Атаман мелко-мелко закивал. Опустил глаза, потом снова поднял их на Следа.
— Совсем я тебя не знаю.
И уже до конца пира так и не стал прежним атаманом. Вернее, может и стал, да вскоре След к себе ушел. А наутро узнал, что к полудню велено им с Муртыги быть на совете.
Зал очага с ночи было не узнать. Всё строго и грозно, все гости — при саблях, кто-то даже куяки напялил. Сели более тесным кругом, так что подошедшим побратимам не втиснуться. След обрадовался и совсем уже собрался залезть в какой-нибудь неприметный угол…
— Нет, — остановила его Княжна; сегодня она выглядела особенно величественной и даже грозной. — Вы оба сядете в круг. Передо мной.
Ее сидение было утоплено чуть-чуть назад, так что для Маркелки и Дёмки оставалось место на кошме. Они плюхнулись на толстый войлок и навострили уши. Это был необычный сбор. Большие люди Болончана заводили речь один за другим и говорили какие-то общеизвестные вещи. И вскоре След Ребенка догадался — они все говорят для сына Черной Реки! Тот сидел далеко от Чакилган, внизу, почти спиной к парадным дверям, но каждый старался сесть так, чтобы не поворачиваться спиной ни к нему, ни к Княжне.
Первым говорил большой вождь Индига, чьей воле покорен весь Низ. Он подробно перечислил роды гиляков, хэдзэни, орочонов, шицюань и воцзи, что признавали верховенство Болончана.
— Ясак мы с них не берем, но принимаем дары пушниной. Дары невелики, но мы и не шлем меха Белому царю… Как и Ивашка в Темноводном. Зато торгуем ими с семейством Су. На Хехцир теперь приезжают и некоторые чосонские купцы, что прознали о поездках Фэйхуна.
— А что будет, если кто-нибудь не пришлет вам дары? — с прищуром спросил старый лоча.
След почувствовал, что за этим вопросом таился и какой-то другой. И многие поняли его.
— Такое у нас бывало, — слегка улыбнувшись, ответила за Индигу Чакилган. — Таким родам мы отказываем в защите. Всякий волен прийти к ним с оружием, угнать скот или жён — и Болончан не вмешается. Мы перестаем вести с ними торговлю, не пускаем на Хехцир. Пусть живут, как жили ранее.
— А так жить хотят немногие, — широко улыбнулся Индига.
— И как вы их защищаете?
— На то есть мой полк, — расправил плечи вождь низовий.
— Большой полк? — поинтересовался старый лоча.
Индига на миг смутился.
— У меня с собой почти шесть десятков воинов. Но это не весь полк. В каждом крупном селении живет мой человек, который готовит отряд охотников. Он имеет опыт в боях, умеет учить сражаться и малой группой и в большом войске. Болончан помогает таким отрядам оружием и снаряжением. Иногда я собираю эти отряды для дальних походов.
— На кого? — напрягся Сашика.
— Иногда на разбойников… — Индига помялся. — Один раз по морю к Черной Реке пришли чужие лоча и стали всех грабить. Иногда с Сунгари приходят лихие хурхи.
— Маловато у вас воинов, — почему-то радостно сделал вывод сын Черной Реки.
Тут в разговор влез лоча Сорокин и рассказал, что есть еще и его полк — огненного боя.
— У меня почти 130 воев, — гордо заявил он. — Пешая али лодейная рать — казаки да местные. Правда, пищалей на всех не хватает — тех у нас только восемь десятков, и все фитильные. Но зелье у чосонцев покупаем, стрельбе все обучены. Штыки тож делаем. Гринька Шуйца учебу проводит — инда он еще твои времена помнит.
Наконец, голос подала и Чакилган, рассказав, что в Болончане есть и третий отряд — полк Княжны. Муртыги тут же подбоченился, как-никак уже второй год нес в нем службу. Полк Княжны был конным и состоял, прежде всего, из дауров чохарского рода, а также тех, кого тяготила власть Тугудая. Принимали и местных, но те верховой ездой, обычно, не владели. След Ребенка научился, живя в доме Княжны, но настоящей любви к лошадям всё равно не испытывал. Чакилган смеялась, что этим он пошел в отца.
Отец… Сашика сидел напротив; и, чем больше хвастались болончанские предводители, тем сильнее он хмурился.
— Так уж вышло, что я побывал и там, и тут, — медленно начал он, словно, не решаясь сказать то, что думал. — У Ивашки в Темноводном очень людно. Разросся край. Но о войне там мало кто помышляет. Да и сам Ивашка больше успехами в хозяйстве гордился. Вас же здесь много меньше, но вы все, будто, о войне и думаете.
— От того и думаем, что мало нас, — пожал плечами Аратан. — Коли Ивашка всей толпой пойдет, как нам удержаться?
— А с чего ты взял, что он пойдет?
— Ты, Сашика, многого не знаешь! — Дикий Зверь начал горячиться. — Конечно, Ивашка не стал бы тебе говорить, что хотел бы разгромить твою же жену.
— Да разве ж он тогда меня бы привечал? — подался вперед атаман. — Не провернет же он целую войну так, чтобы я не заметил! А уж, если б я такое заметил… Проще ему было убить меня там, на Сунгари…
— Ты не понимаешь, — Аратан отмахнулся от слов своего друга, ибо ненавидел Темноводского защитника всем сердцем. — К нам человек приезжал. Торговый. Он был в острогах на Зее. Был и своими глазами видел: готовятся Ивашкины люди к войне. Наверное, и Тугудай с ними пошел бы. Только то, что мы каждый день к бою готовы, их и сдерживает.
Старый лоча с сомнением покачал головой. Открыл было рот, но спохватился и захлопнул его. Потом принялся ловить взгляд Княжны и делать странные движения глазами. Будто что-то тайное сообщить ей хотел. След впервые обрадовался, что сидел не в тихом углу, а почти у самого очага, как раз на пути этих «посланий». Интересно было пытаться их разгадать.
— На том закончим сегодня, — наконец, заметив выкрутасы старого лоча, объявила Чакилган. — Аратан, останься.
Нагнулась с побратимам, положила им руки на плечи и добавила тихо:
— И вы оставайтесь.
Сын Черной Реки тоже не уходил. Напротив, он даже махнул рукой своему никанцу, что всё время развлекался снаружи, тот, не смущаясь, пришел на тайный разговор. А то, что разговор ожидается тайным, След уже не сомневался.
— Хоть, и не очень нравится мне ваша воинственность, — теперь атаман заговорил первым. — Но проблем нам с Ивашкой, действительно, не избежать. Однако, прежде, чем заняться всеми этими делами, нужно решить одну задачу: найти подсыла. Кто-то выдал ваши планы выкрасть меня из Пекина. Потому и поджидали темноводцы нас на Сунгари. Да и сам Ивашка мне на то намекал: есть у него тут уши.
Все напряглись. Кроме, опять-таки, никанца, который оставался невозмутимым, хотя, явно понял сказанное: старый лоча говорил по-русски. Причем, как раз ради него — все остальные лучше знали даурскую речь.
— Говорю это вам, так как только в вас безоговорочно уверен. Мы с Олёшей здесь не были. Ты, Чакилган на себя сама наговаривать не могла, равно, как и ты, Аратан, сам на себя засаду организовать не мог бы.
— А мы с Дёмкой? — хитро улыбнулся Муртыги. — Мы не подсылы?
— Если вы вдруг окажетесь людьми Ивашки, то мне тогда и пытаться ему противостоять не стоит, — улыбнулся атаман. Но как-то очень невесело. — Проще уж камень на шею, да в воду.
«Грозится обратно в Черную Реку уйти» — испуганно отодвинулся от старого лоча След.
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В тот день они долго сидели своим маленьким заговорщическим кружком. Гадали, кто может доносы в Темноводный слать, и так ничего толком не надумали. Единственную дельную мысль предложил как раз никанец Олёша. Это была давняя хитрость его народа. Отобрать самых ненадежных людей и выдать каждому тайну. Но каждому рассказать немного по-разному. Враг получит сведения с искажением, вот по нему можно и понять, кто именно предатель.
Мысль хорошая, да как узнать, что расскажут самому Ивашке?
В остальном же, разговор вышел пустым. Дикий Зверь злился и грозился вырвать подсылу сердце. Но атаман его остановил. «Надо бы сделать так, — говорил он. — Чтобы подсыл сам не узнал, что его обнаружили. Тогда через этого предателя можно подбрасывать Ивашке ложные сведения — к нашей выгоде».
След сначала не понял этого замысла, а когда, наконец, разобрался — в легкий ужас пришел от глубины хитрости и открывающихся возможностей. Сын Черной Реки мыслил как-то совершенно не так, как все прочие. Даже никанец не казался Дёмке таким странным.
Княжна тогда отпустила их совсем поздно, уже никуда из Болочана не уйти. А с утра атаман сам к нему пришел! К нему да Маркелке.
— Столько лет в плену прожил — совсем воинской выучки лишился! Пойдемте-ка со мной, поможете мне крепость в руки вернуть!
Старый лоча, словно, маску надел: весь такой веселый стал, смешливый. Не по-настоящему смешливый. Зачем он это делает?
Муртыги только обрадовался: похватал сабельки да потащил старого лоча на ратную поляну, где учились боевым ухваткам казаки Сорокина, а изредка и воины Княжны появлялись. След не любил саблю. Ему нравилось бить из лука, драться легкой пальмой или даже топором и ножом. Сабля — самое бесполезное оружие в лесу. Он уже представлял, как будет позориться перед всеми… но побратим Орел его спас. Маркелке так хотелось покрасоваться своей выучкой перед атаманом, для которого раньше он был мелким несмышленышем! Так хотелось, что Муртыги практически не давал Следу Ребенка времени на драку.
Сын Черной Реки и впрямь потерял выучку. По крайней мере, мало что он мог противопоставить напору Муртыги. Он совершенно не успевал, а Маркелка раз за разом останавливал смертоносную полосу стали то у горла старого лоча, то у живота, то у внутренней стороны бедра, где течет большая кровяная река.
Не нравилось это Следу. Не нравилась радость в глазах побратима, с которой тот выигрывал сшибку за сшибкой. В ней не было зла, но Муртыги совсем позабыл, что их позвали помочь атаману, а не самоутверждаться перед ним. В этом весь Маркелка — побеждать, доказать всем свою лихость. У Следа даже возникло желание выйти и «отобрать» атамана у старшего братишки… Странное желание.
По счастью, Сашика не расстраивался. Он искренне смеялся над своими промахами, подбадривал Маркелку, даже напевал как-то чудно: «Его называли орленком в отряде, враги называли орлом…». Как-то так. И все же, когда Муртыги совсем разошелся и вознамерился забороть старого лоча, тот ловко подсек его и завалил на песок.
— Ох, раззадорил ты меня, Маркелка! Ну-тко, вставай!
По-русски крикнул. И весь как-то изменился: ноги широко расставил, просел по-паучьи, а левый кулак в бок упер. Раскрасневшийся Муртыги вскочил, кинулся на лоча — да будто на стенку напоролся. Атаман стоял неколебимым деревом, боевой рукой двигал плавно и сдержанно, но всякий раз сбивал набок саблю своего приемыша. А потом ногами засеменил мелко так: цоп-цоп-цоп — и вот уже Маркелка отступает, еле успевая ставить защиты, а атаманов клинок тонкой молнией пуляет в даруа! Ровно иголка строчит в руках опытной бабы.
Правда, надолго старого лоча не хватило. Запыхался он, растерял скорость, а после вообще поднял руки.
— Сдаюсь! — тяжело дыша, рассмеялся он. — На вас, молодых, дыхалки не напасешься. А то, Демид, может, ты тоже хочешь?
— Не, — След махнул головой. — Я лучше из лука постреляю…
Сын Черной Реки расстроился. Если улыбался он притворно, то опечалился искренне. Посмотрел на клинок, обтер его о рукав.
— Руки что-то помнят еще, Демид. Не совсем я пропащий. А ведь знаешь, кто этому мастерству меня учил? Ивашка! В смысле — Иван Иванович, защитник Темноводский.
След от неожиданности ахнул. Нет, конечно, он слышал, что когда-то давно все жители Черной Реки — и темноводцы, и болончанцы — жили дружно. Но сколько Дёмка себя помнил — всегда они враждовали. Не получалось ему представить, что Княжна, Ивашка и атаман могли быть друзьями.
А старый лоча ровно мысли его прочел.
— Не всё в этом мире одноцветно, Демид, — вздохнул он. — Вернее, почти неодноцветно. Нет просто злых людей. И совершенно добрых. Так что и Ивашка — по-своему, замечательный человек. А в любом из нас есть что-то за что нам стыдно, — сын Черной Реки с такой тоской посмотрел на Следа, что тому сквозь землю захотелось провалиться. — Нам бы всем жить да жить… Да искать друг в друге хорошее. А мы вот… враждуем вечно.
После этого атаман почему-то быстро закончил воинскую учебу… но на новое утро опять к нему пришел! Уже к нему одному. К Следу. И попросил показать ему Болончан. Как тут всё устроено, где что находится.
След Ребенка мялся и смущался, пытаясь хоть что-то объяснить атаману, но слова не ложились одно к одному, приходилось тянуть их. А уж если тот что-то начинал спрашивать… А сын Черной Реки постоянно начинал спрашивать, уточнять. До всего ему было дело, во всем он какой-то особый смысл искал. Как увидел недостроенный частокол, тут же стал пытать: почему да отчего?
— Да просто руки не доходят, — разводил те самые руки Дёмка, сам толком не понимая, как такой большой Болончан и не может довести работу до конца.
— Просто… — недоверчиво покатал во рту слово Сашика. — Такое «просто» не происходит. У вас вон как все о войне думают, сабли точат день и ночь. А такое важное дело запущено. Что тут можно подумать?
«А что тут можно подумать?» — молча удивился След. Но отправлять вопрос обратно побоялся.
— А можно подумать, — продолжал атаман (опять, что ли, в голову залез?!). — Будто Болончан не обороняться готовится, а сам напасть хочет.
Дёмка подумал и неожиданно понял, что так оно и выглядит! Только самому ему это в голову не приходило.
— На месте подсыла я бы это самое Ивашке и докладывал…
Они шли дальше, и становилось всё тяжелее. Уж на что чернец Евтихий был строг, когда за ученье спрашивал, но сейчас Дёмке было стократ тяжелее. По счастью, иной раз находились другие люди, и старый лоча клещом впивался уже в них. Так, на пристани оказался его старый знакомец — корабел Дереба, который доделывал новый дощаник. Крепко похлопав друг друга по плечам, они тут же углубились в детали работы корабела.
— А ты с гиляками тут не общался по части дела судоходного? — вдруг спросил атаман.
— С кем? — вытаращил свои лочины глазища мастер. — С теми дикарями?
— Дикари-то дикари, а они на своих лодочках в море ходят. Там большой остров есть, так они туда гоняют и морской волны не боятся. Может, и есть чему у них поучиться.
Дереба дулся. Он считал себя лучшим корабелом на Амуре и учиться у каких-то дикарей не хотел. След знал, что многие лоча именно так относятся к жителям Черной Реки. Богдойцев уважают, ну, может, монголов с даурами, а к прочим относятся с пренебрежением. Хотя, атаман был прав, След тоже знал, что эти люди с самого Низа далеко в море ходят.
— Далось тебе то море, — проворчал Дереба. Даже доску недотесанную бросил.
— Ох, далось! — мечтательно улыбнулся сын Черной Реки. — Там морская выдра водится, мех которой не сильно дешевле соболиного. Полно там зверья с плавниками вместо лап — тоже мех хороший. Трава там есть огромная, ее, как капусту, можно квасить и есть, чтоб цинга зимой не пришла. А еще там островок есть с серой. Коли ту серу добудем, то сами зелье пороховое делать начнем. Но главное, море — это дорога в любую сторону, Дереба. В любую страну, с любым грузом можно взять и приехать. Продать свое задорого, купить чужое по ценам тамошним. Очень нужная штука — море.
«Откуда он всё это знает?» — дивился Дёмка. А еще поневоле злился. Ведь понимал, что старый лоча не столько Деребе это рассказывал, сколько ему самому.

Глава 26

На новое утро атаман снова за ним зашел. Вновь пошли гулять, а старый лоча всё время что-то говорил. Говорил-говорил, будто боялся тишины. На этот раз Сашика его уже целенаправленно привел к кузне, что стояла на самом отшибе Болончана. Из-под черного от копоти навеса вышел коваль, обтирая руки. Увидел гостя (конечно, не Следа, а его великого отца), посветлел лицом и шагнул вперед. Они с шумом и хлопаньем ладонями обнялись, сын Черной Реки, и сам немалый, будто утонул в объятьях огромного кузнеца.
— Экий ты здоровый-то стал, Ничипорка! Уж прости: столько дней я тут, а всё добраться до тебя не сподобился.
— Та брось, атаман! — отмахнулся коваль. — Я-тко и сам к тебе зашел бы… да мечталось сразу с даром… Эх! Да чо там! На-ко, глянь!
Ничипорка ушел под навес и вытащил оттуда черную заготовку меча. Странный меч. Совсем не такой, как у казаков. Да и на даурские сабли не похож. Длинный клинок, совсем длинная рукоятка (пока еще без накладок и потому узехонькая), а на месте навершия…
— Погоди-ка! — атаман тоже пристально всмотрелся в странный комок железа. — Это… это дракон? Как тот самый?
— Точно! — обрадовался зардевшийся коваль. — Я-тко твой славный клинок до черточки помню! Мнилось мне тако же сладить… Да руцы мои не под таку работу заточены.
— Здорово получается! — искренне возмутился атаман. — Это будет лучший подарок, Ничипорка! В ножки тебе кланяюсь!
И старый лоча с неожиданной гибкостью согнулся чуть ли не пополам.
— Да будя! — засмущался коваль. — Я ж от души… Эх, який быв меч… И времена якие были…
— Это да, — загрустив, протянул атаман. — Только сейчас понял: ведь с той ватажки темноводской только мы втроем и остались. Мы с тобой, да Ивашка.
— Уходют людишки, — согласился коваль.
А След смутился: он даже и не знал, что Ничипорка был из самых первых основателей Темноводного.
— Как же вы с Ши Гуном разминулись так? — спросил атаман.
— А вот враз и разминулись, — зло стукнул кулачищем по столбу коваль. — Инда распря в остроге до предела дойдеша, я у Евтихия благословения спросил и решився: под Ивашкой мне ходить невмочь. Пошел до Гуньки, а тот просто так баял: ему де все равно, кому ковати… Кто при власти — тот и прав.
Великая горечь была в словах Ничипорки. Тот с нескрываемой ненавистью посмотрел на свою кузню, сплюнул.
— Мне его высот никогда не дочтичь. От то коваль от Бога. Но не пошел…
Лоча продолжили свои воспоминания дальше, а След шаг за шагом зашел за угол. Здесь главное не делать резких движений — и твое исчезновение даже вблизи не заметят. Так и ушел — тяжело ему было так тесно с легендой соприкасаться. Не его это.
Теперь Дёмке стало ясно, что сын Черной Реки вознамерился ходить к нему постоянно, и на следующее утро вытянул лук со стрелами, да ушел в лес. И на третье утро. И на четвертое.
А на пятое проспал! Чуткое охотничье ухо распознало шаги, тяжкие, неспешные — и всё, что успел сделать След Ребенка, так это протиснуться в щель за печку. У старого лоча была странная привычка — стучаться в дверь. Вот он раз постучался, другой — и за это время Дёмка забрался наверх, к балкам, где и затих.
Атаман зашел. Сначала долгое время топтался у двери. А потом неспешно прошел. След слышал, как гость трогает его вещи. Неспешно; видимо, рассматривает. Как будто в душу подглядывает. Скрипнула постель — уселся на нее, значит.
«Он что, дождаться меня решил?» — испугался юный охотник.
Время шло, а сын Черной Реки не уходил. Судя по повторяющемуся поскрипыванию постели, тот сидел, покачиваясь. А потом забубнил что-то в такт скрипу. Нет! Напевал тихонечко, о чем-то задумавшись:
— Спит придорожная трава… Спит там, где мчатся к океану… По рельсам поезда… Траве той снятся острова и удивительные страны… Зачем не знаю… Зачем не знаю ей снятся острова.
Пел на языке лоча, но как-то странно. Почти все слова либо незнакомые, либо неправильные. И выговор совсем иной.
«Кажется, он тут надолго» — помрачнел След.
— Может, все-таки спустишься? — раздалось снизу громко, и юноша вздрогнул.
Почувствовал, как краска стыда заливает лицо. Засопел и нарочито неуклюже стал спускаться. Вылез из простенка и с опущенным лицом подошел к гостю.
— Услышал? — тоскливо спросил Дёмка.
— Нет, — серьезно покачал головой старый лоча. — Из меня охотник хреновый. Просто мне сказали, что ты точно не выходил из усадьбы. А Чакилган рассказывала, что ты любишь иногда… вот так.
— Слишком много людей, — тихо ответил След, как будто, это всё объясняло.
И они принялись долго молчать.
— Послушай, — прокашлявшись, порушил тишину атаман. — Тяжело говорить, но давай уже начистоту: не люб я тебе? Не нужен тебе такой отец? Я ведь не дурак, понимаю, что насильно мил не будешь, а ты… ты же явно от меня бегаешь.
Он впервые заговорил с ним речью хэдзэни. С трудом подбирал слова: то ли забыл их, то ли…
Дёмка поднял на него удивленные глаза. Думал было по привычке отмолчаться, но слова родного языка потекли чуть ли не сами собой.
— Я не понимаю, что ты хочешь от меня. Ты не назвал меня сыном прилюдно, не требуешь сыновьего почтения. Я даже не знаю, как к тебе обращаться! Но ты всюду таскаешь меня с собой, показываешь, как ты мудр и прозорлив, как умел… Какая ты легенда Темноводья. Зачем? Чтобы показать, насколько я не такой, как ты? Насколько недостоин тебя? Так я это прекрасно знаю! Не мучай меня! Отпусти! Я жалкий дикарь… Так ведь вы, лоча, говорите? Кто я возле тебя?!
Паскудные непрошенные слезы наполнили его глаза и вот-вот грозили выплеснуться за ненадежную запруду ресниц. Старый лоча запустил правую руку в двурогую бороду и задумался.
— Вон оно что… А я дурак! Накручиваю себя. Да еще и тебе больно делаю, — сын Черной Реки протянул к нему руку, чтобы утешить, но не решился, опустил. — Послушай… Хотя, не так. Удинкан назвали тебя След Ребенка. Знаешь, почему?
Дёмка мрачно помотал головой.
— Когда мамку отдали Старому Соболю, я совсем мал был. А в его роду и рассказывать некому. Мамка тоже молчала.
— Давным-давно славный охотник Кудылча нашел в лесу полуголого паренька. Как раз твоих лет. Такого же дылду, но уж точно гораздо более уродливого. Тот парень ни говорить по-людски не мог, ни ходить по лесу правильно, ни веслом грести. Совершенный балбес, как будто, не взрослый он был, а просто большой ребенок. Так парня в роду и прозвали — Ребенок. А когда ты родился, то тебя в честь отца и прозвали — След Ребенка. Понимаешь теперь? В твои годы я был намного глупее и хуже тебя! Как же ты можешь быть недостоин быть моим сыном! Ты высокий и сильный, ты знаешь лес и великий охотник. Любой род хэдзэни был бы горд отдать тебе свою дочь, породниться с тобой. Но и здесь, в Болончане ты мало кому уступишь. Тебя учат тайнам шаман и монах, тебя воспитывают такие славные воины, как Аратан и Сорокин. Да ты в сотню раз лучше меня тогдашнего!
Сын Черной Реки улыбался и плакал. Почти, как при встрече с Княжной.
— Я был бы горд называть тебя сыном, но имею ли я на это право? Я — ничего для тебя в этой жизни не сделавший. В моем… Есть места, где таких отцов к сыновьям на пушечный выстрел не подпускают. И правильно… Я больше всего на свете хочу, чтобы ты назвал меня отцом… Но, мне нужно, чтобы ты сам захотел этого. А не по моему приказу так говорил. Вот потому я так себя и вел все эти дни. Прости, что причинял тебе боль. Это по незнанию. Не зря меня на любом языке Дураком называют, — и атаман рассмеялся; невесело, но искренне.
А потом молча ушел.

Глава 27

Дёмка устало (словно, после долгой дороги) опустился на постель. От услышанного было тяжело в голове; зато на сердце, напротив, заметно полегчало. По крайней мере, какая-то ясность появилось. След перебирал в памяти разговор с отцом. Интересно было узнать, что, оказывается, в его имени скрыто имя сына Черной Реки. Что всегда нёс он в себе его частичку. А еще — что тот не всегда был человеком из легенды, но и простым отроком. Да еще глупым и неумелым. В последнее, конечно, верилось слабо: это, наверное, атаман его утешал так.
И слова тот говорил такие теплые, странные. У Дёмки, наконец, исчезла давящая тяжесть при мыслях о нем. Но, как выяснилось позже, исчез и сам старый лоча. Ну, не совсем исчез. Только перестал приходить к нему, и даже в усадьбе на глаза не попадался. Где-то на третий день След сам спросил у Муртыги: где, мол, сын Черной Реки?
— Да он в кузне у Ничипорки цельными днями пропадает. Очень, говорит, хочу сам руку к своему мечу приложить. Ножички еще какие-то дурацкие кует…
Вроде, всё в порядке. Но у Дёмки сосало под ложечкой тягостное: а не обидел ли он его?
Всё разрешилось через несколько дней. Атаман сам подошел к сыну и протянул ему пачку грубых бумажных листов, сложенных в тетрадку и прошитых суконной ниткой.
— Чакилган говорила, что ты любишь читать. Я многих здесь знавал, кто грамоту знает. Но ни про кого не могу сказать, что он это дело любит. Вот и подумалось: тяжело тебе, наверное, здесь, где так мало книг.
Вложил тетрадку в Дёмкину руку.
— В этой книжице рассказано про столицу богдыхана. Можешь почитать.
И След Ребенка пропал для всех на долгих четыре дня! Только уселся он удобно под летним солнышком, только раскрыл тетрадку, как весь Болончан исчез! Вокруг Дёмки вырастала великая никанская стена, а потом и сам дворец богдыхана с резными расписными стропилами и лаковой черепицей. В книжице детально расписывались торжественные приемы, гости со всех концов света в чудных одеяниях. Юный охотник узнал, что есть такая штука «парк» — лес, который тамошние людишки сами растят посреди города, с ровными дорожками и домиками для отдыха.
Многое сумел уместить атамана на десяти листах. Писал он необычно, разделяя словеса, и целые фразы отделяя друг от друга жирными точками. Оттого читать оказалось не в пример удобнее, чем книги Евтихия, всегда можно остановиться, чтобы получше вообразить себе написанное — и не потерять нужное место.
Дёмка читал целыми днями, а вечером клянчил на кухне лучины, чтобы продолжить чтение. Богдыханова столица оказалась совершенно сказочным местом: прекрасным и странным. И даже лучше, что След узнавал его так, а не побывал там лично. Ведь в том городе страшно много людей! Может быть, в десять раз больше, чем в Болончане или Темноводном.
Закрыв последнюю страницу, Дёмка ринулся на поиски атамана, испытывая страшный зуд. Тот нашелся в кузне, весь перемазанный углем — Ничипорка матерно отчитывал своего знаменитого подмастерья за какую-то оплошность. Завидев, Следа, Сашика шутейно метнул в коваля фартук и шагнул навстречу сыну.
— У тебя есть еще? — начал с главного Дёмка.
Атаман виновато развел руками.
— Не было больше бумаги. Чакилган чуть ли не последнюю мне отдала. Надо дожидаться торговцев с юга.
След едва не взвыл от разочарования.
— Я понимаю, что читать интереснее, но пока я мог бы тебе так рассказывать, — осторожно предложил сын Черной Реки. — А потом, появится бумага, и я еще тебе напишу.
— Можно… Я еще раз эту книжицу перечту?
— Конечно! Она твоя. Это подарок, — улыбнулся старый лоча.
— А потом ты расскажешь, — неуверенно улыбнулся в ответ Дёмка.
Они встретились поздним вечером. Запалили небольшую лучину над кадкой, так, что друг друга еле видеть могли, уселись поудобнее — и атаман принялся рассказывать новые истории. Не только про удивительный Пекин, но и про суровую монгольскую степь, где в плену жил тогда еще маленький Муртыги. И про заморскую страну Ниппон, где грозные батары — самураи — вечно воюют друг с другом. По маленькие острова, вокруг которых плавают стада огромных морских коров и еще более огромные звери-рыбы киты. Про далекую северную страну, где полгода день, а полгода ночь. Там живут воинственные луоравэтланы — смелые воины, которые выходят в море на маленьких лодочках и бьют огромных китов. А из их костей делают себе доспехи и воюют со всеми вокруг. Рассказал и о великом граде Москве, где в красной крепости Кремле сидит могучий Белый Царь Алексей. И о тех, с кем воюет Алексей, поведал: о ляхах, да турках. О простом казаке Стеньке Разине рассказал, что поднял народ на царя и несколько лет ратился с его воеводами.
Как-то незаметно такие посиделки стали чуть ли не ежевечерними. Дёмка стал и днем бывать рядом с атаманом, помогал ему в кузне, хотя, Ничипорка и рычал на них: «что един, что вторый — оба безрукие!».
И в тот день, когда народ устремился к озерным мосткам, потрясая добытыми зимой шкурками, они тоже шли вместе.
— Это что такое? — удивился лоча.
— Кто-то торговать приехал, — оживился След, у которого тоже неплохой запас рухляди имелся.
— Да не кто-то, — задумался атаман. — Если все с мехами бегут — значит, кто-то с юга.
— Ну да.
— А разве не установлено никанцам и чосонцам только на Хехцире торговать?
— Верно. Но один богдойский купчишка выпросил разрешение на Болончан ездить. Гириясином звать. Он очень просил и за это много помогает Болончану.
— Часто здесь бывает?
— Да, — улыбнулся Демка. — Любит у нас торговать. И цены не задирает.
— Угу, — отметил что-то в своей голове атаман. — А не был ли щедрый купец Гириясин в Болончане в то время, когда вы решили меня спасать из Пекина?
Улыбка сползла с лица Следа. Он вспомнил тайный разговор и подозрения сына Черной Реки. Но он совсем не помнил, находился ли богдойский торговец в Болончане, когда Дикий Зверь собирался ехать в дальние земли — выручать своего друга из плена.
— Пойдем-ка к Аратану! — решительно позвал атаман сына.
Нашли его они быстро, Дикий Зверь собирал полк Княжны для учебы. Как всегда, сделать это было непросто — у всех находились свои дела. Сашика решительно отвлек старого товарища от мрачных дум и поделился своими подозрениями.
— Что, если нет в Болончане никакого предателя? — довершил он свой рассказ. — А всё выдал заезжий торговец!
Аратан слушал атамана с распахнутыми глазами, а в конце вдруг оглушительно расхохотался.
— Ты думаешь, что Гириясин работает на Ивашку? Нет, ты просто не знаешь! Если уж предположить, что богдоец этот подсыл — так он скорее подсыл Бахая!
— Кого? — рассеянно спросил атаман, думая о своем, но вдруг вскинулся, ровно, молнией ударенный. — Как ты сказал?!
— Бахай, — тихо повторил Дикий Зверь, не понимая, что случилось с его другом. — Бахай Гуарча. Это сяоцисяо с крепостицы в низовьях Сунгари. Мы видели ее, до того, как на дощаник с Темноводного напоролись… Ну, тот самый, что за пушнину и золото покрывает Ивашку и его дела.
— Бахай… — сын Черной Реки совершенно перестал слушать друга и целиком ушел в свои мысли. — Какова вероятность…
Потом ненадолго выплыл наружу:
— И что, считаешь, этот торгаш на него работает?
— Что? Нет, это я так, к слову сказал! Хороший мужик Гириясин. Для купца — так вообще! Щедрый, справедливый, всегда готов помочь за то, что мы его по Черной Реке пускаем торговать.
— Щедрый купец — это, конечно, очень хорошо, — атаман нервно мял свою жуткую бороду и морщился, как от боли. — Щедрые купцы, разумеется, никаких подозрений не вызывают. Нигде. Верно же?
И, не дожидаясь ответа:
— Мне надо идти.
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Поздно вечером атаман заявился в светелку Дёмки.
— Демид… Мне нужна помощь. Очень нужна.
— Какая?
— Найди Муртыги, и вместе приходите к берегу, туда, где стоит моя лодка.
И ушел. Лоча всегда был странным, но сейчас… Однако, что-то в его голосе было такое… След Ребенка вышел из усадьбы, безошибочно нашел Маркелку на подворье Акулькиного отца и не без труда уговорил пойти к озеру. Сын Черной Реки ждал их там вместе со своим никанцем.
— Садитесь, — скомандовал он и первым полез в суденышко.
Четверо в лодке еле уместились, и атаман принялся яростно взбивать воду веслом, уходя прочь от берега. В густых сумерках берег вовсе растворился.
— Как думаете, не будет нас там слышно?
— Сейчас ветер меняется, — ответил След. — С берега на нас дуть начинает. Так что твои слова туда не дойдут.
Сын Черной Реки уложил весло вдоль борта.
— Я сейчас скажу то, от чего мне самому страшно. Сегодня я уверился, что есть человек, который хочет стравить меж собой всех людей в Темноводье. Он уже, видимо, давно плетет свои сети и делает всё так, чтобы мы тут поубивали друг друга.
— Бахай? — изумился Дёмка, вспомнивший дневной разговор, от которого атаман будто с ума сошел.
— Именно! — глаза лоча ярко горели, что особенно жутко выглядело на фоне сгущающейся темноты. — Он подсылает своих людишек всюду. Гириясин готов торговать в ущерб, лишь бы отираться в Болончане. Я уверен, что именно он шептал на ухо Аратану и другим, что Темноводный готовится напасть на нас. У Ивашки кто-то другой наушничает — он этого от меня и не скрывал. И тоже, поди говорил ему, что Низ к войне готовится. А с хозяином Северного острожка, с Якунькой — третий беседы ведет. Якунька намекал мне, что у него есть свои знакомства на югах. И по всему было видно, что он Ивашке подчиняться не хочет. Сам ли он до этого додумался или кто нашептал?
— А среди людей Тугудая есть никанец, который скрывается под даурскими одеждами, — подал голос Олёша.
— Верно! — атаман аж подскочил, заставив опасно закачаться лодочку. — Ты же говорил мне, Бяо, а я позабыл. И Тугудая в оборот взял. Может быть, еще где-то ходят его люди и сеют раздор.
— Не слишком ли сложно это? — снова заговорил никанец. — Может, ваши вожди просто сами ищут ссоры. Зачем какому-то мелкому командиру отдаленной крепости строить такие мудреные козни?
Лоча какое-то время буравил взглядом своего товарища. Но кивнул.
— Верно. Всё верно говоришь, Олёша. И мне такое раньше в голову не приходило. Просто я не знал имя этого сяоцисяо. Даже мысли не было поинтересоваться. А сегодня услышал, — Сашика выдержал торжественную паузу. — Я знаю, кто такой Бахай Гуарча. Это сын Шархуды!
Первым ахнул Муртыги. А через миг и След вспомнил: Шархуда — старый богдойский князь. Тот самый, которого Сашика разбил под Темноводным и заставил бежать. Тот самый, что покончил с собой, когда войско лоча и дауров захватило Нингуту.
— Понимаете? — атаман кивал головой, словно, слышал воспоминания своих товарищей. — Если бы не мы, то Шархуда добился бы славы и почета. Он передал бы полученный княжеский титул сыну по наследству. А вместо этого Бахай лишился почти всего. Вместо того, чтобы править огромным краем, превратился в жалкого сяоцисяо с полусотней воинов…
— Сорок, — это Муртыги влез.
— Что?
— В той крепости сорок воинов. И это не богдойцы, а местные латники. Обучены неплохо, но всё равно слабые воины, и большинство без коней.
— Ясно, — атаман сделал зарубку на память и пытался вернуться к своей мысли. — Бахай стал никем. Вот и подумайте, будет ли такой человек, обиженный северными варварами, так мирно уживаться и даже помогать им здесь жить? Пусть и за мзду.
Сидящие в лодке задумчиво примолкли. Все странные мысли, что сыпал на них лоча, враз приобрели стройность. Не будет сын Шархуды вести себя так, как он вел, если…
— У него есть план, — закончил вслух сын Черной Реки. — Какой точно, я не знаю. Но он внедряет своих тайных подсылов каждому большому человеку в Темноводье. Сеет распри…
Атаман вздохнул. Ну да, жители Темноводья и сами с распрями неплохо справляются.
— Наверняка он узнал, что Аратан отправился за мной в Пекин — и передал эти сведения Ивашке через других людей. Что он шепчет Якуньке, Тугудаю и другим — можно только догадываться. Но общая цель Бахая понятна: рассорить нас и уничтожить.
— Надо рассказать об этом Княжне и Аратану; всем рассказать! — вскинулся Мурптыги, сжимая кулаки.
— Нет! — атаман крикнул неожиданно громко и сам испугался своего крика. — Никому не говорить! Чтобы только вода слышала наш разговор. Это не от недоверия. Просто мы не знаем, как широко раскинул Бахай свои сети. И любое случайное ухо может всё погубить. Он не должен ничего знать.
— А что же делать?
За миг до того, как атаман сказал, Дёмка ясно понял, что надо делать.
— Куча ниточек на один кол завязана. Вот этот кол вырвать и надо.
— Ну, в принципе, отряд в крепостице небольшой, — хищно улыбнулся Муртыги. — Одним нашим полком можно разметать…
— Так нельзя. Потерю крепости точно заметят, и тайна нашего существования на этом закончится. Если уж такое делать, то в самое выгодное время. Нам же надо провернуть всё тайно.
— Нам? — наконец, подал голос След и получил в ответ легкий кивок.
— Маловато нас для такого дела, — почесал затылок Муртыги.
— Для таких дел много и не требуется, — зловеще прошептал никанец Олёша…
…— Ненавижу ваши леса, — монгол Удбала злобно прошипел, когда еловая лапа шлепнула его прямо по лицу.
Чахарец был отличным воином, но спутником — отвратительным. Увы, на сегодня именно с ним Демке выпала «честь» сидеть в тайном дозоре. Да. Атаман все-таки решил усилить маленький отряд для тайного похода. И усилил его самым неожиданным участником.
«Во-первых, он тут живет чуть дольше меня и не оброс связями, — пояснял сын Черной Реки свой выбор. — Во-вторых, Удбала за хорошую плату сделает всё, что угодно. А в-третьих — нам просто нужен монгол».
Монгол потребовался ему ради тайности.
«Притворимся шайкой монголов, те докуда только не добираются. Так что на Темноводье в случае чего и не подумают. И Удбала будет нашим консультантом…».
Что бы последнее слово ни значило.
Несколько дней заговорщики потихоньку подбирали себе одежды, пробираясь в самые разные закрома. Чахарец очень скоро довольно зацокал, глядя на Маркелку, с трудом принял внешний вид Дёмки с Олешей, но, глядя на атамана, только закатывал глаза.
«А ему точно нужно ехать?» — спрашивал он у остальных заговорщиков и понимающе вздыхал. А вздыхать Удбала умел! Это был главный из его талантов.
Атаман сторговал у Деребы лодку побольше, куда потихоньку сносили все припасы… и в первую же безлунную ночь отряд вышел на воду. К лодке привязали ветвистый топляк, чтобы даже дозорные на протоке ничего не заметили.
«Я Чакилган записку оставил, — рассказал лоча остальным. — Что мы поехали на большую охоту на Низ, за морским зверем. Вряд ли поверит… Но, главное, чтобы правду не прознали».
Лодку оставили еще на Амуре, в давным-давно заброшенной дючерской деревеньке. Удбала умолял остаться здесь, «хоть, какое-то жилье» — но отряд пошел в сопки, в сторону богдойской крепости. Та стояла верстах в 30 от устья Сунгари, но добираться до нее пришлось два полных дня.
Обычно, острожки возникают при мирных сёлах, но в этих краях еще во времена Дархана-Кузнеца богдыхан велел всех выселить. И стояла крепостица одиноко, что было только на руку заговорщикам. Лагерь разбили в прелом логе, за горкой, верстах в четырех-пяти от вражеского острожка. Однако на ближней стороне горки оборудовали бивак для доглядчиков. Крепость с нее была как на ладони, и дозорные следили за врагов оттуда целыми днями. Атаман же собирал сведения и думал, как им исполнить задуманное.
Здесь неоценимым человеком оказался Дёмка. Он один смог пробраться почти к самому частоколу, в темноте забраться в крону соседней липы и просидеть на ней весь день! За тот день он выяснил больше, чем все прочие до того за неделю. Узнал, как устроен острожек внутри, где, кто живет. Выяснил место обитания местного начальника и даже запомнил того в лицо. Он знал теперь, как выглядит Бахай!
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Кстати, Удбала, несмотря на свой несносный характер, тоже пригодился! Непонятно как, но монгол умудрился найти в этой пустыне лошадь (или украсть?) и принялся объезжать дальние окрестности. Он нашел на юге пару дючерских деревенек на разных берегах Сунгари. А еще (это по словам сына Черной Реки) он должен был дать понять местным, что в округе появились монголы.
Муртыги исправно нес дозорную службу и пытался охотиться, чтобы прокормить отряд, зато никанец оказался самым бесполезным. Положенный дозор нес, но в свободное время сразу уходил в чащобу — искать разные редкие травки. Один раз вернулся с корешками и чуть ли не плясал от радости: «Женшень! Женшень!».
Атаман день за днем делал свои пометы на куске кожи. След не понимал, зачем ему это, но на семнадцатый вечер тот всех собрал и объявил:
— Я знаю, как мы всё сделаем. Смотрите, что я подсчитал: каждый третий день 12 человек выходят одвуконь и вдоль Сунгари идут до самого Амура, где что-то делают целый день. Это Удбала проверял. Каждый третий день — без сбоев. И вроде бы всех коней крепости уводят.
— Есть лошадь в отдельном стойле, — возразил След. — Наверное, она самого Бахая. Вряд ли ее берут в дозоры.
— Ага, принято, — атаман сделал новую пометку. — Еще вопрос: Демид, ты на стену к ним смог бы залезть?
Частокол в острожке Бахая был всего в один ряд, зато высоченный — локтей до десяти. Видно, долго отбирали деревья на него. Но для Следа перелезть через него было плевым делом.
— Смогу.
— Тогда смотрите, — и сын Черной Реки запустил правую руку в бороду, задумавшись в последний раз. — В день выхода конного дозора мы разделимся. Удбала, Муртыги и я станем монгольскими разбойниками…
Чахарец нарочито громко фыркнул и закатил глаза.
— Как только наверняка убедимся, что всадники ушли, мы сразу быстро мчим к ближней деревне, по очереди садясь на лошадь. Там начинаем шумно и злобно «грабить» местных.
— А сможем? — неуверенно спросил Муртыги. — Сельцо маленькое, конечно, но как бы с нами троими драку не учинили.
— С монголами? — Удбала поднял глаза к небу, как бы спрашивая у Тенгри, как тот допустил, чтобы такое сказали вслух. — Эти ковыряльщики земли падут на спину при виде монголов! Подставят пузо и горло, как шавки… — он перевел взгляд на Маркелку и атамана. — Хотя, с вами-то, конечно, могут начать драку.
— Так вот, — Сашика лишь улыбнулся словам чахарца, но продолжил говорить, будто их и не слышал. — «Грабим» мы их до тех пор, пока не убедимся, что кто-то побежал за помощью. После этого тикаем в кусты и так же спешно возвращаемся к вам. Вы! — атаман ткнул пальцем в Дёмку и Олешу. — Ждете нас. Когда мы вернемся — надо перелезть через стену и открыть нам ворота.
— А Олеша сможет перелезть? — слегка ревниво спросил След.
Лоча хитро посмотрел на никанца.
— Думаю, перелезет, — и сразу добавил. — Но самое важное не это. Нас может что-нибудь задержать в пути. В этом случае, ждите нас до полудня, а потом действуйте сами. Я думаю, в крепости останется совсем малое число людей. И не самых крепких. Не лезьте в ближний бой. Демид, ты отличный стрелок. Убери стражу стрелами. Если придется — насмерть. Но только не Бахая. Его нужно брать живым.
Атаман глянул на никанца. Тот кивнул.
— И последнее: захватив Бахая, вместо него вы оставите записку. С требованием выкупа.
— Чего? — спросили все и чуть ли не в голос.
— Мы — монгольские бандиты. Которые захватили знатного человека и хотят получить выкуп в обмен на его жизнь и свободу.
«Ничего себе!» — изумился След.
— Напишем на куске кожи по-монгольски: мол, приходите туда-то и туда-то и принесите за Бахая… Сколько может стоить сяоцисяо, Удбала?
— Я-то откуда знаю?! — громко возмутился чахарец, побагровевший только от того, что его могли заподозрить в таком-то знании.
— Давайте конями потребуем, — улыбнулся атаман. — Пусть дадут нам… пять лощадей.
— Сашика, ты чего? — возмутился Муртыги. — Они придут не с конями, а с копьями! И перебьют нас!
— Ну да, — сын Черной Реки уже веселился вовсю. — Только мы-то туда не пойдем. Надо лишь, чтобы они подумали, что во всем виноваты монгольские бандиты. Удбала, напишешь записку?
— Кто тебе сказал, лоча, что я умею писать? — монгол скрестил руки над огромным пузом и надулся.
— Я знаю монгольские знаки, — подал голос Олеша. — Пусть только благородный Удбала надиктует мне послание, чтобы оно звучало… по-монгольски.
С горем пополам, до темноты послание доставили. Никанец долго и с сомнением оглядывал дело своих рук.
— Странно всё это выглядит, — пожимал он плечами. — Странно и непохоже на монголов. Захватывать пленных, требовать выкуп.
— Согласен, — вздохнул аьаман. — Но я надеюсь, им будет не до размышлений на тему: а не подстава ли это? Есть преступление, есть преступники — айда их ловить!
…Утром Дёмка с Олешей выдвинулись к зарослям кустарника, из которых видны были ворота острожка. Остальные ушли гораздо дальше к югу, так, чтобы можно было видеть первую группу. Как и предвещал атаман, вскоре ворота распахнулись, выплюнув из утробы крепости дюжину всадников о двадцати четырех лошадях. Неспешным шагом колонна потащилась на север. След, встав спиной к деревцу, чтобы то скрывало его от богдойцев, отчаянно замахал красной тряпицей, давай сигнал остальным. Теперь, по задумке, трое «бандитов» должны были со всех ног бежать в деревню.
Началось томительное ожидание. Кажется, всё шло хорошо: вот прибежали двое запыхавшихся крестьян и принялись с жалобными скулящими криками стучать в ворота. После долгих сборов из крепости вышли десятка два латников, которые заспешили на юг. Оставалось дождаться остальных. Дёмка с Олешей подобрались поближе к воротам, чтобы быстро снять часового и перелезть на ту сторону: ворота все-таки были пониже частокола. Однако, солнце неумолимо восходило к зениту, а «монголов» всё не было.
— Надо идти, — вздохнув, прошептал никанец. — Ялишанда ясно сказал. Видимо, что-то случилось у них.
След с досадой глянул на небо — уже явно наступил полдень.
— Опасно ждать, — гнул свое Олеша. — Скоро всадники вернутся. Совсем скоро те из деревни вернутся.
«А вдруг случилось что-то совсем плохое? — ужаснулся молодой охотник. — Если наши нарвались на ту пехоту? Или еще что хуже…».
Никанец положил руку на плечо Следа.
— Успокойся. Не думай! Бывают времена, когда нужно не думать ничего лишнего. Отбросить все мысли и следовать предначертанному пути. Да?
Дёмка, сглотнув, кивнул.
— Пошли к восточной стороне. Полезем там. Подальше от дозорных.
А на восточной стороне стена была глухой и высоченной. Закрепив налуч и колчан за плечами, След вынул два засапожных ножа и всадил их в щели между бревнами. Чуток под углом, чтобы лезвия впились в древесину. Подтянулся, уперся ногами в углубления, засадил повыше сначала левый, потом правый ножи. И покосился на никанца: как тот собирается лезть?
А никанец неспешно разделся по пояс, постоял с закрытыми глазами, странно дыша, а потом кошкой подпрыгнул — сразу выше Следа — и буквально всадил свои ладони в щели. А затем медленно и плавно пополз вперед. Будто муха какая-то. Потрясенный Дёмка принялся его догонять.
— Не высовывайся! — прошипел никанец. Он уже добрался до верха частокола и осматривал крепость меж стесанных бревен. — Готовься… Быстро!

Глава 30

И сам ловко поднялся над деревянными остриями. След слегка замешкался; на фоне Олеши ему казалось, что он переваливался через стену, как куль с мешком. Ножи пришлось оставить на той стороне, охотник заскользил руками и ногами по внутренней стенке, лишь в конце оттолкнувшись и спрыгнув вниз. Земля больно ударила по пяткам, След зашипел. А в это время Олеша летел вниз почти с самой вершины. Он мягко коснулся песка, завалился на бок и плавно перекатился в сторону.
— Сюда! — тихо велел он и побежал к узкому проему между стенками двух бараков.
Дёмка поспешил следом, на ходу вынимая лук. В темном проеме они отдышались. Охотник наложил стелу на лук, вторую зажал между пальцев, а третью сунул в зубы. Теперь он сможет стрелять очень быстро. Хотя, пока, кроме дозорного, они не видели ни одного воина. Но расслабляться не стоило.
— Когда бежали, видел поленницу справа?
След кивнул.
— Тебе надо туда. Оттуда видно дозорную площадку. Я подберусь к воротам. Как увидишь меня — убивай наблюдателя, а я отопру ворота.
— А надо ли? — усомнился Дёмка. — Раз остальных нет, может, сразу рванем к Бахаю?
— А если наши друзья придут? Как они смогут нам помочь?
И ушел. Дёмка осторожно пробрался к поленнице, вздел лук. И замер. Он никогда еще не стрелял в человека. Рука задрожала. А вторым глазом охотник видел уже крадущегося вдоль стены Олешу — время поджимало!
«Не думай, — говорил он себе, зажмурившись. — Отбрось лишние мысли и следуй предначертанному пути».
Открыл глаза и послал стрелу. Рука не дрожала, но все-таки прицел оказался не идеальным. Или дозорный шевельнулся в последний миг. Но стрела не убила его сразу. С диким, звериным воплем, латник слетел вниз. Никанец, вместо того, чтобы бежать к воротам, кинулся к орущему врагу и коротким, почти незаметным издалека, ударом добил его.
Но в одном из бараков уже поднялся шум. Олеша с пугающей скоростью бросился к еще закрытым дверям дома, на ходу выкрикивая:
— К Бахаю!
След сразу понял и метнулся к дальнему домику — самому богатому на подворье. Напасть внезапно на сына Шархуды уже не удастся, но надо брать его, пока он чего-нибудь не придумал. У входа Дёмка положил наземь бесполезный в помещении лук и достал последнее имевшееся у него оружие — тяжелый остроносый нож, висевший в мягких ножнах на пояснице. Таким можно и кость перерубить.
Осторожно приоткрыл дверь, пару вдохов вслушивался в подозрительную тишину. Далеко за спиной уже послышались яростные крики схватки.
«У меня свой путь» — Дёмка выдохнул и кинулся в полумрак. Он почти стелился над земляным полом — и не зря. Кто-то пронзительно завизжал, и тяжелый кривой меч широкой дугой пролетел над ним. По замыслу врага, сталь должна была распороть пузо… Но не вышло. След ушел в кувырок, запоздало услышав звук ломающихся в колчане стрел.
«Бесовые стрелы! — ругнулся он на языке лоча. — Да и черт с ними!».
Охотник вскочил на ноги и, наконец, рассмотрел Бахая. Тот был без доспеха, в дорогом халате — большой, чем-то похожий на Удбалу. Только, если чахарец был необъятен и в поясе, и в плечах, то сын Шархуды больше откармливал свою брюхо. Увы, это не мешало ему размахивать здоровенным мечом с неплохой скоростью. След уходил от удара за ударом и понимал, что сам себя загоняет в угол. Но сдержать вражеский меч ножом казалось ему невозможным. На пути отступления оказался какой-то стол, Дёмке пришлось чуть ли не лечь на него спиной, чтобы уйти от нового удара. Бахай, видимо, решил, что пора добивать, и поднял клинок высоко над головой (здесь были невероятно высокие потолки). Болончанец крутанулся влево — меч врага впился в стол всей своей немалой массой… и застрял!
След быстро разогнулся, толкнул богдойца всем телом, и тот выпустил рукоять из рук. Обозленный охотник с силой пнул противника, а потом треснул рукоятью ножа в висок. Бахай сознание, конечно, не потерял, но потерянно осел на пол. Дёмка сунул нож за спину, деловито распутал длинный пояс на пузе богдойца.
— Руки! — рыкнул он и быстро стянул поясом кисти Бахая.
«Там же Олеша один!» — все отброшенные мысли вновь вернулись в его голову. След зло дернул за собой пленника и поспешил на улицу. Картина его взору предстала неожиданная: на песке и траве уже лежали несколько богдойцев (двое или трое), а по двору носилась единственная оставшаяся на ногах пара. Причем, не вооруженный латник гонял полуголого никанца, а наоборот! Маленький щуплый Олеша кошкой прыгал вокруг воина и делал тому неприятное всеми доступными способами. Противник яростно отмахивался саблей, но с тем же успехом он мог пытаться зарубить муху на лету.
Зрелище смотрелось забавным, но все-таки След решил, что товарищу надо помочь. Дергая пленника за конец пояса, он поспешил к никанцу…
В это время в ворота заколотили с такой силой, что на миг замерли все. Вернее, все кроме никанца. Вот он по-настоящему умел отбросить всё лишнее и идти своим путем. Неуловимым движением сабля перекочевала из красных лап латника в руку Олеши, а его маленькая, но жесткая пятка взметнулась под самый подбородок врага. Запрокинув голову и красиво раскинув руки, тот мешком грохнулся наземь.
— Да отворяйте же, ироды! — прокатилась за воротами рычащая русская брань.
Наши!
Олеша был совсем близко от ворот, поэтому первым кинулся их отпирать. След яростно дергал пояс, заставляя пленного ускориться, и спешил навстречу изо всех сил.
В крепость уже влетел грозный Удбала, следом, прихрамывая, вошел Муртыги, на ногу которого была намотана какая-то тряпка. Он опирался на холку лошади… А вот и сын Черной Реки. С огромным облегчением Дёмка заспешил к нему, дергая и дергая пояс.
«У нас вышло! — радостно колотилось его сердце. — Мы смогли!».
Он так тянулся к атаману, что не сразу понял, что пояс уже не натягивается во время дерганий. Зато в нос резко ударил запах сала и страха; запах, которым провонялся плененный Бахай. Богдоец развязался и подскочил к Дёмке, выхватил его же нож из-за пояса и толчком швырнул на землю охотника, который преждевременно расслабился.
«Эх, слабовато связал…» — пронеслась в голове пустая мысль. А пузатый Бахай, яростно осклабясь, уже наваливался на него сверху, стремясь вогнать остроносый нож в грудь, в горло, в лицо. След успел перехватить руку, но враг оказался так тяжел, что удержать нож сил не хватало.
— Демид! — раздался где-то в стороне протяжный крик, полный неподдельного страха.
— Отец! — вдруг прорвало Дёмку! Потому что, глядя на нависающую острую сталь, так сильно захотелось, чтобы рядом оказался отец! Свой и всегда надежный. Который поможет и защитит от любых невзгод…
Злобное рычание внезапно сменилось каким-то бабьим поскуливанием. Напор ослаб, нож выскользнул из пухлых пальцев богдойца и, падая, лишь слегка оцарапал лицо охотника. След не без усилий спихнул с себя тушу и увидел, что в плече Бахая глубоко торчит странный ножик. Один из тех, что отец ковал в кузне Ничипорки. Болончанин вывернул шею и огляделся: сын Черной Реки был еще шагах в пятнадцати и бежал к ним во всю прыть.
«А ведь Муртыги мне рассказывал об этом его умении, — некстати, пришло в голову Дёмке. — Бросать ножи издаля».
Отец подскочил и первым делом оседлал ноющего Бахая. Крепкий кулак трижды опустился ему на лицо, заставляя колыхаться пухлые щеки.
— Прибью суку! — рычал он.
Но всё-таки остановился. Убедился, что враг обездвижен и кинулся к Следу.
— Ты как, сынок? — принялся он ощупывать его, все еще лежащего на земле.
— Я цел! Цел, — Дёмка поспешил сесть. — Всё хорошо, отец. Всё хорошо.
— Слава тебе, Господи! — тот несколько раз размашисто перекрестился, а потом крикнул. — Быстро собираемся и уходим! Олеша, кинь записку в дом этого урода. Удбала, бери лошадь.
— Ты правда его прибьешь?
— Нет, сынок.
— А почему? — это уже Муртыги. Морщится от боли, но лицо довольное. — Прирезать ирода!
— Здесь жизнь недорого стоит, — вздохнул отец. — Только вот давным-давно, когда я оказался в Темноводье, меня нашел один человек. И не прирезал меня, хотя, мог. Наоборот, он помог мне и сделал всё, чтобы я выжил в этом мире… Вот мне и кажется, что так жить правильнее, ребята.
Он посмотрел на Бахая и скривился.
— Но этому мы сохраним жизнь по другой причине.


(7)179 год от сотворения мира/1672
Артемий Васильевич
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— Атаман! Человек прибыл, — Бориско Бутаков, просунулся в дверь горницы, полусогнувшись.
— Что за человек? — нахмурился Ивашка. — Откудова?
— Оттудова! — есаул скривился. — От Бахая. Новый какой-то — сущий монгол. Грамотку доставил.
— Веди, — махнул рукой Ивашка, прибирая росписи подалее.
Это и впрямь был монгол — здоровущий, мясистый. С девичьими косицами в корзинки уложенными и толстыми губищами — что твои вареники. Вошел — будто он сам хан. Как говорится: не поклонится, не перекрестится.
— Как звать? — сухо бросил Ивашка, дабы поставить тайного вестника на место. Токма азият даже не дернулся, бровь свою соболью лишь луком выгнул.
«Не ведает русской речи» — догадался Ивашка и повторил по-даурски. Тот язык зело с монгольским схож.
— Зови меня Одонтуяарахгэрэл, большой лоча, — величаво промолвил вестник. — Мой господин шлет тебе послание, он велел загнать коней, но доставить тебе его, как можно скорее.
И протянул ему листок, не скрученный, а сложенный. Отписка была грязна и измята, но бумага — никанская; тонкая и ладная. В той бумажке — ровными рядами выведены по-странному буквицы — рука Бахая узнается сразу.
«Твой недруг Сашко Дурной ныне живет в Болончане, то я ведаю точно. Тамошние людишки призывают ево идти походом на Темноводный. А пуще того жалятся, что де нет у них злата. Все пески золотые по Зее-реке атаман Ивашка поял. Сашко поведал, что де есть и иные места, да пообещал, что ту тайну им откроет. Ведомо мне, что поклялся Сашко те места по реке Бурее показать. От простых людишек то держат в тайне, и опосля первого Спаса двинут на Бурею-реку малым отрядом — злато искать. А на злато то в Чосоне пищали и зелье пороховое закупить».
Отписка обрывалась странно: никаких тебе наставлений, без коих Бахай жить не мог. Мол, сам решай. Не нравилось Ивашке послание. Еще больше нового гонца.
— Одон… как тя, едрить… Ты-то знаешь, про что тут писано?
Монгол неожиданно отпираться не стал, но важно кивнул.
«О как! — изумился атаман. — Ближник Бахаев, что ли?».
— Яко мыслишь тогда: не брехня тут про злато да про поход?
Здоровяк заперхал, аки лошадь, шлепая своими толстыми варениками.
— Гириясин лучший из людей моего господина… разве что после меня, — монгол ажно надулся от важности. — Он ложное увидел бы сразу.
— Коли ты такой важный, что ж я ни разу не зрел тебя? — прищурился Ивашка.
— От того и не зрел, что я важный, — толстые губы монгола расплылись в улыбке: гад издевался. — Просто Цалибу мой господин отослал в Мукден на доклад к фудутуну. Но эти вести были столь важные, что к тебе, большой лоча, послали меня.
«И Цалибку-проныру знает, — покусывал ус Ивашка. — Видно, тако всё и есть…».
Отпустил он монгола, велев Бориске, чтоб проводили того тайными тропками, а сам сел и задумался.
— Чти! — кинул мятую бумагу Бутакову, едва тот возвернулся.
Читал есаул долго: и буквицы непривычные, и сам Бориска не великого ума казак.
— Ты гляди-тко! Само в руки плыветь! — обрадовался есаул. — Радуйся, атаман! Надо плыть, до первого Спаса еще есть время!
— Так-то оно так… — протянул Ивашка. — Времени уйма…
— Слухай! — Бориска потянулся к защитнику Темноводного и заговорил: жарко, страстно! — Ведомо мне, бо не желал ты Дурнова живота лишать. Да — было у вас многое. Но прошло то времечко. Утекло безвозвратно. А вин выбрал, по чью руку ему стоять. Бабий подол он выбрал!
Есаул брезгливо сплюнул на сторону.
— Нынче ево пожалеешь — завтрева себя жалеть придется!
Ивашка отмахнулся вяло.
— Жалею — не жалею, — проворчал он. — То пустое. Сам зрю: выбора не оставил мне Сашко. Токма не нравится мне это. И не любо мне, когда само в руки плывет, как ты баешь. Ох, не любо!
— Тыж сам с монголом перемолвился! Бахай уверен. Нешто упустишь такой дар? Надо плыть! Упредим, станем тайно. На Бурее таки места тайные есть…
— Да ведаю, — оборвал Бориску атаман. — Бываша я на тоих местах. С Сашком там Шархуду били.
— Не об том, кручинишься, атаман! — прошипел есаул. — Кручинься о том, сколь казаков добрых поляжет, когда Дурной сюды придет правёж наводить.
— Ну, на то у нево кишка тонка! — хлопнул рукой по столу защитник Темноводский. — Ужо силенок у Болончана противу нас нету!
— Это, если все ТВОЕ повеление сполнят… а не ЕГО, — многозначительно вздел бровь Бориска. — Но даже ежели так: не лучше ль спасти жизни людишек? Разменять на вот это!
И он потряс измятой бумажкой.
Ну, чем тут крыть…
Дощаник вышел из Темноводного едва небо засерело. Долго судили да рядили — и решили, что лучше идти водой. И быстрее, и неприметнее. Опять же, много людишек не взяли. А то приметно больно. И на Амуре лишние глаза имеются, а на Бурее-реке вообще даурский род Судур селится — как бы не спугнуть добычу. Три десятка опытных воев при пищалях — что еще надобно? Тем паче, Бахай ясно написал: Дурной поведет промысловиков тайно. А значит, будет их немного.
Отобрали самых надежных и самых недавних. Для которых приказ атамана — всё, а имя Дурнова — ништо. Эти начнут палить без сомнений. Хотелось бы, сохранить Сашке живот… Да уж теперя вернее будет убить его, нежели упустить невзначай.
Плыли расторопно, так что на Бурею зашли еще за три дня до Спаса. Выгребли на верх, и Ивашка признал памятную излучину.
— От тута, — негромко рёк он. — Дощаник повыше отгонитя, а встречать болончанцев тута будем.
Выбрался на бережок, промочив сапоги. Нашел старые, оплывшие за годы рытвины — тут пушки лежали. От устроенного опосля боя пожара уж ни следа не осталось.
До вечера всё обустроили.
— Вот тута два десятка залягут, — пояснял неприятно-радостный Бориска. — А третий десяток — на островок забросим. Не уйдут!
Вечеряли вдали от берега, навряд болончанцы в темень по реке пойдут. Дозоры выставили, а сами в распадочек ушли, да два потайных костерка распалили. Деревьев в округе — что ране, что ныне — мало, но сучьев насобирали. Так и сидели под первыми звездами — тихо, спокойно. Будто, и не готовились ко грешному делу…
А потом издаля раздалось волнительное:
— Кто таков?
Раздалось, да без ответа осталось. Ни стрельбы, ни возни. Токма казаки всё одно засуетились…. Но поздно. Темнота — вся и сразу — вдруг наполнилась шумом и топотом. Бежали к лагерю, скакали — со всех сторон. В потьмах толком ничего не видать, зато слышно более чем достаточно.
— Засада! — заблажил Бутаков.
«Да неужто?» — усмехнулся про себя Ивашка. Пока все хватались за оружие, он один сидел тихо. Что толку? Пищали под рукой, да все пустые. Кто ж на ночь самопал снаряжает, чтобы сырь ночная зелье одолела! А зарядить никто не успеет.
У нечеткого рубежа света кострового один за другим появлялись воины: верховые, пешие; дауры, ачаны, казаки. Сотня, а то и не одна. Болончанцы. Обыграли, гады! Но как? Как?!
— Всем стоять! — властный окрик заставил темноводцев замереть. — Пищали наземь! Иначе — смерть! Быстро!
По одному, чернея лицами, те подчинились.
— Не будете дергаться — живы останетесь! — разнеслось из темноты. А потом голос сильно обмяк и оборотился к одному человеку, к Ивашке. — Поздорову, Иван Иванович.
— Поздорову, Ляксандр… Амурович, — хмыкнул Ивашка, за насмешкой пряча клокочущую ярость.
Он встал, чтобы хоть чуток увереннее себя чувствовать, сунул руки за пояс, дабы не выдать волненья.
— Вижу: ждал меня, — улыбнулся Дурной, выходя в отсвет костерков.
— Ждал, да не так…
Сашко виновато развел руками.
— На всё воля Божья.
— Божья… — Ивашка удивленно повторил тяжелое слово. — Божья… Да как такое выйти могло?! Я же сам грамотку видел. То была рука Бахаева!
— Рука Бахаева. А вот слова он мои выводил. Ты же с друзьями своими очень сильно хотел в это поверить, так как дела ваши становились всё безвыходнее. Так хочется, чтобы у сложной проблемы нашлось простое решение…
— Ты мне про меня-то не сказывай! — заорал Ивашка и вдруг ровно взбесился. — Сука!
Глаза заволокло чем-то красным! Лицо Ивашки полыхало от ярости, в груди клокотало. Он выхватил саблю и, забыв обо всем, кинулся на человека, который всё ему сломал.
…Сначала он услышал грохот, потом увидел облако дыма. И только после пришла боль.


(7)180 год от сотворения мира/1672
Старый атаман

Глава 32

— Стоять! — Дурной раскинул руки. — Никому не двигаться! Я же велел не стрелять!
— Я испугался, — раздался из-за спины голос Аратана. Гаденыш даже не пытался скрыть, что врет.
— Отошли все! — зарычал старый атаман на бутаковскую свору.
Убедившись, что те не собираются мстить за своего предводителя, он бегом кинулся к Ивашке, который лежал на земле, дергался и сипел. Здоровенная свинцовая блямба влетела тому в правый бок и не вышла. Кажется, ниже печени, но пойди тут разбери. Из дырявого живота толчками выходила густая черная жидкость.
— Найдите Олешу! — заорал он своим. — Быстро!
«Надо рану зажать, — только и пришло Дурнову в голову. — А то от кровопотери сдохнет…».
Надавил обеими ладонями на живот. Грязными, но что тут поделаешь?
Ивашка повернул бледное лицо к своему недругу.
— Да уйди ты… — с густой тоской в голосе бросил он. Попытался оттолкнуть его руки, однако, сил не было. Кажется, болевой шок еще не прошел, или местные суровые мужики вот настолько могут презирать боль.
— Паскуда, — обессиленно выругался «Делон». — Хучь, в час мой последний оставь мя…
— Ты бы лучше так не ругался… в час свой последний, — старый атаман шутил, хотя, в глубине душе ныл страх: от таких ран люди подыхают на раз-два.
— А шо? — невольно поддержал игру Ивашка. — Создатель осерчает? Так нету твово Создателя, Дурной! А ежели есть, то он такой гад, что ему я боле люб, нежели ты.
— Ты полегче-то, — Дурной покосился на окружающих. — Итак понятно, кто богу люб. Это ведь ты с дыркой в пузе лежишь, а не я…
— Да уж ведаю! — огрызнулся тот. Потом тихо заскулил, обливаясь слезами; видно боль начала захватывать тело. — Одну ошибочку я совершил! Одну-разъединственную! Тебя пожалел… Ведь разумел же, что не приймешь ты мово пути. Непременно поперек встанешь… А ить пожалел! Надо было порешить тебя на Шунгале. Всё за то говорило… Ошибся я.
— Ну, мне-то не заливай, Артемий Васильевич, — шепотом оборвал его старый атаман. — Не в жалости дело. Нужен я был тебе. Кораблик темноводский ты сколотил, как смог. А вот плыть на нем в прекрасные дали не выходило. Не знал как, не знал куда. Верно ведь? Вот я тебе и нужен был. Позарез нужен.
Ивашка игнорировал эти слова. То ли считал спорить выше своего достоинства, то ли его от боли в потрохах выворачивало.
— То, что ты мне жизнь оставил, Ивашка, — продолжал Дурной. — Это лучшее, что ты сделал. Рассказал бы еще сразу всё по правде — вообще отлично было б. А вот этого всего, — он мотнул головой на своих воинов с луками и пищалями, на согнанных в кучу бутаковцев. — Наоборот не было.
Защитник Темноводья продолжал тихо плакать, корчась от боли. Но, кажется, слушал.
— В другом ты ошибся, дружище. В том, что можно использовать меня втемную. Дело даже не в том, что я рано или поздно всё разведаю… Вот смотри. Ты решил, что я эдакая Золотая Рыбка, которая будет делать в твоем княжестве всё лучше и лучше. Привез меня в Темноводный. Рассказал мне, как всё у тебя чудесно и замечательно. И, допустим, я поверю. И начну всё, как та Рыбка всё улучшать.
Его руки уже полностью пропитались ивашкиной кровью, было липко, грязно… жалко.
— Но так не работает, Ивашка. Если ты мне дал ложные сведения, да еще сам в эту ложь веришь, то и проблемы имеющиеся — не исправятся. Как крышу на доме ставить, в котором стены нет? Можно обманывать себя и других сколько угодно, проблемы от этого не исчезнут и не решатся. А я еще и не слепой… Я видел, как хлипко то, что ты построил. Не злись на меня. Ты многое сделал. Но ты всегда любил простые решения. С наименьшими затратами. Главное, достичь желаемого, а как оно вышло — неважно. Вот из таких решений ты свое княжество и склеил. Но чем сильнее ты людишек примучивал, тем сильнее им от тебя отклеиться хотелось. Понимаешь?
— Ты-то больно ладно всё склеил, — прорычал, стискивая зубы Ивашка.
«Это хорошо, что лается, — улыбнулся Дурной. — Значит, в сознании. Надо его еще сильнее забалтывать».
— Это не мне судить, — сказал он вслух. — Думаю, не сильно ладно. Я свое Темноводье мыслил и под людей подгонял. Под русских, дауров. А ты под свое Темноводье людей подгоняешь. Чуешь разницу? То люди сами хотели строить, а это — хотят разрушить.
— Який ты распрекрасный, Сашко! Прям наглядеться на тебя не могу! — Ивашка сплюнул и закашлялся.
Тело его сотряслось, руки Дурнова соскользнули, кровь снова потекла из раны…
— Уйди теперя. Всё баял? Тако дай уж подохнуть непутевому твоему есаулу!
— Ну, нет! — старый атаман с новой силой надавил на бок Ивашки, заставив того застонать. — Ты тоже будешь строить мое Темноводье! Ты ж у меня самый лучший строитель!.. Ну, где там Олеша!!! — заорал он в темноту.
— Бегу! — отозвалось вдалеке.
Когда щуплый даос, наконец, прибежал, Ивашка почти не брыкался. Китаец уже слышал, зачем его позвали, так что был наготове. У Бяо даже вопроса не возникло: зачем мы спасаем того, кого пришли убивать? Даже в глазах ничего не промелькнуло. Он просто мешком плюхнулся на колени возле пациента, напротив Дурнова и сунул тому в руки кусок шелка — застиранного, но чистого.
— Закрой рану этим, — тихо сказал Олеша и сразу протянул Ивашке бумажный кулечек с измельченной травой. — Защитник! Возьми в рот! Жуй!
«Защитник» вяло сопротивлялся, но все-таки Бяо удалось запихать тому в рот загадочный сбор.
— Надо! Жуй! Жуй! — подбадривал даос главного врага своего главного друга. — Мочи слюной!
Одновременно Олеша доставал из сумки богато вышитый чехол, из которого торчали бронзовые… вязальные спицы, что ли?
«Он же их сейчас Ивашке в пузо засунет! — озарило Дурнова. — Свинец доставать станет. Грязными спицами!».
Вообще, о санитарии думать уже поздновато, но старый атаман решил перестраховаться.
— Эй, гопота! — крикнул он притихшим бутаковцам. — Кипяток у вас есть?
Те потрясенно молчали, зажатые десятками стволов со всех сторон, но кто-то растерянно выдавил из себя:
— Сбитень есть… атаман.
— Тьфу на тебя! — вызверился Дурной. — Ну, а вино зелено?
Ему спешно протянули бурдючок, остро воняющий неочищенной самогонкой. И вовремя: беглец из будущего повернулся к пациенту, как раз, когда Олеша отнял тряпицу от раны и собирался уже поливать ее водой.
— Погодь! — остановил его старый атаман и сам плеснул спиртягу на обнаженный раненый бок «Делона». Тот даже не зашипел, только дышал тяжело и неровно. К изумлению Дурнова, очистившийся бок не спешил заливаться новой кровью.
— Трава сдерживает движение крови по обоим кругам, — пояснил Олеша. — Ему скоро будет очень холодно… Но это ничего.
Тут щуплый даос зажал двумя пальцами ямочку на верхней губе Ивашки. Несколько тяжелых судорожных вдохов — и вот «защитник» обмяк. Спит!
— Эх, жаль, опия нету, — вздохнул Олеша и ухватился за «спицы».
— Дай сюда! — Дурной успел выхватить у друга инструменты и старательно прополоскал их в самогонке. Бяо с интересом смотрел на «суеверные ритуалы варвара», но не вмешивался. Лишь получив «спицы» назад, коротко приказал:
— Держи его за плечи… Мало ли что.
И был прав. Ушедший в «нирвану» Ивашка в себя не приходил, но от боли дергался и брыкался. Мучительно долго даос искал пулю, потом «вываживал» ее из раны. Наконец, инородное тело было извлечено! Китаец стянул края раны несколькими бронзовыми скобами (Дурной и их успел обмыть самогонкой).
— Зашивать пока нельзя, — пояснил Олеша. — Я сделаю прижигания — и тело будет выводить дурные соки. Нужен выход.
— А жить-то он будет? — с плохо скрытой паникой спросил старый атаман.
— Разве я Всевидящее Небо?
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Островок оказался паскуднейшим. Низкий, большей частью топкий, сплошь заросший тальником да гнилыми деревцами. Только с северной — верхней — части Амур намыл целую гору золотого песка, образовав чистую и довольно сухую отмель. К сожалению, особого выбора не имелось: выше по течению начиналась хинганская горловина, где вообще не было островков, а ниже река тоже оставалась «чистой» верст пятнадцать. Лишь потом появлялись другие островки, но все они были по-над берегом, так что подкрасться по зарослям к ним легко можно подкрасться. Кому такой вариант понравится?
Этот же топкий одиночка стоял прям посередине Черной Реки — кругом пустота и простор. На самой стремнине; островок даже форму имел миндалевидную — так вода его обточила за сотни, а может, и тысячи лет. И самое главное — находился он практически на полпути между Болончаном и Темноводным.
Идеальное место. Только дрова для костров надо с собой привозить.
— Кони, — негромко сказал Аратан.
Тихо так сказал, будто, и не своему атаману, а просто в воздух. Маленький тигр до сих пор злился на Дурнова за то, что тот ушел в тайный поход на Бахая и не взял его с собой. Бессмысленно было говорить, что Аратан уже большой вождь, его отсутствие сразу заметят (как это и случилось во время путешествия даура в Пекин). Бесполезно! Затаил Дикий Зверь обиду, и та пока даже маленькой трещинки не дала.
А на левый берег и впрямь выходили лошади. Небольшой такой табунок голов в сорок. Значит, всадников — двадцать. Послушал, получается, Тугудай. Принял приглашение. Кони нехотя заходили в воду — осень уже все-таки — и начинали заплыв к островку. Здесь метров 400–500 — преодолимое расстояние.
— Палите костры пожарче! — с улыбкой крикнул Дурной. — Дауров отогревать будем!
Тугудай прибыл последним из приглашенных, а, значит, уже сегодня можно будет попробовать поговорить. Вернувшись с Буреи с «богатым трофеем», старый атаман позвал всех — для большого совета. Звал настойчиво, ибо мало кто захочет ехать на такую беседу, где все друг на друга волками смотрят. Первыми приплыли темноводцы, что неудивительно: у них был самый веский повод. Дурной отпустил в острог Бутакова с вестью, что остальных пленных казаков они взад получат только после серьезного разговора.
Прибыли, вышли на песочек. Атаман оглядел их и бросил недовольно:
— А где же мудрые есаулы Никифор Черниговский да Василий Мотус?
— Никишка занемог, — ответили ему. — А Мотус-то и не в есаулах вовсе.
— Значит, выбирайте его, — залепил им пощечину Дурной. — Без Мотуса переговорщиков от вас не приму.
Казацкая старшина мрачно зыркала на бывшего атамана. А что делать? Темноводный враз обезглавел. Более того, пока выходит, что это они на Дурнова и на болончанцев засаду устроили. То бишь, сами виноваты. К тому же, все знали, что этот сукин сын Черной Реки на разговор всё Темноводье сзывает. А если все к нему присоединятся? Да на Темноводный своей ордой пойдут? Выживать надо…
И темноводцы спешно уехали. А местечко песчаное и сухое вскоре дощаник с Северного занял. Якунька был весел, всё норовил обниматься, звал всех пить зелена вина, но Дурной вежливо отказал: мол, разговоры вести только все вместе будем. Позже приехали смущенные староверы с зейских сел, затем дауры верзнезейских родов. После того, как Ивашка с Тугудаем спалили Молдыкидич, последние стремились отдалиться от всего этого темноводского блудняка. Послушно сдавали ясак, но с лоча дел иметь не желали. Да и с Тугудаевой ордой тоже.
Затем по второму кругу приехали темноводцы — уже с Мотусом и оклемавшимся Черниговским. Сразу затеяли свару с Якунькой за сухое место, но тот чуял, кто теперь в силе — и не покорялся. Драка вышла вялая, да и та сама собой угасла, когда из зарослей тальника вышли воины Индиги. Дурной много народу с собой привел — более сотни. Он и не скрывал, что правило: делегация не больше двадцати человек — его самого не касается.
И вот пришел Тугудай. Если честно, старый атаман в нем больше всех сомневался. Все-таки этот даурский «хан» в Темноводье преуспел больше всех. Наверняка чует свою силу, может решить, что не нужно ему ни с кем договариваться…
Но вот пришел.
Дурной собрал людей и послал их по островку сообщить, что вечером будет совет. Вроде и остров не великий, но каждая делегация селилась отдельно от всех прочих. Каждый лагерь старался встать особняком, никто не хотел прижаться к соседскому боку.
«Вам же хуже» — вздохнул старый атаман и пошел в свой лагерь, готовить шоу.
…Костер пылал жарко, только никого особо не согревал. Слишком много людей уселось в круг, слишком далеко их пятки находились от языков пламени. Ну, да потерпят. Дурной не стал садиться, а сразу прошел внутрь этой арены. Ему для всех говорить придется.
— Нешто все, наконец, собрались? — окинул он взглядом «делегатов». — Да нет, одного все-таки не хватает.
Махнул рукой: к кругу подошел еще один человек. Широко шагнул в свет — и «делегаты» ахнули! Это был Ивашка. Слегка перекособоченный, бледный, но живой, свободный и добротно одетый.
— Что, иудушки, не ждали? — злобно прошипел «Делон». — Решили, подох защитник Темноводский? За шкуры свои торговаться приехали?
Об этом «театральном этюде» они сговорились заранее. Ивашка согласился с радостью, больно хотелось ему на вытянутые лица своих подданных да былых союзничков посмотреть. Но потом (уж раз в сотый) добавил: «Ты бы все-таки лучше меня убил, Сашко».
— Считаю, что Иван Иваныч много значит для Темноводья и тоже должен свой голос иметь, — объявил Дурной. — Ты садись в круг.
А Ивашка стоял, задумавшись. Злая радость в его глазах тускнела и оседала в какие-то глубины.
— Чтой-то некуда мне сесть, Сашко, — обронил он. — К одним — сам не хочу, к другим — невмочь.
— Это потому, Ивашка, что ты отдельных людей видишь, а главного не замечаешь, — улыбнулся Дурной. — Это круг. И он общий. Садись не к кому-то. В круг садись.
«Делон» покосился на старого атамана, покачал головой, усмехнулся невесело — но сел. Возле Тугудая.
— Кто не знает — я Сашко Дурной, — зычно начал беглец из будущего. — Бывший атаман Темноводного. Я держал ответ за всё Темноводье сначала перед Кузнецом-Дарханом, а после — перед воеводой Пашковым. Садитесь поудобнее, люди добрые — говорить долго буду!
И начал.
— Хочу вспомнить я времена далекие, когда только всё начиналось. Почти двадцать годов назад… подумать даже страшно. Всё, что было у нас тогда — маленький «воровской» острожек на дюжину человек. Только с годами то зернышко проросло. Настолько сильный всход вышел, что и войску Минандали укорот дали, и от хитромудрого Шархуды отбились и даже Нингуту захватили… Хотя, последнее не стоило делать.
Вроде и пошутил, но круг шутку гробовым молчанием встретил. Те, кто помнил поход — тем до сих пор не до смеха было.
— А почему нам это удалось? — выкрикнул Дурной. — Да потому что с самого начала делали всё сообща! Не чинились, никто никого не понуждал, никто ни на ком заработать не пытался. Все равны: казаки, дауры, гиляки, ачаны! Каждый живет так, как его душе глянется! Земля ведь богатая, щедрая — каждому хватит. И еще останется. Наверное, придут времена, когда в землях амурских людям тесно станет. Но они придут еще очень нескоро. А потому жить тут нужно вольно и в равенстве.
«Делегаты» сидели отрешенно. Они ехали торговаться, думать, как большой крови избежать — а не за этими речами. Но Дурного это не смутило.
— Был я плену много лет — то вы знаете. И что же я увидел, когда вернулся?
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Сменился голос Дурнова. Гневная сталь зазвенела в нем пополам с горечью.
— А порушили вы всё! Один клопом неприметным к России присосался и сосет ее помаленьку. Ближников выделяет, а на прочих ярмо оброчное надеть решил! Другие Темноводье в княжество превратить вознамерились, всё силой решить хотят! Третий роды даурские вековые рушит, от князьков-соперников избавляется и всех под руку свою тянет. Четвертый просто обирает окружающих — лишь бы самому с прибылями сидеть!
На каждой фразе старый атаман грозно смотрел прямо на того, о ком говорил: на Ивашку, на Аратана с Сорокиным, на Тугудая, на Якуньку… К староверам и северным даурам претензий не было.
— Вы же всё порушили! Да, растут городки да острожки, а счастье людское наоборот умаляется! Воля иссякает! Неужто не понимаете, что каждый из вас себе лучше делает, а всему миру — хуже? Вы всё Темноводье под гибель подвели.
— Так ты нас сюда стыдить созвал, что ли? — не скрывая насмешки, выкрикнул кто-то из темноводцев.
Реплика сменилась стоном боли — Мотус злобно засадил в бок болтуну свой острый тощий локоть.
Старый атаман посмотрел на темноводцев. Улыбнулся. Обвел взглядом круг.
— Смеетесь? Наивным считаете? Это ничего, я привычный. Сколько тут себя помню, все надо мной смеялись. Дурным звали, Большим Ребенком, Ходолом, Шаци. На всех языках, что мне ведомы. Всегда смеялись, всегда не верили. Только вот вспомните те, кто давно меня знает: сколько раз я потом прав оказывался? Вот то-то же.
Старый атаман медленно прошел к южной — болончанской — стороне круга.
— Я не буду вас сейчас уговаривать: поверьте, мол, мне. Есть у меня еще один человек, которого я хочу вам показать.
Он махнул рукой — и к кругу подошли Демид с Муртыги. Они подвели к костру человека со связанными руками и мешком на голове. Мешок был сорван… и новый «гость» вызвал эмоции более сильные, нежели Ивашка. Знали его не все, но те, кто знал — ажно с мест повскакивали.
— Расскажи людям, кто ты такой, — приказал Дурной.
Тучный маньчжур посмотрел на своего пленителя.
— Но ты мне обещаешь? — тихо спросил он, не в силах скрыть дрожь второго подбородка.
— Да, — кивнул Дурной. — Просто расскажи им всю правду.
— Меня зовут Бахай Гуарча…
— Громче!
— Бахай Гуарча, сын Шархуды Гуарча! — злобно выкрикнул в толпу богдоец на неплохом русском языке. — Когда вы все подло напали на Нингуту, когда вынудили моего отца убить себя — император Великой Цин лишил нашу семью наследного титула. Меня понизили до сяоцисяо, и я вынужден был служить на самой окраине империи за мизерное жалование. Когда однажды ваш предводитель Ивашка встретился со мной, единственное, что я желал: жечь его лицо каленым железом, резать на тонкие ремни его кожу… Его! И всех лоча, всех дауров, что так подло поступили с моим отцом. С нашей семьей…
Бахай опустил голову.
— У меня не было людей для этого. Я мог бы поехать в Мукден, но, после Нингуты и нашего позора, со мной там даже разговаривать не стали бы. Но… ваш Ивашка стал со мной договариваться. И я решил, что сам справлюсь. Сначала втерся в доверие к одному, узнал, кто еще в силе на реке Сахалянь. Послал к ним своих людей. К тебе, Аратан, к тебе, Якунька, к тебе, Тугудай. У меня теперь имелись меха и золото, чтобы нанять опытных шпионов. Мы изучили, как вы живете, кто что любит, кто чего хочет. У каждого нашелся ключик к замку. Постепенно мои люди начали стравливать вас между собой. Я знал уже всё, что мне нужно. Вы думали друг о друге так, как я хотел. Сначала я бы стравил Темноводный и Болончан. Ивашка, конечно, победил бы, но тут ему нож в спину воткнул бы Северный. Остатки лоча уничтожил бы Тугудай. Но и ему недолго править: ко мне пришел сын князя Лобошоди, который, как и я, хотел отомстить за отца. И я обещал ему помочь. Но потом. Когда мне будет нужно. Дауры уничтожили бы друг друга…
Бахай поднял глаза к черному небу.
— После я пополз бы в милостивому императору и поднес бы ему ваше Темноводье на блюде: пустое и покорное. Чтобы он простил нашу семью, чтобы вернул мне то, что вы отняли.
По пухлым щекам маньчжура текли слезы — он прощался со своей мечтой. Потом подошел к Дурнову.
— Отпусти меня… Ты обещал.
— Не сейчас, — покачал головой старый атаман. Увидел, как в ужасе дернулся Бахай, и улыбнулся. — Я не обманываю тебя. Отпущу. Только попозже. Ты бывал в Мукдене? — толстяк растерянно кивнул. — Вот туда и отпущу. Сам тебя провожу.
Повернулся к сыновьям:
— Уведите!
Пока Бахая уволакивали обратно во тьму, вокруг костра стояла подозрительная тишина.
— Не смеетесь? — прищурился Дурной. — Вижу, уже не так смешно вам, братья. Гляди, как Бахай-пакостник вам сильно настроение-то подпортил! Плохой Бахай?
Никто не ответил на странный вопрос.
— Хороший! Он за батьку своего мстил. Кто его за это осудить сможет… А вот вы. Такие хитрые, такие многомудрые. Вы же сами ему себя отдали! Кто-то из-за жадности, кто-то из-за ненависти! Сами его снабдили златом и мехами, сами прыгали под его дудочку. Вот ты, Ивашка, умыкнул меня из рук Аратана. Думал, что для себя это делал? А теперь что думаешь?.. Вот то-то же.
Дурной обвел «делегатов» тяжелым взглядом.
— А теперь послушайте мои старые слова еще раз. По-новому. Это вы сами всё порушили. Каждый из вас себе лучше делает, а всему миру — хуже. Счастье умаляется. Воля людская иссякает. Вы всё Темноводье под гибель подвели.
Костровые поленья трещали пищальным выстрелами — настолько тихо стало вокруг. Наконец, со своего места встал Аратан. Встал и опустился на колени.
— Прости меня, Сашика. Я не понимал. До этого вечера не понимал.
С другой стороны, на колени опустился Никифор Черниговский и еще сразу трое темноводцев. Потом еще и еще. Конечно, не все вставали на колени. Якунька просто поднялся, снял колпак с головы и мял его сильными пальцами, глядя в пол. Староверы тоже обнажили головы. Ивашка поднялся и подошел к Дурному.
— В воле твоей меня живота лишить, — тихо сказал «Делон». — Но в первой прошу: дай мне живу побыти. Искупить хочу.
Тугудай и его дауры не вставали. Но хан сидел мрачнее тучи. Пальцы его рук переплелись то ли в приветственном, то ли в молитвенном жесте — но суставы хрустели от напряжения.
— Что нам теперь делать, атаман?
— А я вам скажу, что делать! — с горящими глазами выкрикнул Дурной. — Вернуться к тем устоям, на которых строилось Темноводье. Жить всем миром и никого не неволить. Все люди трудятся, а, если беда пришла — то все ратятся. Если подати платить нужно на общие дела — то тоже все равной долей платят. Никто под себя власть не подгребает, никто никому не навязывает, как жить. Вернем доверие друг к другу и вместе добьемся многого.
Атаман сделал паузу.
— Но это не всё. Идет время и требует оно новых решений. На рухляди пушной и злате богатство наше строить больше не будем. Не сразу, но надо отвыкать. Верьте мне: с каждым годом и того, и другого всё меньше будет. Ежели привыкнем только за их счет жить — однажды раскаемся. Обычным трудом — пахотой да ремеслами — надо богатство множить. Для этого на Амуре всё есть. Но дело это будет долгое и сложное — тут много надо думать и решать.
— Да только и это не всё, — с улыбкой продолжил Дурной. — Надо нам со стороной определяться. Посмотрел я, как Ивашка тайную жизнь обустроил — и не понравилась мне она. Каюсь: я и сам нечто подобное желал создать. Вольный край, про который воеводы не ведали бы. Но нам самим это боком выходит. Таимся от Руси-матушки — и в итоге друг от друга начинаем таиться. Сами себя сдерживаем. А нам торговать надо! Нам люди нужны!
Сейчас придется говорить самое важное.
— Так что я считаю: надобно признать, что мы все-таки Русь. Но Русь особая! Чёрная Русь. Стоим мы на Черной Реке, и земля наша черная, невладельческая! Никаких бояр тут отродясь не было, нет и быть не дОлжно! Сами пашем, сами урожай снимаем! И так во всем. Токмо государю русскому наша сторона ответ держать будет! Потому и Чёрная. Жить же станем по своим устоям.
— Нешто можно так?.. — изумленно выдохнул Мотус.
— А почему нет? Мы сами всё здесь создали, без московской помощи. И если все вместе стеной за свои идеалы… за свою правду встанем, то никто ничего нам не сделает!
Конечно, не было у Дурнова той уверенности, с которой он говорил. Не те времена. Царизму подобные вольности — кость в горле. Но всё равно, можно так сделать. Можно! Могла же Запорожская Сечь отстоять свои привилегии. Потому что такую ораву дешевле в покое оставить, чем согнуть. И потому что запорожцы очень полезны на опасной границе с крымчаками и турками. Тогда почему бы и здесь так не сделать? Встать стеной за свою свободу. А граница тут тоже тревожная. Конечно, не настолько, как у засечной черты, зато оборонять тут ее кроме как местным — некому!
— Вот я и предлагаю всем: идемте за мной. Сегодня — никого не неволю. Пусть каждый решает сам. Простим друг другу старые обиды, все-таки большой крови не допустили. И построим вместе Русь Чёрную. Кто со мной?
И грянул колпаком оземь. Краем глаза увидел, как рванул к нему Васька, срывая на ходу свою шапку, но его опередил незнакомый старовер.
А уж следом посыпались в общую кучу колпаки, треухи, четырехклинки, малахаи — хоть магазин головных уборов открывай.
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— Вот объясни, Сашко, почему ты осенний объезд в Северном решил провести? — Удбала с пыхтеньем закинул в дощаник два мешка, которые тащил на своих могучих плечах. — Ты же ученый варвар, карты знаешь. Надо было весну начать в Северном, летом поехать в Темноводный, после посетить могучего Тугудая, а уже осенью остановиться на Хехцире — и до первых льдов успел бы ты вернуться к своей красавице Княжне.
Объезды впервые ввели этой весной. Темноводье… нет, уже Русь Чёрная!.. Сильно разросся край, много центров силы возникло, и из одного места невозможно стало за всем следить. Да и, честно говоря, Болончан на такой центр не тянул. Но Чакилган не желала из него уезжать, а беглец из будущего ни за что не хотел расставаться со своей любимой. Так и родилась идея объездов: Дурной со «штабом» набегал к Тугудаю, недельку жил там, изучал, как идут дела, как выполняются поставленные задачи — и обратно! Или сразу в новое место — в Пасть Дракона или в Северный.
И вот ушлый Удбала уже придумал, как всё оптимизировать: выстроить наши «командировки» в географическую цепочку и не мучать благородного монгола излишней греблей по этой холодной реке.
Да. Гребли все. Поначалу «штаб» Дурнова состоял ровно из той ватаги, которая пошла «брать» Бахая. Причем, в людях открылись необычные таланты! Особенно, в сыновьях (как же это было вкусно и сладко произносить — сыновья!). Демид оказался талантливым аудитором: быстро и легко читал самые скучные отчеты, умело сравнивал с прошлыми, находил несоответствия и тихонько шептал на ухо отцу. Муртыги грамотно изучал воинский вопрос. Как идет учеба (ее возрождение во всех острожках и городках стало первым делом в Руси Чёрной), как вооружают бойцов, не подсовывают ли вместо профессионалов случайных людей. И, выявив косяки, Маркелка не шептал о них на ушко, а орал во всю глотку. Идеальный сержант!
Удбала исправно играл роль наймита, которому всё до фени. Заводил знакомства, активно бражничал — и к концу «командировки» знал уже все местные сплетни. Мешало, конечно, плохое знание русского и даурского, но чахарец активно осваивал оба языка.
Щуплый даос Хун Бяо, казалось, был самым бесполезным. Но по итогу именно из-за него инспекции «штаба» теперь встречали не настороженно, а с надеждой. Потому что в любом месте Олеша устраивал госпиталь с аттракционом неслыханной щедрости. Китаец лечил людей, обменивался лекарствами, постоянно изучая местный ассортимент лечебных практик. По итогу, Дурной поручил ему организовать в каждом городке лекарский пункт и курировать их работу.
Со временем «штаб» разрастался. Нужны были «финансисты», переговорщики (для каждого племени) и даже пыточных дел мастера. В итоге образовалась ватага в 27 человек, говорящая на семи разных языках. Как раз команда гребцов на средний дощаник. Забавно было видеть, как «правительство» в очередной раз садилось за весла и гребло, блестя потными спинами, к новому месту «работы».
Никто не хотел лишней гребли. И Удбала тут был первым в очереди.
— Ты, конечно, прав, друг, — улыбнулся Дурной рацпредложению чахарца. — Но и неправ. Если будем мы ездить по одному строго установленному порядку, то все начальники на местах будут знать: когда и к кому мы приедем. Заранее подготовятся, все плохое спячут, хорошее — выпятят. Недовольных ушлт подальше, остальных — научит правильно говорить…
— Так разве не будут все в итоге счастливы? — приподнял свою живую бровь монгол. — Если не это истинная гармония, то что тогда?
— Это как раз не истинная гармония, — вздохнул Дурной. — Я буду строить планы, основываясь на ложных сведениях. Планы, конечно, не будут выполнены и породят новые проблемы, а затем — новые горы обмана и подтасовок. Всё будет идти по-нарастающей и в сложный момент рухнет. Как соломенная хижина от слабого ветра.
— Ты просто варвар и многого не понимаешь, — закатил глаза Удбала, но спорить перестал.
Всё одно уже октябрь на дворе, нужно не языком болтать, а грузиться побыстрее. Чтобы стремительно пролететь бессчетные сотни верст Зеи и Амура и оказаться в объятьях лучшей женщины на Земле! На этот раз беглец из будущего не был в них уже полтора месяца. И это еще хорошо, на второй год работы более-менее устаканились и шли своим чередом. А вот вначале! В начале Дурной только в разъездах и жил.
Памятная «островная» речь старого атамана была яркая, но неконкретная. Все подписались на то, чтобы идти за Дурным, да не все понимали: а что именно будет? Кое-чего даже опасались. Например, как это: лишиться доходов от пушнины и золота? Или как они смогут договориться с Москвой?
«Не бойтесь, — успокоил всех беглец из будущего. — Настанет время, и я сам буду договариваться. Но время еще не настало. Мы не готовы».
Именно поэтому добыча золота и пушнины пока не пресекалась. Даже наоборот поощрялась. С одной маленькой поправочкой: сдавать в общую казну одну треть добытого. «Налоговая реформа» стала первой задачей Руси Чёрной и первой головной болью ее глупого управителя. Решили так: все люди должны отдавать 1/20 долю произведенного со своего хозяйства. Зерна ли, мяса ли, глиняных горшков или железных криц. От всего. Более того, если человек нёс воинскую службу (не учебу, а настоящую ратную службу), то в этом году с него подати снимаются.
Одно исключение из этой системы продавил лидер: добыча пушнины и золота облагалась налогом в 33 %. Если же кого поймают на утаивании — отнимают всё добытое. Дурной хотел, чтобы люди сами почувствовали, что такой бизнес не очень-то и выгодный. Конечно, можно пытаться обходить «фискалов», но мир Темноводья довольно малолюдный, здесь всё на виду. Проще найти хорошую (и бесплатную!) землю, распахать ее и получить большие выгоды.
«Но пока пусть бьют соболя, — думал Дурной. — И золотишко пусть моют. Будем копить. Когда настанет время торговаться с Москвой, надо убедить ее в нашей ценности. А для того большой подгон понадобится».
Копить решили в пяти местах. Как-то единой столицы в Руси Чёрной не складывалось. Да и не очень красиво выглядело бы складирование всех богатств в одном месте. В конце концов — неудобно. Территория огромная, задач много, траты нужны постоянные. Так что по итогу Северный острог собирал подати со всех верхнезейских дауров и тунгусов, Темноводный — с нижней Зеи и среднего Амура, Тугудай — с равнины между Зеей и Буреей, Болончан — с нижнего Амура и Уссури, Пасть Дракона — с гиляков и иных прибрежных жителей. Эти центры должны собирать и хранить богатства, а также тратить их на свои официальные нужды: оснащать и обучать воинов, содержать «госаппарат». Но не более! Потому и возникла необходимость регулярных ревизорских объездов.
Это был настолько новый и непривычный формат работы с казной, что многие упорно не понимали: как это, иметь богатство и не запустить в него лапу? Особенно, тяжело было с Якунькой и Тугудаем. Во владениях последнего Дурной прошлой зимой целый месяц жил, да не один, а с полком Сорокина, опасаясь открытого конфликта. Даурский «хан» за минувшие годы много власти захапал, немало обезглавленных родов подмял (даже несколько тунгусских). И, по счастью, Дурной понял, что власть Тугудаю намного дороже богатства. Они смогли договориться: его маленькую империю внутри Руси Чёрной сохранят, если сам «хан» будет выполнять общие задачи.
А задач имелось немало. И главная из них — военная. Потому что нельзя ехать в Москву и о чем-то там договариваться, пока не будут твердо укреплены южные рубежи Руси Чёрной. Пока не решен вопрос с империей Да Цин.

Глава 36

«Ничего себе! Вот это амбиции у человечка, который еще полгода назад был ничтожным беглым пленником! Решить вопрос с империей Цин?! Это кто будет его решать? Непонятная Русь Чёрная, которая хорошо если со всего Амура соберет тысячу более-менее профессиональных воинов?».
Примерно так Дурной спорил сам с собой, когда принялся очерчивать задачи на ближайшее будущее. Но никакого «говокружения от успехов» (тем более, несуществующих) в его голове не было. Просто знания историка ему подсказывали: назревают самые подходящие времена. Уже в следующем, 1673 году в Китае грянет война Саньфань.
Дело в том, что хоть, завоевание Китая, вроде бы, давно закончено, маньчжуры до сих пор не правят всей страной. Они покорили Пекин и северную часть (что некогда принадлежала их предкам из династии Цзинь), а вот южную долго и упорно покоряли даже не столько сами маньчжуры, сколько союзные им китайцы. И прежде всего, генерал У Саньгуй. Тот самый, что пропустил северян в Китай и вместе с ними угрохал крестьянского императора Ли Цзычена. У Саньгуй долгое время добивал последних сторонников Мин на юго-западе страны и в итоге получил эту территорию практически в личное владение. Он жил там как царь, имел свою армию. Это даже было не Зеленое Знамя, а его собственная армия! Чуть ли не в 100 тысяч рыл! На юге подобное же «княжество» было у генерала Шана Кэси, а на юго-востоке — у генерала Гэн Цзинчжуна. Гэну приказано было вести войну с Тайванем, где сидел все еще непокоренный оппозиционер Чжэн Цзин.
Так вот весной 1673 года император Канси упразднит эти княжества. Все поначалу смирятся, но к концу года У Саньгуй решится на открытый мятеж! Восстание будет разгораться очень медленно, идти натужно; но на пару лет дела на юге отнимут практически все силы империи Цин. К 1675 году генерал У все-таки сможет объединить всех генералов и даже тайваньского оппозиционера. Поразительно, но именно после создания этого единого южного фронта дела восставших пойдут всё хуже и хуже. И всё же, на пике у генералв У будет не одна сотня тысяч воинов, сильный флот и более половины территории Китая под контролем. Самой богатой и густонаселенной…
«Как этим воспользоваться?» — вопрос буравил мозг беглеца из будущего каждый вечер. С одной стороны, перспективы очевидны. А с другой — как? Ну, как? Восставшие будут крайне далеко. Просто добраться до них — почти нереально. Как-то скоординировать действия — практически невозможно.
«Мы не сможем выбрать удобный момент для удара, так как не будет знать: когда атакует У Саньгуй, — рассуждал Дурной. — Но даже допустим, что мы выяснили: все Цины ушли на юг. Что можно сделать? Можно собрать силы и ударить по Маньчжурии. Снова грохнем бедную Нингуту. Кто знает, может быть, даже Мукден возьмем. Но когда-нибудь на юге возникнет пауза. Канси воспользуется ею, снимет оттуда 10–20 тысяч восьмизнаменников — и нам хана! Нас-то никто не поддержит. И силы врага на себя не оттянет».
Получается, Русь Чёрная китайским генералам может помочь (и кто знает, возможно, ценой своей жизни даже изменит там ход истории), а вот восставшие генералы амурским землям помочь не смогут. Нужен кто-то поближе. Вроде, корейского Чосона, коий маньчжуры прочно подмяли под себя. Но беглец из будущего помнил, что Корея в тут войну никуда особо не лезла…
Зато полез кое-кто другой! И Дурной быстро этого кого-то вспомнил, так как на исходе своего пекинского сидения встретился с ним, прямо во дворце. В самом Запретном городе.
Князь Бурни. Сын Абуная, внук Лигдан-хана, прямой наследник китайской (монгольской) династии Юань. Правитель чахарского племени, данник Цинов, в реальной истории он, конечно, решил воспользоваться ситуацией на юге страны и поднял мятеж. Если честно, в советских книгах об этом написано было крайне мало и странно. Мол, монголы двинулись на Пекин стотысячной армией… Да такая армия легко захватила бы столицу, поскольку все войска Цинов воевали на юге! По счастью, в вузе Саньке попались «Правдивые записи о монголах» — эдакая летопись, где история Цинов рассказывается с точки зрения монголов. Там имелся интересный взгляд на осаду маньчжурами Албазина — что и привлекло внимание студента. Однако были там еще главы про восстание Бурни.
И выглядело оно совсем иначе. Молодой князь решил знатно подгадить императору Канси. Весной 1675-го разослал вести по все й Монголии: айда, соберемся и всех зарэжэм! Половина князей отозвалась: да, круто, давай соберемся. А другая половина тут же поскакала в Пекин: сообщить императору о предателе. Так что Канси знал о заговоре. Только вот сил у него не имелось совершенно. Можно отозвать войска с юга, но ждать нельзя! Чахары живут совсем близко от Пекина, сразу за Великой стеной. Если к ним успеют подтянуться другие бунтовщики, если они прорвутся за стену… А там в Сюаньфу стоят монгольские восьмизнаменники, и немалая часть из них — чахарцы…
Спешно назначенным мелким командирам велели собрать всё, что имелось в округе Пекина, и двинуться на опережение. Это всё было в марте 1675-го. У монголов кони еще тощие, к войне не годные. Сборный отряд императора вышел за стену, нашел бунтовщиков, к которым почти никто не успел присоединиться… И разгромил в нескольких стычках. Разумеется, больше в степи никто даже не пёрнул. А Канси все силы перенес на юг — после чего у китайских мятежных генералов всё стало окончательно плохо.
Цины снова оказались победителями.
«Это та самая точка, — убеждал себя Дурной. — Ключевая. Надо как-то помочь Бурни. Не дать его разбить, продержаться до высокой травы. А после прочие монголы подтянутся — и тогда уже восстание малыми силами не уничтожить! Канси окажется в западне: с юга силы снимет — У Саньгуй победит; с севера снимет — Бурни вообще Пекин захватит! Того хлеще, отца своего освободит, который сидит в тюрячке, в Шэньзци».
Это был план. Вряд ли, монголам удастся победить маньчжуров (да и в роли победителей они соседи не сильно лучше). Но даже если чахарскому князю удастся отобрать обратно Внутреннюю Монголию, то Цинам будет уже не до далекого Приамурья. Опасность появится гораздо ближе — и к Пекину, и к собственно, Маньчжурии. Бурни частично отрежет Русь Чёрную от империи Цин. И на этом конфликте уже можно как-то играть. Договариваться.
Так у Дурнова появился план. С четким дедлайном — до 1675 года создать войско, которое сможет добраться до Бурни и помочь ему выдержать первый удар императора Канси.
Беглец из будущего долго думал: может, просто предупредить Бурни? В конце концов, у него имеется свой чахарец Удбала, который пролезет где угодно и впарит любому то, что нужно. Но при таком варианте действий количество неопределенных переменных зашкаливало. Сможет ли добраться Удбала, сможет ли добраться вовремя, поверит ли Бурни, а, если поверит, то как поступит? Дурной уже не раз обжигался на том, что раскрытое послезнание только вредит. Никто не верит, а те, кто верят, подозревают в нехорошем. Твои слова сбылись — так, может, это ты и виноват? Не сбылись? Еще хуже! Предсказание наверняка повернет историю в непредсказуемом направлении — и бац! — ты лишился преимущества.
«Нет, — покачал головой великий комбинатор. — Я знаю ситуацию, знаю примерное время и примерное место. Вот туда и буду бить. Опять же, неясно, будет ли Бурни благодарен нам за совет? Который не факт, что поможет. А вот за военную помощь — точно поблагодарит».
Потому никто в Черной Руси и за ее пределами не узнал правду о будущем. Просто той же осенью 1672 года по всему Темноводью началась подготовка войска. Возобновились заброшенные учения в Темноводном; начались там, где их отродясь не было: в Северном, Пасти Дракона и у Тугудая. С воплями и кровью, но Дурной добился небольшого перераспределения огнестрела: 40 самых малых пищалей передали даурскому «хану». Но с важным условием — он будет готовить отряд драгун.
Темноводцев ждала новая война: очень далеко от дома, куда не доберешься на дощаниках. Так что ни лодейная рать, ни пехота тут не пригодятся. Нужны подвижные части, умеющие сражаться с конницей. Нужны именно драгуны: пешие стрелки, которые доедут, куда надо, быстро спешатся, расстреляют к хреням врага, уцелевших примут на штыки, а после сядут на коней — и утекут.
Кроме тугудаевых дауров по этому же принципу стал обучаться полк Княжны в Болончане. Когда сформируются эти отряды, драгунское войско можно расширять. Сколько их должно быть, сколько нужно для успеха операции — Дурной поначалу не загадывал. Потому что на Амуре нужна и артиллерия, и лодейная рать… и даже «морская пехота».

Глава 37

— Большак, ну что, отплываем? Большак!
Дурной, как обычно, стоял на мостках, погруженный в великие геополитические думы, и поначалу не откликался. Он всё еще не мог привыкнуть, что Большак — это он. Да, вопрос с титулатурой вызвал не менее ожесточенные споры, чем налогообложение. На Руси Чёрной правили атаманы, есаулы, пятидесятники, князья, вожди и даже «ханы» (хотя, Тугудай официально так себя не называл). А кто же будет теперь стоять над ними?
Поначалу Дурной думал, что просто вернет себе титул атамана. Но тот прочно привязался к Темноводному, а в острог беглец из будущего пока не возвращался. Там вскоре выбрали своего атамана — Бориску Бутакова (правда, тот только до зимы продержался, и новым «мэром» острога стал Никифор Черниговский). Якунька, поскольку статус главы Северного поднялся, тоже стал называть себя атаманом. Так что же теперь, Дурной будет наравне с ними? С этим никто согласен не был.
О княжеском звании больше никто не заикался даже. Царские звания — «приказной», «воевода» — тоже отмели, как «классово неверные». Черниговский ратовал за то, чтобы величать главу Чёрной Руси гетманом, ибо он управляет целой страной.
«В принципе, подходит», — подумал было Дурной… но вспомнил, что слово-то изначально немецкое… И отказался. Ну его! Дальше пошла полная сумятица в идеях. Аратан предложил, чтобы главного на Руси Чёрной называли Бомбогором, так как он носитель пекторали древнего князя и, тем самым, получает право на власть над всем краем. Кто-то даже выкрикнул: «А пущай Дурной званием и будет»…
И в итоге остановились на Большаке. Старое, понятное и однозначно русское слово. Означает самого авторитетного человека: в семье, в артели трудовой, в банде… где угодно. Кто самый авторитетный — тот и Большак. И руководит всем Темноводьем, пока кто-то другой не обретет большего авторитета. А решать это будет большой круг с выборными от пяти (пока пяти) сообществ.
Два года пролетело, и пока Дурнова переизбрать не пытались.
…Заскочив на дощаник, Большак приказал отгребать от пристани Северного и ставить парус. Пора уже в Болончан!
Вниз по течению летели стрелой, то под парусом, то на вёслах… «грелись». За две недели добрались до истока Серебряной протоки, где за год вырос уже немалый рыбацкий поселочек. Здесь, на Низу, погоды стояли заметно теплее, ледостав еще и не думал начинаться. Так что Дурной отобрал десяток своих «штабистов», посадил их на местную лодку…
— Время еще есть, сплавайте до Пасти Дракона и назад. Узнайте у Ивашки, удалось ли ему найти тот залив, про который я рассказывал?
Ивашка сейчас занимался забавами Петра Великого. А именно — рубил окно… в Азию. После всех событий лета 1672 года Дурной с ним вроде бы договорился. Но, конечно, обратного хода в Темноводный ему не было. Да свежеизбранный Большак и сам его отпускать не хотел. Это сейчас «Делон» всё понял, всё осознал. А там, в уединении, ему опять всякие дурацкие мысли в голову полезут. Не дай бог, еще единомыленников найдет!
Но делать Ивашку просто своим подчиненным тоже не хотелось. Нерациональное использование ресурса; да и привык тот руководить. Тяжко будет Ивашке, вспомнившему боярскую гордость, подчиняться. В общем, зачем лишний раз провоцировать? По итогу, Большак нашел для бывшего боярина дело: большое, амбициозное, требующее его талантов… И под присмотром будет. Поручили «Делону» построить новый острожек в Амурском лимане (примерно там, где в будущем Николаевск появится). Вернее, это двум людям поручили: Ивашке и Индиге. Дючер уже много лет как стал великим владыкой Низа, а собственной резиденции так и не завел. Давно пора! Вокруг свои гиляки — будет куда подати собирать, где войско готовить. И за неспокойным боярином присматривать. Де-юре Ивашка поставлен там главным, но де-факто против воли Индиги он в тех краях и шагу ступить не сможет.
Так вот, острожек ставили двое. Но только Артемию Васильевичу Измайлову Большак поставил непростую задачу: за год выйти в море. Для этого отправил с ним Деребу почти со всей его артелью, дозволил набрать полезных мастеровых из Темноводного и Северного, привлечь гиляков-мореходов.
Поскольку Амур прозывается южанами Рекой Черного Дракона, то и прозвали новый порт Пасть Дракона. Пасть была небольшой: менее сотни русских-лоча и сотни полторы гиляков и дауров. Зато свою казну, собираемую со всего побережья, атаман Ивашка мог почти целиком тратить на местные нужды. Драконовцы получили право первоочердных заказов у китайских и чосонских купцов. Всё, что угодно — только дайте Черной Руси флот!
Ивашка, как мог, организовал мореходное КБ — и они дали! Работали, конечно, методом тыка. Русские мастера ничего о морском кораблестроении не знали. Гиляки знали море, но помочь в инженерном смысле не могли. Они могли лишь сказать: вот такое корыто утопнет на второй волне, а вот такое — на пятой.
В общем, к новому лету, используя мутные советы Дурнова, который что-то там слышал о необходимости тяжелого киля, о шпангоутах — смогли соорудить крупный объемистый дощаник. Он явно не удался: при «включенном» парусе сильно заваливался на нос и черпал воду (так что пиходилось нагружать корму), от сильной качки доски начинали «гулять» и давали течь. А на веслах эта тяжеленная лохань еле двигалась. Но всё равно, в прошлом году двадцать драконовцев умудрились добраться на нем до Сахалина и даже живыми вернулись обратно! От Пасти до острова меньше ста верст, конечно, но хоть что-то!
«Второй я сделаю лучше!» — уверенно заявил Дереба.
И не обманул. Ко второй зиме у корабелов уже имелся лес лучшего качества, так что морская ладья № 2 вышла чуть подлиннее, но, при этом легче. Благодаря надстроенной корме, она заваливалась назад, и наполненный парус ее только выравнивал. Корпус стал жестче, законопатили его тщательнее. Благодаря длине судно вмещало аж сорок гребцов, так что и на вёслах двигалось более-менее быстро. Правда, из-за этой же длины ладья крайне «не любила» качку.
«Ладно, это фигня, — вздохнул Дурной. — Нам пока только каботажем ходить. Во время непогоды можно на берег выбираться».
Отметив успехи чернорусского кораблестроения, Большак на радостях даже поделился великим секретом — косым парусом… Но поскольку не смог толком объяснить, как эта вундервафля работает, как ее установить — то все просто вежливо покивали и незаметно плюнули.
В конце весны 1674-го Ивашка собрал экипаж из полусотни казаков и гиляков и двинулся в большой поход по картам, которые подготовил беглец из будущего. За лето он прошел до самого юга Сахалина, первым в мире доказав, что это остров (хотя, вокруг все и так это знали). Познакомился с айнами, добрался до Хоккайдо, где даже подумал было помочь бородачам в их войне с какими-то злобными варварами с юга. Но испугался, что не успеет вернуться до осени домой. От Хоккайдо добрался до Курильской цепочки, нашел Кунашир и там, действительно обнаружил серу, которая на том острове дымит из всех щелей! Дымит и конденсируется.
Накопали ее около центнера, после чего драконовцы двинулись в обратный тяжелый путь. Из-за штормов несколько раз пришлось тащить ладью далеко на берег. Судно потихоньку разваливалось… И все-таки Ивашка довел экипаж до Пасти Дракона. И побожился, что быстро его подлатает и до зимы успеет пройтись вдоль приморского побережья и найти «велик залив». Это Совгавань, о которой Дурной тоже успел рассказать в Пасти Дракона. Пусть гавань немного замерзающая, зато там места хватит для целого флота! А, если еще от порта прямую дорогу на запад проложить — то она почти ровно к Болончану выйдет. Будет совсем короткий путь… правда, через горы.
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Гонцы из Пасти Дракона вернулись дней через десять.
— Ивашка всё сделал, Большак, — доложили они. — Два дня ходко шел на полудень и среди гор нашел два залива великих: один — узок, другой — широк. Вот скаска его с описанием, вот чертеж.
Дурной просмотрел отчет Ивашки. Сам он смутно помнил, как выглядел порт Ванино в его личном прошлом, но, кажется, это было то самое. Эх, пробить бы к нему прямую дорогу!
«А с другой стороны, — вдруг задумался беглец из будущего. — Может, эта Совгавань нам и не нужна? Через год Ивашка наверняка и до Золотого Рога доберется! Будем уже сразу Владивосток строить! Все-таки это уже незамерзающий порт — круглый год можно делами заниматься».
Но, взвесив все за и против, Большак от этой фантазии отказался. До эфемерного Владивостока от Амура еще поди доберись. Часть пути по Уссури можно проплыть, но потом еще посуху… Да и слишком близко Золотой Рог и от Цинов, и от Чосона — легко потерять.
Нет, Совгавань пока лучший вариант. Особенно, при наличии сухопутной дороги до Амура. Оттуда и до Сахалина рукой подать — можно потихоньку осваивать. Корея недалеко — можем сами торговать! Или даже с Японией… если только Ивашка не сцепится со «злобными южными варварами» и не ввергнет Русь Чёрную в войну с самураями.
А дальше…А дальше, по цепочке Курильских островов нетрудно добраться до Камчатки. От нее — по Алеутским островам — до Аляски. А там уже такой простор! И никого! Никого из белолицых конкурентов! Англичане еще даже до Миссисипи не добрались. Испанцы бывали только в Калифорнии, но пока даже не начали там селиться.
Какие возможности! Кораблей бы только хороших, да народу побольше…
«Чернорусский Большак и его влажные фантазии» — улыбнулся Дурной.
Встал, вынул с одной из полок толстую кожаную папку, подписанную «МОРЕ», и аккуратно вложил в нее листы с отчетом Ивашки.
— Есть ли еще вести какие?
— Да! — радостно заулыбался вестник. — Есаул докладывает, что первая пороховая мельница уже заработала.
— Ого!
Когда драконовцы вернулись из похода с серой, решено было, что делать порох лучше всего в Пасти. Все-таки Ивашка в этом вопросе — лучший специалист. Уголь нажгут, там возле верфи целые горы древесных отходов. А селитру делали по всей Руси Чёрной. Точнее, в Темноводном ее все годы заготовляли, а последние пару лет вонючие «грядки» завели и в Болончане, и в Северном, и в иных поселениях. Прознав про серу, Большак тут же велел свозить всю выпаренную селитру в Пасть Дракона. И вот результаты!
— Ивашка с Индигой просят дозволения спытать пороховое зелье, — продолжал «штабист». — Ежели оно годное, то Ивашка грозится за зиму сделать пудов тридцать. Серы должно хватить.
— Конечно, пусть испытывают! — вскочил Дурной. — Шлите сейчас же гонца… Верхового! А то на реке шуга вот-вот пойдет.
Тридцать пудов! Все эти годы порох приходилось закупать у китайцев и корейцев. Всегда его не хватало, всегда выходило дорого. Да и смесь пороховую в Китае по-разному делают. Иной раз можно забить пушку, а она только пукнет. А тут тридцать пудов! Лишь бы сера пригодной оказалась. С таким запасом пороха уже можно в настоящую свару ввязываться. Сколько битв Дурной прошел — и в каждой счет залпам приходилось вести. Когда три, когда и два за бой. А тут можно будет лупить, пока стволы пищалей не забьются! Вот тогда-то враг прочувствует, что такое войско огнестрельное!
Дурной отпустил вестников и потянулся за папкой «ВОЙСКО». За два последних года число обучающихся воинов удалось довести почти до двенадцати сотен. Конечно, не все они служат. Если всю эту ораву призвать на войну, то экономика Чёрной Руси заметно просядет. И, если, следуя закону, тех людей от податей освободить, то казна половину недополучит. Но война она такая… Дорогое удовольствие.
На все чернорусские вооруженные силы имелось около 500 пищалей и карабинов. Большей частью — фитильные. Обученных драгунов довели до 300, из них 240 — при пищалях. Все — на хороших конях, все ошеломленные, есть нагрудные доспехи. Но не очень тяжелые — драгунам важно быстрыми быть. Остальное войско: даурская конница, казацкая лодейная пехота да лучная разведка Индиги. И пушкари.
Пушек было более трех десятков. Но большая часть — малые, и все раскиданы по острожкам. Единственное место, где могли делать огнестрел — это был Темноводный. Мастерская Ши Гуна за год отливала одну-две большие пушки и до пяти малых. Также за два года собрали 27 пищалей. Чтобы делать более не хватало всего: умелых рук, хорошего железа и, конечно, замков, которые по-прежнему закупали из Чосона.
— Ну, раньше-то большой беды в том не видели, — пробормотал себе под нос Дурной. — Пороху все равно было очень мало. Но, если у нас теперь его может стать в избытке… Надо как-то наращивать огнестрельную мощь.
Но это потом. А ближайшую войну придется начинать с тем, что имеем.
— Муртыги! Найди-ка Аратана!
Когда маленький тигр, наконец, добрался до Большака, тот уже подготовил ему задачу:
— Ну, что, друг, езжай на север! Вези мне Бахая.
Пленного маньчжура Аратан отправил далеко в северные горы, к одному надежному тунгусскому роду. Чтобы Бахай даже не знал, в какой стороне находится его родная земля и не помышлял сбежать. Это было надежнее любой тюрьмы.
Пленника привезли, когда на реке уже встал надежный лед. Бахай сильно исхудал за эти два года, стал крепким — плен пошел ему только на пользу.
— Ты обещал! — прошипел он, годы среди оленных кочевников лишили маньчжура остатков страха. — Ты обманул меня!..
— Вовсе нет, — улыбнулся Большак. — Я как раз вызвал тебя для того, чтобы выполнить обещание. Отпустить домой. Помнишь, я обещал, что сам провожу тебя? Вот! Садись! И нарисуй мне дорогу до Мукдена.
…Да. План предстоящей войны был очень смел и амбициозен: добраться до чахарских степей — а это более тысячи верст (если по прямой). Но Дурной решил его еще более заамбициозить: и дойти сначала до Мукдена — старой маньчжурской столицы.
Зачем?
Чахарский князь Бурни собирается мстить не только за себя. Но и за своего отца Абуная, который до сих пор томится в темнице в городе Шэнцзин. Только это в китайском Пекине говорят «Шэнцзин». А на самом деле, это город Мукден!
Мукден! Старая столица маньчжуров, где Цины правили до похода на Китай. Но тут ведь ключевое слово — «старая». Все элиты давно переехали в Пекин. В нем — вся жизнь, в нем делаются все дела. А Мукден, хоть, ему формально оказывают почтение, давно превратился в окраинное захолустье. Поблизости нет никаких врагов, это давний глубокий тыл, так что в Мукдене нет серьезных военных сил. Раз уж вокруг Пекина почти никого не осталось из-за войны Саньфань, то там, на севере и подавно. Все воюют на югах.
Конечно, у чернорусского войска нет ни сил, ни времени на долгую осаду. Но вот попытаться ворваться в городок с наскока, хитростью — можно попробовать. Не выйдет — уйдем. Но, если выйдет — можно не только сильный удар по империи нанести. Но и освободить Абуная! Привезти Бурни его родного отца — наверняка это укрепит дальнейшую дружбу народов.
… — Проходи, Удбала, садись! — Дурной уже разливал по чашкам соленый монгольский чай с плавающим в нем жиром, пока грузный чахарец неловко устраивался на кошме, недовольно подпихивая под себя подушки. — Совет твой нужен.
Перед монголом развернулась большая карта на куске кожи. Амурские земли тут были прорисованы с изумительной тщательностью, но, чем южнее, тем более пустым выглядело пространство.
— Ты же знаешь, где находится ставка чахарского правителя?
— Я могу ее найти, — настороженно ответил монгол.
— А за сколько до нее можно дойти от нас?
— Если Вечное Синее Небо снизойдет — то за месяц.
— А если нужно идти вот так: сначала до Мукдена, а потом до ставки Бурни?
Удбала поднял обе брови, что делал в особых случаях; несколько раз перевел озадаченный взгляд с Дурнова на карту и обратно.
— За два.
— А, если придется войском идти? Конным.
Чахарец аж закашлялся, забыв напрочь о сохранении лица.
— Можно и за три… Большак.
— И идти нужно будет зимой, — добил приятеля Дурной.
Удбала лишь фыркнул смачно своими полными губами.
— Тут и считать не надо — не дойдет войско зимой. Ни конное, ни пешее.
— Надо, Удбала. Очень нужно, чтобы войско дошло, — нагнулся Большак к чахарцу, а потом поведал тайну ближайшего будущего.
Тот поверил сразу. Долго молчал, чесал пальцами жидкую бороду.
— А тебе это зачем, Большак? Почему ты хочешь помочь князю Бурни?
— Я хочу, чтобы Цины проиграли.
Удбала кивнул.
— Ну, тогда давай думать.
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Бурлил и кипел городок Темноводный. Он и так был самым большим поселением в Руси Чёрной, но к середине декабря сюда понаехали многие сотни людей со всего края. Выступать в многомесячный поход решили именно отсюда. В принципе, от этого острога до Мукдена ненамного дальше, чем от Болончана. Зато там пришлось бы идти по густонасаленной долине Сунгари. Слишком рано враги узнали бы о странном отряде. А из Темноводного путь лежит по той же дороге, по которой Дурной с Аратаном ходили за даурскими пленниками: по достаточно пустынной долине реки Нонни; после по землям, населенным даурами; затем по окраине большой степи и только в конце — по собственно маньчжурской территории.
Едва на Амуре встал крепкий лед, в Темноводный стали свозить разнообразные припасы. Казалось, последние два года вся Русь Чёрная только и делала, что их копила. Прежде всего, нужна была еда, причем, не только людям, но и лошадям. Даурские коняшки, конечно, непривередливые и способны питаться травой из-под снега… Но для этого им нужно весь день тебеневкой заниматься — пастись на одном месте. Только задача у лошадок другая — отмахивать в день хотя бы верст по 40–50. Так что кормить их нужно зерном, и зерно это надо везти с собой. И на перевозку потребуются дополнительные кони — Тугудай прислал в острог целый табун в 200 голов. Для людей, кроме зерна, заготовили и мяса с салом, и орехов с ягодами. Тут зима даже на пользу пошла — можно не бояться, что продукты в пути попортятся.
Но это был единственный плюс. В остальном же люди хмурились и мрачнели, предвкушая холодный зимний поход. Утешало лишь то, что самый трудный участок пути ждет чернорусов в самом начале: пока перевалят за отроги Малого Хингана. После этого войско двинется по ледяному шоссе Нонни строго на юг. Так что, в январе, когда придут самые лютые холода «экспедиционный корпус» Руси Чёрной окажется в гораздо более низких широтах. Но теплыми вещами, одеялами и прочим озаботились с таким же тщанием, как и оружием.
А оружие было на высоте. В сводный отряд вошли чуть более пятисот человек: все триста драгунов; сотня легкой даурской конницы, которую, при этом неплохо одоспешили; около сотни темноводских казаков — пушкарей и лучших стрелков-пищальников, которых отбирали и по навыкам верховой езды; и полсотни лучших лучников Индиги, которых также весь остаток осени обучали управлению конями. Этому войску отдавали лучших лошадей, лучшие доспехи. Запасы пороха подготовили в изобилии. Взяли с собой и артиллерию: две большие пушки на случай осады и шесть малых. Для них были изготовлены колесные лафеты, но пока орудия везли по-старинке: в кожаных люльках меж двух лошадей. Лафеты катили порожними — только так оставался шанс не разбить их в пути.
Груза вышло очень много. Поэтому на пятьсот человек в отряде вышло 1600 лошадей: по две на каждого всадника, плюс обозные животные. Для последних пришлось с собой взять еще шесть десятков некомботантов-извозчиков. Что опять же привело к увеличению необходимых запасов — и необходимости новых лошадей.
«Так, стоп! — схватился за голову Дурной. — Это порочный круг».
Войско выступило в поход 18 декабря. И первые дни оказались безумно тяжелыми. Горы за Амуром не ахти какие, но все равно приходилось петлять, кружить. Кто-то постоянно останавливался, что-то ломалось. На ночевках люди и кони отчаянно мерзли, случились даже две смерти… О заявленной скорости 50 верст в день даже мечтать не приходилось. Но всё-таки вышли в долину Нонни. Здесь, по счастью, немного потеплело, отряд уже притерся, пристроился к походному режиму — и за четыре дня чернорусы прошли едва ли не 300 верст!.. А потом ударила вьюга, и за два дня прошли верст по 10–15.
Лошади ели как не в себя. За три недели пути чуть ли не половина запасенного зерна ушла. Командиры собрались и решили даже прирезать полсотни животных. Все равно они уже ничего не везли. Мясо можно людям дать, и тогда больше зерна для лошадей останется. А количество ртов сократится.
Тут у Дурнова имелась маленькая надежда. Отряд входил в земли, где жили дауры, переселенные сюда 30 лет назад. Среди них было немало тех, кто помнил и уважал Тугудая. «Хан» заранее послал в эти места верных людей и попросил заготовить провиант. Заготовить и спрятать в тайных местах. Эту заначку найти удалось, но она войско сильно разочаровала: пудов десять пшеницы и гаоляна, да полный сарайчик хорошего сена.
В тайном месте войско решило встать на дневку: отдохнуть, привести себя в порядок и скорректировать цели.
— До Мукдена-то хоть дотянем? — спросил Большак после того, как подсчитали имеющиеся запасы.
Дело в том, что согласно плану, еда нужна была только до Мукдена. После него (независимо от того, будет захвачен город или нет) предполагалось, что чернорусское войско начнет промышлять грабежами. Все-таки это уже Хартленд империи Цин, а значит — вокруг враги.
А вот до Мукдена грабить никак нельзя. Потому что «экспедиционный корпус» стремился до последнего момента сохранить инкогнито. Он процентов на 80 состоял из азиатов. Почти все они были одеты и снаряжены, как монголы или местные северные народы. Ну, чем не Восьмизнаменное войско! Будет такое ехать мимо деревни — молча и грозно — разве у местных мужиков возникнут вопросы?
Если грабить не начнут, то не должны.
В Болончане даже несколько знамен с драконами вышили — синие с красной каймой. Это Тугудуай посоветовал: В Синее с каймой войско входило немало северных племен: дючеров, солонов, дауров. Покойный Шархуда тоже к этому войску относился. Так что можно закосить!
— Не знаю, — покачал головой Аратан. — Предлагаю забить еще лошадей — хоть, пару десятков. Всё равно, уже появились больные и хромые.
На месте днёвки оставили дюжину больных и отмороженных — местные дауры пообещали позаботиться о них, а как потеплеет — доставить в Темноводный. Ранним утром войско выступило в путь, и ушло с русла реки. Конечно, к Мукдену можно было двигаться по льду еще не меньше недели. Но места становились всё более густонаселенные, и, даже размахивая сине-красными флагами, был велик шанс спалиться. «Экспедиционный корпус» отклонился чуть к западу и пошел на юг по краю Великой Степи. Удбала снова стал главным проводником — эти места ему были знакомы.
Удивительно, но самые лютые морозы настигли чернорусское войско именно здесь — далеко на юге. По голой равнине гуляли страшные ветра, а леса на дрова почти не было. Опытные дауры не забывали собирать кизяк, а вот русские и лесные амурские жители этим брезговали. Снова начались обморожения, вплоть до летальных случаев, и длился этот ад почти неделю. Пока, наконец, отряд не добрался до реки Хар Морон. Здесь нашелся и лесок, который оголодавшие до тепла чернорусы махом порубали на «пионерские» костры. Отогрелись, отдохнули и двинули за реку.
— Это уже Маньчжурия, Большак, — улыбнулся Удбала. — Недалеко осталось.
— Всем передайте приказ: изображать восьмизнаменников с утра и до ночи, — скомандовал Дурной. — По-русски не говорить, с местными вообще не разговаривать! Знамена чтобы были развернуты всё время! И приведите Бахая — теперь он наш проводник.
После адских мучений, северяне оказались почти в раю. В южной Маньчжурии было тепло, кругом много лесов, проложены вполне удобные дороги. «Экспеиционный корпус» снова вышел на положенные 50 верст в день. Даже больше: все понимали, что с каждым днем шанс быть разоблаченными увеличивается. Вокруг жило немало людей, конница старалась стороной объезжать села и маленькие городки, но не вызовет ли это дополнительные подозрения?
Неизвестно. Может, бдительные мелкие чиновники уже давно послали в Мукден вестников, а может, махнули рукой и не лезли в великодержавные интересы. Чернорусскому войску оставалось лишь как можно стремительнее двигать на юго-восток.
Уже был глубокий февраль, когда, наконец, на горизонте нарисовались стены древней столицы рода Айсиньгёро.
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— Ну, вот, Бахай, настал главный миг для тебя. Сделаешь всё верно — сразу тебя отпускаю. И вот этот кошель с золотым песком — твой, — Дурной покачал в ладони небольшой, но увесистый мешочек. — Можешь бежать и докладывать начальству, но я бы тебе посоветовал не губить жизнь. Найди тихое место и проживи ее в комфорте и удовольствии. Тут должно хватить.
Сын Шархуды смотрел на главного лоча мрачно, но молчал. Ему подвели лошадь, усадили и связали снизу ноги, от узды лошади тоже шла веревка, которая заканчивалась в крепких ладонях Удбалы.
Монгола вырядили в пух и прах, ему предстоит изображать начальника не ниже командира чалэ. Чахарец сам когда-то служил в Восьмизнаменном войске, так что мог выглядеть убедительно. Но ворота открыть сможет только Бахай. Он тут бывал, он понимает местные порядки, его, в конце концов, могут знать. Для пленника сочинили убедительную легенду; главное, чтобы у маньчжура желание жить пересилило прочие чувства.
С Бахаем и Удбалой оправились полсотни дауров, самые одоспешенные и максимально похожие на восьмизнаменников. Остальное войско остановилось в полуверсте от городских стен. Большак старательно организовывал мизансцену. На переднем плане драгуны старательно изображали сцены долгожданного отдыха: спешивались, расстилали войлочные коврики, сидели и валялись, изображали, будто расседлывают лошадей… А за их спинами пушки спешно ставили на лафеты, пристегивали свежих лошадей, подводили обоз с порохом и ядрами.
— Если не откроют, попробуем пробить ворота, — объяснял Дурной задачу. — Дадим залпов пять-шесть, если створки поддадутся — то попробуем захватить. Ну, а если нет…
Большак вздохнул. Если нет, то от самой авантюрной части плана — спасения Абуная из плена — придется отказаться. Ядер в дорогу они взяли совсем немного, рассчитывая чаще картечью пользоваться, так как каменный дроб можно прямо с земли собирать…
— Открывают! — заорал бдительный дозорный, да Дурной уже и сам заметил: даурская полусотня клещом вцепилась в приоткрывшиеся створки ворот; вгрызалась, ввинчивалась в них.
Уж неясно, почему маньчжуры утратили бдительность, может просто вышли проверить «верительные грамоты», которыми размахивал Бахай, может, впечатлились величественностью, которую мог напустить на себя чахарец… Неведомо. Да и не важно!
— По коням! — русская полусотня уже мчалась на помощь братьям-чернорусам, бившимся у ворот. Драгуны, побросав пожитки, запрыгивали в седла и неслись вслед. При пушках, которые неизбежно отстанут, остались люди Индиги, не любившие быструю езду.
— Помогите дотащить орудия! — крикнул им Большак, настегивая свою лошадку. За спиной остался огромный табун заводных коней, который стерегли буквально несколько десятков погонщиков. Любая внезапная атака на них — и «экспедиционный корпус» останется без транспортных средств и без обоза… Но тут остается только молиться, чтобы пронесло.
Когда Дурной добрался до ворот, дауры с казаками уже пробились внутрь. Стражи здесь было меньше сотни, кто не успел сбежать, помер. Но от центра уже раздавался грозный шум… И тут как раз подоспели драгуны. Они начали спешиваться за воротами. В каждой пятерке воинов один — молодой и зеленый — пищали не имел. Его задача — увести лошадей пятерки с линии огня и подвести обратно в случае необходимости. Остальные же четверо хватали пищали и неслись бегом к рубежу, который определял командир сотни. Тот надсадно орал команду: «В одну линию! В две! В четыре!» — и бойцы уже знали заранее, как строиться.
Вежливо потеснив казацко-даурскую конницу, драгуны махом перекрыли улицу. Когда впереди появилась латная конница, первая шеренга разрядила пищали и спешно ушла в тыл: каждый вдоль своего ряда. Тут же залп дала вторая шеренга, затем третья… четвертой уже не по кому было стрелять.
— Заряжай! — зычно крикнул Яков Сорокин, который в походе получил в командование весь драгунский «корпус».
Уже и пушки подошли, и запасных лошадей поближе подогнали — а врага всё не было.
— Отсидеться хотят, суки, — с хищной улыбкой пояснил Сорокин.
— Это не пойдет, — покачал головой Дурной. — У нас и без них дел по горло. Надо приступом брать.
— Штыки примкнуть! — тут же заорал Яков. — Вперед!
Полторы сотни драгун двинулись вглубь улицы — больше не помещалось. Казаки спешились и прикрывали боковые улочки, остальные держались сзади. За очредным поворотом на пехоту посыпались стрелы.
— Назад! — заорал Большак. — Расступись! К стенам, к стенам!
В образовавшийся проход двинулась даурская конная сотня под командованием Аратана. Маленький тигр хотел воевать только верхом, потому сам, с охотой, уступил Сорокину командование драгунами. Конница сочилась, как масло — медленно, натужно. Уж больно узко было в Мукдене. Но вышла на простор и одним ударом смела, противостоящую ей пехоту. Там имелись копейщики, но явно в недостаточном числе.
Маньчжуров гнали квартала два, а потом наткнулись на баррикаду. Ее собирали прямо на глазах, но для лошадей та стала уже непреодолимым препятствием. Аратан рисковать не стал и быстро увел сотню в боковую улочку. Там тоже случилась небольшая стычка, но дауры порубали врага, потеряв всего троих, и пошли дальше — искать обход.
А Большаку уже доложили о баррикаде.
— Ну, и славно! — улыбнулся тот. — Пушкарям тоже нужно тренироваться.
Пушки на колесных лафетах от пехоты почти не отставали. Их выставили на максимально возможное расстояние прямой видимости… Орудия грянули — и защитники баррикады схлынули с нее сразу. Второй залп — и на остатки завала двинулись драгуны. Впереди оказалась большая площадь, а за ней — цитадель.
«Мучил-мучил я Бахая, требовал с него план города, — усмехнулся Дурной. — А эти защитнички сами привели нас, куда надо».
Атакующие быстренько соорудили уже свою небольшую баррикаду, разместили за ними стрелков, расставили пушки — и принялись в упор расстреливать бедное-несчастное глинобитное сооружение. Драгуны и казаки лупили по защитникам на стенах, пушки колотили по воротам и основанием стен. Все силы для этого не требовались, так что свободные чернорусы радостно жгли городские ворота, шмонали покойников и и окрестные дома, да отлавливали местных лошадок.
Меньше чем через час защитники выброслии белый флаг. На переговорах Дурной, вращая страшными глазами демона-лоча велел отдать ему «всё и еще маленько». Когда местное начальство уперлось рогом, смягчился и сошелся на запасах пороха и свинца, «да хлеба немножко».
— Но за то отпустите всех пленников из темницы!
Выпустили почти шесть десятков человек, половина из которых оказалась монголами. Те сразу попросились в «банду удачливого нойона». Только вот Абуная среди них не оказалось.
«Неужто зря всё?» — побледнел Большак. Но дал дополнительный залп из пушек — и недоразумение быстро разрешилось. Даже сундучок серебра подкинули в качестве моральной компенсации.
Абунай выглядел плохо. Видно, что человек поставил крест на своей жизни. Но, когда Дурной через Удбалу объяснил ему, для чего старого князя освободили, и что непобедимое чернорусское войско идет на помощь его сыну, который готовит восстание против подлых Цинов — как-то сразу воспрял и даже слегка плечи расправил.
В захваченном Мукдене победители заполучили три пуда пороха, пуд свинца, почти двадцать пудов зера (причем, риса!) и кое-что по мелочи. В принципе, этот город можно было хорошенько ощипать… но времени в обрез. Да и опасно. В самом Мукдене настоящих войск не оказалось: меньше тысячи стражи (из которых немалая часть даже не стала в бой ввязываться) и пара сотен ветеранов-инвалидов. Последние героически полегли, атаковав в лоб драгунов. Однако нельзя поручиться, что где-нибудь поблизости не расположены настоящие гарнизоны. Две-три ниру восьмизнаменников могут легко запереть «экспедиционный корпус» в крепости и, тем самым, поставить крест на главной цели похода.
— Не за тем мы здесь, — кивнул своим мыслям Дурной. — Нам на закат надо. Спасти чернявого Бурни.
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Могучее войско, призванное спасти столицу Великой Цин, практически стояло на месте. Вернее, оно шло… Но конница подошла к воротам Гунбэйкоу и сейчас мучительно долго втягивалась в них, перебираясь за пределы Великой стены. Все десять тысяч лошадей (пройдоха Тухай записал их, как воинов, пообещав Удже, что поделится с ним сэкономленным жалованием).
Впрочем, войско и до этого не спешило. Пусть мятежник Бурни поволнуется сильнее, пусть наполнит печень желчью. А прочие вожди монголов пусть поскорее узнают, что воины Великой Цин уже вышли в Степь. Узнают и перестанут отсиживаться в своих юртах, а пришлют уже подмогу.
— Ехэ-цзяньцзюнь! — донеслось со спины. — Ехэ-цзяньцзюнь, вам письмо из Столицы!
«Это же я! — опомнился Уджа. И месяца не прошло, трудно было привыкнуть к новому званию. — Полководец, ведущий за собой! Звучит?».
Конечно, звучит. Особенно, когда, казалось, навеки застрял на жалкой ступени «верного и надежного воина». Да, попал в Столицу. Но это в Сюаньфу желание выбраться из гарнизона было пределом мечтаний. А, когда ходишь в Запретный город чуть ли не каждый день — хочется уже большего. Причем, так, чтобы не отправляться на самоубийственную южную войну с мятежными никанскими полководцами. Там гораздо легче получить копье в бок, нежели повышение.
И тут, на счастье, появился чахарский глупец Бурни.
«Когда я с ним расправлюсь, найму двенадцать лам, чтобы пели мантры по душе покойного» — снизошел Уджа до милосердия.
Он прекрасно помнил день, которые изменил его жизнь. Только наступал средний весенний месяц, когда во дворец потекли вести из великой степи: циньван Бурни, императорский родственник Бурни, обласканный высшей милостью чахарский князь Бурни намерен подло воткнуть нож в спину своему благодетелю. Глупец! На что он надеялся? Точнее, понятно, что он надеялся на войну Саньфань, на то, что все силы Великой Цин отправлены на юг.
Это да… Но как он надеялся сохранить подготовку мятежа в тайне? Его предали в собственном доме — княжеская наложница подслушала, передала сведения начальнику своей маньчжурской охраны, а тот послал весть в Пекин. И, если бы он один. Как только к монгольским князьям стали приходить вестники от Бурни, призывавшие подняться против власти Цин, половина нойонов тут же послала людей в Столицу с известием об измене. Харачинский князь Джаши отправил за стену ближайшего побратима-телохранителя. Оннигудский тайджи Очир не только послал весть, но и бежал в дальние земли со всеми подвластными ему девятью родами — подальше от бешеного Бурни.
Но также стало известно, что кто-то и откликался на зов чахарского циньвана. Например, халхасец Чойджаб. Хотя, с ним всё понятно: еще отца его вместе с его родом выгнали из Большой Халхи, и пришлось тому кочевать в чахарской степи. Как тут откажешь? А вот найманский ван Джамсан присоединился уже по своей воле. И сам стал рассылать вести о грядущем восстании. Джамсан — хитрая лиса. Он писал князьям, что за Бурни встало уже десять племен! Причем, среди них даже хорчины. Хорчины! Давние враги чахарцев.
Но кто-то верил. И полетели в Столицу вести: кто-то клялся в верности, кто-то обличал других в измене. И все наговаривали друг на друга.
Вот в этой тревожной обстановке Энхэ-Амулуган… то есть, император Канси и созвал всех воинских предводителей, что оставались в Столице. И было их так мало, что даже «верного и надежного» Уджу вызвали. Юный император поведал собравшимся об измене своего двоюродного брата циньвана Бурни, о готовящемся восстании и предложил спасать Великую Цин. Сложность ситуации все оценили сразу: практически все Восьмизнаменные войска находились далеко на юге и сражались с подлым У Саньгуем. В столице имелись крупные отряды, но всё это — Зеленое знамя. Пешие китайцы, совершенно неспособные сражаться с монголами. Немалый отряд восьмизнаменников находился неподалеку — в гарнизоне Сюаньфу. Но, по иронии судьбы, там служили почти одни чахарцы! Этих не то, что использовать нельзя… как бы от них самих удар не получить! Кто может положиться, что эти чахарцы не в сговоре со своим князем.
Столичные командиры смущенно молчали, стыдливо утыкались в пол при взгляде императора. Кто-то предлагал оборонять Столицу, покуда с юга не прибудут Восемь Знамен. Юный Канси выслушивал их и лишь гневно раздувал ноздри… Тут-то Уджа и понял, что настал его шанс. Выскочил на пустое место, распрастался на золотых кирпичах и принялся умолять императора о слове.
«Нельзя ждать, мой император! Надо бить, пока у Бурни нет сил, а кони его не отъелись. Он ждет только свежей травы. А прочие князья Великой Степи ждут, кто проявит слабость — и встанут на сторону сильного! Прошу нижайше позволить мне истребить мятеж! Я найду воинов, я принесу голову неблагодарного Бурни!».
Юный император был впечатлен. Тут же наделил счастливого Уджу новыми полномочиями, возвысл до ехэ-цзяньцзюня — и повелел подавить мятеж. Правда, позже поговорив со своей бабкой, с Амба-Мамой, немного изменил решение: назначил в помощники к Удже пройдоху Тухая. Впрочем, кажется, это пошло к лучшему.
Уджа в тот же день кинулся собирать войска. Он знал всех восьмизнаменников в Столице и в округе. Знал, кто какие поместья получил, кто избежал похода на юг. В течение трех дней в лагере у стен Императорского города собрались уже почти шесть сотен маньчжуров. Это были не две подготовленные ниру, а сводный отряд мало знающих друг друга людей. Но это были хорошие воины. Также удалось собрать до полутысячи монголов — джарудов, оннигудов, хорчинов и других. Были те, кто отказывался, кто считал, что Бурни вправе бороться за свободу своего отца. Кто-то негромко, но твердо отвечал Удже, что чахарские князья — вот истинный род богдыханов (и Уджа запомнил их лица на будущее). Но большинство охотно шли в войско, узнав, что император пообещал за разгром мятежников щедрую награду.
Сам император тоже не сидел сложа руки. Он отправил вестника в Сюаньфу с приказом отослать большую часть чахарцев в крепость Датун — далеко на запад, подальше от их неверного князя. Кроме того, в Степь поехали его посанцы с тремя письмами. В одном Канси писал Бурни, что простит его, если тот покается. Второе он написал брату князя — Лубдзану. Мол, отговори брата от его изменнических мыслей и будешь прощен. Третье письмо было к чахарской знати: чтобы гуны, ваны и тайджи схватили своего предводителя и выдали его. Наконец, долгим обходным путем в Великую Степь отправился Мала — большой чиновник по делам Знаменных войск. Все эти годы он вербовал монголов в Восемь Знамен. Мала знал всех князей Внутренней Монголии, и ему было поручено полнять багаринов, аоханов, оннигудов, харачинов и тумэдов против бунтовщиков.
Поможет ли это? Вряд ли — думал Уджа. Монголы мало ценят простые слова. Еще меньше — слова записанные. Им важны сила и реальные дела. Поэтому мало кто отозвался на призывы Бурни и наймана Джамсана. Но и Малу мало кто послушается. Нет, конечно, князья соберут отряды — из того народа, что еще остался в Степи, а не поливает кровью далекие земли юга. Соберут… Но вот куда пойдут эти воины? Ударят в спину чахарцам или вольются в их ряды?
«Это теперь зависит от меня» — внезапно понял Уджа. И пальцам его рук внезапно стало холодно.
Первое, что сделал новоиспеченный ехэ-цзяньцзюнь, едва собрал более-менее крупный отряд — перевел лагерь в долину, неподалеку от Сюаньфу. Он надеялся, что присуствие войска императора сдержит мятежные мысли в головах чахарского гарнизона. И оказался прав! По крайней мере, по крайней мере, тамошние командиры Чанэрджи и Ада всячески уверяли Уджу в своей верности. И даже, когда Бурни таки начал мятеж и попытался захватить Великую стену возле Чжанцзякоу — гарнизон в Сюаньфу сидел тихо. А ведь Бурни явно пробивался к ним!
Это был несомненный успех. Но успех, который не покажешь монголам, и о котором не сообщишь императору. Надо воевать. И побеждать. Но для сражения в Степи у Уджи было совсем мало воинов — менее полутора тысяч. Это уже больше, чем у мятежника. И кони у него откормлены гораздо лучше… Но ехэ-цзяньцзюнь не хотел рисковать. Нужно больше людей… только вот взять их больше неоткуда.
Тут-то на помощь командиру и пришел пронырливый чиновник Тухай.
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«Мы возьмем рабов» — заявил он.
Уджа скривился. Рабы встанут в один ряд с благородными воинами?
«Монголов-рабов, — уточнил Тухай. — Тех, кого ваши гуны и тайджи рассовали по поместьям».
Командиру всё еще не нравилась идея его заметстителя, который вообще мало что понимал в воинском деле.
«Разве не каждый монгол — это воин?» — хитро поинтересовался Тухай.
«Каждый» — невольно подбоченился ехэ-цзяньцзюнь.
«Вот и я так считаю, — тоненько засмеялся чиновник. — Значит, от твоих батыров рабов отличает только то, что у них нет коня, лука и копья. А мы всё это им дадим».
Надо признать, у Тухая всё вышло отлично. Перед ним — выдвиженцем самой вдовствующей императрицы Амба-Мамы — раскрывались ворота всех конюшен и арсеналов. Он забирал рабов сотнями и вооружал их за считанные дни. К концу месяца у Уджи было четыре тысячи воинов на десяти тысячах конях. Тухай же сообщил в Столицу, что у них уже полный тумен (то есть, по воину на каждой лошади). На севере от города возник тайный склад, где лежали тысячи доспехов, сабель и копий для воинов, которых не было.
«Не боись, — подмигивал чиновник. — На этом мы тоже заработаем. Вместе. Но потом».
Конечно, потом. Сначала надо убить Бурни, разорить его становища. По счастью, четыре тысячи — это уже очень неплохо. Это в несколько раз больше, чем мог собрать чахарский циньван. К тому же, имперские кони питаются зерном, а не жухлой травой из-под снега. И свежей травы дожидаться не стоит.
Последней каплей как раз стало письмо из Столицы. В котором сообщалось, что четыре знамени чахарского войска, которых послали в далекий Датун, взбунтовались. Они сожгли крепость и рассеялись по округе. Конечно, до них еще почти четыре сотни ли, но ждать теперь точно не стоит. Если Бурни окажется повержен, эти мятежники сами приползут на брюхе — молить о прощении.
Войско выступило. Уджа все-таки проявил осторожность и решил не идти в лоб через опасный Сюаньфу и Чжанцзякоу. Еще загодя, вместе с хитрым Тухаем, они выбрали ворота Гунбэйкоу — к северо-востоку от Столицы. Обойти Бурни и внезапно атаковать его земли с востока.
Через Гунбэйкоу великое войско проходило почти целый день. На ночлег встали всего в двух десятках ли от Великой стены. Вокруг простиралась Великая Степь. Точнее, пока вокруг были горы Тайханшань, но это уже Внутренняя Монголия. Теперь предстоит по дуге обойти самые высокие хребты Тайханьшаня и вторгнуться в чахарские земли.
Войско шло десять дней в хорошем темпе. Пока с лихвой хватало запасов провизии, взятых загодя, но скоро они закончатся. Надо уже скорее захватить чахарские становища, чтобы было чем поживиться.
— Где этот Бурни? — веселились вчерашние рабы. — Нам нужна добыча!
И накликали. Войско шло по очень широкой долине, настолько широкой, что можно было двигаться не колонной, а широким строем. Горы вокруг были уже довольно низкие, глубоко изъеденные многочисленными рытвинами. Вот из одной такой рытвины и выскочил враг. Хитрый враг. Дождался, пока мимо них пройдет всё несметное войско — и ударил в спину. Прямо на ничего не подозревающую молодежь, что шла себе спокойно и собирала кизяк, оставшийся от десяти тысяч коней.
Враги налетели с леденящим душу визгом, порубали сборщиков, обстреляли основные части из луков — и скрылись в каком-то боковом проходе. Уджа заволновался было, но тысячник арьегарда его успокоил:
— Просто бандиты, мой господин. менее пяти сотен. Они нам не страшны. Проще плюнуть на них, чем преследовать по этому лабиринту ущелий.
— Ты узнал, кто это?
— Я видел бунчаки Халхи…
— Значит, это люди Чойджаба. Собака уже цапнула нас за ногу… Где же ее хозяин?
Хозяин появился очень скоро — прямо впереди. По широкой долине навстречу отрядам императора неслось уже настоящее войско. Пусть небольшое, но войско. В центре — ударный кулак латников, над которыми реяли не родовые бунчуки, а вышитые шелковые знамена. Ехэ-цзяньцзюнь узнал знаки чахарцев и найманов.
— Добро пожаловать, Бурни, — криво усмехнулся Уджа. Его мечты начинали сбываться.
Рядом испуганно верещал Тухай.
— Сделай! Сделай что-нибудь! — кричал штатский, перепуганный конной лавой.
Он ничего не смыслил в степной войне.
— Успокойся, Тухай. Всё сделается само собой. Бурни надеялся, что мы развернемся на его халхасских шавок. И планировал ударить нам в спину. Но, по счастью, наше войско не повелось на его уловку. И отряды наши стоят широко… Да смотри сам!
Многочисленные монголы — батыры и бывшие рабы — уже настегивали своих боевых лошадей, оставив заводных самым младшим. Не дожидаясь команды, многие сотни рванули вперед, заметив, что врагов намного меньше. Стрелы тысячами взмывали в небеса, падая на оба войска. Конечно, люди Бурни дрогнули первыми. Ведь их было не больше тысячи. Чахарцы и их союзники даже не сошлись в рукопашную, перепугались и принялись заворачивать лошадей. Еще несколько вдохов — и люди Уджы врубились бы прямо им в спину, но этих нескольких вдохов не хватило.
Чахарцы во всю прыть мчались на запад, а следом за ними вытягивающейся каплей неслось войско императора. Уджа велел дуть в рога, чтобы его монголы вернулись назад — но это оказалось бесполезно. Воины почуяли вкус победы, аромат близкой добычи — и ничто уже не могло их удержать. К обозу вернулись не более сотни монголов и большая часть маньчжуров.
— Ничего, — улыбнулся ехэ-цзяньцзюнь. — Наши люди вцепились в ляжку Бурни и теперь ее уже не отпустят. Отрубим голову мятежнику и закончим эту войну даже быстрее, чем рассчитывали.
Обоз двинулся по дороге из трупов, осторожный Уджа лишь велел командирам поглядывать за спину, где таились халхасские разбойники Чойджаба. Но что-то пошло не по плану. Солнце стояло еще высоко, когда вдруг командир увидел, как его непобедимое воинство несется назад. Монголы яростно нахлестывали своих лошадей, и от них явственно воняло кровью и страхом.
— Стоять!
Видно было, что многие из беглецов, прежде всего, вчерашние рабы, готовы нестись прочь — вплоть до самой Великой стены. Но, по счастью, долина оказалась не настолько широкой, чтобы трусам удалось убежать, обойдя обоз и конные табуны. Уджа и его командиры остановили белгецов, сбили их в какое-то подобие отрядов. Те вопили о засаде, о старшных врагах, но времени разбираться не было. Подпираемые латными маньчжурскими воинами, монголы снова пошли вперед. Собрали даже коноводов, чтобы никто не отсиживался в тылу. Похоже, Бурни готов дать сражение. Так он его получит!
Потери после первой атаки пока неясны, ехэ-цзяньцзюнь пытался окинуть общим взглядом перестраивающиеся отряды. Выходило больше трех тысяч. Но насколько? Непонятно. Неужели Бурни заманил в засаду и перебил почти тысячу воинов? В груди Уджи проснулся колючий страх. Страх, недостойный истинного воина!
— Вперед! — прорычал предводитель, и огромная конная масса стронулась с места — теперь уже не спеша.
Широкой рекой конница вытекла на открытое пространство, усыпанное телами первого натиска. Конечно, тут лежали не только воины Уджы, наверняка, немало чахарцев полегло в этой сече! А вон и сами чахарцы с найманами — выстроились тонкой волной. Что там было за их спинами — посланник императора разглядеть не мог, но по всему выходило, что мятежников немного: семь или восемь сотен.
Уджа подозвал старшего из тысячников.
— Атакуй их, — повелел ехэ-цзяньцзюнь. — Не увлекайся наступлением. Просто заставь их двигаться. Я хочу понять план мятежников.
Неполная (уже очень неполная!) тысяча начала разгон. Бурни вновь не принял схватки и начал отступать. Чахарцы уходили вглубь долины, и вдруг стало видно, что за их спинами, чуть правее, стоял немалый отряд.
Стоял! На ногах!
Эти мятежники, видать, пережили настолько тяжелую зиму, что вовсе без лошадей остались.
«Добьем их последними» — решил Уджа.
И тут Великое Синее Небо разразилось небывалым громом!
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Уджа на миг вцепился в амулет, надежно укрытый под пластинами хатанги. Но опомнился. Конечно, это была не воля Тенгри. Тем более, что пеший строй неведомых врагов окутали облачка дыма. Пушки? Ручные ружья няоцян? Но откуда они здесь?
— Неужели на стороне Бурни сражаются подлые никань? — Тукай тоже быстро постиг природу страшного грома.
Постигла ее и первая тысяча, посланная на врага. Десятки, если не сотни тел людей и лошадей покрыли собой каменистое поле битвы. Уцелевшие со всех ног неслись прочь от побоища, причем, наездникам даже не требовалось подгонять коней.
— Вперед! Навстречу трусам! — заорал Уджа своему окружению.
Это всего лишь порох. У нежданных союзников Бурни оказалось огненное оружие. Но это нестрашно. Да, защитить от выстрела не может ни щит, ни доспех, но и стрелки огненного боя тоже беззащитны перед острой саблей. Главное, добраться до них. И как можно скорее.
— Собрать в кулак всех монголов! — раздавал указания Уджа. — Ударить по Бурни и добить уже изменника! А маньчжуров — на пехоту!
Это было прекрасное решение. Из-за тяжести доспехов маньчжуры были более медленными. Им за бунтовщиками, которы вечно убегают, не угнаться. А вот пеших стрелков они сметут одним ударом.
— Вперед! — Ехэ-цзяньцзюнь сам выхватил саблю из ножен и лично пошел в атаку. Он верил, что она станет решающей.
Чахарцы снова ожидаемо подались назад, едва заметили, что на них несется более двух тысяч воинов императора. Снова решили уйти под прикрытие бойцов огненного боя (кто же все-таки эти стрелки?!). Но теперь эта пехота им не поможет! Ее уничтожит маньчжурский кулак.
Краем уха Уджа услышал новый слитный небесный грохот, но понимал, что сейчас смертоносный свинец и чугун летит не в монголов. И это его радовало. Через некоторое время стрельба стала хаотичной… и вообще прекратилась. Похоже, маньчжуры сделали свое дело.
К этому времени чахарцы с найманами прекратили отступление. Встали стеной, выставив копья и натянув луки. Войско императора сгрудилось огромной массой, так как из-за завалов камней и острых скал окружить мятежников не получалось.
«Ничего! Продавим! — радовался ехэ-цзяньцзюнь. — Так даже лучше — Бурни из этой западни никуда не убежит! Уничтожим весь мятеж одним ударом!».
Ему даже хотелось пробиться в передние ряды, чтобы самолично, своей рукой карать бунтовщиков. Эх, если бы, как в легендарные времена, вызвать Бурни на бой и собственной саблей снести его жалкую голову…
Увы, протиснуться вперед не было никакой возможности. Войско императора топталось на месте, лошади от толчеи и шума кусали друг друга. Может, отвести часть кавалерии назад? Они тут бесполезны. Вдруг маньчжурам нужна помощь?
И последняя мысль, словно, пробудила весь остальной мир, который остался за пределами схватки. Снова грянул слитный многоголосый грохот — ничуть не ослабевший от маньчжурской атаки. Он стал даже громче и сильнее! Тут же воздух вокруг Уджи наполнился криками боли и ужаса. Прямо на его глазах что-то влетело в соседнюю лошадь, снесло ее с места, протащило несколько шагов, а потом полетело дальше, ломая ноги коням.
Неведомые пешие стрелки не разбиты! И они стреляют прямо по нему!
— Назад! — заорал командующий не своим голосом, но монголы начали отступать без приказа.
«Нужно выйти на простор, отойти подальше от пушек и няоцян, чтобы осмотреться и понять, что случилось», — успокаивал себя Уджа.
Выкликая знаменосцев, что указывали дорогу, он повел войско чуть влево, так как помнил, что опасные пешие стрелки находились позади и справа. Увы, перепуганное императорское войско плохо слушалось команд: многие неслись, куда вёл их глупый страх. В том числе, чуть не прямо на смертоносные стволы орудий. Каким-о непостижимым способом враги умудрились быстро переместить их на новые позиции. Они успели перезарядиться и выстрелить снова. На этот раз смертоносный свинец достался глупым трусам. А те, кто благоразумно последовали за своим ехэ-цзяньцзюнем — остались целы.
Монгольская конница вышла на безопасный простор, и Уджа огляделся. Враг, действительно стоял на том же взгорочке, лишь развернув свой строй… А вот маньчжуры кружили очень далеко, почти у противоположных горных отрогов… И стало их, на первый взгляд, намного меньше, чем перед началом битвы. Приглядевшись, Уджа заметил то, на что раньше не обратил внимания: перед пешими стрелками, что стояли на некотором возвышении, располагался склон. Довольно пологий, но переполненный завалами из камней, обломками скал, трещинами.
— Проклятье! — прошипел полководец. — Не могли там маньчжуры верхом пройти. Да еще рысью…
Похоже, камни остановили их атаку, возможно, латники даже начали спешиваться — тут-то их и принялись нещадно обстреливать…
«Надо найти их командира и устроить ему выволочку первым, чтобы все увидели, что на нем лежит вся вина в неудаче», — озарило Уджу, и он спешно повел монгольскую конницу на соединение с латниками. Тем более, пока всё было спокойно: пешие стрелки не собирались покидать свою удобную позицию, всадники Бурни тоже не нападали — у мятежного циньвана осталось совсем мало боеспособных людей.
«У меня тоже» — зло подумал Уджа, но прогнал эту мысль от себя.
— Где ваш командир, трусы! — издалека начал кричать маньчжурам ехэ-цзяньцзюнь, грозно хмуря брови. Латники недовольно загудели, но молчали — все-таки монголов было в несколько раз больше.
— Там, — кто-то махнул рукой в сторону горного склона.
Уджа присмотрелся, и увидел вдалеке маленькую группу всадников. Нет, они не бежали с поля боя — всадники, наоборот приближались. Полководец ударил пятками свою лошадь и рванул навстречу. Он был уверен, что личная охрана следует за ним неотступно.
Однако, Уджа не успел наорать на старого седоусого маньчжура, который командовал латной конницей.
— Я бы наверху! — оживленно закричал тот издалека. — Я видел поле битвы! Плато этих странных стрелков непроходимо только с юга и с запада! Появись мы в другом месте — и бой сложился бы по иному, но подлый Бурни своим притворным отступлением заманил нас прямо под их пушки. А потом еще эта атака…
Кажется, старик собирался обвинить Уджу в бездарном командовании войском! Ехэ-цзяньцзюнь уже набрал полную грудь воздуха, чтобы разразиться руганью, но маньчжур сумел его опередить:
— Но мы всё равно победим, господин! Я всё видел сверху: с северо-востока плато, где засели стрелки, плавно спускается вниз — там совершенно открытый проход. И туда можно спокойно пройти по ложбине. Отдай мне приказ — и я смету этих жалких врагов! Пусть твои воины отвлекут мятежников ложной атакой, а я ударю им в спину…
— Я сам это сделаю! — оборвал старика Уджа, сходу уловивший суть плана. — У тебя осталось слишком мало воинов. Повелеваю твоему отряду сдерживать конницу Бурни. Я же поведу лучших на самого опасного противника.
Он остановил выбор на второй тысяче; кажется, она понесла наименьшие потери. Первую, от которой остались жалкие ошметки, ехэ-цзяньцзюнь присоединил к маньчжурам и послал их против конницы Бурни. Третья должна будет отвлекать на себя стрелков. Сам же Уджа и лучшие бойцы, опустив знамена, волчьей стаей понеслись по скрытой утесом ложбине. Маньчжуры-проводники уверенно вели отряд в спину противнику. Довольно скоро они вышли на простор. Старик оказался прав — это была ровная земля. Отсюда видно, что стрелки все-таки имели лошадей, только прятали их у себя за спиной. Добыча!
— Вперед! — заорал радостно Уджа, воздев саблю над головой.
Монголы радостно завизжали, заулюлюкали и ринулись широкой конной лавой — благо места было в избытке. А враг их явно не ждал!..
И тут что-то случилось. Справа и слева лошади с ржанием стали заваливаться, падать. Всадники вылетали из седел, кувыркались — и тоже кричали.
«Железный чеснок! — озарило вдруг командира. — Вот же подлые твари! Рассыпали его на ровном месте, выманивая нас…».
По счастью, железных шипов у врага было мало. По центру конница уверенно заходила на плато. Пешие стрелки спешно перестраивались, перекрывая дорогу тонкой полоской строя. Глупцы! Их было-то всего сотни три — в отряде Уджи еще в полтора-два раза больше воинов! Но главное не это — у пеших врагов просто нет шанса против конной атаки! Вот сейчас, наконец, мятеж будет подавлен…
Мудрый Уджа придержал свою лошадь, поскольку догадался, что сейчас произойдет. И действительно, враги успели разрядить свои ружья няоцян практически в упор, положив много десятков всадников. Но те, кто уцелел, сейчас…
Монгол не понимал, что происходит. Только что чужаки стояли с няоцян наперевес, но очень быстро их строй ощетинивался короткими копьями! Откуда? Копейщики нацелили шиловидные острия на конную лаву… Многие лошади в ужасе начали заворачивать, но для кого-то было уже поздно, кому-то мешали напирающие сзади… Утратившая всю мощь натиска монгольская кавалерия буквально насаживала себя на смертельную щетку.
Сам Уджа лишился лошади, в которую впились, как минимум, два копья, но ловко спрыгнул на землю и с рычанием рванул на ближайшего врага. Высокий, крепкий противник пытался отбить саблю своим няоцян… няоцян, из которого непостижимым образом торчало копье!.. Но стрелку было неудобно им драться. Враг отбросил ружье, пытаясь быстро выхватить клинок из ножен.
«Ну, уж нет!» — зарычал Уджа и ловко ударил противника в голову. Тот покачнулся, шлем на его голове скособочился, а потом вообще свалился наземь.
И Уджа замер, занеся саблю для второго удара. Перед ним был не монгол, не никанец. Косматый северный варвар-лоча: носатый, пучеглазый. Еще у него торчала отвратительная раздвоенная борода… а весь лоб был покрыт уродливыми шрамами.
«Да я же видел его! — понял вдруг Уджа. — Видел его пленником! Во дворце императора!».
Открытие так потрясло ехэ-цзяньцзюня, что тот слишком поздно увидел удар длинного кривого меча. Меча с черной оскаленной пастью дракона на навершии рукояти.
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Клинок, вошедший в основание шеи настырного монгола, застрял в коже доспеха, и Дурной несколько раз дернул меч на себя, прежде, чем удалось его вырвать из заваливающегося тела. Быстро встал в защитную стойку, но никто на него не кидался: монголы хаотично метались на пятачке, зажатые полями чеснока и строем штыковой пехоты.
— Большак, да поди ужо взад! — широкие плечи драгунов норовили сойтись впереди и вытеснить непутевого командира в тыл. В общем-то, они правы: вон как глупо вышло, а войско чуть не лишилось командира в ответственный момент. Спасибо шлему Гунькиной работы — спас! Даже в голове особо не звенело.
Дурной подобрал с земли шлем, пищаль и отошел чуть назад. Битва снова выравнивалась. В который уже раз. Кажется, все-таки удастся победить. А ведь всё едва не погибло еще на этапе переговоров. Вернее, никаких переговоров вообще могло не быть. Едва войско Черной Руси оказалось в чахарских владениях, Бурни о том проведал. Поскольку он уже потихоньку собирал свои силы, то имел под рукой более тысячи снаряженных воинов — и быстро окружил чернорусский отряд.
Едва-едва не пролилась кровь. Слишком чужими были северные пришельцы, даже ушлый Удбала вряд ли смог бы убедить мятежников, которые всюду видели подвох. Но на счастье под рукой у Дурнова имелся идеальный переговорщик — князь Абунай. Отец Бурни, освобожденный в Мукдене. За время перехода от старой маньчжурской столицы до Внутренней Монголии, Большак ввел его в курс дел, объяснил, что мятежного сына раскрыли и ему нужна срочная помощь. И именно Абунай вышел вперед, когда вокруг чернорусского войска появились кровожадно настроенные монгольские отряды. Вступил в переговоры и организовал встречу обоих лидеров.
Бурни долго и недоверчиво изучал северного варвара.
«Тебе-то это зачем?» — хмуро спросил он.
«Мы уже трижды воевали с Цинами, — искренне ответил Дурной. — Я хочу лишь, чтобы они оказались как можно дальше от нашей Черной Реки… Или вообще исчезли. А враг моего врага — мой друг».
Объяснение чахарца вполне устроило, и они начали совместно планировать кампанию. К сожалению, беглец из будущего практически не знал никаких подробностей, кроме того, что заговор Бурни раскрыт, что в Пекине собирают (или уже собрали?) войско — небольшое, собранное из кого попало, но достаточное для разгрома чахарцев. Он даже с датой ошибся — март давно сменился апрелем, а врага всё не было.
Пока, наконец, из восточных гор не прибыли вестники, сообщившие о многотысячном войске, что вознамерилось окружить владения Бурни. Молодой князь тут же оживился. Хищная улыбка не сходила с его лица. Восстанием, кстати, по-прежнему руководил младший член семьи (Абунай во всем полагался на решения сына). Бурни даже повадился командовать и чернорусским «ограниченным контингентом»… причем, не особо понимая, в чем его сильные стороны. Он воспринимал союзников лишь как плохую кавалерию. Полагал, что пушки можно использовать только для осады, а мощь ручного огнестрела практически не осознавал. Пришлось даже пожертвовать немалой пайкой пороха и овечьей отарой, чтобы показать, в чем сила «северных варваров»… И вечером того дня, жадно поедая свежую баранину, монгольские князья начали, наконец, прислушиваться к советам Большака и его командиров.
Поскольку враг шел очевидным путем и шел крайне неосторожно, Бурни настаивал на засаде. Увы, первоначальный план — растащить имперский отряд на две части — не удался. Зато дальше всё пошло, как по нотам. Бурни со своей кавалерией идеально заманил преследовавших его имперских монголов прямо под чернорусские пищали. Наступающие вообще не придали значение пешему отряду на взгорочке. Видимо, за обоз приняли. Одна беда: преследователи сильно растянулись, поэтому урон от свинца и ядер вышел не такой разрушительный, каким мог бы стать. Враги бежали, Бурни снова выдвинулся вперед… и дальше враги совершили огромную глупость: полностью повторили атаку, но уже всеми силами. Тяжелая конница попыталась штурмануть взгорочек, но не смогла пройти по завалам из камней… Их просто в упор расстреливали. Потом дали залп по остальной коннице — на поле лежало уже более тысячи трупов… и почти трупов.
Далее, глупого имперского командира, будто, подменили. Он нашел обходной путь к позициям «северных варваров» и даже почти незаметно провел по нему сильный отряд. Увы, для него — Сорокин предвидел подобный вариант. Он еще до похода заказал железного чесноку пуда на четыре. Разбросал его в уязвимых местах — и противник со всего маху влетел с шипастые поля. Дав возможность амурским драгунам расстреливать его, как в тире. Небольшой проход надежно перекрыли штыками — куда в бессилии ломилась оставшаяся боеспособной часть конницы. В это время пушкари и пищальники из Темноводного лупили по имперцам, оставшихся на главном поле битвы, а Аратан уже сажал на коней даурскую сотню, чтобы добить врага, как только тот дрогнет.
И враг дрогнул! Монголы противника начали крайне неорганизованно отступать, даурский конный кулак опрокинул их, а атака воинов Бурни — обратила в окончательное бегство. Тут еще из ущелий выскочили халхасцы из первого «засадного полка» — небитые и практически свежие…
Блюдо готово!
Пока союзная конница добивала то, что еще способно было двигаться, драгуны с казаками приводили себя в порядок, бинтовали раненых, а самые шустрые уже слезли со взгорочка и принялись дуванить поле битвы.
— Какие потери? — окрикнул Дурной Сорокина.
— Яко в сказке! — есаул не мог сдержать улыбку. — Живота лишились осмь, с полусотню поранетых. Всё больше стрелами биты. Не ведаю еще, что у дауров, но мнится, и там мало потерь.
Остаток дня и весь следующий войско отходило от битвы и наслаждалось плодами победы. В отличие от чернорусского отряда, чахарцы и найманы потеряли много людей. Вместе с сильно ранеными — более четверти от своей неполной тысячи. Но монголы совершенно не были расстроены! Война и смерть для них — дело привычное. А к победителю быстро придут новые бойцы. Зато наследник великой династии Юань с союзниками захватил более пяти тысяч лошадей. В обозе — целые сундуки с малополезной бронзовой монетой. Ну и всякого — «по мелочи». Сотни доспехов, тысячи копий и мечей. Не менее трех сотен монголов императора не смогли уйти и попали в плен.
Поскольку преследованием убегающих и потрошением обоза занялись, в основном, монголы, то они же заполучили большую часть дувана. И кочевники совершенно не желали делиться им по справедливости: по вложенным в победу усилиям. Вообще, у них всё было довольно просто: кто громче всех кричит о своих подвигах — тот и главный герой. Дурной посмотрел на эти состязания по бахвальству и махнул рукой. Коней ему много не нужно, дырявая китайская деньга тоже без особой надобности, доспехи и оружие домой везти — больно тяжело будет. Вот пороху бы! Но такой добычи у имперцев не имелось.
А пороховые запасы у чернорусского войска изрядно иссякли. Впервые и пищальники, и пушкари настрелялись всласть! Кто-то и по десять выстрелов умудрился сделать. Все стволы были напрочь забиты, можно сказать, что к концу схватки «экспедиционный корпус» лишился всей своей огневой мощи. А потому весь вечер драгуны и казаки старательно чистили стволы.
Над вольготно раскинувшимся войском победителей густо пахло вареной и жареной свежей убоиной (коней в битве полегло без меры), а разноязыкие генералы собрались на совет.
— Что делать будем дальше? Куда пойдем?
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Князья принялись предлагать свои идеи и быстро переругались.
— Не надо гневить вышние силы, которые даровали нам удачу в минувшем бою, — покладисто начал старый Абунай. — Сейчас слава о нашем войске начнет разлетаться по всей Степи. Многие тайджи, гуны и ваны услышат о победе и захотят последовать за нами. Нам остается только ждать. Сейчас надо укреплять власть во Внутренней Монголии.
— Укрепляя твою власть, мы только съедим всех коней, что сегодня заполучили, — яростно размахивал обглоданной костью найман Джамсан (исходы битвы оказались таковы, что сейчас его отряд стал самым многочисленным в войске). — Мы перебили всех воинов богдыхана, кто еще оставался в Столице, она теперь беззащитна. Надо идти за Стену! Там сытные села и города! Там много добычи, из-за которой к нам еще вернее пойдут прочие племена.
— Не всех! Не всех мы перебили, Джамсан! — тут же встал поперек вана халхасский изгнанник Чойджаб. — У Энхэ-Амугулана полно никанских воинов. Городская стража, части Зеленого знамени. Это тут, в Степи они нам не страшны — никанцы всегда уступали нам в поле. Но за Стеной, в своих крепостях они очень даже опасны! Нельзя туда идти, по крайней мере, сейчас — нас совсем мало.
— Потому и нужно идти, что мало! — багровел лицом и без того смуглый Бурни. — За Стеной служат тысячи чахарцев. Они давно уже должны были подняться…
— А что же не поднялись? — не унимался Чойджаб. — Подкупили их, Бурни. Или запугали. Или перебили.
— Вот и надо проверить!
— А что северные варвары скажут? — ван Джамсан, видя, что голоса разделились, решил обратиться к союзникам. — Как ты считаешь, Болшак?
«Спасибо, что вспомнили, — сдержал усмешку Дурной. — Но могли бы хоть имя запомнить».
— Вы все, по-своему, правы, — дипломатично начал он. — Нас слишком мало для похода на Пекин. И нужны пополнения. О грабежах же еще очень рано думать — сначала надо войну выиграть. Но самое важное сейчас — другое. Важнее всего остального — империя Цин. Смотрите: сложилась ситуация, когда возле Столицы у императора совсем нет войск. Но они появятся. Империя найдет силы. Поэтому ждать смертельно опасно. Надо идти — и идти прямо сейчас. Пока мы в выигрышной ситуации, а император растерян. Если удастся пополнить ряды чахарцам — отлично! Если нет — хуже не будет. Но мы уже будем нападать на саму Цин! Если мы, хотя бы, видимость осады Пекина изобразим, а тем более, если вынудим императора бежать из Столицы — вот тогда о тебе, Бурни, пойдет великая слава! И по Степи, и — что главное — по южным землям. Ведь там сейчас воюет монголов больше, чем их осталось во всей Внутренней Монголии.
— Верно! Верно! — загомонили сторонники нападения. Чойджаб и тот слегка засомневался. Только уставший Абунай покачал головой.
Вышли на третий день после битвы. Каждый монгол теперь имел по три-четыре лошади, и все эти табуны ехали не порожняком, а с добычей. Пока шли не к Стене, а, скорее, обратно — на северо-запад. Поскольку атаковать Великую стену решили в районе уже знакомых Дурнову ворот Дацзинмэнь. Там рядом — богатый торговый город Чжанцзякоу, который можно от души пограбить, и совсем недалеко — казармы Сюаньфу, где, возможно, еще стоят чахарские восьмизнаменники. А до Пекина оттуда — всего полторы сотни верст.
Союзники шли достаточно бодро: весь обоз был на конях; хотя, чернорусская артиллерия слегка задерживала движение. Войско выходило из гор в Великую Степь, которая уже расцветала! На пару месяцев эта страна превратится в рай, покуда палящее солнце и сухие ветра не превратят ее в полупустыню. Но за это время монгольские стада отъедятся — и конные войска степняков станут страшной силой.
Внезапные атаки в Степи — это нонсенс. И не потому, что она плоская, и всё видно за сто верст. Тут как раз всё наоборот: подкрасться к врагу в этом изрезанном рельефе легко. Но вот незаметно подвести войско — никак. Над ним непременно будет стоять столб пыли; а дрожь земли от тысяч копыт слышно загодя. Так случилось и на этот раз. Неизвестно войско понимало, что скрыть инкогнито не получится, а потому просто неспешно вывалилось на хребет длинного северного холма.
Монголы. Тут без вариантов. Дурнову показалось, что их на холме — многие тысячи, но конные войска с их запасными да заводными лошадьми трудно оценить на глаз. Только вот какие это монголы? Те, что спешат на соединение со славным князем Бурни… или те, кого призвал император Канси уничтожить мятежников?
Большак с несколькими ближниками поскакал к бунчукам чахарского циньвана. Там уже кружили остальные предводители, о чем-то яростно споря.
— Кто они? Известно? — рявкнул Большак издалека, перекрикивая общий гомон.
— Хорчины, — мрачно ответил Бурни. — Знаки хошуй-эфу Шаджина.
Дурной и сам на миг побледнел: с хорчинами его связывали только плохие воспоминания. Но, услышав имя, невольно дернул повод. Он вспомнил это имя! В той, реальной версии истории император Канси пытался поднять против Бурни много племен. И все, как бы соглашались, но идти на бой с чахарами не спешили. Первым подоспел как раз князь Шаджин (не просто князь, а эфу — брачный родственник богдыхана). Судя по «Записям о монголах» — подоспел идеально вовремя. Войско императора только-только разбило мятежников, Бурни с братом и группой самых верных товарищей бегал от преследователей, сверкая подковами. И тут появился хорчинский князь. Добил остатки бунтовщиков, чуть не лично завалил и Бурни, и брата его — смешливого Лубдзана.
— Сколько их? — уже подъехав, уточнил Большак.
— Пара тысяч. Может, больше.
«Ну, пару тысяч одолеть можно, — прикинул Дурной. — Если грамотно всё организовать, если навести их конницу на пушки и пищали… Тем более, время подготовиться они нам дают».
— Князь, этим людям доверять нельзя! — жарко начал командир чернорусского отряда и наткнулся на кривую усмешку союзника.
Ну да, это же Монголия! О каком доверии тут вообще говорить можно! А уж между хорчинами и чахарцами — и подавно. Ведь именно хорчины чуть ли не первыми покинули монгольскую коалицию и стали служить маньчжурам, помогли роду Айсиньгёро стать богдыханами всей Внутренней Монголии (к тому времени северная Халха и уж тем более далекая Джунгария лениво поплевывали на этот титул). Хорчины же стали главными участниками травли чахарцев, выдавив правящий род из Монголии. Так что в итоге дяде, а после и отцу Бурни, пришлось идти на поклон к манчьжурам.
Да, действительно, бессмысленный совет Большак дал Бурни!
Так что же теперь? Готовиться к бою?.. Только вот хорчины совсем не спешили начинать сражение. Монголы здесь всегда стараются драться на стороне сильного.
— Знамена! — вдруг выкрикнул Дурной. — Князь, пошли к хорчинам вестников со знаменами войска Уджи, что мы добыли в битве. Пусть полюбуются.
Смуглый циньван кивнул и улыбнулся, сразу уловив идею — и вверх по холму, тяжко набирая разгон, устремился пяток всадников с императорскими трофейными полотнищами Восьмизнаменного войска. Не доехав до боевых порядков хорчинов, они просто бросили знамена на землю и припустили обратно.
Дурной смотрел, как потенциальный противник с «дарами» ознакомился… Хорчинское «море» шумно заволновалось, но с места не двигалось. Всё это время, чернорусские сотни и артбатарея занимали и обустраивали позицию, готовили оружие — под прикрытием союзной конницы.
— Думаю, они уже поняли — надо послов слать, — предложил чернорусский предводитель.
Бурни лишь покачал головой, удерживая волнующуюся кобылицу и испепеляя взглядом строй хорчинов.
— Сильный не посылает послов первым, — с неискренним спокойствием пояснил он. — Сильный ждет. Шаджин только поэтому и стоит на месте.
И все-таки богдыханов эфу не выдержал первым: от общего строя отделились всадники, нашли Бурни и пригласили его на переговоры. Наследник Северной Юани поехал сам — с остальными князьями. Это не был знак доверия; так мятежники показывали, что ничего не боятся. А Дурнова не взяли — это тоже был понятно чего знак. Большак нервно мял повод, вглядываясь в далекую встречу на высшем уровне. Если сейчас хорчины грохнут всех лидеров — весь поход, все затраченные усилия потеряют смысл. Конечно, остается Абунай (он даже старший в роду)… Но Дурной совершенно не верил в то, что этот уставший от жизни сиделец сможет успешно продолжать восстание.
С огромным облегчением он увидел, как его протеже возвращается назад — целый и невредимый.
— Ну? Что?
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— Хошуй Шаджин изъявил желание воевать с нами бок о бок! — возгласил Бурни.
— Просто хошуй хочет пограбить с нами никанские города! — расхохотался Джамсан.
Все подхватили его хохот, смеялись громко и нарочито. Отчасти из-за того, что спало напряжение: боя не будет. А с другой — монголы любят многое делать старательно и напоказ. Но, тем не менее, от лидера мятежа не укрылось, что командир чужаков не смеется совершенно.
— Что-то не так, Болшак? У Шаджина сильный отряд. Почти три тысячи воинов. Не только стрелки, но и копейщики.
— То-то и оно, что сильный, — поморщился Дурной. — Там. За Стеной, мы можем встретить двухтысячное вражеское войско и вступить с ним в бой, уверенные, что мы намного сильнее. А хорчины вдруг ударят нам в спину — и уничтожат.
Вокруг лоча мгновенно образовался круг гробовой тишины. Монголы хмуро смотрели на чужака. Как будто, он не проявил разумную осторожность, а… «накаркал». Большак понимал их недовольство. Только что и он сам думал, что это успех! Они избежали тяжелого боя, если не поражения. А богдыханов родич Шаджин унизился, предложив мир… Но теперь получается, что как раз союзники оказались в невыгодной ситуации. Брать с собой ненадежного союзника опасно. Отказывать ему тоже чревато: обидится и в бой пойдет. Хорчины наоборот в шоколаде: могут атаковать, когда захотят, когда им будет максимально удобно. А чахарцы и прочие теперь глаз сомкнуть побоятся.
Вот об этом все и думали.
Тут Дурнова озарило.
— Князь, зови их снова на переговоры! Я знаю, что надо сделать…
На этот раз его взяли в переговорную делегацию — хороший знак. Чернорусский командир ехал в толпе и сильно не отсвечивал. Зачем давать хорчинам лишнюю пищу для размышлений? Он надеялся, что вообще не придется вылезать на первый план, ибо Бурни был детально проинструктирован… Хотя, и слабо верил в задумку.
— Какие у тебя еще есть вопросы? — Шаджин оказался невысоким, кривоногим (даже для монгола), но крепким воином средних лет.
— Нас слишком утомила прошлая битва, хошуй, — начал заготовленную речь чахарский князь. — И мы собирались встать на большой отдых в становище под Удухой. Подождем остальных тайджи, гунов и ванов — чтобы всей силой идти за Стену.
Шаджин не мог скрыть своего недовольства. Во-первых, перспектива пограбить откладывалась на неопределенный срок. Во-вторых, если хорчины все-таки задумали подлость, им это будет труднее сделать при других племенах. Хошуй-эфу начал было уговаривать чахарца верить в удачу и идти в поход. Сегодня же! Сейчас! Но Бурни поднял руку, требуя внимания — эфу недовольно дернул щекой.
— Я вижу, Шаджин, что твои воины полны сил. Их печень разбухает от силы, а сердца жаждут вражеской крови. Было бы преступлением не дать вам того, что вы заслуживаете…
Это прозвучало опасно двусмысленно… Но коренастый хорчин, кажется, не понял намека.
— И я хочу предложить тебе стать важной частью моего плана. Мы накопим силы и через неделю-другую ударим по Стене. Ты же за это время можешь пойти на восток — и атаковать саму Маньчжурию. Сытую страну, которая уже много лет не знает войн. Так мы ударим по врагу с двух сторон, заставим его растерять остатки своей храбрости!
Шаджин аж поперхнулся.
— Ты посылаешь меня в самое сердце владений Айсиньгёро?
— На миг мне показалось, Шаджин, что ты говоришь это от недостатка храбрости, — улыбнулся Бурни. — Но я верю, что твои воины — самые смелые к западу от Хингана. А ведь даже мои союзники менее луны назад смогли напасть на маньчжуров и захватить Мукден.
Свирепеющий хошуй завис, привстав на стременах.
— Какие союзники?.. Погоди, что? Мукден?!
— Так и есть, почтенный хошуй. Они ворвались в город, перебили почти всю стражу, сожгли западные ворота. Оставили Мукден без защиты.
Бурни не собирался вдаваться в детали насчет союзников. Главное, чтобы Шаджин понял, что они есть. И их хватило для захвата старой столицы маньчжуров.
— Не сочти мой вопрос за проявление недоверия, юный Бурни, — медленно начал хошуй. — Но ты точно уверен, что эти твои… союзники… сожгли именно Мукден?
— Я знаю это наверняка, хошуй. И клянусь тебе в том Вечным Синим Небом и Буддой Майдаром.
Шадшин ядовито улыбался, показывая, насколько сильно он верит клятвам. Бурни выдержал язвительный взгляд хорчина. А потом коротко позвал через плечо:
— Отец!
Абунай — кроткий и спокойный — выехал вперед, загородив сына.
— Как грустно, что ты не веришь клятве моего сына, славный хошуй Шаджин, — лицо главы династии Северная Юань было предельно скорбным. — Возможно, тогда ты поверишь мне? Я сидел в заточении в проклятом городе Мукдене, как вдруг ко мне явился сам юный Энхэ-Амулуган. Голый, расписанный похабными знаками. Император валялся у меня в ногах, молил о прощении. Потом целовал мои кандалы, и те песком осыпались к моим стопам. Так я и стал свободным — и оказался перед тобой.
Эту дикую историю монголы сочиняли всем «штабом». Особую фантазию проявил, конечно, найманский ван Джамсан. И вот Шаджин выслушал всё с выпученными глазами. Он понимал, что над ним издеваются… но, получается, он заслужил это своим недоверием Бурни. Впрочем, дело-то не в этом! Главное — раз Абунай свободен, значит, Мукден и впрямь был захвачен! Значит, Маньчжурию совсем некому защищать…
— Твои… союзники. Они, верно, всё там разграбили? — наконец, открыл рот хорчин.
— Они очень спешили доставить мне моего отца, — ответил Бурни. — Я мог бы поклясться тебе в этом и Небом, и Майдаром, но тебе не нужны мои клятвы…
И тут-то Шаджин невольно поверил! Поверил, что на востоке лежит Маньчжурия, пусть, не такая богатая, как окрестности Пекина, но зато совершенно беззащитная!
— Хорошо, — выдал он после долгого взвешивания за и против. — Я поведу своих воинов на Мукден…
— Повелеваю тебе уничтожать там все цинские войска! — величественно заговорил Бурни. — Следуя в Маньчжурию, ты можешь принимать под свое начало любые восточные роды, ибо действуешь ты по воле Великой Северной Юани!
Свита чахарского князя за его спиной незаметно переглядывалась. Сработало! Как минимум, хорчины уйдут подальше без конфликта и схватки. Как максимум, они конкретно разграбят хартленд династии Цин, тем самым, окончательно разорвав отношения с этой династией. Юному Канси придется драться уже не на два, а на три фронта. Подданные хошуй-эфу — это, конечно, не всё племя хорчинов, но немалая его часть. А, возможно, по дороге тот втянет в восстание и другие роды и племена. Но! Даже, если сейчас Шаджин всё еще играет на два фронта, и против маньчжуров он восставать не решится, он поневоле станет дезинформатором и сообщит в Пекин, что войско Бурни устало и будет две недели отлёживаться…
Чего войско Бурни, разумеется, делать не станет! Как только разведка убедилась, что хорчины ушли на полперехода, мятежники тут же снялись с места и двинулись на юг — стремительно, насколько это было возможно. Всё это время в арьергарде носились многочисленные разъезды, выискивавшие хорчинских шпионов. Уже через четыре дня союзники снова приблизились к горам и оказались в поле зрения Великой стены. Где-то там находились знаменитые ворота Дацзинмэнь, через которые три года назад пленник Ялишанда Шаци трусливо бежал в родное Темноводье.
Теперь он вернулся, чтобы расплатиться за 13 лет плена.
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Город Чжанцзякоу пылал. Всего-то менее тысячи монголов смогли навести такого шороху, будто целая орда Чингисхана. Крепость, конечно, закрылась, но предместья пылали. Джамсан, намекал, что надо бы и цитадель развалить — как до этого захватили Стену — но Дурной только покачал головой. Это не одно и то же.
А за Великую стену они и впрямь перебрались быстро и легко. Конечно, китайская стража заперла перед ними ворота Дацзинмэнь. В надвратной башне засела сотня-другая стрелков и копейщиков. И обычно этого хватало — кочевники не великие мастера осад, а провести сотни и тысячи лошадей, кроме как через ворота, им негде. Но на этот раз из Степи подтянулось необычное войско.
Черноруссы за пару часов возвели земляную насыпь, установили на ней две тяжелые пушки и принялись лениво постреливать по воротам. Лениво — потому что запасы пороха и ядер уже иссякали. А все эти землекопства и прочие движения нужны были больше для отвлечения внимания. За это время казачья полусотня из Темноводного тайно ушла на восток версты на две, нашла совершенно пустой участок Стены, с помощью крючьев забралась наверх, степенно облачилась в доспехи — и рванула к башне уже поверх стены!
Стража обомлела. Казакам сходу удалось ворваться внутрь, завязалась лютая рубка. В это время остальные мятежники установили две имеющиеся у них штурмовые лестницы (на большее не нашлось подходящего леса). При обычном штурме китайцы легко бы их разрушили, но сейчас страже было не до этого. Поток пополнения не иссякал, и очень скоро мятежники выбили всех защитников, открыли ворота…
И вот тут Чжанцзянкоу запылал!
— Бурни! — увещевал союзника Дурной. — Останови это! У нас просто нет времени на грабежи.
Князь смерил лоча снисходительным взглядом.
— Мои люди заслужили это.
— Да пойми же, что ради пары побрякушек вы можете потерять всё. Надо идти в Сюаньфу! Там же стоят твои люди. Мало ли что с ними смогут сделать, узнав о твоем появлении: увести на юг, перебить…
Смугляш нахмурился. Этот типичный степняк все-таки был неглуп и мог оценить значимость чужих советов. Уже неплохо для правителя. Бурни подозвал телохранителей (у местных князей это был круг ближников, которые не только охраняли тело, но и давали советы, исполняли поручения, даже командовали отрядами) и велел им собирать воинов. В итоге удалось оторвать от грабежей около полутысячи монголов.
«Ну, хоть столько».
Дурной разместил в воротной башне Великой стены пушкарей и казаков и уговорил остановиться здесь халхасского князька Чойджаба.
— Если с той стороны появятся какие-нибудь монголы, пусть не пускают их на эту сторону, покуда публично не поклянутся в верности Бурни! — донес он задачу и пояснил. — Раз в Стене появилась дыра, то, наверное, многие полезут в нее, чтобы пограбить. Так вот, пусть проходят только как наши сторонники.
После чего три сотни драгунов и полутысяча монголов рванула к восьмизнаменному гарнизону в Сюаньфу. А там уже вовсю шла резня. Как позже удалось выяснить, Цины арестовали чахарских командиров, пытались разоружить воинов, и частично им это даже удалось. Но, когда под стенами «заколосились» бунчуки и знамена Северной Юани, чахарцы прорвались к воротам, отперли их — и в короткий срок весь военный городок был захвачен. Маньчжуры, кто успел, бежали, чахарцы и некоторые монголы из иных племен радостно присоединялись к мятежникам. Освобожденные командиры Чсанэрджи и Ада упали в ноги к своему князю.
— Рады служить, великий циньван!
— Послушай, — шепнул Дурной на ухо своему союзнику. — А может, ну его, этот титул? Все-таки его тебе маньчжуры дали. Выкинь и растопчи.
— И кем же я тогда буду? — нахмурился монгол.
— Ну… — лоча почесал бороду. — Ханом.
Бурни задумался. Циньван все-таки выше. Циньван — это высший титул в Цин, да и до маньчжуров в Китае не было сановников выше циньванов. Но ведь это чужое.
— Может, это неправильно, когда инородный титул выше своего, родного? — подлил масла в голову союзника Дурной.
Но настаивать не стал. Да и поважнее были дела. На сторону мятежников перешли 12 сотен восьмизнаменников — почти все свои, надежные чахарцы. Войско выросло вдвое, а личные силы Бурни — почти вчетверо. Через два дня от Стены пришло около полутысячи оннигудов. Они услышали о победе чахарцев, бросили своего трусливого тайджи Очира и примчались «на помощь». Хотя, не надо иронии: они все-таки не расплылись по «Застенью», занявшись грабежами, а явились пред очи Бурни: веди, мол, нас на богатый город Ханбалык!
И чахарский князь реально поверил в возможность захвата Столицы империи. Во-первых, он устроил публичное шоу на глазах у всего войска. Снял с себя шапочку с шариком (которую и надел только для этой церемонии), распустил расшитый пояс, вынул из кисета каменный резной знак — и сложил всё это в какой-то мешок. А потом повелел эту «посылочку» отправить в Пекин по адресу: «Закрытый Пурпурный город».
— Пусть Энхэ-Амулуган заберет себе эти циньванские регалии! — громко и величественно выкрикнул он. — Мне не нужны его титулы! Я — хан и наследник великих богдыханов!
Толпа радостно заорала, завизжала, заулюлюкала.
— Взамен на эти безделушки пусть Элхэ-Амулуган вернет мне Большую Нефритовую Печать, которую его род незаконно отнял у моего деда Лигден-хана!
Вот так. Самое серьезное сказано. Бурни прилюдно заявил о праве Северной Юани править и Монголией, и Китаем. Маньчжурский род Айсиньгёро же назвали незаконными выскочками, позарившимися на чужое. Дурной украдкой перекрестился: большие и страшные дела начинаются в северном Китае. И черт-те знает, во что они в итоге выльются. В любом случае, надо потихоньку сворачиваться и уносить ноги отсюда. Главное чернорусский «экспедиционный корпус» уже сделал: мятежники не разбиты; сейчас под началом Бурни самое большое войско в окрестностях Пекина. Это уже неплохой задел.
Чахарский князь, правда, испортил удобный момент.
— Мы выступаем на Столицу!
Опасно! Если молодой хан слишком сильно поверит в свою звезду, то очень быстро опалит крылышки. Поэтому северным союзникам пришлось пойти на восток вместе с монголами. Трехтысячное войско преодолело самый восточный (и самый высокий) горный перевал и оказалось на богатейшей равнине, в которой гигантской тушей развалился Пекин. Здесь всё сочилось богатством: маленькие городки, огромные поместья знати, даже обычные крестьянские деревни выглядели гораздо более сытно, чем в других провинциях. И — на счастье! — хан Бурни решил это всё хорошенько обобрать, прежде чем, прогонять императора из Столицы.
Монголы разбили лагерь в предгорье, верстах в тридцати от пекинских стен. Ежедневно не менее тысячи всадников отправлялись «на пастьбу», вычищая округу, что твой пылесос. В Пекине наверняка уже было не протолкнуться от беженцев и дурных вестей. Интересно, вызвал ли юный император Канси войска с юга? И вообще, имеется ли у него такая возможность? Увы, сам Дурной не имел об этом ни малейшего представления. Телега истории уже заметно сошла с проторенной колеи. И катится в совершенно неопределенном направлении.
Единственное, что он мог сделать: это никуда не пускал своих людей и старательно укреплял лагерь. За Стеной его людям удалось раздобыть порох и даже с десяток пушек (некоторые — совсем мелкие). Из казаков и драгунов с горем пополам сформировали пушкарские расчеты, которые спешно натаскивались в стрельбе.
И, оказалось, не зря.
На четвёртый день из-за гор примчались взмыленные монголы (гарнизоны Бурни в тылу не оставлял, это были простые мародеры, что просачивались из Степи непрерывно), которые вопили:
— Войско! Войско идет!
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Никаких подробностей паникеры не знали. Только то, что видели вдалеке большое войско — несколько тысяч всадников. И шло оно на восток — прямо сюда.
«Неужели уже пришли восьмизнаменники? — задумался Дурной. — Так быстро… А почему с запада?».
Ответов не было. Однако лагерь спешно укреплялся. Часть пушек переносили на западную сторону, которая раньше считалась тыловой. Бурни тоже разослал гонцов, требуя, чтобы все мародеры спешно вернулись под его бунчуки.
Врага ждали весь остаток дня. В тревоге. Кто такие? Сколько их? По зубам ли будет союзникам разбить неведомых противников… или хотя бы отбиться?
А в итоге это оказались чахарцы! Конница спустилась с гор и без строя, без боевых порядков радостно неслась к лагерю, выкрикивая имя Бурни. Дело в том, что, едва в Пекине стало известно о мятеже, большую часть чахарцев из гарнизона в Сюаньфу отправили в далекую западную крепость Дутун. Но там монголы остались совсем безнадзорными и сами сожгли крепость (еще до того, как узнали о победе своего хана). Почти месяц хаотично грабили округу, а потом услышали, что их соплеменники штурмуют Великую стену…
И вот они здесь! Более двух тысяч опытных восьмизнаменников и соплеменников хана. В ту же ночь пришли вести от Стены: из Степи пришел тумэдский князь Гунджисджаб, поклявшийся служить Бурни. С ним было полторы тысячи воинов. К тумэдам примкнули отряды хагучидов, уджумучинов, харачинов, багаринов — всего около тысячи воинов.
«Ну, это знак, — улыбнулся Дурной. — У Бурни уже почти тумен. Здесь теперь никто не сможет ему противостоять».
И с утра Большак пошел к шатру хана — отпрашиваться домой. Как ни странно, Бурни даже особо не расстроился. Если честно, он по-настоящему не оценил вклад северных варваров в победу. Чахарец ведь не знал, что в реальной истории его войско уже было разбито, сам он умер, а его голову привезли в ненавистный Пекин. Как любой амбициозный правитель, молодой хан верил, что это он такой молодец, а лоча… Ну, неплохо, что они есть. Однако, эти северные варвары слишком странные, слишком иные. Воюют неправильно, говорят неправильно, а уж думают ужас как неправильно!
Единственное, за что Бурни по-настоящему был благодарен Дурнову — так это за спасение отца. И нужно отдать должное — он щедро отплатил за это. Чернорусское войско могло забрать с собой любую добычу (в разумных объемах). Северные варвары вновь поступили странно: не позарились на дорогие меха и ценное серебро. Они захапали всю артиллерию и порох, красивые фарфоровые горшки, много мешков чая. Единственное, что равно оценили и они, и монголы — это шелк и лошади.
Шелков Дурной набрал столько, сколько позволила монгольская щедрость. Из захваченных табунов забрали почти полтысячи лошадей. Наступал май, так что их будет легко прокормить.
— Удачи тебе, хан Бурни, — искренне пожелал монголу удачи Большак. — Не побрезгуй советом: не ломай зубы об Столицу. Лучше сделай так, чтобы вся цинская верхушка сама оттуда сбежала. Найди воинов, что ранее сражались в Восьми Знаменах и отправь их на юг. Пусть найдут там соплеменников и подговорят их бросить войска. Таких там многие тысячи! Даже, если они не придут к тебе — это всё равно ослабит маньчжуров. У них не будет войск для сражений не только с тобой, но и с никанцами. Еще подружись с Халхой. Не требуй от них подчинения, а то тоже придется воевать на два фронта.
Бурни слушал его, пряча скуку, но Дурной надеялся, что все-таки какие-то мысли в ханской голове осядут. По крайней мере, до этого тот демонстрировал умение слушать.
«Лишь бы, лишь бы, — скрещивал пальцы беглец из будущего. — Если всё пойдет хорошо, то как минимум всё Застенье выйдет из-под контроля Цинов. А это немалая часть войск. Воюя на два фронта, Канси вряд ли сумеет одолеть китайских генералов. Те тоже вряд ли добьются успеха. По крайней мере, в реальной истории китайский народ не поддерживал амбиции У Саньгуя. Для них он всё равно был прихлебателем маньчжуров, который и привел тех в Китай. Но… но, возможно, генералы отхапают себе юг, которым управляли все эти годы. Возникнет империя типа Южной Сун. С претензиями на всю страну».
Дурной очень боялся своих фантазий, боялся сглазить, но не мог не фантазировать. Три враждующие державы — вместо единой и сильной. Вот в такой ситуации Черная Русь на неопределенное время сможет вздохнуть свободно. И заняться своими делами!
Среди моря надежд и радости была только одна грустная новость: Удбала решил остаться здесь.
— Пойми, Сашика, — чахарец внезапно утратил свое вечное самодовольство и выглядел даже слегка смущенным. — Это мой народ. Я должен быть с ним в такое время.
«В такое время» можно по-разному понять: в такое тревожное время или в такое перспективное время. Но Дурной не хотел искать тайные смыслы.
— Конечно, оставайся! — улыбнулся он. — Я рад, что ты встретился на моем пути, Удбала! Ты очень нам всем помог. Спасибо… И береги хана. Он важен для всей Монголии! Да и для нас тоже…
«Экспедиционный корпус» двинулся на Родину уже следующим утром. Правда, теперь он больше напоминал торговый караван. Трофейные лошади везли более сотни больших двухколесных телег, набитых добычей. В нескольких лежали раненые. На Амур возвращалось чуть более четырехсот северян. Почти половина потерь случилась еще до соединения с Бурни — во время сурового зимнего перехода.
Размышляя о маршруте, Большак вдруг подумал, что надо не мучиться, а идти напрямую к Сунгари. Скрываться больше нет необходимости. Останавливать чернорусский отряд на севере попросту некому!
«Настолько некому, — холодея от собственной наглости, вдруг подумал Дурной. — Что мы можем попробовать забрать себе долину Сунгари! Маньчжуров там точно нет, местные дючерские народы реального сопротивления оказать не смогут. А ведь это самая плодородная равнина в регионе! Даже в центральной России такими землями могут похвастаться немногие».
Беглец из будущего надавал себе мысленных пощечин. О таком думать еще рановато — надо сначала добраться до родных мест. Там ведь тоже не сидят, сложа руки.
Больше месяца шел отряд по Степи и лишь летом достиг слияния Сунгари и Нонни. Конные сотни в лихих наскоках захватили пару десятков лодок покрупнее, куда сгрузили всё тяжелое. После этого войско двинулось раза в три быстрее, и за остаток июня добралось до Амура. Здесь оно разделялось: болончанские драгуны и люди Индиги двинулись направо, а казаки Темноводного, верхнезейские дауры и драгуны Тугудая — налево. Дурной всем сердцем рвался к свое любимой жене, но дела заставили следовать за последними — в Темноводный. Немалую часть добычи тоже повезли в этот острог.
Беглец из будущего сидел на носу лодки, любовался темной волной Амура, и глаза его предательски слезились.
«Разве не все реки одинаковые? — дивился он своему состоянию. — Почему именно от этой воды, от этих берегов — у меня аж сердце заходится? Особенно, после долгой разлуки… Или это и есть ощущение Родины?».
…Дючерские лодки шли гораздо медленнее казачьих дощаников, особенно, вверх по течению. Парусов нет, весел мало — гребцы уже проклинали свои плавсредства, которые их так радовали на Сунгари. Они бы с радостью сошли на берег — да не имелось уже под рукой телег, чтобы принять грузы. Хотя, и дорог нормальных в Темноводье тоже почти не было.
«В этом мы точно Россия» — улыбнулся беглец из будущего, вспоминая свою прежнюю жизнь — такую иллюзорную, такую ненастоящую. Дыры в асфальте, грунтовка со «стиральной доской» после дождей — а было ли это всё?!
В общем, гребли из последних сил, матерясь на трех языках; конница вдоль берега уже устала поджидать непутевый флот — так что до устья Зеи добрались аж через две недели. Темноводный выглядел шумно, людно и внешне, вроде бы, благополучно. Он всё больше и больше походил на настоящий город. Махонький — но город. Поначалу на лодочную флотилию даже внимания не обратили. Но потом кто-то на берегу понял (или разглядел), что возвращается войско из дальнего похода — и началось! Заколотили била, народ повалил на берег, крики, шум!
Дурной пытался понять по косвенным признакам: как эти полгода прошли для Темноводного? Но туман неясности оставался непроницаемым. Не выдержав, он поручил старшим из казацкой сотни заняться выгрузкой дувана (строго под учет!), а сам устремился к острогу! По счастью, перед Большаком все почтительно расступались, дорогу не перекрывали. Вот и терем есаульский, старик Никифор уже сам спешит наружу.
— Всё ли благополучно прошло? — в волнении спросил Черниговский.
— Да, неплохо повоевали, — небрежно ответил Большак и сам спросил в волнении. — А у вас как? Был поход?
Никифор замер на миг.
— Был, Сашко.
— И как?
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Старый атаман прищурился.
— Можа, Тугудая покликать, вин тобе годнее поведает? Или мне самому речити?
— Да не томи уже! — рыкнул Дурной, видя, что Никифор над ним издевается. — Тугудая после выслушаю, ты мне главное скажи!
— Побили Гантимурку! — разошелся в улыбке старик. — Тугудай — добрый воевода, и в хвост, и в гриву баягиров расколошматил. Те, кто выжил — с Шилкара ушли.
В этом и заключалась вторая часть плана. Угрозу с юга Дурной обезопасил лично. А вот для того, чтобы выйти на контакт с Россией, требовалось снова торить забайкальский путь, который открыл Бекетов. Но сделать это можно, только выбив оттуда конных тунгусов Гантимура, которые вернулись на исконные земли, сожгли Нерчинск. Так сказать, нужно ликвидировать «Читинскую пробку». Отчасти поэтому в южный поход взяли всего пять сотен воинов. Остальные требовались для похода западного.
Дурной долго думал, кому поручить эту операцию. Первым кандидатом, конечно, шел Ивашка. Но у него со многими оставались непростые отношения. Другой претендент — Никифор Черниговский — все-таки уже слишком стар, хотя, старик для своих лет выглядел на диво крепко. И тут Большак внезапно понял очевидную вещь: для войны с конным племенем и полководец такой же требуется. А у Тугудая имеется практический опыт войны, причем, в довольно больших армиях.
«Хан» к предложению отнесся совершенно спокойно. Подумал, не спеша, а потом выдал:
«Я сделаю это, если каждый воин моего войска будет выполнять любой мой приказ».
И пришлось собирать отдельный большой круг, чтобы продумать воеводскую должность, как его выбирать-назначать, какие у него полномочия. Все лидеры Черной Руси поклялись подчиняться воле воеводы в рамках его обязанностей.
В полк Тугудая вошла лодейная рать (несколько сотен темноводцев, зейских селян, часть гиляцкого ополчения) и почти тысячный конный корпус — все дауры, тунгусы и болончанский отряд. Пищалей у этого полка было всего пара сотен, да с десяток малых пушек на дощаниках. Большак провел с Тугудаем не один вечер, продумывая, как эффективно использовать столь разношерстное войско. Также, еще с осени среди солонов наняли с десяток шпионов, которые отправились охотиться в земли баягиров и заодно выясняли: где кочуют люди Гантимура, какие у него силы, как и чем вооружены.
Конечно, ввязываться в эту войну при неуспехе южного похода не имело смысла, и Дурной велел Тугудаю ждать вестей. Как только его «экспедиционный корпус» взял Мукден и освободил Абуная, командир тут же отправил на Амур пятерку самых надежных гонцов с приказом: выступайте!
Тревожно было Большаку все эти месяцы. Слишком привык он сам отвечать за свои придумки. И руководить непосредственно. Но любой правитель должен учиться делегировать обязанности. По счастью, опыт оказался удачным.
Тугудай, узнавший о возвращении Большака от своих драгунов, прибыл в Темноводный через два дня. Дурной стиснул его в объятьях, надарил несколько отрезов шелка. «Хан» слегка улыбнулся, но вежливо поклонился на русский манер.
— Спасибо, Сашика… Но я в походе получил немало добычи.
Затем они сели за стол, Дурной заварил по-китайски лучшего чая, из того, то удалось привезти из-за Стены, и принялся слушать своего воеводу.
— Я стал собирать войско еще до твоих вестников, — признался Тугудай. — Уже апрель начинался, скоро лед пойдет, тогда коннице Зею до лета перейти не удастся. Едва поступил твой приказ, мы выступили в поход. А лодейщики оставались ждать до чистой воды. В верховьях встретились с вольными даурами…
Дурной знал, что часть родов селилась на Верху еще со времен Кузнеца. То они лютовали и били всех, кто на пути попадался, то начинали платить ясак. Но ситуация с ними оставалась неопределенной.
— Я встретил старших рода Аола и Аярс. Оказывается, старый Лавкай давно уже помер, и сильного князя среди верховых родов нет. Помню, что ты запретил мне забирать людей под свою руку, так что переселяться на юг я им не предложил. Мы долго говорили, и я принял решение: позволил аярсам вернуться в Яксу… В Албазин. Все равно острог мертв уже лет пятнадцать. От имени Руси Черной я пообещал им, что они получат назад и городок, и все земли вокруг. А пристань и торжище останется за лоча. Про золотую речку Желтугу они тоже знают… Мы договорились, что та река останется общей, и каждый может в ней вольно промышлять.
«Ну, пусть пока так, — покачал головой Дурной. — Что там с золотом дальше будет — это очень всё в тумане».
— После того, Аярс, Аола и Улис согласились стать частью Руси Черной. Я рассказал им наши законы, и те князьям и старшим понравились. Воспротивились только доогины с подчиненными им тунгусами — шинкэн хала. Была небольшая война, но она почти не отвлекла нас. Лодейная рать подошла к середине мая, как раз, когда аярсы уже начали заселять городок и поднимать пашню вокруг…
Тугудай примолк. Видимо, что-то интересное случилось тогда… но «хан» решил об этом не рассказывать.
— Мы пошли на Шилку-реку. Конница перешла на правый берег, и пару становищ мы взяли и разграбили сходу. Через три дня на нас вышел Гантимур… Неплохая у него конница. Но он шел вперед, не думая. С дощаников нас прикрыли стрельбой, а потом ударный кулак моих копейщиков их рассеял. Гантимур неглупый, он сразу велел отходить. И почти две недели мне пришлось рыскать по гористым перелескам, пытаясь поймать баягирское войско.
— Не вышло?
Тугудай покачал головой, но улыбнулся.
— Они хорошо знают родные места. Но нам удалось другое: мы нашли их священное место. Лодейная рать отправила дощаники к Албазину, под прикрытие дауров, и с пушками, пешком добралась до того места. Конечно, баягиры захотели нас оттуда выбить… Несколько дней атаковали. И в лоб, и тайно. Наверное, тысячи две их мы там положили и попленили. А после того баягиры решили уйти. Поговаривают, что в одной схватке Гантимур был смертельно ранен. Но точно никто не знает.
Чай уже совсем остыл, когда Тугудай закончил свой рассказ. Дурной не мог перестать восхищаться своим воеводой, который не только выполнил задачу, но и расширил земли Руси Черной, привел под руку новые роды. Даже Албазин возродил! Хоть, и несколько неожиданным образом.
Вечером, сидя в атамановых палатах, Дурной долго вглядывался в рабочий чертеж амурских земель.
«Получается, теперь Русь Черная раскинулась от Шилки и до моря, — он даже в некотором восхищении оглядывал освоенные просторы. — Как же странно порой она строилась… Узнать бы, что-то прочное мы создаем? Или это всего лишь рыхлый песчаный… нет, не замок — домик. Который смоет первая же сильная волна…».
На бескрайних просторах живет от силы тысяч пять русских, тысяч десять дауров, да прочих племен, принявших закон Руси Черной — может, еще столько же. Впрочем, особняком эти народы уже мало где живут. Разве что староверы из зейских селений, да дауры Тугудая. В Северном давно уже казаки с местными… дружат, в Темноводном дауров поменее, но есть, в Пасти Дракона — гиляки, дауры да казаки вместе море покоряют. Даже на месте Албазина теперь нечто смешанное строится. Но самый сильный плавильный котел, конечно, в Болончане. Удивительное место создала Чакилган! Здесь и русские, и дауры, и тунгусы, и ачаны, и гиляки.
— Вот за ним будущее, — уверенно прошептал беглец из будущего и решительно свернул карту.
Всё, к чему он старательно шел последние три года, было сделано.
Осталось дело за малым.
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— Нет.
Она стояла спиной к нему, стояла, глядя в бревенчатую стену — и на всё говорила только одно слово.
— Чакилган, солнце мое! Да я сам больше всего на свете хочу остаться с тобой. Но мне надо ехать!
— Нет.
— Ну, как ты не понимаешь, ведь всё делалось именно для этого. Тысячи людей на это трудились, сотни — погибли ради этого…
Чакилган резко повернулась: раскрасневшиеся круглые щеки ее были мокрыми.
— Тринадцать долгих лет я ждала тебя. Ждала, когда все вокруг говорили: он мертв, забудь. Потом случилась чудесная весть — и жизнь моя наполнилась цветом. Но тебя умыкнул Ивашка. Хвала духам, ты смог вернуться! Но потом снова ушел. Ушел молча и обоих моих сыновей забрал! И снова я ждала. Потом два года разъездов, я видела тебя неделю в месяц — и снова ты ушел. Ушел в такие дали, что и подумать страшно… За самую Стену! Полгода никаких вестей, но ты вернулся — и снова уходишь!
— Я уже два месяца здесь…
— Какое великодушие! — Чакилган наполнилась особой своей красотой, которая возникала в ней, когда женщина была в ярости. — Два месяца! А уезжаешь ты насколько? Скажи, это ведь дальше, чем цинская Столица?
— Гораздо дальше… — опустив голову, пробормотал Дурной.
«Настолько далеко, — промолчал он. — Что при самом наилучшем раскладе я вернусь года через три».
Сказать такое вслух у него язык не поворачивался.
— Я верю, что это важно, — угасла Княжна. — Не понимаю, но верю. Но пусть поедет кто-нибудь другой! Почему это всегда ты, Сашика? Пусть вот хоть Ивашка. Он же очень мудрый.
Ивашка треснул бы напополам от удивления, если бы узнал, что Чакилган такое о нем говорит.
«Упрек справедливый, милая, — вздохнул Дурной. — Вечно я во все лезу сам. Но тут случай особый. Даже Ивашка… даже с его боярским прошлым он не справится. Слишком много послезнания я собираюсь использовать. Опасного послезнания…».
— Он не хочет, — пробурчал несчастный муж вслух. Больше сказать ему нечего. К тому же, это правда. Дурной очень хотел взять бывшего боярина Измайлова с собой, его знания о московской жизни очень помогли бы… Но старый друг-враг уперся и ни в какую. Вряд ли он боялся, что его там вспомнят (это почти 40 лет спустя!). Но ехать в город, где он когда-то лишился всего, Ивашка не хотел…
Да, Дурной собирался в Москву.
Об этом он задумался еще до достопамятного островного совета. Когда появилась мысль про «легализацию» Руси Черной. Такое можно сделать только лично. И только с самим царем. А царя нужно завлечь: так и возникла идея довезти до Москвы караван с чудесами амурскими и китайскими. Да и царь тут нужен специальный…
Это была еще одна причина, почему Большак отложил легализацию на два года. С одной стороны, монгольский инцидент, а с другой — смена власти в России. Сейчас в Кремле еще царит Алексей Михайлович. Но уже зимой его не станет. И на престол взойдет сын — Федор. Про которого все знают только то, что он был очень болезненный и правил недолго.
«А ведь это далеко не самое главное, — рассуждал Дурной. — К власти пришел молодой, образованный, инициативный человек. Несмотря на болезни, Федор Иванович деятельно вникал во все дела. Он был не чужд западной европейской образованности, понимал ее полезность, собирался провести налоговую и административную реформу, развивал профессиональную армию вполне современного типа. Да он много что начал делать задолго до Петра, который еще и пресловутого ботика в глаза не видел… Но он был очень болезненный и правил недолго».
А что если и это изменить?
Еще прошлой зимой Дурной подошел к Хун Бяо и с улыбкой произнес:
«Не верю, что говорю это, Олёша, но, кажется, ты всё верно предвидел: вскоре мы сможем увидеть твою прародину — Тэвейю».
«Я же говорил, — улыбнулся щуплый даос. — Дао не волнуют чьи-то планы. Если уж оно решило довести меня до далекой земли моих предков — то доведет».
«Но мне там понадобится твоя особая помощь, — уточнил тогда Дурной. — Нужно будет спасти Белого царя от немочи».
Увы, он не знал точно, от какой именно. Да, наверное, никто вообще не знал. Беглец из будущего помнил, что в юности Федора переехали тяжелые сани. Но проблемы были и иного толка: очень больные ноги, царь временами просто не мог ходить, а европейские целители утверждали, что у него на организм фатально влияет цинга. Считалось, что то ли врожденно, то ли приобретенно Федор Алексеевич крайне плохо усваивал витамин С. Вывалив на Олёшу все имеющиеся сведения (кроме витамина С — беглец из будущего понятия не имел, как это объяснить), Дурной лишь добавил: «постарайся быть готовым к любой хвори». Даос с удвоенным усилием принялся заготовлять снадобья, готовить порошки и пилюли, делать разные настои с корнем женьшеня, которого он уже добыл в изрядном количестве.
Если удастся продлить Федору срок жизни и правления — то это уже не только для амурских земель перемены. Но и для всей России. Не будет «микросмуты» на долгих 17 лет. Как минимум. А как максимум — многие нужные стране реформы проведет не Петр, а его старший брат. Хотя, конечно, так решительно, как Петр I, никто их не проведет…
— Все-таки едешь?
Дурной мотнул головой. Он даже не заметил, как ушел в воспоминания, а после в грёзы. Чакилган стояла уже без слез в глазах, но руки ее совершенно безвольно висели вдоль тела.
— Через неделю, милая, — ответил ее муж севшим голосом, но твердо.
Караван снова собирался в Темноводном. Еще в разгаре была уборочная страда, а Большак уже повелел потихоньку свозить людей и товары. В дорогу он решил взять отряд не особо большой, но крепкий — 120 человек, все обученные, все при пищалях. Старался брать молодых, тех, кто провел на Амуре много лет, или даже родился. А такие уже были. За 20 лет с хвостиком в Темноводье выросло уже первое поколение «коренных черноруссов». В том числе, и от смешанных браков. Особенно много таких жило в Северном, но и в Темноводном и Болончане тоже хватало.
В дар царю-батюшке везли, прежде всего, золото (коего за три года накопили почти семь пудов — больше центнера) и пушнину. Кроме пресловутого соболя, коего имелось чуть ли не символические сорок сороков, на Москву решили везти несколько шкур леопардов и тигров; Ивашка с моря привез по связке шкурок каланов, морских котиков и сивучей. Дары моря. Вторым по значимости набором стали товары китайские: шелка самых разных плетений и расцветок — около двухсот рулонов. Чай — пять пудов (старались брать прессованный, этот в дороге не размокнет и не заплесневеет). Всякого фарфора захватили немного — всё равно мало шансов в целости довезти. Прочего — понемногу, больше для экзотики. Немного дырявой китайской деньги, роскошных халатов, серебряных украшений, дорогого оружия — всё это Дурной заботливо отбирал еще, находясь за Великой стеной. Были у него и другие подарки — совсем особые.
Ценный груз легко вместился в шесть дощаников, но в дорогу отправились десять судов, да к каждому еще по плоту прикрепили. Потому что в поход выступили почти полтысячи человек. Все-таки Забайкалье — край пока опасный. Да и вообще. Флотилия быстро добралась до Яксы-Албазина, где на пристани высадили пару десятков казаков (здесь теперь вахтовым методом дежурил темноводский гарнизон), запаслись зерном в дорогу — и двинули на Шилку.
Через пару дней добрались до останков Нерчинского острога. Дурной еще летом долго думал, но решил, что пока его восстановлением заниматься не стоит. Не настолько стратегически важное место. Достигли устья Ингоды и пошли вверх по этой речке. Путь стал труден, река чуть ли не горная уже; однако это самый лучший путь на запад. На правом берегу с трудом, но удалось обнаружить остатки жилищ и заросшую вырубку. Именно здесь казаки, перевалив через горы, останавливались, сколачивали плоты или даже делали дощаники и шли на Амур. Но было это уже лет 20 назад; плотбище запустело, заросло.
«Где-то в этих местах позже вырастет Чита, — улыбнулся Дурной. — Или не вырастет? Или не в этих?».
На заброшенном поселеньице остановились на два дня. Дощаники (кроме одного) с минимумом гребцов отправили назад. На месте остались 30 казаков из Северного и Темноводного и около полусотни молодых крестьян из зейских селений.
«Раз уж налаживаем дорогу на запад, то на этом месте надо закрепиться» — решил Большак еще в Темноводном.
— Живите душевно, — напутствовал новопоселенцев Дурной. — Еды у вас на несколько месяцев, так что смело стройтесь, бейте пушного зверя. Как обживетесь: начинайте валить и сушить лес. Может быть, уже следующей весной появятся здесь новые люди.
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Огромные плоты распустили, часть бревен оставили «колонистам» на постройку жилья, а из других соорудили волокуши и изготовились к волоку. Перед путниками возвышалась стена Яблонового хребта, который разделял Амурский речной бассейн и Селенгинский (который — часть Байкальского… который часть бескрайнего Енисейского бассейна).
Куда идти — не очень-то ясно. Поллета Дурной искал казаков, что ранее ходили этим путем, нашел нескольких из отряда Бутакова (тех, что пришли еще с Пашковым). И сейчас вся надежда на них.
Всего-то делов! Пройти с полсотни верст — до озера Иргень. Но только по горам, с тяжелым и бесценным грузом. Хорошо, если еще проводники не забудут маршрут волока и не придется плутать!
Сбились (по счастью) только один раз, и до озерной долины добрались всего (!!!) за десять дней.
— Нам нужно самое южное — Иргень! — это беглец из будущего помнил сам.
Иргеньский острог уже не существовал. Его не разрушили, не сожгли — он просто сгнил и порос грибами да лишайниками. Ну, а что вы хотите, если двадцать лет никто по этому пути не ходил… Даже на плоты его бревна уже не годились.
Больше всего, после мучительного перехода по горам, народу хотелось упасть и лежать весь день.
— Нельзя, ребята! — выкрикнул Дурной. — Зима нас догоняет. Вот плоты построим — и отдохнем.
Озерная долина, как назло, оказалась малолесной, однако, 120 пар рук вырубили всё, до чего смогли дотянуться в округе — и к вечеру плоты были готовы. Увы, Большак обманул своих людей — отдыхом и не пахло. Река Хилок, которая несет свои воды от Иргени до Селенги, была здесь совсем махонькой. Плоты застревали на поворотах, садились на мель, так что всему отряду приходилось тащить их бечевой.
«Ну, хоть, груз не на плечах» — виновато развел руками Дурной.
Только через два дня пути река достаточно расширилась, чтобы плоты уже могли плыть по ней сами. Скорость резко возросла, делегаты Черной Руси даже рисковали часть ночи нестись вниз по стремнине. Потому что все уже чувствовали — зима наступает на пятки. А Хилок мало того, что сам по себе извивист, так еще и к Селенге течет обходным путем, петляя между отрогами гор. Уже был на исходе октябрь, когда, наконец, перед чернорусским отрядом нарисовался широкий и мощный поток Селенги. И, едва сплавщики выбрались из густых зарослей на открытый простор, как заметили на юге, вверх по большой реке, густые столбы дыма.
Вообще, Дурной планировал идти вниз по реке. Там устье Уды. Удского острога (будущего Улан-Удэ) пока еще не существует, но там точно кто-то живет. А что вверх по реке? Беглец из будущего не помнил. Но очень уж мрачно клубилось небо.
Там кто-то умирал.
Повинуясь приказу Большака, плоты неохотно поплелись на юг. К ночи притаились на лесистом островке, а Дурной послал вперед десяток самых легконогих парней. Те вернулись под утро — верхами! — и доложили: явно русский острог стоит меж горой и реками. А вокруг носятся всадники монгольского вида — жгут посад.
— Сколько их?
— Ночь же, — пожал плечами один из разведчиков. — Но не тысячи — это точно.
«Вот будет весело провалить великое посольство в самом начале пути!» — иронизировал Дурной, а сам уже раздавал приказы.
— Доведете нас до ближайшего безопасного места — и там прячем плоты.
И дело не в одном романтическом благородстве. Черноруссам (о которых никто ничего не знает на Руси-матушке) нужно как-то легализоваться в этой стране всесильных воевод и безграничного произвола. С боями до Москвы не пройти — хоть всё чернорусское войско бери… И, кажется, сейчас им подвернулся отличный шанс для легализации.
Через шесть-семь верст отряд напялил брони, зарядил пищали и двинулся легким бегом к осажденному острогу. Монголы (ну, кажется, они) кружили вокруг бревенчатых стен, а оттуда отстреливались: зло, но редко. То ли народу совсем мало, то ли порох в дефиците.
— Вон бивак этих, — сориентировался Большак. — Заходим на него.
Чернорусская пехота вытянулась в три шеренги и начала наступление. Бах! Бах! Бах! — три залпа почти подряд расчистили ближайшее пространство. Местные кочевники уже хорошо знали, что русским для перезарядки требуется немало времени — так что ближайшая группа всадников вознамерилась всласть порубать зарвавшихся стрелков… И напоролась на штыки. Кто не успел сбежать, тот бесславно полег. А пока на новую неведомую напасть выдвинулись основные силы — гости уже перезарядились и всадили свинец в упор конной лаве. Та смешалась.
— В атаку! — и штыковая пехота ринулась на ошалевших лошадей.
Трудно воевать, когда при пехоте нет ни коней, ни пушек. Всадники кружили вокруг чернорусского отряда и так и этак, пытаясь вцепиться в нежное подбрюшье. Может быть, им это и удалось бы… Но тут из острога вывалили казаки: пешие и с полсотни конных. Тут-то у осаждающих окончательно сдали нервы, овчинка явно не стоила выделки — и несколько сотен уцелевших монголов потекли прочь от «плохого» боя — куда-то на юг.
Дурной, убедившись, что враг точно бежал, сразу отправил большую часть отряда к плотам, а сам выхватил опытным взглядом местного старшего и двинулся прямо к нему. Крепкий здоровяк в кольчуге и зерцале поверх радостно хлопнул Большака по плечам.
— Ну, удружили! — прогудел он густым, но хрипловатым басом. — Никакой управы на нехристей нету!
Хлопнув себя рукавицей по «бумажному» шлему, здоровяк представился.
— Я Гаврило Ловцов, приказной тутошний!
— А это что за нехристи были?
— Да всякого намешано! Халхасец-гнида, Даин-хунтайджи уж вторый год мутит воду средь братских племен — в свои степи манит. Ну, кто-то прельщается… А по дороге грабят всё подряд. За лето-осень к Селенгинскому острогу уже третья ватага подходит. Упарились отстреливаться — а пороху давно не шлют… — Гаврило Ловцов оборвал себя; видно было, что с официальным визитом его голову посетила мысль. — А вы, верно, Спафария догоняете?
Знакомое имя вспыхнуло в голове беглеца из прошлого. Спафарий! Посол России! Он в этом — 75-м — году как раз и должен до Китая добраться. В Пекин, через степи монгольские… Дурной побледнел.
«А мы в Степи такую кашу заварили. Ох-хо-хонюшки! Сейчас южная Монголия кипит и бурлит. Пекин, может, осаждают, а то и вообще захватили. Монголы бросают Восемь знамен, войска У Саньгуя идут на север… Ой, не доберется Спафарий до Пекина! А, если чудо и случится — то не до послов русских сейчас императору Канси…».
— Нет, — ослабевшим голосом ответил беглец из будущего. — Мы не из свиты Спафария.
— А кто ж вы такие, черти вас разбери? — приказной Ловцов совсем по-новому начал оглядывать своих спасителей. Эти лица с глазами раскосыми у каждого второго, эти странные доспехи да пищали с железными жалами (черноруссы спешно убирали штыки на пояс, но, конечно, эту вундервафлю из местных приметили многие).
«Ну, вот он — момент истины» — Дурной глубоко вдохнул и начал свой тщательно продуманный рассказ. Про русских людей на далекой реке Амур. Про злых богдойцев, которые их вечно притесняли, про воеводу Пашкова, который подвел всех под удар, после чего почти всех русских на Амуре перебили. Но оставшиеся соединились с местными народами, выстояли — и вот идут с дарами к царю-батюшке. Через всю Сибирь! Чтобы принял и приголубил…
Гаврило Ловцов слушал старательно сочиненную на такой случай сказку, сначала выпучив глаза от удивления, потом хмурясь и пожевывая вислый ус.
«Ох, тяжело бы мне пришлось объясняться с такой историей! — догадался Дурной по глазам приказного. — Весьма тяжело… если бы мы только что не спасли их задрипанный Селенгинский острог».
— У меня есть полная роспись даров, что мы везем государю, — продолжил вкрадчиво Большак. — Нижайше прошу тебя, Гаврило, составь свою такую же и заверь, чтобы она при мне была.
Новая информация разгладила морщины на нахмуренном лбу.
— Ясак — то дело хорошее! — загудел он. — Что уж: волоките — а я прийму.
— То не ясак, а дары, — настойчиво поправил приказного Большак. — Мы их сами на Москву свезем. Чтобы в ножки Государю бухнуться и заботы его искать.
— А на кой тогда я вам? — расстроился Ловцов. Шанс заполучить лишний ясак и выслужиться — пропал.
— Ты — государев человек. Я же — никто. Твоя роспись будет иметь вес в других городах. Я же знаю, как у нас бывает…
— Ну, разве… — Гаврило не мог прямо сказать «нет» своим спасителям. — Погодь! А ежели твоя роспись не сойдется с тем, что у вас в тюках лежит?
— Ты можешь всё пересчитать, — улыбнулся Дурной. — Более того, я сам прошу тебя об этом. Сколько насчитаешь — столько в роспись и отпиши.
Приказной сдался. Надо же! Даже взятку не пришлось давать.
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Вечером, после чарки кислого кумыса, Гаврило Ловцов заглянул, наконец, в роспись — и у него глаза на лоб полезли.
— Злато? Сколько?! Шелка… — он всё тише и тише шевелил губами, двигаясь от строчки к строчке.
Приказной Селенгинского острога плохо умел скрывать мысли. И эти мысли совсем не нравились Большаку.
«Прирежет. Как пить дать, прирежет — и всё наше богатство заберет» — рука невольно плавно опустилась на рукоять драконова меча.
Ловцов победил искушение. На следующий день даже вышел на двор острога — пересчитывать невероятное богатство, которое везли эти странные люди. Тут ему опять поплохело; но тюки с дарами день и ночь охраняли вооруженные черноруссы, так что, глядя на них, победить свои слабости стало не в пример легче. Приказной составил свою роспись — идентичную оригиналу — и пририсовал свою личную помету. А потом добавил:
— Я еще скаску отпишу. Мол, как вас узрел, что вы мне рекли.
«Разумно» — кивнул Дурной и согласился. А потом задумался, что дальше делать.
— Кудой?! — замахал руками Гаврило Ловцов, поняв, что гости хотят идти дальше. — Река не сегодня-завтра станет. Инда в любую ночь вас льдами скует!
Дурной закусил губу. Можно, конечно, рискнуть — по Селенге до Байкала верст 300 всего. Но это на дощаниках можно. Их же плоты выглядели жалко, риск оказаться в ледяной воде или застрять во льдах был более чем стопроцентный.
— Оставайтесь! — страстно убеждал Большака Гаврило, которому пригодилась бы такая боевая единица. — По весне сладите дощаники и поплывете. При доброй погоде милостью Божией и море Байкальское одолеете.
Нет! Дурной, буквально, отшатнулся от радушного предложения приказного. За целых два месяца они прошли всего-ничего; а теперь просто застрянут на месте на полгода?! Нет. Он не готов столько ждать.
— А зимой Байкал ваш замерзает хоть?
— Мерзнет, — кивнул Гаврило. — К макухе зимы лед крепок становится. Токма у истока Ангары никогда льда не бывает. Колдовское место.
«Значит, зимой и тронемся» — вздохнул Дурной. На пару оставшихся месяцев приказной Селенгинского острога милостиво дал гостям харч и крышу над головой, конечно, в обмен на дозорную службу. Время потратили с пользой. Ладили сани (в бою с монголами удалось захватить 18 лошадок; маловато, но сани и люди смогут тащить), охотились и спешно шили зимнюю одёжу. Конечно, Большак велел таковой запастись еще дома… но не все оценили сложность предстоящего пути. К тому же, здесь зимой стоят совсем другие морозы, нежели на Амуре. Особенно тяжко обстояло дело с обувью: и сапоги-то имелись не у всех.
Выступили в середине декабря. Дорога была легкая, но каждая ночевка — сущий ад. Уже на третий день у Дурнова возникло желание повернуть назад. Лишь спокойное упорство остальных дало ему сил продолжить путь. За месяц дошли до Байкала. Там наткнулись на бурятское становище, пообщались мирно. Два дня, как могли, отогревались, а затем ступили на байкальский лед. Это оказалась далеко не такая ровная дорога, как по реке; приходилось постоянно лавировать между торосов.
Дурной велел сделать интервал между каждой телегой — не меньше десяти шагов. У всех наготове были веревки… Но обошлось. Слава богу, буряты подсказали путникам запастись дровами — иначе на ночевках посреди замерзшего моря все бы окочурились.
Гигантскую промоину увидели издалека — значит, добрались до истока Ангары. Удивительно, но несмотря на лютый холод, здесь вода и впрямь не замерзала! И сама река текла свободно, лишь по ее берегам намерзли льдины. «Делегация» выбралась на сушу, устроила огромные жаркие костры по кругу и за ночь спалила в них весь окрестный лес. Немного отогревшись, караван двинулся вдоль берега.
Верст через семь-восемь стало видно: зима все-таки победила — Ангару сковал лед. По нему идти стало и легче, и веселей. Ангара оказалась довольно густо заселенной. Несколько раз на пути чернорусской «делегации» попадались становища. У местных было лишь два типа реакции: они либо убегали, либо сами пытались напасть на добычу. «Добыча» давала залп — и незадачливые грабители понимали, что правильнее было бежать. Так, за три дневных перехода, добрались до Иркутска. И там чуть снова не пришлось стрелять. Ибо в остроге более сотни странно выглядящих бойцов при пищалях несомненно приняли за угрозу.
Караван еще шел, когда с воротной башни пальнула пушка — предупреждала. Дурной велел задержаться, дождался парламентеров, как мог, объяснил, кто они такие. Парламентеры почесали репы и сказали: «Ща доложим». Потом приехали чины повыше, снова дивились. Большак перед ними уже селенгинскими грамотами тряс, но иркутские головы не знали, что решить.
— Ну, пустите погреться, Христа ради! — взвыл уже беглец из будущего. — Два месяца в тепле не бывали!
Наконец, ворота раскрылись, и караван въехал в Иркутск — уже более-менее настоящий городок. Хотя, здесь тоже сидел не воевода, а приказной. Сын боярский Петр Самойлов поднял «в ружье» всё местное служилое казачество. Пригласил Большака к себе, долго изучал бумаги, после расспрашивал. Вроде бы, поверил. Дурной убедил его также провести свой учет «даров» и составить опись и скаску. Теперь сверялись по описи Ловцова, так как оригинал ничего не стоил, ибо кто они такие — эти черноруссы!
Три дня делегаты Черной Руси отогревались, парились в банях, наедали, восполняя сожженные в пути калории, а потом Дурной начал собирать свой отряд в новую дорогу — уже на Енисей.
— Ты чего удумал?! — ужаснулся Самойлов. — Зимой, пешим ходом? Там, почитай, 1700 верст будя!
— Как 1700? — беглец из будущего запоздало понял, что привычно меряет Сибирь Транссибом, где от Иркутска до Красноярска было где-то с тысячу километров. Но ныне-то ему в Енисейский острог надо, да и реки прямо не ходят.
— Не дойдешь, — продолжал трясти бородой приказной Иркутска. — Уже февраль-лютень пришел. Вы-тко до ледоходу не поспеете. Посередь тайги осядете и вовсе никуда не дойдете. Да и сколько припасу брать потребно! Ты счел? Мыслишь, я тобе столько отсыплю? Али на золотишко царево прикупишь?
Вопрос был каверзный. Конечно, Петр Самойлов до конца странным гостям не верил. Богатство «даров» сносило ему крышу не меньше, чем Ловцову. Вот он и проверял: готовы ли «делегаты» потратить то, что якобы Государю везут? Если готовы, то, может, никакие это и не дары? Тогда можно и насчет остального покумекать… Дурной это понимал. Как понимал он и то, что без личных средств до Москвы не добраться. Только в этой стране любое личное имущество — понятие относительное. Повезешь с собой меха — скажут «обвод!». Про серебро и злато вообще думать опасно! Но чернорусский отряд подготовился. Почти у каждого воина с собой были русские деньги — до рубля. В основном, медью. Что-то накопил еще предприимчивый Ивашка, что-то прошлым летом выкупали у пришлых староверов. У надежных людей, типа Олёши, Аратана, Васьки Мотуса и других, имелись богатые вещи: кольца серебряные, сабли дорогие, шапки собольи. Вроде и вещь, но, в случае чего, может стать и ценным товаром. Была мысль сделать заначку, но Дурной побоялся. Прятать лучше всего на виду. А вот если спрятанное найдут — сразу в воры запишут.
В итоге договорились так: чернорусский отряд ждет в Иркутске ледохода и участвует в несении службы. За это приказной пообещал дать Большаку четыре дощаника (с условием оставить в Енисейске под возврат), до чистой воды можно сладить еще, если четырех не хватит.
На том и порешили.

Глава 53

Енисейский острог поразил неискушенную чернорусскую молодежь еще издали. Шесть дощаников, преодолев бессчетные ангарские версты, вырвались, наконец, на простор Енисея, и «делегация» уже издали заметила цель своего путешествия. Сама крепость не так, чтобы велика (Енисейску уже давно не грозили серьезные осады, не то, что его младшему брату Красноярску), зато предполье — внушительное! Огромная пристань с кучей мостков, десятками пришвартованных лодок и кораблей. Даже какие-то сараи на воде стоят — неужели в них корабли прячут?
И вот именно в Енисейске за чернорусскую делегацию взялись крепко. Хотя, у Дурнова имелась уже пачка бумаг разной степени весомости. Здесь за всем следил воевода, царь и бог в енисейской тайге. Тем более, такой. Беглец из прошлого навел справки у иркутян заранее: Михаил Васильевич Приклонский был суров. Не особо знатный, но все-таки потомственный дворянин, он делал карьеру то в столице, то на периферии. Приклонского больше использовали, как военного воеводу, хотя, управлением тот тоже занимался. Как раз на таком посту — воеводы Миргорода — он попал во вражеский плен. Причем, пленили его «свои» — восставшие черкасские казаки; а потом отдали ценного пленника татарам. Понятное дело, такая строчка в биографии только прибавила его характеру мрачности и суровости. В Енисейске, по словам иркутских казаков, Михайло Василич вел разгульный образ жизни: пил, блудил. А еще изредка любил почудить… чтобы это не значило.
В остроге, после первого же знакомства, воевода повелел всю рухлядь из дощаников выгружать и сносить на воеводский двор. Понятно, для чего. Черноруссы встали стеной — и вот тут едва не полилась кровь. Потому что служилые боялись вернуться к Приклонскому и сообщить ему, что приказ не выполнен. Дурной стоял между двумя ватагами и еле-еле уговорил енисейцев подождать — пошел сам, один, к воеводе, добился встречи, и долгими речами пытался убедить его не запускать лапу в дары государю. Михайло Василич только что не смеялся в ответ.
— Где у тебя повеление? От Государя, инда хочь от дьяка думного. Где?
Он поверил в существование Ручи Черной (трудно, не поверить, когда такие доказательства). Но в голове воеводы просто не укладывалось, что подобные решения могут какие-то людишки принимать своей волей, по своему желанию. Прожженный российский чиновник отказывался верить в то, что целое сообщество, жившее тайно, вдруг само решило отдаться под государеву руку. Ни с того ни с сего. И в этом моменте, по-своему, Михайло Василич был прав. Только по-своему. Он-то всячески корысть искал.
— Что мне отписки эти! Ты не служилый, вообще, нехристь, поди! Свои… «дары» за Камень проведешь — и поминай, как звали!
Дурной с пеной у рта доказывал, что идет по волеизъявлению народа. Зачем ему куда-то сбегать, если они сами захотели на Москву идти? Никто их не принуждал. Ничто им не мешало продать товары в Китае или в Корее. Увы, знания о дальневосточных землях у Приклонского были более чем приблизительные. Вот, в польско-литовских делах, в крымских он разбирался. А тут — сам недавно лишь узнал о чулымских татарах, о енисейских кыргызах… Что-то слышал о братских племенах и еще более далеких мунгалах. Так что аппелировать к Китаю тут было бесполезно. Вселенная воеводы была такова: чем дальше на восток, тем больше дичь и глушь.
Тогда Дурной стал грозиться показать Михайле Василичу изысканный фарфор, чудесные шелка, дивные китайские деньги с дырой посередине. И, кажется, только сильнее убедил воеводу в том, что это банда, которая кого-то грабанула и пытается прорваться за Урал, где контроль за товарными потоками не такой жесткий, как в Сибири.
Уже в глубокой темноте Большак и воевода смогли договориться, что с утра чернорусским товарам выделят отдельный склад, куда всё сгрузят, а потом сверят с росписями, которые оставили приказные. Половину следующего дня чернорусская «делегация» переносила дары, не доверив это дело местным работягам. Носили крайне осторожно: половина двигалась с грузами, половина — со снаряженными пищалями. А когда всё закончилось, и черноруссы расположились отдыхать вокруг склада — на их дощаники нагрянули служилые воеводы!
Дурной нечто подобное подозревал. На судах оставались кое-какие припасы, личные вещи да пара десятков охраны. Большак настроил своих: не сопротивляться. Даже если откровенно воровать начнут. Люди воеводы искали тайные, сокрытые товары, но их постигло полное разочарование. Что-то по мелочи отняли у мрачных гостей… но об этом даже Приклонскому докладывать не стали. Однако, когда недовольные неуспехом хитрого маневра служилые явились к складу — их встретил двухшереножный строй пищальников. Фитили дымились, раскосые глаза смотрели сурово.
— Если надо будет — мы тут все поляжем, — глухо бросил Дурной. — Но и вашего брата положим. Уж поверьте.
После такого к складу явился сам воевода. Мрачно смотрел на чернорусский строй, пока его подпевалы жаловались хозяину в оба уха. Потом подошел в Большаку.
— Ну! Подай ужо свои росписи… — и махнул двум дьякам, чтобы шли считать.
«Дары» его потрясли.
— Откуда сие?
— Пушнина да золото — наши, темноводские. А прочие товары из Никани… Ну, из Китая, по-нашему. Врать тебе не стану, Михайла Василич: маньчжурский богдыхан торговать с никанцами запрещает. Но в том году мы ходили вместе с монголами воевать — так что это — добыча. Но, при должном усердии, думаю, можно договориться о торговле…
Скрепя сердце Приклонский составил свою роспись для «делегации». Скаску не дал. Но у себя в избе составил подробные распроссные листы на Дурнова.
«Ну, хоть, не пытали», — выдохнул беглец из будущего, много читавший про нынешние нравы.
Воевода звал черноруссов «погостить», но Дурной и дня лишнего здесь не хотел оставаться. Тем более, уже вовсю утекал июнь 1676 года. Скоро год, как в пути чернорусская «делегация», уже почти полгода у власти новый царь, а даже половина дороги не пройдена…
Проблема только в том, что водный путь в Енисейске заканчивался. Точнее, можно плыть на юг или на север, но западная дорога была пешая. Черноруссы за бесценок продали два своих дощаника (да и не стоит дорого лохань, которую казачья ватага за две недели построить может… разве что паруса в цене), а на иркутских принялись переправляться на левый берег. Тут к ним и пристроился какой-то купчишка. Товару у него было немного, и идти через тайгу один он побаивался. Зато знал, куда идти! Помог найти телеги и даже ссудил дюжину лошадок на дорогу. Маловато, но минувшей зимой амурчане доказали, что и сами являются неплохой тягловой силой.
Купчишка повел спутников к Мелецкому острогу, что стоял на реке Чулым. Дорога была не ахти… Большей частью, это было скорее направление, чем дорога. Но, хотя бы, никаких гор — местность после Енисея стала на диво ровная. Однако телеги невероятно тормозили в пути! Застревали, тонули, ломались — у Дурнова уже появилась мысль переложить весь груз на плечи и имеющихся лошадей, да дойти таким макаром… Не решился. Каждый день чернорусский отряд находился в пути часов по десять. Потому что все понимали — утекает короткое сибирское лето! Утекает, как песок, а зимой идти тут ох как трудно. Купчишка стонал и жаловался Боженьке, что связался с такими придурками, но поневоле старался поспевать.
Тем не менее, к концу июня чернорусский караван добрался… до крошечного, полуразвалившегося Мелецкого острога, где жило не больше сотни человек — половина из них служилые.
«Капец, — разочарованно выдохнул Дурной. — Это же главный речной путь по Сибири. Ее центральная ось. Здесь должен стоять городок, который обслуживает всех, кто меняет один вид транспорта на другой! А это что…».
Выяснилось, что иным купцам или державным людям приходится здесь стоять месяцами, чтобы обзавестись своим транспортом или дождаться оказии. Нехорошие предчувствия закрались в голову Большака. Его даже мало утешало то, что наконец-то, к «делегации» местные отнеслись спокойно: ни пугались, ни пытались обобрать.
«Это всё хорошо, но дальше-то что делать? Дощаники с нуля строить?».

Глава 54

Черноруссы отправились валить сырой лес, и уже на следующий день заложили четыре корпуса. Дело спорилось быстро, но очень скоро встанет вопрос: где в этом крохотном остроге найти ткань на паруса и канаты на снасти?
Чудо случилось на третий день: с верховьев Чулыма спустилась большая купеческая барка. Круглобокая, не то, что дощаники, и со здоровенным парусом. Дурной махнул рукой и полез в неприкосновенные дары! Черт с ним, ну, не досчитаемся по росписям! Терять время на строительство тяжелых, сырых дощаников без парусов, которые будут то ли плыть, то ли тонуть — не хотелось. Терять бесценные летние дни — еще больше не хотелось!
Большак пошел к купцам, подсветил кисет золотого песка — и те сдали ему судно в аренду до конца лета. Свою пушную рухлядь, добытую в татарских и кыргызских землях, сгрузили здесь же, в остроге — любой каприз за ваше золотишко! От купцов, кстати, Дурной узнал, что сильно выше Чулым проходит гораздо ближе к Енисею. Между реками остается всего-то 10–12 верст.
— Но то очень далеко! — протянул на северный манер торговец. — Енто ишшо выше Красноярского острога. Многа выше. И Чулым тама такими кривыми тропками текёть!
«Ну да, если налегке — то лучше здесь 200 верст проехать до Енисейска, — прикинул Дурной. — Но, если большие торговые караваны везти — то лучше уж лишний крюк по воде сделать. Или тогда уже дорогу хорошую тянуть!».
— И опасно там, — добавил купец. — Это ж за горами, с степях кыргызских. Ох, лютуют енисейские кыргызы!..
…Поскольку амурчане за два дня уже накололи сотни досок, то решили все-таки доделать хоть пару дощаников. Простых, без парусов. Из остатков нарезали весла, кое-как законопатили корпус — и двинули в путь! Барка вместила практически все дары и часть собственных припасов. Вниз по течению и под парусом она шла мощно, порою тяжелые дощаники не поспевали за ней на всех веслах. Приходилось их даже привязывать. Увы, барка плохо маневрировала, и на большой скорости в извилистом, неглубоком Чулыме вечно норовила налететь на мель или вообще в берег упереться. Вот тут дощаники стали спасением и периодически буксировали ее на стремнину.
Небольшая флотилия стремительно неслась на северо-запад: по Чулыму, а потом и по Оби. Плыли весь световой день, а в июле в таких северных широтах дни оказались на диво длинными!
Наверное, полторы тысячи верст отмахали менее чем за месяц! Но, когда достигли устья Иртыша, счастье закончилось. Теперь плыть надо вверх по течению — до самого Тобольска. И безвесельная барка из локомотива превратилась в обузу. Как раз дощаники могли сносно идти против течения, а вот толстопузое торговое судно — нет. Пришлось сажать половину черноруссов на весла, а другую — высаживать на берег — и тащить барку бечевой. Ситуация слегка менялась лишь с попутным ветром — тогда барка боролась с течением и даже могла подниматься вверх, однако, ненамного быстрее пешего человека. Но и то хлеб — хоть люди немного отдохнут.
А люди устали. Темноводцы в дороге уже без малого год; они отощали, почернели, набрались всяких недугов за время пути. Дурнову было нестерпимо стыдно перед товарищами, которых он затащил так далеко и в такую опасную авантюру. Отсюда даже поход за Стену казался легкой прогулкой! Так что, когда вдали завиднелись башни да купола Тобольска — все в голос застонали от ждущего их облегчения. Любые испытания — даже драться готовы были жители далекого Амура — только бы перестать грести да волочь барку!
А Тобольск выглядел солидно. Высокий, бесконечный утес — будто крепостная стена — тянулся вдоль левого берега Иртыша долгие вёрсты. Несколько выше, у слияния с Тоболом эта стена отходила от берега, обнажая ровную пойму. Та была густо застроена домишками разной степени ветхости. А вот на верхнем урезе утеса стояла крепость. Прямо посреди стены-утеса виднелся какой-то провал — узкий подъем вверх к крепости, который сверху запирали ворота.
— Такие ворота приступом не возьмешь! — поцокал в восхищении Мотус.
У пристаней-мостков оказалось крайне людно, так что усталые гости не решились грести прямо к ним, а повели барку на голый берег, который здесь везде очень низкий. Но флотилию приметили: к новым кораблям на лихих рысях поскакала кавалькада из двух десятков всадников.
— То не вы ли эти… чернорусцы? — закричал богато одетый казак.
Дурной готовился уже прыгать на берег и аж замер. Но все-таки спустился и подошел к щеголеватому командиру.
— Мы, уважаемый. А откуда вы проведали? Ранее мы везде сами представлялись, а нам не верили.
— Да уж ведомо! — довольно заулыбался щеголь и подбил колпак набок. — С Енисейска давно вестник явился — упредил воеводу-батюшку. Петр Василич, кстати, повелеша вести ваших старших до него. Враз, как увижу.
— С радостью пойдем, — улыбнулся Дурной (в кои-то веки не надо по сто раз объяснять, кто они такие!). — Нам только где-то пристроиться надо. И дары сгрузить, что мы в Москву государю везем.
Сразу расставил точки над «i»: что и куда, мол, везем.
— То решено уж! Воевода Шереметев ведает о ваших надобностях. Ужо прикол для вас приготовлен. Мотрусь! Сигай на барку и доведи гостей, куда следоват! А ты? — щеголь дал понять, что пора бы уже и представиться.
— Сашко Дурной я. Старший над всеми этими людьми. За тобой следовать?
Казачий командир довольно кивнул.
— Тогда чуток обожди, — Большак слегка осадил много о себе думающего прыща на ровном месте. Не спеша подошел к барке. — Мотус! Неси все мои бумаги. Ты остаешься за старшего!
— А Аратан? — донеслось сверху недовольное (Васька не любил лишней ответственности).
— Аратан со мной пойдет. И Олеша.
Для гостей даже лошадьми озаботились. Всё было так хорошо, что аж не по себе! Но внутренний голос говорил Дурнову, что уж после стольких месяцев мытарств «делегация» заслужила хоть немножечко халявы.
Воевода Петр Василич Шереметев Большой соответствовал своему прозванию. Был он большим что в рост, что в ширь. Солидный дядька заметно за 50 лет. Беглец из прошлого ничего про него не знал, но в пути, как мог, порасспрашивал щеголя. С его слов боярин Шереметев был прекрасен во всём. И по дипломатической службе отличался, и по военной. Гонял разинцев, например. Управленец великий — до Тобольска воеводил в Новгороде Великом.
— Ну, садитесь, — щедро махнул рукой Петр Василич, приглашая гостей за стол.
И пару часов расспрашивал, не останавливаясь. Судя по всему, в донесении Приклонского из Енисейска ничего толком про Черную Русь рассказано не было. Ибо воевода задавал самые нелепые вопросы.
— Русские-то там у вас хоть есть? — в лоб спросил он, переводя взгляд с Аратана на Хун Бяо.
— Есть, — улыбнулся Дурной. — Маловато, но есть. Со мной разные люди, воевода. Этот — китайский человек, мудрец и лекарь, что помог мне из плена сбежать. А вот Аратан — даур, коренной амурский житель. Со мной плывут и русские, и дауры, и сыновья смешанных семей.
Допрос Шереметева выгодно отличался от предыдущих. Это было больше похоже на светскую беседу для удовлетворения воеводиного любопытства. Он много расспрашивал Дурнова про пекинский плен, охал и ахал.
Но имелись и более каверзные вопросы: почто решили под царскую руку идти? Почему сейчас? Здесь Дурной лавировал очень осторожно. Рассказывал, как непрочно было их положение, как в прошлом году удалось поднять монголов против богдыхана, выбить Гантимура с Шилки и открыть забайкальский путь.
— Вот сразу после того и поехали на Москву, — от всего сердца врал беглец из прошлого.
Немалый интерес проявил воевода и к «дарам» (видно, как раз об этом его енисейский коллега отписал в деталях!). Дурной искал в глазах Шереметева алчный блеск, но тот, то ли прятал его хорошо, то ли был сам настолько знатен и богат, что ему и дела не было до чернорусских богатств.
— Завтрева уже досмотр устроим, — отмахнулся он. — Напишу я роспись: себе и для вас.

Глава 55

Недоимки по золоту вскрылись практически сразу. Воевода наутро сам пришел и народу с десяток привел: дьяки, их подручные, просто носильщики. Они так резво ринулись в закрома, так споро начали всё хватать, измерять, взвешивать, что Дурной растерялся: следить за всеми он не поспевал и опасался, что ушлые тоболяки растащат богатство. Сам Шереметев в эти дела не лез, а только неспешно прохаживался вдоль рядов с тюками и коробами.
— Нда… Не кривил Михайла Василич. А уж мне мнилось: не могло таких богатств быти.
Но говорил это воевода спокойно, без зависти. Через пару часов дьяки поднесли ему исписанные листы и принялись угодливо тыкать: куда стоит посмотреть.
— Ну, как же так, Сашко? — укоризна в голосе Шереметва была такой доброй. Такой наигранной…
Недоставало почти килограмма золотого песка и фарфора (того в пути побилось больше трети). Насчет второго Большак отбился: он все осколочки продолжал везти в качестве доказательства. Ну, а насчет золота… уж так располагал к себе боярин, что Дурной выложил ему всё, как на духу.
— Если бы я не нанял ту барку, то до конца лета мы бы не успели сюда добраться. А, значит, еще одну зиму пришлось тут сидеть, пока реки не вскроются.
— На всё воля Божья, — воздел глаза к потолку боярин. — Тако и ходят людишки по великой Сибири. А что до этого, — он небрежно помахал тяжелыми листами. — Так, мыслю, невелика беда. Вы ж не подати, не ясак везете, какой с вас спрос… Коли чего из даров не доищутся…
Дурной моментально напрягся, ибо сказано это было так… Впрочем, Шереметев сразу на что-то отвлекся, демонстрируя полную беспечность.
— Инда горю вашему есть чем помочь, Сашко. Это я про злато растраченное. Есть в Тобольске гость бухарский — Мусташка. Честный торг ведет, всеми уважаем. Мне вот что мнится… Могу тебя с им свесть: Мусташка ваши меха на юг свезет, сторгует — и до зимы сюда с барышом прийде! На разы покроет вашу рухлядь. И злато истраченное серебром заменишь, и вам на прожитье останется…
— Да как же я всё на торговлю пущу? — Дурной начал потеть от волнения: его явно брали в оборот. — Мы ведь меха царю везем, чтобы показать, чем наша земля богата… Да и как я в Москве объясню, что вез меха, а привез серебро. Разве можно так торг вести? По закону ли?
— Да я ж тебе подмогну! — улыбнулся Петр Василич. — Ужо отпишу грамотку о тягостном вашем положении и оскудении в пути…
— Прости, воевода, не могу. Да и до зимы ждать — никак нельзя. Уж год в пути — нам поспешать надо.
Воевода долго молчал, поглаживая бороду.
— Спеши, коли надобно… Ладнова, вечор приходи в Кремль — попируем мало-мало. И старшИну свою бери — всех угощаю. Роспись дьяки к завтреву сладят.
Боярин ушел, а Дурной осел слабо на ближайший мешок. Что хотел Шереметев? Заработать на чернорусских мехах? Или скомпрометировать его и захапать всё? Законы той поры беглец из прошлого помнил смутно. Но точно знал, что торговать кому попало, где попало да без уплаты специальных сборов в России нельзя. Для того есть специальные люди, сведенные в сотни, есть специальные дворы, ярмарки, где торговать можно. А уж торговать пушниной — это вообще была крайне зарегламентированная деятельность. Русское государство всеми силами стремилось заполучить пушнину себе и задаром.
И тут такое… Нет, нахрапистость и наглость Приклонского была Дурнову в разы милее «доброты» Шереметева!
Но на пир пошел. Как тут откажешь? Семерых спутников Большака усадили за общий стол, а самого Дурнова усадили подле воеводы. Рядом сидел высокий остроносый… дьяк. Так поначалу подумал Большак, но Шереметев удивил его, представив:
— Мой товарищ, Иван Иванович Стрешнев.
«Товарищ» — это значит, заместитель. Практически второе лицо в Тобольске. Стрешнев был заметно помоложе и одевался весьма скромно, почему, собственно, Дурной и принял его за дьяка. Товарищ воеводы оказался болтлив, много смеялся и сразу взял в оборот чернорусского гостя. Всё расспрашивал его о далеких землях, не только о Темноводье, но и о Китае, Чосоне, Ниппоне… И подливал да подливал вино в кубок Дурнова (а за воеводским столом действительно пили красное вино!).
За день волнений беглец из будущего придумал заготовочку, чтобы хоть как-то обезопасить себя и своих людей. Пора было пустить ее в ход.
— Петр Василич, Иван Иванович, научите дурака уму-разуму. Вот будем мы на Москве, а куда там лучше всего обратиться с нашим делом? Я ведь никогда в стольном граде не был и правил не знаю. Мы так подумали, что лучше всего в Посольский приказ. Мы же, получается, иноземцы…
— Ну, ежели рассудить, — лениво ответил Шереметев (он особо не задумывался, о чем говорил). — То подитя в Посольский…
— Вот и славно, что мы правильно придумали! — чересчур рьяно обрадовался Дурной. — А то гонцам-то уже поручили именно в Посольский приказ идти…
— Каким еще гонцам? — Шереметев опустил свою кружку.
— Которых мы наперед послали, — охотно пояснил Большак, радуясь уже искренне. — Мы как в Иртыш вошли и поняли, как медленно плывем, так я повелел взять лошадок, что мы из Енисейска везли, и послал вперед десяток казаков, до самой Москвы. А что, они налегке, ничего не везут, кроме нашего народного обращения к Государю. Да кроме описи даров. Думаю, они уже за Камнем.
За столом повисла тишина. Шереметев и Стрешнев переглядывались, не скрываясь. Был у воевод план. Был! И ложь Дурнова его явно портила!
За дальним углом стола кто-то, недовольный тишиной, затянул было песню, но заткнулся от толчка в бок.
— Эк поспешил ты, Сашко, — покачал головой Стрешнев, подливая вина в кружку Большака. — Инда я вот поразмыслил, и мнится мне, что не в Посольский вам приказ надобно. А в Сибирский.
Шереметев странно посмотрел на своего товарища, вздохнул, но согласился.
— И то верно. В Посольском примают послов от королей да ханов. А вы-тко кто? И Темноводье ваше — та же Сибирь. И нашей Сибирью станет. Верно же?
Дурной послушно кивнул.
— Ну, и який же тогда Посольский приказ? В Сибирский вам потребно, — Петр Василич лихо осушил свой сосуд.
— Эх, жаль, что гонцов не догнать уж, — изо всех сил расстроился Дурной. — Но вот доберемся до Москвы и сразу отправимся в Сибирский приказ.
— Угу, — стоически согласился Шереметев и махнул слуге: долей, мол. — До Москвы…
Пока неутомимый Стрешнев мучил Большака с Амура нескончаемыми вопросами, тобольский воевода что-то мозговал, попивая красненькое. Наконец, решившись, он наклонился к гостю и заговорил вкрадчиво:
— Слушай, чернорусс… Ну, коль дары невмочь тебе в оборот пустить, дай хоть что из вашего. Верно ведь, укрыли чевой-то — как же иначе? — Шереметев подмигнул. — Мусташка сторгует по лучшей цене. Рвешься на Москву? Езжай! Я твою долю опосля тебе сам возверну. Али на Москву пошлю с людишками. Мое слово верное, Сашко!
Вот же блин…
— Нет у нас ничего, Петр Василич. Только одёжа да оружие.
— Ну, будя! — рассмеялся Шереметев. — Зачем такое в лицо речешь? Я ж с тобой с вежеством обхожусь. За пазуху не лез, по сумкам не шарил…
— Не шарил, Петр Василич, — сжав кулаки, ответил Дурной. — И за то тебе моя благодарность. А вот енисейский воевода шарил. И дощаники наши чуть ли не по досочке разобрал. Или он об этом не писал?
— Не писал, — глухо ответил Шереметев. — От же дурень Приклонский! Спугнул…
Вино уже явно захватывало власть в голове воеводы. Он вяло водил мутными тяжелыми глазами из стороны в сторону. Задержался на Дурном. Сплюнул… И утратил интерес к гостю. Совершенно. Стрешнев по инерции еще поспрашивал гостя о всяком, но тоже угас, перестал подливать ему и сам погрузился в собственную кружку.
«Пронесло? — Большак переводил взгляд с одного боярина на другого. — Поломал я им планы? Или наоборот они на что-то решились?».
Посидев еще с часок, Дурной собрал своих людей, которым настрого запрещал напиваться, и отправился на выделенный черноруссам гостиный двор. Весь отряд просидел до самого утра со снаряженными пищалями — ждали подставу.

Глава 56

Совсем уже поздним утром — почти в полдень — к гостям явился дьяк с бумагами. Выдал им роспись, выдал грамоту воеводскую и молча развернулся.
— Нам-то что дальше делать? — спешно крикнул ему в спину Дурной.
— Не ведаю, — пожал плечами дьяк. — Мне велено токма передать.
— Так что, мы и плыть дальше можем?
Дьяк снова равнодушно пожал плечами и ушел, не прощаясь.
Через два часа барка с дощаниками отчалила от странногостеприимных тобольских причалов.
«Черт его знает, пропустят нас дальше или нет?» — мучился предводитель чернорусской «делегации». Впереди их ждал по-прежнему тяжелый путь дальше вверх по Тоболу, а затем по Туре. Тюменский острог странники проскочили, практически не останавливаясь. Лишь пополнили припасы, да потрясли перед местными чинами бумагами, которые уже в руку не влезали. До конца лета отряд добрался до Верхотурья, где располагалась, наверное, самая главная таможня России. Сюда стекались все караваны Сибири: купеческие и государственные. Иным путем возить пушнину и другие товары нельзя. Возили, конечно, но это был обвод. То есть, преступление. На Верхотурье досматривали строго, иных на гостиных дворах держали месяцами. Собственно, этого места Дурной и опасался более всего.
Но в Верхотурье их продержали не более двух дней. Местные дьяки просто не понимали, с каким аршином подходить к такой… «делегации». Вряд ли, это какие-то мошенники, выдающие себя за выдуманную Черную Русь. Слишком уж много у их Большака имелось грамот, составленных целым рядом приказных и воевод со всей Сибири. Да и сам караван оказался таким богатым… Какой жулик сможет столько собрать? Опять же, отряд в 120 пищальников внушал уважение; далеко не каждый острог может себе позволить столько служилых содержать. А эти — просто караван сопровождают.
Так что черноруссов пропустили, и проблемой оставался лишь выбор пути: спешиваться ли и идти за Урал Бабиновским трактом или плыть по Туре до упора, а там волоком перебираться на Чусовую. В первом случае идти придется более 200 верст, во втором — где-то с полсотни. Но Бабиновский тракт — удобная, обжитая дорога, а к Чусовой ведет суровый путь. После долгих раздумий Дурной выбрал тракт. Все-таки люди его сильно устали. Но главное — Бабиновская дорога вела к Соли Камской, городку, где, по словам местных, легко найти новые суда.
В общем, чернорусский отряд выменял подводы на дощаники и двинулся покорять Уральский хребет. До Камы шли почти весь сентябрь, в Солях их уже отговаривали плыть дальше — рекам без ледовых оков недолго осталось течь. Но Дурной, как остервенелый, рвался вперед, сторговался, нанял несколько речных судов — и чернорусская «делегация» чуть ли не круглыми сутками неслась вниз по реке, до Волги. На этой реке опять пришлось идти против течения, скорость резко упала, и в Нижнем Новгороде хозяева уже отказались плыть дальше: река вот-вот встанет! Пришлось снова переходить на пеший вариант движения.
Дурной с ума сходил! Столько пройдено! Вся огромная Сибирь! Немалое расстояние от Урала! На фоне всего этого оставшийся кусочек пути до Москвы казался почти неразличим… Но на деле — это еще четыре сотни верст! А на дворе уже заканчивался октябрь 1676 года (здесь — 7184 года от сотворения мира). Уже больше года в пути, уже девять месяцев Федор у власти… Он уже и от приступов болезни избавился и венчаться на царство успел! Черт, надо спешить!
И Большак продолжал гнать свой истощенный, измученный отряд. Отряд, который, конечно, дивился на непривычно густонаселенные окрестности. Города, городки, села, деревеньки — всё это попадалось чуть ли не на каждом шагу. Многолюдье страшное! Лишь те, кому повезло побывать в южном походе и видеть предместья Пекина — мог бы сказать, что не так уж Россия и густонаселена. А вот после Темноводья тут плюнуть некуда было!
Ночи становились совсем холодные, выпали первые снега, но после сибирских морозов, черноруссы могли легко ночевать и в поле. Чем, собственно, Дурной и пользовался: не заходил в городки, не просился на ночлег: сколько прошли до темноты — там падали и ночевали. Пару раз оказывались на чьей-то земле, но с сотней вооруженных бойцов хозяева предпочитали договариваться миром.
И вот, наконец, из черно-белой смеси грязи и снегов проступила Москва. Столицу Русского царства еще не было видно, но движение на дорогах резко выросло, нетронутая природа по обочинам почти полностью исчезла. Всюду были пашни, либо усадьбы, либо целые рабочие поселки огороженные. Предместье Москвы чадило, бурлило, шумело, и с каждой верстой караван, будто, к морю приближался.
Чернорусская «делегация» шла с востока, по Владимирской дороге, и вскоре по правую руку стала видна Яуза, уже прочно скованная льдом. Здесь слободки не раскидывались свободно, а теснились; один двор лип на другой, стараясь потеснить, урвать хоть вершок бесценной московской земли.
А потом перед путниками выросла городская стена.
Ну, как стена… Огромный земляной вал, утыканный сверху частоколом и периодически — деревянными башнями. Ворота (Таганские) тоже оказались деревянными. Земляной город. Беглец из будущего знал, что так принято назвать внешнюю часть Москвы этого времени. Но на самом деле так называлась именно крепостная стена (вал). А сам район столицы назывался Скородом.
Укрепления, конечно, не впечатляли. Дурной знал, что дальше будут уже нормальные стены Белого города, Китай-города и прекрасные укрепления Кремля… Но все-таки от столицы он ждал большего.
Длинный и вооруженный до зубов караван Руси Черной начал медленно втягиваться в узкий проем ворот, распихивая менее грозных соседей. Первая телега уже закатывалась на дощатые мостовые, как вдруг общий шум перекрыл громкий и басистый окрик:
— Ну-тка стой! Кто такие?
Серокафтанные стрельцы, охраняющие ворота, уже давно приметили странную ватагу. Видать, свистнули своих, так что у ворот уже скопился небольшой отрядец. Заметно, конечно, уступающий чернорусским стрелкам, но… но не штурмом же брать ворота Москвы! Пузатый дьяк (или кто он тут? мытарь?) властно выставил руку перед собой и тормознул гостей непрошенных. Дурной к этому готовился и поспешил с ворохом растрепанных за месяцы странствия бумаг. Принялся торопливо объяснять, кто они и почему. А эту историю про Черную Русь и про тягу про воссоединение коротко не обскажешь…
Дьяк-мытарь сам пришел на выручку — он просто не стал слушать! Поняв, что чужак собирается ему «лить воду», скривился:
— Не дело то мое! Пошлину плати — и проезжай! А пищали — сдать! Неча по Москве тако разгуливать!
— Да я ж говорю: это не товары! Мы — не купцы! И ничего мы сдавать не будем!
— Перечить?! — вмиг побагровел хозяин ворот (и, видимо, господин вселенной по совместительству). — На дыбу схотел!
— Доложите старшему! У нас вот грамоты от воевод всей Сибири! — Дурной всё еще хотел решить дело спокойно, но стрельцы вокруг подбирались хищной стаей: с копьями, бердышами, пищалями.
— Ежели ты по приказному делу — то и сам туды шагай! — прорычал дьяк-мытарь. — Людишек твоих оружных не пустим! Либо сдавайте оружье да подводы на сбереженье стражи…
Большак вмиг похолодел, представив, что станет с их дарами от такого «сбереженья». Что делать? Отвести караван назад, оставить под охраной и самому идти искать Сибирский приказ?
Чернорусская делегация заполонила собой весь проход, и за ней уже начало накапливаться недовольное людское море. Путники чувствовали острый негатив, что спереди, что сзади, слышали злобные выкрики. Толпа, как обычно, норовила стать водой и протечься там, где нельзя, облепляя пробку слева, справа. Дурной ощущал ее давление и шевеление, словно, стоял по плечи в океане: волна плавно накатывала, а потом отходила.
И тут что-то сильное и тяжелое пихнуло Дурнова в плечо, так что того аж на телегу откинуло. Высокий чалый тонконогий жеребец брезгливо фыркнул и шагнул вперед, а сверху пророкотало:
— Пошто стоймя стоите? Инда гнева Божия не ведаете?
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— Пшел вон и жди свово черёда! — машинально рявкнул дьяк-мытарь, поглощенный конфликтом с неведомыми пришельцами.
В тот же миг в воздухе свистнуло — и толстая, туго сплетенная плеть резко ожгла голову и плечо «повелителя вселенной».
— Ты, харя, на кого рот раззявил! Пред тобой думный дворянин, собака!
Мытарь взвизгнул, боль резво вернула его в реальность, и, мелко-мелко крестясь, тот принялся виниться перед статным всадником в дорогом кафтане.
«Начальство!» — стрельнуло в голове Дурнова. Думный дворянин — значит, член Боярской Думы, в которую, на самом деле, не только бояре входили. То есть, как минимум, вхожий в Кремль!
— Милостивый государь! — Большак стрелой кинулся к всаднику и вцепился в стремя. Двадцать лет жизни так и не научили беглеца из будущего обращению с большим начальством, так что изо рта вылетело что-то несуразное, но полное страсти! — Смилуйся! Не погуби! Полтора года шли к Государю, претерпевали! Хотим ему поклониться дарами, животами и землей!..
Ситуация довела его уже до такой степени отчаянья, что, плюнув на гордость, он готов был в ногах валяться, сапоги целовать — только бы добраться до вожделенной цели! До царя.
— Землей? — последнее слово, единственное из всей череды воплей, неожиданно заинтересовало думного дворянина. Он придержал рысака и наклонился к грязному, измученному дорогой незнакомцу. — Вы иноземцы, что ли?
— Выходит, что так, — после маленькой паузы ответил Дурной. — Люди мы русские, но живем за Сибирью, на реке Амур. Как 20 лет назад воеводу Пашкова богдойцы побили, считается та земля ничейной. Но мы там выжили, сдружились с местными, дали отпор богдойцам — и вот пришли царю-батюшке поклониться.
Дворянин слушал с интересом.
— А велика ли ваша земля?
— Те места, на которых мы живем, тянутся от гор забайкальских до восточного моря-океана. Считай, две тысячи верст от заката до восхода.
Тот присвистнул и огладил густую бороду.
— Эвона сказка какая… На брехню больно схоже.
— Вот грамоты! — Дурной испуганно затряс пачкой истрепанных листов. — От приказных и воевод со всей Сибири! Все города мы прошли, везде дары свои показывали для счета. У нас пушнина да злато, шелка и чай. Ежели этим, — он махнул головой на мытаря. — Достанется, они же всё растащат!
— Злато? Шелка? — дворянин традиционно начал пучить глаза; к этому беглец из будущего уже привыкать стал.
— Вот росписи! — Дурной понимал, что выглядит слегка сумасшедшим, но очень боялся потерять шанс и яростно тыкал бумагами во всадника. — Тут каждый дар прописан и измерен!
Дворянин бегло прошелся по первому листу…
— Стойте здесь и дождитесь меня! — наконец, властно приказал он и стеганул коня, послав его прямо на дьяка-мытаря.
— Как тебя звать, господин! — запоздало крикнул в спину Большак.
— Иван Афанасьевич Прончищев! — крикнул тот.
И исчез в чреве города.
Черноруссы кое-как отволокли подводы со «стремнины» дороги, окружили их, как смогли. И ждали. Движение в воротах вернулось в прежний ритм, затор постепенно рассосался. Только у ворот набиралось всё больше стрельцов. Подошли какие-то воины в стальных нагрудниках и таких же «шапках», слегка похожих на испанские морионы. Все недобро щурились на чужаков. Дурной поглядывал на быстро уваливающееся на закат солнце и истрепал себе всю бороду от волнения.
Ждать ли еще неведомого Прончищева? И сколько ждать? А если не ждать, то что делать? Бежать прочь от треклятой Москвы, пока стрельцы их бивак приступом не взяли?
— Послушай… — Дурной набрался наглости и подошел к мытарю. — А тебе знаком этот… Прончищев?
Тот испепелил Большака ненавидящим взглядом, повел плечом, обожженным плетью… но не утерпел:
— А то! Знаком! Он послом к свеям ездил, мир заключать. Оттель и стал думным.
Посол! Наверное, при приказе состоит! Вот фортануло!
«Еще не фортануло, — осадил он сам себя. — Не с твоим везением, Сашко…».
Дело шло к вечеру. И к большим разборкам у Таганских ворот. Но, как говорят подлые американцы, в последний момент внезапно появилась кавалерия! Причем, буквально!
Сначала в воротах возникли ангелы! Молодые, статные витязи на роскошных арабских лошадях. Витязи сияли парчой и яркой шнуровкой кафтанов, из-под которых щеголевато выглядывали дорогие меха. Витязи упирались красными яловыми сапожками в узорчатые стремена. А сбруя их чудесных лошадей была богата на литье и прочие украшения.
Пара десятков горделивых красавцев оттеснила от ворот засмущавшихся стрельцов, и тут по дощатому накату, почти лишенному снега, гадко проскрипел большой крытый санный возок, запряженный тройкой вороных. Из потолка возка торчала махонькая железная труба, которая густо дымила.
— Паровоз? — Дурной едва не сел на землю от потрясения.
Возок неспешно подъехал к чернорусской «делегации». «Ангелы» окружили его со всех сторон, и лишь после того дверца распахнулась: вместе с клубом пара наружу вывалился Иван Афанасьевич Прончищев. Подмигнул Дурнову и оборотился к возку. Даже руку протянул, предлагая помощь… Какое-то время внутри ничего не происходило, а потом из темноты проявилась голова. Невзрачный сморщенный старик с жидкой бородой, которую явно пытались облагородить всеми силами, подслеповато щурясь, глянул на протянутую руку думного дворянина, но вылезать не пожелал.
— Энти, что ли? — острый конец посоха нацелился на Дурнова и его измученных настороженных людей.
— Да, Василий Семенович! — улыбнулся тот.
Старик уже с хитрым прищуром осмотрел пришлых. Скривился, как от кислого. Зашамкал явно малозубым ртом.
— Мда… Ну, кажи бумаги.
Прончищев подскочил к Дурнову (не подобострастно, но ретиво), выхватил у него пачку листов и подал старикашке. В четыре глаза принялись их изучать.
— Аще — от Шереметева Большева… — еле расслышал Дурной.
— Ты старшой? — посох снова змеей нацелился на беглеца из будущего. Тот кивнул. — О животах своих радеете? — снова кивок, хоть, и с заминкой. — Тогда полезай в возок. А иные пущай следом едут!
— Подождите! — Дурной чувствовал, что его пробивает пот. Быстро одумался и поклонился пониже. — Пресветлый боярин! Но… скажи, хоть, кто ты?
— Ты чего? — с улыбкой воскликнул дворянин. — Это же Василий Семенович Волынский! Боярин и первый судья!
«Первый судья — так начальники приказов назывались — всплыло в голове Дурнова. — Ну, на большее нам рассчитывать и не приходится».
Однако не удержался и спросил:
— А куда нас?
— Ишь трясёшеся! — старик мелко захихикал, запрокинув голову, но вдруг застыл, как от боли. — Твоих на монастырский двор покуда определим. Так тобе ладно? А тебя — ко мне. Или полезай… Или пшел вон!
Дурной махнул своим: следуйте, мол, указаниям — и стрелой ринулся в возок.
Внутри было тепло и душно. Подле старичка Волынского сидел дюжий детина, который часто подкладывал угольки в небольшую печку (вот почему сверху труба торчала!). Глядя на пудовые кулаки мужика, Дурной сомневался, что тот служит боярину только истопником. Рядом с самим Большаком уселся Прончищев — довольный и улыбающийся.
— Ежели вскроется, что ты Ваньке про вас кривду наплел — сгною, — сказал меж тем сухо старичок, и такой стужей от его слов повеяло, что Дурнова мороз по спине продрал.
Молча он отвернулся к оконцу. С той стороны возка, где не было двери, на стенке имелось настоящее слюдяное окошечко! Сквозь пластину пробивался свет, но рассмотреть ничего не удавалось.
«Я сейчас еду по Москве XVII века! — взгрустнулось ему. — И ничегошеньки не видно!».
— Боярин Василий Семенович! — заговорил он, чтобы разбить тягучую тишину. — А когда вы сказали, что отвезете меня к себе, вы говорили про свой дом или про Посольский приказ?
— Эвон! — старик снова оживился и начал корчить гримасы. — А с чего это ты удумал про Посольский приказ?
— Ну, — Дурной замешкался. — Мне сказали, что Иван Афанасьевич служит послом. А вас он назвал первым судьей. Вот я и решил, что вы его начальник, глава Посольского приказа.
— Не дурак… Навродь. Токма ошибся ты, иноземец. Я — судья Разбойного приказа.
И Волынский заливисто захохотал.
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— Глянь, Ванька, како в лике поменяшеся! — боярин аж зажмурился от радости. — Бледен стал! А ну, признавайся, Сашко — вор ты и душегубец?!
А Дурной и впрямь побледнел. Он ничего не понимал, и в душе кипела ярость — извечная его беда. Неужели облом? Столько усилий… Большак впился руками в бортик сидения — аж костяшки побелели.
— Душегубец, боярин… Куда ж без этого в Темноводье. Тебе б нашу чашу испить — я бы на тебя посмотрел.
Гигант-истопник сразу почувствовал нехорошие нотки в голосе «гостя» и всей массой развернулся к испещренному шрамами чужаку.
— Ты язык-то свой укороти! — стукнул по полу возка посохом Волынский. — Инда вспомощничков на это дело найду!
Посопел и добавил:
— Ершистый.
— Василий Семенович только с сего года встал во главе Разбойного, — пришел на выручку Прончищев. — Вознамерился Государь большие перемены в этом деле провесть — вот и призвал своего верного слугу на свершения. А тако Василий Семенович многие лета по посольской части служил. По тем временам мы с ним знакомство и свели. От того я про вас ему первому проведал.
Дурной расслабил руки.
— Ну, и что дальше будет?
— Беседы вести будем… Большак, — уже серьезно ответил Волынский. — От того, сколь полезными окажутся — и прояснится, что деять далее.
Совсем скоро обоз добрался до Ивановского монастыря, который стоял в восточной части Белого города. Дурной вылез из возка и подивился этой маленькой, но грозной крепостице внутри столицы. Подворье оказалось небольшим, но обоз быстро втянули и ловко разместили на свободном пятачке. Василий Волынский сам соизволил выбраться на свежий воздух, о чем-то долго болтал с местным настоятелем, после чего махнул головой Дурнову: полезай, мол, обратно.
— Покуда тут твои людишки пребудут, — пояснил боярин. — Оно, конечно, на постной каше не зажируешь, однако, твои, видно по всему, и не к такому привычны.
«Странно, — озадачился Дурной. — Почему здесь? Хотя… вон он как по-свойски трепался с настоятелем — может, тот ему брат кровный?».
Волнительно было оставлять черноруссов одних, но приходилось довериться покровителю-старикашке. Иначе дела на Москве не делаются. В принципе, монастырь даже немного успокоил Большака: он верил, что это последнее место, откуда начнут растаскивать ценности. Тем более, его люди за месяцы пути отточили сторожевую службу до абсолюта. Правда, большинство черноруссов, попав в Москву, выглядели слегка оглушенными. Будто каждого мешком по башке стукнули.
«Ну, ничего… Надо привыкать».
Дурной упросил лишь взять с собой Олешу и пару молодых стрелков — в качестве вестовых. Тем выдали коней, и кавалькада тронулась на запад — в самое сердце Москвы. Снова Дурной ничего не видел сквозь мутное оконце, да и сумерки уже прочно легли на город.
Остановился возок на дворе роскошной усадьбы: часть ее была даже каменной (или кирпичной — в потемках не разобрать). Детина вынес боярина на руках из возка, опустил наземь.
— Теперича тебя в горницу сведут — тамо и жити будешь. Ноне не спи, не бражничай! Жди, как позовут!
Иван Прончищев же откланялся и собрался уезжать. Но на миг ухватил Дурнова за отворот кафтана и притянул к себе:
— Ты, Сашко, боле так не ершись, — шепнул он Большаку. — Прогневается Господь да отымет привалившее те счастие. Василий Семенович — в большом доверии у государя. Не Милославский, конечно, но батюшка Федор Алексеевич его привечает и слушает. Так что хватайся обеими руками!
И с таким напутствием Пончищев вскочил на своего чалого — да исчез в сумерках.
Горница оказалась совсем крохотной, видимо, в таких слуги жили. Широкая лавка, сундук да кусок горячей печки, которая, похоже, отапливала сразу несколько клетей. Олешу с вестовыми поселили неподалеку, в таких же комнатушках. «Бражничать» не имелось ни сил, ни желания, а вот спать — даже на твердой лавке — хотелось страшно. Но Дурной терпел — и вскоре его, действительно, позвали.
Чернорусский Большак попал в просторный, плохо освещенный лучинами зал. Но даже их света хватало, чтобы оценить аляповатую роскошь: все стены расписаны в ярких красках, бок печи выложен изразцами с глазурью. Всюду — дорогие ткани с вышивкой. Сам Василий Волынский сидел в резном троне-кресле, укутанный мехами.
Старик молча указал Дурнову на похожее кресло напротив. Беглец из будущего сел — и начался самый долгий и дотошный допрос в обеих его жизнях. Волынского интересовало всё — и Большак старался рассказывать подробно и в деталях. Единственное: он изо всех сил скрывал изначальные сепаратистские настроения в Темноводье, а всё плохое норовил свалить на воеводу Пашкова (последнее было не такой уж ложью). В ходе разговора Дурной неожиданно понял, что Волынский не особо-то старый. Просто он культивировал в себе стариковское поведение: кряхтел, стонал и так далее. То ли немочи его донимали… то ли играл он такую роль в своем круглосуточном театре.
Для беседы Дурной даже прихватил с собой малый чертеж амурских земель (и соседей азиатских), с помощью которого показывал Черную Русь наглядно. И боярин довольно быстро начал в ней ориентироваться, хотя, чернорусская карта сильно отличалась от того, как рисовали Землю в XVII веке.
— Складно баешь, Сашко, — Волынский устало откинулся на спинку своего трона. — Дивные речи, но, по всему видать, правда то… Ступай покуда. Промыслить сие нужно.
А Дурной и рад, ибо глаза его уже слипались, и сил никаких не оставалось. Доволокся он до лавки, рухнул на тонкую подстилку… а среди ночи вскинулся от воплей и криков. Горница его выходила прямо на двор, недалеко от ворот, видимо, там и ругались. Голоса злые мешались с конским ржанием и стуком. Окно в комнате, по случаю зимы было наглухо забито, так что Дурной юркнул за дверь, спустился по лестнице в какой-то хозяйственный «отдел» и нащупал уже дверь входную.
Во дворе бегали люди с факелами. У ворот стояли более десятка мужчин, поблескивая металлом оружия. За воротами тоже кто-то толпился, колотил в ворота и требовал их открыть. Большак нашел взглядом широкую тетку, которая стояла неподалеку и с живым интересом следила за перебранкой.
— Что случилось-то? — поинтересовался у нее Дурной. — Может, помочь надо?
— Да ни! — отмахнулась толстуха. — То дела боярские. Видать, высокородные повздорили. Чтой-то требуют…
— А не ворвутся… те?
Тетка фыркнула.
— Не таковский наш боярин, чтоб до его собственного подворья кто добрался. Рази что рынды царския. Так то не вони… Ты бы шел спать, барин. Ночь холодна выдалась!
И Дурной не стал спорить.
Проснулся он сильно засветло. Вокруг, за стенками слышалась возня и копошня — дворня вовсю обслуживала госпОду. А госпОда дрыхла едва не до полудня… Видимо, Москва заразила этим и Дурнова.
Позвали его лишь на завтрак, который в приличном обществе называют обедом.
— Слыхал-то шумели ночью? — хитро спросил Волынский, старательно жуя пышные свежие пирожки. — То по твою душу приходили.
— Как по мою? — Большак аж поперхнулся с полным ртом каши.
— А вон так, — развел руками боярин. — Мож, ты ведаешь? Прийшли, аки тати, посередь ночи. О трех санях, да с сабельками. Едва ворота не порушили — так тебя хотели.
— Воры? — Дурной всё еще не мог прийти в себя.
Василий Семенович тонко захихикал.
— Воры? На Москве? Да на меня? Экий ты дикой, Сашко. Не… Сибирского приказу то были людишки.
«Нормальный ход! — беглец из будущего, наконец, проглотил ком каши, ставшей колом в горле. — В столице посреди ночи государственные министерства устраивают разборки? И из-за меня?!».
— Ну, прознать про то, что с ворот Таганских тебя я забрал — нетрудно. Только откель они вообще про вас ведают? Имечко твое ведь орали. И дары вернуть требовали.
Дурной вспомнил, как врал в Тобольске про гонцов, что вперед послал. Но ведь врал же!
Говорить об этом боярину смысла не имело, так что он спросил про иное:
— А это нормально у вас: ночью в дом главы приказа вламываться? Или это им царь приказал?
— По государевой воле другие люди приходют… — лукавая радость стекла с лица старика. — Покуда Бог миловал. Эти… ночные, может, так нагло прийти и не решились. Да с ими глава приказу Сибирского был. Сам Стрешнев. Не поленился…
— Стрешнев?!
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Дурной не успел удивиться, что фамилия ему знакома, как сразу вспомнил, откуда ее знает. Снова вспомнился опасно-гостеприимный Тобольск, пир… И товарищ воеводы Иван Стрешнев… который убеждал его в Москве идти не в Посольский, а в Сибирский приказ. И эти — из Сибирского…
— Иван Стрешнев?
— Почто Иван? — удивился Волынский. — Родион Матвеевич, окольничий царский.
Большак утер со лба испарину.
«Уже всякую чушь думать начал… Будто, можно вперед нас до Москвы добраться, да еще карьеру при царе сделать и стать судьей приказа… Не отоспался ты еще, Санечка, не варит твой котелок».
Вообще, он старался не трепаться на скользкие темы с малознакомыми людьми (любая информация может чего-то стоить… да и опасно в этом мире откровенничать), но теперь Дурной кратко рассказал Волныскому о том, как разводили его в Тобольске. И как потом настойчиво посылали именно в Сибирский приказ.
— Видать, эти два Стрешневых — родичи, — закончил он. — И тот предупредил этого о нашем… посольстве.
Старый боярин долго молчал, прижав посох к плечу. Есть он уже расхотел.
— Ох, напрасно ты не поведал мне сие вечор, — наконец, нарушил Волынский тишину. — Шереметев, значит… Он ведь в останний год царя Алексея пребывал подле оного всё время. В большую сиу вошел при старом Государе. Да и после смерти — быстро правильную сторону выбрал. Тоей ночью лично присягнул Федору Алексеевичу. Инда Милославские его всё едино из Верху изжили. Ох, в обидах сидит Петр Василич!..
Волынский снова замолчал.
— Немочно нам теперь тянуть… Монахи ивановские зазря болтать по Москве не станут, но всё одно стрешневские за недолгу и караван твой изыщут. Ох, тяжко-тяжко! — Василий Семенович закачался в кресле. — Я ж было удумал до царя-батюшки тебя довесть уже после богомолья, но теперь тако неможно… Поскорее треба.
— А трудно это… — Дурной силился подобрать правильные слова, но махнул рукой. — На прием к царю записаться? Там, поди, очередь на месяцы вперед!
— Нет, я тебя не Дурной, а Дикой звать буду! — боярин вновь развеселился. — Наш Государь во всякое дело вникает и трудится каждодневно. Нынче, во вторник, ему докладают дела из Поместного, Челобитного приказов… И дружина твой, Стрешнев, тожа там будет. Завтрева, в среду — дела по Дворцу, Оружейному да Пушкарскому приказам. Еще опосля — с судами дела решают да по Земскому приказу. А вот в пятницу иду я да главы Стрелецкого и Хлебного приказов…
«Красавчик, Федор! — изумился Дурной, который таких деталей не помнил. — Настоящая административная работа!».
— Значит, в пятницу пойдем? — оживился он. Наконец-то хоть какая-то ясность!
— Можно, в пятницу… Токма… большой Выход будет в воскресенье. Лучше вот туда попасть. Мыслю, удастся мне это…
— Да зачем нам Выход? — Большак расстроился. По-любому там будет парад с валянием в ногах, куча роскоши, громких слов — а Дурнову хотелось поговорить в рабочем порядке, по деловому.
— Давай в пятницу, Василий Семенович!
— Поуказывай мне ишшо! — Волынский зло стукнул посохом. — Хочешь по-своему — шуруй во Сибирский приказ. Там тобе уже заждались… Указует он. А мне в том какая корысть, ты думал?
— А какая корысть? — Дурной напрягся.
— Не трухай, — захихикал боярин. — На злато твое лапу не наложу. Не Шереметев, чай. Я птица иного полета.
Василий Семенович споро сплюнул через плечо, а потом мелко-мелко закрестился от сглаза.
— Что мне в сём мире потребно — лишь любовь да доверие Государево. От того токма я тут, от того и на Верх вхож. Могу я дойти до Федора Алексеевича. Подивить ее, тоску разогнать весельем. Он и прислушивается ко мне иной раз… А это, Сашко, лучшее любого злата будет.
Дурной тут был полностью согласен со стариком. А еще он, наконец, понял его мотивацию и слегка успокоился. Пересечений у них пока нет, оба судна движутся параллельным курсом.
— Инда лучше б опосля богомолья тебя показать Государю, — вздохнул Волынский. — Опосля богомолья — оно б чудеснее вышло. Но и ныне неплохо. Тут ведь весть-кручина дошла до Федора Алексеевича: ляхи подлые из войны с басурманами вышли. Остался он теперя один противу всех османов да крымчаков.
Дурной едва машинально не ляпнул «да знаю», но вовремя прикусил язык. Вскоре Россию ждут тяжелейшие осады Чигирина, но Федор и сам сможет дать достойный отпор туркам.
«Забавно, что этого царедворца весть о бегстве союзника волнует только в связи с ухудшением настроения царя» — еле сдержал улыбку беглец из будущего.
— Так что, с Божьего благословения, в воскресенье спробуем — порадуем Федора Алексеевича! — и Волынский с кряхтеньем поднялся, показывая, что разговор окончен.
Глава Разбойного приказа оказался тем еще шоуменом. За оставшиеся дни он повелел Дурнову отобрать из даров самое впечатляющее. Съездили в монастырь (причем, ехали разными группами, петляя по узким улочкам Китай-города и Белого города), где Большак отобрал шкуры тигра, леопарда, пару связок самых черных соболей «с серебром». Также выбрали самые крупные самородки — таковых в последние годы на Амуре уже почти не находили, но несколько тяжеленных «камешков» все-таки имелось. Волынский присмотрелся к уцелевшему фарфору и лично отобрал несколько наиболее изысканных посудин. Ну, а шелка с чаем взяли по чуть-чуть — просто как «демонстрационные образцы».
Также боярин повелел выбрать еще пяток черноруссов для участия в Выходе.
— Поздоровее отбирай! — наставлял он Дурнова. — Чтоб русския были, да пара-тройка азиятов. Да чтоб рожи ихние были попричудливее.
Для этих ребят с «причудливыми рожами» (да и для самого Дурнова) Волынский велел выпотрошить свои сундуки, чтобы одеть их с шиком и лоском. По понятиям XVII века — это яркая, пестрая одежда во много слоев, да чтобы непременно с мехами. Наряженный Большак больше всего захотел тут же вырваться на улицу, ибо сразу начал задыхаться и истекать потом. Шею зажимало, длинные рукава бесили. Ну и, конечно, никакого разговора о подгонке по размеру — всё массивное, объемное, с запасом.
Тем не менее, Дурной был согласен с боярином: царя нужно впечатлить. И, если с дарами черноруссы продумали всё хорошо, то вот с одёжкой (по которой встречают) — не очень.
Василий Семенович добыл «пропуск» в царевы палаты, именуемые здесь Верхом, на всю делегацию. Два последних дня прошли в непрерывных примерках и инструктаже: как ходить, как говорить, как кланяться, что можно, что нельзя делать (в основном, всё было нельзя).
— Како время приспеет, стой за плечом мои, да на шажок позади, — наставлял Дурнова Волынский. — Инда я ийду — и ты тож; я встал — и ты замриша. Як укажу — кидайся царю-батюшке в ножки и моли его о великой милости: принять и защитить Русь Черную. Внял ли?
— Василий Семенович, так, может, сначала вы скажете? — беглец из будущего выставился полнейшим простаком. — Мол, вот такая есть земля, вот такие в ней людишки живут… Вы-то те порядки лучше знаете. И говорить по-высокородному умеете. После покажем дары, а уж в конце я в ножки бухнусь.
Волынский задумался. В глазах его сразу вспыхнул огонек. «Ну, понятно, — скрыл улыбку Дурной. — Решил, что так ему еще выгоднее. Вроде, это всё от него идет. Вот пусть так и думает».
Сам же Большак отлично понимал, что запомнят того, кто будет последним.
…Воскресным утром на подворье Волынских седлали целый табун лошадей. Сам боярин, громко постанывая и тихо ругаясь, не без помощи слуг взобрался в седло и выбрал повод.
— Может, лучше в возке? — Дурнову боязно было смотреть на побагровевшее лицо старика.
— Так воспретил Государь в Кремль ездить, кроме как верхом, — тяжко вздохнул Волынский и прикрикнул. — Трогаай!
Кремль, как и прочие центральные районы столицы, поражал диссонансом между роскошью капитальных построек и ветхостью построек временных: заборов, деревянных времянок и дощатых дорог, покрытых смесью снега и грязи. Но Дурной (хоть, и был тут впервые) особо не приглядывался. Его всего потряхивало от значимости предстоящего момента. Опять же, трудно удивить роскошью того, кого 13 лет водили по Запретному городу.
«Кто в армии служил — тот в цирке не смеется».
Боярин повлек «делегацию» через Соборную площадь к Теремному дворцу — прямо на Златое крыльцо. Взошли до четвертого этажа, прошли сени с давящими на психику низкими арочными потолками и — прямо в верхней одежде — оказались в Передней палате, где уже толпился разодетый в пух и прах народ.
Здесь и ждали царя.

Глава 60

— Государь! Милостивец!
Десятки взопревших и пропахших потом от двух-трехчасового ожидания человек заколыхались, заволновались и хлынули от стен и закутков рассусаленной Передней палаты в центр! Туда, где из золоченных резных дверей явился сам царь всея Руси Федор Алексеевич Романов. Сам шел! Ножками своими недужными.
Федор был довольно высокого роста, черты лица имел тонкие и, как будто, восковые. Всё остальное скрывали тяжелейшие церемониальные одежды, сияющие золотым блеском. Кажется, это шествие давалось царю нелегко. Из-за тяжести платья или боли в ногах — неясно.
Толпа бояр и иных приближенных домчалась до незримой черты, которая отделяла простых смертных от божьего помазанника, после чего все принялись бить многократные земные поклоны. Волынский не отставал, позабыв про многочисленные свои недуги, Дурной с остальными черноруссами, как могли, повторяли верноподданнейшие телодвижения за своим покровителем.
Царь подзывал к себе бояр по очереди и выслушивал их благодарности или просьбы. Всё выглядело явно отрепетированным: возле Федора, впереди рынд, стояли двое густобородых ближника, которые что-то подсказывали ему на оба уха. Наверняка какой-нибудь Милославский с Хитрово.
Волынский чутко следил за окружением Федора Алексеевича, поскольку, едва уловил какой-то ему одному приметный знак, тут же кинулся к самым царевым ногам, распихивая прочую боярскую братию. Амурские гости поспешили следом. И вновь — череда поклонов с максимальным прогибом — после чего Василий Семенович сжато и очень дельно поведал царю о далекой земле, что прозывается Русью Черной, что богата тем-то и тем-то, и где живут люди православные (то, что почти все православные там — староверы и наполовину язычники, он сам не знал). Тут же вперед выскочили черноруссы с пушниной, желваками золотых самородков и прочей роскошью.
Дурной по лицу царя понял, что про Русь Черную ему рассказали загодя, так что он не особо дивился. Показуха, короче. Но дары осмотрел с живым интересом, даже уточнил: а этого сколько? а того? Толчок локтем в бок подсказал, что пришло время для беглеца из будущего. Тот самый момент.
Всё, что было до того — спрессовалось в одну эту точку. А всё, что станет после — выйдет именно из нее. Дурной сжал пальцы в кулаки, глубоко вдохнул и шагнул вперед:
— Государь-батюшка Федор Алексеевич! Всем, чем богата наша земля Темноводская, мы тебе поклонились. Но и это не всё, что я с собой привез. Ведаю я, что мучит тебя сильный недуг. А потому привез из Китая мудрого человека, который многое знает про лекарскую науку. Взгляни на лоб мой, что шрамами усеян: ударили меня палицей, думал, что помру, но на китайской стороне меня не только выходили, но и здоровье прежнее вернули. Дозволь этому лекарю показать свои умения!
Дурной чувствовал, что говорит уже в полной тишине. Что все вокруг поняли: царский Выход идет не по плану. Но он держался за взгляд Федора Алексеевича, в глубинах которого царила неугасаемая боль. Держался и говорил, говорил, говорил!..
Волынский сам унял своего протеже. Угольки глаз из-под обвисших бровей метали такие молнии, что боярин наверняка на месте прибил дикого чернорусса, если бы, тем самым, не попортил и свою репутацию.
…Шоу оказалось безвозвратно испорчено, и «делегацию» проводили прочь под обстрелом ироничных взглядов…
— Ты что сотворил, ирод?! — за Кремлевской стеной Волынский, наконец, отвел душу. — Я к тебе — всей душой, а ты — с ножом за пазухой? Сгною, сучий потрох!
— Не надо гноить, Василий Семенович, — Дурнову внезапно совсем перестало быть страшно: ход сделан, остается только ждать. — Ну, ты же сам говорил, что важно тебе быть угодным царю. Быть ближе к нему. Вот и представь, как тебя государь возвысит, если с твоей помощью его исцелить получится!
— Ох, молчи, дурень! — зло ощерился старик. — Много ты понимаешь! Лучшие — слышко, лучшие! — лекари бились, ан ничего у них не вышло! И отеческие, и иноземные! Лекарство — то палка о двух концах. Исцелишь — слава тебе и почет. А не сдюжишь — полное посрамление! Вникаешь? Позор и поруха! Государь-то, может, и простит. А вот окольничие не простят… Но ежели Федору Алексеичу еще и хуже станет — тут одним позором не отделаешься. Тебя с твоим лекарем враз на дыбу отправят… Да и мне аукнется.
И боярин ушел в причитания. Дурной, если честно, тоже чуток взбледнул. Он был уверен, что хуже Олеша не сделает. Но вдруг царю поплохеет по каким-нибудь своим причинам?
— Ох, молись, Сашко, — Волынский, будто, подслушал мысли Большака. — Молись всем демонам, каких вы там у себя чтите, чтобы всё это просто забылось…
Не забылось.
Государственная машина в Москве была малоподвижной, работала со скрипом, но работала. Особенно, когда царь проявлял настоящую волю к достижению цели.
Через два дня после Выхода, к дому Волынского явились государевы посланники с приказом: привести во дворец китайского лекаря.
— Я с радостью поеду помочь русскому царю, — с улыбкой, на хорошем русском ответил Олеша (он даже «р» уже сносно выговаривал). — Но только вместе с Сашко Дурным.
На это вздевшие брови посланники заявили, что это не ему решать. Но Хун Бяо с обескураживающей улыбкой возразил, что как раз именно ему. Посланники моментально сменили удивление на гнев и в грубой форме поинтересовались… что-то вроде: китаец, ты чо, бессмертный? На что Хун Бяо с легкой грустью в голосе ответил, что истинного бессмертия он еще не достиг. И, конечно, понимает, что почтенные господа сильнее и легко смогут убить бедного даоса, взыскующего мудрости… Но что они потом будут делать с мертвым лекарем?
Диалог длился довольно долго. Всё это время хозяин дома выкрутил свою притворную немощность на максималку и не отсвечивал, готовый притвориться мертвым опоссумом в любой момент… Но в итоге, красные, как запрещающие сигналы светофора, посланники усадили Олешу и Дурнова на коней и повезли обоих в Кремль.
— Бяо, дружище, надо очень постараться! — тихонько накручивал друга Большак. — Конечно, было б здорово, если ты совсем сможешь его вылечить. Но самое главное — чтобы он, хотя бы, почувствовал облегчение. В короткий срок.
Они не раз уже разговаривали на эту тему. Олеша давно был посвящен в эту часть плана Дурнова и старательно интересовался «историей болезни пациента Романова Ф. А.». К сожалению, беглец из будущего почти ничем не мог помочь. Он знал, конечно, базовую теорию: скорее всего, Федор страдал от того, что его организм плохо усваивал витамин С, что болезнь это наследственная, и что получил ее царь, вероятно, от матери из рода Милославских. Но как это объяснить китайцу XVII века? Что такое витамины? Тут и сам-то не понимаешь… Ну, полезные вещества. Хотя, ладно, именно с витамином С попроще — это аскорбиновая кислота. Но вопрос-то не снимается! Что такое аскорбиновая кислота? Дурной даже формулы не знал, однако формула всё равно ничего не меняла. Непонимание сохранится. Полное! И это не единственный вопрос. Как не усваивается? Почему не усваивается? Что, значит, наследственная болезнь? А главное, как ее можно преодолеть?
Так что разговоры были долгими, но малополезными. Дурной мог лишь предположить, что, частично проблему можно решить через диету. Если есть побольше продуктов с витамином С (лимоны-апельсины, капусту и, конечно, ягоды) — то и усвоится его побольше. Хотя, не факт.
Оставалось надеяться, что китайская медицина опирается на собственную систему диагностики заболеваний. И Хун Бяо поймет суть недуга в своей терминологической системе. А еще — сможет найти… ну, например, секретные точки на теле, которые откроют запертые «шлюзы», и витамин С хлынет в измученный организм царя Федора.

Глава 61

В Кремле их волнительные ожидания снова не сбылись: лекаря и его друга не повели прямехонько к государю на осмотр. В одной из палат черноруссов выставили пред суровые очи князя Никиты Ивановича Одоевского. Одоевский возглавлял Аптекарский приказ. Целый приказ, главной задачей которого было обеспечение здоровья одного человека. Целый приказ, который с этой задачей справлялся… хреново. И, конечно, его глава весьма ревниво отнесся к каким-то внезапным выскочкам.
Так что возле Одоевского рядком расселись гордые от собственной значимости медикусы Блюменрост и Костериус, Зоммер и Еглер, а также доктор Михайло. В пять скептически искривленных ртов они принялись экзаменовать щуплого даоса. Разумеется, исходя из своей, европейской медицинской картины мира.
Это была беседы глухого с немым. Олеша просто не понимал, о чем его спрашивают.
— Да ну о чем вы? — не выдерживал периодически Дурной. — Какой Аристотель? В Китае о нем понятия не имеют. Там медицина развивалась своим путем.
— О каком можно говорить развитии, если там не ведают мудрости Аристотеля? — картинно вздыхал Костериус. — Даже мусульмане чтут его мудрость.
— Да вы, в Европе, только от мусульман про Аристотеля и узнали…
Экзамен заходил в тупик. Медикусы желали не изучить методы работы даоса, а доказать, что тот ничего не может. И благодаря разнице в понятийной базе, сделать это было нетрудно. С точки зрения попугая, рыба совершенно неспособна к передвижению. Периодические призывы Дурнова вернуться к матушке логике эффекта не возымели…
— Хватит!
Низенькая дверь, требующая поклона, отворилась без скрипа, и в палату вошел царь. Похоже, он был главным зрителем этого спектакля. Федор Алексеевич прошел к месту экзекуции — медикусов с их стульев, как ветром сдуло. С тяжким стоном молодой, чрезмерно бледный мужчина опустился на один из них.
— Как бы ты стал меня лечить, целитель? — устало спросил он.
Дурной уже видел монарха на приеме, но почему-то только сейчас прочувствовал, что перед ним сидит историческое лицо. Настоящее и живое! Которое мучается от боли и не может перестать надеяться, что когда-нибудь его страдания прекратятся. Хотя бы, частично. Даже перед Канси беглец из будущего подобных чувств не испытывал. Китайский император (как и царь двумя днями назад) был для него просто фигурой, а не человеком. Теперь же… Теперь Дурной заробел, по-настоящему проникнувшись особенностью момента.
А вот Олеша был спокоен, как скала.
— Если ты позволишь, государь, то прежде я изучу тебя. Уложу на долгое время, чтобы силы твои пришли в норму. После попрошу рассказать о твоих болях: всё и в подробностях. Мне поможет не только смысл твоих слов, но и то, как ты их будешь произносить. Затем я исследуют состояние твоих глаз, твоего языка, который многое говорит без слов. Затем я изучу твой пульс на руках и ногах: важно понять, как движутся потоки Ци в твоем теле, изучить точки входа, понять, где жизненная сила застаивается, где ее не хватает. Уже после этого, я первым делом сниму боль, чтобы лечение…
— Снимешь боль? — глаза Федора Алексеевича вспыхнули. — Вот просто так — снимешь?
Хун Бяо кивнул.
— Это не так уж и трудно, государь. Но хочу сказать, что это не лечение. Убрать боль — это даже вредно. Ведь боль — часть жизни. Это продолжение прочих чувств нашего тела. Настоящее лечение — это иссекновение корня болезни. Лишь восстановив гармоничный ход потоков… жизненных сил, мы придем к тому, что боль уймется и угаснет. Сама.
Тишина повисла в палате.
— Ты… сможешь всё это сделать, лекарь? — царь очень пытался выглядеть невозмутимым, но волнение в голосе выдавало его.
— Я приложу все силы, государь, — щуплый даос с достоинством поклонился.
— Хорошо. Дозволяю тебе остаться. Но помни: за каждым твоим деяньем учнут следить люди из Аптекарского приказа. А твои зелья также допрежь испытают на псах и на людях.
Тут, наконец, Федор Алексеевич обратил внимание на Дурнова.
— А ты ступай.
Да, следовало просто поклониться и «ступать». Олеша был тщательно проинструктирован, как капать на мозги царю, что, мол, Большак черноруссов имеет много чего интересного сообщить. Главное — убедиться, что щуплый даос тут закрепился…
Но все-таки Дурной не удержался.
— Благодарю тебя, государь за доверие к моему подарку. Надеюсь, таланты Олеши тебе помогут… Мы все станем молиться Господу об этом. Но знай, что у меня еще имеются дары для тебя. Тоже такие, которые просто так не передать. Прими в залог один из них…
Большак вынул из-за пазухи пухлый томик. Потянулся было с ним к царю, но одумался и передал книжицу хмурому князю Оболенскому.
— Я 13 лет провел в плену в Китае. Жил в их столице, видел двух богдыханов. Здесь я прописал всё про то, как устроена китайская держава. Как управляется и воюет, как трудится и торгует, какие там законы и подати. Думаю, таких сведений во всей Европе не найдется.
И, наконец, Дурной умолк, покуда его снова не заткнули. Поклонился несколько раз и почтительно пропятился к выходу. Взглядом пожелав Олеше удачи.
Коня Большаку в дорогу не дали — некому было озаботиться. Так что до владений Волынского пришлось топать пешком — но хоть на Москву, наконец, посмотрел. На подворье его пустили, но Дурной сразу почувствовал, что отношение к нему изменилось: дворня печенкой чуяла, что их господин этого чужака уже не любит. Тогда и им стараться нечего.
Хозяин же выглядел грозовой тучей, если таковые бывают сгорбленными и кашляющими. В последующие дни боярин с Большаком практически не пересекались в тереме. А, если и виделись случайно, то Василий Семенович с максимальной желчью интересовался: а не пора ли уважаемому топать в Сибирский приказ, где его так ждут.
— Да на кой я им! — пытался отшутиться Дурной. — Все богатства уже царю отданы.
— Нечо, — усмехался Волынский. — Чай, с твоей Руси Черной имеется что содрать. Ужо они на тебя тягла навесят — до гробовой доски не рассчитаешься.
И все-таки прямо боярин гостя из дому не гнал — видимо, надежда в душе его угасла не совсем.
«Еще не до конца сбросил меня со счетов Василий Семенович» — улыбался Дурной согбенной спине Волынского. А потом хмурился. Все-таки Русь Черная фактически легализовалась в русском государственном поле. И, возможно, в Сибирском приказе уже идет какое-то юридическое оформление. Во что они там захотят превратить Темноводье? Как скоро? И могут ли они сделать что-то без воли царя?
Царь. На него у Дурнова были все ставки. Вся поездка затевалась ради большого личного разговора с царем. В бояр беглец из будущего не верил. Он очень хорошо понимал их классовую шкурную натуру. А вот царь… Царь — он, конечно, тоже полностью боярский. И защищает их. Но могут же у него иметься более высшие интересы! Помимо шкурных…
«Да я ему и шкурные удовлетворю! — стискивал кулаки беглец из будущего. — Только дай до тебя добраться…».
…— Божиею милостию великий Государь, Царь и Великий князь всея Великия и Малыя и Белыя России, самодержец Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский, царь Казанский, царь Астраханский, царь Сибирский, государь Псковский, — бесконечно длинный титул без запинки отлетал из уст рослого и статного рынды в белоснежных одеяниях и высоченной шапке. — … и иных многих государств и земель, восточных, западных и северных, отчич и дедич Федор Алексеевич повелеша Сашку Дурнову из земель Руси Черной явитися пред ним!
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Три дня. Три дня в тереме Волынского царило тревожное ожидание. И вот, наконец, явился вестник — и призвал. Дурной покосился на Волынского, чтобы по его реакции понять: успех это или его дурака сейчас на дыбу поволокут? Посветлевшее лицо Василия Семеновича выражало полнейший восторг. Искренний или фальшивый — этого лицедея поди раскуси!
Снова в Кремль. Снова в Теремный дворец, правда, минуя Золотую лестницу. И палата оказалась поскромнее. В ней, помимо царя с почетным караулом рынд-херувимов, находились с полдесятка бояр в мехах и пара дьяков, пристроившихся к резным конторкам. У дальней стенки (со стороны приходящих) стоял приодетый Хун Бяо. Большак вопросительно вздел брови и получил в ответ утвердительное подмигивание.
Старый придворный с колыхающимися подбородками, которые еле-еле прикрывала жидкая борода (Дурной уже знал, что это был «хозяин» Кремля Хитрово) зычно возвестил:
— Божиею милостью… — и снова в три колена бесконечная череда царской титулатуры. — … Федор Алексеевич указал, а бояре приговорили! Лекарю Олешке Китайскому дозволено невозбранно бывать в Аптекарском приказе, пользоваться всеми его запасами на благо Государя! Означенному Олешке и посланнику Руси Черной Сашку Дурнову дозволено поселиться в Гостином дворе, что на Ильинской улице! Прочих черноруссов покуда расселить в черной тягловой Покровской сотне, поставив на казенный кошт!
«Похоже, это все-таки успех, — выдохнул Большак. — Надеюсь только, что официальными милостями не ограничатся?».
Царь, словно, услышал мысли беглеца из будущего и жестом руки остановил Хитрово.
— Книга твоя о стране Китайской зело хороша оказалась. Видно в ней не только умение складывать слова, но и дюжий ум. Сам слагал?
Дурной кивнул, зардевшись. Идея составить детальное описание Империи Цин возникла почти случайно — из тех историй, что он записывал для сына Демида. Пришлось потратиться на корейскую бумагу, сшить десяток тетрадей — и выплеснуть на них все полученные знания. Дурной ввел в книге ряд ноу-хау — оглавление, нумерацию страниц; четко обозначил разделение слов и предложений (хотя, в печатных книгах это уже применялось).
— Мы певелеша отослать сей кодекс на Печатный двор, дабы сделали с него два на десять оттисков.
«Это хорошее дело, — невольно улыбнулся беглец из будущего. — Даже можно сказать, не зря съездил…».
— Но ты, Сашко, рёк, что имеешь для царя еще дары, — легкая улыбка тронула губы царя. И, кажется (а кажется ли?), что наконец-то на его лице не было тени вечной боли.
— Да, государь, — голос Дурнова дал петуха… слишком долго он ждал этого. Слишком долго готовился и оттачивал в голове свои речи. — Есть у меня дары… Но тут мне время понадобится, дабы всё разъяснить…
Федор Алексеевич вопросительно посмотрел на Хитрово. Толстяк нахмурился… Но царь заявил:
— Дарую тебе потребное время. Только поспешай…
— Да, Государь! — Дурной стрелой метнулся за дверь за тяжеленным свертком, который предварительно захватил и оставил в дальней горнице. Попросил выделить ему двух рынд для поддержки — и развернул огроменную карту немногим ниже человеческого роста и почти в три метра шириной.
— Ехали мы к тебе, Государь, через всю бескрайнюю Сибирскую землю. Вёз я тебе чертеж наших, чернорусских земель, но в дороге решил обрисовать всю эту землю!
Дурной нагло врал. Карту эту (из намертво склеенных лошадиных шкур) долго и мучительно рисовали в Болончане. Всё Темноводье и окрестные земли обозначили с помощью очевидцев. А вот Сибирь с ее реками беглец из будущего наносил сам по памяти. Чтобы не палиться северные окраины на карте остались белым пятном, но вскользь были очерчены Чукотка, Камчатка, Курилы, Сахалин, Хоккайдо и хвостик Корейского полуострова. Карту рисовали так, чтобы она не сильно выбивалась из картографических традиций XVII века, но, при этом была информативна, точна в расстояниях, а по цвету легко различались суша и вода, реки и дороги.
— И впрямь ценный дар! — искренне восхитился царь.
— То, Государь, не сам дар. Дозволь изречь мои думы, что из этого чертежа проистекают.
Федор Алексеевич кивнул. Заинтересованно.
— Вот Урал-Камень, — очертил Дурной левый край карты. — А вот самые дальние остроги твоего царства — Ленский, Селенгинский. Их и многие другие остроги, слободы и городки потребно снабжать хлебом. Сама Сибирь покуда хлеба родит мало, и везти его приходится аж из-за Камня. Что долго, дорого и ненадежно.
— А вот Русь Черная, — он ткнул в правый нижний угол. — Вот Амур — наша Черная Река — что тянется от западных гор до восточного моря-океана. Здесь теплое лето и тучные земли. Уже сейчас у нас русскими хлеборобами распахано не менее трех тысяч четей земли. У дауров мы не считаем, но, думаю, не меньше. Конечно, со всех этих земель мы готовы платить тебе, Государь, тягло. Посмотри, насколько наши земли ближе к Лене, к Ангаре. Ежели б мы могли продавать хлеб в сибирские острожки, то был бы он гораздо дешевле, чем привезенный из Москвы. А если на Черную Русь послать еще крестьян — то сможем мы обеспечить зерном всю Сибирь дешевым зерном. Земли у нас вдосталь.
Беглец из будущего поначалу опасался, что такими заявлениями привлечет не столько крестьян, сколько нищающих феодалов. Но подумал и решил, что это самодержавию невыгодно. Помещикам дают землю, чтобы они служили в войске конно и оружно. Поэтому бояре и дворяне должны находится поблизости от Москвы. Так что наплыва кровопийц-феодалов пока можно не опасаться.
— Но это далеко не всё, Государь, — Дурной заметил, что слегка сбивается на лекторский тон, но «ученик» слушал во все уши, так что сойдет. — Понимаем мы, что главной ценностью для Русского государства является пушная рухлядь. Ну, в нашем случае — еще и злато. На это богатство Русь покупает всё потребное из немецких стран. Понимаем. Но взгляни, государь, какой тяжкий путь предстоит идти той рухляди от Черной Руси. Мы прошли всё, и мы ведаем, каков он. Поверь, мы во всем себе отказывали, спешили, но ушло у нас 15 месяцев. А ведь можно обойтись гораздо скорее. Всего в трех местах нет речного пути: меж амурскими притоками и притоками Селенги, на Ангарских порогах, и меж Енисеем и Чулымом. Но в тех местах наш ход замедлялся в десятки раз! Вот ежели бы там проложить торные дороги, посадить людишек, что станут работать для извоза, понастроить телег и саней для сдачи внаем — это так сильно помогло бы! Всего в трех местах по всей Сибири! Еще важно: вот прошли мы сухим путем, дошли до реки — а плыть не на чем. А вот ежели бы в ключевых местах были отстроены большие барки парусные, и их тоже сдавали бы внаем — то уверен, что с таким путем можно добраться от Темноводного до самого Урал-Камня за пять месяцев! От ледохода — до ледостава. И ведь не только ясак и подати так можно возить. Все торговые караваны станут ходить быстрее — оживет торговля. И людям — добро, и государству — прибыток!
— Пишите до слова, — строго бросил царь дьякам (видимо, те недостаточно старательно вели протокол).
— Только и это еще не вся выгода, государь, которая может быть, — Дурной на глазах воодушевлялся. Все эти речи он уже десятки раз прокручивал во время дороги — слова отлетали от него только так. Царь слушал!
— Ты ведь ведаешь, государь, что у товара в разных случаях цена разная?
— Как же разная? — Федор Алексеевич явно не читал Адама Смита. — Сколь товару положено, столько он и стоит.
— Когда охотник в лесу соболя добывает, сколько тот ему стоит? Заряд порохового зелья, да харчи, которые он во время охоты проел. Вот и все! Два гривенника — вот и вся цена шкурки. А на Москве она стоит уже до восьми рублей. Просто люди так договорились. Стало быть, прибыль государству — 7 рублей и 8 гривенных. Но порой цена меняется не только по воле людей. Вот сдал охотник двугривенную шкурку в нашем Темноводном. И мы отправили его в Казну государеву. Восемь тысяч верст будут ее везти через всю Сибирь. Будут ее везти люди и лошади, которых надо кормить, перевозчики, которым надо платить. Воины нужны для охраны. Лодки и телеги для перевозки. И все эти расходы удорожают пушнину. В итоге на каждую шкурку, покуда их до Москвы довезут, может быть потрачено до трех рублей! И получится выгода уже не 8, а 5 рублей. Сама Казна это не оплачивает. Но государство, в целом, платит. И богатеет меньше.
Дурной сделал паузу. Политэкономия на пальцах в XVII веке требует осмысления и переваривания. Царь хмурился от того, что не очень понимал: почему государство теряет прибыль, если ничего не платит? Тут нужно подумать.
— И где же ты здесь выгоду тогда узрел? — спросил Федор Алексеевич.
«Замечательный вопрос!» — порадовался Дурной и, согнувшись в три погибели тыкнул пальцем в самый угол карты.
— А вот она: империя Великая Цин. Или Китай.
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— Китай — богатая страна. Разных мастеров там тьмы и тьмы. Я уверен, что на Москве понимают, как выгодна торговля с Цинским государством: шелка, чай, фарфор. Там есть многое из того, что продают нам немцы: то же железо, изделия из него. Но только представь, государь, что чернорусские меха и злато сначала везут до Москвы, а после караваны идут обратно до Китая. Несколько лет в дороге, огромные расходы. А можно всего этого избежать. Можно сразу отправлять наши товары в Китай, выменивать их на то, что потребно России — и везти уже в Сибирь, в Москву…
— Это что же, в обвод от Москвы, что ль? — боярин Хитрово не выдержал и затряс жидкими подбородками.
— Верно, — улыбнулся Дурной. — Это поможет избежать лишних расходов. Огромных расходов. Вспомни, государь, как дорого обходится путь одной соболиной шкурки от Амура до Урала, — «лектор» снова провел пальцем через всю трехметровую карту. — А теперь этот путь надо вдвое сложить. Это же истинное разорение! Потому выгоднее торговать сразу на месте. Но выгода случится только при честной торговле.
По палате прошелся шумок. Вроде бы, никто ничего не сказал, а ясно стало, что все в помещении не могут поставить рядом два слова: «честная» и «торговля». Беглец из будущего развел руками.
— Но к такому надо стремиться… Потому, государь, уж прости за последующие слова… Потому на Руси Черной нельзя ставить обычного воеводу, коий станет править по своим прихотям да этой торговлей набивать свою мошну…
— Ты думай, худородный, на каких людей лаешься! — тут уже Иван Хитрово ретиво влез, дабы вступиться за «своих пацанов».
— Думаю, — спокойно ответил Дурной. — Трех воевод повидал я, и о каждом могу сказать, что они более о своей корысти думали, нежели радели о Русском государстве. Или не знаете вы, за какие растраты судили якутского воеводу Францебекова? За что хотели судить еще одного якутского воеводу Лодыженского? Отчего убили илимского воеводу Обухова? Почто в Томске началось восстание против воеводы Щербатова?
— Больно сведущ ты в воровских делах…
— Так год по Сибири шли, а там про то, всюду говорят, — Дурной уже поймал кураж, утратил осторожность и улыбнулся Хитрово в лицо. — Так вот я и говорю, что давать такие богатства простому воеводе нельзя. Вместо пользы наоборот вред выйдет. Тут надобен поистине государев муж. Кто не только думает обо всей России и ее выгоде, но и разумение имеет: как мудрее тягловые средства потратить, что потребно купить для служилых в Сибири, в каком числе. Много вопросов…
Федор Алексеевич опустил глаза и глубоко задумался. Непростые задачи ставит чернорусский Большак. Вроде, и перспективы радужные рисует, но каждый раз оказывается, что до них надо с лопатой три дня докапываться.
— Дозволь покаяться, государь, — неискренее вдруг повинился Дурной. — Когда я тебе про торговлю с Китаем говорил, не поведал главного: той торговли еще добиться надобно. Не особо хотят пускать они чужаков в свои пределы. Переговоры надо вести. Хотя… Вот, рядом с Китаем есть царство Чосон, — он ткнул в Корейский полуостров. — Оно помельче и победнее, но многие товары китайские имеются и там. В былые годы мы с ними торговлишку и вели. А в степях ныне правит монгольский князь Бурни, который с нами дружен… Помогли мы ему хорошо. Так, думаю, с ним любые торговые договоры легко заключить. Особенно, если напомнить, как черноруссы ему помогали. Но! — «лектор» воздел палец. — Есть еще путь, государь, и он еще более выгоден!
Царь невольно усмехнулся. Видимо, раскусил замысел Большака — каждый раз говорить, что всё выгоднее и выгоднее будет. А когда уже совсем даром станет, Сашко?
— Обрати внимание, государь, на нашу Черную Реку. Впадает она прямо в бескрайнее море-океан. И вот здесь нам все пути открыты! Ежели подсобрать мастеров корабельных — поморов с Бела-моря или немцев каких — да построят они там торговые корабли, то по морю можно товары чернорусские везти куда угодно! В один корабль тех товаров со ста возов влезет, судно сможет везти их побыстрее лошади, да еще и днем, и ночью. Выйдет быстрее, дешевле и никаких границ, никакого мыта платить не придется. Можно плавать и в Чосон, и в островное царство Ниппон… но самое важное — можно доплыть до самого южного Китая. Южный Китай — самая богатая часть страны. И ныне там власть Цинского богдыхана не признают. Китайские вельможи восстали и желают вернуть прежнюю власть. Так что, ежели ты, государь, с богдыханом не договоришься, то по морю можно вести торговлю с ними. Думаю, они с радостью согласятся.
Дурной начал делать примерные выкладки, насколько выгоднее станет торговля, если темноводские товары морем везти в какой-нибудь Шанхай, потом также, судами, до верховьев Амура, а после — по обустроенным дорогам — до Урала… У него даже табличка наглядная имелась. Только вот арабские числа на Москве были не в чести, так что никакой наглядности не вышло бы.
Да и не дали договорить чернорусскому Большаку. Хитрово что-то нарочито громко стал нашептывать царю на ухо. Тот было нахмурился, но затем вздохнул и движением руки заставил «лектора» заткнуться.
Встал.
— Дивны твои речи, Сашко Чернорусский… Многое стоит осмыслить. Записи дьяков я опосля перечту…
— Государь! — испугавшийся своей же дерзости Дурной подшагнул вперед. — Дьяки много слов написали, трудно изыскать среди них суть. Вот на листе я выписал самое важное…
Дурной вынул из-за пазухи рулончик с тезисами своей речи. Здесь было самое главное. Прежде всего, конкретика: что нужно сделать и для чего.
Федор Алексеевич лукаво улыбнулся и кивнул одному из дьяков: прими, мол.
— Имеем мы опасения, что это не все твои дары?
— Так и есть, государь, — Дурной с улыбкой развел руками. — Жил я долгие годы в плену у богдыхана. И там проведал одну тайну китайского государства и одну — гишпанского…
Царь аж ахнул.
— А гишпанского-то откуда?! Снова подивил меня, Сашко…
— У богдыхана в столице живут португальские иезуиты. Они поведали китайским людишкам, а от тех уже я проведал, — соврал Дурной, который никаких иезуитов в Пекине не встречал. А все секреты знал из учебников по истории.
— Тайны — это хорошо, — задумался Федор Алексеевич. — Приходи назавтра, после обедни.
И ушел.
Остаток дня Дурной потратил на то, чтобы сводить Олешу в Аптекарский приказ. Тот располагался за западной стеной Кремля на углу Смоленской улицы и Шуйского переулка. Когда-то это было подворье князя Милославского, которое тот от щедрот подарил под приказ.
Увы. Какой бы то ни было протобольницы или хотя бы фармацевтического центра Большак с щуплым даосом не нашли. В основном — продовольственные склады и погреба. В них кое-где можно было отыскать целебные травы. Но почти все полки занимали сладости да солености. И лекари иноземные, что недавно пытали Олешу, тут не жили и не работали. У каждого имелась своя собственная «практика».
— Ну, ничего, — улыбнулся Хун Бяо. — Всё равно для главное — не зелья.
— Как ты умудрился ему помочь так быстро? — все-таки спросил Дурной.
— Пока никак, — вздохнул китайский лекарь и, заметив недовольство друга, улыбнулся. — Просто пою его настоем женьшеня. Чудесный корень сейчас живет за него. Но это не лечение. Я пока изучаю, как царь живет… Это ужасно! Что он делает. Что он ест. Как он спит. Всё ужасно. Его тело измученно, а он пытает его дальше. Энергия зажата, потоки жидкостей нарушены. И на мои предложения все охают. Я говорю об упражнениях, укрепляющих Ци, а они — кричат про бесовские ритуалы… Столько суеверий!
— Ты осторожнее с этим! — испугался Дурной. — Не вздумай им про суеверия сказать. Иначе не то, что Тверь свою не увидишь, но и головы лишишься. Самый верный способ здесь попасть на плаху: либо против царя умыслить, либо против веры. А ты под обеими статьями по краю ходишь.
— Я буду осторожен, друг, — улыбнулся щуплый даос.
У него будто и не было никаких трудностей. Потомок русичей оказался в земле своих предков и только от этого был полностью счастлив. В гармонии с собой, как он сам говорил.
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На следующий день Дурной околачивался по Кремлю (куда у него теперь имелся постоянный доступ) чуть ли не с утра. Вернее, утром он съехал от Волынского, утешил перед этим старика, как мог, и пообещал, что замолвит за него словечко.
— Ты верную ставку сделал, Василий Семенович, — улыбнулся Большак. — Был я у царя намедни, зван и ныне. Так что радения твои не будут забыты.
Волынский только махнул рукой, но на прощание своего непокорного дикаря всё ж таки перекрестил.
Гостиный двор стоял за торговыми рядами, которые примыкали к восточной стене Кремля. С трудом в этом месте можно было опознать Красную площадь. Как и следует из названия (гость — это купец), в огромном жилом и складском комплексе, занимающем целый квартал, жили торговцы. Тут же они хранили свои товары. Но в последние годы в этих — довольно роскошных по местным меркам — апартаментах стали селить и послов. Вот по этой «статье» пошли и Дурной с Хун Бяо. С такой роскошью расставаться не хотелось мучительно, но беглец из будущего с утра сидел на лавке и старательно готовился ко «второму уроку». Новые «темы» будут посложнее.
На этот раз обстановка была еще более камерной: царь, два дьяка, пяток рынд с топориками. А единственным боярином при царе был… Волынский. Когда Дурнова привели, тот что-то в лицах рассказывал Федору Алексеевичу, и от баек Василия Семеновича серьезный царь еле сдерживал смех. С появлением чернорусского «дикаря» боярин умолк, буравя того своими глазами… но не удержался и подмигнул, втайне от государя.
— А вот и ведун тайн царств далеких! — то ли с иронией, то ли искренне обрадовавшись, возгласил Федор Алексеевич. — Проходи, садись — измучили меня твои загадки.
«На то и был расчет» — утаил улыбку Большак и старательно поотвешивал поклоны, прежде чем сесть.
— Прежде, чем говорить о тайнах Китая и Гишпании, я хочу тебе сказать еще одно важное, государь. Знай, что спустя годы запасы злата и пушнины, что добывают в Черной Руси, понемногу иссякнут. Ты, верно, ведаешь, какой богатой на соболя была Мангазея. Еще при дедушке твоем, в тех кроях собирали сотни сороков за зиму. А ныне тот городок в полное запустение пришел. Выбили соболя. Так и у нас со временем станет, ежели будем бить зверя без меры. Так же и со златом. Ныне вся Русь Черная за лето сможет намыть 5–7 пудов. А в первые годы столько с одной речки Желты собирали. То злато копилось по крупицам тысячи лет. Мы же черпаем его полной ложкой.
Дурной увидел несколько пар глаз, которые с тревогой уставились на него. Даже рынды не могли сдержать невозмутимость.
— Но это, государь, не дурная, а хорошая весть, — улыбнулся беглец из будущего и снова приступил к азам политэкономии.
Почему-то он решил, что не техническими новшествами нужно одаривать русского царя. Что из этого сможет восприять Россия, толком не имеющая системы образования, не имеющая своей производственной базы? Скорее, получится… «засветить» передовые открытия, которые какая-нибудь Англия или даже Речь Посполитая быстрее возьмет в оборот — и Россия снова останется на обочине… Если только какой-нибудь неистовый Петр Великий не оседлает ее, не потащит силой вперед через потоки пота и крови…
Лучше уж объяснить царю… Прямо по Пушкину: как государство богатеет, когда простой продукт имеет. Самый ценный продукт, который ныне загнали в полную крепость и выжимают досуха, чтобы дворянство и боярство могло жить безбедно.
— Вот, что проведал я от португальских иезуитов, — вернулся Большак к своим тайнам. — Полтора века назад открыла Гишпания огромные земли, богатые и серебром, и златом. И почитай целый век возила оттуда несметные богатства — целыми кораблями. Богатой и могучей стала Гишпания. Сильную армию стала содержать, всем соседям по сусалам раздала. Короли их дворы роскошные завели. Гишпанцы могли покупать любые товары из любых стран. И что стало с Гишпанией ныне? Помнишь, государь, мы с тобой говорили, что одна и та же вещь может стоить по-разному? Так вот, гишпанского злата и серебра стало так много, что оно подешевело. А из-за моря этих богатств стало приходить всё меньше и меньше. Сами же гишпанские людишки привыкли все покупать и мало что могли делать сами, — тут Дурной сгустил краски, конечно, но кто его проверит! — И теперь всем ведомо, что случилось. Бедной стала Гишпания. Слабой стала ее армия. И войну великую лютеранам она проиграла.
— А теперь расскажу про тайну китайскую. В самой стране Китай крайне мало добывается ценных металлов. Недра в той земле весьма бедные. Но ведомо мне, что запасы серебра у богдыхана просто огромные! Ни у одного царя мира нет столько серебра, сколь у правителя Китая. Потому что издавна, умели китайские мастера делать дивные товары. Главный среди них, конечно, шелк. Еще во времена Рюриковы и даже ранее возили тот шелк во все страны. А в ответ серебро текло в китайские закрома. И из Ромейской империи, и от сарацинов с персиянами, и от далекой Индии. Многие века постоянным потоком серебро утекало в Китай… Ныне многим известен секрет шелка. Но делать его столько, сколько могут делать в Китае — никто не в состоянии. А китайские мастера могут делать много иных дивных вещей. Так что по-прежнему серебро, хоть, и более жидким ручейком, но само течет в Китай.
Очаровали всех эти речи. Вот про такое диво слушать приятно и сладостно. Но сейчас надобно всех в студеную воду окунуть.
— Вот, поведай мне, государь, по какому пути ныне Россия идет? Собирая пушной ясак со всей Сибири и выменивая его на товары немецкие.
Федор Алексеевич враз помрачнел. Ну да, на примерах оно нагляднее.
— Верно: между златом, серебром и пушниной особой разницы нет. И это приведет Россию к бедности. Не сердись на меня, государь. Но лучше загодя ведать об этих тайнах, и понимать, что Россию может ждать в будущем. Потому-то я и сказал, что рад, что рухлядь пушная и злато могут иссякнуть. Есть в них великая опасность.
— Мнишь ты, что в злате проклятье?
«О, нет! Только не это!» — Дурной на миг позабыл, как просто мыслят здесь люди…
— Нет, государь. Злато — это всего лишь металл. В нем самом богатства нет. Вспомни, что я про Китай говорил. Сколь много у них серебра (да и злата), хотя, они их почти не добывают. Секрет богатства страны в умелых мастерах. В людях, которым дают работать и которым не мешают богатеть трудом. Чем богаче такие люди, тем и вся держава богаче. И то же злато может помочь.
— Как?
— Вот, ежели взять, да на это злато приманить в Россию мастеров из стран немецких? Вызнать точно, кто где стоящий есть — и нанять их за щедрую плату! Да с условием, чтобы они здесь, в России, учили подмастерьев. Открыть школы ремесленные: корабельные, литейные, оружейные. В землях немецких стали выдумывать разные хитрые махины для производств. Тоже следует эти тайны выведать и у нас такие же построить. Вот где злато пригодится! И вообще, наукам нужно учить людей. Не случайно же именно китайцы первыми научились шелка делать. У них ученые мужи в чести. Они и пороховое зелье первыми открыли, и стали отличные делать могут, и чугун льют уже много столетий. Надобно и в России науку поднимать! А для того академии создавать, учителей приглашать: немецких или тех же китайских. И всё это можно сделать с помощью злата.
— Или вот еще! — спонтанная идея пришла в голову Дурнову прямо сейчас, и он поторопился ее излить. — Известно ведь, что беден народ русский. А для начала дела ремесленного деньги нужны. Вот можно сделать так, чтобы человек с готовым замыслом мастерской какой полезной мог получить денег в рост и на них…
— Ростовщичеством решил промышлять? — взвился вдруг Волынский. — Да самому царю-батюшке сей грех предлагаешь?!
На миг Дурной опешил. Да быстро вспомнил, что христианство банковский бизнес считало великим грехом. В Европе, в ходе Реформации, вопросик уже порешали, но Россия жила по старому времени.
— Грех — это когда один человек на другом нажиться хочет за счет ссужения денег, — быстро нашелся беглец из будущего. — Тут же не ради выгоды. А ради роста сил ремесленных. Надо на мастерскую пять рублей — получай пять рублей. Главное, чтобы мог вернуть; хоть по полтинне в год.
— Ох, странно речешь, Сашко, — вздохнул царь. — Огромные деньжищи на такое потребны. Где их взять?
— Федор Алексеевич, мы, не считая прочего, семь пудов злата привезли. Скажи, а что сталось бы с Россией, если бы мы не приехали?
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Царь, смутившись от странного вопроса, хлопал ресницами.
— Ничего б не случилось… Как стояла Россия, так и будет стоять.
— Так ты, государь, тогда и притворись, будто, мы не приезжали. Будто этих семи пудов нет. Создай… ну, хоть, приказ особый… Хоть, вот под началом Василия Семеновича. И приказ сей это злато будет тратить только на то, о чем я говорил. На школы и академии, на найм мастеров и учителей, на поддержку своих умельцев… Ежели такое учинится, то мы всей Черной Русью будем злато мыть, да в тот приказ отправлять — уж я прослежу! И пусть не сразу, но через годы Россия не закупать будет пищали и пушки, а продавать.
— Мастеров одних маловато, Сашко, — влез в разговор Волынский, заметно подобревший после того, как его «назначили» судьей в «Златой приказ». — Для ладного оружья и иных вещей аще и руда знатная потребна. А у нас — одна болотная родится. И той мало.
«Неплохо разбирается Василий Семенович! — отметил для себя Дурной. — Но тут мы возразим!».
Вообще, Россия уже сейчас в изобилии владела отличной рудой. Практически росла на ней. Курская магнитная аномалия находилась, говоря фигурально, в шаговой доступности. Но беглец из будущего точно помнил, что докопаться до этих залежей нелегко — глубоко руда расположена. Знать бы хоть точное место… Чтобы ткнул пальцем: вот тута ройте! Увы, Дурной такой информацией не владел, а пытаться наугад — себе дороже станет.
Но имелся еще вариантик.
— Знаю я, где есть хорошая руда. Был у нас казак, который на реке Яик погуливал. Так он рассказывал, что в самых верховьях Яика, в землях башкирских, стоит Железная Гора. И в той горе руды немеряно, а лежит она чуть ли не поверху.
Магнитка — вот это место найти легко. Об этом месторождении все в округе знают. И руда — первостатейная! Правда, далековато.
— Можно, государь, там руду добывать. Опосля по Яику сплавлять, по Волге — подымать. А еще лучше прям там заводики учинить: руду дробить, уголь пережигать — и железо плавить. А в Россию уже слитки везти…
— У башкирцев русским воспрещено земли имать, — покачал головой Федор Алексеевич. — Тако еще мой батюшка завел.
— Ну… договориться как-то… взаимовыгодно, — Дурной развел руками. Он что теперь, и такие вопросы продумывать должен?
— На Урал-Камне точно есть руды — и железные, и медные, — вспомнил он и поспешно добавил. — Так я слышал, но где точно — не ведаю.
На том про железо забыли и остаток встречи втроем пытались прикинуть, сколько на семь пудов золота можно нанять мастеров и учителей или отстроить хотя бы в семи-восьми городах страны школы и ремесленные училища или сколько заводиков поставить. И что тут первоочередное, а что вторичное. Дурного растрогал деловой настрой каждого, он начал быстро метать столбы цифр, раскидывая «семипудовые возможности» — и Василий Семенович тут же приметил непривычные знаки.
— Это ты на китайской стороне набрался такого? — сразу спросил старик.
— Нет, — Дурной слегка растерялся. — Это… один лях ссыльный обучил нас таким знаками исчислять. Так намного удобнее.
«Блин, а ведь и правда, — задумался беглец из будущего. — Совсем рядом, в Европе, уже вовсю считают с помощью арабских цифр. У нас же про это единицы знают. Вот отчего так?».
…Встречи с царем стали ежедневными. Как-то спонтанный реформаторский кружок обсудил проблему госбюджета. Как его пополнить, как поменьше тратить. Дурной даже не удержался и намекнул, что странно это: больше половины доходов у царя уходят на содержание наемной (стрельцы) и прототипа регулярной (полки иноземного строя) армии. При этом, львиная часть богатства страны находится в руках боярства, которое уже утрачивает свое военное значение — и эти бояре со своих доходов подати не платят. Равно как и подушный налог тоже. Увы, мысль эта не понравилась всем в палате, так что развивать ее беглец из будущего не стал.
Зато поведал государю азы протекционизма: как через разные пошлины — одни для своих, другие для иноземцев — можно поддержать отечественную торговлю; как ввозными пошлинами можно стимулировать производство в стране. А появятся побольше людей состоятельных — так можно ввести прогрессивный налог: богатые станут платить побольше. Снова выгода!
Другой раз снова вернулись к морской теме. Дурной не только перечислил выгоды собственной морской торговли, но и дал оценку морей, на которые у России имелись виды: Белое да Черное, Балтийское да далекое Восточное. Белое уже имелось «в обороте», но работало на англичан, а не Россию. Сами русские пока по порю не торговали, флот строить на тех северах сложновато, да и немалую часть года порты не работали. С Черным морем — хуже всего. Выход к нему закрывает грозный турок. А даже добьешься выхода — всё равно вся торговля упрется в Босфор, где наших купцов по доброй воле не пропустят. Балтийское море в этом плане повыгоднее — открытая дорога сразу в несколько государств, в десятки портов. Но эту дорогу сторожит не менее грозный швед, который после Тридцатилетней войны находится на пике своей формы. Ежели взвешивать тяготы возможной войны и выгоды от захвата своего порта — то тяготы перевешивают, конечно.
А Восточное море уже открыто! Первые попытки выйти в него уже есть! Страны там находятся богатейшие, а сильных конкурентов на воде нет (Китай сам с этого «шахматного поля» удалился, а Корея с Японией в смысле флотов довольно слабы, уж точно не сравнить с Англией или Голландией… да теми же турками и шведами).
— Да, оно очень далеко, государь, — соглашался Дурной. — Но уже есть основа! Там хоть сейчас можно закладывать верфи, обучать и корабелов, и моряков. Посылать людей на Амур, готовить — а после возвращаться сюда, уже имея опыт.
…Такие встречи наполняли Дурнова волшебным чувством: ему казалось, что сейчас повернется колесо мировой истории. Повернется глобально и окончательно. Сначала со скрипом, но затем… Конечно, он так и не решился заговорить о самом главном — о боярстве. Которое своей спесью, своим местничеством, своей независимостью от центральной власти тормозило развитие страны. Бояре все еще были убеждены, что они — соль русской земли. Бояре все еще стремились устроить жизнь в России так, будто, царь тут — лишь первый среди равных. А уж во что ввергали страну боярские склоки… Смуту страшно вспомнить, а впереди еще — малая Смута из-за грызни между наследниками Алексея. Боярство нужно ликвидировать, как класс! Как это Петр сделал, припечатав всех своей «Табелью о рангах». Все служат! Все одинаково под государем ходят!
Как ему это удалось? Глядя на ситуацию изнутри, Дурной всё меньше понимал рецепт успеха. Он представил, как нечто подобное попробует сделать Федор — и ясно видел, что править после этого царь будет недолго… Потому и не решился поднять этот ключевой вопрос. Уж какого-то чернорусского дикаря за это вообще смахнут, не глядя.
Но, в любом случае, в Кремль беглец из будущего стал ходить, как на работу. Причем, на любимую. И каково же было его разочарование, когда в очередной раз его встретили только бояре: Волынский, Одоевский и Хитрово.
— Государь на богомолье уехамши, — непререкаемым тоном объявил кремлевский «мажордом» Хитрово.
— А когда вернется?
— Можа, только после Рождества, — грустно ответил Волынский. Этот грустил, конечно, по своим причинам: не взял царь-батюшка его с собой, обделил вниманием. Ездить на богомолье с царем — это признак близости, а Василий Семенович только ее и алкал в своей жизни.
— И что… — Дурной не успел задать вопрос, как Никита Иванович Одоевский зычно возгласил.
— Государь… — снова полный титул без запинки. — Повелеша Сашку Дурнову и Олеше Китайскому ждать на Москве и никуда не съезжать. Покуда Сашку Дурнову выделить 40 рублей, для найма мастеров корабельных под вывод оных на Амур-реку и постройки кораблей — быстрых и крепких — для морского хода.
Полновесный кошель с перечеканенными серебряными ефимками упал в протянутую ладонь.
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И Дурной принялся кутить. Конечно, 40 рублей — баснословная сумма… Но на фоне того, что привезли малороссы… Да и на фоне того, сколько на самом деле нужно, чтобы собрать и доставить в Темноводье корабельных мастеров — это крохи!
«Да ладно тебе! — успокаивал Большак самого себя. — Главное, дело уже сдвигается. Уже пошли практические решения».
И всё равно, Дурной решил кутить. Ну, как кутить. Он все-таки взял Хун Бяо и свозил щуплого даоса в Тверь — город его предков. Закрыл гештальт. Накупил всякого для своих земляков, которые всё это время жили, расквартированные в Покровской сотне. Черноруссы жили сносно, но все ныли и просились домой — огромный город давил на них.
Съездили и в Немецкую слободу, что сейчас стояла за городом, на берегу Яузы. Олеша уже умудрился сблизиться с половиной лекарей из своего приказа. Даже те, кто топили его на экзамене, не могли противостоять тотальным доброжелательности и спокойствию Хун Бяо. И вот былой недруг Костериус сам свозил их к себе в гости, поил глинтвейном, а потом выгуливал по слободе, выступая в роли переводчика. Беглец из будущего помнил, как в романе Толстого «Петр I» подчеркивались различия между хаосом русских кварталов и аккуратностью Немецкой слободы. Но сам он этого не заметил. Да, разная эстетика, но в Москве многие подворья поражали красотой гораздо сильнее. Или с домиками немецких торгашей и мастеров нужно трущобы сравнивать?
Увы, как и предполагал Дурной, никаких моряков он не нашел. Что им тут делать, вдали от любых морей, в стране, не занимающейся мореходством? В Немецкой слободе сейчас жило порядка тысячи человек, и на всю эту толпу удалось найти пару плотников (англичанина и вестфальца), заявивших, что они знакомы с корабельными работами.
Лакомая добыча обнаружилась прямо под боком. А точнее, на Гостином дворе. В соседнем здании пережидало зиму голландское посольство. Переговоры с царем закончились не очень удачно, и полсотни голландцев ждали теперь весны, чтобы уехать в Архангельск и вернуться на родину. Так вот, в составе посольства обретался некий Ян Янсен Стрёйс, который сам вышел на Большака, прослышав, что тот собирает корабелов.
Стрёйс неплохо говорил по-русски, оказалось, что он бывал здесь и раньше, и работал парусным мастером на легендарном пинасе «Орел», который построили при царе Алексее. Правда, сам сбежал со службы, но вот снова вернулся с посольством. «Иван Иванович» весьма заинтересованно расспрашивал Дурнова о том, куда и зачем ему нужны мастера.
«Э! — понимающе улыбнулся в бороду Большак. — Да у тебя особый интерес имеется! Так я тебя вообще за копейки заимею!».
Голландец явно сделал стойку на новые земли и моря, о которых Голландия не ведала. Стать там первым, пронюхать морские пути, оценить торговый потенциал — и потом с выгодой продать всё это на родине — «хитрый план» Стрёйса читался на раз-два. И Дурнова это вполне устраивало. Пусть строит планы, пусть едет и выведывает пути.
«Если я ему подыграю и не стану палиться, что план раскусил — то он будет работать не за страх, а за совесть! — размышлял работодатель. — А вот удастся ли ему потом увезти все секреты в Голландию — это мы еще посмотрим…».
Ударили по рукам. Стрёйс даже пообещал разыскать знакомого корабельного кузнеца.
Вербовка прошла неожиданно успешно и быстро, а царем в Москве всё еще не пахло. Тут-то Дурнову и пришло в голову, что всем черноруссам Федора Алексеевича ждать необязательно. Слишком долго «делегация» живет вне родной земли. Нужно возвращаться и поскорее. Поэтому Большак отобрал половину людей, поручил им нанятых мастеров (на остатки от 40 рублей были наняты еще стеклодув и пороховой мастер), составил список наказов — и отправил их домой. Как раз к весне доберутся до Верхотурья — и рванут по сибирским рекам! Старшим поставил Ваську Мотуса, выправил бумаги с помощью Волынского — и отправил их домой, перекрестив на дорожку.
Стоило посмотреть, как завистливо глядели остающиеся вслед уходящим!
А в январе, вместе с крещенскими морозами, царь, наконец, появился в столице. Об этом сразу узнали все в городе, Дурной весь тут же изготовился к продолжению их «образовательных встреч». Но прошел день, другой, третий — а государь чернорусского гостя всё не вызывал. Это при том, что Олешу в Кремль призвали сразу же.
— Полезай в сундук, наскучившая игрушка, — шептал беглец из будущего, долго и тупо пялясь на прогорающую лучину. — Неужели это было всего лишь ветренное царское увлечение? Средство развеять скуку…
Чувствовать себя брошенной бабой было омерзительно. Брошенной бабой, которой еще и бросили милостиво четыре червонца. Дурной темнел лицом да бубнил «так я и думал» и «все они — морды боярские»…
— Завтра царь велел нам обоим прийти, — буднично сказал Олеша вечером четвертого дня, вернувшись в Гостиный двор.
В один миг краска стыда залила лицо Большака. Ведь чего только не надумал, болван! А у царя-батюшки просто дел куча появилась после долгой отлучки! Вот уж верно — Дурак. На всех языках этого мира.
…Это была самая удивительная встреча. Совсем в иных покоях Теремного дворца. Дурнова долго вели какими-то сумрачными переходами с низкими потолками, пока не запустили в горницу с одним окошком. Царь был там совсем один. Ни писцов, ни даже какой-либо охраны — рынды с топорами остались по ту сторону двери. Это доверие такое? Если честно, Большаку слегка неуютно стало от такого почти интимного уединения. А ведь он-то лишь об этом и мечтал: чтобы наговорить царю всякого, честно и в лицо.
«Может, завести с ним разговор про боярство, и что надобно его извести, как класс?» — мелькнула полубезумная мысль.
Но не решился, конечно. Размял спину поклонами и принялся глупо благодарить за подаренные 40 рублей. Даже отчитываться начал: куда и сколько потратил. Федор Алексеевич рассеянно слушал, а потом не властно, но решительно остановил его.
— В Троице на богомолье исповедовался я архимандриту Викентию… И опосля вёл с им разговор. О тебе рёк. О речах твоих странных, о чаяниях твоих. Отец Викентий с тщанием расспрошал, нет ли в том умысла Врага…
Дурной похолодел. Вот чего он боялся в этом мире по-настоящему, так это религиозного фанатизма.
— Хочу предложить тебе, Сашко, остаться здесь. Быть моим советчиком в делах державных.
В голове беглеца из будущего так сильно шумела тревога, что он не сразу понял царские слова.
— Что?!
— Поставим тебя в дьяки думные, сделаем сыном боярским. От Дворца получишь полсотни дворов для прокормления. И будешь при мне нести службу.
Вот так да…
На пару мгновений Дурной задохнулся. Задохнулся от внезапных перспектив, которые тут же стали разбухать в его голове! Стать правой (да ладно, хоть левой) рукой царя! Предупреждать его о грозящих напастях. Конечно, беглец из будущего немного знал о событиях из правления Федора Алексеевича, но зато разбирался в международной ситуации, понимал, кого опасаться, а с кем не грех и подружиться. Можно будет самому контролировать экономические реформы, заниматься разведкой ресурсов по всей стране — вывести, наконец, страну из тотальной бедности! Смягчить гнет крепостничества, дать толчок к развитию промышленности.
А главное — потихонечку капать царю на мозг о том, что боярство необходимо низвести до обычного служилого сословия. Очень трудно это, но реально! Ведь Федор и сам это понимает. Недаром в реальной истории он все ж таки издал указ о полной и окончательной отмене местничества. Издал буквально за несколько месяцев до своей смерти — так что новшество не успело прижиться. Бояре не захотели. И свою «табель о рангах» он тоже планировал. Пусть сильно ограниченную и безумно сложную, состоящую из 37 статей и чуть ли не сотни отдельных ступеней… Но главное — планировал! Были у него такие мысли!
И вот… Если Олеша сможет продлить царю срок жизни, а он, историк из далекого будущего, даст мудрые советы…
На дрожащих ногах Дурной отвесил венценосному собеседнику максимально низкий поклон.
— От всего сердца благодарю тебя, государь… Но не могу принять такую честь.
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«Конечно, не могу! Это ведь не игры ума, не упражнения на тему: сделай всё правильно. Это реальная жизнь. Жизнь при московском дворе, который, похоже, особо не уступает и мадридскому… Не мое это поле битвы. Помню, как в Темноводном одного интригана Пущина едва не хватило, чтобы полностью сковырнуть меня. А тут. Тут такие матерые зубры! Десятками! У всех связи, интересы, планы. Да они меня уничтожат походя, я даже не успею им дорогу перейти. А уже если перейду!.. У них тут вечная грызня идет друг с другом, ребята в такой форме — мне с ними не тягаться. Да я и не хочу. Не хочу даже пытаться стать лучшим среди них… Я домой хочу».
Смотреть на царя было боязно. Федор Алексеевич, только что неслыханно облагодетельствовавший какого-то дикого чернорусса, словно пощечину получил.
— И пошто ж?
— Государь-батюшка! — Дурной даже не поленился бухнуться на колени. — Ты же слушал меня, я всей душой тебе помочь желаю. Если что-то тебе от меня потребно — я с радостью расскажу и подскажу… в меру своего скудоумия. Но тут мне оставаться нельзя. Там, на Амуре, мой дом. Жена, сыны. И самое важное — ежели я не вернусь на Русь Черную, то не будет этой земли у России.
Федор Алексеевич на миг даже забыл об обидах.
— Как это?
— Очень тяжелым было наше житье, государь. Темноводье стоит на рубеже с богдойцами, с монголами. Там особый подход требовался. Но государев человек Хабаров первым делом ополчил всех местных против русских. После сделал так, что многие из них отъехали служить к богдыхану. После того воевода Пашков повел нас всех в самоубийственный поход на богдойцев. Едва не кончилась тут наша земля… С большим трудом мы всё сызнова выстраивали. Русские вместе с даурами, ачанами, гиляками, тунгусами — как равные. С большим трудом вместе подымали хозяйство. Приучались не обдирать друг друга, давать каждому возможность трудиться и жить в достатке. Никто у нас никого не принуждает. Только так и выжили…
Дурной развел руками.
— И по-иному, государь, черноруссы жить не захотят. А когда из Москвы воевода приедет, да начнет всех к ногтю прижимать (уж такого я в Сибири насмотрелся и наслушался) — то Русь Черная терпеть не станет. И полыхнет!
— Уж не угрожаешь ли ты… — в голосе царя зазвучала сталь.
— Ни в коем разе! Только упреждаю, заботясь о тебе, государь. Война ведь легкой не будет. Конечно, силы твои, Федор Алексеевич неизмеримо выше. Но Русь Черная больно далеко. Войско надо будет через горы вести. И немалое войско. Для победы ни тысячи не хватит, ни двух… Стало быть, аж отсюда слать людей потребуется — тысячами. Больно дорого война встанет. А в итоге нашу землю богдойцы приберут. Ибо черноруссов твои вои перебьют, ты же, государь, там многие тысячи держать не станешь — больно дорого это. Вот и выходит, что при любом раскладе и нам полный крах, и тебе ничего не достанется. Так что нельзя мне тут оставаться…
— Вот оно что! — Федор неискренне улыбнулся. — Я разумею, желаешь ты, чтобы тебя я поставил воеводой над… Русью Черной?
— Упаси Господи! — улыбнулся Дурной. — Я — Большак чернорусский и таковым останусь, покуда общество иначе не решит. А желаю я, государь, делать всё, чтобы наша земля помогала всей России. Но для того нужно, чтобы в Темноводье ничего не менялось.
— Больно хитро излагаешь, Сашко. Не крути, не виляй.
— Прости, государь! — Большак снова стал бить поклоны. — Ничего хитрого мы не хотим. Только лишь одного — пусть Русь Черная черной землей и останется. Только царевой! Будем мы служить тебе и только перед тобой ответ держать! Можно ряд заключить, в котором всё прописано будет.
Царь открыл было рот, но Дурной, как был на коленках, подшагнул к нему.
— Господом нашим и Матерью Божьей клянусь, то не ради нас самих! Но ради всего российского царства! Будем мы нести тягло тебе, государь, исправно — ровно, как подрядимся. Злато, пушнину будем поставлять, торговле всячески поспешествуем! Особливо, морской. Ты, конечно, волен поставить на Амуре своего человека. Не воеводу, но человека с иными правами. Пусть он следит за сбором тягла, за исполнением царской воли, пусть ведает переговорами с Китаем, Чосоном и кем бы там ни было. Пробивает торговые пути. Только в нашу внутреннюю жизнь, в наши порядки пусть не мешается.
— Две власти хотите?
— Простым людишкам и одной много, — улыбнулся Дурной. — Но две — это даже лучше! И твой ставленник, и мы будем работать на общее дело — и каждая сторона будет приглядывать за другой. Ежели московский начальник будет свою власть ради корысти применять или плохо радеть — то мы тут же на него жаловаться тебе станем. И он может также.
— Складно речешь. Только, ежели тот человек на вас челобитные пошлет, что сделать будет можно дабы вас… усмирить? Коли вы вольные такие.
— Ежели только на силе держать, государь, то и верно: рано или поздно от Москвы Русь Черная отложится. Да, боюсь, и не она одна. А вот если общим интересом удерживать… Ведь нашим пахарям, охотникам, мастерам хотелось бы вести торг в сибирских городах и острогах. Нашей земле нужны люди, чтобы новые поля засевать, чтобы корабли строить. Да и многих важных товаров у нас не хватает — русские купцы нам еще более нужны. Так что, ежели мы смуту учнем — ты всего этого нас сможешь лишить. Да мы и сами никому смутьянничать не позволим, чтобы выгод не лишиться. Интерес завсегда надежнее силы. На интересе лучше всё строить.
…Договор заключили в конце января. Конечно, едва Дурной, окрыленный спонтанным разговором с царем (до этого всё боялся, всё не решался его завести, хотел еще сильнее укрепить связь с государем) вышел из уединенной палаты, как начались у его плана проблемы. Тут же возникла боярская клика, которой сильно не по нраву пришлась чернорусская вольность. И, если Федора Алексеевича разумные аргументы могли пронять, что боярам было чихать на них с высокой колокольни. Они просто видели, что кто-то отнимает их власть и возможности наживы.
Заручиться удалось лишь поддержкой Волынского. Старый боярин проникся идеей стать своеобразным московским представителем черноруссов, через которого может идти золотой поток с Амура. Увы, на Верху многие не любили Василия Семеновича, и его поддержка только сильнее выбесила некоторых. Но и сторонники у Волынского тоже имелись. Старик решил ввязаться в авантюру, потому что здесь он был на стороне государя! Так что, в случае удачи, получал джекпот, ну, а если не фартанет, то все-таки царь на него не будет в обиде — и особой кары не предвидится.
Подписание Ряда провели с помпой. Шестнадцать статей! Каждую выбивали с потом и кровью. Здесь государь подходил только в конце, для утверждения, а основная… ммм, дискуссия шла у Дурнова с Волынским и как раз с судьей Сибирского приказа Стрешневым. О, если бы взгляд мог убивать! Стрешнев не оставил бы от чернорусского Большака мокрого места! Но, увы для него…
Поначалу из Темноводья хотели сделать разряд, как обычно и поступали с фронтирными территориями. Но Дурной воспротивился всеми силами, ибо разряды подразумевали чрезмерно высокую военную власть воевод, а должно быть наоборот. В итоге стала эта земля прозываться просто Черная Русь. Без определяющего статуса. Изредка (с легкой подачи Большака) ее именовали еще Краем. У Края была одна географическая особенность: граница оформлялась только между ним и Россией. В прочие же стороны Черная Русь могла расширяться, как ей заблагорассудится!
Воеводу Дурной тоже требовал заменить какой-нибудь другой должностью. Спорил до хрипоты, шерсть на загривке его стояла дыбом — так не хотел он, чтобы темноводскую землю топтали сапоги очередного воеводы. Тут уже царь вмешался.
— Уймись, Сашко! То лишь слово. Всё одно воля воеводская в Ряде строго прописана.
И он был прав.
«Поселю его где-нибудь на Ингоде, — тушил остатки злости Большак. — Пусть оттуда воеводит».
Московский представитель должен будет подчиняться специально образованному цареву Чернорусскому приказу. Судья сюда уже нашелся — конечно, Василий Семенович Волынский… И Дурной был рад такому назначению. По крайней мере, он — честолюбивый человек, а не банальный вор. Ради успеха может и за дело порадеть. Ну, и личный контакт тоже играл свою роль. Всё тягло с Амура будет идти именно в этот приказ, и распоряжаться им станет лично царь. Провести такой пункт через Боярскую Думу трудновато было, но тут Федор Алексеевич как раз удачно всё свалил на черноруссов, которые «тако сами возжелаша». И Дурной прям в лицо боярам это и подтвердил.
Куда пойдут эти деньги — то уже в Ряде не прописывалось. Не собирался Федор Алексеевич этим перед быдлом отчитываться. Но Дурной был так счастлив, что вообще удалось убедить царя пойти на договор, что тут даже не спорил. К тому же, ему так хотелось домой…
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— Эй, православные! Далеко ли до Верхотурья?
Православные шарахались от конников — на вид так чистых монголов, однако говорящих на гладком, хотя, и немного странном русском — и, как партизаны, никаких тайн «врагу» не выдавали. Ну, нет — так нет. Бабиновская дорога всё равно одна. Рано или поздно черноруссы доскачут.
Уж март пришел в Москву, когда Дурной самой печенкой почувствовал, что ждать уже нет мочи.
«Отпусти, государь-батюшка! — взмолился он. — Второй год на исходе, как дома не были».
Порешили, что новый воевода на Русь Черну поедет позже. Его мало было назначить, требовалось штат дьяков да писарей собрать, да сотню-другую стрельцов отрядить для солидности. Федор Алексеевич пообещал послать с воеводой несколько сотен крестьян — для освоения новых пашен и несколько десятков поморов-корабелов. Вряд ли, такая орава соберется раньше лета. И идти она будет точно года два, а то и больше.
«Есть время всё подготовить» — улыбнулся Дурной. Улыбнулся с ноткой тревоги: слишком долго не было его в Темноводье, мало ли что за это время могло случиться… Черноруссы — общность шубутная и разнородная. Опять же, не терпелось узнать, как там дела у соседей? Выпнул Бурни своего сродственника Канси из Пекина? Или тот ухитрился замириться с китайскими генералами и уже сам нападает? Слишком важно контролировать дела на юге — для обеспечения будущего Черной Руси.
Царь не поскупился — выделил оставшимся лошадей, довольствие и по целому рублю на рыло! То есть, еще примерно 40 ефимков. «Делегаты» лошадок оседлали и так припустили, что за последующие недели едва не догнали свою же первую группу, что вышла еще зимой. Но всё ж не догнали. Если никаких проволочек на Самой Главной Таможне не случилось, то первые должны уже плыть по Туре или даже Тоболу — ведь май на дворе!
…По горной дороге ехали неспешно, так что Дурной волей-неволей уплывал в свои думы-фантазии. Перспективы-то наклевываются нереальные! Дома надо будет хорошенько укрепить и застроить плотбище на Ингоде, чтобы дорога через Яблоновый хребет стала менее обременительной. Сделать надежной речную дорогу по всему Амуру.
И уже по-настоящему выходить в море.
Глядишь, за годы его отсутствия люди Ивашки «Делона» уже соорудили более-менее надежные корыта, а из Болончана проложили прямую дорогу в Совгавань. Тогда с новыми мастерами можно сразу закладывать там порт и верфь — уже под настоящие корабли. Ставить острог на Сахалине…
«Надо, кстати, острову название красивое дать. А то всё Большой да Большой, — улыбнулся он. — Сахалин не пойдет, конечно. Это маньчжурское название Амура, и название переползло на остров банально из-за грубой ошибки какого-то картографа… Может, назвать его Чакилган? Ну или Бомбогор — чтобы жена поменьше злилась».
Шутка показалась Дурнову забавной… Хотя, а почему это шутка?
Хорошо бы насобирать людей, чтобы поставить острожек и на Хоккайдо. А что, север острова японцами еще не подчинен, и по всему Хоккайдо периодически вспыхивают восстания айнов. Эту карту даже можно разыграть… Но только в том случае, если мореплавание станет стабильным и регулярным. Поддержим айнов — они поддержат черноруссов. А казачки на острожке смогут плавать на Кунашир и копать серу в течение всего года.
«Закрепимся там — и через годка три-четыре двинемся вверх по Курилам. На Камчатку, потом на Алеутские острова — и вот уже Аляска. Если получится корабли по-европейски делать — то вдоль берега и до Калифорнии доберемся. Там сейчас даже испанцев толком нет. Начнем старателей засылать: будет у нас и аляскинское, и калифорнийское золото. Главное, чтоб это золото Россию в Испанию не превратило».
Но это еще не скоро… Может быть, даже не при жизни Дурнова. Демид с Муртыги продолжат.
Пока более насущные дела — переселенцы. Если их поток станет более-менее стабильным (хотя б, по тысяче в год), то надо заселять берега за Малым Хинганом. А, может быть, даже попытаться отжать земли на Нижнем Сунгари.
«Если маньчжурам совсем туго приходится, то это вполне реально! — рассуждал Дурной. — Много нам не нужно, но низовья Сунгари — это самые плодородные земли в бассейне Амура. Там осели дючеры. Возможно, с помощью Индиги сможем часть из них переманить к нам, ну, а прочие земли как раз переселенцы и заселят. Создадим там главную житницу… Конечно, конфликтов немало возникнет. Ну да куда без них!».
Конечно, новый воевода сильно усложнит решение политических вопросов. Придется действовать только через него, всё ему мучительно объяснять: как тут всё устроено, почему с одними дружить можно, а с другими — нельзя. Но, с другой стороны, теперь со всеми соседями можно говорить не от лица какого-то непонятного сборища, а от целой России. Это снимет немалое число проблем.
«Самое главное — наладить торговлю. От нас — в Китай, Корею и Внутреннюю Монголию. И от нас же — в Сибирь и до самой Москвы. Нужно стать узловой точкой транзита — и тогда можно вообще махнуть рукой на золото. Пусть Москва хоть всё себе забирает. Я раз десять говорил царю: не в золоте счастье. Если он меня услышал, то правильно им распорядится. Мы же будем изо всех сил поднимать сельское хозяйство, ремесла, торговлю — и всё это на свободном труде…».
О том, что будет дальше, Дурной старался не только не говорить, но даже не думать. Но получалось плохо. Мысли-мечты требовали бытия, хотели существовать! Не мог бывший мальчик, выросший в СССР, не мечтать о том, что Черная Русь — земля, не знающая крепостничества; земля, где любой труд позволяет быть обутым и одетым; земля, где люди сами, сообща вершат свою судьбу, а не служат господам — станет местом притяжения для многих людей, жаждущих лучшей доли. Через торговлю, через другие каналы в России станут узнавать о другой Руси, где можно жить по-настоящему… И начнут сюда бежать.
Очень далеко, и, конечно, не все решатся. Но все и не нужны. Иначе цари да бояре очень быстро испугаются.
«Они в любом случае, испугаются, — не обманывал себя Дурной. — Но, возможно, это случится, когда уже поздно будет. Когда Русь Черная сможет отбиться даже от большого войска, которое способна будет прислать Москва. И тогда…».
А что будет тогда? Беглец из будущего очень надеялся, что царская Россия, просто, чтобы сохраниться, вынуждена будет перенять, хотя бы, часть правил и законов, по которым будут жить (уже живут!) на Амуре.
Вся Россия выберет Амурский Путь. Путь равенства людей. Путь без принудительной эксплуатации. Путь участия людей в управлении.
…Страшные мысли. Сладкие мысли. Кто-то скажет еще: наивные. Но, если уж чему и посвящать остаток своей жизни — так чему-то подобному.
«Надо будет хорошенечко поговорить с Демидом и Муртыги… Надо вообще заниматься с нашей молодежью. Это ведь им всё предстоит свершать. Я-то вряд ли доживу…».
…Не догнали они Ваську Мотуса со товарищи. В Верхотурье узнали, что первая группа черноруссов с мастерами уплыла почти за две недели до них. Но и сами «делегаты» здесь долго не сидели. Дурной с компанией были по уши увешаны официальными бумагами самой высшей пробы, так что везде им был зеленый свет, а все чинуши бодро гнули перед ними спины. Вернули государю лошадок, взяли первое попавшееся плавсредство (благо, были они налегке, а 40 с лишним человек даже на одном дощанике могут разместиться) — и двинулись дальше на восток, уже по Сибири. Жилы не надрывали, но спешить спешили. Подгонять черноруссов не надо было: все с радостью гребли веслами, что те аж гнулись.
Домой! Домой едем!
Даже Аратан сидел на руле непривычно веселый. Вроде тобольская земля — это еще далеко не Темноводье, а все одно казалось, что уже почти у себя.
В Тюмени практически не задерживались, лишь взяли припасов на рынке и пристаней. Также думали миновать и сам Тобольск. Однако, едва дощаник приткнулся к свободным мосткам, а гребцы разогнули усталые спины, как к гостям подъехала пышная кавалькада.
— Сашко! Друг дорогой! Рад вас всех видеть во здоровии! Прошу ко мне за стол! Уж угощу — не обижу!
Петр Василич Шереметев Большой. Сам.
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— Значит, сладилось всё у вас с царем-батюшкой, — не то спросил, не то утвердил тобольский воевода, оглядывая большеформатные листы с вензелями и печатями. Не то, чтобы он потребовал их у Дурнова… тот как-то сам собой разговорился и стал их показывать. Честолюбие, что ли проснулось?
— Ох, и рад же я за тебя! — Шереметев панибратски хлопнул Большака по плечу. Вообще, теперь он стал держаться с ним… почти на равных. — От всего сердца то тебе реку. Инда, по чести признаться, сомневался я тогда. Был страх, что не выйдет ничего у вас. Иль за самозванцев примут, иль вообще за беглых воров, что дарами решили прощение себе вымолить.
И замолчал, закинув в рот щепоть квашенной капусты.
Они снова сидели в пиршественной зале. Это был не совсем пир, но стол для гостей воевода накрыл богатый. Питие тоже было, но скромное — пиво да брага.
— Нешто и на злато растраченное на Москве не озлились? — с улыбкой спросил он, прожевав закуску.
— Нет, Петр Василич, — улыбнулся Дурной. — Нерастраченного так много оставалось, что они особо и не заметили.
— Подобрела Москва при новом государе, — протянул Шереметев с легкой укоризной в голосе. — Но главное, что у тебя всё ладно вышло. Сталбыть, ныне ты законный правитель Руси Черной?
— Нет, конечно, — Дурной не смог сдержать смешок. — Правителя Москва позже пришлет. Но я, как был Большаком, так пока им и остаюсь.
— Ну, это главное, — покивал боярин. — Теперя ты законный. И указ государев тебя ото всего охраняет. Куды хошь поезжай, всюду тебе дорога!
— Пока мне одна дорога — домой, — и глаза Большака затуманились. Не от пива выпитого. Плескались перед его взором темные воды Амура под ясным синим небом…
Наутро Шереметев стал зазывать Дурнова на охоту.
— Да нам бы плыть поскорее, Петр Василич, лето совсем короткое… — Дурнову даже неловко стало, что такое гостеприимство, а он человеку в душу плюет.
Конечно, Большак подумывал, что доброта такая неспроста. Верно, хочет Шереметев ему какую-то сделку предложить, навроде обводной торговли через бухарцев. Или зря он на воеводу надумывает?
— Да что ты дни считаешь? — Шереметев искренне расстроился. — Нынче поедем, завтрева вернешься. Людишки твои как раз всё подготовят к отплытию. Я ж тебя не на простую охоту зову. За Тоболом, под Лютиной заимкой секача серебряного видали. Веришь ли: весь белый! И шерсть, и кожа, а глаза — кровавы! Давно думал на него пойти, но, получается, для тебя берег! Поехали!
Дурной рассмеялся и махнул рукой. Попросил Аратана готовить дощаник, а сам взял с собой пару стрелков, что на Амуре уже успели прославиться, как охотники — и присоединился к свите Шереметева. Свита, кстати, была небольшой: человек под двадцать, да свора загонных собак. Люди и охотничьи псы через реку переправились на лодках, кони плыли рядом сами.
Подле Тобольска Сибирь выглядела уже обжитой: всюду тайгу и голые луга покрывала сетка из тропок и дорожек, всюду чувствовалось присутствие человека. Проводники ходко вели охотников до мест кормления стада серебряного секача. Вскоре всадники вытянулись в цепочку, чтобы пройти по узенькой тропочке. Даже неясно было, людская она или звериная. Собаки бежали рядом, глухо урча и пожирая ноздрями лесной воздух. Им дороги не требовались.
Уже сильно за полдень вся свита выбралась, наконец, на большую открытую поляну, посреди которой стояло… Неясно: то ли изба, под весом своим наполовину вросшая в землю, то ли землянка, нагло высунувшаяся наружу. Здание состояло из нескольких клетей, но под общей крышей. Венцы были сложены из толстенных бревен в полный обхват.
Старая домина. Вся уже черно-серая и покрытая наростами мха. Ни единого окна, лишь солидная «антимедвежья» дверь, собранная из тяжелых плах. Людские следы вокруг заметны, но были они давнишними.
— Отдыхать, что ли, будем, Петр Василич? — Дурной утер рукавом испарину со лба. — А до самого места-то еще далеко? А то как к завтрему вернуться…
— Да недалече уж… — протянул Шереметев, глядя куда-то в небо. И коротко бросил. — Вяжите его!
На Большака тут же кинулись подручные воеводы, лихо стянули его с лошади. Дурной услышал грохот выстрела: кто-то из черноруссов успел разрядить пищаль. Но дальше уже всё. Злые жёсткие удары посыпались на него градом, голову прострелила молния острой боли, и всё потемнело…
… — Заалело, барин! — утробный голос палача заставил Дурнова вздрогнуть.
Превозмогая боль, он приоткрыл глаза… вернее, один глаз, правый заплыл полностью. Если воеводины подручные вообще не выбили его… Большак не мог это до конца понять, даже по боли. Болело всё тело, но сильнее всего — опаленные огнем грудь и живот. Паленая кожа жглась так сильно, что хотелось орать — но из горла вырывался только усталый сип.
Потрогать глаз Дурной тоже не мог, ибо руки и ноги его были связаны. Одна толстая веревка обхватывала сразу обе ноги, а за две других, намотанных на деревянный барабан, привязали руки. Когда палач подспускал барабан, веревки ослаблялись, и тело Большака провисало вниз. Туда, где лежали жаркие угольки. Приходилось напрягать спину, всё тело, чтобы не уткнуться в них… Дурной боролся изо всех сил, но достаточно быстро тело сдалось, и живот лег на пылающие угли.
Боярин Шереметев не просто желал мучить своего пленника, ему еще и игра была нужна.
Сейчас веревки натянули, так что тело Дурнова висело далеко от жаровни. Зато суставы его рук и ног медленно, с тягучей болью выворачивались, связки растягивались и шли на разрыв.
Петр Василич сидел на неудобном чурбаке, распахнув пошире кафтан с подбоем по случаю сильной духоты. Лицо его было красным и блестело от пота — воеводе было жарко. Страдал воевода.
Выкрикнувший «заалело!» палач подошел к нему из темного угла. В здоровенной узловатой руке — грязный железный штырь. С сочным алым пятном на кончике.
— Готово, боярин, — довольно пробасил тот. — Дозволь, спытаем?
Шереметев проигнорировал просьбу. Протянул посох к пытаемому (сильная рука у воеводы!) и силой повернул изуродованное лицо к себе.
— Ну?
— Пошел нахер… — просипел Дурной.
Не от великой крутости. За последние пару часов (или несколько недель) непрерывной адской боли, он и ревел, как девочка, и умолял его пощадить, унижался. Но сейчас ему нужно было заставить смыть это самодовольное выражение с боярской хари.
Не вышло…
Шереметев Большой лишь слегка шлепнул концом посоха по заплывшему глазу, и пленник заскулил в голос.
— Господибожемой, не надо!.. Ну, что ты хочешь от меня, падла?..
— Того же, что и допреж: реки, где сокрыл рухлядь свою, где злато закопал?
— Да какое… Да ты же всё видел. И рухлядь, и золото… Прочее… Всё по росписи на Москву отвезли, царю отда…
— Сызнова, да по кругу, паскудник? — Шереметев опять разозлился. — ТВОЕ где злато! ТВОЯ пушнина!!! Те, что ты, вор поганый, в обвод вез!
— Да с чего… Откуда ты взял про мое… Аааа, господи милостливый… Не было ж ничего больше! Не было…
— Жги суку! — яростно бросил Шереметев.
Алый наконечник штыря почти нежно поцеловал голую грудь пленника.
— Аааааааааааааааааа!..
— Ды не пузо жги, дурило! Тамо уже один окорок жареный. Вот ступни его прижучь!..
— Не надо, молю! Аааа!..
— Говори, вор! Где схрон, где сокрыл уворованное!
— Господи, да почему? Петр Василич, миленький, ну с чего ты взял, что оно есть? — всякая гордость улетучилась, будто и не было ее. Дурной молил воеводу тоненьким жалким голосом, он готов был на всё, лишь бы отсрочить боль. — Ты ж всё видел… И в Енисейске воевода тоже…
— Ну, ладнова, — боярин встал и подался к воняющему паленой шерстью Большаку. — Коль, жаждешь в игры сыграть, так я сыграю. Уж един раз можно. Но, если и после за ум не возьмешься… Пеняй на себя, шавка!
Шереметев сел обратно на чурбак и потряс полой кафтана, отдуваясь.
— Како ты уехал, пес приблудный, я Приклонскому в Енисейск-то отписал… Не трогал он твои дощаники, крест на том целовать готов был! А ишшо ты пищали на ево наставлял. Съел, ирод? Сталбыть что? Сталбыть были у тебя твои личные припасы. Были, но исчезли меж Енисейском и Тобольском. Дошло до твоей воровской душонки, что Тобольск ты тако не пройдешь. А уж Верхотурье и подавно. Вот ты где-то в пути и припрятал оное. До Москвы добрался, речей медовых государю в уши налил — дабы поверили тебе. От и справили тебе по итогу грамоты… Да такие, что и мечтать невмочь. Уж я зрел — на диво бумаги! С такими кого хошь пройдешь, никто тебе не указ… Вот и поехал ты, Сашко, за своим схроном, дабы тайный торг учинить…
Шереметев развел руки, довольно улыбаясь и как бы говоря: шах и мат. Всё просчитал боярин, всю хитрость и изворотливость своего ума подключил, дабы понять воровскую схему Сашка Дурнова. Одного не учел: не было у черноруссов тайных припасов. Потому что не все люди за Земле — воры. Не все мыслят, как царский воевода.
Самое печальное было то, что он ни за что не поверит Дурнову. Шереметев просто не сможет понять то, что не укладывается в его миропонимание вселенной. Зачем же еще было предпринимать такой долгий и опасный путь? Зачем вообще нужно было вылазить из ихних темноводских дебрей?! Сидели бы себе тихо на злате и пушной рухляди — да в ус не дули.
«Не поверит, — с тихим ужасом от ожидания грядущего подумал беглец из будущего. — Что ни скажу — не поверит…».
И все-таки просипел.
— Не было ничего, воевода… Христом Богом…
— Жги собаку!
…Шли часы, дни и, наверное, месяцы бесконечной невозможной боли. Во мраке безоконной избы за временем следить было трудно, да Дурной и не пытался. Всё его существо сконцентрировалось на одном желании, на одной мысли: как избежать пыток. Он несколько раз терял сознание, а в периоды бодрствования уже трижды каялся и сознавался в том, припрятал на берегу Тобола тонны золота! В чем угодно сознавался, лишь бы только его не жгли, не резали, не дергали суставы. Увы, измученный болью разум не был способен быстро придумать убедительную легенду, назвать приметы тайного места. Шереметев Большой понимал, что ему врут и лишь коротко бросал:
— Жги!..
И всё начиналось по новой. Спустя несколько кругов ада казалось уже, что преодолен тот рубеж, когда может стать еще больнее, еще страшнее… Но это только казалось. И снова Дурной орал, скулил и плакал, молил о прощении, каялся и признавался во всем… Но не мог он дать Шереметеву золота, которого у него не было.
…Грохот выстрелов раздался совсем близко. Недружный, нескладный, но все-таки залп. Большак, если честно, даже на это не обратил особого внимания. Зато обратили его палачи.
— Еремка! Сыч! — крикнул воевода подручным. — Ну-тко, гляньте, что там наверху?
Служилые споро кинулись по ступенькам к входной двери, распахнули тяжелые створки, и тут же в избу ворвался колючий шум от лязга оружияя, криков ненависти и боли. Воины с боевым кличем кинулись в невидимую свару.
Подвешенный Большак, как мог, повернул голову к пятну света, прислушался. И зашелся мерзким клекочущим смехом.
— Ты чего? — Шереметев даже отшагнул, пугаясь замогильных звуков.
— Хана тебе, воевода… Допек ты… видать, боженьку… слышь… пришли за тобой!
Последнее он попытался выкрикнуть, но вышло не очень. Зато в тот же миг в открытый дверной проем влетело спиной вперед тело. То ли Еремки, то ли Сыча — неважно. Влетело, да так и осталось лежать на земляном полу. А в пятне света встал человек. Вернее, не человек, а маленький тигр.
Аратан сжимал явно чужой тесак в левой руке, поскольку правая висела надломленной веткой. По его лицу текла кровь. Однако вид даура ни у кого не вызывал жалость. Нет. Все смотрели на него исключительно со страхом и ужасом. И только пленник — с надеждой.
Аратан увидел подвешенного над углями друга, страшно взревел и кинулся вниз. Палач (только он оставался между маленьким тигром и воеводой) двинулся вперед. Этот мордоворот обладал по-настоящему медвежьей силой… но не скоростью. Аратан почти лениво прошел под рассекающей воздух лапищей и спокойно всадил тесак между ребер. Как раз куда нужно. Палач успел вцепиться в убившую его руку, да так и завалился на бок. Даур несколько раз дернул единственную рабочую руку, пока, наконец, не смог ее высвободить. Правда, уже без ножа.
Воевода стоял, вынув саблю из ножен. Шереметев был довольно стар, но силу боярин не утратил. Намного выше мелкого противника, почти в три раза его тяжелее, он собрался располовинить саблей жалкого нехристя… Но на него шла сама Смерть.
Шереметев даже замахнуться толком не успел, а маленький тигр уже разорвал дистанцию… прыгнул прямо на воеводу, ухватился за шею единственной здоровой рукой — и начал грызть его зубами! Рвать нос, щеки, пытался вгрызться в горло, защищенное большой бородой.
— Ааааа! — истерично визжал боярин, и не было на Земле звуков более сладких для уха Дурнова.
Шереметев метался из стороны в сторону и неуклюже лупил сидевшего на нем зверя саблей. Вот нож здесь пришелся бы к месту, затыкать даура им было несложно. Сабля, наоборот, наносила лишь слабые режущие удары.
Наконец, силы оставили воеводу, он огромным кулем осел на пол. Аратан с трудом поднялся над еще трепыхающимся телом. Сплюнул ошметки боярской плоти… И с силой нанес тяжелым монгольским сапогом несколько ударов. Прямо в лицо.
— Иду, Сашика, — негромко сказал он, убедившись, что Шереметев мертв. — Я уже иду.
И покачивающейся походкой двинулся к пленнику.
— Сейчас… Сейчас… — бормотал маленький тигр, пытаясь утереть с лица кровь ладонью, полностью залитой кровью.
С большим трудом, работая одной более-менее целой рукой, Аратан размотал барабан и спустил Дурнова на землю. Опустился рядом на колени с раздобытым где-то здесь же ножом. Даур, не скрываясь, рыдал навзрыд, разрезая веревки и оглядывая почти голое тело, покрытое десятками ожогов и свежих ран.
— Ничо-ничо, — приговаривал он то ли другу, то ли самому себе. — Сейчас пойдем… Сейчас пойдем, Сашика.
Несколько раз Аратан останавливался, набираясь сил. Распутав Дурнова, встал и попытался поднять друга на ноги. Тот дико заорал от боли в обожженных ступнях и вывороченном плечевом суставе. Даур попытался закинуть раненого на плечо, да только сам упал под весом Большака.
— Надо самому, — прошептал он, задыхаясь. — Надо постараться, Сашика.
И Сашика постарался. Оперся на посох Шереметева и встал сам. Взвывал при каждом шаге, но добрался до ступенек наверх. Аратан, как мог, поддержал его, помогая выбраться наружу.
…Вся поляна была усеяна телами. Тоболяки, черноруссы лежали вперемежку. Кто в луже крови, кто — с обугленным лицом. Где-то были слышны стоны — но ни одного осознанного движения.
— Господи боже… — слезы проложили борозды по грязи на щеках беглеца из будущего. Он невольно осел, но Аратан не дал ему упасть. Зато грохнулся сам.
— Ничо, ничо, — бормотал он, пытаясь сесть. — Надо идти, Сашика. Надо идти. К реке. Слышишь? К реке… Там… Еще два десятка наших. Они еще отбиваются, Сашика! Иди к ним!..
— Хорошо, — закивал Дурной, боясь переступить ногой. — Пойдем к нашим, Аратан…
— Нет, — маленький тигр, мучительно напрягшись откинулся спиной на стенку избы и выдохнул с облегчением. — Ты, наверное, сам… Я тут… Тут подожду.
Даур был уже практически целиком грязно-бурого цвета. Кровь сочилась из десятков маленьких порезов и больших ран, пропитывала одежду, красила кожу.
— Да, — кивнул Дурной. — Ты посиди, друг… Отдохни. А я приведу наших.
Большак растерянно оглянулся. Вокруг — сплошная и, кажется, бескрайняя сибирская тайга. Он помнил, в какой стороне течет Тобол. Кажется, помнил…
…Каждый шаг отдавал страшным ударом боли. Даже по ровной земле обожженными ступнями ходить было мучительно больно. А если под ногой оказывалась сухая веточка, шишка или камешек — взрыв боли становился просто зашкаливающим! Дурной шагал мелко-мелко, тщательно выбирая место, куда опустить ступню. Шажок за шажком. Шажок за шажком…
Примерно, через час он полностью пересек широкую поляну. Встал у опушки. Посмотрел на расстилающийся перед ними бурелом.
И заплакал.
Обернулся за спину. Аратан, не мигая, смотрел в хмурое тобольское небо. Наверное, перед его глазами уже сияют бездонные голубые небеса Темноводья — такие непохожие на черные амурские волны. Онгоны встречают его дух, который скромно, но с затаенной гордостью говорит: «Я шел до конца. Я сделал все, что мог»…
Грудь маленького тигра дернулась в судорожном вдохе.
Жив! Жив!
«Живи, Аратан! Живи! А я дойду. Дойду…»
Дурной решительно шагнул в лес. И тут же застонал от дикой боли.
— Суки! — заорал он исступленно, согнувшись, словно, ему скрутило живот.
Потом медленно разогнулся, опираясь на ствол дерева. Осторожно шагнул. Еще. Еще.
— Смилуйся, государыня Рыбка, — шепотом взмолился он строчкой из детской сказки. — Третье желание. Осталось же третье… Помоги! Смилуйся, государыня Рыбка…
На шестой или седьмой шаг он проглядел и наступил прямо на жесткий сучок, который проткнул запекшуюся кожу и вошел в еще живое мясо. Голова просто взорвалась от боли! Дурной рухнул на землю, завывая в небеса.
«Не смогу идти… Поползу!» — зло решил он и встал на четвереньки.
Вернее, попытался, потому что сразу хлопнулся носом в прелую прошлогоднюю листву из-за вывернутого сустава плеча. Глухо заорал-зарычал прямо в вонючую «подушку». Отдышался. И с большим трудом поднял корпус вертикально, оставаясь на коленях.
«Колени целые — значит, на них пойду!».
Раздвигая плечами ветви, Дурной стал перебирать коленями, углубляясь в лес. Уже начало смеркаться, а он почти не приблизился к реке. Силы утекали, но он перебирал изувеченными ногами. Раз за разом.
«Я дойду, — приказывал беглец из прошлого сам себе. — Надо найти наших… Надо привести помощь Аратану… Надо вернуться домой… К Чакилган. Я обещал…»
В вечернем сумеречном лесу, у которого не видно ни конца ни края, только и слышно было, что шорох слежавшейся листвы, редкое потрескивание веточек и еле различимый хриплый шепот:
— Я дойду… Я дойду… Я дойду…
Тихий, угасающий шепот посреди бескрайней тайги.

Конец романа «Амурский путь».
Конец цикла «Русь Черная» (но это еще вопрос).


Василий Кленин
Русь Чёрная. Кн4. Окно в Азию


Год 1688. Товарищ
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Глава 1

Привычно поклонившись низкому резному косяку, окольничий Олексий Лександрович Никанский широким шагом переступил через порог и вошел в просторную светлицу. Плотно притворив за собой дверь, товарищ Аптекарского приказа повёл острыми плечами и с явным облегчением скинул с них тяжёлую соболью шубу. Ведь май-месяц на дворе! В разгаре уж! Но не по чину ему теперь без шубы «в люди» ходить. Не поймут. Не одобрят. Вот и приходится упариваться, да длинным рукавом пот со лба утирать.
Звать прислугу не стал. Не погнушался, сам стянул со своих ножек твердокаблучные расшитые сапожки, а потом быстро расставил ноги шире плеч и согнул их в коленях, приняв позу наездника. Руки, с легким шелестом шелковых рукавов, поднялись к уровню великого сосредоточия и замерли в ожидании.
Началась «Работа с Ци». Вдох. Медленный, как накатывающая морская волна в тихую погоду. Руки плавно уходят влево, так же медленно разворачивается корпус на пружинистых ногах. Взгляд не смотрит никуда, он безвольно идёт вслед за телом, освобождая разум от ненужного. Полное погружение в себя, полное слияние с ритмом очищающего дыхания. Всё наносное, всё суетное плавно смывается с его тела к самому низу… Прах к праху, как говорят здесь, в Москве. И на короткое время царёв ближник Олексий Никанский снова становится простым искателем Пути Хун Бяо. Тем самым Олёшей, что приехал в когда-то в Москву с чернорусским обозом.
Олёша во время таких медитаций полностью уходил в себя, и вся дворня четко знала, что беспокоить хозяина в это время нельзя ни в коем разе. Перешептывались, конечно. И слухи всякие распускали. Поначалу даже такие слухи, что по Москве нехороший шум пошел. Лекарь на них тогда особого внимания не обратил, но, по счастью, сам его начальник — боярин Одоевский — вмешался. Прислуге такого хвоста накрутили, что более никто и пикнуть не смел про «бесовские камлания».
Хотя, всё одно — шепчутся.
Но надо «камлать». Не только потому, что так удается побыть самим собой, но и для того, чтобы упорядочить энергетические потоки в теле. А с московской жизнью это сверхнеобходимо. Тяжко жить на Москве, особенно, неподалеку от царских палат. Жить здесь потребно с важностью. Ножками лишний раз не ходить, рукой лишний раз ничего не делать. А уж в каких количествах и что поедать! На это никакого здоровья не хватит, и Олёша использовал любую возможность, чтобы сгонять из тела излишки — что телесные, что энергетические. А потому своей неизменно худощавой фигурой также вызывал нарекания у почтенного боярства. Неприлично бывать в Верхе в такой непристойной форме…
Олёша невольно поморщился, утратив на миг приятное ощущение гармонии. Если тяжёлую шубу он ещё готов был носить даже в майскую жару, то травить свое тело тяжкой едой, обжираться (как принято в здешних благородных домах) — нет. Свое здоровье Хун Бяо берёг. Всё-таки уже далеко не мальчик. Если Небо не имеет иных планов на него, то в этом году ему исполнится уже 48 лет.
Четыре полных Круга. И каждый новый Круг лет выводил его на новый поворот Пути. Воплотился он в мире в году Желтого Кролика, а в год Белого Кролика начал учебу в школе горы Хуашань. Ещё таким молодым и глупым в год Черного Кролика он попал в Северную Столицу и даже в Императорский Город, где воля нового правителя свела его со странным полумертвым северным варваром Ялишандой. И уже с ним, с удивительным человеком и хорошим другом, Сашко Дурным, в год Зеленого Кролика он оказался в Москве. Преодолев огромные просторы Сибири.
Кролик возвращается снова.
Много воды утекло за минувшие 12 лет (это русское выражение про воду очень нравилось Хун Бяо, он любил ввернуть его к месту). Когда-то скромный искатель Пути стал лекарем крайне недужного царя Фёдора. Долгие попытки увенчались успехом. Острая энергетическая нехватка в теле царя медленно убивала его, но Олёша смог подобрать комплекс целебных мероприятий. Не всё дозволяли сделать местные жрецы, но правильным питанием царь всё-таки озаботился. Также удалось убрать последствия старой травмы, открыть зажатые каналы — и высокий от рождения Федор стал наливаться силой. В итоге, меньше, чем через год Хун Бяо стал сыном боярским. А еще через три года он спас любимую жену царя.
Царица Агафья буквально сгорала после родов. К самым родам «иноземца», «нехристя» и «колдуна», конечно же, не допустили, но вскоре чёрный от горя Фёдор Алексеевич сам явился к китайскому лекарю и взмолился: «Спаси!». Хун Бяо бросился в покои царицы, ситуация была критическая. Ему тогда, кстати, очень сильно помогли подсказки Дурнова, много рассказывавшего о порче крови, о загадочных «микробах». С трудом, но он смог постепенно очистить кровь Агафьи. После того случая, к рассказам своего удивительного друга о «гигиене» Олёша начал испытывать гораздо больше доверия и решил основательно исследовать этот вопрос.
Удалось спасти и царского сына Илюшу, который чах в руках кормилиц, но у груди матери ожил. Юный царевич жив и поныне, и под бдительным присмотром товарища Аптекарского приказа семилетний мальчишка обещает вырасти в достойного наследника престола.
Да… После того случая Олешу обласкали и возвысили. Стал он вторым человеком в Аптекарском приказе. Со временем, когда тревога за жизнь царя, его жены и наследника умалилась, боярин Никита Иванович Одоевский стал всё больше отходить от дел. Всё ж таки, у него было много работы в Судном приказе и Расправной палате. Так что постепенно, официально оставаясь товарищем, всю власть в приказе забрал Хун Бяо. И уж он развернулся!
Тех богатств, что щедро отсыпал своему лекарю царь, Олёше вовсе не требовалось. Так что он наладил регулярное производство лекарств, причем, и таких, что здесь не ведали. Ведь у любого зелья ей свой срок, после которого оное перестает исцелять… а то и ядом оборачивается. Значит, надо всё время делать новое, свежее. А, чтобы старое не выбрасывать, при Аптекарском приказе открылась лавка. В той лавке лекарства мог приобрести любой желающий. Остро болящим могли и за так его дать.
В зелейной избе обитали уже с десяток знахарок и травников. Олеша привечал и иных сообразительных лекарей, помогал им деньгами. Учить — не учил. Да и не позволили бы ему. Ведь если учить искусству обретения бессмертия, искусству внутренней алхимии — то надо делиться всей истиной… а на Москве это сразу приняли бы за ересь и колдовство. Тут и царь может не уберечь. Но Олёша собирал в особой читальной избе разные целительские трактаты и поощрял среди своих людей обучение. Кое-что и сам подсказывал.
Со временем, в приказе заработал костоправный двор, который занимался лечением самых разных ран. Здесь Хун Бяо сам частенько появлялся дабы проверять свои исследования о Сашкиной «гигиене». А при церкви Двухсот Двадцати Двух Мучеников [*] его лекари открыли лечебницу призрения для простых людей.
Вот так царский целитель самоуправствовал в своем приказе. Многие во Дворце смотрели на это, как на блажь странного иноземца. Однако, Олёше казалось, что Сашко Дурной это всё очень даже одобрил бы. Царь Фёдор Алексеевич тоже относился к добиравшимся до него слухам благосклонно. Более того: среди разных училищ, учреждение коих имелось в его планах, находилось и лекарское.
Так что уж на успехе Олеши его странности никак не отражались. После спасения царской семьи он был обласкан сверх меры. Никанца сразу пожаловали в думные дворяне (даже имя пришлось выдумывать благородное — Олексий Лександрович Никанский). Но иноземный лекарь и дальше вверх пошел! Так что, когда царь всё-таки ввел «Устав о служебном старшинстве», Олексий Никанский уверенно занимал в нём степень Куропалата. Правда, на Москве до сих пор по привычке говорили «окольничий» или «кравчий».
«Устав» приживался с трудом. Местничество тоже за раз с корнем выдрать не удавалось. Да и сам «Устав» не один раз переделывали. Поначалу в него вообще входило 34 степени, причём, самой низшей там были думные дворяне. Огромное число разных служилых в него вообще не вошло. Ни стольники, ни стряпчие — не говоря уже о более низших чинах. Но царь старательно доводил свою задумку до ума, и ныне «Устав о служебном старшинстве» охватывал почти всех государевых людей. И указывал строгое соподчинение.
…Долгий выдох. Комплекс подошел к завершению. Олёша непроизвольно нахмурился: сегодня ему никак не удавалось очистить разум от суеты. Мысли прыгали непоседливыми пташками, и всё норовили утащить его в прошлое. В воспоминания, которыми он стал так сильно богат. И приятных. И не очень.
Очень тяжко было оставаться на Москве одному, когда Большак Сашко с остатными черноруссами ушел на восход. Как ни грела Россия-матушка сердце блудного её потомка, но долгое время эта холодная страна казалась Олёше чужой. Не один месяц, а то и год у него ушёл на то, чтобы обзавестись здесь близкими людьми. Товарищами. Хотя, и черноруссы появлялись! Уже в конце 1677 года (это Дурной приучил Олёшу считать года не от сотворения мира, а от рождения Исуса) до Москвы добрался второй обоз с пушниной да златом с далекой Черной реки (он вышел еще до возвращения Мотуса, спустя год — надеясь и веря, что задумка Дурнова удалась). На этот раз богатств оказалось заметно поменьше, но всё равно вся Москва несколько дней болтала о сказочном богатом Темноводье. И царь Фёдор не подвел — почти всё присланное отложил в Чернорусский приказ под бдительный присмотр Василия Семеновича Волынского.
Многим задумкам тогда сразу дали ход. Почти полсотни юных сыновей боярских отослали на учебу в Речь Посполитую, германские княжества и Данию. Собрали Совет, чтобы измыслить и учинить Греко-Латинскую академию. Тот совет возглавил Симеон Полоцкий — весьма мудрый старец. А ряд ремесленных схол запустили в тот же год. Многие задумки Сашки Дурнова начали тогда воплощать… Да не всё удалось.
Тяжелым выдался 77-й год для России. Пришли на южные рубежи татары и турки, да казаки-изменники. Тяжкой выдалась осада Чигирина, но русские войска выстояли. Битые ляхи, несмотря на все уговоры, союз возобновлять не хотели. И зимой уж стало ясно, что на новое лето басурмане снова к Чигирину подступятся.
Вздохнул Федор Алексеевич, пришел в приказ к Волынскому — да все богатства Черной Руси оттуда выгреб. Все измышления велено было приостановить, отданные задатки — вернуть. Даже большую часть штудентов отозвали. Хун Бяо, когда узнал, сильно расстроился… Жалко ему было задумок своего друга. Но после он принял это решение. Все-таки и Дурной упоминал об опасности нашествия турок и татар.
Но главное — деньги ушли не впустую! До теплой поры царь Федор на амурские богатства собрал полностью четыре полка. Два — наёмников немецких (там всё больше было итальянцев и испанцев, особо злых на турок), а еще два — своих российских. Но снаряжённых и обученных на иноземный манер. Как раз к маю 1678 года эти четыре полка и влились в войско воеводы Ромодановского.
Хун Бяо много всякого наслушался о той войне. Турки и татары привели к Чигирину более ста тысяч войск, да еще имелись союзные казаки. У Ромодановского и Самойловича — ненамного меньше. Чигирин смог дождаться подхода русских полков, в окрестных степях случился целый ряд кровавых боёв. В одном из них наёмные полки, кстати, бежали, а вот два новых русских полка стояли до смерти, покуда не подошла союзная казацкая конница. Потери с обеих сторон были жуткие, но по итогу, после бунта валашских и молдаванских отрядов, визирь Кара Мустафа-паша приказал отступать.
И, едва вести о победе добрались до Европы, ляшский король Ян Собесский снова обратился к Москве с предложением дружбы и союза против турок. Правители даже лично встретились в Полоцке, где обсуждали много не только военных вопросов. Подписан был новый договор, причём, Речи Посполитой пришлось сразу принять активное участие в новом союзе. Дело в том, что воевода Григорий Ромодановский уже давно убеждал царя, что надо бить врага не на своей земле, а на его же. И успех под Чигирином Фёдора Алексеевича окрылил.
На остатки чернорусских богатств удалось быстро доснарядить 12 полков иноземного строя, потрёпанных летней войной. И зимой 1679 года все они двинулись в степь. Вместе с казаками Самойловича набралось до 30 тысяч. А еще 15 — почти все конные — выделил Ян Собесский. Армия вышла достаточно быстрая и без боя добралась до крепости Азов. Конечно, нежданного удара не получилось, но зимой басурмане воевать были совершенно не готовы. У турков войска почти все оказались за морем, а татары зимой воевать толком не могут.
Увы, без кораблей полностью осадить Азов не получилось. Гарнизон сдаваться отказывался, хотя, русские пушки немало башен порушили. Азовцы ждали подмоги из-за моря, но вместо этого приплыл один лишь адмирал Оттоманской Порты — Ибрагим-паша. Приплыл и предложил России «вечный мир».
В ту же зиму — уже в Москве — прошел Вселенский собор всех церквей. Хун Бяо к тому времени уже крестился и потому следил за событиями пристально. Вселенский собор стал частью решений Полоцкого договора, и на нём должен был состояться богословский диспут о том, чьи догматы более соответствуют истине. Фёдор Алексеевич сумел решить так, что собор проходил в Москве. А родные стены… Кроме православных богословов на собор явились духовные отцы из земель ляшских и литовских, а также из Швеции, из Империи и даже Италии. На Москве все сильно опасались папских иезуитов, которые непременно начнут требовать, что русская церковь присоединилась к униатам… Но неожиданно главную смуту в соборе навели лютеране! Проповедники из земель шведских, немецких и литовских неожиданно сплотились и накинулись на всех вокруг: и на папистов, и на православных, и на униатов. Протестанты выкрикивали строки из Библии и обличали мирское начало во всех церквях.
Хун Бяо один раз даже сам ходил послушать, и многое в лютеранских речах показалось ему подозрительно знакомым.
«Вселенский собор» закончился совершенно ничем. Все остались при своём. Но царь не унывал.
«Ничего, Олёша! — улыбался Федор Алексеевич после очередной встречи и лечения. — Такие дела сразу не делаются. Зато они уже начали говорить. А там, с Божьей помощью… Вот соберём новый собор!».
Второй собор созвали через год, и стал он ещё большим событием. Но не таким, каковой ждал государь Российский. Весной 1680 года снова съехались святые отцы со всех земель. Целый год собирали они доказательства, искали новые доводы… Но всё вновь пошло не по плану. Именно в то время до столицы добрался третий обоз из Руси Черной. Было тут в избытке злата и рухляди, было немало ценных китайских товаров. Но были и люди. А люди эти, если и были крещёными, то несли в своём сердце особую веру. Не меньше десятка черноруссов, осевших по берегам Зеи, только узнав о соборе, тут же двинули туда и…
Давно уже на Москве никто не слышал громких раскольничьих речей. Давно уже провозгласили оных еретиками. Ловили и жгли по всей России. Да те и сами себя охотно сжигали. И вот оказалось вдруг, что эта ересь (своя православная!) процветает на берегах Черной реки. Более того, ересь эта вообще крамольная, ибо на собор заявились беспоповцы. Уж неведомо как, но добились они слова — и накинулись на попов всех мастей с обвинительными речами! Тут же поддержали внезапных собратьев по убеждениям лютеране…
Второй собор оскандалился почище первого. Только вот Олёше до него и дела не было. Обо всех церковных делах он напрочь забыл. Как-то, тёмным вечером (когда соборные дела лишь разгорались) в его палаты в Аптекарском приказе негромко постучали.
— Гостей-то принимаешь? — спросили из тени, когда Хун Бяо открыл дверь.
В тени глухого забора стоял Ивашка. Бывший хозяин Темноводья и враг Дурнова. А после — его верный помощник и зачинатель всех морских походов.
[*] Разумеется, церкви Двухсот Двадцати Двух Мучеников существовать не могло. Простите автора за этот оммаж)
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— Признал ли, лекарь? — улыбнулся он своей знаменитой, хитрой улыбкой.
— Признал, — чуть растерянно ответил Олеша. — Но как? Я ведь встречал обоз, разговаривал с людьми. Не видел тебя… да и никто о тебе не сказал даже.
— Инда так потребно было, — осадил его чернорусский старшина. — Я и ныне не желал бы на Москве появляться… А коль уж понадобилось, то лучше тайно.
— Значит, понадобилось? — холодное предчувствие начало расползаться по животу у Хун Бяо.
— Великая нужда, — серьезно кивнул Ивашка. — И тайная — поболее, нежели рожа моя колодная.
Даос уже успокоился и молчал. Ждал. Но и нежданный гость тоже стоял в тишине и буровил его пытливым взглядом.
— Побожись мне, Олёшка! Побожись, всем, что там в твоей душонке никанской есть святого — что никому наш разговор не выдашь! Об Дурном речь вести будем.
— Никому не скажу, — твердо ответил Хун Бяо и впустил чернорусса в палаты.
И поведал Ивашка страшное. Пропал Большак. Пропал совершенно и со всеми своими людьми, которые вторым заходом из Москвы двинулись.
— Никто, нигде ни сном, ни духом, — мрачно дошептал управитель Драконовой Пасти. — Так что на энтот раз мы не просто сюда рухлядь со златом повезли. Мы учали Дурнова розыскивать. Челганка уговорила меня поехать.
— Почему? — спросил было Хун Бяо, да сам всё понял. Не было на Амуре более пронырливого мужика, чем Иван сын Иванов. Если можно разыскать следы Сына Черной Реки, так только он и сыщет.
— И как? — кремлевский куропалат сам поменял вопрос.
— Да никак… — вздохнул мрачно Ивашка. — Всюду, где мы проплывали, нам в голос твердили, что Дурной со своими людьми не появлялся. Камень-то они прошли, а потом — нигде. Ни в Иркутском, ни в Енисейском, ни в Тобольском. Как корова языком…
Гнетущая пауза заполонила горницу.
— Ну да, я-тко еще глубоко не рыл, — с угрозой в голосе заговорил темноводец. — Вызначалье потребно тут всё проведать. Како Сашко с Москвы съехал. Да и съехал ли? Все-таки это Москва… Москва-чертовка…
Атаман с тоской бросил взгляд на крохотное оконце, сквозь которое едва пробивался закатный свет. А после пытливо заглянул в раскосые глаза Олёши.
— Ты меня спрашиваешь?
— Тебя, лекарь, — серьезно кивнул Ивашка. — Тебе я поверю. Обскажи подробно: съехал ли отсюда Сашко и его людишки? Когда? Сам ли ты то видел? И главное: как царь с боярами его проводили? Что вослед шептали?
Хун Бяо собрался с мыслями.
— Съехали, Иван. Все, кто оставался, одним поездом и съехали. Еще три года тому. Видел то я сам, сам с друзьями прощался… — внезапный ком подступил к горлу Олёши. — Конечно, не всё тут гладко было. На Москве. По секрету: государь Фёдор Алексеевич звал Сашко при себе остаться. В советчиках. Но тот…
— Отказался! — понимающе хмыкнул Ивашка. Хмыкнуть-то хмыкнул, но в глазах его потеплело — Олёша это сразу приметил.
— Отказался, — кивнул никанец. — Государь осерчал, конечно. Но ты не думай только, что он злобу затаил. Они опосля много дней судили да рядили, как Русь Черную при государстве обустроить. Царю Федору это тоже важно было. Он и коней нашим дал, и по рублю каждому в дорогу.
— Щедрый царь-батюшка, — совершенно серьезным голосом протянул Ивашка. — Значит, из Москвы Сашко ушел по-доброму… Верхотурье отряд тож прошел — там нам это быстро обсказали. А вот опосля — нигде наших не видали. Что скажешь?
— Напали на наших за Уралом? На Туре? — предположил Хун Бяо.
— Угу, — Ивашка яростно колупался в почти седой бороде. — Либо кто-то из воевод врет. Причем, если бы напали Сашко со товарищи за Енисейском — тот тут уже двум воеводам врать пришлось бы. За Иркутском — трем! А такое провернуть в разы сложнее. Да и не сговорятся оне. Значит что?
Хун Бяо терял нить рассуждений своего… подельника? И лишь пожал плечами.
— А то и значит, что, ежели соврамши, так то тобольский воевода! Внял? Совершил татьбу и покрывает теперя. Мол, не было никаких черноруссов.
— Либо на Туре напали, — уточнил лекарь.
— Ну да… Либо на Туре… — задумался атаман Ивашка. — Оно, конечно, и такое моглось сподобиться. Но отрядец у Сашка крепкий был — трудно лесным бродягам такой сковырнуть. То есть, выходит: не бродяги то были. И всё одно получается: либо всё тот же воевода тобольский… либо царь.
Олёша невольно перекрестился в испуге — и сам изумился, что такой странный жест за эти годы успел к нему прилипнуть.
— Может, жив еще Сашко?
Ивашка покачал головой и махнул устало рукой.
— Ты сам рёк: три года прошло. Как ни огромна Сибирь, но столько по ней иттить немочно. Да и где он шел, коли не по Оби, не по Енисею да не по Ангаре?
Помолчал и озвучил страшное.
— Сгинули они. И Дурной, и Араташка, да и все прочие.
Страшно стало тогда Олёше. А ещё страшнее, что с той поры, почитай, три года прошло. Три года нет уже на свете Сашка, а он и не ведал. Жил себе, лечил царя…
«Царь! Неужто, царь?» — ожгла его страшная мысль.
— Нет, не мог государь… такое… Ему же самому от Сашка одна польза шла. А он не таков, чтобы ради гордыни порушенной на такое пойти. Никакой выгоды.
— Вот то-то, — покивал Ивашка каким-то своим мыслям. — Царю-батюшке гибель Дурнова одной невыгодой станется.
И почему-то в тот вечер Хун Бяо не обратил внимания на эти слова. Видно, весть запоздалая о гибели Дурнова совсем затуманила разум…
Черноруссы сдали подати в свой собственный приказ и уехали тихо-мирно. На какой-то момент даже стало казаться, что жизнь продолжила идти своим чередом.
«Даже странно как-то, — с обидой подумал Олёша. — Сашка, который всю эту жизнь построил, не стало — а ничего и не изменилось? Всё идёт своим чередом?».
Он ошибся тогда. Неясно, к счастью или к худу, но ошибся. Ибо Великое Небо не оставило незамеченным исчезновение сына Черной реки.
Не сразу. Сильно не сразу. Царь-батюшка уже успел жениться на Агафье Грушецкой, уже родился наследник, бедный даос Хун Бяо вырвал царицу из лап смерти — а Небо всё еще молчало. Олёша стал тогда в Кремле в великом почете. Он следил за здоровьем всей царской семьи, был вхож на Верху почти всюду…
Лекарь уже и подзабыл: то ли тогда еще 82 год шел, то ли уже наступил 83-й. Когда государь через вестника встретил его ещё на пороге дворца, который провёл никанца во внутренние царёвы покои.
Небольшая комната. Федор Алексеевич сидел за столом, без парадных одеяний, в черном ляшском доломане с золотым шитьем. После женитьбы на Агафье мода на всё ляшское заполонила весь Верх. Причём, одно дело мужская одежда, но ведь царская семья стала поощрять и женскую! И не только одежду. Некоторые, кто помоложе, начали брить бороды (и Хун Бяо всем сердцем приветствовал эту традицию!). Начали читать иноземные книги, вовсе не посвященные вопросам веры. Лекарь лично видел у государя том «Придворного» за авторством какого-то Гурницкого. Столпы боярства ворчали на новую моду, но тихо.
— Пришел? — хмуро бросил царь, и Олёша моментально понял, что нынешняя встреча будет посвящена не вопросам здоровья.
— Это вот что такое? — уже явно гневаясь, вопросил Федор Алексеевич и швырнул на стол свиток, который сразу принялся испуганно сворачиваться в трубку, ровно, ёж какой.
Не бумажный свиток. Пергаментный.
— Не ведаю, государь, — пожал плечами даос, не привыкший пугаться из-за вин, которых на себе не чувствовал.
— Ну, так прочти! — нетерпеливо рыкнул правитель. Много силы в нём уже было, изливалась она из Фёдора Алексеевича — и Хун Бяо поймал себя на тщеславии. Он гордился своей работой.
Аккуратно развернув свиток и слегка прищурив глаза (зрение уже начинало подводить), лекарь со всё возрастающим удивлением читал:
'Царю-государю Российскому ото всей Земли Чернорусской послание.
Знай, великий государь, что отныне вся Русь Черная; все ея пределы, поля, леса и прочие угодья — не в твоей власти. Все людишки на тоей земле проживающие — вольны и ничем тебе не обязаны. Более никакого выходу с Черной Руси ты не получишь'.
А дальше — имена, имена, имена. И Ивашки сына Иванова, и Васьки Мотуса, и Индиги с Тугудаем — десятка два имен знакомых Олёше, и еще полстолька имен неведомых.
Странно, но на миг на сердце у царского лекаря потеплело.
«Значит, не пошла жизнь своим чередом после смерти Сашка. Значит, нашлись люди, которых его исчезновение не оставило равнодушным… Целая страна нашлась».
Но на следующий миг на сердце похолодело: ясно, что такой поступок приведёт к большим и страшным последствиям.
— Ну? — с вызовом спросил царь, когда понял, что его лекарь всё прочитал.
— Не знаю, что сказать тебе, пресветлый государь. Ничего об этом мне неведомо было до сей поры.
— Да уж надеюсь, что неведомо! Ты скажи мне, как посмели эти иуды пойти на измену⁈ А Дурной-то твой каков подлец! Сам мне тут на коленцы падал, умолял, просил — а ныне вот что вытворяет! Пёс паскудный!
Ругательства редко падали с уст царя Фёдора. Ещё точнее: Хун Бяо их сроду не слышал. А тут такое… Но он вслушивался в них со всей страстью не поэтому. Искренний гнев на Сашка Дурнова был яснее любого чистосердечного признания: не знал царь о пропаже Амурского Большака. Не знал, а значит и не повинен!
Отлегло от этого на груди у Олексия Никанского. Ибо за много лет по-человечески прикипел он к государю российскому. Ко всей его семье. Но не мог не думать (после тайной встречи с Ивашкой) о том, что мог Фёдор Алексеевич приказать убить Дурнова…
— Что молчишь, лекарь⁈ — суровый (но с ноткой усталости) окрик вернул Олёшу к реальности.
— Мой государь, на этом листке нет имени Сашка Дурнова, — бесцветным голосом сказал Хун Бяо. Никаких чувств, ничего не должен прочитать царь в его словах — только сам факт.
Фёдор Алексеевич схватил бумагу и бегло пробежал нижнюю часть.
— Так что же?
— Он — Большак Руси Черной. Тот, кто представляет всех. Его имя должно было первым стоять.
— И? Что ты всё загадками вещаешь? Что сие значит? Скинули они Дурнова и отложиться удумали?
— Не думаю. Дело в том, государь… В прошлый свой приезд с податями, черноруссы поведали мне, что Сашко Дурной на Амур не вернулся. Пропал он со всем своим отрядом. И ни в одном сибирском остроге его не видели.
«Или говорили так».
Понимание ситуации постепенно начало проявляться на лице государя.
— Так, они из-за этого? Из-за одного человека⁈ Которого тати порешили инда он сам в какую-нибудь Бухару утёк!
Хун Бяо не удержался от тяжкого и слегка осуждающего вздоха.
— Сашко — не просто один человек, мой государь. Он создал Русь Черную. Местные его прозывают сыном Черной реки. Он даже дважды её создал. Первый раз с пустого места, объединив ненавидевших друг друга людей. Про то мне только сказывали. А второй раз — то на моих глазах. Собрав воедино людей, которые уже ножи друг на друга точили. А врага своего главного от смерти спас…
Неожиданно для самого себя Олеша стал непривычно словоохотлив. Оказывается, ему давно уже хочется хоть кому-то рассказать про Сашка Дурнова.
— А по воде он у тебя не ходил?
— Не замечал такого, — машинально ответил даос, и только потом понял, на кого намекал царь Фёдор.
Сложно жить в России…
Несмотря на все великие заслуги, на спасение жизни жены и сына, Фёдор Алексеевич сильно охладел к своему лекарю. О задушевных беседах с той поры и речи не было. На какое-то время Олексия Никанского даже перестали пускать к царю и его семье. На Верхе это сразу почуяли, все ждали скорую опалу окольничьего-куропалата. Но (по счастью для Олёши и несчастью для престола) вся царская семья принялась хворать — и иноземный лекарь, связанный с мятежной Русью Черной, снова стал вхож во дворец. Правда, былое взаимопонимание не вернулось.
Потому-то поздно, слишком поздно, Хун Бяо узнал, что государь не оставил дерзкую грамотку без внимания. В тот же день, едва получив её, Фёдор Алексеевич отправил на восток посланника с требованием ко всем черноруссам: повиниться и выдать зачинщиков. А сразу после разговора с Хун Бяо, царь повелел послать на Амур-реку войско для правежа и шертования мятежников.
Увы. Собрать-то войско легко — страна уже пятый год жила в мире, лишь редкие стычки с татарами и мятежными черкассами омрачали жизнь страны. Многие полки стояли по городам России и скучали. А такую силищу надо использовать, чтобы огромные деньги не тратились впустую!
Однако, когда царю доложили, сколько стоит снарядить хотя бы пять полков иноземного строя и довести их до Иркутска… тот ужаснулся. А ведь самое тяжелое начиналось впереди: море Байкал, горы непролазные, после которой — чужая и, можно сказать вражеская земля. Сколько бесценных ефимков потребуется войску, чтобы только довести его до врага? А как там снабжать государевы полки, которые привыкли жить на полном державном содержании? Получается, надо им запасы чуть не на год с собой везти? И не только еду, но и огненное зелье со свинцом! Одёжи зимние и летние! И прочая, прочая, прочая…
Полторы сотни дощаников только на людей, а на обоз — вдвое больше! Или, если конями да волами… Нет, скотина съест кормов больше, чем сможет увезти!
В странной ситуации оказался тогда государь: у него имелось 63 полка солдатских и рейтарских, всего ему служило более 160 тысяч воинов [*] — а послать на Амур никого нельзя. Хун Бяо никогда не узнал о том, как к самодержцу практически явился призрак чернорусского Большака, который предупреждал, что в его земли царскому войску хода не будет. Словно, сама страна, укрывшись холодными горами, защищает живущих там воров и иуд.
Только года полтора спустя Олексий Лександрович услыхал средь бесед дьяков думских, что долго Фёдор Алексеевич судил да рядил с боярами, как быть. Дожидаться ответа от посланника не имело смысла — и так ясно, что ответят мятежники. Поэтому сразу послали за Камень рейтарский полк Данилы Пульста из Казанского разряда [**]. Его стрелки и копейщики прошли немало боёв с башкирами (это когда долго и трудно договаривались о том, чтобы ставить железные заводы на реке Яик подле Железной горы — тоже ведь придумка Дурнова). Роты в полку сильно поредели, так что не набиралось и четырех сотен. Вот их без труда в поход смогли снарядить.
Пульст должен был идти через всю Сибирь и принимать в свой сводный отряд местных служилых людей (на что полковнику были даны грамоты с волей государевой). Так решили сберечь казенные деньги, да и войско набиралось бы постепенно и не требовалось его в полной мере содержать весь путь по Сибири.
Поход Пульста в сибирских острогах запомнили, как набег саранчи. Он не только прибирал всех свободных людишек, но и вытребывал хлеб и корм на содержание отряда. Приказные да воеводы стенали, махали вслед ему кулаками, но по итогу, уже за Байкалом, в Удском острожке собралось у него сильно более тысячи человек — огромная сила. В Иркутске собрал полковник большой припас, только, покуда ждал в Удском конца холодов, почти всё проел. Так что за горы, к Амуру, царское войско чуть ли не бегом бежало. И поспешило — чуть ли не сотня народу померзла в пути. Более того, похоже, что в горах помер и сам полковник. Хун Бяо так толком и не вызнал, как именно погиб Данило Пульст, но точно не в сражении.
А вот сражение было. Никаких подробностей о нем лекарь узнать так и не смог, ясно только, что соборная рать царя Фёдора потерпела полнейший разгром. Как ни мчал гонец на закат, весть о поражении добралась до Москвы только зимой 1686 года. Вот так медленно и долго жизнь течет, если требуется через всю Сибирь туда-обратно передвигаться. Еще в 80-м черноруссы поняли, что Сашко сгинул. Отложились от Москвы. И только через шесть лет ясно стало, что поход против них завершился разгромом. Словно, и впрямь, Темноводье — это совсем чужая земля. Запредельная.
На тот раз государь Олёшу не вызывал, не расспрашивал, не ругал. Так что лекарь о войне лишь весной узнал, и то — случайно. А узнав — не удивился.
Потому что Сашко ему о том сам сказывал.
Хун Бяо окончательно отбросил попытки очистить разум. Зачем бежать от очевидного — сердце его с самого утра жаждало беседы.
Даос повернулся к стене, вздохнул чуть слышно, потом медленно поклонился и прошептал:
— Ну, здравствуй, друг Сашко…
[*] Чтобы не быть обвиненным в голословности, количество полков и войск автор взял с Росписи ратных людей 189 года (ну, вот такой год нашелся). У царя Федора имелись 25 конных и 38 пеших полков (это, не считая стрелецких, черкасских полков и дворянского ополчения). Всего 164 тысячи 232 человека. Думается, в нашей версии истории, благодаря чернорусскому золоту, этих полков стало еще больше, но за несколько лет мира, царь мог сократить армию. Так что, пусть будет, как по Росписи 189-го.
[**] Данило Пульст — информации про этого полковника мало. Точно рейтарским полковником он был в начале 80-х. Автор знает, что в русской армии тот служил с 60-х годов, будучи еще прапорщиком. А после, в 90-х, его имя фигурирует в списках Семеновского полка (того самого). Увы, появление Дурнова в этом мире резко сократило карьеру Данилы Пульста. Хотя, эта перемена — ничтожна на фоне иных!

Глава 3

— Давненько не болтали…
Перед щуплым лекарем стояла глухая стена. Красивая, аляпистая, вся в изразцах. Олёша отлично помнил, какая керамическая плитка ему нужна, но старательно отсчитал семь плиток вниз и четыре влево. Потом нажал.
Нет, конечно, его тайник так просто не открывался. Народ Хун Бяо с древних времен преуспел в подобных хитростях, а даос в юности много читал. По всей немалой стенке было раскидано 14 изразцов с пустотами. Так что простым простукиванием найти нужный будет непросто. И одного нажатия на оный недостаточно. Требуется ритмично надавить на плитку трижды. И самое главное — всё это время потребно давить ногой на определенную половицу в полу. Та с помощью рычагов скрытно придерживала тайный запор…
И тогда тайник откроется.
Совсем крохотная камора, в сухом полумраке которой лежит всего лишь одна вещь — пачка побуревших от времени листов бумаги. С поломанными краями и густо-густо исписанных. Когда Хун Бяо их нашел, когда прочитал и понял, какие страшные тайны попали в его руки, то сделал всё возможное, чтобы никто и никогда не узнал об этих записях. Зато сам… Периодически он запирался на все засовы, доставал листки и перечитывал их снова и снова. Иногда даже даос шепотом вступал в диалог с мыслями Дурнова.
Записки были разрозненными и бессистемными и касались самых разных тем. Сашко много писал о войнах и о европейской жизни.
«Как было бы здорово остановить турок под Чигирином. Это же реально возможно! Османы уже на пределе своих сил. Это их последний натиск на западный мир. Полякам они дали по ушам, Чигирин тоже забирают, но дальше, под Веной у них уже не получится. Слишком много фронтов, слишком много врагов. А денег мало — сухопутные торговые пути уже не так востребованы. Вот если бы еще и под Чигирином им врезать! Порта тогда покатится под откос еще сильнее. Можно и о проливах подумать…».
Собственно, эти слова и успокоили Олёшу, когда царь Федор запустил руку в чернорусское золото для снаряжения новых полков против османов. Лекарь почувствовал, что Большак это решение одобрил бы.
Дальше, кстати, в его записках мысль полетела совсем в другую сторону.
«Порта в любом случае обречена. Европейцы открыли морские пути и прочно их заняли. Все деньги теперь текут по ним. Уже пришло время не рыцарей и королей, а торгашей и производителей. И России нужно тоже двигаться. Тоже меняться. Без своей торговли, без своих заводов — вечная отсталость. И море! Так нужно море…».
Дальше Сашко много писал о том, что их Восточное море — в разы лучше и Черного, и Балтийского. Писал, как можно будет спокойно его осваивать с помощью московской поддержки…
«Они сильно опередили нас почти везде: испанцы с португальцами, французы с англичанами, шведы с голландцами. Но на Восточном море мы будем первыми. Обустроим базы, построим фрегаты, не пустим их ни в Китай, ни в Японию».
Олёша вздохнул. Дурной совсем не знал, что случилось между Россией с Русью Черной.
— Прости, Сашко. Не выйдет у нас строить твои фрегаты, кажется. Темноводье теперь не об руку с Москвой идет. Москва вообще против Амура исполчилась…
Не предвидел этого сын Черной Реки. Хотя, в других случаях записи его были пугающе прозорливы. Про царицу, например. Дурной даже имя ее знал! И знал, что ей гибель грозит.
«Агафья — это, наверное, хорошо. Вырвать Федора из лап родни его Милославской, из лап замшелого родового боярства. Такие вот выскочки худородные могут стать хорошей опорой. Они и местничество подсобят порушить, и введение „Табели“ поддержат — это им же выгодно. (Олёша, правда, сколько не перечитывал, так и не мог понять, о какой Табели речь идет). А то, что царица полячка… Так и это не так уж плохо. России нужно тянуться к Европе. Но можно ведь и не превращаться в неё огульно? Все эти чулки с треуголками… Можно ведь и на польский манер осовремениться. Жалко даже, что Агафья так быстро помрет».
Царский лекарь впервые по-настоящему испугался, когда эти слова прочитал. Агафья Грушецкая тогда еще и во дворец не переехала! А у Дурнова о ней прописано. Да такое страшное. Даже ругнулся Олёша в сердцах на своего пропавшего товарища — о смерти написал, а от чего занедужит будущая царица — молчок! Но всё одно дело к лучшему вышло: лекарь старался быть наготове и во всеоружии помчался к родившей Агафье, едва царь велел его пустить. Опять же, другие записи Дурнова помогли. Где тот писал про заражение крови, про то, как важны меры «гигиены». И об огромной смертности при родах тоже писал. Эти слова, словно, огненные вспышки засияли в разуме никанского лекаря, когда тот увидел больную Агафью…
Пальцы нежно и с предельной осторожностью перебирали похрустывающие листки. Несмотря на убористый почерк, каждая страница была уникальной: где-то начеркано так, что едва прочесть можно, где-то шлепнулась жирная клякса, где-то уголок со временем измялся до безобразия. Все страницы Олёша узнавал слёту. Пальцы чуть ли не сами отыскали тот, что про Агафью. На нём много всякого было написано, но в основном, про ляхов и Речь Посполитую.
'На самом деле, Россия и Речь сейчас — невероятно похожие, — рассуждал Сашко, а Олеше казалось, будто, ему рассказывал. Он даже голос его слышал! — Эти две страны практически одну нишу занимают. И враг главный у нас общий — турки с крымчаками. Такие близнецы могут, как прочно сойтись друг с другом, так и биться насмерть, чтобы в одиночку в своей нише остаться. Увы, всё идет ко второму варианту… И будет идти, если ничего не изменить. Но ведь можно изменить. Я уверен, что можно! Повернуться лицом друг к другу. Да без оружия в руках. Мы ведь отлично сможем дополнить друг друга. За нашей спиной — богатства Сибири, за их — близость Европы с ее идеями и технологиями. У нас — сильное и волевое самодержавие, у них — активное инициативное население: шляхта, горожане. Мы и впрямь могли бы помочь друг другу. И тут Федор с Агафьей прям… удачно совпало.
И настоящая помеха только одна — религия. Слишком она разнит русских и поляков. Страшно даже писать, но… может быть, уния — это не так уж и плохо? А что? Самобытность сохраняется. Подчинение папству почти символическое. Зато в Европе чужаками не будем выглядеть. И всегда можно пойти по английскому пути создания своей церкви (предпосылки, опять же, имеются). Но страшно…'
После этих слов Сашко ничего на церковную тему не писал. Даже несколько строк пустоты оставил, хотя, в иных местах так теснил строчки, что лекарь с трудом мог разобрать. Хун Бяо пытался узнавать, что это за «уния» такая. Все вокруг говорит про неё мало, неохотно — и только плохое. Разве что лекари из Немецкой слободы имели иное мнение… Зато знали мало.
Олёша очень хотел, чтобы слова Дурнова с этих листочков не пропали впустую. Он читал их снова и снова, пока смысл прочно не укоренялся в его разуме. А после думал, как воплотить замыслы сгинувшего Большака. Увы, куропалат-окольничий мог немного. Когда царь Фёдор взялся изничтожать местничество окончательно, Олёша помогал ему всеми своими силами. Но вряд ли его потуги в этом направлении были заметны. И Аптекарский приказ он превратил практически в лекарское училище, именно следуя мыслям Дурнова о пользе обучения всем ремеслам. Правда, на свой лад учить не решался — Москва очень опасна и нетерпима к чужому и непривычному. А его знание об устройстве человека даже иноземные лекари до сих пор принимали в штыки. Пытался он обменяться опытом с теми в Немецкой слободе, но ничего из этого не вышло. Хотя, казалось бы: результат его лечения налицо, государь с женой и сыном прекрасное доказательство верности методов Дао…
Но нет. И Хун Бяо развивал лекарское дело умеренно. Как мог. Еще он учил группу дьяков никанскому языку. А первые годы, его нередко вызывали в Посольский приказ, где приходилось рассказывать об устройстве Срединного Государства, о жизни народа в нем. Это Олёше нравилось, он, словно, дописывал ту книжицу, что Сашко Дурной подарил государю.
Но больше всего Хун Бяо уделял внимание кратким записям Дурнова про «микробы» и «гигиену». Увы, как назло, тут Большак был зело краток и непонятен. Но благодаря бедняцкой прицерковной лечебнице у Олеши имелся необъятный материал для изучения. Он тщательно смотрел за ходом горячки у больных, обследовал воспаленные участки. Боролся с ними разными способами. Проводил регулярное мытьё с водой простой и кипячёной, с мылом и без — и сравнивал результаты. Странно, но кипячение воды, кипячение обмоточного полотна и впрямь приносило огромную пользу!
Беседуя с мудрыми бабками, никанец изучал местные травы, которые боролись с заражением. Действенность их была приметна, но увы, крохотна. Неожиданное воздействие оказала аквавита или оковидка. Водка, иначе говоря. Едучей жидкостью можно было протирать раны или загрязненные вещи. В отличие от травяных отваров, она не помогала при питье. Но здесь её именно пили. И не для лечения.
…Большая работа впереди. Что же такое «микробы», как они убивают кровь, что есть в травах и водке? У хун Бяо не было уверенности, что он успеет найти ответы на все вопросы. Но в лечебнице уже были люди, которые перенимали опыт Олёши и пытались во всём разобраться вместе с ним. Возможно, ответы найдут они, и люди перестанут умирать от горячки.
Хун Бяо перевернул «ляшский» листок. С изнанки тоже было написано, но слегка наискось. Строчки выглядели совсем беглыми, даже написание их стало странным. Словно, Сашко что-то вспомнил и наспех записал.
«Монархия эта чертова сильна только тогда, когда преемственность соблюдается, — пояснял Большак приятелю из своего далека. — Когда властитель внезапно не умирает, когда наследник уже большой… да и вообще нет вопросов, кто же будет наследником. Тогда даже бесталанный царь в рамках отлаженной системы будет сносно править. А уж талантливый! У России еще недавно всё шло очень плохо. Система поломалась после Фёдора Ивановича, потом вообще развалилась после Фёдора Борисовича (Годунова, то бишь). Если болезненный Фёдор Алексеевич умрет бездетным — снова заваруха начнется. От того мне и казалось таким важным спасти царя. Чтобы система не дала новый сбой. Думаю, Олеша справится. Если уж он меня с того света вытащил!..»
Здесь Хун Бяо каждый раз прерывал чтение. Замирал. Делал пару глубоких вдохов — и двигался дальше по суматошным строчкам.
«…И тогда преемственность сохранится. Хорошо б, если с первым браком, но можно и со вторым. Фёдору-то всего 16 лет! Очень я этой мыслью увлёкся, еще дома. И совсем забыл о другом. О Петре. Сильный, волевой, крепкий парень. Энергия через край, страстей — полная душа».
И снова лекарь прервал чтение. Давненько он не перечитывал этот отрывок! А зря. Про царёва младшего братца Петра он, конечно, знал. Петрушка происходил от другой жены старого правителя — от Натальи Нарышкиной. И вся родня Фёдора из огромного клана Милославских эту выскочку терпеть не могла! Милославские и Нарышкины каждодневно вели яростную тихую войну меж собой.
И последние её явно проигрывали — ведь на троне сидел сын покойной Марии Милославской. Только сильная воля Фёдора и сдерживала братьёв да дядьёв его матери. Он особой любви к младшенькому не испытывал, но и честь соблюдал.
Нарышкины давно уже осели в загородном имении в Преображенском; в Кремле, а уж тем более на Верхе бывали редко. Царевич Пётр со своей младшей сестренкой тоже обретался в деревне. Как язвили в палатах царских — «дичал».
Хун Бяо несколько раз виделся с Петрушкой, ибо всё же был он лекарем царской семьи — а царевич с царевной к таковым относились. И в этой грамотке Сашко всё верно прописал: Пётр оправдывал свое каменное имя, был силён, крепок не по годам, упорен (если не сказать, упёрт). А уж страстей в ём бурлило! Всё верно Сашко прописал.
Но это сейчас, в 16 лет! А, когда Дурной на Москве жил, Петрушке-то годов пять от силы было! Как он это в нем всё углядел? Тем более, что и не видал чернорусский Большак маленького царевича.
Раньше Хун Бяо как-то не примечал этого, но вот свежие воспоминания от встречи с Петром и Натальей наложились на прочитанное — и слова Дурнова поразили своей точностью!
«…Весьма полезный человек Пётр для неспокойных времен, — продолжал писать Сашко. — А для спокойных? Совсем я об этом не подумал. Вот выживет Фёдор Алексеевич и продолжит династию. А что же тогда с Петром будет? Такой талант! Неужели он зачахнет в тени Фёдора и его наследников? Или нет? Но, если нет — то ещё хуже! С Петровыми силой и энергией он ведь… он ведь способен и переломить текущий ход вещей. Пётр сам может стать источником новой смуты».
И всё. Текст обрывался. Даже злополучной точки, которые Сашко любил тыкать в конце каждой мысли, не было. Хун Бяо в надежде переворошил всю остальную стопку — может, Дурной где-то продолжил оборванную мысль? Но он уже заранее знал, что ничего не найдёт — слишком хороший даос изучил эти записи.
Он снова повертел в руках «ляшский» лист.
— Но почему я раньше не обращал на это внимание? — вслух и на русском, но тихим шепотом спросил он у себя… и сразу же ответил. — Да потому что кто всерьёз подумает о таких угрозах про маленького мальчика Петрушку.
«А вот зимой я видел уже мужчину Петра — и теперь слова Сашка… пугают».
С новой ясностью Хун Бяо понял, почему важно было прятать эти записи. На миг даже захотелось их сжечь. Хотя бы, вот этот — «ляшский» — лист. В чужих руках он юного Петра убьёт…
«Как же Дурной уже тогда это всё промыслил? — в очередной раз изумился Олеша. — И только ли это?».
Он ещё раз перечёл лист. О царице Агафье и выгодах дружбы с Речью. О болезни и о продолжении династии. Про старые смуты и новую…
«Сашко знал о многих болезнях молодого царя, — галопом понеслись мысли в его голове. — Знал. Для того и меня потащил с собой в Москву. Ему очень важно было спасти Фёдора. Я-то думал: для того, чтобы втереться к тому в доверие. А, если не токма ради этого? Сын Черной Реки ведь был вещуном. Он грядущее прозревал — многие о том болтали. Вдруг он знал о том, что Фёдор помрёт молодым?».
Лекарь снова впился в лист. Глаза его горели. Вот оно! Смута! Фёдор умрёт, не оставив наследника. Ведь царевич Илья тоже умрёт, потому что и царица умрёт от горячки…
— Умерла бы, — поправил сам себя Олёша.
Все они умерли бы, повергая Россию в новую смуту.
— И в оной смуте победит он — «сильный, волевой, крепкий». Да, Сашко… ты всё ещё не перестаёшь меня удивлять, — улыбнулся окольничий-куропалат без малейшей радости на сердце.
Он так и написал: весьма полезный человек для неспокойных времен. Значит, как раз в том — несбывшемся — грядущем Петрушка вывел царство из Смуты. А нынче, получается, он Россию в неё ввергнет?
Хун Бяо перекрестился, не глядя на образа.
«Ну, что, искатель Пути? — желчно вопросил он сам себя. — Искал ты, как Сашковы чаяния в жизнь воплотить? Ну, так вот тебе — получай!».
Олексий Никанский ясно понимал, что теперь ему надо спасать державу. Только вот совершенно не понимал, как. КАК⁈ Возводить царевича Петра на престол? Или, наоборот, ни в коем случае не допускать его до этого престола?
Ведь ясно сказано Большаком: «монархия эта чёртова сильна только тогда, когда преемственность соблюдается».
Убить парнишку? Это совсем нетрудно. Подобраться к «дичающему» в Преображенском царевичу легко. Надавить на нужные точки. Или дать вдохнуть яду — что ненамного сложнее.
— Убить его за грехи, им не совершённые и, может быть, те, которые он никогда не совершит? — даос снова вслух сказал самые страшные слова, чтобы уже нельзя было от них отделаться.
«Или не делать ничего? Просто сжечь проклятую бумагу и дальше лечить людей?».
Олёша медленно встал и сжал в горсти записки сына Черной Реки.
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Глава 4

— Дёмка, слышь-ко? Споймали! И ведут!
Ну, вот и поохотились… След Ребёнка или же Демид Дурнов (как всё чаще его и кличут все вокруг) потянул тяжёлую дверь из колотых плах и высунулся из клети.
— Всех ли?
— А я те чо, счесть их что ли должон был? — ворчливо ответили ему. — Иди и сам вызнай!
И Дёмка, вздохнув, сунул ноги в коты и двинулся к воротам, где, наверное, и ведут пленников. Нет, сегодня точно не удастся поохотиться.
Грязь улицы радостно зачавкала под ногами Следа и дружелюбно льнула к подошвам, тоже желая прогуляться. Погулять-то было где. Северный в последние годы сильно разросся, а по смеси языков уступал разве что Болончану. И всё это проклятое золото! Вот и сейчас…
— Поздорову, Демид Ляксаныч! — издаля заорал Перепёла и гордо дёрнул за верёвку, на которую было навязано… Дёмка счёл: шесть разномастных воров. — Вона, примай! Я ж баял, что не утекут! Вот и споймал!
Следом за «ловцом людей» грязь месили трое явно русских, двое местных (кажется, орочоны) и один вообще маньчжур! (или никанец — Дёмка южан на лицо различал гораздо хуже… разве что монголов). Потайное «воровское» старательство становилось всё более межплеменным — какие только проходимцы в ватаги не сбивались. Пленники шил плотным гуськом, так как шеи их были близко связаны общей верёвкой. А ещё у каждого — руки за спиной, да и ноги спутаны, как у лошадей в ночном.
Очень старателен был Устин Перепёла. И с тех пор, как появился он — лучше на Зее ловца не имелось. Как ни лезли жадные до золота воры в верховья реки, Перепёла их унюхивал, выслеживал и «добывал». Причём, не был он особым знатоком тайги. Но всегда подбирал себе в ватагу самых подходящих людишек. Другое дело, что те людишки под его рукой не задерживались. Тяжкий человек был Устинка. Неуживчивый и чванливый. Без труда и людей, и коней до кровавого пота загонял. Людей он не видел — токма цель. От того и в Темноводном не ужился — приперся вот в Северный. Сколь тут его стерпят — неведомо. Всё ж, человек на диво полезный. Да и сам ли захочет он тут торчать?
Вверх Перепёла лез едва не по головам. Очень ему хотелось возвыситься. Вот и здесь, гоняет по речкам и ручьям с дюжиной воев, но выпросил, чтобы величали его пятидесятником. А ещё — и то Демид слыхал не от одного сплетника –ловец этот вполголоса называет себя сыном Ивана Ивановича. Да, того самого, что ныне Пастью Драконовой верховодит, а ранее в Темноводном хозяевал (покуда с Сыном Черной реки не схлестнулся). Злой Дед (за последние пару лет Ивашка сильно сдал — и статью, и характером — так что его за глаза только так и величали) тоже о том слыхал и только фыркал, слюной брызжа, да гадко матерился. Ну, оно и слепому видно: круглолицый, конопатый Устинка с рыжиной в волосах походил на породистого Ивана Иваныча, как…
«Да как я походил на своего отца» — невесело усмехнулся След Ребёнка. Так что, не ему над Перепёлой насмешничать.
— Где поял? И всех ли? — минуя здоровканья, спросил Демид (не любил он слова лишние).
— Ажно на Токуре! — гордо ответил Устинка и чуток сник. — Не всех. Двое утекли. Тоже из орочонов. Видать, тамо ихняя землица — кажен кусточек знают. Но оленные людишки без русских золото мыть не станут. Так что энтой ватажки, почитай, не стало.
— Ну, тогда повели к атаману.
Ловля потайных старателей была делом всей Руси Черной. Но правёж над ними чинили те атаманы да старшие, где воров вылавливали. Больше всего с этим страданий было в Албазине да в Северном. На Верхнем Амуре так вообще на золотокопателей управы не было. На Желте али на Джалинде прочно осел всякий разбойный сброд, который чуть что — утекал на земли богдыхановы или царевы. И сил у албазинцев немного. Но на Зее старались заразу пресекать на корню. Хотя, и тут — тайга велика. Если воры шли не по реке — то их и не споймать.
Потайное старательство становилось страшной бедой…
«Как отец и предсказывал, — хмурился Демид. — При нём-то беды еще почти не было. А он видел. Ныне беда каждому видна — но нет Дурнова, чтобы ее решить».
След сбился с шага и замер на пару вдохов. Вроде бы, сколько лет прошло, а временами боль в груди накатывала так, что ноги немели. Демид часто думал, отчего бы? В его мире об ушедших так долго не тужили. Конечно, сын Черной Реки — не абы какой человек… Но дело не в значимости. Просто, вышло всё так, что не было одного четкого мига, когда отца не стало. Размазалась его потеря.
Сначала Сашко с обозом уехал в далёкую Москву. Года два его и ждать не было смысла — отец сам и Чакилган, и сыновьям говорил, что так быстро не вернётся. Потом уже начали ждать, волноваться. В 1679 году от рождения Христа (сын Черной Реки всех приучивал так считывать года) вернулся второй обоз с пушниной и злотом. Посланцы сказали, что Дурнова нет на Москве, нет и по всей Сибири. Вот тут уже большая тревога в сердцах поселилась. Ивашка сразу отправился на закат. Сам. Княгиня только решилась его просить, а драконовский атаман уже в дорогу собрался. Быстро наскребли на ясак кой-каких мехов, никанских товаров, да горсть золотишка — и он уехал. А как вернулся, то и огорошил: сгинул Большак. Где-то на просторах Сибири да со всеми своими людишками. И могилки не осталось.
Демид помнил холод в груди, что поселился у него в тот день. Только не стали Ивашкины слова ударом, не потрясли его, не заставили рыдать навзрыд. Потому что уже три года все чего-то подобного ждали. Надеялись на чудо, но ждали. Жизнь — подлая штука, разумнее всегда ждать от нее плохое…
С другой стороны, даже тогда надежда до конца не была убита. Не видел Иван сын Иванов тела Сашка Дурнова. И иных людей, кто бы знал наверняка — тоже не видел. А значит, могла оставаться хоть малая надежда, что Сашко жив. Уже который год прошел, а След, как получал весть о том, что на Амуре объявились какие-нибудь чужаки с России, кажен раз думал: а может, это отец? Гнал от себя эту слабость, но не мог не думать.
А кто-то и в открытую не верил. Например, Княгиня. Матушка терпеливо выслушала речь Ивашки, полную скорби и гнева, а потом встала и выдала:
«Не смей мне более речь такое, — говорила негромко, размеренно, но вся — будто, тетива натянутая. — Жив Сашко, я то точно ведаю. Домыслы свои в себе держи».
И ушла. Никак и нигде более никто не слышал от нее слов о муже. Траура Чакилган не носила, слёз по сыну Черной реки не лила. Лишь от дел любых отошла почти полностью. До возвращения Ивашки Княгиня войну на своих плечах вынесла, а опосля — будто, не стало её. Ни темноводскими, ни болончанскими делами не занималась. Ходила тихой, мрачной тенью — словно, привидение.
Демид провёл рукой по лицу, сгоняя тяжкие думы. Хоть, и неродная мать, а каждый раз видеть её было тяжким испытанием. Особенно, от того, что не помочь ей никак. Кроме как мужа вернуть.
«Я бы и себе его вернул с радостью…».
…Судилище над ворами-старателями затянулось допоздна. Ибо атамана Северного отыскать оказалось непросто. Якунька Старый уж лет пять, как от дел отошел. Тяжко ему было просто жить, не то, что острогом править. Но, на покой уходя, исхитрился он передать власть атаманскую сыну своему — тоже Якуньке. Молодшему. Или, как звали его за глаза, Дуланчонку. Непоседлив был Дуланчонок. Вроде, уже и годов под 30, а всё ему на месте не сиделось. От того, и предприятие Якуньки Старого в запустение приходило, и в Северном царил раздрай. Многие за порядком к старику шли, но бывший атаман старательно их к новому гнал.
В общем, отыскали Дуланчонка лишь под вечер, был тот не совсем тверёз. Но все-таки правёж над нарушителями устроили.
— Откуда вы явились? — вершил допрос Демид, поскольку хмельной атаман с трудом удерживал мысли в голове.
— Я-тко с Албазина, — устало ответил старший из воров. — Мишка с Онучкой из-за гор пришли и ко мне прибились. А нехристей уже на Зее нашли.
— Ну, и чего тебя сюда понесло? — не удержался След Ребенка. — Или у вас на Желтуге уже всё золото повывелось?
— Шутишь, боярин? — криво усмехнулся один из пришедших из-за гор (из России, значит). — Там на Желте только волки сущие выживают. От любого встречного хорониться след. Поздорову не скажут, а пальнут для покоя. Или солоны в ночи приползут и на ножи посадят. А уж, не дай боже, со златом повезет — тут, почитай, охота на тебя открыта. Так что, лучше уж тут попытать счастья, боярин.
— Не боярин я, — хмуро окоротил русского Демид. — Нету на Амуре бояр — так что забудь. А счастья тебе привалило — до дому не донесешь.
Воры дружно повели плечами от странной угрозы. И стали в разы молчаливее. Так что допрос продлился очень долго — Молодший Якунька аж всхрапнул пару раз, но мужественно хлестал себя по щекам и старался вслушиваться в слова пленников. Демид же, чем больше вызнавал, тем сильнее мрачнел: золотая лихоманка превращалась в большую беду. То, что воры говорили о жизни на верховьях — пугало.
Приговор огласили уже впотьмах.
— Голец, Мишка и Онучка — вас отправят в Пасть Дракона. До осенних бурь корабли в остатний раз двинут на острова, и вас там поселят на Меньшем Лососе. С прочими такими же.
— В замОк посадите? — рыкнул самый разговорчивый из троицы.
— Отчего, замок? На острове жизнь ваша будет вольная. Живите промыслом, там своя пушнина обретается. За неё вам плата будет. И вспомоществование. Но назад ходу нет.
— Навеки, что ли?
— Как получится. Есть пути искупления. Те, кто желают — торят путь на север, ищут новые острова, составляют чертежи земель. Ищем мы большую северную землю, ежели отыщите, опишите да очертите — то сможете получить прощение.
— Ясно, — хмыкнул разговорчивый. — За ясак простите…
— Э, нет! — поднял руку Демид. — В пути никого ясачить и шертовать не смейте! То не ваше дело. К местным относиться с уважением, не грабить, не неволить — иначе и впрямь под замОк пойдёте.
Заморские походы стали большим делом для всей Руси Черной. Поначалу этим делом горел только Ивашка. Но когда у него получились первые настоящие морские кочи, способные смело ходить по открытому морю — тут уж все оценили пользу. Особливо в корабельном деле помог человек из земель дальних, закатных — Янко Стрёсов. Старик владел дивными тайнами и обучал им уже не одну ватагу корабелов.
Новые кочи вскорости обошли целиком Большой остров, что протянулся вдоль морского берега на цельную тысячу верст! И дальше двинулись. Море-Океян оказалось огромным и богатым — как и предрекал сын Черной Реки. Наткнулись на новый народ — куру. Куру-айны, в отличие от тех же гиляков обитали только на островах и жили морским промыслом. С одной стороны, дикие, пашни не знающие. Но с другой — железом владели, суда неплохие ладили. С куру черноруссы жили в дружбе: немного потеснили, но податями не облагали. А уж торговать с амурскими дельцами островитяне очень любили.
Южнее Большого острова (куру называли его Крапто) нашли еще один остров — Матомай. Судя по всему, он не особо уступал Большому. Там тоже обитали куру, но черноруссы тут селиться остерегались. Дело в том, что с юга куру поджимало другое племя — уцуноко. И было то племя большое, совсем не дикарское и больно до драки злое. Буквально, лет двадцать назад уцунокские воины в крови потопили все деревеньки-утари народа куру. И заявили, что именно они хозяева всего Матомая.
Из рассказов мореходов Демид догадался, что уцуноко — это японцы, про которых давно ещё рассказывал ему отец. Сын Черной реки ведал много такого, о чём никто на Амуре и знать не мог. Проходили годы — и всё новые и новые его слова сбывались…
Ивашка, вызнав всё про японцев-уцуноко, держал речь на Совете и предлагал пойти на тех войною.
«Вроде, как поможем куру-дружкам, дело сотворим доброе, христианское, а заодно остров примучим — южный, теплый, да побогаче Большого!».
Юг манил черноруссов не меньше, чем север. Нужны были корабелам теплые моря, в коих гавани не замерзают зимой. А дельцам — торговля с богатыми странами, которые все, как одно, обретались на юге.
Долго чесали бороды старшины да атаманы, но от замысла Ивашки отказались. Всем ведь ведомо было, что куру — народ непутёвый. И одного голоса у них нет. Каждое утари под себя гребёт, они меж собой враждуют чаще, нежели противу общего врага — японцев. Ни сплоченности, ни общего верховодства у них не имелось. Такие сегодня помощникам обрадуются, а завтрева сами на сторону уцуноко перекинутся.
В общем, никто атамана Ивана Иванова не поддержал. Кроме Индиги, который мнил себя первым защитником всех местных народов — и таёжных, и островных. Главная причина даже не в куру таилась. На Руси Черной страшно не хватало людишек! Ни на что! Кругом просторы необъятные, богатства неисчислимые, а некому ни землицу поднять, ни остроги ставить. К тому же, многие сами в тайгу бежали — золотишко мыть. Плюс рубежи Темноводья тревожные: и на западе приходилось ратиться, и на юге. Кажен год молодежь отнимали от работ и учили воинскому делу — как при Большаке Дурном повелось. А тут еще Море-Океян, земли дальние — нет людей и всё!
Куда тут еще с японцами-уцуноко в свару лезть.
Так что на остров Матомай черноруссы пока не лезли. Поставили два малых острожка. Один на самом юге Большого-Крапто. А второй — на Курульском островке Кунашир. Но там уже издавна учали серу добывать — очень нужное место. На два острожка — меньше сотни охочих людей (частью — с Зеи и из Темноводного, частью — гиляки и куру) — а для Руси Черной это уже большой расход в людишках. Как тут далее торить морские дороги?
И пару лет назад удумали решенье — одной бедой покрыть беду вторую. Все полонённых потайных старателей, кто не уличен в иных прегрешениях, особливо в душегубстве, стали отправлять на Курульский остров Малый Лосось (или Уруп на языке куру-айнов). На том островке постоянно никто не жил, так что беззаконники никого особо не потеснят. Промыслы вокруг богатые, а самое главное — дальше на север были воды, толком не изученные. А Демид точно знал со слов отца, что за Курульскими островками стоит большая страна огненных гор, далее — новые островки, после которых открывается целый новый мир — страна Америка. Отец еще говорил: «мы на тех берегах сможем быть первыми».
Вот сосланников и подталкивали искать те новые земли. Кораблики у горе-старателей имелись махонькие, но цепочка Курульских островков тянулась на север достаточно плотно. Коли есть желание — осилят.
Атаман Якунька Молодший приговорил к Лососю троих русских нарушителей. Ватажка была явно новая, так что грехов натворить тут они вряд ли успели. С орочонами решили ещё проще. Совсем юные парнишки быстро покаялись, род их вызнали без труда, так что, как только старейшины рода Увалат выплатят виру за глупость мальчишечью (не только этих двоих, но и тех, что от Перепёлы утекли) их отпустят домой.
А вот с шестым…
— Ну, ты имя! Имя-то хоть свое скажи! — надсаживался атаман, на глазах утрачивая хмель в глазах. — Я — Якунька. А ты?
Дуланчонок ткнул мосластым пальцем в шестого узкоглазого подельника. Тот в испуге отшатнулся и вновь развел руками. Не понимаю, мол. Так он разводил руки и на русскую речь, и на орочонскую, и на даурскую. Демид заговорил с ним на маньчжурском, хотя, уже ясно решил, что перед ним не богдоец: лоб не выбрит, бяньфа с затылка не свисает.
Неужто никанец сюда ради золота забрался?
— Дурачок какой-то, — выдохнул упарившийся Молодший. — Видать, подобрали его в глухомани и работать на себя повелели.
«Может, и так, — пригладил жидкие усы Демид. — Но ведь как-то подельники с ним объяснялись? А тут прям ничего не может понять».
— Гнать его и вся недогла! — злился Якунька, явно желавший спать.
Демиду показалось, что «дурачок» на это и рассчитывает.
— Атаман, давай, покуда, в холодную его сведём, — предложил он Дуланчонку. — А уже утро вечера…
Атаман согласился с радостью, и потайных старателей увели. Демид и сам уже хотел спать. Да только не вышло. Один из его команды — гиляк Алхун — выхватил Следа Ребёнка и шепнул:
— Я вызнал, кто он.
— Ну-ка! — сон с Демида разом слетел. — Как это?
— А пока шли к узилищу, я резко ему в спину крикнул: пропусти, подай вправо! Он и шагнул, не думая.
— Ну, я и сам вижу, что русскую речь он ведает…
— Не, Демид Ляксаныч! Я ему то по-чосонски сказал.
— Во дела…
Пленник оказался чосонцем? Это враз всё осложняет…

Глава 5

Лежа на лавке в своей клети, Демид снова и снова думал о новом открытии. В догадке Алхуна он не сомневался: гиляк был родом с далекого юга, и с чосонцами общался с детских лет. И на весла к себе След Ребёнка взял его к себе не за широкие плечи, а за пытливый разум. Вон какую ловкую проверку немтырю учинил!
Нет, то, что последний пленник оказался чосонцем — это неплохо. Это даже было весьма хорошо, ибо Черная Русь с Чосоном вот уже десять лет, как дружна. Очень и очень дружна!
«Верно! Ведь ровно десять лет назад их послы к нам и приплыли…».
Демид тогда мало интересовался делами больших людей, но мимо этого не прошёл даже он. В 1679 году война на юге, которая не прекращалась ни на миг, вспыхнула с новой силой. Чахарская Орда под началом великого хана Бурни, казалось, уже опрокинула богдойцев-маньчжуров. Однако, богдыхан Канси оказался не из слабаков. К лету он смог отбить Северную столицу и отбросил монголов за Стену. В орде Бурни тут же начались брожения, многие вожди сразу задумались, на ту ли сторону встали.
Именно в то время на Амур и пришёл корабль из Чосона. Это маленькое царство уже около полувека подчинялось маньчжурам. На трон там сел мальчишка Сукчон. Поначалу всеми делами заправляла его мать Хёнрёль да вельможи. Те желали разного и вечно грызлись меж собой. Южане хотели сбросить маньчжуров, западники, напротив, с радостью тем служили. В общем, Хёнрёль южан не любила, так что весь Чосон терпеливо служил империи Цин, которая была на грани гибели. Но мальчишка подрос и восхотел выбраться из-под мамкиной юбки. Вместе с южными вельможами он решил сбросить власть Великой Цин. Связался У Саньгуем, который объявил себя никанским императором и укрепился за рекой Янцзы на далеком юге. А потом заслал послов на Темноводье: чтобы всем вместе ударить по маньчжурам.
«Пока все силы императора Канси находятся на западе, наш совместный удар станет сокрушительным» — с гордостью передал план своего владыки чосонский посол.
В Темноводье в том годе нестроение шло: Ивашка уже уехал на Москву искать Дурнова, на Амуре Большака не было вовсе. Никто особой нужды в новой войне не видел. Но тогда всё в свои руки взяла Чакилган.
«Сашика не стал бы отсиживаться, — Княгиня требовательно смотрела в глаза каждому атаману, князю, вождю. — Он всегда говорил, что богдыхан угрожает Темноводью. Но Чосон и далекий никанский князь нам никак не угрожают. Значит, нельзя дать врагу набраться сил».
Она убедила всех принять участие в походе. На следующую весну все драгуны и 300 стрелков лодейной рати поднялись по Уссури до самой Ханки, там соединились с чосонской армией и нанесли удар по богдойцам. В горах воевать было тяжело, но соединенное войско заняло несколько крепостей, после чего черноруссы вернулись домой.
Правда, Канси и тут вывернулся: ухитрился заключить перемирие с У Саньгуем и бросил силы на Чосон. Посланник юного Сукчона кричал, вопил и плакал, умоляя помочь. Чернорусское войско помогло, чем могло: вошло в долину Сунгари. Конница Тугудая поднялась до устья Муданцзяни и заставила богдыхана забрать часть сил с юга. В узком месте, где сходились реки и горы, несколько дней шла кровавая схватка. Маньчжуры все-таки остановили черноруссов, но и Чосон удержался. А новой весной Бурни опять повёл свою конницу на Северную столицу — и маньчжурам стало не до мелких врагов.
Чосон, наконец, стал независимым, а Черная Русь закрепилась в низовьях Сунгари. Правда, здесь уже почти никто и не жил. А тучные земли этой страны даже заселить некому. Да и неспокойный это был край. Приграничный.
Зато с той поры с Чосоном у Темноводья родилась вечная дружба. Торговые люди стали ходить в обе державы большими караванами. Особо южан привечали в Болончане. Там даже мода завелась на всё чосонское. Жители этой страны хаживали почти по всей Черной Руси, так что появление такого человека на Зее не являлось чем-то невероятным. Более того, ранее уже попадались чосонцы на татьбе и иных прегрешениях. По давнему уговору их отправляли в Чосон, а князь Сукчон за каждого преступника щедро выплачивал виру.
Вот и этого тоже можно было с легким сердцем отправить за море…
Если бы этот странный иноземец не скрывал так старательно свое происхождение.
«Зачем ему это? — снова и снова мучил себя вопросами Демид. — Он не хочет, чтобы мы его вернули в Чосон? Или не хочет, чтобы прознали, что он чосонец?».
Много странностей. Много вопросов.
«Не отпущу его… Промурыжу до холодов, а там уже займусь крепко».
И, едва решение принял, как густой сон сразу навалился на Демида… Но не тут-то было. В полной тьме и кромешной тишине он чутьем охотника приметил движение — но поздно! Резкая тяжесть придавила его к лавке, а на груди он почувствовал пару мягких лап.
— Амба… Чертёнок! — След Ребёнка наугад нащупал лобастую голову и шутейно потеребил зверя за ухо.
Лесной кот недовольно фыркнул — Демид поморщился от вони из пасти хищника — и тоже шутейно выпустил когти, которые опасно кольнули грудь хозяина.
Впрочем, нет. Он не мог назвать себя хозяином кота. Хоть, и жили они душа в душу. Демид подобрал его на берегу Ханки, как раз, когда чернорусское войско возвращалось из чосонского похода. Звереныш, совсем кроха, пищал навзрыд, затаившись в густом буреломе. След тогда бросил всё и полез на писклявый голосок. Котёнок люто отощал, рядом валялся трупик его братика или сестрички… Но, хоть и едва шевелился, а дрался пискля насмерть; расцарапал и разгрыз руку спасителя со страшной силой. Так и шипел он всю дорогу, сидючи в корзинке, каждый раз, когда Демид пытался его накормить. И всё норовил цапнуть руку, его кормящую.
Тяжко это было… Даже обидно немного. Но парень терпел — и был вознаграждён. Где-то через три седмицы (уже дома, в Болончане) этот комочек меха вдруг медленно подполз, привалился к спасшему его человеку, зарылся мордочкой в подмышку и принялся тихо тоскливо мявкать. След замер, боясь шевельнуться. Спугнуть дитёныша, оставшегося без мамки. И тоскующего по ней.
С того дня отношения их изменились. Не сразу, но за первую совместную зиму зверь и человек стали друзьями.
Демид прозвал его Амбой (многие в шутку кликали зверёныша Баюном). Пятнисто-полосатый кот вырос и впрямь лютой тигрой: весом чуть ли не в полпуда, а размером, не сильно уступая рыси. В дом к Демиду без опаски теперь не входили: лихой кот мог напасть ни с того ни с сего. Но двуногого друга своего любил всем котячьим сердцем. Даже в дальние походы отправлялись они вместе. Только на охоту След Ребенка Амбу не брал. Кот — не собака, в охочих делах от него подмоги нет.
Дикий зверь боднул своего человека, а потом принялся тереться мохнатыми щеками о его грудь.
— Ах ты, мурлыкало! — усмехнулся Демид и запустил руки в густую шерсть.
Амба аж изгибаться начал от довольства. Так оба увлеклись, что Демид сам не заметил, как прошелся пальцами по твердому рубцу на боку. Котяра тут же резко дернулся и крепко прикусил неосторожную руку. Утробно заурчал, а человек почувствовал на груди выпущенные когти.
— Ох, прости меня… — След замер, показывая коту, что понял свою оплошность. Терпеливо дождался, когда зверь приуспокоится, и лишь потом убрал руки.
Веселье разом вышло из обоих. И кот, и человек очень не любили это общее воспоминание. Демид был убеждён, что Амбе от того шрама не столько больно, сколько срамотно. Но человек наливался краской стыда в разы сильнее. Ибо сам додумался потащить зверя с собой на войну.
Пять лет прошло уж. А всё погано на сердце.
К тому времени столько всего поменялось! Ивашка с Москвы вернулся и поведал, что вызнал про сына Черной реки. Кроме большой грусти, та весть подняла еще один важный вопрос: выборы Большака. И так вся Русь Черная уже сколько годов без началия живёт. Так и расползутся её куски на уделы.
Совет собрали, а выбрать не получалось. Сначала многие на Княгиню смотрели. Всё ж таки она в те года не только хозяйкой Темноводья была, но и с Чосоном дружбу учинила, и на Цин войска посылала. Но Чакилган тогда бузу учинила. Весь покой ее, будто, вымыло.
«Сашику хороните, гады! — ярилась Княгиня. — Чести в вас нет! Предатели! Да как смеете! Никогда не буду… И вам воспрещаю!».
Конечно, не послушали ее. Опять же, сам отец говорил: Большак — чин выборный. И при нужде Большака нужно сменять. Многие из старшин тогда стали драконова атамана выкликать. Демид и сам тогда думал: кто ж кроме Ивана сына Иванова?
Но тот встал, поклонился, а после рассмеялся:
«Ну, уж нет, господа черноруссы! Не про меня така честь. Другова дурака ищите».
Так всех обидел, что и уговаривать не стали… Ну, и начались переглядки. В итоге выяснилось, что и впрямь некого поставить блюсти Темноводье. Да и не каждый хочет такой крест нести. В оконцове сталось так, что лишь один Тугудай и хотел.
Его и выбрали.
Правда, совет на том не завершился. Ивашка опять встал и сказал, что, коли Дурнова в России умучали, то негоже черноруссам их царю прислуживать.
«Слать их надобно на три колена!» — выкрикнул он под общий гул одобрения.
Тугудай подумал и согласился. Составили грамотку, отослали — и стала Русь Черная жить вольно.
Так-то… ничего не поменялось. Как жили, так и жили. Правда, через годик поток переселенцев иссяк. И с Лены, и с гор Байкальских. Воеводы царские всюду крепкие дозоры поставили, всю торговлишку с Темноводьем воспретили, а побродяг хватали и заворачивали. Или в железа заковывали.
То было печально — в людях на Амуре всегда главная нужда. Но всё же, немало уже народу расселилось по берегам Черной реки. К тому же, теперь желающие и с юга появились: чосонцы или даже редкие никанцы. Темноводье всех принимает. Особенно, кто ищет места, на котором вольно дышится. Правда, с юга (как и из России) всё чаще приходили людишки, искавшие лишь злата. Но южан отлавливать было не в пример легче.
В общем, жила Русь Черная! И без матери-России неплохо жила. И люди в городках и острожках темноводских не особо тужили, что рубежи северные за западные перекрыты. Торговля выгодная велась на юге. Жить можно!
Только один Ивашка мрачный заезжал в Болончан, в Темноводный и недобро головой качал.
«Москва спуску не даст. Бдитя! Бдитя!».
И оказался прав.
Весной 1684 года с гор спустилась царская рать и по чистой воде двинулась через Шилку к Амуру…
А только привыкли к жизни мирной! Тугудай спешно собирал отряды, пока царёво войско застряло под Албазиным-Яксой. Сухопутные силы — прежде всего, пять сотен драгунов, да сотни три легкоконных союзных дауров — собирались выше Северного, чтобы Зею полегче было перейти. Пищальники и копейщики из русских селений Амура и Зеи (лодейная рать) да нижнеамурская дружина Индиги шли на дощаниках. И, конечно, они поспевали к Албазину раньше.
Демид — как ни приучали его в Болончане — на конях ездить (а уж тем паче воевать) не любил. И хоть брат его Маркел-Муртыги уже год как стоял во главе болончанской драгунской сотни, сам он пошел с пищалью и саблей на дощаник. Да, ежели честно, на кораблике удобнее — всё своё всегда рядом, под рукой. Он даже Амбу умудрился с собой взять.
У Темноводного всё речное войско собралось в кулак — более полутыщи народу вышло — и двинулось вверх по реке. Вёл его драконовский атаман Ивашка, как главный мореход Темноводья. Почти два десятка дощаников поначалу сбились стадом, но позже вытянулись гуськом, чтобы идти против воды под самым берегом и беречь спины гребцов.
Опасаясь за судьбу албазинцев, Иван сын Иванов гнал отряд от зари и до зари. От того и прибыла лодейная рать гораздо раньше конного войска. Верховья Амура — места жидко заселенные. Русских деревень тут почти нет, всё больше даурские да орочонские улусы. Но рать встретили. Местные рассказали, что острог еще держится. Да и немудрено: понимая тревожное положение его — еще при Сашко Дурном Албазин старались строить накрепко, особо против огненного боя.
Привели селяне и албазинца из рода Аорс, кои во множестве заселяли острог.
«Князь послал, — торопливо говорил вестник Ивашке. — Меня и еще двоих. Говорит: скоро наши придут выручать, всё им передай».
Передал даур следующее: царев полк весьма велик. Людей в нем под тыщу. Пушки есть, пищалей в избытке. Уже два приступа было.
«Долго не простоим, атаман, — добавил вестник. — Русские пришли больно злые. И торопятся. Злы — потому что тяжко поход им дался. Померзли в горах, оголодали. Конных у них почти нет, потому что коней пожрали. И торопятся от того же: хотят наши амбары поять. Вокруг Яксы пожгли всё, что гореть может, стада, какие мы увести не успели — под нож пустили. Болезных у них в избытке. Казачки ваши в ночь выходили за стены, пленного притащили. Тот долго ругался, но рассказал, что при переходе немало людей погибло. Даже их полковник, Данило Пустый, в дороге помер…».
Долго драконовый атаман расспрашивал даура, а потом собрал скорый совет.
«Что, готовы к драке? — обвёл глазами сотников да пятидесятников. — Вот… И мне не особо хочется. Сил маловато, да и тяжко как-то биться со своими».
Демид по многим глазам прочитал то же самое. Черноруссы ведь разные. Для тех же гиляков, удэ или воцзи пришлое войско было таким же чужим, как и маньчжуры. А вот для казаков нет. Там, под Албазиным-Яксой стояли их соплеменники. И ратиться с ними не хотелось.
«Подождем Тугудая?» — неуверенно бросил кто-то с кошмы.
«Боюсь, Албазин столько не простоит, — вздохнул Ивашка. — Надо спасать острог. Я вот что мыслю, браты-казаки: надо царево войско не разбить, а прогнать. Начальника над ними нет. Сами они больны да голодны, сил у их мало. Надо, яко с медведём в лесу поступить: встать повыше, руки растопырить пошире, да орать погромче. Ну, и не мешать им уйти. Авось, спужаются — и дёру дадут. Инда послов вышлют — дадим им хлебушка на дорожку».
Ивашку послушались. Тот наутро часть рати на берег ссадил (чтоб народу больше казалось), все паруса распустил — да с боем барабанным к Албазину пошёл. Видно черноруссов было издаля, царев полк переполошился, плавно потёк к берегу.
Демид стоял за лавкой гребцов, крепко сжимал кремнёвку и с тревогой всматривался в берег. Там виднелись толпы обычных служилых, мало чем отличных от казаков Темноводья, но виднелись отряды справно одетых мужиков, в схожих коротких кафтанах, некоторые даже без бород. Многие сотни шли к берегу, реяли хоругви, тако же били барабаны.
«Тож нас пугають, — ехидно усмехнулся незнакомый Демиду старик, сидевший за веслом. — Инда, кто кого!».
Корабли Черной Руси сбивались в кучу, чтобы враг мог рассмотреть всю их мощь. Пришлые на воду спускаться даже не пытались, так как сами с Ингоды и Шилки притащились на наскоро срубленных судах или вообще на плотах.
Волнение закипало. Демид с тревогой оглядывал соратников — дружно ли вдарят, ежели чо? По мокрому дну дощаника, отряхивая лапы, с недовольным мявканьем сновал туда-сюда Амба — общее волнение передалось и ему. Пару раз мужики в сердцах даже наподдали ему сапогами.
«Уйми Баюна, Дёмка! — рыкнул кто-то. — Не до яво ноне!».
Приставив пищаль, След Ребенка нагнулся к котяре.
Так он и проглядел то, как ряды царёва воинства расступились, а на дощаники Ивашкины уставились черные жерла пушек. Немалые тюфяки были у московитов, и по неслышному приказу, все они разом вдарили по черноруссам дробом.
Может, тот «поклон» Демиду и жизнь спас. Посекло вокруг людей изрядно, а вот ему лишь одна дробина по шлему вдарила да отлетела. Зато Амбе досталось: жаркая железяка резанула кота прямо по боку. Тот истошно заорал, взлетел вверх, а потом с перепугу сиганул в воду.

Глава 6

Волна моментально накрыла зверя, потом его враз измельчавшая голова выглянула. Снова исчезла, сносимая бездушным амурским течением.
«Амба!» — позабыв обо всём и лишь успев сбросить с башки помятый шлем, След сиганул в воду, пытаясь догнать друга.
Обрадовался, нащупав рукой клок мокрой шерсти, дернул Амбу вверх… Зверь в ужасе начал изо всех сил драть спасителя когтями, кусаться.
«Да, твою ж!» — Демид сам ушёл под воду, кота тоже сразу накрыла волна. С трудом выбравшись наверх, он еле разглядел тонущего друга шагах в десяти от себя. Припустил следом, хотя, намокшая одежда, пояс, берендейка самого тянули вниз. Майская вода жгла тело, След молился всем духам, чтобы руку или ногу не скрутило…
Кота удалось схватить где-то с третьей попытки. Тот снова в испуге принялся драться, но Демид прижал его одной рукой к боку, а другой пытался грести. Снесло их уже порядком, да Амур ещё здесь изгибался дугой, так что вода относила его от ближнего левого берега. Казалось, вечность прошла, пока их вынесло к правому берегу. Подмытый волной, тот был высок, так что пришлось еще брести до ровного песка…
Кот к тому времени уже почти не шевелился: наглотался воды, да и бок его сильно кровавил. На руках Демид доволок его до сухого места. Попытался замотать рубахой рану. Амба выл от боли, вяло пытался содрать тряпье, норовил куда-то уползти. Усталый След, которого колотило от холода, пополз за ним, обнял, прижал к себе, надеясь, что они вместе хоть как-то отогреют друг друга.
Амба, наконец, затих, замер, прижавшись к большому и надежному другу… И тут Демид, наконец, услышал вдалеке грохот и пальбу.
«Я ж с бою сбежал!» — зажмурился След Ребёнка от жгучего стыда.
Там сейчас бились и погибали его друзья, а он… Как он объяснить им сможет? И вообще, будет ли, кому объяснять?
Демид со страхом и надеждой смотрел за далекий поворот реки. Замысел Ивашки не удался, то всякому ясно. И пять сотен черноруссов оказались противу тысячи московитов. Да еще с большими пушками.
«А я тут… — резал себя тяжкими думами. — Сын самого сына Черной реки — и сбёг…».
Измученный стыдом, Демид даже попытался было встать. Неясно зачем; у него из всего оружия остался нож на поясе, на насквозь промокшая берендейка. Но надо было встать и идти. Бежать! Чтобы оказаться рядом со своими в такой тяжкий час.
От движения голова Амбы свесилась вниз, качнулась безвольно, ровно свёкла на веревочке…
След не смог уйти. Чтобы не задубеть ночью, он запалил костерок, а чтобы тот костерок не приметили враги — пришлось уйти глубоко в заросли. Всю ночь он грел своим телом бесчувственного кота. Лишь на следующий день нашёл выворотень свали его в реку, переправился на левый берег. Ещё через день нашёл своих. И только тогда узнал, что бой для атамана Ивашки окончился печально. На дощаниках посекло немало людей, но убитых почти не было. А вот тех, кого ссадили на берег, побили и до смерти. На помощь пришли казаки и дауры из Яксы-Албазина, которые в отчаянной вылазке вдарили царёвым людям в спину и чудом исхитрились запереться в остроге сызнова. Но удар московитов они сдержали, и черноруссы успели скрыться в лесах.
Несколько дней пришлось людям Ивашки ждать прихода Тугудая…
А потом уж Темноводье ударило всей силой. Строй спешенных драгунов сносил врага, а когда тот местами дошел до них, прилаженные штыки превратили стрелков в копейщиков. Где-то в это же время учудили конные дауры. Их отряд пробрался к пушкарским раскатам с глухой стороны, и пока тяжелые орудия поворачивали — постреляли почти всех пушкарей. У московитов вовсе не имелось конницы, так что они не поспевали. А с воды уже высаживалась потрепанная рать Ивашки и Индиги…
Из-под Албазина ушло сотни четыре московитов. Конечно, не всех перебили, больше половины попали в полон (после многие — из сибиряков — сами возжелали остаться в Темноводье). За ушедшими Тугудай послал опытных лесоходов: гиляков, нани, воцзи и пару сотен дауров на лошадях.
«Особо не убивайте, — напутствовал Большак воинов. — Но превратите их бегство в кошмар. Чтобы никому не захотелось возвращаться сюда с оружием в руках».
И вот это всё Демид практически пропустил. Из ближних ему никто не пенял. Наоборот, радовались все, что выжил Дёмка, не сгинул в суровой реке. Но Следу было нестерпимо стыдно, и о той войне он не любил вспоминать. Хвала духам, хоть Амба выздоровел. Но у кота тоже от тех событий остались в памяти лишь ужасы и кошмары. Вот и не любил он, когда тыкая в шрам, ему о них напоминали.
Оба они не любили.
Человек с котом уснули в обнимку. Демид даже не заметил, как это случилось. А открыл глаза, когда в дверь уже натужно долбили.
— Снаряжаемся, Демид Ляксаныч! — с язвой в голосе надсаживался Алхун, выговаривая имя Следа вместе с отчеством. — Будя уже дрыхнуть! Дорога дальняя у нас!
Тут он прав. Демид тихонько спихнул не желавшего просыпаться Амбу, вскочил и принялся уминать дорожную утварь и тряпьё в заплечный мешок. Говорят, такие мешки (и корзины заплечные) тоже удумал делать сын Черной реки…
Распахнув дверь, След вышел на воздух, хлопнул дружески гиляка по плечу и заспешил к пристани. Котяра выскочил следом, сразу влетел в свежую росу на траве и брезгливо затряс лапами.
— Давай-давай! А то ничего не успеем!
Команда уже почти вся сидела на дощанике. Радость нового пути, новых открытий читалась на лицах людей. К тому же, вниз по Зее можно за веслом не потеть; река и парус сами снесут.
«Ну, погрести-то придется, — злорадно ухмыльнулся Демид. — В Темноводный срочно надо. Там дел невпроворот, а с городскими дела завсегда непросто вести — нос к небу тянут».
Да, Темноводный уже прочно называли городом, а его жителей — не иначе, как городскими. Болончан с Пастью Дракона тоже старательно прирастали людишками, но им еще далече до такого звания. Все лучшие мастера жили и трудились в Темноводном (ну, окромя ткачей в Северном да корабелов в Пасти). И за всё потребное (особо, ежели в больших количествах) приходилось рядиться с темноводскими. Вот те носы и задирали.
После Темноводного еще спешнее надо будет лететь на Хехцирскую ярмарку: надо же успеть перевесть изъятое на Зее воровское золото в полезные вещи. Однако только начнёт холодать — южные купцы сразу примутся разбегаться. Вот и надобно спешить.
— Коротко амурское лето, — вздохнул След и вместе с мужиками начал отталкивать дощаник от причала. Оскользнулся на подгнившей доске, однако, смог забраться на борт, не замочив кот.
Амба закатил глаза, глядючи, сколь неуклюж его человек.
— Понесла! — заорал кормчий Афонька, выгоняя судно на стремнину.
Маленький кораблик (на Черной реке уже начинали понимать, какими на самом деле могут быть корабли!) стрелой летел по людной Зее, которую в низовьях обживали уже по обоим берегам), потом еще быстрее полетел по менее людному Амуру (бывшие дючерские земли до сих пор мало кто освоил). С устья Сунгари-Шунгала снова пошли обжитые места. Шумная Хехцирская ярмарка давно сползла со склонов горы и раскинулась по равнине. Воровское золото быстро ушло, а ценные вещи Демид повёз в Болончан. Не всё, конечно, достанется его родному селению. Большую часть придется отвезти на совет и раздать атаманам да князьям.
Озеро Болонь на исходе лета не так красиво, как в его начале. Уж больно всё зацвело, заросло, заболотилось. Однако След Ребёнка искренне любовался озером — всё-таки в родные места вернулся. В Болончане он прожил уже большую часть своей немалой жизни. А потому знал, что самые красивые времена ещё впереди — расцветет Болонь новыми красками в золотую осень… но это время ещё не приспело.
«Хорошо бы обернуться и успеть воротиться до той поры», — улыбнулся Демид, выгребая с остальными к пристаням. Он любил осень.
Первым из родни встретил он брата Маркела. Ну, как из родни… Никакого родства по крови между Следом и Маркелкой-Муртыги не имелось. И Княгиня никого из них самолично не рожала. Но она подняла их обоих на ноги, оба они выросли в ее дому.
Так что никого родней на этом свете у него не имелось.
Муртыги за свои почти сорок лет так и не вырос, и упирался лбом с подбородок младшему брату. Зато с годами заматерелел, отяжелел, как монгол — не каждая лошадь рада была такому седоку. Не только мать, но и другие из стариков замечали, что драгунский сотник Маркел Ляксаныч с годами стал очень похож на давно погибшего Делгоро. Чакилган даже называла его порой «Маленький Медвежонок» — и взбалмошный Муртыги никогда не злился на «маленького».
Братья крепко обнялись. Текучие годы смазали разницу в возрасте, ныне они смотрелись как равные: 39 лет Маркелу, 35 — Демиду.
— На совет собираетесь?
— Конечно! Уже готовы! — улыбнулся сотник. — Хоть, завтра выступаем! Токма вас, гулён, и ждали!
— А… матушка? — немного смутясь, уточнил Демид.
Ясное солнце зашло на круглом лице Маркелки — нахмурился.
— Нет, брат… Лежит днями цельными. И плыть никуда не собирается.
Все смирились с тем, что сына Черной Реки больше нет. Все, кроме Чакилган. Она одна не переставала его ждать… Хотя, все понимали, что, на самом деле, не ждёт… Из года в год Княгиня утрачивала свое внутреннее величие, свою благородную красоту. Она днями напролет сидела и лежала в темноте и копоти дома, мало разговаривала с людьми. Одежды её ветшали, как ветшало и тело. А душа, как и дом, покрылась вечной копотью.
Тяжко было находиться рядом с матерью. Не всегда, но порой очень тяжко. И совсем не было сил говорить с ней об отце. Она не отказывалась. Просто, словно говорили о разных людях. Неуютно становилось. Даже стыдно как-то, будто, врешь матери. А поговорить Демиду хотелось. Слишком мало было у него отца. Всего-то три-четыре года он его знал. И это было… неправильно! Необъяснимо и ни на что непохоже. Сын Черной реки не был ему отцом (каким положено быть отцам в тайге), не был другом (какими бывают друзья в лесной дороге), не был мудрым шаманом-наставником (какого не дай бог обрести в своей жизни). И одновременно был всеми ими. Нечто необъятно большое появилось в его жизни — и ушло.
Злая Москва отняла. Навсегда.
Дёмка порой говорил о сыне Черной реки с братом; с ковалем Ничипоркой, что знал Сашка Дурнова совсем молодым; с Индигой, который изначально был у того аманатом. Пару раз — с Ивашкой, но драконовский атаман такие разговоры не любил. А вот с матерью не мог. Прежде всего, от того, что становилось её нестерпимо жалко, а помочь — нечем. Не ведал Демид, как вывести Чакилган из её постепенного окостенения. Из её жажды жить одним прошлым.
Но в чём-то Княгиня не переменилась. В любви своей к сыновьям. Это легко было понять, едва…
— Поздорову, Дёмушка!
След ещё слегка смущённый стоял на пороге княжеского (своего!) дома, а нежный голос из полумрака враз обогрел его сердце.
Мама.
— И ты будь здорова, матушка! — выбросил он в темноту. — Всё ли у тебя хорошо?
— Конечно, мой родной, — Княгиня уже встала на ноги и вышла на свет. — В доме всё ладно. Вот только тебя давно не было, сынок.
— Служба! — неловко улыбнувшись, развел руками След. — Ты ведь ведаешь.
— Ведаю… маленько, — наклонила голову Чакилган, с любовью глядя на младшего сына.
Полуседая нечесаная грива ее волос от этого движения встопорщилась, но Демид постарался этого не замечать. А Княгиня уже хлопнула в ладоши.
— Глаша! Будем снедать!
Рослая молодая орочонка Онги-Глаша, будто, за порогом стояла. Тотчас выскочила и принялась сбирать обед на низеньком чосонском столике. Девку еще старец Евтихий успел крестить. Давненько. Уж много лет нет в Болончане ни первого попа, ни последнего шамана. Сколько себя помнил Демид, Евтихий и Науръылга собачились друг с другом. Ругались, насмехались. Даже проклинали порой. А умерли в один день. Сначала сухонький Евтихий заболел. Никогда его ни одна хвороба не брала, а тут всей силой навалилась. Слёг старец на много дней. И все те дни под избой священника шаман кружился. И так, и этак. Позвякивал железными фигурками на халате, а в дверь не входил.
«Дурацкий бог! — шипел Науръылга. — Не пускает…».
Он даже камлать на улице пытался, но там уже его духи возмущаться начали. Шаман ругался на небеса, отмахивался колотушкой и бубном… А потом Евтихий помер. Служка с рыданиями выбежал на улицу, чтобы о том всем поведать, а Науръылга и сам смертушку учуял. Уронил руки и молча убрел в свою землянку на другом конце Болончана.
Утром его там мертвого и нашли.
В церкве спустя время поселился новый попик (немало чернецов Старой Веры бежало из России), а вот шаманская землянка в Болончане пустует по сей день. Говорят в селении и с орочонскими духами, и с оджалскими, но к онгонам дауров никто более не взывает. Землянку ту стороной обходят до сих пор и рядом никто не селится.
Затих, замер в испуге Болончан в тот год. И весна тогда не спешила — лёд до мая стоял. А средь лета Черная река так раздулась, что многие селения потопило. Хлеб гнил на полях — все ждали конца.
…– Жениться тебе пора, — шепнула матушка, поймав пристальный взгляд Демида, но не догадавшись, о чём тот задумался. — Давно.
Глаша точно услышала, загремела чашками ещё шибче, а След отвел пристальный взгляд. Пора — кто ж спорит. Да вот как-то не выходило. До 19 лет не задумывался, а опосля увидел, как любят друг друга отец и мать… Так странно, так… безумно.
«Но только так и надобно!» — решил ещё совсем молодой и глупый След.
Только не выходило «так». Муртыги вот молодец. Взял в жены русскую девку Акулину, и за 16 лет завели они немалую семью. Четверо детишков выжили! Правда, трое из них — девки. Но зато сынок в отца растет! Такой же неугомонный.
А у Дёмки всё как-то не складывалось. Вроде, и он глянулся девкам, и ему — в ответ. А чуток пожар притухнет — и уже сердце не лежит. Не из-за других, След уж точно ходоком не был. Просто понимаешь, что без нее лучше, чем с ней.
— Ныне-то ты домой надолго? — мать смилостивилась и сменила тему.
— Как же, матушка? — не подумав, изумился След. — На совет же ехать. Не завтра, так через день.
И всё. Теплота погасла, все окошки закрылись. Не закрылись — захлопнулись. Княгиня снова стала ледяной и мрачной. Такой — какая пугала почти весь Болончан.
Доели в тишине, и потом Демид по любому поводу старался сбежать из дому, благо, дел хватало. Через пару дней объявили поход — и аж два дощаника, полные людей, вышли в Серебряную протоку. Демид грёб молча, мрачный более, чем всегда — и даже Муртыги его не трогал. Вышли на Амур и полдня прождали с Низу суденышки Индиги и Ивашки. Драконовский атаман успел вернуться с Кунашира и тоже ехал на совет Руси Черной. Лично.
Помахали руками, Дёмка поклонился старику, чай, спина не отломится. Иван сын Иванов и впрямь стал древним дедом. Страшно сказать, но ему уже чуть ли не семь десятков годов! Сколько именно — наверное никто не знал. И ведь для своих лет атаман был ого-го! Вернее, был до недавних пор: черную смоль волос сменила почти полная седина, но Ивашка нёс спину прямо, был кругл, но умеренно, даже морщины устилали его лицо скромно. Но вот, как из Москвы вернулся, всё ж таки времечко его настигло. Начал худеть не по-здорову, ликом чернеть, нос его каким-то крюком изгибаться принялся. И норов — и без того знаменитый норов атамана — еще больше преисполнился желчью и злобой. Даже посох себе Ивашка завел, и, кажется, не для пособления в ходьбе, а для того, чтобы на нерадивых людишек гнев свой испускать.
А всё ж Демид любил и уважал атамана Пасти Драконовой. Тот вовсе не был похож на Сашка Дурнова, но что-то их роднило меж собой. Или так Следу просто казалось.
Совет, как и допрежь, проводили по осени. И, как было заведено с первоначалу — на том самом безымянном островке. Дёмка помнил тот первый совет, где отец раскрыл глаза темноводцам на козни Бахая. Где, собственно, и родилась Русь Черная. С тех пор на островке выросла большая юрта. Не из кожи и войлока, а из дерева, коры и глины. Во внутреннем круге легко могли разместиться человек 30, а вдоль стенок, у малых костерков — и вся сотня.
Оказалось, низовые приехали позже всех. Даже из далекого Албазина ватажка пришла, и даурская «орда» своих прислала. Вернее, теперь две «орды». Как Тугудай помер, так его небольшое ханство возглавил ближник Номхан. Тот самый Номхан, что помогал сыну Черной реки уводить даурских рабов у хорчинов, что был земляком Муртыги. Однако, старший сын Тугудая Кундулар воспротивился этому решению, и заявил, что править должен он. Небольшая часть степных дауров его поддержала. До крови дело не дошло — остальная часть Руси Черной грозилась покарать любого зачинщика войны — и людишки Кундулара откочевали восточнее, ближе к лесным взгорьям. Так и стало в Темноводье две даурские орды. Кундулару на совете заявили: ежели ты князь, то подготовь и выставь полную драгунскую сотню. И, хотя, людей у тугудаева сына было маловато, тот поднатужился и справился. Так что ныне И Номхан, и Кундулар — полноправные члены совета.
В юрте они сидели нарочито в стороне друг от друга. Но и не напротив — дабы не «любоваться» друг на друга. Прочие советники тоже уже сидели у центрального очага. Демид нашел место, хлопнул рядом ладошкой брату — места хватало, но с каждым годом становилось всё теснее.
— Большак, ну, зачинай ужо! — разлился над кругом звонкий голос Дуланчонка. — Все в сборе, неча зари ждать!
Демид охнул и поспешно встал. До сих пор нет-нет да и забывался.
Это ведь он Большак.

Глава 7

Большак. Уже примерно два года. А всё равно не выходит так себя называть. Особливо, дома при матери. Княгиня о том ведает. Но молчит. И когда они вместе, то про дела Большаковские речей никогда не ведут.
А всё Ивашка. Тугудай ведь умирал медленно. Долгую жизнь прожил даурский «хан». Был и простым батаром у князя Толги, был управителем-бошко в империи Цин, вел целую полутысячу соплеменников против лоча… а после поверил сыну Черной реки и привёл обратно на Амур свой народ. Не без умысла; увёл людей из-под власти родовых князей. Но вернул им родину. На Амуре подчинил своей воле немало родов, вознамерился стать самовластным ханом всех амурских дауров… Но снова урезонил его сын Черной реки — и в итоге стал Тугудай вторым Большаком Руси Черной.
Больше пяти лет верховодил «хан», прогнал московское войско, укрепил рубежи, утвердил дружбу с Чосоном и с монгольской Юанью. Только нельзя жить вечно. Пришел и его срок. Тугудай долго болел, хотя, власть упорно не выпускал из рук своих. И уже тогда поплыли по стране пересуды тревожные — что же будет дальше? Главный город Руси Черной — Темноводный, но из него никто ни разу Большаком не был. Кундулар ездил по даурским родам и кричал, что «продолжит дело отца». А как Тугудай преставился, то и его преемник Номхан начал требовать себе пост Большака. Темноводный вспыхнул! Атаман городка — Федька Стригун — начал поднимать бузу и призывать всех православных идти за ним. Увидев такое, два даура в ответ даже сплотились на какое-то время.
Номхан показал, что многому научился у Тугудая; и на цинской службе, и будучи ближником Большака. Он изловил немало воровских старателей, и те указали, что были с Федькой повязаны. Тот и злато скупал, и помогал им изыскивать «сухие» пути к золотоносным ручьям в верховьях Зеи и Селемджи. Федька же начал брать в оборот таёжных орочонов, чтобы те его старателей тайными тропами водили.
Свара начиналась знатная. Ивашка тогда сам приехал в Болончан и, не желая лишний раз попадаться на глаза Княгине, через брата высвистал Дёмку, да засел с ним в корчме у пристани.
«Дурные дела назревают, Ляксаныч, — взялся он сходу за вожжи. — Беда придет — по всей Черной речке кровушкой умоемся. Никакие царёвы воеводы нам столько разору не принесут, как мы сами».
След сразу поверил. Да, ему и самому нестроение не нравилось. Федьку и его преступные хитрости вот проворонили. А вскрылось всё не к месту…
«Ох, Дёмка, не туда зришь, — покачал головой Иван сын Иванов. — Не в злате ворованном дело, и не просто в грызне меж властолюбцами. Федька да пестуны Тугудаевы заради власти тщатся пойти самым кровавым путем. Они вот-вот народы стравят: русских против нехристей. А это всё! Ты пойми, молодой: нелюбовь к чужим завсегда сидит в каждом. Иное времечко она в глуби сокрыта, а вдругорядь — выплескивает наружу. И текут кровавыя реки».
Дюже состарившийся Ивашка мрачно смотрел в пивную кружку, из которой даже глотка не сделал.
«Что же делать, Иван Иваныч?».
«Вот за тем, я до тебя и приехамши. Ты должен стать Большаком».
Демид не заорал «Чаво⁈», не расплескал пиво. Задавая вопрос, он вдруг сам всё понял. И драконовский атаман только подтвердил его страхи.
«Не буду» — отодвинул он от себя свою кружку, будто, в той плескалось зелье, делающее простых охотников Большаками. Не его это путь. Даже Муртыги поболее тянется к верховодству. А он — нет.
«Будешь, — Ивашка тоже не стал заламывать руки и крикливо возмущаться. — Окромя тебя некому. Ныне любой из больших людей будет лить воду на ту или иную мельницу. Даже братишка твой, Маркелка. А ты… Ты глянь на себя: и азият, и русский. И крещен, и требы духам тихонько кладешь. Ты — смешение кровей, ты — сама Русь Черная…».
«Мало что ль таких у нас?» — мрачно возразил След, уже понимая, куда поведет мысль атаман.
«А еще ты — сын Дурнова. Того, кто вылез из Черной реки — жалкий, мокрый, неумеха и нескладеха. Вылез в самую кровавую свару казаков с местными — и исхитрился как-то эти земли замирить».
Да… Таких мало.
Не оставил тогда ему выбора Ивашка. Пришлось кивнуть обреченно. Из-за отца. Ради отца.
В общем-то, Демиду и делать особо ничего не пришлось. Всё сварганил Ивашка. Носился по Амуру, как угорелый, говорил, склонял, подкупал — и третьим Большаком стал Демид Ляксаныч.
Сын сына Черной реки.
Федьку Стригуна с подельниками одними из первых отправили на Курульские острова — бить морских выдр, морских коров и торить морскую дорогу на полуночь. Номхан поражение принял спокойно, Кундулар было заартачился, указывая, что власть должна по крови передаваться. Но его свои же князья даурские спросили: по какой именно крови Большаковская шапка Тугудаю досталось? Да и как тот «ханом» стал?
Кровавые реки не полились. Но жизнь у Следа закончилась.
Вместо жизни началась служба.
Первым делом Демид собрал надзорную ватагу и возродил объезды городков и острогов. Тугудай это дело не очень любил. Он, если лично и выбирался, то лишь до Северного, реже — до Темноводного. На запад «хан» ходил только военным походом, а в Болончане с Пастью Дракона вовсе не бывал. Восток остался предоставленным себе, правда, в этих землях имелись свои мудрые управители — Ивашка, Княгиня, Индига, Сорокин (покуда последний не преставился). И они неплохо справлялись сами.
Но Демиду это не нравилось. Коли люди привыкнут бороться со своими тяготами сами, то после и жить захотят сами по себе. Как раз большаковские объезды и сшивают всё Темноводье в единую силу. Дощаник с надзорной ватагой, что иголка. Мечется из стороны в сторону, стягивая полотно. Стежок туда, стежок сюда.
Ватага Большака невелика. Он не может довлеть силой. Так что власть его должны принимать — и тогда всё ладится. Но уже если принимают плохо, то и от поездок толку мало. Как в Албазине, к примеру, где разброд становится великий, где албазинцы не то, что не могут дать укорот бродягам-старателям, но и сами ведут себя почти также.
Другая трудность — внешние сношения. Покуда Большак носится туда-сюда, с юга могут прибыть посланники от чосонского царя Сукчона, а то и с самых югов — от никанцев (но эти были совсем редкостью). Все-таки, когда власть сидит крепко на одном месте — это полезно.
Покуда Демид не ведал, как решить этот вопрос. Вероятно, потребен был человек ватажный, коий не будет грести на дощанике, а разместится где-то в Пасти Дракона и будет держать ответ за всех послов. Хотя, не все они приходили с моря…
— Ну, давай ужо! — выкрикнул новый темноводский атаман Фаддей Бурнос, посмеиваясь и пихая локтем соседей. — Инда ждешь, когда костры потухнут?
Фаддей был давним врагом прежнего атамана Стригуна, так что перемены во власти ему на пользу пошли. И с Демидом у него дела, в общем-то, ладились. Но не мог тот без издевки с новым Большаком разговаривать.
Что поделать, не больно весОм ныне был Большак. Слишком привыкли с ним вести дела по-свойски, по-простецки.
— Можно и давать, — мрачнея ликом, ответил След и начал.
Держать речь перед народом ему всегда было тяжко. И врут те, кто бают, что человек привыкает ко всему, а нога под сапог подстроится. Два года все смотрят ему в рот, все чего-то ждут — повелений или слов помощи — а ему допрежь всё это в тягость. С первоначалу Большак перед советом подводит строку под годом ушедшим. Так уж повелось — всегда осенью. Отчего-то русские новолетие отмечают не весною, а в сентябре. На Руси Черной стали делать так же.
Демид рассказал обо всём. О новых поселенцах, что приходят и с юга, и с запада; о том, где выдались неурожаи, где прошли поветрия; о ходе ярмарки, о законном бое пушнины и мытье золота. Поведал о последних посольствах — Чосонском и Юаньском; показал чертежи новоткрытых Курульских островов с описаниями промысловых зверей и рыб. Острова явно выстраивались в цепь — морская дорога (как и предсказывал сын Черной Реки) к новым неизведанным еще землям.
Далее уже шёл разговор по делу. Демид подводил итоги своих разъездов и перед всеми говорил о том, где хорошо, а где плохо идёт воинское, лекарское или школьное дело. Школы — это новый Большак уже сам объявил общим делом. Истребовал, чтобы своя школа стояла в каждом остроге и городке, за открытие новых школ даже выдавал вспомоществование из общей казны. В его надзорной ватаге даже теперь есть особый человек для заботы о школах — молодой, но дюже ученый священник Павсекакий (тоже из раскольников, бежавший из России). Он был единственным ватажником Большака, который не сидел за веслом. И даже не из почтения к сану. Просто больно уж дохлым был чернец Павсекакий; вся сила в ум ушла.
В этом году боле других за недочеты досталось Северному. Не только острогу, где атаманил Якунька Дуланчонок, но и северным даурам с орочонами, за которых Якунька ответ держал. Совет постановил все недочеты выправить. Коли Молодший и дале будет наказами пренебрегать, то его атаманского звания лишат, а Северный будет нового старшого искать. Более того, ежели поправа не наступит, то совет мог и сам назначить атамана-князя сверху. Такую меру удумали уже давно — но ни разу еще такого не делали. Чтобы поставить над острогом или племенем чужака…
«А может, и надо» — задумывался порой Демид. Но понимал, что мысли всегда хороши… покуда в плоть не облекаются.
— Фаддей, Номхан! Подготовили ли вы свои отряды на Таваньку? До холодов они должны уже выступить.
Номхан лишь молча кивнул, а Фаддей сразу принялся торговаться, поскольку явно не хотел отпускать людей. Таванский острог — это был главный (и единственный) замОк на новых южных рубежах Руси Черной. Вообще, в боях темноводцы дошли до Муданьцзяни, но на переговорах согласились провести границу севернее — по речке Таванхэ (которую прозвали попросту — Таванька), что впадает в Сунгари слева. Собственно, ее русло и стало границей к западу: Таванька течет по Малому Хингану, где-то в ее недрах исток теряется… там же теряется и граница между империей Цин и Русью Черной. Восточнее разграничение провели еще хуже — по хребтам гор Ваньданшань. И так, до самой Уссури, причем, оба ее берега считаются чернорусскими. Но вот до каких пределов…
В общем, землицу примучили, но толком даже не оберегали. Единственный острог поставили в устье Таваньки. Там поселилась небольшая ватага отчаянных парней из гиляков, воцзи, русских, которые пытались осесть на этой богатой, но тревожной земле. И, чтобы их поддержать, Темноводье каждые полгода отсылало туда боевую молодежь — сотни три или около того. Не драгунов! Шесть сотен конных стрелков — это было ядро чернорусского воинства, и его берегли. А молодёжь, под присмотром опытных сотников и пятидесятников, несла дозор, берегла рубежи, училась воинской науке. Их содержала казна, они даже небольшую плату за службу получали. Отслужив полгода, некоторые бойцы даже просились на новый срок — таких присматривали и потом верстали на постоянную ратную службу.
Конечно, острог в четыре-пять сотен воинов, коли случится напасть, не сможет остановить полчища маньчжуров. В лучшем случае: продержатся в остроге неделю-другую (все-таки Таванька — первая каменно-кирпичная крепость). Но острог потребен для ясного обозначения — это чернорусская земля.
Жаль, что из-за порубежной тревожности, селиться тут никто не хочет.
…Затянулся совет в этом году. Мужички уже взопрели, уже тянутся разбрестись по своим бивакам на островке, чтобы сбитня свежего хлебнуть или еще чего, в речной воде для охлаждения спрятанного. Но Большак всех расстраивает. После всего уже сказанного и оговоренного снова поднял руку и молчаливо ждет тишины и внимания.
— Ой, ну, какого тебе еще! — фыркнул толстыми губами Дуланчонок, явно подражая Фаддею.
— Последний разговор, — негромко, но упёрто сказал Демид.
Дождался, покуда все снова усядутся и продолжил.
— Золото. Воровские старатели уже на шею нам сели. Надо что-то с этим делать.
— А мы делаем! — взвился Якунька. — Ты ить и сам видал, яко мы ловко воров имаем!
Сзади энергично заболтал головой Перепёла — ему сильно хотелось, чтоб все узнали, как он цельный гурт разбойный приволок в острог.
— Согласен! — не стал спорить Демид. — После разгона тайной кодлы Стригуна на Зее стало полегче. Но на западе беда совсем. На Желте-реке воры уже, считай, хозяева.
— Так то за Амуром! — выкрикнул кто-то. — Рази то не земли богдыхановы?
— Земли богдыхановы, а беды наши, — оборвал выкрик Большак. — Всё ворье в Албазин лезет, людишек растляет! Да и не одна Желтуга. На Невере тож ворья полно, и на Олдое. А то уж наш берег. Надо разобраться! Пресечь беспутных! Ладно бы они нас просто обкрадывали, но они порядок жизни рушат!
Кто-то покивал, кто-то покачал головами совсем иначе. Мысли последних вырвались из уст Номхана:
— Ты идешь противу людей, Большак, думая, что идешь против зла, — задумчиво произнес старый друг Дурнова. — А зло не в людях. Оно в том золоте, что в земле сокрыто. Людишек не станет, а зло останется. И всё одно — придут новые. Рабы золота.
— Ты ведаешь, како золото из земли вынуть? — хмуро спросил След. — Вот и я не ведаю. А с бедой что-то делать надо. А то Верха наши — будто, земля проклятая. Я решил! Собираем крепкий отряд и пройдёмся по Желте и прочим промысловым речкам, приводя всех к порядку. Темноводный и твоих людей, Номхан, ныне не трогаем, а из прочих мест ждем людей охочих. Понимаю, что не всем за радость в зиму на дальний край волочиться — так что отъятым воровским златом поделюсь. Но в меру!
Почти тут же в поход заявился Устин Перепёла «со своей дружиной». Дружины той, конечно, кот наплакал, но уже что-то. И поныне лёгкий на ногу Индига улыбнулся и пообещал собрать молодых. Злой Дед Ивашка покряхтел-покряхтел недовольно:
— Ладнова! Подъеду к вам. С мореходцами. Еще с недельку пущай оне отдохнут — и прибудем.
Сам Демид планировал собрать с полсотни болончанских звероловов, коим еще рано было за зимней пушниной идти. В целом, выходил тот самый крепкий отрядец людей, опытных в лесу и на воде. Такому ни одна воровская ватажка не в силах противостоять.
…К Албазину подошли почти через месяц. Демид решил сначала зайти в острог, вызнать всё. Может быть, подмогу получить. Дауры и русские в остроге жили врозь, не особо дружно, но как-то уживались. Князь Есиней и пятидесятник Мартын умудрялись не драться из-за власти и казались надёжными людьми. Но золотая лихоманка пустила в тех краях глубокие корни. Сидели на торгу скупщики, жили там и те, кто подкармливал старателей. Болтали, что де потайные промысловики вообще спелись и собрались воедино.
В последнее верилось с трудом. Все-таки больно разноязыкий народ осел на золотых берегах. Больше всего, конечно, русских, но хватало там и богдойцев, и солонов с орочонами; дауры, никакнцы, чосонцы тоже попадались. Что их могло бы сплотить? При том, что каждый рад был у «товарища» его злато поять.
Но проверить стоило.
Одиннадцать дощаников (причем, пяток из них были из Пасти, а значит, высокобортные, ладно и крепко срубленные) неспешно подходили к мосткам Албазина, а из острога уже выехала кавалькада. Впереди, на серебристой кобыле дивной красоты, ехал сам Есиней. Он издали радостно махал руками. Приметив фигуры Демида и Ивашки с Индигой, которые начали руководить высадкой, рысью метнулся к ним.
— Здравствуй, Большак! — крикнул он издали; на лице князя смешались радость и удивление. — А как вы прознали-то?
Демид на пару вдохов замер.
— Про что познали? — спросил он, когда едва не светящаяся кобылица приблизилась.
— Ну, как же? — Есиней уже совсем изумился. — Про то, что к Албазину вражье войско идёт.
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Глава 8

Мальчишка неплохо держался. Даже жилка на лице не дёрнулась, хотя, ясно, что весть о новом враге застала его (да и всех застала!) врасплох. Ехали учинять правёж средь воров, ехали малой силой, а наткнулись… А на что наткнулись-то? Надо бы поспрашать. Только Дурнов сын умудрился его опередить и насел на Есинейку с расспросами.
— Да ну, может, и не войско… — удерживая узду нервной кобылицы дивной красоты, ответил даур. — Может, какая орда. Только сегодня до городка добрался орочон. Конный, из хонкоров. И рассказал, что по Шилкару идет огромная толпа. По его словам, тьма народу. Много мужчин, много оружия. Но коней нет. И олешков — тоже нет. Мартын про то уже скаску записал, мы с утра думали к вам струг отправить…
Есинейка задумчиво оглядел чалящиеся к берегу дощаники.
— А вы знали, выходит?
Дёмка-След метнул на Ивашку стремительный взгляд и покачал головой.
— Нет, князь. Ничего мы не знали.
По-даурски ответил, то ли от вежества, то ли, чтобы он не понял?
Да только он понял. Хотя, есть грех — инородской речью так толком и не овладел. Ни даурской, ни гиляцкой (хотя, на его кораблях ныне чуть ли не каждый третий гиляк), ни тем паче дюже чудной курульской. Вот таков он человек, Ивашка Иванов сын.
Ивашка. Драконовский атаман за полвека напрочь забыл, что это имя ему чужое. Токма на него и отзывался. А вот последние годы вдруг в мыслях своих принялся называть себя не иначе, как Артемием. Да еще и Василичем.
«Не иначе, как смертушка подбирается, — хмыкал он в седую бороду. — Ищет меня по имечку. Я и не прячусь. Самому, ведь, на том свете к родной семье прибиться охота».
Хотя, родовое имя Ивашка по-прежнему не произносил даже шепотом, даже в мыслях. Так оно надежнее. Да и Смерть-Старуха пущай потрудится, поищет…
— Иван Иваныч! Атаман!
Артемий-Ивашка внезапно понял, что его окликают. И не в первый раз. Ушел в думы свои — да забыл про всё вокруг.
Старость, мать её!
— Не ори, — огрызнулся Злой Дед. — Не глухой, чай!
— А точно? — не остался в долгу Дёмка. Ишь! Раньше такого за ним не водилось. Значит, не в покое мальчонка.
— Надо думать, что делать!
Атаман скривился от шума.
— Далече ли та орда? — поворотился он к Есинейке.
— Сказали, что ещё по Шилкару шла. Но таёжный человек тоже не один день до нас добирался. Так что за то время, могли и до Амура дойти. Может, уже до Урки дотопали!
— Всё одно неблизко, — улыбнулся Артемий-Ивашка. — Так что горячку пороть не след. Давайте-ка посидим, покумекаем.
По правде говоря, больно сесть Ивашке хотелось. Ноги крутило — жуть, хотя, и так, самую малость прошагал. Не слушаются ноги в его годы. Ноют, яко бабы. Ну, хоть в руках еще крепость какая-никакая сбереглась. Как же складно вышло, что уже дюжину лет его приписали к корабельной службе! Коли пожелаешь: хочь весь день не ходи.
— Послал ли ты, княже, конный дозор по берегу — примечать чужаков?
— Мартын послал, — коротко ответил Есинейка.
— Значит, делов у нас осталось всего два, — улыбнулся дырявым ртом Злой Дед. — Темноводье упредить, да к встрече гостей готовиться. Прикажи, Есиней, все запасы, всю скотину, всех людишек — в острог сводить. Хотя, можно баб да детишек в леса увесть — как вы, дауры в дальние года и делали.
Князёк промолчал. Молоденький тож. Он те кровавые времена ежели и помнит, то слабо. Коли его родню тогда Хабара не поубивал, то, может, и зла не держит.
«Эх, как же мы тут кроваво начинали… — Артемий-Ивашка сам изумлялся делам 40-летней давности. — Свезло нам, что удалось поворотить в иное русло».
— Иван Иваныч! — тоскливо подал вновь голос Дёмка Дурнов, возвертая атамана к делам суетным.
— Что тебе, «Иван Иваныч»⁈ — враз вызверился Злой Дед. — Второе дело указать? Так сам ужо додумайся — ты ж у нас Большак! Скаску Мартынки следует приказами дополнить и нынче же отослать. Чтоб, значит, исполчалась Русь Черная. Готовилась к худшему… Но, авось, попустит.
Он с прищуром оглядел Демида.
— Я вот подумал, что надобно тебе самому ехать, паря. Ты у нас всему голова — тебе лучше и вставать во главе всей силы ратной. Плохо в такой час тревожный землю обезглавливать.
Но тот, будто, воды полон рот набрал. Молчит, весь набычился. Сразу понятно — его отъезд даже не обсуждается.
— Ну, понятно… Тогда садись, Дёмка, и прописывай все указы. Как к встрече готовиться, где силы сбирать, кому воеводить. Последнее — особо важно. Многоголовье, оно хуже безголовья. А мы с князюшкой пойдем острог к обороне готовить.
Есиней с Дёмкой тревожно переглянулись. Мальчишки совсем. Сыну Дурновскому сколько? 35? Или еще меньше? Даурский князёк хорошо если годов на пять-шесть старше. Ничего они не знают… Нет, оба помнили войну с войском из-за гор. Но они помнили славную победу Большака Тугудая. Помнили, как бежали остатки царского войска. И верили, что всё! Закончилась свара с нелюбимой матерью-Россией. Мол, там всё поняли и отстали…
«Эти мальчишки ничего не ведают о Московском царстве, — нахмурился бывший боярин Артемий Васильевич Измайлов. — Не ведают, как властно она берет. И никогда не отпускает то, что уже взяла».
Они все просто жили. А Ивашка Иванов сын ждал. Хучь, и увлёк его Дурной думами о море-окияне, но он не забывал кажен день коситься на север и закат. Ждал.
«Дождался, старый хрыч».
Дотемна сделали немногое. Вестники обошли весь посад и велели быть наготове. Дауры и впрямь собрались уводить семьи в тайгу. Казаки Мартына-пятидесятника сошли к пристани, торговые амбары повскрывали без хозяйского спросу. Ежели видели хлеб и иную снедь — свозили на острог, составляя отписку. Глухой ночью Демид всех поднял на совет, ибо к стенам пришел первый вестник с запада.
Сообщил тот немного.
— Дозор до Урки доскакал — никаких чужаков не видать, — слегка смущенно рассказывал молодой казак под пристальным взглядом полутора дюжин глаз (притащились все, хучь кем-то командующими, даже Перепёла, паскуда безродная). — Но людей по реке видали — все бегут от Шилкара и бают, что тама чужих людей несметно.
Злой Дед, как узнал, что токма ради этой вести его и подняли средь ночи, снова вызверился и наорал на всех. Даже на казачка молоденького с раскосыми даурскими глазёнками — тот совсем сомлел. Демид, видать, чтобы не зря, значит, собирались, сразу учинил распрос о силах в остроге, стал держать совет о том, кто, как и где должон будет оборону держать на случай «ежели чего».
Они с Дёмкой привели на стругах почти три сотни воев. У Мартынки с Есинейкой ималось мало до полтораста людишек, снаряженных к бою. Даже пищалей с три десятка было. Окромя того, то ли сто, то ли двести мужичков из местных, кто драки не боится. На круг-то неплохо выходило: пять или даже шесть сотен. Крепко можно Албазин держать, ежели у ворога пушек в изобилии не окажется.
'Плохо то, что настоящих боевых отрядов у нас почитай и нету, — качал головой старик. — Всё больше охочие людишки, никакой у них слаженности, никакой готовности к приказу. Самыми опытными тут выходят казаки Мартынки да инородцы Индиги. Воины этого дючера уже немало битв прошли. Но у них ни оружия путнего, ни доспехов нет. Им бы в чащобе воевать, а не на стене…
Спорили добрый час. Потом Демид разогнал всех досыпать.
Ночью к атаману явился чёрт. Маленький, волосатый, с круглым пузиком и на тоненьких ножках.
— Чо лежишь, хмырь старый?
— Изыди, нечистый… — устало бросил Артемий.
— Не тебе меня прогонять, старик, — чёрт вольготно развалился на краю лавки. — Нечем тебе меня гнать… Грешник.
Тут чёрт прав был, конечно. Святое небесное воинство помогать ему не придёт.
— Ну, так чего лежишь-то? — не унималась нечисть, болтая гаденькой ножкой. — Пень! Гнилой пень! Гнилопень!
Чёрт визгливо рассмеялся, попутно всё норовя стянуть с атамана одеяло. И делал это так по-содомски паскудно, что Артемий начал яростно лягаться. Но в чёрта всё никак не мог попасть.
— Пень! — не унимался бесёнок. — Уже весь гнилой, а врос своими корнями! Инда тщишься удержаться? Дурак! Паук мохнатый… Точно! — черт обрадовался новой придумке и затараторил. — Пень-Паук! Пень-Паук! Пень- Паук… замотал тут всё своей паутиной… Укрыться хочешь? От самого Владыки Лжи⁈
— Нешто самому Лукавому до меня дело есть? — Артемий отвечал с ленцой, но на сердце захолодело от страха.
— Скромняга, — чёрт улыбнулся, пасть его вдруг оказалась огроменной. — Ты, Артюшка Измайлов, в нашем списке на высооооком месте вписан! Заждались мы. Думаешь, не приберём душонку твою траченную? Приберём! И пенёк с корнем вырвем, и паутину разметаем. Вхлам! И уж я тогда тебя…
Низкий лучик солнца впился пиявкой в глаз атамана, и Ивашка пробудился. На краю лавки в ногах валялся здоровущий дурновский котяра. Прижал жопой край одеяла, яростно шипел на каждый пинок атамановой ноги, даже лапой бил в ответ, но не уходил.
Сон дурной.
«Или вещий?»
За ночь Артемий-Ивашка совершенно не выспался, всё тело болело — ни сил, ни желания вставать.
«Вот и не буду» — решил Злой Дед, повелел принести ему хлеба со сбитнем прямо в светёлку и так и не вылез наружу до самого вечера.
Дни потянулись тоскливые и однообразные. Да ещё и дожди зарядили: видать, последние в уходящую осень. Ледяные, промозглые. Хучь, вообще не вылазь из своей «берлоги».
Однако ж, пришлось. На шестой день чужаки таки появились.
Острог Албазинский стоит на ровном, открытом месте. Видно далече. Вот и конных на башне заприметили сильно загодя. Дозорные тут же принялись поднимать местное воеводство. Вытащили и Ивашку Иванова сына. С хрустом в коленях поднялся он на стену, а ему уже тычут в закатную сторону.
Мутный глаз стал у драконовского воеводы, но вдаль ещё смотрел сносно. На море то было удобно, вот и ныне сгодилось. Вдали, недалече от леса, переминалось с дюжину всадников.
— Ну, вот, а говорили, что конных у них нема…
Кто это были такие, какого племени — вовсе не понять. И не только ему, старику полуслепому. Но времечко шло, а к тем конным из-за края земного выходила всё новая подмога. Верховых более не было — всё пешцы. Зато крепкие, ладные. И главное — много их. Десятки, сотни, сотни!
Москва пришла.
Дёмка Дурнов стоял рядом мрачный, как зимняя полуночь. Он не боялся, но по всему было видать, что парень больше готов не вытаскивать себя (и всех опричь) из кучи конского навоза, а идти на врага и погибать аки мученик. Нет, не подходил Демид Ляксаныч на место Большака. Хороший он парень, славный. На отца своего мало похож, а тот тоже не подарок был. Но что-то в Дурнове ималось… Непостижимое. Что помогало ему искать пути нехоженные.
«Правда, всё одно — сгинул…».
Жидковат Демид. Нет, худое слово. Он крепкий, он не отступит. И он чтит наследие отца, трудится кажен день. Но не по его плечам власть. Ни речь сказать, ни человека нужного приманить, ни схитрить ради общего дела.
«О! Вот этим Дёмка в отца!.. А ныне. Ныне, кажись, хитрить боле всего надобно».
Весь западный край заполняло московское войско — Ивашка уже не сомневался. Вон и прапоры стало видно. Большой явно полковой — широкий, с косым углом. Но имелись и поменьше. Ещё и вдали что-то мелькало.
— Демид Ляксаныч, твои очи годы не истаскали еще. Глянь-ко, что у них на прапоре такое полощется?
— Да я и сам не пойму, Иван Иваныч. Навроде человек, а навроде и конь. Или… Будто, человека с конем слепили!
— Дивно, однако, — хихикнул старый атаман, чтобы насмешкой подбодрить прочее сникшее воеводство.
Чужаки (то бишь, московиты) не спешили. Людишки ихнего войска подходили долго, неспешно. Покуда задние тащились, передовые уже начинали обустраивать лагерь — где-то в версте от Албазина. Мимо не пройдут… До самой темноты все, кто торчал на острожной стене, старательно считали врага. Вышло у всех врозь: кто и тыщу не наскрёб, а кто все полторы.
— Но там явно не все воины, — утешал своих князь Исиней. — Я и баб, кажись, видел.
— «Кажись»! — ядовито поддел его Злой Дед. — Большак, командуй-ка нам спать иттить. Задом чую, опосля уже может и не доведется…
— Типун тебе на язык, старый! — мрачно рыкнул рослый пятидесятник Мартын. На звание атамана с далеких краёв, до которых тыщи верст, ему было плевать.
Но спать пошли все.
А утром соседи незваные разбудили острог с ранья. Шум, грохот, посвисты, какие-то многоглотные выкрики… Уж на что ногам неможилось, а Артемий-Ивашка наскоро обул сапоги и заспешил на стену, придерживая поясницу и сквозь зубы костеря и чёрта, и бога.
Хвала обоим, приступа не было. Московиты сидели в своем переполненном лагере, громыхали в барабаны… в бубны, наверное. И орали! А потом, наскоро возведенная засека раздвинулась — и все албазинские защитники узрели диво дивное! Прямо из лагеря началось яркое шествие, ровно, крестный ход, каковые Злой Дед по московской юности помнил.
Впереди всех шёл на редкость разряженный мужик с ещё более изукрашенной палкой. Виду он был столь дивного, что драконовский атаман даже усомнился: а точно ли это московиты? Следом вели шесть коней в попонах ярких и разноцветных. Лошадки те (явно у орочонов или бурят умыкнутые) были и при седлах, и пистолях в чехлах; упряжь вся серебром украшена. Затем какие-то мальчишки, а вот после уже цельный отряд воинов. Восемь шеренг, идут ряд в ряд. У половины — пики вострые, подлиннее местных пальм, у другой половины — пищали кремнёвые. И идут все так ладно, так стройно! И смотрятся гордо, даже вновь набухающий дождик их никак не смущает.
Ох, непривычно выглядели те воины. И кафтаны не стрелецкие, и прибор воинский непривычен. Хотя, и наёмниками немецкими Ивашка их не назвал бы. Лица бородатые, да и вообще.
«Видно, сильно изменилась воинская наука на Москве» — с нехорошим предчувствием вздохнул атаман.
За отрядом шли ещё какие-то люди, судя по одёже — явно в званиях. У некоторых — странные бердыши, каковых Артемий-Ивашка и не видал ни разу. Опосля тянулись шесть барабанщиков, а за ними вдвое больше людишек с сиповками — вот последние и пищали на тех сиповках премерзостно. И барабаны грохотали. И воины что-то слитно выкрикивали.
На стене все от шествия глаз оторвать не могли.
Дивное шествие замерло где-то в двух сотнях шагов от ворот острога — на самой широкой улочке посада. Встали прямо в грязи, которую старательно напитывали многодневные дожди.
— Похоже, говорить хотят, — повернулся к остальным Исиней.
— Ну, значит, поговорим, — Дёмка Дурнов повёл покатыми плечами и повернулся уже кликать своих людей.
— Нет!
Артемий-Ивашка выкрикнул почти нечаянно. С самого утра ему было как-то тошно. И на воинство это петушиное тоже тошно смотреть. Дурацкий чёрт из сна ещё вспомнился с его угрозами прибрать старого атамана.
«Гнилопень! Врос своими корнями! Инда тщишься удержаться? Укрыться хочешь?» — так и звенело в его голове.
«Ох, приберут» — с нехорошим предчувствием смотрел на странных московитов Злой Дед.
А потом вдруг вспомнились угрозы чёрта: пень вырвем, паутину твою разметаем! Что⁈ Всю ту паутину, что он тут годами плёл — разметают⁈
— Нет!
Ивашка не сразу понял, что крикнул вслух. Посмотрел на решившего помирать Дёмку и понял, что крикнул-то зело удачно.
«Нет! Пусть уж меня забирают. А паутину рушить я не дам!».
— Негоже тебе, Дёмушка, по первой туда иттить. Ты у нас Большак — первый человек на Руси Черной. Сопля у них для такого посланника больно жидка. Я пойду. Всё прознаю — и тебе доложусь.
…Ноги скользили по жирной грязи и достойно выглядеть никак не получалось. Токма меха выручали. Но и те стремительно намокали и теряли вид. Узрев посольство, от «петушинного войска» отделился их старший.
«Немец» — сразу опознал Артемий-Ивашка.
Платье немецкое, ноги и лицо голое — чистый немец. И старый! Не моложе самого Ивашки.
— Поздорову, пресветлый боярин! — с лютым иноземным выговором начал тот речь. — Моё имя — Патрик Гордон. Я есть полный генерал и командующий Бутырского выборного регимента, коий ты можешь видеть… Лучший полк царя Феодора. Мы доставили в ваши земли вашего правителя, и я имею полномочия передать вам его повеление: придите и поклонитесь Севатократору!
— Кому⁈
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— Кому⁈ — выпучил глаза Дёмка.
— От и я его то же спросил, — хмыкнул Злой Дед, оглядывая удивившееся воеводство. — Вы-то все тут в дремучести выросли, а я повидал…
Артемий-Ивашка захлопнул неосторожную пасть.
— Тако… Нет и не было на Руси никаких севастократоров. Эт чтой-то… византийское. Ну, и Патрикей этот мне пояснил, что на Москве ныне все живут по особому Уставу. Уставу о служебном старшинстве. И тот севастократор — есть второй чин в том уставе. Многажды выше любых воевод и даже думных чинов…
Нда… Это сейчас Ивашка всё так буднично пересказывал. А там, в албазинской грязи, стоя перед врагами, он даже позабыл вовсе, ради чего перед немецким енералом встал. Старый атаман прямо накинулся на того с расспросами, вызнавая новую жизнь в Русском царстве.
А жизнь та круто сменилась! Местничество! Местничество попало под полный запрет! Теперича не родовитость и не предки решали за место твое. А вот тот самый Устав. Хочешь почета и уважения — служи. И служи хорошо. Этот Патрик Гордон — тому большой пример. Совершенный иноземец из аглицких земель, а по чину он повыше многих родовитых бояр!
Изменилась Русь-матушка…
— Вот. И царь Фёдор тово севастократора отправил на Русь Черную. Дабы от царского имени правити. И сопроводил его сюда цельный выборный московский полк. Бутырский, — досказал атаман то, что проведал от Патрика Гордона.
Брови слушающих вздевались всё выше.
— Вот так просто взял и сопроводил? — высказал общее недоумение Большак. — Ровно и не было всего меж нами? Ты что… просто взял и съел это, Иван Иваныч?
Ажно шерсть на загривке взросла! Редко, Дёмка из себя выходил, даже представить страшно, яко сейчас в груди его клокочет.
— Не съел. Инда был тот енерал Патрикей послом, то я ему со всем вежеством всё и объяснил.
Ну, как с вежеством… Когда немец всё ему разъяснил и добавил, что ждёт черноруссов у шатра севастократора, дабы принести тому клятвы служебные — тут драконовский атаман рассмеялся прямо в глаза немецкие:
«Клятвы? Вельможный енерал, а не слыхал ли ты, что мы с предыдущим воинством содеяли, кое пришло с нас клятвы стребовать?».
К чести немца, тот и бровью не повел.
«Повеление цесаря Российского Феодора таково: он готов забыть прошлое недоразумение в милости своей, — и пока Ивашка только рот раззявил для возмущения, быстро добавил. — Также и войско ныне к вам пришло совсем иное. Это Бутырский полк — один из лучших в Москве… И не только».
— Да и войско ныне с тем севастократором совсем иное пришло. Это не казачки и не стрельцы. То, браты, полк иноземного строя. С опытом и выучкой, какой тут не знают. С оружием, лучше которого нету. Полк тот много битв прошел с басурманами…
— Ты на чью мельницу воду льешь, Дед? — влез в разговор Индига. — Иль уже купил тебя с потрохами этот… кратор?
— А ты бы пасть свою заткнул, нехристь, когда ничего путного на языке не имается! — рявкнул Ивашка, привыкший к постоянным перепалкам с хозяином Низа. — Хочешь, чтобы тобой похвалялись — так иди к бабе своей! Ворога знать надо. Всю его силу. Вот о ей я и реку.
Индига только что-то хрюкнул в кулак (точно выругался!), а Артемий-Ивашка продолжил спокойнее:
— Не совладают они с нами. То есть, здесь, в Албазине, может и победят… Но на всю Русь Черную у них кишка тонка. Но сила серьёзная. И, коли делать их ворогами, то по зело веской причине.
— Понял тебя, Иван Иванович, — скупо кивнул Дурнов сын. Он и впрямь понял. — А чем же встреча ваша завершилась?
— Вроде, этот Патрикей не дурак, — протянул старый атаман. — Хоть, и енерал… Я ему прямо сказал: ни о каких клятвах и речи иттить не может. Кровь была меж нами. И не мы её первыми пустили. Но, коли уж пришли — то давайте говорить. Взял я смелость на себя, Демид Ляксаныч и признался, что здесь, в Албазине, Большак сидит. А значит, ему с самим севастократором речи и вести.
— Что тот немец ответил?
— Рёк, что рад пониманию. Всё доложит своему повелителю и до темноты пришлет к стенам вестового с ответом, — Ивашка наклонился к собеседникам. — Я мыслю: как оно не повертается, нам всё к выгоде. Чем дольше всё затянется — тем вернее сюда силы чернорусские подойдут. Значит, и разговор мы иначе вести сможем. Такие переговоры, они ведь завсегда не про правду и кривду, а про то, что сильный имает всё.
Молчит воеводство. Оно и понятно: спорить не о чем, а кивать согласно не особо приятно.
…Вестовой подошел в сумерках и сказал, что наутро севастократор поставит шатер меж острогом и лагерем, куда и ждёт для разговора Большака с его советчиками.
К шатру пошли Демид и Ивашка. Индигу и тутошних предводителей не пустили.
«Мало ли как дело повернется, — хмуро разъяснил драконовский атаман. — Надобно, чтобы тут было кому оборону держать».
Зато взамен пришлось для весу пополнить ватагу посольскую паскудиной Перепёлой да хитрецом Алхуном, который из Большаковских людишек. Ну, и стражу отобрали: самых рослых казаков с саблями вострыми да куяками ладными. Пищали в путь не брали: всё одно в случае свары ими не отбиться, а на стенах Албазина кажен ствол пользу принесет.
Шатёр переговорный был огромен. И не поленились же через горы тащить таку тяжесть! Густо-синее полотно, расшитое золотыми орлами, бахрома да кисти. У входа, кстати, стояли не солдаты Бутырского полка, а какие-то другие: в тёмно-синих кафтанах, странных шапках и с бритыми щеками. Послов на входе встретил какой-то низенький пузатый вельможа с жидкой бородой до пупа и властно повелел:
— Слуг снаружи оставьте, а людишки посольские пусть внутрь проходят. Пистоли и сабли оставьте здесь.
Молодые переглянулись в тревоге, но Ивашка только плечами пожал и отстегнул перевязь. Здесь клинки решить дело не помогут. Токма языки.
Четверо посланников отодвинули полог и шагнули с ясного света в полумрак шатра. Толстые стенки его свет пропускали едва-едва, так что глаза пообвыклись не сразу, а густой сочный голос уже приказал:
— Кланяйтесь дворовому воеводе, славнейшему севастократору! Воле Государевой и суровой силе Его!
Снял колпак Ивашка и с понимаем поясно поклонился смутным силуэтам впереди. Остальные повторили жест: неспешно, с достоинством. А когда разогнулись и увидали всё пообвыкшимися глазами, то аж рты пооткрывали: напротив них, на высоком троне в роскошных одеяниях с золотым шитьем, в тяжелой боярской шапке сидел долговязый мальчишка!
Нет, это не стариковское приниженье! Явно высокий, и жиденькие нестройные усишки пробиваются над губой — но они только что кланялись какому-то безбородому юнцу! Которого басистый боярин объявил севастократором.
— Это кто вообще такой? — за всех выговорился Демид Дурнов.
— Никшни! Перед тобой брат Государя Федора! Особа царской крови! Пётр Алексеевич Романов!!!
Романов…
Ивашка деревянно поворотил голову к своим. Дёмка чуть изумленно приподнял бровь. Дурак-Перепёла, выросший на Амуре, вообще не дрогнул. Про гиляка Алхуна и говорить нечего.
А вот он — Артемий Васильевич Измайлов, полвека скрывающийся под личиной Ивашки — дрогнул. Тело задубело, ноги же, напротив, дрогнули. Невольно восхотелось на коленки бухнуться и ползти к стопам Романова.
Царская кровь.
Всё-таки Ивашка сдержался. Остался стоять на ногах. Но отвесил царёву брату уже полновесный земной поклон. Черноруссы неуверенно повторили за ним.
«Вона чо на Москве удумали, — свербел в его голове скрипучий, почти задушенный голосок. — Вона как они нас примучить измыслили….»
Но голосок был зело слаб. Еле слышный, придушенный тяжёлой подушкой благостного раболепия.
Меж тем, сочноголосый боярин оборотился к драконовскому атаману и крохотной теплотцой, проснувшейся в ём, молвил:
— Я — боярин Иван Кириллович Нарышкин[*]. Рад видеть, Большак чернорусский, что чтишь ты царский род помазанников божьих. Тщусь, что и далее наш разговор для всех выйдет с прибытком.
— А? — изумился Ивашка. — Не, боярин! Я не Большак. На Темноводье вот он хозяйствует, — и указал на молчаливого Дёмку.
Пришел черед вздевать брови московитам.
— Инородец? — подал наконец голос царёв брат; голос ещё неокрепший, но звонкий. — Нехристь?
— Отчего ж нехристь? Крещёный я, — спокойно ответил Демид. — И роду я хорошего, нашего, амурского.
Вот что Дурнов сын умел лучше прочих — так это стыдить. В этом равных ему не было. Кажись, и власть свою на стыде держал. Вот и ныне — самого… севатократора (прости господи!) уел.
— Разве земля ваша не прозывается Русью? — раззолоченный Пётр Алексеевич не унялся и даже подался вперед. — Пошто ж в Большаки тебя поставили? Или перевелся тут русский дух?
Царевич-севастократор обвёл взглядом чернорусское посольство, в коем только у половины чувствовалось бултыханье русской кровушки.
— Не перевёлся, — голос Большака оставался спокоен, но Ивашка чуял, что Демид закипает. — Просто у нас не по роду-племени людей величают, а по иным заслугам. Отец мой русский был, мать — из нани, а воспитала меня княгиня даурская. Куда ж мне податься прикажешь, Петр Алексеевич?
Севастократор нахмурился (а делал он это зело мрачно). О чём-то перешептался с ближниками и лениво выбросил вперед руку.
— Как тебя величать, Большак?
— Старец при крещении Демидом прозвал. По отцу — Ляксаныч.
Придворные за креслом царевичевым явно недовольно забормотали-загудели, но юный севастократор отмахнулся от сих мух и кивнул первому боярину.
— Слушай, Демид сын Ляксанов, волю государеву! — пророкотал Иван Нарышкин, выуживая откуда-то тяжёлый свиток со свисающими печатями. — Божиею милостью великий Государь царь Фёдор Алексеевич повелеша всем людям чернорусским покаяться и исполнять Ряд, что был заключен на Москве в годе 183-м! Недоимки же, за прошлые годы истекшие…
— А ну, погодь-ка, боярин! — опешивший Демид аж хохотнул от изумления. Выставил руки вперёд и остановил Нарышкина. — Тут с Рядом-то неясно, а ты нам в харю уже недоимками тычешь…
— Что⁈ — боярин тряхнул темными кудрями и налился краской. — Да как ты смеешь обрывать!..
— Я — Большак Чернорусский, — негромко ответил Демид, да так, что у Ивашки под костьми захолодело. Распрямился еще шибче (а росту у сына Дурновского ималось в избытке), развернул плечи. — Я тут покуда сам решаю, когда и как речь. И ты, боярин, мне не указ.
«От так, малой, — защипало в глазах у старого атамана. — Так и надо…».
Он уже позабыл, что чуть назад сам хотел бухнуться на колени перед царским сиянием…
— Ах ты вор!.. — зарычал Иван Кириллович, но затих, следуя окрику севастократора.
Царевич Пётр тоже смотрелся заведённым: губа подергивается, очи посверкивают, но руки крепко сидят на подлокотниках.
— В чём же твоё несогласие, Большак? — резко спросил тот. — Ряд был заключен. Я сам вёл речь с царём перед отбытием, я видел его и читал со вниманием. И список с него у меня с собой. Тот Ряд заключен по закону и доброй воле, все, кто приняли его, принесли клятвы. И клялся ваш тогдашний Большак. Сашко Дурной — слыхал ли о таком?
Черноруссы враз испуганно глянули на своего предводителя.
— Слыхал, — глухо ответил Демид. — То — отец мой.
Царевич Пётр нутром почуял общую тревогу, но не понял, с чего она. Помолчав пару вдохов, всё ж продолжил.
— Ну вот. Я-тко уж испугался, что у вас полное беззаконие, и новый… Большак на дела старого плюёт. Но это ведь не так?
Царевич, не желаючи, в лицо плюнул Демиду, однако тот ещё держался.
— Не так… Севастократор.
— Тогда о чем спор у нас? Ряд твой отец заключил. Мой брат так толком не разъяснил почему, но в Ряде том для вашего края такие выгоды, такие милости — каковых ни у кого в России нет. За такое благодарить надобно да Богу молиться неустанно, что позаботился о вас…
Пётр Алексеич почуял, видно, что стал распаляться.
— Ряд заключен вольно и полюбовно. Ваши люди сами приехали на Москву ради него. Так что и речь вести нам не о чем.
Окольные бояре — большей частью немногим старше севастократора — тихим гулом поддержали царевича. А Демид молчал.
«Выйти ль вперед? — задумался Ивашка. — Сказать ли чего? Разгрести тучи?».
Но пока кумекал, Большак всё же разродился.
— Верно речёшь, севастократор. Вольно и полюбовно пошли мы на тот Ряд. Хотя, спроси любого на Черной реке — никто от Москвы здесь добра не видел. Злой Хабара её в крови потопил. При Дархане-Кузнеце особо легче не стало. А Пущин-воевода потащил наших людей в губительный поход на богдойцев, и только чудом и божьим промыслом удалось Темноводью тогда уцелеть. Всё, что есть ныне на Черной реке — построили мы сами. А от твоего царства имали только разор и разрушение. А вы нам тут речёте о каких-то недоимках?
Боярин Нарышкин вновь распахнул лужёную глотку, но Демид остановил, вздев руку:
— Еще скажу! Всё верно, севатократор. Сашко Дурной сказал всем, что нужно быть нам вместе с Россией. Он смог всех убедить, хотя, далеко не все были с ним согласны. Но поверили все. Мой отец хотел союза, от которого польза будет всем.
Мальчишка-севастократор внимательно слушал Большака, и его глаза, как бы, говорили «Ну?».
— И мой отец не вернулся из России. Вы убили его — так что никакого союза не будет. А уж про недоимки — так даже рот не раскрывайте.
— Мы убили? Облыжными обвинениями кидаешься, Большак, — холодно процедил Пётр Алексеевич, руки которого впились в подлокотники. — Можа, его тати в дороге пришибли. Царь-то причём?
— Сорок отличных воев ехало с ним. И всех их и след простыл. А все воеводы рекут одно — будто и не было никаких черноруссов, — каждое слово Демид вколачивал в собравшихся, яко шип в бревно. — Вот чем ответило твое царство, севастократор, на наш первый шаг. Мыслю я: не стоило убивать человека, коий принёс вам на блюде Темноводье.
— Пётр Алексеевич уже рёк тебе, дерзкий, что вины нам бросаешь облыжные! — раскатился вновь голос Нарышкина. — Ежели даже кто и порешил Большака, презрев законы Божьи — разве в ответе севастократор за те чужие грехи?
Демид оглянулся на Ивашку. Не за поддержкой, а говоря глазами: вона как на Москве всё, оказывается. Усмехнулся криво и ответил совсем тихо.
— Удобно. Значит, за сметроубийство Сашка Дурнова ни царь-государь, ни севастократор не в ответе. А вот надоимки на нас навесить — энто вы оба с радостью. Нет, пресветлые бояре. На Черной реке не так: у нас власть тому дадена, кто за всё в ответе.
— Крамольные речи ведешь, — зло зашипел Петр Алексеевич. — Кто тебе царь⁈ Прикащик какой-то? Его власть от Бога! И по воле Божьей весь люд русский да православный ему животом служит!
Юный севастократор торжествовал. И Артемию-Ивашке больно не нравилась эта радость на лице мальчишки-Романова.
— А Полоцк со Слуцком иль Минск с Витебском да и иные земли православные и русские — они тоже по Божьей воле иным царям служат? — бросил он в незваных гостей. — Ещё русский и православный Смоленск с великой ратью и кровью страшной брали. Не шибко-то верили смоляне в ту волю Божью.
— Тебе-то откель про то знать? — рявкнул Нарышкин.
— Да уж знаю, — окрысился Злой Дед.
Который совсем юным мальчишкой сам стоял под тем Смоленском. У которого после той осады погибли и дед, и отец. И не ляхи их побили, не смоляне. Царь-батюшка их велел казнить за мнимые измены. Весь прочий род Измайловых разметали, а сам Артемий стал неприметным Ивашкой и скрылся в Сибири.
— Ну, коли знаешь, так и прочее знай! — вскочил мальчишка-севастократор с искаженным от ярости лицом. — Где теперича Смоленск, что содеяно с непокорными, что будет с каждым, кто царской воле противится⁈
Хоть и мелкий, а страшен был Пётр Алексеич в гневе. У Ивашки смешок его поперёк горла встал. Все вокруг притихли. А потому вдвойне чуднее разнесся по шатру раскатистый смех.
Смеялся Демид Дурнов.
— Ну, вот и подошли мы к главному.
[*] Иван Кириллович Нарышкин был убит во время стрелецкого бунта 1682 года. Но, поскольку царь Федор у нас не умер, то и бунта, разумеется, никакого не было.

Глава 10

— Ты посмейся! Посмейся, инородец! — кинулся боярин Нарышкин на защиту своего севастократора. — Позади нас стоит войско, которое от вас пустого места не оставит. То не прошлая ватага, с бору по сосенке собранная. С нами лучший полк иноземного строя, выученный лучшим енералом! С нами личная сотня Петра Алексеевича, куда лучшие отобраны! И воинской науке ежедённо все силы отдававшие! Это вам не с местными дикарями ратиться! Пустого места от вашего острожка не останется!
Демид, как скала, вынес все эти вопли. Спокойно. Даже руки на груди свёл.
— Странно, — бросил он в ответ уже без улыбки в голосе. — Я-тко думал, что отец поведал вам о наших землях. Рассказал, что у восточного моря-океяна не дикари живут, а стоит величайшее царство Востока. И с тем царством мы не раз ратились. Порой и противу десяти тысяч оборону держали — и ничего. Как видишь — стоит Русь Черная. И противу вас выстоит.
Он подшагнул к Ивану Крилловичу. Все вздрогнули, за сабли похватались, но Большак так рук с груди и не разомкнул.
— Ты, боярин, уж не подумал ли, что этот острожек и есть вся наша земля? Нет, боярин! Албазин — это самый ее край. А Русь Черная тянется на две тысячи верст! Городки и острожки, народы и племена — и все они друг за дружку стоят… Упаритесь нас бить.
Тишина повисла в шатре. Кажись, и впрямь московиты рассчитывали тут одной сшибкой всё дело решить.
— Что смотришь так, севатоскратор? — Дёмка снова улыбнулся. — Иль не видал ты чертёж земли Темноводской? Мой отец сам же к вам его отвозил. Выслушай меня, Петр Алексеич. Я тебе в ответ грозить не буду. Толку-то от пустых угроз. Просто обскажу, как всё дальше выйдет. Тут, в Албазине, силы у нас малые. Противу полка твоего нам и вправду не выстоять. А вот за стеной простоим долго. Острог крепкий, стены его на пушечный бой рассчитаны. Ждали мы вас загодя, запасов собрали немеряно. Так что простоите вы тут до зимы, в чистом поле. А морозы у нас не хуже сибирских. И жратвы вокруг уже не найдёте — ремни с сапогами варить учнёте и ими перебиваться…
Задумался Большак.
— Оно, конечно, война — баба паскудная. Может и так и этак повернуться. Может, и правда, полк твой Бутырский в воинском деле велик. Может, возьмёте вы Албазин. Но вся и радость, что найдется вам крыша, чтобы зиму перетерпеть. Только победы это вам не даст. Я — всего лишь Большак. Лишите живота — народ нового выберет. А вам придется идти вглубь Руси Черной — и каждое местечко с боем брать. Никто вас не встретит, не примет, никто не накормит и крова не даст. А потом, когда вы окончательно оголодаете, когда кончится у вас порох, когда измучают вас болезни — выйдет против вас вся чернорусская рать. И стрелки с пищалями, и конные сотни, и пушки чугунные.
Демид обвел тяжелым взглядом московитов.
— Там вы все и поляжете.
Снова отошёл Большак к своим и продолжил:
— И так будет каждый раз, когда вы решите согнуть нашу спину силой. У меня нет зла на тебя, севастократор, покуда нет между нами крови. Подумай, поговори с боярами — и уходи. А на том разговор и закончим.
Поклонившись на прощание, Демид нахлобучил колпак на голову и пошел прочь из шатра. Ивашка ждал резкого окрика, ждал блеска сабельных клинков… но их отпустили!
Снаружи шатра уже собралась немалая толпа. Пищальники в коротких кафтанах и странных шапках грудились толпой, но больше из любопытства. Послы Черной Руси соединились со своей охраной и двинулись к Албазину по тесному проходу меж московитов. Десятки лиц: хмурые, удивлеённые, бородатые или усатые с выскобленными подбородками…
Артемий-Ивашка пристально вглядывался в каждого, в надежде приметить угрозу и упредить её… И вдруг ажно с шага сбился! И не он один: Дёмка странно дернулся, подался чуть вправо:
— Ху…
Старый атаман только и успел, что пнуть сапогом под коленку Большаку. Тот споткнулся, сбился с шагу, а Злой Дед подхватил сына Дурновского под локоток и зашипел:
— Никшни, Дёмка! Иди, яко шёл.
— Но это же Олёша! Я точно не спутал, — забрыкался было парень, но Ивашка держал крепко.
— Верно, он. Одно азиятское лицо на всю толпищу. Но ты виду не кажи!
— Но почему?
— А потому, дурачина, — жарко зашептал атаман Демиду почти в ухо. — Потому он к нам не подошёл. И ручкой не помахал. Даже глазом не моргнул. Осмыслил? Олёша токма показал себя: чтобы знали мы.
— И что делать теперь?
— А ничего. Ждать. Это ж чёртов никанский колдун — он сам всё сделает.
И драконовский атаман не ошибся. Посланники вернулись в острог. Заперлись на все засовы, выставили дозоры, зажгли всюду жаровни — и принялись ждать. Московиты буднично обустраивали лагерь (переговорный шатёр, кстати, не убрали). Так и проводили солнышко.
Ввечеру снова полил холодный дождь, заливая дозорные светильники. И незадолго до полуночи заполошило! Крики, ругань, вопли «тревога». Ивашка, хучь и лёг приснуть, но не раздевался вовсе, так что наружу выскочил споро. На подворье ажно светло было от многих мечущихся факелов. Несколько казаков окружили кого-то; сыпалась отборная ругань с угрозами. Ивашка тут же кинулся в толпу, не скупясь на затрещины (просто силушки распихать таких здоровяков уже не хватало) и ожидаемо увидел маленького никанца. Последний раз они на Москве видались… И с той поры чертов лекарь-колдун никак не изменился. Волосы токма отросли и зачесаны на левый пробор.
— Вот, атаман! Лазутчика пояли! — радостно выкрикнул один из дозорных. Цельных трое из них похватали Хун Бяо за руки-плечи и тянули в стороны. А тот лишь виновато пожал плечами («да вот, пояли») и улыбнулся. А стоит, ровно и не тянут его здоровые мужики на три стороны.
— Угу! — со злой радостью повернулся Артемий-Ивашка к говорившему. — И где вы его пояли?
— Так вот туточки! — ещё не чуя подвоха, радостно ответствовал дозорный. — По двору, гад, шёл!
— А на дворе он как оказался?
Тут-то мужики поняли, куда влипли.
— Бестолочь слепая! — презрительно сцедил Злой Дед. — Пороть вас надо…
В душе кипела жажда устроить страже по полной. Но он понимал, что, ежели Олёша удумает за стену проникнуть — он это сделает. Уж рассказов о ловкости никанца в своё время он наслушался. Да и поболтать со своим человеком из стана московитов хотелось сильнее, чем изгаляться над недалекими албазинцами.
— Отпустите нехристя, — сбавляя гонор, велел он. — Пошли, лекарь, Большака будить будемо.
— Не надо меня будить, — раздалось из-за спины.
Демид вошёл в пятно света.
— Ну, здравствуй, Олёша, — и рослый Большак тепло обнял щуплого никанца. — Ты пришёл что-то нам сказать?
Никанец кивнул.
— Меня на переговоры не пускали, — пояснил он. — Но я подумал, что так даже лучше. Поговорить с вами лучше по душам. Никого не опасаясь.
Его русская речь была на диво чистой. Да и наряд — рубаха шелковая, однако покрой русский. Пока не глянешь в очи — так и не поймешь, кто пред тобой.
— Пойдёмте ко мне, — кивнул Демид Дурнов. — Чаю попьём…
… — Это я его сюда привел.
Это было первое, что сказал Олёша, когда в светёлке собрались все: Индига, Есиней с Мартыном, Алхун с Перепёлой. Только-только доспела вода, только залили свежий чаёк — и никанец выдал вот такое. Даже о здоровье друг друга не проведали.
Да уж… Рожи у всех повытягивались. Но смолчали. Ясно было, что у Олёши ещё в запасе слова остались.
— Продолжай, — подтолкнул ночного гостенька Большак.
— Конечно, не я сам, — слегка смутился никанец. — Нет у меня такой власти… Нет. Дозвольте, я долго расскажу.
Олёша в волнении встал.
— Хочу сказать, что Сашка Дурнова в Москве не забыли. Многое из того, что он говорил — воплощается. Железную гору на реке Яик нашли, и там уже вовсю заводы ставятся. В городах открывают схолы и ремесленные училища. А вскоре царь Фёдор думает обустроить Пандидактерион — получше немецких университетов. Только всё это я вам не потому говорю, чтобы вы Москву простили. Ничего хорошего в тех словах нет. Потому как помнят многое. Как Сашко рассказывал про великий Китай, про торговые выгоды с ним. А с прошлой свары с вами никаких товаров из Китая вовсе не идёт.
Черноруссы нахмурились.
— Ещё помнят три ваших каравана. В коих столько золота было, что по сей день это как сказку пересказывают. И многое, что царь Фёдор смог учинить — было чернорусским золотом оплачено. Очень хорошо об этом помнят.
— После того, как я на Москве остался, Россия много и тяжко воевала. Когда царь на Амур войско послал, и сил свободных было мало, и сам он вашу силу не понимал. Те рейтары Пульста, к вам посланные, шли больше для наведения порядка, нежели для войны…
— И ты нам новое привёл, — не удержался Артемий-Ивашка.
Олёша грустно улыбнулся.
— Нет, Иван Иванович. Про разгром Пульста царь три года назад узнал. Страна тогда уже в долгом мире жила. Сил скопилось немало — так что могло бы и настоящее войско прийти. Да, далеко и непросто — но с большими потерями и затратами оно дошло б. Я ж сказал: помнят о вашем золоте, о Китае помнят. И я уговорил царя прислать к вам вместо войска — царевича Петра.
— Да пошто⁈ — вскинулся Демид. — Зачем ты его сюда привел?
— Я думаю, так Сашко хотел бы.
На Большака страшно было смотреть. Кровь схлынула, никакой былой любви к никанцу вовсе не осталось.
— Это с чего ты так решил?
А Хун Бяо уже стопку листов в руках теребит.
— Вот. Вот тут Сашко про царевича Петра написал…
Демид медленно встал и двинулся на лекаря.
«Вскочить? На плечах повиснуть?» — всерьёз задумался старый атаман. Но Большак ничего не сделал. Просто навис над никанцем всей своей громадой.
— Это… он сам писал?
— Да, — тихо ответил Олёша. — Возьми.
Дёмка жадно вцепился в бумагу и стал стоя пожирать тесные строчки.
— Это он тебе оставил? Вроде наставления? — спросил сын Дурновский, не отрывая очей от букв.
— Нет, что ты! — улыбнулся лекарь. — Мне мнится, это он пометы для памяти делал. Да, уезжая из Москвы, — улыбка на его лице враз погасла. — Позабыл, видать. А я сберёг.
Каждый в светёлке приметил, как ревнивая тяжесть сошла с сердца Дёмки Дурнова. Большак отошёл поближе к лучине и принялся вгрызаться в строчки, писанные рукой отца.
— След, — окликнул Олёша старого знакомца по его детскому имени. — Это теперь твои бумаги. Я нарочно тебе их привёз… Но сейчас побудь с нами. Тут важна одна лишь запись. Про Петра.
И никанец принялся рассказывать историю почти из сказки. Про братьев от разных матерей и с разной судьбой. Только вот один брат ныне царь. Царь, спасённый благодаря воле Дурнова и умениям Олёши. И вокруг этого царя — вся родня его матери. А младшего брата от другой мамки, с дядьями, с немногими преданными боярами вовсе вытеснили из Кремля. Живёт он с родней в деревне, дичает. И невольно является угрозой для маленького царевича Ильи.
— «Пётр может сам стать источником новой смуты», — по памяти повторил Олёша записи Дурнова. Ожившие слова давно умершего человека.
Дёмка молчал, он вообще весь разговор, как не в себе был. Но старый атаман не из таковских. Он спервоначалу помрёт, а уж опосля размякнет.
— Ну, поняли мы! Трудности у вашего московского престола. Вот и решайте их сами! Столько способов, как от… «источника» избавиться! Но ты его к нам приволок. Пошто?
Сказал и сразу почуял тяжёлый взгляд Большака. Прикусил язык, но слова-воробьи уж разлетелись. А такой добрый Хун Бяо не стал никого жалеть.
— И впрямь… Пошто приволок… Может, потому что так бы сделал Сашко Дурной? Скольких людей он принимал к себе, выхаживал, выручал из плена? Демид, ты же помнишь, где всё детство провел твой брат Муртыги? И кто его оттуда вытащил. Индига, а сколько раз ты мне рассказывал о том, как сын Черной реки поступил с тобой, когда взял в плен?
С безмятежным лицом Олёша повернулся к Злому Деду.
— А ты, Иван Иванович, забыл ли, как злоумышлял против Дурнова? Как ставил засаду на Бурее-реке… и что после этого Сашко с тобой сделал? Забыл? А я вот помню, как из потрохов твоих пулю доставал, а рядом Сашко с красными от крови руками — спасал тебя, как мог. И ты мне говоришь «пошто приволок»?
Драконовский атаман скрипел оставшимися зубами, но молчал. Уел никанец. В самое больное ткнул, чёртов лекарь.
В светёлке повисла тягостная тишина. Черноруссы привыкли просто помнить и чтить сына Черной реки. То нетрудно, даже есть приятная светлая грусть. А тут Дурной, будто, вернулся — и поневоле приходится равнять себя с ним. Вот это неприятно.
— «Приволок», — скривившись выплюнул прицепившееся словечко Хун Бяо. — Вы думаете, это было так просто? Я всего лишь лекарь. Пусть и царский. В Верхе слову моему — грош цена. И там НИКТО не хотел, чтобы царевич ехал сюда. Ни Фёдор Алексеевич, ни сам Пётр. Многие бояре хотели послать сюда настоящее войско. О чём царю наушничали. Оно бы и пришло, да больно дорого это и сложно провернуть. Вот, пока медленная державная телега скрипела, я и вклинился. Как мог напоминал царю-батюшке слова дурновские. Про то, что силой Темноводье не примучить. Что после большой крови в итоге всё богдойцам достанется. Шептал про то, что Пётр даже в деревне остается наследником, а ежели его чином наградить, то станет он просто служилым человеком. Пусть и высшей степени. Шептал Василию Голицыну, что покуда в России один севастократор — Ромодановский — то и быть тому вторым человеком в царстве. А вот ежели севастократоров станет два или три… Голицын больно хотел оттеснить Ромодановского от трона. Шептал всем Милославским, что было бы здорово услать «чужого» царевича и всех Нарышкиных подальше от Кремля… И это было самым лёгким среди моих трудов. Милославские насели на царя со всех сторон… А я шептал дальше. Шептал Ромодановскому, как дорого выйдет провести большое войско через всю Сибирь. Потом шептал боярину Языкову из Казенного приказа о том, насколько дешевле будет послать всего один полк с царевичем-севастократором. А если заставить еще Нарышкиных хоть частью этот поход проплатить… Нарышкиных тоже уламывать пришлось. Шептал им, как безопасно будет жить вдали от Милославских. Там, на востоке, никто противу них заговор не учинит, яду не подсыплет. А ежели еще оседлать торговый путь с Китаем — то выйдет жить получше, чем в Преображенском.
Хун Бяо говорил и говорил. Как он жужжал пчелой в десятки ушей, как уговаривал, улещивал, сталкивал лбами… врал. Ивашка ясно увидел, сколько накопилось на душе у маленького никанца. И как хотелось ему выговориться. Ведь впервые — среди своих.
— А труднее всего было уговорить самого Петра. Он ведь совсем не дурак. Умный парнишка. И понимает, что это — изгнание. И так его в Преображенском от двора почти отлучили. Но там у него был свой малый двор. И, как ни крути, Москва недалече. А тут — это ж для него дальше, чем край мира. Совершенно чужая земля. Уж как я его уговаривал… Говорил, что это место больших свершений и новых рубежей. Рассказывал, как здесь богато жить и какие вокруг дивные страны. Говорил, что тут-то он станет сам себе хозяином… Многое стыдно было говорить — я-то знал, что вы его тут с караваем не встретите. Но я врал — и он, наконец, согласился. Он шёл сюда, зная, что назад у него дороги нет…
И снова тишина. Всем в светёлке вдруг стало жалко этого чужого царевича, которого заманили посулами к негостеприимным черноруссам. Еще вечером гордились собой, что в харю царевичу плюнули, гордились тем, что собрались помереть на стенах Албазина супротив вражьего войска. А теперь… стыдно?
— У тебя ведь, Олёша, тоже обратной дороги нет, — добавил Демид Дурнов.
Никанец улыбнулся.
— Я сделал всё, чтобы уже не возвращаться. Либо исполню завет Сашка, либо… Тут уже не до Москвы.
— Можа, у нас останешься, лекарь? — как-то само собой вырвалось у Ивашки.
— Спасибо, друг, — улыбнулся Хун Бяо, но покачал головой.
— Ты, Олёша, ступай к царевичу, — Демид подошёл и положил руку к нему на плечо. — Не переживай. Скажи… севастократору, что мы снова хотим говорить. И утром явимся к шатру.
— А что вы ему скажете?

Глава 11

— Это мы сейчас и обсудим. Ты настрой Петра на то, что разговор всё равно простым не выйдет. Но мы попробуем.
Князь Есиней вызвался проводить лекаря за ворота, видно было, что даур в грядущем совете не очень желал участвовать. А Демид спустил рукав, подхватил через тряпицу с угольев бронзовый чайничек и быстренько разлил по чашкам свежий чай. Ажно чёрный от густоты.
— Пейте, браты. Крепко будем думать.
Первым, конечно, шпоры в коня беседы всадил самый молодой.
— Да что тут думать, Большак? — вскинулся Алхун, человек из большаковской ватажки, расплёскивая чай. — Они пришли, не спросясь, ведут себя, как хозяева, никакого вежества! Указать им на то! Переменят тон, тогда и поговорим. А иначе…
«Гиляк» — хмыкнул драконовский атаман. Не по злобе, а так… Больно уже гиляки были горячим племенем. Шубутные, рисковые — в мореходном деле таковые на вес золота. Ивашка с радостью привечал гиляков на свои корабли. Но вот в прочих делах толку от них немного. Конечно, Алхун не таков, как все; не зря Дёмка его к себе привлёк. Умный парень, чтение легко превзошёл, глаз цепкий, пытливый. Хитёр, шельма! Злому Деду даже казалось, что Демид держит его при себе, как когда-то Дурной держал Аратана. Конечно, яко воин Алхун с Араташкой и рядом не стоит, но в остальном… Такой же горячий, стремительный, в любое дело все силы кидает. А, если кого любит или ненавидит — то всем сердцем.
Многим хорош был Алхун — да больно молод. То само по себе не грех. Но гиляк вовсе не знал Дурнова. Токма слыхал о нем. И почти все речи Олёши для него, как об стену горох. Так что нечего ему сейчас сказать… Ежели по-настоящему.
— Я думаю, Алхун прав.
Что? Индига⁈ Хозяин всего Низа амурского — самый близкий друг Дурнова из всех тут сидящих. Уж в кого-кого Олёша метал свои стрелы, так это в Дёмку и Индигу. И надо же…
— Не во всём прав, но в главном: мы не должны меняться ради них. И то, что нам тут Хун Бяо наговорил, не должно размягчить нашу волю. Коли уж Сашико сквозь года попросил за этого Петра — мы можем помочь. Но завтра следует ясно и гладко рассказать ему, как положено жить на Черной реке. И уж коли примет наши правила — то милости просим.
Артемий-Ивашка ажно закашлялся, пряча подступивший смех. А смеяться учал, когда представил, как черноруссы выставляют свои условия царскому брату.
— Ну, а коли не примет он твоих условий, Индига? — наконец, спросил старый атаман своего приятеля-надзирателя.
— Тогда выставить его из наших земель, — спокойно ответил тот.
— Вижу, Иван Иванович и тебе есть, что сказать? — вклинился в разговор Демид.
— Есть, паря… Есть. Сегодня, в шатре том порадовали меня твои слова, Демид Ляксаныч. Верно всё сказал. Только ныне иначе всё вижу. Вы вот лекаря никанского слушали, а главное, видать, пропустили. Памятка Дурновская, оно, конечно, да… Но не в ей дело. Олёшка-то что сказал? У Петра у этого… у се-ва-сто-кратора — назад дороги нет! Слыхали ль? Там, на Москве, он может долго не протянуть. К нам его послали, как в изгнание. И у мальчонки этого одна доля: поставить здесь, на Амуре, свою власть. Иначе — всё. Так что, никуда ты его не выставишь, Индига. В ентот раз не токма мы, но и они встанут насмерть.
— Нешто не сдюжим мы? — неуверенно бросил пятидесятник Мартын.
— Сдюжим, — кивнул Злой Дед. — Уж, ежели не мы, то те, кто за нами придут. Но вы понимаете, что это значит? Мы убьем не какого-то полковника или воеводу. Мы царевича живота лишим! Каким бы он там ни был нелюбимый. Но он Романов, в нем царская кровь! И уж тогда за нас точно всерьёз примутся. Не знаю, наплёл ли нам Олёшка про то, что новый поход на Амур готовился. Но опосля такого Москва на траты смотреть не будет и пошлёт в Русь Черную многие полки. Ясно вам⁈ Теперича нахрапом не возьмёшь! Умереть-то мы сможем. И красиво, и мученически. А вот как выжить? Выстоять как?
— Есть способ.
Ивашка аж подкинулся: Перепёла вякнул! Он-то куда? А Устинка-паскудник прямо на него смотрит, глазьями своими выпученными пожирает.
— Какой еще способ?
— Хитрый способ… атаман.
Лживый Перепёла давно уже оставил попытки называть Ивашку отцом, ибо тот такую хулу не терпел и бил конопатого нещадно. Но и по имени-отчеству тоже не именовал. Выбрал необязывающее — «атаман».
— Ну, и?..
— Надобно их упокоить. Наобещать с три короба. Даже лучше в наши земли заманить. Туда, где уже войско чернорусское сбирается! — людолов всё больше вдохновлялся от своих же мыслей. — И там, уже всей силой дать им укорот. А царевича ихнего, севастократора, то бишь — взять в полон. Станет он нашим аманатом — так никакое войско на Амур боле не придёт!
Артемий-Ивашка почувствовал себя рыбой. Каким-нибудь карпом, коий размыкает и смыкает пасть, не в силах выдать ни звука. Вытаращив глаза на паскудника, он даже не знал, что ответить. Прочие, сидящие в светелке, Москвы не видали, порядков московских не ведали — но и им стало не по себе от кощунских слов Устинки Перепёлы. Драконовский атаман же вовсе обомлел, не в силах поверить, что кто-то такое мог удумать всерьёз.
Взять в аманаты царевича! Романова!
И ведь не нехристь какой из местных таёжников ляпнул — а русский православный!
Он-то думал, что уже давно Перепёлу ненавидит. Оказалось, вот токма ныне настоящая ненависть и проснулась. Слава Богу, все вокруг ужаснулись от слов людолова почти тако же. Большак замотал лохматой головой, словно, отходя от дурного наваждения.
— Ты б, Устинка, думал, чего речёшь…
Надулся Перепёла, набычился.
— Я-тко думаю. Инда как еще решить… после слов Иван Иваныча.
— А я ещё говорить не закончил! — резко вылез Злой Дед. — Просто лезут поперёк лавки… всякие. Дозволь продолжить, Большак.
Дёмка только кивнул.
— Ратиться с севастократором нам не с руки… Уговорить его уйти миром — ну, я не знаю, каким тут надо златоустом быть… Но я всё боле мыслю, что не надо им уходить. Нужен нам этот царевич, Дёмушка! — голос у старого атамана слегка дрогнул, очень уж он восхотел, чтобы парень внял его думам. — Коли примем его — то точно войне с Москвой не бывать. А это уже ценно. Вернём торговлю с Россией… Как и мечтал Дурной. И царевич-то, как ни крути, подходящий! Не боярин-воевода, что лишь брюхо ненасытное набить мечтает. Романов, как-никак. Глядишь, учнёт жить своим умом без оглядки на Москву — то и Руси Черной польза будет. И еще…
Он пристально посмотрел в глаза Демиду.
— Ещё мало нам власти Большака. Не удержат Большаки Русь Черную. Располземся на уделы, а потом и под соседей ляжем. В трудную годину нужна рука крепкая. Пойми, Демид, не в тебе дело, а в самом большачестве. Большак, он устроением занимается, а не большими делами. Вся его сила — в доверии людей. Иной же силы нет. Вспомните: Сашко Дурной тоже ведь так говорил: на Амуре должно быть двое; Большак и царёв человек. Последний в дела народные не лезет, зато ведёт дела державные. Не просит людей встать на защиту, а просто защищает. Яко князь.
— А что, не можем мы своего князя избрать? — нахмурился Индига.
— А кого? — прищурился Ивашка. Увидел, как задумался дючер и рассмеялся. — Вот то-то. Мы тут все разные. И равные. Никто под другого ложиться не восхочет. Токма представьте: Темноводный служит сынку тугудаевскому? Иль ты служишь Якуньке Молодшему? Прям служишь! А? Вот то-то же. Слишком равны, слишком разны. Лучше всего тут подходит чужак, на всех равно глядящий.
— Это где ж такое видано — чужака во власть звать? — изумился Демид.
— Бывало тако, — улыбнулся бывший боярин Измайлов. — Бывало. Русь-матушка так и появилась. Собрались роды и племена разноязыкие: славяне, чудь, весь и призвали княжить Рюрика. От того Рюрика все правители и пошли: Владимир Святой, Ярослав Мудрый, Иоанн Великий…
— И наш севастократор?
— Вообще, в царях на Москве род Романовых ныне. Но бают, что каким-то окольным путем — и они.
Артемий-Ивашка пристально посмотрел на Дурновского сына. Лицо у того было каменное.
— Ну? Что скажешь, Большак?
— Индига прав… — сердце старого атамана замерло. — И ты тоже прав, Иван Иваныч.
— И как же? — растерялся Злой Дед. — Что ж деять будем?
— Торговаться будем, — ни на кого не глядя ответил Большак.
— А есть чем торговать?
— Кажется, есть. Но то завтра станет видно.
Наутро в небо вскарабкалось долгожданное солнышко. Тучи почти разошлись, новый день даже жарким можно было назвать. В шатре собрались иначе: договариваться. Уж незнамо, что там Олёша наплёл севастократору с боярами, но ныне в шатре стояли широкие лавки, а меж ними — наскоро сколоченный стол из ещё сырых плах. Когда черноруссы пришли, их усадили, прежний голосистый боярин Иван Нарышкин ажно привстал и важно назвал каждого:
— Боярин Мартемьян Кириллович Нарышкин, боярин Владимир Михайлович Долгоруков, енерал Патрик Гордон…
Большак тоже привстал и проименовал своих. А потом все за столом затихли. Царевич Пётр — весь такой же нарядный — ни слова ещё не вымолвил.
«Ясно, — хмыкнул Злой Дед. — Ждут, чтобы мы начали. Чтобы просили, значитца».
И неприметно пихнул ногой Дёмку.
— Господине севастократор Пётр Алексеевич! — начал тот, глубоко вздохнув. — Не серчай, коли обращение мое неверно. Но мы тут не привыкли чиниться. Я — Большак Руси Черной — предлагаю тебе принять нашу страну в руки свои.
Зашевелилась вторая половина стола! Ожили бояре, начали переглядываться. Да и сам мальчишка-царевич слегка зарделся от довольства.
— Будешь ты держать власть от имени царя Фёдора Алексеевича, — продолжал Демид. — Иметь от всех нас славу и почёт… Если поклянешься радеть и заботиться о цельности и процветании Руси Черной, а тако же — что не станешь неволить черноруссов и менять наш уклад жизни.
Румянец тихо стёк с лица Петра Алексеевича. Рослый мальчишка нахмурил брови и враз стал не по-мальчишечьи грозным.
— И в чём же есть ваш уклад? — нарочито неспешно спросил он.
— Люди мы вольные. Разных языков, разной веры, разного порядка жизни. Кто землю пашет, кто по тайге кочует, кто морского зверя бьёт. Привыкли мы жить так, чтобы никого ни к чему не принуждать. И от угроз сторонних купно защищаемся. Слава Господу, и землицы, и лесов. и лугов в нашем крае в достатке, так что всем хватает потребного и неволить никого нет нужды.
Складно баял Большак — Ивашка аж заслушался. И это молчун Дёмка! Видать, всю остатнюю ночь не спал — готовился.
Долго описывал Демид Дурнов жизнь на Черной реке — и гостям за той половиной стола не становилось слаще от новых слов. Напротив, смурнели их лица.
— Инда нам показалось, что вы пришли договариваться, — почти оборвал Большака старший из Нарышкиных, Иван.
— Истинно так, — кивнул Демид.
— Да? — по-скоморошьему изумился Мартемьян Нарышкин. — А кажись, вы нам условия выставляете. Ровно, после ратной победы.
— К вам приехал родной царёв брат! Романов! — это уже и Долгоруков открыл рот. — Облачённый высшей властию севастократора! Да вы должны молить его не гневиться и милостиво принять вас под руцу его!
Демид вздохнул.
— Этак мы уже вчера поговорили, — мрачно ответствовал он. — Надо ли по новой начинать? То, что я допреж сказал — останется неизменным. То — наше условие, и на нём мы встанем неколебимо.
Севастократор раздраженно махнул рукой, затыкая уже раззявленные боярские рты.
— Так зачем же ты позвал меня, Большак? — долговязый Пётр аж вперед подался со своего кресла. — Какая мне корысть с твоих слов?
— А я поведаю, господине, — с лёгкой улыбкой кивнул сын Дурновский. — Нам всем ведомо, чем дорога для вас землица наша.
Большак встал и особым голосом сказал:
— Мы отдадим тебе всё наше золото, Пётр Алексеич.
Тут уже все за столом забыли, как дышать. Черноруссы тоже. Ивашка обомлел: как же так⁈ Злато! Главное богатство их земли, на него ж всё потребное скупается! Но Демид сказал именно это. И он не шутил, не лукавил.
«Это что же деется… — растерялся старый атаман. — Как же мы теперь?».
Он помнил, как давным-давно Дурной, сам тайну золота людишкам открывший, всё говорил о том, какое это зло. И Дёмка те речи слышал и, кажись, восприял. По чести, говоря, последние годы с им (с золотом, то бишь) и впрямь мороки стало много. Добычи уж не те, а воровства вокруг его много. Даже душегубство стало нередким.
«Но ведь то золото…» — качал головой Ивашка.
На той стороне стола сумятица возникла иного рода.
— Что значит «отдашь всё золото»? — настороженно уточнил малолетний севастократор.
— То и значит. Без лукавства. Покажу все прииски, все ручьи и речки золотоносные. И всему народу объявлю, что золото отныне твое. Ты за им следить будешь и его же собирать, да царю отсылать.
— И много тех… приисков?
— Десятки, севастократор. И здесь, на Желте, и на Зее, и на Селемдже, и на Бурее.
— И все золотоносные земли ты передаешь мне?
— Э нет. Не так ты меня понял, Пётр Алексеич. Золото, оно ведь где только не находится. Может быть, даже у нас под ногами, ежели покопать, то можно его намыть, — московиты дружно уставились себе в ноги. — Так мы и без земли останемся. Нет, достопочтенный, землёй у нас владеет тот, кто на ней трудится. Твоим же будет золото.
Севастократор кивнул.
— Уж, как ты им распорядишься — то твое дело. Вправе, всех старателей прогнать и самолично золотишко мыть. Но я бы тебе не советовал. Так и людишек легко озлобить… да и больно хлопотно сие. Это, когда я малой еще был, старатели могли просто песочек речной полоскать и шихту в кошели насыпать. Ныне лёгкое злато всё повыгребли. Теперь мужички всюду ямы роют, да ищут след золотой. Когда находят — то весь берег выкапывают да процеживают. Иные и вглубь тайги идут копать, но то еще труднее. Ежели проточной воды под рукой нет, то золото никак не намыть, надо землицу на себе до ручья тащить, промывать… Конечно, и посейчас кто-то находит неизведанные золотоносные ручьи. От тому везёт, он за лето чуть ли не дюжину шапок шихты намывает. Но редки такие чудеса стали. Почти для всех нынче это нелегкий труд, Пётр Алексеич. Лучше оставить его тем, кто в том деле сведущ. И брать с них подать. У нас ещё отец поднял её высоко — до одной трети.
— Одной трети? — старший Нарышкин изумился. — Одна треть… кому?
— В казну.
— Любой мужик сиволапый оставляет себе две трети добытого злата? — боярин едва не потерял дар речи.
— Конечно, — Демид явно не понимал, чему дивятся московиты. — Они же трудились. Это их промысел. Так-то у нас в казну отдают одну двадцатую от доходов. Токма за золото и пушнину требуем третью делиться.
Нарышкин с умыслом так посмотрел на царевича, и тот кивнул.
— Такое тягло недопустимо, — твердо заявил он. — Чтобы мужичье распоряжалось золотом само! Да еще оставляло его у себя более, чем государю отдает! Я-то думал, что они треть у себя оставляют. С этим я бы еще смирился…
— Пётр Алексеич, так дело не пойдёт, — Демид развел руками. — С таким тяглом ты без работников останешься. Кто же захочет, почти полгода стоять в ледяной воде, чтобы потом большую часть добытого отдавать. Бросят людишки золотой промысел. А ещё вернее — учнут вести дела тайно и пускать шихту в обвод. Торговых дорожек у нас много, все не перекрыть.
— На дыбу отправлю хитрых да строптивых! — стукнул царевич кулаком по подлокотнику. — Первых на дорогах вывешу, остальные ужо остерегутся!
Демид исподлобья поглядел на малолетнего Романова.
— Ты на Черной реке, царевич. И поостерёгся бы подобными обещаниями разбрасываться. Не любят у нас такого.
— Ты царскому сыну смеешь указывать⁈ — заорал, кривя лицо, рослый мальчишка. И с такой яростью, что в оконцове его голос дал предательского петуха.
Пётр сам смешался, побагровел лицом и собрался уже кричать нечто такое, после чего уже ни о каком Ряде с Москвой и мечтать не придется…
— Половина.
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— Что «половина»? — царевич смешался, как сбитая на взлёте куропатка (да простится ему, Ивашке, такое сравнение).
— Я согласен, чтобы тебе, севастократор, отходила половина добытого золота. Ежели жаждешь ты большего — то можно ввести принудительный выкуп остатков — коли есть у тебя на что. И тем златом ты можешь сам распоряжаться. Тратить на потребы свои или слать царю Фёдору.
Уже распалившаяся ссора угасла в единый миг. Есть такие чары у злата — то Артемий-Ивашка и по себе знал. Московиты притихли.
— Вижу, Пётр Алексеич, есть нам об чем торговаться? — хитро, но без ёрничества улыбнулся Демид.
— А сколь того злата на круг выходит? — спросил Пётр, и вопрос его вышел таким детским! Словно, слушает ребёнок дивную сказку и уточняет, сколько перьев у волшебной Жар-Птицы.
Правда, Большак только руками развел.
— То от людей, да от воли Божьей зависит. Сколько людей на ручьи золотоносные пойдёт, с каким усердием трудиться станут. Какую Господь им удачу пошлёт. И от непогоды многое зависит, и от того, наткнутся ли старатели на лихих людей или выйдут к острогам. Я не лукавлю, Пётр Алексеич, с года на год всегда по-разному выходит. Яко тебе не скажу — всё может не сбыться. И ты сам меня во лжи уличишь.
Демид помолчал и снова вернулся к своему.
— Так, готов ли ты, севастократор, дать нам клятву?
На этот раз малолетний царевич не метал молоньи и смотрел спокойней.
— Не спеши, Большак. Дабы жить и править в Черной Руси, требуется мне место. Со мной прибыл двор, немало почтенных бояр, коих я должен оделить землями. Мои войска должны где-то и на что-то жить…
Дёмка еле заметно выдохнул. Кажись, этого он ждал.
— Получишь ты землю, Пётр Алексеич, — и полез куда-то в закрома одёжи своей. Вынул оттуда лист пергаментный, сложенный вчетверть, и распластал его по столу.
— Вот она, Русь Черная, — принялся Большак водить по чертежу пальцем. — Вот Амур — Черная река. Вот ее притоки. Вот хвост — Шилка с Аргунью. А вот тут — у Албазина — мы с тобой находимся, Пётр Алексеевич. Теперича смотри!
Его палец пополз по линии реки вниз и вправо, а опосля вообще ушёл в подбрюшье чертежа. Старый атаман уже догадался, куда этот палец уткнётся, и только крякнул удивленно.
— Во даёт! — не удержавшись, прошептал Ивашка.
— Вот земля тебе, севастократор. К югу от Амура. Была у нас свара с богдойским царем, и эту землю мы у них примучили. По чести скажу: самые лучшие тут земли. Чёрные, жирные. Тепло; через всю страну большая река Сунгари течёт; есть леса, есть луга, есть поля под паром, есть целина. Весь край окаймлён с юга и запада горами, с полуночи — Черной рекой, с востока — речкой Уссури.
— А сколь велик тот край? — вперёд царевича влез Иван Нарышкин.
— С востока на запад — более трехсот верст. С севера на юг — более сотни. Земель там в избытке: всё, что сможете взять — ваше.
Московиты враз оживились. А Злой Дед не сводил сияющих глаз с Дурновского сынка.
«Ну, удумал! И ведь ни слова кривды не сказал. Да, и край теплый, и земли лучшие, и полно её. А почему полно? Так ушли оттуда почти все. На весь край и тысячи людишек не наберётся, не считая Таваньского острожка. А вокруг — Великая Цин! Тревожное и опасное соседство. Получается, что защита самых грозных рубежей Руси Черной ляжет на севастократора. Учуят ли московиты подвох?».
Московиты учуяли. Правда, не тот, о коем думал Артемий-Ивашка.
— Много ли сёл на тех землях, и многолюдны ли они? — продолжил расспрос старший Нарышкин.
— Людей там немного, — спокойно ответствовал Демид, а потом вдруг понял, о чём именно спрашивает боярин и, враз помрачнев, резко добавил. — Нет. Вы получите только землю. И только ту, что людишками не занята. Я же говорил ранее: у нас землёй володеет тот, кто на ней трудится. Каждый сам хозяин своей земли.
— Что ты мелешь, Большак? — царевич теперь не ярился, но глас его звенел недобрым звоном. — Ты, что ли, хочешь, чтобы бояре мои сами поля пахали? Они несут великую службу мне, и я намерен одарить их землями, что приносят большие доходы.
Демид лишь пожал плечами.
— Все, кто приходят на Русь Черную — хоть из Сибири, хоть из Чосона, хоть из Никани — все рады и одной земле. Вы первые нос воротите. Прости, Пётр Алексеич, рад бы тебе помочь, да не выйдет. Люди у нас вольные. И крепости в Темноводье не бывать. А бояре твои могут брать людишек в наём. Или из своих земель крестьян выписывать… Или, можа, стрелков ваших на ту землицу сажать.
От последних слов зело нахмурился енерал Гордон. Доселе он, в отличие от боярства, был весьма спокоен. Понятно: этот немец за плату служит, на что ему поместья и вотчины! Но отдавать своих людишек боярам он, кажись, не намерен.
«А может и впрямь эти бояре своих холопьев сюда перевезут? — возрадовался в душе старик. — От то было бы славно! Пополнилась бы земля чернорусская новыми душами. А холопство… Вода Черной реки его на раз смывает. Главное, чтобы бояре о том подольше не проведали».
Но, похоже, московиты слабо верили в возможность доставки на Амур многих сотен крестьян. Они ведь сами проделали этот путь через всю Сибирь и отлично понимали, как то непросто.
— Много ли народу живет на Руси Черной? — вопросил малолетний севастократор.
— Русских людей — тысяч с десять-двенадцать. Дауров — пашенных и конных — тоже около десяти тысяч. Прочих народов и народцев — орочонов, нани, ламутов, гиляков, удэ, воцзи, куру — может, еще тысяч десять. Есть такоже лихие люди, старатели воровские — но кто им счёт ведёт?
— Тридцать тысяч душ на всю эту землю? — Петр пытливо вгляделся в чертеж. — Как мне видится, нехватки в земле для них нет. Разве придут они к моим боярам внаём?
— Как позовёте, — пожал плечами Демид. — Я же вправду рёк: землица там наилучшая, лето длинное, во многих местах уже готовые поля, что особого труда не требуют… Это вам не тайгу корчевать. Так что, ежели тяжким оброком шею не сдавите — можа, людишки и пойдут…
Говор над столом снова стих.
— Ну, так как? — не выдержал Большак. — Пойдет ли такой Ряд?
— Надобно насчёт земель убедиться своими глазами… — завилял молодший Нарышкин (как там его… Мартемьян?), но царевич резко хлопнул ладонью по подлокотнику.
— Большак сказал своё слово! Покуда его слову — вера! Ежели обманом его обещания окажутся — тогда ужеИ́наче поведём разговор.
Мальчишка обратился к Демиду.
— Земля, с твоих слов, щедрая. И ежели так оно и выйдет — то грех такую не приять. Но есть ещё потребность великая. Со мной войско немалое, со мной люди служилые — и я, как севастократор, обязан их службу оплачивать.
— Ты, царевич, из таковских, значит? — улыбнулся Дёмка. — Тебе палец — а ты и руку цап?
Нарышкин-старший уже надул пузо, дабы заорать, но Пётр остановил его движением руки.
— Я ж тебе всё злато темноводское отдаю. Кто, окромя далёкой Гишпании, такое богатство имал?
— До злата ещё далеко, Большак, — очень по-взрослому вдруг покачал головой царевич. — Много времени сбор злата займёт.
— А сейчас нешто у тебя казны своей нет?
— Нет, ты кто такой, чтобы в дела государевы лезть⁈ — Иван Нарышкин таки успел вклиниться и заорать своим тяжким гласом, даже царевич его не остановить не смог. — Не про тебя та честь! Есть казна, нет казны…
«Похоже, послал венценосный брат Петрушку на восход, в одних портках, — прищурился драконовский атаман. — Либо же казна севастократорова быстро к ручкам боярским прилипла».
Потом ещё подумал и подытожил: «Инда и то, и сё враз случилось».
А старший брат Нарышкин продолжал разоряться, старательно не глядя на Петра (а то вдруг опять заткнёт):
— Ты, Большак, коли не знаешь дел державных, так и не лезь! Или воевода на место едет со своей казной? Нет, дурак, он на воеводстве сидит и с ево кормится!
— Вот от тех пуз откормленных народишко с голодухи загибается! — Ивашка с ужасом понял, что это уже он сам в свару влез. — Так ты знай, боярин: на Руси Черной тако не будет!
— Сколь тебе потребно, севастократор? — дивно, но на сей раз всех оборвал Дёмка Дурнов. — Ежели на общий круг.
Царевич, оттиснутый в ходе ругани на зад, замешкался. Повернулся сперва к немцу.
— Государь-севастократор! — с поклоном встал енерал Гордон. — Во вверенном мне регименте, с учётом хворых и не строевых, ныне наличествует сержантов счётом 45, фюреров и фурьеров — 49, капралов — 73, флейщиков 53, барабанщиков — 10, строевых солдат — 603…
— Патрик! — слегка раздраженно остановил того мальчишка. — Реки, сколько всего?
— Поскольку вдовы и сироты нашего попечения оставлены за Камнем, — не смутясь, продолжил немец. — То годовое жалование моего регимента — 10 852 рубля.
Ивашка уважительно присвистнул. Дорога игрушка — этот Бутырский полк.
— Мартемьян! — поворотился царевич. — Что по моей личной Преображенской сотне?
Молодой боярин с щегольским чубом, ладно торчащим из-под боярской шапки, спешно встал и, не больно раздумывая, пальнул:
— Пять тыщ, Пётр Алексеевич!
«А сотня-то разов в восемь полка меньше… — задумался Злой Дед. — Да и сумма такая… больно округлая. Немец вон, чуть не до копейки счёл, а этот — „пять тыщ“. Крохобор…».
Следующим, к кому обратился Петрушка — боярин Долгоруков. Тот, оказывается, за личный двор севастократора отвечает. За всех, кто царёву брату в рот глядит, словеса лепые речёт и со стола евонного кормится, чтоб бока лоснились.
Владимир Долгоруков назвал 3000 рублей. Покуда тот ещё хмурил свой боярский лоб, Демид уже достал из поясной сумки листки бумажные — порезанные и в книжицу сшитые — и свинцовое писало. Тут же принялся штырьком цифирь выводить, да брови хмурить.
— 18 тысяч и 852 рубля, — подвел он итог. — Это в серебре?
Царевич кивнул. А Дёмка принялся дальше чиркать. Артемий-Ивашка понимал, почему. Монеты российские на Амуре водились. И перечеканенные старые ефимки и новые, что с клеймом. Конечно, ни те, ни другие на рубль не тянули. Ибо в стакопеешном рубле положено быть не менее 10 золотникам серебра (если точнее, 45 граммов — прим. автора). А в ефимке, даже необрезанном, тех золотников примерно 7. Только Дёмка сейчас даже не в ефимки переводил. Совсем мало тех было в Темноводье. Даже меньше, чем никанских лянов. Те, потяжельче ефимков, да не сильно — всего 8 золотников. Хотя, ляны вообще штука ненадежная — вес у их в разных частях Никани разный, и доля серебра такоже разнится.
Да и не выйдет этими лянами рассчитаться. Ведь азияты эти — что богдойцы, что никанцы — страшно над своим серебром трясутся и не любят его на вывоз отдавать. Потому по Амуру больше ходят медные да бронзовые дырявые монетки: муньки чосонские и вэньки никанские. Так что, если по всему Темноводью пройтись, вряд ли, выйдет собрать столько серебряных лянов, чтобы севастократора содержать. Это ж 23 тысячи лянов! Значит, один возможен способ оплаты — золотом. И Дёмка, бубня под нос свои расчёты, то подтверждал.
— Серебро общим весом выходит почти 53 пуда… — он поднял голову и вопросительно покосился на Ивашку. — А почём у нас золото на ярмарке ныне шло?
Злой Дед пожал плечами. Но, конечно, он знал!
— Коли шихта да песком — то одна к двенадцати шла. А ежели отлитое золото — то одна к пятнадцати. Могло и выше.
— По пятнадцати сочтем! — решительно черканул по бумажке Большак. — Выходит… Три с половиной пуда золота.
Черноруссы озадаченно посмотрели друг на друга. Немалые деньжищи. Особливо, когда Хехцирская ярмарка все излишки выбрала.
— Я дам тебе два пуда, Пётр Алексеич, — решился, наконец, Демид. — Того, по твоим же словам, должно хватить более чем на полгода. Ежели у тебя самого есть что-то — то и год протянете. А там уже пора старательская начнётся.
— Яко ты складно всё посчитал, Большак! — царевич, казалось, забыл о деньгах, поедая глазами Дёмкины листочки.
— Это числа, — улыбнулся Демид. — Особые значки такие.
— То я ведаю, — фыркнул Петрушка. — Тиммерман меня цифири обстоятельно обучил. Но то, как ты споро большие величины исчисляешь — мне незнакомо.
— Отец так научил. А я Большаком токмо и делаю, что считаю. И когда отец на Черной реке верховодил — тоже помогал ему счислять.
— Научишь меня? — малолетний царевич всем телом подался вперёд.
— Конечно… — слегка растерялся Демид. — Только что по казне-то?
— Приму два пуда, — отмахнулся, как от неважного севастократор. А потом повернулся к Ивану Нарышкину и сказал совсем другим голосом. — А по остаткам казны я опосля особо всё обговорю. Думаю, сыщется.
Так новый Ряд и подписали.
…В чернорусские земли продвигались медленно. Демид отправил домой с вестями (и тайными наставлениями) два дощаника, куда посадил большую часть людей Индиги и Ивашки (хотя, сам Злой Дед заявил, что останется «присматривать» за московитами). На освободившиеся места сели солдаты-бутырцы и имевшиеся при севастократоре женщины и дети. Самой главной средь оных оказалась мать царевича Наталья Нарышкина (тут-то Ивашке сразу ясно стало, откуда при севастократоре ажно четыре боярина Нарышкина). Пётр взял с собой и мать, и младшую сестрёнку — тоже Наталью. Озорная девка была норовом схожа с братом, токма повеселее. Оно и понятно, сослали прочь от Москвы их обоих, но с Петра ещё и спрос держать будут.
Вообще, двор севастократора был весь какой-то… «детский». Вроде бы, и Нарышкины — братья уже немолодой царицы, но они все оказались заметно моложе царёвой вдовы. Старшому Ивану — едва-едва три десятка лет; а Лев, Мартемьяшка да Федька — сущие пестуны. Токма не при мамке, а при перезрелой сестрице. Да и прочие…
Поспрашав стрелков Бутырских, драконовский атаман вызнал, что даже дружные с младшим царевичем бояре с ним на восход не поехали. Боярин Михаил Долгоруков послал сына Владимира 25-ти лет, думный дьяк Никита Зотов — сына Василия 21-го года. И так далее. В летах была только немчура: учитель Петра Тиммерман, корабельщик Брандт, бомбист Зоммер… И, конечно, енерал Гордон. Этот Патрикей дюже понравился Ивашке: тихий, спокойной, словечка лишнего из него не выжать — а все бутырцы при ём, как шёлковые ходили.
Кажна речушка стопорила ход московской «орды», приходилось челноком гонять дощаники, перевозя людишек. Но всё ж, до серьёзных холодов дотащились к Темноводному. Город встретил «орду» с настороженностью. Но всё же согласились людишки принять в тепло баб, детей да хворых. Добавили лодок — и уже вся рать московитов отправилась к устью Шунгала-Сунгари. Однако, севастократор там не остался.
— Желаю посетить Болончан.
Мальчишка, видать, решил, что, коли, Большак из Болончана, то там и есть стольный град. Отговаривать великого севастократора не стали, взяли с ближними боярами да Преображенской сотней. Благо, крюк не велик.
Что сказать, озеро Болонь гостей впечатлило, а вот «стольный град» — нет. Но то — беда московитов с их ожиданиями. Дёмка шалопай спрыгнул с дощаника самым первым, ещё и концы на мостки метнуть не успели. Соскочил вместе со своим котярой — и в тот же миг в него врезался своей лобастой головой племяш Санька. Старшенький отпрыск Маркелки-Муртыги в отца пошёл лишь круглостью лика, а так — весь в мать. Даже волос тёмно-русый, без воронова отлива.
Санька стиснул дядьку в объятьях, а потом что-то бурно заболтал и потянул Большака за собой. И тот, позабыв о высоких гостях, легко дал увлечь себя, растворился в шумной толпе.
«Правитель, едрить его!» — выругался старик и понял, что выгуливать мальчишку-царевича придётся ему.
Мостки скрипели под тяжестью гостей, любопытная болончанская толпа подавалась назад, но не расходилась. И то, когда ещё на живого царевича поглазеть удастся. А потом…
Артемий-Ивашка со своими разболевшимися коленками застрял на дощанике, и после проклинал себя за то, что не поспел вовремя.
Юный Пётр с почти такими же малолетними ближниками ещё озирался на пристанной площади, как вдруг толпа стихла и расступилась. А по пустоте прямо на севастократора шла… ведьма. Ну, а как могли московиты ее восприять? Старая оплывшая баба с одутловатым лицом. С растрёпанными и шелохающимися на ветру полуседыми космами. С глазами навыкате и грязными щеками в бороздках от запекшихся слёз.
Ведьма шла на московитов шатающейся походкой, она тычила в них одутловатыми пальцами и блажила:
— Убийцы! Пошто пришли к нам, тати ночные! Прочь! Подите прочь, убийцы!
Шла прямо на них, ничего не боясь. Ровно безумная. И болончанцы — все как один — не решались её приостановить.
Ведь Княгиня шла.
А московиты видели ведьму. Инда вообще старую бабку, из ума выжившую. Петрушка-малец со своими малолетними дядьями нервно так рассмеялся, да и выкрикнул, хорохорясь:
— Поди прочь, блаженная! Иди на паперть, тамо подают!
Загоготали бояричи, а ладный-складный Мартемьяшка с щегольским чубом даже подшагнул и сапожком своим сафьяновым ведьму в пыль и опрокинул. Не сильно, без злобы, смеху ради…
А весь Болончан, обомлев, ахнул.
Ивашка уже спешил. Уже узрел, как близится непоправимое; уже расталкивал гребцов — но не поспел. Челганка лежала в площадной пыли и рыдала:
— Убили! Убили Сашику…
А потом всё совсем уж плохо стало. Разметав толпу, к матери рванул вернувшийся Дёмка. Пал на колени, подобрал её, прижал к себе, а та пуще прежнего завыла:
— Осиротели мы, Дёмушка! Убили… Убили Сашику! И в наш дом пришли!
«Надо же, — крякнул Злой Дед. — Прияла, наконец, смерть Дурновскую… И надо же, что прям нынче…».
Дёмка зыркал на царевича с боярами зверем диким — Ивашка и не помнил, чтоб видал у Большака такой взгляд. Рядом шаром надулся Амба и шипел; ещё не понимая, где враг, но чуя ярость Демида.
«Вот он чёрт, — озарило вдруг старого атамана. — Разметал, подлец, паутину-таки».
И Ивашка устало осел на какую-то бочку.
И так хлипко поставили. А теперича вовсе всё рухнет.

Год 1691. Плохой советчик

* * *
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Глава 13

Ворота ставили уже на третий раз. Теперь в помочь работягам прислали целых два плутонга бутырцев, но всё одно работа ладилась плохо. Проходивший мимоходом Олёша с грустью смотрел, как тяжеленные створки с натугой, ровно, в хлам пьяные, поднимаются на канатах, но никак не желают разместиться в положенных пазах.
— И ррраз! И двааа! — с искаженным от злобы лицом надсаживался мастеровой немец Брандт, которому поручили эту часть работ. Старик, будто предвидел беды, отмахивался от неё, но севастократор объявил, что ворота, как и корабли, делают из дерева — а значит, всё у хера Карштена выйдет.
Но не выходило. Старый корабельщик до багрового лица ярился на строителей, но пуще того — боялся гнева царевича. Так-то, к исходу второго года пребывания в Темноводье, Кремль в Преображенске был почти завершён. Осталось лишь башенки довести… да эти треклятые ворота.
Ныне строительные работы кажутся не такими и сложными, но какое-то время многие думали, что возвести цельный град на пустом месте вообще не удастся. Черноруссы, вроде бы, ни в чём не обманули Петра Алексеича… да только многого не досказали. Долина Сунгари оказалась чистой пустынью. Немалая река текла по плоской равнине — и от того расплескалась по ней десятками рукавов да проток с топкими берегами. Знающие подсказали, что река часто разливается, поглощая все эти низины. На таких берегах неплохо поля разбивать, а еще лучше — луговины косить. Но не город строить. Тако же и вода в Сунгари оказалось заметно мутнее, чем в том же Амуре — тоже неудобство. В общем, поиски места затянулись.
Где-то в 120 верстах вверх от слияния Сунгари с Черной рекой нашли широкий ручей (почти речку) с довольно чистой водой, и вот тут севастократор решил строить свою ставку — почти в добрых двухстах саженей от сунгарийского топкого берега. Место ему понравилось ещё и потому, что в округе обнаружили три немалых заброшенных села — нашлось хоть где бутырцев на зиму пристроить. Будущий град Пётр нарёк Преображенском, а ручей-речушку — Новомосковкой.
Правда, мучения у севастократора тогда только начались. Более полугода московиты ютились в полуземлянках ушедших на юг хурхов. «Стольный град» строился тяжко. Рук-то было в избытке, а вот мастеровых — кот накакал. Демид, обозлённый той постыдной болончанской историей, помогать царевичу отказался.
«Золото обещал — получи! — только и сказал Большак. — А боле видеть тебя не желаю!».
— Да, неладно тогда в Болончане вышло, — прошептал Олёша, глядя на мучения воротных строителей.
Ведь чудом до крови не дошло. Пока Ивашка висел камнем на плечах у Демида, прорвавшийся к царевичу лекарь втолковывал тому, кого они обидели… и, как мог, намекал, что неплохо было бы извиниться. Намёки первым уловил Мартемьян — и только масла в огонь подлил.
«Царевичу извиняться⁈ Перед кем⁈ Перед этой старухой⁈» — выкрикнул голова Преображенской сотни… выкрикнул слишком громко, чтобы его не услышали десятки ушей.
Как тогда кровь не пролилась… Ну, ясно как. К драке тогда никто не готовился. Болончанцы почти все вокруг без оружия были. А у царевича под рукой всего сотня — от небольшого, но городка не отмашешься. Взошли московиты на дощаники и оставались на них до утра. И утром уже заявился к ним поостывший Демид и указал: вот Бог, вот порог.
По итогу, Большак слова данного не нарушил. Новый Ряд исполнял твёрдо. Золото в три захода собрал и выслал. А вот по-соседски помогать наотрез отказался. «Жрать охота — платите! Мастера потребны — нанимайте! Бо есть на что». При этом, в Болончане московитов даже с золотом особо не привечали. Пришлось ездить в Темноводный, коий стоял много дальше.
И всё-таки юный Пётр не дал Преображенску загнуться. В первую голову, он запряг за работы всех. Вообще всех! Плюя на чины и звания. Н раз и его самого видели в простом тулупчике то с топором, то с лопатой в руках. Ближним боярам теперь пришлось, кроме лестных слов еще и умения свои показывать. Василий Зотов возглавил строительные работы. Старший из дядьёв царевича — Иван Нарышкин — оказался горазд в добыче потребных товаров. Ведь и камень, и простецкое дерево стало в ту зиму в большой цене.
Пётр Алексеич почернел лицом, ибо с утра и дотемна занимался управлением. Ставил задачи, искал исполнителей, требовал отчеты. С каждым днём зима становилась всё холоднее, жизнь казалась всё более невыносимой, но московиты трудились всё слаженнее. Так что, когда лёд с рек сошёл — смог севастократор отправить в Темноводный дощаники и привезти мать с сестрой в добротный терем. Да и прочие его люди уже поселились в сносных избах.
Правда, к тому времени темноводское золото у севастократора всё повытекло. Снова тучи сгустились над большой деревней, которую пока представлял из себя Преображенск. А Пётр Алексеич снова закатал рукава. Теперь юный царевич взялся за своих ближников. Просил, умолял, торговался. Настрочил дарственные на земельные угодья и манил ими бояр и бояричей — в обмен на мзду. Шло туго, прямо скажем, но севастократор мог трудиться не только пряником. Вызвал к себе дядьку Мартемьяна и не выпускал «с гостей», покуда его людишки не принесли в терем всю роспись расходов на Преображенскую сотню. Взял, сличил с расходными книгами и выявил нерасходных шесть сотен рублей! Вот тогда по терему полетели и кувшины с подсвечниками, и стулья! Сама царица кинулась к взбешенному сыну: сначала укоряла, что так к родичу сурово относится, опосля уже о пощаде молила. В общем, вытрясли с Мартемьяна деньги, и царевич, обрадовавшись, вызвал к себе уже генерала Гордона.
Тут не свезло: у командира Бутырского полка недоимков и на три полтины не нашлось (возможно, просто прятал хорошо). Но при дворе севастократора все вняли: царевич никого не пропустит. И опустошенная казна стала тихо и незаметно пополняться. Бояре и дворяне принялись наперегонки скупать у Петра дарственные на поместья, даже толком не зная, что им достанется. Царевич ценил такие подарки. Но велел окольничему дьяку вести список самых щедрых. Ибо уже понимал, откуда растут ноги у этой щедрости.
Олёша сам был свидетелем почти всех этих историй. Ибо, так уж вышло, что сам он редко выходил из севастократорова терема. И служил он в нём не по лекарской надобности. У царевича с царевной здоровье было — дай Бог каждому! Царица-вдова тоже больше охала, нежели от хворей страдала. Нет. Служил маленький никанский даос Хун Бяо при Петре Алексеиче личным советчиком.
Юный севастократор вызвал его на разговор прямо посреди стылого поля, которое еще только пыталось стать Преображенском.
«Зело сильно обидел ты меня, Олексий Лександрович, — с ходов начал царевич. — Лукавством своим затащил ты меня в эти края. А тут вместо молочных рек — река Черная… и людишки такие же. Грех на тебе, лекарь….».
И смолк надолго. Лик суровый, мрачный, а характер у Петра… ну да, как Сашко и писал: «энергия через край, страстей — полная душа». Обижался юный царевич легко, а на расправу был скор (коли то во власти его).
Но не сейчас.
«Я говорил про тебя с Тиммерманом… И Франц Фёдорович мне указал на то, что сам я не приметил. Под Албазиным это ты ведь всё спас. И крови не допустил, и черноруссов как-то образумил. Что ты им рёк?».
Олеша смущенно опустил глаза. Не про листки же дурновские ему сказывать!
«Ладнова, — махнул рукой Пётр Алексеич. — Главное, что ты не супротив меня лукавил. Помог, стало быть, власть мою здесь утвердить. Но сам видишь — её и дале утверждать потребно. Так что на Москву тебе возврата нет. Будешь моим советчиком!».
«На Москву возврата нет». Олёша скрыл улыбку. Да, ещё в Кремле было оговорено, что куропалат из Аптекарского приказа по исполнении дела должен был вернуться обратно. Только Хун Бяо знал, что не возвратится при любом раскладе. Он увозил с собой главную угрозу русскому престолу; так что с прочими болячками царю теперь придется справляться самому.
В общем, стал он «советчиком по восточным делам». Звучало до ужаса громко… но, поразмышляв, Олёша осознал вдруг, что должность та и впрямь про него. Ведь он тут единственный человек, ведающий жизнь, что на Москве, что в Темноводье, что в империи Цин. В случае чего, никто не сможет подсказать царевичу лучше него. Так что с той поры советчик Олексий Лександрович располагался постоянно недалече от севастократора. На многие важные встречи Пётр сам звал его. Возил с собой в Таванский острог, где изучал жизнь на южном рубеже Руси Черной (и за рубежами тоже). Даже чин Олёши провозгласил думным!
Да, Дума в Преображенске тоже появилась. Только вот совсем она не походила на Думу московскую. Бояре-то обрадовались, подоставали из ларей самые высокие шапки, но с первых же дней царевич рассадил их за стол да принялся раздавать указания. Тыкнет пальцем: за то ты отвечаешь, за это — ты.
Не о таком мечтали бояре.
Олёша тоже, как оказалось, мечтал о чём-то ином. Выпытывал его царевич часами, а вот советы у советчика особо не просил. Вместо того, поставил ему задачу: замириться с Русью Черной. Что означало замириться с Большаком. И с задачей той никанец не справлялся. Отправлял Демиду письма трижды, в которых даже позволял себе смелость (нет, наглость!) извиняться от имени севастократора. Большак не ответил ни разу. В разгар зимы, по крепкому льду лекарь даже поехал в Болончан. Сын Дурнова встретил его тепло; радостно делился тем, сколько открытий сделал от чтения записок своего отца. Но, едва советчик заикнулся было о налаживании отношений с Преображенском («Он ведь всё одно уже здесь, Дёмушка! Надо чинить поломатое — ради будущего!») — Большак тут же помрачнел лицом, набычился и принялся долго цедить брагу из ковша.
«Москва пришла, — выдавил он наконец из себя, будто, говорил о моровом поветрии или туче саранчи. — Этот твой Петрушка — всего лишь отросток Москвы. Я помню, как отец не любил Москву. Боялся ее. Сам туда поехал, но я видел, чувствовал, что он ее не любит. Только тогда не понимал, почему. А в Болончане враз прозрел. Московиты могут быть лишь хозяевами. Брать, хапать, требовать! Золото нам дай, Большак! Землю нам дай! За службу нашу плати!.. А потом: сапогом и в грязь».
Быстро тогда захмелел Демид, некрепок он был по бражной части.
«Пусть сами на ноги встают! — уже кричал сын Дурновский. — Гонору-то у каждого на десятерых, а что они смогут? От и поглядим!»…
…Ворота, меж тем, качались-качались, но так и не сошлись в проёме каменной башни.
— Опускай! — с легким акцентом и сильным расстройством в голосе прокричал Брандт. — Вновь левый створ перекосило…
Олёша понял, что до неприличия долго пялится на чужие мучения. Правда, стыдиться ему нечего, он и сам к великой стройке немало усилий приложил. Кремль начали строить летом 1690 года. И строили его всем миром. Не хватало умелых людей, самых простых топоров, молотов да зубил недоставало. Камень везли чуть ли не за сто вёрст, почти от Таваньки, где каменные отроги Ваньданьшаня выходили к самой Сунгари. Но всё ж таки построили. Все башни, весь обвод стен на сажень были каменными, а выше — уже кирпичными. Тот кирпич лепили и жгли круглый год в десятке печей. Столько работ было: копать землю, копать глину, рубить лес, жечь уголь, кирпичи обжигать, колоть камень, сплавлять его по реке… И это только, чтобы начать строить. Так что и Олёше пришлось немало спину погнуть. Даром, что советчик.
«Советчик!» — Хун Бяо хлопнул себя по бёдрам и взглянул на уже высокое солнце. Севастократор его уже битый час ждёт! Стараясь сохранить вид, никакнец, прихватил полы кунтуша и засеменил в сторону державного терема, благо, в Кремле до него было недалече. Не сбив дыхания (всё-таки в этом даос был мастер) Олёша взбежал на крыльцо, кивнул стороже из преображенцев и кинулся к лестнице на верх. Пётр Алексеич любил дела творить в светлых клетях.
За грубым дубовым столом сидел окольничий дьяк Николка Алтанов. Тот самый, что вёл список «щедрых бояр». Сидел и ковырялся чиненым пером в своих космах. Завидев Хун Бяо, он тяжко вздохнул и привстал, но ровнёхонько настолько, чтобы думный чин увидел, что пред ним встали. А потом сразу плюхнулся тощим задом на лавку.
— В палатах? — осторожно спросил Олёша.
— В палатах.
— Ждёт?
— Ждёт.
— Гневается?
— Гневается, — на третий раз отзеркалил Николка, но уже в чуть более злорадном духе.
— Один он там?
— Нет, — игра в повторялки поломалась, дьяк разочарованно вздохнул.
— А кто там? — насторожился никанец.
— Как и положено: советчик! — Николка растянулся в радостной ухмылке.
Вот что умел севастократоров дьяк, так это выводить людей из себя. Бывало, и царевича до белого каления доводил. Играл парень со смертью, но цену себе знал. Никто так не ведал всех дел, как Николка Алтанов. Без помет, без записей всё мог по делу обсказать, хоть, ты его ночью подыми. Тем и держался при дворе.
— Да какой еще советчик⁈ — не сдержавшись, возвысил голос Хун Бяо.
— Так, который другой, — пожал плечами окольничий дьяк. И добавил негромко. — Людолов. Пригрёб не свет, не заря.
Олёша с лёгким недоверием посмотрел на тяжёлую дверь в палаты.
— Тогда, может, мне попозжа зайти?
Николка весь встряхнулся.
— На то никаких указаний не дадено!
Он даже для верности пошебуршил ворохом раскиданных по столу бумаг, хотя, потребности в том не имелось: дьяк всё до последней буквочки хранил в своей голове. Поднял глаза, вздел плечи в неискреннем раскаянии, а потом даже не погнушался встать с лавки, пройти к двери с почтительным изгибом в спине. Потянул левой рукой за еще шершавую резную ручку, а правую сложил этак уголком: ступай, мол, советчик.
Олёша, пожав плечами, вошёл. И окунулся в море света. Петр Алексеич не только не завешивал широкие окна, он даже распахнул их. Теперь и мутность бычьего пузыря не мешала солнцу метать свои острые невесомые стрелы во все тёмные углы светёлки.
Рослый царевич стоял по левую сторону от вытянутого округлого стола. Второй человек тоже стоял, только за столом, принимая спиной все яростные удары солнечных стрел. Невысокая фигура вся находилась в тени. Гость, как бы, сам казался тенью. С полумрака ни глаз, ни черт лица не рассмотреть. Да и не надо, Алтанов уже и так разъяснил, кто его тут ждёт.
Олёша поворотился к севастократору, отвесил долженствующий поклон. А тень уже разверзла уста.
— Поздорову, Олексий Лександрович!
— И тебе поздорову, Устин… Иванович!
Эх, замялся перед отчеством. Но, что поделать, коли сам отец за такое упоминание мог и в зубы дать. Одно слово, Злой Дед.
За столом стоял байстрюк Перепёла. Ныне — еще один ближний советчик царевича Петра.

Глава 14

Устин Перепёла приехал в Преображенск на исходе первой зимы 90-го года. Приехал тихо и незаметно. Спал в сараях, ел с ладони, да всё просился на службу к «государю-севастократору». Разумеется, все, кто слышал, понимали это по-своему, и слали конопатого чернорусса то уголь жечь, то лёд на реке рубить… То просто слали. И Устинка не чинился. Делал исправно всё, что велели, но сам старался с каждой работой оказаться поближе к царевичу. Где-то через месяц (эти дела тогда никто не считал и не отслеживал) умудрился-таки Перепёла попасться на глаза Петру. Чем там смог байстрюк привлечь внимание севастократора — то Олёше было неведомо. Но токмо дав черноруссу открыть рот, юный правитель попал в тенета, что твой птенец. Перепёла враз наплёл ему, что без его, Перепёлова участия, царевич и шага ступить не сможет.
«Надо признать, что Устинка в чём-то прав, — осадил сам себя никанец. — Вся надежда у Петра Алексеича в этой земле на злато. А уж байстрюк-людолов на этом деле собаку съел. Не один год он охотился на потайных старателей, самолично излазил все верховья Зеи и Селемджи. Желтуга… ну, про неё он, хотя бы, ведает немало. Главное, что дело старательское Перепёла знает преизрядно, знаком со многими людьми».
Конечно, Устин пришёлся в Преображенске ко двору. Демид Дурновский честно, по Ряду, прислал царевичу чертёж земель Темноводских, в коем проименовал все золотоносные ручьи, натыкал красных крестов — но и всё! Ближники Петровы даже не ведали, как подступиться к новому делу. Куда ехать, что говорить, как за старателями смотреть. А у людолова имелся готовый план. Доходчиво и в мелочах поведал Перепёла то царю…
И поставлен был головой над всем старательским надзором. Едва сошел лёд, цельная рота бутырцев села на дощаники и добралась до Северного. Дуланчонка улещили подарками, грамотой от имени севастократора, и тот дозволил московитам разбить стан выше по реке Зее. Уже оттуда Перепёла начал ездить по рекам, речкам и ручьям, выискивая старателей и знакомя тех с новым укладом. Половина золота севастократору — и ты чист пред его законом. Гудели мужики, но не больно-то погудишь под десятком пищалей. Как степлело совсем, людолов начал самое излюбленное — охоту на воров. Он уже подучил бутырцев, и в разгон устремились сразу несколько ватаг. Споймали потайных старателей изрядно. Кому-то Перепёла дозволял покаяться и стать честным золотодобытчиком (изрядно пополнив свою личную мошну), но большинство вёз на Сунгари.
В разгар лета добрались до Желтуги. Там случилась уже целая война — половина полка Патрика Гордона (со стариком-немцем во главе) отправилась душить воровскую вольницу. Едва-едва дощаников смогли собрать на такую ораву. То, что замыслил ещё Демид, свершил Устин Перепёла. Крови пролито было немало, но воров основательно разогнали. Зато золота и пленников на Сунгари привезли — аж борта трещали.
Тогда-то Устинка и предложил придумку, которая показала, что он не только про старательство думать горазд. Олёша сам был свидетелем той беседы, да Перепёла и желал, чтобы его многие услышали. От того и напросился в Думу, да слова попросил.
«Ведаю я о бедствии, что имеет вы, — начал он. — Землицы наш щедрый государь верным людям своим отмерил немало, а работать на ей некому».
Это он ловко подметил. Полей да лугов Пётр Алексеич раздарил на несколько тысяч десятин, а работники с Амура почти не шли. Наверное, и сотни батраков на Сунгари не поселилось. И было их так мало, что они сами условия работы назначали. Ежели не по норову им — то снимались и шли к следующему землевладельцу. Бояре московские от такого багровели, а поделать ничего не могли. Дарёная землица пребывала в запустении и не грела их сердца.
«Поял я на Зее, Селемдже, Желте да Невере до трёх сотен греховодников, что отреклись от закона, что нарушили волю государеву! — продолжал растекаться Перепёла. — Грех тот им молить не отмолить, и всея эти людишки грузом пудовым ныне на шею Петра Алексеича садятся!».
В общем, выдал Устинка такое, от чего все оторопели. Раздать воров боярам, да чтоб те землицу возделывали. И так складно обставил, что всем выгода была. У севастократора бояре пленников как бы в залог берут. А те пленники должны у новых хозяев свою цену отработать. И дурню понятно, что умеючи этот долг на потайных старателях можно до гробовой доски держать. И в новые долги вгонять. В отличие от вольных людей, этим идти некуда. Конечно, Темноводье огромно и дико, можно сбежать… Тогда и решили всех воров каленым железом в щеку клеймить.
Это уже не Перепёла. Бояре сами додумались. И с той поры они людолова так полюбили! Да и Пётр Алексеич руки довольно потирал: вместо расходов на воров всё для казны новой прибылью оборачивалось.
Конечно, такого Русь Черная стерпеть уже не смогла. Демид сам бросил игру в молчанку и к осени в Преображенск съездил. Ругань вышла знатная.
«Вы пошто людей холопите⁈ — Большак отказался садиться за стол и кричал стоя. — Да ещё всех подряд! Не по-людски это! Не воры ж кромешные, многие по глупости али по нужде от семей оторвались и на прииски подались».
Царевич тогда ждал Большака. Подготовился. Да и жизнь на Черной реке он уже изучил преизрядно.
«Нельзя, значит, Демид Ляксаныч? — сузил глаза севастократор. — А то, что вы такоже делает — это, значит, правильно? Шлёте на островки пустынные, приказываете живность морскую бить! Вам можно?».
«Ты не ровняй! — видно было, что Дёмку задело за живое. — Мы не всех! Дуралеев юных по домам разгоняем. И острова теи ворам для исправленья дадены. Вы же всех поголовно в ярмо загоняете! И клеймы! Клймы, яко скоту прижигаете! Где ж такое видано!».
«Вор должен кажен день помнить о том, что он вор. И все вокруг должны это видеть» — холодно ответил Пётр.
«Как же он к жизни в людях вернётся? — Демид качал головой. — Инда вы и не думаете им волю возвращать? Устинка! Нешто ты такое удумал⁈».
Надзорный голова стоял чуть в стороне от Петра, оттеснённый боярами и был красен, как рак. На его белёсом лике краснота враз становилась приметной. Большаку он ничего не отвечал, только зубами скрипел.
«Ты больно-то не ори! — царевич резво вскочил с кресла, дергая щекой. — Этот человек теперь служит мне и перед тобой более ответ не держит».
Уехал Демид в душевном раздрае, а мальчишка-царевич торжествовал. Он-то одно и хотел показать Большаку: не захотел вот с ним в дружбе жить — так он, царевич, и сам отлично справится. И, коли по чести, было от чего так ему думать. Перепёла же, вдохновенный, принялся севастократору новые придумки излагать.
Как пошли в казну первые доходы, по его совету прямо недалече от крупных приисков выросли лабазы со стражей из бутырцев. А в тех лабазах еда, различные припасы, дорожная справа, да приспособы для старательского дела. И, разумеется, вино хлебное. Не в далеких острогах, а прямо недалече от золотых ручьев. Бери, старатель, всё для труда своего! Только, конечно, по совсем другой цене. И прибылей от тех лабазов хватало и казну пополнить, и укромную кубышку людолова. Олёша как-то не утерпел и наговорил царевичу на надзорного голову, что тот часть прибылей ворует, даже особо не таясь.
«Такому бы самому клеймо прижечь».
«Эх, Олексий! — царевич не скрывал улыбки. — Да пущай его ворует! Когда он мне вдесятеро больше приносит! Никто столько казне не помогает: ни ты, ни любой из бояр. Все бы такими ворами были!».
Осенью 90-го года стало ясно, что в ту страду Перепёла собрал золота столько, сколько в Темноводье отродясь не собирали. Пётр Алексеич даже решился отправить три пуда золота на Москву. Смотри, мол, венценосный брат, как годно младший Романов за дело взялся! Конечно, как Дурной за Камень он тащиться не стал. Один из дядьёв, Лев Нарышкин, доставил тяжёлые мешки в Удинский острог и там поручил отослать их в столицу. Опять же, наперёд к царю послали вестника с подробной описью (чтобы, значит, золото в дороге не «усохло»).
Как леса зажелтели, двинулись из Преображенска на Амур дощаники. Люди Петра щедро скупали припасы на долгую зиму. Своего-то хлебушка почти не было. Клеймёные воры-холопы, конечно, засеять ничего не успели. Только лишь поля подготовили, да сена накосили с избытком. Олёшу тоже послали за покупками — в Болончан. Ведь никого иного из ближников севастократора в том «вредном» городке не примут.
Никанец в Болончане задержался: у Муртыги-Маркелки Дурновского жена очередную дочку родила, на крестины даже Злой Дед заскочил.
Задержался, в общем, лекарь…
Во время очередного застолья, Олёша не утерпел и нажаловался на успехи людолова. Именно нажаловался! Ему обидно было, что черноруссы не могли столько собрать, а у Перепёлы вона как ладно вышло. Демид, как обычно, молчал и только в кружку смотрел, а Иван Иваныч тонко рассмеялся.
«Эх, Лёшка-Лёшка! Ну, ты-то, навродь, не балбес человек. Меня вон даже с того света возвернул… Нет, паря, ничего мудрого в том безродыше нет. Иль мыслишь, больно сложное это дело: людишек золотой лихоманкой поманить? Тьфу! Сами бегут, языки набок! Сашко Дурной, светлая память ему, сам старательское дело сдерживал. Хочь, и богатство, а видел он в том угрозу великую всему Темноводью…».
«И верно видел» — влез мрачный Демид.
«Да, кажись, верно… Ты потому царёнку всё злато и отдал, Дёмка? Так?».
Большак промолчал.
«Угу, — сам себе что-то пометил в голове старик. — Тугудай тоже до того злата не особо охочь был. Ну, и Дёмка… сам видишь. Так что не страдай, паря. Не молодец твой Перепёла, а балбес. В скорости ему это аукнется. Ещё царёнок его за вихры оттаскает, когда золота не станет».
Никанец выразил сомнение: как, мол, не станет? И тут уже влез Орел-Муртыги.
«А как всего не стаёт, Олёша, — улыбнулся он своим губастым ртом. Подтянул поближе туесок с поздней водопьянкой. — Вот гляди, ягод сколько. Черпаешь первую горсть — вона как много! В рот не влезет!».
И Маркел с усилием, но запихал себе в рот полную пригоршню голубых ягод, доказывая неверность своих же слов. Прожевал довольно и продолжил:
«И вторая горсть будет щедрой. И третья. А потом уже нехватка образуется. Затем вообще по ягодке выколупывать придётся. Чем жаднее ухватишь сегодня, тем меньше останется к завтрему. Только злато не ягода — на новый год уже не народится».
Ивашка Иванов кивнул, но не смог не съязвить.
«Ты, Маркелка, лучше саблей маши, а не рассуждай. То у тебя ладнее выходит. Завтрему… Твое завтра еще на десятки лет может растянуться. Не успеет Перепёла опростоволоситься. А я уже про новый год речь веду. Ты ж видел, Лёшка, как людолов обобрал старателей! Половину шихты — царевичу, на остальное продал жратвы да прочего втридорога. Не так уж и выгодно золотишко мыть. Особливо, когда не горстью черпаешь, а ягодки выколупываешь. На старых приисках уже целые берега скапывают, да в воде моют. Десятки пудов грязи — за кисет золотого песку. А потом приходит твой распрекрасный Перепёла и почти всё изымает. Ох, не пойдут людишки в новое лето на златоносные ручьи. А ещё вернее: потянутся они в потайные старатели».
«Чтобы потом им на щеке воровской знак выжгли?» — передёрнулся Олёша.
«Ну… Народ на Амуре рисковый, шубутной, — хмыкнул Ивашка. — Да и каждый верит, что уж его-то недоля обойдёт…».
Когда лекарь-советчик вернулся в Преображенск, там уже началась новая напасть: побеги клеймёных холопов. Нет, они и летом утекали (потому и клеймить их начали — чтобы легче найти). Но осенью беглецов стало больше. А ловить их, наоборот, не выходило. А ещё в окрестных лесах всё чаще стали замечать охотников из местных.
«Это Демид мстит за поруху чести своей! — надрывался на советах людолов. — Вишь, нахрапом не вышло, так он своих натравил. Того же Алхуна. Я ведаю: тот гиляк горазд на подлости. Видит бог, это нехристи сюда пришли и пленных воров сманивают!».
Пытались споймать того Алхуна (или кто там еще в лесах погуливал), но всё неудачно. Бутырцы хороши в чистом поле, тогда как для местных леса — дом родной.
Олёша ждал всю зиму, чтобы самолично увидеть: сбудутся ли предсказания Злого Деда. Но, оказалось, что Перепёла не сидел, сложа руки. Спелся он с боярином Долгоруковым, и вместе они учинили следующее. Ко второму ледоходу в Албазине, Темноводном, Северном и даже в Болончане были открыты мытные столы. Каждый столоначальник изо всех сил принялся сманивать людишек на старательский труд. Тем, кто решался, выдавалась бумага о законности их старательского труда. Поскольку манили, в первую очередь, людей небогатых и неприкаянных, то им предлагали снаряжение под будущее золото либо деньги в рост.
В столах даже пытались вести учёт тому, кто да где будет золото мыть.
«Устроим объезды, — воодушевлённо вещал людолов. — У кого нет бумаги с печатью — тот, значит, вор. Таковые пущай либо отступное платят и бумагу берут, либо брать их в оборот!».
И Перепёла радостно хлопнул себя кулаком по щеке, будто, тавро ставил.
…Вот после того и стал он окольничьим у севастократора. Новым советчиком.
Хорошим.
«А я, получается, плохой» — вздохнул Хун Бяо.
Ему вот не пришло в голову предложить везти в Москву не золото, а сразу никанские товары. А Устинка удумал. И товары за Камнем те дюже нужные, и выгоду Перепёла изыскал. Даже тут изыскал.
«Берём плиту чая, государь, — жарко наговаривал Петру людолов. — Даже в Чосоне за три ефимка, не более. Ежели в золоте — то где-то полтора золотника. А на Москве сколь фунтовая плита стоит? До восьми рублей! От и можно в отписке в приказ Чернорусский указать, что прислано с Амуру-реки чаю никанского на пять золотников!».
«К подлогу меня склоняешь, пёс⁈» — вспылил царевич.
«Да где ж подлог, государь-севастократор? Где ж подлог⁈ — возопил Перепёла, ибо Пётр Алексеич уже успел того и за вихры ухватить. — Чай-то всамделишный. И цена на него торговая, честная. Значит, всё правда и есть. Поял ты с амурских речек полтора золотника, а привезёшь на Москву пять! Стараниями твоими та цена утроится. И, коли это дело мы со старанием провернём, то наши прошлые три пуда золота можно в десять пудов оборотить! Согласись, государь, подарить царю Фёдору Алексеичу десять пудов золота, хоть, и в товарах — это дорогого стоит».
И вот уже разжалась царственная рука. Выпустила вихры.
Хороший советчик, Перепёла. Не чета другим…
…Но сегодня людолов в гостях у севастократора выглядел не особо радостным. Да и Пётр Алексеич смотрел на того невесело.
— А, лекарь! — протянул тот и поманил никанца. — Подь поближе, тебе тоже не помешает послушать. Повтори-ка, Устин!
— Да, что повторять… Амур торг вести не желает. Хлебом с гречей да гаоляном кое-как ещ перебиваемся. А полотно не дают! И Дуланчонок, и Шуйца из Болончана в голос твердят, что и бязь, и саржу даурам распродали, а остатнее на ярмарке сбыли. Темноводный железо зажимает. Топоры, косы, ножи и прочее скованное ещё готовы продавать, а крицы — ни-ни. Примерно такоже и с прочими товарами. Пушной торг ещё впереди, но чую — и там Преображенск заобидят!
Да, не задался у Перепёлы 91-й год. И золота у народа выжал поменьше (не так, конечно, как предрекал Ивашка, но заметно поменьше), и теперь черноруссы ничего на то злато продавать не хотят. А Преображенск сильно зависел от торга. Полями округа уже обросла, но мало этого было. Совсем мало!
— Говорю тебе, государь, это Дёмка воду мутит! Дёмка и иже с ним! Закусило его ещё в том годе — от он и пакостит!
— И что же делать? — хмурился Пётр.
— А Большака менять надо! На хорошего Большака, правильного! Который верно будет руку твою держать! Чтоб исчезла свара меж двумя властями, чтобы шли они друг с дружкою, яко единая власть!
— И где ж мне такого Большака найти?
— Меня в Большаки проведи, государь!

Глава 15

Вот тут Пётр Алексеич впервые повернулся к Олёше. Будто, за помощью. Но тот помочь не смог. Все силы потратил на то, чтобы не рассмеяться в лицо севастократору. Царевич разочарованно отвернулся.
— Тебя, значит?
Людолов оживлённо заболтал головой: вверх-вниз.
— Истинно говорю, Пётр Алексеич, лучше того и быть не может. Ужо тогда всё злато в Темноводье в твоей власти станет. И не токма оно. Я всю Русь Черную принудю тебе служить. Истово! Москву ясаком и дарами завалим! Обласкает тебя царь!
— Но ты же… — царевич не решался закончить мысль свою, но брезгливость в его словах проступила весьма явственно.
Надо сказать, что юный Романов вообще местный уклад выборов правителя находил блажью и дуростью. В его словах часто слышал Хун Бяо такое мнение, что природа власти заложена в человеке изначально. Либо она есть, либо нет её. Всё от Бога дано. И уж никакие сиволапые неспособны увидеть эту суть в достойном. Они будут радеть за свои шкурные интересы, поставят на престол того, кто пожрать от пуза пообещает.
«Тако всякая мерзость ко власти и пройдёт» — говаривал он.
И сейчас он смотрел на раскрасневшегося байстрюка Устинку… и рот его непроизвольно кривился.
— Ты же ни в атаманах, ни в князьях не ходил, — попытался вывернуться царевич.
— Большаком может стать любой чернорусс! — возмутился Перепёла. — Рази Дёмка ходил в атаманах? Даже Болончаном верховодит Сенька Шуйца, а допрежь того — Княгиня.
— Но ведь он… — Пётр Алексеич снова не договорил. Но на этот раз Перепёла ясно понял недосказанное: «…сын Дурнова». Краска тут же проступила на его шее и лице, Устинка резко дернулся назад, ровно, кто перед ним факелом махнул. Хун Бяо ясно видел в глазах людолова проступившую боль. Он-то! Он, Перепёла, как раз неведомо, чей сын! Безрод, байстрюк. То ли выдававший себя за сына Ивашки Иванова, то ли и впрямь его сын, но не признанный. Хоть так, хоть этак — безотцовщина. Сам себе путь в этом мире прогрызающий.
И ведь неплохо прогрыз! Вон уже — советчик севастократора. Причем, лучший советник, не чета бесполезному никанцу.
«Да, Устинка явно ценит в себе это, — понял Олёша. — А сейчас он читает в глазах своего господина, что всё это пустое. Что важно одно лишь: чей ты сын».
Царевич, кажется, и сам приметил неладное.
— А как, по-твоему, смогу я сделать тебя Большаком? Просто указ издать? Так, ясно, что не примут такого местные. Только сильнее озлобятся.
— Не указ, — Перепёла старательно притворялся, что вовлечён в беседу, но выходило у него не особо. — Подбить надобно князей, атаманов, что голос имеют. Ты ведь Романов! Севастократор! Облечён высшей властией! Потребно подход к каждому искать. Кому-то и тёплого слова от тебя будет в избытке. Кому-то пригрозить можно. С кем-то сторгуемся. Главное: ежели увидят они, что ты за моей спиной стоишь незримо — то и призадумаются, кого им выгоднее над собой поставить.
Юный севастократор слушал советника и, похоже, всё больше уверялся в своей неприязни к выборности власти.
— То мы подумаем. Дело, всё одно, небыстрое. А задачи у нас скорые имаются. Где потребных товаров достать, чтобы зиму пережить?
— У тебя есть золото, государь. Надо самим торговлю вести, — подал голос Олёша.
— В Пасти Дракона Ивашка сидит, — буркнул Устинка. — Этот не пустит. А судов и подавно не даст. Да и плохая пора уже для морских походов.
— До Чосона можно и сушей добраться, — не останавливался Олёша. — Правда, дороги туда нет. Но совсем близко Великая Цин.
— Богдойцы? — изумился Пётр. — Разве это не главные враги Черной Руси?
— Ныне войны нет, государь. Много лет уж нет. Почему бы не учинить торговлю? Рубежи Великой Цин близко, речной путь — удобен. Ну, или есть ещё Северная Юань. Монгольское ханство подальше, но тоже доступно. И вражды меж Русью и ханом Бурни нет. В своё время Сашко Дурной помог тому стать ханом.
Этой истории Пётр ещё не знал. Вернее, не запомнил; Олёша точно ему о том как-то сказывал. Но, видимо, юному царевичу тогда было не до того. А вот ныне — до того.
— Сказывай про Бурни! — повелел севастократор. — И особливо то, как ему помогли…
Рассказ затянулся, у Петра Аексеича была тьма вопросов, а по итогу…
— Отправишься в Степь, Олексий Лександрович. Найдёшь их старшин или самого Бурни-хана и обговоришь торговые вопросы меж нами.
И глупый даос Хун Бяо отправился в негостеприимные монгольские степи с мешочком золотого песка в качестве то ли дара, то ли задатка (мешочка, который жёг ему руки и мешал спать в тех разбойных степях). Месяц у него ушёл на то, чтобы найти в иссохшем травянистом море людей державного склада; чтобы убедить тех людей, что он важный посланник ещё более важного человека; уговорить их помочь ему добраться до ханской ставки…
Степь уже сменила окрас с серо-жёлтого на белый, когда он, наконец, добился своей цели; когда до встречи с ним снизошел сначала какой-то хунтайджи, затем гун — чуть более ближний к свету ханского внимания… И после этого, уже почти достигнув цели, Олёша вдруг бросил всё, потратил остатки песка на найм косматых верблюдов (которые только и могут пройти зимнюю степь) — и устремился назад, на Сунгари.
…– Вернулся? Уже? — Пётр с легкой настороженностью смотрел на изможденное лицо своего советчика.
«Плохого советчика».
— Виделся ли ты с ханом Бурни? Договорился ли о торговле?
— Нет, севастократор. Не успел.
«Посланник я тоже не особо хороший».
— Так, почему ты вернулся? Тебя ограбили в дороге?
— Слава Господу, обошлось. Я был близок к цели, государь. Но в шатрах тамошних вельмож услышал одну новость. И мне показалось, что ты хотел бы о ней услышать. И пораньше.
Пётр встал и заложил руки за спину.
— Ну?
— Хан Бурни вознамерился сам вести переговоры с Русью Черной. Он даже послал своих вестников вперёд и велел им передать, что будет ждать черноруссов у Темноводного.
И Олёша вцепился своим взглядом в глаза царевича. Он молился всем возможным богам, чтобы увидеть в них покой и уверенность. Это значило бы, что с Амура ему тоже передали ту весть. А,стало быть, всё хорошо…
— За спиной моей сговариваются!!! — с искажённым лицом заорал Пётр.
Махнул рукой над столом, сметая кубки. И ясно давая понять: ничего не хорошо. Не сказали черноруссы севастократору о переговорах. Демид не сказал.
«Что же я наделал? — ужаснулся Олёша. — Зачем ему сказал… Но Пётр и так всё узнал бы. Не сейчас, так после. Разве меньше он осерчает? А переговоры уже завершатся. Мало ли, о чём там сговорятся?».
Больше всего на свете сейчас лекарю хотелось перечитать те листочки Дурнова, что отдал он Демиду. Да, он помнил их дословно, но вдруг прикосновение к Сашко даст понимание? Что он, никанец Хун Бяо всё-таки наделал? Спас Россию от Смуты? Или просто перевёз её из Москвы на Черную реку?
— А ты молодец, Олексий! — царевич уже слегка умерил страсти и смотрел твердо и решительно. — Правильно, что бросил всё. Это важнее. Когда хан отправится в Темноводный?
— Не ведаю, Пётр Алексеич, — развёл руками Олёша. — Вызнал то я от людей не самого ближнего круга. И поспешил сюда. Известно, что хан вовсю собирался в путь. Может, уже и выехал…
Пётр принялся яростно измерять палаты своими длиннющими ходулями. Голову наклонил, о чём-то старательно думы думал. Застыл.
— Едем! Сегодня же! — тут же сам метнулся в тяжёлой двери, приоткрыл и рявкнул окольничему. — Николка! Быстро послать за Перепёлой! Пусть в дорогу сбирается.
Ехали долго. Ехали тяжко. Большим крюком — по льдам Сунгари и Амура. Зато дорога почти ровная, лошадки особо не уставали. Поезд из двух крытых коптанов и девяти телег добрался до Темноводного к исходу января. Добрались до великого ледяного поля на слиянии Зеи и Черной реки — и даже заворачивать к Темноводному не стали.
И так всё было видно.
Бурни-хан раскинул огромный стан прямо на южном берегу Амура. Лошадей вокруг — чуть ли не тыща! Видать, и людей — не одна сотня. С перепугу можно даже подумать, что войско пришло осаждать город Темноводный.
Преображенцы заголосили взволнованно, застучали по крыше коптана. Пётр Алексеевич высунул голову из духоты возка, глянул на столпотворение и, ни мигу не сомневаясь, рявкнул:
— Туда правь! — и влез обратно.
Внутри сидели молчаливые советчики. На людолова было тошно смотреть, но Олёша подозревал, что и сам выглядит не лучше. Сам же, выходит, всё заварил. Несколько недель пути по мёрзлому Темноводью ни на золотник не убавили ярую силу царевича. И эта ярая сила влекла их сейчас в самое кубло… Чего? Заговора? А ведь вокруг севастократора всего два плутонга преображенцев.
Чахарцы Бурни-хана тоже издаля заприметили незваных гостей. Свист, вопли, улюлюканье — и вот уже с полсотни всадников принялись нещадно настёгивать своих маленьких, но крепких лошадёнок. Луки ловко вылетали из саадаков, копья со свистом рассекали встречный ветер. В короткий срок монголы взяли поезд в полукольцо и начали угрожающе подступать к преображенцам, тоже повыхватывавшим пищали да востры сабельки.
Тут уже наружу полез Олёша. На совсем слабом монгольском он кричал, что они посланники, что в коптане сидит истинный правитель Руси Чёрной.
— Брат Белого Царя! Брат Белого Царя! — надрывался он, уже не в силах выдать что-то более внятное.
По крайней мере, их не тронули. Дерзкие чахарцы велели всем разоружиться и, хотя бы, сложить оружие в телеги. А севастократора с обоими советчиками, так уж и быть, согласились пропустить к ханской юрте.
О! Та была огромна. Наверняка больше дюжины верблюдов везли войлок для этой юрты. Коренастые, увешанные промёрзлым железом доспехов стражи сначала наотрез отказались пускать царевича внутрь.
— Там сейчас и так не протолкнуться! — хмыкали они.
Но Пётр ярился не на шутку, и Олёша уломал-таки старшего чахарца пройти внутрь и спросить… Ждали долго, зато монгол, вернувшись, сразу откинул полог и бросил:
— Входите!
Внутри юрты оказалось тепло, смурно и крепко воняло потом: людским и конским. Проморгавшись, Олёша и впрямь увидел, что здесь битком. На кошмах сидели все известные ему черноруссы: Ивашка Иванов, Якунька Дуланчонок, западный князь Есиней, оба хана Кундулар и Номхан, Индига, атаман темноводский Бурнос, Сенька Шуйца и, конечно, Большак Демид с братом Муртыги-Маркелом. Были и незнакомые: какой-то тщедушный чернец, пара русских мужиков с бородами по пояс. И еще…
— Туда идите! — тихо велел стражник, указывая на проход в центре, промеж сидящими черноруссами.
Пётр сразу шагнул вперед, не забывая по пути испепелять взглядом сговорщиков. Советчики поспешили следом.
Хана Олёша разглядел сразу. Его кошма была постелена на крутом возвышении, так что Бурни выделялся. Но и не только этим. Такой же смуглый (очень смуглый даже для монгола), он всё-таки сильно изменился со времён давнего похода на Пекин. Роскошные одежды, изобилующие мехами, не могли скрыть почти необъятное брюхо богдыхана Северной Юани. Однако плечи всё равно нависали над расплывшимся животом. Велик и могуч был хан Бурни — это становилось видно с первого взгляда.
Сзади и по бокам хана окружали стражи, ближники, помощники, слуги. Олёша лениво оглядел незнакомые круглые монгольские лица… но на одном вдруг застыл. Толстые губы, которыми хозяин так любил фыркать по лошадиному. Круглые глаза, которые хозяин любил закатывать напоказ. Лишь вислые усы покрыла неотвратимая седина.
— Здравствуй, Удбала, — одними губами прошептал Хун Бяо и невольно улыбнулся.
Он был рад, что ушлый чахарский проводник не пропал, не сгинул в суровой Степи. А даже преуспел. Кажется, он тут за толмача выступает. Кому же, как не ему, столько лет прожившему в Руси Черной.
— Кто таков? — Бурни-хан говорил тяжело, слова его, словно, камни падали на ковры юрты. Причём, он не у самого Петра Алексеича интересовался, а смотрел на сидящих посторонь черноруссов. Царевич зарделся в гневе.
— Это Пётр Алексеич, севас… — начал было Демид, но осёкся, поняв, что произносит бессмысленные слова. — Это младший брат самого Белого Царя всей России, Бурни-хан. Белый царь прислал его сюда, присматривать за Русью Черной.
— Одного прислал? — снисходительно спросил хан. — Знаю-знаю. Рассказали мне, что к вам на Черную реку целое войско приходило. Войско пришло, а свары не было. Теперь понимаю.
Он наконец перевел взгляд своих чёрных глаз на севастократора.
— Будь гостем в моем шатре, брат Белого Царя. Я бесконечно рад нашей встрече, — и Бурни указал рукой куда-то далеко в левый край юрты, где ещё оставалась свободная кошма.
Пётр ненадолго застыл деревянным истуканом…
— И ты будь гостем на моей земле, хан, — кивнул он головой и спокойно прошел в угол.
Бурни выслушал перевод слов царевича, как-то странно хрюкнул и растёкся в улыбке. Потом что-то тихо бросил своим ближникам — и монголы громогласно заржали. И снова богдыхан Северной Юани поворотился к старым гостям.
— Не знал я о брате Белого Царя… Но тем лучше! Пришла пора рассказать вам думы мои. Хорошо, что все ответили на мой зов — не придется повторять.
Олёша насторожился и невольно переглянулся с Перепёлой. Что-то сговор какой-то очень странный выходил. И, кажется, все собравшиеся в юрте черноруссы знают о предстоящем не больше севастократора.
— Чахарская Орда, вся Северная Юань издавна была дружна с Черной Русью. Если отдельные нойоны на службе у проклятых Айсиньгёро и убивали ваших людей, то мои люди такого никогда не делали. Так ли оно, дорогие гости?
Черноруссы вразнобой кивали. Да, грабили монголы амурские земли и не раз. Но всегда они были на службе маньчжуров.
— Наша дружба крепка, друзья всегда помогают дуг другу. И вот я пришел помочь вам. Времена меняются… И всем необходимо меняться вместе с ними. Не знаю, что вам известно о делах на далеком юге… Но там война окончательно угасает. Хунхуа, император Чжоу, совсем не жаждет войны. Нет в нём жилы воина, как у его дела. Сдаётся мне, скоро широкая Янцзы станет окончательной и нерушимой границей между Чжоу и Цин. А главное — мирной границей. Понимаете, черноруссы, к чему это приведёт?
Тишина. Но по лицам ясно читалось: черноруссы понимали. И всё же Бурни-хан решил сам всё в красках расписать.
— Восемь Знамён двинутся на север. Я думал, что Небо даст нам сил покончить с проклятым Канси. Но никто не ведает воли Неба… Северная Юань не боится восьмизнаменников! Они бессильны одолеть нас в бескрайней степи… Хотя, кажется, придётся оставить мечты вернуть нашу Северную столицу — Ханбалык.
И теперь Бурни перешёл к главному.
— Однако у империи Цин есть другой враг. Более давний. И более злой… Вы. Черная Русь стоит очень далеко, но маньчжуры доберутся до вас. Рано или поздно. А потому! — богдыхан встал; весь в мехах он казался бочкой на ногах. — Я предлагаю вам свою помощь и дружбу! Придите под руку мою, и я дам вам защиту! И от маньчжуров, — монгол бросил взгляд налево и добавил значительнее. — И от любых других врагов! Будьте верны мне — и Русь Черная не исчезнет.
Черноруссы зашумели! Кто-то даже вскочил со своих мест. Олёша тоже задохнулся от волнения. Вот тебе и сговор!
— Неволишь нас, хан⁈ — выкрикнул злой, как чёрт, Индига.
— Не неволю! — махнул рукой Бурни. — Предлагаю помощь и защиту. Я много знаю. Знаю, сколько на Черной реке людей, и каковы ваши силы. Знаю, что вы не выстоите. Ни против маньчжуров, ни против России, ни против Чосона даже. И против Чахарской Орды не выстоите.
— Многие тако рекли! — выкрикнул кто-то из задов. — Теперь раков на дне Черной реки кормят!
— Погоди-ка! — это, наконец, подал голос Демид. — Не выстоим против Орды? Это ты нам грозишь, что ли, хан?
— Не грожу, — улыбнулся Бурни. — Зачем мне воевать с друзьями? Я просто предлагаю идти под мою руку. Станем сильнее. Мы — Степь, вы — Лес. Нам нечего делить, мы ничего друг у друга не отнимем. Просто признайте власть богдыханову, дайте мне выход и помогайте ратной силой.
— Больно кривая дружба выходит.
Это уже Злой Дед голос подал.
— Слыхал ли ты, хан, байку про вершки и корешки? Нет? Жаль! Я-тко думаю, лучше б нам повременить тебе всю репу отдавать, да ботвой питаться. Ты нам славно всё расписал. Токмо пойдут ли восьмизнаменники на север? А ежели пойдут, то к нам или к тебе? И доберутся ли вообще до наших-то лесов? Многовато вопросов, хан! Слишком много, чтобы все корешки тебе отдавать.
Богдыхан раздул ноздри. А те у него и так были немалые.
— Я протянул вам руку дружбы, а вы в нее плюёте? Видно, и впрямь вы уверились, что сможете противостоять мощи Северной Юани! Так вы её узрите!
— Ах, ты грозишь нам…
— Тихааа!
Глотка у севастократора лужёная. Шум не смолк сразу, а прижал уши, как настороженный заяц. И пока гвалт стихал, юный царевич встал во весь свой рост и шагнул прямо к богдыхану. Худой, нескладный, он всё ж таки оказался выше Бурни, даже стоящего на возвышении.
— Послушай-ка теперь меня, Бурни-хан.
И началось!

Глава 16

Встал царевич перед ханом, несмотря на рост смотрел на того исподлобья, а лоб его весь в складках — гневается государь. Щека снова дёргается, но глядит царёв брат прямо.
— Значит, руку дружбу протягиваешь? А в другой руке, выходит, ножичком помахиваешь? — Пётр Алексеич заводился с каждым словом; шибче и шибче. — Потрох ты сучий, а не хан! Я тут недавно проведал, как Сашко Дурной и войско чернорусское тебя от верной смерти спасли! Живота не жалели — подсобляли тебе ту войну выиграть! Отца твоего из узилища высвободили и к тебе привезли! Ни выхода, ни службы не просили — только братние речи вели! О какой ещё дружбе после этого ты смеешь говорить, басурманин! Предал ты Дурнова, память его предал! Вот прямо сейчас. И всё — ради корысти своей.
Хан спокойно смотрел на «брата Белого Царя», так как Удбала до сих не перевёл тому ни словечка. Но он отлично видел ярость на лице севастократора.
— Слушай меня, хан: Я — владыка этих земель! И я не позволю тебе их поять! Я буду биться с тобой насмерть, я продам последнего коня… Если нужно будет, я поползу на коленях к императору Канси! Я буду в ногах у него валяться! Знаешь зачем? Затем только, чтобы он помог мне прийти в Степь. И там я всем расскажу, как Бурни предал то добро, что сделали ему черноруссы, как предал память Дурнова. Расскажу. А потом выпущу тебе кишки.
Столпившиеся позади черноруссы уже совсем стихли, заворожённо слушая ругань севастократора. А богдыхан по-прежнему ничего не понимал — Убдала молчал, что та рыба.
— Пошто затих? — рявкнул на него Пётр. — Толмачь давай! Да чтоб слово в слово!
Чахарец вылупил на царевича изумленные глаза.
— Человек, ты всерьёз думаешь, что я своими губами скажу хану это⁈
— Я скажу! — Олёша встал рядом с севастократором.
Монгольский он знал плохо, так что пересказать речь своего владыки дословно вышло с трудом. Но, судя по выражению лица Бурни-хана, тот всё понял. Правитель Северной Юани засопел, а потом что-то бросил своему толмачу.
— Мой господин восхищён, — с тяжким вздохом перевёл Удбала. — Красиво сказано. Жаль, что эти слова тебе не помогут, брат Белого Царя.
Переговоры закончились. Шумная, слегка взволнованная толпа черноруссов повалила к Темноводному… и как-то само собой вышло, что юного севастократора со всей его свитой утянули туда же.
— Ладно сказано было, царевич! — запыхавшись от дороги по снегу, говорил драконовский атаман Ивашка. — Пущай знають. А монголы эти, может, и не придут. Больно путь далёк. Да кони их видал, какие тощие были!
Но монголы пришли.
И пришли они прямёхонько к Преображенску.
Началось всё с того, в канун Еремея Запрягальника, в самый разгар мая, на западной дорожке появилась дюжина мужичков местного вида. Все с луками, с лёгкими копьецами — явно охотники. Шли из земель диких, чуть ли не бежали — и прямо к Кремлю. В воротах преображенцы, разумеется, их придержали, но туземцы так страстно просились внутрь, поговорить, что сторожа направила вестника к своему голове. Мартемьян Нарышкин разбираться не желал. Просто велел гнать «дикарей» взашей. Но при нём случился людолов Перепёла, который слышал слова преображенца. Тот старался в точности передать слова охотников и упомянул, что старший из них нарёкся Алхуном.
— Стой, Мартемьян Кириллыч! Не отпускай их! Алхушка, гад! Помнишь, я рёк, что холопов подсылы Большака уводят? Так вот, этот гиляк в его ближниках ходит!
И боярин с советчиком не погнушались самолично поспешить к воротам Кремля.
— Точно он! — обрадовался Устинка Перепёла.
— Я знал, что моё имя эти ворота откроет побыстрее, — улыбнулся гиляк Алхун.
— Откроет-откроет, — хищно улыбнулся голова Преображенской сотни. — Вяжите их.
Многие из туземцев резво схватились за луки, но Алхун спокойно дал себя схватить.
— Только отведите нас к севастократору. Это срочно.
— Больно чести много, — лениво бросил Мартемьян. — В холодную их, опосля разберёмся.
— Ты думаешь, боярин, я просто по дурости своей в ваши руки отдался? Наверняка же есть причина. Ну, подумай!
Мартемьян честно попытался подумать. Алхун вздохнул.
— С гор в долину Сунгари идёт войско. Веди к брату царя. Срочно! Каждый час дорог.
Московиты переглянулись. Мартемьян несколько вдохов пытливо вглядывался в азиатское лицо Алхуна. Хмурился…
— Кликни царевича! — наконец, скомандовал он десятнику.
…За дубовым столом собрались все. Кто не влез, тот стоял за сидевшими и напряжённо слушал.
— С запада движется большое конное войско, — уже в третий раз пересказывал Алхун свои же слова, но теперь уже самому севастократору. — Шли через перевалы Малого Хингана, сейчас, наверное, уж на равнину вышли.
— Откуда ведаешь? — спросил Пётр.
— Там в горах наши… охотничьи биваки стоят, — гиляк еле заметно улыбнулся. — Мы много троп знаем. Вот наши охотники их и приметили. Монголы. Судя по бунчукам — разных племён.
— И много их?
— Думаю, много. Мы видели многие сотни. Они шли разными путями — в горах конной орде особо не развернуться. Может, есть и другие дороги, кои мы не приметили.
— Как же вы, пешие, коней мунгальских обскакали? — изумился старший из Нарышкиных.
— Большое войско завсегда медленнее малого отряда. А в горах конь чаще помеха, чем подмога. Мы же тамошние места хорошо знаем…
— Хорошо они знают!.. — возмутился было Перепёла, но его заткнули.
— Трудно принять сии сведения, — Патрик Гордон тыкал трубкой в большой чертёж восточных земель. — Я изучал. Чахарская Орда сильно к западу. Путь к нам им крайне неудобен. Сначала требуется преодолеть горы Большого Хингана, после — долину Наун-реки, а это уже владения императора Цин.
— Там мало кто живёт с той поры, как большая часть дауров на Амур вернулась, — пояснил Алхун.
— А потом они снова полезли в горы, — продолжил немец. — Уже на Малый Хинган. Очень сложный путь.
— Ну, по равнине-то им не пройти, — царевич тоже начал водить пальцем по чертежу. — В долине Сунгари у маньчжуров крепостей хватает, а вот тут всё запирает наш Таванский острог. Ежели у монголов с маньчжурами сговору нет… То и впрямь лучше ударить через горы.
Он повернулся к Алхуну.
— Точно к нам идут?
— Больше некуда, — вздохнул гиляк. — Шли бы на Амур — то взяли намного севернее. Или вообще, через Аргунь пошли бы.
— Так неудобно. И так далеко. Это же они вёрст 700 должны были пройти?
— Или даже 800. Но монголы и не на такое способны.
— Долгий путь. Даже для конного войска. Выходит, если вы не врёте, то войско своё Бурни-хан давно собирал. Как мнишь, советчик?
Олёша, стоявший чуть в стороне и в ратные дела не лезший, вскинул глаза удивленно.
— Думаю… Похоже, собираясь на Черную реку, Бурни уже готовился к войне, — принялся размышлять никанец. — И всем нойонам разослал указания готовить отряды. Получается… Получается, ничего хорошего от тех переговоров он и не ждал!
Олёша странно посмотрел на царевича.
— Только тебя встретить на Амуре он не рассчитывал… Он ждал отказа от черноруссов и готовился пойти походом на них… Но…
— Но влез я, — хмуро кивнул севастократор. — Верно мыслишь, Олексий Лександрович. Путь ко мне монголам неудобный. Это да. Но и мы его тут не ждём — он это хорошо понимает. Значит, ударит внезапно! Порушит самого брата Белого Царя, покажет всему Темноводью силу — и оно смирится. Разумно ли? Что скажете?
Все молчали.
— Разумно, ежели монгольский богдыхан знает о вашей распре, Ваше Высочество, со сторонниками Большака, — нарушил тишину генерал Гордон. И нарушил её такими словами, от которых всем не по себе стало. — Он может рассчитывать на то, что прочая Русь Черная будет спокойно смотреть, как его войска уничтожают Преображенск. Сплошная выгода.
От Олёши не укрылось, как странно посмотрел на Гордона Алхун.
Пётр же заиграл желваками на худом лице.
— Мыслишь, я этого хана так за усы подёргал, что он вместо Амура сюда пошёл?
— Ваше Высочество, вы — севастократор Черной Руси! — Гордон подпустил в голос толику возмущения. — Куда ещё врагу вести свои силы, как не против вас. Так что всё идёт, как дОлжно. Пора готовить неотложные меры по дефензиве.
И они начали готовить. Полусотня преображенцев с одним туземцем-проводником конно ушли к горам, следить за врагом. Генерал Гордон отправился в свой полк, дабы разместить его на укреплениях. Старший Нарышкин устремился на склады выяснять, какие имеются военные припасы и в чём имеется нужда. Над Преображенском ударил набат, собирая всех жителей в Кремль. Долгоруков получил приказ собирать из простых людишек рать для помощи воинам.
Поскольку городок и Кремль стояли поодаль от берега Сунгари, то сберечь лодки и дощаники у пристани не представлялось возможным.
— Велю отогнать всё на правый берег! — приказал Пётр Алексеич.
— А, может, государь, и баб с детишками увезём на них? — подал голос Долгоруков. — В крепости опасно, да и запасы сбережём.
— Что ж, в чистое поле их вывезти? — изумился царевич. — Май, конечно, не зима. Но, чай, и не лето.
— Мы доставим их в Болончан, — влез в разговор Алхун.
— Куда? — прорезался голос и у Перепёлы. — Это ж воры и тати, государь-надёжа! Это они холопей умыкали весь год!
— Мы привезём ваших баб и девок в Болончан, — гиляк даже не реагировал на крики людолова и смотрел только на Петра. — О них там позаботятся — я обещаю.
Севастократор нервно трижды стукнул по столу, разрываемый противоречивыми чувствами.
— Они пришли предупредить нас о враге, — Олёша, всё время совета сидевший тише воды, не удержался и подал слово. — Рискнули раскрыть себя, чтобы помочь Преображенску.
— Чёрт с вами! Даст Бог, опосля разберёмся. Иван Кириллович, сбирай лодьи! Отвезём баб на север.
Проститься с уезжавшими царевич отправился лично. Едва с запада прискакали первые вестники, подтвердившие, что Чахарская Орда и впрямь идёт, женщин с детьми посадили на дощаники. Пётр поясно поклонился мрачной матери, после внезапно стиснул в объятьях царевну. Та, обычно, смешливая, ныне с зарёванным лицом обхватила долговязого братца за талию и долго не отпускала.
— Береги мать, Наташка, — хмуро бросил смущенный севастократор. Та часто закивала.
— Ты ведь тут… совладаешь? — робко спросила она.
Пётр Алексеич молчал.
— Всё ж таки решил за всех этих нехристей один стоять? — вздохнула вдовая царица.
— А выбора нет, — с невесёлой улыбкой развёл руками сын. — Коли сам хану сказал, то и ответ за слова буду держать. Таков путь.
«Таков Путь» — мысленно повторил Олёша, услышав в словах царевича что-то своё.
Отплытие дощаников лекарь уже не видел. Как не довелось ему узреть начало осады Преображенска. Но по рассказам московитов выходило, что о той войне потребно песни слагать.
Первые монголы появились уже под вечер. Неслись с запада широкой лавой, с гиканьем, с лихим посвистом. Так как смеркалось, некоторые из них факелы запалили — смотрелось грозно. Всадники ворвались в опустелый городок и начали его потрошить. Врывались в избы, выволакивалииз них всё, что не унесли хозяева — и всё это на глазах у настороженного воинства на стенах.
Никакого страха!
А ведь было их совсем немного. Счёт московиты вели разный, но ни у кого даже двух тысяч не вышло.
— Это что же⁈ — возмущались бойцы, особливо те, кто видел разор своих изб. — Так и позволим им? Глянь-ко, как мало монголов? Можа, вдарим?
Но командиры Гордона строго пресекали любые попытки призывать к драке. Немецкий генерал сильно подозревал, что всадники Бурни-хана нарочно распаляют сердца осаждённых. И готовы к этому. Ты только выйди!
…Пару раз пушкарям всё же разрешили пальнуть дробом по грабителям — и самые наглые чахарцы отскочили из-под стен Кремля с воплями боли. Кто-то уже и не отскочил.
Малый успех московитов развеселил. С этой радостию они ко сну и отошли. Монголы брать Кремль приступом не пытались. Лишь самые лихие батыры подбирались под стены и пытались луками снять караульных. Те палили в ответ в чёрную ночь…
А наутро радость защитников Кремля как рукой сняло. По равнине, от Малого Хингана шла стена пыли. И поднимали ее тысячи и тысячи лошадей. Многие тысячи. Десятки тысяч! Гордон по тревоге поднял на стены весь полк. Бутырцы вперемежку с преображенцами и простым мужичьём с копьецами или вообще с вилами в руках с непривычной робостью смотрели на закат.
— Прям орда Батыева… — промямлил кто-то слабым голосом.
— Не бзди, паря! — проскрипел кто-то из стариков. — Монголы да татаре завсегда с собой по три-четыре кобылы тащат. Не так уж их и много.
Слова опытного воина утешали слабо. Тут хоть на три дели, хоть на четыре — радости мало. Бурни хан вёл с собой не меньше тьмы всадников. Тумен, по-ихнему. Орда и впрямь шла медленно. Кони везли обильную поклажу, быки тащили юрты. Меж этим скопищем юркали овечьи отары -живая еда для войска. Огромная орда целый день только подходила к Преображенску. Воины на время превратились в пастухов, и, покуда напротив городка ставился кочевой военный лагерь, учали разгонять стада, отары и табуны по окрестностям. Поля вокруг Преображенска чернели свежей вспашкой, а вот прочие места (особливо, у реки) густо зеленели молодой травой.
Севастократор с ближниками рассматривал происходящее с угловой башенки. Главная — воротная — башня выходила на Сунгари, так что на орду приходилось смотреть с высоты поменьше.
— Ну, теперь-то понятно, отчего именно ныне Бурни на нас пошёл, — почесал щёку Перепёла.
— Да? — изумился Пётр. — Может, поведаешь?
— Трава, — кивнул людолов. — В Степи она ещё только-только проклюнулась. А у нас, за горами, уже на пядь или больше проросла. Лошадки-то у Бурни ещё плохонькие. Для настоящего конного боя негодные. Пока до нас дотопали — совсем отощали. Бурни хочет, покуда Преображенск в осаде держит, лошадок-то откормить. Опосля уже можно и на Черную реку идти…
Кажется, Устинка был прав. Хан Северной Юани явно не спешил. За весь день он словно и не замечал Кремля и засевших в нём московитов. Только на следующий день к крепости подъехал какой-то тучный хунтайджи и передал «повеление» богдыхана.
«Приди ко мне, встань на колени и покорись! Либо убирайся в Москву к своему старшему брату! Ради сохранения чести Белого Царя я готов отпустить тебя живым и здоровым».
Севастократор взбесился, попытался даже вырвать пищаль у преображенца и пристрелить посла — но ему не дали этого сделать. Чахарский посланник был послан прочь с пожеланиями, кои тот никак не мог бы передать своему господину.
После этого город запылал. Так же неспешно, как они творили и все прочие свои дела, монголы стали запаливать весь посад Преображенска, избу за избой. Чёрный дым окутал Кремль, мешая дышать, сгоняя бутырцев со стен (благо, и враги из-за огня тоже не могли подобраться к крепости.
— Ну, суки! — рычали мужики, глядя на гибель своих домов. — Хучь бы, уж на дрова разобрали! Нет же, просто жгут! Ироды поганые!
Посад горел два дня. Он и на третий продолжал отдавать небесам мощный жар, хоть, всё вокруг уже покрылось сединой пепла. Кое-где торчали почернелые огрызки рёбер срубов, которые пламя так и не смогло пожрать. Чахарцы всё это время резвились в отдалении: отдыхали на вытоптанных полях, пасли скот. Изредка отдельные всадники, щекоча смерть за усы, подъезжали к стенам для мрачной забавы. По каждому из них палили непременно. Первых ещё подпускали, думали, что переговорщики. Но те лишь с наскоку забрасывали на стены лёгкий груз, что везли в руках. Оказалось то были отрезанные головы. Видать, ловили по округе московитов, не успевших укрыться в Кремле; или кого из местных да из холопей. Получив пару подарков, бутырцы озверели и стали встречать свинцом каждого всадника.
А на пятый день монголы двинули на приступ.

Глава 17

Конечно, чахарцам просто необходимо было выждать. Чтобы сгоревший посад остыл. Чтобы тысячи и тысячи стрелков смогли подвести коней на расстояние полёта стрелы и начать кружить по округе, заливая этими стрелами защитников Кремля. На пятый день они это сделали. Степняки вопили, настегивали лошадей, натягивали луки в красивом развороте. Били часто, не жалея запасов — у каждого к седлу приторочено по два тугих колчана.
Так-то московитом от дождика из стальных жал было не холодно, не жарко. Встань за кирпичным зубцом да посвистывай: даже сотня тысяч стрел кладку не раскрошит. Токма одно обидно: в ответ пульнуть нельзя. И для живота опасно. Но самое важное: дострелить нет возможности. Пуля свинцовая, может, и долетит до нехристей — всё ж бутырцы с поверху бьют. Но в такую даль целиться уже смысла нет — пуля полетит, куда Господь положит. Да и сила убойная у свинчатки сойдёт на нет. Куяк или шелом точно не пробьет. А впустую палить на кой? Порох-то в крепости сам собой не родится. И подвозу не ожидается.
Тихо было лишь на северо-восточной стороне, где стены Кремля близко подходили к берегу речушки Новомосковки. Из-за бегущей воды к стенам не подскочишь, так что тут чахарцы не усердствовали, оставив защитников в покое. На прочих же стенах бутырцы с преображенцами даже не высовывались, ждали более удобного случая. Может, стрелы у степняков кончатся…
Работали одни пушкари. Вот для них чахарцы носились, будто, на ладони. Дроб, конечно, тоже не долетит, а вот ядрышки — даже настилом — за милую душу. Пушкари жгли порох, аки черти — жадно и весело, с каждым ядром, утаскивая в ад по связке грешных душ. Но и монголы были не дураки — понимали, откуда угроза. И принялись заливать стрелами раскаты, на коих пушчонки стояли.
По счастью, никого не убили (пушкарь — человек редкий, а потому бесценный), но поранили уже с десятка два. Начала пальба потихоньку стихать. Тут-то с хрустом и скрипом к стенам Кремля поползли тараны. Бурни-хан все эти дни старательно готовился: его люди сколотили шесть подвижных крепких навесов, к которым подвязали по связке стволов. И вот эти развалюхи медленно двинулись к Кремлю: к обоим его воротам и к стенам, где имелись достаточно ровные проходы.
— Артиллерии — огонь по таранам! — сразу же отдал приказ Патрик Гордон.
Вестовые помчались к стенам и башням, пушкари завозились. Только и конница нехристей на пушкарские раскаты озлилась ещё более. Всадники обстреливали их нещадно, даже стали поближе подбираться, дабы не дать мастерам огненного боя и головы поднять. Кое-где ловкие командиры уличили миг и подняли своих стрелков над стенами. То тут, то там раздавались залпы — и десятки зазевавшихся чахарцев валились с коней. Раненые животные принялись метаться, опрокидывая соседей. Пользуясь сумятицей, пушкари начали палить по таранам, но и сами стали ловить стрелы и ложиться один за другим.
Тревожнее всего были те из таранов, что ползли к воротам. Устинка Перепёла приметил, что одна пушка, нацеленная на такой таран, совсем стихла — и самовольно метнулся к башенке. Там, на раскате всё было утыкано стрелами так, что ногу поставит негде. Из девяти человек кое-как шевелились лишь трое. Людолов плюхнулся на пузо и подполз к горячему стволу.
— Кажи, делать что? — рявкнул он в ухо тяжело дышащему пушкарю.
— Ташшы её назад, — устало пробормотал вислоусый мужик, с трудом перебивая шум сечи.
— Доколь?
— Чтоб до жерла мог дотянуться…
Перепёла сел на зад, ухватился за край рамы и потянул тяжеленную пушку на себя. Стрелы свистели песню смерти, но пока слишком высоко. Кряхтя и натужась, он таки вытянул ее и поворотился к пушкарю.
— Теперича банник бери, макни яво в тоем ведре и прочисть ствол…
С мокрым банником людолов улёгся вдоль пушки и принялся шуровать палкой туда-сюда. Над раскатом торчали только его руки, но и тут Устинке до ледяного хлада в брюхе казалось, что нехристи выцеливают их и шлют свои стрелы. Руки мелко дрожали.
— Снаряжай теперя… — вислоусый лежал, уже не открывая глаз. — Вона, ящики. Картуз, пыж… ядрышко.
Перепёла пальбе из пищали был выучен знатно, так что закон стрельбы понимал. Снарядил ствол, закатил ядрышко, прибил для верности банником. Теперь надо пушку взад вернуть. Развалившись на раскате, людолов всем весом принялся давить на колоду… Но чёртова пушка не хотела двигаться!
— Сатанинское отродье! — выругался Перепёла, чуя на щеках слёзы бессилия. — Эй, пушкарь! Сможешь подмочь?
Обернулся: вислоусый уронил голову на бок. На шее его ещё билась жилка, но в помощники он уже не годился.
— Так твою растак! — заорал в ярости Перепёла, поднялся на ноги и, стараясь прятать тело за стволом, приподнял край колоды. Надрывая спину, он грудью и брюхом толкнул пушку вперёд. Та поначалу строптивилась, но затем дёрнулась и встала на место.
— Съела, паскуда! — радостно заорал Устинка и хлопнул ствол по тяжёлому крупу.
И в тот же миг рухнул на доски, так как едва не словил враз три стрелы. Переведя дух, выглянул наружу — и завыл. Покуда он тут с пушкой корячился, монголы-черти уже продвинули таран, и тот сошёл с линии выстрела. Надо вправо поворотить!
— Да ты ж тварина! — Перепёла перекатился вправо и принялся давить плечом; однако паскудная колода вообще не хотела двигаться!
Людолов, матерясь на чём свет стоит, пихал пушку и так и этак — да всё без толку. Вдруг откуда-то из-за спины появились две здоровенные руки, и рублёные пальцы впились в тёсаную доску.
— Щас сладим! — прогудело, как из бочки.
Перепёла поднял взгляд и увидел над собой молоденького, но дюжего (как и вся царевичева сотня) преображенца. На груди — еще немятый и блескучий нагрудник, на башке — странный шелом с двумя козырьками по бокам. Щёки — алые, как у девицы, бородка жидкая и пушистая, но силища в руках небывалая! Воин согнулся, как в земном поклоне, закряхтел от натуги — и колода пошла!
— Харош! — заорал радостно людолов, приметив, что ствол пушки снова нацелился на еле ползущий навес.
Детина с довольным видом разогнулся, потирая поясницу.
— Вишь, черноросс, сла…
Чёрная толстая стрела прошила его крепкую шею. Не успел почти мёртвый преображенец осесть на раскат, как ещё три стрелы впились в его лицо, плечо, а парочка сломалась о цельную пластину нагрудника. Детина выдохнул с изумлённым взглядом. И больше уже не вдохнул.
Перепёла охнул. Но тут же сжал кулаки, отпихнул от пушки тяжёлое тело преображенца — и замер.
— А дале-то как?..
— Сыпь затравку…
В дальнем углу раската лежал мелкий пушкарь. Пушкарёнок совсем. Безусый. Мятые гусиные перья стрелы цветком распустились над его грудиной, так что людолов думал, что парнишка мёртв. Но ошибся.
— Вона… — пушкарёнок пальцем тыкал в мешочек с порохом. Он не говорил, а шипел, каждое слово заканчивалось свистом. — Ткни пробойником… в дырку… Картуз пробить потре… И сыпь затравку…
В горле раненого забулькало, он задёргался и в каком-то исступлении сквозь кровавую мокроту выкрикнул:
— Пли!..
Нельзя сидеть! Таран неумолимо движется, ещё вдох-другой и тварина вновь уйдёт! А подвинуть пушку теперь точно некому. Нельзя! Но у Перепёлы руки опустились. Он упал головой на тёплый ствол и зажмурился. Хоть бы, нашла уже и ево стрела монгольская!
«Пли!».
Подскочив на месте, Устинка выворотил из чьих-то мёртвых пальцев пробойник, проткнул им заряд через запальное отверстие, а опосля от души насыпал сверху затравочного пороху. Пальник он уже давно приметил. Красивый, с литыми бронзовыми ушками, на кои был намотан тлеющий фитиль. Лёжа на досках раската, подтянул его к себе и сунул алой пипочкой фитиля прям в горку пороховой мякоти.
Пушка грохнула, подпрыгнула, обдала раскат вонючим облаком дыма. Перепёле вдарило по ушам, он закашлялся от вони и без сил упал на спину. Лишь, когда серость над головой сменилась густо-синим небом, заставил себя перевалиться на пузо и осторожно приподнялся на локтях.
Его единственное ядро не пропало зазря. Оно легко пробило крышу, а затем подломило один из опорных столбов навеса. Уже повреждённый таран затрещал и завалился набок. Тяжеленная связка брёвен лежала на земле, и даже две дюжины монголов не смогут доволочь её до ворот. А с воротной башни отчаянные защитники уже метали туда горшки со смолой. Авось раза с десятого докинут, а потом и подпалят.
Людолов распластался на раскате, среди трупов, и принялся громко хохотать.
…В тот день из шести таранов на подходе порушили четыре. Два уцелевших ухитрились подползти к самым стенам — где пушки уже не могли их достать. Один двинулся к малым западным воротам, а другой — к северной стене. Патрик Гордон велел оставить в покое последний (пусть-ка попробует продолбить камень нижнего яруса стен!), а на уничтожение первого бросил все силы.
Часть бутырцев изнутри подпирала ворота брёвнами, камнями, в то время, как с башни — под лютым обстрелом! — другие старались поджечь таран. Нарочито промоченный навес загорался плохо, но всё-таки со временем заполыхал. Монголы бросили его, хотя, ворота успели уже заметно повредить.
— Засыпайте их сзади! — приказал Гордон, и защитники принялись заваливать камнями и засыпать землёй воротный проход. Теперь, если монголы и выломают створки — это ничего им не даст. Но и у Кремля останется всего один выход.
Добив последний таран, московиты заставили монголов отойти. Несколько сотен их всё еще вились вокруг крепости, выискивая слабые места, пытаясь выцелить зазевавшихся бутырцев. Но в такой перестрелке они больше теряли сами, и ближе к закату все чахарцы отступили к своему огромному лагерю.
В этой сече в войске севастократора вышло много поранетых, по счастью, большей частью совсем легко.
— Насмерть лучники побили всего три десятка, это из хорошего, — отчитывался Мартемьян Нарышкин.
— А из плохого? — набычился Пётр Алексеич.
— Половина из них пушкари.
— Потребно нынче отобрать смышлёных и отдать в пушкарскую науку! Пусть на раскатах, в бою и учатся!
— Твой советчик чернорусский в смышлёных оказался, — хмыкнул голова преображенцев. — Бают, одним ядром таран завалил. Опосля боя на раскате одни мертвяки, и только твой Перепёла живёхонек.
— И его отрядить значит, — кивнул севастократор. — Мне пушкари нынче потребнее советчиков.
— Вижу, — уже без улыбки ответил Мартемьян. — Ты вона всех их от себя отогнал.
Опосля заката, царевич велел призвать к себе всех командиров, всех уцелевших пушкарей и отличившихся солдат.
— Богатыри! — радостно кричал он своим людям. — Обломали рога басурманам! Теперя пусть только сунутся!
Он выкатил на площадь три бочки хлебного вина и от души угощал всех вокруг. Говорил много и неспроста: решил государь подбодрить своё воинство, поведать ему, что дела-то у московитов, на самом деле, идут чудесно!
— Вы не глядите на то, что Орда велика. Они за стеной! И стены наши им не по зубам! Со всей силой к нам подступили — и шиш им! Почти все живы! Монголов же полегли многие сотни! Стены крепки, запасов пороху да свинцу — преизрядно! Еда тоже есть! Сдюжим!
Бутырцы и преображенцы царя поддержали, но не то, чтобы истово.
— Конечно, зелена вина мало. Тут потерпеть придётся, ребятушки! — подбавил царевич шутку, и вот тут уже воины грянули дружно.
Коли, начистоту, то севастократор душой не кривил. Степняки плохо умели брать крепости, а более тысячи человек легко могли оборонять каменно-кирпичный Кремль. Хоть, до новой зимы. Коли эти богоданные всадники полезут на стены — умирать им тысячами! Подпалить крепость тоже не выйдет. И запасов в казне правителя немало. Опять же, лишние рты вовремя вывезли.
Одна только вещь была в недостатке. И о ней как-то не думалось поначалу.
Вода.
В Кремле стояли два глубоких колодца, достаточно напитанных водой. Новомосковка, опять же, текла под самой стеной, и вода в ней была пригодна для питья. Не было ранее никаких забот по этой части… А ныне появились. Потому что войско богдыхана взяло крепость в полную осаду. Сотенные отряды гарцевали с полными колчанами со всех сторон и пресекали любую попытку выйти; наказывали за любую неосторожность на стенах. Даже южную сторону, с большими воротами, выходящую на Сунгари, старались перекрыть. От кремлевских стен до берега большой реки саженей с двести и всё — по открытым местам, так что большую часть берега московиты перекрывали. Если не пищалями, то пушками. Но всё равно монголы там кружили непрестанно.
А в крепости самой скопилось более тысячи воинов (это ежели считать с ратью, в кою согнали мужиков, охотников, да тех холопей, что не разбежались). Кроме них — еще сотни три небоевых людишек, пара сотен лошадей да коров, мелкого скота тоже хватало. И все они хотели пить каждодневно. Животина, она легко и речной водой обошлась бы (да что уж, с великой жажды и человеку было б ее испить не зазорно!) — только вот та вода теперь за стеной. А за стеной — то же, что и за тыщу вёрст. Колодцев же на такую тьму ртов не хватало.
Первым беду приметил, как ни странно, Иван Нарышкин. Вельможа еще до первого приступа выпросил у севастократора пару десятков мужичков и решил прокопать два новых колодца. Причем, кто-то надоумил боярина, что рыть надобно не на открытом месте, а прямо внутри изб! Чтобы, ежели враг учнёт стрельбу навесную — то можно без опаски внутри воду набирать.
Копатели быстро добрались до водоносного слоя, однако ж, долгое время в этих колодцах будет лишь муть да взвесь.
— Беда токмо в том, что воды-то под Кремлём ровно столько сколько есть, — вздыхали опытные людишки. — Тут хоть два колодца, хоть два десятка — они больше воды из земли не вытянут.
Так оно и оказалось. Уже на день опосля приступа оказалось, что питья защитникам крепости не хватает. Обиход раненых требовал очень много воды. О купаниях разговор уже и не шёл, тут жажду утолить не хватало!
— Считаю необходимым ограничить выдачу воды, — не сказал, а потребовал тогда Патрик Гордон.
Его послушались. У всех колодцев выставили стражу — разумеется, преображенцев царевича. И со временем это всё вылилось в острую нелюбовь меж синекафтанниками и бутырцами. Но в первые дни все ещё терпели друг друга — покуда жажда не выедала разум.
А вот со скотиной уже не договоришься. Коням что-то еще доставалось (хотя б, той же мути из новых колодцев), а вот прочих тварей оставили без воды.
— Надо резать, — вздохнул старший Нарышкин, глядя на мрачного племянника-царевича. — Ежели осада затянется, они всё одно подохнут, только уже такие отощавшие будут, что и есть нечего станет.
На седьмой день осады Кремль весь пропах кровью…
Конечно, водяную беду пытались решить. Прежде всего, в Новомосковке. Речушка протекала так близко, что со стены ведро на веревке можно добросить. Другое дело, что пока то ведро доволочишь, воды в нём на четверть останется — и та, вся в землице. Но всё одно — метали вёдра. Делать страже особо нечего было, а пить дюже хотелось. Вот и баловались. За день так и полбочки могли натаскать.
Как стало совсем плохо с питьём, бутырцы озаботились серьёзным сбором воды. Смастерили веревочные лестницы, отобрали самых шустрых — и по первой же темени пустили их за стену. Каждому — по два-три ведра скинули. Стрелки тихо крались, черпали водицу (по первО́й, конечно, сами от души напивались — но кто тут осудит) и шустро бежали назад. Дабы ускорить водоносное дело, бутырцы удумали пропихивать вёдра в бойницы. Те, конечно, узкие, человеку в них не пролезть. А вот маленькое ведро протиснется. Особо удобны тут оказались походные кожаные вёдра.
В первую ночь несказанно обогатили Кремль водоносы! Впервые всласть напоили даже всю скотину. Но уже на следующую хитрых бутырцев встретили стрелы.

Глава 18

Оказалось, не упустили узкоглазые чахарцы хитрецов! Видать, какой-то разъезд приметил, доложился предводителю, который решил не пороть горячку, а у строить засаду на следующую ночь.
И отлично вышло у басурман! Засаду на том берегу Новомосковки никто не разглядел. Ударили враги дружно: так что далеко не все водоносы смогли убежать к стенам, а целыми — так почти никто. Монголы не поленились перейти речку и добить раненых. Хотя, наглецам тоже досталось: московиты были так взбешены неудачей, что разрядили во врагов все пищали, несмотря на строгий приказ: без нужды порох не жечь.
В итоге, как потом рассказали Олёше, вот на той стене главная война и разгорелась. Бурни-хан не решался гнать своих нукеров на стены, он и сам понимал, что без коня монгол — это половина монгола. Брать стены они умеют плохо, а защитников в Кремле более чем достаточно. Лучше взять северных варваров измором. Обложить по полной, оставить без еды и воды — вот главная задача. Так что воины богдыхана изо всех сил бились за то, чтоб пресечь доступ к реке.
Но и московиты не желали уступать. Хитрость шла на хитрость! Пусть под стеной до воды и было два десятка шагов — но они легко простреливались. Смельчаки спускались по ночам, им сбрасывали доски, бревна — и на бережку ручья мастерились небольшие укрепы — всё ближе и ближе к воде. Наутро монголы их старательно разрушали: жгли, что могли поджечь, либо сами шли через воду и разрушали.
А взаимная пальба при этом не прекращалась: одни настреливали строителей, другие — разрушителей. Воду разменивали на жизнь… И порой такой размен казался выгодным.
Иногда помогали дожди. Однако в мае и начале июня таковых на Сунгари и Амуре совсем немного. Лила морось — но много ли с неё получишь? На излёте мая московиты запомнили мощный ливень. Тогда побросали все дела: на улицы выносили тазы, кадки, даже чашки и плошки! Сами стояли под дождём с распахнутыми к небесам пастями. Но проливные дожди всегда коротки — пока суетились, бегали… тот и ушёл на закат, к далёким горам. Всё добытое бережливо слили вместе; вышло более десятка больших бочек.
Приятно, но не спасительно.
Чем дальше к лету, тем хуже становилось. Колодцы не успевали наполняться, казалось, они напрочь пересохли. А с Новомосковкой стало совсем плохо: речушка буквально за несколько дней почти иссохла. Потом, правда, частично вода вернулась, но самые зоркие углядели, в чём беда. Бурни-хан повелел заваливать дохлыми тушами речку на перекате. Трупы лошадей, коров, верблюдов сначала запрудили Новомосковку, а после к Кремлю потекла моровая гниль.
Севастократор тут же запретил брать речную воду. Опосля того смертоубийства под стеной подутихли, но вот глотки у всех драло и царапало. Тогда-то и начались свары меж преображенцами и бутырцами.
— Ничо! — утешали местные, кто хорошо знал Темноводье. — В июле дожжи како зальют! Всем от пуза той воды хватит!
— А до того июля как дожить? — злились московиты, стараясь не думать, что запасы еды к июлю уже точно истощатся. Разве лошадей ещё можно будет забить.
По счастью, окружение царевича не сидело, сложа руки. Оно искало новые пути к воде.
В один сумрачный день (который всё никак не желал разразиться дождём) из главных — южных — ворот потёк народишко: и мирный, и оружный. СторО́жа монгольская там была невелика, её споро сбили, и людишки тут же принялись ладить частокол от кремлевской стены к реке. Замысел у воевод московитских оказался смелым и отчаянным: пробиться к великой реке! С одной стороны ее прикрывает русло Новомосковки, а с другой они вознамерились выстроить частокол, за которым и хотели бегать к Сунгари за водой. Там, конечно, водица мутная, но в Кремле было уже не до жиру. А настолько широченную реку падалью не перекроешь!
Под такое дело внутри Кремля два дня разбирали все маловажные постройки. Опосля, снова закусились с монголами на северо-восточной стене — якобы за водопой в Новомосковке. И, когда силы Бурни-хана отвлеклись, ринулись ставить частокол! Саженей 30 они уже успели заколотить; подсыпали спешно валы — но Орда собралась, перебросила свои силы — и началась страшная рубка под главной башней! Бутырцы и пушкари прикрывали своих непрерывным огнём; монголы гибли десятками, если не сотнями, но рвались к частоколу, стремясь отнять жизни строителей и тех, кто их прикрывал.
Севастократор посылал в бой всё новые плутонги, он с яростью в глазах следил за схваткой, лупил кулаком по башенной кладке и рычал: «Сдюжим! Сдюжим!». Несколько раз сбрасывал руку, что робко ложилась ему на плечо. Наконец, старик Гордон не выдержал и встал перед севастократором.
— Государь, вы слишком юны и горячи. Я прошу вас… я умоляю дать приказ к отходу! Противника под стенами уже больше тысячи, а с севера мчатся всё новые эскадроны. Через полчаса эта вылазка неминуемо превратится в решающую баталию… которую мы также неминуемо проиграем. Ваше Высочество!..
— Аааар! — во всю глотку зарычал взбешенный царевич и от души пнул своей ножищей по кирпичной кладке.
— Мы скоро сможем не вернуть уже тех, кто…
— Да вижу я!.. Трубите отход!
Во время отступления пало не меньше людей, чем за всю остальную схватку. Но все-таки большая часть людей смогла отойти, а чахарцы Бурни, по счастью, не ворвались в открытые ворота… И всё-таки это стало поражением. Первый приступ ещё можно было счесть ничейным исходом, а вот теперь… Монголы с того дня стали охранять южную сторону крепости пуще прежнего. А в Кремле прочно поселилось уныние.
— Ничо, ничо, — утешали себя и других те, кто покрепче. — Вот зарядят в июле дожжища…
— Да что нам с тех дожжищ⁈ — рыкали на них. — Спасёт нас, что ли, ваш июль?
Оказалось, спас. И даже не дождями.
Ранними утрами над Сунгари нередко вставали туманы. Всю широту реки им, конечно, не залить, но вот по берегам, а, особенно, в многочисленных протоках, бывало дюже густо! И иной раз чуть ли не до полудня. Случилось всё, как рассказали Олёше, в аккурат на Петров день. Видали то хорошо если с десяток дозорных, но уже через пару дней все московиты рассказывали, будто лично виденное!
Затопил берег туман — хоть весло вешай. И в той непроглядной густоте стала набухать черная тень. Набухала-набухала, да вылупилась задратым носом дощаника. Нос этот слегка зашелестел о крупный песочек берега, и чей-то сиплый голос выкрикнул:
— Живы что ль ещё, православныя-я?
В тот же миг из разлитого в воздухе молока шипящей стаей вылетела дюжина стрела, что впились в борт кораблика да быстро вздетый щит.
— Слышь, Дед? — просипел тот же голос. — Коли так встречают, то, мнится, и в городке наши ещё живы.
В ответ воспоследовало что-то невнятное, но сразу после из тумана выплыл ещё с десяток дощаников. Они резко поворотились бортами к берегу… И оттуда каак грянуло! Сколь ни таилось монголов на берегу — всех смело.
— Примкнуть штыки! –совсем по-новому рявкнул сиплый голос — и с дощаников прямо в прибрежную волну посыпались людишки.
Молча, без криков, они выстроились клином и ринулись к Кремлю, выставив перед собой дымящиеся пищали с острыми жалами. Редкие уцелевшие монголы с криками ярости падали к их ногам. До ворот воины добрались без проблем.
— Отворяй, православныя! Темноводье пришло!
Что сказать: распахнулись створки без приказа! Бутырцы и преображенцы (а тем паче, ратники) бросались в объятья своим соседям, которых уже отчаялись ждать. Да и боялись греть себя призрачной надеждой…
По словам самых болтливых, Пётр Алексеич выскочил из терема в одном исподнем и прям так кинулся к воротам. С раскрасневшимся лицом и широкой улыбкой, которую никак не мог собрать в рот, он кидался от одного к другому, трепал за плечи и вопил:
— Где ж вы были так долго, ироды!!!
Но вопил без злобы в голосе, даже весело.
— Прости, севастократор! — развел руками Шуйца (тот самый сиплоголосый, да ещё и болончанский атаман впридачу). — Огромное Темноводье. Покуда прознали про вашу беду, покуда всех созвали. Да и твоих краснокафтанников ещё надо было уломать с постов съехать! О, точно!
Он подскочил к воротам и заорал на берег, что есть мочи:
— Эй, бутырки! Айда бегом в острог! Государь заждалси! — и вернулся к Петру. — Севастократор, мы тут кой-чего привезли вам с Амура-батюшки.
Он кивнул на своих бойцов. У каждого за плечами висел увесистый и ладно скроенный удобный мешок на лямках.
— Вон, в кожаных сумах — зелье пороховое да свинец, а в рогожных — снеди кой-какой. Скажи, в чем у вас нужа самая великая?
— В воде! — с горьким смехом ответил царевич.
— Эвон как, — крякнул Шуйца и глянул за спину, где в тумане ещё застенчиво пряталась Сунгари. — Ну, понятно…
Хлопнув себя по лбу, он снова сунулся в ворота.
— Бутырки, матьвашу! Отмена! Все в зад! Хватайтя любые баклаги да воду черпайте — и сюда бегом!
В это время в ворота не вбежали, а втащились ещё двое воинов. Низенький гиляк и совершенно разбойного вида казак тащили на своих плечах еле волочащего ноги старика. Да не простого старика, а драконовского атамана Ивашку. Сенька Шуйца ахнул и первым кинулся к Злому Деду.
— Иван Иваныч! Нешто тебя нехристи поранили?
— Да если б! — Ивашка поднял седую голову, смачно и с подворотом выругался. — Ноги, ети их! Подвели, тварины! Вообще, иттить не хотят! С лавки встал — и прям в воду полетел кулём…
Он поднял полный скорби взгляд на царевича:
— Вот, Пётр Алексеич, шёл тебе подмогой, а вишь, какой из меня помощничек… Не ходить мне уже в разгоны… Может, прикажешь выдать скамеечку малую? Так я на стене у заборола сяду — и свинцом монголов-то пощекочу! Вдаль-то я ещё неплохо вижу.
Пётр совершенно растерялся. То ли поддержать старика, то ли и впрямь тут же слать за скамеечкой.
— Не тушуйся, севастократор! — рассмеялся успокоившийся Шуйца. — Это наш Дед опять в юродство впал. Бывает с ним такое. Иван Иваныч, да ты ж меня по сей день на сабельках на жопу сажаешь!
— Так то ты просто бездарь косорукий! — рявкнул Ивашка, обидевшийся на «юродство». — Тебя и пень трухлявый одолеет, бестолочь!
— Узнаём Злого Деда! — ухмыльнулся Сенька и хлопнул старого атамана по плечу.
В это время в воротах закраснело — подошли бутырцы, которые по весне ещё уехали на Зею, Бурею да Желтугу сторожить потайных старателей.
— Вот, севастократор! Твоих, вроде всех привезли! — гордо указал на воинов Гордона Шуйца. — Шесть десятков с лишком. Ну, Иван Иваныч заявил, что со своей драконовской ватажкой тожа у тебя останется — эт ещё полсотни. А нам бечь надобно, а то чахарцы скоро пожалуют.
— Куда же вы⁈
— Не боись, севастократор, уже не уйдём! — улыбнулся болончанец. — Коль уж все пришли, то теперь туточки будем… Ты ж пойми, у нас лодейная рать. Небольшая, да и дощаники без призору оставлять негоже. Вы ворота-то запирайте крепко и сидите. А мы ноне Бурни на живца ловить учнём! Ух, обломаем мы ему рога, покуда на реке!.. Главное, от берега успеть отойти!
И Шуйца заспешил к воротам.
— А Большак-то ваш где, коли все вы пришли? — мрачно спросил севастократор.
— Не печалуйся, Пётр Алексеич! Большак тожа будет! Задержался он покуда, дела там у него…
— Да какие ещё дела? — враз озлев, зарделся царевич.
— Ты с Дедом поговори, севастократор, — развёл руками Шуйца. — Больно спешу я. Уже по земле копыта гулом отдают.
Уже в воротах, на бегу, болончанский атаман обернулся и крикнул:
— Вы со стен-то поглядывайте: ежели степняки вам бок подставят — так вы лупите, не скупясь! Мы потом ещё зелья привезём!
Гордон, спокойный, как и всегда, деловито отдавал приказы запирать ворота и занимать позиции. Ивашка уже трёхколенными оборотами приказывал своим подручным тащить его на воротную башню. Заспешил туда и царевич.
Утренний туман медленно, явно нехотя, отползал на север, вниз по течению. Все дощаники черноруссов уже были, как на ладони: четырнадцать судёнышек, туго набитых людишками. Людишки те суетились: пока одни отпихивались вёслами от берега, другие навешивали на борта щиты, прям, как в седой старине. Спешили они не зря — с севера приближались первые монгольские сотни. Передние батыры уже ясно видели, что произошло; от того кричали они злобно и яростно, проклиная черноруссов.
— Что, басурмане, обидно, что не рассорились мы⁈ — завопил с башни Пётр, конечно, ни одним монголом не услышанный.
Крики, кстати, быстро сменили окрас: появились в них радость, азарт охотничий. И было с чего. Тринадцать дощаников в испуге уже спешно отгребали от берега Сунгари, а вот один замешкался. То ли за корягу зацепился, то ли слишком в песок ушёл. Черноруссы на нём почти все повылазили и изо всех сил толкали борта, кто куда. Помогало плохо.
Вот, завидя это, и принялись чахарцы Бурни-хана нещадно настегивать своих мохнатых лошадёнок. Хоть, одно судёнышко, а всё добыча. Некоторые на ходу запустили руки в саадаки и начали метать стрелы навесом, в небо синее. Испуганные черноруссы бросили спихивать дощаник и укрылись за дальним бортом. Чем только сильнее раззадорили всадников.
— Подомогнуть надо бы, — заволновался царевич. — Добьём отсюда?
Гордон, уже поднявшийся на башню, покачал головой.
— Только из артиллерии, господин севастократор. Мушкетные пули, если и долетят, то на излёте и крайне неприцельно.
— Не палите покуда, — остановил московитов Ивашка. — Не надобно.
Стрелы заливали несчастный дощаник густым дождём, к берегу подъезжало уже до полутысячи всадников. Беда казалась неминуемой, однако, царевич смотрел на совершенно спокойного Злого Деда и своим чувствам тоже воли не давал. Однако, едва не подпрыгнул, когда с кораблей на реке вдруг раздались визгливые трели рожков! Дощаники дружно вспенили воду вёслами, почти слитно повернулись к левому берегу бортами, увешанными щитами…
И с них грянуло!
Очистившуюся от тумана реку враз заволокло иными облаками. А вот берег накрыла волна криков боли. В тот же миг со дна дощаников встали казаки с четырьмя ручницами и разрядили заряды дробом в самую гущу смешавшихся монголов. В тот же миг над водой со звоном натянулся скрытый доселе канат — и «застрявший» дощаник ажно выдернуло на большую воду. Прятавшиеся черноруссы едва-едва поспели на него запрыгнуть. Пока два кораблика отволакивали «подсадного» от берега, остальные, напротив, подошли поближе — и ещё раз разрядили во всадников все свои пищали.
Не сговариваясь, степняки отхлынули прочь от реки… Собственно, под стены затаившего дыхание Кремля.
Патрик Гордон очнулся первым.
— Солдаты! Целься! — крикнул он звонко; дождался, когда младшие командиры повторят его приказ, и рявкнул. — Пли!
На башне и соседних стенах стояло не более полутора сотен бутырцев, поэтому их залп не вышел столь сокрушительным (да и пушки не поспели). Но всё равно — ещё десятки тел чахарцев полетели на землю с лошадей. Последним досталось ещё больше.
— Заряжай! Быстро! — это уже кричал царевич.
Однако, на второй залп времени не оказалось. Первая волна — те, кто уцелел — спешно погнала коней назад. Сталкиваясь с новыми сотнями идущих на выручку.
— От в ту бы кучу да из пушечек, — мечтательно зажмурился Ивашка.
Но с башни таким макаром пушки не развернуть. А на стене, что напротив, только стрелки стояли. Гордон, конечно, повелел им палить, но урон вышел совсем небольшой. Монголы откатились от стен, зло ответили стрелами, а потом большая часть развернулась в лагерь. Но несколько сотен оставались в сотне шагов от берега: следили за тем, сунутся ли черноруссы на берег. Но те тоже унялись и всей стаей оттянулись к правому берегу Сунгари. Один лишь дощаник заякорился у островка, отделявшего протоку от большого русла, и ответно следил за чахарцами.
Шаткое равновесие продержалось до конца дня. Первая радость, согревшая сердца московитов, унялась. Да, войску Бурни стало сложнее, но богдыхан явно не собирался отступать. И земля дрожала от ударов тысяч копыт его воинов.
А на следующий день эта дрожь вдруг удвоилась.
— Монголы! Монголы…

Глава 19

Бутырцы, преображенцы, черноруссы спешно занимали стены Кремля — все мрачные донельзя. Весть о новом монгольском войске ударила в самое больное место многим (особенно, после подошедших своих подкреплений и воспрянувшей надежды).
Столбы пыли заметили за Новомосковкой, так что именно к той башенке и заспешил севастократор с командирами. Пылевое облако стремительно приближалось, уже видны были скопления всадников…
— Тьфу, на вас, малохольные! — выругался Ивашка, с помощью подручных, наконец, доковылявший до башни. — Яко курицы раскудахтались! Монголы, монголы… Да какие ж то монголы⁈ Это Орёл летит…
— Какой еще орёл? — изумился Мартемьян Нарышкин.
— Известно какой: Муртыги это. Старшой сынок Сашка Дурнова. Даурчонок. А за им — весь наш полк драгунский!
Царевич и вся его свита требовательно вперила свои взоры на драконовского атамана.
— Что? Маркелке этой весной, наконец, весь полк доверили. А то, что он всё в сотниках ходит? Вот наш Орёл полк за собой и ведёт! — Злой Дед с блаженной улыбкой смотрел на выплывающие из клубов пыли ровные конные ряды. — Наша гордость! Все шесть сотен! Подзадержались в пути — ну, до вас путь неблизкий, уж не взыщите!
— Шесть сотен? — с сомнением в голосе повторил Патрик Гордон, но Ивашка этого ровно и не услышал.
А чернорусские конные сотни уже подходили к левому бережку Новомосковки. На той стороне паслось (и следило за Кремлём) немало монголов. Они тоже давно приглядывали за незваными гостями и теперь вот решили на тех напасть. Запестрело небо от стрел, понеслись «птички» злобные, смертоносные навесом на драгунов. Однако те, резко ускорились, в то же время, на ходу растекаясь широкой волною. Потом по команде всадники встали — и прямо с лошадей выстрелили в степняков.
У каждого! У каждого драгуна в руках был уже снаряженный карабин (а не карабин, так пищаль). Стреляли не все, а только первые ряды, но и этого хватило — уцелевшие монголы бросились за реку. Все-таки было их тут немного, основные войска Бурни-хана стояли к югу и западу от Новомосковки. Черноруссы стремительно спешивались, передавали поводья молодшим, а сами со всех ног бежали к рубежам у берега речушки, кои им указывали десятники и сотники. Отстрелявшиеся стояли на заду и спешно перезаряжались.
Степняки шумно накапливались на противоположном берегу. Было их там уже немало, но они осмотрительно держались поодаль. Видимо, ждали, когда ещё подойдёт подмога.
— Нет, они что, хотят шестью сотнями всё войско Бурни перестрелять? — недоумевал Пётр Алексеич. — Или нам нужно выйти, помочь?
— Не стоит, — покачал головой Ивашка. — Инда они б нам уже помахали.
Ближники севастократора в тревожном молчании смотрели на поле. Вот монголы не выдержали и рванули к реке. Но даже до воды не добежали, как черноруссы разрядили в них свои пищали: передний рядок — с колена, второй — стоя. Отстрелявшиеся тут же утекли на зад, а третий и четвертый рядки быстро дали свой залп. Тут же подоспели последние рядки — и последние две сотни пищали метнули свинец почти в упор во врага.
Конный вал чахарцев заворочался, сбился, ровно, конь, попавший копытом в нору — но выправился, выровнялся. И вот уже первые десятки влетели в речку, взрывая ее брызгами. В Новомосковке и тридцати шагов нет поперек, но с наскоку ее не перепрыгнуть. А в воде (местами коню по брюхо) вязнут даже лошади. И вот галоп перешел на быстрый шаг, степняки сбились плотной тучей… а драгуны к тому времени уже перезарядились. И принялись палить по врагу бегло, без залпов.
Такой расстрел трудно выдержать.
— Не сдюжат… Не сдюжат… Не сдюжат! — радостно завопил Долгоруков, приметив, наконец, что натиск степняков скис окончательно; кто ещё мог двигаться, спешно заворачивал лошадей, прочь от гибельной речки Новомосковки.
— Хана монголам!
— Смотрите!
Кто-то из командиров Гордона указывал рукой на самый дальний запад… Снова клубы пыли. Не такие большие и не так далеко, чтобы мучиться в неведении.
— Монголы, — угрюмо кивнул Гордон. — Бурни — хороший тактик. Прикрыл свой план отвлекающей атакой через реку, а сам послал большой отряд вверх по реке, чтобы ударить во фланг…
— Ну, что ж, твой Орёл-то!!! — с досадой повернулся Пётр к Ивашке. — Подставил драгунов под удар. Их же счас сомнут!
И царевич принялся орать с башни, чтобы черноруссы бежали. Хотя бы, в Кремль. Правда, единственные действующие ворота имелись только на юге крепости. Их от драгунов ещё и Новомосковка отделяла.
Черноруссы и сами видели, что попали в беду. Бросая рубежи, стрелки бежали к своим лошадям, быстро вскакивали в сёдла и спешно пытались уйти из-под удара. По счастью, в обходном отряде было мало лучников (видимо, Бурни решил завести в бок драгунам латный отряд, чтобы его удар вышел сокрушительным) — так что стрелы в черноруссов почти не летели.
Две конные тучи сблизились совсем впритирочку, но южная тучка всё-таки набрала скорость и начала отдаляться. Драгуны настёгивали лошадок, гнали их прямо на юг, вдоль речки и Кремля — и те выносили своих хозяев из-под удара! Всё-таки между отдохнувшим и уставшим конем есть немалая разница. Черноруссы шли к Преображенску совсем легкой рысью, а вот Бурни своих латников гнал в обход изо всех сил. Да и веса в закованном батыре заметно побольше, чем ченорусском драгуне. С таким не наносишься.
Драгунский полк, чудом почти не понеся потерь, подъезжал к Сунгари и начинал заворачивать к северу. В общем, скакали туда, откудова пришли.
— Эх, спасители… — вздохнул севастократор. — Ну, хвала Господу, хоть, не полегли.
Хотя, поспешил он такое вслух сказать… Богдыхан совершенно не собирался отпускать неосторожных черноруссов. Вообще, надо сказать, глупо себя вели северяне: одни на дощаниках за рекой, другие на севере в поле. А еще часть сидит запертой в крепости. Само Небо подсказывает: надо бить глупого врага по частям.
Следуя воле владыки, всё новые и новые сотни бросали свои ленивые дела, седлали свежих лошадей и пускались вдогон за убегающими лесовиками. Уничтожить в голом поле лучшую часть войска Черной Руси — о чём ещё можно мечтать!
Царевич скорбно провожал взглядом, как несколько тысяч степняков прошли мимо крепости, преследуя горе-союзников.
— Может, успеют уйти? — неуверенно спросил он у своих воевод.
— На всё воля Божья, — голосом, полным сомнений, ответил Долгоруков.
— На Бога надейся, а сам… — Ивашка с прищуром посмотрел на боярина и закашлялся. — Царевич, ты об драгунах-то покуда не думай. О себе думай, о крепости своей, о тех нуждах, которые решить потребно. Вот повели-ка ты людишкам своим взять полотнище поярче да забраться на южную башню — и нашим, что на речке, помахать.
Удивлённый севастократор пожелание Злого Деда выполнил. Сторожевой дощаник враз убрался на правый берег Сунгари, и вскоре, оттуда притащилась вся лодейная рать. Монголы, конечно, то видели и попытались помешать. Но осталось их под крепостью всего ничего! Наверное, и пары тысяч не набралось бы. С корабликов да со стены кремлёвской их быстро отогнали.
— От теперь спокойно водицу черпайте! — улыбнулся драконовский атаман. — Токма на север поглядывайте.
Сам старик так и остался сидеть на башне. Остальные же кинулись к реке. Черноруссы и бутырцы перекрыли все подступы от монголов, а остальной народ принялся таскать речную воду в крепость.
— А ведь нас сейчас не особо меньше, чем монголов, — Мартемьян Нарышкин ухватил племянника-царевича за рукав. — Вот бы грянуть по нехристям, покуда все их силы далече!
— Чтобы грянуть, надо сначала будет их догнать, — послышался сзади голос Гордона. — Увы, боярин, наши пешие регименты на то неспособны. Монголы будут держать нас на удобной для них дистанции и расстреливать из луков.
Нарышкин зло выругался.
— У меня возникло иное предложение, Ваше Высочество, — подошёл к севастократору генерал. — Мне кажется, сейчас удачный момент, чтобы оставить крепость. Враг вряд ли решится нас атаковать, мы сможем переправить за реку все наши силы и самые важные припасы. За Сунгари монголы нас не достанут. Даже если они решатся форсировать такую большую реку — мы легко сможем их бить по частям. По тому берегу мы сможем потихоньку добраться до Черной реки…
Пётр Алексеич сильно задумался. Осада мнилось всем вокруг обречённым делом. Даже подход черноруссов, радостный и неожиданный, мало что поменял в их положении. Но…
— Оставить Кремль? — царевич снова начал дергать щекой. — Отдать этому… последнее, что осталось от Преображенска⁈
— Важно спасти людей, — старый генерал смело смотрел в лицо разгневанному владыке. Он хотел сберечь свой полк.
— А спасём ли мы их, гер Патрик? Вот ежели Бурни сейчас уже догоняет драгун? До вечера он их истребит и во всей силе сюда вернётся. Верно ты мыслишь: за реку на ружья и пушки степняки не кинутся. Но сколько мы на своих горбах унесём еды и пороху? Как быстро сможем пушки волочь? До Амура-то идти двести-триста вёрст. И что нам даст тот Амур, ежели их драгунский полк тут полёг?
Генерал молчал, смущённый.
— Ты же видел, что их богдыхан не дурак. Что помешает ему послать войско вверх или вниз по реке и переправиться в тихом месте? А? Да, они станут волками кружить вокруг нас и перебьют в чистом поле.
Гордон согласно кивнул, даже говорить ничего не стал.
— Тут хоть стены есть… — уже тихо закончил Пётр. Ему явно самому всё это до жути не нравилось…
Монголы обернулись раньше вечера. С крепости набатом зазвенели била, загудели в тревоге рожки. И оставшиеся в лагере степняки тоже оживились. Попытались ещё одним натиском опрокинуть пеших стрелков. Но сделали это без особой дерзости.
— Уже? — встревожился царевич и повернулся к Шуйце. — Всё! В разбег! Мы — в крепость, вы — на корабли!
На возвращающееся войско Бурни он смотрел уже со стены Кремля. Тысячи монголов двигались той же бескрайней тучей, только больно уж медленной. Кони выдохлись от дикой скачки и теперь шли неспешным шагом, а заводных воины богдыхана не взяли.
— Ежели честно сказать, — задумчиво произнёс Патрик Гордон. — То я не вижу в этих воинах следов одержанной виктории.
— Да куда там! — оживился Злой Дед, следивший за монголами. — Коли б они драгун положили, то до сих пор еще их дуванили!
— Что же выходит? Не догнали они твоего Орла-Муртыги? — с улыбкой спросил Ивашку царевич.
— Сдаётся мне — догнали, — ответил за старика Долгоруков. — Ты поглядь, Пётр Алексеич, попристальнее: сколь поранетых. По двое на коне сидят — и таких немало. А сколько лошадёнок поотстало? Вон же вдали тащутся, хромают. Была там сеча. Наверняка была.
— Иван Иваныч! — Пётр вцепился в плечи старому атаману. — Что там на севере было?
— Да мне-то откель знать? Я ж туточки мешком сидел! — вновь принялся юродствовать Ивашка. Однако, царевич от него не отставал, и старик взмолился. — Погодь, твоё вашество! Ну, Богом клянусь, что сам ещё не знаю. Что замысливали, то ведаю, а как оно там повернулось… Давай нового солнышка дождёмся — утро вечера завсегда мудренее.
Утром зарядил дождь. Как специально: когда Кремль и так воды набрал и почти все бочки заполнил. Но ничего! Наученные горьким опытом московиты повытаскивали на дворы всё, куда можно налить хоть пару пригоршней водицы. Но ещё и до обеда дело не дошло, как звонкий набат позвал осаждённых на стены.
То была не тревога, а лишь предупреждение о чём-то необычном.
…С севера снова шли черноруссы. Снова неспешно — и в гораздо большем числе. Глядя на них, Ивашка враз повеселел.
— Вижу, Пётр Алексеич, была вчера сеча. И судя по нашим, свершилась она так, как атаманы да князья замыслили. Вишь? Вон те кафтанники с карабинами — это вчерашние драгуны с Орлом-Маркелкой во главе. А вона те лохматые сотни — это даурская конница. Почти тысячу собрал Номхан — и с Яксы-Албазина, и с Молдыкидича, и с Буреи. Никогда ещё столько дауров враз не исполчалось. Но ты их вчера-то не видел, севастократор? От и Бурни не видел. Маркелка должон был вчера приманить чахарцев — и сделал это неплохо.
— Снова ловили на живца? — с улыбкой вспомнил Пётр слова Шуйцы.
— Чево? — нахмурился Злой Дед. — А, ну да… Типа того… Ниже по Сунгари место пригожее нашлось. Слева — топкая протока, а справа — долгий оползень. Вот тама наша рать и должна была их поджидать. Всей толпой мы тама окапывались, Дёмка пушки расставлял…
— Дёмка? — насторожился царевич. — Это Демид Дурновский?
— Ну да, он, — заворчал он. — Кто же ещё? Вся Русь Чёрная на Бурни поднялась, а Большак что, не при делах будет?
Пётр молчал. Ивашка почесал бороду, пытаясь нащупать ход своей прежней мысли.
— Замысел был таков: проведаем, держитесь ли вы ещё в Преображенске. Подёргаем монгольскую тигру за усы, покуда на север вести дошлём. Тама драгуны выдвигаются, значит, и идут к Преображенску — бой Орде навязать. Но, пужаются и дают стрекача! Аккурат в те окопчики, что заранее подготовили. Драгунский полк легко мог перекрыть ту высотку, что меж оползнем и протокой… Эх, даже жалею, что не мог вчера того видать: разгорячённые чахарцы настёгивают коньков своих, летят вперёд без разбору — а впереди валы! С наскоку не взять, слева-справа не обойти, а тебе прямо в морду палят из пушек и пищалей! В конце же Номхан должон был выскочить из затишка и вдарить по оставшимся на конях!
— Говоришь так, будто, твои черноруссы всех нехристей перебили, — влез Мартемьян Нарышкин. — А вчера-то из набега больно много возвращалось!
— Верно речёшь, боярин, — покладисто кивнул Ивашка. — СильнО́войско у Бурни-хана. Да и в чистом поле монгола одолеть нелегко. Отбиться — можно. А вот окружить да споймать… Это, как воду в кулаке держать. Сколь не сжимай — всё вытечет. Но побили их вчера — это точно! Наши с виду идут целёхонькие!
— Да точно также ведь еле тащатся! — Мартемьян упорно не хотел сдаваться в споре.
— Так пушки сзади волочут, припас огненный, — снисходительно пояснил Злой Дед Нарышкину. — Тут со спешкой никак. А пушки нужны!
— Прошу простить! — влез в разговор разволновавшийся Гордон. — А знает ли атаман Иван, с какой целью Большак ведёт сюда чернорусское войско?
— Знамо с какой! — ухмыльнулся старик. — Щас соберёмся в кулак да вдарим по ним! Вас — тыща, наших — почти две. Это ж даже по три монгола на рыло не выходит! Скрутим степняков в бараний рог!
— А почему здесь мы их скрутим? — уже из одной вредности снова вякнул Мартемьян. — Тут кругом такое же поле…
— Такое да инакое, — улыбнулся Злой Дед. — Туточки у них и стан разбит, и добыча кой какая, и овечки с лошадками по всему берегу пасутся. Убежать можно — да как им без всего этого дальше жить? Нет, тут мы грудь в грудь стакнемся! И уж морды-то им начистим!…
— Иван Иванович! Нельзя! Нельзя… стакаться! — Гордон разволновался совершенно. — Если я верно понял, Демид Дурноффский хочет навязать противнику генеральную баталию. Но это смертельно опасно! Это неминуемое поражение!
— Да с чего же, прости Господи⁈ — Злой Дед весь взъерошился.
— Да вот поэтому, — и старый генерал протянул вперед руку ладонью вверх.
На высунувшуюся из-под навеса ладошку плюхались тяжёлые капли. Дождик шёл несильный, но обложной. Такой скоро не пройдёт.
— Вы понимаете, господин атаман? Большак собирается палить по монголам из пушек, весь ваш драгунский полк вооружён огнестрельным оружием. И мой регимент силён именно мушкетной стрельбой! И вы планировали атаку в открытом поле! Сколь высока вероятность, что наши пушки и мушкеты не выстрелят из-за подмоченного пороха? Мы лишимся своей главной силы, а лучники Бурни-хана получат решительное преимущество.
Гордон еще не закончил свою затянувшуюся речь, а у Ивашки лицо уже вытянулось.
— От я дурень старый… И куда ж я смотрел? — он испуганно посмотрел за Новомосковку. — А они ж куда смотрят!!!

Глава 20

А драгуны с даурским ополчением уверенно шли на монголов, как бы, даже не глядя на притихший в ожидании Кремль. Бурни тоже не сидел сложа руки: воины его уже давно седлали боевых лошадок, большие отряды разлетались влево и вправо, почти до сгоревшего Преображенска; тысячи латников и стрелков накапливались перед лагерем.
Без каких-либо команд Орда слитно стронулась вперёд и пошла навстречу Темноводью. Было их больше, много больше, но даже на стенах крепости чувствовалось, что шла она не столько с вызовом, сколько с ответным уважением. Видно, и впрямь хорошо оттрепали чахарцев вчера. Ныне обе стороны больше думали об обороне, а потому, не сговариваясь, каждая встала на своём берегу Новомосковки. Не у самой воды, конечно, а на расстоянии перестрела.
Монголы с вызовом играли с лошадьми, что-то кричали. Черноруссы деловито выкатывали на небольших взгорках пушки. Дождь не унимался, но последних это, будто, и не волновало. Они спокойно рассматривали многие тысячи степняков. Ровно, примеряясь, по какому отряду первому палить учнут. Да и не вся Орда встала напротив: почти две тысячи всадников Бурни оставил позади, напротив сгоревшего Преображенска.
Войска стояли долго. Наконец, от берега Руси Черной отделилась группа всадников и осторожно ступила в воду крохотной речушки.
— Ить его… — Ивашка аж подскочил со скамеечки, на которой ему дозволялось сидеть даже в присутствии севастократора. — Опять Дёмка всё миром решить хочет! Одно слово — кровь Дурнова! Хотя…
Все прекрасно поняли его «хотя». У богдыхана ещё тысяч восемь готовых к бою людей. А с неба всё еще льёт дождь. Уж хотя бы времечко выгадать — сам Бог велел.
Переговоры шли долго, морось и впрямь почти стихла. Войска стояли на месте. Стояли расслабленно — тяжело ведь несколько часов сжимать рукоять сабли или, тем паче, натягивать тетиву снаряжённого лука.
Если честно, московиты проглядели, как вернулись послы Темноводья. Просто: какое-то время ничего не было, а потом вдруг черноруссы начали разворачиваться и отходить к северу.
На башне все страшно разволновались. Бояре недобро косились на Ивашку, который и сам ничего не понимал.
— Куда, ироды⁈ — орал он своим землякам, которые, конечно, ничего не слышали. — Чего решили-то?
Войско уходило, пушки цепляли к лошадям и волокли прочь от несостоявшейся сечи. Над прибрежной равниной начинало потихоньку темнеть: невидимое из-за туч солнышко поползло вниз. Темнели и лица московитов.
— Нас что, одних оставили? Хоть бы, весть передали…
Но весть как раз и передали: вскоре под южными воротами показался чернорусский драгун. Совсем мальчишечка, не из стрелков, а коновод, который должен держать поводья драгунских лошадок своего отряда.
— Отворяйте! — кричал он высоким голосом. — Я от Большака!
Впустили сразу же. Драгунчик слегка заробел от обилия бояр вокруг, но, слегка дав петуха, передал послание.
— Демид Ляксаныч рёк: радуйтесь! Мир с Ордой! Он самолично сказал Бурни-хану: мы, черноруссы, будем драться. Твои монголы — сильны. И, наверное, вы победите. Но после той победы у тебя, Бурни, не останется ни чести, ни войска. А Русь Черная твоей тоже не станет. Уходи отсюда — и хотя бы войско сохранишь.
Паренёк сильно вошёл в образ и, кажется, собрался пересказывать каждое слово переговоров.
— А Бурни что? — у царевича совершенно не было на это времени.
— Согласился! — с сияющими глазами ответил драгунчик. — Согласился собрать всё войско и вернуться в родные степи! Опосля уже снова говорить о мире…
— А вы-то! — поперёк царевича ворвался в беседу Ивашка. — Вы какого ляда ушли? Вас уж и со стен не видать!
— Бурни-хан сказал, что время доверия миновало. Он не станет собирать Орду и вести её в горы под прицелом чернорусских пушек. В походе его воины уязвимы. И Большак согласился отвести войско к северу. Даже аманатами обменялись. К нам в полон пошел хорчинский нойон. Такой здоровый дядька, весь в серебре да злате…
— А от нас кто?
— Номхан пошёл, — гордо ответил паренёк. — Кто ещё с нойоном по знатности сравнится?
Ивашка в ответ ничего не сказал. Мял бороду, что-то шептал себе под нос. А потом, стеная и охая, снова полез на стену.
Орда и впрямь собиралась! Во все стороны прыснули чахарские воины… нет, уже пастухи — и принялись сгонять в одну большую кучу пасущиеся табуны и отары. Стан тоже явно сворачивался: монголы разбирали юрты, раскладывали жерди — в общем, готовились в дорогу.
Московиты смотрели на это дотемна, и всё говорило о том, наутро степняки уйдут.
Но под утро монголы ринулись на приступ Кремля.
Они вложили в этот удар всю свою силу, всё своё коварство. Вечер и часть ночи часть войска в разобранном лагере мастерила лестницы. Другая часть старательно отсыпалась, чтобы под утро быть в полной силе. На приступ они шли тайно, спешившись, а немногим лошадям, коих использовали, обмотали копыта тряпьём. Ночная сторожа их проворонила (да и как не проворонить, когда пришла долгожданная весть о мире!), дозорные увидели ворогов уже под самыми стенами, некоторые всё-таки успели забить тревогу… покуда не прошили их меткие чахарские стрелы.
Полусонные бутырцы выскакивали из своих хибар и землянок, спешно натягивали броньку, снаряжали пищали — а враг уже добрался до стен и начал ставить лесенки. Вся ратная сила богдыхана единым порывом ринулась на северную стену, чтобы если не удалью, то огромной толпой сломить упёртых московитов.
Бурни не сдался. Он не имел возможности отступить ни с чем; такое поражение могло стоить ему и власти в родной Степи. Усыпив бдительность черноруссов, он решил воспользоваться последней возможностью разбить врагов по частям. Если до подхода войска Большака крепость будет уже в его руках, можно попробовать ударить и по нему! Либо снова вести переговоры, но уже с иным раскладом сил.
В короткий срок монголы смогли захватить участок стены. Немногие защитники были сброшены, лишь дюжина бутырцев укрепилась в башенке. Однако, к тому времени немалый отрядец стрелков скопился на подворье. Они снизу почти в упор расстреляли первых степняков и кинулись отбивать стену.
Только вот по лестнице лезли всё новые и новые враги. Они уцепились за захваченный кусок стены, дрались копьями, саблями, зубами! Умирали один за другим, но не отступали. Ведь к Кремлю уже спешно скакало на лошадях остальное многотысячное войско. Хан сказал твёрдо: поражение недопустимо. И монголы повиновались.
Рубка шла страшная. Московиты отчаянно били во все била, шумели, чем только могли, надеясь, что войско Большака услышит и придёт на помощь… Царевич Пётр с оскаленным лицом рвался в бой, но преображенцы его не слушались и силком держали в отдалении от сечи. А вот прочие… Мартемьян Нарышкин бок о бок со Злым Дедом (у которого ноги будто и не болели никогда) прорывались к башенке, в коей засели бутырцы. С другой стороны, Перепёла с пушкарями ухитрились спустить одну пушку с раската и пальнуть из нее дробом прям вдоль стены, что заняли нехристи.
Врагов разметало в клочья! На миг даже бутырцы в ужасе замерли, но прозвучал строгий приказ Гордона:
— В атаку! — и они застучали окованными каблуками сапог по лестницам.
Наконец, стена была отбита, только под нею снаружи уже кружились тысячи конных монголов. Начало светать, чахарцы сызнова принялись метко бить по зазевавшимся московитам. Враги висли на лестницах, не давая их сбросить или втянуть на стену. Огромной массой снова лезли наверх, и у защитников уже не имелось ни сил, ни пороха, чтобы остановить всю Орду.
А на севере было по-прежнему тихо…
Зато бой явно услышала лодейная рать! Шуйца уже подводил дощаники к левому берегу Сунгари. Черноруссы кидались в воду и сразу неслись к Кремлю. Монголов на южной стороне совсем немного, их легко сбили несколькими залпами, прорвались к южным воротам — и подмогу быстро впустили внутрь. Немного было ратников — не более четырёх сотен, но это был свежий отряд с большим запасом огненного зелья. Гордон сразу принял их в оборот и принялся ставить задачи.
Черноруссы сильно подмогли обороняющимся, но остановить отчаянно рвущихся в победе монголов было просто невозможно. Они накатывали на Кремль морским приливом, против которого не возвести плотину. То один, то другой участок стены переходил в их руки, и московитам с черноруссами приходилось отбивать их огромной кровью: чужой и, к великому сожалению, своей. Пищали и пушки почти не использовались, в дело шли сабельки да копья. И монголы тут не сильно уступали защитникам. Обе стороны готовы были помирать ради победы… И помирали.
Во всей этой смертельной кутерьме кому-то еще удавалось бросить полный надежды взгляд на север. Но вот в иные стороны смотреть времени уже совсем не было.
А стоило.
По желтоватым водам Сунгари, раздув паруса и изгибая вёсла, шли корабли. Непохожие на казацкие дощаники: круче бортами, с тяжёлыма задами нарощенной кормы. Да и плыли они не с низовий, а с юга. На носу самого первого корабля стоял Олёша. Больше двух месяцев не было его в Преображенске. Теперь, возвращаясь, он уже давно приметил клубы дыма и отсветы огня над городом. Со временем и шум боя стало слышно — тот и радовал, и пугал Хун Бяо. Получается, защитники ещё живы и сражаются… Но много ли у них осталось сил? Это потом ему всё распишут в красках, пока же он томился в неведении.
Не выдержав, советчик кинулся на корму.
— Сиятельный Лантань! Надо поспешить! Там бой в самом разгаре.
Дутун Синего знамени с каймой, весь закованный в крашенные наборные доспехи, медленно повернул голову (будто, сам был сделан из металла).
— Посланник, ты говоришь это постоянно. Каждый день я слышу от тебя одно: надо поспешить. Ты не дал мне собрать полноценное войско, ты заставил нас оторваться от сухопутных частей. Люди гребут изо всех сил — а тебе всё мало!
Не сложились у них отношения. Лантань сын Убая был стар, но чрезвычайно крепок для своих лет. И столь же неколебим. Только приказ из Высшего совета войны при полном согласии императора вынуждал его хоть как-то прислушиваться к пожеланиям посланника севастократора.
«Это ничего, — улыбнулся Олёша. — Зато я выполнил приказ Петра».
Царевич отправил своего советчика прочь из Преображенска в тот же день, что и свою семью. Пока все имевшиеся в наличие судёнышки везли московитских баб на север, одна небольшая лодочка почти незаметно юркнула на юг. В сторону империи Цин.
«Я этому хану прямо сказал, — шептал последние наставления Пётр Алексеич. — И я слова зазря в воздух не бросаю. Поезжай к маньчжурам и добейся с ними союза против монголов. Скажи, что теперя вместе сковырнём Юань. И тогда никто боле не станет оспаривать власть ихнего императора*».
Долгий это был путь. По счастью, в империи уже хорошо знали о новом правителе Черной Руси (хотя, и не понимали пределов его власти), посланника сразу взяли в оборот, донесли о нем императору, ведь он последние годы жил не так далеко — в Мукдене. Конечно, мудрый Канси помурыжил посланника. Он всячески демонстрировал нежелание помогать давним врагам и ещё лучше скрывал то, как рад он появившейся возможности укрепить рознь между своими врагами. «Пусть варвары сами истребляют друг друга» — улыбался великий император, глядя прямо в глаза Хун Бяо. По счастью, у последнего имелся неотразимый довод (подаренный царевичем), после которого Канси всё-таки решил помочь Руси Черной.
Вот только войск в самой Маньчжурии практически не было. Тогда он решил послать на север доверенного командира — дутуна Лантаня, оказавшего императору немало услуг. Тот бросил клич по маньчжурским селениям и начал собирать Синее с каймой знамя.
Синее с каймой традиционно воевало на севере. Именно эти знамена реяли над войском злосчастного Шархуды, когда тот пытался захватить Темноводный. И над Нингутой, когда её брал приступом Сашко Дурной. Теперь — вот диво! — оно шло выручать своих давних врагов.
…– Передайте на прочие суда, — приказал Лантань помощнику. — Пусть идут к берегу перед протокой. Там берег низкий. Начинаем высадку.
Преображенск был совсем рядом. Уже стало видно, что городок сгорел полностью, а побоище шло уже на стенах Кремля. К северу и западу кружили огромные орды Бурни-хана.
— Скорее! Скор… — Олёша поймал на себе такой злобный взгляд Лантаня, что остаток слова застрял в его глотке.
— Копейщикам — занять линию к югу от пожарищ! — дутун жезлом очерчивал будущие позиции для своей пехоты. — Стрелки с няоцян пока пусть накапливаются у берега.
Сотни синезнамёнников слаженно засеменили по трясущимся мосткам, которые уже спустили корабельщики. Немалая часть пехоты состояла из бывших амурских народов, ушедших жить в Маньчжурию. Части стрелков из пищалей император Канси начал создавать не так давно, и здесь было больше никанцев, соплеменников Олёши. Несмотря на высокий порядок и выучку, высаживалось цинское войско долго. Лекарь кусал ногти, а Лантань, похоже, не торопился намеренно.
Впрочем, так оно и было. Во-первых, полководец старался подольше не привлекать чужого внимания, а во-вторых, он ждал подхода конницы — две полных чалэ латных всадников и вспомогательных конных стрелков. Как-никак, это было две трети всех его сил. Увы, за короткий срок, Лантань смог собрать лишь чуть более четырех тысяч человек; выгребая местные гарнизоны, собирая ополчение, ну, и получив из старой новой столицы три роты мушкетёров.
Приближение всадников уже не могло пройти незамеченным (к тому же, уже совсем рассвело) — монголы заволновались.
— Вперёд! — отдал приказ Лантань, и его пехота — впереди тонкая ниточка копейщиков, следом роты стрелков с няоцян — потянулась к Преображенску, обходя его с юго-запада.
В Орде заревели многочисленные рога — и монголы подались назад. Спешенные ловили лошадей — в этой сумятице уже не разбирали, своих или чужих — и спешно собирались в конные кулаки. Без лошади в поле монгол не воин.
Сейчас в Кремле измождённые бутырцы и преображенцы занимали утерянные стены и дивились на новое войско. Правда, Олёша не ведал, что московитам приходилось смотреть на обе стороны: с севера спешно подходили чернороссы, которые всё-таки услышали битву и изо всех сил спешили спасти остатки защитников.
Когда, наконец, по берегу реки промчались бронированные сотни маньчжурских конных латников; промчались и принялись спешно выстраиваться подле пеших синезнамёнников — Бурни-хан осознал, что дело его плохо. Конное варево клубилось, бурлило; отдельные языки выплёскивались то в сторону ненавистных маньчжуров, то к берегам Новомосковки, к коим уже подбиралась северная конница. Но ни разу они так и не решились атаковать.
— Хун Бяо! — Лантань тяжёлым шагом настиг шустрого даоса. — Быстро на коня, и едем к воротам вашей крепости.
— Сейчас? — изумился Олёша. Ведь дураку понятно, что растерявшегося врага потребно немедля бить!
— Именно сейчас. Сиятельный император дал мне строгий приказ: ваш севастократор должен подтвердить все условия соглашения. Покуда этого не будет — Знамённое войско не стронется с места. Мы пока не пустим монголов к крепости, но атаковать не станем.
И они поехали. Посланник познакомил Петра Алексеича с Лантанем, и царевич клятвенно подтвердил, что согласен на все условия договора. Цинский дутун тут же с поклоном удалился — и вскоре маньчжуры двинулись в бой. Не спеша. У Орды был шанс ударить встречно! Цинов всего около шести тысяч, монголов всё еще заметно больше. Но они провели немало схваток, тогда как новый враг свеж и полон сил. А главное — с севера подходят черноруссы. И кидаться на юг, подставляя тем спину монголы не желали.
Орда сжалась. Огромный тысяченогий шар ощетинился копьями — а потом плавно потёк на закат. Бурни не принял бой и уходил от сражения. Впереди мальчишки гнали скот (благо, его собрали еще с вечера), а позади его прикрывали воины. Конечно, конные отряды врагов могли догнать чахарцев. Но это далеко не все силы союзников — и тогда Орда смогла бы их бить по частям. Так что Бурни был почти спокоен.
…Демид Дурновский ворвался в Кремль практически первым. Искал выживших земляков, хватал их, выспрашивал — и наконец добрался до севастократора. Лицо его кипело от разных чувств.
— Жив… Сдюжили, значит, — зачем-то говорил он и так понятное. — Бурни-подлец едва не провёл нас… Но откуда богдойцы-то тут⁈ Как ты их уговорил?
— Я вернул им все эти земли, — с кривой улыбкой ответил Пётр Алексеич. — Отдал Сунгари.
* « И тогда никто боле не станет оспаривать власть ихнего императора» — наследники монгольской династии Юань до последнего настаивали, что именно они законные правители Китая, а не какие-то выскочки из Маньчжурии.

Глава 21

Заставить замолчать Дёмку Дурновского было легко (он и сам болтать терпеть не мог). Но вот лишить его дара речи напрочь — такого Олёша не мог упомнить. Севастократору это удалось.
— Ты… Отдал… Что именно отдал? — наконец, смог выдавить из себя Большак.
— Вернул. Все земли по Сунгари. Что южнее Амура.
Большак кивнул. Лекарь отвёл глаза в сторону — очень не хотелось смеяться над растерянным видом старого друга.
— Сам? Вернул? — уточнил, наконец, Демид.
— Сам, — кивнул царевич.
— Так-то… мы за те земли ратились. Кровь проливали.
— А потом вы же сами мне сами их отдали. Как бросовое.
Демид нашёл в себе силы кивнуть ещё раз: было, мол, дело.
— И не жаль? — уже с ехидцей спросил он. — А на что опосля жить собираешься?
— Не жаль. Жить захочется и не такое содеешь. Да и от городка почти ничего не осталось. Проживу, Большак! От второго-то твоего подарка я не отказался.
— Чего?
— От золота.
— Золотишком, значит, себе кров у нас +оплатишь?
— Да как ты смеешь! Я всё ж севастократор всей Руси Черной, а не удельный князёк!
— А ты не лайся, Вашество! Чай, не с мальчонкой — с Большаком речи ведёшь!
У Олёши словно зубы заныли. Нешто так завсегда и будет?
Ругань оборвал совершенно нежданный спаситель.
— Твоё велиццтво… — глотая куски слов, слегка испуганно к севастократору обратился незнакомый чернорусс явно азиатской наружности. — Тамо это… Злой Дед тебя кличет. Очень просит!
— Иван? — Пётр даже забыл о Демиде и прихватил низенького мужичка за плечи. — Чего ж… сам не идёт?
— Не ходить ему уже…
— Живой хоть⁈
— Да, почитай, что и нет, — совсем сник азиат. — Дыра в пузе — потроха видать. Всякому ясно — скоро к духам пойдёт. Ты б сходил к нему, твоё велиццтво? Уж так просит…
— Я тоже иду! — Олёша подхватил тяжёлую сумку, с которой в походе не расставался и, не чинясь, кинулся к избе для раненых.
— И я! — бросил Демид.
Неожиданно на его пути встал тот самый плюгавенький азиатский морячок.
— Этта, Большак… Звиняй… Злой Дед больно царевича просил… Токма его.
Пётр Алексеич рванул на всю ширину немалых ног вслед за лекарем.
Ивашка метался в огнёвке и мало что соображал. Олёша упросил севастократора отойти и обождать, после чего занялся больным. На Москве он много сил и времени посвятил борьбе с этой напастью. С заражением да с микробами — как называл это Дурной. Опыт имелся немалый… да напасть эта очень часто побеждала.
Ныне вообще особый случай: раскурочило Ивашке пузо так, что только чудо поможет… нет, не выжить. Просто протянуть, хотя бы, до следующего утра. И микробная зараза его убить просто не успеет. Но облегчить последние часы жизни…
— Ты не зашьёшь ему рану? — тихо спросил Пётр.
— Не требуется, — мрачно вздохнул лекарь. — Я сцепил края скобами, но лучше, чтобы кровь выходила наружу, чем накапливалась в животе… Так меньше боли.
Ивашка лежал мертвенно-бледный, весь в испарине, и стонал с закрытыми глазами. Казалось, старик в обмороке, но на этот раз дёрнулся на голоса и открыл глаза.
— Царевич? Почто…
— Ты звал же меня, Иван Иваныч…
— Я? — удивленный мыльный глаз старого атамана блуждал по клети. — А и верно… Звал. Звал!
Ивашка обрадовался спойманной мысли, но тут же зажмурился от боли.
— Лёшка… Лёшка, чёрт никанский! Есть у тебя зелье какое для ясности разума? Потребно до зарезу!
— Нельзя тебе такое, — глухо ответил Хун Бяо. — Силы из ничего не берутся. Пилюля моя из тебя все запасы вытянет… Не останется сил.
— Нешто есть мне для чего теи силы копить! — выплюнул Дед в небеса слова, полные горести. — Подыхаю я, Лёшка… Ты то ведаешь всяко лучше любого из нас. Дай хоть высказать — можа, это главное, что мне в жизни осталось…
Олёша, вздохнул. Покосился на взволнованного севастократора и молча полез в сумку. Из деревянного футляра, крашенного чёрным лаком, достал почти такую же чёрную пилюлю из ферментированных трав. Посмотрел на Ивашку — кинул пилюлю в плошку с водой и старательно растолок пестиком.
— На вот, испей…
Маленький азиат-вестник заботливо приподнял голову драконовского атамана и помог тому выпить всю плошку до донца. Ивашка откинулся на подушку со стоном и прислушался к внутренним ощущениям.
— О как… — произнёс он спустя время; произнёс уже совсем другим, довольно крепким голосом. — Всё-таки колдун ты, Лёшка… Подь-ка поближе, государь.
Пётр, не чинясь, подошёл к лавке и сел в ногах у умирающего.
— Вот скажи, Пётр Алексеич, видал ли ты в Темноводье белок?
— Чего? — севастократор перевёл изумлённый взгляд на Олёшу: ты, мол, чем его опоил, лекарь?
— Ну, белок! — улыбнулся Ивашка. — Такие… по ёлкам скочут. Хвосты у их ещё пушистые…
— Да видал, конечно! Кто ж их не видел.
— А какого они цвету?
— Чего? Они… — царевич вдруг задумался и слегка удивленно ответил. — Чёрные.
— Во! — обрадовался Ивашка. — Чёрные. А на Москве-то твоей они рыжие, верно?
Пётр кивнул.
— То-то! — старик довольно кивнул, будто, доказал что-то. — И на всей России-матушке — рыжие. И даже в Сибири. А тут, у нас — чёрные. Ровно в Амур макнутые. Понимаешь теперь?
— По чести говоря, не очень, — смущённо ответил юноша.
— Это другая земля, государь, — вдруг жарко и страстно заговорил Ивашка, обгоняя самого себя. — Вроде, и не за морями, а совсем другая. Даже белки туточь другие. Всё другое. Даже Сибирь — она к России вроде как передом повёрнута. А Темноводье — оно на восход смотрит. Навстречь солнцу. Понимаешь? Русские сюда пришли, но русскими не остались. Что-то другое нарождается. Уж не ведаю я от чего: то ли Дурной так постарался, то ли сама земля здесь такая. И воздух больно вольный. Правда, бают, что Сашко сам от сей земли народился… От земли да от реки…
Унявшийся было Ивашка вновь запылал очами и даже попытался ухватить Петра за руку.
— Я к чему это сказываю, государь! Ты понять должен, что здесь той же России построить не выйдет. Вишь: городки со старыми прозваньями горят, а реки — падалью прованивают. Ежели ты будешь тут просто вспомощником царя московского, если попытаешься всю землицу под боярство отдать, а народишко в холопей заклеймить — ничего у тебя не выйдет. Бедой это обернётся. И для тебя, и для многих других. Ты сильный, Пётр Алексеич — то слёту видать. Можа, и перегнёшь Темноводье об колено. А можа, и не по-твоему выйдет. Больно строптивый у нас народишко…
Взгляд старого атамана затуманился.
— Внове я куда-то убегаю… Дурень старый. К чему я тебя позвал-то… Не смотри на эту землю, как на часть России. И на себя не смотри, как на часть Верха кремлёвского. Так уж вышло чудесно, государь, что свело воедино тебя и Темноводье. Ты всё еще видишь в этом изгнание. А ты узри возможности! Ты — молодой наездник с сильной рукой, крепкими ногами… и голова, навроде, ладно пришита. А под тобой конь дикий, необъезженный, но тоже полный сил. Будешь лишь смирять — или в бурьян полетишь, или коня запорешь. А ты дай ему понести тебя…
По сухим черепицам морщин Ивашки текли совершенно бесцветные слёзы.
— Так уж я хочу, чтобы ты это понял… Дёмка, ирод, тоже не всё понимает. Для него же всё просто в этом мире: как батька поставил — так и ладно. Он не видит, что большачество не столько помогает Руси Черной, сколько вредит. Да, дышится вольно, но страна расползается на куски, а жадные глаза со всех сторон смотрят на неё всё пристальнее. Вот уже и старые друзья с войной пришли. Дикому коню потребна сильная рука. Можа, когда-нибудь сильно потом и будет пригодна жизнь, Дурным удуманная и построенная. Только не сегодня…
Ты нужен Руси Черной, государь! А она нужна тебе! Только тут ты разогнёшься во весь свой рост. Шагнёшь на всю ширину шага своих ножищ.
— А Демид, значит, этого не поймёт, — задумчиво пробормотал севастократор.
Олёша, который тоже услышал слова царевича, на миг похолодел. Он-то, в отличие от Ивашки, был при разговоре Петра Алексеича с Устинкой Перепёлой. Того разговора, что про «хорошего Большака». Хун Бяо прекрасно помнил одновременно алчные и молящие глаза людолова.
«Меня в Большаки проведи, государь!».
Ох, кажется, эти слова сейчас раздавались и в голове царевича.
Ничего этого Ивашка знать не знал. И даже не подозревал. Глаза его снова затягивала паволока, он, наверное, уже толком не видел своего собеседника. Где уж потаённые мысли читать! Но заговорил старик о самом важном.
— Ежели кто и поймёт тебя, Пётр Алексеич, на этом свете — так это, как раз Демид. Я на вас обоих смотрю. На Дёмку поболее, на тебя, государь, конечно, поменее. Но главное я углядел: нет никого вокруг, кто был бы так схож друг с другом, как вы двое.
— Мы? Не мели пустое, атаман.
— Прости, государь, ежели обидел тебя тем, что сравнил с простолюдином…
— Да брось! Это пустое. Вы тут все по-инаковому живете и мыслите — я уж привыкаю. Только вот что между мной и Демидом общего? Куда пальцем не ткни — всё разное.
— Ну, ежели поверху глядеть, то да, — Ивашка мелко тряс головой, и это был дурной признак: иссякало действие трав. — Ежели поверху… А ежели в суть, то вы оба — что братья. Братья по общей беде. Оба вы — сироты. И обоим вам от отцов тяжкий груз на плечи лёг. Вот оно — сиротство это — вас и роднит.

Год 1693. Сирота
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Глава 22

Огромные костры, разложенные по кругу, ярко полыхали и уверенно разгоняли ночную тьму. Всё вокруг наполнялось отсветами: тёплыми и малость зловещими. Людей вокруг собралось преизрядно, но Пётр смотрел только на одного человека. На Большака Демида.
На «родного брата» своего, по словам атамана Ивашки.
Надо же, что удумал тот перед смертью! Как их сроднил.
«Стой, стой! Грешно так говорить!» — осёк царевич сам себя. Всё-таки Иван Иванович ещё жив. По крайней мере, был жив, когда он покидал разорённый битвой Кремль. И лекарь Олексий оставался при нём, дабы продолжить борьбу за жизнь старика. Хотя, конечно, все понимали, что такому старому и с такой раной не выжить.
Ивашка, кстати, покончив говорить с ним, с Петром, нежданно попросил позвать к нему Перепёлу. И опосля того, как людолова изыскали, потребовал выйти всем. Прям потребовал!
«Ну, а что… Умирающему никто не указ. А его волю грех не исполнить».
Разговор тот вышел коротким. Выскочил Устинка из лекарской избы странный: по щекам борозды от слёз, щёки пунцовые. Глянул на ждавших снаружи, яко на морок ночной, ажно в сторону дёрнулся! А руки обе на груди держит. Ровно за пазухой кафтана птицу держит: сжал так, будто, выпустить боязно, но и раздавить страшно. Ни словечка никому не сказал, да убёг в сумерки.
А в двери Олексий встал.
«Всё, — говорит. — Никто более к Иван Иванычу не ходит. Этой ночью ему сильно худо будет».
Как будто, у людей иных дел нет!
Вот у него, у севастократора, этих дел выше самой высокой крыши! Дозорные следили за отходящей Ордой и беспрестанно слали в Кремль вестников.
«Покуда уходят на запад» — и это была единственная радостная весть. Потому что вокруг горелого Преображенска спокойнее не стало. На юге, несмотря на глухую ночь, стояло изготовленное к бою цинское войско. Меньше, чем Орда Бурни — только шесть тысяч человек, по словам Олексия — но это отлично вооруженная конница, крепкая пехота, обученные пищальники с фитильными мушкетами и даже немного пушечек. У войска того и корабли имелись — так что эти смогут достать на обоих берегах. И из-за стен выковыряют.
Старик Лантань, до сих пор терпеливо не снимал с себя доспех, давая понять — либо мы всё окончательно решим прямо сейчас, либо…
Чернорусское войско тоже держалось настороже. За Новомосковку они не переходили, а на её бережку ставили завалы и засеки, оборудовали раскаты для пушек.
«И против кого те пушки?» — мрачно задумался Пётр.
Так-то черноруссы в Кремль не вошли. Более того, многие из тех, кто участвовал в отчаянной обороне крепости, тоже ушли к войску Большака. Оставались лишь люди Злого Деда, не желавшие бросать умирающего атамана.
Три силы, три рати — и все смотрят с недоверием.
…Лантань всё-таки настоял на встрече этой же ночью. Неплохо зная о том, как устроена власть в Черной Руси, он требовал к себе Большака. Именно требовал; с тем, чтобы тот подтвердил договорённость о передаче империи Цин земель по Сунгари. И вот они все собрались подле старого бивака монголов. Маньчжуры запалили десяток больших костров, аж щёки горели — куда ни повернись.
На поляне — более сотни людей. И все разбились на три кучки. Еще недавно стояли против общего врага, а ныне тревожно мнут ладони на сабельных рукоятях.
Только Петра всё это мало трогало. Он смотрел лишь на стоящего вдали Демида. Смотрел и с борьбой душевной вспоминал слова Ивашки.
«Ну, что в нас общего? Худородец да царевич. Высокий? Так и тут Большаку за мной не угнаться, уж Господь росточком не обидел. Еще стар он — чуть ли не вдвое меня старше. Вечно смурной да молчун. Ликом — азият. Хоть, и неявно, а видны черты местные, инородские».
Да, впрочем, о чём он! Ведь ясно же, что Злой Дед не об том рёк.
Сироты.
Да, оба они остались без отцов. Только вот ничего Ивашка не понимает! В сиротстве ихнем Пётр видел ещё больше разницы, чем в облике. Ничего общего!
Царевич своего отца почти не помнил. Лишь смутно, очень смутно (ежели закопаться в самые закрома души) виделось ему нечто большое, огромное — и доброе. Огромный человек был громким и пахучим, после него всегда оставалась тугая смесь странных запахов. Он смеялся, брал махонького Петра на руки, что-то говорил густым грудным голосом. Ни лица его, ни слов — юноша не помнил более ничего.
Только звуки голоса и сильные жаркие руки. Добрые руки.
А потом всё исчезло. И далёкий неведомый отец. И любовь, и забота. Царевич враз пришёлся не ко двору. Вечно в закоулках, вечно никому не нужный. Мать? Мать о нём заботилась. Хотя, лицо её вечно было черно и смурно. Даже не верится, что эта женщина могла смеяться.
Мать никогда не рассказывала ему об отце. Велела его почитать, молиться велела за душу его, свечки ставить. Ровно царь-покойник какой-то очередной святой, а не его отец. Так старательно велела, что почти забылись те жаркие добрые руки. Может, то вообще был сон или морок… Или мальчик Петрушка сам всё выдумал. Чтоб ималась у него хоть какая-то любовь.
Брат Фёдор о нём изредка заботился. Но то было просто вежество. А вот вся родня евонная, Милославская Петра со свету сжить хотела. Опосля Пётр понял, что это из-за них мать его разучилась улыбаться. Дядья Нарышкины с заботой из кожи вон лезли, да вся она была приторной и неискренней. Ведь токма через Петра все их титулы да земли дарёные держались. Они и на Амур за ним поехали только от того, что на Москве им без царевича совсем худо пришлось бы.
Только Наташка. Да, сестрёнка его любила — это свет в оконце. Но малая она совсем. Её любовь — это любовь ребятячья. Любовь, в коей самому заботу проявлять потребно. А Пётр тосковал о сильны руках, которые его поддержат…
«Ничего у нас с Дёмкой общего нет! — дернул щекой Пётр. — Баяли, у Большака-то всё наоборот было. Он своего отца уже почти взрослым узнал. Тоже немного лет им вместе было отпущено. Только вот Демид всё отлично помнит! И любовь отцову, и заботу. Тот для сына даже книжицы писал; в ратные походы вместе ходили. У него-то в душе отца — горы цельные…».
Царевич вдруг понял, что смотрит на чернорусса с завистью.
«Ничего-то ты, Ивашка, не понимаешь, — вздохнул севастократор. — Хоть, и дожил до седин глубоких. Наше сиротство нас не сближает. Оно — пропасть меж нами. Он же и теперь не за Русь Черную борется. Он ради памяти отцовой всё делает. А я тут для чего?».
«Ради белок чёрных» — послышался в голове тихий насмешливый голосок. То ли ангела-хранителя, то ли бесёнка-искусителя.
Пётр вздрогнул. Он так глубоко ушёл в свои думы, что и не видел ничего вокруг. А теперь вдруг приметил, что Большак почуял его взгляд и тоже стал смотреть в ответ. Чернорусс вроде бы понял, что царевич вынырнул из своей дрёмы, улыбнулся широко и зачем-то (или чему-то) кивнул.
Опосля вышел вперёд и громко объявил:
— Черная Русь принимает решение севастократора. Ради вечной дружбы мы согласны возвратить Великой Цин все земли южнее Амура до Уссури и Ханки. Я и мои атаманы с чистым сердцем подпишем договор, поклянёмся нашим богам, если в него будет вписано: река Амур да станет открытой рекой для цинских купцов, а река Сунгари да станет открытой для купцов чернорусских.
Олёша быстро-быстро переводил речь Большака Лантаню. Тот сначала довольно выпрямился, но в оконцове нахмурился.
— Такое решение я принимать не вправе. О нём должен узнать великий император.
— Вот и славно! — вышел вперед севастократор. — Сегодня мы подпишем соглашение полюбовное, но не окончательное. Покуда мы учнём готовиться к выезду: и из Таванского острога, и из Преображенска. Ежели государь Цинский даст согласие — наши силы уйдут за Амур. Ежели нет — мы снова будем говорить…
Лантань смотрел на северян, долго, холодно. Черт его разберёт, что там за узкими азиатскими глазами кроется? Наконец, старик кивнул.
— Так и поступим. Завтра к вам прибудут мои шэньши, вы составите соглашение на двух языках и укажите отдельно своё условие.
И маньчжуры ушли. Их войско отступило от развалин Преображенска и встало лагерем у кораблей.
«А так даже лучше, — улыбнулся Пётр. — Не верю я монголам теперича, вот ни сколько. Лучше, ежели войско Цин тут подольше постоит».
Внезапно прямо перед ним вырос Большак.
— Кажись, всё, севастократор? Неужто отбились-таки? Дауры бают: чахарцы ушли уж далече. Не похоже, что на сей раз возвернутся.
— Ты поддержал меня, — царевич исподлобья смотрел на Большака, даже не собираясь говорить о пустом да вежливом. — Почему? Ныне днём ещё со мною лаялся, а теперь согласился?
«Слышал речи Ивашкины? Что ты таишь за пазухой?» — много вопросов вертелись в голове Петра и не все из них стоило выпускать наружу.
— Врасплох ты меня застал, государь! — развёл руками Демид. — Не успел подумать. Уж сколь воевали мы за эту землю, а ты рукой по-царски махнул и отдал. Оттого и озлился тогда…
— А теперь?
— А теперь подумал. Да и люди присоветовали… Видно же, что выбора не было. А земли… Ну, хорошие земли. Токма покуда не удержать их и не освоить. Тебя вот отправили — и то не сладилось. Ничо, земли в Темноводье с избытком.
Демид помолчал.
— Я бы тебя при любом раскладе поддержал, севастократор. Нешто не ясно было?
— Да откуда бы…
— Но мы же пришли к вам на выручку, — Демид даже расстроился. — Я пришёл.
Что-то непривычное; приятное и пугающее стало закипать внутре у царевича.
— А почему?
— Тоже, вроде, понятно. Зимой ты за всех нас сказал. Так сказал, что и добавить нечего было. А летом за свои слова ответил. Такое на Черной реке ценят. Да и как ответил! Люто и крепко твои московиты за Кремль постояли. За всю Русь Черную. Даже завидно немного.
У Петра уже с языка было слетело: «Царёво войско токма так и стоит! Вы ещё всю его силищу не видели!». Но вовремя язык прикусил. Инда, по-разному стояло то войско. Чигирин, конечно, на века стал полем славы (и бутырцы в тех осадах тоже ратились). А вот супротив ляхов выходило не очень… Да и вообще, не то время, чтобы хвастать. Похвала Большака, хоть, и проста, зато шла от сердца.
Наверное, впервые севастократор и Большак поговорили без свары…
«Как и мечтал Перепёла — криво усмехнулся Пётр. — Правда, тот мечтал о другом Большаке».
…Через три дня хоронили Ивашку. Конечно, не его одного — десятки, если не сотни людишек удобрили преображенскую землицу. Ну, монголов (каких нашли), знамо, в яму покидали. А своих прямо на хлебном поле схоронили. Целое поле холмиков выросло… Но именно Злого Деда провожали особо. Ушел последний из ватажки Дурнова, што основали Темноводный. Что создали всю Русь Черную. Ивашка пережил всех и уходил с чистой совестью: опосля того, как миновала угроза Темноводью.
Вернее, не Ивашка уходил. В последний путь провожали светлого боярина Артемия Измайлова. И от этой мысли у Петра кругом шла голова. А всё Перепёла!
Людолов все мирные три дня, ровно, в воду канул. Не видели его на тризне по павшим. И даже, когда царь сыпал наградами для героев (что-что, а казну удалось сберечь — наград хватало) — его никто не видел. Хотя, многие пошли бы в свидетели: в боях вёл себя Устинка, как настоящий воин. Лишь в день похорон возник вдруг Перепёла — бледный, отчаянный, колпака нет, крестик набок висит — и метнулся севастократору в ноги.
— Прошу, остановись! — глухим голосом пробормотал. — Не хороните ево Ивашкой Ивановым!
— Что⁈ — изумился не один Пётр, все вокруг выпучили глаза.
— Вот… — и людолов протянул царевичу измятый бумажный лист.
Пётр принял его, развернул.
«Я, Артемий Васильевич Измайлов, боярин изменнического рода, сын Василия, внук Артемия Измайловых, кои были казнены царём Алексеем за подлое предательство, Я, пред Богом и людьми признаю Устина Перепёлу своим кровным сыном».
— Это что? — Пётр так растерялся, что голос его в конце вопроса сел.
— Это Ивашкиной… Это отцовой рукой писано, — глухо пояснил людолов. — В тот день, когда ты с ним, государь, беседу вёл. Он же позвал меня… опосля. Подозвал и спросил шепотом: «Хочешь быть моим сыном? Ну так будь! Токма нести тебе родство со мной в полной мере!»… Вот. И это начертал… Долго смеялся потом. Я спросил его, что мне с этим делать? А он: «А что хошь. Хошь — становись сыном изменника. Хошь — сожги и забудь».
Глаза Перепёлы забегали. Словно, сызнова принялись его мучить демоны, кои терзали людолова все эти дни.
— И ты значит…
— Я не хочу, чтобы его хоронили Ивашкою! — внезапно твёрдо выкрикнул Устинка. — Вот!
И он быстро размотал лоскут холстины, в котором, оказывается, хранил кусок доски. На том куске коряво было вырезано «Артеми Василевич Измалов бояр».
«Надо же! — Пётр в изумлении повернулся и посмотрел на открытый гроб (ему даже показалось на миг, что мертвец подмигнул). — Сам Измайлов!».
Разумеется, он знал об этом роде. Некогда очень влиятельном. Роде царских окольничьих и воевод Больших полков… А потом, после осады Смоленска, пришла на них опала. Главу рода да сына старшего казнили, прочих сослали по окраинам Руси-матушки…
— Выходит, в изменники решил пойти? — снова поворотился Пётр к Устинке.
— Выходит, так, — Перепёла опустил голову.
Хорошие вышли похороны. Севастократор прилюдно вышел и громогласно объявил, как на самом деле звали пред Богом и людьми павшего драконовского атамана. И добавил.
— Я не знаю, како решит мой венценосный брат на Москве, но волею своей установляю: никаких вин за Артемием Измайловым не держать! Имя его чисто передо мной и перед всей Русью Чёрной. Пусть уходит с честью! Царю Фёдору же я отпишу о славных деяниях боярина Измайлова и заслугах пред Его и моим престолами!
Так и сказал «Его и моим престолами». Никто, правда, не учуял крамолы. Почти никто: братья Нарышкины только вздрогнули, Долгоруков глаза выпучил, а старик Гордон приподнял бровь.
Пётр повернулся к обомлевшему людолову.
— Эх, Устинка! Ежели и царь Злого Деда простит — быть тебе на Москве богачом!
Про наследника драконовского атамана он на похоронах говорить не стал. Не хотелось. А вот, по возвращении в терем, вызвал Николку Алтанова и составил грамоту о «боярском сыне Устине Измайлове-Перепёле». Всё ж таки не законный сын, а байстрюк. Но признанный наследник. Здесь, на Амуре — просто бумажка с буквицами. Но вот на Москве она и впрямь может людолова на высокие пути возвести.
«Ежели брат покойного наследника рода Измайловых простит» — усмехнулся царевич.
На поминках собралась тьма народу — кажен считал долгом своим проводить старого атамана. Его драконовский отряд — так вообще всем составом! Других тоже набралось изрядно. И как-то само собой вышло, что Пётр сел рядом с Демидом. Пили довольно чинно, но взрослый крепкий Большак захмелел быстро. Уперся в стол обоими локтями, грузно обвис на них, смолк надолго.
— Не понимал я, на кой ты потребен Черной Руси, — вдруг заговорил он, не поворачивая лица. — Да и ныне не понимаю.
Тихо просмеялся и потряс головой.
— Просто два человека говорили мне: нужен! Ивашка да Олёша. Они говорили мне о резонах, но я их не понимал. Просто поверил. Но больно хотелось мне, чтобы ошиблись они! Понимаешь? Тогда в Болончане на время стало ясно, что так и есть: я прав, а они ошиблись. Ну… Так мне мнилось. Вы были чужими, чужее монголов или чосонцев. И… И, когда всё меняться учало, я не видел и видеть не желал. Долго. Да что там — до сих пор не вижу. Просто не верю я уже в свою правду.
Большак разогнул широкую спину и вперил свой бурно-кипящий взгляд в царевича.
— Ну, скажи уже хоть ты мне! Зачем ты Руси Черной? Я постараюсь поверить!
«Кабы я сам знал» — прикусил губу Пётр. Хмель и его голову уже кружил, хотелось рвануть рукой, разорвать паутину непонятия! Вот Ивашка знал. Он и не молчал — много всякого говорил (причём, кажись, и не ему одному). И ведь ясно вроде говорил — а не ухватишь.
— Ты найди мне место, Большак! — криво улыбнулся он. — Тем паче, нынешнее место, я, навроде, потерял.
Демид подозрительно сощурился, вглядываясь в лик севастократора: над чем это тот смеётся? Потом задумался. И вдруг — хвать царевича за руку!
— Поехали со мной! Завтрева же!
— Куда это?
— Далеко, севастократор. Но до осени обернёмся.

Глава 23

«Завтрева» не вышло. Утром хмель из всех голов вышел, но Большак от своей задумки не отказался. Наоборот, звал по-иному, без горящих глаз, но настойчиво.
И столь же уклончиво.
Но три дня еще они оставались на пепелище. Демиду требовалось подготовить своё воинство к возвращению, а у Петра дел нашлось ещё больше. Нужно было готовиться к переселению. Причём, пока неведомо куда. В думе порешили, что стронутся к сентябрю. Тогда уже и с цинским договором всё станет ясно, и золотишко удастся подкопить… Может, с вытоптанных Ордой полей хоть пару пудов хлеба выйдет взять.
А на четвертый день отплыли. Демид взял в оборот крупный дощаник с Драконовой Пасти — вместительный, крутобортый. Пообещал, что места их ждут дикие, но спокойные. Так что царевич прихватил с собой дюжину преображенцев — самых крепких и жизнью тёртых. А Большак вообще высвистал своего подручного Алхуна да ещё пяток помощников.
— Тут не столько руки, сколько плечи крепкие пригодятся, — усмехнулся он.
Плыли десять дней. За это время Демид то погружался в задумчивую молчаливость, то вдруг становился необычайно разговорчив. Например, плыли они мимо открытого косогора (уже подле устья Сунгари), Большак аж застыл на миг.
— А ведь туточки богдойский острог стоял… Мы в ём с отцом татьбой занимались, — он хмыкнул, увидев лицо Петра. — Скрали цинского чиновника Бахая, сына Шархуды, что против всего Темноводья злоумышлял. Заняли острог вчетвером: отец, Олёша…
— Олёша? Лекарь⁈ — скука слетала с души Петра, ровно, грязь, смытая ведром воды.
— Он самый. Он знаешь, какой лютый воин! Покуда я одного Бахая скручивал, он всех остальных положил. Голыми руками!
Подумал немного и добавил:
— И ногами.
Вышли в Амур, оживились, проезжая Хехцирскую ярмарку. У большого каменного утёса, ниже по течению, что торчал на правом берегу Черной реки, Большак даже велел заякориться.
— Что случилось? — подтянулся Пётр с кормы.
— Не, ничего, — слегка смущённо ответил Демид. — Отец просто любил это место. Когда проплывали мимо, почти всегда останавливался. Даже на берег иной раз сходил. Побродит-побродит — и дальше едем.
— А что там?
— Да, ничего, — пожал плечами сын Дурновский. — Холмы да пади. Несколько ручьёв заболоченных. Но сам утёс под острог неплох, конечно. И видать на многие вёрсты, и оборонять сподручно.
А потом вообще загадки начались. Дощаник прошёл всего несколько часов, летя вниз по самой стремнине Амура, опосля чего Большак велел править к топкому низкому берегу. Там всё настолько густо поросло низким влажным лесом, что ничего не видать. Руку протяни — и она уже утопает в зарослях! Потому Пётр не сразу приметил, что в той лесной густоте протекает речка. Или цельное множество речек, которые кружат, вьются, переплетаются…
— Уф, парная! — Демид стянул колпак и утёр им лоб.
Макуха лета уже прошла, а духота в этих зарослях и впрямь стояла… адская. Злое комарье роилось и жадно нападало на всё живое вокруг. Царевич с тоской принялся мечтать о золотой осенней поре.
— Далеко нам ещё?
— Мы только начали путь, государь.
Дощаник, способный выдержать и небольшую морскую волну, в речушку никак влезть не мог. Однако, Большак явно знал, куда шёл: он быстро нашёл поблизости деревушку каких-то инородцев и взял у них четыре крепкие лодки. Вот на них и расселись почти два десятка людишек, что сопровождали Петра и Демида. Припасами судёнышки набили так туго, что борта начали воду черпать.
И отрядец двинулся вверх по реке, которую, оказывается, прозывали Анюй. Течение у неё было тихое, так что можно было плыть быстро. Но Анюй выделывал по равнине такие кренделя, что иной раз можно грести целый час, а не проехать и половину версты (ежели по прямой мерить). Причём, крошечная речушка вечно раздваивалась, растраивалась, меняла направления… а заросли, скрывающие всё вокруг, никуда не делись. Заблудиться было немудрено.
— Я ведаю дорогу, — с улыбкой успокоил царевича Демид, погружая в воду короткое весло.
— А точно?
— Точно. Я вырос на этой реке, государь.
И государь замолчал, по-новому оглядывая лес. Вырасти не в городе, не даже в местных острожках — а в этой чащобе. Надо же!
— Где-то тут удинканы и нашли Дурнова, — внезапно разорвал тишину Демид. Сам! Даже не пришлось клещами из него слова тянуть. — Они назвали его Большим Ребёнком. По-нашему это тоже что-то вроде дурачка, получается.
Демид говорил, как будто, и царевичу, но даже не смотрел на него. Глядел вперёд, грёб не спеша, а глаза его туманились странным туманом.
— На всех языках его Дурным прозывали… Потом я родился, но отец уже ушёл из селения. Он даже не знал обо мне.
«Вот оно!» — Пётр замер.
— Но ты-то ведал про него… Плохо тебе было без отца?
— Да нет, — с искренней беззаботностью ответил Демид. — Для нани это не так важно. У нас большие семьи — человек по двадцать. И мамок много, и отцов. Всегда при ком-то. Опосля мамку в другой род отдали — и я много лет отцом называл совершенно другого человека. Мне не было плохо, государь. Я просто не знал, чего у меня не было.
— Но когда-то всё поменялось?
— Верно… Когда меня Княгиня нашла. Мы недалече от Болончана жили, и она прознала, что я из удинканов. Ну, а когда увидала — тут всё и поняла. Все говорят — во мне дурновская порода заметна. Взяла в свой дом — мамка-то моя померла уже в ту пору. От тогда я и узнал, кто мой отец, каких дел он наделал на Черной реке.
Демид снова примолк.
— Такой груз… Одно хорошо было — Дурной уже много лет как помер.
— Чего?
— Ну, так все думали. Кроме Княгини, конечно. Матушка ждала его каждый день… И однажды мёртвый ожил и вернулся…
И опять тишина. Прочие гребцы на лодке даже шумнуть плёском воды боялись. Даже преображенцы! Дышали через раз и всё — носом.
А Демид молча помахивал веслом; лицо спокойное, разве что дышит чересчур глубоко. А обеим щекам, заросшим жидкой бородой, текли слёзы.
— Я допрежь и не знал, что такое отец, — продышавшись, Большак сам продолжил рассказ. — Думал, отцы — лучшие из них — только и потребны, чтобы поучать да лупить за непослушание. А в нём было столько любви, столько стыда.
— Он стыдился тебя? — Пётр тут же подумал о смешанной крови в жилах Демида.
— Нет, — улыбнулся Большак. — Он себя стыдился, государь. Того, что не был со мной. Не помогал мне взрослеть. Это было так… неправильно. Я вовсе не ведал, как мне быть с ним. Как вести. До самого… А вот до самого захвата острожка с Бахаем.
Снова тишина.
— У меня был самый неправильный из отцов, — еле слышно пробормотал Демид (и сколько же гордости было в каждом его слове!). — Да и я ему под стать. Я ведь ведаю, что я нетаковский. Ну, порченный, что ли. Меня и старец Евтихий за то колотил не раз. И Науръылга грозился, что онгоны до таких, как я, непременно доберутся и к себе приберут. А вот отец никогда не пытался меня изменить. Я был ему люб таким, каков есть. Ни плох, ни хорош — просто есть и всё. Частенько пытал меня: что мне по сердцу? Никогда не неволил… разве что убежденьем.
Ещё гребок в тишине. Другой.
— А я, наоборот, только и желал — им стать. Быть, как он. В Большаки эти полез…
Всё тепло в голосе враз истаяло. Только скрипучая тоска осталась. Да и той… Замолчал Демид Дурновский. Да так замолчал, что даже севастократор не решался боле ни о чём спрашивать.
«Вот же… Может, не помнить ничего — даже лучше?».
Так, до темноты и проплыли в тишине. Нашли какой-то островок бугристый, разбили на нём лагерь. Поднялись они вверх достаточно высоко, так что ночь была не особо удушливой, да и комарьём не изобиловала. Пётр уже собрался было всласть выспаться, как вдруг понял: а Демид-то называет его «государем»! И так — уже несколько дней!
Конечно, не впервой. Хватало людей (и немало их), что величали его так. Но все они (даже почивший Ивашка… то есть, Артемий) делали то из лести. Кто — из совсем корыстной; ну, а кто — с неведомой целью.
За Большаком (да и за почти всеми черноруссами) такого особо не водилось.
«Демиду что-то от меня нужно?» — он прокручивал весь дневной разговор и не чуял подвоха. Демид говорил это слово спокойно, никак не выделяя.
Полночи Пётр не мог уснуть, и весь следующий день сидел в лодке квёлый, а с полудня всё норовил приткнуться меж мешков да захрапеть.
По Анюю плыли они три дня, а затем царевичу предстояло позабыть о такой благодати, как приснуть в лодке. Уже в последний день они больше волокли судёнышки бечевой, нежели гребли в них. Анюй зарылся, закопался в хмурые горы… Но хоть петлять стал меньше. Наконец, лодки принялись непрестанно скребсти пузами по каменистому днищу, а маленький, но сильный поток воды изо всех сил норовил спихнуть их назад, вниз, в лесную духоту.
Большак ещё какое-то время промучал людей, но всё ж велел выволочь лодчонки на берег, крепко увязать и сказал:
— Набивай мешки, народ! Дале нам путь ногами топтать.
И они пошли в горы! Ещё день двигали вдоль мелкого ручейка, впадавшего в Анюй, потом учались совсем сухие горы. Здесь по ночам даже холод руки-ноги сковывал! Без костра рассвета не дождаться.
Царевич весь извёлся, куда его черноруссы волочут; но Большак кажен раз отвечал уклончиво, да со смешочком. Можа, нашли в горах какую редкую жилу золотую? Или камни самоцветные?
Новый день выдался самым тяжким. Допрежь хоть какие-то тропы под ногами были, а тут прямо по скалам козлами скакать пришлось! Зелень почти на нет изошла, один серый камень вокруг. Пара человек даже оступились и малость покалечились в тот кон. Слава Господу, не сильно и даже сами могли идти.
И шли-то они всё время в разные стороны, но Пётр чувствовал, что главный путь им был на восток.
После горной беготни и мёрзлой ночи всё же стало малость полегче. Ещё день-другой — и их отрядец явно начал спускаться. Сызнова приросло зелени, забренчал-зажурчал ко каменьям весёлый ручеёк, который тёк уже не к Амуру, а в обратную сторону. Но мытарства ещё не закончились: теперь они шли вниз по пологим горам, но подлый ручей не желал превращаться в реку, чтобы вот сесть на лодочку, да дать, наконец, отдых усталым ногам!
«Да и лодки-то на той стороне остались» — тоскливо вздохнул измученный севастократор.
То, что топать становилось всё легче, его не утешало — усталость брала своё. Преображенцы у него уж последний груз забрали, только саблю на поясе не трогали — а всё одно силы уходили. Царевич крыл матом Большака с его тайнами. Даже вслух.
— Потерпи, государь, — уже без усмешек просил Демид; он и сам за эти дни осунулся поболее Петра. Но у него-то за плечами мешок висел на целый пуд.
Они шли последний день. Пётр сам чувствовал, что последний, без подсказок. Ибо всё вокруг неуловимо менялось. Хоть, и низина, а ветер вокруг нёс приятную свежесть, воздух становился каким-то духмяным, да только не пряной травой несло, а чем-то иным. В небесах в изобилии висели и кричали неведомые птицы… вообще, становилось по-странному шумно.
Отрядец долго шёл по вытянутой котловине, по дну которой плескался полноводный ручей. Затем Демид узрел какие-то одному ему ясные приметы и резко повёл всех вправо, прямо на небольшую горку. Склон был пологий, но Пётр успел Большака проклясть семикратно, прежде чем, они взобрались на голый (отчего-то) гребень горки.
Небывалый простор открылся взору, и царевич застыл на месте, словно мешком оглоушенный. Всё виденное, слыханное, чуянное срослось теперь в нём в ясное понимание. Щекочущие глаз переливы зелени, синевы и стального отблеска не оставляли сомнений, что он видит.
— Море… — тихо выдохнул Пётр Алексеич, вмиг забыв об усталости.
Никогда допрежь он не видел море. Брандт, Тиммерман, да и прочие иноземцы из Немецкой слободы немало сказывали баек про ту диковину… Брандт даже вычинил ему старую лодочку-ботик, и юный беззаботный (тогда) Петрушка раскатывал под парусом по ближним озёрам…
Он даже не представлял, настолько это… ДРУГОЕ!
— Нет, — улыбнулся Демид с прищуром. — То ещё не море!
— А что же? — Пётр сам заметил, насколько по-детски это спросил: ровно, поманили ребёнка ватрушкой сладкой, а оказалась та куском сухаря.
— Это Хадя*.
Какое странное слово! Чужое, но сочное. Загадочное.
— Что за Хадя, Большак! Не томи! Не вынуждай внове из тебя слова клещами тянуть!
— Залив это морской, государь. Хадя — так его местные нани прозвали. Токмо то не наши нани, язык у них иной…
— Потом про нани! — махнул рукой царевич.
Демид покаянно кивнул.
— Великий этот залив, государь! Ивашка… Боярин Артемий изыскал его третьего года. Плыл вдоль Крапто к Курульским островам, да тороки боковые его прямёхонько сюда и отбросили. Наши все обомлели просто! Залив этот двумя языками в сушу вдаётся, каждый — длиннее десяти вёрст! Идут, извиваются, так что внутри залива и в страшную бурю вода не бурлит, не кипит, суда о скалы не расшибает. Северный язык поуже, а южный — это вот он, как раз — пошире. И всюду — еще заливы, заливчики мелкие, да со стоянками удобными! Понимаешь, Пётр Алексеич? Многие и многие стоянки! И над глубиной на якорях стоять можно, чтобы парусник, значит, сам мог ход набрать, коли в дорогу соберётся.
Пётр понимал не всё. Не знает он дел морских, хоть, и многое у немцев вызнавал. Но главное он понял: этот залив может принимать десятки и десятки больших парусных кораблей!
— Ивашка опосля сюда нарочно Янка Стрёсова привёз — тот Янко большой моряк и корабел знатный, из немцев — так тот тож обомлел. Нет, говорит, таких гаваней нигде в Европе! И в Вест-Индии нет. Великий, говорит, тут порт может выйти.
Ветер лупил Петра Алексеича в лицо, аж глаза от слёз заблестели. Или это они искусом так горят?
— В Драконовой Пасти пристань тоже хорошая, но и близко не такая, — рассказывал Демид. — Но самое главное — замерзает она. Полгода — лёд, который корабли губит. Дощаники лёгкие, даже кочи — которые в Пасти давно начали ладить — на зиму, конечно, можно выволочь на берег. Но настоящие большие морские суда уже не выйдет. Так что и строить там нет смысла, и гостей таких принимать можно только в тёплую пору. Понимаешь, государь? Полгода Пасть живёт, а полгода ее, считай, что и нет. А здесь, — он протянул руку в сторону Ходи. — Есть места, которые никогда не замерзают! Мелкие заливчики на несколько месяцев леденеют, но на большом просторе море чистое всегда! Ледышки плавают, но не более. Дивное место!
Все прочие попутчики Большака и севастократора уже развалились на траве, пользуясь передышкой, и только Пётр и Демид продолжали стоять, вглядываясь в морские просторы.
— Одна только проблема, — вздохнул черноросс. — К Пасти речная дорога сама подходит, а сюда удобного пути нет. Помнишь, где мы путь по Черной реке завершили? Вот там она всё больше не север забирает и идёт до моря семь сотен вёрст. Опосля, оттуда до Хади — ещё шесть сотен вёрст плыть. А напрямки — вот как мы прошли — хорошо, если триста вёрст наберётся. Правда, ты сам видел, что это за путь. По Анюю ещё куда ни шло, а вот через горы… Ни товаров не провезти, ни припасов. Горы, мать их… Обидно! Анюй больше трети пути скрадывает, остаётся, тьфу да маленько!.. Но оно-то всё и портит.
— Дорогу торить надобно, — задумчиво пробормотал Пётр.
— Через горы?
— А что! Бают, что Бабиновский тракт через Великий Камень 40 мужиков за два года построили! А тут-то горы пожиже будут.
— Два года… — протянул Большак.
— Так мы сможем и не сорок, а три по сорок людишек собрать! И управителей найдём знающих — Тиммермана или хоть бы Зотова моего.
Пётр уже прикидывал, как да что можно обустроить, чтобы ладнее вышло, и вдруг поймал на себе лукавый взгляд Демида.
«Ах, он шельма!» — вскинулся царевич, но без особой злобы.
— Ладнова! Нечего рассиживать. Надо залив этот получше рассмотреть.
Отряд закинул мешки за плечи, двинулся вниз и вправо, обходя большой скальный выступ. И, чем дальше они шли, тем больше берега им открывалось. И вот Пётр уже заметил какие-то небольшие постройки. Меж ними сновали мураши-людишки. Какие-то лодки (или не лодки?) сохли на берегу. А затем…
Больше всего это было похоже на тушу огромной чудо-рыбы кита. Коего вывалили на берег и старательно обглодали — только желтые ребра торчали.
— Что это такое? — севшим голосом спросил Пётр.
— Это? Флейт.
* Хадя — Совгавань, Советская Гавань. Приморье. Болтается в разных топах крупнейших и удобнейших природных гаваней в мире.

Глава 24

Конечно, хотелось посмотреть на это диво-дивное — флейт. Да только чем ближе, тем яснее становилось, что по берегу залива стоит уже целое обжитое селище. А там, где долго живут люди, обязательно есть…
— Большак, я желаю попариться в бане!
И вот он развалился на деревянной лавке: красный, распаренный, чистый и отдохнувший! После стольких дней пути, после духоты лесов и мерзлых ночей в горах — жизнь, наконец, снова стала в радость. Баня в посёлке была большая, странная, но, узнав, что прибыл сам севастократор, местные быстро отвели его в махонькую, но уютную баньку — видать, для местной старшИ́ны.
Рядом, с явным удовольствием отлепляя берёзовые листья с боков, сидел Большак. Всё ж таки дорога и его притомила. Пётр отхлебнул сбитня из жбанчика и с улыбкой спросил:
— Выходит, ты всё лукавил мне на той горке, Демид? Вижу, устроили вы сюда подвоз.
— Какой там! — вздохнул взмокший Большак. — Столько намучались, а толку пшик. Три года — а почитай только начали. Тут людишек поселилось чуть больше сотни. И тех понемногу привозили. А потребны многие сотни. Только им надобно всё завезти — они ж на пустое место приезжают. И вот возишь и то, и это… А доставлять надобно по Амуру, яко я тебе на горке рёк. Опосля перегружать всё на кочи — и уже ими везти сюда, в Хадю. И чтоб балаганы построить, и одеть в зиму, и житьё-бытьё обустроить. А еще кормёжка! Кажен третий из этих людишек только и занимается, что промыслами — лишь бы было чего поесть. Но всё одно потребно зерно завозить… Да много всякого… А когда решились-таки верфь ставить, да большой флейт собрать там, где ему и надобно стоять — тут совсем измучались! Лес, веревки, парусину чуть ли не год возили! Ну как год; с ноября по апрель кочам ходу нет, да и по горным тропкам не наносишься. Так что времени год утёк, а свозили всё месяца четыре. Вишь, как тяжко, коли море замерзает… От только на исходе весны Янко Стрёссов начал ладить велик корабль. Я и сам его не видал таким, каков он ныне.
— Так пойдём смотреть! — Пётр решительно отложил жбанчик и потянулся за портками.
…Вблизи «распотрошённый кит» выглядел просто до невероятия огромным. Царевич много слышал о размерах немецких кораблей, но мёртвая цифирь — это одно, а вот увидеть размеры своими глазами — совсем другое. Мастера, видимо, заканчивали каркас, который надобно будет обшивать доской. Пётр лично протопал вдоль флейта от носа до кормы — вышло чуть не с полсотни его немалых шагов.
— Обещают зверюгу знатную отгрохать, — подливал масла в огонь Большак. — Бают, что сей флейт 20 000 пудов на себе вытянет! Но и потребно на него всего уйма! Доску по всему Темноводью заготавливали, да сюда свозили. Да и не кажная доска подойдет! Одну лишь паклю два коча доставляли. Но ныне, вроде, уже всё привезли — только строй!
Царевич обратил внимание, что строился не только флейт, но и какие-то стенки вокруг него.
— Навес будет, — пояснил Демид. — До зимы достроят, чтобы непогода судно не портила. Потом опять разберём. Там уже мачты ладить придётся — тут никакая крыша не укроет. Представляешь, Пётр Алексеич, цельных три мачты! И огромные, составные. Парусов одних — штук десять. А веревок, канатов уйма просто! Я у Стрёссова чертёж видел — ни черта не понял. Сильно мудрёно. Иной раз мнится: зря мы на такое позарились. Не осилим. Но отец говорил, что потребны свои суда. Покуда из Европы до наших мест не добрались. Ежели мы первые энто море покорим — то нам невероятные богатства откроются!
«Море покорим» — как же это маняще звучало!
Люди вокруг давно уже работать перестали, заробели малость от таких великих гостей. И тут, от ближайшей хибары прямо к нему вдруг понесся какой-то человек! Старый, с торчащими во всю сторону серыми клочьями волос.
— Государь! Государь! — надрывно кричал он, вынув трубку изо рта и размахивая ею над головой. — Государь!
Преображенцы насторожились, но старик не добежал трёх шагов, плюхнулся на землю и завыл:
— Спаси, госудааарь! — потом вдруг моментально стих и внимательно посмотрел на Петра сквозь слипшиеся пряди. — Ты ведь брат царя Фёдора Алексеевича?
— Так и есть.
— Ваше Высочество!!! — тут же снова заголосил старик. — Умоляю, спасите меня от этих варваров! Имя моё Ян Янсен Стрёйс, я корабельный мастер из голландских земель. Еще вашему батюшке сработал славный пинас «Орёл»… Ещё в 75 году в Москве тутошний князец нанял меня, чтобы построить на Восточном море корабли. Без лишних подозрений я отправился в эти земли, чтобы честно отработать деньги. Мыслил, что выполню заказ и благополучно вернуть на родину… Но меня держат здесь уже чуть ли не двадцать лет! Держат, как в плену, заставляя строить и строить эти их жалкие судёнышки! Я уже их штук десять построил, наверное! Государь! Велите им уже отпустить меня! Я мечтаю хоть перед смертью увидеть родные места!
Пётр недоумённо посмотрел на досадливо сморщившегося Большака. Тот вынужденно молчал, но, поймав взгляд царевича, еле приметно качнул головой. «Нет». А что нет?
— Почтенный мастер Ян, — подбирая слова, заговорил севастократор. — Мне покуда неведомы все условия твоего найма, но я непременно всё проверю.
Стрёйс тут же почуял, что от него хотят отмахнуться, и завыл с пущей силой. Даже зачем-то стал пальцами копать землю.
— Но, конечно, мне думается, что ты заслужил возвращение домой… По окончании работ на этом корабле! — Пётр указал рукой на «рёбра кита». — Это явно не жалкое судёнышко. И я щедро вознагражу тебя, коли судно исправно покажет себя на воде… Вот тогда, с тугим кошельком на поясе, мы с радостью проводим тебя в родную Голландию.
Стрёйс, обливаясь слезами, на коленях пополз к царевичу и принялся ловить его руку, чтобы облобызать. Пётр увернулся. Больно уж запущенно смотрелся корабельный мастер. Едва они отошли от повеселевшего голландца, Демид принялся жарко шептать:
— Нельзя его отпускать, государь!
— Почему? И что это вообще за человек?
— Да, как он и сказал: Янко Стрёсов, голландский корабельщик. Отец нанял его в Москве и отправил сюда корабли строить. Да не выходило долго… Условий не имелось. Одни кочи и ладили. Но отец через Ваську Мотуса нам строго-настрого приказал: Янка этого взад не отпускать. Сей мастер приехал к нам не работать, а морские пути выведывать. Голландцы ныне почти на всех морях хозяева. Узнают, как морем добраться до наших золотых песков — и враз всю торговлишку подомнут под себя. Нельзя его отпускать…
— Понятно. А я уже пообещал… Скажи, а без него такие суда мастерить вообще никак?
— Да не. За последние лет десять много и у нас умельцев выросло. Артели братьёв Деребеных уже сами легко кочи делают. Флейт этот… Ну, тут общее понимание токма у Стрёсова имается. Но вот первый корабль сладят — тогда и без него можно.
— Тогда хорошо. Постройка флейта — дело небыстрое. До Москвы топать — еще дольше. А уж на Москве его можно будет держать сколько угодно. Не утекут его секреты к немцам!
…За остатний день (и весь следующий) Пётр облазил всё приморское селение, которое и впрямь было небольшим. Особенно пристально следил он за корабельными работами. Те тоже закипели — Стрёйс поверил в скорое освобождение и гонял рабочих без роздыху. Может, корабль и строился так медленно, что у голландца интересу не было?
На третий день море стихло, и Большак позвал царевича прокатиться на коче. Морячки, среди которых было много гиляков и куру, ловко распустили парус и вывели судно на большую воду.
У Петра сердце зашлось. Какой простор! Какая силища!
Но оказалось, что это ещё мелочи. Вскоре кораблик набрал скорость и вышел из горловины залива.
Море.
Огромное и бескрайнее. Даже тихое, оно легко и небрежно качало коч, напоминая, что стоит ему лишь осерчать — и судёнышко сметёт одним движением. Но моряки вокруг не боялись. Они оседлали море и заставили эту силищу им служить!
— Потрясающе…
— Там на восходе — велик остров Крапто, — махал Демид рукой. — Но до него сто вёрст, не меньше, так что берега отсюда не видать. Огромный остров. Тянется на многие сотни вёрст вдоль нашего берега. Где далече, а где и совсем близко. А за ним еще острова. И еще. Нет пределов у этого моря. Нам бы только корабли побольше и покрепче!
Борясь с постоянным желанием покрепче ухватиться за что-нибудь, Пётр по-чёрному завидовал некоторым морякам, что шли по палубе, ни за что не держась, ажно приплясывали. С хитрецой поглядывали на царевича и покрикивали с напускной грозностью: «Ой, держисся, севастократор! Щас коч галсу менять учнёт — тако болтанёт!».
И зачастую болтало. За страх свой было стыдно, но то был приятный, щекочущий страх. От коего жить хотелось! Жить долго и в постоянных плаваниях.
Демид перехватывал Петровы взгляды и с улыбкой успокаивал:
— Не серчай на них, государь. Истые черти, конечно, но людишки все хорошие. За все года Ивашка в Пасти цельное племя таких собрал: несколько немцев, что с Москвы пришли, поморов да самое лихое казацтво. Гиляки, а особливо куру — те море хорошо ведают и любят — из энтих тоже морячки знатные выходят. Всё у Злого Деда уж было: и мастера нужные, и потоки ремесленные — чтоб споро любое потребство сотворить. Да чо уж… И флейт этот тоже в Пасти можно было сладить… Так даже проще вышло бы. Но та пристань уже лучше не станет. Ни лучше, ни ширше. Мало в тоем месте Богом заложено. Первостепенно нужно тут, в Хаде, морское дело продвигать. Она и для плаваний удобнее: до южных стран ближе… Удивительно, но и до северных тоже! Мы ж на север ходим как: поначалу вдоль Крпто на юг, а опосля по Курульским островкам на север.
— Ты прав, Большак, — утирая брызги с лица, согласился Пётр. Он не видал Драконовой Пасти, но она уже нравилась ему меньше, нежели Ходя. Да всё в этом мире подлунном нравилось ему меньше!
Коч вернулся в горловину залива — словно, с улицы в хату зашёл и дверь притворил. Враз стало суше, теплее и спокойнее. Царевич даже попытался прогуляться по палубному настилу… и вдруг поймал себя на мысли, что пытается сунуть пальцы за кушак. Как те «черти».
Вечером, в селище, их встретили хлебосольным столом, особенно богатым морскими дарами. Какую только гадость не предлагали отведать, уверяя, что это просто чудесная еда… Но после полуголодного перехода, Пётр даже осклизских подводных червей ел и причмокивал. А вот хмельным особо не увлекался.
Не сегодня.
Едва все вокруг явно насытились, он тут же велел прибрать стол и велел Демиду:
— Неси чертёж.
Тот понятливо улыбнулся (странно было так часто видеть улыбающегося Большака), сбегал куда-то за дверь и вскоре вернулся с двумя чертежами. На одном листе — сам залив Хадя, его окрестности, а на втором — сильно поболее — Русь Чёрная. Не вся, правда: на закат только до Темноводного, да и сунгарийские земли почти не влезли.
Расставили свечи, запалили лучины… и сначала Пётр битый час разбирался в том, как в Темноводье земельные чертежи делают. Много было непривычного, неудобного, но вскорости царевич уже понимал: какие черты для рек, какие — для берега морского, яко горы отмечают, а яко — города и селища.
Извивы Чёрной реки он быстро узнал, всё ж таки ещё на Москве готовиться начал.
— А где Анюй?
— Он слишком мал, Пётр Алексеич, его на чертеже не отметили. Речка сия примерно вот тут протекает, — и Демид отметил ногтем невидимую полоску от Амура до восточных гор.
Севастократор с вызовом вглядывался в эти треклятые горы.
— Дорогу проложим, — как уже решённое дело объявил он. — Наймём людишек, я золотом рассчитаюсь. Вы ведь собирались флейт не раньше, чем в следующем годе достроить?
— Не позже, — смутясь, уточнил Большак. — Но вечно всё не ладилось…
— Ну, вот! Тогда по-настоящему нам дорога-то раньше и не нужна. Почти год у нас — построим! На Анюе учредим лодочную службу: чтобы всегда могли людей и товары вверх-вниз возить. Но, со временем и там дорогу проведём. А здесь надо город делать! Город и порт! С пристанью, со складами великими, с верфью. Я сюда переведу кой кого из людей моих. Они и море знают, и строительное дело.
Пётр уже исходил весь берег, с коча видел прочие уголки залива и уже буквально видел, как будут здесь проложены улицы, где встанут причалы, а где — крепостцы с пушками для оберегания покоя. Он пытался всё это показать Демиду на чертеже, да только трудно перенесть виденное глазами на плоский кожаный лист. Хоть, и разрисованный.
— Эк ты всё уже удумал, государь! Зришь незримое, — изумлялся Большак. — Может, уже и прозванье тому городу есть?
— Петроград! — как на духу выпалил царевич, но спохватился, приметив лукавые искорки в Дёмкиных глазах. — В честь хранителя моего небесного апостола Петра.
И всё ж таки смутил его Дурновский. Дабы отвлечься, севастократор снова ринулся изучать чертёж.
— Надобен городок и на другом конце дороги, у Амура, — высказал он другую свою думу. — Но устье Анюя я видал — там сплошное болото разливанное. На болотищах достойного людского жилища не возведёшь…
— Ну, при должном усердии…
— А потребно ли оно, такое усердие? — нахмурился царевич. — Нет. Город можно и в стороне поставить. Повыше по Амуру. О! Хоть бы на том утёсе, что ты мне показывал! Место хорошее. Совсем недалече Хехцирская ярмарка. И к рекам золотоносным поближе. Кажи-ка, где то место на чертеже?
Деми упёр палец в изгиб Черной реки рядом с устьем Уссури.
— Да, хорошее место. И за Сунгари присматривать можно — всё близко. Вот сюда я всех своих и переведу. Ну, окромя тех, кто Петроград заселит.
— А ентот как назовёшь?
Нет, Демид улыбок ноне наделал за всю недавнюю жизнь!
— Не думал ещё… Сказывали мне, земли эти первым Хабаров поял? Может, по его имени?
— То-то что «поял»… — пробурчал Большак. — Прости, государь, но недобрую память Ярко о себе на Черной реке оставил.
— Ну… Ну, тогда, может, Дурнов? Дурнов-городок. А! Как мыслишь?
Большак застыл.
— Больно… — наконец, сказал он севшим голосом и прокашлялся. — Больно звучит… несерьёзно.
— Не имя красит человека, а человек имя, — усмехнулся Пётр. — А тут, на Черной реке этому имени цены нет.
…Он пробыл у Хади еще седмицу. Каждый день требовал возить его на коче, основательно изучил весь залив. А вечерами они с Большаком сидели за чайником никаньского чая и до хрипоты спорили, как обустроить эту землю. Мечты были сказочные, но требовалось сначала уладить старые дела.
С тяжёлым сердцем тронулся царевич в обратный путь: не хотелось покидать море… и в горы идти ужас как не хотелось. В устье Анюя они с Демидом расстались. Тот тронулся в Болончан, так как не успевал уже совершить свои проверочные объезды. Странная задумка, но в чём-то она севастократору показалась интересной.
«Самому, конечно, ездить — это перебор… Но вот засылать доверенных проверяющих».
В погорелом Преображенске его совершенно взяла тоска. Городок умер и даже не пытался возродиться. Нарышкины и прочие из бояр старательно собирали всё, что имело хоть какую-то цену. И совали по корзинам, мешкам, сумам, ящикам…
«Мы и в правду, погорельцы» — вздохнул Пётр.
Опосля ещё раз вздохнул. И засучил рукава.
В первый же день людей принялись делить на ватажки. В одну собрал Тиммермана, Брандта, Зотова, боярина Долгорукова, десяток мастеровых и три десятка преображенцев — и отправил их в Хадю. Помогать строить флейт и намечать дорогу через горы. Тиммерману также выдал срисовки своих намёток по Петрограду — пусть на месте думает.
Льва Нарышкина с половиной бутырцев, всеми мастеровыми и уцелевшими холопами — на приметный утёс на Амуре — строить Дурнов-городок. Чтобы к холодам уже все его люди могли бы заселиться хоть в более-менее теплые избы. И чтобы терем уже стоял да укреплённый — золото по осени уже туда придётся свозить.
На пепелище с ним оставались Гордон с тремя неполными ротами, человек сорок преображенцев, да двое дядьёв: Иван и Мартемьян. Старший старательно выгребал из погибшего города хоть что-то ценное, а молодший… По чести, Мартемьян царевичу надоел хуже горькой редьки, и вечерами он размышлял: куда бы услать бесполезного родственничка? На Москве того точно не ждут…
До сентября с верховий Сунгари прибыли корабли. Император Канси благожелательно отнёсся к пожеланиям черноруссов… ежели те поклянуться не помогать в войне империи Юань. Пётр вышел и от чистого сердца поклялся — изустно и письменно — что ни за что не станет помогать хану Бурни, императору Юани.
«А там посмотрим… У степняков эти империи, как пузыри на воде в дождь…».
Настало время уходить. Иван Нарышкин умолил царевича дотянуть до сбора урожая. Даже уговорил Гордона разрешить бутырцам сменить пищали на серпы и косы.
…Тоскливо было уезжать из Преображенска. Ещё и дожди зарядили. Но грустил Пётр недолго: ныне ему вперёд смотреть было заманчивее, нежели назад оглядываться.
В Дурнов-городке всё пропахло свежесрубленной древесиной, опилками, дымом от печей — новая ставка севастократора строилась днём и ночью. Но Пётр тут почти не задержался. Принял сказку от Перепёлы по итогам старательского лета. А потом собрал остатки преображенцев и рванул в Хадю! На удивление за ним увязались оба его советчика: Олексий с Перепёлой.
И к наибольшему удивлению — дядя Мартемьян.

Глава 25

— Выбирай! Выбирай шкотину, говорю! Да что ж ты деешь, сс… севастократор хренов⁈
Ладони жгло — так крепко Пётр вцепился в непокорную верёвку, но парус (стаксель? или как его…), ровно, силач-великан лёгким подёргиванием вырывал шкотину из рук.
— Да вона же утка литая стоить, дура ты саженная! Накинь петлю! Накинь да тяни!.. Нет, вспоможите ему ужо или я сам его прибью!
Надсаживался стоявший у штурвала Акаситаку — шкипер флейта «Ивашка». Тот самый куру-айн, что в осаждённом Кремле водил его к умирающему Артемию Измайлову.
«И ведь на суше — добрейший инородец, — скрипел зубами Пётр, силясь накинуть петлю шкотины на двурогую чугунную утку. — На море же просто звереет! Нет, вернёмся — велю выпороть!».
Но это только на суше. Тут, на палубе флейта, шкипер — царь и бог. И никто не смеет шкиперу перечить. Так Пётр самолично прописал в морском уставе. И от своих слов он не откажется.
Натяг верёвки заметно ослаб. Царевич оглянулся: дюжий казак и его тёзка Петро ухватился за шкотину повыше и без зримых усилий притянул непокорный конец. И ведь ниже севастократора на цельную голову, а какая силища! Богатырь.
— От так, государь, накинь, — Петро показал Петру, как лучше закрепить шкотину. — Вишь? Внахлёст. Парус эту верёвку тянет, и тоя сила сама нижнюю прижимает. Сразумел? Теперя, глянь: шкотину к себе притяни и скоренько петельку протяни. От так, по чутку, по чутку ее и выбирай.
Вместе они быстро выбрали непокорную шкотину и закрепили угол болтающегося паруса. Тот, наконец, перестал хлопать, разбух от крепкого (хоть и не попутного) ветра и потянул флейт в открытое море.
Открытое море! Да какие обиды, какие обожженные верёвкой ладони смогут с этим сравниться! Царевич встряхнул уставшими руками и с любовью взглянул на пенящиеся лихие воды. Он уже не пытался ухватиться за опору (хотя, море ныне было не в пример неспокойнее того, первого раза), нет, севастократор уверенно стоял на досках палубы, широко, по-моряцки расставив ноги.
Он пройдёт и это море.
— Государь! — перекрикивая общий гам, обратился к царевичу Петро. — Ты бы шёл на шканцы… Ить погода смурнеет, кораблик и так непросто удерживать. А нам вёрст триста пройтить надобно…
Вроде, и с вежеством сказал, а Петра в краску бросило. Не считает его ватага флейта моряком. Всё ещё не считает…
И он покорно двинул к лесенке, поднялся на шканцы, где Акаситаку распекал уже какого-то другого ватажника, щедро смешивая родную, курульскую ругань с русской. Странный он. Это поначалу помощник Ивашки показался царевичу самым обычным азиятом. В строящемся Петрограде он быстро приметил, что Акаситаку — да и прочие айны-куру — очень сильно отличаются от прочих чернорусских племён. И росточком повыше, и кожей посветлее, а уж до чего волосатые! И любят те волосы растить — страсть просто. У Акаситаку на голове всяческие узлы из волос, а бороду мало что за пояс не заправляет.
Сам-то Быстрый Говорун (так его имя звучало по-русски) уже 15 лет, как жил в Пасти Дракона. Ходил за серой ещё на самом первом коче, коий ныне постыдились бы кораблём назвать. Он давно уже переоделся в нормальные порты и рубаху — но волосы растил, как всё его племя. И всё-таки, несмотря, на дикарские повадки, был он одним из самых опытных мореходов Темноводья. А потому, когда встал вопрос: кому же верховодить первым флейтом чернорусского флоту — почти все указали на Быстрого.
«Да! Мы всё-таки его построили» — сызнова повеселевший Пётр с любовью погладил резной борт. «Охранную» резьбу нанесли гиляки, чтобы, значит, опасные морские духи не потопили «великанскую лодку». Но до резьбы ещё столько всего пришлось сделать…
Постройка одного флейта отняла у Петра и у всей Черной Руси кучу сил и море средств. Демид уверял, что всё потребное для постройки в Хадю уже было завезено, но то и близко не оказалось правдой. Кажен раз вдруг чего-то на верфи не находилось, и за этим чем-то потребно было плыть в Пасть. И то! Не всё удавалось в Пасти Дракона найти. Бывало, что нужной вещи — как тех же чугунных уток — вообще не имелось. Нигде! И шли дощаники до Темноводного, где литейщики делали эти утки из чугуна, опосля чего их долго везли обратно… А к той поре в Хаде требовалось уже что-то новое!
«Зимой вовсе тяжко стало, — вспоминал Пётр. — Залив заледенел практически полностью, про Пасть Дракона и говорить неча. Через горы налегке ходить опасно, а с грузами… Застыла тогда стройка, — он хмыкнул. — Только и было дел, то обереги на бортах вырезать».
Главные сложности начались, когда занялись оснасткой. Быстро все поняли, что голландец Стрёйс не особо-то разбирается в том, как оно на флейте всё устроено. Брандт тоже был силён больше по плотницкой части. Ну, а прочие, никогда ничего сложнее коча не ладили. А у того паруса не в пример проще устроены. Пришлось думать и гадать всем миром: какие паруса, какого размера и формы… но сложнее всего — такелаж. У Петра до сих пор кажен раз зубы ныли, только он слышал это чудное слово.
И ведь, при всём при том (будто, мало им этих забот) вечно не хватало рук! С людишками севастократора по берегу Хади расселилось уже более полутысячи человек. Но у каждого работы было — хоть не спи и ночами делай! Да что там — Пётр Алексеич сам порой хватал топор или тесло в руки и шёл на стройку. Нет, поначалу он такое творил с охотки. Хотелось самому понять, каково это — строить такой корабль. Он мучил Стрёйса и Брандта, требуя пояснения по каждому новому делу, учился у знатоков тайнам их работы…
Зимой его просто принудили на пару месяцев выехать в Дурнов-городок — дел властных накопилось преизрядно. Но Петра тянуло назад, к морю. Пусть оно замёрзло, пусть и работы в зимнюю стужу почти нет, но ныне там билось его сердце. Тогда-то впервой севастократор и осознал, что чернорусское самоуправство — это не так уж и плохо. Есть Большак с его ватажкой стольников, есть деятельные атаманы да князья в острожках, есть чернорусская привычка решать дела на сходах и кругах. И очень многое можно оставить на их плечах. С одной стороны, не душишь их волю, а с другой, забота о себе — больше их дело.
И всё одно — из палат Пётр почти не выходил. То с думой лаялся, то с отдельными боярами лясы точил. А те, нет бы по делу! Нет, каждый — каждый! — непрестанно вёл речи о землях. О своих личных поместьях, которых все они лишились по берегам Сунгари.
Новые давай!
А с новыми тяжко (и Демид об том честно предупреждал). Здесь места с одной стороны населённые, а с другой — лесные. Конечно, поле на семью найти — не проблема. Только боярам же достойные владения потребны! Им даже сто четей — это почти поруха чести! Ну, и не дашь же им голый лес. Там, чтобы засадить поле, допрежь надо столько сил в целину вбухать… А некому.
Вечная беда Руси Черной — рук не хватает.
Из дельных встреч вышла лишь беседа с Иваном Нарышкиным, который решил, что потребно выжать всё из нового договора с Цин. Коль, открылась торговлишка с империей, то надо изо всех сил в неё вложиться.
«Я уж прознал, — говорил старший из дядьёв. — По Сунгари и ее притокам можно доплыть до Гирина. Немалый городок. Так мы к концу зимы скупим мехов, и всё, окромя соболей, свезём в тот Гирин. Сменяем на шелка, чай и прочее — и домой. А потом уже снарядим большой поезд на Москву».
Так-то Нарышкин пересказал мысли Перепёлы, токма уже с понятным местом для торговлишки. Дельно звучало, Пётр одобрил, но сильно не увлекался.
«Скоро мы эту торговлю станем морем вести» — прикрывал он глаза мечтательно.
…Вторым был Патрик Гордон. Он просил разрешение провести набор в свои роты. С минувшей войны у него и полутысячи не осталось, и старый генерал просил поверстать еще столько же.
«Из новобранцев, Ваше Высочество, мы укомплектуем отдельные роты. Снаряжения и оружия у нас мало, так что покуда они будут вестись на неполном снабжении. И роты эти займутся как раз патрулированием золотоносных территорий. По сердцу говоря, государь, мне неприятно, что ранее этим занимались мои строевые солдаты, подготовленные для великих баталий… Пусть этим займутся новобранцы. Уже, завершив обучение, зарекомендовав себя на патрульной службе, они смогут перейти в старые полковые роты».
Звучало тоже очень неплохо. Нашлись бы только рекруты…
«Вечная беда Черной Руси!» — горько рассмеялся севастократор, глядя на недоумевающего немца.
В Хадю он умчался, едва только более-менее разделался с делами. Умчался под мрачный взгляд матери и сестрины крики «Я тоже хочу!». Вёз на верфь кучу подарков и вещей, потребных в работе. Уж намучались с этим орочонские олешки! (Покуда дорогу не построили, Демиду удалось убедить переселиться туда один род оленных орочонов, которые повадились за малую мзду возить грузы).
С горем пополам, с матом, с надрывом сил, но к лету 1694 года флейт достроили. По чистой воде из Драконовой Пасти привезли восемь пушек, да четыре фальконета-ручницы. Толстые короткие пушчонки, специально для флейта отлитые в Темноводном, смотрелись непривычно. Две обустроили прямо на носу, прочие — вдоль бортов и под верхней палубой. Спустили на воду (что стало еще одной немалой болью), упились в тот вечер вусмерть…
Нарекли великанское судно «Ивашкой» — тут было без споров. Причём, даже не «Артемием» и не «Измайловым», а именно «Ивашкой» — как старика полвека на Амуре и прозывали. Было, конечно, предложение наречь флейт «Злым Дедом». Звучало грозно, но Брандт верно подметил: «Мы же не пираты какие-то».
В общем, нарекли… А потом ещё не одну неделю мучились с кораблём на воде! Потому что управлялся тот криво-косо, чёртов такелаж приходилось подгонять, менять, перетягивать, чтобы плыл «Ивашка» не куда попало, а куда шкипер велит!
Дело шло уже к августу, когда набрались храбрости и решили выйти в большое плавание. Началась погрузка, которая отняла несколько дней. Хотя, трудились сотни людей! Стрёйс уверял, что «Ивашка» спокойно вытянет на себе две тысячи пудов груза. Даже в плохую погоду. И от этой цифири у Петра голова слегка кружилась. Вот это торговлишка пойдёт! Но погрузка его люто расстроила. Во-первых, вес отняла сама ватажка моряцкая. Всего-то потребно для флейта шесть десятков, а они одни под триста пудов весят. А ведь им где-то спать потребно, во что-то одеваться, с чего-то есть. То, сё, пятое, десятое — и вот уже вся тыща пудов вышла. Пушки с ядрами и порохом — так поболее тысячи. В трюм заложили немалое число досок, заготовок под мачты, запасную парусину, верёвки всяческой толщины — на случай поломок. Этого добра на все две тысячи пудов хватило. Тяжеленные якоря, лодка, к борту притороченная и много иного всякого — еще пудов за тыщу! Припасы! Еда, вода и прочее… А еще Стрёйс велел на самое дно флейта уложить тяжелые каменья для остойчивости — так пудов триста не меньше!
Пётр вскорости совсем сбился, хорошо, что Брандт вёл строгий учёт всего, что на «Ивашку» переносили. По его прикидкам выходило, что на товары разные у корабля остаётся где-то восемь тыщ пудов.
Всё равно много!
«Но какая же прорва всего потребна, чтобы один-единственный корабль снарядить! — ужасался Пётр, косо поглядывая на „Ивашку“, коий вяло покачивался на тихой волне. — Всей страной измучились! А Стрёйс речёт, что в его Голландии у каждого города десятки таких судов. Десятки! Неужто не врёт?».
Царевич безумно влюбился в первый флейт. И даже не скрывал того. Но, когда заговаривали про постройку нового, он слегка бледнел.
«А надобно ли нам такое?».
Нет, флейты хороши только, когда прибыли приносить начнут. А с этим пока всё было смутно. Все прошлые годы иноземные торговцы сами ходили на Русь Черную — чосонцы, никанцы. И почти никогда черноруссы не забредали в чужие земли. Этим летом поплыли нарышкинские купцы по Сунгари. И по первым отпискам не всё выходило гладко. Торговля в чужой стране сложна…
Что то выйдет у «Ивашки»?
Нутро флейта нагрузили всякими разными товарами — для пробы. Понятно, что главная ценность на севере — это золото. Но Демид долго и страстно увещевал севастократора, что одним золотом жить нельзя. Это может загубить всю страну.
Дороже золота на корабле был только Мартемьян Нарышкин. Его Пётр провозгласил «великим посланником севастократора Руси Черной», который с высокими полномочиями собрался ехать по южным морям. Сам Пётр решил утаиться и отправился при посланнике десятником Преображенской сотни. Нарышкин краснел и бледнел, никак не мог уразуметь, на кой такое лицедейство, ежели на корабле поплывёт сам наследник царский. Священная особа!
«Мне видеть всё потребно, Мартемьян! — увещевал дядю царевич. — Покуда они на тебя смотреть стану, я с Олексием всё увижу, услышу, вызнаю. А вызнать важно!».
Нарышкин смирился. Всю зиму и весну сиднем сидел в своей избёнке, учил речь чосонскую и никанскую, чтобы стать полезным.
«Верно деешь, — одобрил Пётр. — Я ещё не знаю, как поворотится, но ежели выйдет гладко, мы тебя посланником и оставим. И ты будешь всё вызнавать про наших соседей. Их силы, их слабости, их планы».
…«Ивашка» вышел в хорошую погоду. И ветер весело толкал его на юго-восток (или на зюйд-ост, ежели по-правильному). Так что флейт бодро добрался до берегов огромного острова Крапто и пошёл вдоль него на юг. Шкипер Акаситаку знал эти места прекрасно — ведь это были его родные земли и воды.
Демид, стоял неподалёку и живописал севастократору достоинства острова, хвастал, какой тут щедрый промысел, пояснял, как пройти к малым Курульским островам, где богатств ещё больше… А Пётр слушал вполуха. Его сильнее радовало смотреть на Большака. Как тот крепко вцепился в ванты, как ему слегка плохеет на крутой волне. Приятно было видеть, насколько он, Пётр, уже стал более морским человеком, нежели Демид, «подаривший» ему это море.
«Чувство» было слегка… грязное, но царевич не мог от него отделаться.
К исходу ночи «Ивашка» добрался до самого южного кончика Крапто. Поверни на восход — и тебе откроется уже самое бескрайнее море. Так, говорят, оно и было: никто и никогда не видел берегов к востоку от Курульских островков.
Одно только бескрайнее море…
Но флейт повернул направо — к скалистым берегам чернорусских земель. Ибо за Крапто начался Матомай — земля сурового южного племени уцуноко. У тех имелись свои немалые корабли и крепкие воины с доспехами — самураи. И что самое главное — эти уцуноко не брезговали пиратствовать…
Поворот на закат (иначе, на зюйд-вест) вышел непростым, ибо ветер теперь стал бить в бок кораблю. Малоопытная ватажка не сыграла вовремя (всё ж таки утро раннее было), паруса опали, потом резко вздулись — и уже царевич едва не упустил шкотину гротского паруса, отчего «Ивашка» мог бы и вовсе встать.
«300 вёрст… — с недоверием смотрел на чистый простор Пётр. — Это и так почти бескрайность. Никаких тебе берегов, одна вода. А шкипер Быстрый говорит, что за пару дней пройдём. Дивно…».
Он уже привык, что на море и время, и путь по-особому мерить надо. Флейт подчинён ветру. Иной раз он может и десять вёрст за час отмахать, а в другой — и трёх не осилит. Ежели вообще не встанет. Вытолкать парусник из гавани — это тяжкий труд, зато, как споймает ветер, так сиди и посвистывай. Или вот: никак ветер не сменился, а судно явно плывёт медленнее. Оказывается, в море есть свои реки, которые текут то туда, то сюда. Попадешь в такую — и она потянет тебя за собой. Хоть весь парусами увешайся.
Так что трудно замерить ход корабля. Непредсказуем он. Но зато! Зато он плывёт сам собой круглые сутки! Его не надо кормить и обихаживать, только управляй. Самые сильные кони и быки большую часть времени должны отдыхать, а идти могут меньшую. Кораблю же — только дай ветер да опытную команду — и он окажется первым в любом месте… Где есть море, конечно.
Сейчас с ветром было не ахти. Но всё ж таки к утру третьего дня «Ивашка» вышел к гористым берегам, что убегали на юг. Флейт кинулся следом. Ему не требовалось строго следовать за береговыми извивами. Шкипер частенько направлял судно прямо в море, если видел, что берег делает очередную петлю. Вскоре, однако побережье стало поддавливать корабль, так что пришлось повернуть на юго-восток (и ветер снова стал всей силой бить ровно в парус). Акаситаку подошёл к Петру и сказал:
— Это уже земли Чосона, государь.

Глава 26

Вдоль восточного берега Чосона они плыли ещё пять дней. Весьма горная страна. Всюду виднелись признаки жизни, но «Ивашка», раздув паруса, следовал мимо. У него была конкретная цель, которую указал чосонец-проводник. Его прихватил на корабль Демид.
— О, Пусан! — заламывал руки чосонец Пак. — Это прекрасный город! Богатейший! Там такие храмы, такой рынок!
Рынок-то Петра и подкупил. Посла Мартемьяна он вёз в более дальние края, к тому же столица Чосона находилась в глуби царства, а туда пешком идти ни времени, ни желания не было. А вот расторговаться (или, хотя бы, прицениться) хотелось. И Пусан, едва город появился вдали, смог поразить всех.
Увы…
Только флейт устремился в широкую горловину местной гавани, навстречу к нему споро выдвинулись сразу три странных приземистых корабля. Паруса у них имелись, но больно чахлые, так что шли они, прежде всего, вёсельным ходом. Странным же было то, что у кораблей имелись и стены, и даже крыша. Причем, укрытая металлическими пластинами, из которых всюду торчали шипы.
— Вона и пушечки у их, — кивнул головой Демид на особые окошечки в стенах, откуда торчали бронзовые стволы.
«Серьезно тут» — усмехнулся Пётр.
Кораблики эти, конечно, с флейтом не сравнить. Но в узости пролива они на своих вёслах будут гораздо ловчее. Флейту может и не поздоровиться.
По счастью, хозяева решили поговорить. Чосонский начальник, весь в железе, повелел сообщить ему, кто они такие и откуда. Узнав, что из Черной Руси, помягчел, но твёрдо заявил, что Пусан для иноземной торговли закрыт. Так что делать им тут нечего.
— То есть, они к нам вовсю ходят, а мы к ним не можем? — нахмурился Пётр. — Ну, ничо, ужо я ряд с Чосоном пересмотрю…
Долго думали на «Ивашке», что дальше делать. Можно было явить миру великого посла Мартемьяшку… Но больно уж Петру хотелось торговлей заняться.
— Можем дальше пройти, государь, — шепнул севастократору чосонский доглядчик. — Есть места, где не так строго следят за запретом.
Из-за окрестных гор, ветра в узкой горловине было мало, так что «Ивашка» выбирался на открытую воду мучительно, пробултыхавшись до самой темноты; опосля чего всего за ночь добрался до острова Коджедо — куда и вёл черноруссов хитрый проводник. Ещё полдня ушло на то, чтобы, крадучись, пробраться через сложное сплетение скал и обойти-таки остров, так как городок Кодже стоял в узком заливчике на северо-западе.
— Великий, героический остров! — расхваливал его Пак всё это время. — Во времена Сэджона Великого именно здесь собрался великий флот для похода на царство Ниппон! Славный генерал Ли Чжонму собрал более двухсот кораблей и покорил Цусиму, на которой засели проклятые пираты вокоу!
Он пел соловьём, насколько ему позволяли познания в русском языке, но слушать его перестали довольно быстро.
На этот раз от пристани прибыла всего одна крупная лодка с небольшим парусом. Снова последовало знакомство, после чего какой-то разнаряженный мужичонка тут же попросился на борт.
— Как я понимаю, у вас на борту есть товары, и вы хотите торговать?
Пётр стоял в преображенском кафтане, изображая простого десятника, так что решил пока вперед не лезть, а предоставил говорить Большаку. Тот промычал что-то уклончиво — хоть как растолкуй — и чосонский дьяк тут же взял быка за рога. Он потребовал немедля показать ему все товары и пообещал взять справедливую плату…
— Не понял… Он купить всё хочет?
— Нет, государь… Он требует деньги за то, чтобы мы торговать могли.
— Мыто, что ли, берет?
— Не совсем.
— Взятку⁈ — Пётр с презрением покосился на низенького дьяка. — Да с какого ляда!
— Ну, вы же хотите продать тут товары, а это запрещено. Это будет справедливая замена торговой пошлине.
Большак начал с чосонцем торговаться. До Петра долетали лишь обрывки перевода. Он вдруг понял, что чиновник требует взятку за весь товар на флейте. Демид же торгуется за то, чтобы оплатить лишь то, что они продадут (товары ведь ещё собрались и в Цин везти). Но чосонский мздоимец непреклонен.
«Ну, так уже не пойдёт!» — Пётр решительно шагнул из тени. Принялся раздувать ноздри (да и не требовалось особо притворяться — продажную чосонскую душонку хотелось прибить собственными руками!).
— Ах, ты ж паскуда! — накинулся он на местного дьяка. — Ты за кого принял нас⁈ Да ведаешь ли ты, что на судне сём великий посол самого севастократора Руси Черной!
В общем, пришлось «менять штандарт», покуда торговля с Чосоном не заладится (надобно будет первым делом с царьком тутошним поменять ряд о торговле). Пришлось становиться посольским судном. В том и хорошего было немало: дьячок шелудивый (особливо, когда увидел грамоты с печатями и самого посла Мартемьяна) ползал по палубе и молил прощения. Посла с ближниками тут же пригласили в город, выделив лучшие палаты для отдыха.
Но было и плохое: «Ивашка» застрял в Кодже по меньшей мере на седмицу. Местное начальство тут же доложилось о высоких гостях наместнику провинции Кёнсандо. А жил тот далече — в городе Тэгу, что аж в ста верстах от Кодже. Разумеется, взбудораженный наместник с целой свитой бояр-янбанов заспешил к островку, чтобы лично выразить… ну, что он там хотел выразить. Но и по прибытию оного, уплыть никак не выходило. В честь Мартемьяна были затеяны пиры, а «великий посол» очень быстро избавился от смущения перед царственным племянником и вошёл во вкус.
Пётр побывал на паре таких пиров, но местечковое веселье ему быстро наскучило. Зато не наскучило знакомиться с житьём чосонцев. На пристани он выпытывал всё про местные суда и убедился, что все-таки чосонцы в мореходном деле дюже отстают. И слова Дурнова Демиду, похоже, были правдивы.
«Ежели заделать крепкий флот, мы на этих морях хозяевами станем. Даже те черепахи бронированные на открытом просторе нам не соперники».
Побродил он и по рынкам, узнавая цены, знакомясь с правилами торжища. Посиживал в местных кабаках, которые ему сильно понравились. Особо не выделяясь, вёл беседы и со свитой наместника. И тут дивным оказалось то, что чуть ли не любой разговор о жизни в стране выходил на одного ихнего царька. На того самого Сэджона, коего упоминал Пак. И царька этого иначе как Великим не называли. Всё, что ни есть хорошего в Чосоне — ко всему руку этот Сэджон приложил. А ведь жил тот чуть ли не триста лет тому назад. Местные восхваляли не только его могущество и силу, но совсем… не царские достоинства.
Любили его, в общем.
Странно то было Петру. Царь — он ведь и есть царь. Он помазанник Божий — люби его и почитай, коли ты его подданный. Трепещи — коли ты его враг. Вот брата Фёдора — любили и почитали. И отца — тоже. Так думал Пётр по привычке, а потом вспомнил медный да соляной бунты, про которые ему рассказывали. Вспомнил про подлую разинскую вольницу, что власть царёву ни во что не ставила. Староверов ещё, и попов, и царя отвергнувших… Много чего было… А любви? Нет, при нём, при Петре об отце его отродясь никто ничего плохого не рёк. Но и хорошего… Вот так, чтобы, разговорившись, между делом брякнуть: а хорош-то был царь-батюшка Алексей Михайлович! И то содеял, и то удумал!
Помнится, про Смоленск говорили или вот про то, что черкасы при нём к царству Русскому отошли. И всё вроде…
«А иных каких царей у нас любят?» — задумался он. И ведь мало вспоминали былых царей! Разве вот Ивана Грозного (тот, что младший). Но по-разному вспоминали…
«Это что ж выходит? — мучился вопросами севастократор, пока очередной чосонец с умилением описывал новые достоинства Сэджона Великого. — Мало просто быть царём? Надо ещё что-то делать, чтобы не забыл тебя народ после смерти?».
«Так, а надо ли?» — проснулся где-то в глуби незнакомый голос.
Хороший вопрос. Но Пётр уже знал ответ. Надо. Вернее: охота. Там, в Москве, глядя на выезды брата Фёдора, ему хотелось быть царём. Просто быть. А ныне хочется, чтобы и три века спустя о нём говорили. Не по приказу. А вот так — как чосонец напротив.
Этот почти мальчишка был писарем при наместнике. И Пётр к нему обратился намеренно. Он видел, что чосонцы используют в письме никанские знаки. Их он и допреж видел в изобилии, ещё на Черной реке. Советчик Олексий пояснял ему, что те странные загогулины — не буквицы. Каждая из них обозначает целое слово, а то и много их! Целое сложное понятие, кое коротко не описать. И значков тех — иероглифов — у никанцев целые тыщи!
Однако, Пётр пригляделся к работающему дьячку-писарю и заприметил у того на листе бумаги совсем иные закорючки. Любопытно стало: царевич подсел к пареньку об руку с собственным чосонцем-толмачом, чтобы тот разъяснил ему про свои письмена. Почему-то поначалу чиновник сильно испугался. Но дорогие угощения растопили его страх, и дьячок разговорился.
— О! Когда-то давно Великий Сэджон, — писарь сразу начал с царька. — Заметил, что ханча неудобна для записи речи. Ведь чосонцы и никанцы говорят весьма по-разному. И государь решил, что Чосону нужны свои письмена. Он собрал учёных академии Чипхёджон и поставил перед ними большую задачу: придумать письменность специально под чосонский язык. Так появился хангыль.
Мальчишка рассказывал о чём-то невероятном. Петру и в голову не приходило, что азбуку можно… придумать. Она существует так же, как и речь. Это что-то… несозидаемое! Ну, богоданное, что ли. Но дивный царь Сэджон повелел мудрецам создать письмена под язык, словно, сладить телегу под размер коня.
По словам дьячка, мудрецы сначала тщательно изучили речь чосонцев и решили, что придумать обозначения к звукам проще, нежели ко всему бесчисленному количеству слов. Они разбили речь на звуки. И непросто разбили, а поделили на семейства по тому, как те произносятся. Оказывается, звуки бывают детские и материнские. А ещё они бывают корневыми, языковыми, губными… Пётр даже не успел запомнить всего.
Удивительно то, что и значки для звуков придумывали, исходя из их сродства! Ежели звук горловой, то в значке есть кружочек, ежели губной — две полоски линии губ. Буквицы (чосонцы называют их «чамо») уже по внешнему виду показывали, как они звучат.
Все эти значки собираются в многобуквия. Их зарисовывают одну подле другой или одну над другой. Там тоже всегда есть правила соединения, которые придуманы неслучайно, а имеют тесную связь с речью.
Всё было так разумно продумано, что это даже немного пугало Петра.
— Хангыль очень удобен и понятен. Даже для простых людей, — негромко пояснил дьячок. — Недаром его ещё называют онмун — народное письмо. Это первое письмо, которому я смог научиться еще в детстве…
Пётр кивал согласно, но, на самом деле, поражало не это. Удивительно, как волей своей царь Сэджон взял целую страну и перевёл её на совершенно иное письмо! Не просто с кириллицы на латиницу, кои по сути своей весьма схожи. А на совершенно иную азбуку с совершенно иными законами написания!
«Это ведь надо было тысячи и тысячи людей… и не последних людей в стране! Взять и заставить их переучиться. Все скаски и отписки, все учёты вести на этих новых письменах. И чтобы другие понимали, что написано и могли вершить дела государственные на той основе… Уму непостижимо, как далеко может простираться власть царская!».
Менять жизнь трудно. На его, Петровых, глазах брат Фёдор избавлял страну от местничества, насаждал Устав о служебном старшинстве. И тяжко, безмерно тяжко, шло это дело!
Правда, оказалось, что тяжко дело шло и в Чосоне. Но по иному. Хангыль быстро разошёлся по стране. Раньше писать умели немногие, а теперь этим искусством овладевали даже простолюдины. И, когда через полвека на нового царя стали писать хангылем всяческую хулу, тот запретил народное письмо.
«Как глупо, — ухмыльнулся Пётр. — Будто, без этих буквиц народ станет его любить больше… Зато понятно, от чего дьячок так испугался моему интересу».
И все-таки древний царёк Сэджон запал ему в душу. Даже, когда удалось вытащить посла Мартемьяна с бесконечных пиров и выйти в море, Пётр не переставал размышлять о нём.
…Дороги к империи Цин, кстати, никто на «Ивашке» не знал. Так что в Кодже пришлось нанять морского проводника с невыговариваемым имечком Чхве. Тот поначалу сильно робел на огромном флейте, но, освоившись, встал подле шкипера Быстрого и повёл «Ивашку» прямо в Жёлтое море, а затем в залив Бохай.
Они плыли в город Тяньцзиньвэй. Решили об том ещё загодя, в Хаде. Это Олексий подсказал, который никанские земли знал хорошо.
«Большой город. И близко от Северной столицы» — пояснял лекарь. Правда, ныне столица императора Канси ещё севернее, в родном для маньчжуров Мукдене. А Северная столица стоит у самой военной границы… Но Тяньцзиньвэй всё равно, чуть ли не единственный большой город у моря.
Ну, как у моря…
— Тяньцзиньвэй! — уверенно прокричал проводник Чхве, тыча грязным пальцем в приближающийся берег.
Чуть правее Пётр тоже приметил грозную линию крепостных стен, что защищала вход в довольно широкое устье реки. Вокруг прибрежная волна пестрила десятками, если не сотнями лодочек, лодок, судёнышков с ребристыми парусами, но ни оборудованного причала, ни сколько-нибудь приличных кораблей видно не было.
— Чой-то не впечатляет ваш Тяньцзиньвэй, — молвил он стоявшему поодаль Олексию.
— Так то и не он, — хитро прищурился лекарь-советчик. — Стена на берегу — это крепость Дагу. Она защищает устье реки Хайхэ, внутренние земли страны и сам Тяньцзиньвэй от угрозы с моря.
— Корабли должны защищать от сих угроз, а не крепости! — решительно рубанул рукой Акаситаку. Бородатый шкипер молился на морские корабли и был истовым апостолом идей покойного Ивашки (да простит Господь за такие сравнения!).
— Но кораблей-то и не видно, — развёл руками севастократор. — Что, Олексий, они тож чалятся выше по реке, как и твой городок? Или где в ином месте пристань?
— У Тяньцзиньвэя вы можете увидеть корабли, — признался Олексий. — И немалые. Ты не поверишь, государь, но они исключительно речные. Этот город знаменит не только тем, что прикрывает с морской стороны Северную столицу. Он ещё находится на северном конце Великого канала.
— Какого такого канала?
— О! Это истинное чудо! — заблестели глаза лекаря и тут же приутухли. — Истинное и странное… как теперича мне видится. Представьте себе, что по всей Никанской земле с западных гор на восток к Жёлтому морю текут реки. Великие Хуанхэ и Янцзы, десятки рек поменьше. И поперёк всех них прокопан канал. Вдали от моря, но, следуя линии берега. На полторы тысячи вёрст его прокопали! Сложнейшее сооружение, многие дамбы, хитроумные соединения с реками… Вот этот канал и соединяет Срединное Царство поперёк.
— Эти людишки настолько не любят море, что прокопали целую реку, лишь бы не выходить в Великую Синь⁈ — шкипер Быстрый не мог поверить в услышанное.
— Да, Акаситаку. И, пожив в Хаде, я тоже изумляюсь этому. А ведь были времена, когда Срединное Царство правило морями. Во времена Великой Мин, — Олексий невольно понизил голос, называя старую династию. — Был построен величайший флот за всю историю. Его командующий Чжэн Хэ водил гигантские корабли-драгоценности к далёким южным Островам Пряностей, к родине светлого Будды и даже до земель чёрных людей.
От последнего Пётр невольно охнул: он примерно понимал, сколь далеко обитают чернокожие арапы.
— Но увы, — вздохнул лекарь. — Последующие императоры той же династии воспретили строить корабли и водить их в море. Величайший флот просто сгнил на Янцзы. Больше эта страна не смотрела на море. И, когда пришла Великая Цин, это сохранилось в неизменности.
Шкипер просто стоял, разинув рот. Глупость никанцев лишила его дара речи.
— Им же хуже! — весело выкрикнул Пётр и негромко добавил. — А нам лучше…
— Нешто вовсе в море твой народ не ходит? — островитянин куру никак не мог принять новых знаний.
— Если завидишь в море никанский корабль, — улыбнулся Олексий. — То на маленькой лодке — это рыбак, а на крупном корабле — пират. Дальше на юге пираты сбиваются в морские отряды и даже армии. На большом острове Тайване есть целое царство пиратов. Оно дружит с южным никанским царством Чжоу и… и там их не принято называть пиратами. Ах да! Там ещё есть корабли южных варваров.
— А это кто такие? — нахмурился Пётр.
— О, тебе они известны, государь, — снова улыбнулся Олексий. — Это европейцы. Голландцы, португальцы, испанцы.

Глава 27

На шканцах повисла тишина.
«Э, нет, — расстроенно решил Пётр. — В южную Никань нам плавать пока рано».
И теперь уже поскорее приступить к постройке нового флейта. Сразу, как они вернутся домой.
«Домой?».
— Ладнова! — вернул себя к делам Пётр. — Что деять будем? Надо в реку плыть! До города.
И тут ему устроили! Шкипер Акаситаку обозвал его неучем, коему сколь в голову знаний не клади — всё в дыру высыпается. Он просил его вспомнить, какова осадка у «Ивашки», и хоть чутка призадуматься, что станется с флейтом на реке, коли тот на мели окажется.
— А он окажется! Всенепременно! Речка-то плюгавенька! Это пусть никанские плоскодонки по рекам да по великим каналам шастают, а флейт для морских походов создан! Государь, ну ты, ровно дитёк! Просто представь «Ивашку» на реке: ему в ей не повернуться, ни разогнаться! Галсами он ходить не сможет. А вёсел у нас так-то нема!
Пристыжённый Пётр даже спорить не стал. Но желание выпороть Акаситаку в Хаде в душе его окрепло до каменного состояния.
— Делать-то что будем? Можа, к крепости подойти?
— Там пушки на стенах, — покачал головой Демид. — Я б не стал.
А в крепости и впрямь можно было приметить брожение — Дагу готовилась достойно встретить неведомо чей великанский корабль. По итогу черноруссы решили послать к ней лодку с посланниками, надеясь, что Господь оборонит и не даст потопить вестников.
Обошлось. Олексий объяснил тамошнему начальству, кто и по какому делу прибыл. Вскоре по реке спустилась большая ладья с парусом и двумя дюжинами вёсел, которая приняла «великого посла» с двумя десятками сопровождающих (включая одного молодого саженного десятника Преображенской сотни)и неспешно доставила в город.
Что ж… Надобно признать, что Тяньцзиньвэй Петра потряс. Даже ранее, просто глядя на многолюдную Никанскую землю, у царевича от удивления брови ползли к волосам. Людишки тут освоили каждый вершок земли! Ничего не пустовало: если не дом стоит, то сарайчик, если не сарайчик, то поле. Каждый уголок земли подо что-то, но приспособили. Всюду зеленели лоскуты проса, гаоляна, кое-где даже проблёскивали заливные рисовые поля. Ежели где какой взгорочек-пригорочек — так и там никанцы всё выровняли, обустроили террасы и тоже их засеяли!
По чести, Пётр толком не понял, когда они оказались в городе. Просто со временем полей становилось всё меньше, а жилищ — всё больше. И вот уже вокруг, по обоим берегам речки Хайхэ уже одни сплошные домики, улочки. И бессчётные тысячи куда-то снующих людишек.
Ядрищем этого людского муравейника был местный кремль. Стены оного в одну сторону тянулись на версту, а в другую — почти на две. По углам — великие башни. Как раз возле того кремля черноруссов уже встречали.
— Здесь находится одна из богатейших провинций империи — Чжили, — пояснял Олексий, шествуя оплечь с севастократором. — Главный её город считается Баодин, но Тяньцзиньвэй настолько богат и значим, что наместник-сюньфу предпочитает жить здесь. Судя по всему, это его люди нас и встречают. Вообще, это честь. В годы, когда я еще жил в Великой Цин, именно суньфу провинции Чжили считался первым и самым важным среди всех прочих.
«Первый и важный» наместник оказался крепким суровым маньчжуром с обвислыми щеками и хитрым прищуром. Он гордо восседал на постаменте в зале приёмов, цедил слова еле-еле, но те слова были полны мёда и елея. Посла Мартемьяна приняли тепло, впереди намечалась новая череда пиров и прочих удовольствий, так что «десятник» с чистой совестью принялся знакомиться с жизнью неведомой земли.
Если в Чосоне их проводником стал почти мальчишка писарь, то в цинском Тяньцзиньвэе наоборот — дремучий старик. Довольно высокий для своего никанского роду-племени, прямой, как палка и с жидкими, но невероятно длинными волосами и бородой, он неясным способом опознал в Олексии какого-то «Искателя Пути» и долго выпытывал, к какой школе относится советчик Петра и какова его степень посвящения. Однако, настырный дед получил отпор; лекарь с улыбкой отвечал, что он лишь ничтожный ученик, даже не приоткрывший завес Тайны у паланкина Истины — и дед унялся. Причём, унялся довольный, даже с улыбкой, ровно, он что-то понял.
«Я вот ни черта не понял» — нахмурился Пётр, однако, спутник им попался весьма занятный. Старик был умён, много знал, с радостью водил черноруссов по городу и, что дивно, вовсе не уставал.
Царевича прогуляли по всем крупным рынкам города, поразившим его своим богатством. Показали знаменитую Барабанную башню. Нет, даже завели на башню, и Пётр своими глазами увидал знаменитый железный колокол эпохи Мин, который каждый день звонит ровно 108 раз.
«Тяжко жить рядом с этой диковиной» — усмехнулся Пётр.
А черноруссов сводили еще в театр, потрясший царевича месивом жутких звуков и обилием ярких красок, и в библиотеку, которая, напротив, спасла всех своей тишиной, покоем и умиротворением. Библиотека в Тяньцзиньвэе не была общедоступной, в ней почти не было людей, но шустрый старичок уговорил местных хозяев пустить почётных гостей. Пётр бродил вдоль красивых коробок, обтянутых шёлком, и не мог поверить, что бывает столько книг. Да еще и разных.
Угодливый старик даже вынул парочку из коробок, дабы похвастаться учёной мудростью своего народа. И всем-то эти книги были неправильные: мягкие, открывались не с той стороны, значки-иероглифы в них шли сверху вниз, а строчки — справа налево.
— Тяжкий труд, — похвалил он старание переписчиков. — Такие сложные знаки и так много книг. Даже у нас стараются облегчить труд — повадились книги печатать. Уж больше века как!
— О, — неискренне восхитился старичок. — У нас книги печатают почти тысячу лет!
Пётр закусил губу, а счастливый старичок повёл их в особый зал. Здесь, как великие драгоценности, на почётных местах возлежали очень большие книги.
— Вот высшая мудрость Срединного Царства! — торжественно развёл он руки. — Четверокнижие и Пятикнижие. Отпечатаны ещё при прошлой династии…
Пётр подошёл к одному увесистому тому. С вопросом в глазах ткнул в него пальцем: можно ли? Чиновник с улыбкой поклонился.
— И Цзин… — почти пропел он. — Книга Перемен… Надобно изучать её 50 лет, чтобы понять всё происходящее в этом мире!
Пётр полистал «великую мудрость». Бумага — нежная. Оттиски — великолепные. Не только паучки иероглифов, но и рисунки.
«Но их тут всего пара десятков, — огляделся он. — Все же прочие — сотни и сотни — рукописные».
Царевич в своей жизни видел гораздо меньше книг — русских и немецких — но почти все они были отпечатаны. Почему никанцы, имея печатные станки «тысячу лет», пользуются ими так редко — неясно.
Библиотека оказалась частью большого комплекса. Невысокие, светлые залы, скромные, но одновременно восхищающие своей предельной аккуратностью. Старик щебетал, не останавливаясь, рассказывал, что в одних помещениях ведётся обучение, в других — исследуются разные тексты.
— А это залы кэцзюй, — добавил он между прочим. — Здесь экзаменуются те, кто будет управлять в империи…
Пётр остановился.
— Кто? Что?
Он понял. Просто не поверил, что понял правильно.
— Образованные мужи приходят сюда раз в год, чтобы показать свою степень владения Шестью Искусствами, — пояснил дедок. — Лучшие из них войдут в систему управления Срединным Царством, уважаемый. Так у нас повелось испокон веков. Я знаю, что не все народы это практикуют. Но здесь принято, чтобы груз управления империей ложился на плечи самых умудрённых.
— И сюда может прийти любой человек с улицы? — царевич всё ещё не мог до конца поверить в услышанное.
Старик задумался.
— Формально именно так… Хотя, не каждый человек способен в достаточной мере не просто прочесть, но и исследовать классические тексты, иметь навыки старинного стихосложения… Но ежели таковой талант найдётся — никто не воспретит ему пройти кэцзюй. И занять место достойное его способностей.
— Такой… талант сможет стоять над знатными сановниками?
— Опять же, не всё так просто. Здесь, в Тяньцзиньвэе соискатель может получить лишь степень сюцая — это не очень высокое достижение. И только в Пекине и Мукдене проходят испытания, в коих можно стать цзиньши. Для последних открыто много возможностей. И им открыто многое. История знает немало примеров, когда простые, но сверхобразованные люди добивались рубинового шарика на шапочку…
Пётр попросил Олексия ещё раз перевести последнюю фразу, но всё равно не понял.
— Господин десятник не знаком с системой девяти рангов? — улыбнулся он. — В Срединном Царстве любой чиновник занимает четкую ступень в иерархии государственного управления. Как правило, служба начинается с низов, с одной из ступеней девятого ранга — и самые успешные, преданные делу продвигаются по ним вверх. В этом заключается сама суть разумного устройства Срединного Царства — страной управляют мудрые. Чем выше мудрость — тем выше ответственность.
— Рубиновый шарик… — придержал Пётр неистощимый поток слов старца.
— Шарик? Ах да! Чиновники различаются по цвету шарика на официальной шапочке. И вышивке на груди. Рубиновый шарик и журавль — отличительные знаки первого ранга. Коралловый вкупе с вышивкой яркого фазана — второго.
— Твой голубой шарик…
— Лазуритовый. Мне повезло, империя высокого оценила мои таланты и даровала мне лазурит и дикого гуся на грудь — знаки четвёртого ранга, — дедок изо всех сил изображал скромность.
«Четвёртый — это высоко, — прикинул Пётр. — Видно, и посты этот старик занимает немалые».
— Во многом это случилось от того, что я успешно сдал экзамен на степень цзиньши. Более того, я был вторым… «Обладатель глаз по бокам», — замечтавшись о прошлом, старец говорил уже больше сам с собой. — Я девять лет имел честь служить в Лесу Кистей. Более дюжины знатоков минских текстов получали от меня указания… Но годы берут своё, — с грустной улыбкой чиновник вернулся к своим спутникам. — Ныне я скромный помощник сиятельного суньфу Чжили.
Пётр совсем по новому смотрел на лазуритовый шарик на голове у старца.
— Мой… В Русском царстве правитель тоже ввёл систему рангов, — пояснил царевич никанцу. — Там тоже теперь нужно достигать высот… своими талантами.
— Этот правитель молодец, — дедок на всякий случай поклонился царю, которого здесь не было. — Но у нас ранговая система появилась…
— Да-да, тысячу лет назад, — излишне зло отмахнулся Пётр.
— Да, пожалуй, две тысячи, — снисходительно улыбнулся старец. — Но, возможно, и раньше. В ней воплотилась мудрость великого Конфуция.
Пётр обрадовался: вот и здесь всплыло имя какого-то царя, без которого никанцы жить не могут. Но он ошибся. Оказалось, древний Конфуций не царь. Не князь и даже не воевода. А какой-то мудрец. Который при жизни был обычным чиновником. Ну… не обычным. Но всё же! А ныне его почитают как бога. Ну… не совсем. Но храмы точно ему понастроили.
— Конфуций открыл миру глаза, — кажется дедок оседлал самую любимую свою историю, и теперь остановить его просто нельзя. — Он показал, как должно сосуществовать людям. Любое общество в любое время — это всегда семья. И жить оно должно соответственно. Любой правитель — это всегда отец своему народу. И его власть — это, прежде всего, ответственность. Его народ — это не подданные, не скот, а дети, о которых потребно заботиться. Но и которых следует вести по пути гармонии. Может быть, даже насильно, как порой приходится наставлять непослушных детей. Жить людям следует на основании трёх устоев, каждый человек должен понимать своё место в этой огромной семье и достойно исполнять свою задачу. В одном лишь нет различий между правителем-отцом, старшими членами семьи — управителями и меньшими детьми-простолюдинами: все они должны развивать в себе пять постоянств. Постоянства эти: любовь к людям, чувство справедливости, тяга к мудрости, знание ритуала и искренность в мыслях и поступках. Только идущий по этому пути человек — есть достойный член великой семьи. И неважно, где он стоит в иерархии; на самом верху или у её основания.
Петра невольно заворожил рассказ старца. Это была сказка, дивная сказка про Царствие Небесное. Которое местные жители хотят построить сами, без Господнего волеизволения. Севастократор был совершенно убеждён, что ни в старой Никани, ни в новой Цин даже близко ничего такого нет. Но они стремятся. Хотя бы, на словах.
«И дивно то, что — сами…».
— В мире, следующему заветам Конфуция, есть все условия для возникновения цзюнь-цзы — совершенного мужа. Ты, юный воин, смотришь недоверчиво, и я тебя прекрасно понимаю. Вряд ли, возможно существование общества из одних совершенных мужей. Их всегда меньше, чем сяо-жэней, живущих лишь только ради личной выгоды и благополучия. Но, согласись, если именно меньшинство цзюнь-цзы и есть те, кто управляют, кто принимают решения — то это уже совсем другое государство, нежели варварские страны, существующие лишь ради наживы.
«Что ж, испытание кэцзюй ладно вписывается в этот мир Конфуция, — ушёл в свои думы Пётр. — Неужели у них здесь во власти находятся совершенные мужи?».
Он наспех, но успел пообщаться с местным чжилийским суньфу-наместником. Все-таки Пётр здесь «простой десятник», негоже такому с державными мужами лясы точить. Но парой слов перемолвился, а ещё больше слушал и смотрел. И не выглядел этот наместник «совершенным». Мудрость? Та, наверное, у него есть. Своя, хищная, царедворческая. А вот прочих «постоянств» там и рядом не валялось.
«Но вдруг это потому, что маньчжуры власть захватили и на высокие посты только своих ставят? Вот и сидят на лакированных помостах те самые варвары, пекущиеся о выгоде. А вот ранее, когда Никань была сама по себе царством… Может, тогда?».
«Ну, и на кой тогда нужны эти постоянства? — прорезался в голове, словно, чужой голос. — На кой упали те совершенные мужи, если пришли варвары-маньчжуры, думающие о брюхе своём — и почти всё царство под себя подмяли!».
Нехорошо как-то стало Петру. Будто, сам себе на горло ногой наступил и душить принялся. А так дышать захотелось! Дышать сказочкой никанского дедка.
«Может, не в силе дело? Не в одной ней? Ну, покорили местных маньчжуры. А всё одно: живут в их городах, торгуют их товарами, ритуалы и традиции переняли. Кэцзюй этот (будь он неладен!) тоже у них взяли и вовсю пользуют! Так кто ж тогда победил?».
Удивительна никанская земля. Из всего, что Пётр видел, о чём слышал — ничего похожего нигде не встречал. Ни по укладу жизни, ни по вере, ни по иным каким чертам. Про богатство же Никани он был наслышан ещё в Москве. И верно в книжице Дурнова прописано: то богатство не в земле их хранится, а в людях. Людях, что перекопали всю страну, расчертили ее террасами и собирают богатые урожаи. Что исхитрились тянуть нити из червяков и делать из них лучшую ткань — шёлк. Что из глины, такой же, как и во всём божьем мире, стали делать самые лучшие горшки. Из бронзы и чугуна — льют дивной красоты вещицы. Даже в Темноводном литейное дело завёл именно никанец. А ещё у Дурнова в книжице прописано, что как раз никанцы придумали порох, бумагу и много иных хитрых придумок. В книжке той читалось, как хвастовство, а ныне, в Тяньцзиньвэе, Пётр начинал верить.
«Это мы норовим с землицы жить, — хмурился царевич. — Рухлядь пушная, злато вот тоже… Их добыл — и они сами по себе уже в цене. А чтобы труд вложить… Никанцев же землица разве что чаем осчастливила».
Начал Пётр сосредоточенно искать, куда на его новой земле пытливый ум вкладывают… И по хорошему вышли только те самые корабли, что черноруссы мастерят на своих верфях.
«Нужен флот! Нужен и для торговлишки, и заради гордости земли чернорусской!».
Тем же вечером, отделавшись от заботы гостеприимных хозяев, Пётр подобрался к Демиду — такому же истомлённому насыщенной никанской жизнью.
— Пора нам Большак возвертаться домой!

Глава 28

Судьба говорила «Ивашке»: стой, вертай взад. Но упёртый флейт судьбу не слушался. Флейт юлил и вертелся, прятался за скалами и пытался использовать завихрения воздуха — но упорно пробивался на север. А суровое Восточное море-океян, словно, ладошку положило на лоб ретивому бычку и толкало его назад.
Поначалу-то всё шло как по маслу. Дела свои в Тяньцзиньвэе черноруссы завершили. Мартемьяна Нарышкина оставили послом с полудюжиной вспомощников. Дядьке Пётр повелел изучить тутошнюю жизнь вдоль и поперёк, опосля чего податься в Северную столицу Пекин. Ну, то есть, она-то ныне совсем не столица, просто так здесь принято говорить. А в оконцове уже отправиться в Мукден на поклон к императору Канси.
«Веди подробные записи, — наставлял севастократор сородича. — Всё изучай и думай: что можно с пользой применить у нас, на Черной реке, а чего не стоит. С императором веди переговоры о торговле, чтобы не только по Сунгари, но и по морю тож».
С торговлей тут оказались сложности не меньшие, чем в Чосоне. Отчего-то эти страны восточные изрядно препятствовали свободной торговле для иноземцев. Правда, в их случае наместник-суньфу пошел навстречу и предложил распродать их товары. Мол, им-то, северным варварам, нельзя, но его люди помогут. И даже не обманул и не обворовал, хитрый маньчжур! Видно, крылся для него в том, какой-то иной интерес… Да и Пётр был не очень доволен. Ему-то хотелось, чтоб черноруссы торговали сами. Обрастали мудростью, крепили полезные связи. А тут всё за них сделали.
Но хоть с прибытком домой возвращались!
Возвращались. Залив Бохай и Жёлтое море флейт прошёл без проблем. А вот после Пусана крепкий ветер дул исключительно в харю! И отказывался пускать черноруссов на север, хоть, тресни. Акаситаку крутил штурвалкой и так и этак, корабль галсил непрерывно, но продвигался еле-еле. Наконец, загрузившись в одном заливчике свежей водой, шкипер вызверился и повёл «Ивашку» в самую глубь моря-океяна!
— Уйдём подальше на восход, — пояснил Быстрый свою задумку царевичу. — А там уже встанем на путь норд-вест, и ветер выйдет нам почти попутный. Так путь чуть не вдвое дальше получится, зато пройдём его шибче.
Команда флейта за эти дни измучилась страшно. Пётр вовсе перестал притворяться моряком и мешать соратникам в их нелегком труде. Предаться праздности оказалось более полезным занятием. И вот они сидели с Большаком под палубой в кубрюхе за тесным столиком, крепко держали кружки с никаньским пивом, чтобы те не скатились на пол, и болтали. Пётр закутался в пао — большой шёлковый халат, один из многочисленных подарков, которыми на прощание завалил черноруссов чжилийский суньфу. Халат ему нравился: легкий, удобный в движении и дюже красивый. В таком не поскачешь на лошади, но на корабле это одеяние очень даже удобно.
— Доберёмся до дому — я на время съеду в Дурнов-городок. Надо вызнать, каковы у нас доходы сего лета. Ежели со златом всё неплохо, то пошлю тебе указ: сразу закладываем второй флейт.
— Сразу? Ты же сомневался, государь!
— Нельзя тянуть, Дёмка! За кораблями и морем будущее, тут твой отец всё верно глаголил! Смотри, как всё странно и дивно устроено у других. Надобно изучать, надобно отбирать лучшее. Черной Руси есть чему учиться, мы не должны ни в чём уступать! — царевич усмехнулся. — Ну, и торговать надо. Глянь-то, чего мы в трюмы загрузили! Ежели за зиму чосонцев к торговлишке принудим — то нам и двух флейтов мало будет. Так что потребно спешить… Ты же слышал про южных варваров? Португальцы да голландцы совсем близко. Нельзя нам спасовать. В общем, пошлёшь людей в Темноводный — пущай литьём займутся, в Северном парусину ткут да пеньку волочат. А в Хаде надобно до зимы уже остов закладывать, да навес учинить.
— Я думал, ты сам в Хадю пойдешь? — хитро сощурился Демид.
— Позже… Позже! — Пётр тревожно сжимал и разжимал кулак свободной от кружки руки. Ему страсть как хотелось в Хадю, но дела…
— До холодов надобно снарядить большой караван на Москву. Надеюсь, дядька с выгодой расторговался на Сунгари. Надо поразить Фёдора! Самыми разными товарами. Чтобы царь и весь Верх видел в Темноводье не токма курицу с яйцами золотыми, но и широкие возможности. Первый торговый путь мы уже проложили. Авось, и дальше пробьёмся! С тем караваном я большую отписку брату отправлю. Коли хочет он таких караванов и впредь, то пусть нашим торговцам дозволяет по Руси-матушке ходить. Нехай, без рухляди! Без злата! Мы можем хлебушек, да лён с сукном слать в Якутск, в Удинск. И шелка никанские, да чаи — хоть до самой Москвы. А?
— Заманчиво.
— Не то слово! Конечно, вдругоряд надобно и московских гостей к нам пускать. А с теми непросто будет… Но ничо! Пробьёмся! Главное я Фёдору пропишу, чтоб людишек на Амур слал. Потребны мастера всяческие, прежде всего, дел корабельных… Да и всяких прочих! И мужичков простых — пусть шлёт всех! Дай Боже, что тебе негоже! Беда на Амуре с людишками, Демид. Страшная беда…
Он отхлебнул рисового пива, а потом глянул на Большака и застыл.
— Слышь-ко, что мне удумалось… Вот побывали мы с тобой в Чосоне да в Цин. Всюду народишку — тьма тьмущая! И заметь: работящий народишко. Трудолюбивый. И мастеровитый… Где-то в чём-то. А что ежели этих людишек — и нам? А? Я ж ведаю: в Темноводье уже проживают чосонцы. И никанцев тоже чутка.
— Те южане, что средь нас живут — самоходом на Амур пришли. Многие — тайно, — пояснил Демид. — Ты же, мнится мне, желаешь многие сотни, если не тысячи вывести. Такого тайно не содеешь. Можно обиду тамошним владыкам нанести. Или ты что-то за тех людишек давать будешь?
— Нешто им самим от той людской толкотни не тяжко? — озадачился Пётр. — Я б на их месте сам приплачивал, чтоб родной земле не так тяжко было всех выносить.
— То ты, — развёл руками Демид. — А вони так привыкли. Для них людишки — ценность и доход.
— Но подумать надо.
— Только ты уж прям татей оттуда не вывози, — Большак нахмурился. — Такого у самих в избытке.
— Учёных бы тамошних добыть… Инда наших в учёбу послать. Ты не слыхал ли: царь Фёдор чуть не кажен год посылает в немецкие земли детей боярских — в университетах учиться. Может, и мы тут так сможем?
Большак задумчиво возил рукой в своей куцей бороде.
— Не задумывался. У их… У никанцев особливый взгляд на мир. Как его к нашему укладу приложить? Хотя, вот Олёша — лекарь преизрядный. Вряд ли, таковых даже в неметчине найдёшь!
— Вот-вот, — Пётр в последнем не сомневался; уж он наслушался о спасении и царя, и жены его, и сына. — Или конфуцианцы! Зело мудрые управители. Я бы всех наших дьяков заставил обучиться пяти постоянствам. Да и бояр тоже…
— Что, запало тебе в душу?
— Не то слово, Большак! Вся моя жизнь прошлая, что подле Кремля прошла, вопиёт — блажь это детская. Не живут тако люди. А другая сторона хочет, чтоб вот так и было. Чтобы в чинах ходили лишь совершенные мужи цзюнь-цзы. Чтобы ни один дурак до власти не добрался. Чтобы народишко пребывал в сыновнем почтении и тянулся к росту… Не знаю!
Пётр яростно приложился к кружке, осушив её уже до дна (Большак догонять царевича не спешил).
— Знаю точно, что службу за землю я у себя при дворе прекращу. Во-первых, такое в вашей Черной Руси хрен сладишь, — царевич зло усмехнулся. — А во-вторых, пусть привыкают за плату служить. Устрою всё, как у брата с его Уставом старшинства или вот у Цинов с их девятью рангами. Это разумно. Коли ты умён, старателен, верен — то и шагай вверх по лестнице. И за труд свой получай больше. Ну, а коли дурак набитый или нечист на руку — лети вниз! И плевать кто ты: знатный боярин или инородец, яко наш шкипер.
— Мудрость, она из пуста места не берется… — вставил Демид.
— Верно! — перебил его Пётр. — Прав ты! Надобно ваши схолы чернорусские дальше ростить! Новые создавать. Я, как севастократор, помогу деньгой на это. А ещё мастеровые школы нужны! На Москве их ставят, кстати, то твой отец и предлагал… И нам потребно. Прежде всего, корабельные и мореходные. А кто хорошо выпускные испытания проходит — тот должон выше ранг получить.
Петра распаляло всё сильнее.
— Слушай! Давай единый устав вместе удумаем? Чтобы одни ранги были по всей Черной Руси! Чтобы и мой двор, и твоя ватажка, и все князья да атаманы должны иметь чины по единому укладу.
— У нас чинов выборных много… — засомневался Демид.
— Ну, коли даже так! — севастократора уже было не унять. — Вот схотел ты верховодить в Темноводном — так будь любезен иметь степень… не ниже третьей! А для оной надо послужить Руси Черной, да старательно! И испытания на мудрость пройти! Ух, хочу такое учинить!
— А сам проходить будешь? — хитро прищурился Большак.
Пётр, потянувшийся было за кувшином, крепко привязанному к стенке, завис.
— Ты это… Демид, понимай, всё ж, с кем речи ведёшь. Я ж севастократор царской крови.
— Да это я так… — Большак спрятал полморды своей в кружку, но от того только сильнее — с эхом — раздалось его хрюканье. — Прости, государь!
— Господь простит, — нахмурился царевич.
Зло разбирало. И не от того, что сын Дурновский попытался его с простым людом уравнять. А от того, что порыв оборвался! Так восхотелось всю жизнь в Темноводье поменять. А этот чернорусс на взлёте сбил. Шуточками своими. Ох, мятежно темноводское племя…
…Два дня их болтало так, что Большак из кубрюха выходил разве что опростаться. Но до бури дело не дошло — Господь миловал. На третий же день Акаситаку решительно завертел колесом штурвальным — и «Ивашка» пошёл на север. Конечно, всё еще приходилось вилять то влево, то вправо, чтобы уговорить ветер, но всё-таки флейт уверенно двинулся в родные земли, находясь посреди бескрайнего моря. А потом…
— Земляяя!
Она появилась внезапно. Потому что утром, да ещё и после почти безлунной ночи. Солнце толком не вылезло над волнами, но уже окрасило небо серым, и паренёк с «вороньего гнезда» заблажил:
— Земляяя!
Была та весьма близко и… совсем не там, где хотелось. Чёрные, слегка дымчатые очертания гор виднелись на востоке, на юге и совсем чуть-чуть на севере. Пётр своими широкими шагами прошёл прямо к шкиперу Быстрому. Даже говорить ничего не требовалось — вопрос читался на его лице.
— Кажись, это острова уцуноко-японцев, — невесело ответил Акаситаку. Злых уцуноко все куру страшно недолюбливали.
«Ивашка» шёл своим курсом, но постепенно всё сильнее и сильнее жался к неведомому берегу. Все не занятые работой людишки тёрлись по правому борту флейта и жадно поедали глазами чужую землю.
— На Крапто вовсе не похожа, — высказался вслух Пётр.
— Так то и не Матомай, — пояснил шкипер. — У тех уцуноко много островков, они тянутся сильно к югу и с нашими землями сильно несхожи.
Земля уцуноко оказалась богата горами, скалами, но и зелень захватила эту страну крепко. То тут, то там виднелись береговые селения. Рассмотреть что-то в подробностях не было возможности, и Пётр приказал править к берегу.
— Можа, не надо дёргать амбу за усы? — засомневался Большак… И, разумеется, сглазил!
Ночь прошла спокойно — ватажка только бдила, чтобы на скалы какие не наскочить. К утру флейт вышел к большому заливу. А в том заливе стояла уж не деревенька, а цельный городок. Видно было плохо, но Пётр ухитрился высмотреть, как на скалах примостился дивный каменный кремль. Вокруг же — сотни и сотни домишек. А в самом заливе…
— Гляди! Гляди! — заорали с «вороньего гнезда». — Плывуть!
Пётр кинулся на шканцы, где шкипер Быстрый уже вовсю раздавал команды. С высоты, да без болтающихся полотнищ парусов, он сразу приметил, что от пристани городка прямо к флейту несутся не меньше пяти кораблей.
— Это што за корыта? — изумился царевич.
Суда были низкие, широкие, парочка вообще без носов, словно, вострый передок корабля обрубили. Какие-то розвальни, а не морские корабли! С каждого боку у них торчали десятки весел, которые резво месили воду. Сверху ещё и мачта у каждого торчала, с которой свисал слабо надутый прямоугольный парус.
— Сэкибунки это, государь, — хмурясь пояснил Быстрый. — Уцунокские корабли для бою. Ох, не с добром они к нам, видит Бог…
Страха у Петра не было. Уж больно тяжко ползли сэкибунки по воде. Вроде, и вёсел под сотню, а скорость слабая. Во-первых, сама вода тормозила уцуноко. Судно преширокое, киля почитай нет. Оно воду не резало, а втыкалось в него, что баран в ворота. Подпрыгивало на каждой волне. А во-вторых…
— А на кой им такие тяжелые навесы? — изумился Пётр.
— Вот, ежели не уберёмся по-скорому, то сам увидишь, — пробурчал шкипер, но всё ж таки одумался и пояснил. — То у них площадки для лучников. Много лучников, крепкие луки. Иной раз и пищали попадаются. Уходить надо, государь.
«Ивашка» покуда вальяжно плёлся вдоль берега. Даже так расстояние между ним и сэкибунками сокращалось еле-еле. Пётр не хотел бежать, потуги уцуноко казались ему смешными. Он прикинул расстояние: до нападающих было где-то треть версты.
— Мож, пальнём по ним? — оживился царевич. — Пусть-ка знают, на кого лезут.
— Бортом развернёмся — ветер упустим из парусов, — уже совсем озлился шкипер. — А попасть отсюдова мудрено — только порох зря пожжём!
— Право на борт! — велел Пётр, дергая усом. — Пушки заряжай!
Прав оказался Атакисаку. Паруса у «Ивашки» отвисли, а все ядра из-за качающей волны ушли в воду. Хоть, и близко от врагов. Но грохнуло знатно! Всё в дыму! И уцуноко заробели, вильнули влево и стали забирать не столько за флейтом, сколько к морю.
— Вишь! Бегут! — хлопнул шкипера по плечу Пётр.
— Ага, бегут они, — сплюнул шкипер. — Они просто видят, что мы стали, вот и плывут мористее, чтоб нас к берегу прижать.
Зло зыркнув на севастократора, Акаситаку принялся яростно крутить рулевое колесо, надеясь, что у флейта ещё хватит запасов скорости, чтобы вывернуться к северу и снова поймать ветер. Дело тянулось долго и нудно, паруса неуверенно хлопали, но не надувались. А сэкибунки тихо-тихо, но приближались.
— От паскуды! — разошёлся Пётр. — Левый борт, заряжай!
Палить не пришлось. У «Ивашки» всё-таки хватило сил довернуться и поймать ветер. Правда, теперь он был совсем близко от берега. А враги уже зажимали флейт слева.
— Ничо! Авось, уйдём! — рычал шкипер.
С сэкибунок уже летели редкие стрелы, однако, покуда они плюскали по воде. Флейт медленно, но верно набирал скорость и наращивал отрыв. Через часок, враги отстали настолько, что Петру уже стало стыдно за свой минутный страх.
«Да мы бы их в пень разнесли!».
— Ничо, — Демид, будто, читал севастократоровы мысли. — Выучимся их на море бить. И сила и скорость за нами — токма подучиться надо. А пока…
А пока флейт мчался на север. Унцуноко едва виднелись позади на горизонте. Вот только осталось далекий мыс впереди обойти — и здравствуй открытое море!
…Откуда оно появилось — неясно. Только-только всюду виднелся скалистый берег, как вдруг перед ними оказался… Нет, не корабль! Чудовище. В разы больше сэкибунок. Еще шире. А по над палубой не навес, а целая домина! Со стенами, с плоской крышей. И вёсел просто без счёта!
— Это не мыс! — первым догадался Акаситаку. — Это остров, а атакэбунка в пролив прошла.
Чудовище-атакэбунка шла прямо на «Ивашку». Пётр даже слышал грохот огромных барабанов, что грохотали на гигантском корабле, от чего стало ещё тревожнее. Тяжеловес плёлся тише сэкибунок, но он плыл прямо навстречу, так что приближался стремительно.
— Идём налево! В море!
— Островок больно близок, государь!
— И что ж теперь, прямо в пасть этому чуду-юду идти? Поворачивай!
Флейт заложил крутой поворот, Пётр сбежал под палубу и сам навёл пушки правого борта на атакэбунку. Грохот, столбы дыма… и крики радости сверху!
— Попали! Попали!
— Перезаряжай! — рявкнул раскрасневшийся царевич.
Поймал мальчонку-юнота и послал его к шикперу.
— Пущай бортом к врагу идет! Скажи: это приказ севастократора.
Через какое-то время флейт вывернулся нужным образом, и пушки дали второй залп. Уцуноко уже не шли на приступ. Тяжеловесная атакэбунка болталась на волнах и пыталась развернуться к берегу.
— Ага! Съели! — радовался Пётр вместе с пушкарями. Пытался навести пушки на цель, выходило туго. Очень не хватало под боком шкипера, чтобы давать ему указания. Но всё же в третий раз пальнули — и удача вновь не изменила! Атакэбунка плавно пошла к берегу, но зад её всё сильней и сильней проседал в воде. Уцуноко боролись за жизнь, как могли. Может, и повезёт им до суши добраться… Хотя, чудовище тонуло нотвратимо.
— А⁈ Съели⁈ — Пётр хлопал пушкарей по плечам, обнимал их. — Не научимся! Уже научились их бить!
Вот во время этого веселья флейт тряхануло так, что все попадали на доски. Треск раздался оглушающий; каждый почувствовал, словно, его собственную плоть на части разламывает.
— Господи, что это?..
…Пётр стянул сапоги и лениво мочил разопревшие и провонявшие ноги в прибрежной волне. Флейт «Ивашка» в двух сотнях шагов криво-косо торчал из воды, задрав нос. Часть парусов уже сняли, но последний мокрой тряпкой болтался с углом торчащей мачты.
— Сильно получили? — мрачно спросил царевич у подходящего Большака.
— Да уж неслабо… Акаситаку так орёт, что уши закладывает. Говорил же он, что островок больно близко!
Пётр вздохнул. Говорил. Но с оружейной палубы того островка во время схватки вовсе видно не было. Кто ж знал, что вокруг его всюду подводные скалы натыканы? Флейт напоролся на одну из них и получил такую пробоину, что учал тонуть ещё быстрее атакэбунки. Шкипер Быстрый только и успел, что дотащить судно до дальней стороны острова, чтобы других берегов их не было видно — и выбросил «Ивашку» на ближайшую мель. Спустили на воду лодку и отправили куда подальше всех, кто не нужен в срочных работах.
Куда подальше — это на золотистый песочек на закатном бережку островка. Чтобы не мешался, значит.
— Что он делать собирается?
— Покуда грузы наверх таскают. Много залило. Самое тяжкое — муку и порох. А как отлив придёт, и дыра высунется — начнут починку. Досок и прочего у нас в избытке. Лишь бы времени хватило.
— А что со временем не так?
— Времечка у нас, почитай, что нету, — невесело улыбнулся Демид. — Едва только уцуноку нас приметят — то и всё. Хана. Ещё и порох промок.
Пётр кивнул. Зло пнул какую-то раковину и зашипел, уколов шипом палец. С большого острова их покуда не видно, но Большак прав: любой случайный рыбак (али ещё кто) их приметит — и всё.
«А как обидно-то! Такие мысли, такие чаяния в голове бродят!».
Последние полгода, как-то незаметно, Пётр перестал считать себя ссыльным. Невольной помехой брату в его правлении, от коего просто избавились. Новый мир открылся, начал манить…
«Нет! Только не теперь!».
— Смотри, государь!
Пётр обернулся. В глуби островка, на уступочке горы стоял мужичок. Лысый какой-то, кожа вся серо-жёлтая. Очень жёлтая. И сам-то весь в жёлтое полотно замотан. Кажись, тут так попы местные наряжаются. Лысый мужичок смотрел спокойно на море, где раскорячился бессильный флейт… А потом развернулся и пошёл прочь.
Пётр быстро огляделся: его люди ушли далеко к лодке. Пока дозовёшься — поп спрячется. Да и шуметь не след. А упускать соглядатая нельзя!
— Бежим! — приказал он Демиду, и они, пригнувшись, ринулись в горку.
Жёлтый поп двигался неспешно, но достичь его никак не выходило! Царевич с Большаком уже раскраснелись и потом изошли, а всё ещё были далече от азията. Тот брёл по узкой извилистой тропочке, присыпанной золотистым песком, погружённый в свои думы, но всё время до него было не дотянуться!
Вдруг, завернув за какой-то поворот, они оба увидели попа, стоявшего прямо перед чёрным зевом пещерки. Тольк теперь чужинский монах, будто, почуял из взгляды, обернулся, резко подхватил края жёлтой хламиды и кинулся в темноту.
— Держи его! — в голос заорали оба преследователя и рванули в темень.
Пещерка оказалась изрядно тесна. Уже шагов через десять севастократор и Большак принялись пихаться и толкаться, норовя пролезть вперед. А потом… Потом ровно кто в ладоши хлопнул. В огромные такие ладоши. Земля дрогнула, на головы обоих преследователей что-то посыпалось. А позади вдруг с грохотом посыпались каменья, потёк песок.
И свет померк.
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От боли хотелось выть. Всё тело — обожженное, переломанное, изрезанное — вопило и стенало, взрывая разум… И вдруг начала угасать. Медленно. Очень медленно, словно, кто-то прикручивал вентиль газовой конфорки. Судорожный вдох, еще. И вот уже тупая боль стала лишь призраком былой страшной боли. Призрак уходил, улетучивался, как туман над рекой — неуловимо, но неизбежно.
Санька откинулся на спину. Кажется, он не дошел. Полз на коленях к Тоболу и где-то вырубился. А теперь тело уже окончательно отключается.
Дурной пошевелил пальцами ног. Как ни странно, те шевелились. Только мешало им что-то. Сапоги? Так он же был гол и бос! Скосив глаза вниз, Санька увидел старые, затертые и насквозь промокшие кеды.
Кеды⁈
Руки и глаза проводили взаимную сверку: выцветшие штаны от энцефалитки, грязная, заляпанная тиной футболка… И никаких порезов, ожогов! Даже лоб чистый — без малейших следов жутких шрамов, оставшихся от Нингутской сечи…
В потрясении Санька резко сел.
«Я цел! Здоров! Я… молод?».
Последнее становилось всё очевиднее. Гладкая, загорелая кожа. Все суставы гнутся легко и свободно. Незаметно. Явный признак молодости: когда просто не замечаешь работу множества органов, сложных «технических» узлов своего организма. И, конечно, одежда…
Это одежда из его родного мира!
«А какой у тебя родной-то?» — спросил вкрадчивый голос.
С одной стороны, ответ простой: тот, где родился. СССР, Хабаровск, городской роддом. А с другой — сложный. Ведь вся жизнь… Дело жизни… Всё там.
Темноводские дела — они сидят в голове, они ясны и чётки, а родной мир помнится так смутно. Машины с самолетами. Школа с институтом. Мама…
Он не почувствовал этой перемены. Как и с болью — трансформация шла предельно плавно, неспешно и незаметно. Мир Темноводья, мир XVII века тлел, угасал, истаивал, тогда как позабытая прошлая жизнь наливалась плотью воспоминаний, расцветала красками.
Санька огляделся: вокруг жиденький лиственный лес с преобладанием чахлых дубков, согнутых жизнью на одну сторону; а впереди, прямо перед ногами, черная гладь крохотного идеально круглого озерца.
— Вспомнил!
Археологичка, нежданный визит Шахи (о черт! долги же еще!), долгая прогулка по лесу, нехорошие грибочки и в итоге — черное озерцо с золотым маревом на дне.
А потом завертелось…
— Как же я сюда попал?
В голове из прошлого (тусклого и обесцветившегося) только одна звонкая струна: лютая боль во всем теле и одержимое бормотание: «ядойдуядойдуядойдуядойду…». В бреду предсмертном он уже не очень понимал, куда и зачем. Главное — дойти.
— Получается… дошёл. Или?
«Смилуйся, государыня Рыбка!» — это тоже вспомнилось с трудом. Проклятая Рыбка, чудо необъяснимое. Сначала заманившая его в прошлое, а затем… Она ли спасла его под Нингутой, с раскроенной на куски головой? Она ли помогла ему дойти сейчас? Дойти, презрев и пространство и время.
— Или я все-таки помер и сижу сейчас в своем собственном раю… или аду.
Ох, Евтихий бы ему за эти слова всёк! Вот прям посохом своим да в лоб.
— А и нету теперь никакого Евтихия…
Как-то нерадостно вышло. Да и вообще, на душе так пусто. Словно, вырвали солидный кусок. Память еще держится за образы, за имена, за события — а ничего этого не было! Неужели не было… Он же всё это помнит. Он пережил это.
«Кто пережил? Избитый, израненный мужик за сорок? Посмотри на себя — ты снова пацан семнадцатилетний, первокурсник. Где и когда ты мог это пережить?».
— Там, — неуверенно ответил сам себе Санька.
Он легко и без натуги встал на ноги. Крепкие, молодые и совершенно целые ноги. Большей частью он еще был слегка мокрый (видимо, после купания в озерке) и пованивал какой-то тиной. Почему-то именно запах надёжнее всего вернул его к действительности. Ну, или «действительности». Ибо уверенности в том, что всё вернулось в изначальную точку, у него до конца не случилось. Стоило на миг отвернуться, прикрыть глаза, отвлечься, как мир норовил «сморгнуть». И казалось… Казалось…
Иллюзии развеивались с каждым шагом к цивилизации. Когда вышел к проселочной дороге с явными треками от рифленых покрышек, как увидел редкую цепочку столбов с проводами, когда вдали блеснула мрачная амурская синева реки с жирной точкой баржи, что куда-то вяло тащила пирамиды из песка — всё это неумолимо намекало.
«Ты не там. Ты тут».
И без уточнений понятно, что это за «тут». И что осталось «там».
— Значит, будем жить тут.
День уже ощутимо клонился к вечеру, но Санька напротив, замедлил шаг. А куда спешить? Вечера летом длинные стемнеет еще очень нескоро. Да и вообще: он на проселок выбрался, топать одно удовольствие, а потеряться совершенно невозможно. Заодно можно пораскинуть мозгами на предмет: как жить дальше? Очень уж сильным маревом подернулись планы и мечты далекого XX века. В голове сидело лишь паническое бегство от Шахи.
И Санька пораскинул. В общем-то, всё было удручающе понятно и размеренно. Переход на второй курс обеспечен, хотя, ходить на пары ему необязательно. Осенью ему идти на призывную, а затем — в армию. А там — всё станет еще более удручающе понятным. Жить по расписанию, действовать по приказу. По итогу, единственное, что висело над ним — это долг Шахе.
Санька усмехнулся. Как же это убивало его раньше. Получается, уже в позапрошлой жизни. Словно спугнутый заяц, носился петлями по полю, верещал, не мог даже толком подумать. Ныне это казалось ему таким… детским. Шаха! Сколько способов решить дело — хоть, с кровью, хоть, без. Найти его слабые места, найти его врагов. Найти деньги, в конце концов! В этом мире деньги искать намного проще, чем в том.
Правда, хотелось бы, побыстрее. Решить бы дело до осени, чтобы в армию идти с чистой совестью. И на мать никаких лишних забот не вешать.
Старый мир степенным кряжистым мужиком спокойно стоял за плечом и изредка небрежно подкидывал идеи за идеей. И одна из них показалась такой простой и легкой!
…В сумерках Санька добрался до экспедиционного лагеря. Шаха с корешами, конечно, уже уехали. Но однокурсники встретили товарища с тревожными лицами. Пересказывали угрозы, которыми рассыпался этот гопник, думали, куда бы бедняге сбежать и укрыться…
— А никто не знает его адрес? — с улыбкой спросил Санька, получив в ответ гробовую тишину, которую нарушали разве что глупые и беспечные лягушки, распевавшие свои песни на протоке.
Не без труда, но адрес все-таки нашелся.
…Палец давил на кнопку дверного замка минуты три, пока, наконец, за дверью не послышались ленивые шаркающие шаги.
— Я щас тебе на глаз так надавлю! — дверь распахнулась, и заспанный Шаха оторопело уставился на беглого должника.
— Хрена се… Ладно, признаю: вышло эффектно. Тебя прям сейчас по стенке размазывать? Или есть чего сказать?
— Прямо сейчас не надо, — улыбнулся Санька. — Прямо сейчас может и не получиться.
Он даже рук из карманов не вытаскивал, но Шаха непроизвольно шагнул назад. Так с ним Известь никогда не разговаривал.
— Ладно, я тут по другому делу. В общем так: могу тебе отдать долг. Со всеми процентами. Есть только одно маленькое «но». Нужен миноискатель. Можешь достать?
— Чего?
— Ну, это металлоискатель просто. Только он типа военный. Но у нас же конверсия, всё можно достать. Можешь включить его аренду в счёт моего долга. Да хоть всю его стоимость!
Вот тут Санька, наверное, чутка переборщил. Потому что заспанные глазенки Шахи раздались вширь и заполыхали. Он почуял большие деньги!
— Давай, рассказывай!
— Чего рассказывать? Ты даешь мне миноискатель, а я, где-то через неделю, возвращаю тебе долг.
— Ты мне горбатого не лепи, Известь! Я с тобой пока по нормальному разговариваю. Цени это, утырок. Какой тебе, нахрен, миноискатель, ты, гандон, уже который месяц бабки торчишь и по лесам шкеришься! Вываливай всё, а я еще подумаю.
«Резонно» — вздохнул Санька. Как бы ему не хотелось вколотить нос вымогателя в район мозжечка, но определенная правда в его словах была. Да и не поможет драка делу. Только душенька разойдется… а потом решить проблему станет еще сложнее.
— Есть клад. Я знаю где. Ты дашь мне миноискатель, я верну долг. Есть каналы, куда антиквариат сбыть можно?
— Рухлядь бабкину принесешь? — Шаха убедительно сбивал цену, но Санька не вёлся. — Чо там, иконы?
— Ага. Для икон мне металлоискатель и нужен… Нет. Но вещи ценные. Старинные.
— Понятно… — Шаха о чем-то лихорадочно думал. — Короче, так: вместе поедем!
— Чего? — вот такого Санька не ожидал. — Это далеко, в Амурскую область ехать надо. Я сам съезжу.
— Ага, щас! Ты кидала сраный, Известь; никакого тебе доверия нет. Вместе едем, я сам смотрю, чо там у тебя за клад. Если фуфло — то не только миноискатель, а все билеты тебе в долг пойдут. Внял?
— Внял. Только тогда так: если клад не устроит, то он у меня весь остается. И я сам его продам, а с тобой тупо рублями рассчитаюсь.
Шаха задумался. Конечно, план обесценить «бабкину рухлядь», прибрать ее к рукам и еще навесить на лоха лишний долг был слишком простым, но все-таки Известь застал его слишком врасплох…
— По рукам!
…До Благовещенска ехали плацкартом. Почти не разговаривали. Шаха периодически шелестел засаленными картами, с усмешечкой предлагал перекинуться партейкой. Санька слал его подальше и смотрел в окно. Там было хорошо. Там, за исключением редких вкраплений деревень протекало одно сплошное Темноводье. И если прищуриться, если абстрагироваться от грохота колес…
В Благе Шаху встретили двое откровенно криминальных типов.
— С нами пойдут, — улыбнулся тот. — Копать помогут.
С жэдэ прямиком отправились на автовокзал. Рядом, на базаре купили кое-какой жратвы; лопаты и походная снаряга у шахиной братвы уже имелись. Так что быстро сели на автобус и погнали на север.
Санька дома долго изучал карты, пытался прикинуть плоские рисунки с собственными живыми воспоминаниями. По всему выходило, что выйти им нужно было в Новопетровке или в Прядчине. Решил выбрать второй вариант: лучше дольше прокатиться, чем дольше идти. Затем все четверо часов пять топали вдоль поймы Зеи. Трудно, очень трудно было опознать что-то знакомое в этом искореженном человеком ландшафте. Санька постоянно останавливался, оглядывался то на реку, то на сопки; взбегал на каждый ближайший взгорочек для лучшего обзора, вызывая злобную ругань своих спутников.
Уже вечерело, когда Известь нашёл (вроде бы) тот самый распадок, уходящий вглубь сопок.
— Туда!
— Сука ты такая! — рявкнул кто-то из амурских гопарей. — Да сколько еще ходить-то⁈
— Уже почти пришли! — с неискренней бодростью ответил Санька. — Хорошим ходом — меньше двух часов.
Те взвыли, а Санька усмехнулся. Вообще, он устал не меньше, но… просто он понимал, что уставать это нормально. Нормально, когда ноет спина, когда вымокли в траве ноги. Ничего трагичного и ужасного нет. Надо лишь дойти до цели, запалить костерок, заварить взвару, высушить обмотки… Носки, то есть!
Что они вскоре и сделали.
Потому что Саньке наконец повезло. До сих пор он шел, скорее, наугад, чем узнавая места. Оно и неудивительно, за три века даже русло гигантской Зеи изменилось. Что уж говорить о лесах, о песчаных сопках…
Но эту долину он узнал. Две длинных гряды невысоких сопочек изгибались кошачьими спинами, словно, отталкиваясь друг от друга. Внутри образовалась просторная ложбина совершенно плоская и густо засаженная соей. А вот в центре земля словно вспучилась невысоким, но обширным бугром. Он настолько отличался от прочей земли, что местные колхозники его даже распахивать не стали. Бугор был бурым пятном на фоне сочной зелени, он густо зарос кустами да чахлыми тонкими березками.
«Повезло, — обрадовался Санька. — Если бы не поленились и распахали всё — хрен бы я узнал…».
Он повернулся к своим незваным компаньонам и с улыбкой махнул рукой:
— Туда!
— Точно? — с отдышкой злобно уточнил потный и искусанный Шаха.
— Наверняка никто не скажет, — пожал плечами Известь. — Но точнее уже не будет.
Дотемна успели забуриться в самую гущу и раскинули двускатную палатку. От людского лишнего глаза подальше.
— Ништяк, что тута соя, — отхлёстываясь от комарья, сошедшего с ума от внезапного фуршета, выдал один из местных корефанов Шахи. — Той еще зреть и зреть, так что в поле никто появиться не должен.
«Да, это ништяк…» — согласился Известь. Он уже заканчивал выскабливать банку из-под паштета, чтобы замутить в ней кумарник. Иначе этой ночью не уснуть.
…Проснулись поздно; опухшие, искусанные. Санька просто лениво почёсывался, а вот его подельники «гундели» целый час.
— Харэ уже ныть, — не вытерпел он и быстро раскидал задачи. «Знатока сои» отправили за чистой водой, второй амурчанин занялся кострищем и дровами, а сам Санька с Шахой стали собирать списанный миноискатель ИМП. Последний уверял, что всё знает, но в итоге оба тупили одинаково. Наконец, штангу собрали, провода подключили и начали тестить на собственных железяках.
До обеда Санька еще раз обошел заросший бугор. Закрывал глаза, силясь вызвать в памяти картину трехвековой давности. Однако, картинки упорно «не накладывались». Слишком всё непохожим стало. Однако, просто сориентировавшись по сторонам света, он смог отсеять «лишнее» и сузить фронт работы до 100–150 квадратных метров.
И приступил.
Чахлый, но густой подлесок страшно мешал работе, Известь глухо матерился, ломал кусты. И главное — всё без толку. Как ни вжимал наушники — не слышал никакого писка. Час прошел, второй в разгаре — а всё тишина. Он даже испугался, что прибор сломался, сбегал на бивак и снова опробовал миноискатель на котелке, на ложках — пищало! Даже с приличного расстояния.
— Через землю не берет? — предположил один из местных.
— Он, мля, для того и создан, чтоб через землю брать! — рявкнул Шаха и повернулся к Саньке. — Выкручивай эти штуки на полную.
Тот выкрутил… И запищало почти сразу! Шаха не слышал, но по лицу Известя догадался. Тут же схватил лопату и ринулся к своей «курочке-рябе». Яйцо вот-вот пойдёт!
— Где рыть?
Он даже сам копать был готов!
— Погоди ты… Рыть. Надо весь участок прошерстить и копать уже наверняка. Не бзди, щас дело быстрее пойдет.
Шаха отпустил штангу миноискателя и недобро прищурился. Но смолчал.
Санька срезал прут, повязал его лоскутом от носового платка и воткнул метку в место, где «пипикало». За следующий час он нашел еще восемь таких мест. Платок закончился полностью.
Сели жрать, на этот раз кореша Шахи сготовили горячее жорево. Санька скреб ложкой по дну котелка, а другой рукой наскоро выводил примерный план участка. Пометил все найденные точки, всмотрелся. Обвел часть листа прямоугольником — в него влезли пять точек из девяти. Причем, в двух из них пищало весьма сильно.
— Ну чо, пошли! — скомандовал он братве. — Лопаты берите.
На месте он провел штыком борозду от «наружи» бугра к его центру. Так провел, что почти зацепил три метки.
— Кароче: копаем вот так канаву. Шириной штыка на три, а вглубь… Ну как попрет. Нам главное, найти обвод стенки…
— Хули, канаву⁈ — взбрыкнул один из местных. — Вот же метки — тут и давай твой клад рыть!
— Рой там, — пожал плечами Санька. — Найдешь гвоздь какой-нибудь — вот его себе и бери. А рядом будет золото валяться, ты его и не заметишь. Оно же миноискателем не ловится. Я не ленивая жопа, я золото себе возьму.
— Золото⁈ — кажется, все трое сказали это одновременно.
И лопаты впились в землю.
Дёрн сняли с рычанием, воплями и такой-то матерью. А когда пошел песчаный грунт — дело заспорлось. Санька, если честно, почти не копал. Ему приходилось постоянно бегать вдоль канавы и следить за братвой. Те рыли, как одержимые, не на что не глядя. Видимо, уверенные, что, как в кино, их ждет сундук с пиастрами, о который лопата со звоном ткнется и…
— Стой! Да стой, сука! — Известь чуть ли не вырвал у Шахи лопату. — Нашли…
— Где? Чо? — Шаха, как подстреленный, рухнул на колени и собрался было рыть руками, но Санька его снова остановил.
— Бревно нашли.
— Какое еще, на… Где?
Над участком Шахи грудились уже все — и никто бревна не видел. А Санька быстро распознал выделяющуюся полоску рыжины в грунте, труху, вытягивающуюся червячками-волокнами.
— Вот оно. Истлевшее. Это бревно стенки дома. Оно рассыпалось, осело, прижалось сверху землей. Странно только что земляной ямы на месте жилища нет… В общем, вот стена. С этой стороны уже дом получается…
Санька пытался вспомнить размеры жилища. Потом оглянулся на свои колышки. Номер пятый стоял совсем неподалеку и пищал он весьма звонко.
— Вот он, значит, ты, — улыбнулся он.
Совсем недалеко от задней, северной стены. Самое подходящее место для схрона.
— Ладно, пацаны. Канаву больше не копаем. Роем вот этот квадрат. Каждый со своей стороны встаёт — и поехали.
Шаха распихал всех и встал к той стороне, где торчал прутик. Дело двинулось, нет, понеслось! Комья земли летели во все стороны. Где-то на глубине 60 сантиметров корни практически исчезли, и Санька призвал к осторожности. Помогло мало. Сердце начинающего археолога кровью обливалось от того, что творилось на этом участке… Но что поделать? Один бы он действовал аккуратнее; убил дней пять, но не порушил…
«Да чо уже! Сгорел сарай, гори и хата!».
Они уже явно вандалили культурный слой, лопаты вынимали на свет божий всякую мелочевину, деревянную не догнившую труху, но всё это было явно не то. А то, что искал Санька, находилось под землёй даже в те далекие времена.
Они углубились уже по пояс. Копать сверху нереально, а в яму все не влезут. Так что рыли землю Санька и «знаток бобовых». Оба копали медленно: Санька тщательно вглядывался в каждый новый горизонт, а гопник просто устал.
— Харэ… — негромко сказал, наконец. — Вылазь. Я дальше сам. Тут аккуратно надо.
Он и лопату убрал, подрывал землю руками (сейчас бы совочек пригодился). Под руки то и дело лезли какие-то волокна, очередная труха, помутневшие шарики бисера.
Кажись, оно. Не под прутиком, а в стороне, почти в полметра. Даже пришлось подрывать стенку (не снимать же всю вертикаль с дерном).
И вот руки, наконец, что-то царапнуло. Санька замер. Потом тихонько принялся подрывать это место с разных сторон. Контуры рыхлой, аморфной вещи стали прорисовываться всё отчетливее. Санька обкопал края, стал подрываться снизу, варварские разрушая контекст находки… Но ему уже и самому стало плевать. Парня трясло, как в лихорадке. Потому что он и сам до конца не верил, что найдет…
Поддернув, подцепив тяжелый ком земли, Известь рывком поднял его и вывалил на бровку раскопа. Грунт рассыпался, обнажая какие-то металлические элементы.
— Что это? — у Шахи даже голос слегка сел.
— Это? Пектораль Бомбогора.

Эпилог 2

Пектораль. Та самая. Которая так и осталась лежать в схроне старого даурского вождя из рода Чохар. Потому что в этом прошлом не нашлось одного дурака, который пришел просить руки дочери старого Галинги. Который исхитрился помирить русских и местных, разбить врага и получить эту самую пектораль, дабы заплатить выкуп за невесту. В итоге род Чохар то ли сгинул в кровавой войне с русскими, то ли ушёл в Китай, а даурская святыня пролежала под землёй три сотни лет.
Сейчас трудно признать в этой аморфной, развалившейся куче ожерелье, переходящее в нагрудник. Но ясно видно извивы проволоки, отдельные серебряные или бронзовые монеты, вплетенные в общий узор. Но главное — золото. Мелкие фигурки, чеканные пластинки, колечки.
Шаха потёр одно такое, приметил манящий блеск и перевёл взгляд на Саньку.
— Это то, что я думаю?
— Да.
— И много?
Санька прикинул в уме, какой на вес была пектораль тогда.
— Ну, где-то килограмма два… Тут не всё, конечно, золото. Но на долг мой с лихвой хватит.
— Ты, Известь, пасть-то на всё не разевай. Всё ж клад мы вчетвером нашли, и делить его на четверых надо.
— Охренели? Это ж я вас привел. Я место нашел.
— Не ценишь наш труд, значит? Не хочешь с правильными пацанами делиться?
Санька увидел знакомый блеск глаз. Уж он на такое насмотрелся. Золото сводило с ума людей и покрепче и посовестливей. А эти…
— Да похрен! Четверти этой пекторали на пять моих долгов хватит. Забирай и подавись! Мы в расчете?
— Куда спешить, — улыбнулся Шаха. — Давай еще покопаем. Может, вообще озолотимся.
— Да нет тут больше ничего, — Известю очень не хотелось, чтобы эти люди (да и любые люди) потрошили дорогое ему место.
— Ты-то откуда знаешь?
— Откуда и про место узнал, — Санька давно уже придумал легенду. — В археологичке доцент рассказал байку про пектораль. Я потом специально публикацию казачьих отписок достал — они и правда подробно описали это место: и изгиб Зеи, и приметную ложбину. Тут простой кочевой род дауров жил. Кроме какой-нибудь бронзовой чашки да битой керамики — ничего здесь больше не найти.
— А другие места? — это уже «спец по сое». Гопники нависли над ним с трёх сторон. За два дня работы им досталось два кило золота, и ошалевшая от этого троица уже слегка не отдупляла.
— Какие другие?
— Ты же по-любому еще места узнал? Колись, сука!
— Пошел в жопу! Тебе бошку перегрело на солнышке. Нет никаких других мест. И одно найти — редкая удача.
— Ты, я смотрю, удачлив стал, — Шаха чуть отступил и взялся за валявшуюся поодаль лопату. — Почему ты нам дальше копать не позволяешь? За лохов нас держишь?
Санька открыл рот, завис на миг — и промолчал. Бесполезно. По их глазам видно, что все трое уже ни хрена не понимают и ничему не поверят. Любые оправдания их лишь сильнее заведут.
— Дебилы, — сплюнул он.
— Чо ты сказал, сука? — на костяшках правого амурчанина уже поблескивал кастет.
Шаха резко спрыгнул вниз, замахиваясь лопатой. Санька от внезапности осел на пятую точку, Угодив прямо в ямину под карнизом из дерна. Упал на руки, и правую что-то резко кольнуло. Поворошил в земле — нож! Маленький, простейшей формы, с затёртой деревянной рукояткой. Лезвие почернело, но никаких следов ржавчины.
Нож, которого в этом раскопе просто не могло быть. До боли знакомый нож.
Санька оттолкнулся, вскочил на четвереньки и полосанул ножом по икре своего старого врага-приятеля.
— Ах ты, гондон! — заорал тот, отшатываясь. Размахнуться лопатой в «окопчике» у него особо не выходило… но его амурские корефаны уже подбирались.
Пока его окончательно не затерли, Известь быстро запрыгну на бровку. По ноге чем-то больно прилетело. Кажется, не штыком лопаты, рассечения нет… но как же больно! Захромав, Санька устремился на широкий простор, где его будет не так легко зажать.
А враги бежали следом. Шаха отставал, зато парочка гопников неслась волками на охоте! Они все уже выглядели чистыми зверями, с которыми говорить бесполезно. Только биться. Причем, похоже, насмерть.
Оторваться не выходило. Санька метался меж деревьями, периодически пугая врагов резким выпадом. Только вот вооружён был не только он. Гопник (тот, что без кастета) пробегая мимо их бивака, тоже подхватил нож. Простой, походный, практически кухонный — но лезвие в полтора раза длиннее, чем у его сибирского древнего ножичка. Да и сталь наверняка получше.
Нож против лопаты, кастета и ножа.
«Ничо, — ощерился Известь. — И похужее бывало. Главное: не дать себя окружить».
И Санька метался по заросшему бугру, укрываясь то деревцами, то ими же самими выкопанной яминой. Кто-то исхитрился ухватить его за рукав, но Санька не глядя полоснул прям по пальцам. Натяг ослаб, Известь снова скакнул в сторону.
«Ну чо, два ноль! — ухмыльнулся он. — Я двоих коцнул, а сам покуда целехонек!».
В тот же миг твердое железо кастета высекло звезды в его глазах. Голову мотнуло, Санька оступился, куда-то засеменил, пытаясь не упасть. Но твердь подвела: дерн под ним просел, и парень рухнул в раскоп, на краю которого оказался. Упал неудачно, сильно ударившись коленом. Встать с первой попытки не удалось: пронзила боль в ноге, а в глазах как-то опасно качнулась реальность. Вообще, даже земля свежевскопанная заходила ходуном… Санька только и смог, что вжаться в стенку раскопа и выставить нож. Гопари уже совсем близко.
Только вот что-то гопнички не спешили атаковать. Все застыли и с легким ужасом уставились на свежевырытую яму. В ней земля явно ворочалась, слышались какие-то глухие удары и… голоса. Наконец, грунт в стенке ямы был пробит, и из дыры резко появилась грязная рука.
— Мертвецы… — просипел кто-то из амурчан.
Рука заворочалась, ушла внутрь, а потом уже два крепких кулака с силой обвалили целый пласт земли. За руками вслед вывалилась голова. Грязная, обросшая, но все-таки непохожая на бошку мертвяка. Тряхнув патлами, мужик выдохнул:
— Выбрались, государь…
Такой странный говор. В груди у Саньки что-то заколыхалось. Испуганно и волнительно.
А мужик меж тем вытянул себя из дыры, разогнулся… и увидел прямо перед собой трёх ошалевших гопников. С лопатами, кастетами в руках. Брови его подпрыгнули, а потом рот, укрытый жиденькой бородой, изогнулся в кривой улыбке:
— Тати, что ль?
Он скосил глаза на сидящего в яме Саньку, всё еще держащего перед собой ножик. И привычным спокойным движением вынул из ножен саблю (САБЛЯ⁈ У него была сабля!). В это время из дыры выбрался еще один человек. Совсем непохожий: длинный, нескладный и молодой. В ярком шелковом халате и совершенно босой. Только он в этой парочке явно не был вторым номером. Еще толком не оглядевшись, он сразу рявкнул:
— А ну, ниц пали! Наземь!
Перепуганный Шаха рухнул на колени, а его кореша сдали назад. Однако, когда первый — старший — мужик кошкой вскочил на бровку раскопа, и нацелил клинок на всех сразу, то грохнулись на землю и они. Даже не пытаясь убежать. Потому что от тигра или от медведя не убежишь. А перед ними были почти что тигры. От обоих просто веяло настоящими воинами; людьми, для которых убийство — обычная часть жизни. Санька отлично знал этот запах. Недавно… Нет, бесконечно давно и он сам пах так же.
Двое воинов обошли гопарей с обеих сторон и навели на притихшую братву клинки. Известю вдруг так спокойно стало. Он поднялся и, ничего не опасаясь, двинул к незнакомцам.
— Благодарствую, люди добрые, — неспешно сказал парень, невольно переходя на подзабытую манеру говорить.
Повернулся к старшему по возрасту мужику, дабы отвесить поклон по законам вежества, и замер с поднятой к сердцу рукой.
— Я знаю тебя?..
Сердце под ладонью гулко забухало. Он точно никогда не видел его, но лицо незнакомца было словно маской, натянутая на что-то совсем другое.
— Демид?
Мужик кашлянул судорожно. Оружная рука его обвисла вдоль тела.
— Это ты?..
— Я, Дёмушка, — Санька вдруг почувствовал острое жжение в горле, а глаза его часто-часто заморгали. — Что, трудно признать? Совсем я дрищ стал?
То ли плача, то ли смеясь, он кинулся вперед и в следующий миг утонул в широких объятьях своего выросшего и заматеревшего сына. На вдох (или на вечность) они оба забыли обо всём.
— Ну, будя, — голос сочный, властный (и малость раздражённый) оборвал идиллию. — Что с татями делать-то?
Известь оглянулся. Насмерть перепуганное хлебало Шахи грело душу.
«Смотрел бы и смотрел» — улыбнулся Санька.
Подошёл к своему врагу, сел на корты.
— Ты ведь чуешь: они убьют и поморщатся. Верно? — он слегка качнул пальцем острие нацеленной на Шаху сабли. — Вот туточки твоя смерть, Шаха. Глянь-ка… Непередаваемые ощущения, верно? Я дарю тебе жизнь. Как считаешь, жизнь твоя долга моего стоит?
Шаха часто-часто закивал.
— Пусть уходят, — Санька выпрямился и повернулся к нежданным спасителям. — Нет от них угрозы.
Гопники ползком, ползком убрались в кусты, а потом помчались по широкому соевому полю — только пятки сверкали. Даже шмот свой собирать не стали. Они и впрямь угрозы не представляют; к ментам заяву не напишут, да и в Хабаровске вряд ли теперь решатся отношения выяснять.
— Это знакомый твой?
Двухметровый верзила обратился к Демиду. Сын (господи, сорокалетний сын!) стоял всё ещё потрясённый от встречи, так что смог только растерянно кивнуть. Санька его отлично понимал… Тоже ведь оставил на Амуре совсем ещё молодого парня. Они сейчас, будто, местами поменялись.
Так хотелось побыть с сыном наедине, наговориться… Но настырная каланча не желала, чтобы ее присутствие игнорировали! Известь криво улыбнулся, подшагнул к незнакомцу и протянул правую руку:
— Сашко. Еще прозывают Дурным. Еще Ходолом и Шаци. Большим Ребенком тоже.
— И Сыном Черной Реки, — тихо прозвучало позади.
Верзила выпучил глаза. Руку в ответ не протянул, но, слегка растерявшись, произнёс:
— Петр.
Теперь настало время Саньке застыть. Двухметровый рост, черные волосья на пробор расчесанные, такие же черные и колючие глаза. Лицо вытянутое, но щечки припухлые. И непокорные усы.
— Петр Первый?
Обернулся на Демида, но оба спасителя непонимающе смотрели на чудом воскресшего (и омолодевшего) Дурнова.
— Петр Алексеич, царев брат, — уточнил Дёмка, подтвердив санькины подозрения.
Однако…
— Кажется, нам нужно многое друг другу рассказать.
Санька отвёл спасителей к уснувшему костерку, разлил по кружкам еще теплый чай из армейского котелка. И посыпались вопросы.
Дурной (а постепенно, с каждым словом сказанным «по-старому», Санька всё больше ощущал себя тем самым Дурным) рассказал сыну, что же с ним стало по пути домой. Как погиб он от рук палачей боярина Шереметева… И оказался здесь.
— А что это за «здесь»? — перейдя на шёпот, спросил Демид. — И почему ты юн? Это мир мертвых?
— Нет. Не дай бог, если в мире мёртвых по-прежнему будут разводить гопники. Это мой мир, Дёмушка. Мое настоящее, а для вас — далекое будущее. Отсюда, вот таким пацаном, незнамо как я попал в ваше время. Жил вместе с ундиканами, потом попал в ватажку Хабарова, а опосля… В общем, больше двадцати годков там прожил, уже в полной мере считал те места и то время своими. А как помер — получается, вышвырнуло меня обратно. Не спрашивайте как, сам не ведаю.
Спасители молчали. Понятно, что людям XVII века осознать сказанное непросто. Санька и сам не совсем осознавал.
— Да будя уже обо мне! — поспешил Дурной сменить тему. — Лучше объясните мне, как царь Пётр с простым черноруссом в паре оказался.
— Ну, твой сын не простой чернорусс, — нахмурился Пётр. — А я не царь.
— Как?.. Ах да! Федор ведь жив. Но как ты… вы… ты на Амур попал?
Царевич поведал, как сложно развивались отношения между Россией и Черной Русью, и как Москва решила поставить царёва родича над мятежной землей, дабы примирить. Санька слушал не столько о делах петровых, сколько о том, как же сильно свернула на сторону история. Но не ушло от него и то, как странно на слова севастократора реагировал Демид. То глаза опускает, то что-то досказать норовит, да сам себя сдерживает.
— Тааак… — неожиданно по-отцовски, по-командирски повернулся он к 40-летнему сыну. — Ну-ка, теперь ты реки.
Демид какое-то время молчал. Потом поднял на Петра виноватые глаза.
— Прости, государь, — и поведал Саньке (да, видимо, и царевичу тоже), как всё было на самом деле. Как лекарь Хун Бяо, он же Олёша, начитался записок Дурнова, как удумал «спасти» царёва брата и организовал «ссылку» того на Амур.
Пётр слушал, гневно раздувая ноздри, но молчал. И, когда заговорил, наконец, обратился не к Демиду, а к нему, к Саньке.
— А ты пошто так всему дивишься? Пошто в записках тех обо мне писал, коли даже не видал меня? И царем пошто меня назвал?
Теперь уже Дурной почувствовал себя нашкодившим ребенком. Некоторое время он в сомнении кусал губы, а потом махнул рукой — и полилось! Он рассказал, что в его изначальном мире царь Федор проправил всего шесть лет. Что потом в стране хозяйничала сестра Софья. Поведал, как тяжко досталась Петру корона, и как круто он распорядился своей властью. Живописал тяжелую и долгую войну со шведами, но больше того — как радикально перетряхнул Пётр всю Россию. Изменил армию, построил флот, перестроил государство, подчинил церковь. И про бритье бород с немецкими платьями рассказал, и про постройку города на болоте, что стал новой столицей.
— Триста лет семья Романовых Россией правила, — подытожил он. — И никого не было более великого, нежели ты, Пётр Алексеич.
Демид смотрел на севастократора с какой-то опаской. А тот… Теперь уже Петр молчал. И молчал очень долго.
— Так вот какой судьбы ты лишил меня.
Саньке стало стыдно. Но немного не по-настоящему.
— Получается, так. Но зато не было и стрелецкого бунта, в котором половину твоих дядьёв порешили. Но главное — в России не случилось новой Смуты. Вместо двадцати лет грызни страна развивается. Федор намного раньше делает то, что пришлось спешно делать тебе. Табель о рангах уже есть, армия почти перестроена. Развивается образование. Только ориентир, как я понял, взяли не на неметчину, а на Византию. Ну, а море — к морю вышел ты.
Санька улыбнулся.
— Не серчай, государь. Всё не так плохо. Олеша ведь и впрямь тебя спас. Под сильной властью Федора и его наследников ты бы и вправду зачах. Вот тогда уж мог бы меня винить. А в Черной Руси всё иначе. У тебя тут может сложиться совсем другая судьба! И не менее великая! На Тихий океан европейцы еще толком не пришли — и вы всё это можете подобрать. Стать на море главными торговцами и главной военной силой. Выстроить там совсем иную Россию — Россию вольных и деятельных людей.
И снова пауза. Наконец, Санька устал оттягивать неизбежное. Собравшись с духом, повернулся к Демиду и спросил о том, о чем хотел с самого начала. Хотел, да боялся до жути.
— А что… Чакилган? Как там Княгиня?
— Жива, отец. Жива и тяжко ничем не больна. Она, почитай, все эти годы не верила, что ты помер, — Дёмка недоверчиво мотнул головой. — Она одна и не верила. И, поди ж ты, права была…
Что тут началось в Санькиной душе! Закипело, забурлило!
— Так что же мы… Тогда я с вами пойду!
— Куда пойдешь?
— Ну, в яму эту. Раз вы оттуда ко мне пришли, значит, по ту сторону выход в ваш мир. Пошли!
Демид и Петр глянули в развороченную земляную стенку. Тоже оживились. Но Демид обернулся, бросил взгляд на своего малолетнего отца и засомневался.
— Батя… Ты же видишь, каков я стал? Ты пойми, что и матушка тоже состарилась. Не шибко пощадили ее годы…
— Да и пофиг! — вспылил Санька. — Это-то здесь причем! Если надо будет — тоже состарюсь! Пошли, пошли!
И он почти силой поднял спасителей на ноги, потащил их в яму. Увлекаемые его ярой силой Большак и севастократор спрыгнули в яму, коснулись земляной стены — и та их пропустила. Ушли в никуда руки, затем удалось шагнуть в твердь и ногами, потом и тела проходить начали.
Санька шел за ними след в след. Неужто, вернется? Неужто, всё взаправду?
И наткнулся на землю. Не пускала она его! Не было! Не было дороги назад!
Взвыл Санька и едва-едва успел ухватить Дёмку за подол кафтана. Чуток еще — и ускользнул бы тот в чудном портале.
— Стой! — зарычал он, давя слёзы. И потянул сына на себя.
— Что, батя?
— Не пускает землица, сынок. Видно, исчерпал я свои желания. Все, как есть, исчерпал. Ты… Ты уж передай матери привет от меня… Поклон земной передай…
Дурацкие, мертвые слова! Санька нервно теребил штанину энцефалитки, пояс. Вдруг нащупал рукоятку засунутого за пояс ножика. Того самого, что нечаянно нащупал на дне раскопа. Ножика, который просто не мог так прекрасно сохраниться в земле. Ножика, который так сильно смахивал на подарок старика Кудылчи и который он сам когда-то передал на хранение одной спасённой им даурской девушке.
— Вот… Ты передай ей его, Дёмушка. Скажи, мол, Сашика тебе дает на время. А потом придет и заберет… Скажи, я обязательно найду дорогу и приду. Приду! Слышишь?

Юрий Иванович
Рай и ад Земли


Пролог

Прокоп Скауди полагал себя не только самым знаменитым экстремалом в мире, но и самым знаменитым экстремалом среди миллионеров. Ибо общеизвестно: очень богатые личности могут позволить себе такое, что простым, пусть даже и очень рисковым людям, и не снилось. И за свои миллионы Прокоп разрешал себе все, что душа пожелает.
Вот и сейчас он готовился испытать еще одно, ни с чем несравнимое, по словам организаторов, ощущение. Хотя и осматривался Прокоп вокруг себя с явным разочарованием и скепсисом. Он находился на открытом поле, покрытом потрескавшимся солончаком, который густо пробивали пересохшие травинки. В пятистах метрах перед ним находился холм, из-за которого и ожидалось, по сценарию, появление того самого обещанного экстрима. Припекало солнышко, буднично звенели цикады, лицо освежал ровный, без перепадов упругий ветерок.
Миллионер уже с некоторым раздражением оглянулся назад. Там, в трех километрах, виднелся еще один холм, глиняный, размытый дождями и изборожденный ветром, за которым скрывался вертолет, их сюда доставивший. А прямо на желтом фоне глиняного холма красовался организатор всего нынешнего представления. Молодой, однако уже легендарный в узких кругах мужчина, восседающий за рулем роскошного мотоцикла с коляской. Даже с такого расстояния Прокоп заметил, как мотоциклист успокаивающе махнул обеими руками. Мол, подождите еще немножко.
«А чего ждать?! — все больше раздражался миллионер. — Когда мы подлетали, я отчетливо рассмотрел пространство за этим холмом: голая степь на многие десятки километров. Да там и суслику негде спрятаться, не то что конному рыцарю. Разве что под землей что-то построили? Ха! Сколько они там могут поместить? А ведь этот пройдоха обещал самую что ни на есть жуткую атаку тяжелой рыцарской конницы полноценным королевским полком. Правда, так и не признался, сколько рыцарей состоит в этом полку. Ну, пусть только попробует мне подсунуть жалкий десяток каких-то задохликов в консервных банках! Сдеру с него всю неустойку в тройном размере! Мало того…»
Недовольные рассуждения Прокопа прервал легкий вибрирующий гул, и он тут же с новым интересом повернулся к так называемой сцене. Как раз вовремя. По всему гребню одновременно показались вначале верхушки копий и пышные султаны, потом — шлемы и конские головы, а уж затем и рыцари в полном облачении, величественно восседающие на забранных в бронированные попоны лошадях. Вернее, даже не на лошадях, а на мастодонтах, словно специально выведенных для ношения невероятного по тяжести железного груза.
У любителя экстрима глаз был натренирован не хуже, чем его непомерная хватка бизнесмена, подкрепленная неисчислимой наличностью в банках. Поэтому он и с расстояния в полкилометра прекрасно мог заметить несоответствие в масштабах и размерах. По его прикидкам получалось, что любой рыцарь ростом был под два метра, да и их битюги заметно превосходили по высоте любые нормы. Чтобы достать до луки седла, обычному человеку пришлось бы вытянуть руки над головой.
Опытный Прокоп сразу разгадал загадку: «Да ведь они в основании холма подвели специальный газ, а теперь его пустили в воздух. Недаром так дотошно и скрупулезно выбирали время представления, освещение и настаивали именно на этой точке. В это время лучи солнца преломляются в газе под определенным углом и создается увеличительный эффект. Ну что ж, пока еще ничем особо не удивили. Хотя количество всадников впечатляет. И где только они прятались? Для такой банды надо было вырыть самолетный ангар. Или они весь гонорар тратят и еще свои докладывают? Хе!»
Действительно, только в первой шеренге располагалось около восьмидесяти рыцарей. Все они выстроились идеально прямой линией и, выхватив короткие орудия, похожие на булавы, стали синхронно колотить по собственным щитам. Грохот даже на таком расстоянии получился ужасающий.
«Ага! — с пренебрежением усмехнулся Прокоп. — Начинают психическую атаку шумовыми эффектами. Старо как мир…»
Но какое-то тянущее, неприятное чувство этот грохот определенно вызывал. Так и хотелось встряхнуться, сбрасывая давящее наваждение, как делают собаки. На этом шумовые эффекты не кончились. Сначала с довольно мерзким низким звуком загудела поднятая во второй шеренге труба. Еще более мерзким тоном ей вторила другая — и в этот момент стена всадников дрогнула в едином первом шаге. Так и продолжая колотить булавами по щитам в ускоряющемся темпе, весь строй рыцарей стал накатом спускаться с холма. Как ни странно, при беглом подсчете рядов оказалось более десяти. И вот тут другой грохот стал перекрывать лязг железа — грохот огромных копыт по пересохшей земле. Когда тяжелая конница набрала скорость, земля под ногами у Прокопа стала вибрировать и сотрясаться.
Добавился рев третьей трубы. Булавы слаженным движением оказались прикрепленными к лукам седел. Похоже, гигантские кони достигли максимума своей скорости, и теперь первая шеренга этих храпящих мастодонтов напоминала миллионеру широкую танковую гусеницу, которая перемалывает в пыль любой грунт под собой. Белое облако уже покрывало коней чуть ли не по грудь. Внизу просматривались только мерно вздымающиеся копыта, взбивающие и подбрасывающие комья земли.
Четвертая труба включилась в дело, когда дистанция сократилась до ста метров. По этой команде все копья приподнялись, а затем острия опустились вниз, на линию атаки. На восьмидесяти метрах рев усилился сразу несколькими трубами — и после этого рыцари принялись кричать. Причем не что-то, напоминающее привычное «ура!» или просто «а-а-а!». Скорее этот всеобщий крик берсерков напоминал рычание голодного динозавра.
На пятидесяти метрах Прокоп запаниковал и нервно оглянулся: мотоцикла с коляской и самого организатора нигде не было! Быстрый взгляд на фланги подтвердил, что рыцари так и идут прямой линией и в стороны, создавая расходящийся строй, подаваться не собираются. На тридцати метрах ищущему острых ощущений миллионеру вдруг пришла в голову одна-единственная фраза одного из своих самых опасных недоброжелателей: «Ты у меня, козлина, умрешь самой экзотической смертью!»
На дистанции в двадцать метров Прокоп Скауди понял, что его подло и коварно подставили! За собственные деньги он добровольно угодил в смертельную ловушку! Передняя линия шла так кучно и грозно, что раздаться в стороны у рыцарей уже не получится при всем желании. А на десяти метрах стало понятно, что и остановиться они просто не успеют. Неимоверная масса железа и плоти просто по законам инерции не успевают остановиться на таком мизерном отрезке.
И когда до тяжелой кавалерии оставалось всего лишь пять метров, переставший дышать от страха миллионер уловил вместе с донесшейся до него пылью острый запах разогревшихся животных и кисловатый привкус падающего на него железа. И уже уходящим в небытие сознанием он отдаленно уловил непроизвольные сокращения кишечника. Ноги у Прокопа подогнулись, глаза застлало кровавым туманом, и в этом красном обрамлении он увидел вздымающиеся прямо на него, огромные, с его голову, копыта. А дальше — полный мрак безвременья и бесчувствия.
— Ну, как отдохнули? — Главный исполнитель заказа выглядел невероятно учтивым, готовым выполнить любое желание клиента.
— Нормально. — Глаза лежащего человека пугливо обежали комнату и вновь с подозрением уставились на стоящего у стола молодого человека: — Давно я тут валяюсь?
— Да нет, что вы! Вас только минут пять как раздели санитарки и уложили в постель. Еще и доктор не успел приехать. Хотя нет, кажется, вижу его машину во дворе… Вон, видите, часы на стене? Да и ваш «ролекс» — вон, на тумбочке. Минут десять еще потратили на дорогу. Минуты три — пока я вас отыскал в этом облаке и погрузил в коляску мотоцикла. Ну и сразу хочу принести вам самые искренние извинения. Ребята явно перестарались, подняли слишком много пыли, переборщили с шумовыми эффектами — вполне естественно, что даже ваш крепкий организм не выдержал такой концентрации впечатлений. Вдобавок на этот раз кавалерия решила не расходиться возле вас в стороны, а просто перепрыгнуть одиноко стоящего зрителя. Тренированные животные это делают без труда. Да вот только облако пыли не рассчитали. Вы просто немного задохнулись, поэтому и случился обморок. Но по сути условия сделки мы выполнили. Мне кажется, ощущения вы получили по максимуму. Не правда ли?
Пока длился этот монолог, лежащий на кровати человек лихорадочно размышлял: «Если часы не подведены и сходятся с моими, а мои потом сойдутся с точным временем, то и вправду с момента обморока прошло не больше четверти часа. Следовательно, то, что я обгадился, — просто игра моего перепуганного воображения. Или… — Заметив, что молодой человек в процессе рассказа стал прохаживаться по комнате и как раз отвернулся, Прокоп приподнял одеяло на груди и опустил резко коленки. Окутавшая ноздри волна запахов ни в коей мере не напоминала пугающую вонь. — Да нет, вполне нормальный запах тела. Не могли они меня так быстро и тщательно отмыть. И трусы на мне мои… сухие…»
На последний вопрос следовало отвечать, и Прокоп выдавил на своем лице покровительственную улыбку: — Да, скрывать не стану, вам удалось меня поразить по полной программе. Аванс вами отработан с излишком, и я сию же минуту подпишу давно приготовленный чек на остальную сумму.
Миллионер протянул руку к стоящему с другой стороны кровати стулу и вытянул из своей куртки чековую книжку. При этом он опять-таки не сдержался, склонился чуть больше положенного и принюхался к своей одежде: «Да нет! Брюки жутко пропылены, но запаха подозрительного нет. Что это на меня нашло?..»
Когда чек был подписан и вручен молодому мужчине, тот сделал серьезное лицо и перешел на сухой канцелярит: — Еще раз хочу напомнить: вы давали подписку о категорическом неразглашении сути испытанного вами удовольствия. Там указывается, что в противном случае к вам будут применены самые жесткие меры.
— Вы меня пытаетесь запугать?! — с пафосом спросил Прокоп.
— Ни в коем случае. Просто пытаемся сами оберегать наших уважаемых клиентов.
— Однако! — стал непроизвольно закипать миллионер. — Хочу вам напомнить, что меня пугать нечем! Моя жизнь прозрачна и чиста, а нескольких эпизодов разврата, которые у имеются, мне стыдиться нечего. Сам жду случая, когда о них узнают мои завистники.
— Тем не менее я прошу вас еще раз устно подтвердить подписанное ранее соглашение.
— Хм! Подтверждаю. — После этих слов любитель экстрима ехидно усмехнулся: — Наверняка снимаете на видео наш разговор?
— Конечно. Чтобы потом, при нежелательном развитии событий, вам же об этом напомнить.
— Да в гробу я видел ваши намеки! — Рассерчавший миллионер резко сел в кровати. Отброшенное одеяло открыло сильно заросшее черными волосами тело. Но похоже, хозяин волосяного покрова совершенно его не стеснялся. Его ноги, словно окутанные вязаными носками из черных ниток, твердо встали на пол, а глаза едко сузились: — А своей кличкой Горилла я даже горжусь. Понятно вам?
— Как вы знаете, я не расист и не делю людей по внешним признакам. Толерантен ко всем честным и порядочным. Просто хочу вам напомнить один случай из нашей практики. Вы помните герцога Штаусе из Швейцарии? — Дождавшись утвердительного кивка миллионера, молодой человек продолжил: — Так вот, он проигнорировал подписанное с нами соглашение и разболтал суть нашего контракта судебным структурам. В результате ему не помогли ни его прославленная родословная, ни знаменитые поручители, ни многочисленные миллионы. Сейчас он находится в психиатрической лечебнице и, как утверждают светила медицины, неизлечим. Если желаете, мы покажем вам соответствующие видеодокументы.
— Наверняка подделка.
— Решать вам.
— Нет, не желаю!
Словно дождавшись этого последнего восклицания, дверь в комнату открылась и спешно вошел импозантный мужчина, у которого на лбу словно было написано, что он самый уважаемый и высокооплачиваемый доктор в округе: — Кто тут у нас приболел?
Молодой человек промолчал. Только деликатно перевел взгляд на волосатого миллионера. Но тот показательно скривился: — Да я здоров как бык!
Тут же доктору были принесены пространные извинения за ложный вызов, подкрепленные заверениями: — Бесспорно, оплата вашего визита будет произведена полностью. Но раз уж вы здесь, приглашаю вас на чашечку кофе.
Местное светило медицины польщенно улыбнулось и направилось к выходу со словами: — Времени, конечно, в обрез, но если вы угостите еще и тем благородным коньяком…
— Вы могли сомневаться? — Молодой человек уже закрывал за собой дверь, когда до ушей миллионера долетели последние слова: — Лучший кофе всегда пьется только с самым лучшим алкогольным напитком. А вот на закуску…
Прокоп Скауди еще раз раздраженно фыркнул, надел свой «ролекс» себе на запястье, сверил время с настенными часами и стал поспешно одеваться.

Глава первая
ПРИМАНКА

Кажется, если ты ослепительно красива, изумительно сложена и не по годам умна, то любое твое начинание обязательно завершится удачным воплощением в жизнь. И все-таки, многое еще зависит от натуры: характера, устремлений, чаяний. От тяги к приключениям, наконец! Будь Александра просто удачно вышедшей замуж красавицей, она, естественно, выбросила бы из головы все глупости, покончила бы с авантюризмом, нарожала бы детей — и, словно заботливая наседка, хлопотала бы над ними, воспитывала мужа да опекала домашний очаг. Более того, по ее собственному глубокому убеждению, даже превратившись в недалекую клушу — хранительницу домашнего очага, она была бы счастлива и довольна жизнью. Ведь пока что любое дело, за которое она бралась в свои двадцать четыре года, у нее получалось просто на «отлично». Александра и сейчас была почти счастлива, но именно это невзрачное «почти» и портило ей настроение с самого утра. Направляясь из дома в офис, она вела машину с такой злостью и остервенением, что наверняка нарушила весь свод дорожных правил в пятикратном размере. И только каким-то невероятным чудом не привела за собой на хвосте целое стадо полицейских машин с воющими от злости сиренами.
А виной всему стал ее шеф. Несносный старый солдафон с никчемным, атрофированным чувством юмора и извращенными понятиями о морали, совести, любви и прочих нормальных человеческих чувствах. А вдобавок ко всему он наверняка еще в детском садике забыл о таком понятии, как жалость. Иначе просто нельзя было объяснить ту жесткость, с которой он ни свет ни заря поведал своему агенту о немедленном завершении отпуска и вызвал на инструктаж. Впервые в своей жизни баловница судьбы, наездница фортуны и наипервейшая красавица всех контор и разведок решила взбунтоваться. И высказать в глаза шефу все, что о нем и об этой гребаной работе думает. С болью в сердце она оставила на своей огромной кровати милейшего, обаятельного, особенно в спящем виде, красавчика, с которым уже третьи сутки предавалась страстному и безумному блаженству, и с самым решительным настроением помчалась в офис своего непосредственного руководителя. А после разрешения войти прикрыла плотно за собой дверь и выплеснула из себя все накипевшее: — Да что же это творится, уважаемый Пыл Пылыч?! Не ты ли мне неделю назад лично вручал отпускные на три месяца и торжественно клялся, что никто меня за это время не потревожит? Неужели в кои-то веки нельзя дать мне отдохнуть и расслабиться?! Один раз в жизни повезло встретить подходящего парня — и вместо устройства собственной жизни я должна подрабатывать сверхлимитно? Да имей совесть, мне ведь тоже хочется устроить личную жизнь…
И тут на нее обрушилось такое, что при всей своей беспредельной фантазии Александра и представить не могла. Шеф грохнул двумя кулаками по столу и заорал так, что его наверняка услышали в соседнем квартале: — Да мне на…рать на твою личную жизнь!!! И на твоих «подходящих» …барей! Мы тут работать должны! А не фуйней в расслабухе заниматься!!! И про отпуск твой драный забудь немедленно!!! И попробуй еще раз на меня свой рот открыть с претензиями и назвать Пыл Пылычем! Собственноручно язык вырву!!!
От несущегося на нее рева девушка непроизвольно грохнулась в кресло и с вытаращенными глазами рассматривала сидящего перед ней мужчину. За последние два года она многое от него повидала, частенько они даже переругивались, а порой и грызлись. Но чтобы так орать на свою подчиненную? Притом на одну из лучших. Это в голове не укладывалось. Да и Пыл Пылычем она его с первых дней называла без всяких обид в ответ. А сейчас не иначе как случилось что-то страшное. Или шеф уже находится в предсмертной горячке после укуса особо крупной мухи цэцэ. Может, и змею у себя за пазухой он нечаянно придавил — вот она его и укусила… прямо в левый сосок. Поэтому лучший агент женского пола сразу включила свою соображаловку, оттолкнула взбесившуюся обиду в сторону и дала слово хитрой и осторожной лисичке: — Павел Павлович, что случилось-то? Я ведь явилась как пуля, да и поворчать все мы любим спросонья. Но кричать-то зачем?
Она и словом не намекнула, что обиделась на такое лютое хамство. Наоборот, придала своему личику выражение детской наивности и непосредственности в смеси с испугом. Да еще и руки пред грудью сложила словно в молитве. А уж как трогательно и беззащитно посмотрела в глаза разошедшемуся грубияну, что даже такой монстр и ветеран психологических превращений поддался на это и тут же сделал вид, что чуть-чуть раскаивается в содеянной вспышке гнева: — Ночь не спал… Да еще и всякие идиоты мне последние нервы рвут.
Он вовсе не относил сидящую перед ним красавицу к классу идиотов. Видимо, те его доставали и выводили из себя в течение последних суток. Уже один только факт, что шеф пытается сделать вид, будто оправдывается, мог заставить гордиться собой любого агента. Но — не Александру. Она тут же попыталась закрепить успех и мастерски выдавила из своих глаз две слезинки: — Павлович, а ведь я к тебе как к родному отцу отношусь…
И вот тут она, скорее всего, переиграла. Чуть расслабившиеся черты лица ее начальника вмиг окаменели, и он уже более спокойным, но при этом совершенно сухим, деловым голосом спросил: — Будь я в полном «бронике», куда бы ты стреляла?
— По локтям и коленным чашечкам, — последовал профессиональный ответ.
— Вот видишь, а говоришь «отец»… Зачем же тогда мучений мне желаешь? В глаз надо такого, как я, стрелять! Только в глаз! Иначе и сама быстро копыта отбросишь.
— Фу, как вульгарно, — томно выдохнула Александра, доставая белый платочек из внутреннего кармана курточки и жестом, отточенным многовековой женской печалью, прикладывая его к глазам.
— Хм! Зато голая правда, без всякой лжи и обманных слез. И перестань тут передо мной кривляться, без тебя тошно.
— Увы, я тоже не могу похвастаться, что сдерживаю позывы к рвоте с присущей мне легкостью, — не осталась в долгу красавица.
— Слушай, Шурка, да у тебя с детства рвотного рефлекса не было. Уж я-то знаю!
Когда он переходил на такое интимное обращение, значит, можно было считать его гнев успокоившимся. Поэтому Александра воскликнула с некоторым торжеством: — Ага! Значит, все-таки, Пыл Пылыч, ты и в самом деле мне отцом доводишься, если про детство помнишь?
— Это я так, образно…
— Тогда переходим к делу. Раз уж отпуск кончился, наверняка это нечто экстраординарное — и благодаря моему вмешательству удастся спасти как минимум всю земную цивилизацию.
Шеф на такое наглое заявление, которое он, по логике, должен был сделать первым, ударился в препротивную молчанку — и только буравил сидящую перед ним женщину тяжелым, в сто раз худшим, чем рентген, взглядом. При этом он умудрялся не моргать. Да только Александру давно такие взгляды не шокировали. Девушка научилась так ловко перефокусировать свое зрение, что с любой стороны казалось, будто она смотрит только на собеседника. На самом деле она почти ничего не видела, цепляясь за точку в пространстве перед собой и пребывая, по своему желанию, в собственном воображаемом мирке. И только каким-то периферийным участком зрения следила при этом за окружающей обстановкой. Пожалуй, это было единственное, что могло вывести шефа из равновесия. Другие его подчиненные и минуты не выдерживали при таком противостоянии. А тут эта едва ли не нимфетка сидит и даже не вздрагивает.
Тяжело вздохнув и прекращая игру в гляделки, Павел Павлович чмокнул губами и нехотя признался: — Действительно, Шурка, есть в тебе некий дар предвидения или пророчества, есть… Недаром тебя хотели разобрать в одном институте на клеточки…
По внутренностям Александры прокатилась парализующая волна ужаса, но внешне она ничем себя не выдала. Даже рассмеялась нахально: — Чего там разбирать! Такое же дерьмо, как и в каждом уродливом обитателе этого подленького мира. А вот мою доброту и преданность никакими клетками не описать.
— Это правильно, что ты не забываешь о моем к тебе участии и о том, что это именно я убедил их дать тебе относительную свободу. Здесь, у нас, от тебя гораздо больше пользы, чем на разделочной колоде.
При последнем сравнении перед внутренним взором девушки возникла-таки та самая окровавленная мясницкая колода, и она слегка вздрогнула, отчетливо представив под огромным топором свои отрубленные пальцы. Теперь проснувшуюся злость она скрывать не стала: — Ну все, Пыл Пылыч! Ты меня достал! Говори, что надо, не гадь в душу!
Кажется, шеф достигнутым в разговоре эффектом остался доволен. Униженная, втоптанная в грязь и злая на свой же страх подчиненная ему нравилась гораздо больше, чем гордая, умная, своенравная и непокорная. Но по всему чувствовалось, что и ему от кого-то преизрядно досталось на орехи, притом совсем недавно. А то, что ему предстояло сейчас рассказать, не нравилось шефу еще больше. Будь его воля, он бы вообще отказался от дальнейшей разработки, несмотря на жуткие потери. Но выбора ему никто не давал, а действовать другими методами запретили «те самые идиоты». Придется рассказывать все. И начинать с самого печального: — Пропала «третья» группа. Эксперты гарантируют их тотальную гибель.
На этот раз Александре удалось спрятать волну дрожи, прокатившуюся по внутренностям. Но слишком сухой тон все-таки выдал страх: — Всех пятерых?
Шеф только кивнул, уставившись на свои ладони. Значит, сомнения не допускаются. Одна из самых опытных и сработанных команд, можно сказать, знаменитая команда, перестала существовать. Трое мужчин и две женщины, о которых в последние несколько лет шепотом рассказывали жуткие и неправдоподобные легенды, сгорели в пламени своего очередного задания. Причем, скорее всего, так оно и было — в самом буквальном смысле. Ведь бесследно избавиться от трупов можно было только при нескольких обстоятельствах: под пламенем дюз реактивного бомбардировщика, сбросив в конвертор с расплавленной сталью, или при «закрытом» взрыве огромной силы. В противном случае благодаря вживленным чипам даже расчлененное на части тело давало о себе знать в течение сорока восьми часов через непомерные дали и многометровые толщи железобетона. Если пять лучших воинов современности дали себя уничтожить одним из подобных способов, значит, произошло нечто экстраординарное, совершенно не укладывающееся в рамки сложившихся жизненных реалий. Не могли такие люди попасть в западню. Но если это все-таки случилось, то вполне понятно, кто и почему «рвал последние нервы» шефу в течение последних суток.
Девушка скомкала носовой платочек в руке и собралась было посочувствовать своему единственному начальнику, как вдруг замерла на полувздохе. Очень, ну очень неприятные мысли забегали у нее в черепушке. Вдобавок Павел Павлович совершенно незаметно перевел свой взгляд с гипнотически шевелящихся ладоней на подчиненную и теперь рассматривал ее сквозь узенькие щелочки век. Словно ждал: до какого логического предела дойдут рассуждения сидящей перед ним девушки. Кажется, она оправдала его ожидания — сникла, словно продырявленная резиновая кукла. И скорее всего, дала себе мысленную клятву молчать до последнего.
Только вот в знании психологии она никак не могла тягаться со старым циничным монстром. Шеф с хрустом покрутил своей бычьей шеей, с сожалением почмокал губами и выдохнул: — Молодец, сразу догадалась… Александра подняла глаза, полные слез, на шефа: — Пыл Пылыч, я ведь не справлюсь. Если уж «третья» не смогла, то куда мне рыпаться?
— А что тут такого, Шурка? Ты уже давно лучший наш агент и не раз этим даже передо мной хвасталась. Гонорары тебе выплачивали почти такие же, как всей той группе.
— Как не стыдно сравнивать? Мне только одну треть платили от их общего оклада.
— Вот-вот, они, помнится, тоже обижались…
— Так ведь у них была самая грязная работа!
— И я о том говорю! — Шеф многозначительно хлопнул ладонью по столу. — Действовали они порой слишком прямолинейно. А в этом деле нужна именно твоя хитрость и изворотливость.
— Уф! — Видно было, что девушка сразу воспряла духом. — Так значит, никого убивать не придется?
При определенном стечении обстоятельств или при особых результатах выполнения задания Александре приходилось и убивать тоже. Причем не раз. Но при этом она всегда считалась наиболее неприспособленным для подобных дел работником. Потому что при виде трупа или смертельных ран она попросту падала в обморок. Приходилось в каждом таком случае разрабатывать многоходовые комбинации для эвакуации самого ликвидатора. Поэтому чаще всего Александра подстраивала так, что жертва погибала после ее ухода. И делала все с таким артистизмом, фантазией и выдумкой, что смерть заказанного человека выглядела совершенно естественно: в это верили даже родственники и сторонники.
Но вот с самой исполнительницей проблемы оставались. Что только не делали в плане психологической подготовки, переобучения и гипнотического кодирования, но лишь только Александра видела труп — шок накрывал ее с головой и потеря сознания была гарантирована. Причем психоаналитики допускали даже возможность полного помешательства — в том случае, если бы Александра не была уверена в своей правоте и не работала на государство. А ведь контора выполняла деликатные заказы, в которых никак не могли быть задействованы официальные структуры.
Вспомнив об этой неприятной для любого агента особенности подчиненной, Павел Павлович мысленно скривился. На данном этапе устранение объекта отрицалось категорически, скорее уж следовало охранять объект от нелепой смерти, но… Но чего только не бывает. Планы у вышестоящих могут поменяться кардинально — и тогда придется…
Морочить себе голову будущими проблемами не стоило, а с сегодняшними разобраться следовало как можно скорей: — Да, Шурка, и здесь ты угадала. Но радуешься зря: «третья» ведь все-таки пропала.
— Порой грубая сила не срабатывает, — нравоучительным тоном напомнила девушка, доставая из сумочки пачку шикарных дамских сигарет и вопросительно поглядывая на шефа.
Тот со вздохом подвинул пепельницу к краю стола, потому что сам уже год как не курил. Глядя на клубы дыма, проворчал: — Когда ты бросишь этой гадостью травиться?
— А вот когда мне не придется больше под разных гадостных мужиков ложиться, тогда и брошу. — После такого откровенного ответа еще и уточнение последовало: — Так хоть этот мерзкий дым сволочной козлиный запах перебивает.
Шеф с недоумением приподнял брови: — С чего это ты решила, что опять под мужиком работать придется?
— Любую женщину и «третья» бы обработала. Курт, Васька и Дана — это сразу три женоненавистника. Они никакой сучке доверять не станут…
Опять повисла пауза, которую Павел Павлович прервал продолжительным утверждением: — Да-а-а… — Потом почмокал губами. — Слушай, красавица, может ты сразу отправишься выполнять задание без моих глупых инструктажей? Ведь и так все знаешь, а о чем догадаться не успела — выяснишь по дороге к цели. А? Я твоему предчувствию и предвидению не устаю поражаться: как ты это делаешь?
— Ничего сверхъестественного. Просто логически перевариваю поступающую от вас информацию. — Александра выпустила в потолок последнюю струю дыма и загасила окурок. — Но с другой стороны, меня такой подход к делу устраивает. Вы даете наводящую фразу, я стараюсь разгадать ее смысл и порассуждать о возможных вариантах. Длительный путь познания — но зато спокойный и безопасный. Мне-то ведь, по сути, спешить некуда, а сверхурочные за работу во время отпуска мне уже идут. Так что… Я вас и дальше внимательно слушаю.
Вопрос оплаты такого дорогостоящего агента и сотрудника для шефа всегда был камнем преткновения. По его глубокому убеждению, любой патриот своей родины просто обязан был так работать за самую обычную зарплату, скажем, инженера. Ну ладно, пусть за три зарплаты! Да и сам он, по его же утверждениям, никогда не жадничал по финансовой части. Чем частенько любил похвастаться. Но вот те суммы, которые бухгалтерия безропотно выплачивала лучшим работникам, порой вызывали у него зубовный скрежет.
Однако сейчас он отнесся к этому разговору на удивление спокойно. Еще и покивал, соглашаясь: — И тут ты права, денежки тебе уже капают. Да только спешить в данной ситуации никак нельзя. Это раз. Ну а два: мне и самому хочется лишний раз все тщательно вспомнить и продумать. И по ходу ознакомления тебя с делом послушать все твои размышления. Еще лучше — догадки.
— Я что, знакома с объектом?
— Ни сном ни духом. Даже случайно не пересеклись. Никогда. Все проверили.
— Вот оно как?! — Девушка нервно достала вторую сигарету и на этот раз закурила, даже не спрашивая разрешения. — Значит, простым наркобароном или главой преступной группировки тут дело не ограничивается. Все гораздо страшней и… — она с каким-то остервенением затянулась, — и мерзостней.
Шеф самодовольно улыбнулся: — И тут твои логические рассуждения идут в верном направлении, в сторону усложнения задания. Но ты будешь очень приятно удивлена, когда узнаешь о социальном статусе нашего объекта и полюбуешься его внешностью.
— Хм! Неужели такой красавчик?
— Ну, не Ален Делон в лучшие годы своей молодости, но, по оценкам женщин, тянет на семь, а то и на семь с плюсом по десятибалльной шкале.
— О-о-о! — Александра томно закатила глазки. — Самый предпочтительный вариант для работы. Со всеми, кто ниже пятерки, без бутылки и пачки сигарет не переспишь, а те, кто выше восьмерки, — тоже скоты крайнего разлива. Их вообще достаточно только вспомнить, как руки сами тянутся за бутылкой и сигаретами.
— Вот видишь, как тебе повезло.
— А если он еще и президентом окажется… Ну, чего молчите?
Павел Павлович задумчиво поковырял в ухе мизинцем, затем достал пухлую папку из ящика стола и взгромоздил перед собой. Сложил на ней ладони и только потом стал рассуждать вслух:
— Президент?.. Да нет, однозначно не президент. Хотя и окончательно сказать что-либо о нем никто не имеет права. Даже наши великие аналитики. Официально он состоит на должности главы попечительского совета всемирно известного благотворительного фонда. Ну а неофициальный его статус умещается в одном простом слове: Торговец. С большой буквы. В то же время имеются самые веские основания утверждать, что это очень, очень-очень непростой торговец. И понять всю широту его характера и масштаб его силы, можно даже сказать, власти — мы до сих пор не в силах.
— Интригует, — призналась девушка, расправляя плечи. — Но чем же это можно торговать, чтобы до сих пор оставаться в такой густой тени? Наркотиками, рабами, человеческими органами? Или он продает любовные снадобья и привороты? Пожалуй, это было бы единственное, с чем бы не смогли справиться ребята из «третьей».
— Почему? — Шеф подался вперед. Его подчиненная скривила свое личико в коротком раздумье:
— Потому что никто из них не верил в мистику или сверхъестественные явления. Все пятеро верили только в железную логику и суровую действительность.
— Опять я с тобой согласен. И опять ты сама напомнила о том, что веришь в эту самую мистику. Мало того, и вся ты — не что иное, как ходячий сгусток мистики и конгломерат сверхъестественных противоречий.
— Так уж прямо и вся! — Александра вновь потянулась за сигаретами. — Удалось несколько раз воспользоваться своим умением чувствовать опасность, да очень часто падаю в обморок при виде трупов. Вот и все странности. Зато как вы любите меня этим пугать, вот же стыдно за такой мелочный шантаж!
— Ладно, не будем ссориться, тем более что я тебя всегда ценил именно в качестве работника. Но вот про мистику ты правильный сделала вывод. Объект подходит под эту тему с руками и ногами.
— Значит, все-таки торгует любовными приворотами? Тоже не поверю, не наш это уровень. Там и участковый бы справился.
— Вряд ли. Особенно если учесть, что клиентами нашего объекта являются самые богатые люди планеты.
— Да… — согласилась девушка в некоторой задумчивости. — Те в сердечных снадобьях не нуждаются. Их и так любят.
— И ты бы любила? — не скрыл своего сарказма шеф.
— Очень! Это ведь так здорово — иметь все, что хочешь.
— А если бы он тебе надоел? Александра и единой секунды не задумывалась:
— Подумаешь! Устроила бы ему чего-то-там-крушение — и всего делов: живи и наслаждайся полной свободой.
— Хм… неблагодарная ты.
— Ваше воспитание. Кто утверждал, что благодарность — путь к смерти через зависимость?
— Было такое, не отрицаю… Но вернемся к нашим баранам. Или, скорее, — к динозавру. Кстати, обращаются к нему только «Дин», а за глаза так и называют: Динозавром.
— Вы еще скажите, что настоящего имени не знаете…
— Только этого позора моей конторе и не хватало. Хотя за многочисленные паспорта наивысшего качества наш объект давно заработал пожизненное заключение.
— Так почему его до сих пор не… — Девушка сделала двумя ладошками жест, обозначающий удушение.
— Во-первых, потому, что не это его нарушение для нас важно. А во-вторых, все его подделки не раз проходили многочисленные экспертизы, и вердикт всегда оставался неизменным: подлинник. То есть Динозавр является легитимным гражданином сразу нескольких стран и нигде его гражданство не вызывает сомнения. Паспорта с разными именами выданы на правовой основе с апостольским подтверждением.
— Еще интересней! Получается, что инкриминировать ему можно лишь незаконное ношение чужих фамилий или множественное гражданство?
— Именно. По нашей же версии, этот Торговец — не кто иной, как Светозаров Дмитрий Петрович, русский, тридцати четырех лет от роду, уроженец польского города Лодзь. Хотя и тут прослеживается некоторая путаница, но ты с этим разберешься сама чуть позже. — Толстые пальцы побарабанили по пухлой папке. — Сейчас меня больше интересует твоя реакция на один небольшой фильм. Придвигайся к столу!
Пока подчиненная двигала кресло, Павел Павлович развернул монитор своего компьютера так, чтобы видно было им обоим. Затем с церемонным величием вставил хрупкий диск в дисковод и стал двигать мышкой. При этом он несколько отстраненно продолжал бормотать:
— Смотри внимательно… вряд ли что-то с ходу подметишь, но все-таки постарайся…
Александра облокотилась правой стороной тела на стол и уставилась на монитор. Сразу стало понятно, что качество изображения оставляет желать лучшего. Примерно такое получалось при использовании самых дорогих, но зато и самых миниатюрных видеокамер, предназначенных для шпионажа на приоритетном уровне. Все равно большинство деталей удалось рассмотреть отчетливо, даже с цветовыми оттенками. Сильно мешало только непонятное затемнение, коротко перекрывающее изображение каждые десять-пятнадцать секунд. Но в остальном наблюдательный человек мог почерпнуть для себя из фильма массу разнообразных впечатлений. А любитель экзотики и средневековья — воистину огромное наслаждение.
По первому предположению это были съемки какого-то исторического фильма, а сам оператор находился среди зрителей. Перед трибунами простиралось турнирное поле для рыцарского боя, по другую сторону которого тоже располагались трибуны для простого народа. Их рассмотреть было трудно, да и камера на них не фокусировалась. А вот на соседях оператор сосредоточивался постоянно. Пестро, пышно разодетые в просторные тоги люди оживленно переговаривались на незнакомом языке, смеялись, переругивались или просто обменивались мнениями. Чаще всего присутствующие поначалу посматривали направо, где метров через двадцать располагалась королевская ложа. А судя по величию и блистательности оформления ложи, там восседала никак не меньше чем семья императора. Про императорские одежды и символы власти в виде короны и боевого серебристого трезубца можно было и не напоминать. Костюмеры и декораторы постарались на славу, все было выполнено безукоризненно.
Немного выпадала их общего плана личность императрицы. Вполне симпатичная женщина, сидящая по левую сторону от супруга, выглядела откровенно скучающей и недовольной. Хотя, скорее всего, так и предполагалось по сценарию. Еще чуть левее сидела обворожительная, совсем юная принцесса лет семнадцати, глядя на которую любой мужчина мог только печально и порывисто вздохнуть: такие прелестницы попадаются только в самых лучших фильмах. Похоже, оператор тоже слишком увлекся красавицей, даже приближение сделал. Тем более удивительным показалось то, что принцесса несколько раз взглянула прямо в объектив, один раз при этом кокетливо улыбнувшись и один раз сделала еле заметный знак приветствия своими прозрачными пальчиками. Кажется, это удивило даже оператора. Потому что он резко покрутил камерой во все стороны и сфокусировал ее слева от себя, на ничем не примечательном в сравнении с другими зрителями мужчине. Но вопрос раздался на чистом русском языке:
— Так вы и вправду знакомы? Мужчина ответил с чисто одесскими интонациями:
— Леонид Тарасович, или я вам когда-то врал?
— Да. — Тон оператора был грустным. — Пока поймать не удалось. А устроить ужин с этой неземной красотой вы можете?
— Не стоит что-то обещать на завтра, если еще и сегодняшнее до конца не исполнил. Всему свое время.
На этом разговор закончился, оператор приступил к дальнейшим съемкам. Еще раз осмотрел императорскую семью, на этот раз остановившись бегло на трех сыновьях императора, которые сидели справа от отца. Но если мальчишки — примерно десяти и тринадцати лет — вели себя довольно естественно и просто радовались предстоящему представлению, то старший принц, лет двадцати на вид, смотрелся как воплощение потомственного величия. Кажется, на эту роль подобрали самого талантливого, даже великого актера.
Заиграли фанфары — и начался непосредственно рыцарский турнир. Закованные в латы воины выезжали на ринг, приближались к императорской ложе и получали несколько слов напутствия и благословение опускающейся дланью. Потом следовал выход на позиции, сигнал трубы и разгоняющийся бег коней вдоль бревенчатого барьера. Нарастающий рев толпы и жуткое бряцание пробиваемых металлических нагрудников и шлемов, треск ломающихся копий, храп разъяренных лошадей и грохот страшных, невероятных по актерскому мастерству падений. Каскадеры действовали до невозможности красиво, кровь хлестала ручьями и чуть ли не в каждом поединке одного из соперников уносили.
Как ни странно, нигде больше не было видно ни одной камеры. Видимо, все съемки велись только самыми современными миниатюрными устройствами. Что ж, ведь у каждого режиссера свои методы.
Турнир еще не закончился, когда фильм оборвался в неожиданном месте.
— Объема памяти не хватило, — пояснил Павел Павлович и выжидательно уставился на лучшего своего агента: — Итак, что тебя здесь удивило?
Та разочарованно отвела взгляд от экрана, поняв, что повторять фильм пока не станут. Закрыв глаза, она потрогала себя указательным пальчиком за кончик носа, пытаясь сконцентрироваться и вспомнить все свои ощущения при просмотре.
— Заметила две неправдоподобные детали… Первое — это их одежды. Никогда таких на Земле не было. Ни в Древнем Риме, ни тем более в средневековой Европе. Скорее всего, вообще нигде. Остается утверждать только одно: большинство этих тог выдумано именно для этого фильма. Уверена. Мне пришлось как-то раз изучить всю историю одежды…
— Знаю о том деле. И вывод твой правильный: не было таких одежд в нашей истории. Эксперты это подтвердили. Хотя ведь мы и историю не всю знаем… Ну а вторая деталь?
— Наверняка и вторая вам известна: некоторое различие в строении тел…
— Где ты такое заметила?! — воскликнул шеф, хватаясь за мышку. — И у кого?
Кажется, он был очень удивлен и обеспокоен. Но девушка не подала виду, зная высшее артистическое притворство этого солдафона:
— Не у мужчин, не переживайте. Те вроде совершенно идентичны земным. А вот женщины от нас отличаются. — Она еще и сама не была уверена в своих подозрениях, но, судя по полыхнувшим зрачкам шефа при слове «земным», удостоверилась, что она на верном пути в своих догадках: — Найдите тот кадр с принцессой. Вот, только чуть назад, где она в профиль. Стоп! Вот этот. Ничего странного не замечаете?
— М-м? Да нет вроде…
— Присмотритесь к ушной раковине. Видите лишний, нависающий сверху хрящик? У нас такого нет, и мне это сразу бросилось в глаза. Не могу оторваться от любования серьгами с бриллиантами и смотреть, как они сочетаются со строением уха.
Рука шефа уже тянулась к коммуникатору. Палец привычно надавил кнопку вызова аналитического отдела:
— Казик, твою мать, — вкрадчиво стал говорить Павел Павлович. — Фильмец перед тобой?
— Так точно, — раздался настороженный ответ главного эксперта и аналитика, которому недавно перевалило за шестьдесят, он считался в конторе работником с самым большим стажем.
— Тогда скажи мне, дорогой Казик Теодорович, куда твои глазки похотливые глядели, что ты ушки у женщин не рассмотрел?
— Дык… ить… не понял я. Туда и смотрел… — В динамиках раздавалось нетерпеливое щелканье мышки. — Палыч, а что еще заметили? Серьги необыкновенные? Так они вроде не выпадают из ряда классификации…
— А лишний хрящик тебе не в жилу заметить было? А? Все на меня надеетесь?
Короткая пауза оборвалась ошарашенным восклицанием:
— Е-мое!
— Короче! Работайте! — оборвал Казика шеф и выключил связь. Затем с хорошим настроением поощрительно кивнул подчиненной: — Молодец! И тут от тебя польза оказалась. Если доживешь до сорока — обязательно возглавишь аналитический отдел.
— Хм! Больно надо! Да и вообще, столько живут только клоны.
— Ты так со мной не шути, а то я и обидеться могу.
— Пыл Пылыч! А вы разве не знали, что вы клон? — Александра раскрыла свои глазищи от совершенно искреннего удивления и получила в ответ очередное бормотание:
— Знал, знал… Но разве от тебя что-то скроешь? Ладно, раз больше ничего не заметила, то смотри дальше и слушай мои комментарии. Здесь наши эксперты не подвели, накопали целый воз всяких странных деталей и еще полную тележку несоответствий. Но в основном это касается оружия и доспехов, так что твоя некомпетентность в этом вопросе вполне понятна. Мне самому эти детали ничего не говорили, а ведь я и на рапирах, и на мечах сражаться могу.
— Ой! Я и не знала! Теперь уж точно к вам со своей саблей прийти не решусь.
— Какая еще сабля? — недовольно скривился шеф, но, догадавшись, что девушка продолжает шутить, перешел на строгий тон: — Смотри внимательно! Начнем, допустим, с голени. Здесь на металлической защите торчит острый шип, в истории нашего рыцарства никогда не применяемый и кажущийся вообще неуместным элементом. Хотя аналитики доказали, что в кавалерийском сражении удар ногой по морде лошади очень эффектно поражает животное, выводя его из строя. Шип попадает чаще всего в нос лошади, и та от боли сразу падает на колени. Теперь взгляни на другие различия…
Действительно, отличительных деталей оказалось невероятное множество. А напоследок Павел Павлович продемонстрировал отдельный фильм, в котором эксперты по собранным кадрам доказали, что три рыцаря в турнире погибли бесповоротно и однозначно. Что уже само по себе отрицало сам факт какого-нибудь театрального представления или постановочной киносъемки. То есть заснятое действие было самым натуральным смертоубийством.
Когда Александра это осознала, ее стало нагонять предобморочное состояние. Да настолько, что шефу пришлось на нее прикрикнуть:
— Возьми себя в руки! Это ведь только документальные кадры! Из жизни другой реальности. И ты свои ручки к их гибели не прилагала. На-ка, попей!
— Значит все-таки не Земля… — с восторгом прошептала Александра, когда попила воды и немного успокоилась. — Неужели инопланетяне пошли с нами на контакт?
— Ага! Щас! Так они тебе и пойдут, спешат, аж спотыкаются! Скорее это наш человечек в чужие пространства забирается без спросу. Как у нас, так и у той стороны…
— Хотите сказать, что этот парень или сам оттуда, или дорожки туда знает?
— Вот именно, поэтому мы и должны вывести этого Торговца на чистую воду. Да сделать это так, чтобы он не исчез, а согласился с нами сотрудничать до конца. Теперь ты понимаешь, что, кроме тебя, с этим делом никто не справится.
Девушка хмыкнула с присущей только ей самоуверенностью:
— Дело не в том, конечно справлюсь. А дело в той самой мистике. Вы знаете, Пыл Пылыч, что мне как-то жутко, ураган какой-то на душе. Скорей даже радостно, что ли… Просто не верится, что мне повезло участвовать в этом деле. Настоящая романтика…
— Вспомни об участи «третьей» и вернись на грешную Землю! — Суровый голос шефа вернул в действительность не хуже холодного душа. — Малейшая твоя ошибка — и от твоей романтики даже вживленных чипов не останется.
— М-да, действительно. Что-то я непозволительно воспарила в высокие сферы. Мне более важно узнать, почему «сгорела» третья группа. Хотя бы — при каких обстоятельствах это произошло?
— Полностью таинственное дело. Последний раз все пятеро сосредоточились на соседней с объектом улице в арендованном особняке. Но после сильной грозы связь с ними прервалась. Через несколько часов проверили дом — а там полная пустошь и ни единого следа насилия, сопротивления или капельки крови. Словно испарились.
— Вы пробовали в дом объекта подложить камеры или хотя бы жучки?
— Пробовали, безрезультатно.
— Логично. Значит, скорее всего, и всю нашу легендарную пятерку агентов он засек по многочисленным чипам в их телах. Согласны?
— Очень даже может быть…
— Следовательно, придется и из моего тела удалить все четыре маячка. Насколько я знаю, это займет около часа. Правильно?
Вот тут Павел Павлович замер. Для любого агента вживленный чип — не только последний шанс на спасение или своевременную помощь от своих, но и «вечный поводок», благодаря которому лучшим агентам не стоило и думать о возможности сбежать и залечь на дно. Начальство отыщет хоть на дне Марианской впадины. Но в данном случае, видимо, интересы дела были гораздо выше «поводковых» рассуждений, и монстр спецслужб постарался, чтобы его молчание не выглядело слишком продолжительным:
— Конечно, правильно.
Александра тоже понимала, что из конторы она никуда не денется, но как приятно было осознавать, что хоть на короткое время операции она избавится от постоянной слежки за своей тушкой. А если она правильно оценила угрозу всего этого дела и окончательная «большая зачистка» все-таки состоится, то, может быть, как раз и подвернется удачный момент, чтобы вовремя спрыгнуть с этого товарняка, летящего по откос.
Радость своей маленькой победы она спрятала за деловой озабоченностью:
— Давайте перейдем к личности объекта. Почему его называют Торговцем? Да и еще и с большой буквы.
— Только по одной причине: он торгует любыми, даже самыми нереальными представлениями и удовольствиями. И, по мнению наших долбаных аналитиков, объект делает для этого окна в один, а то и несколько параллельных миров. И уже так показывает требуемое действо или уникальный пейзаж самым состоятельным людям нашей планеты.
— И те об этом молчат?
— Как рыбы. Разве только советуют своим коллегам по клубу миллионеров обращаться, когда тянет развлечься, к Динозавру.
— Но ведь вы его все-таки вычислили, — напомнила девушка. — Значит, и миллионеры бывают болтливыми.
— Естественно, они тоже люди. Да только подобная болтливость вылезет таким боком, что даже сильные мира сего крепко держат язык за зубами. Начну с самого начала. Пару лет назад один известный швейцарский герцог растрезвонил о тех нескольких чудесах, которые ему довелось увидеть при содействии Торговца. И тут же оказался психически невменяемым. Что, вообще-то, при таких бреднях — вполне естественное дело. Да только ты ведь знаешь: в наше время и маразматические высказывания буйнопомешанных тщательно проверяются. Поэтому Интерпол провел тщательное расследование — и быстро раскрыл всю подноготную. Динозавр ангажировал, как правило, сразу несколько трупп, как актеров, так и любителей древности. И еще тех, кого называют «толкинутые». С их помощью он разрабатывал неимоверное количество спектаклей, один из которых ты только что видела. При этом он тратил практически все доставшиеся ему при оплате деньги. А что в этом предосудительного? Вот и Интерпол посмеялся над глупыми миллионерами и забросил это дело. Правда, материальчик мы к себе в базу данных ввели, не поленились. И только благодаря этому обратили внимание еще на двоих толстосумов, скандально расставшихся с жизнью.
— Там тоже прослеживалась рука Торговца?
— Как ни странно, его там в момент их смерти и близко не было. Но вот некоторые слухи в той среде все-таки расползлись, и вещали они о том, что каждый из двух покойничков накануне своей смерти готовился выдать миру некое сенсационное сообщение. То есть они сумели сопоставить свои наблюдения и догадаться об истинности увиденных представлений. Да только не успели донести до всего мира благую весть… И материалов у них никаких не осталось. Только наши догадки.
— Зато теперь, после такого фильма, вы наверняка и свидетеля имеете?
— Увы… — Павел Павлович вздохнул так тяжело, словно сам через минуту собрался в гроб ложиться. — Не уберегли… Уважаемый Леонид Тарасович так и пропал со своим самолетом где-то над Крымом. Несколько обломков нашли в морском прибое возле поселка Веселое.
— Оп-па! Неужели это о Кадагове речь? — Гибель известного миллионера не так давно прогремела множеством скандальных статей и заметок по всем средствам массовой информации.
— Он самый. Эту запись Кадагов успел передать нам только в самый последний момент, с борта самолета.
— Продал?
— Конечно! И за такие деньги, что плакать хочется. Но зато фильм того стоит.
— Но как этому, покойному уже, миллионеру удалось сделать съемки?
— Он-то и поведал в кратком рассказе нашему представителю, что Динозавр перед спектаклем производит самый тщательный обыск клиента, вплоть до рентгена и смены одежды. Ну а наш дошлый Леня имел на своем теле одну великую тайну: искусственный глаз из разработок самого последнего поколения. Он и смачивается, и блестит, и зрачком расширяющимся с другим зрачком синхронно поворачивает. В общем, никак не отличишь от живого. Вдобавок еще и веко обладало экранирующими способностями, не позволившими засечь видеокамеру в глазу. Вот так и получился этот фильм.
Александра немного подумала и выдала самое для всех желанное развитие событий:
— Лучше бы Кадагов не турнир снимал, а сам момент перехода в другой мир.
— На эту тему Леонид Тарасович тоже дал пояснение. Перехода как такового он и не заметил. Долго ехали в лимузине, потом по бокам начались сплошные заросли высоких кустов, из которых и въехали в подземные помещения какого-то амфитеатра. Причем дело, скорее всего, происходило в родном городе миллионера, знакомом ему с детства. Когда они по узким ступеням поднялись наверх, то сразу оказались на трибуне. Уходили в обратном порядке. Но и тогда перехода нигде заметно не было, хотя присматривался Кадагов более внимательно. С его хваткой он сразу заподозрил неладное. Дома внимательно просмотрел пленку, а когда Динозавр отказался организовать миллионеру встречу с принцессой, решил его в отместку кинуть. Вышел на нас…
— Отказался — ничем не аргументируя?
— Причину назвал: категорический отказ самой принцессы. И не согласился даже после того, как миллионер утроил сумму гонорара.
— Еще бы! — скривилась девушка от непонятной антипатии. — Вряд ли такая… фифа нуждается в средствах.
— Вот и все так подумали. Но операцию стали разрабатывать сразу. А «третью» послали в окружение Торговца — внедряться по ходу дела, так сказать, по собственному наитию. Пропали все пятеро одновременно — из снятого неподалеку домика, когда сам объект находился в соседнем государстве. То есть наверняка вокруг него действует неизвестное нам количество помощников. Не отвергается и такая возможность: эти невидимые помощники действуют из параллельных миров. Если это так, то и секрет нашей конторы может быть раскрыт в любую минуту. Что будет в этом случае, остается только догадываться. Но не исключаю, что в таком случае эти, — палец шефа уперся в потолок, — предпримут самые решительные меря для устранения объекта.
Александра умело сдержала готовый вырваться вопрос: «А нас?» — потому что до такой степени свою логическую эрудицию раскрывать не стоило даже перед всезнающим шефом. Вместо этого она состроила испуганное личико и с хорошо прослушиваемым уважением спросила:
— А сколько вообще этих знает об операции?
— Двое, — не стал скрывать Павел Павлович, но сразу, словно сомневаясь, пожал плечами: — Хочу надеяться. Но нам от этого не легче, мы должны свое дело сделать без всяких скидок на сложность.
— А кто мне будет помогать? Неужели никого не удалось внедрить в окружение Торговца?
— Рано мечтать об удачном внедрении. Такие дела, сама знаешь, быстро не делаются. Тут годы нужны, а не жалкая пара месяцев. Но один вокруг него уже крутится. Стараемся делать так, чтобы это Динозавр на него все время натыкался, организовываем такие «случайности» сплошь и рядом. А наш человек делает вид, что сторонится объекта, не доверяет, даже нагрубил один раз: дескать, все к его деньгам тянутся.
— Понятно. Приходится нашему казачку засланному миллионером притворяться. Да еще и жадным. Неплохо! Я его знаю?
— Даже слишком. Каралюх Бориска. Девушка скривилась:
— Фу! Лучше бы и не знала. Хотя именно такой глист везде и пролезет. Но чем он собрался привлечь объект?
— Да тем, что Торговец слишком падок на красивых женщин. Правда, в постоянные связи не втягивается, сразу их рвет. Очень редко какая фифочка у него задерживается дольше чем на неделю. Однако ни одну смазливую мордашку и длинные ножки он не пропускает. Чаще всего «приговаривает» их чуть ли не на месте знакомства — и тут же про них забывает. Бориску мы решили тоже окунуть в разврат, и он приводит в купленный рядом дом таких шикарных девочек, что даже Динозавр на это клюнул и уже два раза подкалывал соседа на предмет «поделиться». Наш Каралюх пока «держит стойку», выказывая вполне обоснованные для такого короткого знакомства подозрения. Но как только Торговец возвращается на свою виллу, то до него обязательно доносится шум очередной развеселой оргии.
— Однако. — Александра не могла сдержать своей ехидной улыбки. — Вот уж повезло Борюсику. Как говорится, пусти козла в огород, так он всю кассу растратит!
— Ох! И не напоминай лучше, — жалобно застонал шеф. — Меня всего лихорадит, когда я финансовые отчеты наверх отправляю. Уже созрело твердое убеждение кастрировать этого гада за государственный счет, после того как все кончится благополучно. Ты себе не представляешь — и кого он только в свою постель не тянет.
— Кого?
— Да всех! Никогда не думал, что знаменитые и прославленные модели, артистки и величественные красавицы согласятся лечь с таким ничтожеством.
— Деньги решают все! — категорически обрубила девушка словоизлияния своего шефа. Тот ехидно цокнул языком:
— Надеюсь, тебе не придется так тратиться?
— Еще бы! Даже наоборот: я буду стараться сделать свою работу с мизерными растратами.
— Ну, это понятно, достаточно тебе покрутить своей мордашкой поблизости от Динозавра, а потом как можно быстрей упасть на спину…
— Хм! Такой вариант для меня совсем не отдает пошлостью, и я была бы на седьмом небе от счастья, если бы он оказался действенным. Но, кажется, он здесь не проходит.
Вряд ли он поведется на очередную самочку, да еще потом продолжит с ней знакомство до нужной нам стадии. Здесь нужно нечто сверхинтеллектуальное.
— Ну, Шурка, тебе видней, — согласился шеф с фривольным оскалом. — На то ты у нас и самой большой выдумщицей считаешься. И наверняка уже придумала подходящую легенду.
— Как? С чего? Только зная о том, что он бабник и редкостный ходок? Ха! — Александра от всей души удивлялась истинно мужскому скудоумию. Тут же ей пришел на ум один пример, который она уже неоднократно прокрутила в своей пространственной памяти: — Вот вам не кажется, что в этом фильме прослеживается явная попытка прибрать нашего Торговца под каблучок? Вспомните, как вела себя юная принцесса, и подумайте: разве стала бы такая девушка бросать томные взгляды Кадагову?
— Вряд ли…
— Бесспорно и другое: когда наш объект отказал этой девице в очередной близости, она — явно в отместку — отказалась от ужина в компании с обрюзглым миллионером. И о чем это говорит?
Лоб шефа покрылся глубокими складками, символизируя усиленную умственную деятельность:
— О чем?
— Что даже такая неповторимая, сказочно богатая и, скорее всего, умопомрачительная с точки зрения любого мужчины красотка не смогла удержать возле себя пресловутого… как там его… ага, Светозарова Дмитрия Петровича.
— Да нет, Шурка, здесь ты перемудрила! — засмеялся Павел Павлович. — Надо же до такого додуматься! Как только и мысль такая в голову пришла.
— Как? Давайте еще раз начало фильма просмотрим. Только теперь я буду кадры выбирать. — Мышка быстро перекочевала в женскую ручку. — Итак, вот здесь, присмотритесь, принцесса словно отчужденно смотрит в сторону оператора, а сама надеется, причем очень сильно надеется, поймать чей-то взгляд. Даже дыхание на вздохе затаила. Нам повезло, что Динозавр сидит рядом с Кадаговым и нам отчетливо заметно направление взгляда. Вот он вспыхнул и стал жарко-горячим, томным, призывным. Такие посылаются только страстно желаемому любовнику. Уж поверьте мне!
— Да я и не спорю…
— Потом Динозавр отвернулся, видимо, и мы просматриваем во взгляде принцессы жуткую досаду и разочарование. Лицом владеть она умеет не в пример хуже, чем телом. Несколько улыбок по сторонам, ничего не значащих жестов остальным поклонникам — и вновь настороженное ожидание. И вот самый ответственный момент! Она решается на еле заметный, но хорошо понятный любовнику знак. Скорее всего, он расшифровывается не как приветствие, зачем им здороваться, если они наверняка уже виделись, пусть даже издалека. Нет, он обозначает: «Приди!» Присмотритесь, пальчики не в сторону качнулись, а больше к ее личику. Взгляд при этом превращается из выжидающего в гневный, скорее всего, по той причине, что ответного взмаха ресниц или еще чего-то не последовало. Динозавр сделал вид, что не заметил призыва, и равнодушно отвернулся. Что и подтверждает перевод камеры на него и совершенно спокойный диалог со стороны Торговца. На этом кадре он выглядит как котяра, обожравшийся отборной сметаной: лицо выражает лень и досаду от предстоящего скучного разговора. Возможно, он даже предвидит скандал с надоевшей любовницей. Но нисколечко его не боится. Так что просто, без затей, соблазнить такого циника и ловеласа — почти невозможно. Тут ни моя красота, ни ножки от коренных зубов не проканают.
Кажется, шеф увидел рациональное зерно в утверждениях Александры и полностью с ней согласился. Но после этого чуть не выломал себе челюсть, выкручивая собственный подбородок в непроизвольном мычании:
— И этот драный Каралюх такие деньги на ветер выбрасывает!
— Не скажите! У Бориски совсем другая задача, — вынуждена была вступиться за коллегу девушка. — Ему главное — завести приятельские отношения с соседом, и выбранный метод действительно может оказаться действенным. Но для меня такое не подойдет, пусть я даже сумею менять собственное тело до немыслимых по красоте стандартов, а в моем поместье будет не протолкнуться от хахалей.
— Хорошо, я тебе уже говорил: готов выслушать любое твое предложение. И более того, мне ничего не останется делать, как сразу на него соглашаться.
— Да я в последнем и не сомневалась, — без нотки самодовольства или хвастливости произнесла Александра. Потом указала глазами на папку: — Но мне для начала хотелось бы послушать его биографию. Именно послушать, с теми акцентами, которые расставите вы. Почитаете? Самое основное, конечно.
Павел Павлович согласно кивнул, раскрыл папку и стал бегло читать документ за документом, порой кладя перед подчиненной некоторые листики с прикрепленными к ним фотографиями. Наверняка все это было и в памяти компьютера, но многоопытный руководитель по себе знал, как порой важно бывает послушать информацию вот так, собственными ушами, и полностью одобрял такой метод.
Данные лились ручейком, лишь изредка перебиваемые наводящими или уточняющими вопросами Александры. Сведения о родителях, чье детство пришлось на военное лихолетье. Советская военная база под Лодзью, где и родился маленький Дима — в семье военного. Детский сад в гарнизоне, школа, ничем не примечательные юношеские годы. Потом пришла трагедия: при невыясненных, весьма странных обстоятельствах пропали родители Светозарова, которому на то время исполнилось четырнадцать лет. Пропали бесследно, вместе с тринадцатилетней сестренкой. Подозревали банальное бандитское ограбление с последующим устранением трупов, хотя в то время в рабочем польском городе Лодзь о таких страхах и не слыхивали. Да и что можно было отобрать у ничем не приметного офицера и его близких во время прогулки по городскому парку?
После этого события жизнь Димы Светозарова в дружественной Польше завершилась, его забрали к себе родители отца, проживавшие в Бресте. Там он окончил школу, поступил в институт, ограничивая свою карьеру рамками профессии «инженер-электронщик». А вот дальше началось самое странное в его жизни. Вернее, не столько странное, сколько совершенно непонятное для силовых структур. То, что называется «темное прошлое». Правда, девяностые годы и отличались полной анархией и разгулом безответственности, но все же отсутствие любого упоминания про Светозарова Дмитрия Петровича настораживало. Словно кто-то всесильный и вездесущий тщательно уничтожил все следы деятельности и даже существования вышеупомянутого человека. Нет, конечно же, он кое-где мелькал: секции карате, посещение общества тибетских монахов, визиты в театры, времяпрепровождение на катке и лыжных прогулках… Но все это — ничего не стоящие, малоприметные мелочи. Гораздо более удивительным выглядел такой факт: бюрократические препоны для Динозавра не существовали. Паспорта ему выдавались без всяких очередей, визы на въезд в любое государство ставились быстро и без проволочек. Именно это и настораживало больше всего. Ведь Светозарова никто не прикрывал, он не был президентским сыном, он не руководил мафиозным кланом, но все у него ладилось — легко и беззаботно. Он разъезжал по другим странам, знакомился с самыми знаменитыми и влиятельными людьми, отдыхал в обществе самых неприступных для прессы толстосумов, артистов и политиков. Причем в любую компанию он входил по-свойски, а о его друзьях, приятелях и просто знакомых вскоре стали складывать легенды. Некоторое время за ним присматривали спецслужбы то одной, то другой державы, но инкриминировать ему мошенничество или доказать, что он аферист — не смогли. Каждый раз выдавая в резюме одну, по сути, фразу: безобидный прожигатель жизни, паразитирующий на щедрости своих многочисленных друзей. Разве что Интерпол, после расследования дела с герцогом Штаусе, добавил в характеристику новый оттенок: «Имеет замечательные организаторские способности продюсера, а также талант режиссера и сценариста. Весьма многогранная, творческая личность».
И все. В остальном — полная тишина. Даже когда за него всерьез взялись в последние месяцы — так и не смогли накопать хоть какой-нибудь стоящий компромат. Разве что незаконное многочисленное гражданство. Но тут, как и в случае многоженства Остапа Бендера, доказать что-либо было весьма проблематично. Да и вспугнуть объект было бы большой ошибкой. В данный момент он проживал на постоянной основе в Германии, частенько появлялся по всей Западной Европе да время от времени наведывался в Польшу. Компании предпочитал самые интернациональные, потому что владел в совершенстве десятью европейскими языками и вдобавок мог изъясняться на китайском, как прирожденный азиат. Правда, в самом Китае замечен ни разу не был. Но в свете последних открытий слежка теряла всякий смысл. Прошло целых два месяца с тех пор, как за Динозавром установили наблюдение со всех возможных носителей: от стационарных уличных видеокамер до камер наивысшего разрешения, установленных на космических спутниках. Информация обрабатывалась в самом современном вычислительном центре и шла непосредственно к Павлу Павловичу. Но пока ничего важного не заметили. Скорее всего, объект заметил слежку и наглухо затаился. Если бы не фильм, переданный перед гибелью миллионером Кадаговым, операцию, которая стоила баснословных денег, давно бы прикрыли. А так — выделили неограниченный кредит.
Когда Александра завершила ознакомление со всеми деталями своего задания, она, в который раз за день, подавила непроизвольную дрожь. Это какие же надо иметь полномочия, чтобы выделить невероятные, не укладывающиеся в рамки здравого смысла средства! Те самые загадочные «двое», о которых намекнул Павел Павлович, — однозначно, высокие фигуры. Ну и ей ту же пришла в голову вполне логичная мысль-продолжение:
«Если вообще не самые высшие! Да за такие деньжищи всю контору могут подчистить в случае неудачи. Поголовно! Хм… А ведь в случае удачи тоже могут подчистить. Причем как раз в случае удачи, скорей всего, уберут всех, однозначно… Мама! Мне страшно! Где ты?! Чтоб тебя удавили на том свете, сучку бешеную!»
Как всегда, воспоминания о матери-наркоманке, попавшей под поезд, когда Александра заканчивала учебу в школе, придало нужную злость и подняло боевое настроение. Девушка резко вышла из задумчивости и озорно подморгнула замершему в настороженной позе шефу:
— Ну что, Пыл Пылыч, имеется у меня одна идейка… А про себя подумала: «Наверняка тоже про «зачистку» догадывается. Не может такой зубр спецслужб оставаться наивным патриотом. Поэтому и замялся, когда я предложила из меня все чипы вынуть. Вот только интересно бы узнать, что он предпринял на такой случай? Подобный тип всегда себе несколько запасных лазеек оставит. Если вдруг он исчезнет — это и для меня будет сигналом: забуриться на дно самого глубокого болота и прикинуться ветошью лет на десять. Да, так, наверное, и сделаю…»
Старый солдафон поощрительно улыбнулся:
— Есть идейка? Могу утвердить и без прослушивания. Но все-таки уважь старика.
— Как не уважить! Вы помните, что почти везде у него стоит вот эта фотография: мать, сидящая на парковой скамейке, облокотившийся рядом на спинку отец, а между ними — радостно улыбающаяся сестричка Леночка. Мне кажется, через эту его ностальгическую грусть по ближайшим родственникам мы к нему и подберемся.
— Каким образом?
— Присмотритесь, я похожа на его сестричку?
— Кхе-кхе! Да не очень… Если честно, ты в сто раз краше.
— Вот и хорошо. Гораздо хуже, если бы до ее уровня пришлось подниматься. Ну и представьте меня гораздо проще, точно с такими же глупыми косичками. Свитерок тоже вообразите — такого же устаревшего покроя.
— Но ты здорово недотягиваешь до тридцати трех лет! А его сестре сейчас бы исполнилось именно столько. Да и тринадцать тебе никак не дашь.
— Не важно, здесь актуальнее всего первый взгляд, душевный позыв и мистический дух оживших воспоминаний.
— Ох! Думаешь, сработает? Уверена? — затаил дыхание Павел Павлович.
— Вы ведь не были уверены в «третьей»? Так и я не могу быть уверена даже в себе. Но в данный момент это единственное верное направление. Остается только подобраться как можно ближе к объекту и сыграть свою роль наверняка.

Глава вторая
СВИТА ДЕЛАЕТ КОРОЛЯ

Дело было три года назад.
Только что взошедший на престол Бонзай Пятый на тот исторический период являл собой пример неисправимого пессимиста. Потому что лучше всех был информирован о нависших над ним лично и над его королевством опасностях. До двадцати лет он посвящал себя только науке, литературе и древней истории. И практически все время своего взросления пропадал только в лабораториях и библиотеках. Вырабатывал в себе истинно прагматический, точно выверенный взгляд на жизнь и к любому вопросу подходил, так сказать, с линейкой и весами.
Конечно, в «большой жизни» он тоже регулярно появлялся. И бражничал порой знатно с несколькими близкими друзьями, и на охоту выезжал, и за девицами время от времени ухлестывал… Но даже внешне он сильно отличался от отца и старшего брата. Сплошь увитые буграми мышц, те выглядели как две скалы и прекрасно справлялись с управлением государством. Никто и никогда не сомневался в престолонаследовании: старший сын правящего короля готов был до собственной старости поддерживать и развивать все начинания своего отца. Пока не случилось явно подстроенное врагами несчастье — и совершенно неожиданно для всех корону пришлось надеть младшему сыну. Ученому сухарю, как поговаривали, дотошному прагматику и расчетливому математику.
Зато теперь реальный взгляд на окружающий мир позволял ему чуть ли не с точностью до нескольких дней предсказать собственную смерть. Разве что в каждом из трех вариантов смерть попадала на разные сроки — со сдвигом в неделю. Поневоле пришлось задуматься, когда надел на свою кудрявую голову корону, уселся на троне и принялся с опаской осматриваться по сторонам. Неожиданная смерть отца и старшего брата выдернула его из мира науки, литературы и древней истории, где Бонзай чувствовал себя как рыба в воде, и заставила подхватить рухнувший в кровь скипетр королевской власти. Причем не составило большого труда осознать сразу при коронации, что дни его маленького королевства сочтены. Потому что никто из потенциальных союзников на коронацию не прибыл. Слишком давно охладели к маленькому королевству более дальние соседи, не имеющие с ними даже кусочка общей границы.
С севера, по широко разлившимся после первых летних гроз рекам, со дня на день ожидалось наступление «ледовых берсерков». Именно так называли себя бородатые дикие викинги, живущие на северном побережье континента за высокими заснеженными горами. Северяне, объявившие еще осенью прошлого года священную войну за случайное убийство своего принца, никогда этой войны не отменяли. К слову сказать, принц сам был виноват: натворил дел перед собственной смертью. Всю Вельгу, столицу королевства Ягонов, на уши поставил своими скандалами и пьяными оргиями. Вполне естественно, что нашелся опытный воин, который вызвал озверевшего викинга на дуэль и заколол того как дикого вепря. Все было должным образом засвидетельствовано и запротоколировано, показания очевидцев вместе с телом отправили на родину «героя». Но разве дикари знают, что такое понятие чести? Вот они и объявили войну, пообещав ворваться в королевство «на большой воде». Так что до момента падения практически беззащитной столицы оставалось не более двух недель. О том, чтобы серьезно сопротивляться нашествию варваров малочисленным гарнизоном, никто и не помышлял. Само собой, казнь правящего короля ледовые берсерки предвкушали с особым удовольствием.
Не меньшая опасность угрожала Бонзаю Пятому и с запада. Именно там правил более крупным королевством двоюродный брат отца, который ненавидел своих родственников пуще всего на свете. Не суть важно, из-за чего раздор начался, но именно дядя и довел недавно дело до гибели отца и брата. А вслед за этим прислал послание голубиной почтой: «Беги, щенок, освобождай мой трон! Иначе посажу на кол!» Срок дальнего похода для вымуштрованного западного войска составлял всего три недели. Так что если не варвары казнят молодого короля себе на потеху, то уже гнусный садист и скотоложец дядя не откажет себе в удовольствии посадить горячо ненавидимого племянника на кол.
Казалось бы, чего медлить? Спасай свое тело да уходи огородами в дали неведомые. Ан не тут-то было. С юга и востока над крохотным королевством нависала Визенская империя. И не далее как накануне коронации пришло письмо от самого императора Константина Сигизмундовича Бареки. Сухим официальным тоном предлагалось немедленно отречься от трона, а всю власть передать в руки пребывавшей до этого в глубоком подполье Визенской церкви. На такое Бонзай пойти не мог даже ради спасения собственной жизни. Слишком уж хорошо помнил он наказы отца и рано ушедшей из жизни матери не допускать эту нечеловеческую религию на родные просторы. Тут тоже альтернативы не было. Император угрожал в случае несогласия с ультиматумом прислать свое войско и стереть небольшую столицу с лица земли. Дабы не было пути назад, Бонзай сразу же приказал казнить послов империи, которые обнаглели до того, что стали взывать на площадях к неповиновению да выступать по тихим углам с проповедями неподчинения молодому королю. Подобный приказ народ выполнил с небывалой прытью и энтузиазмом. Слишком уж много леденящих кровь рассказов ходило про Визенскую церковь, которая использовала в своих обрядах мерзкие жертвоприношения в виде разрезаемых на алтарях младенцев и женщин. Выходит, подданные решительно поддержали своего молодого правителя. Мало того, только что коронованному монарху люди выразили признательность, доверие в виде многочисленных подарков и традиционных символов. А о том, что враг скоро нагрянет, никто и не подумал. Хотя новости разошлись по столице не хуже свежего летнего ветра.
Оставалось только поражаться бесшабашности подданных. Так же себя повел на следующий день после казни послов Бонзай Пятый с двумя своими наиближайшими друзьями. Они уселись в огромной пиршественной зале и решили залить свои беды чрезмерной выпивкой.
— Все равно сегодня ничего путного не придумаем! — восклицал один из друзей, наливая своему венценосному приятелю полный кубок крепленого вина. — Так давай просто отпразднуем в узком кругу твою коронацию. Две недели нам для этого вполне хватит. Пей!
И они пили. Очень много пили. Потом вышли в народ. И там продолжили пить с каждым встречным и поперечным. Такое братание с подданными понравилось всем: и самому народу, и его правителю. Настала ночь, и гулянка распространилась на всю столицу. Благо выпивки и желающих хватало. Обычная ночь превратилась во всенародные гуляния. Потом разжигали костры и прыгали через них. Потом танцевали под крепостными стенами при свете факелов и огромных костров. И все это время не прекращали пить. Последнее, что смутно помнил Бонзай Пятый, это грубый толчок женской руки ему в грудь да произнесенные с пьяным иканием слова:
— Да иди ты… извращенец!
Ну, он и пошел, заливаясь слезами от обиды, что никакая женщина его не хочет и вообще он самый паршивый король на всем континенте. Навстречу ему попался вусмерть пьяный мужик, несущий на плечах бурдюк, полный вина, и тот чуть ли не насильно стал требовать указать на виновника, который посмел обидеть такого славного парня. Король изначально обрадовался, решил, что сейчас ту самую девицу разыщут и накажут, и стал с заиканием и мычанием жаловаться. Но когда незнакомец узнал, что все дело в женщине, искать ее не стал, только что сплюнул куда-то в сторону. А потом решительно заявил:
— Все бабы… нехорошие! И связываться с ними — себе дороже! Давай лучше выпьем! Смотри, как удобно, и стаканов не надо.
Кто такие «стаканы», Бонзай не понял, зато, сосредоточив глаза на мужике, увидел, как тот ловко подхватил горловину бурдюка рукой, второй вынул затычку и несколькими большими глотками освежил горло:
— Эх! Хорошее у вас тут винцо! Хоть и не южное, но зато с кислецой и забористое! Бодрит! На!
Молодой король попытался было возмутиться таким панибратством со стороны неизвестного холопа и потребовать положенный по титулу кубок, но как только он решил оглянуться в поисках виночерпия, как ощутил горловину бурдюка у себя во рту. Ничего не оставалось делать, как и самому несколько раз от души глотнуть. Вино и в самом деле было одно из лучших и редких в королевстве — далийское. Только в одной маленькой долине рос тот мелкий черный виноград, что шел на приготовление этого знаменитого вина. Поставки шли только в королевский дворец, по личному заказу некоторых министров, да в парочку самых фешенебельных постоялых дворов. Поэтому Бонзай сильно удивился, сразу забыв о неуважении к своей персоне:
— И г-где ты целый бу-бурдюк прикупил? Незнакомец ответил с похожим заиканием:
— М-места надо знать! А что, хорошо пошло? Давай тогда еще п-по одной…
И они выпили еще. Потому что далийское вначале здорово бодрит. Потом обнялись за плечи и пошли куда глаза глядят, благо луна светила от всей души и дорогу между невысоких деревьев заметить было легко. Потом останавливались и пили, между тостами обсуждая женскую непредсказуемость, изменчивость и бесстыдство. Затем снова шли, пели, пили, плевались при воспоминании о женщинах…
Дальше король помнил лишь жуткое головокружение и свои безуспешные попытки подняться с четверенек.
Проснулся он, стуча зубами от холода, в гуще рассветного тумана, где-то в незнакомом густом лесу. Кое-как разогревшись интенсивной гимнастикой, он ухватился за раскалывающуюся голову и попытался позвать хоть кого-нибудь:
— Ау… Отзовитесь…
Никто, естественно, не отзывался, так как крик скорее походил на испуганный шепот. Умывшись обильной росой, уже более окрепшим голосом потерявшийся король продолжил кричать все громче и громче. Но вместо давно ожидаемых восторженных криков благодарного народа до Бонзая донеслось злобное рычание, а когда он окончательно расширил испуганные глаза, то различил в тумане две огромные волчьи фигуры.
— Вот и отпраздновали две недели, — пробормотал король, вынимая чудом не потерявшийся кинжал из ножен и дрожащей с похмелья рукой вытягивая оружие перед собой. — А ведь так здорово вчера все начиналось. Да и потом славно повеселились… Какая же собака меня в лес вытолкала?
При этом он сделал шаг назад — и подпрыгнул от неожиданности, услышав резкий вскрик:
— Твою мать! Ты мне руку растоптал!
Не сводя взгляда с примолкших волков, которые радостно переглядывались от удвоившегося количества пищи, Бонзай пощупал рукой сзади себя и наткнулся на чью-то спутанную шевелюру. Тут же раздались новые возгласы недовольства:
— Да ты совсем очумел?! То орешь ни свет ни заря, то прямо по мне как слон топчешься, а теперь еще и глаз выколоть норовишь!
Король сделал пару шагов в сторону, и теперь в поле его зрения попал мужчина с опухшим после знатной попойки лицом. Лет на десять старше короля, в отличных сапогах и в теплом не по сезону овчинном полушубке. Теперь стал понятен его безмятежный сон: в такой одежке не замерзнешь. Руками мужчина долго шарил под раскиданным в траве хворостом — и вдруг завопил во всю свою луженую глотку:
— Вот! Вот он! Нашелся, родимый!
От этого крика даже волки испуганно попятились. И уже в следующий момент незнакомец со страстным причмокиванием поглощал остатки жидкости из винного бурдюка. Вначале закрытые от непередаваемого блаженства глаза на пятом глотке постепенно раскрылись, и в поле их зрения попал Бонзай с дико косящими глазами: он и от незнакомца не мог оторвать взгляд, но и волков оставить без внимания не рискнул. Примерно на десятом глотке до незнакомца что-то стало доходить. Он перестал пить, взболтнул емкость и с покаянным видом протянул застывшему с ножом в руке собутыльнику:
— Извини, сразу не сообразил… Но там еще и тебе похмелиться хватит.
Молодой правитель попытался сказать об опасности, но из пересохшего горла вырвался только хрип. Он болезненно пытался выдавить у себя во рту хоть пару капель слюны, фыркая и покашливая, но, кажется, мужик его понял по-своему. Довольно легко поднявшись на ноги, он задрал дно бурдюка кверху, а горловину довольно бесцеремонно вставил своему собутыльнику прямо в рот. Тому страшно хотелось пить, поэтому он буквально высосал остатки вина. Мгновенного просветления не наступило, зато теперь он мог говорить:
— Волки!
И с удовлетворением заметил, что мужика в тулупе проняло. Тот бешено заметался взглядом по окрестностям, рука метнулась за пазуху, а губы зашептали:
— Волки? Откуда здесь волки? — Зрачки его изрядно расширились при виде двух хищников, которые с полным спокойствием уселись на хвосты, будто огромные собаки.
— Что значит «откуда»? Они здесь всегда живут… И медведи… Правда, не так близко от Вельги…
— Да что ты несешь? Вельга — это столица… ну этого королевства… как его…
— Королевства Ягонов! — подбоченился Бонзай левой рукой, а правой так и продолжая направлять острие кинжала в сторону волков.
— Не может быть! — возмутился незнакомец, вновь продолжив озираться по сторонам. — Я ведь вчера оттуда ушел!
Теперь уже коронованному правителю стало обидно за свое королевство. Ну никак оно не подходило своими размерами для того, чтобы выйти из него за один день, да еще тихим шагом по ночной дороге — и вдрабадан пьяным. Здесь как раз подошел грозный, рычащий голос.
— Да ты никак мое королевство совсем не уважаешь?
Обладатель тулупа покосился на внушительный кинжал, рукоять которого была украшена большим изумрудом, и на всякий случай сделал несколько шагов в сторону. Но руку из-за пазухи так и не вынул:
— Не, королевство мне нравится, хоть я и не знал, что тут все такие патриоты. Просто ты меня не так понял. Я хотел сказать… вернее, признаться, что еще вчера я как бы… хм, убраться отсюда собрался… Только…
Очень подозрительно и весьма странно звучали его слова, но в следующие минуты Бонзаю Пятому стало не до разглагольствований. Стала понятна та отсрочка, которую дали людям два присевших хищника. Они поджидали остальных членов стаи, которые окружали двуногую дичь со всех сторон. С глухим рычанием на мужчин с нескольких сторон бросилось еще три волка. Два первых оставались пока на месте, но с противоположной стороны подходил еще один кровожадный хищник. Король только и успел крикнуть:
— Становимся спинами! — и повернуться к несущейся на него паре.
Если бы на них напали только два зверя, шансы на спасение оставались бы вполне приличными. Но вот шесть крупных хищников могли задавить свои жертвы одной только массой. Не считая мощных клыков и когтей. Да только Бонзай Пятый так просто сдаваться не собирался. Первый удар его кинжала удачно пронзил волчьи челюсти снизу, доставая до самого мозга хищника. Правда, вторая серая туша сбила человека с ног, и они покатились по трескающемуся хворосту, переплетясь единым клубком. Причем далеко не обученному подобным боям правителю королевства Ягонов удалось не потерять кинжал, и теперь он раз за разом наносил удары в брюхо сцепившегося с ним зверя.
Постепенно серая туша обмякла, издала последнее, затухающее рычание и отвалилась в сторону после отчаянного пинка ногой. Бонзай и не подумал расслабляться, пытаясь вскочить на ноги и размахивая перед собой кинжалом. Левой рукой он интенсивно старался стереть заливающую глаза кровь как последнего убитого им волка, так и свою собственную, обильно бегущую из расцарапанного скальпа. Как ни странно, никто его не грыз и не атаковал. На секунду он замер на месте и прислушался. Кроме хриплых агонизирующих звуков со стороны хищников да какого-то чертыханья, ничего слышно не было. Тогда Бонзай рискнул согнуться и вытереть лицо краем разорванной куртки. Теперь видимость улучшилась до приемлемого уровня, и он заметил в пяти метрах от себя того самого незнакомца. Полушубок мужчины тоже выглядел немного изорванным, но остался сравнительно целым. Вокруг лежали три бездыханных волчьих тела, а пасть четвертого незнакомец как раз со стоном разжимал. Видимо, волчара стиснул клыки на его ноге в последней предсмертной судороге.
Удивляться такому везению было некогда, хотя удивительная ловкость собутыльника поразила Бонзая Пятого до глубины души. Реальность диктовала свои условия. Стая волков могла оказаться гораздо больше, да и другие хищники теперь могли подтянуться на запах крови. Поэтому он бросился к стонущему мужчине и лезвием кинжала разжал волчью пасть.
Незнакомец застонал с некоторым облегчением:
— Вот тварь! Надо же так вцепиться!
— Идти сможешь? — поинтересовался король. — Желательно отойти отсюда как можно дальше.
— Действительно, — согласился мужчина. — А то у меня совсем не осталось па…
Чего там у него не осталось, понятно не было. Потому что при попытке встать на ногу он взвыл от боли и опять рухнул наземь.
— Э-э-э, да он тебе, кажется, кость сломал, — констатировал Бонзай, внимательно присмотревшись к изрядно окровавленной ноге. Затем быстро огляделся и решительно сунул окровавленный кинжал в руку незнакомца: — Держи! Только не урони, если вдруг на нас кто опять бросится. Понял?
Получив в ответ немного недоумевающий утвердительный кивок, молодой король перекинул руку раненого себе через плечо, левой подхватил за ногу и, крякнув, забросил тело себе на закорки. Несколько раз подпрыгнул, устраивая ношу удобнее, и мелкими шажками поспешил перпендикулярно дующему ветерку. Туман к тому времени почти рассеялся, и в просветах между стволами блеснули лучи восходящего солнца.
Покряхтывающий на спине незнакомец не смог удержаться от похвалы:
— А ты силен, бродяга!
— Ха! Да я самый слабый во всей Вельге, — признался молодой король. — Не готовил из меня отец воина, не готовил…
— Это ты от скромности так говоришь, — продолжались лестные утверждения. — Вон как лихо с двумя волчарами справился.
— Хе! Ты вон четверых затоптал… Уж не знаю как… Заметив, что носильщик задыхается от быстрого шага, раненый тактично примолк, но молодой король вошел в хороший темп, жестокая схватка его взбодрила, вино с Далийской равнины разгорячило, и после окончания подъема он сам заговорил:
— Тебя как зовут?
— Дин, — последовал короткий ответ.
— Ну вот, я так и знал, что ты не из королевства Ягонов. У нас таких имен нет.
— Эт точно. Да я и не утверждал, что местный…
— А что тогда в Вельге делал? — добавил немного строгости в голосе король.
— Ничего, просто частенько сюда за выпивкой наведываюсь, вот и вчера решил винца прикупить. Тем более что меня в Ягоны всю жизнь тянет, а почему, понять не могу, как ни нагряну в гости, так и обопьюсь вашего далийского. Но чаще всего с собой бурдюк брал и сразу уходил. А вчера смотрю: народные гуляния, девки симпатичные пляшут, костры полыхают. Так интересно стало, что и удержаться не смог. Но зато теперь я видел, каков настоящий праздник. До чего ж здорово было. Кстати, а ты не знаешь, по какому поводу так буйно гуляли?
— Знаю… Но лучше бы не знал…
Опять начался затяжной подъем, и оба примолкли. Тем более, что где-то далеко позади послышались волчьи завывания. Все-таки с места «ночлега» они убрались очень своевременно.
Наконец, когда выбрались на сухое светлое место, Бонзай выбрал одно из самых развесистых деревьев и решил сделать привал возле его ствола. Осторожно усадив раненого на узловатые корни, он принялся растирать затекшую шею, поясняя при этом свой выбор и внимательно осматриваясь по сторонам:
— Если по нашему следу пойдут, мы легко заберемся на верхние ветки. Если подсадить не смогу, то на ремнях подтяну. Так что не переживай!
— Да я и не переживаю. Если бы не нога…
Они совместно осмотрели распухающую ногу и пришли к мнению, что промыть рану следует немедленно. Да только ни вина, ни простой фляги с водой ни у того ни у другого не было. Да и ручей по пути не попадался. Бонзай принялся нарезать вокруг маленькие круги и делал это все с большим раздражением и недовольством:
— Ничего понять не могу! Неужели я в своей лаборатории совсем отупел? В трех соснах путаться начал! Ну сколько мы от Вельги прошли? Да еще и на заплетающихся копытах? А ничего узнать не могу! Если солнце светит оттуда, значит, нам надо идти туда. Ну, примерно… А что мы там видим? Проклятье! Да там другой стоит! И лес на нем еще более дремучий, чем этот…
Курсируя зигзагами вокруг раненого, он вдруг услышал с его стороны восклицания:
— Эй! Дружище! Хватит метаться. Лучше иди сюда, я, кажется, догадался, куда нас занесло…
Бонзай не заставил себя долго ждать, присев напротив:
— Дин, ты ведь говорил, что не местный?
— И в третий раз готов это повторить. Но тут вот какое дело… — Он немного замялся, подбирая нужные слова. — Я вообще-то очень мало знаю о вашем королевстве, поэтому мне будет трудно все объяснить… Кстати, а тебя как зовут?
Опять волна подозрений захлестнула молодого короля. Вдруг перед ним шпион злобного дядюшки? Или еще хуже — какой-нибудь резидент из империи пожаловал? Константин Сигизмундович Барека ведь мог и заранее убийцу в королевство Ягонов послать. А потом только прийти с войском и завершить оккупацию без всякого боя.
Поэтому полного своего имени не назвал:
— Бон… Бон меня зовут.
— Хорошее имя, звонкое, — улыбнулся Дин и продолжил вопросы: — А вот скажи, Бон, маги у вас есть?
— М… Что это такое?
— Ну… такие вот колдуны, чудесники. Они умеют делать разные таинственные вещи, фокусы…
— А-а-а, у нас нет таких. Еще прапра-какой-то там дед рассказывал, что все они во времена его молодости на юг подались. Только их у нас шафиками называли. Поговаривают, они до сих пор на крайнем юге творят чудеса разные.
— Шафики? Очень интересно они тут названы… И, говоришь, на юге? Надо будет обязательно туда наведаться.
— Ха! Ты о чем говоришь? Туда несколько месяцев только по морю добираться. Да и то — уже пятьсот лет как косяки монстров все сообщение между материками перекрыли.
— Вот! Теперь об этом и поговорим. Понимаешь, я в некотором роде тоже один из шафиков… — Не выдержав, улыбнулся: — Смешно звучит! Так вот, я тоже могу делать некоторые чудеса и передвигаться сквозь некоторые расстояния. На самом деле я живу совсем в другом королевстве, которого даже нет в вашем мире.
— Да?.. — Бонзай, конечно, не поверил и не смог скрыть своего сарказма: — А где же оно?
— В другом мире. И, поверь мне, миров таких неисчислимое множество. А между мирами существуют определенные дыры, сквозь которые и могут проходить такие, как я… хм… шафики.
— Ага, вы, значит, таким образом за вином ходите? — стал веселиться молодой король.
Но ответ последовал серьезный:
— За вином тоже. Что мы, не люди? Тоже хочется чего-нибудь вкусненького и ядреного. Так вот вчера я уже возвращался в свое королевство, когда встретил тебя на дороге. Как мне помнится… Ну и мы с тобой пересеклись. Вот… Потом я вроде решил тебя проводить, хотя и удивился, чего это ты в лес среди глубокой ночи поперся. Ну а когда узнал, что виновата женщина, все понял. Затем у меня были провалы в памяти, но, кажется, в какой-то момент я осознал, что я уже в своем королевстве. А рядом ты идешь, подпеваешь. Помнишь, я тебя спрашивал: не зайдешь ли ты ко мне в гости?
Бонзай Пятый ошарашенно закивал, но ответил категорическим отрицанием:
— Не помню…
— Зато я помню! Ты утверждал, что очень хочешь, но очень не можешь. Потому что ждешь в гости каких-то отмороженных барсучков, которые должны устроить твоему любимому дядечке подлянку. Правильно я помню?
— Ну… насчет «любимого» и «барсучков» тут явная путаница, но по сути все правильно…
— Вот! Значит, я тебе поверил, и мы вернулись обратно в королевство Ягонов через другую дырку. А потом я тебя немного проводил и мы стали прощаться…
— А потом?
Лоб незнакомца покрылся глубокими морщинами от натужных воспоминаний:
— Хм… Потом?.. А потом ты мне наступил на руку! До сих пор болит.
Бонзай долго смотрел, как его ночной собутыльник ласково поглаживает пальцы на левой руке. Затем не выдержал:
— Ладно, ты меня проводил, мы с тобой попрощались основательно. Все-таки бурдюк был большой…
— Ага, двенадцать литров…
— …Но как мы в таких дебрях очутились?
— Просто! Ведь пока мы брели по дороге моего… королевства, то успели по твоему проскочить раз в двадцать больше. Понимаешь, в разных мирах — разные плотности расстояний. Суть самого понятия «плотность» улавливаешь?
— Издеваешься? — обиделся молодой король. — Все-таки я — один из лучших ученых своего королевства. Если не самый…
— Уф! Тогда с тобой будет попроще. Он переставил раненую ногу в другое положение, скрипнув зубами коснулся запекшейся корки крови. Бонзай тем временем лихорадочно проводил вычисления в уме и, придя к определенному выводу, все-таки решил уточнить:
— Значит, мы сейчас находимся от Вельги на расстоянии не одной мили, а двадцати?
— Плюс-минус миля.
— Значит, четыре, максимум пять часов усиленного бега. Да и зачем бежать так далеко? Можно ведь до ближайшего тракта добраться, хутора, постоялого двора. Уж мне-то лошадей любой одолжит. Посидишь тут на дереве до моего возвращения?
Дин счастливо улыбнулся:
— Хотел бы я иметь такого друга! Знаешь, чем ты мне больше всего понравился? Ведь ни секунды не раздумывал: когда понял, что у меня нога сломана, сразу на закорки — и поволок. Да и сейчас собрался хоть пять часов бежать, но помощь приведешь. А у меня и мысли не было, что ты меня бросишь. Бон, ты классный парень! И я надеюсь тебя обязательно отблагодарить как самого лучшего друга.
Он с искренней улыбкой протянул руку для рукопожатия, и Бонзай Пятый ее торжественно пожал. Мелькнула, правда, мыслишка, что почти незнакомый мужчина может и шпионом оказаться, и слишком уж корыстным хитрецом, который, зная короля в лицо, просто хочет втереться в доверие. Но в душе почему-то крепла уверенность, что перед ним в самом деле одна из тех легендарных личностей, которых называли шафиками. Одно умерщвление четырех волков чего стоило, а ведь Дин намного легче и стройнее короля.
Рукопожатие кончилось, и Бонзай резко выдохнул:
— Давай подсажу на дерево — и бегу. Но раненый неожиданно возразил:
— Нет. Зачем тебе потом опять переться назад в такую даль. Лучше помоги мне еще чуть-чуть продвинуться вперед. Хотя бы на четверть мили. Уверен, там отыщется очередная дырка в мое королевство.
— Разве их так много?
— Предостаточно! Я и так по пути сюда высматривал внимательно, так что пропустить никак не мог. Значит, очередной радиус уже близко.
— Они что, располагаются кругами?
— Короткими дугами. Причем по всем векторам.
— Хорошо, я тебя пронесу без всякого труда. Но ведь ты не сможешь сам потом идти. Кто тебе там окажет помощь?
— Все очень просто. Постараюсь выйти сразу возле своей… как бы это точнее сформулировать… ага, передвижной лаборатории. А в ней у меня такие есть средства оповещения, что вскоре появятся врачи, спасатели — и за мое здоровье тогда можно не волноваться. Скорее я за тебя переживать буду.
— Ха! — хвастливо подбоченился молодой король. — Не такая уж я и лабораторная крыса, коллега, чтобы за себя не постоять. Тем более что я уже прекрасно сориентировался: хоть здесь и глушь, но не настолько, чтобы бояться нападения другой такой волчьей стаи. Они вообще в эти места редко забредают. Тем более, в такой солнечный день.
— Ну, если так…
— Только так! В какую сторону идем?
— Придерживайся того же направления.
— Тогда держись… э-эх! И катайся! Бонзай опять несколько раз подкинул тело на плечах, укладывая удобнее, и с прежней сноровкой поспешил в путь. Вспотеть или устать на этот раз он не успел. Дин вскоре отозвался сиплым голосом:
— Правее! Еще правее! Вон к тому дубу. Молодой правитель королевства Ягонов смотрел во все глаза, но никакой дыры или чего-либо подобного не заметил. Но после тщательной корректировки курса, которая звучала из-за спины, он усадил раненого на небольшой валун. Тот очень медленно наклонился влево, и вдруг часть его настороженного лица стала исчезать. Создавалось впечатление, что он прячется за невидимой преградой. Вслед за головой спрятались плечи, левая рука и часть торса. Единственный свидетель такого чуда окаменел на месте. Но вскоре довольное лицо Дина появилось обратно:
— Все в порядке, моя лаборатория на месте, и я в нее сползу прямо с этого валуна. — Он опять протянул руку для последнего рукопожатия: — Прощай, дружище и желаю тебе здравствовать вечно. А я, как только подлечусь, сразу к тебе и наведаюсь. Где тебя, кстати, искать в Вельге?
Так и не выпуская руки, король неожиданно замялся.
«Вдруг и в самом деле наведается? Тем более, что не простой это человек, шафик. Глядишь, воспользуется своими возможностями, какую-никакую полезную услугу окажет. — Неожиданно в голову ворвалась будоражащая мысль: — Вдруг он сумеет мне дельный совет дать, как врагов от королевства отвадить? Или чудесами какими пособит? Только вот успеет ли?»
Вслух же начал бормотать:
— Да что там искать, спросишь Бонзая, тебе все покажут, где меня найти. В крайнем случае скажи, что ты шафик Дин. Бегом ко мне проведут.
— Да?.. Так шафиков у вас уважают?
— Ха! Пусть только попробуют теперь не уважить. А вот насчет помощи… — Он взглянул на окровавленную ногу своего собутыльника. — Ты когда в гости нагрянешь?
— Через недельку-две.
— А раньше никак нельзя?
Глядя на враз погрустневшее лицо своего нового друга, Дин постарался придать своему голосу оптимизма:
— Да не переживай ты по поводу этих глупых баб! Вот увидишь, все образуется. Такого парня любая красотка уважить мечтает.
— Да пес с ними, с бабами, — отмахнулся Бонзай. — Тут проблемы покруче на темечко давят.
Раненый понимающе кивнул:
— Ладно, тогда буду через три дня, максимум через четыре. У нас такие переломы быстро лечат, разве что гипс чуток мешать будет. Так что жди. И разузнай, где можно будет еще далийского вина прикупить. А то я последнее забрал на постоялом дворе.
— Сделаем!
Рукопожатие — и раненый стал сдвигаться на валуне в сторону. Потом вставил в невидимое пространство здоровую ногу, обо что-то там оперся… Скрылись руки, ухватившиеся за нечто невидимое, и он плавно выскользнул из этого мира всем телом. На валуне не осталось даже влажного следа или царапинки. Только в одном месте он теперь блестел, словно кто-то тщательно вытер пыль.
Некоторое время Бонзай Пятый обалдело смотрел на это поблескивающее место, затем глубоко вздохнул, помотал головой, сориентировался по солнцу — и с места перешел на бег, интенсивно переваривая на ходу разнообразные мысли:
«Если бы мне кто-то рассказал что-то подобное — ни за что бы не поверил. Вот интересно, поверят ли мне? Впрочем, лучше пока вообще никому ни слова, еще примут за буйно помешанного или перепившегося. Да и вообще, явится ли Дин в гости во второй раз?.. Почему — второй? Ведь наверняка он уже сюда и раньше за винишком хаживал. Сам ведь признался. Только бы его привели ко мне и по пути не вздумали обидеть! Надо будет обязательно объявить народу, что как только появится шафик Дин, пусть его немедленно и со всеми почестями ведут во дворец. Даже если он вообще не появится, хоть какое-то время еще буду жить надеждой…»
Вот так три года назад, сразу после коронации Ягона Бонзая Пятого, и началась крепкая дружба двух совершенно разных людей из не менее разных эпох.

Глава третья
БОРЬБА ЗА ПЕРВЕНСТВО

Мечта любого шпиона — получить задание прикинуться миллионером. Да не просто кратковременно притвориться, а сыграть роль от всей души и с небывалым размахом. Только вот никому из всемирно известных агентов подобное не удавалось. Во всяком случае, история об этом умалчивает. Даже Джеймс Бонд хоть и подвизался иногда под маской удачливого бизнесмена, но никогда правительство Великобритании не давало ему безлимитный кредит и разрешение тратить любые деньги на самых прекрасных женщин.
В этом плане Борису Викторовичу Королюхову повезло. Несказанно, баснословно и невероятно повезло. Причем счастье подвалило не на один день и даже не на одну неделю. Шел уже третий месяц, как ретивый агент жил в одном из самых фешенебельных районов и считался хозяином одного из самых роскошных особняков патриархальной Европы. И привело его к этому сочетание огромного числа совпадений. Хотя изначально, вне всякого сомнения, Борис приписывал свое выдвижение на такое немыслимое задание только своим личным качествам. Немецкий он знал превосходно, разговаривая на нем как урожденный шваб. Он был способен уничтожить голыми руками чуть ли не любого человека, невзирая на свой невзрачный вид напуганного толстячка-простофили. Приняв окончательное решения, действовал жестко, беспощадно и с наводящим ужас цинизмом. Если поступал приказ зачистить место от свидетелей, он никогда не гнушался сделать контрольный выстрел в затылок даже малолетним детям. В конторе его за подобные поступки недолюбливали почти все коллеги, но он и с ними старался поддерживать самые приятельские отношения. Однако обмануть коллег было сложно, а вот простых обывателей…
Борис талантливо, скорее даже гениально входил в любой разговор, поддерживал любую беседу и мог очаровать почти любого встреченного прямо на улице человека мужского пола, и девять из десяти — женского. Одна десятая женщин — обычно это были самые красивые и ослепительные — его сразу отвергала. Нет, они не оказывались очень уж умными, хотя и таких хватает среди красавиц. Но даже «глупые блондинки» от него сразу шарахались, инстинктивно чувствуя смертельную опасность. Пожалуй, только эта неприятная особенность больше всего бесила агента Королюхова. Поэтому в случае необходимости умертвить мало-мальски симпатичную женщину он действовал с редкостным садизмом.
А уж в обыденной жизни он просто заставлял себя репетировать знакомство с любой особой женского пола.
Пытался он в свое время наехать и на Александру, зажав девушку как-то раз в узком коридоре конторы. Ухватив ее за аппетитную попку, он с придыханием прижал молодое тело к себе:
— Ну что, детка, развлечемся сегодня вечером? Полностью игнорируя потные ладони у себя под юбкой, девушка с отчужденным выражением буркнула:
— Только с моим трупом.
— Согласен! Мне и такое понравится, — затрепетал садист. — Но ты могла бы и при жизни быть поласковее со старшим коллегой…
В конторе его за глаза называли Каралюхом, презрительно коверкая по-польски фамилию на тараканий лад. В глаза подобное мог сказать только шеф Павел Павлович, а с того памятного часа — и Александра:
— Слышь, ты, Каралюх, если мне шеф прикажет, а финотдел расплатится, то я тебя как угодно приласкаю. На седьмом небе будешь от экстаза. Но! Деньги — вперед!
— Так я тебе и сам заплачу…
Девушка заглянула прямо в мутные, словно наполненные желтоватым гноем, глаза и прошипела:
— А свои деньги, Каралюх, засунь себе в задницу! Я работаю только на родное государство.
После чего лбом резко ударила коллегу в переносицу и, пока тот приходил в себя, спокойно удалилась. Через пять минут шеф лично поднес свой кулачище под окровавленный нос подчиненного и глухо пригрозил:
— Еще раз до нее дотронешься без приказа — собственные гениталии проглотишь под моим руководством. Свободен!
За Павловичем ходила слава самого сурового командира. Нескольких подчиненных он за свою карьеру пристрелил, нескольким свернул шеи. Причем сделал это при явном неповиновении. Но не раз упоминали, что добрый десяток агентов так и не прошел тяжелейшие испытания боем, погибая или на полосе препятствий, или в банальном тренировочном бою. Так что еще в момент произнесения угрозы Бориска Каралюх избрал единственно верную тактику поведения и неожиданно бодро ответил:
— Каюсь, шеф! Виноват! Просто неудачная шутка. Готов просить прощения.
Шеф уже уходил, поэтому только проворчал через плечо:
— Считай, что ты его уже получил…
Кровных врагов у Бориса хватало. Но с тех пор Александра выдвинулась на первое место. Хотя своим радушием и искренними беседами он сумел убедить девушку, что действительно повел себя как последняя свинья и глубоко раскаялся. Вдобавок он и сам несколько раз безбоязненно вступился за Шурку в нескольких пикантных ситуациях и пару раз интенсивно подрался с самыми пошлыми остряками. По крайней мере, со стороны все стало выглядеть пристойно и с искренними дружескими симпатиями. Даже шеф как-то раз сильно удивился, когда Каралюх при распределении ролей в одном очень опасном задании стал настаивать на постановке Александры в более безопасное место:
— Пойдешь вместо нее?
— Конечно!
И пошел. И справился неплохо. Чем еще раз удивил начальство.
Но Павел Павлович и догадаться не мог, что теперь он сам в списках личных врагов стоит на втором месте. Насолить такому зубру даже по мелочи, Борис не мог. Да и возможностей не подворачивалось. Но он умел выжидать и очень хорошо готовиться. Порой гениальностью природа и последнюю мразь не обделяет. А уж такой человек, как Королюхов, явно относился к группе самых сообразительных.
Поэтому, заполучив роль миллионера и кредитные карточки с неограниченным лимитом, он понял, что его звездный час настал. В мистические свойства объекта наблюдения он не поверил сразу и бесповоротно. Мигом пришло осознание, что родной конторе здесь ничего не выгорит, кроме неприятностей. А следовательно, Павла Павловича за перерасход средств, в лучшем случае для него, задвинут куда-то на задворки истории. Большего не требовалось. И Борис с особыми изысками принялся тратить полученные огромные средства. Его изобретательности и выдумке в этом вопросе оставалось только позавидовать.
Ну а когда он узнал что к этому делу после загадочного исчезновения «третьей» присоединилась Александра, то от радости выпил за раз полбутылки коньяка, не отрываясь от горлышка. Ничем больше особо не показывая своей радости и понимая, что каждое его слово и жест и так записывается на камеры. Но спиртное он пил частенько и ничего страшного, если один раз и всосал за раз полбутылки. Да еще и закусил словами:
— Вот теперь засну без снотворного. Конечно, выполнение основного задания он ставил превыше всего. И ради установления дружеских контактов с Динозавром применял все свои мыслимые и немыслимые умения и уникальные возможности. Но вторая его ипостась работала только над одной проблемой: как можно быстрее устранить с горизонта шефа и после этого безбоязненно уничтожить Александру. Само собой, в идеальном варианте — не просто уничтожить, а сделать это с особыми садистскими спецэффектами, потворствуя своим самым низменным инстинктам.
Большую роль в сложившейся ситуации играло соперничество. Доказать, что именно он, Королюхов, разработает объект до конца, предъявив миру Дина как ничего не стоящую пустышку, означало поставить себя на самую высшую ступень в иерархии спецслужб. Мечта развенчать таинственность этого монстрика Дина не только придавала значимости собственным заслугам, но и позволяла оставить опасного Павловича в дураках, а его ставленницу — в покойницах. Что и требовалось.
И вчера агенту, подвизающемуся под маской миллионера, удалось сделать в этом направлении самый удачный шаг. Как всегда, ему сообщили заранее, что объект, по всем признакам, готовится выйти из дома, и Борис в своем изысканном костюме поспешил на зеленый участок, расположенный между дорогой и домом. За ним тут же поспешил вызванный из тылов громадной территории садовник, и они вместе принялись спорить по поводу декоративных кустов перед домом.
Вышедший на крыльцо соседнего особняка Дин с удовольствием вдохнул полной грудью свежий воздух, но вслед за тем сразу скривился от противного голоса садовника. Ведь он не знал, что именно из-за такого голоса и именно ради такого случая этот «садовник» подбирался агентом Королюховым.
— Господин Бонке, — скрипел тот в сторону своего, тоже кривящегося нанимателя, — вы должны в этом деле прислушиваться к голосу профессионала. Поверьте, со временем вы сами будете удивляться вашей несговорчивости.
— Да в гробу я видал такой профессионализм! — с безапелляционностью простого крестьянина возражал миллионер. — Что толку, Клаус, в твоем высшем образовании, когда у тебя нет элементарного чувства стиля.
— Да как вы смеете меня оскорблять! — еще противнее завизжал садовник. — Раз вы богатый, то не думайте, что вам все дозволено!
Словно досадуя на такое тупоумие, Борис схватился за голову и со стоном отвернулся. При этом он словно бы случайно заметил бредущего к своему автомобилю Динозавра:
— О! Сосед, будьте нам судьей! — воскликнул он радостно. — Прошу вас, рассудите как лучше.
— Если я могу быть чем-то полезен… — Сосед прошел по аккуратно подстриженному газону, разделяющему участки, и вежливо поинтересовался: — В чем дело?
— Вот, взгляните. — Борис, который сейчас прикрывался фамилией Бонке, подал соседу чертеж: — Мой садовник настаивает на изменении наружного дизайна. Вот эти кусты он хочет расположить вот так, деревья переместить сюда, здесь добавить островком десяток тополей, а вот на этом месте устроить большой розарий.
Когда Дмитрий Светозаров понял замысел садовника, то чуть не расхохотался. Наружный дизайн в данный момент был просто великолепен. Чувствовалась рука истинного профессионала. Но то, что предлагал «высокообразованный» Клаус, не лезло ни в какие ворота. Скорее всего, маэстро садовых ножниц просто намеревался придать себе значимости в глазах недалекого миллионера и попутно обобрать его на дорогостоящем заказе. Это было понятно даже младенцу, обладающему хоть капелькой чувства прекрасного.
Но, наткнувшись на злобный взгляд садовника, Динозавр не стал высказываться со всей прямотой, а посоветовал со всей возможной дипломатичностью:
— Мне кажется, все соседи будут против такого проекта из-за тополей. Не хватало нам здесь только туч летающего пуха, на которого у половины жителей стойкая аллергия. Это раз. Ну а во-вторых, лично мне никоим образом не понравятся рои пчел, которые все теплое время года будут залетать в мои окна. Здесь все-таки не ферма и не скотный двор!
Кажется, такие высказывания не только насторожили, но и напугали препротивного Клауса. Проскрипев что-то неразборчивое, он захватил свои планы и скрылся за дальним углом дома.
Бонке замычал от удовольствия и вытер ладошкой пот со лба:
— Уф! Ты просто не знаешь, как ты меня выручил.
— Да чего там, — улыбнулся сочувственно Дин. — Для соседа не жалко.
— Ты не представляешь, как он меня достал!
— Странно. Уволь его к чертовой матери — и всего делов!
— Ага! Так он и уволился! — запричитал Борис, чуть не плача. — Я было попробовал намекнуть, так он мне и профсоюзом обещал наехать, и лигой безработных, и комитетом по защите прав простого населения. Ты знаешь, я сам порой наглый и хамоватый, но от хамства этого Клауса меня чуть удар не хватил. И вот теперь он еще и выдоить меня решил на ровном месте.
— Если бы только выдоить! А то ведь опозоришься и в самом деле перед соседями.
— Что же мне с ним делать? Он ведь не успокоится… Динозавру стало немного жаль соседа-весельчака, и он задумался — всего лишь на минуту:
— Ты вон каких красавиц в дом водишь. Так подговори одну из них, пусть по саду прогуляется да этого «гения по чертополохам» хоть разок к сиськам прижмет. Сразу же делай фото — и подавай на него в суд за совращение твоей невесты. Еще и сам будет просить, чтобы его уволили без выходного пособия.
Лицо Бориса расплылось в блаженной улыбке:
— Как просто… Почему я раньше не догадался? Ну, сосед, спасибо! С меня причитается! — Он с благодарностью потряс руку Дина и уже собрался расстаться, как вдруг сообразил, что поступает не совсем вежливо. Некоторое время на его сморщенном лбу явственно читалась жаркая борьба между жадностью и мотовством, но потом все-таки желание выглядеть гостеприимным победило: — Приглашаю ко мне на чашечку кофе. Заодно и дом посмотришь.
— Да я, в принципе, твой дом осматривал, когда он стоял на продаже, — с сомнением отозвался сосед, но тут уж в господине Бонке взыграла тщательно лелеемая хвастливость:
— Но ты его видел без мебели и всего остального! А вкус у меня все-таки есть, хоть я и сам из простой… — Тут он замялся, подбирая слова и пытаясь скрыть оговорку: — Хотя я никогда не зазнавался!
Из чего стало понятно, что Борису Бонке просто обломилось гигантское наследство и теперь он превратился в эдакого сибарита, прожигателя жизни. Прижимистость, экономия и жадность до сих пор в нем сидели довольно крепко, но вот женщины его точно вскорости разорят, потому что на них он не жалел никаких средств. Да и не только на них, как оказалось. Немного подумав, он решительно выдохнул:
— Ну а к настоящему бразильскому кофе я тебя угощу коньяком на твой выбор. У меня в баре сейчас скопилось три тысячи двести шестнадцать сортов и наименований.
— Сколько?! — не поверил своим ушам сосед.
— Сколько слышал! — продолжил хвастаться Бонке. — Причем я собираю и пробую только самые лучшие.
— Ну… — Дин развел руками, хотя перед этим мельком взглянул на часы. — Как говорила моя гулящая бабушка, от таких предложений не отказываются. Тем более, что коньяки и бренди я просто обожаю и сам в них неплохо разбираюсь.
— Правда?! — Борис с самым искренним дружеским восторгом подхватил соседа под локоть и потянул в свой дом: — Тогда мы сейчас проведем совместную дегустацию нескольких новинок моей коллекции и обменяемся мнениями. Как здорово! Что ты же раньше скрывал?
— А ты спрашивал?
Так они, балагуря, и вошли вовнутрь. Но еще на пороге агент Королюхов дал условный сигнал своей группе поддержки. Те немедленно приступили к операции «Доставка тел». Причем очаровательных прелестниц намеревались доставить лучших из обитающих в округе. Вдобавок именно тех, что уже бывали в гостях у развратного миллионера и очень старались в очередной раз заработать не менее щедрую плату за свои ласки. Вариантов для такого случая было несколько, и, следуя поступившей команде, надлежало подвезти парочку самых эффектных и соблазнительных бестий.
Пока расторопная кухарка готовила кофе, Бонке быстро показал соседу основные достопримечательности утонченно и со вкусом обставленного дома и усадил в огромном салоне на уникальные кожаные кресла из крокодильей кожи. Вся тыльная стена помещения была оборудована под роскошный бар, на полках которого в несколько рядов теснились тысячи бутылок. При виде такого многоцветного изобилия Дмитрий Светозаров не смог сдержать восклицания:
— Ух ты! Впечатляет!
— Красиво жить не запретишь!
— Но как же ты хранишь такое достояние? Ведь у тебя такие оргии порой слышатся… Наверняка девицы не один раритет выхлебали. А?
— Еще чего! — самодовольно ухмыльнулся Борис. — Для баб-с есть пойло попроще. Я их к бару и близко не подпускаю. Его содержимое лишь для настоящих гурманов и сибаритов. — Он элегантно поставил на столик три бутылки, запечатанные сургучом. — Вот, присмотрись, встречал когда-нибудь такие?
— Увы, не довелось. Хотя надписи на кастельяно.
— Ну да, это мне по специальному заказу из Испании привезли.
— Почем взял? — деловито поинтересовался Динозавр. После чего хозяин дома на короткое время помрачнел челом. Но потом, вздохнув, быстро взял себя в руки, предвкушающе улыбаясь:
— Вот давай вначале попробуем — и только после этого дадим предположительную оценку каждому.
Полчаса опробований переросли в целое представление, диспут и исторические экскурсы в прошлое благородных напитков. Борису Бонке удалось поразить соседа своими обширнейшими знаниями в этой области. Он, несомненно, оказался гораздо большим экспертом, чем Динозавр, как в «чистом» виноделии, так и в производстве более крепких напитков. Ценность дегустируемых сортов, тоже по обоюдному мнению, оказалась соответствующей баснословной цене, и теперь Бонке радовался как ребенок, выражая укрепившееся доверие к поставщику. Как следовало из этого, вскорости новые сорта редкого бренди из глубоких подвалов Кадиса пополнят многочисленную коллекцию.
Само собой, что и Дин пригласил соседа на следующий раз в свой дом для дегустации весьма и весьма, как он загадочно выразился, диковинных вин. Ко всему прочему, и все три бутылки, стоящие на столе, медленно, но неуклонно пустели. Пить такую амброзию для собеседников оказалось сплошным удовольствием.
Вот тут как раз и появились доставленные в лимузине женщины. Ими оказались две сестры-близняшки, самые знаменитые топ-модели в этом земстве. Как только Динозавр их рассмотрел и узнал, то у него отвалилась челюсть и он лишился дара речи. Красотки тем временем с веселым смехом набросились на хозяина дома, тиская его за все места и осыпая его немного смущенную физиономию горячими, страстными поцелуями. При этом они еще успевали весьма кокетливо и игриво посматривать на гостя, что тоже было с ними оговорено заранее. После окончания этих пылких приветствий Бонке кое-как вырвался из пылких объятий и стал знакомить девушек со своим соседом. Еще пять минут — и оттаявший, вновь обретший дар речи Динозавр интенсивно включился в веселый, ни к чему не обязывающий диалог, который касался только показов мод да прибытия в город одного из ведущих стилистов Европы.
А тут и очередь кухарки подошла, уже переодевшейся в лучший костюм прислуги-официантки. С интонациями хозяйки публичного дома она громко заговорила от двери:
— Герр Бонке, где прикажете накрывать на стол?
— Во внутреннем дворе, возле бассейна! — отозвался хозяин, а когда кухарка вышла, заговорщицки подморгнул соседу: — Девочки просто обожают совмещать купание с застольем и прямо-таки бравируют своей наготой. Надеюсь, ты не сомневаешься, что они того стоят?
— Нисколечко! Такие аппетитные попки сразу вызывают повышенное слюноотделение.
— Так ты присоединишься к нашей трапезе?
— Я даже не знаю… Может, в следующий раз, когда я возьму своих подружек? Мне ведь тоже есть чем похвастаться.
— Проще им позвонить сейчас, — подсказал Борис, несколько ревниво прижимая топ-моделей к себе. — Раз пошла такая пьянка…
Кажется, сосед уже мысленно согласился и потянулся за своим телефоном, как вдруг его взгляд наткнулся на большие напольные часы:
— Кошмар! — Он даже за голову схватился. — Я к тебе только на полчаса зашел, а скоро уже час, как я здесь. Извини, мне обязательно надо быть в одном месте.
Казалось бы, для агента такой неожиданный уход объекта может послужить разочарованием, но Борис Королюхов оказался гениальным актером до конца. Динозавр явственно рассмотрел мимолетное облегчение на лице миллионера Бонке и даже услышал довольный вздох. Сразу становилось ясно, что за своих красоток этот богатый наследник любому глотку перегрызет. Да и в самом деле, куколки того стоили, поэтому Дмитрий Светозаров по-приятельски хлопнул обеспокоенного соседа по плечам и пообещал на прощанье:
— Ничего, в следующий раз я тебе таких чаровниц покажу — обзавидуешься! Позже созвонимся!
— Ага! — только и буркнул Бонке, со всем вожделением прижимаясь к красоткам и нервно дожидаясь момента, пока сосед удалится, чтобы со всей страстью наброситься на красавиц.
Выходя на лужайку, Динозавр восхищенно мотал головой и с хихиканьем представлял разыгрывающиеся у него за спиной откровенные сценки. Да еще и приговаривал при этом:
— Классный мужик! И чего я сразу с ним не сблизился? Ничего, мы с ним вскоре ка-а-ак загуляем! Но где он столько коньяка набрал?.. Настоящий нувориш!
Поздним вечером после тщательного анализа каждого жеста и каждого слова Павел Павлович признал работу агента-миллионера идеальной. Все полагали, что Каралюх на верном пути, а огромное количество потраченных денег все-таки переходит в качество и приносит определенные плоды. Сам Борис был на седьмом небе от счастья и гордости, но еще выше он поднялся в своем злорадстве. Очередные расходы теперь станут еще больше, так что шефу в скором будущем ну никак не отвертеться от неприятностей. И вдобавок тщательно рассчитанная и выверенная операция самой Александры летела коту под хвост. Она сделала ставку только на ностальгические воспоминания объекта и его многолетние привычки, но получалось, что расчет не оправдался. Как говорится, клиент сделал ручкой и не спешил сунуть голову в расставленную ловушку. Тем более что сама ловушка, по безапелляционному мнению Королюхова, выглядела хуже, чем мышеловка без сыра и пружинки. Формальная, дешевая пустышка.
Этой ночью миллионер Борис Бонке спал, удовлетворенный во всех отношениях: морально, телесно, алкогольно и даже, так сказать, злорадно. Все шло как нельзя лучше.
Только вот на следующий день роли поменялись: первую победу одержала Александра. Ее тщательно и скрупулезно разработанный план тоже дал отличные результаты. Клиент клюнул на живца.
Началось все сразу после завтрака, когда Дмитрий Петрович Светозаров вышел на крыльцо своего дома с большой спортивной сумкой. Несколькими минутами раньше стоящий через два проулка лимузин господина Бонке сорвался с места по сигналу группы наружного наблюдения и подъехал к дому аккурат в тот момент, когда сосед пересекал свою лужайку по дорожке. Приходилось варьировать моменты «случайных» встреч со всей возможной выдумкой. Ведь будет слишком подозрительно сутками ругаться с хамоватым садовником, а так — просто очередное совпадение, хозяин вернулся из деловой поездки.
Кстати, Борис сделал вид, что не пытается заговорить первым, когда вылез из лимузина. Просто несколько стеснительно махнул приветственно рукой. Зато сам Динозавр заговорил с поощрительной улыбкой:
— Ну как вчера, расслабился?
Физиономия соседа сразу расплылась от счастливых воспоминаний:
— Очень даже ничего! Они такие выдумщицы… — И, уже почти разминувшись, обернулся с недоумением на сумку: — Да ты никак еще и в гольф играешь?
— Тебе он так нравится?
Агент знал, что объекту этот вид спорта совершенно не нравится, поэтому мастерски скривился:
— Терпеть не могу! Несколько раз меня затягивали, так я чуть от скуки не помер. И чем это он вас всех так прельщает?
— Да нет, мне эти походы за престижем тоже не нравятся, — хохотнул Дин, подходя к своему авто и закидывая сумку в багажник. — Здесь коньки, наколенники, теплая одежда. Еду на каток.
Продолжающий идти бочком к своему крыльцу Бонке резко встал и завистливо воскликнул:
— Класс! Я тоже обожаю коньки и каток. Только вот меня никто толком не учил кататься.
— Чему там учиться? — Сосед обошел машину и оперся на крышу со стороны своей двери. — Хочешь, присоединяйся, и поедем вместе.
— Да у меня и коньков-то нет…
— Там все есть напрокат. Поехали!
Будь воля Королюхова, он сразу бы согласился и сделал все, чтобы испортить задумку Александры. Но в данном случае он просто вынужден был только подыгрывать. Поэтому и выдал приготовленную самой жизнью фразу:
— Езжай сам, у меня тут еще дела. Но как освобожусь, постараюсь успеть хоть пару кругов с тобой прокатиться.
— Ну вот, а говорил, не умеешь! — Динозавр показал большой палец: — Жду! Часа три я там точно пробуду! — Плюхнулся на сиденье и уехал.
Тем временем агент уже давил со злостью на кнопки карманного сигнализатора, запуская в программу операцию «Каток». Хоть он и кипел от злости и служебной ревности, но прекрасно понимал: если что не так, шеф по головке не погладит — будет терзать потом за каждую секунду промедления. Сейчас ему оставалось только блаженно надеяться, что объект так и не клюнет на подставляемого ему живца. Вот тогда Борис от всей души похохочет над дурочкой, отзывающейся на базарную кличку Шурка.

Глава четвертая
ПОМОЩЬ ДРУГА

В королевстве Ягонов Дин появился в срок, как и обещал. Хотя день уже заканчивался и близился вечер.
Тем не менее его рассмотрели издалека, когда он приближался со стороны леса к западным воротам. Да и выделялся из числа путников: опирался при ходьбе на палочку, был облачен в одежды явно иноземного покроя, а за спиной у него висел слишком уж отличающийся от здешних стандартов вещмешок. Заранее предупрежденные стражники теперь тщательно присматривались к каждому, кто входил в город, поэтому сразу заметили совпадение всех примет. Самое главное, по описанию короля, гость мог прихрамывать на правую ногу. Сомнений почти не было.
Обычно одиноких путников в Вельгу пропускали без всяких вопросов, пошлина распространялась только на ввозимые товары, но на этот раз старший наряда шагнул навстречу незнакомцу:
— Добро пожаловать в столицу нашего королевства! По какому делу идете в город?
Тон у дюжего воина был вежливый, скорее даже предупредительный, поэтому Дин сразу решил выложить свою просьбу именно ему. Хотя и сомневался, что ему вот так сразу укажут путь к нужному человеку. Все-таки в Вельге проживало около тридцати тысяч человек, да и приезжих постоянно крутилось около пяти тысяч. Но если припомнить, что Бон хвастался, что он чуть ли не самый лучший ученый данного королевства, то и первый встречный воин вполне мог знать к нему дорогу.
— Мне нужен Бонзай. Не подскажете, как к нему пройти?
— Почему не подскажем, мил человек. — Старшина наряда, похоже, даже обрадовался гостю. — К нашему Бонзаю многие приходят. Только как вас звать-величать?
— Шафик Дин, — ответил гость, почему-то давя непроизвольную улыбку.
Теперь отпали последние сомнения, и воин стал действовать по жесткой сути инструкции:
— Мы предупреждены о вашем прибытии и сейчас вас проводят. Боди! — обратился он к одному из младших стражников. — Проводи господина шафика в малую посольскую избу!
Когда гость в сопровождении воина отправился от ворот по внутренней улице, старшина дал отмашку второму подчиненному:
— А ты скачи к его величеству и доложи о том, что шафик уже в столице.
Вскоре и всадник умчался по параллельной улице и, естественно, добрался до королевских палат гораздо раньше пеших. Повезло отыскать молодого монарха чуть ли не сразу. Тот, видимо, и так находился в нетерпении, сидя у окна и выглядывая на центральную площадь. А как увидел скачущего во весь опор всадника — поспешил на парадное крыльцо. Выслушал доклад, потер на радостях руки и полез в карман сюртука:
— Благодарю за службу! Весь наряд получит поощрение, а это — за хорошую новость!
Воин ловко поймал брошенную большую серебряную монету, которая приравнивалась к малому золотому, и рявкнул на всю площадь:
— Рады стараться, вашличество! — На такую сумму весь наряд славно погуляет в трактире после окончания смены.
А король уже распоряжался своими помощниками:
— Встретить гостя учтиво, усадить в первой приемной, предложить легкие напитки. В малой столовой накрыть стол на двоих, чтобы выглядело скромно и не чрезмерно, но — лучшие блюда и закуски, как я перечислял раньше. И никаких посторонних разговоров!
Затем лихо развернулся на каблуках и помчался переодеваться в более скромные одежды. Не хотелось ему почему-то с первой минуты встречи в собственном дворце кичиться перед новым товарищем ни своими нарядами, ни своим наивысшим титулом.
Когда молчаливый провожатый привел Динозавра к малой посольской избе, тот окончательно утвердился в мысли, что его товарищ все-таки занимает в столице достойное место. Наверняка редкие в этом мире ученые и здесь ценились должным образом, раз такой молодой парень обитает поблизости от королевского дворца. Сам дворец, к которому почти примыкали обе посольские избы, напоминающие разные по размеру гостиницы, не отличался громадными размерами или ненужной помпезностью. В иных мирах Торговцу доводилось видеть дворцы в десять раз крупнее, чем этот. И строились они порой в таких мелких королевствах, что вся их площадь могла поместиться в пригороды Вельги. Легкое здание скорее напоминало изящный замок, чем тяжелую махину монаршей резиденции. Зато как оно оригинально смотрелось из-за массы отличительных деталей и редкого сочетания элементов наружной отделки! Любо-дорого было посмотреть!
На входе в посольскую избу гостя поджидал слуга в ливрее зеленого цвета, который чинно поклонился и попросил следовать за собой. Заведя в уютную приемную с удобными диванами и креслами, сплошь устеленную искусно выделанными медвежьими шкурами, слуга предложил присесть с дороги, выпить чего-нибудь прохладительного и подождать самое короткое время. После чего величественно удалился.
Ничего не оставалось, как аккуратно усесться возле столика, отложив палочку в сторону. Но только гость стал присматриваться к прозрачным графинам и выбирать напитки по запаху, как в гостиную ворвался Бон, на ходу раскрывая руки для приветствия.
— Дин! Как я рад тебя видеть!
— О! Бон! И я тебя тоже!
Они похлопали друг друга по плечам как старые добрые друзья. Затем сразу посыпались вопросы:
— Как твоя нога? Не болит? Не далеко пришлось идти? Или удалось найти дырку близко от Вельги?
— Нога до свадьбы заживет, как говаривала моя бабушка. Стараюсь идти спокойно, тогда боль не мешает. А проход сюда отыскал всего в полумиле от западных ворот. Ну а ты как? Далеко тогда пришлось бежать?
— Пустяк! Уже через три мили выскочил на поселковую дорогу, а там сразу и хутор увидел. Ну а дальше все верхом, с залихватским ветерком.
После последней строки Дин закатил глаза от восторга:
— Вижу, ты еще и поэт! А судя по такому приему, — он развел руки в стороны, — как минимум придворный звездочет. Признавайся!
— Ох, — притворно вздохнул Бонзай. — Лучше жить подальше от царских ворот, зато не иметь никаких забот. Вон, на том хуторе, где лошадь брал, живут люди и не тужат. Ничего их не волнует и дальше собственного хозяйства ничего знать не желают.
Лицо гостя посерьезнело:
— Теперь догадываюсь, что и проблемы у тебя явно не крестьянские. Рассказывай!
— Э-э, нет, друг любезный! Давай сначала угостимся с дороги, промочим горло нашим любимым вином и только потом про заботы вспоминать будем.
— Неужели удалось разыскать далийское?
— Обижаешь! Чтобы я для тебя да не постарался? — Молодой монарх заговорщически подмигнул своему гостю, увлекая за собой в соседний зал. — Правда, много разыскать не удалось, но нам на двоих, может, и хватит…
— Сколько?
— Всего тридцать один литр удалось насобирать.
— О-о-о-о… — затянул Дин в изумлении.
— Да не расстраивайся ты так, через недельку еще подвезут. Сделал самый срочный заказ.
— А-а-а-а…
— Ну вот, присаживайся!
Бон указал на высокий стул-кресло с удобными подлокотниками и с высокой спинкой и сам уселся на такой же. Обегая глазами расставленные на небольшом (сравнительно, конечно) столе закуски и холодные блюда, гость опять выразился одной гласной буквой:
— Э-э-э-э…
— М-да! Эк тебя с голодухи да на сухое горло пробрало! — воскликнул хозяин застолья, собственноручно щедро наливая далийское в высокие, но незатейливые кубки. — Ну, за встречу!
Выпили и набросились на закуску. Хоть Динозавр перед путешествием плотно перекусил, здесь он признал поданные кушанья настолько изысканными и вкусными, что приходилось даже сдерживать неожиданно проснувшийся зверский аппетит. Способствовало усиленному пищеварению и обильно подливаемое в кубки вино. Ну а когда слуга подал на горячее метровые шампуры в виде боевых мечей с нанизанными на них кусищами прожаренного на углях мяса, гость воскликнул с восторгом:
— Мм! Какой убийственный запах! Все, теперь я точно лопну от обжорства!
— Ты еще не нюхал десерт! — не забывая доливать, предупредил Бон.
— Как? Еще и компот будет? — засмеялся Динозавр. — Тогда и вино нет никакого смысла пить. Все равно такая закуска любой хмель перебьет.
— Конечно, сейчас — другое дело, — поддержал его смехом собутыльник. — В прошлый раз нас в лесу так разобрало, что чуть сами закуской не стали.
— Да уж! А вот однажды…
Трапеза продолжилась в таком ключе, среди воспоминаний о веселых приключениях — до того времени, когда подали сладкое. Глядя на обилие разукрашенный тортов и калейдоскоп прочей выпечки осоловевшими от переедания глазами, Торговец протяжно застонал и признался:
— Смотрятся как лакомство из детских мечтаний. Глаза бы все съели. Да только руки уже не подымаются.
— Нет проблем, сейчас служаночку кликнем, она тебя своими ручками покормит, — стал заверять хозяин застолья. Но сразу получит в ответ категорическое «нет» и поясняющую причину отказа:
— Жить хочется! Давай лучше перейдем к твоим проблемам, дружище.
— Да? Ну ладно, коли так, слушай.
Так и не раскрывая, что именно он является обладателем местной короны, Бонзай подробно рассказал новому другу обо всех бедах, валящихся на беззащитное королевство. И про наверняка начавших свой водный поход ледовых берсерков, и про плюющегося желчью соседа с запада, и про ультиматум Визенской империи. Кратко дал характеристику доминирующей в подлой империи церкви, а на закуску привел сравнительные данные по численности и мощи местного войска и войск соседей.
Сочувственно покивав, гость поинтересовался:
— Действительно полный кризис. Но почему ваш король совершенно не чешется?
Бонзай Пятый притворился доверчивым дурачком и переспросил:
— Чесаться? Разве это помогает? — а затем принялся демонстративно чесать свои бока. Довольно скоро это ему надоело, и он пренебрежительно фыркнул: — Не-е! Нисколько не помогло!
Шафик соображал быстро и верно. Потому что сразу стал понимающе улыбаться:
— А-а-а, так это ты и есть — местный, так сказать, власть имущий?
— Увы! Он самый, — признался молодой монарх. — А что, уже и не человек теперь, что ли?
— Да нет, как раз очень нормальный парень. Просто это мне повезло найти такого собутыльника. Значит, ты?..
— Представлюсь уже полным именем: Бонзай Пятый, из династии Ягонов. Но! Для тебя просто Бон. Всегда и в любом месте. Договорились?
— Согласен, — просто ответил новый товарищ.
— Вот за это и выпьем!
Когда очередные кубки были опустошены, гость немного подумал и спросил:
— Бон, а как ты вот мою помощь себе представляешь?
— Ну, не знаю. Мне ведь все твои умения не ведомы. — Король коротко задумался. — Но ты бы мог просто появиться неожиданно возле главных моих недругов и показать им кулак со словами: «Не смейте беспокоить королевство Ягонов!»
— Думаешь, это их остановит?
— Вполне! Я бы, например, сразу разворачивался и бежал бы изо всех сил домой.
— Сомневаюсь. Явно на себя наговариваешь. Наверняка бы укусил за показанный кулак. Но тут важно другое: ты, скорее всего, и так не пойдешь на соседа. Правда?
— Никогда!
— Вот. А твои враги, скорее всего, ни перед чем не остановятся. Так что тут надо вначале за ними присмотреть, и только тогда уже окончательно решить, как их образумить. Вплоть до того, чтобы укоротить их на размер головы.
Бонзай уставился на своего гостя с повышенным интересом:
— У тебя на такие меры нет каких-нибудь запретов? Скажем — моральных?
— Повидал бы ты с мое — не спрашивал, — пожаловался Дин. — У меня со сволочами разговор короткий, да и у их подельников после наглядного урока желание делать пакости пропадает. Другое дело, что и кулак показать вначале, как ты советовал, я не погнушаюсь. Бывает, и конченые подлецы за ум берутся, свой образ жизни кардинально меняют.
— Есть какие-то конкретные задумки?
— Конечно есть.
— Даже против Визенской империи?
— Конечно, там тоже кулаком помашем, — пообещал гость. — Только давай будем решать проблемы по мере их поступления. Кто у нас идет первым по списку? Северные смутьяны? Вот с них и начнем. Где у тебя карты?
Перебравшись за другой стол, дождались требуемых плакатов, и Дин стал сверять их с данными, которые имелись в его ноутбуке. Кстати, блестящая диковинная оргтехника не произвела на короля слишком большого впечатления. Наверняка он сразу решил, что подобными штуками любой шафик обладает.
Попутно гость скрупулезно выяснял все про детали быта, уклада гражданской жизни и иерархии управления северных викингов, немало подивившись при этом и самому названию воинственной народности, и их огромному сходству с аналогами на Земле. Очевидно, ему стала интересна история ледовых берсерков, раз он пообещал в ней покопаться при первой же возможности.
Сами по себе соседи с севера за всю обозримую историю на южных соседей, то есть королевство Ягонов, не нападали. Они себя считали покорителями Сурового моря и искали воинской славы только на широких водных просторах, снимая подать с жителей всей линии северного побережья континента. И только смерть сына их короля заставила берсерков повернуть свои ладьи на речные просторы. Вернее, построить новые в бурных истоках рек с этой стороны труднопроходимых гор. Да и то, по всеобщему мнению, в намечающейся агрессии особое слово сказал лично король, который и воспитал такого скандалиста и забияку. Потворствуя сыну во всех грехах и слабостях, он разрешал наследнику путешествовать где заблагорассудится и вытворять что угодно. Вполне естественно, что подобный образ жизни должен был закончиться только одним: смертью бузотера. Просто королевству Ягонов сильно не повезло, что расшалившегося викинга проткнули именно на его территории.
Дину больше понравилось утверждение, что виноват во всем этом безобразии только король:
— То есть если он вдруг показательно пойдет ко дну, вся его рать отмороженных смутьянов, скорее всего, повернет домой?
— Однозначно! Даже его сподвижники поспешат на родное побережье, чтобы или самим побороться за престол, или вовремя поддержать нужного им претендента на престол. А новому королю потом будет не до нас.
— Вот, уже легче, — обрадовался шафик. — Теперь нам надо выбрать место для представления и хорошенько присмотреться к противнику на дальних подступах.
Бонзая удивило последнее утверждение:
— Как «мы» будем присматриваться?
— Увидишь. Теперь о нашей засаде. По какой из этих трех рек они будут наступать?
— Только по этим двум и, скорее всего, одновременно двумя флотилиями.
— Значит, они все равно встретятся в этом озере возле самой Вельги. И, мне кажется, этот островок для нашей затеи подойдет лучше всего. Как он выглядит?
— Так же, как и называется: Меч. Он и формой оружие напоминает, и торчащими из него колючими скалами.
— Лучше не придумаешь! Значит, в ближайшие дни я там все как следует высмотрю, подготовлю, а потом мы с тобой подадимся в дальнюю разведку.
— И это все, что ты мне сейчас скажешь? — засомневался молодой король.
Шафик Дин решительно выдохнул:
— Нет! Еще скажу, что время течет стремительно, мне надо очень спешить, а следовательно… пора нам возвращаться к десерту!
Несколько дней после этого Дин в Вельге не появлялся. За этот период в столице произошло два преднамеренных поджога, которые удалось погасить только с огромным трудом и с человеческими жертвами. Враги начали войну саботажа и диверсий. Но и Бонзай Пятый не сидел сложа руки: неожиданно для всех он провел две тотальные облавы по всему городу, сопровождая их тщательными обысками и отловом всех подозрительных личностей. Как среди приезжих, так и среди собственного люда. Причем подошел он к проблеме не просто с позиции силы и власти, а применил несколько научных новинок и детективных наработок, которые его новый друг успел поведать во время десерта. Ну и свою исследовательскую сообразительность включил на полную мощь.
В итоге в густые сети облав попалось около двух десятков человек, которые и дальше собирались сеять смуту. Правда, одной группе из нескольких злыдней удалось уйти чисто случайно, перед самым началом первой облавы. Так, по крайней мере, решили следователи. К гордости горожан, предателей среди поджигателей и прочих диверсантов оказалось всего двое, да и те считались претендентами на казнь уже давно. Все остальные были засланцами как со стороны запада, так и со стороны Визенской империи. За целый день пыток они поведали все о своих нанимателях, а вечером, при свете костров, преступников равномерно распределили по виселицам возле всех четырех ворот города. Причем виселицы возвели не слишком близко к крепостной стене, дабы впоследствии вонь от разлагающихся трупов не мешала ратникам нести свою службу на стенах. Как раз рядом с прежними помостами, где висели не так дано повешенные представители Визенской церкви. И таблички на грудь казненным с обвинениями прикрепить не забыли. Дабы такая казнь была напоминанием и уроком каждому новому врагу.
Как раз на следующее утро, уже без палочки, шафик вошел в город. На этот раз его никто ни о чем не спрашивал, а сразу предоставили оседланного коня и в сопровождении почетного конвоя доставили во дворец. Здороваясь с королем, он поинтересовался:
— Ты никак разбойников выловил? Облагораживаешь пейзаж?
— Татей у нас испокон века не водилось, — погрустнел до того улыбавшийся Бонзай. — Это мне дядя и Константин Сигизмундович первых своих шпионов прислали. Да и старых парочка окопалась. Спасибо тебе за советы, ты словно предвидел такую напасть.
— Везде все одинаково, и почти все войны начинаются по одной схеме. Странно, что викинги никого не прислали.
— Нет, те хоть и дикие, но до таких подлых ударов в спину не опустятся. И королю своему не дадут.
— И то неплохо. Но я вот тут тебе еще некоторые гостинцы принес, весьма полезными будут при выявлении силы вражьей, вокруг тебя окопавшейся. — Дин снял со спины внушительный вещмешок и аккуратно поставил на стол гостиной. — Потом, когда вернемся, ты мне пару смекалистых парней предоставь: я вам, сразу троим, расскажу, как и чем тут пользоваться.
— Шустрых и сообразительных отыщем. У меня в лаборатории и библиотеке таких умников хватает. Может, мечом махать у них кишка тонка, а вот для сыска они в самый раз подходят. Только что значит «когда вернемся»? Там ведь уже столы накрывают…
— Нет, дружище. Пировать надо после победы, а я в прошлый раз еле от тебя живым ушел, вернее, как колобок укатился. Да и для простой трапезы надо вначале аппетит нагулять. Готов?
— Спрашиваешь! Сколько воинов с собой возьмем?
— Желательно идти вообще только нам двоим, разве что прихвати одного надежного парня. Пусть, пока нас не будет, за лошадьми присмотрит.
— Да ты не сомневайся, у меня все люди надежные, — чуть ли не обиделся Бонзай Пятый. — Без нужды и родной матери слова не пискнут.
— Да дело не в надежности, — смутился гость, в затруднении подбирая слова. — Как бы тебе растолковать… В общем, сам все увидишь. Поехали.
Тем не менее некоторые предосторожности все-таки приняли. Троих всадников, выехавших с заднего двора посольской избы, любой горожанин принимал за курьеров, которые тут разъезжали с особыми большими бляхами на груди. Все остальное довольно удачно скрывал просторный плащ с низко опущенным капюшоном. А для лучшей видимости в капюшоне имелось несколько прорезей.
В лесу друзья оставили сопровождающего с лошадьми на глухой лесной дороге, а сами отправились напрямик через густые заросли. Разве что гость перед уходом предупредил остающегося с животными парня:
— Когда услышишь жуткий грохот, словно гром гремит, не пугайся и успокаивай лошадок.
Пройдя полмили, Дин отыскал в глухомани маленькую полянку, скинул плащ, а когда король последовал его примеру, протянул тому плотную, почти в палец толщиной белую повязку для глаз:
— Когда я провожу через стыки миров постороннего человека, тот чувствует себя очень плохо. Но если при этом он еще и глаза откроет, потом его долго рвет и он ни на что не годен. А времени у меня в обрез. Так что не вздумай хотя бы краем глаза подсмотреть то жуткое сияние, которое возникает при переходе. А на грохот и скрежет не обращай внимания.
Бонзай не колебался ни секунды. Пока шафик говорил, он быстро надел повязку, которая полукруглыми утолщениями закрыла глазные впадины наглухо, а потом протянул руку вперед:
— Все понял. Веди.
— Э-э, нет! И тут не так все просто. На этот раз я тебя буду катать на себе. — Торговец завел руку невидящего товарища себе на плечо и подставил спину: — Запрыгивай!
Сомнения у короля все же появились:
— Но ведь у тебя нога сломана. Вряд ли уже срослась как следует.
— Ничего-ничего. Мне, выражаясь фигурально, всего несколько шагов сделать надо. Так что нога выдержит твой вес.
— Эх… Теперь понятно, почему ты кольчугу и латы запретил надевать.
После этого местный монарх чуть подпрыгнул и грузно оседлал своего товарища. Хорошо, что при этом он не видел, как Дин покривился от неприятных ощущений в ноге: Бонзай Пятый весил килограмм на тридцать больше, чем он сам.
Потом шафик чуть покачался для устойчивости и стал делать первые шажки. И ожидания не обманули короля: грохот буквально оглушил, непонятный скрежет ошарашил, а яркие разноцветные вспышки прорвались даже сквозь плотно сжатые веки и многослойную белую повязку. Мало того, появилось ощущение, что их вдруг стало разворачивать в пространстве вниз головой: пришлось монарху еще крепче обхватить своего носильщика и руками, и коленями.
Привычные ощущения собственного тела вернулись быстро и неожиданно, под шум раскатистого грома, словно уносящегося куда-то вдаль. Только тогда Бонзай услышал сдавленный хрип:
— Все, приехали! Слезай! И, твою мать, прекращай меня душить…
Непонятное в данной ситуации упоминание матери вернуло Бонзаю рассудительность, и он осознал, что действительно переборщил с объятиями. У него коленки и локти словно судорогой свело. Разжав хватку, он опустил ноги и встал на каменистую поверхность. Легкие порывисто втянули в себя свежий, очень влажный воздух, а в следующий момент после короткого прокашливания донеслось разрешение:
— Снимай повязку!
После этого король несколько минут рассматривал представившуюся его взору панораму. Они находились на самой верхушке далеко вдающейся в водную гладь скалы. Иссиня-голубое озеро раздавалось в стороны и стремительно убегало вдаль, теряясь между пологими берегами, покрытыми исполинскими деревьями.
— Остров Меч!.. — выдохнул Бонзай в блаженном восторге.
— Он самый, — подтвердил шафик, продолжая массировать шею. Что сразу вызвало раскаяние:
— Ты уж извини, что я тебя придавил малость… Предупредил бы, что нас вращать начнет, — стал извиняться король, но его товарищ только рукой махнул:
— Не забивай себе этим голову, а лучше слушай внимательно. Это я сейчас сразу сюда двинулся, но со стороны нас было видно, притом — в сиянии молний, что, как ты понимаешь, нежелательно. Поэтому в следующий раз мы появимся вон там, в низине. — Рука Дина указала чуть ли не на противоположный край острова. — Ближе створ не доходит. Зато появимся там только с шумом — без световых эффектов. Твоя задача: мчишься сюда, раскрываешь вот этот металлический ящик и достаешь вот эту штуковину…
Плоская металлическая коробка, которая сразу не бросалась в глаза, теперь была открыта, и из нее шафик достал несколько изогнутых проволочек, скрепленных между собой чем-то похожим на черную задубевшую кожу. Затем он несколько раз показал Бонзаю, как это сооружение следует закреплять на голове, и только потом продолжил инструкцию:
— Вот этот мягкий шарик называется микрофон и должен находиться как можно ближе от твоего рта. Почти касаясь губ. Именно так! Теперь, нагибаешься к ящику и опускаешь вот эту рукоятку вниз. Отлично! Но пока помалкивай и запомни: если будет идти дождь, то крышку обязательно надо закрыть. Так, теперь смотри ниже, сразу у нас под ногами, у самой воды. Видишь два черных ящика? Так вот, если ты начнешь говорить, именно оттуда понесется твой многократно усиленный голос. Говори!
— Что именно? — спросил Бонзай и от неожиданности осекся. Его вопрос, сотрясая воздух, вырвался из черных ящиков с такой силой, словно во всю мощь орали сразу несколько наилучших певцов.
— Как тебе такой голосок? А? — самодовольно улыбался Дин, надевая себе на уши какие-то выпуклые кружки из войлока. — А теперь прорепетируй свое выступление перед подплывающими агрессорами. Скажем, так: «Вон отсюда, замороженные редиски!» А еще лучше, сразу начинай с предложения немедленно разворачиваться.
Молодой король с настороженностью покосился на микрофон у своей щеки и уже в полный голос крикнул:
— Стойте! — и сам подпрыгнул от разнесшегося по окружающим берегам рева. Казалось, даже скала задрожала у них под ногами. Немного оправившись от первого впечатления, Бонзай продолжил с возрастающим артистизмом: — Викинги! Здесь вас ждет бесславная смерть! Возвращайтесь к своему морю и чтите традиции истинных воинов. Мстить за павшего в честном поединке мужчину — подло и несправедливо. Тем более, что ваш мерзкий принц при жизни был придурком. А если вы не одумаетесь и ослушаетесь моего приказа, то…
Последующие несколько слов пропали втуне, потому что Дин вернул рычажок на коробке в исходное положение. Затем медленно стянул свои «глушилки» и скептически повертел их в руках:
— Да, в них и оглохнуть можно будет. Следует подыскать что-то получше. Но выступать, признаюсь, ты мастак! Случайно в художественной самодеятельности не участвовал? Не морщься, это я так шучу.
— Ха! Да шути сколько влезет, — развеселился король. — Но что будет, если они не испугаются и будут двигаться дальше?
— Тогда применим более действенные меры убеждения. Там, правее, на карнизе, есть весьма удобная дорожка, по которой я проберусь вон в то углубление между скал. У меня будет с собой мощное дальнобойное ружье, которое на большом расстоянии пробивает человека в латах насквозь.
Бонзай переспросил в недоумении:
— Ружье?
— Ну, это такое технически усовершенствованное оружие, отдаленно напоминающее арбалет, только болт метают не стальные струны, а сила взрыва. Да и сам болт при столкновении с преградой, а вернее во внутренностях преграды, взрывается, как расплавленная капля металла при соприкосновении с ледяной водой.
— Ух ты!..
— Конечно, у нас и гораздо мощнее игрушки имеются, да вот только протащить их в щели между мирами проблематично. Ту, что нам понадобится, и то придется по частям доставлять.
— А ты успеешь ее собрать?
— Успею. И речь тебе надлежащую обязательно придумаем, причем сразу для нескольких вариантов действий противника. Теперь укладывай микрофон в ящик и смотри сюда. — Дин развернул карту. — Вчера я наведался в верховья рек. Флотилия замороженных редисок (кстати, выглядят они впечатляюще, не могу не признать) уже начала движение. Вчера они собирались причалить на привал вот здесь, еще на своей территории. Значит, сейчас они уже примерно вот здесь…
Бонзай порывисто вздохнул, и лицо его посуровело:
— Им осталось всего четыре дня пути до этого острова!
— Ничего страшного, успеем все приготовить. Но сейчас я хочу с тобой просто заглянуть в их боевой строй: полюбуешься на пьяные рожи. Кажется, они собираются пить до самого боя.
— Сомневаюсь. У них за два дня до сражения вступает в действие сухой закон. Только при приближении к этому озеру они начнут облачаться в латы и готовиться к бою. Но как мы посмотрим? Ведь мне нельзя открывать глаза, а ты не хочешь показывать гром и молнии.
— О! Тут тоже масса правил и ограничений. Самое худшее, что минимальный по шуму гром возле их драккаров все-таки будет. Но, скорее всего, они примут его за природный и будут оглядываться в поиске грозовой тучи. Для нас архиважно не увлечься и не выставить всю голову из пустоты. Иначе какой-нибудь не в меру шустрый арбалетчик засадит болтом между наших любопытных глаз. Ты понял?
— Не совсем, — немного растерянно признался король.
— Ладно, наблюдай на конкретном примере, — стал терпеливо объяснять шафик. После этого он повернулся в профиль, сложил ладони перед собой в виде стенки и стал их медленно раздвигать в стороны, наклоняя в образующееся отверстие голову: — Это как бы граница между двумя реальностями, и мы отсюда пытаемся заглянуть «туда». Но сам глаз я туда переместить не могу, поэтому наклоняю туда медленно все лицо. Что вначале появилось «там»?
— Нос…
— Еще чуть наклоняюсь…
— Лоб и верхние части щек.
— Вот именно в таком положении мои глаза начинают видеть другую реальность. То есть «снаружи» уже изрядный кусочек нашего тела. Если ты увлечешься осмотром, то получится вот так… — Ладони разошлись окончательно, и вся голова Дина пролезла между ними с выпученными глазами. — Чтобы этого не случилось, надо постоянно себя контролировать, отклонять голову назад до частичной пропажи изображения. Потом снова самую малость подаваться вперед. Понял?
— Постараюсь не расслабляться.
— Моя рука будет все время находиться у тебя на груди, в районе сердца, иначе подсмотреть не получится. Но таким образом, с помощью руки, я постараюсь тебе напоминать про отклонение назад, когда и сам так буду делать. Для этого большим пальцем надавлю вот так. Постарайся не забыть. Если нажму два раза подряд — значит, прекращаем наблюдение. Теперь усаживаемся вот на этот длинный гребень.
Как бы странно это ни выглядело, они уселись рядышком, но лицами в противоположные стороны. То есть их правые бока соприкасались. Правые руки они прижали ладонями на груди друг друга в области сердца. И затем шафик впал в какую-то странную окаменелость. Довольно долго ничего не происходило. Но минут через пять Бонзай уловил, как в его правую ладонь стало равномерной пульсацией проникать тепло. Словно удары одного сердца стали ритмично гнать кровь сразу в двух телах. Соображения ученого хватило, чтобы осознать, что в данный момент происходит некая синхронизация двух различных организмов в единое целое. И когда два сердца одновременно с тепловыми импульсами стали биться в унисон, послышался еле слышный шепот:
— Медленно наклоняйся вперед.
Король заранее настроился на очередное чудо, и все равно резко изменившийся вид заставил его вначале отпрянуть назад. Изображение большого драккара с высоты двадцати метров тут же исчезло и поэтому пришлось наклоняться вперед повторно. Неприятные ощущения вызывал и тот факт, что скользящее по речным просторам судно приходилось рассматривать, глядя вертикально вниз, словно лежа на животе. Тогда как все остальные чувства заявляли о вертикальном положении тела. Появившееся в первый момент головокружение удалось остановить благодаря шершавому камню под левой рукой и плотному сцеплению боками с Дином.
Перед взором короля открылось зрелище головного корабля флотилии викингов. Причем точка обзора оказалась как бы привязанной к движущемуся судну. Все сооружение представляло собой крепкую деревянную постройку тридцати метров в длину и трех в ширину. С каждой стороны располагался ряд в семнадцать весел, из которых четырнадцать в данный момент располагались в гнездах, стоя вертикально, а по три с каждого борта были в руках у гребцов: те корректировали курс, слушая отрывистые команды рулевого, расположившегося на высокой корме.
Каждым веслом орудовали два гребца, тогда как все свободные от гребли занимались чем угодно. Кто прохаживался по широкому, около метра, проходу между скамьями, кто играл в кости, не сходя со своего места, а кто с любопытством рассматривал берег поверх высоких бортов. Правда, для этого приходилось встать ногами на широкие скамьи для гребцов. Посередине драккар разделялся возвышенным, вровень с бортами, участком палубы длиной около пяти метров, который условно можно было бы считать спардеком. Бушприт судна тоже немного не соответствовал постройкам земных викингов: он выступал далеко вперед и одновременно поднимался на порядочную высоту. Поэтому огражденная тонким леером площадка для впередсмотрящих нависала над водой несколько легкомысленно, но могла уместить на своем пятачке около трех лучников или гарпунеров. Промысловая добыча китов в Суровом море издавна считалась привилегией ледовых берсерков.
Видимо, появление наблюдателей все-таки ознаменовалось хорошо различимым громом, потому что вначале многие воины крутили головами во все стороны, пытаясь высмотреть грозовую тучу. Подобное занятие им быстро надоело, и на небо больше никто не посматривал. Из чего стало ясно, что выступающих в их реальность частей лица никто из остроглазых покорителей моря не заметил. Хотя Бонзай не раз ощущал возле сердца резкое нажатие и своевременно подавался назад.
А посмотреть было на что. На спардеке как раз началось странное действо. Откуда-то из-под нижней палубы вытащили женщину и мужчину, сильно избитых, со связанными за спиной руками. Судя по изодранным остаткам одежды на женщине, она до этого много раз подвергалась жестокому изнасилованию. Она даже идти не могла самостоятельно, так и бросил несчастную на дощатый настил приволокший ее викинг. Тогда как связанный мужчина неожиданно показал самоубийственную прыть. Как только он осмотрелся по сторонам, то с отчаянной решимостью метнулся к борту, намереваясь спрыгнуть в воду. Его сопровождающий словно заранее предвидел подобную ситуацию: вторая веревка оказалась привязана к запястьям жертвы, а ее конец намотан на кисть тюремщика. Резкий рывок — и пытавшийся покончить самоубийством пленник с жутким стоном рухнул на палубу. Кажется, от боли в вывихнутых предплечьях он потерял сознание. Зато восседающий на огромном кресле вождь после этого дико захохотал, словно наблюдал веселое представление.
В вожде Бонзай Пятый сразу узнал по описаниям короля викингов Ники Туйвола. Огромный, увитый буграми мускулов мужичище наверняка был больше двух метров ростом. Две блестящие от сала косы свисали по сторонам его квадратного, словно вытесанного топором, лица. Глаза горели бешенством и жаждой убийства. И пожалуй, только совершенно безусое и безбородое лицо вызывало ощущение некоторого несоответствия. Остальные воины на драккаре красовались различными по форме и размерам бородами. Поговаривали, что растительность у Ники с молодости была слишком реденькая и он во все времена предпочитал быть гладко выбритым. Сейчас король викингов с варварской экзальтированностью радовался начинающемуся представлению.
Вслед за пленниками и их стражами на спардеке появились два тощих старикана, черные тоги которых свидетельствовали об их принадлежности к клану северных шаманов, проповедующих жертвоприношения и по любому поводу, и вообще без всякого повода. Вообще-то в королевстве викингов они тоже были не в чести и вели чуть ли не подпольное существование в глухих горных долинах, поэтому вызывало удивление само их присутствие и явное сотрудничество с Ники Туйволом.
Встав возле самых краев палубы и обратив свои бледные лица к проплывающим берегам, оба шамана неожиданно мощно для их субтильных фигур синхронно затянули литургическую песнь. Король Туйвол на втором куплете присоединил к их дуэту свой рев, за ним нестройно стали подпевать и остальные гребцы. Призыв чего-то страшного на головы их врагов и просьбы к непонятному духу защитить своих воинов в кровавой сече разносились над полноводной рекой минут десять. Но как только последние слова отзвучали, к шаманам резко подтащили обоих извивающихся от ужаса пленников, наклонили их головы за борт, и служители кровавого культа одновременно перерезали ножами жертвам горло. Дав немного стечь крови в прозрачную воду, пинками сбросили вниз и трупы. И опять приготовились к исполнению следующей песни. При этом фигуры в черных тогах возвели очи вверх и набрали в легкие побольше воздуха.
— Я вижу добрый знак! — вдруг истошно заорал один их шаманов, вздымая руки к наблюдателям. — Наши покровители явили свои лики…
Что происходило на драккаре дальше, наблюдатели не стали рассматривать. Частые и резкие нажатия пальцев возле сердца заставили Бонзая выдернуть голову из другой реальности. Короткое головокружение при смене плоскости зрения, небольшая борьба с бунтующим желудком — и вот уже друзья приступили к обсуждению увиденного.
— Выродок! — громогласно возмущался молодой король, вскочив на ноги. — Он, оказывается, и шаманов позвал на помощь! Сволочи! Жертву решили принести при пересечении границы! В морях они такого не вытворяют, а здесь осмелились!
— Значит, раньше викинги себе такого не позволяли? — стал уточнять Дин.
— Никогда! По крайней мере последние лет двести. Во всем виноват этот урод Туйвол и его ближайшие подручные. Это надо же до такого опуститься, чтобы несчастных крестьян в жертву приносить.
— Кстати, а что будет с твоими подданными, которые вдоль рек живут?
— Да тех попробуй по лесам разыщи! Наверняка уже себе заимки, настилы в густых кронах и кладовки в стволах заготовили. А если дома на берегу викинги сожгут, к осени мужики все равно новые построят. Они тут на полной вольнице живут: ни налогов не платят, ни помощи не просят. На обратном пути ледовые берсерки их тоже не побеспокоят: будут рвать жилы с награбленным добром…
— Так ведь тяжело небось грести против течения?
— Кому? Да эти быки поодиночке с веслом справляются часами, а парами гребут как наскипидаренные.
— Постараемся к добру твоего королевства их не допустить. — Шафик похлопал своего венценосного приятеля по плечу. — Тем более, что и жалеть теперь короля Туйвола я не собираюсь. Как и все его окружение вместе с шаманами.
— Справишься?
— Несомненно. В крайнем случае я еще кое-что для подстраховки подготовлю.
Бонзай Пятый тяжело вздохнул:
— Меня другое волнует: как они морской корабль перетащили через горные перевалы? Скорее всего, построили в верховьях. Только вот непонятно зачем. Неужели давно к вторжению готовились?
— Может, и так. Ведь такой величины у них больше судов нет. Зато меньших и совсем маленьких — настоящая туча. При всем желании так и не смог подсчитать и половины, сбился. А ведь и по второй реке сплавляются…
— Да они всем королевством идут, — опечалился Бонзай, уставившись на северный берег озера. — Значит, прав был старый советник: гибель собственного сына Туйвол хочет использовать для захвата Ягонов навсегда. Взял с собой людей для оккупационных гарнизонов и теперь точно ясно, что готовился к этой войне давно. А большой драккар строили наверняка год, а то и два — в верховьях реки…
— Жаль, что мы раньше с тобой не познакомились, — промолвил Дин, а когда король к нему заинтересованно повернулся, пояснил: — При определенной подготовке и планировании можно было устроить так, чтобы викинги напали на твоего озлобленного дядю. Они бы себя истощали, сшибаясь лбами, а ты бы только на их войне зарабатывал. И не смотри ты так на меня большими глазами! Во всех мирах умные люди только так и поступают.
— Выходит, что мы не умные?
— Зачем сам себя обижаешь? Умные вы, да вот только не настолько хитрые для таких дел. Да и доброта, доверчивость излишняя вас губит. Вон, даже твой отец и брат к войне не подготовились.
— Ну да. — Король выглядел совсем угрюмо. — Чего ж даром злобствовать?
— Верно, вот потому ты мне и нравишься. А врагов мы всех ершистой метлой отвадим. Обещаю!
Они еще раз все тщательно осмотрели, отрепетировали надевание микрофона и работу громкоговорителей — и направились к той стороне острова, где находился стык между мирами. Но уже перед тем как запрыгивать на спину Дина, молодой король задал терзавший его вопрос:
— Хорошо, вот ты нам поможешь врагов отогнать, но ведь они после этого еще больше могут взлютоваться. Да и по остальному миру молва не совсем лестная пойдет о нашей силе нежданной, а следовательно, многие потянутся эту силу пощупать да мечом на нее помахать. Вот как тогда нам быть?
Шафик обернулся и поощрительно пошевелил бровями:
— Молодец! Далеко видишь и сразу все просчитываешь. Удивляюсь только, почему ты раньше своей родине умом не помог…
— Да я в политику и заглянуть гнушался!
— Зато теперь придется выводить собственное королевство из медвежьего угла. Созывать отовсюду переселенцев, на льготных условиях раздавать земли, поднимать и модифицировать сельское хозяйство. Но самое главное — все силы бросить на развитие мануфактуры, добычи полезных ископаемых, кузнечного, литейного дела, а в дальнейшем — и на строительство первых промышленных предприятий.
При последних словах Дин спохватился, досадливо крякнул и подмигнул своему очумевшему приятелю:
— Ну тут я, конечно, малость загнул… А с другой стороны, теперь тебе деваться некуда: будешь сиднем сидеть на печи — подгорят все калачи. Если вообще печь из-под задницы не выдернут. Так что решай: или за мной, или в речку головой! А?
Теперь король не сомневался и мгновения:
— Только за тобой!
— Ну тогда… поехали! Садись! — И Дин подставил свою спину.
На обратном пути опять знатно гремело и сверкало, но Бонзай Пятый уже знал, чего ждать, и постарался не повторить прежних ошибок, особенно непомерную силу в хватке. Когда оказались в лесу, на знакомой маленькой полянке, шафик не задыхался, как в первый раз, и не пытался массировать передавленную шею. Дождавшись, пока затихнут раскаты грома, они подобрали плащи, перекинули их через локоть, а затем двинулись к дороге, продолжив разговор вполголоса.
Каково же было их удивление, когда там они обнаружили, что все три лошади привязаны уздечками к одному дереву, а вот их провожатого нигде не видно.
— По нужде отошел? — предположил Дин, тогда как король повел себя совсем по-иному. Сразу выхватил свой проверенный в схватке кинжал и, осторожно осматриваясь, стал приближаться к животным:
— Не тот парень, чтобы пост бросить… Тут и Дин насторожился, знакомым жестом засунул себе руку за пазуху и скороговоркой зашептал:
— Что бы ни случилось, если крикну — падай на землю. И не торчи на одном месте, а двигайся!
Только они вышли из густого подлеска, как послышался разбойный свист и с каждой стороны дороги выскочили два тяжеловооруженных латника. В шлемах и кольчугах, мечи в ножнах, а в руках у каждого — средней длины копье с широкими наконечниками. Очень удобное в ближнем бою с мечником. Все четверо замерли на расстоянии трех метров, не пряча кривых ухмылок. Тем более, что у вышедших из лесу товарищей на двоих был только один кинжал. Что сыграло в конечном итоге с нападающими плохую шутку. Их главарь решил театрально разразиться банальными оскорблениями, вместо того чтобы начать смертельную атаку со всех сторон всеми видами оружия.
Держа в руках полунатянутый лук с наложенной на тетиву стрелой, довольно молодой мужчина в богатой одежде вышел из-за густого орехового куста и с бешеной яростью стал осыпать молодого короля оскорблениями. Вскоре стало ясно, что вчера повесили одного из родственников засланного шпиона и теперь он по счастливой случайности увидел, как монарх въезжает в лес почти без всякого сопровождения. Разбойник уже перешел к финальной части своего эпического выступления, когда Дин, почти не разжимая губ, тихонечко забормотал:
— Кажется, я заметил второго лучника, сейчас уберу его, но ты все равно не стой… приготовился… падай!
Следующий короткий промежуток времени заполнился звонким треском, свистом стрел, ругательствами, криками боли и не менее ужасными стонами. Второй лучник успел-таки выстрелить раньше всех, но его стрела только оцарапала правое плечо бросившегося на землю монарха. Тогда как ничем не примечательный чужестранец выхватил из-за пазухи короткую трубку из железа и зачастил теми самыми трескающими звуками. Причем два раза он свою трубку направил на врага, спрятавшегося в кустах, один раз — на главаря и шесть раз — на сходящихся копейщиков. Потом — еще раз на раненого, ругающегося в кустах, один — на главаря, пытающегося наложить вторую стрелу на тетиву, и последний — на рычащего от боли, но продолжающего двигаться вперед копейщика. У того прямо на лбу появилась кровавая дырка, и он грузно рухнул на то место, где мгновение назад находился Дин.
Затем на минуту все затихло. Перехвативший кинжал за лезвие и приготовившийся к броску король тоже застыл в полуприседе. Они внимательно вслушивались в окружающий лес: не побежит ли кто? Не атакует ли вновь? Но ничего, кроме судорожных всхлипов умирающих да стона раненого, лесную тишину не нарушало. Даже кони замерли как вкопанные. Из чего следовало, что все нападающие обезврежены.
Первым сорвался с места шафик. Стелющимся шагом он пробежал к кустам, так и придерживая свое странное для местных оружие перед собой. Лучник смотрел пустыми глазницами в кроны деревьев, а из дырки на скуле вела кровавая дорожка. Видимо, последний выстрел его и успокоил. Один из первых двух попал в живот, почему и слышалась ругань с воплями боли. Но, глядя на труп, Дин вдруг впервые ощутил, что и сам он смертен. Не пойди главарь диверсионного отряда на поводу собственных амбиций и излишнего апломба, лежала бы сейчас парочка друзей на дороге, оба утыканные стрелами и копьями, как обгадившиеся дикобразы. И все великие планы сгнили бы вместе с телами в какой-нибудь вымытой дождями рытвине.
Так близко от смерти Торговцу еще никогда бывать не приходилось. Даже схватка с волками после жестокого перепоя воспринималась как забавное приключение. Всегда до этого он считал себя почти бессмертным, избранником фортуны и баловнем судьбы. Сознание собственной уникальности в последние годы настолько вскружило ему голову, что он стал терять чувство элементарной осторожности, полагаясь во всех мирах на свой пистолет и практическую смекалку. Хорошо еще, что годами наработанный навык метко стрелять в любых ситуациях помог выжить в этом скоротечном бою.
Он вышел из кустов и тупо уставился на стонущего главаря. Волна черной злобы сама подняла руку с оружием, а палец стал медленно давить на спуск. Хорошо, что Бонзай к тому времени полностью пришел в себя:
— Погоди, не добивай! Допросить надо! — А когда шафик перевел на него отрешенный взгляд, молодой король стал поспешно оправдываться: — Ты извини меня за бестолковость. Нам следовало сразу же, как только увидели коней без присмотра, в лес убегать. Просто чудо, что мы даже не ранены…
Напоминание о ране заставило обоих обратить внимание на кровоточащее плечо короля. Теперь уже и Дин немного успокоился, довольно умело надорвал лопнувший рукав рубахи и перевязал глубокую царапину бинтом. На этот раз у него в карманах имелось два перевязочных пакета. Затем оба повернулись к стонущему вожаку.
— Сынок того самого визенского купца, которого вчера повесили, — дал короткую справку король. Потом присмотрелся к ранам: — Не помрет? Надо у него узнать, с чего это они в лес подались — перед самой облавой.
Стали осматривать и гадать, почему на теле главаря три ранения, если по нему было произведено только два выстрела. Ну в ногу — понятно, первый, после этого имперский шпион рухнул на бок. Но ко всему прочему, у него оказалась раздроблена правая кисть и прострелена левая подмышка. Перевернув потерявшего сознание главаря на бок, а потом опять на спину, гость из другого мира констатировал:
— Просто невероятное везение: одна пуля пробила ему и кисть, и подмышку. Но жить будет, если перевяжем.
— И сколько твоя штуковина таких пуль имеет? — кивнул Бонзай на оружие.
— Четырнадцать. Еще две должно остаться, если мозги мои не засохли окончательно. А сама штуковина пистолетом называется.
— Ты и волков тогда точно так же?
— Ага. Только там легче было…
— Ладно, перевяжи этого козла, а я дам кружок по кустам.
Тело сопровождавшего их воина нашлось совсем недалеко. В последние минуты жизни парню явно не повезло: его из засады утыкали стрелами. А может, и вплотную подъехали, пользуясь его неосведомленностью или чрезмерным доверием.
Бонзай опять попытался настаивать на том, что он сам быстро промчится к городу и приведет стражников. Но Дин возразил:
— Что здесь важного охранять? Кидаем пленного на коня — и мчимся вместе. Мало ли что.
— Извини, опять я не подумал, — с досадой фыркнул король. — Но что ж это теперь будет? Этак я и на улицу скоро без охраны выйти не смогу!
— Привыкай… Ну, взяли!
Они вдвоем закинули шпиона на круп похрапывающего от недовольства коня, закрепили безвольное тело своими плащами и вскоре въехали в хорошо знакомые западные ворота. Видя, что их монарх ранен, стоящие в наряде стражники еле сдержали рвущиеся злобные вопли. Хорошо, что Бонзай Пятый к тому времени вернул себе должное выражение неколебимой уверенности, не допуская и капельки ненужной паники. Вскоре к указанной точке помчался усиленный отряд воинов, а тяжелораненый шпион с животным ужасом очнулся в руках палача. Как ни противно было присутствовать при допросе, но допустить потерю времени в раскрытии преступления было никак нельзя, и монарх вместе с шафиком просто вынужденно направляли подсказками палача и не менее искусного следователя.
Как оказалось, не зря. Повешенный намедни визенский купец, главный резидент местной шпионской сети, раскинутой соседней империей, поклялся извести правящего монарха в самое ближайшее время. Потому как тоже знал про поход ледовых берсерков и пытался успеть убрать с трона истинного короля до их прибытия. Якобы потом, поставив у власти нового монарха, он вместе с ним разошлет гонцов во все стороны света и объявит Ягонов подданными Константина Сигизмундовича. Понятно, что ледовые берсерки новую марионетку сомнут, но тогда уже для грозной империи будет наличествовать более весомый повод взять родственный народ под свою опеку и вытурить завоевателей в их северные земли. В общем, планы у резидента отличались небывалым размахом и поразительной витиеватостью.
Сами шпионы время наибольшей опасности пересидели бы в лесу. Там, в довольно глухом месте, уже давно организовали тщательно замаскированную базу. Да и нужные вещички там перепрятывали. Как то: золотишко, оружие, яды и подложные документы. И как раз за час до облавы визенский купец послал своего сынишку за очень действенным ядом, для «работы» с которым подвернулся подходящий исполнитель. Яд отыскали в одеждах допрашиваемого еще в самом начале, а когда докопались до сути, то палач так старался выпытать имя предателя, что переусердствовал в служебном рвении. Помер засланец империи от сердечного недомогания. А перед смертью и клялся, и божился, что о человеке том нехорошем только батяня и ведал.
Уже заходя в гостиную с накрытыми столами, молодой монарх дал волю грызущей душу досаде:
— Вот и будь с такими змеями милостив! О самом главном резидента и не выпытали. Так он о родном сыне переживал, что и на предателя не указал. А мои следаки на слово поверили, что он сына по делам в империю отослал. Да и вообще, купец очень уж уважаемый был, добрую треть всех складов Вельги держал. Скорее всего, именно поэтому его не додавили как следует.
Шафик первым делом смочил пересохшее горло огромным кубком кваса и только потом возразил:
— Его вообще нельзя было пытать. Тоже смачивающий гортань Бонзай чуть не поперхнулся:
— Как это?!
— Сыску твоему еще расти и расти. Зачем вообще казнить спешил?
— Чтобы другим неповадно было…
— Ага! И в итоге мы с тобой сами чуть лаптями не накрылись. Тут надо было по-другому действовать. Ведь твой купец не только резидентом оказался, но еще и разбирающимся в торговле человеком. А такие торгаши, как он, прекрасно осознают только прямую выгоду и легко идут на сговор, лишь бы выторговать то, что дороже. В данном случае попавший под пытки папаша, зная местные законы, понял, что ему следует продержаться только один день — и он спокойно помрет, но спасет родного сына. Поэтому он и продержался. Если бы я успел со своими советами, сейчас бы и о предателях знали, и сами бы в смертельную переделку не угодили.
Молодой король смотрел угрюмо, по-стариковски, изпод нахмуренных бровей и бурчал с непониманием:
— Ну а потом что с этим купцом бы делали? Да и с сыном тоже?
— Элементарно, дружище! — как по писаному излагал гость из другого мира. — Потом мы этого купца тихонечко возвращаем на прежнее место, и он спешно бежит из Вельги, «оказавшись на грани ареста». Остальную мелочь пускаешь в расход безжалостно. В итоге мы имеем своего наилучшего шпиона в стане врага по той причине, что не работать на нас он просто не сможет. И будет стараться действительно на совесть, скорее всего, даже без вознаграждения — как истинный патриот королевства Ягонов. И не подумай, что я циник: просто против врагов все средства хороши.
— Ха! Я уж грешным делом успел подумать, что ты того купца пожалеть решил, — признался Бонзай, споро наливая в кубки их любимое вино. — Ну что, приступим?
— Только этот тост — и ни капли больше! — категорически высказался гость.
— Обижаешь? Это ведь далийское!
— По запаху давно понял. Но время поджимает. В нашем распоряжении только два часа. Потому — как в армии: полчаса на еду и полтора часа на учения. Мне тут тебе еще надо целую кучу удивительных вещичек показать и успеть растолковать, как они все действуют. Ведь не забывай — кто-то из твоего окружения согласился тебе кушанье ядом подпортить. И мог это сделать не только за деньги, но и еще по какой-то другой причине. Следовательно, он все равно может тебя убрать, раз уж решился. Так что ешь и усиленно думай, кому ты мог нечаянно любимые мозоли отдавить. И сразу заноси вот в этот список. Причем не забудь упомянуть и самые ранние твои детские игры…
Кажется, король на такие намеки даже обиделся:
— Это ты зря! Мои друзья и одногодки — чисты как роса!
— Буду за них и за тебя рад. Но прими как данность: враг есть! Еще и какой: он наверняка имеет возможность питаться с тобой из одной тарелки. Так что в первую очередь надо тех, кто поближе, до самых ребер прощупать. А уж если врагом кто-то из дальнего окружения окажется, так он теперь к тебе тоже нелегко доберется. Значит, не так страшен.
— Как жить тогда, если совсем близких проверять надо? — закручинился Бонзай.
— Ничего не попишешь, как ругаются бюрократы, — философски изрек Дин, подняв палец вверх. Затем быстро пережевал откушенный кусок колбасы, что-то припоминая. — Может, оно не совсем по теме, но очень подходит. Моя бабуля часто любила повторять древние пословицы, и одна из них такова: «От своего вора — нет запора».
— Ну, нечто подобное и у нас имеется…
— Но и это не все! — не совсем вежливо перебил хозяина гость. — Тебе следует поискать еще одну паршивую овцу в собственном стаде. Причем она может в перспективе оказаться намного опаснее, чем банальный отравитель, а под овечьей шкурой может прятаться матерый козлище.
Король даже жевать перестал от недоумения. Так и спросил с полным ртом:
— Ты о ком?
— Смотри не подавись, винишком запей, — по-приятельски посоветовал шафик, затем оглянулся на прикрытую дверь гостиной и понизил голос: — Забыл, что визенский резидент хотел поставить на твое место марионетку? Как ты думаешь, кого?
— Наверняка одного из своих подручных.
— Нет, я, конечно, насмотрелся наивных правителей! — Гость в приступе наигранной веселости развел руки в стороны, а потом громко хлопнул ладонями себя по ляжкам: — Но чтобы настолько…
На шум хлопка дверь открылась, и дворецкий вежливо поинтересовался:
— Что угодно вашему величеству? Не оборачиваясь, Бонзай Пятый прорычал:
— Проследи, чтобы никто не подслушивал и не стоял возле двери ближе чем в пяти метрах.
— Будет сделано! — раздалось одновременно с захлопнувшейся дверью.
— Ну, договаривай!
— Мог бы и сам догадаться. Как ты думаешь, стали бы слушать команды твои воины от какого-то пришлого? Пусть даже только три дня. И пусть он хоть в три раза более уважаемым купцом будет.
— Да ни за что!
— Вот! А кого бы они стали слушать? По крайней мере, хоть временно?
— Ну… — затянул с прозрением король, но опять был нещадно перебит:
— Вот этих кандидатов — во второй список. И пусть твои люди проверят в первую очередь каждого на предмет возможного общения в последнее время с резидентом. Про такие дела прислуга обязательно знает: не поварихи, так конюхи; не садовники, так охрана. Только просьба одна к тебе…
— Какая?
— Если что интересное всплывет, погоди два дня: не спеши всех на виселицу отправлять. А?
Король непроизвольно потянулся к графину с вином, но тут же сам и руку одернул, словно обжегшись. Вместо этого поддел на двузубую вилку средневековой ковки огромный голубец и торжественно пообещал: — Сделаем!

Глава пятая
БЕСПРОИГРЫШНАЯ АТАКА

Откровенно говоря, в задуманное Александрой знакомство не верил никто. Особенно после того, как она из своего очаровательного личика сотворила бог весть что. Казик Теодорович, главный аналитик конторы, так сразу и сказал:
— Да ты его просто напугаешь своим видом, и никакое напоминание о тринадцатилетней девочке не спасет. Как ты не поймешь, что с вероятностью девяносто семь процентов объект постоянно смотрит на фотографию именно из-за родителей. Таким образом некоторые личности просят совета в трудную минуту или, наоборот, спешат поделиться радостью в счастливое время.
От молодого агента тут же последовали возражения:
— Вот и плохо, что вы не учитываете те самые три процента. Наверняка среди вас только выходцы из многодетных семей. Казик, признайтесь, сколько вас было у матери?
Выходец из польской семьи, осевшей когда-то на Волыни, раздраженно пожал плечами:
— Шестеро, причем между братьями и сестрами у нас прекрасные отношения. Но самое святое для нас — родители.
— Это вы с высоты своего старческого возраста так говорите…
— Что за оскорбления! — несколько картинно воскликнул Теодорович, пытающийся до сих пор ухлестывать за женщинами помоложе. Но при этом непроизвольно погладил рано облысевшую голову.
Александра его не слушала:
— …Тогда как в юношеском возрасте наверняка ненавидели друг друга. Только опытные, любящие родители вас и объединяли. Нечто подобное происходит в маленьких семьях, где только двое детей. Но там дети в таком возрасте как раз приходят к пику своего максимализма и ненавидят брата или сестру со всей грубостью и бескомпромиссностью.
— Вот! И я об этом толкую! — потряс указательным пальцем аналитик, ища взглядом поддержки у насупленно молчащего Павла Павловича.
— Но. — Девушка подняла со стола копию той самой фотографии, с которой Торговец никогда не расставался. — Весь ваш отдел не учитывает нескольких важных вещей. А именно: пик антагонизма между Димой Светозаровым и его сестрой мог пройти гораздо раньше пропажи девочки. Потом, этот пик вообще мог промчаться в более мягкой форме, без излишней конфронтации. О чем и свидетельствует ношение именно этой фотографии, ведь наверняка в семье сохранились и другие, где отец с матерью и моложе, и симпатичнее, и только вдвоем. И самое главное, любой человек, растущий в семье, знает: его родители тоже смертны — и как бы изначально смиряется с тем, что и они когда-нибудь умрут. А вот себя и своих сверстников автоматически причисляют к контингенту вечно живущих. Следовательно, объект наверняка гораздо больше тоскует о потере сестры, которая с годами в его памяти становится все более желанной. Милой и сердечной. Наверняка он часто жалеет об отсутствии сестры и порой красочно представляет, как это было бы здорово иметь возле себя близкого и родного человека, которому можно довериться во всем без исключения.
— Куда там, — безнадежно махнул рукой Казик Теодорович. — Этот Светозаров своей тени, похоже, не доверяет. Тем более что он осознает, какие порой бывают родственнички.
Когда аналитик, проворчав еще несколько нелестных слов по поводу самонадеянности зеленой молодежи, убежал, шеф тоже попытался высказать свое неприятие:
— Шурка, я сильно сомневаюсь во всей затеянной тобой операции, но ты бы хоть себя не уродовала. А? Такое впечатление, что вся твоя красота в стиральной машинке осталась. Ты бы хоть глазки подвела…
— Ха! Наоборот, я их обесцветила, и в брови лишние вставки волосяные наклеила, и нос вставками расширила…
— Маразм какой-то! Ты никак косметику со знаком «минус» употребила?
— Ага! — радостно улыбнулась девушка, и стали видны некоторые огрехи в ее ранее ослепительных зубках. — Не сомневайтесь, Пыл Пылыч, так надо. Тут главное при первом взгляде заронить, вернее — затолкать в душу объекта самое нужное ностальгическое воспоминание.
— Ну заронишь, ну затолкаешь, — скривился старый зубр, проведший через своих подчиненных не одну сотню таких операций. — Но ведь этот тип тебя вмиг раскусит — после вашей первой же случки. Наверняка заподозрит неладное, если после утомительной ночи ты встанешь с мятой простыни в несколько раз прекрасней.
Александра придала себе надменный вид снежной королевы, что, к огромному удивлению шефа, ей удалось сделать даже в «сером» макияже, и с невероятной самоуверенностью пообещала:
— К тому времени, когда вообще возникнет тема постели, он будет в моей полной власти. И даже если вдруг догадается сравнивать фотографию нашей первой минуты знакомства с последующими, то все мои чудесные превращения из гадкого утенка в прекрасного лебедя будет приписывать только своим талантам и моему желанию понравиться именно ему, единственному и самому заботливому во всем мире.
— Ну, если ты так уверена… — Шеф развел в стороны свои мощные ладони. — Тогда будем ждать. Только вот сколько? Ведь у каждого человека порой наступают в жизни моменты, когда он избавляется от самых постоянных привычек.
На этот вопрос девушка только и смогла, что беззаботно пожать плечиками, покрытыми свитером грубой вязки. Потому что и сама больше всего переживала именно по этому поводу: когда именно объект подастся на каток? И сделает ли это вообще в ближайшие несколько месяцев?
Дело в том, что Дмитрий Петрович Светозаров имел одну привычку: он довольно регулярно посещал каток. Зимой он делал это примерно раз в месяц, а в остальные времена года довольствовался одним разом за сезон. Причем даже летом он делал это обязательно раз, а то и два с целью изрядно освежиться, как сам говорил знакомым. Но в закрытом ледовом комплексе он не только от души гонял на коньках, но и со всей целеустремленностью разбалованного ловеласа отдавался попыткам пофлиртовать с одинокими женщинами и девушками. Он не слишком-то хорошо катался, даже незатейливые фигуры начинающего фигуриста ему давались с трудом, а вот просто погонять любил и при этом успевал рассмотреть каждую симпатичную мордашку не только непосредственно на льду, но и на трибунах. Достаточно ему было выбрать очередной объект «охоты», как он с присущей ему непосредственностью затевал интересный разговор, переходящий в знакомство, а потом, как правило, заканчивавшийся интенсивным сексом. Подобные связи тоже не отличались продолжительностью: один, максимум несколько вечеров — и новая пассия забывалась безвозвратно.
Уже прошло почти два месяца лета, но еще ни разу за это время объект не посетил свой «пантеон бодрящей прохлады» и, вполне возможно, мог решить покататься на коньках в любой день.
Именно поэтому Александра с самого утра сидела неотрывно в штаб-квартире конторы и ждала сигнала от групп наружного наблюдения. Приходилось быть полностью готовой: одетой, загримированной, с соответствующей прической. Разве что коньков на ногах не хватало. Суперагент боялась в случае сигнала потерять даже лишнюю секунду на дорогу или переодевание. Конечно, лучше всего было бы находиться совсем рядом с катком, но в этом земстве было целых три современных комплекса зимних видов спорта, и любой из них Дмитрий Светозаров мог выбрать. Какой-то определенной системы в его посещениях не было, так что равноудаленная от всех мест штаб-квартира подходила для ожидания больше всего.
В таком вот виде — и в постоянных диспутах с шефом и с Казиком Теодоровичем — она провела пять невероятно тягостных дней. Пожалуй, только тщательное изучение всех известных штрихов биографии Дмитрия Петровича Светозарова заставляло сосредоточиться на деле. Зато на шестое утро сигнал к началу операции «Каток» пришел неожиданно рано. Александра только явилась в контору, сделала себе кофе со сливками и собралась не спеша, аккуратно, не повреждая макияж, его выпить, как из коридора послышался топот и всполошенный крик шефа:
— Шурка! На выезд!
Расплескавшийся кофе чудом не попал на свитер, и уже в следующий момент девушка подхватила сумку с коньками и ринулась к машине, задавая вопросы на ходу:
— Что так рано-то?
— Объект только вышел из дома, но поделился планами с Каралюхом…
— Ай да Борюсик! Молодец! Заслужил от меня поцелуйчик! Куда едет объект?
— Пока только тронулся, но предполагается, что в «Ксанаду».
— Здорово!
— Чего радуешься? Каток огромный и самый многолюдный. Ты там вообще к нему не подберешься.
— Подберусь, — пообещала девушка, усаживаясь в машину. — Важнее, что там самое романтическое место.
— Следи за связью, — тревожно напомнил шеф. — Чтобы мы тебя успели подстраховать в любом случае. Я и сам сейчас подъеду, гляну на вас…
Уже через открытое окно трогающегося авто Александра строго предупредила:
— Только из-под крыши!
Располагавшийся на юго-западе развлекательный комплекс «Ксанаду» имел все для проведения зимних карнавалов в любое время года. От горнолыжного спуска длиной в шестьсот метров до целого ледового поля для любителей фигурного катания. Это — не считая многочисленных ресторанов, кафе, кегельбанов, бильярдных, саун, бассейнов, караоке и прочая, и прочая… По самому верху ледового поля под крышей располагались многочисленные тренажерные залы, через наклонные вперед окна которых можно было наблюдать за всей ледовой поверхностью. Так что если Павел Павлович с его броской внешностью и будет стоять у окна среди других подобных зевак, то его голый торс с полотенцем на плече рассмотреть и запомнить станет довольно-таки трудно. Но все равно было непонятно, зачем руководителю конторы собственными глазами что-то высматривать. Ведь многочисленные «слухачи» наверняка уже проникают в «Ксанаду» под видом бодреньких отдыхающих и каждое слово или жест можно будет воспроизвести в мельчайших деталях в видеозаписи.
Но на эту тему Александра не стала заморочиваться. Все время поездки до развлекательного центра она спешно прокручивала самые разные сценарии предстоящего знакомства. Хотя изначально было понятно: все равно придется импровизировать на ходу. Подобная ловля на живца в любом, даже самом легком случае получалась в итоге сильно подкорректированной по сравнению с первоначальными задумками. А тут и вовсе приходится цеплять просто неимоверную по габаритам и всемирному значению рыбину. Такой сомище может не только наживку с крючка сорвать, но и сам крючок вместе с удочкой и рыбаком проглотить, без малейшего риска подавиться.
Неповторимому, мистически удачливому, непревзойденному и самому сексапильному агенту нужен был только успех. Причем успех полный, безоговорочный.
По собираемой информации о передвижении объекта выяснилось, что вычисленная точка может не соответствовать действительности. Клиент вдруг развернулся и поехал в другом направлении. Пришлось и Александре приказать водителю припарковаться, ожидая следующих данных от группы наружного наблюдения. Как через десять минут выяснилось, Торговец просто забыл купить какую-то несущественную мелочь, потому и заскочил в специализированный магазин автомобильного дизайна. Как только он тронулся в путь, сразу свернул в первый же проулок и вернулся на прежний маршрут. Что немного выбило из ритма его преследователей. Обогнать лихо ведущего автомобиль Динозавра так и не удалось. Мало того, он в раздевалке только сдал свою сумку с летней обувью, облачившись во все остальное сразу возле приемщицы. Так что подцепить его еще на пути к ледовому полю не удалось. А там он сразу стал давать выход накопившейся физической энергии: сделал десяток кругов по периметру поля на большой скорости.
Так что у Александры оказалось больше четверти часа, чтобы осмотреться и правильно выбрать место для якобы совершенно случайной встречи.
Девушка к тому времени уже переместилась в самый центр катка и, продолжая двигаться как можно более несуразно, постаралась отыскать шанс первого контакта. Последовавшие затем сорок минут кошмарно летящего времени, ознаменовавшегося паникой, чуть все не погубили, да и самого главного сделать не удавалось. Мало того, как раз та самая паника началась после того, как стало заметно, что объект повел интенсивную осаду одной из самых симпатичных посетительниц катка, облаченной в яркую, облегающую фигурку курточку красного цвета. И хуже всего, что та длинноногая девица сразу же начала отвечать томными улыбками и не всегда отрицательными короткими ответами.
Вот тут и сказался невероятный опыт Павла Павловича и его личное присутствие на самом удобном для наблюдения месте. Неизвестно, как и что именно он скомандовал, но вскоре со скамеек в сторону той самой длинноногой красавицы призывно помахал человек в форме служащего катка. Причем сделал это в самый удобный момент: Динозавр как раз набрал лихую скорость и с явным рекламным саморисованием ушел далеко вперед. Девушка с некоторой хищной уверенностью посмотрела вслед симпатичному ухажеру, но на призыв служащего все-таки откликнулась, понимая, что любое недоразумение решится очень быстро.
Но Александра-то узнала «служащего». Это был один из весьма неплохих агентов второго звена, который мог с ходу придумать такую правдоподобную ложь, что только за эти немыслимые импровизации его и держали. Как бы ни был он слаб в физической и боевой подготовке, в данную минуту он свое дело сделал: девица вначале растерянно замотала головой, потом непонимающе пожала плечами, но затем и сама поспешала в сторону гардероба.
При виде этой сцены воспрянувшая духом агент сложила ладошки, словно для молитвы, и благодарно посмотрела под крышу. Наверняка шеф потом увидит это действие в записи и оценит благодарность своей подчиненной.
Дальше стало намного легче. Дмитрий Светозаров заметно сбавил скорость и с некоторой растерянностью принялся высматривать в толпе катающихся длинноногую девушку в яркой красной курточке, совершенно не обращая внимания на остальных и на целеустремленно подбирающуюся к нему всю ближе и ближе Александру.
Наконец благоприятный момент настал. Одна из парочек, в шутку толкая друг друга, со смехом растянулась на льду. Несущийся рядом «скороход» резко принял в сторону, от него шарахнулся Динозавр и стал на ходу поворачивать голову, чтобы выразить хотя бы гневным взглядом свое порицание нарушителю правил. Поэтому и не заметил, как из-за группы переговаривающихся посетителей, которые, похоже, здесь встретились случайно и ехали со скоростью черепах, выкатилась тоненькая, по-юношески несуразная фигурка. Причем двигалась она задом, не видя наезжающего на нее мужчину. Чей-то запоздалый вскрик заставил Торговца повернуть голову и в последний момент заметить поперек своего движения падающую на живот девушку. Он даже попытался взвиться в воздух, стараясь поверху преодолеть неожиданную преграду, но только успел поджать ноги. Да и Александра не дала ему ни единого шанса: не просто взлетела в нелепом падении, но еще и ногу в коленке согнула, вполне расчетливо позволяя конькам объекта ударить по ее ботинку. Кадр получился неповторимый: клиент рухнул носом в лед и только невероятным чудом успел сгруппироваться, показывая превосходное владение телом, и смягчить падение выставленными вперед руками. И моментально вскочил на ноги, словно резиновый ванька-встанька.
Зато суперагент упала, словно клуша. Вспыхнувшая в ноге боль была, конечно, ужасна, но — дело было сделано. Когда испуганный Дмитрий подхватил на руки пострадавшую, прямо на него уставились широко раскрытые от боли глаза, из которых скатывались две слезинки. Дальнейшим развитием событий Александра управляла со всем присущим ей цинизмом, изощренной изобретательностью и тем многовековым опытом, который заложен в генах некоторых женщин и позволяет им приручить любого мужчину.
Хотя внешне все выглядело в точности наоборот. Во всяком случае, в этом был уверен сам Дмитрий Светозаров. Пострадавшая, хоть и позволила снять с себя ботинок и даже немного помассировать ступню, в остальном вела себя очень строго, сдержанно и с явным недоверием. Она была озабочена прежде всего побаливающими коленками, которые потирала сама, да слишком назойливым к себе вниманием со стороны остальных посетителей. Ведь по меньшей мере десять человек посчитали своим долгом подойти к ограждению и спросить, не нужна ли их помощь. Когда соболезнования прекратились, девушка попыталась заполучить назад свой конек. Вот тут Дин и включил универсальный «болтливый телевизор». Посыпавшимся из него ворохом интересной информации, обилием прибауток и смешных выражений он буквально атаковал пострадавшую жертву своего наезда. Так ему вдруг захотелось успокоить и хоть немного рассмешить этого скромного и до пощипывания в глубине души приятного человечка. Причем он не искал, даже не пытался искать какую-то причину открывшейся щедрости и светлого радостного чувства. Просто чисто машинально употребил все свои силы на то, чтобы эта симпатичная девчушка почувствовала себя хоть на мгновение счастливой. Чтобы эти удивительно родные глаза продолжали на него смотреть постоянно, меняя выражение от недоверчивого к восторженно-восхищенному.
Сам надел ботинок с коньком на женскую ножку и, поддерживая под локоток, проводил девушку на лед, уверяя, что обязательно научит всему лучшему, что умеет вытворять на коньках сам. Простенькая посетительница не ответила ни «да», ни «нет», просто чуть отстранилась, но не настолько, чтобы раз и навсегда пресечь любые ухаживания.
В следующие полтора часа Дмитрий превзошел сам себя. Никогда еще он не знакомился с девушками с такой бесшабашной настойчивостью и с таким горячим, даже яростным напором. Практически ему ни на что не требовалось подтверждения: говорил только он. Как и смеялся, шутил, поражал и поражался сам. Ему хватало в ответ только движения бровей, минимального краешка улыбки, расширенных от восторга глаз или слишком активного поворота головы в особо интересных моментах. И он с воодушевлением продолжал дальше. Ему казалось, что он идеально контролирует как внимание, так и интерес девушки, невзирая даже на ее застенчивое молчание. А к концу их совместного катания скромница даже позволила себе разговориться и стала односложно отвечать на вопросы по существу. Дмитрий прекратил потрясать воображение своей слушательницы умопомрачительными историями, поразительными фактами — и перешел к самому важному:
— И часто ты сюда приходишь? Некоторая нерешительная пауза перед ответом:
— Два раза в неделю.
— Прекрасный выбор, мне здесь тоже очень нравится. Так все романтично и красиво построено. Особенно эти сталагмиты поражают. Тебе нравится?
— Вообще-то да, но иногда страшно, что они оторвутся и рухнут на голову.
— Да нет! Этот комплекс построен в расчете на десятибалльное землетрясение.
Раскрытые от удивления глаза:
— Правда?
— Совершенно точно! Как и то, что меня зовут Дмитрий. А тебя?
Затихшее дыхание, словно знание ее имени даст ему колдовскую демоническую власть над ней. Динозавр при этом постарался изо всех сил натянуть маску равнодушия и не спешил настаивать на ответе. Как правило, в таком случае женщинам самим очень любопытна реакция ухажеров. Сработало и на этот раз, они уже метров сто неспешно катились вдоль бортика, когда девушка наконец-то решилась:
— Саша, — но молниеносно поправилась: — Александра!
— Ой, какое длинное имя, — стал дурачиться Светозаров. — Хоть и чудесное, но я такого еще не встречал: Саша-александра…
— Да нет, — тут же забавно возмутилась новая знакомая. — Сашей меня дома зовут, а Александра — это официальное, полное имя.
— Ага, значит, Сашей тебя только родители зовут? Пауза.
— Родители мои погибли. — На глазах ее выступили слезы. — Я живу с бабушкой…
— Извини, я не знал. — Дмитрию хотелось провалиться под лед: ну кто мог знать, что на такую простую тему нельзя говорить. Поэтому у него и вырвалось непроизвольно от внутреннего желания оправдаться: — Моих родителей тоже двадцать лет как нет…
Девушку это поразило так, что она остановилась на месте как вкопанная, вцепившись в бортик:
— С кем же ты живешь?
— Сам…
— А бабушка с дедушкой?
— Увы, тоже умерли. Тринадцать и двенадцать лет назад. Но давай не будем о грустном. Лучше скажи мне, сколько тебе лет.
— А зачем тебе? — Даже самые серенькие скромницы не могут в себе задавить рвущееся из сознания кокетство. Хотя в данном случае это было больше похоже на настороженность.
— Дело в том, что завтра над центральной ярмаркой будет взлетать самый огромный воздушный шар нашего земства, так у меня там есть два места. Хочу тебя пригласить на показательный полет. Но дело в том, что нельзя подниматься в воздух несовершеннолетним. Так что, сама понимаешь, все равно твое удостоверение перед взлетом проверят…
— Я еще не давала согласия на свидание завтра! — запальчиво возразила Александра.
— Упаси боже! Как ты могла о таком подумать, — стал паясничать Дмитрий. — Ни о каком свидании и речи не идет, просто мне очень хочется хоть как-то компенсировать мой грубый наезд и чем-то взбодрить твое травмированное тело.
Опять девушке понадобилось время на раздумья и борьбу со своими колебаниями. Уже выковыряв кончиком конька приличное углубление во льду, она решилась:
— Я давно совершеннолетняя, мне девятнадцать.
— Никогда бы не поверил! — Динозавр со всей искренностью даже отстранился назад, чтобы лучше рассмотреть сразу расправившую плечи новую знакомую. — Мне кажется, ты скрываешь правду…
— Еще чего!
— Ибо от того возраста, что ты назвала, можно смело отнять… — Он сделал глубокомысленную паузу, еще раз внимательно осматривая девушку, и выдал «суровую правду»: — Три… месяца!
Александра внутренне облегченно вздохнула, потому что вдруг испугалась.
«Неужели перегнула палку? Не хватало только малолеткой теперь показаться… — Хотя она прекрасно знала, что на воздушных шарах могут летать и малолетние дети. — Но что за игра получится, если сразу все секреты раскрыть? Женщина должна до гроба оставаться полной загадок. Вот только кто из нас кого раньше в гроб загонит?» — подумала она, и так прекрасно зная, чем весь этот разговор кончится.
Поэтому вслух сказала совсем для мужчины неожиданное:
— Нет, я завтра не могу…
— А послезавтра? Да в любой день! Я ведь могу свои места отдать любому желающему и поменять на любое удобное для тебя время.
— Ну, я даже не знаю… — Теперь девушка смотрела подозрительно и с недоверием. Видимо, ей еще никогда в жизни не предлагали таких дорогих и жутко интересных развлечений. Чувствовалось, что полетать на шаре она мечтает с самых пеленок, но бабушкино воспитание настойчиво убеждает быть бдительной и ни за какие подарки не поддаваться на уговоры коварных обольстителей. И по ее личику читалось только одно: несмотря ни на что, она однозначно откажется от свидания.
Поэтому Дмитрий занервничал и немного неосторожно стал форсировать ситуацию:
— Мало того, там еще есть дополнительная возможность полетать на планере вместе с пилотом. У меня есть удостоверение пилота второго класса, так что приглашаю еще и на бесшумный полет в толще облаков. Это так впечатляет, когда на всей скорости пронзаешь белое пушистое облако, словно огромный моток сахарной ваты…
Он и дальше продолжал с огромным подъемом и убеждением, но внутри непонятной волной поднималась паника и недоумение. Девушка, вместо того чтобы и дальше слушать с открытым ртом, вдруг плотно сжала губы и решительно заспешила к сектору с раздевалками. И когда сошла с ледовой дорожки, с героическим отчаянием выдохнула:
— Нет, огромное спасибо за приглашение, но я не пойду. Прощайте!
Динозавр чуть не взвыл от досады и необъяснимой горечи. Первый раз в жизни ему отказывали. Причем отказывали после такой беспримерной, беспроигрышной подготовки, которую он вел в течение небывало долгого времени. Поверить в такое он не мог при всем своем богатом воображении, как и не мог понять, где, как и что он сделал не так. Какую ошибку допустил и чем испугал эту очаровательную скромницу. Ничего не оставалось делать, как предпринять самые последние, отчаянные попытки продолжить так вдруг ставшее жизненно необходимым знакомство:
— Хорошо, Александра, тогда хоть телефон дай. Я буду позванивать время от времени и предлагать самые экзотические и романтичные развлечения.
— Нет, спасибо. Развлечений мне и так хватает…
— Но как же так! — воскликнул разочарованный до глубины души Дмитрий Петрович. — Неужели мы так больше и не встретимся?
— А зачем? — донеслось от девушки, которая еще больше ускорила шаг, приближаясь к закрытой для мужчин женской раздевалке.
— Как — зачем? Вдвоем ведь нам было весело и интересно. Вот сейчас мы просто здорово провели кучу времени. Да и вообще… что значит «зачем»? А зачем парень с девушкой вообще встречаются?
Неожиданно Александра резко остановилась и спросила, почти не скрывая своего презрения:
— Какой парень? Ведь ты же старый!
— С чего ты взяла? Мне ведь всего двадцать семь лет! — весело рассмеялся Динозавр, хотя на душе у него кошки скребли: никогда прежде ему не приходилось скрывать свой возраст. — Так что наша разница совсем минимальна.
Наверняка девушка ему не поверила:
— Не стыдно врать? Да и все равно, восемь лет — пропасть слишком огромная. Мне больше нравятся сверстники.
— Да нет, это тебе пока просто так кажется. Так сказать, юношеская непосредственность, максимализм. Зато со временем ты совсем по-другому взглянешь на эти несчастные восемь лет.
— Ничего себе, — задумалась коротко Александра. — Это ведь чуть меньше половины моей жизни. Все равно вы старый.
— Хорошо, возьми тогда мою визитку и звони мне в любое время, когда тебе заблагорассудится. Я постараюсь доказать тебе, что и у нас могут быть хотя бы чисто приятельские отношения.
Он чуть ли не насильно засунул в женскую ладошку очень дорогостоящую карточку со своими данными, настоящий шедевр полиграфического искусства. Казалось, девушка сунула этот прямоугольник в карман с такой беспечностью и равнодушием, что за первым же углом обязательно вышвырнет в любую попавшуюся на пути урну.
Так и скрылась новая знакомая в женской раздевалке, виляя неожиданно весьма недурственной попкой и переступая своими совсем не короткими ногами. Скорее всего, до этого ее вполне симпатичную фигурку уродовала складчатая юбка ниже колен и свитер грубой вязки, не только скрывающий талию, но и вообще превращающий свою носительницу в несуразную тумбочку.
Преодолев некоторый ступор, Дмитрий рванул в гардероб за своей сумкой, надеясь обязательно перехватить Александру у выхода из комплекса и хотя бы выследить, какая у нее машина. Но тут же со всего маху налетел на своего соседа, который с обидой затянул:
— Я тебе уже минут пять руками машу и кричу, как неполноценный. А ты так увлекся этой красоткой, так увлекся…
— Да какая она красотка? — удивился Динозавр и прибавил шагу. То же самое сделал и пристроившийся рядом Борис Бонке:
— О! Еще и как красивая. Если сам не хочешь за такой приударить, то меня хоть познакомь. А ты куда торопишься? Да остановись ты!
— Извини! Спешу!
— Разве не дадим пару кружков? Ты ведь обещал!
— Нет, сегодня не получится, в следующий раз. В гардеробе Дмитрий быстро надел кроссовки да так, в теплом пуловере, и бросился на улицу. После сумрачной прохлады ледового дворца летняя жара полудня буквально оглушила и ослепила. Некоторое время он пытался наблюдать сразу за несколькими выходами и огромным морем припаркованных машин, потом вспомнил, что есть еще и подземный гараж, откуда машины выезжают с противоположной стороны, и заскрежетал от злости зубами:
— У-у-у-у! Почему мне сегодня так не повезло?! Или повезло? — Через десять минут бесцельного метания он наконец вынужден был сам себе признаться: — Все-таки не повезло…
Пока разочарованный ловелас брел к своей машине, огибая здание и скрываясь из зоны видимости, с него не спускали глаз Павел Павлович и его донельзя довольная подчиненная. Хотя нудный, поучающий тон шефа никак нельзя было назвать радостным или хотя бы довольным:
— Шурка, мне кажется, ты провалила такое уникальное знакомство. Да он после такого отказа в твою сторону не только не посмотрит, но даже не вспомнит о тебе. Теперь и твой звонок положения не спасет, такие отказы мужчины не прощают. Тем более такие мужчины, как Торговец. Ну как ты могла так сплоховать, как? Ума не приложу…
— Пыл Пылыч! Вы просто не видели его глаза, когда он со мной разговаривал и особенно в тот момент, когда мы прощались. А я видела! И не надо иметь среднее образование, чтобы понять: этот парень мой со всеми его мыслями и потрохами!
Уверена на все сто… да что там на сто — на тысячу процентов!
На такое заявление зубр спецслужбы только поморщился:
— Ох! Мне бы твою уверенность.

Глава шестая
ПЕРТУРБАЦИИ В КОРОЛЕВСТВЕ ЯГОНОВ

На этот раз договорились о точной дате и времени прихода шафика в столицу. И, чтобы не маяться невыносимым ожиданием, Бонзай Пятый так загрузил работой себя и своих подчиненных, что через четыре дня Вельга напоминала несколько ссыпанных в одну общую кучу муравейников. Однако в кажущемся беспорядке просматривалась четкая организация и дисциплина, организованные крепкой рукой.
Наибольшие преобразования коснулись внешней политики города. Все реквизированные у шпионов товары, а также те, что имелись во всех торговых структурах и хранилищах династии Ягонов, были предложены спешно разъезжающимся перед военной угрозой купцам по довольно большой цене, но с отсрочкой оплаты — под поручительство молодого короля. В том числе и лежащие в хранилищах слитки драгоценных металлов. То есть оплату разрешалось проводить в любое время в течение двадцати дней с момента взятия товара в кредит. Под залог шли дома, земельные участки, склады и магазины, то есть то, что и так должно было сгореть при уничтожении Вельги викингами. И то, что в последние дни купцы не могли продать остающимся в столице горожанам даже за несколько мизерных медяков. Ведь все знали о ледовых берсерках, идущих с большой водой, но никто не догадывался, что завоеватели желают закрепиться и остаться гарнизонами на месте. А в таком случае отпадала надобность сжигать как сам город, так и все строения в округе.
Так что предложение со стороны короля оказалось прямо-таки сказочным, своевременным — и им не воспользовался только ленивый. Виллы и особняки оформлялись как гарантия, а их владельцы с радостным энтузиазмом компоновали караваны с товаром и спешным ходом выезжали из города в южном направлении. Причем потирали при этом руки со счастливым видом. Правда, если раньше, при старом короле, тот или иной дом стоил, допустим, десять подвод определенного товара, то сейчас его оценивали всего в одну подводу того же самого товара. И в договоре указывалось, что если хозяин дома пожелает его вернуть, то в течение все тех же двадцати дней обязан вернуть в королевскую казну денежный эквивалент в размере стоимости двадцати подвод все того же товара.
Конечно, получалась чистой воды спекуляция и использование государственной тайны с целью наживы. Но нажива эта шла в карман все того же государства, так что моральными терзаниями молодой монарх не мучился. Наоборот, радовался тому, что из города сбегут все самые корыстные и расчетливые ростовщики, спекулянты и перекупщики. Как раз те, кто имел в столице величественные, роскошные дома и стратегически важные земельные наделы. А в обрисованных шафиком планах на будущее территории внутри Вельги играли очень важную роль. Да и повод их прибрать под крылышко короны попался самый что ни на есть удачный.
Заодно и проявили себя те патриоты, которые в будущем составят костяк руководства торгово-промышленной и индустриально-развлекательной индустрии. По поводу этого костяка Бонзай Пятый ничего конкретно не понял, ибо времени не хватило для таких глобальных пояснений. Но вот самое главное, насчет патриотов, ухватил сразу. И ему было отрадно осознавать, что таких преданных отчизне соотечественников оказалось среди торгового люда около трети. Прекрасно осознавая, что им ничего не светит в ближайшем будущем, они тем не менее решительно оставались в столице, намереваясь защищать родную обитель до последней капли крови.
Мало того, такие купцы охотно откликнулись на призыв короля дать взаймы династии и все свои товары, и имеющиеся слитки драгоценных металлов. С этими людьми договора заключались в другой форме, хотя и были случаи, когда купец намеревался отдать все оборотное имущество без всяких гарантий и оплаты. Местным патриотам королевский казначей давал векселя на сумму, превышающую стоимость товара в полтора раза, правда, с отсрочкой платежей на полгода. А за золото и серебро надбавка шла лишь в тридцать процентов, да и срок возврата растягивали на год.
Естественно, что даже самые искренние оптимисты, обожающие свой город, понимали, что молодой король поступает не совсем дальновидно и, скорее всего, лелеет только одну мечту: чтобы как можно меньше добычи досталось ледовым берсеркам. Иной причины таких щедрых деяний не видел никто.
Тем не менее на четвертый день все лабазы, склады и хранилища города опустели. Исключение составляли лишь продукты длительного хранения, которые, по вполне понятным причинам, было просто глупо вывозить из Вельги. Опустели и многие зажиточные районы столицы. Даже мебель в них оставалась порой очень приличная, вошедшая в залог. Вывезли лишь самое ценное, компактное и маленьких размеров. В таких районах денно и нощно патрулировали конные разъезды городской стражи, чтобы не допустить даже попыток несанкционированного вывоза или разграбления. Причем делалось это по двум причинам: все-таки теоретически дома до сих пор принадлежали их прежним владельцам, и обязанность короны защищать имущество своих подданных никто не отменял. Но вот основным поводом для защиты целых районов по приказу Бонзая Пятого послужило прощальное напоминание Дина:
— Присматривай за всем. Береги каждую завитушку фронтона, каждую колонну и каждый булыжник подворья отданных в заклад жилищ и складов. И не только потому, что это уже практически твоя собственность, но и потому, что эта самая собственность в скором времени принесет твоему народу благополучие и процветание.
Ну, раз шафик так сказал, значит, у него на это имелись веские основания. И так теперь все существование целого королевства Ягонов висело только на нем одном. Если, по воле провидения, с Дином что-то случится, то все возродившиеся надежды рухнут под мечами приближающихся врагов. И маленькое королевство навсегда исчезнет не только с карт континента, но и из истории.
И чем ближе становилось оговоренное время, тем больше ускорял свою деятельность молодой король, тем с большим рвением окунался в текущие дела столицы, решал разрастающиеся проблемы, укреплял обороноспособность городской стены и проверял выполнение ведущихся работ. Но страх все равно тлел в самой глубине его души.
Поэтому, когда его перехватил возле северных ворот посыльный с известием, что шафик уже приближается к дворцу, у Бонзая словно огромный камень с души свалился. Не пытаясь скрыть счастливую улыбку, он развернул коня и во весь опор поскакал навстречу другу. И после первых же приветствий решил уточнить:
— В этот раз ты даже раньше прибыл — на целых полчаса.
— Осталось лишнее время на просмотре. — При этих словах Дин остановил короля, тянущего его во внутренности дворца: — Да стой ты! Нам надо вначале по городу проехаться. Вернее, по прилегающим к твоему дворцу районам. А то все недосуг.
— Нет проблем! — По знаку монарха подали свежих лошадей, и они вскоре в сопровождении нескольких особо приближенных охранников уже ехали улицами города. — Что хочешь рассмотреть?
— Вначале скажи, как наш план? Сработал?
— Не наш, а твой! — уточнил Бонзай. — Да так сработал, что теперь практически лучшая треть города в наших руках. Если не больше.
— Обиженные были?
— Скорее наоборот: еще и руки целовали в знак безмерной благодарности. Насколько я понял, все эти купцы и так вчера или сегодня сбежали бы с семьями, бросив все нажитую недвижимость на произвол судьбы. А так они уехали с золотом и товарами, счастливые, словно дети.
— Отлично! Значит, мы можем выбирать место для строительства башни?
— Какой башни? Что ты задумал? Динозавр оглянулся на чуть приотставшую охрану и стал говорить немного тише:
— Не знаю, как себя ведут и где проживают ваши шафики, все никак не найду возможности побывать на вашем юге, но лично мне надоело терять время на хождение по глухим лесам и рисковать там собственной шкурой под копьями беглых шпионов. Хотелось бы сразу являться в конкретное здание и точно таким же образом возвращаться из него в свой мир.
— Но как же громыхания? — поразился молодой король. — Тем более — пучки молний и нестерпимое сияние? Горожане могут и не понять…
— Ты, наверное, забыл, что когда по стыку миров я прохожу сам, то все происходит тихо и без пыли. Следовательно, став полноправным жителем города, я смогу выходить из своего дома и заходить в него в любое время без всяких подозрений. Не менее важен и другой аспект. Дело в том, что сооружения в виде башни практикуются людьми вроде меня в очень многих мирах, в которых возможны так называемые чудеса. Делают это по той причине, что в стационарное здание можно заложить как определенные конструктивные особенности при строении, так и усиленные шумопоглотители, накопители атмосферных разрядов и массу прочих очень полезных для нас свойств и особенностей. Зато, когда сооружение будет готово, мы сможем путешествовать куда заблагорассудится и в любое время. Причем тебе будет достаточно пройти в башню из своего дворца по подземному ходу, не привлекая к этому делу излишнего внимания.
— Звучит заманчиво. Но неужели и в самом деле ничего снаружи не будет слышно?
— Абсолютно! Разве что само основание будет слегка вибрировать, но это дрожание можно ощутить, лишь прямо касаясь стены. Чтобы такого не произошло, можно и весь периметр усадьбы обнести неприступным забором. Вот как этот.
Они с минуту как остановились, и шафик пристально разглядывал несколько роскошных домов, хозяева которых как раз заканчивали эвакуацию. Последние телеги выезжали с подворий и спешили к южным воротам: завтрашний день официально считали началом осады города викингами.
Раскрытые ворота одной из усадеб опирались на колонны из кирпича, а те переходили в высокий, метра в два с половиной, забор. Именно он и стал образцом.
— Да, забор солидный, — согласился король. — Только вот именно такой дорогостоящий всего один на город.
— Ничего, ты сам вскоре удивишься, когда вдоль реки словно грибы вырастут десяток или два кирпичных производств. На все хватит: на новые пригороды, на строительство речного порта, на возведение новых крепостных стен…
— Каких стен? — Бонзай с некоторым испугом оглянулся на невысокое, но еще весьма добротное ограждение столицы. — Они ведь в полном порядке!
— Ох, не смеши меня! Идущим с севера рогатым понадобится всего два дня, чтобы растащить такие стены по камешку.
— Что?! Разве мы их не остановим?
— Что ты пугаешься, как ребенок? — удивился Дин. — Я ведь гипотетически рассуждаю. А раз ты мечтаешь создать сильнейшее королевство на континенте, то и крепости твоей столицы должны поражать и вводить в трепет еще издали. Например, нынешняя стена должна стать только задней опорой для новой постройки, которая будет раза в четыре выше прежней. Потом, на пяток миль дальше по радиусу, будет возведена новая стена, чуть ниже внутренней, зато с гораздо большим количеством башен, шпилей, контрфорсов, расположенных в два ряда зубцов и прочих оборонных изысков.
Вот теперь самодержец еще больше разволновался:
— Кто на нас собирается нападать?
— Никто. Даже сразу тебя обрадую: все перечисленные мною оборонные изыски будут носить скорей декоративный, чисто показательный характер, а не применяться для каких-то сражений.
— Зачем тогда их строить?
— Только для того, чтобы любой путешественник не только из твоего, но и из других миров мечтал своими глазами увидеть величие Вельги и собственными руками потрогать священную стену, которую никто из врагов не смог захватить за всю историю.
— Какую историю? Их ведь еще вообще не построили… — Теперь Бонзай и не пытался скрыть своего обалдения.
Глядя на такую реакцию, и шафик не смог скрыть улыбку:
— Легенды сделают главное: заинтересуют.
— Но ведь люди…
— А что — люди? Не менее важно просто не врать. Раз стены ни разу не были захвачены врагом, то и лжи никакой в легендах не будет. Ну а приукрашенные сказки про замурованных в стенах похищенных девиц и попавших в опалу прекрасных принцесс придадут ореол особого очарования экскурсиям по глубоким таинственным подвалам.
Дин закончил патетическое отступление, вздохнул при виде замершего с отвисшей челюстью венценосного товарища — и вновь обратил внимание на расположенную перед ними улицу:
— Очень удобное место, и створ между мирами как раз на задворках вот этого дома. Мало того, мне отсюда он кажется невероятно большим. По толщине и ширине стен он тоже явно отличается от подобных. Никогда таких прежде видеть не доводилось. Довольно странно… Мы можем посмотреть, что там находится?
— Конечно! — спохватился, выходя из ступора, король. — Все равно это уже наверняка собственность короны.
Когда они обогнули широко раскинувшийся особняк, взору открылся вид старого, неухоженного сада. Подавляющее большинство деревьев чернели засохшими стволами и уныло упирались в небо голыми ветками. Подобные же сады окружали это место и со стороны соседних усадеб. Такой большой кусок незастроенных земель совсем недалеко от дворца удивил гостя:
— Странно, почему здесь так пустынно, не застроено? Даже за садом никто не приглядывает…
— Да нет, как раз сад постоянно пытались спасти, — стал припоминать Бонзай, наморщив лоб. — Только вот место это считается очень плохим. Постоянно во время гроз сюда все молнии ударяют. Давным-давно здесь сгорали дома, а в последний век частенько деревья то сожжет молнией, то вот так до основания и высушит. И никто не знает, как молнии отвадить.
— Ха! Так проще ничего не бывает. — Дин пустил коня между деревьями в сторону виднеющегося посредине бугорка. — Наверняка в здешних породах очень много железа. Да еще и с сопутствующими окисями и редкими добавками. Они, как правило, любое электричество к себе из атмосферы притягивают. Так что поставим громоотводы, потом народ привыкнет видеть их на собственных домах — и тогда уж точно никакому грохоту или молниям удивляться не будет.
— Ну, если ты так уверен в этом «ликтричестве» и громоотводах, то строй себе здесь хоть четыре башни, места хватит.
— Можно приступать? — улыбнулся шафик.
— Да ты уже приступил, — хмыкнул король. — Вон твой коняга начал копытом землю рыть.
— А если вдруг хозяева вернутся да оплату за товары внесут?
В данном вопросе Бонзай не сомневался:
— В этом мире подобное нереально. Они не только не захотят многократно переплачивать за свое прежнее жилье, но и в сроки не укладываются никак. Ладно, пусть викинги через два-три дня так и не появятся — по неизвестной для купцов причине. Но ведь на неделю позже сюда доберется войско моего сумасшедшего дяди. Его войску тоже ведь время нужно, чтобы совершить марш. И потом, все наверняка пронюхали, что Визенская империя тоже начала выдвижение войск в нашу сторону. Уж те церковники точно здесь все уничтожат за смерть своих послов-провокаторов. Это — еще одна неделя. Вот тебе и так уже более двадцати дней. А еще надо сообразить, что к чему, собрать деньги и успеть сюда вернуться к сроку. Так что…
— Понял, — рассмеялся одобрительно Дин и признался: — Вот за что я обожаю абсолютную монархию, так это за отсутствие омерзительного бюрократизма в подобных вопросах. Решил самодержец: сразу получи в полное пользование. Конечно, если король не полная марионетка в чьих-нибудь руках.
— Не-е, я не по тем делам, — скромно потупился король. — Мной не покомандуешь!
— Согласен. Тогда пусть сюда и направляются все строительные силы: выкорчевывают сад, роют глубокий котлован и пристраивают точно такой же забор по наружному периметру всех этих четырех усадеб. Более конкретные размеры котлована я дам тебе завтра, перед тем как мы займемся проблемами твоего зажравшегося дядюшки. Но уже сейчас могут начинать снимать грунт на глубину двух метров и радиусом в сто метров от центра этой возвышенности. Так сказать, готовят первоначальный плацдарм для великого будущего твоего королевства. Тем более, что такой уникальный створ для башни шафика — моя самая великая мечта. Мне кажется, я тут и трех человек одновременно смогу перетащить без малейшего шороха или искорки.
— Ух ты! Неужели и так можно?
— Лишь бы ноги не поломать при неудачном шаге. Потом как-нибудь продемонстрирую. Ну и самое главное: я здесь запросто установлю стационарные врата перехода — и тогда одного человека смогу проводить просто за руку.
— Хорошо бы, — с хитрецой улыбнулся Бонзай. — А то мало ли каких дам мы в гости пригласить пожелаем… Что станешь делать с усадьбами?
— Тоже приспособим. Вначале — для житья строителей и мастеров, как и все остальные заложенные за товар виллы и дома, а потом видно будет.
Вернувшись во дворец, Дин первым делом уединился с королем в той комнате, где находился его вещмешок. Достал из него две странного покроя одежки и скомандовал:
— Надевай как я! — Когда они приступили к облачению, он продолжил давать подробные инструкции и пояснения: — Вот эта змейка называется «молния» и застегивается таким образом. Потом еще поверху внахлест прикрывается вот этими отворотами с липучками. Точно такие же липучки есть и на рукавах, причем, когда они чуть стягивают ткань, вот из этого выреза торчат рукавицы. Примерно таким же способом из воротника можно достать капюшон, вот так… Вот этот пластик можешь опустить на лицо. Не удивляйся, что он такой мягкий, потом сравнишь. Так, теперь чуть подтягиваем подол куртки, чтобы он не слишком утолщал фигуру. Надевай перчатки и щупай вот этот рычажок на боку… Ага, точно такой же, как и на коробке с микрофоном. Теперь нажимай — и ничего не бойся.
После щелчка послышалось короткое шипение, и Бонзай замер, словно замороженный. Его товарищ проделал идентичные операции на своей крутке и только после этого резко ударил короля по плечу. С полным изумлением тот осознал, что удара совершенно не почувствовал. Ну разве что еле ощутимый толчок.
— Ну, чего замер?
— Так ведь меня сжало со всех сторон…
— Двигайся интенсивно! Одежда даст тебе внутреннюю свободу и подстроится под любой твой жест. И запомни: эта ткань сама по себе может выдержать удар любого меча, даже острие тяжелого осадного копья, пущенного из аркебузы, ткань не пробьет, разве что вколотит в тело, ломая кости и прорывая внутреннюю структуру. Именно поэтому во внутренние полости куртки подается специальный газ. Он придает жесткость каркасу и не позволяет ткани промяться вовнутрь. Другое дело, если в человека попадут сразу три таких копья одновременно. Тогда воин от полученного удара отлетит на десяток метров и погибнет от элементарного сотрясения всего тела и от внутренних кровоизлияний.
Молодой монарх уже старался махать руками и наклонять корпус во все стороны, проверяя свободу движений. Затем снял со стены рапиру и совершил нескольких фехтовальных выпадов. Случайно задел прозрачный щиток капюшона и для достоверности первого ощущения постучал по нему эфесом рапиры. Затем треснул изо всей силы:
— Чудо! Он даже не поцарапался! Неужели и его газ так укрепляет?
— Нет, там другое. Деталей я и сам не знаю, но для щитка используется все та же энергия электричества, которая имеется в одной из батарей. Сами батареи где-то во внутренностях этой одежки, и запаса их должно хватать на четыре года. Баллон с газом надо менять чаще: после сотого «отвердения».
Бонзай никак не мог поверить в такую прочность и восторженно завопил только после нескольких испытательных ударов по куртке шафика: ни меч, ни рапира не оставили на чудесной ткани ни разреза, ни дырочки.
— Слушай, как в вашем мире умудряются творить такие вещи? — восторгался он.
— И тут ты не угадал, подобное новшество я купил совершенно в другом мире, у нас бы за него многие короли глотку друг другу перегрызли.
— А мне никто не перегрызет?
— Вот именно в целях безопасности мы эти камзолы и будем носить. У нас с тобой большие планы. Так что теперь мы рисковать собой права не имеем. И так два раза уже испытывали мускулы наших ангелов-хранителей.
— Кого? — не понял король.
— Ну, такие дядьки с крылышками, которые нас вытаскивают из опасных ситуаций.
Лицо его товарища стало детским от священного трепета:
— Никогда не видел!
— И не увидишь! Эти дядьки живут только в нашем воображении, которое и рисует их со всей возможной фантазией.
— А-а…
— Теперь поспешим в лес, пора встречать северных рогоносцев.
— Так и выйдем из дворца? — поразился Бонзай, расставляя руки.
Несколько минут ушло на то, чтобы объяснить, как убираются забрало, капюшон и рукавицы. Когда сверху набросили просторные плащи, фигуры со стороны казались просто более внушительными, словно на теле под плотной тканью пряталось рыцарское облачение.
Но все равно на этот раз взяли с собой более солидное сопровождение из десятка воинов. Оставили их на той самой лесной дороге, дав подробные инструкции, как вести себя в различных ситуациях, и уже на знакомой полянке король высказал свои восторги во второй раз:
— Слушай, эта одежда почти невесомая, и я в ней совершенно не вспотел!
— Да, полезная штука. Воины того мира так в ней даже спят, разве что газ спускают, делая куртку мягче. Так что и ты можешь… Ну, чего задумался?
В последние ночи молодой король умотался настолько, что совершенно отбросил и так нечастые развлечения с женщинами. Но молодое здоровое тело требовало своего и звенело струной только при одном упоминании о сексе. Именно поэтому самодержец вдруг явственно представил себя в этом самом камзоле на огромной королевской кровати в окружении двух, а то и трех девушек — и непроизвольно поморщился:
— Как можно в таком спать? Даже самый грубый массаж не прочувствуешь.
— Ладно, запрыгивай, — вернул его к жизни нетерпеливым приказом Дин. — Чем раньше появимся, тем меньше их грохот насторожит.
Опасался он зря. Товарищам пришлось еще два часа торчать на скалистом островке, прежде чем в дальнем конце озера появился головной драккар флотилии викингов. Развлекали их только бинокли, от которых король был в полном восторге, да пристрелочная серия снайперской винтовки Дина. Для этого выбрали отдельно стоящую березку на самом берегу: за ее стволом самодержец следил с неослабным вниманием. Грохнуло — и дерево толщиной в руку мужчины, перебитое больше чем наполовину, медленно завалилось набок. Затем разрывные пули раздробили два камня береговой линии.
Бонзай обрадовался настолько, что окончательно поверил в победу. После этого и речи ему повторять за шафиком не хотелось:
— Да я только раз рявкну, а ты раз стрельнешь — и они будут убегать так, что дорогу в королевство Ягонов забудут.
Его товарищ в сомнении поднес бинокль к глазам:
— Моя бабушка на это всегда говорила: не говори «гоп», пока прыгать не на кого.
Сказал — словно в воду глядел. Когда флотилия приблизилась, вся пройденная ею поверхность воды скрылась под обилием темных бортов. И Динозавр громко произнес благодарение фортуне. Если бы король Туйвол догадался послать хотя бы часть маленьких суденышек далеко вперед, начисто пропал бы весь эффект готовящейся засады. Но теперь существовала другая опасность: если все ледовые берсерки одновременно поведут атаку на остров Меч, то однозначно сомнут друзей просто количеством. Никакой скорострельной зенитки не хватит. А ведь у него всего лишь один ствол да два ящика, по сто двадцать штук разрывных. Хорошо хоть, в каждом цинке патроны лежали в единой ленте.
Именно поэтому решили чуть изменить дальность первого удара, с половины — на целую милю. Немного уменьшалась кучность стрельбы, но подпускать противника ближе шафик не рискнул. Натянул на голову наушники с двойным слоем звукоизоляции — и дал отмашку Бонзаю Пятому.
Тот решительно включил тумблер и заорал в микрофон так, словно через минуту лично проткнет своего врага мечом:
— Туйвол! Покажись, а то тебя не видно! Ну! Что забегали как в темя клюнутые? С вами говорит король этого края, Бонзай Пятый из династии Ягонов! И я здесь, на самой высокой точке острова.
На головном драккаре чуть вильнули от прямого курса, разворачиваясь боком, и стало отчетливо видно облаченного в доспехи Ники Туйвола. Именно из-за доспехов и огромного рогатого шлема король викингов даже с такого расстояния смотрелся очень эффектно. В наступившей тишине донесся отдаленный рев, в котором трудно было разобрать слова, но, судя по жестам и сотрясаемому кулаку, предводитель агрессоров от всей души оскорблял своего противника.
Зато ему в ответ понесся оглушительный, прекрасно слышимый на всем пространстве озера хохот, а потом еще и слова:
— Немедленно поворачивай назад, жалкий безбородый недоносок! Никакие невинные жертвы не спасут тебя от гибели, потому что своими жертвоприношениями в водах нашей чистой реки ты разгневал наших покровителей — и они прибыли сюда, чтобы тебя уничтожить. Итак, повторяю в последний раз: немедленно убирайся в свои льды и никогда больше не возвращайся!
В ответ Туйвол выдал пренебрежительный жест, идентичный почти во всех мирах: «Да пошел ты…»
А в следующий момент весла опять коснулись поверхности воды, разворачивая драккар на прежний курс. Следовало поспешить как с угрозами, так и с подсчетом:
— Раз ты меня ослушался, безмозглый баран, умри! Раз, два, три!
Эффектных пауз между цифрами Бонзай Пятый делать не стал, следовало подстраховаться, оставив время на второй выстрел. Но Динозавр попал с первого раза. Наверняка получилось впечатляюще: слово «три» донеслось к флотилии викингов одновременно с пулей. Двухметровая туша закованного в броню гиганта вдруг сложилась, как картонная, и в брызгах разлетающейся крови рухнула куда-то со спардека вниз. Скорее всего, прямо на гребцов.
И вот тут викинги показали свою боевую выучку и дисциплину. Лишний раз доказав, что берсерками их называют недаром. Шок от гибели предводителя длился секунды три, не больше. Затем гулко грохнули барабаны, и все весла с невероятной синхронностью ударили по воде. Набирая удивительную скорость и поворачивая носом по новому маршруту, драккар понесся в сторону острова. На остальных судах тоже загремели барабаны, но там о подобной скорости могли только мечтать. Мало того что корабли были основательно перегружены, они не обладали и десятой долей мореходных качеств своего флагмана.
Но больше всего от создавшейся ситуации растерялся могущественный шафик. Глядя в оптический прицел своей винтовки, он вдруг с ужасом понял, что стрелять практически не в кого: высоко поднятый нос драккара скрыл из вида даже расположенного на сильно приподнятой корме рулевого.
А Бонзай Пятый продолжал смеяться и осыпать приближающийся флагман оскорблениями, но делал он это не потому, что не боялся, а потому что не знал, как резко изменилась обстановка.
С ужасом глядя на вырастающий в прицеле драккар, Дин уже подумал грешным делом бросать все и сматываться через стык прямо к столице, как вдруг его взгляд натолкнулся на толстенную доску носовой обшивки.
«Пробьет или не пробьет?! — заметалась мысль как шальная. — Но ведь если не попробуем, то и не узнаем! Дави! Куда же ты целишь?! Сразу над ватерлинией вали!!!»
От таких внутренних воплей никакие наушники не помогают. Зато палец заработал словно часовой механизм, с самой максимальной скорострельностью.
Пули доску пробивали! И вскоре прямо над водой уже чернело двадцатисантиметровое отверстие, а новые удары целеустремленно его расширяли. Вот отверстие заметно опустилось, почти скрылось над водой, а Дин продолжил вгонять пули в раздробленные доски чуть выше. Вот и увеличившаяся дырка скрылась в воде — и, уже с некоторым злорадством, прицел поднят вверх. Так и есть! Корма сильно приподнялась, и теперь искривленное от раздаваемых команд лицо рулевого стало видно как на ладони. Выстрел прямо в него, красное пятно разрыва — и вновь пули вонзаются в борт, проламывая древесину на уровне ватерлинии.
Похоже, что в трюме флагмана существовали внутренние перемычки. Другой причины того, что нос стал погружаться так сильно, не существовало. А скорее всего, проскочившими в отверстия пулями оказалась нарушена перемычка между первым и вторым отсеком. Именно два затопленных отсека из пяти привели к тому, что драккар зарылся носом в воду настолько, что корма полностью приподнялась над поверхностью. Викинги решили собственным весом уравновесить немного судно, но только усугубили свое положение, лишив спешащих к ним спасателей так необходимых нескольких минут. С противным треском драккар лопнул ровно в середине своей длины и в считанные секунды ушел на дно. Несколько несчастных, пытавшихся схватиться в воде за тяжеленные весла, тоже пережили крушение не дольше чем на несколько секунд. Тяжелые доспехи тянули в мрачные пучины беспощаднее северных кальмаров.
Зато как разошелся усиленный микрофоном Бонзай Пятый, было любо-дорого послушать. Похоже, в его лице спортивная журналистская братия потеряла самого знаменитого комментатора:
— Мои покровители гневаются! Они буквально прогрызают днище этого вместилища ублюдков — и вот уже тупые завоеватели видят свою смерть в глубинах! Скоро, скоро вы все искупаетесь, круторогие олени! Прыгайте, прыгайте в воду, все равно смерть уже распростерла свои объятия над вашими грязными душами! Дыра увеличивается! А вот и вопящий от страха шаман остался без своей тупой башки! Только нижняя часть тела скользнула по окровавленной палубе. Так подохните, проклятые агрессоры! Ура!!! Нет теперь вашего корыта! Только щепки остались! Ха-ха-ха! А теперь вот и щепок не видно! Все забрали в мрачную бездну наши покровители! Все!
Опять раздался долгий сардонический смех, который перешел в удивленные восклицания:
— Что я вижу?! Остальные чего-то еще ждут? Не спешат убегать от смерти? Видимо, они не знают, что мои покровители забирают на дно не только тела, но и души чужаков! Ха-ха-ха!
А вот упоминание душ оказалось по-настоящему действенным! Флотилия ледовых берсерков поспешила в собственное королевство с такой скоростью, что, по рассказам местных жителей, даже не останавливалась на ночлеги, гребя посменно. Да оно и понятно: одно дело погибнуть в яростном бою, а потом попасть в Валгаллу, на вечный пир к богу Одину, и совсем другое — отдать свои бесстрашные души в руки чужих богов и быть до Страшного суда заточенным в черных глубинах.
Так был изгнан первый агрессор с территории королевства Ягонов.

Глава седьмая
ЗАКАЛКА ВЫДЕРЖКОЙ

Целых два дня Александра безнаказанно бездельничала. В штаб-квартиру она являлась на короткое время — лишь для того, чтобы быть в курсе всех передвижений объекта да с томной ленцой подразнить ругающегося шефа и остальных сотрудников. Хотя под определение «остальные» попадал только Борис Королюхов, который лично выразить свое недовольство не мог, так как находился в постоянном блуждании вокруг Светозарова, пытаясь войти в плотный контакт и спровоцировать на шумную вечеринку, переходящую в долгосрочную оргию. Но, как назло, ничего не получалось. О чем и плакался Борюсик в телефонную трубку с завидным постоянством. По его словам получалось, что клиент стал нервным, раздражительным и неконтактным сразу после посещения катка. Его общительность сменилась замкнутостью и повышенным метанием по всем окрестностям, точнее сказать, излишним трудовым рвением. В связи с чем на два вполне удачных предложения соседа повеселиться последовали два коротких отрицательных ответа. Уж каких трудов стоило мнимому миллионеру Бонке встретить нового приятеля при самых обыденных обстоятельствах, но все эти труды пошли прахом. Теперь опять на какое-то время следовало затаиться и не выказывать подобной настойчивости, скорее даже проявить полное безразличие к соседу, но именно это разочаровывало и бесило больше всего. Наиболее благоприятный момент, по мнению агента, был упущен.
Павлу Павловичу приходилось сдерживать своего подчиненного от частой ругани, но и ему подобные жалобы не прибавляли хорошего настроения. Именно поэтому он на третий день тоже стал срываться. Хотя начал с самого утра вполне дружелюбным тоном:
— Шурка, тебе не надоело баклуши бить?
— Не-е, — протянула девушка, устраиваясь с чашечкой своего любимого кофе возле офисного компьютера. — Тем более, что зарплата мне идет, работа движется, объект дозревает.
— Как бы он не перезрел и не сгнил до того, как упадет к тебе в руки. Не боишься опоздать?
— Нисколько. Да и раньше я никогда в своих расчетах не подводила.
— Может, все-таки позвонить?
— Чтобы все испортить?
Шеф злобно рыкнул, но ругательства пока сдержал:
— Так это ты раньше не подводила! Зато сейчас ведешь себя как… И про зарплату: не думай, что она только тебе одной идет. Сама можешь догадаться, какие суммы уходят на ветер ежедневно. Меня порой трясет от страха, что нас заставят все оставшиеся годы жизни отрабатывать бесплатно за понесенные растраты.
— Да, Пыл Пылыч, тут я вам сочувствую, действительно вас могут заставить… — несколько отстраненно пробормотала Александра, интенсивно щелкая мышкой и следя глазами за экраном. — Но в таком деле иначе не получается…
— Черт побери! — взорвался-таки директор конторы. — Она поставила под угрозу все итоги такой дорогостоящей операции, а теперь сидит и философски рассуждает, словно речь идет о прошлогоднем снеге! Конечно, ведь не тебе держать ответ за свои провалы, и не тебе потом дрожащей рукой вписывать потраченные тобой и Борюсиком суммы в графу расходов! Хотите меня до инфаркта довести?!
Последнее предложение он рявкнул так, что сжавшаяся девушка вздрогнула и округлила глаза от возмущения. Но сразу от резкого ответа сдержалась, немного подумала — и принялась отвечать выверенным, рассудительным, совершенно спокойным голосом:
— Значит, так, отвечаю последовательно на все поставленные передо мной вопросы. Во-первых: мой успех очевиден. Объект уже себе отказывает в увеселительных знакомствах с другими женщинами и категорически отвергает участие в каких-либо оргиях. Его попытка окунуться в работу и общественную деятельность — не что иное, как нежелание пока еще признаться самому себе, что он на крючке. Причем крючок зацепил не просто губу или щеку, которые можно порвать, пусть даже с болью. Нет, он попал гораздо глубже, чем в горло: в желудок. Скорее даже в сердце. И теперь там все больше и больше нарастают кровоточащие, труднопроходимые тромбы, которые мешают самцу нормально соображать и принимать правильные решения. Да вы не стойте, присаживайтесь!
Глядящий на свою подчиненную с хмурым скепсисом шеф громко хмыкнул, но в кресло все-таки плюхнулся:
— Хорошо поешь! Ты, случайно, любовные романы не пишешь?
— Пока еще нет, но на пенсии обязательно займусь. Потому что вижу: мне есть что сказать о психологии в отношениях мужчины и женщины даже стареньким, прошедшим «крым и рым» пенсионерам.
Намек на возраст некоторых из присутствующих был проигнорирован полностью, поэтому девушка после нескольких щелчков мышки продолжила:
— Во-вторых: творческие личности, к которым принадлежим мы с вами, никогда не позволяют себе бездельничать. Даже во время сна мы постоянно думаем о деле, а если такового не существует, то тщательно анализируем уже сделанное, пытаясь отыскать ошибки и не допустить их в будущем. Или проигрываем в сознании тысячи вариантов развития новых, пусть даже абсурдных, на первый взгляд, ситуаций. Вот и я не просто в монитор пялюсь, рассматривая картинки или выискивая знакомые буквы, а работаю. Смотрю, выискиваю те детали, которые мы могли просмотреть в жизни нашего объекта. Дома, по пути сюда и обратно я тоже вхожу в образ. Стараюсь сродниться с моей новой ролью намертво. Просто дышать ею. Потому что уверена: очень скоро в ней придется жить.
Глаза шефа заблестели более заинтересованно:
— Что-то накопала стоящее?
— Пока рано делать обобщения, так, просто некоторые ускользающие ассоциативные недоумения. Поделюсь, когда сама в них разберусь толком. Ну и в-третьих, дорогой мой Пыл Пылыч, могу подсказать, как конторе сэкономить невероятные средства.
— Да-а? Ну если так, то буду премного благодарен.
— Элементарно: можете смело сворачивать подставу с богатым миллионером. Борюсик больше не понадобится.
— О-о-о-о! — кисло протянул ветеран спецслужб. — Хотя тут я тебя понимаю: недолюбливаешь ты его.
— Как раз нет! Вначале он мне сильно не понравился. Признаюсь. Но впоследствии доказал, что парень он неплохой, просто с несколько особой психикой, в которой мне нет смысла разбираться. Скорее он действительно настоящий боевой товарищ. Так что личного повода отрывать его от такой сытой, умопомрачительной жизни у меня нет. Я просто констатирую факты, и так мне подсказывает моя проверенная интуиция.
— Шурка, ты хоть представляешь, сколько мы в этого Бонке уже вложили средств? Да мне легче самому себе пулю в висок вогнать, чем заявить наверх о закрытии такой агентурной легенды. И вообще, как ты можешь такое заявлять, пользуясь только своей интуицией? Например, Казик Теодорович со всем аналитическим отделом доказывает, что сворачивать следует тебя.
— Ха! Это за то, что по мне проходят такие маленькие расходы? Вот уж бюрократия в нашем быту! Как я ошибалась в действенности наших аналитиков… Ха-ха!
Шеф строго прищурил глаза, но его подчиненная продолжала хихикать и фыркать от пренебрежения. Тогда он напомнил:
— И о каких таких фактах ты заявляешь?
— Ну, мой опыт коварной обольстительницы вы принимать во внимание не собираетесь. — Девушка опять стала серьезной. — Поэтому я предлагаю удостовериться в моих предсказаниях. Берусь утверждать, что уже завтра, в самом крайнем случае послезавтра, объект начнет интенсивные розыски потерянной подружки. Вот увидите! И как только Светозаров начнет метаться, предлагаю всем работать только на меня, а неперспективные направления прикрыть окончательно.
Но старый ветеран секретных операций предпочитал больше доверять аналитическом отделу. А возможно, и в самом деле боялся неадекватной реакции от той парочки «сверху»: если они узнают о бесполезности средств, просаженных на подставного миллионера, такое начнется… Подобные растраты «на выпивку и презервативы» нельзя будет объяснить ни самыми высокими идеалами, ни гипотетическими материальными благами, ни блестящими перспективами раскрытия всего дела в неопределенном будущем. Поэтому, скорее всего, Борюсик так и останется пока на своем месте, тем более что явных поводов для его сворачивания еще нет.
Так и получилось. Шеф ожесточенно потер виски, шумно повздыхал и наконец вынес вердикт:
— Будем работать с подстраховкой по всем направлениям. Да и ты… — Уже встав и собираясь уходить, он с сомнением посмотрел на монитор. — Тут… работай помаленьку. Вдруг и в самом деле…
Глядя ему вслед, Александра с улыбкой пробасила, коверкая преднамеренно последнее слово:
— Рада стараться, ваше вымбрымродие! В ответ, уже из коридора, донеслось обращение к невидимому начальнику аналитического отдела:
— Казик! Немедленно продумать место, где личный состав будет заниматься строевой подготовкой! А то совсем распустились…
В последний раз улыбнувшись, лучшая агент всех времен и народов вновь углубилась в раскапывание вороха материалов, которые скопились по делу Дмитрия Петровича Светозарова.
А сам объект тем временем находился за двести километров, в соседнем земстве, выполняя давно возложенную на него общественную работу. Вернее, не возложенную принудительно, а добровольно принятую на собственные плечи шесть лет назад.
Именно столько лет Динозавр являлся председателем попечительского совета, который курировал громадную сеть детских домов и рекреационных центров для трудных подростков на задворках цивилизации. Такие государства были, и творились в них вещи подчас очень печальные.
Совет распределял собранные гражданами добровольные пожертвования, следил за правильным использованием выделенных денег, разбирался со всеми жалобами на недостаточное обеспечение и являлся третейским судьей при разборе конфликтов, возникающих между детьми и воспитателями, детьми и преподавателями и в самой детской среде. Ну и глава совета, по вполне понятным причинам, мог быть загружен «по самое не хочу», имея в любой момент возможность отказаться от поездки, и свалить разбирательство очередного дела на более старших коллег. Что частенько и случалось: ведь работа общественная и требует в первую очередь свободного времени, и Дмитрий Петрович с головой уходил в проблемы детских домов на целые недели. Да оно и понятно: раз немецкие бюргеры его со всем уважением выбрали на такую почетную должность, значит, следовало отрабатывать доверие и поддерживать репутацию.
В конторе поняли сразу: подобная деятельность необходима объекту для частого и бесконтрольного передвижения по всей Европе и попутного при этом решения собственных делишек. Тем более, что в перерывах между посещениями детских учреждений Торговец часто встречался с самыми знаменитыми, богатыми, деловыми и имеющими политический вес личностями.
Очень скоро выяснилась и главная причина того, что многочисленное собрание жертвователей и основателей всемирно известного благотворительного фонда избрала выходца из другой страны главой попечительского совета. Кто угодно отверг бы идею, будто самый молодой мужчина в составе совета является воистину и самым заботливым человеком, отдающим невероятное количество сил для воспитания сирот и детей с исковерканной судьбой. Не стоило для подобного открытия использовать аналитический отдел, правда и так лежала на поверхности: Светозаров просто с умением искушенного интригана запудрил мозги своим многословием всем, кому хотел. Красиво говорить и витиевато излагать свои мысли сейчас умеют очень многие. И ничего не стоит такому демагогу красочно, убедительно и велеречиво расписать, как он самозабвенно любит несчастных детишек. И, на пике ораторского триумфа, получить любую высокую должность. Ведь подавляющее большинство членов этой добровольно-общественной организации являлись людьми преклонного возраста, и молодому, активному пустозвону ничего не стоило заставить стариков поверить в свою искренность.
После первых же собранных фактов, подсмотренных в бухгалтерии фонда, стали окончательно понятны и причины столь высокого доверия общего собрания: Дмитрий Светозаров, как правило, умудрялся собрать наибольшую сумму пожертвований на нужды детишек. Сам он жертвовал довольно скромно, да и неведомо было обывателям, какие огромные деньги он подпольно зарабатывает. А вот где и у кого он выбивал прочие — довольно внушительные — суммы, остальных его коллег по благородному делу не интересовало. Именно поэтому и доверяли безгранично молодому человеку, который никогда и единого евро не перехватил для себя лично из общественных денег. Чисто провинциальный взгляд недалекого бюргера!
Именно так и высказался Павел Павлович, когда прочитал все выводы аналитического отдела. И ему, и его подчиненным сразу становилось понятным, откуда идут такие щедрые пожертвования: Торговец просто докладывал в общую копилку мизерную часть своих гонораров. Вот и вся разгадка. Ему не жалко — и все довольны. В результате он имеет полную свободу передвижения и возможность встретиться с любым человеком правящей элиты или представителем подпольных клубов миллионеров. Ведь кто посмеет отказаться встретиться с «самим» председателем попечительского совета всемирно известного общественного движения? Да никто!
Вот и мотался тридцатичетырехлетний Дмитрий Петрович Светозаров по бескрайним европейским просторам, как «неуловимый Джо», как святая мать Тереза и как символический голубь мира и сострадания.
Сейчас он, с прямой спиной, восседал в кабинете директора одного из самых крупных в стране детских домов, перелистывал папку с личным делом, быстро прочитывая содержимое, и внимательно прослушивал высказывания старшего преподавателя:
— Положение создалось катастрофическое! Судебное разбирательство практически завершилось и доказало полную непричастность обвиняемых к преступлению. Если бы мы смогли сделать рокировку с переменой места, то все бы сошло и со временем кануло в Лету. Но генеральный прокурор нас просто обязал собственными силами исправлять допущенные промахи в преподавательской работе. Вплоть до того, что лично нам обоим водить бедных девочек за ручки круглые сутки. А вы сами понимаете: подобное просто физически невозможно. Вдобавок угрозы священной мести перешли все разумные границы. Практически все поголовно воспитанники старших групп поклялись уничтожить сестричек и пообещали сделать это любой ценой. Мы, конечно, выявляем и стараемся изолировать зачинщиков, но в этом возрасте это дело бесполезное. Да и слишком далеко все зашло. Поэтому у нас только одна надежда: на ваше личное умение утрясти и уладить все кошмарные недоразумения и отыскать правильный выход.
Во время всего этого монолога директор заведения лишь согласно кивал, стараясь сдержать нервную дрожь утонченных пальцев. Обоих мужчин Дмитрий знал прекрасно, и они превосходно сотрудничали с ним более пяти лет. Но если раньше весьма уважаемые мэтры воспитательных наук выглядели степенно, солидно и величественно в любой ситуации, то сегодня на них было жалко смотреть: издерганные, нервные, с посеревшими лицами и совершенно растерянные. Случившееся в подведомственном им учреждении несчастье могло кого угодно подкосить. Да что там подкосить: поставить жирный крест на долгой трудовой деятельности. Почти достигнув пенсионного возраста, двое коллег впервые в своей практике оказались перед неразрешимой задачей.
Началось все с того, что к ним месяц назад определили двух девочек пятнадцатилетнего возраста. Двойняшки, потерявшие совсем недавно своих родителей в авиакатастрофе и не имевшие больше близких родственников, прошли через сито предварительного распределения, но им так и не посчастливилось быть адаптированными в какую-нибудь семью. Слишком великовозрастными они оказались — и не желали расставаться друг с другом ни в коем случае. Ну и ко всему прочему — слишком красивыми. А это кандидаток в будущие мачехи пугало больше всего. Немного избалованные своими погибшими родителями, девочки явно были не готовы принять в свое существование новые сиротские реалии. Ко всем относились высокомерно, держались с явным превосходством и, вполне понятно, не шли ни на какое дружеское сближение со своими сверстниками. Зато в своей паре они составляли единой целое и никогда не разлучались. По некоторым данным, при жизни родителей девочки частенько грызлись и скандалили между собой, но несчастье их сплотило в несокрушимую стену. На любую шутку или подначку сверстников они отвечали в несколько раз обиднее, используя весь свой ум и высочайший уровень образования.
Из-за чего и начались трения в первые дни их пребывания в детском доме. Самый первый «звонок» преподаватели проморгали, а потом уже трудно стало восстановить мир в классе даже самым опытным мэтрам. Против двойняшек почему-то озлобились все. А потом к травле не желающих подчиниться общим правилам присоединились и более старшие ребята. Дошло до того, что двое из них решили подшутить, как потом рассказывали их товарищи, над зазнайками. Заволокли одну из сестер в комнатку с уборочным инвентарем и попытались изнасиловать. Худой и длинный парень по кличке Шпала уселся несчастной на грудь, держал руки и зажимал рот. А второй, один из самых мощных в детдоме парень принялся раздевать ее ниже пояса. Вот тут и примчалась вторая сестра, которую до того с хохотом пытались отвлечь остальные детдомовцы. Завидев страшную сцену, она с такой скоростью и силой налетела на здоровяка, что тот в падении ударился головой в бетонную стену и потерял сознание. Уже вдвоем девочки буквально исполосовали ногтями лицо Шпалы, и тот с позорными завываниями вынужден был ретироваться с места события.
Само собой, вмешались воспитатели и надзиратели детского дома. Так и не пришедшего в сознание здоровяка увезли на «скорой помощи» в госпиталь, худого насильника всего обклеили пластырем, измазали зеленкой и поместили в местный медпункт, а девочек до окончательного разбирательства поместили в другую комнату преподавательского крыла здания. Так сказать, под домашний арест. Дело было вечером, директор со старшим преподавателем уже отсутствовали, поэтому чрезвычайное происшествие было расценено надзирателями как бытовое. Деваться от правды было некуда: изнасилования случались здесь довольно часто и почти всегда замалчивались самими жертвами насилия. Тем более в детской среде укоренилось определенное мнение: все девочки через это проходят и нечего строить из себя обиженную. Девственность в среде старших классов не приветствовалась воспитанниками обоего пола. В связи с чем девочки уже с тринадцати, а то и с двенадцати лет пытались найти себе если не постоянного, то временного защитника и вполне бездумно переходили с ними в разряд «взрослых женщин». Новенькие, естественно, этот период пропустили и показались лакомым кусочком для самых оголтелых хулиганов.
В сущности, вопрос, может быть, так бы и остался внутренним делом детдома, если бы бытовое дело не переросло в трагедию. Среди ночи в госпитале от кровоизлияния в мозг скончался здоровяк, а ранним утром в медпункте нашли убитого ударом в сердце Шпалу, второго насильника. Орудием убийства послужил распрямленный штырь дужки металлического ведра. Отпечатков пальцев на железке не отыскали, зато на лице жертвы явно врезался предсмертный ужас. Похоже, он успел четко осознать нависшее над ним возмездие.
Смерть сразу двух товарищей всколыхнула весь детдом. Причем все единодушно решили, что и худого закололи именно сестрички. А самые ретивые и уголовно настроенные воспитанники поклялись отомстить, подталкивая на подобное действо и всех остальных. И никто не удосужился вспомнить, что при своей жизни Шпала умудрился обидеть, обесчестить и унизить не один десяток девушек.
Следствие доказало невиновность двойняшек, судья вынес постановление об условном наказании дежурного надзирателя, а вот о реальной обстановке подумать не хотел. Отдельно запретили перевод двойняшек в другой детдом. Зато всю ответственность за последующие события сразу возложили на руководство детского дома. А те ничего не смогли придумать лучшего, чем обратиться за помощью к имеющему огромные связи и полномочия главе попечительского совета. Тем более что личное знакомство их давно убедило в том, что Дмитрий Светозаров — личность незаурядная и способен на многое. Все предыдущие трудности с перемещением воспитанников или сложностями с адаптацией на новом месте он решал легко, с наскока. Вот и сейчас он быстро понял, каков наилучший выход:
— Необходимо срочно им найти новых родителей или таких опекунов, которым девочек отдали бы на руки уже завтра. Верно?
— А желательно уже сегодня! — поспешно закивал директор.
Старший преподаватель тоже несколько воспрял духом:
— Конечно, мы понимаем и постараемся еще продержаться, хотя бы до послезавтра. Но, честно признаться, положение на грани взрыва. Весь дом напоминает Везувий за час перед всемирной катастрофой, а на наши воззвания и просьбы от властей никакой реакции. У нас опускаются руки…
— Ну, господа, от вас я подобного не ожидал! — воскликнул с укором председатель попечительского совета. — С вашим-то опытом да не справиться с такими трудностями! Вам просто следовало спокойно сесть и все тщательно обдумать. Выход из любого положения найдется всегда!
— Значит, преподавательский опыт нас ничему не научил, — скорбно констатировал директор.
— Понимаю! Никто не захочет добровольно набираться такого опыта. — Дмитрий вскочил на ноги и заходил по внушительному кабинету от одного окна к другому, благо комната в здании была угловой и четыре окна открывали приятный вид на внутренний двор и хорошо ухоженный сад. Видимо, в движении у гостя лучше срабатывала память: — О! Еще одну парочку припомнил! — вдруг замер на месте он. — Но мне желательно поговорить с девочками основательно. Лучше всего наедине. Можно?
— Конечно! — воскликнул старший преподаватель. — Следуйте за мной, это совсем рядом.
Целый час, который они отсутствовали, директор с нарастающим напряжением решал текущие вопросы подотчетного ему учреждения, стараясь хоть на короткое время абстрагироваться от сложной проблемы.
Когда гость вернулся, оставив старшего преподавателя возле девочек, то не смог сдержать искреннего восхищения:
— А ведь двойняшки просто чудо! Умнейшие и очень талантливые! Я бы даже сказал, что девушки при правильном устройстве в жизни способны на великие свершения.
— Да мы с этим не спорим, но ведь сверстники именно за это их и невзлюбили. Не всем серая масса большинства разрешает быть талантливыми.
— Мне надо позвонить.
— Куда угодно! Все наши телефоны в вашем распоряжении!
— Некоторые звонки я сделаю со своего мобильного, но самые официальные пусть исходят из вашего кабинета, — пояснил председатель. — Да и личное подтверждение порой потребуется от первого лица, то есть от вас.
Затем началась телефонная эпопея. Дмитрий куда-то звонил, просил, взывал к благородству и сочувствию, требовал, доказывал и согласовывал. С некоторыми парами бездетных родителей, уже имеющими разрешение на адаптацию детей такого возраста, разговаривал сам, с некоторыми заставлял беседовать директора. И все время звонил, звонил и звонил, порой одновременно поддерживая связь сразу с тремя собеседниками.
Через два часа, когда вдруг повисло напряженное затишье, директор с отчаянием признался:
— Я совершенно очумел, ничего не соображаю. Если честно, то совершенно потерял саму суть окончательного итога наших переговоров с абонентами. Что хоть получается?
— Все получается в самом лучшем виде! Имеющая право и давно ожидающая подходящих детей пара найдена и направляется на машине прямо сюда. Через час они уже будут знакомиться с девочками. Я их знаю лично, так что могу заверить, что они согласились уже окончательно. Соответствующие документы и разрешения тоже доставят курьерской почтой в течение часа-полутора. Вы ведь слышали, кого мне пришлось побеспокоить для решения этого вопроса. Только от одного слова этого человека ответственные работники и бюрократы получили ускорение почище доброго пинка. Так что наши усилия не пропадут даром.
— Не «наши», вся заслуга в решении этого конфликта будет принадлежать только вам, — просиял глазами заслуженный воспитатель и администратор. — Однозначно!
— Вот тут я хочу с вами поспорить и со всем своим авторитетом, настойчивостью попросить об одной услуге лично для меня, — заговорщически потребовал председатель попечительского совета.
— Да все что угодно! — пообещал директор, но все же ощутимо насторожился. Впервые этот пробивной молодой мужчина обмолвился о какой-то личной услуге. Тем более было удивительно то, что послышалось далее:
— Вы мне должны пообещать, что никогда не будете приписывать мне заслугу в решении этого вопроса. А еще лучше, вообще не упоминайте о моем участии.
— Но почему?! — Опытного администратора удалось поразить до глубины души.
— Причина проста: не люблю ненужного ажиотажа вокруг моего имени. Дело находится в моей компетенции, я просто должен его решать по причине взятых на себя обязанностей. И хочу акцентировать ваше внимание на самой главной стороне моей деятельности: я помогаю в подобных ситуациях не для славы или собственного самоутверждения, а только для торжества справедливости и победы гуманизма. Слова, может, слишком высокопарные и в данном случае не совсем уместные, тем не менее отражающие суть моей жизненной позиции. Я ни в коем случае не желаю преувеличения роли моего скромного вмешательства. Надеюсь, вы меня хорошо поняли?
— Да…
— И будем считать наше соглашение утвержденным: никаких сведений для широкой общественности. Договорились?
— Хорошо, договорились. Но от себя лично я не могу умолчать и не сказать, что ваша скромность просто исключительна в этом полном вульгарного практицизма мире. И я горжусь своим знакомством с таким человеком.
— Я тоже рад был в вас не ошибиться! — Дмитрий с чувством пожал протянутую руку. — Но если вы угостите меня еще и чаем, то я все равно на вас не обижусь, уж слишком в горле пересохло.
Поздно вечером Павел Павлович, уже собираясь уходить из штаб-квартиры, заглянул в комнату с работающим компьютером и застал странную картину. Александра сидела в кресле, поджав ноги, боком к монитору. Ее немигающие глаза неотрывно смотрели на пустую стену, рука с кофейной чашкой замерла на полпути ко рту и в первый момент показалось, что она не дышит.
Старый оперативник много чего насмотрелся на своем веку, поэтому не стал пугать подчиненную громким окриком, а просто подошел ближе, стараясь попасть в поле зрения. Ноль реакции! Тогда он медленно перегнулся через стол и буквально выковырял чашку из рук девушки. Кофе в ней был совершенно холодный. Словно из холодильника. С некоторым недоумением шеф все-таки постарался кашлянуть, и это возымело определенное действие. Александра резко вздохнула, моргнула несколько раз и задвигалась, выходя из оцепенения.
— Шурка, что с тобой!? Тренируешься изображать снежную королеву?
Подчиненная сфокусировала свои расширенные зрачки на руководителе так, словно увидела впервые в жизни. И только потом прошептала:
— Пылыч, мне страшно… И жутко холодно…
— С чего бы это? — Глаза шефа превратились в две узенькие щелочки. — Лето, жара невозможная. С чего это тебя так знобит?
— Не знаю, что-то вдруг такое накатило, — призналась девушка, но резко начавшие розоветь щечки указывали на явное улучшение ее самочувствия. — Сидела, сидела над этими делами — и вдруг на мимолетный момент допустила одну страшную мысль, причем такую жуткую и неправдоподобную, что меня словно снегом укрыло. А тут и вы появились… вдруг.
— Ага, понятно. — Руководитель конторы основательно уселся в кресло напротив стола. — Значит, опять на тебя снизошло некое озарение или постигло очередное интуитивное видение. Так?
— Да нет, в этот раз совсем другое! — с досадой мотнула девушка головой. — Такого со мной раньше не бывало.
— Ладно, малышка, успокойся. — Голос Павла Павловича стал похож на урчание мягкого, ласкового и пушистого котяры. — Расскажи все по порядку.
Александра заглянула в кружку, потом пригубила кофе — и удивленно скривилась. Но заговорила по существу:
— Все это время я прокручивала и просматривала данные по общественной работе объекта, ну, там, где он председателем попечительского совета. И так крутила, и эдак, и все мне казалось, что от меня ускользает что-то очень важное, основополагающее. Какая-то смутная мысль мне не давала весь день покоя, но чем ближе я к ней подбиралась, тем быстрее эта мысль все дальше и дальше ускользала в глубины сознания. И вот тогда я принялась перебирать в голове все, пусть даже самые абсурдные предположения по поводу его деятельности вокруг детских домов. Долго перебирала, уже и отчаялась, как вдруг одна мысль словно молнией высветилась. А вдогонку за ней на меня навалилась ледяная стена, которая всем своим существованием кричала: «Ложь! Страшная великая ложь!» Вот после этого меня и накрыло…
— Действительно такое порой случается, когда докопаешься до истины, — подбодрил сжавшийся как пружина Павел Павлович. — Но что за мысль тебе пришла в голову? Вспомни более конкретно.
Некоторое время девушка прислушивалась к своему внутреннему миру, а потом начала с предупреждений:
— Мысль и в самом деле несколько кощунственна…
— Ничего, подумаем вместе и разберемся.
— Я вдруг подумала, что объект через подставных лиц похищает детей из детских домов, а потом занимается с ними сексуальными извращениями с элементами садизма.
Некоторое время оба смотрели в глаза друг друга. Александра с ужасом и мольбой разуверить в существовании подобного чудовища, а ее шеф — с недоверием и омерзением. Наконец он шумно фыркнул и отчаянно замотал головой:
— Сомневаюсь! Очень, очень и очень сомневаюсь! Не похож Светозаров на такого человека. Вот хоть кол на голове теши — а не похож!
— Пыл Пылыч, вы ведь с вашим опытом и не такую мразь встречали. Признайтесь!
Долгое молчание вместо ответа послужило наилучшим подтверждением. Только после сиплого прокашливания старый ветеран перебил тишину твердым обещанием:
— Проверим! Хоть и невероятно трудно будет разыскать все ниточки и самих детей, но обязательно проверим. А тебе — отдыхать!
Александра слабо улыбнулась:
— Только после вас! Мы ведь уже рассуждали на эту тему: не получится у нас абстрагироваться от дела, не получится…
Но тем не менее послушно встала, надела скинутые ранее туфли и, словно лунатик, устремилась к выходу. Рабочий день и в самом деле давно кончился.

Глава восьмая
ВТОРОЙ УДАР

Герцог Марио Льер с самого утра находился в премерзком настроении. Перед завтраком жена устроила ему скандал по поводу его ночной пьянки с прибывшим из столицы товарищем детства, графом Дьярти. Причем она даже слушать не захотела о том, что доставленные новости того стоят, какими бы безрадостными они в итоге ни оказались. Высказала все, что наболело, а когда он стал повышать голос, пытаясь образумить, вообще поступила нечестно: расплакалась и убежала к себе. Во время завтрака младшая дочь и сын заступились за отсутствующую мать, старшая дочь — за отца, и вспыхнувшая перебранка вообще довела его до белого каления. Так и не допив свой горячий чай, Марио бросился вон из дома. И вот теперь, совершенно не обращая внимания на преддверие летней грозы в виде грома, меланхолично шагал с глубокой грустью по сосновой роще, расположенной в доброй миле от его поместья. Да и головная боль только усилилась, подталкивая к порочной мысли пойти разбудить до сих пор спящего товарища и вновь предаться постыдному, но притупляющему совесть пьянству с самого утра. Потому что оставаться трезвым в подобной ситуации было невмоготу.
Самому не хотелось вспоминать, в кого он превратился. Потомок прославленной династии Льер, правящей королевством Опалов чуть ли не триста лет, теперь постыдно считался пленником в собственном поместье. Нынешний король Барбо Ягон заставил герцога удалиться в ссылку и отречься от любой политической и общественной деятельности. В противном случае было обещано без всякой жалости уничтожить весь род Марио Льера, включая супругу с детьми. Гордый потомок великих королей сдался, покорно уехал в изгнание и вот уже четыре года не смел даже посматривать в сторону столицы.
Конечно, здесь было красиво и даже по-своему интересно. Но как можно упиваться единением с природой, если страной правит этот безнравственный, лицемерный Барбо! Когда простой народ стонет от немыслимых поборов, люди среднего сословия часто превращаются в нищих и бездомных, а знать и дворянство попрятались по своим замкам и не смеют слова сказать против творящегося беззакония. Поговаривают, что правящий монарх даже собственную мать отравил — только для того, чтобы устранить ее от власти и распоряжаться подданными собственноручно. Зря он это сделал, старая мать хоть и была жестока и коварна, но все же не допускала сына до крайностей. Да и сама старалась править хоть с какой-то справедливостью. Зато после ее смерти четыре года назад все самое худшее и началось.
Казалось бы, именно Марио Льер мог возглавить оппозицию и если не захватить трон, то по меньшей мере жестко потребовать наведения порядка и соблюдения незыблемых древних законов. Но, увы, смалодушничал, испугался гибели близких, а в результате оказался изолированным от большого мира наглухо. Что привело к катастрофическому положению и в личной жизни. В последние месяцы он и так еле сглаживал все усиливающиеся размолвки в семье, а тут еще и товарищ вчера прибыл из столицы и принес очень важные, но не внушающие никакого оптимизма новости. После которых поневоле руки опустятся.
Оказывается, Барбо Ягон собрал все войско и спешным маршем двинулся завоевывать соседа на востоке — королевство под управлением своего двоюродного племенника Бонзая Пятого. Да еще перед этим хвастался, что подло подстроил гибель правящего кузена и его старшего наследника. Как следствие, заведомо слабое королевство Ягонов наверняка будет быстро захвачено, а мощь и авторитет Барбо укрепится в несколько раз. Ну еще бы: не только удержался на чужом троне, но и тот, возле которого родился, захватил. Ведь все знали и помнили, что его мать, будучи принцессой Ягонов, стала супругой правителя Опалов, когда уже имела собственного сына. Редкий случай в истории, но по формальным правилам неизвестно от кого рожденный бастард Барбо дорвался-таки до власти, потому что у новой королевской пары не было других детей.
В ночном пьяном запале старый товарищ высказал крамольную мысль немедленно податься в столицу и, при поддержке давно ожидающих сторонников, захватить трон. Хоть и был оставлен мощный гарнизон из верных Барбо Ягону гвардейцев, но шансы на успех все-таки были отличные. Только вот в том-то все и дело, что успех, несомненно, был бы делом временным. Вернувшийся с победоносной войны король утопил бы бунтовщиков в крови, а под шумок смело бы расправился и с остальными неугодными ему дворянами. Поэтому на пьяное предложение графа Дьярти герцог ответил лишь скрежетом зубов, да предложением пить дальше. Как бы ни манили его призрачные надежды на успех государственного переворота, но знание настоящих реалий не позволяло соглашаться на безрассудные порывы.
«Эх! Если бы не дети! — мучился Марио. — Обязательно бы попробовал! Может, их срочно куда-то спрятать в надежное место? Но куда? Даже если такое место отыщется, то ведь пострадают и все остальные недовольные существующим положением вещей. Уж их-то Барбо уничтожит поголовно. Ну и что, что делать?! Если бы на востоке правил не какой-то молокосос, шанс бы, конечно, существовал… Ведь когда там крепко сидел на троне отец Бонзая, на него войной идти никто не решался, тот мог зубы любому выбить. А так… Ну что за невезение!»
С досады остановившийся Марио изо всей силы ударил ствол возвышающейся рядом сосны, обдирая до крови костяшки пальцев. Дерево от такого к себе внимания даже не почесалось, тогда как сам кулачный боец подпрыгнул от боли и неожиданного обращения:
— Хороший удар! Вот бы его — да по нужной челюсти! Резко развернувшись на месте, герцог уставился на двоих незнакомцев в странных для такой теплой погоды длинных камзолах непривычного покроя. Но если более старший мужчина не вызывал ни малейших воспоминаний, то двадцатилетний парень явно когда-то встречался на жизненном пути герцога. Видимо, оба неслышно догнали задумавшегося изгнанника по дорожке, а теперь с довольно дружелюбными улыбками рассматривали его с ног до головы.
Вбитое с пеленок воспитание и присущее его роду горделивое величие заставило Марио Льера принять надлежащую осанку и заговорить с подобающими его древнему роду королевскими интонациями:
— Кто вы такие? И что делаете на моих землях? Улыбка молодого парня стала еще шире и радушнее:
— Дядя Марио! Вы меня не узнаете? — Глядя на глубокие морщины на лице вопрошаемого, парень напомнил: — Вы у нас были семь лет назад и очень восторгались моей химической лабораторией.
— Бонзай! — обрадованно воскликнул герцог, поднимая руки и делая шаг навстречу для дружеского объятия: — Неужели это ты?! Ведь я помню тебя совсем подростком, как ты возмужал! Настоящий рыцарь! — Неожиданно он осознал и другое: — Слушай, а какими судьбами ты здесь оказался? Ведь ты сейчас должен защищать свое королевство от этого урода Барбо?
— Ха! Так я ведь как раз этим и занимаюсь. Но давайте-ка по порядку. — Молодой король сделал шаг назад и представил своего попутчика: — Вот, дядя Марио, прошу любить и жаловать, шафик Дин.
— Очень приятно. — Они обменялись рукопожатием. — Но позвольте, почему шафик? Ведь их уже давно не существует.
Динозавр развел руками:
— Как видите, слухи о нашей смерти сильно преувеличены! — Потом так и продолжил в шутливом тоне: — Да и вообще, откуда такие сведения? Вашему сиятельству повезло оказаться у общей могилы шафиков и лично сбросить туда последнее тело?
— Да нет! Я их вообще никогда не видел. Просто так все говорят, да и в истории утверждается, что они все… хм, того…
— Вымерли? А вот Бон утверждает, что все мои коллеги подались куда-то на дальний юг, погреться, наверное. Но мы обязательно, как только разберемся с делами первой государственной важности, решили туда смотаться, чтобы проверить подобное утверждение.
— Ага, значит, вы можете… — герцог замялся, подбирая слова и делая ладонями жесты, напоминающие прыжки, — как бы это… ну, оттуда — сюда?
— И не только! Можем и отсюда — туда, — продолжал улыбаться шафик.
— Понятно… — произнес герцог, хотя глубокие морщины и осоловевшие от интенсивного размышления глаза говорили о некотором умственном ступоре растерявшегося собеседника. Поэтому слово взял Бонзай Пятый:
— Возможности у господина шафика огромные. Вот, например, мы на рассвете организовали и проверили засаду на неприступных скалах, к которым завтра утром приблизится войско этого извращенца Барбо. А совсем недавно наблюдали движение походных колонн на марше. Увиденное действо меня сильно расстроило, потому что они как раз преодолевали государственную границу и их разведотряды сожгли таможенную крепость. Хорошо, что я заранее отправил нарочных с приказом отойти в тыл и не оказывать бесполезного сопротивления. Так что жертв среди моих подданных не будет. Но за остаток дня и предстоящий ночлег войско вытопчет огромный кусок территории и нанесет непоправимый ущерб посевам. Не считая сожженных деревень и хуторов. Моему возмущению нет предела! Оголтелое варварство! Хотя я так понимаю, нынешний самодержец вроде как отправился на завоевание, а не на разбойничий набег?
— Ну да… вроде, — грустно подтвердил герцог. — Но ведь знаешь, как оно на войне.
— Э нет, дядя Марио, так не пойдет. Не выйдет у вас все спихнуть на военную кампанию какого-то безответственного идиота. В этом бедствии есть и ваша вина, и вы, и остальные дворяне обязаны были не допускать этой войны. Следовательно, по любому раскладу именно Опалам придется отстраивать сожженные и разрушенные постройки на нашей территории, и вам, как правящему королю, не отвертеться от налагаемой контрибуции.
— Как это? С чего это… вдруг правящему? — совсем растерялся изгнанник.
— Ой! Ваше сиятельство! Только не говорите, что не сможете за сутки захватить власть в столице и прочно утвердиться на троне. Не поверю! Мы вас предупреждаем и даем для этого все возможности. Не воспользоваться таким случаем — преступная безответственность перед собственным народом. Вы это осознаете?
— Да! Конечно! Но! — Марио Льер буквально весь дрожал от переполняемых его разноречивых эмоций. — Я никак не успеваю! Только при самом быстром передвижении я достигну столицы лишь глубокой ночью. А ведь еще надо оповестить и собрать всех сторонников, вооружить и поставить перед ними конкретные задачи. Не считая того, что и плана переворота, как такового, еще нет. Только и знаю, пожалуй, все последние новости.
— Откуда?
— Мой товарищ детства и ближайший соратник вчера прибыл, и мы всю ночь с ним проговорили. Так что…
— И ваш друг еще здесь? — живо спросил Дин.
— Ну да, — немного смутился герцог. — Он не так стойко выдерживает удары зеленого змея, да еще и борется с этим змеем с особой озлобленностью, можно сказать за троих. Поэтому до сих пор отдыхает…
— Понятно, с кем не бывает, — покладисто согласился шафик. — Но могу вас сразу обрадовать: обязуюсь доставить вас обоих, вернее поодиночке, в столицу Опалов почти моментально. Согласны!
— Прямо сейчас?! — чуть не вопил от радости Марио. — Конечно, согласен! Я сейчас за ним сбегаю! Подождите здесь!
Он и в самом деле собрался рвануть с места. Но был деликатно остановлен Бонзаем Пятым:
— Дядя Марио, несколько минут никого не изменят. Тем более, что нам в обязательном порядке еще следует обговорить массу деталей. В том числе и про судьбу Барбо, его некоторых активов, земель и замков. Вся его собственность отходит Ягонам и будет управляться нашими представителями.
Герцог сразу опечалился, причем не по поводу нескольких замков или аннексированных в скором будущем нескольких кусков земли:
— Ты хочешь отправить своего дядю в ссылку?
— Еще чего! Таких негодяев надо уничтожать безжалостно, в назидание потомкам!
— Мне почему-то показалось, что ты станешь защищать выходца из вашей династии.
— Герцог Льер! — обиженно вскричал Бонзай, переходя на официальное обращение. — Да как вам не стыдно? Если у нас в роду завелся подобный ублюдок, то какое вы имеете право меня в этом упрекать?!
— Я не упрекаю, наоборот…
— Тем более! Можно подумать, что, окажись среди вашей родни такая скотина, вы задумались бы о его помиловании!
— Ни в коем случае! — последовал немедленный и твердый ответ.
— Верю! И нисколько не сомневался в таком ответе. Ну вот, значит, с наиболее деликатными делами разобрались, — подвел очевидный итог молодой король. Но Марио все-таки нашел в себе мужество признаться:
— Извини, Бонзай, я был не прав, когда подумал, что ты станешь защищать представителя династии Ягонов.
— Извинения приняты. Более подробный договор о дружбе и сотрудничестве мы постараемся составить завтра, уже после окончательной смены монарха.
— Но что будет с Барбо и армией?
— Его самого мы уничтожим, — просто ответил молодой король соседнего государства. — А войско заставим вернуться под ваше начало.
— Как?
На этот вопрос ответил шафик. Причем сделал это, не раскрывая своих секретов:
— Есть несколько способов. Ваше дело — навести порядок в столице, встретить возвращающихся рыцарей под музыку духовых оркестров и под восторженный рев очумевших от счастья горожан, бросающих цветы на мостовую. Тогда все генералы успокоятся окончательно и будут служить вам со всем рвением и преданностью до гробовой доски. Со своей стороны мы тоже попытаемся воздействовать на них должным образом, но при этом не уронить их воинскую честь и не заронить сомнения в их полезности.
В окне второго этажа показалась убеленная сединами голова дворецкого, и герцог прокричал на ходу:
— Франко! Граф Дьярти уже проснулся? Даже с такого расстояния было отчетливо видно, как лицо старика сморщилось от негодования:
— Нет, ваше сиятельство! Граф продолжает храпеть, словно стадо бешеных носорогов во время случки.
От такого ответа трое мужчин, спешащих по дорожке сада, громко рассмеялись. А Марио Льер с гордостью прокомментировал:
— Наш дворецкий умеет убить словом, подкрепленным истинным артистизмом, наповал. Порой некоторым оказывали медицинскую помощь, настолько они ухохатывались! — Затем опять поднял голову в сторону окна: — Прошу тебя, Франко, разбуди этого пьяницу немедленно!
Старик пропал в сумраке коридора, а новые союзники так и продолжили свое движение. Когда они стали подниматься по ступенькам в дом со стороны сада, навстречу им, в большую просторную веранду, вышла рассерженная хозяйка поместья. Без всяких предисловий она набросилась на мужа с упреками, которые могут себе позволить только самые необразованные прачки или кухарки:
— Что, мало одного, так ты себе еще собутыльников подыскал?!
Герцог в этот момент старался всеми возможными гримасами показать неуместность такого тона и самой сути обращения при посторонних. Но похоже, жена его и не пыталась понять:
— Чего ты мне рожи корчишь? С похмелья? Пришлось хозяину замка сделать вид, что он ни сном ни духом не причастен к возводимым на него напрасным обвинениям. Патетически вкинув руку в сторону головного города королевства, он громко огласил:
— Никаких пьянок! Я немедленно отправляюсь в столицу!
Реакция герцогини была неожиданной. Даже супруг, изучивший все тонкости ее души за двадцать лет, не мог ожидать столь неадекватного ответа на такие, казалось бы, обыденные слова. Она с неожиданным проворством бросилась на пол перед мужем, мертвой хваткой обвила руками его ноги выше колен и надрывно заголосила:
— Не пущу! Любимый! Единственный! Умоляю — оставайся здесь! Нашими детьми заклинаю! Одумайся! Не отпущу я тебя-я-я-я!..
Марио с явной растерянностью попытался сгладить момент шуткой:
— Дорогая, но ведь еще час назад ты меня видеть не хотела…
— Прости! — с еще более интенсивными рыданиями затрепетала женщина всем телом: — Я глупая, я пошутила неудачно, я больше так никогда не буду! Только не смей меня бросать! Умоляю-ю-ю-ю…
На эти завывания на веранду выскочили все трое детей и теперь с расширенными глазами взирали на происходящее. Никогда еще они не видели своих родителей в таком состоянии, хотя и подозревали о том, что за их непростыми отношениями скрывается истинная любовь. Но вот такое, открытое, подтверждение им видеть не доводилось. Их отец, кое-как вырвавшись из убийственной хватки, теперь тоже стоял на коленях. Держа супругу в объятиях и успокаивающе поглаживая ей спину, он с ожесточением что-то нашептывал скороговоркой ей прямо в ухо.
Остальные взрослые участники сцены деликатно отвернулись, переговариваясь между собой и давая время на разрешение конфликта. Наконец со стороны парочки послышались недоверчивые, но требовательные вопросы женским голосом. А потом и властный голос самого герцога:
— Дети, познакомьтесь с нашими гостями и проводите их в гостиную. Постарайтесь их напоить чаем, развлечь на то короткое время, пока мы соберемся в путь окончательно. А я поспешу привести в чувство графа Дьярти, пока этот дебошир с похмелья не избил нашего обаятельного дворецкого.
После этого Марио Льер поспешно отправился во внутренние помещения, ведя на прицепе крепко ухватившуюся за его локоть супругу. На ходу она продолжала вполголоса засыпать будущего монарха вопросами, на которые тот старался отвечать со всей обстоятельностью.
Неловкое молчание, воцарившееся после их ухода, громким хлопком ладоней оборвал старший незнакомец.
— Итак, прежде чем нас угостят чаем, — воскликнул он, потирая руки, — давайте начнем знакомиться. — Меня зовут Дин, моего друга — Бон. Теперь хочу узнать ваши имена.
Сын герцога как истинный дворянин сделал шаг в сторону и четко представил своих сестер, не забыв упомянуть при этом все пышные и древние титулы, чем несколько смутил обеих. Затем более просто представился сам, а когда юным дамам гости поцеловали ручки, решил уточнить:
— Как прикажете к вам обращаться? Просто по имени или по титулу?
Дин по-простецки отмахнулся:
— Ко мне — без всяких приставок. Потому что шафики — люди из вполне обычного сословия. А вот к Бону у него на родине обращаются не иначе, как…
— Ладно, — решительно перебил друга Бонзай Пятый. — Не будем захламлять наше неофициальное знакомство ненужными словами. Я тоже согласен на короткое дружеское обращение.
При этом он так многозначительно посмотрел на старшую дочь герцога Льера, что та вся напряглась, пытаясь скрыть смущение. Но оно все-таки проявилось: мочки ушей моментально порозовели до густой красноты. Глаза она все-таки не отвела, но враз пересохшие губы пришлось облизать перед озвученным приглашением:
— Тогда прошу вас, Дин и Бон, в гостиную. У нас сегодня к чаю пирожные и булочки с начинкой по шести рецептам.
И вместе с младшей сестрой первой направилась к внутреннему выходу из веранды. После того как все расселись, нить беседы сразу захватил шафик Дин, и вскоре уже вся компания молодых людей весело смеялась, словно за столом собрались давние знакомые. Торговец, как душа любой компании, и тут оказался на высоте: никто не мог удержаться от смеха над его короткими анекдотами. Все радостно выкрикивали свои ответы в проводимых прямо на ходу шуточных викторинах.
Такому оживлению в гостиной удивились больше всего именно хозяева поместья. Когда они через полчаса оказались на пороге, то увлекшаяся молодежь поначалу не обратила на них никакого внимания. И только совершенно случайно младшая дочь скользнула взглядом по дверному проему и не удержалась от восклицания:
— Ой! Папа! Ты выглядишь как настоящий император! После этого все встали из-за стола и с разной степенью восхищения принялись рассматривать преобразившегося герцога. По предварительной договоренности с новыми союзниками он облачился в такой наряд, в котором не стыдно и короноваться. Причем все смотрелось настолько стильно, изысканно и со вкусом, что даже Торговец, повидавший на своем веку множество наивысших самодержцев, не удержался от похвалы:
— Шикарно выглядите, ваше сиятельство! Как раз для вашей сегодняшней роли. А шпага… Таких редкостных украшений на оружии мне еще видеть не доводилось.
— С этой шпагой короновалось несколько поколений моих предков, — с гордостью пояснил Марио Льер, делая шаг в сторону, и представил угрюмого, настороженно смотрящего на гостей мужчину в скромных, но все-таки боевых одеждах наемника. — Разрешите вам представить моего самого преданного и надежного друга, графа Дьярти.
Мужчины обменялись крепкими рукопожатиями, и Бонзай Пятый задержал руку графа в своей:
— Тоже не узнаете? Значит, у меня память лучше. Помню, в моей лаборатории вы долго присматривались к разноцветным пробиркам, пока мы общались с герцогом, затем понюхали одну из них и после моего запоздалого предупреждения расчихались до слез.
Лицо графа сразу разгладилось, а в глазах заиграли огоньки доброго и обаятельного человека:
— Ох! Как давно это было, но теперь и мне ваше лицо в круговерти лет припомнилось, сходство поразительное, никаких сомнений!
Он хотел еще что-то добавить, но, видимо, вспомнил о серьезности предстоящего дела и уже с заметным вздохом облегчения сделал шаг назад. Наверняка за эти полчаса будущий король Опалов успел все подробно пересказать не только своей супруге, но и верному сподвижнику. Сама герцогиня теперь выглядела совсем по-иному и никак не походила на испуганную, вздрагивающую от рыданий женщину, которая встретила их недавно на веранде. Правда, плотно сжатые губы некоторой синевой выделялись на бледном лице, да и во взгляде читалось крайнее беспокойство, но теперь она держала свои эмоции в жесткой узде.
Именно на свою жену и обратил благодарный взгляд герцог при расставании:
— Уверен, мы прощаемся ненадолго! — Потом повернул лицо к наследникам: — Дети, вы должны слушаться всех приказов матери и поддерживать ее во всех начинаниях. С этой минуты вы форсируете самые спешные сборы — и после обеда, невзирая ни на что, должны со всем эскортом слуг, в сопровождении наших воинов, которые уже стягиваются к поместью, выехать в столицу. За сутки вы должны успеть и уже на месте узнаете наше будущее. Смею надеяться, что оно будет прекрасным и достойным нашей династии. Прощайте! Я с друзьями отправляюсь немедленно, а вы приступайте к сборам.
Больше не сказав ни слова, герцог в сопровождении графа и гостей отправился прямо в сад. Младшая дочка оказалась единственной из детей, кто высказал свое изумление вслух:
— Куда это папа пошел? Ведь конюшни с другой стороны!
Герцогиня Льер резко выдохнула, вгоняя себя в скоростной режим:
— Так надо. Все, больше никаких вопросов, которые не касаются отъезда. Брать все самое лучшее из одежды и украшений. Личное оружие, фамильные реликвии и гербовые документы! Все остальное нам доставят со вторым обозом.
Она первой почти выбежала их гостиной, но старшая дочь все-таки умудрилась догнать мать и задать всего один вопрос:
— Ма, а кто этот молодой мужчина, который знает и папу, и графа?
Спешащая герцогиня не промедлила и мгновения:
— Монарх королевства Ягонов — Бонзай Пятый! — и уже через плечо с доброй улыбкой бросила окаменевшей на месте дочери: — Я очень рада, что он тебе понравился.
Мужчины тем временем спешно добрались до сосновой рощи, на ходу отчаянно споря, размахивая руками и обсуждая последние детали предстоящих событий. Когда забрались в самое глухое место, шафик проинструктировал графа Дьярти, как себя вести и чего делать нельзя, и под громыхание отправился в первую ходку. Не успели представители обоих династий как следует развить следующую тему своего разговора, как Дин вновь вынырнул из подпространства и протянул повязку Марио Льеру:
— Поторопитесь! Граф пока остался разгонять сбегающихся с дубинками слуг, утверждая, что все под контролем, но просил не задерживаться.
Вскоре он вернулся сам и вытер пот на лбу:
— Уф! Кажется, дело пошло. Как сказал один герой из нашего мира, лед тронулся!
— Трогаемся и мы?
— Слушай, я ведь не конь! Дашь хоть пяток минут отдышаться?
— Конечно дыши! — сразу согласился молодой король. — Просто мне показалось, что тебе пролезть в эту щель — раз плюнуть.
— Да нет, — признался шафик, выдавая не совсем понятное сравнение: — «Колбасит не по-детски!» Особенно с грузом. — Потом усмехнулся и хитро подмигнул товарищу: Бон, а как тебе здешние «достопримечательности»? Мне кажется, ты на них сегодня вожделенно пялился. — И продолжил с деланым пафосом: — Уж не возмечтал ли ты, сын мой, связать себя некими определенными узами?
Подыгрывая, Бонзай напустил на себя вид глубокой задумчивости, затем грустно вздохнул и с истинной печалью проговорил:
— Порой государственные, но чаще всего внешнеполитические интересы лишают даже единоличного монарха присущей каждому другому созданию свободы личного выбора. Вот и мне, чувствую, придется пожертвовать когда-нибудь холостяцкой свободой ради безопасности собственных границ и укрепления союза с ближайшими соседями.
С самым серьезным видом Динозавр кивал и поддакивал. Причем делал это так печально, словно находился на похоронах. Напоследок чуть не всхлипнул:
— Несчастный! Как мне тебя жалко! Слезы мешают говорить, горечь перекрывает дыхание, а как вспоминаю твою суженую, так не могу сдержать идущих по всему телу судорог. Действительно, она настолько противна и уродлива, что только ради счастья собственного народа можно на ней жениться…
Молодой король оглядел товарища с подозрением, но все-таки купился на розыгрыш:
— Кто… уродливая? Ты о ком?
— Да о той самой. Ты-то наверняка видел ее портреты и уже смирился со своей участью, но я ее как недавно увидел, так на несколько часов аппетит потерял: вылитая обезьяна.
Видя, что Бон так и замер с непониманием, даже моргать перестал, Дин продолжил в прежнем тоне:
— Да я о соседской принцессе, женитьба на которой тебе так необходима для безопасности собственных границ. Даже рассказать некогда, все куда-то бежим и догоняем, а ведь я наведался в Визенскую империю и подсмотрел, что там во дворце делается. В том числе и на его внучку, которая на выданье, полюбовался. Скоро сосватаем…
— Э-э-э-э…
Кроме этого звука и отрицательного мотания головой у молодого короля ничего не получалось от охватившего его возмущения и страха. Скорее всего, он и в самом деле не раз видел портрета вышеупомянутой, не к ночи будь сказано, бесовки. Девушку, более уродливую, чем внучка Константина Сигизмундовича, трудно было сыскать, пожалуй, на всем континенте. И только императорская секретная служба да дипломатический такт не позволяли упоминать титулованную наследницу в анекдотах. Такого удара от своего друга наследник династии Ягонов ну никак не ожидал. А тот и не думал останавливаться:
— …Что, не хочешь «скоро»? Желаешь немедленно? Нет, так не пойдет… Мы ведь договорились вначале разобраться с королевством Опалов — и только потом отправимся к твоей ненаглядной. Ну разве что ты хочешь с ней позабавиться раньше? Тогда можем организовать похищение… Запросто!
— М-да! — Запоздалая улыбка озарила лицо Бонзая. — Умеешь ты отыскать полную противоположность самому святому и прекрасному.
— Как?! Неужели и в противоположном королевстве есть вторая кандидатка? Не знал, что у Ники Туйвола осталась дочь. И что, она тоже бреется?
Последний вопрос прозвучал настолько двусмысленно, что оба товарища согнулись от смеха, хлопая себя по ляжкам и толкаясь с веселым задором плечами. И только насмеявшись и прокашлявшись, они опять приблизились к стыку между мирами. Дин все-таки не удержался от комментария недавно кончившегося застолья:
— Что ни говори, а булочки были превосходны! Давно таких не пробовал. А вот старшая дочь герцога — это вообще нечто уникальное. О таких женщинах любой монарх может только мечтать: умна, воспитанна, тактична, умеет себя сдерживать и вести разговор на любую тему. Подобные женщины, как правило, встречаются в мирах с некоторой периодичностью, но чтобы она еще и красавицей была… Хм! Я как вспомню, так у меня и слюнки текут…
— Но, но! Ты… Ты чего? — грозно насупил брови Бонзай, который еще секунду назад своей улыбкой до ушей напоминал полного идиота.
— Ничего, — пожал плечами шафик. — О пирожках вспомнил.
— А-а…
— Флаг на! — фыркнул Дин, протягивая повязку на глаза. — Мне, может, тоже холостяцкая жизнь надоела.
— Да-а? Так бери себе в жены младшую дочь Льеров. Мне кажется, она еще старшую перегонит по красоте и сообразительности.
— Только этого мне не хватало — засматриваться на несовершеннолетних.
— Ничего себе! Да ей уже пятнадцать лет! Как раз под венец!
— Ох! Ну у вас и нравы, — засмеялся Динозавр. — Но я предпочитаю жить по законам нашего мира. Подыщу кого-нибудь постарше. Только, чур, внучку императора не предлагать!
— Уговорил, — дал согласие Бонзай, уже надевший повязку и рукой ощупывая плечо друга. Шафик развернулся к нему спиной, нагибаясь вперед и упираясь ладонями в колени, и только тогда услышал раздавшиеся прямо в ухо рассуждения: — Хотя там с этой бедненькой внучкой не все так просто, как говорят в анекдотах. Природа не виновата. Ну ничего, будет время, припомню и расскажу про эту историю более подробно. Все, я готов и расслаблен.
В тот день проживающие в округе крестьяне так и не дождались проливного дождя. Грохочущие грозовые звуки на безоблачном небе заставляли часто поднимать голову, а потом удивленно пожимать плечами. Чего только жарким летом не случается…

Глава девятая
КЛИЕНТ СОЗРЕЛ

На следующий день Павел Павлович пришел на работу первым — и встретил явившегося чуть позже начальника аналитического отдела на его рабочем месте. Старый поляк при виде такой засады только обрадовался:
— Шеф! Неужели вы решились предоставить мне отпуск, подменив лично на такой ответственной работе?
— Не юродствуй, Казик, — буркнул тот ему в ответ. — Тебя не в отпуск, тебя в дом престарелых сдавать надо.
— Ну нет! Это явная напраслина на еще довольно молодого деятельного мужчину.
— Да? Что же ты тогда совсем этими «деятельными» мозгами шевелить перестал? Вот, приходится тут за вас хвосты подбирать, ночами не спать! — Голос шефа повышался и уже гремел, как смертельно опасный камнепад: — Все, буквально все, что вы здесь анализируете, отсиживая яйца, — оказывается, летит коту под хвост. Куда вы смотрите? Что вы ищете? Чуть ли не самая молодая агент умеет анализировать в двадцать раз больше, чем вся твоя бессмысленная группа! А если еще и сегодня исполнятся ее предсказания, то я, честно говоря, буду и в самом деле вынужден не только Каралюха прикрыть, но и твою шарашкину контору! Или, может, ты плохо представляешь, какие на тебя средства уходят?!
Глядя на раскрасневшееся начальство, Казик показал удивительное умение владеть собой. С уважительным хладнокровием он уселся на другой стул, выждал, пока шеф шумно отдышится, укрощая свой гнев, и только потом спросил:
— Павел, что-то серьезное?
Тот досадливо мотнул головой, словно настоящий зубр:
— Пока еще ничего конкретного, но если вчерашнее Шуркино предположение получит хотя бы косвенные подтверждения, то кое-кто окажется в глубокой заднице.
— Ладно, не паникуй. — Начальник отдела придвинулся ближе и уже совершенно другим, канцелярским тоном потребовал: — Показывай, что там наша красавица удумала.
В самых неприметных и скромных одеждах Александра явилась в контору чуть ли не к обеду. Да так сразу и поспешила к кофейному автомату с полузакрытыми глазами. Даже не приостановившись от раздавшегося сзади приветствия одного из сотрудников и переданного приказа:
— Саша, шеф тебя ждет!
Без малейшей реакции на слова она сделала себе кофе, блаженно отхлебнула несколько глотков — и только тогда, осторожно держа перед собой кружку, отправилась к начальству. Павел Павлович с кем-то говорил по телефону, поэтому только взглядом указал на кресло напротив своего стола и грозно нахмурил брови. Могло показаться, что он уже приготовился к разносу своей подчиненной. Да только внешне девушка так и осталась невозмутимой, даже полностью равнодушной и расслабленной. Пока продолжался телефонный разговор, она допила свой кофе и достала сигареты. Сделала короткую паузу в движениях, но, так и не дождавшись запрета, закурила. Начальство соизволило съязвить:
— Что, после мужичка на сигаретку потянуло?
— Хм! Чем это, интересно, женщины хуже вас, мужчин?
— Но мы хоть себя стараемся с достоинством по утрам держать. А ты на себя смотрела? Всю ночь он тебя топтал, что ли?
— Да-а, — с бесстыдным откровением и ностальгией протянула девушка. — Настоящий зверь попался. Но я бы иначе совсем заснуть не смогла. Вышла отсюда — а дышать от внутреннего холода невозможно. Что-то меня явно заморозило. Вот и пришлось зайти на дискотеку. А сейчас просто уверена: поступила правильно, теперь тело в полном порядке.
— Конечно, тебе виднее, — кивнул шеф, не скрывая все же сомнения. — Сама за моральное здоровье и стабильность отвечаешь. Но в следующий раз постарайся снимать мужиков не настолько габаритных. Паре боевиков пришлось тебя всю ночь караулить.
— Ха! Какая разница? Маньяк может поселиться и в теле субтильного мальчика.
— Одно дело — мальчик, которого ты можешь оглушить одним выдохом, а другое дело — бугай, который может просто нечаянно свернуть твою тоненькую шейку. Хрустнет — ты и пикнуть не успеешь. На кого мне тогда надеяться? На Каралюха? Тем более, если сейчас все на твои плечи ложится…
Александра оживилась:
— Что-то сдвинулось? Откопали что-то по его работе?
— Да нет, там пока аналитическая машина только разгон набрала. А вот другое твое предположение оправдалось полностью.
— Ой! Неужели начал поиски меня единственной?
— С самого утра! — с нескрываемым удивлением подтвердил Павел Павлович.
Зато его подчиненная от радостного восторга несколько раз подпрыгнула в кресле, высоко вскидывая руки вверх:
— Йес, йес, йес! — потом замолотила кулаками по подлокотникам кресла: — Ну все, голубчик! Будешь ты у меня на сковородке жариться, будешь! Еще и радоваться при этом! Ну, я тебе теперь устрою-у-у…
Шеф не смог удержаться и с ядовитым скепсисом оборвал шумную реакцию Александры:
— Подобные эмоции не помешают делу?
— Не помешают, Пыл Пылыч! — Девушка мгновенно сменила свою ипостась, превратившись за неуловимый миг из радостной, беззаботной школьницы в готовую стремительно рвануться в сторону любой жертвы серую молнию смерти: — Хочу предупредить, что если моя догадка с детьми подтвердится, то это будет первый случай, когда после мокрого дела я не потеряю сознания. Наверняка мне обязательно захочется еще раз сорок оживить, а потом новым способом умертвить этого подонка.
— Вот видишь… Э-эх! — Шеф протяжно и равнодушно зевнул, всеми силами показывая, как он игнорирует ощущаемую физически смертельную опасность, которая, казалось, затопила всю комнату. — Эмоциями ты уже перестала управлять. Забыла, что ты на работе, а не в диком лесу в роли Робин Гуда. Для нас приказ — превыше всего! Скажут отрубить руку — сделаешь только это. Прикажут что-нибудь откусить — так и сделаешь. Но! Ни единого движения больше! При конечной ликвидации или завершении всей операции никакой инициативе места нет. А что я вижу перед собой? Вульгарная бесстыжая секси, всю ночь общавшаяся с каким-то кобелем, теперь сидит и строит из себя обелиск высокой морали и поборника справедливости. Смешно, честное слово…
Покаянно опустив голову, Александра прикрыла на короткое время сверкающие глаза и пробормотала:
— Это я просто подурачиться решила. Забудьте… — И сразу с прежней развязностью устроилась в кресле удобнее. — И с чего объект начал мои поиски?
Напряжение в ментальной атмосфере комнаты стало быстро рассеиваться, но ветеран оперативной и сыскной работы, прошедший через горнило неисчислимых кровавых спецопераций, четко осознал, что впервые в своей жизни он испугался. Причем не сидящей перед ним хрупкой фигурки, а того, что таилось в этом девичьем теле. На лице он так и продолжал сохранять высокомерное язвительное выражение, но вспотевшие ладони постарался незаметно вытереть под столом о брюки. В мыслях отложилось четкое определение:
«Опасна! Очень опасна! — и некоторое сожаление: — Эх, Шурка! Не доживешь ты до пенсии. Так и сгниешь в лабораториях одного очень секретного исследовательского института. А пока поработай на благо…»
Вслух же он продолжил вполне оживленный деловой разговор. Все-таки события происходили весьма незаурядные, и одно то, что клиент попал на крючок и теперь все идет по плану, заставляло добавить в голос оптимизма и поощрительного благоволения:
— Буквально с самого утра наш Торговец явился в ледовый дворец развлечений и лично побеседовал с каждым служащим. Давая всем краткое, но точное описание твоей внешности, имя, правдоподобный повод для поисков и купюру нашей европейской валюты. Купюры разные, в зависимости от ранга и занимаемой в «Ксанаду» должности.
— Величина денежного знака в данном случае роли не играет, — стала рассуждать девушка. — Гораздо интересней знать ту выдуманную Динозавром причину, по которой ему якобы должны помочь.
— Довольно грамотная и правдоподобная история. Мол, при вашем знакомстве ты узнала о его частом посещении других стран и слезно попросила купить в Швейцарии одно очень редкое лекарство для любимой бабушки. Вот он и купил, вернулся вчера вечером домой и никак не может отыскать твою визитку. А дело то срочное, бабушка и копытца отбросить может. Он, конечно, только себя винит в ротозействе и неаккуратности и готов на любые растраты, лишь бы сохранить свое доброе имя. Именно поэтому он и просит не рассказывать несчастной девушке, то есть тебе, все лишние подробности своего разгильдяйства, а просто звякнуть ему, если тебя увидят на катке. Естественно, что благодарность в виде денежных знаков в гораздо большем количестве гарантируется. В данный момент все работники только тем и занимаются, что чуть ли не ощупывают руками каждую девушку, похожую на тебя.
— Молодец… — Александра задумчиво пощипала свою идеальную бровь коготками. — Хорошо роет! Но это и все?
— Ты, я вижу, тоже молодец. И тут догадалась, что Торговец на этом не остановится.
— Элементарно…
— Так вот, в данный момент наш объект находится в представительстве одной из лучших сыскных контор частного сектора. Конфиденциальность и противоподслушивающие устройства у них на таком высоком уровне, что даже нам ничего напрямую узнать не удается. Разве что позже попробуем. Но, исходя из того, что это частное агентство занимается «полным комплексом», то есть берется за любые задания, слежка будет вестись теперь не только за «Ксанаду», но и по всему городу. Если не по всему земству. Так что скоро с тобой начнут здороваться на улице многие прохожие, готовься.
Девушка задала еще с десяток уточняющих вопросов, а потом надолго задумалась. Павел Павлович отвлекся на перебор файлов и не торопил свою подчиненную с выводами, теперь уже окончательно уверившись в ее возможностях самой решать, как и когда начинать форсирование знакомства с объектом. Хотя свое мнение у него уже сложилось. Оставалось только дождаться решения агента.
Как ни странно, но по самому основному пункту мнения сошлись:
— Вмешательство сыщиков нам может очень сильно помешать. Желательно это неудобство устранить немедленно.
— Каким образом?
— Намекнув по телефону на предстоящее свидание. Вообще-то, звонить я не собиралась, а просто хотела послезавтра появиться в «Ксанаду»…
— Так поздно? — не сдержал своего удивления шеф.
— Ха! В идеале следовало бы еще на день позже встретиться. — Нравоучительно поднятый указательный пальчик прогнулся неестественным образом, подтверждая необычную гибкость костей и подвижность соединений. — Но раз он вознамерился поставить на уши весь город, то надо его энергию направить в другую сторону.
— Наши действия?
— Сможете мне обеспечить прямо отсюда выход на уличный телефонный аппарат?
— Естественно, сейчас распоряжусь…
— Не спешите, Пыл Пылыч. Предварительно следует устроить так, чтобы Торговец не взял сразу трубку и я наговорила на автоответчик. Есть наработки?
— Должны быть, — подтвердил шеф, поднимая на ноги вспомогательные службы нажатием кнопки. — А что конкретно говорить будешь?
— Всего несколько фраз: «Здравствуй, это Саша. Жаль, что тебя не застала. Буду на катке в пятницу, в то же время». Ни буквы больше! Потом уже при встрече признаюсь, что звонок получился чисто спонтанным, после случайного нахождения карточки в кармане куртки. Мол, и в самом деле остались только приятные воспоминания от интересного разговора.
— Хорошо. Начинаем подготовку.
Прибежал Казик Теодорович с группой техников. Приволокли аппаратуру. Затем тщательно, в нескольких вариантах записали речь Александры. Потом добавили на задний фон шумы улицы, которые всегда присутствуют при разговоре из общественного телефона. Два связиста на другой аппаратуре засели на постоянный дозвон на мобильник объекта. Но делалось это так хитро, что у абонента так и не появлялся сигнал вызова, словно ему никто и не звонит. Зато приборы ясно показывали: все это время Динозавр находится в зоне досягаемости.
Для того чтобы включился автоответчик, следовало дождаться благоприятного момента, который возникает, например, при спуске в лифте. Именно такая наработка существовала в технической службе конторы для, казалось бы, простейшего действия.
Пока дожидались соответствующего момента, а оператор сводил на единый узел все каналы связи от группы наружного наблюдения, Павел Павлович тихонечко переговаривался с девушкой:
— Почему ты решила наговорить свою фразу именно на автоответчик? Не лучше ли сказать две-три фразы, а потом рассоединиться?
— Ни в коем случае! Порядочные люди в подобном случае просто обязаны перезвонить. А я играю роль не просто порядочной девушки, а девушки, помешанной на порядочности. Вдобавок он после первого же моего слова может выкрикнуть нечто такое, что выведет русло разговора изпод моего контроля, а это тоже чревато осложнениями. Его велеречивость и находчивость может сыграть со мной плохую шутку. Ну и напоследок мы сможем более тщательно проследить за его реакцией. Надеюсь, кто-то из наших уже постарался?
— Сейчас узнаем. — Шеф повернулся к главному оператору: — Миша, ну что там творится?
— Двое наших парней уже в фойе здания. Дальше прорваться без предварительной договоренности им не удалось. Но уже приближается наш агент с более высокими полномочиями, он постарается подняться на третий этаж и пройти в приемную того офиса, где находится объект.
— Что делает пара наших в фойе?
— Включили камеры, направили их для просмотра парадной лестницы и дверей лифтов. Там напичкано столько следящей аппаратуры, что они могут работать совершенно спокойно.
Еще минут пять деловито обсуждали разные технические детали. Потом дернулся один из техников:
— Клиент вне зоны сотовой связи!
— Пошел пакет информации… — тут же забормотал второй техник. — Есть! Пакет принят.
— Ребята, внимание на лифты! — полетело предупреждение от оператора и на мониторах обе двери приблизились крупным планом.
Вот одна из них открылась, вместе с посетителями и Торговец отправился к выходу. Не пройдя и нескольких шагов, он стал доставать из нагрудного кармана мобильный телефон: добрался сигнал связи о пропущенном звонке. Чуть уменьшив скорость своего продвижения, Динозавр присмотрелся к номеру звонившего, равнодушно дернул бровями, рассмотрев, что звонок — из общественного места, но прослушивание голосового сообщения включил. А когда до него дошла суть сообщения, он от отчаяния несколько раз хватил себя кулаком по лбу. Проникшие в фойе агенты выбрали позиции и подсуетились как нельзя лучше. Разочарованное, раздосадованное лицо объекта просматривалось как нельзя лучше сразу с двух сторон и все эмоции и переживания читались как раскрытая книга. Он столько времени так трепетно ждал ее звонка — и надо же было такому случиться, что она позвонила, когда он находился в лифте. Какая неудача! Вновь прослушивание сообщения… Жуткие сомнения: ждать еще два дня! Пристроился у самого окна — опять прослушивает. Задумался… Некоторый проблеск надежды: хоть что-то конкретное! И удовлетворение: все-таки позвонила! Потом самодовольная улыбка: а куда бы она делась! И снова испуг: ждать чуть ли не двое суток! Очередное прослушивание заставило задуматься с немного отвисшей челюстью. А потом на окаменевшем лице вновь появилось осмысленное выражение: надо действовать!
Резко развернувшись, объект скрылся из поля видимости камер, и поймали они его, только когда он входил в лифт. Динозавр возвращался обратно, в офис детективного агентства.
— Все ребята, главное сделано, спасибо, — обратился ко всем начальник. — Оператор остается, все остальные свободны!
Под топот и шелест уносимой аппаратуры к столу шефа пристроился начальник аналитического отдела и, опершись локтями, принял участие в обсуждении:
— Наверняка Торговец отменит всеобщий поиск…
— Ну это и без тебя ясно, — буркнул Павлович. — И к гадалке ходить не надо.
— …А вот пару шпиков, — нисколько не обиделся Казик Теодорович, — для слежения вокруг «Ксанаду» — оставит. Опасаться будет, что девочка сбежит, как в прошлый раз.
Александра забарабанила коготками по столешнице и дернула уголком губ:
— Да нет, парочкой там не обойдется. На этот раз он постарается узнать обо мне все, до самых пеленок. Что я ем, чем дышу, какие отношения с бабушкой и как с ее помощью увеличить мою сговорчивость. В том числе и старушенцию могут проверить по полной программе. Как наши легенды? Выдержат подобные испытания?
— Несомненно! — заверил старый поляк. — Мы все предусмотрели. Да и тетушка моя — агент со стажем.
Теперь несколько раздраженно фыркнул шеф:
— Может, не стоило обострять знакомство подобными проверками? Все-таки риск остается, что они откопают какие-то несоответствия. А так бы он тобой увлекся и совершенно отбросил любые сомнения или подозрения.
— Нельзя так делать, Пыл Пылыч, — тоном школьной учительницы возразила девушка. — Категорически нельзя! Не тот этот человек, чтобы, даже повязнув в любовном дурмане, не проверить всю жизнь своей избранницы. Если он сейчас обнаружит какой-нибудь наш просчет, то мы еще как-то сможем вывернуться и переиграть скользкие моменты, но если наши отношения зайдут слишком далеко, любое мое неосторожное слово, не соответствующее проверке, станет крахом всей операции. Поэтому — пусть копают со всей активностью, а Теодорович пусть не спускает глаз с каждого их движения. Если сейчас все получится идеально, то в дальнейшем Динозавр к этому вопросу больше не вернется, а бабушку можно будет вновь вернуть на пенсию.
— Кстати, как она там? — сдвинул брови старый оперативник. — Справляется?
— На отлично! — подтвердила Александра, с улыбкой косясь на аналитика. — Мне кажется, у них вся семейка может смело играть любые роли с изумительным правдоподобием. Словно живет со мной и в самом деле много лет. Еще и мне некоторые дельные подсказки дает, как и что должна говорить воспитанная внучка в тех или иных случаях. Такое впечатление, что она еще до Второй мировой войны в художественной самодеятельности участвовала. Казик Теодорович перешел на просительный тон:
— Ты ей лучше о войне не напоминай. Когда тетя была еще девчушкой, все ее село бендеровцы вырезали, почитай только она из всех селян и спаслась чудом. Мой отец тогда только родился и жил в райцентре. А уж что тетке потом пережить пришлось — никакая самодеятельность не сравнится.
— Ой, я и не знала, — сочувственно надула губки красавица. — Но зато теперь уже точно так глупо не пошучу.
— Но с другой стороны — она добрая и все прощает.
— Да, и готовит она просто отменно. Я даже за свою фигуру опасаться стала.
Павлу Павловичу надоело выслушивать комплименты своей старой сотруднице:
— Ладно, хватит болтать не по делу. Лучше, Шурка, расскажи, в чем ты в следующий раз подашься на каток? Ведь наверняка постараешься красоту навести? Чтобы раз и…
— Ничего не «раз»! Наряд тот же самый, только внешность изменится за счет неправильно и неумело наложенной косметики. Я даже потренировалась и сделала несколько фотографий.
Мужчины всмотрелись и от неожиданности икнули. Первым выдавил из себя вопрос Казик Теодорович:
— Побойся бога, красавица! Ведь уничтожать объект команда еще вроде не поступала!
— Ага! — подтвердил шеф с деланым воодушевлением. — Но вот на будущее надо будет принять на вооружение: натуральный инфаркт — и никаких следов воздействия.
Девушка немного обиделась:
— Не утрируйте! — хотя и сама внимательно рассмотрела самое лучшее фото. — Не такая я тут и страшная. Просто ему сразу необходимо вбить в голову мысль о моем тотальном неумении пользоваться косметикой. Тогда можно будет выработать у него иллюзию, что именно он наставил меня на путь внешнего великолепия. Тем самым он проникнется ко мне чувством тотальной собственности и будет более благосклонно потакать в будущем любым моим прихотям и капризам.
На этот раз оба представителя начальства переглянулись многозначительно:
— Слышал? А большинство мужчин как привыкли поступать?
— Как раз наоборот: вначале клюем на безукоризненный макияж, а после женитьбы настаиваем на воистину натуральном личике.
Шеф чмокнул губами:
— Значит, существенные сбои дает твоя статистика, Казик! А если девочка и тут окажется права…
— Ладно, раз я вам больше не нужен, — заторопился аналитик, — бегу работать.
— Что-то вырисовывается по детям?
— Пока ничего конкретного, информация только начала стекаться в базу данных. Если что-то всплывет, сразу поставлю в известность.
Когда Теодорович ушел, Александра попросила:
— Если станет что-то известно, не забудьте и мне рассказать во всех подробностях.
Павел Павлович задумчиво повертел в ладонях карандаш:
— Оно тебе надо?
— Надо! Уж лучше я от вас узнаю и сразу получу какую-то поддержку или приказ, чем мне что-то откроется во время работы с объектом. Честно говорю, сгоряча могу не сдержаться и пришибить. Почему-то меня этот вопрос зацепил невероятно. Умом понимаю, что надо будет приказ выполнять, а вот внутренности все сразу замораживаться начинают. Не нравится мне такое…
— Ха! Ей не нравится! — возмутился шеф. — А мне что прикажешь делать? Да за такие пораженческие рассуждения я обязан тебя сразу снять с задания. Только самоуправства мне не хватало в таком деле всепланетного значения. Шурка! Ты эти глупые «телесные заморозки» бросай! А не то я тебя так прогрею от всей души, что ад раем покажется! Неожиданно девушка улыбнулась:
— Ну вот, уже прогрели. Спасибо!
— Не за что, подходи в любое время… Ладно, давай вали отсюда и не мешайся под ногами. Поработай с бабушкой и введи ее в курс всех последних деталей. Чувствую, этот Динозавр обязательно пожелает познакомиться с твоей единственной родственницей.
Когда девушка ушла, руководитель конторы походил по кабинетам, понаблюдал за работой подчиненных, а потом, стараясь не привлекать к себе внимания, вышел через черный ход. Пройдя по неиспользуемому дворику, пересек несколько коридоров и своим ключом отпер железную дверь первого этажа. За ней оказалась небольшая, но очень уютная квартирка, единственным обитателем которой оказался щупленький невзрачный паренек лет восемнадцати на вид. Хотя, если присмотреться, можно было добавить к возрасту лет пять. Надев наушники, хозяин квартирки лежал с закрытыми глазами на диване и легонько дергался от прослушиваемой музыки.
Павел Павлович бегло окинул взглядом комнату, подошел к выключателю и мигнул светом. Парень молниеносно вскочил на ноги, но, рассмотрев гостя, вновь расслабленно завалился на диван, без всяких приветствий разразившись короткой жалобой:
— Подыхаю от тоски.
— Вот и радуйся: есть очень интенсивная и очень опасная работа.
— Убрать кого или как?
— Похоже — все вместе. Но задание будет невероятно ответственным.
— Да что мне, впервой? — Парень теперь уже уселся с явной заинтересованностью.
— Хе, — озадаченно покрутил головой ветеран спецслужб. — Тебе предстоит следить за нашим агентом, которая раскручивает один важный объект. Твоя задача, если что-то пойдет не так, как я тебя проинструктирую, или если я дам определенный сигнал, немедленно уничтожить…
— Объект?
— …Агента! И учитывай: если она тебя раскроет раньше — не спасешься, уничтожит сразу. Если же тебя разоблачит объект — будет еще хуже. Если сорвешь задание — самый нежелательный вариант: возьмусь за тебя я.
Лицо паренька перекосилось от попытки улыбнуться:
— Еще что-нибудь — пострашнее — есть? Гость со вздохом посмотрел сквозь потолок и подтвердил:
— А как же, конечно есть. Так как, справишься?
— Куда я денусь! Когда приступать?
— Через два дня. Сегодня вечером принесу все данные, деньги, ключи от машин и документы. Договоримся о связи. Все остальное решай сам. С твоими рекомендациями только тебе и браться за подобные дела.
— Ваши наружники меня не выследят?
— Обязательно выследят. Но для всех наших ты станешь экстрасенсом, который улавливает все эмоции. Так что носи на шее диктофон и время от времени наговаривай туда всякую чушь про цвета радуги в ауре объекта.
— Проще не бывает, — пожал плечами паренек. — Наговорю с три короба, язык без костей.
— Тогда до встречи!

Глава десятая
ПОСЛЕДНИЕ УДАРЫ

После возвращения из королевства Опалов друзья с головой окунулись в текущие дела Вельги. Благо на ближайшие сутки Торговец был совершенно свободен от других миров, решив как можно тщательнее и масштабнее определить планы развития столицы на ближайшее время. А попутно и дать подробные разъяснения всех этих планов своему венценосному товарищу.
И вот только после этих разъяснений, проведенных в кабинете с глазу на глаз, Бонзай Пятый смог осознать грядущие изменения и в главном городе королевства, и на целом континенте. А план был таков: королевство Ягонов, внешне продолжая скрываться под фасадом средневекового исполина, скрытно, форсированными темпами превратится в высокоиндустриальное, промышленно развитое техническое государство. А прежнее лицо надо было сохранить по той причине, что основной заработок обещался вливаться в экономику из карманов туристов. Причем последнее утверждение не воспринималось молодым монархом совершенно, и Дину пришлось именно на это потратить больше всего времени.
— Да ты надо мной издеваешься! — возмущался самодержец. — Как может именно в Вельгу приехать богатый турист (тьфу ты, и слово-то какое вульгарное!) и потратить здесь хоть какие-либо деньги? Чем он здесь кроме тех самых стен любоваться будет?
— О! Ты даже себе не представляешь, как уникальна и интересна все та же твоя столица, — покачался Дин от восхищения всем телом. — Чего стоит только архитектура здешних домов! Я уже не говорю об отделке фронтонов, крыш, дверей, окон и просто стен, в которой органически совмещаются белый кварцевый камень и темные породы дерева. А если еще в начале осмотра выпить стаканчик вашего далийского…
— Ну, вообще-то у нас тут действительно красиво, — самодовольно распрямил плечи Бонзай. — Потому что из подобного камня все окружающие горы, нигде таких нет. Да и деревья здесь необычные, особенно породы с темной древесиной. Столетиями структуру не теряют — ни на солнце, ни на морозе, ни под дождями.
— Вот! И я подобного нигде раньше не встречал. Да только на торговле этой самой древесиной твое королевство уже давно просто обязано было стать самым богатым на континенте.
— Так ведь оно по твердости как камень, но и по хрупкости такое же. Хотя пока свежее — с ним можно работать. Но вот когда засыхает… только на внешнюю отделку и годится.
— Это тоже решаемо; со временем используем. Но вернемся к туристам. Во многих государствах, подобных твоему, технические революции так кардинально преобразовали образ и основу всей жизни людей, что там рыцарские доспехи остались лишь в музеях и выставочных залах. А ведь рыцарские турниры, учебные бои, полномасштабные маневры — это наиболее лакомые сценки из Средневековья для урбанизированного, живущего в ядовитой атмосфере современного человека. Ты себе представить не можешь, с каким желанием и восторгом они будут платить немыслимые деньги за возможность побывать все на том же рыцарском турнире или недельку пожить в натуральном замке гордого барона, расположенном на неприступной скале.
— Если ты так говоришь, то зачем нам тогда развивать промышленность? — вполне логично рассуждал молодой король.
— Чтобы в любой момент дать отпор любому агрессору! Причем — на его территории. Ведь как только ты крепко встанешь на ноги, на такой лакомый кусочек постараются ринуться все завоеватели скопом. Может, и мое вмешательство их не остановит. Вот именно для этого индустриализация королевства Ягонов просто необходима. Но делать ее придется скрытно и незаметно. Стараясь не выпускать за границу ни технологии, ни лучших специалистов. Да и с внутренними шпионами теперь придется бороться специально созданному министерству.
— Но если все-таки секреты станут ускользать? Например, в ту же Визенскую империю?
— Не без того. Тотально обезопасить и сохранить все производственные или технологические тайны не удастся. Но ты все равно будешь с огромным отрывом двигаться впереди любых последователей, и твое преимущество будет неоспоримо. Ко всему прочему, придется не только королевство Опалов сделать своими безупречными союзниками и помощниками, но и всех остальных. Причем «второй ряд» соседей — тоже. Все они должны быть кровно заинтересованы в неприкосновенности Ягонов во все времена…
— Такое сотворить невозможно! — замотал головой Бонзай. — Не бывало такого в истории.
— В вашей — не бывало. Но ведь мы сможем взять все самые лучшие наработки других миров, а уж там, поверь, мы отыщем самые удачные, сказочные и невероятно действенные варианты любой модели развития отношений. И, возвращаясь к твоим визенцам…
— Ну, этих вообще никакие сказки не перевоспитают!
— Не спеши высказываться так категорично. Согласен, есть там невероятные трудности, мне и одного посещения хватило, чтобы понять: там творится нечто невообразимое. Что ж, тем более интересно будет в том бедламе разобраться и навести должный порядок. И ты поучишься, и мне опыта прибавится. Но там чуть позже. Вначале давай отправим гонцов в другие, более дальние королевства.
— Зачем и куда?
— Пусть пригласят в королевство Ягонов лучших зодчих. Пусть им посулят огромные деньги — и те отправляются на новое место работы в Вельгу. Конечно, приедут единицы из сотен приглашенных, но и этого для начала хватит. Когда их коллеги узнают про оплату и новые реалии данного места, то станут ломиться сюда колоннами — и твои министры их будут трудоустраивать по мере необходимости за самые мизерные оклады. А вот самые решительные, те да, огребут деньжищ по полной. Это первое, что надо сделать немедленно. Второе: самым сообразительным и предприимчивым патриотам твоего королевства раздай концессии на строительство десятка кирпичных и цементных заводов, а также на устройство нескольких гигантских каменоломен. Причем с таким условием: что как только созданные ими предприятия начнут работать качественно и бесперебойно, директора станут гарантированно получать с прибыли определенный процент до конца жизни. Естественно, подготовив на свои места наилучших преемников. А сами будут переброшены на более насущные направления народного хозяйства с соответствующим повышением оклада. То есть все должны сразу осознать: ценными кадрами ты разбрасываться не намерен, но и покоиться на лаврах им не позволишь.
Рука короля уже тянулась дернуть за шелковый шнур, ведущий к колоколу, — и тем самым собрать ближайших помощников, но шафик попросил:
— Есть еще и третье безотлагательное дело. Надо прямо сейчас послать по паре ловких разведчиков под видом купцов не только в Визенскую империю, но и к викингам. Пусть упорно и целеустремленно собирают любую информацию. Сейчас нам не до ледовых берсерков, но как только разберемся с остальными соседушками, то и за северян возьмемся. Найдутся подходящие ребята?
— Если правильно поставим задачу, найдутся, — рассудил Бонзай. — Теперь они готовы умереть за свою родину и короля, а если узнают только о малой части перспектив, то вообще горы свернут.
— Тогда зови гордость королевства Ягонов. Заодно и я с ними познакомлюсь более близко, а то лишь издалека взглядами обмениваемся.
Когда все намеченные на первый этап дела были выполнены, парочка друзей наведалась на место рытья котлована под башню шафика. Работа спорилась и с каждым часом набирала обороты. Выемка грунта в некоторых местах уже достигла глубины в два метра, а после вручения окончательных эскизов башни назначенным прорабу и мастеру центр постройки определился окончательно. Правда, прораб схватился за голову, после того как узнал соотношения мер длины и перевел размеры в удобоваримое для здешних математиков состояние. Даже воскликнул:
— Таких башен не бывает! На что Бонзай Пятый строго прикрикнул:
— Еще как бывает! Если господин шафик решил строить по самому дешевому, типовому проекту, то представь, как будет выглядеть индивидуальная разработка раз в пять большего здания! Представил? Ну а теперь спокойно продолжай рыть фундамент под скромное жилище моего друга.
Затем выбрались за город и подались на отметку в пять миль от существующей крепостной стены. Там, взобравшись на господствующую высотку, Динозавр опять стал разъяснять перспективы будущих построек:
— Примерно с этого места ты будешь потом обозревать весь город. Причем непосредственно из дворца к стратегически важным местам будут проложены тоннели, по ним — рельсы для самодвижущихся тележек, и ты будешь иметь возможность добираться куда угодно со скоростью урагана. Причем совсем необязательно, чтобы наказать врага, чаще — для удивления путешественников и гостей столицы в особо торжественных случаях. Конечно, будет это еще не скоро…
Бонзай старался представить себе то, что уже существовало на предварительных эскизах, в натуральном виде — не получалось:
— По нашим меркам и мои внуки могут не успеть подобное достроить при своей жизни.
— Далеко ты забрался, дружище. Вот как только освободимся, я тебя обязательно прокачу в одно место, где я тоже затеял грандиозное строительство. Причем у меня там ведется постоянная съемка от времен дикого состояния природы до сегодняшнего дня. Получится потом уникальный фильм, когда в ускоренном режиме просматриваешь движущиеся картинки всего возведения. Бываю я там раз-два в неделю, но за несколько лет половина города уже вступила в строй и приняла своих обитателей.
— Тебя там, наверное, вообще уже за бога почитают?
— Нисколько. Для подавляющего большинства я просто очень значительная и важная шишка в составе правящего совета — и только.
Король уже выглядел настолько заинтересованным, что и по сторонам не смотрел:
— Тоже создаешь в том городе рыцарскую вольницу?
— Ха! Было бы здорово, но в том мире там этого и так полно. Скорее нечто из будущего, что удалось подсмотреть только в самых развитых мирах. Если хочешь, более подробно расскажу тебе за ужином.
— Конечно хочу. И фильм просмотреть не откажусь. А то все некогда…
— Но твои ребята успевают?
— А как же! Только и сидят возле твоего ноутбука и сутками просматривают те изображения, которые передаются с камер. Пожалуй, только для них это и стало работой, мне до сих пор движущиеся картинки кажутся нереальным наваждением.
Обратную дорогу преодолели интенсивной рысью, поэтому было не до разговоров. Но уже поздно вечером, когда смогли выкроить время для легкого ужина перед сном, быстро поели и при десерте Бонзай напомнил про обещание:
— Хоть в двух словах обрисуй свой строящийся город.
— Не получится. И целого дня не хватит. Ты уже сам его на месте рассматривать будешь, дам тебе экскурсовода и он доходчивее, чем я, объяснит. Лучше я тебе саму суть и предысторию поведаю. — Дин не смог сдержать зевка: — Если не усну…
— Тоже не страшно, тем более что две девицы твою кровать уже проглаживают своими теплыми тельцами, — подмигнул Бонзай, хватаясь за стоящий на столе графин. — А мы пока еще чуток посидим под наше любимое далийское.
— Как бы оно нам не опротивело от такого частого употребления, — проворчал Дин, но кубок все-таки ко рту потянул. Освежившись вином, согласно кивнул: — Ладно, слушай.
Как оказалось, чуть менее восьми лет назад Торговец отыскал чудесный мир Зелени, в котором несколько тысячелетий царила эпоха развитого «просвещенного» средневековья. Словно кто-то раз и навсегда законсервировал развитие тамошней цивилизации на уровне рыцарского кодекса чести и мужества для мужчин и непередаваемого очарования для женщин. Войн в мире Зелени практически не было, а вся лишняя агрессия его обитателей утекала вместе с кровью на многочисленных рыцарских турнирах. Соревнования по доблести и мужской силе проводились практически круглый год с небольшими перерывами на свадьбы.
Основным гарантом стабильности в том мире являлась наибольшая по занимаемой территории империя Рилли, вот именно туда и зачастил гость из другого мира. В первый год он тщательно присматривался, вживался в незнакомую среду и завоевывал для себя определенную нишу в довольно пестром сообществе. Что оказалось, в общем-то, просто по причине наличия там многочисленного купеческого сословия. В связи с обилием собственных, никогда ранее не виданных товаров новый подданный Рилли вскоре стал вхож в любые дома высшей аристократии, а на второй год добрался и до личного знакомства с императорской семьей. Благодаря этому знакомству Динозавру удалось не только попасть на юбилей, но и преподнести в дар самому могущественному лицу то, что для него самого ничего не стоило. Зато подарок этот оказался, по оценкам самого императора и всех историков, чуть ли не самым значимым за обозримые тысячелетия.
Конечно, возможности Дмитрия Светозарова в плане подарков были неограниченными. Начиная от спиннинга для рыбной ловли и кончая убийственным лазерным оружием из миров с развитыми техническими цивилизациями. Да только он в каждом конкретном случае старался сохранить любой найденный им мир в изначальной красоте и свежести и никогда без особых на то причин не форсировал неспешный ход цивилизаций к экономическому буму. Например, в том же мире Зелени до сих пор не существовало арбалетов, а значит, гость не собирался и заикаться о дальнобойном оружии. Здесь никто не изобрел порох, а значит, и само упоминание о каких-либо салютах стало бы кощунственным. Здесь не додумались до парового двигателя и не знали электричества — значит, основные виды продаваемых усовершенствований заключались в новых червячных соединениях, которые использовались в ветряных и водяных мельницах.
Об остальных контрастах, особенно в мелочах, можно было рассказывать сутками. Да и заработать при их модификации не составляло особого труда. Поражал высокий уровень повседневного быта. Например, даже такие не упоминаемые всуе предметы, как унитазы и умывальники, существовали в каждом доме, и делались из глины, подвергаясь вполне правильному печному обжигу. Правда, фаянсового покрытия унитазы не имели и со временем начинали приобретать довольно непрезентабельный вид. Новые технологии покрытий, введенные в эту, казалось бы, не слишком привлекательную сферу людского бытия, сделали Торговца одним из самых богатейших купцов в империи. Его продукция, с непонятной для местных жителей аббревиатурой «DPS», за семь лет разошлась практически по всему миру Зелени. А об истинном хозяине самых прославленных фабрик по производству фаянса знали единицы.
Ну а к концу второго года посещений нового мира настал и самый памятный день: пятидесятая годовщина со дня рождения правящего императора. Уже само право преподнести подарок было оплачено такими взятками и закулисной борьбой, что оставалось только диву даваться, как подобное возможно в гордом честном обществе, воспитанном на рыцарских понятиях чести, твердого слова и истинной справедливости. Тем не менее пришлось и этот путь преодолеть, да и средства к тому времени позволяли сделать это практически безболезненно для кошелька. Личные знакомства тоже чего-то стоили. В том числе и непосредственно с семьей юбиляра. Хотя справедливости ради следовало упомянуть, что действительно уникальные подарки не зажимались службой предварительного просмотра. Некая высшая справедливость в мире рыцарства все-таки существовала.
Пикантность момента так называемого «дарения» заключалась еще и в том, что император заранее выделял десяток премий за наиболее приглянувшиеся ему подношения, раздаривая их в ответ на десятый день после начала празднования. Высшим отличием считалось награждение графским титулом с выделением земли под будущее графство. Причем разрешалось выбирать любой участок, до сих пор ни кем не занятый и принадлежащий империи.
Динозавр к тому времени осознал самое главное чудо этого законсервированного в рыцарстве мира. Оказалось, что здесь никто не болеет и почти все, кто не погиб при несчастных случаях или на турнирах, живут более ста лет. Исключения составляют лишь крайне тяжелые, вернее сказать, очень запущенные болезни, при которых в технически развитых мирах врачи бессильно разводят руками. Причем на Зелени даже сам видимый процесс старения начинается не ранее чем с восьмидесяти лет, а женщины вообще сохраняют репродуктивность до семидесяти пяти и могут рожать на своей «золотой» свадьбе здоровых полноценных детей.
Каждый обитатель этого мира может в течение часа вылечить у себя начинающуюся простуду, за трое суток залечить открытый перелом, а общими усилиями их лучшие специалисты по травмам вытягивали порой смертельно раненных рыцарей прямо-таки с того света. Таких уникальных способностей не имеет никто и нигде. Но больше всего поражает то, что обитатели Зелени имеют уникальные врачебные навыки поголовно, начиная с шести-, максимум семилетнего возраста.
И Торговец бы перестал себя уважать, если бы не попытался разгадать такую феноменальную загадку. Но для этого были необходимы свои исследовательские лаборатории, свои корпуса под больницу и свои независимые экспериментаторы вместе с учениками и подопытными больными. Да еще при этом построить это все в строжайшей секретности от окружающего мира. Сложно. Тем более при отсутствии земли, то бишь — титула графа. Оставалось только выбрать надлежащий подарок. Тут долго думать не пришлось, на ум пришла древняя притча про персидского царя, который возжелал расплатиться за подобный подарок на Земле и был изрядно выдоен самим изобретателем. Поэтому сомнений не возникало: только шахматы. Потому что о подобной игре на Зелени не имели понятия.
Эффект превзошел все ожидания, хотя при подношении юбиляр стал рассматривать подарок с некоторым недоумением. К его трону Торговец подкатил шахматную доску с расставленными на ней фигурами прямо на столике с колесиками, что было и удобно при транспортировке, и довольно удобно для первой, показательной игры. Стараясь сразу заинтересовать самого могущественного человека этого мира, Дмитрий с ходу приступил к объяснениям:
— Ваше императорское величество! Данная игра называется «шахматы» и служит не только для развлечения, но и для улучшения умственной деятельности, развития умения абстрактного мышления, усовершенствования командной тактики и стратегии на поле боя.
Последнее утверждение особенно заинтересовало юбиляра. И если до того он просто кивал в знак благодарности и всего лишь пару раз взял в руки одну из фигур для ближнего осмотра, то сейчас впервые спросил:
— Только на поле боя?
— Не только. Умение мыслить абстрактно помогает решать и любые повседневные задачи.
— Ладно, — соизволил разрешить император, который уже до того несколько раз встречался лично с набирающим обороты купцом. — Тогда расскажи нам, Торговец Дин, в чем суть данной игры.
Гостю из другого мира оставалось только пересказать наилучшие методики Земли, но и тут он внес маленькие усовершенствования:
— Суть игры довольно проста, хотя для совершенствования в ней не хватит и всей жизни. Ибо в ней существует просто неисчислимое количество вариантов. Весь смысл борьбы заключается в том, чтобы за отсчитываемое вот этими специальными часами время поставить мат «императору» противника, загнав его в безвыходное положение. Поэтому именно вот эта фигура и является на доске самой важной. Ходит она и бьет соперника в любую сторону, но только на одну клетку…
При этом утверждении император с еле заметной улыбкой скосил глаза на свою супругу, которая со всем вниманием и заинтересованностью смотрела на шахматы.
— …Все остальные фигуры и воины первой линии обязаны защищать своего «императора» — порой ценой своей жизни. Каждая фигура обладает собственной мощью и свойствами, но наиболее сильной и ценной является «императрица». Она имеет право ходить в любую сторону и на любое расстояние. Вот так…
На этот раз императрица дернула уголком своих очаровательных губ и стрельнула насмешливым взглядом на супруга. Словно она и не сомневалась в своей силе и несметной ценности собственной персоны.
— …Другие фигуры менее ценны, и ими, как и воинами, принято порой жертвовать ради окончательной победы.
— Да? — переспросил юбиляр. — А «императрицей»?
— Тоже. Но, как правило, игрок старается это сделать только в безвыходном положении или таким образом, чтобы убрать в схватке «императрицу» соперника вместе с другой фигурой. Еще предпочтительнее — с двумя.
Самодержец не скрыл довольной улыбки, делая вид, что не замечает свою нахмуренную супругу. Тогда как Динозавр продолжал без единой паузы:
— … В том случае если игрок прозевает опасность и лишится своей основной защитницы, поражение ему уже практически обеспечено и остается только делом времени…
Самая прекрасная женщина империи довольно вздохнула, хотя и могло показаться, что она презрительно фыркнула по какой-то своей непонятной прихоти.
— …Вот в этом буклете вы можете почерпнуть более подробную информацию о тонкостях игры и ее незыблемых правилах. Хотя лучше всего первые несколько партий сыграть с инструктором для укрепления основных навыков.
Имперский перст указал на среднюю полку столика:
— А там что лежит?
Дарящий с готовностью поднял один из предметов, который оказался сложенной шахматной доской в кожаном чехле:
— Вы просто не представляете, как в таком случае страдают родные и близкие, не имеющие возможности и самим сыграть в эту чудесную игру. Поэтому этот, более простой вариант шахмат вы можете раздавать по мере обучения не только своим детям, но и кому угодно. Ведь вам и самому станет интересно одолеть очередного соперника в очной встрече, и, как истинный рыцарь, вы ему предоставите все условия для тщательной учебы на своей территории.
— Хорошо, Торговец Дин, это действительно может оказаться занятной вещицей. Поэтому сразу после банкета вас проведут в мою комнату отдыха, и мы с вами начнем первую партию.
— Слушаюсь, ваше императорское величество. Но осмелюсь предложить, чтобы на первом сеансе присутствовали и все желающие. Тогда вскоре у вас появится выбор соперников. Конечно, если ваши близкие заинтересуются подобной игрой.
Пятидесятилетний император, выглядящий не старше тридцати пяти, скосил глаза на свою супругу, и та хрустальным голоском отчеканила:
— Мы уже заинтересовались.
Итак, после застолья Торговец Дин впервые оказался в святая святых имперской фамилии — в личных дворцовых апартаментах. Спиртным на Зелени не злоупотребляли, поэтому на первую игру собрались лишь слегка навеселе. Помимо дочери и сыновей императорской семьи присутствовали еще несколько человек, из которых наиболее славился министр внутренних дел, дородный, мощно сложенный рыцарь восьмидесяти лет. Он приходился юбиляру дядей по материнской линии. Впрочем, и сам император на его фоне отнюдь не смотрелся слабаком.
Первый час игра с пояснением каждого хода с обеих сторон шла только на одной, «подарочной» доске. Потом присутствующие разбились на пары и начался сеанс одновременного инструктажа. Динозавр со всей сноровкой успевал метаться между столиками, подсказывая, уточняя и разъясняя правила и утрясая мелкие конфликты между игроками. По истечении третьего часа он ушел, и никто из свиты, толпящейся в кулуарах дворца, не подумал, что увлечение непонятной игрой станет самой страшной болезнью — сначала первой фамилии империи, потом всего дворца, а впоследствии и всей страны. Тем более, что этапы этого пути в первые дни могли показаться очень печальными.
На второй день знакомства с игрой передрались между собой наследники императорской короны.
На третий сами венценосные супруги устроили скандал после мелкого недоразумения. В итоге они не разговаривали и не общались четыре дня.
На четвертый день с самим императором полез драться его дядя по материнской линии, с пеной у рта доказывая, что таких «рыцарей» он просто затаптывал в молодости конем, гнушаясь оголить на такого свой меч. Самодержец в долгу не остался, в результате чего великая империя пять дней пребывала без своего министра внутренних дел, изгнанного в опалу в дальнее поместье. Хотя некоторые поговаривали, что восьмидесятилетний рыцарь уехал сам, потрясая при этом комплектом шахмат в кожаном чехле и скопированной инструкцией и угрожая все изучить досконально, а уж потом доказать, кто здесь «старый плут и мошенник».
На пятый день с огромным трудом разыскали и пригласили во дворец Торговца Дина. Дмитрию еще повезло, что он наведался на Зелень раньше намеченного срока и успел вмешаться в назревающие конфликты. Детей он помирил за один день, став их самым лучшим другом. Хотя и предположить не мог, что ровно через три года сам падет жертвой мастерски подстроенного сексуального домогательства со стороны старшей императорской дочери. Благо к тому времени она уже достигла возраста, когда, по законам Зелени, была вольна делать, что ей заблагорассудится.
Венценосных супругов удалось помирить за два дня пребывания во дворце. Ну а когда и министр вернулся к выполнению своих обязанностей, то все приближенные стали в один голос догадываться, кто получит главную премию за наилучший подарок. Даже самые неверующие прониклись, когда на десятый день со дня юбилея живой пример рыцарской чести сыграл со своим племянником несколько партий с истинно философским величием. Оба соперника показали олимпийское спокойствие и с завидной стойкостью реагировали на собственные проигрыши или неудачи в процессе игры.
На следующий день состоялось завершающее празднество по поводу юбилея. Во время ужина император провозгласил победителя и даровал Торговцу титул графа Дина Шахматного. Конечно же, с правом самостоятельно выбрать земли для собственного графства. Все немного подивились ответной просьбе новоиспеченного графа, прозвучавшей после положенной в таком случае благодарности:
— Пока еще выбор мне сделать не удалось, так что нельзя ли отсрочить мое окончательное решение по поиску места?
Император только отмахнулся:
— Да ищи сколько хочешь! Хоть… целый год!
И вот по прошествии назначенного срока все были просто ошарашены. Ибо граф Дин Шахматный выбрал самое что ни на есть сумрачное, страшное и нежилое место на планете — Свирепую долину. Огромная по размерам, она располагалась в глубокой впадине между неприступными горами, и оба ее выхода с двух сторон служили только для одного: по немыслимым ущельям в долину несся ревущий ветер. Там он сплетался с густым паром, превращаясь в полыхающее молниями торнадо, и устремлялся в небо. А торнадо, в свою очередь расширяясь, поднималось гораздо выше уровня гор и в хорошую погоду серыми облаками разлеталось по всей империи. Тогда как в плохую и пасмурную погоду все горы укрывались единым саваном. Зимой ледяные «сквозняки» создавали в Свирепой долине внушительный ледник, но в течение лета этот ледник истаивал, благодаря более теплому ревущему воздуху и массе теплых источников и термальных вод. Скапливающиеся при этом реки уходили под горы, в низко расположенную мрачную пещеру, и выходили в никому не известных местах. То есть в Свирепой долине не существовало и клочка почвы: только голый камень, вода и лед. Даже мох там найти не удавалось тем отважным исследователям, которые все-таки рискнули пройти по ущельям, а потом со смертельными опасностями вырваться обратно против ревущего потока ветра. Соотношение уходящих в экспедиции и вернувшихся из них составляло десять к одному.
Само собой, император очень интересовался причиной такого выбора, и Торговцу пришлось отвечать:
— Мне вскоре понадобится полное спокойствие для моих философских изысканий. Поэтому хочется быть уверенным, что никто из людей меня там не побеспокоит.
Отшельников на Зелени уважали безмерно, что и было заранее рассчитано Дмитрием. И попутно избавляло от лишнего любопытства и неприятных вопросов, отвечая на которые не хотелось лгать. Свирепую долину закрепили в безраздельное пользование ему и его потомкам на все века. Только вот император не поленился уточнить:
— Отныне к твоему титульному имени добавляется еще одно слово. Так что, граф Дин Шахматный Свирепый, будь достоин этой награды и с рыцарской жертвенностью продолжай служить империи!
— Готов, ваше императорское величество!
Динозавр закончил свой рассказ и коротко вздохнул:
— Вот так я и стал обладателем долины, где в данное время строят город и рассаживают сады из самых экзотических плодовых деревьев.
— Но там ведь лед и нет грунта! — воскликнул в недоумении Бонзай. Вино он забыл подливать давно и теперь только крепко сжимал в своей ладони сухой кубок. Но его гость решительно встал:
— Все, сказки кончились и деткам пора спать, да и «грелки» наши наверняка давно дрыхнут без задних ног. Или ты забыл, что при дрожащих руках я твоего бешеного дядечку могу и не угостить из ружьишка?
— Я ведь уже и не подливаю, — немного обиделся молодой король. — А вот мой батюшка мог и зубы выбить за отказ с ним выпить. Я ведь только и прошу рассказать, как ты со льдами справился и откуда землю взял?
— Ну вот, так и знал, что с самодержцами пить вредно для здоровья, — засмеялся Дин от всей души. — Тебе ведь самому будет в сто раз интереснее возрожденную долину собственными глазами увидеть, чем сейчас полусвернувшимися от усталости ушами про нее выслушивать. Так что обижайся — не обижайся…
— Да ладно тебе, Дин! Никаких обид! Отправляйся на свое ложе. — Бонзай подморгнул товарищу и сам отправился к другому выходу: — Тем более, что сразу заснуть у тебя все равно не получится.
— Ну-ну, — бурчал гость, передвигаясь к своей спальне по слабо освещенному коридору. — Я парень разборчивый, мне какие попало грелки не подходят…
Судя по утреннему настроению, когда оба друга появились в малом трапезном зале, ночь у обоих прошла на «отлично» и недовольных в строю не наблюдалось. Скорее проскальзывала некоторая ленивая пресыщенность в движениях. Молодой самодержец засомневался первым:
— Не рано ли мы встали?
— Может, и так… — стал рассуждать Дин, расслабленно откидываясь на спинку стула. — Мы ведь действительно намного раньше там появиться планировали, присмотреться хотели…
— Так, может, того… — обрадовался Бонзай. — Еще на часик в люлю?
Кажется, и его гость в какой-то момент был готов согласиться и вернуться в прогретую кровать, но потом решительно мотнул головой:
— Не-е! Не хочется потом опять новую засаду устраивать. Вдруг твой дядька ни свет ни заря войско на ноги поднимет? Ведь наверняка захочет по чужой территории как можно быстрее проскочить да до твоей шеи добраться.
Монарх быстро настроился должным образом — как только вспомнил про свою шею.
— Тогда поспешим, мой друг, а уж после нужных дел займемся не менее нужными для наших тел забавами.
На это шафик неожиданно улыбнулся:
— А ведь есть такое женское имя: Забава. — Затем решительно вскочил: — Ладно, давай облачаться в сюртуки.
— Зачем? На той скале никто из лучников или арбалетчиков нас не достанет.
— Ты знаешь, я как представил, что туда уже забрался какой-нибудь лихой разведчик-скалолаз и сейчас осматривает окрестности орлиным взором, мне сразу захотелось напялить сразу два сюртука вместе с забралами. Ведь при нашем прибытии он может и в щели какой затаиться, а потом и стрельнет ядовитой стрелкой, когда нам оглядываться будет некогда.
Слушая его, молодой король уже интенсивно одевался в ничем не пробиваемую одежку. Умирать не хотелось.

Глава одиннадцатая
СО ВСЕХ СТОРОН

В последние два месяца Дмитрий Светозаров прямо-таки физически ощущал постоянную слежку. На этот раз было ясно: за него со всей серьезностью принялись очередные профессионалы и намерены они копать до конца. Теперь группой подставных артистов не прикроешься и сказками о костюмированных маскарадах дотошных ищеек с собственных следов не собьешь. Оставалось только одно: полностью прекратить все спектакли с эпохами и, так сказать, лечь на дно. Благо средств на жизнь хватало, стремиться к новым, интересным заработкам не стоило. Дела в других мирах шли уверенно и стабильно, а значит, и частого присутствия там не требовалось, хватало инспекционных наездов в ночное время. Хлопотно, конечно, да и режим сна нарушается, но ведь всегда можно перехватить часок-другой в середине дня. Рабочее-то время — не нормированное.
И все же следовало непременно разоблачить те структуры, которые начали за ним слежку. Составить для себя четкую картину всей лестницы ретивых недоброжелателей — и уже тогда предпринимать меры. Если за ним следят сугубо уголовные элементы, устроить несчастные случаи для их «руководства» труда не составит. После этого мелкие сошки рассосутся в жизненном водовороте, словно мыльные пузыри. Совсем другое дело, если за него взялись государственные структуры. С подобной машиной справиться — задача почти непосильная. Да и стоит ли выводить из строя подобные агрегаты, которые по большому счету все-таки служат благу остальных людей?..
Но вначале следовало узнать о следящих за ним нечто более конкретное.
По догадкам Торговца, опасность пришла после гибели известного миллионера Кадагова. Он пропал над морем в своем персональном большом самолете, и подозревали, что кто-то просто свел с ним счеты. Но Дмитрий после смерти Леонида Тарасовича решил более тщательно проверить всю его предварительную жизнь, пытаясь более четко определить круг общения покойного. И отыскал удивительный факт: несколько лет назад Кадагов во время покушения остался без глаза. Это Торговца сразу насторожило: ведь он отлично помнил по личным встречам и беседам, что со зрением у клиента все в порядке. Тогда он стал рыться в биографии миллионера более тщательно — и выяснил время, место да и сам факт уникальной операции по внедрению в живой организм полумеханического глаза, совмещенного с видеокамерой. Да и про экранирующее веко разузнал. Вот и выяснилось, что хитрющий Леонид Тарасович наверняка заснял оба посещения других миров. Но если природные чудеса первого еще можно было списать на гениально смонтированную сцену, то вот рыцарский турнир в империи Рил-ли мира Зелени действительно мог стать большой проблемой.
Бесспорно, устные рассказы ничего не стоят. Каким бы наблюдательным ни был зритель, голословные утверждения про какие-то нереальные для Земли детали никого особо не тронут. А вот фильм, который можно покадрово изучить миллион раз — совсем другое дело. Такое вещественное доказательство не спишешь на невнимательность или лишний стаканчик местного алкоголя. Если лучшие специалисты исследуют предоставленный материал, то со стопроцентной гарантией докажут, что иномирское изображение реально. И, самое неприятное, — что это изображение «иномирское».
Шума в средствах массовой информации не было, из чего следовало, что Кадагов перед своей смертью передал фильм не журналистам, а силовым структурам. Преступные группировки из числа заинтересованных тоже не исключались. Поэтому Торговец сперва принялся со всем тщанием копать именно под них. Но те оказались далеко в стороне от его дел. Тогда Динозавр стал проверять все государственные структуры. Вполне естественно, начал с общегерманской системы, потом — Интерпол и некоторые конторы на бывшей советской территории. Здесь тоже положительных сдвигов пока не наблюдалось, и это заставляло нервничать. Но по большому счету жизнь продолжалась, общественной работы хватало, да и для житейских удовольствий оставалось достаточно времени.
Ну и самое главное: в качестве Торговца Дмитрий Светозаров мог навсегда покинуть мир Земли в любое удобное для него время. С громом, молниями и торнадо, но — спрыгнуть с земного трамвая, как и где ему заблагорассудится. Как бы это ни было прискорбно. Ведь после этого уже официально вернуться на родину будет невозможно: слишком усилилось видеонаблюдение во всех развитых странах, а менять внешность он не хотел. Да и жизнь в дикой африканской сельве его не прельщала. Но пока бежать было рано: в любом случае его сначала попытаются арестовать. Единственное, чего стоило опасаться, так это неожиданного убийства в спину. Но такой подарок от фортуны баловень судьбы старался исключить. Ведь в жизни так много радостей…
Именно из-за этих радостей он и проверил в первую очередь — и весьма тщательно — своего нового соседа. Как ни странно, но Борис Бонке оказался парнем что надо. Причем не только не навязывался в приятели, но и сам к соседу в первое время относился настороженно и с подозрением. Что вызывало к нему дополнительное доверие. Ну а умение Бонке не жадничать и со всей страстью предаваться блаженству с самыми прекрасными женщинами, вообще вызвало искреннее уважение. Как бы ни досталось Бонке это крупное наследство, тратил он его с наибольшей пользой. Когда Дмитрий подсмотрел у соседа несколько оргий с красавицами, то дал себе обещание подружиться с таким страстным прожигателем денег как можно быстрее. С подобным товарищем можно было бы и по другим мирам гульнуть со всей возможной бесшабашностью. А то совершать подобные вояжи в одиночку стало скучно. Бонзая в последнее время вообще стали держать в ежовых рукавицах да еще и под каблуком, а тому это даже нравится. Так что в компаньоны для бесшабашных холостяцких мальчишников он уже не годился. Следовало срочно отыскать нового товарища, и молчаливый, скрытный по натуре Борис Бонке подходил для этого лучше всего. Тем более, что он, как истинный коллекционер коньяков и бренди, пожелает испробовать лучшие алкогольные напитки и сможет оценить все остальные прелести других миров. Оставалось только довести тотальную проверку биографии нового соседа до конца и приняться за его финальную вербовку.
Но вот тут как раз и случилось… В самый обычный день, на самом обычном катке, совсем обычным способом прямо под ноги вывалилось это чудо. Причем вывалилось оно под ноги, а в итоге ударило по голове. Да так ударило, что вначале Дмитрий вообще видел только глаза девушки и первые десять минут действовал на резервном автопилоте. И только когда расслышал голос незнакомки, привычно мобилизовался и решил: во что бы то ни стало прельстить эту серенькую, как он решил после первого часа знакомства, мышку.
Первоначальный гипноз удивительных невинных глаз во время катания стал понемногу проходить. Вследствие чего закостенелый ловелас все больше и больше превращался в уверенного мачо, уже ясно представляя, как они вместе, сразу после катка, отправятся в уютное местечко и займутся приятным сексом. Конечно, девушка выглядела немного растерянной и стеснительной, но эти эмоции Дмитрий смело приписывал своей неотразимости и величию. Избалованный вниманием принцесс, он ничего другого и ожидать не мог. Тем более страшным оказался для него удар, когда он вдруг стал осознавать, что незнакомка собирается «спрыгнуть». Да не просто спрыгнуть, а сделать это навсегда, не оставляя никаких нитей для продолжения взаимоотношений. Имя из нее вытянуть удалось, но вот от большего она отмежевалась с неожиданной для такой скромницы решительностью. Только и удалось, что насильно впихнуть ей свою визитку.
Потом был безуспешный поиск — и мрачное раздраженное состояние. Причем настроение упало настолько, что даже два удачных столкновения с соседом и его давно ожидаемые приглашения повеселиться вместе вызвали лишь досаду и неприятие. Только улегшись поздним вечером в постель, издерганный за день Светозаров стал успокаиваться и трезво анализировать:
«Что это со мной случилось? И как это я умудрился отказать себе в знатной гулянке с новым товарищем? Ведь наверняка теперь Борис обидится и опять долго не будет смотреть в мою сторону. И поделом мне! Нашел из-за чего расстраиваться! Самая обычная пигалица. Что толку, что она на Леночку похожа? Сестру мне это не вернет, а значит… Вот! Скорее именно поэтому я больше всего и расстроился, стал нервным и раздраженным. Вспомнил о сестре и родителях — и превратился в рохлю, который упивается тоскливой жалостью к себе любимому. Печально? Еще как печально! А тут еще эта пигалица вознамерилась свою девственность и неприкосновенность демонстрировать, вот я и сорвался… И кому она хуже сделала? Ведь так и помрет дурой необласканной, с нее станется. Как говорится, куплю билет на пароход, а сама поплыву баттерфляем! Ха-ха! Тоже мне бабочка нашлась, даже на коньках кататься не умеет. И одежда у нее явно из бабушкиного комода… — Некоторое время жалость теснила раздражение и наконец победила: — Может, ей, бедной, вообще носить нечего? Вот бы ее приодеть как следует. Да и прическу поменять. Косички, конечно, очень мило смотрятся, но ведь это анахронизм. Да и личико можно значительно приукрасить. Похоже, что она ничего о губной помаде не знает. А вот интересно, если ее завести в салон красоты, что из нее бы там сотворили? Вполне вероятно, что и визажисты бы ее не спасли от серости. Но ведь порой и там чудеса случаются, а значит, стоит попробовать… Ага… С кем? Вначале эту пигалицу еще отыскать надо… А оно мне надо? Правильно, не надо! Тогда что делать? Так я и так уже это делаю: сплю. И перестаю думать о всяких глупостях. Перестаю… перестаю…»
Дмитрий повернулся на правый бок и несколько раз пошевелил пальцами ног. По его давнему убеждению, подобное действо, совершенное несколько раз в течение пары минут, очень помогало при попытках уснуть. Кровь при этом отливала от разгоряченной переживаниями головы и приходил сон. Пришел он и в ту ночь.
Утро выдалось солнечным и оптимистическим, но глаза Александры все равно всплывали в зрительной памяти Торговца, напоминая о давно потерянной нежно любимой сестре. Поэтому отдохнувший разум придумал лучший выход из создавшегося положения: со всей страстью окунуться в работу. Тем более что срочных дел у председателя попечительского совета накопилось выше головы, и уже через несколько часов он и думать забыл встрече на катке. Два дня прошли как в угаре, и только под конец этого активного периода растерянное милое личико незнакомки с пугающей ясностью вновь предстало пред мысленным воображением. Виной тому стали двойняшки, с которыми довелось побеседовать в детском доме. Конечно, девочки уже в своем возрасте были гораздо красивее Александры, и все же нечто объединяло их с ней. Некоторое время Дмитрий так и не мог понять, что именно, и только подъезжая к дому после лихой езды по автобану, он ярко осознал, в чем состоит сходство. И в сестрах-близнецах, и в девушке с катка сквозило главное: настойчивый характер, вера в себя и неколебимая вера как в собственные действия, так и в собственную правоту.
На первый взгляд это выглядело парадоксальным. Особенно если сравнить девочек, связанных кровными узами и только волею судьбы оказавшихся в детском доме, с сиротой, живущей с бабушкой. Ведь Александра ни в коей мере не выглядела человеком сильным, уравновешенным и духовно несгибаемым. Скорее уж она напоминала прямую противоположность описанной натуре. И только сопоставляя в памяти слова и выражения лиц двойняшек со словами и выражением лица Александры, Дмитрий почувствовал уверенность, что характеры этих троих почти идентичны. Но ведь такого быть не могло, потому что…
Перекусив на скорую руку и не желая больше перегружать желудок на ночь, Дмитрий улегся в постель и еще раз прошелся по всей цепочке своих рассуждений. Вывод напрашивался однозначный: девушка с катка или тщательно скрывает свой внутренний мир, или, что более вероятно, сама о нем ничего не знает. А что нравится любому экспериментатору больше всего? Правильно, работа с трудным материалом.
Если постараться и дать возможность серенькой мышке осознать себя как яркую, неповторимую личность, во что может превратиться человек за короткое время? Подобный вопрос мог лишить сна кого угодно, но Динозавр и в эту ночь уснул с должным спокойствием и умиротворенностью. Потому что твердо решил с самого раннего утра заняться тотальным поиском зажатой в тисках воспитания девственницы. Правда, пришлось при этом довольно грубо и беспощадно затолкать в самые дальние закоулки сознания низменную мыслишку: «Ну вот, нашел достойный повод, как выпутаться из щекотливой ситуации. И гордость не пострадает: как же, не для секса вульгарного человека ищу, для познания сути мироздания! И стыда никакого не будет: не удался эксперимент — ну так и ладно…»
Но ведь для того человек и совершенствуется, чтобы постоянно бороться с самим собой. Чтобы побеждать в себе тягу к плохим поступкам. Чтобы в зародыше давить низменное желание отыскать в любом подвиге нечто грязное или пессимистическое. Слава умным предкам, Дмитрий Светозаров умел бороться с проявлениями собственной слабости.
И с раннего утра он развернул бешеную деятельность весьма специфического направления. Вначале наладил добровольную службу наблюдения непосредственно на катке, а потом еще и начал массированный поиск по другим каналам. И, когда в частном агентстве его заверили, что девушку обязательно разыщут в течение недели, он впервые за три дня радостно вздохнул, щедро расплатился и отправился к выходу.
Поэтому трудно было передать словами то смятение и разочарование, когда, выйдя из лифта и проверив пропущенный звонок, он осознал что по глупой случайности не смог минуту назад переговорить с Александрой. Как это ни банально, но звонка от девушки он ждал подспудно все эти дни. Даже убийственный повод для встречи придумал: «Мне надо срочно дать эскиз надписи и рисунка на могилку бабушке, и я в страшном затруднении. Не подскажешь, какой выбрать?»
По всем его расчетам, одинокая молоденькая девушка, имеющая единственного родственника, не имела морального права отказать. Да и строгое воспитание ей бы не позволило совершить подобное кощунство.
«Но, увы, поезд ушел, и теперь придется ждать целых двое суток до встречи. Какой кошмар! И чем заполнить такие долгие, — Дмитрий взглянул на свои «Картье» за двадцать тысяч евро, — сорок пять часов? Хм! Может, податься домой и кутнуть с соседом? Да нет, тот наверняка еще долго будет обижаться и сегодня вряд ли согласится. А вот опять наведаться в фонд — самое то. Там дел хватит на года. Только вначале… да, общий поиск следует отменить. Лишь за «Ксанаду» пусть послезавтра проследят и обязательно впоследствии подробно по биографии Александры все выяснят. Все-таки оперировать определенными данными во время эксперимента гораздо предпочтительнее, чем идти к успеху на ощупь. — Он представил, как ощупывает девушку с глупыми косичками, и еле сдержал радостный смех. Но тут же сам себя осадил: — Да там и щупать-то нечего!»
Приняв окончательное решение, Динозавр вернулся в сыскное агентство, сделал распоряжения, а потом помчался в офис благотворительного фонда. Дела закрутили его, придавили своим весом, тем не менее давно развитой в себе настороженности и наблюдательности Дмитрий Светозаров не потерял. Именно поэтому он несколько раз четко ощутил за собой слежку — и постарался всеми имеющимися у него средствами сделать как съемку общего плана, так и снимки наиболее подозрительных субъектов. Уже потом специальная программа постарается свести воедино все заснятые лица и сопоставить с имеющимися в памяти картотеками. Достаточно будет только появиться одной ниточке, как, осторожно за нее потянув, опытный Торговец запросто доберется и до всего клубочка. Тем более что у него имеются такие возможности для этого, которые не снились всем разведкам Земли, вместе взятым.
На волне настороженности удалось обратить внимание на нечто «вне темы»: излишний интерес непонятных лиц к его общественной деятельности. Началось с того, что его коллега по фонду, старый и всеми уважаемый промышленник, поинтересовался:
— У тебя все в порядке? Нигде не нагрешил?
— Если и нагрешил, то только при полном непротивлении сторон, — отшутился молодой председатель фонда, но это собеседника не остановило:
— Опять начали все твои действия со средствами проверять. Да и не только со средствами. Я подумал, что это опять наши начинают очередные проверки, но нет, люди явно со стороны.
Дмитрий беззаботно отмахнулся:
— Пусть себе проверяют. Все мои действия на виду, скрывать мне нечего. Ничего не поделаешь, у людей разная работа бывает. Да и мне их деятельность совсем не мешает. Напротив, всегда приветствовал и буду приветствовать.
Разговор себя исчерпал, но при дальнейшей работе с компьютером удалось наткнуться на несколько запросов, по которым выходило, что заинтересованность деятельностью председателя фонда явно повысилась в последние дни многократно. Причем никаких логических объяснений надумать не удалось. Оставалось только ждать более конкретных действий и уже тогда узнать, почему и кто заинтересовался всеми теми делами, которыми лично довелось заниматься Дмитрию Петровичу Светозарову.
Да и не таким важным показались Динозавру очередные происки пока неизвестных деятелей. Гораздо более вдохновляло пробегающее в заботах время и то, что момент посещения катка становился все ближе. Ну а если вдруг и появлялись свободные минуты для раздумий во время дальней поездки, то самонадеянный экспериментатор употреблял его для выработки предстоящей стратегии и тактики развития отношений. Чего, вообще-то, он никогда прежде в жизни не делал. Любое свидание он проводил спонтанно, руководствуясь только интуицией и целеустремленным напором.
В этот раз все следовало сделать не просто осторожно, чтобы ненароком не вспугнуть девушку, но и со стопроцентной гарантией перехода отношений от фазы «просто знакомы» к фазе «любовники». Причем переход к постели следовало совершить как можно скорее: Дмитрий уже давно знал эту свою особенность: пообщался несколько раз с симпатичной женщиной, но не удалось заняться с ней сексом (ну там дела помешали или другая женщина) — и все! Больше к такой «неудачнице» ни духовного, ни физического влечения избалованный ловелас не испытывал. Именно этого и боялся Светозаров больше всего: одно-два свидания — и его интерес к Александре растает, словно дым под ветром. А ему, напротив, томительно хотелось не просто соблазнить девушку, но потом еще и продолжить с ней встречаться.
К сожалению, загнанная в дальний угол совесть не могла напомнить, что и с теми женщинами, с кем он хоть пару раз переспал, Дмитрий Петрович расставался не менее равнодушно. То есть здесь было бы вполне уместно восклицание: «Они сами не знають, чего хочуть!»
Как бы то ни было, день первого свидания настал. И как себя Динозавр ни сдерживал, какие ни выдумывал отвлекающие занятия, все равно на катке он оказался раньше всех посетителей. Может, и хорошо, что так получилось, ибо начальные полчаса к нему стремился чуть ли не каждый сотрудник «Ксанаду» с сочувствующими вопросами по поводу розыска. Всем приходилось отвечать довольно односложно:
— Да, ваш коллега мне уже помог передать лекарство. Спасибо за беспокойство.
Понятно, что никто не пытался выяснить имя счастливчика, который получил щедрые чаевые, но и расспрашивать дальше пропал всякий смысл. С выражением досады на лицах служащие спешили по своим делам и только с завистью гадали, кто же из коллег умудрился получить обещанное вознаграждение. А когда некоторые из них опознали искомую девушку, вышедшую из раздевалки, то лишь покривились при ее виде.
Александра появилась через два часа после открытия катка — и была сразу засыпана едва ли не по колено ледовой стружкой, вздыбившейся от коньков резко затормозившего возле нее Дмитрия:
— Доброе утро! Правда, сегодня на улице жарко? Но из-за этого и контраст резче. Предлагаю проехаться пару кругов интенсивно, чтобы согреться. Саша, давайте руку, держимся крепче и… поехали!
Практически все время говорил Светозаров. Девушка отвечала односложно, чувствовалось ее немалое смущение. Хорошо еще, что он не задавал всяких глупых вопросов от «Как ты решилась на свидание?» до банального «Как я счастлив, что ты пришла!» То есть с этой стороны опыт истинного соблазнителя пригодился. С другой стороны, только от одного созерцания личика Александры ему хотелось рассмеяться от всей души. Видимо, впервые в жизни она решилась воспользоваться косметикой и сделала это так неудачно, что порой на нее другие посетители засматривались настолько, что сшибали друг друга с ног.
У Дмитрия даже мысль появилась заявить о непозволительности такого макияжа и без всяких затей настоять на его немедленном уничтожении. Но когда он глянул в ее огромные глаза, то снова совершенно растерялся. Он увидел там лишь безграничное доверие и желание хоть немножко понравиться. Если сейчас он посмеет ее обидеть, то на дальнейшем знакомстве можно будет поставить жирный крест. Поэтому вместо порицания в лавине интересных рассказов и удивительных историй последовало мимолетное поощрение:
— Ты сегодня еще симпатичнее выглядишь. Сама красоту наводила?
Ответ последовал после радостно-заполошенного вздоха:
— Ага, сама.
Ну и как было выкрутиться из подобного положения? Ничего, такой бравый парень что угодно придумает. Разогнав свою спутницу до приличной скорости, динозавр вдруг споткнулся о невидимую выбоину и умчавшаяся вперед напарница немного неуклюже упала. Оставалось только затормозить возле нее так, чтобы ледяная стружка щедро усыпала обезображенное макияжем лицо. Причем макияжем наверняка самым дешевым: все это потекло моментально.
Вот тут и пригодился огромный носовой платок, лежащий в кармане куртки. Пять минут успешно преодолеваемого сопротивления — и вот уже Александра осталась в своем натуральном виде, с ярко румянящимися от растирания щечками. Парочка продолжила катание, а Динозавр пустился в длительные рассуждения о том, что макияж необходим лишь женщинам старшего возраста. Тогда как молодым он вообще категорически противопоказан, вызывает преждевременные морщины, старит кожу, забивает поры и так далее, и тому подобное. И в подтверждение приводился свежий пример:
— Ты только взгляни на себя в зеркало! Ты же стала краше в пять раз! И я тебя просто умоляю, не вздумай отныне прятать свою истинную красоту под блеклыми искусственными красками, отходами химической промышленности. Ведь губная помада и тушь — это явный яд для губ и самой чувствительной кожи вокруг век и ресниц.
Подобными восклицаниями Дмитрий старался убедить девушку в неуместности макияжа. Та мило смущалась и благодарила за комплименты. Но самое невероятное, что он и в самом деле был ошарашен видимыми изменениями. Невзрачное личико серой мышки, словно по мановению волшебной палочки, вдруг превратилось в утонченный и изысканный образ очаровательной модели. Теперь Александра выглядела не то что в пять, а пожалуй, и в десять раз прекраснее, чем даже при первой встрече. Возникло даже подозрение, что при первом посещении катка у нее был-таки нанесен макияж, но чуть поменьше и не так в глаза бросался. Но нанесен он тоже очень неправильно. Из чего родилась одна хорошая идея:
— Саша, я вот тут распинался про вред губной помады и всего, что ей сопутствует, но ведь существуют и такие, состав которых содержит в себе только натуральные продукты. Вот бы их на тебе попробовать! А?
— Не знаю, — сразу насторожилась девушка. — Мне такие вещи даже видеть не доводилось. Только в рекламе.
— Ерунда какая, — фыркнул прожженный знаток косметики. — У меня есть знакомый визажист, который готовит артисток для съемок в кино, это кастинг называется. Так он такие чудеса из этой самой натуральной косметики вытворяет. Хочешь попробовать? А заодно и кастинг пройдешь. Уверен, тебя сразу на любую роль возьмут.
Никогда раньше такой прием не получал отказа. Да и какая женщина этого мира добровольно откажется от кастинга или возможности просто окунуться хоть раз в атмосферу киносъемок. Да никакая! Тогда как Александра только сверкнула своими глазищами и безапелляционно заявила:
— Никогда не соглашусь!
— Э-э-э… почему?
— Мне бабушка рассказывала, что любая девушка только для начала артистической карьеры просто обязаны пройти через грязный секс со всеми подряд. Начиная от суфлеров и осветителей и кончая главным режиссером и автором сценария.
— Ну зачем же ты так грубо, — пытался вновь перехватить инициативу в разговоре Дмитрий. — Твоя бабушка явно начиталась желтой прессы. К тому же если девушка имеет влиятельных покровителей…
— Ага, — беспощадно перебила его уверенная в своей правоте девственница. — Тогда этим несчастным приходится заниматься развратом с теми самыми покровителями. И это мне известно не от бабушки или из газет, а из первых уст. Довелось беседовать с одной такой несчастной красавицей. Как она мечтала стать артисткой! Хотела нести в этот мир доброе и вечное! А взамен получила беременность неизвестно от кого, шрам на лице после пьяной драки и путевку в муниципальный госпиталь для одиноких матерей. Зато меня успела убедить: все начинается с первых кастингов. Или ты будешь?..
— Не буду! Тем более что я в этом деле полный профан, поэтому охотно поверю такому крупному знатоку нынешней киноиндустрии, как ты. — Кажется, возмущенная девушка не заметила издевки, высказанной со смиренной улыбкой. К тому же следовало переводить опасный разговор в другое русло: — Зато вот в некоторых прекрасных сторонах нашего бытия я разбираюсь — и готов тебе показать действительно некоторые чудеса. Ты любишь цветы?
Опять, казалось бы, на такой беспроигрышный вопрос Александра ответила совсем не то, что от нее ожидалось:
— Не знаю, у нас дома растут только кактусы. Бабушка утверждает, что они тоже цветут очень красиво, только вот ни разу наблюдать такое чудо не доводилось. Может, потому, что у нас там мало света?
— Конечно! Для кактусов яркий солнечный свет просто необходим, — с радостным оптимизмом в голосе подтвердил Светозаров, хотя мысленно побоялся даже представить, в каком таком месте надо жить, чтобы кактусы не цвели годами. Да и вслух пришлось высказать логичную заинтересованность: — Уж не в подвале ли вы живете?
— Нет, что ты. Просто бабушке дали квартиру внутри подъезда и все наши окошки выходят в колодец внутреннего двора. Туда, где у остальных жильцов только кухни и кладовки. А как завесят бельем все веревки, так вообще становится темно, словно ночью.
«Ничего, скоро я буду о тебе знать все! Вот тогда и подготовлюсь как следует к любому обороту разговора. А пока…»
— Тогда тем более предлагаю тебе посетить самое прекрасное место нашего города: розарий и цветочную оранжерею. Это в здании старого железнодорожного вокзала. Там, только попадая в фойе, уже оказываешься в сказке умопомрачительных запахов. А когда начинаешь рассматривать цветы, от калейдоскопа ярких оттенков вообще можно зрение потерять. Отправляемся туда сразу после катка!
Последнее предложение прозвучало не в виде просьбы, а в виде утверждения. Что и заставило девушку настороженно задуматься. Хотя прозвучавшее согласие и выглядело немного странным:
— Но я не хочу терять зрение.
— По этому поводу можешь не переживать, — опять затараторил вздохнувший полной грудью Дмитрий. — Есть несколько вариантов на выбор, как не повредить нежный хрусталик глаза, пребывая в таком волшебном месте. Какой ты выберешь?
— Как я могу выбрать, если не знаю ни одного.
— В логике тебе не откажешь, — все больше веселился Светозаров от приподнятого настроения. — Значит, по годам тебе можно смело прибавить возраст, скажем, лет до двадцати четырех. Но я почему-то все равно уверен, что эти таинственные способы ты сама не угадаешь. Спорим? Вот попробуй!
Александра уставилась на него своими полными подозрения глазищами, в которых мог утонуть кто угодно. Немного помялась и проговорила неуверенно:
— Ну… например, там выдают специальные очки со светофильтрами. Угадала?
— Пальцем в небо! — продолжал дурачиться разошедшийся ухажер. Причем то, что он пытается шутить, не вызывало ни малейшего сомнения. Поэтому девушка позволила и себе поощрительно улыбнуться:
— Ладно, давай сочиняй дальше.
— Сама сейчас увидишь, что все методы являются жизненными и имеют под собой самую реальную основу. Первый способ сохранения зрения: ты закрываешь глаза на все время визита и только слушаешь мои словесные описания того или иного цветка. Если мы при этом не упадем в заросли гигантских кактусов, то зрение останется неповрежденным.
— Так нечестно! — воскликнула Александра с нарастающим весельем. — Ведь подобными измышлениями можно договориться до того, что зрение сохранится и в том случае если просто простоять в фойе древнего здания и элементарно просмотреть там видео в черно-белом изображении.
Дмитрий от восторга закатил зрачки глаз вверх и захлопал в ладоши:
— Феноменально! Мадмуазель, вы меня сразу победили одним выверенным и точным ударом. Такого способа даже моя буйная фантазия придумать была не в силах.
— Да? Ну если так, то могу еще подбросить несколько подобных инсинуаций! — воскликнула еще больше порозовевшая девушка.
— Я весь — внимание, мадмуазель! — Динозавр как бы сдерживал непонятный трепет во всем теле. Первое свидание удалось и протекало, пусть и не по заранее составленному сценарию, но с крепнущей надеждой на окончательный успех.

Глава двенадцатая
УСТРАШЕНИЕ ВРАГОВ

Устранение правящего короля Опалов прошло буднично и по-деловому. Словно дружная пара только подобным и занималась в последние годы. Памятуя о безопасности, сразу после прибытия тщательно обыскали верхушку скалы и успели закончить подготовку как раз к моменту появления из леса передовых колонн вражеского войска. Их главнокомандующий и в самом деле поднял своих подданных ни свет ни заря, и, как потом выяснилось, сделал это на радостях — после доклада разведчиков. Те перед самым рассветом принесли приятную новость о неожиданном отступлении ледовых берсерков. Подробностей и причин такого поспешного отказа от агрессии никто не знал, но и проснувшийся король от такого факта не насторожился. Скорее самонадеянно подумал, что конкуренты испугались именно его войска. Поэтому выскочил из своего шатра и заорал на весь спящий лагерь:
— Нам больше достанется! Подъем! И вот теперь армия западного соседа походным строем интенсивно спешила к столице королевства Ягонов. Одинокую фигуру на ярко освещенной солнцем верхушке скалы заметили сразу. Передовой отряд кавалерии окружил неприступное место, опознал личность местного монарха и даже попробовал пострелять из арбалетов по расслабленно сидящей на камне мишени. Да только с самого низу достичь попадания мешали нависающие скалы, а с дальнего расстояния болты еле-еле долетали до вершины. Когда со скалой поравнялись и фургоны с командованием армии, предводитель уже знал, кто его встречает. Отдал приказ об остановке и соблюдении тишины и с помощью конусообразного рупора принялся язвительно выкрикивать:
— Племянничек, дорогой! Спасибо тебе за личную встречу, хотя, право, не стоило так беспокоиться. Но раз уж решил меня порадовать, то давай прыгай вниз, прямо в мои горячие объятия!
И вульгарно расхохотался, словно давая разрешение для этого и своим подданным. Те отреагировали гораздо сдержаннее. Не успел еще смех стихнуть, как со всей мощью оглушающих децибел на колонну обрушился ответный хохот Бонзая Пятого. От такого громкого голоса пешие воины непроизвольно присели, а половина коней встала на дыбы. Некоторые животные с диким ржанием понесли, сбрасывая своих всадников или переворачивая фургоны с провиантом и оружием. Отсмеявшись, король Ягонов хрипло прокашлялся и перешел на протокольный тон:
— Жители Опалов! Сегодня на рассвете на трон вашего королевства взошел потомок династии Льеров, мудрый и справедливый король Марио. Да здравствует король! — Не дожидаясь ответной реакции на свои слова со стороны ошарашенных агрессоров, местный монарх продолжил: — Между мной и вашим венценосным правителем заключен договор, в котором Марио попросил меня не уничтожать его верных генералов и достойных офицеров, которые просто вынуждены были отправиться в этот поход, подчиняясь приказам. По другому пункту договора мне дано право казнить самого главного агрессора, нарушителя мирного спокойствия между нашими государствами, прямо здесь. Да будет так!
И под грохот разносящегося по окрестностям последнего слова неведомая сила разорвала голову Барбо Ягона на кровавые ошметки. Все, кто не был отвлечен успокаиванием лошадей и видел этот момент, окаменели на месте. В том числе и все высшие командиры из штабного окружения казненного. А громовой голос после небольшой паузы продолжил:
— Казни подлежит и ближайший советник, духовный пастырь казненного Барбо. Да будет так!
Второй приговоренный стоял несколько неудобно для прямого попадания, но когда ему оторвало правую руку вместе с плечом, то дергающееся в конвульсиях тело смело можно было квалифицировать как почти готового покойника. Теперь уже всех генералов и сопровождающую знать проняло до самых печенок. Кто-то рухнул на колени первым, а за ним последовали и все остальные. После этого громовой голос стал почти терпимым и участливым:
— Всех остальных своих подданных король Марио Льер признал невиновными и ждет с распростертыми объятиями в столице Опалов. Поэтому возвращайтесь немедленно, чтобы успеть на празднества коронации. Счастливого пути! — Бонзай Пятый поднял руку для прощания, но тут же с оглушающей строгостью добавил последние наущения: — И не вздумайте сжечь еще хоть одну избушку на моей территории! Или сломать хоть одно дерево! Вашему народу и так придется отрабатывать немалую контрибуцию за нанесенный Ягонам ущерб. Кстати, казненных преступников закопайте возле вон той рощицы.
После этого он опять уселся на камень и некоторое время смотрел, как вскочившие на ноги генералы принялись разворачивать войско. К их чести, они не стали делать громоздкие перестроения, а просто повернули весь строй по команде «кругом!», и после поправки обмундирования и более громоздкого разворота повозок и фургонов вдоль всей колонны пронеслась команда «марш!». Через час на коней вскочила и похоронная команда и устремилась по опустевшему тракту за своими товарищами. А возле маленькой группки деревьев остались чернеть две совсем крохотные, если смотреть издали, могилки.
Лежащий в удобной трещине стрелок выбрался со своей отлично оборудованной позиции и уселся рядом с товарищем, который, глядя на могилки, молчаливо раздумывал над судьбой своего кровожадного дядюшки. Посмотрел туда и Дин, после чего философски изрек:
— Вот так бы и заканчивались все агрессивные нападения.
— Туда ему и дорога! — оживился Бонзай. — Ну, что теперь? Проведаем Марио?
— Ха-ха! Мне кажется, тебе не терпится не столько с новым союзником пообщаться, сколько с… остальным семейством пирожками позавтракать. Признавайся!
— Тоже не откажусь. Но, — молодой король напустил на себя важность и озабоченность, — составление нового договора — дело наипервейшей важности.
Действительно, в столице королевства Опалов оказалось не до пирожков. Да и семейство нового самодержца пока еще находилось в пути. Марио Льер чуть ли не каждые полчаса выходил на балкон дворца и выступал перед бурлящими толпами народа. Когда шафик кратко пересказал историю казни Барбо, эта новость тоже была оглашена народу и вызвала наиболее громогласный рев. После пламенных речей Марио Льер возвращался в тронный зал, где его со всех сторон окружали многочисленные посыльные и курьеры. В невообразимом гаме и столпотворении на каждую срочную депешу монарху и только что назначенному канцлером графу Дьярти требовалось дать не менее срочный ответ. Так что желанные гости и истинные спасители возрожденного королевства Опалов оказались не у дел. Ни о каком договоре в такой напряженной обстановке не могло быть и речи. Поэтому оба друга просто удостоверились, что процесс стал необратимым и все проходит под полным контролем Льера и его сторонников, кратко посовещались — и отправились по другим своим неотложным делам. Тем более, что огромное войско Визенской империи уже практически закончило подготовительные сборы и стало выдвигаться первыми колоннами в сторону Ягонов.
Сразу после возвращения в Вельгу проверили выполнение прежних распоряжений, раздали новые и отправились осмотреть работы, ведущиеся на котловане будущей башни шафика. Могло показаться, что бегущий им навстречу прораб только и ждал этого визита:
— Ваше величество, верхний слой грунта почти весь снят, и во многих местах мы добрались до пород с высоким содержанием железной руды.
— Ну вот, мои предположения полностью подтвердились, — с удовлетворением констатировал Динозавр. — Вряд ли эта руда имеет высокое производственное значение, поэтому продолжайте работать в прежнем ключе. Вот только людей из котлована убирайте как можно быстрее при малейшей опасности грозы.
— Понятно, господин шафик, — кивнул прораб и продолжил с прежней тревогой: — Но дело в том, что не все так просто с дальнейшей выемкой породы. Во-первых, она, по оценкам наших кузнецов, очень даже рентабельна для выплавки чугуна и стали. А во-вторых, вся поверхность железонесущих руд напоминает собой намертво спекшуюся корку, и мы до сих пор не смогли прорубиться в одном месте более чем на один метр в глубину.
Приблизились к тому самому месту, где с помощью кирок десяток часто сменяемых молотобойцев пытался прорваться на глубину. После тщательного осмотра прораб уставился прямо в рот шафику, словно оттуда сейчас вырвется разгадка таких странностей. И Торговец оправдал надежды, с помощью куска кожи давая объяснения:
— Вам знакомы тектонические подвижки земной коры? В общих чертах? Ну да, понятно… Так вот, это выглядит примерно так: две платформы сжимаются и выдавливают между собой порой очень высокие горы. Иногда — более простые вздутия в виде холмов. Происходит это очень долго: десятки, а то и сотни тысяч лет. В данном месте когда-то и произошло такое выдавливание. Дожди смыли грунт с верхушки, а частые грозы облюбовали это место для метания в него молниями. Неизмеримые силы электричества вонзались в породу с такой частотой, что получилось нечто наподобие гигантского горна. Железные соединения оплавились и срослись между собой. Вот и получилась непреодолимая преграда для орудий труда вашего технического уровня. Со временем платформы опять немного раздались в стороны, и железная гора просела на свое место. Еще и грунтом вновь обросла. Но это не значит, что ради прибыли в кузнечном деле теперь придется изуродовать всю столицу открытым карьером. Уверен, здесь пролегает целая цепь подобных холмов — и вскоре мы обязательно отыщем аналогичные залежи руды.
Бонзай Пятый только порадовался такому объяснению, тогда как прораб больше беспокоился по поводу увеличившегося объема работ:
— На какую глубину может простираться эта оплавленная корка?
— Сами прикиньте. Если в течение сотни тысяч лет сюда постоянно стекались молнии со всей округи, то… — Дин пошевелил неопределенно пальцами, так как и сам не знал даже приблизительно предполагаемую глубину оплавленного слоя. — Полтора, два, а может, и все три метра. Как бы там ни было, но глубины в двенадцать метров, необходимых для котлована, все равно придется достичь. Советую для ускорения проходки привлечь к работам всех мастеров кузнечного и плавильного дела. Они с подобными трудностями справятся намного профессиональнее. И расплачивайтесь с ними добытой рудой. Надеюсь, после этого процесс пойдет намного быстрее. Да и казна пополняться будет.
— Хорошо бы! — обрадовался монарх. — Правда, денег и так ни у кого в городе не осталось, но для начала пусть берут руду в долг, кто сколько пожелает. И расплачиваться потом могут сразу готовыми изделиями.
— Понял, организую, — отчеканил прораб и, испросив монаршего разрешения, умчался выполнять новые поручения.
А шафик с королем вернулись во дворец, наскоро подкрепились и отправились искать подходящее место для наблюдения в далекой столице Визенской империи. Таковое, по мнению Торговца, нашлось в верхней комнатке самой высокой угловой башенки. Туда вела только одна лестница, завершавшаяся люком, и именно это стало решающим для окончательного выбора. Свои рассуждения по этому вопросу Дин тоже не стал скрывать:
— На люке мы устроимся на стульях. Через окна сюда тоже никто не проберется, они закрыты мощными ставнями изнутри. Следовательно, нам никто не сможет угрожать в момент подглядывания. Ты себе не представляешь, насколько мы беззащитны в такое время: предательский удар со стороны — и мы трупы.
— Почему же мы в прошлый раз…
— Там мы находились на необитаемом острове. И на долгое время не отлучались. Тогда как здесь лучше перестраховаться. Сдвигай стулья.
— Слушай, у меня тут одна идея мелькнула, — зачастил словами король, придвигая свой стул и усаживаясь боком к товарищу. — Зачем мы всем телом присутствуем на месте казни наших врагов? Может быть, лучше тебе взять свой пистолет, наклониться вперед — да всадить в черепушку этого Константина Сигизмундовича несколько пулек? Как ты сам иногда говоришь: дешево и сердито!
Его товарищ разочарованно цыкнул губами:
— Не все так просто, Бон, как кажется на первый взгляд. Даже я до сих пор не изучил все свойства этого волшебного наблюдения. Подглядывая, в переходной карман я могу протиснуть только голову и верхняя часть плеч. Ни единого миллиметра больше. В том числе и руку просунуть не получается, я пробовал неоднократно.
— Жаль…
— Зато можно что-то другое! — воскликнул Дин. — И тоже мне несколько раз пригодилось. — Он достал парочку тюбиков из кармана. — Вот, это краска, которой пользуются индейцы-охотники в моем мире. Да и бойцы специальных диверсионных подразделений. Мы себя сейчас постараемся разрисовать по самому пугающему образцу. Так что если нас и заметит кто, то по его реакции мы сразу обратим на это внимание.
Вначале Торговец разрисовал короля, потом, при помощи зеркальца, и свое лицо.
Получилось действительно впечатляюще, Бонзай не мог скрыть удивления:
— В самом деле, при неожиданной встрече испуг гарантирован. Да и во сне такое привидится — можно и не проснуться.
— Хорошо, соединяем руки. И не забывай следить за тем, как я жму пальцами.
— Но как мы попадаем в нужное место? — спросил Бонзай, прижимая свою правую ладонь к груди шафика. Но тот уже входил в транс переноса и только буркнул:
— Долго рассказывать, как-нибудь позже…
Стало понятно и без объяснений, что кто-то должен добраться на место первым, хотя, скорее всего и использует для этого спаренные силы закольцованных в единую систему организмов. И через пять минут синхронизация состоялась, а на десятой минуте послышался осторожный шепот:
— Наклоняйся, только очень медленно… В следующий миг дыхание у обоих подглядывающих сперло от запаха горящего воска и сжигаемых благовоний. Ну а что еще собирается в самом верху большого помещения, которое только и освещается, что многочисленными свечами, да густо уставлено маленькими треножниками с углями? А на приподнятых решетках этих треножников тлеют самые разнообразные высушенные травы. Вначале хотелось закашляться, но потом легкие слегка приспособились к душной атмосфере, а глаза и уши с интересом принялись вникать в ведущийся внизу спор, который не прекратился даже во время легкого громыхания под потолком. Довольно симпатичная дама, невзирая на свои крупные габариты, нервно расхаживала между далеко отстоящими друг от друга креслами и ругалась:
— …будет продолжаться? Моему терпению приходит конец, и я уже давно перестала верить в их лживые обещания! Пора и тебе перестать верить!
Из дальнего кресла отозвался визенский император, портреты которого имелись во всех соседних государствах:
— Ох, да я им тоже давно не верю…
— Так почему же ты продолжаешь перед ними пресмыкаться?! — воскликнула женщина в гневе, останавливаясь перед стариком. — Или ты превратился в полностью лишенную воли марионетку?
— Замолкни, Лидия! — вскочил на ноги Константин Сигизмундович. — И не смей мне дерзить! А не то…
— Что? Что ты мне сделаешь? — зашипела женщина, приближаясь и своим немаленьким ростом, более чем на полголовы превышающим рост мужчины, нависая над ним. — Прикажешь меня казнить за дерзости? Или вообще решишь принести в жертву? Вот уж они обрадуются!
— Лидия, прекрати меня терзать… — простонал старик, падая обратно в кресло и хватаясь за сердце. — Смерти моей желаешь?
— Нет, желаю, чтобы ты вспомнил о своем императорском титуле и навел порядок в собственной империи! Вспомни о матери: ведь она не цацкалась с этими ничтожными выродками, они у нее строем ходили и боялись криво глянуть в вашу сторону. Зато после смерти матери они за двадцать лет сумели полностью перехватить у тебя всю власть. Позор! Мать наверняка от стыда за тебя в гробу переворачивается.
— Не знаю, как твоей матери удавалось ими управлять, — погрустнел от воспоминаний император. — И мне кажется, она просто не успела перед смертью раскрыть мне главную тайну создания этой церкви.
— О! Ну, сколько можно мусолить одно и то же о какой-то тайне?! — Женщина опять заходила размашистыми шагами по залу. — Вернись в реальный мир, отбрось эфемерную мистику и займись делом. Или ты хочешь все свои дела опять свалить на женские плечи? А ведь мы можем и взяться, правда?
На этот раз она замерла перед другим креслом, в котором сидела всемирно известная своей уродливостью внучка императора. Почти лысая, неправильной формы голова, далеко выдвинутая вперед нижняя челюсть и почти полное отсутствие губ действительно делали ее похожей на больную, неправильно развившуюся обезьянку. Сказать, что принцесса прекрасна, осмелился бы только совершенно слепой, руководствуясь слухом. Потому что ее ангельский голосок напоминал журчание ручейка среди полуденного пустынного зноя:
— Мама, ты ведь прекрасно понимаешь, что это невозможно. Нас и так уже практически оградили от всех рычагов власти, и самое ценное — время для ответной атаки — уже упущено. Вот если бы я успела вмешаться лет пять назад…
— Что уж теперь уже говорить… — Женщина покаянно упустила голову. — Тут я тоже виновата. Если не больше всех… Но что теперь делать? Если бы мне удалось, то я готова ценой собственной жизни уничтожить хоть нескольких самых главных из этих кровопийц.
— В том-то и дело, что нас они к себе даже и близко не подпускают. — Очаровательный голосок совсем не соответствовал слышимой в нем вселенской грусти. — Теперь им со страхом подчиняются все исполнительные и судейские структуры империи. С минуты на минуту я жду страшного сообщения, что и дворцовая гвардия изменила своей присяге и вместе с последним преданным полком приняла кровавое причастие у архиепископов визенской церкви.
Повисла мрачная пауза, которая прервалась стуком в дверь. И как стук ни был просителен и осторожен, все три члена императорской семьи непроизвольно вздрогнули, словно им в самом деле предстояло узнать нечто для себя смертельное. Только когда после разрешения в зал вошел размашистыми шагами один из приближенных, раздалось три облегченных выдоха: маркиз Лишейн пока еще не давал ни малейшего повода для сомнений в своей лояльности.
Статный красавец, достигший в свои двадцать шесть лет славы одного из наилучших фехтовальщиков империи, сейчас был бледен, как никогда. Приблизившись к императору, он склонился в приветствии и только после разрешающего кивка приступил к докладу:
— Ваше императорское величество, новости неутешительные. Только что закончился тот фарс, который громогласно называют судом, и участь барона Граните решена. Его приговорили к казни. А всех его слуг и родственников — к пожизненной каторге.
От такого страшного известия женщины в похожем жесте схватились за щеки, не в силах даже вздохнуть, а сам Константин Сигизмундович глухо застонал. Единственная их тайная надежда на спасение решительного и смелого человека растаяла, как снежинка под ударом огненного сгустка кипящей лавы. Еще недавно барон Граните попытался собрать под свои знамена всех недовольных существующим положением и начать войну с церковью. Причем действовать он начал с тайного согласия императора, хотя официально об этом не заявлял. Но не успел барон даже начать саму борьбу, как был предан, схвачен, доставлен в столицу — и вот, скоропостижным судом приговорен к казни.
Но и это было еще не все. Трясущимися губами маркиз Лишейн продолжил:
— Ровно в полночь барона собираются казнить на жертвеннике центрального собора. Как сказали: для обеспечения победоносного наступления на королевство Ягонов. Из городской цитадели его отправят под удесятеренным конвоем за полчаса до жертвоприношения.
Император после этого сообщения икнул от страха и забормотал словно сумасшедший:
— Кто… Разве я не мог… Но ведь такое немыслимо! Граните принадлежит к древнему аристократическому роду! Они не посмеют… А-а-а… Где… Почему я еще не умер?..
Тогда как дочь императора отреагировал совсем иначе:
— Будьте вы прокляты, моральные уроды! — Женщина в отчаянии воздела руки к потолку: — Почему, почему нет справедливости в этом мире?!
Чисто машинально она несколько раз сморгнула, изгоняя из глазных впадин обильные слезы, рассмотрела на своде между лепнинами два внимательно наблюдающих за происходящим внизу лица — и со стоном непритворного ужаса рухнула в беспамятстве на ковер. Уродливая внучка императора бросилась, прихрамывая, к матери и, опустившись возле нее на колени, запричитала:
— Мама! Мамочка! Что с тобой? Очнись, родная, чего ты так испугалась?
Дальше Бонзай Пятый осознал, что его буквально атакует чужой палец, надавливая на сердце со всей интенсивностью, и подался резко назад. Некоторое время оба товарища интенсивно дышали, глядя прямо в глаза друг другу и восстанавливая равновесие. Дин оказался более тренированным:
— Да что ж это, твое величество, такое странное у соседей происходит? Чем ты занимаешься и что творит твоя разведка? Тут война скоро грянет, войска в путь тронулись, а их император сидит во дворце и от страха трясется! Не ты ли мне уши прожужжал, что этого старикашку надо замочить из пистолетика? Да еще и с контрольными выстрелами?
— Да я почем знал? — стал огрызаться молодой король. — Это ведь ты уже там бывал и на принцессу любовался! Мог бы заодно и делом заняться. Сейчас бы ко мне претензий меньше было. Что ты там высмотрел в первый раз?
Шафик немного смутился:
— Ну… Я там заглянул в пару мест. На приеме чуток бестолковые речи послушал, несколько анекдотов в кулуарах про принцессу, а потом и на нее решил взглянуть. Она как раз в баню собиралась идти со служанками. Но как только она раздеваться начала, так я сразу и сбежал. Не хватало мне еще импотентом стать.
— Это ты зря, поговаривают, что внучка Константина телом очень даже ничего, невзирая на хромоту. А уж про голос вообще не говорю, хоть и в первый раз слышал.
— Да, мне он тоже понравился. Но что же там такое творится? Неужели никаких данных после твоего отца и брата не осталось? По твоим рассказам, они разведку и сбор информации вели постоянно.
Теперь сконфузился Бонзай:
— Ты знаешь, мне все эти недели не до того было, чтобы их архивы пересматривать. Сам видишь: выспаться некогда.
— Но сами архивы хотя бы целы?
— Обижаешь! Мой батюшка такие комнаты в образцовом порядке содержал. Меня, правда, туда не пускали…
— Вот, наверное, потому там и порядок был, иначе…
— Ладно, поспешим и почитаем. А то ведь мне и в самом деле было наплевать, кто там есть и чем командует. Только и знал, что представителей визенской церкви нельзя даже в королевство пускать и что они жертвоприношениями живых людей прямо на алтаре занимаются.
— Стой! Давай вначале личики наши вытрем. Не то ты подданных сейчас не досчитаешься.
— Ох! — опомнился монарх, поспешно поливая из фляги с питьевой водой на носовой платок. — Вот бы нас угораздило…
— Какое же они имеют право церковью называться? — уже спускаясь по лестнице, поразился Дин. — Это ведь натуральные сатанисты-идолопоклонники.
— Не знаю, как у вас, но у нас они себя церковниками кличут.
Архивы оказались запечатанными еще со дня гибели прежнего короля и его первого наследника. Порядок и чистота поражали. Все стеллажи были пронумерованы, картотека составлена, да и дела были расположены ровненько, в алфавитном порядке. С первого взгляда становилось понятно, почему соседи побаивались отца Бонзая и его старшего брата: у таких людей всегда в кармане оставалось предостаточно козырей для бескровного выхода из самой затруднительной игры.
Нашелся и человек, заведующий архивами, который из патриотических побуждений не бросил Вельгу на произвол многочисленных агрессоров. С его помощью друзья вскоре имели для своего изучения шесть довольно вместительных папок с подробными материалами и со всей настойчивостью приступили к изучению новых данных.
Как оказалось, сорок лет назад тогдашняя молодая супруга только что взошедшего на трон империи Константина Сигизмундовича вознамерилась по каким-то своим соображениям создать новую церковь. Муж ей в этом не перечил, мол, чем бы ни тешилась, лишь бы в дела империи не лезла. Двадцать лет вроде бы все было внешне тихо и пристойно, патронесса новой церкви держала ее под своим жестким контролем, зато после ее неожиданной для всех и немного странной смерти церковники словно взбеленились. За несколько лет они умудрились захватить всю светскую власть в государстве, а потом продолжили методично привлекать под свое крылышко высшие армейские чины и самых родовитых дворян. А лет десять назад вообще стали открыто проводить жертвоприношения в своих храмах. Утверждая, что делают это с самого первого дня своего возникновения и при полном разрешении почившей в бозе императрицы.
Загадочной и не до конца выясненной позицией оставалось и отношение ко всему этому самого императора. Имея к тому времени от единственной дочери единственную внучку, он, по всем признакам, почти самоустранился от власти. При этом доходили слухи, что сделал это под воздействием порчи, наведенной церковью, в результате которой и превратилась очаровательная девочка в жуткую уродину, напоминающую обезьянку. Скорее всего, кровавые архиепископы угрожали совершить нечто подобное и в отношении единственной дочери, так что деятельный некогда Константин Сигизмундович превратился в жестокого и злобного тирана. Потому что именно от его имени теперь совершались аресты, вершились все суды и проводились показательные казни. Ну и жертвы… Наиболее рьяных противников начавшейся вакханалии казнили прямо на алтаре центрального собора.
Выяснилось и несколько второстепенных деталей: маркиз Лишейн и барон Граните принадлежали к самым ярым сторонникам императорской фамилии. Во всяком случае, из тех дворянских родов, что остались в живых. Саму внучку императора по имени Лагуна, оказывается, неоднократно пытались лечить и поговаривали, что не совсем безрезультатно. На какое-то время голова девочки начинала преобразовываться в нормальный лик, но потом обязательно следовало резкое ухудшение и возврат к прежнему уродству.
Как ни странно, во всех остальных листках выводов и донесений так ничего и не удалось найти по разгадке самой сути визенской религии. Только один факт: что вся главенствующая верхушка обязательно собирается в главном соборе во время священных жертвоприношений. И эта деталь вновь ввела товарищей в ожесточенный спор, темой которого стал поиск того средства или метода, после применения которого удалось бы уничтожить этих выродков рода человеческого.
Но сколько ни сыпалось предложений с обеих сторон, все они упирались в непреодолимые трудности. Даже установленное где-нибудь перед центральным входом скорострельное ружье в лучшем случае уничтожит пяток, ну десяток священников в окровавленных рясах. Остальные просто разбегутся по всему городу и вновь продолжат творить безобразия с еще большей злобой.
Дошло до того, что поздним вечером Бонзай Пятый в отчаянии вновь вернулся к схеме подглядывания и предложил:
— Дин, может, ты бы смог взять свой пистолет в зубы и пострелять тех шакалов с большей точностью? А потом еще раз, и еще…
Торговец хотел было огорченно отбросить и эту версию, как вдруг замер и надолго задумался. А потом резко вскочил и запрыгал от возбуждения:
— Ура! Придумал!
— Как стрелять зубами?
— Зачем стрелять? Это нонсенс! И все же зубы мне очень помогут. Но отнюдь не в стрельбе. — Дин показал свои белоснежные зубы, гордость любого дантиста. — Думаю, они выдержат.
Бонзай слегка отстранился:
— Уж не вздумал ли ты этим выродкам перегрызть горло, каждому по отдельности?
— Не хватало мне только заразиться! Короче, ты двигай наверх в башенку и готовься меня встречать. Заодно всех предупреди, чтобы не обращали внимания на повторный грохот и сотрясения. Думаю, два раза ради такого экстренного случая твой замок выдержит и не развалится. Я вернусь прямо в башенку через час, так что вполне успеем спасти того отчаянного барона Граните.
— Однако…
Но не успел молодой король высказать свои опасения, как Динозавр уже исчез — прямо из помещения архивов. Лучше бы он это не делал! Все внушительное здание затряслось как припадочное, а мечущийся по замковым коридорам грохот повалил на пол всех слуг и доблестную рыцарскую охрану. Половина стекол оказалась выбитой, треть хрустальных люстр со свечами рухнула вниз, да и добрая четверть чайных и столовых сервизов рассыпалась в мелкие черепки. Чего стоило Бонзаю Пятому восстановить спокойствие и навести порядок, знали лишь седые волосы, впервые появившиеся в его шевелюре после этого случая. А ведь еще пришлось сказать переполошенным подданным, что повторное возвращение шафика к нему в гости тоже состоится с подобными жутковатыми пертурбациями. Как они его послушались и добровольно покинули замок, он потом еще долго удивлялся. Удивлялся и тому, что сам бесстрашно взобрался в потрескавшуюся от предыдущего сотрясения башенку, задраил под ногами люк и со смиренным вздохом принялся ждать друга. Динозавр появился с не меньшим, а, как многим показалось, с еще большим грохотом и сотрясением. Но зато в руке он победно держал нечто вроде маленького баула с кожаной ручкой и радостно восклицал:
— Ну, теперь мы этих сатанинских идолопоклонников по стенам размажем! Готов?
Здание еще покачивалось, а отголоски грома только начинали затихать над столицей, поэтому самодержцу только и оставалось, как шепотом согласиться:
— Если сейчас не провалимся вниз… тогда готов…

Глава тринадцатая
ДИН ДОБИВАЕТСЯ УСПЕХА

Гость засиделся допоздна. Причем ни сама Александра, ни ее бабушка Катаржина не спешили спровадить интересного, обаятельного и веселого собеседника. Обеим было не просто приятно его присутствие, но и время убегало настолько незаметно, что хозяйки спохватились лишь после одиннадцати вечера. Бойко и молодо смотрящаяся в свои семьдесят пять лет пожилая женщина наверняка бы обиделась, если бы кто-то посмел ее обозвать старушенцией. Да и строгость в ее тоне и поведении сразу предостерегали любого собеседника от непослушания. Поэтому когда семидесятипятилетняя пани всплеснула ладошками и воскликнула: «Саша! Тебе ведь завтра рано на работу вставать!» — Дмитрий сразу понял: спорить и продолжать беседу бесполезно. Тем более что нужные номера телефонов уже были записаны, примерные планы на завтра определены, а знакомство окончательно переросло как минимум в крепкие дружеские отношения. День в этом отношении прошел очень насыщенно и плодотворно. Оставалось только радушным прощанием оставить о себе самые добрые впечатления. По крайней мере, у бабушки, потому что Александра и так сидела довольная и счастливая, а ее огромные глаза от полученных за сегодня впечатлений почти не закрывались.
В маленьком тесном коридорчике Светозаров вначале светски поцеловал ручку девушке, пообещав при этом: «Завтра обязательно тебе позвоню!» — а потом обернулся к бабушке:
— Пани Катаржина, очень рад, что удалось с вами познакомиться. И огромное спасибо за угощения.
— Да что вы, Димочка, — решила напомнить старушка. — Это ведь вы с тортом пришли!
— В хорошей компании и сухарики вкуснейшими кажутся.
— Вот именно! Благодаря вам у нас получился замечательный вечер, спасибо большое! — растрогалась хозяйка. Но в следующий момент поразилась еще больше, потому что гость на чистейшем польском языке ответил:
— Цала пшыемношть по моей строне! За весь вечер говорили о чем угодно, но только не о том периоде, когда Динозавр с семьей жил в Лодзи, и теперь добавочное положительное качество заставило старую польку пустить слезу умиления:
— Как приятно, прямо удивлена вашими знаниями, Димочка, — забормотала она на польском. — Но где вы так научились прекрасно говорить?
— Обязательно расскажу в следующий раз. Или вы согласны продолжить чаепитие?
Похоже, обе женщины были не против, но внутренняя дисциплина заставила их лишь вздохнуть в ответ на такое предложение. Бабушка решительно поджала губы:
— Действительно уже поздно. Но в следующий раз я обязательно напеку чего-нибудь вкусненького. Только пусть Саша заранее меня предупреждает.
— Все и так получилось замечательно, пани Катаржина!
— Всего вам доброго, до свидания! Плотно закрыв после ухода гостя дверь, старая полька еще некоторое время прислушивалась к удаляющемуся по внутреннему коридору подъезда звуку шагов и только потом повернулась к настороженной девушке:
— Ушел… Идем на кухню, перекурим это дело, а то невмоготу уже терпеть.
Несмотря на строгий запрет врачей, пожилая женщина так и не могла избавиться от укоренившейся привычки своей тяжелой молодости. Хотя и старалась делать это как можно реже. А тут еще вдобавок и по работе возможность подымить исключалась: Александра после тщательного изучения объекта и всех его склонностей категорически запретила курить как себе, так и своей подставной бабушке. Ибо, по нашим наблюдениям, Светозаров никогда не целовался с курящими женщинами. Не говоря уже о присутствии табачной вони в совместной постели. Следовательно, в их маленькой квартирке исключался даже малейший запах дыма, что нервировало старушку больше всего. Но уж сейчас выкурить сигаретку перед сном она вознамерилась при любых обстоятельствах. Да и Шурка соскучилась по сигаретному дымку.
Обе уселись за кухонным столом, возле открытого окна, выходящего во внутренний колодец двора, дружно закурили и приглушенными голосами приступили к обсуждению предпринятых за день действий. Хотя начала Катаржина с самого главного:
— Ну и как твое мнение: влип парень? Александра ответила не сразу, из чего стало понятно, что сомнения ее терзают немалые:
— Вроде как влип, и очень основательно, но… Слишком он дерганый, особенно когда на мою грудь поглядывает.
— Зачем тогда тонкую футболку на голое тело надела? Соски так и торчат.
— Вот именно поэтому, чтобы его кобелиную сущность проверить. И мне кажется, она в нем начинает преобладать над родственными и ностальгическими воспоминаниями. Чисто платонические чувства у него начинают вянуть. Этот самец вскоре перестанет думать головой, а будет все рассматривать только через призму своего либидо. Так что придется форсировать некоторые события.
— Будешь ему отдаваться?
Подобный вопрос, заданный внучке любящей бабушкой мог бы показаться верхом цинизма. Но женщины были на ответственной работе, где многие моральные стереотипы полностью нивелируются.
— Придется. Хотя вначале я планировала потянуть несколько дней.
— Шура, может, не стоит так спешить? Мне показалось, что он загорелся и будет хотеть только тебя.
— Да нет, ба. — Александра сделала особенно глубокую затяжку и стала рассуждать: — Такой ненасытный в сексуальном плане мужчина не может без женской ласки и дня. Привык за долгие годы к излишествам и считает их простой обыденностью. И скорее всего, даже измена любимой жене для него будет считаться вполне естественным и оправданным поступком. А в данный момент он и так на несколько дней выпал из нормального режима, и теперь ему сперма на мозги давит, как в перегретом паровом котле. По большому счету я даже очень боюсь, что он прямо от нас подастся к каким-нибудь девицам, чтобы успокоить страдания своего тела. А это может разрушить все мои планы.
— Ну, если он так привык, то пусть себе сбросит пар на стороне. При чем здесь ваши отношения? Вряд ли он тебя при этом забудет. — Катаржина пригасила окурок и сразу прикурила от зажигалки вторую сигарету, добавив с явным превосходством: — Уж поверь моему опыту.
— Ха! А у тебя, бабушка, были такие парни? — прищурилась ехидно девушка.
— Да нет… если честно, таких не попадалось. — Старушка тоже умела говорить с сарказмом: — А у тебя таких сотня была?
— Откровенно говоря, первый. И четкого осмысления всех моих действий вроде не наблюдаю. Просто предчувствие где-то в душе: мол, надо сделать тот или иной шаг. Именно такой, а не другой. Вариантов выбора нет никаких. В данном случае я чувствую, что если Светозаров сорвется на другие тела, то это может нас разлучить навсегда. Поэтому я просто обязана форсировать наше сближение. Пусть он лучше пользуется моей неумелостью и тешится моей девственностью, чем попадет под пылкие и страстные ласки любой другой женщины.
— Кстати, о девственности. Неужели получилось?
— А ты сомневалась? Ха! Мне уже третий раз такую операцию делают. Ничего сложного и почти не больно, — поделилась впечатлениями Александра, которой как раз накануне сделали операцию по восстановлению девственной плевы. Ради дела она настояла именно на такой для себя легенде. Но старая полька никак не могла поверить в подобное:
— В наше время о таком кощунстве и подумать боялись. Страшно себе представить, как этим можно обмануть…
— Увы! Теперь двадцать первый век на дворе. Всего лишь девятьсот евро — и самая последняя распутница становится непорочной девой с беременностью на шестом месяце.
Глядя, как ее старшая компаньонка истово, по-католически перекрестилась, девушка тихонько, но от души рассмеялась. Потом жалостливо вздохнула и тоже закурила вторую сигаретку:
— Эх! А вдруг она последней будет…
— Да уж, — бабушка строго поджала губы, — теперь наверняка за каждым твоим шагом будут следить, а если к нему жить переберешься, то вообще бросай.
— Естественно. Тогда уже только и придется, что разыгрывать из себя проснувшуюся от девственной спячки любвеобильную тигрицу, да постепенно, но сказочно превращаться из гадкого утенка в царевну-лебедь.
— Уверена, с этим ты справишься лучше всего. — Катаржина потянулась уже за третьей сигаретой. — Но хоть коротко расскажи, что ты весь день вытворяла? Меня тут держали, конечно, в курсе, но только в общих чертах.
— О! Сегодня был воистину прекрасный день! — Александра расслабленно откинулась на спинку стула и блаженно прикрыла глаза от накативших воспоминаний: — Когда я буду выбирать себе мужа, то ухаживания любого кавалера всегда буду сравнивать с сегодняшними. Только вот почему-то уверена, что в таком случае никто не сможет мне понравиться, а я так и останусь старой девой. Потому что превзойти Светозарова — дело безнадежное.
— Да-а, — с некоторой юношеской мечтательностью во взгляде подтвердила старушка. — Такой мужчинка может закрутить мозги намертво…
— Ага. На катке он просто соловьем заливался. Я с огромным трудом делала вид, что задумываюсь над его предложениями. Хотелось бездумно кивать в ответ и глупо улыбаться. Вот бы нам такого в контору на должность штатного жиголо. Такому и мертвую уболтать труда не составит. Хотя…
— Чего засомневалась?
На лбу у девушки появились складки глубокой задумчивости:
— Скорее всего, такой человек, как Светозаров, работать ни по принуждению, ни за деньги в таком амплуа не сможет. Он все делает на вдохновении и твердой уверенности в собственной правоте и безапелляционном превосходстве. У него получается все. Но с другой стороны, если вдруг что-то пойдет не так, как его душа желает, он может безжалостно перешагнуть через любую свою мечту и устремиться дальше — к еще более несбыточным. Так что трудно понять, то ли его так жизнь балует, то ли он сам ее под себя подстраивает, как ему заблагорассудится.
Рассказчица сделала паузу, в задумчивости уставившись на вазочку с печеньем. Сердобольная Катаржина поняла это по-своему:
— Проголодалась? Так я тебе сейчас чего-нибудь быстро…
— Нет-нет! — с испугом перебила Александра. — У меня за сегодня и так наверняка килограмм лишний прибавился. Мало того, что торт вечером ела, так он и днем меня накормил…
— Насильно?
— Гораздо хуже: увлекая личным примером. После катка мы немного прогулялись, а перед посещением оранжереи он заявил, что зверски проголодался, и затащил меня в довольно уютный ресторан. Там его явно знают: потому что обслужили так быстро и качественно, что мне только позавидовать пришлось. Мне тоже, как я ни отнекивалась, принесли большую тарелку с набором вкуснятинки. Я бы, конечно, сдержалась, но тут Дима стал кушать. Ба, ты себе не представляешь, как это на меня подействовало. Он просто упивался обедом — и делал это так заразительно, творчески и аппетитно, что впервые в жизни, намереваясь только попробовать, я, глядя на него, слопала всю порцию. Напоследок еще и горячую сырную пампушку заглотила вместе с соком. И только когда начали вставать, осознала, что такое одышка и неудобства при беременности.
— Может, стоило зайти в туалет и просто облегчиться? — осторожно предложила старая полька. — Есть ведь несколько способов…
— Куда там! Он меня так заболтал, что я забыла, как меня зовут и что я рядом с ним делаю. Тем более — про то, что, еще сидя за столом, намеревалась сбегать в дамскую комнату по-маленькому. Уже непосредственно в оранжерее я вспомнила об этом только из-за рези в мочевом пузыре, настолько мне приспичило. Ну и, наверно, оттого, что он рассказывал очень смешную историю, согнулась от смеха, а разогнуться не могу! Представляешь? Чуть прямо на месте не обделалась…
Разновозрастные компаньонки синхронно захихикали, словно старые подружки. Разве что бабушка посерьезнела первой:
— А он как на это отреагировал?
— Чуть хуже не сделал: настолько испугался, что вознамерился схватить меня на руки и волочь в «скорую помощь». Если честно, успей он это сделать, я бы точно не сдержалась и опозорилась. А так я моментально представила себе самую опасную боевую ситуацию, мобилизовалась — и вполне естественным голосом поинтересовалась, где ближайший туалет. Но шла я туда словно под пулеметным огнем: закусив губу и не дыша. Ощущение, словно меня уже подстрелили.
— Со мной такого никогда не случалось, — констатировала Катаржина. — Правда, и в руки такого «болтливого ящика» я никогда не попадала. Ну а потом? Вроде вы собирались на шариках полетать?
— Ага. Он меня привез на летное поле, но как раз поднялся резкий ветер, и мы на последнее воспарение не попали. Зато Дмитрий, мне кажется, на следующий раз договорился о чем-то более необычном: он довольно интенсивно общался с заведующим ангарами и что-то незаметно совал ему в кармашек. Возможно, в следующий раз прокатит на планере, ведь хвастался удостоверением пилота.
— А ты не боишься?
— Ха! Ну как можно бояться того, чего никогда не испытывала? Другие летают и не боятся, а я уж и всяко не последняя трусиха. А ты летала когда-нибудь на планере?
— Не довелось, — грустно вздохнула старушка, — хотя всю жизнь мечтала.
— Так он и тебя прокатит! Только намекнем.
— Еще чего! С моим больным сердцем только в облаках кувыркаться. А вот в молодости я жуть какая боевая была, похлеще тебя.
Александра недоверчиво скривила губу:
— Участвовала в жутко рискованных соревнованиях по скоростному приготовлению пирожных?
— И со ста раз не угадаешь, — совсем не обиделась бабушка, вновь прикрывая глаза поволокой воспоминаний. — Я ведь три года занималась мотокроссом. Выиграла несколько престижных соревнований. Гоняла как сумасшедшая: на тренировке меня никто, кроме тренера, обогнать не мог. Тогда еще девушки и парни соревновались на единых условиях. Эх…
— И чем все кончилось?
Теперь девушка смотрела на старушку с восхищением.
— Не повезло, разбилась довольно сильно. А пока лежала в больнице, примчалась тетка — единственная оставшаяся в живых из старшей родни — и порвала мои права и прочие документы на вождение. В те времена восстановить подобное было почти невозможно. Тетку я тоже боялась как огня. Так что… оставалось только покуривать от безысходности.
Некоторое время обе молчали, думая о превратностях судьбы, а потом бабушка посоветовала:
— Да ты ложись, отдыхай. Я-то высплюсь, а тебе рано вставать.
— Верно, пойду…
— Ты хоть с работой освоилась? Вдруг детективы прямо к тебе на рабочее место припрутся?
— Чего они там не видели? Но если что — там все в полном порядке, ни к чему не придерешься. А через неделю и так офис закроют, меня — по сокращению; шеф шутит, что пора мне на другое довольствие переходить. Но в данный момент мое место работы никого не насторожит, все — как и положено для серенькой мышки. — Девушка встала, сонно потянулась и отправилась в спальню: — Все, валюсь с ног…
— Спокойной ночи! — пожелала ей в спину старая полька. Затем с сомнением взглянула на полупустую пачку сигарет, некоторое время еще пыталась бороться с пагубной привычкой, а потом сдалась. Прикуривая от зажигалки, оправдывала себя бормотанием: — Подумаешь, одной меньше, одной больше… От меня не убудет.
А вот Дмитрий Петрович Светозаров эту ночь провел ох как неспокойно. И причины подобного поведения Александра предсказала просто блестяще: виной всему оказались неукротимые гормоны… Хоть поначалу Дин сразу улегся в постель, даже душ не принимая, но после того, как час бесцельно проворочался на постели, он прислушался к собственному организму более внимательно. И быстро понял: нерастраченная энергия требует немедленного выхода. Если болезнь определена, лекарство от нее всегда найдется. Тем более что средств у Торговца хватало на любое лечение, пусть даже самое дорогое и капризное. Оставалось только решить, кого конкретно вызвать к себе домой по срочному тарифу.
Оттягивая желаемое удовольствие, Дмитрий вначале решил составить полный список кандидаток и шутки ради стал набрасывать имена и прозвища элитных красоток на большом листе бумаги. Получилось довольно пространно. Ухмыльнувшись, стал подчеркивать приоритетные строчки, мысленно представляя упомянутое тело и прогоняя в воображении все любовные умения данной кандидатки. В итоге, когда пять наилучших женщин были отобраны, сексуально озабоченный Торговец потянулся за своим телефоном. И — случайно уперся взглядом в стоящую на тумбочке фотографию.
Мать сидит на большой деревянной скамье, какие обычно устанавливают в парках, и держит в руках женскую сумочку белого цвета. Молодая, обворожительно красивая и чуть загадочно улыбающаяся. Позади нее и сбоку стоит, облокотивших на спинку скамьи, отец. Ему в тот момент тридцать четыре года — как сейчас Дмитрию. Выглядит отец свежо, подтянуто, уложенная по моде того времени короткая прическа идеально обрамляет волевое лицо, на котором нет и следа веселости. Да и взгляд довольно напряженный, колючий, чуточку настороженный. Совсем иначе выглядит сестренка. Похоже, Лена только по прихоти неизвестного фотографа прибежала к родителям, обняла их за плечи и провисла между ними лишь для одной фотографии. Ее щеки порозовели, ноздри расширены от еле сдерживаемого бурного дыхания, губки приоткрыты для готового вырваться слова. Ну — и глаза. По какому-то совпадению именно глаза тринадцатилетней сестры оказались в центре всей композиции: полностью раскрытые, восторженные, блестящие, озорные и нетерпеливые. Уже не девочка, но еще и не девушка. Ребенок, который уже со всей ответственностью считает себя взрослой. Но и через двадцать лет она осталась для Дмитрия самым любимым человеком в мире, по ней он скучал чаще всего.
Последняя прижизненная фотография. Или одна из последних. По крайней мере, именно так определило следствие. Уже будучи всесильным Торговцем, Дмитрий несколько раз пытался провести собственное расследование, используя в том числе и этот снимок. Весьма загадочный снимок, никем не понятый.
За спинами родственников виднеется кусок забора, глухого, метра под два с половиной. До середины он выложен из серого камня, выше надстроен листовым железом. Подобных сооружений в Польше — чуть ли не в каждом третьем дворе. Через верхний край забора свешивается на улицу гирлянда небольших желтых роз. Чуть левее матери виден великолепный бутон одиночной красной розы.
Выяснить, где была сделана фотография, так и не удалось, как ни расспрашивали всех знакомых и незнакомых людей. Именно таких стандартных скамеек оказались тысячи, как в общественных местах, так и на частных территориях. По заборам и розам тоже никто ничего определить не смог. Одежда, которая попала на этот снимок, нашлась потом в шкафу, и, судя по ней и по цветению, приблизительно предположили и дату съемки: за две недели до исчезновения. Об этих нескольких днях тоже оказалось известно ничтожно мало. Родители с дочерью куда-то были приглашены и поехали сами, тогда как Дмитрий приболел, оставшись в гарнизонной поликлинике. Фотография могла не иметь никакой связи с тем трагическим днем, когда облаченные по поводу пасмурной погоды в плащи родственники отправились на прогулку в ближайший парк, но так больше и не вернулись. Сына в тот раз не взяли только по причине его провинности, заставив учить материал, за который он в тот день получил двойку. Но вот как снимок попал в письменный стол пропавшего офицера, оставалось только догадываться. В те времена цветные фото не делались в мгновение ока на современных лазерных принтерах. Делались они пленочными фотоаппаратами… Следовательно, отец с кем-то встречался или получил фотографию по почте перед самым своим исчезновением.
Именно этот снимок и взял Дмитрий за основу своего личного расследования. Да только, увы, ни на шаг не приблизился к разгадке той трагической истории. Хотя благодаря некоторым внеземным технологиям он умудрился просмотреть весь огромный парк на глубину до двух метров. Результаты были, но совершенно к его родственникам не относящиеся. В двух разных местах ему удалось отыскать два разнополых скелета — анонимными звонками он навел следственные органы на эти участки парка. Потом оставалось лишь подсматривать за ходом раскопок и дальнейшим следствием, которое выяснило, что тело мужчины, примерно сорока лет, без видимых следов убийства, было зарыто лет тридцать назад. Опознать останки не удалось.
Второе тело принадлежало без вести пропавшей девушке, которая исчезла лет за десять до пропажи семьи советского офицера. По всей видимости, несчастную жертву изнасиловали, потом убили — и закопали на большую глубину, тщательно замаскировав все следы преступления. Следствие по ее делу возобновилось, но никаких результатов так и не принесло. Преступников не отыскали, да и вряд ли они могли быть связаны такими разными преступлениями.
Поэтому Дмитрию ничего не оставалось делать, как свернуть и свои собственные расследования. Он решил разыскать для этого в других мирах нечто более действенное, чем те несколько приборов, которые использовал при поисках трупов в толще грунта. Потому что у него тлела надежда: если весь парк и его окрестности будут обследованы со всей тщательностью, то отсутствие тел может быть расценено как шанс, что пропавшие родственники просто были похищены и, вполне возможно, до сих пор живы. Надежда слабая и основанная только на том, что ведь получил Дмитрий от кого-то в наследство свое необычное умение путешествовать по мирам, а значит, и другие Светозаровы могли обладать чем-то подобным. И если кто-то разузнал о подобном секрете, то мог пойти на что угодно ради приобретения подобного могущества. Причем не обязательно это могли сделать земляне, хотя и тут имелись некоторые нюансы и жесткие рамки для путешествующего между мирами Торговца. Оставалось их только исследовать окончательно, а как раз на это времени не хватало никогда. Разорваться на несколько ипостасей не получалось, а коллег отыскать пока не удавалось: по всем имеющимся у Дмитрия Светозарова данным, он являлся единственным и уникальным.
Но именно этот факт и подталкивал к нелепой мысли, что его родственники могут оказаться живы.
Словно выходя из гипнотического дурмана, Дин оторвал взгляд от фотографии, потряс головой, замечая, как лист со списком самых сексуальных красавиц соскользнул у него с колен и упал с кровати. Первой мыслью было нагнуться, поднять и все же воспользоваться зажатым в правой руке телефоном. Но ностальгические воспоминания сделали свое дело: навалившаяся апатия вызвала сонливость. Та, в свою очередь, напомнила об усталости, вызванной брожением по оранжерее и катанием на коньках. Потом мелькнули в голове приятные воспоминания об Александре и ее милой, хоть и довольно строгой бабушке, тело самопроизвольно скользнуло вниз под одеяло, а немеющие губы еле сподобились четко выговорить: «Свет!»
На следующее утро Дмитрий проснулся от ощущения чего-то теплого на щеке. И только недоуменно покривившись, понял, что это солнечный луч достал его подушку. Глаза сразу раскрылись от удивления и уставились на часы: одиннадцать с четвертью! Так долго хозяин этого дома валялся в кровати лишь после полномасштабных ночных оргий, засыпая только перед рассветом. Но чтобы столько проспать всего лишь после нескольких кружек чая и половины торта? Подобного пересыпа у такой деятельной натуры в жизни еще не случалось.
Поэтому Светозаров пулей вылетел из-под одеяла, дал команду «музыка!» и под рев любимой рок-мелодии понесся в душевую. А в двенадцать ровно он, идеально выбритый и с иголочки одетый, замер посреди своей гостиной с телефоном в руке, усиленно размышляя: нестись сразу к месту работы Александры или вначале позвонить? С одной стороны, хотелось увидеть ее как можно быстрее, но с другой — она все равно работает до трех, а бесцельно торчать под окнами ее офиса действительно не имеет смысла.
Казалось, сама судьба сделала выбор: телефон запиликал любимой мелодией, а на экране высветилось имя Александры:
— Да! Я тебя слушаю!
— Привет! Как ты умудрился так быстро ответить? Только первый гудок начался.
— Ты не поверишь, но я как раз держал телефон в руке и собрался набрать твой номер.
— Вот здорово! — обрадовалась девушка. — Как все совпало. А у меня на работе как раз перерыв небольшой получился, все начальство отправилось по какому-то поводу в кафешку, так что есть возможность спокойно поболтать. Ты не против?
— Да я только за! — обрадовался Дмитрий, плюхаясь в кресло и завязывая веселый, ничего не значащий разговор.
Он бы вел себя совершенно иначе, если бы мог в данную секунду видеть сосредоточенное, напряженное лицо своей новой знакомой, которое совсем не соответствовало произносимым ее губками словам. Перед агентом стояли мониторы, на которых двигались картинки, а в другое ухо был вставлен наушник, по которому Павел Павлович вводил устную информацию и давал советы. Вся телефонная эпопея затевалась только с одной мыслью: проследить за реакцией объекта, а еще точнее: не дать ему вмешаться в проводящуюся операцию.
Конечно, если он вообще в данном деле замешан. А дело обещало быть крупным и «всемирно скандальным» — тут сомневаться не приходилось. За последние двое суток совершенно независимые группы других спецслужб провели многоходовое расследование по детям, в усыновлении которых принимал непосредственное участие председатель попечительского фонда Светозаров. И выяснилась печальная весть.
Сразу троих особо талантливых детей, можно сказать вундеркиндов, не оказалось на их новом месте жительства. То есть формально они числились, и их родители даже получали официальную денежную помощь, но уже целый месяц их не видел никто. Мало того что дети перешли на сугубо домашнее обучение, так они еще и не появлялись на улице, не общались с другими детьми и не отзывались на телефонные звонки некоторых старых товарищей по детским домам.
Помимо этого проверки доказали, что в доме прислуга не работает уже больше трех месяцев, пожилая пара родителей закупает в магазинах ничтожно мало продуктов, а расходы газа, электричества и воды никак не соответствуют минимальным нормам проживания в доме пяти человек. Когда эти сведения были собраны воедино, как раз и наступило сегодняшнее утро. Ведя самое скрупулезное наблюдение за домом Торговца и будучи уверенным, что он спит, Павел Павлович, посовещавшись с Александрой и шефом аналитической группы, решил заставить клиента понервничать. Тем более, что повод для этого был феноменальный и ни на кого конкретно, кроме соседей, не указывающий.
И операция началась. Подобранными с помощью компьютера голосами соседей подозрительного дома была составлена жалоба и направлена в полицию. Пропажа адаптированных детей — дело чрезвычайное, и правоохранительные структуры Германии отреагировали моментально: наряд из нескольких полицейских был немедленно отправлен для выяснения. И вот как раз в тот момент, когда автомобиль полиции остановился возле тротуара, ушлая агент начала отвлекающие переговоры с Торговцем. Убивая сразу двух зайцев: и телефон его заняла, не давая созвониться соучастникам, и под слуховым присмотром его держала. Причем сама она в этот момент находилась в крайне озлобленном и нервном состоянии. Вся проводимая операция ей очень и очень не нравилась, но ни единого веского возражения найти ей не удалось. Пришлось все делать по указаниям шефа.
А заодно она внимательно присматривалась через мониторы и прислушивалась через наушник к ходу всей операции. Трое полицейских довольно долго нажимали кнопку дверного звонка, пока им не соизволили открыть. Рослый мужчина около пятидесяти пяти лет встал на пороге и весьма холодно осведомился:
— Чем могу быть полезен?
Старший наряда задал несколько вопросов, удостоверяющих личность хозяина и сверяясь при этом с бумагами. И только после этого перешел к конкретной сути визита:
— Нас послали проверить, чем занимаются усыновленные вами дети. Пригласите их сюда, пожалуйста.
— И не подумаю, — отпарировал мужчина с неожиданным металлом в голосе. — По законам нашего земства, дети, достигшие шестнадцати лет, не подвергаются оскорбительным проверкам со стороны контролирующих органов опекунства. Они сами имеют право подать любую жалобу как в письменном, так и в интернет-варианте. Не исключается и телефонный звонок. К вам поступали их жалобы?
— Хм! Уважаемый, — полицейский старался быть вежливым, хотя и догадывался, что подобный отпор дан ему неспроста, — вы ведь понимаете, что мы хотим просто увидеть ваших детей и убедиться, что с ними все в порядке. Иначе…
— Вы нарушаете неприкосновенность жилища, — безапелляционно перебил его хозяин дома. — Поэтому дальнейшие с вами разговоры я намерен вести только в присутствии своего адвоката.
— Никакой адвокат вас не спасет от проведения в доме обыска.
— У вас есть ордер от прокурора? — Лицо опекуна налилось кровью. — Нет? Вот когда он у вас будет, тогда и являйтесь вместе с понятыми.
Теперь уже рассвирепели все трое полицейских:
— Неужели вам так трудно позвать детей, чтобы они просто выглянули из дверей?!
— Я все сказал! — последовал высокопарный ответ. — Если вы не намерены применять ко мне грубую силу, попрошу спуститься с моего крыльца и больше меня понапрасну не беспокоить.
Дверь щелкнула перед самым носом раскрасневшихся хранителей порядка. К их счастью, подобные вопросы решались со скоростью звука. Достаточно им было по рации обрисовать обстановку, как весь дом за четверть часа окружили со всех сторон еще несколько автомобилей, и теперь все с минуты на минуту ожидали прибытия распорядителя с подписанным прокурором ордером на обыск. Скандал разрастался нешуточный.
Все это время Дмитрий самозабвенно ворковал с Александрой, которая артистично сдерживала разгорающуюся у нее внутри ярость. Мнение о Динозавре менялось на противоположное со скоростью разворачивающейся операции. Еще совсем недавно она ему искренне симпатизировала, а сейчас была готова задушить собственными руками.
Тогда как Пыл Пылыч оживленно метался за стеклянной перегородкой и восторженно показывал сразу два больших пальца. Ему казалось, что объект вот-вот сядет на мель.
Да только Торговец оказался парнем довольно предусмотрительным. Связаться с ним по телефону никто больше не мог, но такое простое, устаревшее устройство, как пейджер, всегда имелось как у него, так и в распоряжении единомышленников. Как только он прочитал полученное сообщение, сразу вскочил на ноги и запричитал в трубку:
— Ох! Сашенька! Прости, у меня тут потоп! Уже второй раз за последнюю неделю забываю закрыть кран на кухне! Ай! Мой ковер…
И после этого выключил телефон. Ведь не объяснять же своей новой симпатии те неотложные дела, которые срочно требовали его личного участия.
Тогда как раздосадованная Александра уже через несколько минут со злостью барабанила по столу ни в чем неповинным мобильным телефоном:
— Не отвечает! Ну почему? Неужели что-то заподозрил? Шеф грузно подошел к столу и по-отечески похлопал своего лучшего агента по плечику:
— Ничего, не переживай! Пока что он находится в доме и действительно мечется в районе кухни. Кажется, там и в самом деле небольшой потоп. — Он взглянул на мониторы. — О! А вот и главные действующие лица прибыли. Ну-ка, ну-ка…
Почти одновременно к дому подъехали сразу три автомобиля. Личный адвокат проживающей здесь семейки, помощник прокурора с ордером на обыск и начальник ближайшего полицейского участка с огромной дымящейся сигарой в мясистых губах. Видимо, последний просто не смог удержаться, чтобы не влезть в такое громкое дело.
Переговоры начались еще на ничейной территории. Адвокат ознакомился с сутью предъявляемых претензий, изучил бланк ордера и довольно равнодушно кивнул собравшимся понятым. После этого он лично позвонил в дверь своего подзащитного, что совпало с весьма странным и редким явлением: с безоблачного неба послышался оглушительный предгрозовой грохот, а все здания содрогнулись от неожиданной вибрации. Задребезжали стекла, кое-где протяжно скрипнули укрытые черепицей крыши — и все стихло. Недоуменно оглядевшись по сторонам, адвокат опять повернулся к двери и повторил манипуляции с кнопкой звонка. А когда та открылась, рассыпался в извинениях:
— Господин Зденкер! Вопрос действительно чрезвычайной важности для вашей семьи, и я бы настоятельно советовал вам показать усыновленных вами детей немедленно.
— Ну да, видимо, придется это сделать, а не то вы нам дом развалите до основания…
— Это не мы! — стал заверять адвокат, но ворчание не прекратилось:
— Прошу сразу приготовить от моего имени соответствующие жалобы как на действия полиции, так и на безосновательные действия прокурора.
— Но если бы вы, господин Зденкер, соизволили показать детей…
— Мы с женой их воспитываем как независимых, полностью автономных личностей, поэтому никакого насилия над ними не допускаем. И другим не позволим! И если они не пожелали к вам выйти, преждевременно прервав свои занятия йогой, то имеют на это полное право как свободные граждане германского государства. А теперь… — Хозяин взглянул куда-то вовнутрь помещений и даже позволил себе ухмыльнуться: — Ну вот, даже супруга не захотела беспокоить наших деток. Поэтому и вас прошу проходить тихо, без шума и толкотни, и после того, как их увидите, требую немедленно покинуть мой дом.
Кажется, никто из желающих войти не поверил браваде опекуна. Но такт и вежливость постарались соблюсти. Разве что начальник полицейского участка вел себя шумно, нагло и вызывающе:
— Сейчас мы тут разберемся в вашей йоге!
Один из понятых был агентом конторы и с помощью видеокамеры предоставил возможность наблюдать и слышать всю дальнейшую сцену. Хозяйка дома чинно и неспешно провела возмутителей спокойствия в другой конец внушительного дома, прижала палец к губам, напоминая о необходимости соблюдать тишину, и после этого раскрыла обе створки внушительной комнаты, переоборудованной под домашний спортзал. На циновках, лицами к двери, восседали в позах лотоса две девушки шестнадцати и восемнадцати лет. Парень, которому недавно стукнуло семнадцать, восседал ровно посредине между ними. Любой наблюдатель и в самом деле сразу бы признал в детях последователей аскетизма и воздержания, хотя их лица выглядели довольно свежими и розовощекими. Да только у бравого полицейского, который сейчас переминал пригашенную сигару в пальцах, вид невинной троицы вызвал неожиданное раздражение:
— Мне кажется, они не живые. Может, они из воска? — заорал он и, громыхая своими ботинками, ввалился в комнату. — Эй, детки, вас что, здороваться не учили?
Его руки потянулись к замершим фигуркам. Но те неожиданно катнулись по полу и вскочили на ноги уже у дальней стенки:
— Не прикасайся ко мне, урод! — завизжала на высокой ноте самая младшая из троицы. На этот крик к детям заполошенно ринулась хозяйка дома, прикрывая детей собственным телом и расставленными руками:
— Что вам еще надо? Прочь отсюда!
— Хе! — Полицейский мерзко оскалился. — У нас ордер на обыск всего дома, и мы можем преспокойно его проводить без вашего согласия.
— Вы в бога верите? — Неожиданно для всех старшая приемная дочь сделала шаг к чрезмерно активному полицейскому. Тот нисколечко не растерялся:
— На подобный вопрос я имею право не отвечать.
— А в здравоохранение?
— И без него обойдусь…
— А зря! Ведь оно вас постоянно предупреждает: не курите! А вы умудрились так надышаться этой гадостью, что от вашего мерзкого дыхания вся комната смердит. Теперь проветривать придется. Фу!
Девочка говорила с таким пренебрежением, что начальник полицейского участка словно стал ниже ростом, настолько скукожился. Хотя все-таки попытался возмутиться:
— Это мое право — курить, никто мне не это запретит.
Дети тем временем уже открывали окна, но старшая так и продолжала сердиться:
— Именно из-за этой свободы вы и пострадаете, заставив вашу семью в скором времени потратиться на ваши похороны. Черные легкие уже начали гнить…
— Власта! — неожиданно прикрикнул на девочку средний брат тоном приходского священника. — Не говори глупостей!
Тем временем и отец детей вдруг разъярился:
— Ну что, все высмотрели? Теперь — вон из моего дома! И чтобы ноги вашей больше не было на моей территории! А вашему хаму прокурору я обязательно доставлю неприятности выше его бараньей головы.
— Это ваше право, — со всей возможной вежливостью склонил голову помощник, доставивший ордер. — Но и вас прошу учитывать те обстоятельства, которые нас вынудили пойти на такой шаг. Ведь вы и сами любите детей и понимаете переживания ваших соседей.
— Мы-то любим, — согласился господин Зденкер, глядя, как полицейские униженно покидают дом. — Но ведь и соседей мы отлично знаем: не могли они на нас напраслину возвести.
— Поверьте, мы обязательно проведем служебное расследование…
Болыпе в конторе ничего ни увидеть, ни услышать не удалось. Примазавшегося к понятым агента выпроводили из дома и вежливо поблагодарили за сотрудничество и желание помочь полиции. Затем заполонившие все тротуары машины стали спешно разъезжаться.
В конторе от таких кадров Павел Павлович грузно плюхнулся в кресло и запричитал:
— Облажались! Где-то мы что-то явно проморгали! Но вот что именно? А?
Александра всеми силами сдерживала на лице грустное выражение, хотя на самом деле ей хотелось радостно запрыгать на одной ножке. С некоторым недоумением осознав в себе причины такой радости, она пробормотала:
— Не стоило так спешить, в таком деле не повредило бы более тщательно проверить…
— Действительно, — со стонущим вздохом согласился шеф, но за собой вины все-таки признать не захотел: — И как все-таки это парень сумел выкрутиться? Шурка, бери-ка ты его быстрей за рога и за… все остальное.
Девушка согласно кивнула:
— Постараюсь, Пыл Пылыч.
А что ей еще оставалось делать? Тем более, что и сама она сегодня вечером собиралась довести свои отношения с объектом до самых интимных. Только вот сомнения начинали терзать: как оно дальше будет? Удастся ли такого человека удержать при себе своими прелестями?
В этот момент зазвонил ее мобильный телефон.

Глава четырнадцатая
РАСПРАВА НАД САТАНИСТАМИ

Пока товарищ усаживался на стул, Бонзай не спускал изучающего взгляда с незнакомого предмета:
— Эта штука тоже пулями стреляет?
— Лучше! В тысячу раз лучше. Этот небольшой на вид заряд при взрыве сровняет с землей любое здание. По крайней мере, храм уже не будет подлежать восстановлению.
— Не может быть… — У молодого монарха отвисла челюсть.
— Еще как может! Вот смотри. — Дин аккуратно снял продолговатую крышку, открывая стеклянную панель со светящимися символами. — Здесь настраиваем необходимое время и устанавливаем таймер на пятнадцать минут. Десять нам понадобится для настройки «подсмотра», а четыре с половиной — для ориентировки на местности. Продлил бы больше, но боюсь, что мои челюсти такой тяжести долго не выдержат. За полминуты никто все равно не догадается вынести «подарочек с небес» из храма. Перед тем как сбросить эту бомбу на преступников, я резко нажимаю тебе возле сердца три раза пальцем. Не вздумай задержаться хоть на мгновение, сразу подавайся назад. Понял?
— А посмотреть, как этот взрыв произойдет?
— Можно, конечно, только это будет последнее, что ты увидишь в жизни. А чтобы ты получил более полное представление о силе производимого взрыва, я тебе вскоре продемонстрирую эффект наглядно, с безопасного расстояния. Теперь о другом и самом важном: нам ведь надо предупредить императора. Как ты думаешь, он начнет действовать после новости об уничтожении основных сил своего врага?
— Не знаю, ты ведь сам видел, какая он тряпка. Скорее уж его дочь за наведение порядка возьмется. И внучка.
— Так вот, предупреждать придется в любом случае. Для этого ты после аккуратного отклонения назад из храма замираешь в том месте, которое я называю «безвременье». Запомни: ни в коем случае не двигайся резко, а то мы вновь окажемся здесь и потратим драгоценные десять минут для повторной настройки. Из безвременья мне понадобится всего десять-пятнадцать секунд, чтобы разыскать императора и зависнуть над ним.
Молодой король засомневался:
— Что мы ему скажем? Как его быстро убедить?
— Все будет зависеть от твоей убедительности. Узнает он тебя в лицо?
— Скорее всего, да…
— Тогда сразу начнешь с короткого представления, — начал инструктировать Дин своего товарища. — «Я — Бонзай Пятый! Со своим шафиком пришел к вам на помощь! Через пару мгновений будет уничтожен главный храм ваших церковников со всеми тварями, которые там находятся. Замрите и слушайте!» Ну и сам затихнешь. В этот самый момент рвануть должно знатно, по всей столице гул и вибрация пройдет. А вот дальше уже будем давать подсказки императорской семье по ходу дела и возникающих обстоятельств. Понял?
— Что ж тут понимать, — отмахнулся правитель Ягонов, — только и надо, что за тобой несколько слов повторить.
— Ладно, настраиваемся…
Левой рукой шафик что-то нажал на панели управления бомбой, и отсчет времени пошел. Затем он взял кожаную ручку баульчика в зубы и проверил, насколько хорошо видна ему световая панель. Удовлетворенно мыкнул и прикрыл глаза для пространственного поиска. Через десять минут товарищи оказались лицами под самым сводом центрального собора визенской кровавой религии. И чуть не задохнулись от смрада. Причина неприятных запахов была не только в тысячах горящих свечей, но и в чем-то другом. Друзьям показалось, что они попали на бойню, где кровь и фекалии разделываемых животных смешались с гниющими полусожженными костями.
Давя в себе рвотные позывы, Бонзай услышал, как рядом с ним давится от подобных же ощущений и Дин. А ведь товарищу было гораздо более неудобно: попробуй он только кашлянуть — и баульчик со взрывчаткой преждевременно рухнет вниз. Благо еще, что собравшиеся внизу человеческие отродья время от времени рьяно славили каждый лозунг, который выдавал их духовный пастырь, и ни громыхания, ни судорожного фырканья наблюдателей никто не заметил.
— Весь мир должен нам подчиниться! — неслось с ярко освещенного амвона.
— Да будет так! — хором отвечала заполнившая неф храма толпа.
— Никто не смеет оказать нам сопротивления!
— Да будет так!
— И вскоре новая империя будет править всем миром! А первым нашим завоеванием на этом праведном пути станут Ягоны и Опалы!
— Да будет так!
К тому времени наблюдателям удалось хорошо рассмотреть и окровавленный жертвенный камень на месте алтаря, и подсохшие сгустки крови на примыкающих к страшному месту плитах. На нескольких рядом расположенных столах поблескивали навевающие жуть мясницкие топоры, несуразные по величине алебарды и прочие предметы для ритуального убийства. При виде таких кошмарных деталей последние сомнения в сущности творящихся здесь злодеяний испарились. Перевоспитывать или просто наказывать тюремными заключениями собравшуюся внизу мразь не имело ни малейшего смысла. Только тотальное уничтожение.
Как только Бонзай Пятый пришел к такому выводу, он почувствовал троекратное нажатие пальца на своей груди и осторожно подался назад до полной пропажи изображения. Только и успел заметить ухнувшее вниз темное тельце кожаного баульчика. В безвременье он пребывал совсем недолго — и после повторного троекратного нажатия вновь наклонился вперед. Теперь наблюдатели оказались в арсенале императорского дворца. И с первого взгляда поняли: император оказался отнюдь не тряпкой. В данный момент он предпринимал отчаянный шаг, вполне возможно, заранее обрекая себя на гибель в неравном бою. Потому что отдавал как раз приказ бравому гвардейскому полковнику:
— …Любой ценой спасите барона Граните! Его выведут из цитадели и поведут на казнь через четверть часа! Спешите!
Наблюдателям тоже мешкать больше было нельзя ни секунды, поэтому Бонзай Пятый громко и отчетливо проговорил приготовленное для императора сообщение. Тот, кому эта короткая, но пламенная речь предназначалась, задрал голову, глядя в потолок расширенными до невозможности глазами и был теперь похож за полного идиота. Не лучше выглядели и остальные во главе с бравым полковником. И только когда до внутренностей арсенала донесся неимоверный грохот, дублируемый ощутимым сотрясением, все немного вышли из оцепенения и стали переглядываться.
Тут уже и Динозавр вмешался со всем своим напором харизматичного лидера:
— Раздумывать и удивляться некогда! Все детали мы вам расскажем во время подписания договора с Ягонами. Немедленно отправляйте один отряд на спасение барона Граните, а второй — на развалины собора церковников. Добейте каждого, кто останется жив под обломками! Да торопитесь же!!!
Последний рык заставил Константина Сигизмундовича встряхнуться, будто он был цепным псом, и быстро отдать своим подданным несколько распоряжений. Те тоже перестали удивляться увиденным чудесам и поспешили в разные стороны. Разве что несколько гвардейцев остались охранять своего правителя.
— Поднимайте немедленно народ и выводите его на улицы! — продолжал раздавать повелительные советы шафик. — Пусть они за одну ночь уничтожат всю заразу — потом это будет сделать гораздо сложнее.
— Уже делается, — нервно улыбнулся согбенный от старости и проблем император. — Горожан выводит на улицы моя дочь.
Сообразив, что дело, оказывается, сдвинулось с мертвой точки в положительную сторону гораздо раньше их вмешательства, Бонзай Пятый позволил себе более куртуазное обращение к венценосному коллеге:
— Ваше императорское величество, мы рады, что наша помощь оказалась как нельзя более своевременной.
— Спасибо… — Но Константин Сигизмундович теперь морщил лоб от недоумения, то махая ладошками на потолок, то обводя ими вокруг своего лица: — А как это вы так… здесь оказались?
— Долго объяснять, да и вообще этими тонкостями лучше владеет мой приятель шафик. Сейчас более важно донести до вас новость: в королевстве Опалов этим утром произошла смена правящих династий. На трон взошел Марио Льер.
— А-а-а… как же твой дядя Барбо? — растерялся император.
— Был мною казнен ранним утром за начатую против Ягонов агрессию. Теперь у меня с Опалами вечный мир, союз во всех сферах жизни и полное взаимопонимание. Чего и с вами желаю. Думаю, вы не откажетесь от прочного союза?
— Э-э-э… ну да. Конечно! — все более оживлялся правитель Визенской империи. — Еще бы! Мы ведь всегда и жили мирно!
Шафик, кашлянул, вмешиваясь в разговор:
— Именно поэтому я спешу вам дать еще два срочных совета.
— Да, я вас внимательно слушаю.
— Немедленно отправьте посыльных в начавшую свое движение армию и наведите в ней тоже должный порядок. Пусть на месте казнят ставленников кровавой церкви — и возвращаются в казармы.
— Да! Как же я мог забыть?! Сейчас распоряжусь…
— Постойте! И второе: постарайтесь каждые полчаса выходить на балкон императорского дворца и выступать с надлежащей речью. Именно так делал с момента своего восшествия на престол Марио Льер — и народ был в курсе всех новых преобразований. Польза от этого огромная. Да и вы будете чувствовать пульс своих подданных постоянно.
— Спасибо, так и сделаю! Но когда мы с вами увидимся в более, хм, адекватной обстановке? — Константин Сигизмундович неопределенно обвел ладошками вокруг себя.
— За стол переговоров сядем через несколько дней, когда у вас тут уже все образуется, — пообещал его венценосный коллега. — Заодно и отметим это доброе дело.
А шафик добавил:
— Но поглядывать за вашей столицей пару раз в день будем обязательно. Мало ли какие вражьи силы вдруг выползут.
— Если храм действительно завален, то остальных гадов мы и сами затопчем! — торжественно пообещал на глазах меняющийся император. Затем попрощался и потрусил из арсенала: помолодевший и с отчаянным блеском в глазах.
Остались на месте недавнего собрания только два гвардейца, которые не сводили глаз с выпирающих из сводчатого потолка лиц. Бонзай почувствовал очередной сигнал к возвращению и подался назад. А когда они оказались в башенке, осмотрелся и удовлетворенно простонал:
— Уф! Пусть даже мне за такую победу пришлось заплатить собственным разрушенным дворцом, но результат того стоит.
Его товарищ тоже внимательно присмотрелся к зигзагообразным трещинам, которые теперь змеились по всем стенам:
— Да-а… слабенькие у тебя царские хоромы. Того и гляди, от сильного ветра рухнут. Шабашники строили?
— Какие еще шабашники? — обиделся молодой король за свой дворец. — Ему скоро триста лет — и ни единой трещины нигде не дал! Пока ты тут громыхать не начал…
— Слушай! — оживился шафик от пришедшей на ум идеи. — А давай попутно с башней и тебе новый дворец отгрохаем?! Да не простой, а чтобы… — Он помахал стиснутыми кулаками. — У-ух и а-ах!
— Да я даже не знаю… — Бонзай зябко повел плечами, представив, во что подобное строительство может стать. — Ведь ни средств нет, ни людей, ни материалов.
— А голова на плечах для чего? — Дин встал со стула и с некоторой опаской приблизился к стене, а потом и заглянул сквозь нее на улицу через самую широкую щель, образовавшуюся в башенке. — Все равно ведь эта развалина больше ни на что не годится.
— Так уж и развалина…
— Мне тоже жалко, уж больно фронтоны и отделка хороши. Но легче новое построить с точной имитацией прежних орнаментов, чем старое ремонтировать. А люди у тебя будут, не переживай. Через месяц здесь станет не протолкнуться от желающих поработать на благо Ягонов и собственный карман.
— И что я им в тот карман положу? Не говоря уже о том, что и кормить-то нечем.
— Со средствами тоже проблем не будет, вот увидишь. Используем у тебя самые передовые экономические модели и варианты. Такие шаги в любом государстве за два, максимум три года приводят к невероятным достижениям. Причем мы постараемся и внешний фасад средневековья сохранить, и фундамент техническо-индустриальной революции незаметно построить. Создадим так называемое «мнимое» средневековье. Сам не заметишь в хлопотах и беготне, как твое королевство станет самым сильным в этом мире.
Бонзай тем временем отодвинул стулья и всмотрелся в темноту убегающей вниз лестницы:
— Не знаю, куда там придется бегать и о чем хлопотать, но отказываться от пира в честь победы над врагами я сегодня не намерен. И тебя сразу предупреждаю всей королевской властью: только посмей мне не составить компанию в застолье.
Дин с предвкушением облизнулся:
— Когда это я от таких посиделок отказывался? — Потом поворочал языком во рту и что-то сплюнул вместе со слюной в сторону: — Тем более что мне надо срочно закусить и запить этот мерзкий вкус крашеного дерматина. Краска губы разъедать начала, когда мы под сводами храма вынырнули, да еще чуть на головы этим уродам не стошнило. Бе-е…
Хороший пример заразителен: когда Бонзай Пятый показался на балконе своего небольшого (по сравнению с дворцами правителей-соседей) дворца, то тоже выдал историческую речь. Конечно, при этом он старался не хвататься руками за покосившиеся поручни, чтобы вместе с ними не сверзиться на булыжники центральной площади, но и без этого обращение к народу, которого, кстати, собралось не так уж и много, получилось патетическим, своевременным и полным. Хоть и не учился он в прежние времена в своих лабораториях выступать таким образом, но нигде не ошибся, в нужных местах делал соответствующие паузы, а в нужных — исступленно повышал голос. Ну а то, что шафик ему подсказывал из-за спины, находясь возле выхода на балкон, так это истории неинтересно и летописцы это не зафиксировали. Хотя некоторые реплики и следовало бы запротоколировать и потом ввести в школьные учебники:
— Патриотизмом своих подданных похвастайся! А теперь пламенно поблагодари за незаменимую поддержку в самую трудную минуту. Ну все, хватит распинаться! Теперь объявляй трехдневный пир во славу победы!
К тому моменту, когда молодой монарх последовал последнему совету, на площадь с прилегающих улиц подтянулось уже довольно много горожан. И когда они услышали последние слова речи Бонзая Пятого, то восторженный рев опасно пошатнул потрескавшееся здание дворца.
Ну и, как говорится в сказках, начался пир горой. Хотя особых гор в связи с очевидными трудностями не было, но трезвым в Вельге в эту и последующую ночи не остался ни один взрослый. Да и днем пиршество и гуляния продолжались. Из-за чего, вполне естественно, никто и не работал. Праздники — так праздники.
Разве что самодержец вместе со своим другом шафиком несколько раз в день уединялись в башенке и проводили, так сказать, инспекционный осмотр соседних государств. Но там и без их вмешательства все шло должным образом. Король Опалов вообще провел реформы без единой капли пролитой крови, потому что весь народ воспринял смену династии с восторгом и облегчением. Среди дворянства и высшего генералитета тоже не нашлось желающих усомниться в законности новой власти. Особенно после того, как распространились сведения о деталях казни Барбо Ягона его племянником.
В Визенской империи события происходили гораздо драматичнее и кровопролитнее. Особенно много жертв собрала смерть в первую ночь — Ночь Зачистки, как ее назвали впоследствии. Потому что обозленный народ с беспощадным гневом истребил всех, кто хоть каким-то образом оказался причастен к низвергаемой церкви. А таких в столице империи оказалось необычайно много: четверти населения впоследствии недосчитались государственные переписчики. Неуправляемый вал оголтелого насилия прокатился и по культовым строениям церковников, их личным поместьям и прочей недвижимости. Тут уже остановить толпу не удалось, разве что пытаться хоть как-то спасти от ударов слепой ярости невиновных. Чем и занималась дочь императора Лидия. Уродливая внучка Лагуна, прикрыв лицо маской, тоже оказалась в передних рядах идущих на штурм и личным примером, размахивая окровавленной саблей, вдохновила штурм казарм, в которых засели остатки сатанистов. А когда штурм завершился, девушку, получившую к тому времени два вполне ощутимых ранения, восторженная толпа понесла на своих руках в центр столицы. И вот там, взобравшись на какую-то возвышенность, героиня Зачистки, не снимая маски, произнесла свою первую общественную речь. Причем сделала это на удивление емко и коротко:
— Визенцы! Пусть моя внешность ужасна и пугает наших врагов, но мое сердце принадлежит вам и готово ради вашего блага биться до последней капли крови!
Когда Лагуну доставили во дворец, вся столица уже была практически в руках приверженцев законно правящего императора. Потом, правда, еще несколько недель по всей Визенской империи продолжались локальные сражения с остатками банд сатанистов и их приверженцев, штурмовали замки спрятавшихся лордов-предателей и рушили построенные кровавой религией монастыри, но это уже не требовало вмешательства всесильного и вездесущего шафика Дина и его друга, молодого короля Ягонов Бонзая Пятого.
И они ушли в глубокий загул. Причем настолько глубокий (а порой и далекий), что потом еще долго самодержец замирал с отвисшей челюстью, выхватывая вдруг из памяти сценки хмельного угара. Потом приходил в себя и спрашивал у товарища:
— Слушай, мне померещилось или мы и в самом деле распивали далийское в корзине огромного воздушного шара?
— Померещилось! — как правило, с полной уверенностью отвечал Торговец, а потом с не меньшей уверенностью добавлял: — И еще не раз померещится! Дай вот только с твоими делами разобраться.
Потому как дел в Ягонах оказалось невпроворот. Да не тех только дел, о которых они не раз говорили, но и таких мистических и невероятных, что даже сам шафик частенько восклицал в недоуменной прострации:
— Ну как, как такое могло случиться? Совпасть? И как вообще такое может существовать в любом из миров? Я ведь совершенно случайно сюда попал в первый раз, а потом только и наведывался из-за далийского вина. Не иначе, тут замешаны силы, вообще не подвластные человеческому пониманию!
А началось все с того, что на четвертый день праздник кончился и рабочий народ с утроенным энтузиазмом вернулся к делам. Оно, конечно, было понятно, что кесарю — кесарево, а землекопу — землекопово. Одни уже отправились работать, а другие еще и спать не ложились. Именно поэтому вернувшиеся на рассвете из леса король с шафиком еле доползли до своих кроватей, да так и рухнули среди обиженных таким невниманием к их персонам столичных девиц. Казалось, никто их сон до обеда не потревожит, да только уже через час Бонзая Пятого буквально растормошили его самые близкие помощники. А когда тот сфокусировал на их встревоженных лицах свои разбегающиеся зрачки, наперебой затараторили:
— Невероятное случилось, вашличество! Десяток молотобойцев провалились в подземную пещеру! Некоторые и руки и ноги поломали, почти всех в госпиталь отправили, но самое жуткое, что пещера рукотворная, а из нее четыре тоннеля в стороны ведут. А в тоннелях живой дым зеленого цвета колышется и хохочет!
— Хохочет? Дым? — глупо переспросил король. — Так, все, будите шафика! Это по его части! — и снова рухнул на подушку, не догадываясь, какие головные боли его ожидают впереди.

Глава пятнадцатая
ПРОЦЕСС СОБЛАЗНЕНИЯ

В свое время, при выборе жилья в этом месте Германии, Дмитрий Светозаров руководствовался только одним: чтобы по участку дугой проходил створ перемещения между мирами. И — в идеале — захватывал как можно больше внутренних помещений. Поэтому и сейчас он вернулся в дом, используя переход сквозь пространство. Хотя любой наблюдатель со стороны был уверен, что владелец не покидал виллы.
Первым делом Торговец внимательно осмотрел оставленный на столе мобильный телефон: четырнадцать непринятых звонков от обеспокоенной Александры. И сразу ей перезвонил:
— Уф! Ты представляешь, насколько я стал забывчивым, — заговорил он, как только Александра отозвалась на другом конце связи. — До чего же вредная привычка заливать посуду водой, чтобы она отмокала в раковине. И моечный агрегат есть, а все по старинке действую.
— И откуда у тебя так много посуды собралось?
На такой вроде бы незатейливый вопрос ответ мог быть истолкован двояко. Поэтому Дин сделал вид, что немного застеснялся:
— Ну знаешь, как оно у холостяка…
— Откуда мне знать? — совершенно искренне удивилась девушка.
Действительно, задавая такой вопрос, любой мужчина мог догадаться по ответу своей избранницы, сколько раз та прежде попадала в обитель одинокого кавалера. Пришлось оправдываться:
— Да я не то имел в виду, просто начал немного кухню облагораживать, а там у меня уже все паутиной заросло. Вот и вывалил все накопившееся в мойку. Потом в салон вышел за телефоном, и, по совпадению, ты позвонила. Я и забыл про все…
— С кем не бывает, — легко согласилась Александра и сразу продолжила допытываться: — Но с чего ты именно сегодня свою кухню облагораживать собрался? Никак гостей ожидаешь?
— Все может быть. — Разговор стал напоминать допрос с пристрастием, поэтому Светозаров решил перехватить инициативу: — Но это все не важно. Сейчас я снимаю с себя мою насквозь промокшую пижаму, завершаю уборку в кухне — и через полчаса отправляюсь к месту твоей работы.
— Но…
— Никаких «но»! Я и так понимаю, что ты проголодалась. Поэтому и выезжаю гораздо раньше и занимаю столик в ресторане напротив твоих окон. Заказываю обед, который нам подадут ровно в три. Так что не задерживайся, на летном поле нам надо быть минута в минуту. Ты ведь знаешь, как строго у них с расписанием. Ко всему прочему, следует учитывать возможность пробок. А мы с тобой люди дисциплинированные, опаздывать не привыкли. Правильно я говорю?
— Не знаю…
— Ну, раз не знаешь, что возразить, то встречаемся в ресторане. Пока!
Выждал маленькую паузу и, опасаясь, что девушка сейчас начнет выкрикивать возражения, нажал кнопку «отбой».
«Не начала! Значит, все идет по плану. Теперь главное — поразить ее чем-то необычайным, потом вовремя восторженно приукрасить ее умение с честью и бесстрашием выходить из любой ситуации, а напоследок убедить в мысли, что она уже взрослая и вправе без оглядки на бабушку или кого бы то ни было выбирать мужчину для интимных дел и вообще устраивать свою личную жизнь. Эмоций и восторга я ей устрою на сегодня выше головы. Восхвалять — это у меня получается хуже всего, но тоже надо справиться, а вот по части убеждения мне нет равных. Как только девочка осознает себя независимой, решительной и самостоятельной, она сразу пожелает себя опробовать в новом амплуа и обязательно рискнет заглянуть ко мне в гости. Ну а там, как говорится, дело техники…»
Торговец еще раз самодовольно подмигнул мобильному телефону и поспешил наверх переодеваться. После недавних перемещений в эпопее с детьми он выглядел пропыленным и несвежим. Уже перебирая рубашки в шкафу в своей огромной спальне, он вдруг насторожился, опять припомнив экстренную ситуацию. Рассуждая здраво, ему следовало бы забросить все дела и вплотную заняться сегодняшними неприятностями. Если тут замешана какая-то из спецслужб, по горячим следам выяснить это будет гораздо легче. Даже если просто произошло недоразумение по вине бдительных соседей, то все равно следует срочно удостовериться в этом со стопроцентной гарантией. А тут еще припомнились подозрительные проверки его деятельности в благотворительном фонде.
«Вдруг все это взаимосвязано? — мелькнула паническая мысль. — Да тут даже страшно представить, что может получиться! Ведь стольких детей нет! И чего это я так наплевательски ко всему стал относиться? Вместо того чтобы все проверить самым тщательным образом, бегаю за какой-то серенькой мышкой, как малолетний идиот. Не хватало еще, чтобы из-за моего ротозейства столько людей пострадало. М-да… что-то я совсем соображать перестал… А ведь время убегает, потом его не вернешь… — Пару минут Дмитрий так и простоял с рубашкой в руке, затуманенным взглядом уставившись в окно. — Да и вообще, следовало вчера все-таки кому-нибудь позвонить и как следует оттянуться. Не хватало еще, чтобы моими поступками гормоны руководили. Хотя… Развлечение на сегодня уже заказано, почти оплачено, и по большому счету ничего страшного с этими детьми не произошло. Вполне могу и завтра разобраться. А сегодня… вперед к волнующему любовному приключению!»
Усевшись в ресторане и дождавшись пока подадут холодные закуски, Светозаров сделал дополнительные распоряжения официанту и терпеливо уставился на оживленную улицу. Ему было интересно, как прилежно Александра будет торопиться на обед. Насколько он мог судить по собственному опыту, некоторые взбалмошные особы женского пола могли в подобной ситуации опоздать на полчаса, если не больше. Многие женщины поступали еще хуже, когда, невзирая на собственное нетерпение, старались выдержать заранее заданное ими же самими время опоздания. В подобных случаях они прятались где-нибудь за углом, а потом устремлялись к мужчине со всем доступным апломбом и независимостью. Доказывая таким образом, что опоздание — их исконная привилегия. Таких Светозаров не любил особо. Частенько он прощал женщин из первой категории, но тех, которые опаздывали расчетливо, отторгал сразу и безжалостно. Больше всего ему импонировали дамы строгие и пунктуальные, которые высоко ценили в первую очередь собственное время, но и воровать чужие минуты никогда себе не позволяли.
Судя по сегодняшнему «тесту», Саша принадлежала к третьей категории, самой ценной. Скорее всего, она и с работы выскочила, как только истекла последняя трудовая секунда. Когда она торопливым шагом подошла к переходу, для пешеходов горел красный, но девушка чуть ли не метнулась в освободившийся между автомобилями пролет. Хорошо еще, что брошенный в сторону перекрестка «страховочный» взгляд сразу наткнулся на равнодушно застывшего полицейского. Подобное нарушение правил на оживленном перекрестке в Германии не пропустят: ретивой гражданке пришлось бы прямо на месте платить штраф, тем самым потеряв драгоценное время. Личико девушки скривилось от досады и нетерпения, но волей-неволей пришлось дождаться разрешающего сигнала светофора.
Как только она вскочила в ресторан и заметалась глазами по столикам, стоящий на предварительно занятой позиции официант тут же вежливо указал рукой в надлежащую сторону. Александра при виде Дмитрия улыбнулась так мило и радостно, что все недавние меркантильные мысли моментально вылетели у него из головы. Он поспешно встал, встречая гостью как истинный кавалер. Сам подвинул ей стул и, после обмена приветствиями, стал так умело нахваливать рецепты здешней кухни, что пришлось попробовать едва ли не каждый салатик. А вот когда подали основные блюда, он надолго замолчал, с аппетитом уплетая угощение в виде внушительного куска запеченного мяса. Тогда как Александра оказалась, мягко говоря, изумлена той порцией, какая была подана ей: несколько тоненьких кусочков рыбки, уложенных в створки нескольких обрезков запеченного картофеля. Да чуть сбоку на тарелке — три соломинки сырой капусты. Поверху это кулинарное произведение было полито ложкой водянистого овощного бульона и украшено листиком петрушки. Все это было съедено в мгновение ока, тогда как Светозаров к тому времени не съел еще и половины своей порции.
Уже ковыряя вилкой растерзанный зеленый листик, девушка как ни старалась, но не смогла удержаться от язвительности:
— Дима, надо было меня не ждать, а самому спокойно пообедать, а я бы сразу уж села в машину. Представь, сколько бы мы времени сэкономили.
Кавалер не смог отказать себе в удовольствии немного посмеяться:
— Так и знал, что ты обидишься, почувствовав себя обделенной!
— Нисколько! Мне и так после вчерашнего переедания придется несколько дней сидеть на диете. Зря ты так решил.
— Не жалей меня, жадного и коварного! — воскликнул Дмитрий. — Ведь по глазам вижу, что именно ты сейчас обо мне думаешь, и по себе знаю, какой аппетит просыпается после этих салатиков. Вот только минутку помолчи, и я тебе все популярно растолкую. Ты не забыла, куда мы сегодня собрались? Так вот не сомневайся, как только мы завершим полет, я тебя накормлю такими деликатесами, что ты ими точно на три дня насытишься. Но сейчас тебе нельзя много есть по той причине, что на высоте организмы некоторых людей ведут себя несколько неадекватно, вестибулярный аппарат срабатывает неправильно и тем, кто переел, может стать очень плохо. Ты меня поняла?
Некоторое время Александра изображала сомнение и недоверие, хотя сама в этот момент со злорадством думала: «Знал бы ты, сколько у меня прыжков с парашютом! Да еще и в экстремальных местах!»
Потом ее лицо озарила понимающая и немного стеснительная улыбка:
— А-а… вот ты о чем. Хотя вообще-то я высоты не боюсь.
— Да? На каком этаже можешь свеситься через перила и оторвать ноги от пола?
— Подумаешь! — Девушка беззаботно пожала плечиками, продолжая ковыряться вилкой по петрушке. — Могу наклониться и со второго, и с третьего…
— Понятно. — Светозаров скептически хмыкнул и заботливо посоветовал: — Прекращай так усиленно поглощать зелень. Как бы лишней не оказалась.
Затем он деловито достал из кармана сложенный листок и протянул Александре:
— Вот тебе краткая инструкция, прочитай обязательно. Конечно, я буду тебе в каждый момент подсказывать, что и как, но и подобное чтение правильно откладывается в памяти.
Пока девушка читала, он наскоро доел свой обед, расплатился и, забрав листочек, стал прямо на ходу к машине увлекательно живописать те уникальные случаи, когда нарушители инструкций жестоко поплатились за свою недисциплинированность, чудом умудрившись спастись только в самый последний момент. Да и то благодаря тому, что в момент наивысшей опасности вспомнили те самые инструкции. Как оказалось, историй хватило до самого летного поля. А там уже красовался огромный разноцветный шар, который удерживали на высоте десятка метров более шести толстенных канатов. Прямо под квадратной корзиной на зеленой траве лежал, покосившись на одно крыло, серебристый, умопомрачительной красоты планер. От него к корзине тянулись две слегка провисшие тяги.
— Ох! Мы и в самом деле на нем полетим? — зашлась Александра восхищенным вздохом.
— Разве ты не заметила, что он двухместный? Или ты мечтала сама на одноместном полетать? Можем устроить!
— Шутишь… — Растерянная девушка и не подумала сопротивляться, когда ей прямо на одежду две женщины-инструкторы стали надевать ярко-синий комбинезон. Только и выдавила из себя: — А это зачем?
— Наверху очень холодно, несмотря на теплое лето, так что испытывать лишний дискомфорт нам ни к чему.
— А вдруг мы насмерть замерзнем?
— Кабина планера с подогревом и с принудительной забортной вентиляцией. Когда ты там устроишься, я тебе все покажу. Ну вот, отлично выглядишь! Словно непобедимый пилот космического истребителя. — Дмитрий подошел ближе, поправил капюшон и развернул его за плечи. — Так, теперь делаем несколько исторических снимков на память. Улыбайся! Что надо при этом говорить?
— Сыр?
— Какой к черту «сыр»! Задолбили этими американскими шаблонами. Надо говорить громко и отчетливо: «Ке-екс!»
Непроизвольная улыбка появилась на обоих лицах, и проворный фотограф защелкал своим фотоаппаратом, словно стреляя из пулемета.
— А почему именно это слово?
— Как? Разве ты не слышала этот анекдот про лягушку?
— Не-а.
Пока Дмитрий усаживал девушку в кабину и застегивал ремнями, успел и анекдот пересказать:
— Лягушка требует у фотографа: мол, все смеются, что рот большой, так ты уж сделай его как-нибудь маленьким. Тот и советует: «Как только я крикну: «Говори!» — ты сразу вслух повторяешь слово «Буулочка с изю-умом!» Вот у тебя ротик маленький и получится». Началась съемка, раздается крик: «Говори!» Лягушка растерялась, только и помнит: что-то сладкое и вкусное. Вот и ляпнула: «Кекс!» До сих пор ее с преогромным ртом изображают. Александра только грустно вздохнула:
— Бедная лягушечка, — и ее невеселое состояние было понято, как переживание по поводу предстоящего полета:
— Да ты не бойся! Лучше сразу настройся на внеземное удовольствие. Кстати, вот этот красный регулятор добавляет в кабину тепла, а вот этот синий — обдув свежим воздухом. Не перепутаешь?
Кажется, к девушке стало возвращаться чувство юмора:
— Прямо не знаю. Придется тебе еще раз сорок повторить.
Светозаров на это облегченно рассмеялся и полез в переднюю часть кабины. Закрепился ремнями, задвинул плексигласовый колпак и дал команду по радио:
— Поднимай!
В следующий момент от корзины автоматически отстегнулись все удерживающие канаты, всю связку подбросило вверх, и она стремительно стала набирать высоту. Особенную пикантность ощущениям подъема придавала полная тишина. Ни рева турбин, ни шума моторов, даже свист ветра прекратился. Только бескрайняя синева неба вокруг да застывшая над головой громадина воздушного шара. И — ощущение непонятной силы, которая возносит в мир небожителей. Никогда прежде не испытывавшая такого удовольствия Александра долгое время просто восторженно крутила головой, пытаясь рассмотреть стремительно уменьшающийся на земле город. Наконец она не выдержала, заволновалась и нарушила тишину:
— Дима, ты меня слышишь?
— Конечно! У нас ведь переговорное устройство. Просто ждал, когда тебе тишина надоест.
— Да, просто невероятное беззвучие. Но все равно скорость подъема как на самолете.
— А так оно и есть, — подтвердил Светозаров. — Вот только воздушный шар вместе с нами поднимется гораздо выше обычных пассажирских маршрутов.
— Ой! Почему ты мне раньше не сказал?
— Зачем? Ведь все равно показывать неприличные жесты и язык пассажирам авиалайнеров запрещается. Так что попрошу себя вести пристойно.
— А что будет с шаром, когда он нас отцепит?
— Отправится по своим делам на Луну. Шучу, конечно. Сразу начнет не менее стремительный спуск, чтобы не мешать нашему планированию в строго намеченном воздушном пространстве.
— Да-а? И чем это пространство отмечено? Короче, весь подъем на Дмитрия сыпалась лавина самых разнообразных вопросов, на которые он пытался обстоятельно отвечать с присущим только ему юмором. Они прошли полосу редкой облачности, и теперь в синих прорубях ватного одеяла в легкой дымке просматривалась бесконечно далекая земля. Рассмотреть на поверхности что-либо не стоило и пытаться, но слегка скукожившийся шар все еще продолжал подъем.
Наконец пилот перестал веселить своего единственного пассажира и констатировал:
— Замерли на максимальной отметке. Сразу хочу тебя порадовать: сегодня я и сам впервые поднялся на рекордную высоту. Наш кучер постарался и свою премию отработал. Готова?
— А это не опасно? За перебор высоты нас не накажут? — посыпались очередные вопросы взволнованным голосом.
— Наш полет не опаснее, чем пересечение улицы по пешеходному переходу, — заверил Дмитрий и неожиданно для девушки примолк. А она и предположить не могла, по какому поводу это произошло.
Прямо по курсу перед собой Динозавр заметил воздушный створ между мирами. Хоть и гораздо реже, чем на Земле, подобные стыки существовали и в газовой среде, точно так же как и в водной. Торговец их частенько видел, но так ни разу и не рискнул ими воспользоваться. Ведь на земной тверди он уверенно ощущал ногой место для каждого шага и постепенно просматривал открывающееся перед собой пространство. Тогда как в атмосфере границы створа могли не только уничтожить несущие плоскости, допустим, планера, но и каким-то образом повредить устройство парашюта. И что тогда останется делать? Шмякнуться всем телом о неизвестную поверхность? Или задохнуться в ядовитой атмосфере? Ведь существовали миры и с неприемлемыми для человека средами существования. Попробуй на скорости сориентируйся и пойми, куда тебя выбрасывает. А зафиксироваться для предварительного осмотра на нетвердой поверхности нельзя.
Это были основные трудности не только воздушной, но и водной среды. При переходе сквозь них опорная структура текла и менялась, и выбрать желаемый мир в таких условиях — дело непредсказуемое. Вдруг переберешься в другой океан — и тебя тут же схарчит гигантская барракуда? Ведь каких только чудовищ насмотреться не пришлось…
Встревоженная непонятным промедлением и затянувшейся паузой, Александра решила деликатно поинтересоваться:
— Мы ждем разрешения? — И сразу услышала бодрый ответ:
— Конечно! Я ведь тебя спросил, готова ли ты? А ты так и не ответила. Готова?
— Так точно, командир!
— Вот! Давно бы так… Поехали!
В тот же момент планер ухнул вниз в свободном падении, и все внутренности попытались протиснуться в горло. Девушка сжалась в комок, но уже через несколько секунд почувствовала, как ее тело вновь вжимается в сиденье. Крылья чуть наклонившегося вперед планера оперлись на упругий воздух, и дальнейший полет проходил в плавной, порой убаюкивающей благостности. Довольно редко опытный пилот использовал резкие пикирования и взлеты в виде горок, чаще он просто зависал на встречных воздушных потоках. Тогда единственному пассажиру начинало казаться, что летательный аппарат вообще замер на месте, и только свист ветра доказывал, что они стремительно несутся в воздушной массе.
Самое большое удовольствие Александра испытала, когда проходили кромку облаков. Встающее прямо по курсу облако заставляло тело непроизвольно сжиматься от предчувствия сокрушительного удара, а затем, через несколько секунд нулевой видимости, мир вновь врывался в сознание необычайной широтой и насыщенными красками. На четвертом или пятом проникновении в облака девушка стала все смелее присоединяться к вопящему от восторга Дмитрию. Когда они врезались в облако, он начинал кричать на повышающейся ноте букву «А». И когда они вновь вырывались на открытое пространство, завершал крик восклицанием, которое звучало примерно как «Йо-хо!» А под конец самой захватывающей части полета девушка визжала гораздо громче своего довольного пилота.
Напоследок планер проделал несколько гигантских горок и, поскрипывая корпусом, сел на брюхо практически возле самой точки старта. Со смехом и подначками вывалились из кабины, сбросили комбинезоны и уселись в подогнанную техником машину Дмитрия. И вот тогда Торговец повез девушку в один из лучших ресторанов. Под самые изысканные кушанья он воплотил в жизнь вторую часть своего стратегического плана, расхваливая Александру и поражаясь стойкости и бесшабашности, с которой она вынесла такое неординарное приключение. При этом он утверждал, что другие люди очень редко имеют столько мужества и бесстрашия для подобного полета. По секрету рассказал и несколько историй о знаменитостях, которых приходилось после приземления вытаскивать из кабины в не совсем чистом комбинезоне. В общем, цель была достигнута: серая мышка возгордилась собой настолько, что мысленно стала выше многих мировых знаменитостей.
А затем последовал третий этап ухаживания, когда насытившаяся и умиротворенная парочка прогуливалась по городскому парку вокруг живописного пруда. За полтора часа Торговец убедил Александру в том, что она самая умная и рассудительная персона и ей давно пора менять свою жизнь. Причем решительно и кардинально. При этом следует руководствоваться не только деловыми, но и чувственными порывами, не стесняясь отвергать устаревшие догмы и отрицая навязанные воспитанием стереотипы. Между этими страстными монологами искусный соблазнитель весьма тонко, вполне естественно и мастерски провел первый поцелуй. Который вообще-то здорово шибанул по мозгам каждому из сладкой парочки, как выяснилось в последующих признаниях. К концу романтического вечера поцелуи стали учащаться и на разговоры осталось совсем мало времени. Но его вполне хватило на то, чтобы убедить Александру именно сегодня перейти к иной, настоящей, взрослой жизни и поступить именно так, как ей подсказывает сердце.
Конечно, имелось в виду, что одурманенное сердце наивной простушки подскажет ей только одно: не отрываться от своего избранника и попытаться доказать что и как женщина она чего-то стоит. В свою машину Дмитрий Светозаров новую возлюбленную так и усадил, не выпуская из объятий.
Господин Бонке был в бешенстве, когда заметил через окно, что его сосед в полночь привез к себе в дом новую девушку, и в этой девушке была опознана не кто иная, как агент его родной конторы. Ненавидимая им девица переплюнула Бориса Королюхова по всем статьям, и, чтобы хоть както заставить себя уснуть, мнимому миллионеру пришлось прямо из горла опустошить первую попавшуюся под руку бутылку коньяка. А затем завалиться на кровать, утешая себя кровожадными красочными сценами предполагаемой мести. Каралюх много чему научился в этой жизни, и, пожалуй, лучше всего у него получалось выжидать самый удачный момент для исполнения своих планов.
Светозаров проснулся первым, уже при свете дня, но так и остался лежать без движения, мысленно припоминая все перипетии сегодняшней ночи. Даже после того, как Александра оказалась в кровати, ему пришлось потратить более часа на медленное раздевание недотроги и окончательный переход к интимным отношениям. То, что девушка оказалась девственницей, мало потешило разбалованное подобными вещами самолюбие. Тем более, что данная неприкосновенность была предсказуема на девяносто девять процентов. А вот то, что новая любовница оказалась до банальности неопытна и неумела в постельных игрищах, сильно разочаровало. Хотя, честно говоря, Александра старалась изо всех сил. Было заметно, что она отбросила весь свой стыд и усыпила все свои манеры, лишь бы удовлетворить самые разнузданные желания первого в жизни любовника. Но получалось у нее плохо. Вернее, очень плохо.
Дмитрий лежал, подложив руки под голову, и припоминал тех девственниц, которые с первого же раза показали в постели «произвольную программу» гораздо более высокого качества. А Александра, скорее всего, просто не понимала, что и как надо делать, а правильнее сказать: не чувствовала естественности доставляемого удовольствия.
Несомненно, если есть желание и такой опытный ловелас, как Светозаров, совершенства можно достичь очень быстро. Неделя, максимум две. Для ускорения в перерывах дополнить это обучение наглядными пособиями в виде шедевров порнокиноиндустрии, литературы и общения с «подсадными подружками» из соответствующей компании. Но в данный момент Торговец лежал и с непонятным отчуждением соображал: а надо ли это ему?
В голову сразу почему-то полезло вчерашнее незавершенное дело, про которое совесть настойчиво кричала и требовала заняться немедленно. Тут же подоспели напоминания, что и Бонзай вместе со своим Перекрестком ждет не дождется личного участия незаменимого шафика. Припомнилось, что он уже долгое время не наведывался в Свирепую долину (пятиминутный вояж за детьми можно смело сбрасывать со счетов). Да и вообще, тех нескольких просьб и укоров, которые тогда ему понеслись вслед, должно было бы хватить для того, чтобы немедленно покинуть Землю навсегда и остаться только там, где его именуют почетным титулом: граф Дин Шахматный Свирепый.
При таких непонятных терзаниях неудовлетворенного сознания наилучшим выходом всегда считалось с головой окунуться в работу. Тем более, что той хватало на века вперед, стоило только о ней вспомнить.
«Дурака работа любит, и дурак работе рад!» — с мрачным оптимизмом мысленно воскликнул Дмитрий, нащупывая рукой под кроватью незаметную кнопку. Его решение срочно смыться из дому стало воплощаться в действие звонком оставленного возле зеркала мобильного телефона. Соскользнув с кровати, хозяин подошел к трюмо и начал многозначительный диалог сам с собой:
— Да, я слушаю… Конечно, разбудили. — Он подмигнул проснувшейся Александре, которая поспешно натянула одеяло на голый участок своего весьма аппетитного тельца и теперь смотрела на своего обнаженного любовника с тревогой и тщательно скрываемой стыдливостью. — Что?! И как вы такое допустили?.. Но это же настоящий кошмар!.. Какие обстоятельства? Ну как можно сваливать вину с себя на какие-то обстоятельства? Понимаю… Ха! А без меня никак нельзя обойтись? Кто?.. Ну, раз и они спешат, то я выезжаю немедленно. Ждите!
Затем Дмитрий бросился к шкафу с одеждой и принялся спешно одеваться, при этом скороговоркой давая объяснения, наставления и рекомендации:
— Дело чрезвычайной важности, мое присутствие как председателя попечительского фонда обязательно. К сожалению, пока даже предположительно не могу сказать, на сколько времени это меня затянет, но как только определюсь более конкретно, сразу тебе позвоню. В моем доме можешь чувствовать себя полноправной хозяйкой. Отвечай на телефонные звонки и пользуйся всем, что тебе понравится. На кухне найдешь все необходимое для приготовления большинства блюд. Если вдруг чего-то пожелаешь, звони в доставку — и тебе привезут все, чего только душа пожелает. Советую на улицу без надобности не выходить, а то тут у меня охранных устройств понатыкано, может просто входную дверь заблокировать — обратно не впустит. Как ни пытаюсь настроить программу конкретного опознания по окончательной команде — ничего не получается. В салоне найдешь любые видеоигры и развлечения для домашнего кинозала. Большинство команд по освещению и созданию микроклимата выполняется по голосовым командам, но приборы настроены только на мой тембр. Так что, если захочешь дополнительной прохлады или тепла, придется управлять климатом с помощью пульта управления. Он вместе со всеми остальными пультами — на журнальном столике в салоне. Все, моя сладенькая, драгоценная и самая желанная. — Он подскочил к лежащей девушке и экспансивно сгреб ее в объятия, осыпая плечи, шею и лицо горячими поцелуями. — Развлекайся, как можешь, и постарайся без меня не скучать. По пути назад я тебе тоже позвоню, и мы решим, где проведем сегодняшний вечер.
Александре ничего не оставалось, как проводить глазами умчавшегося мужчину и с еле сдерживаемым стоном недовольства откинуться на подушки. Причем недовольство касалось в первую очередь не себя или своего поведения. И даже не поведения Светозарова. А чего-то такого, что следовало срочно выяснить после тщательного обдумывания. Потому что стало происходить нечто, ускользающее из-под контроля и не поддающееся никаким расчетам или осмыслению.
То, что она явно не удовлетворила чрезмерную похоть Торговца, было понятно и без глубокого анализа. Что он будет подобными действиями недоволен, опытная нимфоманка могла предсказать заранее. Ибо выбранная тактическая линия требовала именно такого поведения в первую их совместную ночь.
То, что Дмитрий так неожиданно, скорее всего, преднамеренно вдруг окунулся в работу, настораживало гораздо больше. Но и этому находились вполне логичные объяснения, главное из которых лежало на поверхности — банальная и тем не менее весьма эффективная и действенная проверка. Наверняка сейчас Торговец устремится в частное сыскное агентство и проштудирует все те материалы, которые детективы накопали про биографию самой Александры и ее бабушки Катаржины. В данном случае стоило уповать на то, что родная контора все сделала правильно, со всей щепетильностью и уважением к мельчайшим деталям. Тут от самого агента ничего не зависело.
В другой плоскости проводимой проверки, в самом доме Торговца, в данный момент тоже началось тотальное слежение за каждым ее жестом, мимикой или взглядом. Подозревали, что вся вилла заключена в единый охранный комплекс, который не удалось взломать снаружи даже самым прославленным профессионалам. О многом говорил хотя бы тот факт, что за несколько последних месяцев внутрь периметра ни единого прибора для прослушивания или просмотра так и не удалось доставить ни самой конторе, ни прочим государственными службам, в том числе и Интерполу. Любые шпионские приспособления переставали действовать, как только пересекали порог дома. А ведь список способов доставки только своей длиной вызывал законное уважение. Чего стоили только последние самодвижущиеся разработки в виде летающих насекомых. Но даже они оказались бесполезными. К тому же была уверенность, что при желании можно ворваться в дом и провести там скрупулезный обыск, но и он ничего не даст, кроме крупных неприятностей и головной боли. Слишком уж значимой личностью считался Светозаров как в среде миллионеров, так и в среде разных общественных деятелей.
В сумочке у Александры имелся универсальный сканер, который мог незаметно сообщить своей хозяйке о самых скрытых видеокамерах и действующих микрофонах. Но доставать сканер и не требовалось: профессионалу камеры были видны и так. Они, конечно, не сразу бросились бы в глаза простому обывателю, зато они были всюду. А значит, предпринимать что-либо для поверхностного обыска или подсадки жучка означало обречь себя на полный провал. Поэтому и следовало играть дурочку, до глубины души расстроенную лишением девственности и отсутствием умчавшегося в неизвестность сказочного принца.
Данное дело было нетрудное, поэтому Александра так и продолжила бездумно перекатываться по обширному сексодрому, которым смело могла называться подобная кровать. Предстояло осмыслить более важное, то подспудное и неосязаемое, что подсказывала интуиция, но никак не хотело открывать сознание.
По всем признакам, которые замечала искусная соблазнительница и роковая женщина, которой себя по праву считала Александра в свои двадцать четыре года, еще ни разу не познавшая поражения на ниве подчинения мужских сердец, Торговец вознамерился отчудить что-то неадекватное.
Вплоть до того, чтобы просто-напросто расстаться со своей новой недолговременной пассией точно так же, как до сих пор поступал и со всеми остальными. Скорее всего, именно поэтому он и сбежал из дому, воспользовавшись подвернувшейся оказией или придумав ее. Предоставляя тем самым возможность одуматься глупышке и самой сбежать под бабушкино крылышко. Скорей всего, если он и зацеплен душевно, а в этом сомневаться по проявленной настойчивости не приходилось, то постарается теперь всеми способами вырвать попавший в сердце гарпун, не считаясь с грядущими кровопотерями. Но всеми силами постарается сделать так, чтобы инициатива расставания исходила от девушки, а не от него.
А почему? Ответить на этот вопрос в данный момент была бессильна даже такая женщина, как Александра. Но вот попытаться исправить положение в свою пользу она постарается обязательно. И вот тут высвечивается в сюжете новый вопрос: «Как именно?»
С тяжеленным вздохом девушка стала рассматривать свои дальнейшие шансы. При ее цинизме годились любые методы. Вплоть до самых крайних, потому что она очень хорошо усвоила еще первые уроки Павла Павловича: «Если для достижения поставленной цели тебе надо использовать смерть самого близкого друга, не останавливайся ни на секунду! Никаких моральных терзаний у тебя быть не должно, а такие понятия, как совесть или привязанность, должны быть для тебя пустым звуком. Любой грех можешь смело списывать на счет командования, а мы уж тут, с высоты общегосударственных интересов, сами рассудим».
Теперь оставалось только воспользоваться этими и многими другими указаниями и выбрать оптимальную линию поведения. Использовать смерть друга вроде как не получалось: никто не падал рядом, сраженный пулей. Да и вдали трупов не наблюдалось. Вот разве что Каралюха… Александра непроизвольно внутренне засмеялась, представив, как можно было бы использовать смерть мнимого миллионера. Пожалуй, в данном случае, несмотря на возникшие между ними в последнее время нити симпатии, она действительно не задумалась бы ни на секунду, наступая на труп Бориса Бонке и используя его смерть как трамплин. Вот только вряд ли шеф и, те кто «наверху», позволят использовать подстроенную смерть такого крупного агента. Да и как это будет выглядеть? Александра теперь уже еле сдерживала смех, представляя себе такую сценку: якобы Каралюх пытался ее изнасиловать, она его оттолкнула, тот упал и помер от удара головушкой о камешек. Ну а потом она бросается к Торговцу со стенаниями и мольбами скрыть ее от правосудия и разбирательств. Тот, конечно, из жалости разрешает ей прятаться в его доме, они проводят недельку на одной кровати — и вот тогда он уже и часа себе не помыслит без манящего, обворожительного тела. А без ее ласк и страстных объятий будет задыхаться, как без воздуха. Вот тогда она его удовлетворит сверх всяких ожиданий!
От представленного сексуального действа лежащая поперек кровати Александра вдруг почувствовала в себе бьющее волной горячее желание и, чтобы хоть как-то с ним справиться, перекатилась на живот. Свесила руки с кровати на ковер и некоторое время бездумно рассматривая скопившуюся под тумбочкой пыль. Потом обратила внимание и на лежащий под самой стеной лист бумаги. Постепенно любопытство, посоветовавшись с осторожностью и здравым рассудком, разрешило протянуть руку и достать листок. Да и что здесь криминального? Лежала красавица на кроватке, да и заметила бумажку: так почему бы мусор не поднять.
Написанный фломастером список имен дошел до сознания сразу. Тем более что половина из них была в конторском списке тех самых женщин, которых Торговец использовал время от времени для «расслабухи». Вызывал он одну из них довольно давно, более двух недель назад, из чего следовало, что список, скорее всего, составлен предпоследней ночью. Как агент и предполагала, объекту обязательно захочется оттянуться после «чаепития с тортиком» от всей своей распутной души, и оставалось только изумляться, почему он так никого и не вызвал. Хотя тут фантазия опытной соблазнительницы давала сбои. Ему могли помешать деловые звонки, неприятности по работе, ненужные воспоминания… Да все, что угодно. Хотя хотелось бы наивно верить в то, что именно воспоминание о ней, любимой, и заставило Светозарова отбросить и листок, и похотливые замыслы.
Саша подняла голову выше и уткнулась взглядом в столь важную для их дела фотографию. А ведь и в самом деле, скорее всего, Дима засмотрелся на сестренку, предался лирической ностальгии, сравнил Леночку с новой девушкой с катка — и наверняка нашел много общего. А потом, успокоенный и умиротворенный, уснул. Да так крепко, что проспал гораздо дольше обычного, если верить его рассказу.
Скорее всего, именно в этом и крылось то самое нечто, ускользающее из-под контроля и не поддающееся никаким расчетам или осмыслению. Исходя из этого стали вырисовываться дальнейшие действия.
Целомудренно обмотавшись простыней, хотя хотелось продефилировать перед всеми камерами полностью обнаженной, агент неспешно обошла дом, как бы примеряя на себя новое звание хозяйки такой роскоши, заглянула в два огромных холодильника на кухне, полюбовалась внутренностями некоторых шкафчиков с продуктами и напоследок с невинным интересом поверхностно осмотрела шкаф с постельным бельем. При этом устроила небольшое шоу со сменой одеяния, примеряя другие простыни в разных вариантах ношения. Шоу делалось не зря, она постаралась продемонстрировать все доставшиеся ей от природы качества: от длинных ног до небольшой, но аппетитно торчащей груди. Чуть изменив угол зеркальной двери, она проделала перед камерой массу поворотов головы, подняв руками волосы вверх и красуясь точеным изгибом шеи.
Затем сделала вид, что опомнилась, испуганно осмотрелась по сторонам и поспешила надеть на себя свою одежду. После этого долго стояла возле кровати, где этой ночью «потеряла невинность», и рассматривала подрагивающий в руке листок. Пусть наблюдатель впоследствии тщательно обдумает данную сценку.
Фломастер нашелся, как и ожидалось, в верхнем ящике тумбочки. Размашисто написанное предложение появилось чуть ниже списка, и вот уже тот лежит на подушке в виде вечного укора и напоминания о несправедливости. Светозаров хотел ее саму обвинить в непонятном уходе, так вот пусть теперь будет виновен он сам. Лучший вариант событий придумать было сложно.
Чуть позже автоматика плотно закрыла за ушедшей гостьей бронированную плиту, украшенную деревянными накладками. Как Александра ни пыталась при этом хлопнуть тяжеленной входной дверью — ничего не получилось: подобные устройства закрываются беззвучно.

Глава шестнадцатая
ПЕРЕКРЕСТОК

Когда про странную пещеру узнал шафик, то с перепоя вначале долго не мог сообразить, почему Бонзай Пятый пытается это дело взвалить на него. А поэтому сильно осерчал, выругался на взволнованных распорядителей и пригрозил страшным наказанием, если посмеют его еще раз ударить хоть единственным громким словом по опухшим мозгам. Опять завалился на подушку и потянул на себя одеяло.
От него вроде отстали, но спасительное забвение, так необходимое после трехдневного запоя, больше не приходило. Так и крутилось в голове словосочетание «хохочущий дым». Где-то он уже такое то ли слышал, то ли видел, и ворочающиеся в голове неспокойные мысли так и не дали вновь впасть в блаженный, оздоравливающий сон. Постепенно Динозавр разозлился на то, что нужные мысли разбегаются как тараканы, и попытался сконцентрироваться на решении поставленной задачи.
В результате разболелась голова. Пришлось принимать соответствующие меры. Потянулся к позолоченному шнуру и легонько дернул. Тотчас из смежной комнаты выскочила полуодетая девица и с надеждой стала разгоняться для прыжка в кровать. Но была встречена выставленной вперед ладонью и хриплым окриком:
— Нет! Стоять! Мне сейчас, голубушка, не до тебя. А вот от кваску аль пивка моему организму ой как пользительно будет…
— Один момент, господин шафик!
Через несколько минут она вместе с напарницей приволокла сразу два подноса не только с любыми видами опохмелочных напитков, но и с полным набором закусочек и сладких блюд для обильного завтрака.
— Ох! Ну зачем же столько?
— Так ведь обед уже скоро. Да и вообще, такому великолепному мужчине подкрепиться никогда не зазорно, — заулыбались девицы.
Дин вылакал огромный кубок ядреного кваса и словно заново на свет родился. Непроизвольно потянулся рукой за кусочком маринованного яблочка. Потом ухватил горячий, только что из печи, блинчик. Когда распробовал начинку из мяса и жареных грибов, недоуменно хмыкнул, указывая на дверь:
— Да у вас там никак сразу и блины жарят?
— Ну что вы, господин шафик, просто из кухни все время свежие подносят, а остывшие забирают.
— Молодцы, — друг короля съел еще один подобный шедевр кулинарного искусства и почувствовал, как урчание в успокоенном желудке стало уменьшаться. А посему позволил себе и несколько глотков пива, пожалуй, лучшего из местных сортов. Хотел было душевно отрыгнуть, но вспомнил о сидящих на уголках кровати девицах и скомандовал: — Пока отдохните, мне подумать надо. Понадобитесь — позову.
Оставшись один, продолжил неспешный завтрак и попутно отдался усиленным размышлениям. Сегодняшнее событие однозначно должно стать архиважным в его жизни, и, по логике вещей, следовало немедленно вылезать из кровати и мчаться в таинственную пещеру. Но какое-то странное чувство буквально заставляло вначале припомнить историю странного словосочетания, а только потом предпринимать соответствующие действия.
Именно поэтому Торговец стал усиленно и дотошно припоминать все перипетии своего уникального дара, а также все те странности, которые за долгие годы повстречались у него на пути. И нашел нужный момент в своих воспоминаниях. Дело происходило на четвертом году его хаотичных и порой весьма рискованных путешествий. Именно в одно из своих проникновений через створ между мирами он обратил внимание на уходящую перпендикулярно в сторону тропинку из красных камней. До этого никогда прежде он не находил в безвременье никаких материальных объектов, даже звука или дуновения ветерка там не существовало. Только серая непроглядная субстанция, которую следовало преодолевать вторым по счету шагом.
А тут — целая тропа! Как было не застыть с поднятой ногой, а потом решительно не водрузить ее на красный камень. Твердь под ногами не оказалась стабильной и слегка покачивалась, подрагивала, но и простиралась всего лишь метров на десять. Потом она упиралась в каменный осколок, какие обычно рисуют в древних русских сказках, когда герою-богатырю предстоит нелегкий выбор. На плоском срезе тоже оказались надписи, причем весьма многочисленные, но вот советов куда отправиться и подсказок, что где найдешь, на камне не было. Вместо этого там были выплавлены различные пословицы да пожелания. Причем некоторые из них отличались полным абсурдом. Например такое:
«Не влюбляйся к старости — козлом станешь. Лучше просто пользуйся свалившимся на тебя случаем». Или: «Прежде чем выгнать жену из дому — награди ее по-царски». Интересно, кто бы мог следовать такому идиотскому совету? Коль выгонять, так только с музыкой. Тем более странно звучало следующее предложение: «Всякая дева, что телом тебе отдалась, — женой твоей почитается». Тогда еще Дмитрий повеселился над последним: получается, что каждую шлюшку после расставания царицей надо делать, а это не просто накладно — невозможно!
Было на камне выплавлено и несколько непонятных словосочетаний, предназначенных, скорее всего, туповатому деревенскому кузнецу: «Грянет гром — хватайся за наковальню». «Брызнет сталь — обратись дымом». «Потеряешь зрение — доверься детям».
И вот как раз среди этих совсем непонятных предложений и было одно наущение:
«Бойся зеленого перекрестка из-за дыма хохочущего».
Тогда Торговец немало подивился затерянному в безвременье осколку человеческой глупости. Ко всему прочему, он больше никогда этой тропы не видел. Хотя в тот самый створ проходил потом неоднократно. Со временем сей удивительный факт поистерся в архивах сознания до минимальной тусклости красок, да и слова в памяти особо не задержались. Зато сейчас мозговая атака принесла свои плоды. Впервые одно из наущений имело какое-то отношение к действительности. Осталось только выяснить, каким именно боком оно теперь вылезет.
Начав одеваться, шафик вновь вызвал расторопных девиц:
— Где те достойные мужи, что пытались будить меня?
— Ушли, но один сидит, дожидается, пока проснуться соизволите.
— Уже соизволил, зовите!
Мужик оказался мастером, первым помощником прораба, и чуть ли не с порога обрадованно зачастил словами, подробно пересказав то, что и так накрепко засело в мозгу. Шафика интересовало другое:
— Что там сейчас творится?
— Провал огородили деревянным забором, прораб выставил часовых и никого даже близко не подпускают. Хотя добровольцев вниз спуститься да удаль свою молодецкую показать уже, почитай, две сотни набралось.
— Правильно сделали, — направляясь к двери, одобрил Дин. — Потому как мне кажется, там и двадцать сотен не справятся.
— Может, его величество разбудить?
— А пробовали?
— Конечно. Но он к вам отправил. Сказал, что вы и сами разберетесь.
— Ну, значит, и нечего королю отдых портить. Вон он как победу праздновать замучился.
Мастер попытался забежать вперед и посмотреть в глаза шафика, уж не издевается ли тот над своим другом. Но потом передумал и просто дипломатично поддакнул:
— Тяжесть короны может любу голову сломить.
Прибыв на место, Торговец не заметил вышеупомянутых сотен, хотя праздных обывателей шаталось предостаточно. Именно на них и указал подскочившему прорабу в первую очередь:
— Что за люди?
— Из весей и хуторов подтянулись, как мастера, так и подмастерья. Пронеслась у них там новость, что король Вельгу перестраивать собрался, вот они и подались на заработки. Но мне пока их определить некуда.
— Отлично! Сколько ни придет — все равно мало будет. Часть поставьте на возведение кругового забора вокруг башни, а остальных отправляйте к восточному крылу королевского замка. Я чуть позже подойду и определю фронт работ: будут разбирать строение.
Ответственный строитель так и присел от неожиданности:
— Как — разбирать?! Где же его величество жить-то будет? Да и приказа он такого не отдавал…
— Когда же ему, болезному, приказы такие отдавать, когда он еле дышит от усталости, — чуть ли не обиделся за своего друга шафик. — Вот выспится как следует, и не сомневайся, обязательно отдаст. А пока мы с ним новый проект согласуем да границы строительства на месте определим, он вот тут со мной, в одном из этих особняков поживет. Чай, не бедные у него друзья, уж какую-никакую лежанку выделят.
— Да уж… — поневоле согласился прораб. Тем временем они дошли до огороженного забором провала, вошли внутрь, и тут же последовали объяснения: — Это то самое место, где мы изначально начали колодец бить. Еще до праздников на пять метров углубились, а сегодня ударными темпами молотобойцы еще три метра породы прошли. Вот тогда все вниз и рухнуло. Как только ни одного насмерть не пришибло, до сих пор понять не могу. Хотя трое сильно покалечены, но врачи обещают, что жить будут.
Задумчиво глядя на уходящие вниз веревочные лестницы, шафик спросил:
— И какой глубины удалось достичь?
— До запланированной вами одного метра не хватило. От точки проломленного свода до пола пещеры — девять метров, я при выемке раненых промерил.
— К зеленому дыму никто не подходил?
— Сами не осмелились, а потом и я запретил.
— Ладно, тогда спускаемся. Посмотрим, кто там осмеливается хохотать без разрешения законного короля Бонзая Пятого.
Ступив на засыпанное обломками руды дно, оба стали первым делом осматривать свод, справедливо опасаясь отходить от дыры в сторону. Света, который давали зеленоватые отблески роящегося в тоннелях дыма, хватало. Хотя неприятные звуки, напоминающие озлобленный хохот, время от времени заставляли тело покрываться мурашками страха, Дин решил пока не обращать на это внимания — и приступил к замерам. Благо остальной свод выглядел довольно прочным и без трещин. Словно спекшаяся масса в виде крышки была слеплена гораздо позже самой пещеры. Или вообще емкость была выдолблена изнутри.
Диаметр почти идеального круга составлял двадцать метров. Створы тоннелей находились строго друг напротив друга, действительно напоминая перекресток. По прикидкам прораба, вся ось смещалась от направления на север по часовой стрелке на пятнадцать — двадцать градусов. Рукотворных стен пещера не имела, зато весь пол был выложен треугольными каменными плитами. Отделаны были и створы самих тоннелей. Сколотые на клин камни создавали свод, который резко устремлялся вниз. Виднелись сквозь дым и первые ступени, на которых почти сплошным ковром пробивалась зеленоватая поросль в виде мха.
Ближе чем на два метра к тоннелю даже Дин подойти не решился из-за сразу усиливающегося «хохота». Причем утробные звуки равномерно усиливались сразу во всех четырех клубах зеленого дыма. Туда лезть совершенно не хотелось, да и предупредительная надпись, прочитанная когда-то в безвременье, добавляла благоразумия.
Но самое главное Динозавр усмотрел сразу, как только оказался внизу: четыре дуги стыков между мирами упирались спаренными концами в каждый из тоннелей, оставляя посредине пещеры вогнутое со всех сторон вовнутрь квадратное пространство. Такое тоже никогда прежде видеть не доводилось. Хотя именно это место и было выбрано изначально для строительства башни из-за находящейся на поверхности дуги створа, но там она одна-одинешенька и ничем не отличалась от тысяч ей подобных, кроме сочности и приятной глазу величины. А что тогда означают эти соединенные концами дуги в пещере?
Но, как ни размышляй, а пробовать все равно придется. Конечно, входить в тоннели Торговец пока не собирался, но опробовать идентичность створов между мирами был просто обязан. Для чистоты эксперимента он отправил прораба на поверхность и настоятельно посоветовал не заглядывать в провал и вообще находиться за ограждениями. Мало ли какие аномалии тут возможны, начнется сотрясение грунта — вот и свернется человек в яму. И так уж инвалидов потом придется своими методами на ноги ставить.
Оставшись один, шафик попытался проникнуть в ближайший стык. И был удивлен, когда просто перешагнул хорошо видимую его особым зрением дугу. Последующие попытки тоже не принесли ни малейшего успеха. Хоть в центре, хоть ближе к окончаниям дуговых искривлений между мирами. Как исследователь ни старался, с какой стороны ни входил — результат равнялся нулю: попасть из пещеры в иную систему координат не получалось. Следовало отбросить стратегию первого штурма и благоразумно выбрать тактику постепенных исследований. Но не прекращать же по этой причине начавшееся строительство!
Пришлось во второй раз пригласить вниз прораба и приступить к планировке будущих подземелий:
— Значит, так, смотрите и запоминайте. Весь свод пещеры надо кардинально усилить. Для этого проложите расширенное основание фундамента по периметру стен. Затем арочным способом сведете стены к центру купола. По центральной оси можете укрепить колонной. Сама пещера при этом уменьшится, но это не так важно. Следите за тем, чтобы, когда будут удлинять за счет фундамента и стен тоннели вовнутрь, никто из строителей даже не касался зеленого дыма. Предупредите дополнительно: это смертельно. От места пролома до пола соорудите широкую винтовую лестницу. Желательно удобную, чтобы и его величеству не стыдно было спускаться сюда в случае надобности. Ну а когда вся пещера будет укреплена, смело продолжайте наверху строительство запланированной башни.
— А если зелень потом заполнит вашу башню полностью?
— Постараюсь решить эту проблему в самое ближайшее время.
— Вдруг она начнет проникать вовнутрь пещеры? — никак не мог утаить свои справедливые опасения прораб. — Буквально в ближайшие часы?
— Тогда сразу же прекращайте все работы на этом участке и выводите людей наружу. И не вздумайте пустить сюда хоть кого-нибудь до моего возвращения.
После утряски некоторых деталей с главным строителем Дин прямиком отправился в госпиталь. Особыми магическими способностями лекаря он не обладал, но по мере возможности облегчить участь покалеченных проходчиков постарался. Самым тяжелым он вколол обезболивающее, которое давало успокоение на несколько суток. Остальным раздал по упаковке таблеток противовоспалительного свойства, а напоследок составил для себя список: чего и сколько надо захватить для пострадавших из цивилизованного мира. Все-таки он чувствовал особенную вину: несчастье произошло на строительстве его будущего форпоста, уже широко разрекламированной в народе Башни шафика.
Когда Дин уходил из госпиталя, все его провожали улыбками. Уже только само посещение знаменитого кудесника улучшило состояние пострадавших. Все знали его не только как спасителя королевства, но и как рубаху-парня, не гнушающегося выпить из одного кубка с простым человеком.
Возле королевской опочивальни прислуга металась с подносами и кувшинами, из чего стало понятно, что и самодержец изволил проснуться. Глядя на его распухшую физиономию, шафик не удержался от смеха, восклицая:
— Хорошо быть королем!
Бонзай с придыханием оторвался от кубка с каким-то явно целебным напитком и укорил товарища:
— Ай-яй-яй! И не стыдно над больным другом издеваться? Сам небось только глаза продрал…
— Да нет, твое величество, я уже часа три как по твоей земле топаю. Весь в делах и заботах, аки пчелка.
— Кто это тебя разбудить осмелился? — удивился король, усиленно почесывая висок и припоминая. — Вроде и меня кто-то пытался толкать…
— Да вот, по твоему монаршему указу и разбудили. Забот мне прибавили преизрядно… Да и тебе вставать пора! Народ под дворцом собрался — твоего слова ожидает.
— Э-э-э… И по какому поводу слово молвить надобно?
— Ну как же, они дворец разбирать будут, да вот сон твой прервать не решаются. Выйди, благослови подданных на доброе дело.
— Ох! Да куда ты так спешишь вечно? — запаниковал Бонзай, сползая с кровати и начиная интенсивно одеваться. — Ты думаешь, это так просто — родной дом разобрать по кирпичику? Да здесь только тайников всяких столько, что и батюшка покойный не припомнил бы! Каждый камешек проверять надобно.
— Вот именно! Так что советую воспользоваться срочно услугами своих подданных, которые тебя любят и ничего из найденного не утаят и не повредят. Хуже будет, когда люд из чужих земель нахлынет: какие только проходимцы не затешутся в ряды мастеров и подмастерьев.
— Тоже верно… Но где я жить-то буду, пока новый дворец не построим?
— Как-нибудь договоримся, — покладисто заверил Дин. — Аль ты позабыл, что мне четыре поместья дарованы в центре Вельги?
— Так ведь сам и даровал! — ехидно напомнил молодой самодержец.
— Человек я благодарный: со скидкой тебе сдам одну из комнат. Можешь сегодня и выбрать.
— Благодетель ты мой! — направляясь к выходу, возопил Бонзай. — Что бы я без тебя делал… Кстати, а где обещанные тобой варианты проектов? Хотелось бы, так сказать, окинуть взглядом образцы обещанного великолепия.
— Хм… Помнится, мы уже держали в руках несколько чертежей и эскизов, — стал усиленно припоминать Торговец. — Точно! Я тебя еще и с архитектором собирался познакомить! Может, он даже согласится перебраться сюда и лично заняться твоими новостройками. Между прочим, легендарная, всемирно известная личность. Помнишь?
Уже перед самым выходом из дворца король резко остановился и признался:
— А как же! Конечно, не помню. Разве с таким, как ты, что-то в голове останется? Ха! Ведь учила меня мама: Бон, дружи только с примерными мальчиками.
— Ага! У нас тоже существует подобное выражение: «Алкоголики нам не друзья, а… родные братья!»
Оба товарища от души рассмеялись, после чего Бонзай попросил:
— Так что ты мне, брат, посоветуешь сказать народу?
— Предупреди, что во внутренностях твоего династического дворца припрятано много ценного. Ну и пообещай, что за усердие и честность будешь поощрять со всей своей легендарной щедростью, а за утаивание найденного — казнить со всей наследственной беспощадностью. Всех, кто будет участвовать в разборке дворца, желательно разместить на время в одном месте — хотя бы в пустующих поместьях. Ну, это мы уже с прорабом утрясем. А потом и я пару слов добавлю. Так сказать, в свете сегодняшних утренних событий.
Так и сделали. Бонзай Пятый выступил с короткой речью, подводящей итоги славных побед и новых исторических союзов. Потом ярко обрисовал ближайшее будущее как Вельги со всем королевством Ягонов, так и перспективы роста каждого честного, патриотически настроенного подданного. Напоследок пообещал, предупредил и благословил. Как и советовал Торговец.
Народ радостными криками выразил ликование и полную поддержку всем славным начинаниям своего любимого короля. И уже собрался расходиться, когда шафик поднял руку, требуя внимания. Не стоит и говорить, что все с почтением замерли и с уважением выслушали каждое слово:
— Славные мастера! Уважаемые труженики Ягонов! В этот день произошло еще одно событие, которое может вознести королевство Ягонов к небывалому величию. И я уверен, что строители этого дворца оставили нам, своим потомкам, не одно упоминание, как обращаться с чудом, найденным сегодняшним утром. Поэтому и прошу, и требую: будьте особенно осторожны, если отыщете что-то странное, непонятное. Бережно относитесь к каждой найденной книге или манускрипту, особенно остерегайтесь запечатанных шкатулок. В них могут находиться смертельно ядовитые вещества или послания, запечатанные опасными защитными заклинаниями. Также присматривайтесь ко всем камням и откладывайте в отдельное место все те, на которых увидите выгравированные надписи, рисунки или непонятные знаки. Наверняка и такие археологические находки нам будут очень полезны.
Шафик сделал короткую паузу, припоминая, чего еще не сказал:
— Еще одно: следите, чтобы никто из посторонних по объекту не бродил — могут что-то и умыкнуть под шумок.
Сами понимаете: как защищать родное королевство, так некому было, вся шушера сбежала, а вот как вы богатеть начнете, так желающие поживиться вашим добром быстро подтянутся. Так что вы уж теперь посматривайте, не плошайте…
Ответные выкрики о полной поддержке такого мнения слились в единый одобрительный гул. А потом народ стали распределять по фронту работ.

Глава семнадцатая
ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ

Дмитрий Светозаров и в самом деле, сбежав из собственного дома, с головой окунулся в работу. Его неожиданному появлению с утра в комитете благотворительного фонда нисколько не удивились: этот человек, знаменитый своей неуемной энергией, всегда появлялся неожиданно, зато и с невероятной пользой для дела. Однозначно, появлению председателя обрадовались и постарались как можно скорее подсунуть ему самые головоломные и ответственные вопросы, требующие немедленного решения.
В итоге на мобильный Александры Торговец позвонил только после обеда. Трубку она в течение нескольких дозвонов так и не взяла. Тогда он позвонил на свой домашний телефон, который в данном случае был запрограммирован на ответ через систему безопасности виллы. Автомат доложил четко: в доме нет ни единой живой души и все системы функционируют без замечаний.
Сразу возникли спокойные мысли и убеждение, что все утрясется без тяжелых слезных сцен и длинных телефонных разговоров. Девушка первой сделала шаг к разрыву, а настоящие мужчины подобного не прощают.
«С моей стороны для ее счастья сделано все: хозяйкой всего дома — объявил, пользоваться любой вещью и отдавать приказы доставке — разрешил, всеми ласковыми, страстными словами и эпитетами — наградил. Ну а раз она сбежала как нашкодившая кошка, то я имею право о ней вообще не вспоминать. Подумать только, скромнице и неумехе предоставили такую возможность выбиться из низов, одарили такими возвышенными и горячими чувствами, а она поспешно сбегает, втаптывая в грязь самое высокое и святое. М-да! Слаба девочка оказалась, слаба… И хорошо, что она эту слабину сразу проявила, не стала затягивать с собственным разоблачением. Отчаянно спрыгнула на первом и единственном полустанке. Вероятно, и додуматься не смогла, что поезд скорый, всемирного значения. Ради такой букашки новую остановку делать не станет. — Дмитрий неспешно ехал на своем импозантном автомобиле домой. Он довольно улыбнулся, удачно сравнив себя любимого со скорым поездом между мирами. — Впереди меня ждут музыка и праздник жизни… Ну а чтобы не радоваться на нем в одиночестве, сегодня вечером приглашу знатную компанию. Пожалуй, можно будет сделать исключение и позвонить сразу нескольким наиболее обворожительным красоткам. Думаю, они вполне споются, и данный квартет станет мне достойной наградой за длительное монашеское существование во время непредвиденного интимного поста. Да! А когда немного спущу пар, можно будет и этого Бонке пригласить. Парень он отличный и на красоток падкий, думаю, недавнюю неприветливость с моей стороны быстро забудет. Ага! Особенно после того, как я выстрою девочек обнаженными прямо в окне, выходящем на его дом и приглашу быть главным рефери на сугубо внутреннем конкурсе красоты. От такого предложения даже мертвые не отказываются… Ха-ха!»
Припарковав машину возле дома, Светозаров еще некоторое время вальяжно заглядывал в багажник, затем с некоторым недоумением заглянул под капот, удивляясь, что там могут увидеть механики. Напоследок и задние сиденья почистил рукой, стряхивая мелкие пылинки и несуществующие крошки. Уж очень ему хотелось как бы случайно встретиться со своим соседом. Но тот как назло из дому не появлялся, а позвонить ему в дверь на трезвую голову решимости не хватило.
Ну откуда было знать Торговцу, что совсем недавно шеф Александры лично позвонил агенту Королюхову и категорически запретил подавать даже признаки жизни. Девушке удалось не просто донести до Павла Павловича всю суть сложившейся ситуации, но и доказать, что найденный листок с женскими именами и телефонами — верный рычаг для усмирения объекта. Она пообещала, что Динозавр обязательно станет раскаиваться и позвонит первым, пытаясь помириться. К сожалению, она не учла невероятную решительность Светозарова и его умение моментально отыскать адекватную замену любой жизненной потере. Может, он и сам не желал именно оргии, но подспудное желание чего-то разухабистого у него имелось, и он мог прямо на ходу, еще не доехав до своей виллы, собрать интересующий его квартет. В таком случае вся операция Александры разбилась бы вдребезги.
Как бы там ни было, в данный момент Борюсик поглядывал на копошащегося у машины соседа и от злости грыз кулаки. Он догадывался, что на этот раз Торговец сам ищет повод для встречи, но строгий и ясный приказ начальства не давал права даже шелохнуть ту самую шторку, которая сейчас мешала как никогда.
Дмитрий, так и не заметив у Бориса Бонке никакого движения, справедливо рассудил, что еще очень рано и будет гораздо весомее пригласить любителя коньяков и женщин на нечто более конкретное. Так кстати вспомнив о горячительных напитках, хозяин намечающейся оргии решил провести ревизию своих запасов и заблаговременно заказать в службе доставки не только очередное пополнение для своего бара, но и нечто такое, чем не стыдно удивить и признанного коллекционера. Поэтому он поспешил в дом, подхватил домашний телефон и, уже разговаривая с поставщиками, стал осматривать зеркальное пристанище для бутылок в углу салона. Не прекращая разговор, прошел в малый, как он его называл, «бархатный» салон и там беззаботно раздвинул двойные тяжеленные шторы. Как правило, в этом месте было наиболее удобно проводить интимные пирушки: пяток мягких диванов разной величины, дорогие ковры и шкуры животных и прочая вспомогательная мягкая мебель. Глядя в окно, он с досадой покривился, так и не заметив господина Бонке, и неспешно вернулся к бутылкам и разговору по телефону. Продиктовав заказ, Динозавр не преминул поинтересоваться теми дорогими новинками, которые имелись в доставке. На том конце «провода» оказался истинный профессионал: пять минут подряд он прямо-таки соловьем заливался, нахваливая тот десяток сортов бренди, который у него имелся для самых капризных, избалованных роскошью заказчиков. Машинально ему поддакивая, и задавая короткие уточняющие вопросы, Дмитрию вдруг решил глянуть, что творится в спальне. Даже мысль мелькнула вроде досадного утверждения-восклицания:
«Наверняка постель за собой не заправила!»
Незаметно Дмитрий себя подспудно настраивал против Александры. Желая иметь как можно больше веских поводов для того, что и так уже случилось. Хотя неразглаженное одеяло никто и не осмелится назвать веской причиной. Не только женщины подыскивают оправдание своим неблаговидным поступкам, мужчины тоже подвержены этой слабости. Иначе будет невозможен компромисс с совестью. И вся последующая жизнь окажется отравленной напрасными сожалениями и бессмысленными исправлениями в том мире, которого все равно уже не вернуть.
На пороге спальни Дмитрий замер. Все так и осталось раскиданным после бурной ночи. Но что-то непонятное вдруг навалилось на сознание, что-то томно отозвалось в его мужском естестве, и странная душевная горечь испортила восторженное ожидание предстоящей оргии. Еще не осознавая, что с ним происходит, хозяин дома, словно робот, шагнул к тому углу, где лежала скомканная простыня-подтверждение со следами недавней потери девственности. И вдруг его взгляд сфокусировался на подушке. Хорошо знакомый лист со списком имен смотрелся на ней словно посланник из другого мира: чужой и неестественный. В самом низу женской рукой неровно было приписано: «Конкурировать с ними не собираюсь!»
Несколько минут Светозаров пытался осознать, что вокруг него изменилось. Вроде бы все оставалось на своих местах, трагедий ни в одном из миров тоже не произошло, но вот внутри его однозначно что-то умерло. А может, и не умерло, а, наоборот, стало оживать? Пытаясь разобраться в этом вопросе, Дмитрий с запозданием сообразил, что менеджер по продажам уже давно кричит в трубку, пытаясь докричаться до ценного клиента и переживая, не случилось ли чего. Буркнув в ответ, чтобы привозили только заказанное ранее, растерянный Торговец выключил телефон, присел на кровать, так и не спуская взгляда с обличающей во всех грехах строчки.
«Что же это получается? Выходит, это не она сама ушла, а я ее бессовестно и грубо выгнал? Хотя почему грубо? Почему бессовестно? Мало ли что у меня тут есть компрометирующего в этом плане! Я ведь и святым перед ней не прикидывался. Какой бы дурой она ни была, но понимает, что за таким, как я, женщины табунами бегают и штабелями подкладываются. Да и вообще, какое она имела право рыться тут в моих вещах и разгребать мусор? Чего это я так с ней расслабился и решил, что эта серенькая мышка честный и порядочный человек? Ха! Ну-ка посмотрим, посмотрим, что она тут вытворяла в мое отсутствие! Конечно, если она что-то украла, преследовать с полицией я не стану, пусть себе радуется. Но все-таки какой это будет удар по моему человеколюбию!»
Хозяин дома бросился в маленькую комнатку, которую он называл операторской и куда сходились все нити по обеспечению безопасности внушительного строения. При этом он тешил себя надеждой, что короткая любовная интрижка так и закончится банальной кражей, которая, в принципе, доставила бы ему моральное успокоение. Почему это именно так, думать было некогда, хлещущее через край возмущение требовало немедленного разоблачения мелочной воришки.
Привычные манипуляции со сбором заснятых «на движение» файлов в единый — и вот уже готовое изображение показывает во всех ракурсах недавнюю гостью. Несколько мониторов позволяли следить за объектом с невероятными подробностями, приближая нужный участок кадра, или замедляя весь просмотр.
Вот Александра лежит на постели. Видно, как она расстроена, разочарована и даже немножко обижена. Еще бы, наверняка раскатала губки на что-то большее… Вот она — в явных раздумьях о своем положении в этой жизни и той роли, которая ей может предстоять. Хорошо заметно, какая гамма чувств ветерком проносятся по ее личику, сколько сомнений заставляют гладенькую кожу лба покрываться складками.
«Ох! Как она пикантно перекатилась на животик и соблазнительно приоткрыла попку. — Незаметно для себя Светозаров поддался вожделению и теперь сглатывал подступившие слюнки. — Что она там делает? Ага! Просто лежит… И! Вот, черт! Да ведь она совершенно случайно наткнулась взглядом на злополучный листок. Лопух! Убирать в доме надо! Хотя… это ведь я накануне уронил! Ну что за напасть! Ничего, в принципе, страшного, но почему так тяжко на душе? Словно сам себе туда наплевал…»
Дальше действий стало намного больше. Скорее всего, поначалу Александра не до конца сообразила, что именно за список оказался в ее ручках, и решила прогуляться по дому. В письменных столах рыться она и не думала, по другим, подходящим для тайников местам даже глазками не стрельнула. А вот кухню оценила, чувствовалось, что та ей понравилась. Да и как могло быть иначе, если вся бабушкина квартирка по величине уступала этому светлому помещению, назначение которого было готовить, кормить и насыщать.
После этого гостья осмотрела второе место, которое больше всего и привлекает настоящих, чувственных женщин. Она отыскала шкаф с постельными принадлежностями и с чувством истинного гурмана рассматривала пододеяльники, простыни и наволочки. А потом началось самое интересное: Александра, пользуясь тем, что никого в доме нет, расслабилась и устроила салон примерки простыней на свое божественное тело. И настолько сексуальной получилась эта примерка, что только за этот ролик любые стриптиз-клубы отдали бы что угодно. Торговец осознал это только после того, как несколько раз просмотрел запись в повторе и почувствовал, что горло стало болеть от частого глотания обильной слюны. Ну а его мужское естество так и окаменело в полусложенном состоянии.
Пришлось встать с вращающегося кресла и сделать десяток разминочных движений, дабы кровь вернулась к нормальному обращению и ничего на теле не отмерло. Физическая деятельность так и не смогла окончательно стряхнуть с сознания ту пелену, под которой оно находилось. Потому что руки, совершенно не совещаясь с мозгами, прокрутили будоражащую запись еще с пяток раз. И только потом хозяин дома решил досмотреть весь фильм о пребывании Александры в его доме до конца.
Здесь эмоции кардинально поменялись полюсами, стали черными, грустными и пессимистическими. Словно пошли сцены чьей-то трагической смерти. Хорошо было заметно, с какой обидой рассматривает девушка список повторно, как трясутся у нее губы и руки, как она нервно пишет фломастером свое обвинение и приговор. Не укрылось от взгляда и то состояние, в котором Александра попыталась хлопнуть тяжеленной бронированной наружной дверью. Благо механизмы плавного движения сработали — и передняя стена не рухнула от сотрясения. Но и без этого получилась огромная жирная точка, которая своей мрачной тенью перекрыла все то светлое, приятное и таинственное, что произошло между Дмитрием и девушкой с катка. А тут еще совсем некстати вспомнилось, что и она круглая сирота. Наличие бабушки не слишком-то большая привилегия в плане семейного счастья.
«Ну вот, — еще больше расстроился Светозаров. — Только самобичевания мне и не хватало! Как же, сиротинушку обидел! А меня кто-нибудь жалел? Даже бабушка моя всегда в строгости воспитывала и не баловала…»
Действительно, после гибели родного сына, внучки и невестки бабушка никогда своей слабости не показала. И внуку крепко наказывала: «Я умру, и ты не должен об этом плакать! Потому что весь мир будет перед тобой и тебе самому придется этот мир покорять. Чем раньше ты это поймешь, тем тебе легче будет противостоять и горю, и опасностям!»
Говорила — словно в воду глядела. Остался ее внук один-одинешенек, но никогда ни перед кем не пасовал. Ни в этом мире, ни в других. Хотя, наверное, все свои умения и возможности отдал бы только за то, чтобы жить в нормальной семье и как можно дольше чувствовать возле себя материнскую заботу и отцовскую опеку.
Из тяжелых затянувшихся раздумий Торговца вырвал звонок от входной двери и последовавший через некоторое время механический голос домашнего коммуникатора:
— Привезли заказанные покупки. Что передать службе доставки?
— А… ну да. Сейчас я спущусь, пусть подождут. — Затем тяжело поднялся, взял телефон и на ходу набрал номер детективного агентства: — Алло, это говорит Дмитрий Светозаров. Собрали материал по моему заказу? Вот и отлично, можете отправить его с посыльным на мой адрес. Все остальные наблюдения, слежку и розыск данных прекратить, мне это больше не нужно. Прощайте!
Борис Королюхов, не покидающий своего наблюдательного поста, чуть не запрыгал от радости, когда увидел, как в дом к соседу из машины заносят ящики с выпивкой. Причем выпивкой очень дорогостоящей: ведь он и сам пользовался услугами той же фирмы. Но неожиданное прозрение к агенту пришло не от вида разгрузочных работ, а от того, что он тоже обладал огромной интуицией и умел складывать в уме не только два и два, но и любые пяти– и шестизначные цифры. Потому он сразу догадался, почему объект недавно пытался высмотреть своего соседа. Вон, для такого случая даже спиртное заказал. Значит, сегодня намечается знатная гулянка. И уж конечно, не с этой туповатой шлюхой, которая умеет притвориться девственницей. Наверняка Светозаров сейчас обзванивает самых лучших и элитных женщин.
Вот только этот дурацкий запрет…
Борис без промедления вышел на связь с Павлом Павловичем и со всем врожденным красноречием принялся обрисовывать ситуацию. Если бы Александра в тот момент находилась в офисе, наверняка упала бы в обморок от такой смены ситуации. Ведь она так надеялась на свою единственно верную строчку из нескольких слов!
Пересмотрел свою позицию и шеф конторы. После усиленного раздумья он признал выводы Королюхова верными и разрешил агенту в случае приезда на объект веселой соблазнительной компании соглашаться на любое предложение соседа. Вплоть до того, что в разгар шумной вечеринки и самому проявить инициативу, завалившись к Торговцу с несколькими своими красотками. При всей своей вере в Александру и ее несравненную интуицию Павел Павлович все-таки высоко оценивал и истинные мужские привязанности, которые не умирают даже под жестким ошейником, который властно держит самая соблазнительная, самая роковая женщина мира. Желание выплеснуть страсти и расслабиться в привычной атмосфере всегда живет даже в самом боязливом, прибитом жизнью подкаблучнике. Чего уж тогда говорить про Дмитрия Петровича Светозарова, который никогда ни в чем себе не отказывал и был окружен любовью самых разных женщин. Такого кобеля, как он, никакой интуицией или колдовскими приворотами к себе не привяжешь, и шансов на усиление блудливости остается всегда гораздо больше, чем шансов на превращение ловеласа в покорную и раболепную овечку.
Как итог: Каралюх получил плюсы как за своевременное наблюдение, так и за проявленную инициативу. Хотя для него было важно только одно: разрешение выйти на контакт. А там совсем немного останется и до скрытых целей, одна из которых — смешать с грязью эту наглую сексапильную выскочку. Опять заняв свою наблюдательную позицию, мнимый миллионер набирал с мобильника номер телефона одной из элитных красавиц, а сам злорадно и мстительно бормотал:
— И не только с грязью! Смешать с кровью — получится гораздо интереснее… Но для начала проведем сегодняшнюю ночь на зависть другим!
Как ни странно, завистников не нашлось. По крайней мере, среди тех, кому больше всего и мечтал досадить господин Борис Бонке. Александра, когда утром пришла на работу и узнала все перипетии прошедшей ночи, просто весело, с невероятным облегчением рассмеялась. А Павел Павлович теперь вздрагивал от злости, прикидывая, за какие суммы расходов ему придется отчитываться перед высшим начальством. И уж никак не выглядел он банальным завистником, скорее немного растерянным наблюдателем.
О чем и не постеснялся сказать лучшему агенту во время утреннего обсуждения операции:
— Шурка, у меня в голове не укладываются такие резкие перемены настроения нашего объекта. Ведь, по всем аналитическим подсчетам, Каралюх прав: клиент собрался закрепить расставание с тобой чудесной вечеринкой. И вдруг… Ни единого человека к нему в гости не приехало, свет ни в одной из комнат так и не зажегся. Борюсик изгалялся как никогда: со своей стороны чуть окна нараспашку не открыл, показывая обнаженных и разгоряченных девиц во всей красе. Был, правда, момент, когда наши камеры зафиксировали в «бархатном» салоне смутное передвижение, но этим все и кончилось. Объект только поглазел на удалую оргию минут пять, а потом удалился во внутренние помещения. Кстати, шторы он так и не закрыл. Вот и пойми этих безрассудных бабников! Неужели на него так подействовало это короткое, в несколько слов предложение?
— Не только, Пыл Пылыч, не только. Девушка со вздохом посмотрела на свою сумочку, помня, что сигарет в ней больше нет. Этим утром они с «бабушкой» торжественно пообещали друг другу бросить курить. Во-первых, это мешало делу, ведь визит Дмитрия был возможен в любую минуту. А во-вторых, врачи давно запретили Катаржине курить из-за крайне неудовлетворительного состояния сердечно-сосудистой системы. Так что поводы были серьезные. Однако курить-то все равно хотелось. Вредные привычки за один день не искореняются.
Кажется, шеф догадался о ломке у своего агента — и несколько грубовато поторопил:
— Не маленькая уже, давно пора соску бросать. Или забыла, что обязана свое тело холить и лелеять, ибо оно принадлежит государству? Давай, ближе к делу!
— Так вот… Если бы я сразу убежала в истерике, со слезами, мой жест отчаяния не слишком бы его расстроил. Наверняка насмотрелся на истеричек. В противовес этому я вначале подогрела его воспоминания созерцанием моего… — тут красавица не удержалась от ехидства, — вернее, принадлежащего государству манящего тельца и только потом сыграла озарение и вселенскую печаль. Так что объект, скорее всего, именно потому и отменил намеченную вечеринку. Не до того ему было: боролся с муками совести.
— Почему же тогда не позвонил тебе еще с вечера?
— Этот вопрос и меня больше всего беспокоит, — призналась Александра. — Похоже, он умеет давить свои чувства силой воли не хуже асфальтного катка. И это очень, очень для меня плохо. Практически в эти самые часы решается будущее наших отношений. Если он с утра, на свежую голову, не решится мне позвонить и оправдаться, значит, все, между нами все кончено и останется только одна надежда — на Каралюха.
— Почему ты сама ему не позвонишь?
— Нельзя. Честное слово, нельзя. Для такого шага нужен какой-то особенный повод, некое экстраординарное событие, которое якобы ввело меня в невменяемое состояние. То есть я должна ему позвонить в глубоком трансе, на чисто подсознательном всплеске. И он должен на него среагировать только в нужном нам направлении.
Павел Павлович неопределенно покрутил перед собой ладонью:
— Может, давай тебе устроим нечто эдакое? Например, катастрофу?
Некоторое время висело молчание, Александра усиленно думала над предложением шефа. При всей привлекательности такого хода оставалась и масса сомнений:
— Еще раз повторю, следует беспокоиться о нужной нам реакции в нужном направлении. И потом: было бы очень нежелательно быть покалеченной. Это не даст возможности сразу оттянуться в сексе и обречет нас на развод в будущем. Да и сотрясение мозга имитировать — дело ненадежное: мне ведь просто необходимо в первую неделю после переезда к нему привязать его к себе намертво. А с больной головой это будет очень подозрительно.
— Ну да, — кивнул шеф. — Или будет напоминать секс с обездушенным предметом. Но что в таком случае ты думаешь предпринимать?
— Давайте думать вместе! — предложила девушка, усилием воли заставляя себя не поворачивать голову в сторону сумочки. — Ну и самое главное — будем надеяться на его звонок. Думаю, что кофе в офисном автомате нам для этого дела хватит…
К сожалению, до трех часов дня придумать ничего толкового не удалось. И объект звонком не обрадовал. Мало того, он вообще из своей виллы не показывался. Довольно слабым утешением служило и то, что слежка за девушкой и Катаржиной была снята еще вчера. А ранним утром именно курьер детективного агентства доставил небольшой пакет, как все поняли, с собранной информацией. Если предположить, что Торговец уже проверил полученные данные и нашел-таки некую нестыковку в легенде, то можно было вообще сворачивать действия со всей операцией «Девушка с катка».
Как бы то ни было, перепившаяся кофе Александра ровно в три часа дня отправилась «домой», в ту самую маленькую, не видящую солнечного света квартирку, где ей предстояло ожидать дальнейших действий Дмитрия, придумывать следующие ходы и ждать резюме начальства. Кажется, ее план и в самом деле потерпел полный крах. Одно только радовало: что средств на это ушло до смешного мало, и никто впоследствии не станет укорять за баснословные расходы. Когда она уходила из офиса, Павел Павлович и главный аналитик конторы Казик Теодорович нервно переговаривались с Борисом Королюховым. Шла тотальная и тщательная стыковка имеющихся данных, по которой мнимому миллионеру навешивались очередные, еще более многочисленные рекомендации. Не считаясь с немыслимыми расходами, шеф, скорее всего, утвердился в мысли сделать основную ставку на обаятельного блудливого соседа-весельчака. И если объект только начнет открывать наружную дверь своей виллы, Каралюху надлежало отбрасывать телефон в сторону и вступать в игру.
Этой ночью Дмитрий Светозаров практически не спал. Вначале его мучили мысли как о своей неприкаянной жизни, так и о событиях последних дней. Потом сквозь отменную звукоизоляцию стали пробиваться звуки вакханалии, творящейся у Бориса Бонке. Бессонница, и без того мучительная, настолько обострилась, что пришлось вставать и искать снотворное. Заодно он спустился вниз, прошелся в малый салон и оттуда довольно долго наблюдал занимательные картинки проходящей оргии. Кажется, на этот раз соседушка превзошел самого себя: сразу четыре женщины обворожительной внешности чего только не вытворяли в хорошо просматриваемом помещении. Оставалось лишь удивляться той страсти и любвеобильности, с которой господин Бонке успевал обслужить сразу четырех элитных самок в самых необычных позах. Глядя на любовные действа, Торговец мысленно поразился: «Вот это мачо! Да по сравнению с ним все испанцы скопом — стыдливые девственники. Ох! Что вытворяет! Ему бы крылья — он бы вообще метался между этими прелестницами, как демон… Или как дракон!»
Но в следующий момент почти обнаженный наблюдатель за чужим праздником удивился еще больше. Да что там удивился! Поразился новому ощущению — и впал от этого в шоковое состояние. Только поник головой на грудь и со страхом бормотал вслух одну и ту же фразу:
— Мама! Я стал импотентом!
Ни одна частичка его тела не реагировала на великолепный спектакль. Конечно, голова все понимала и свято была уверена, что лучшего эротического просмотра видеть еще не приходилось. И на шедеврах порнографии такое не увидишь, а тут все было вживую, что всегда придает добавочной твердости кое-какому месту. Тогда как в данный момент состояние организма напоминало примерно такое, которое возникает при просмотре журнала с новой мебелью. Да и то порой среди образцов кроватей встречаются такие модели…
Страх перед свалившейся невесть откуда импотенцией заставил вначале запаниковать. Потом пришла спасительная мысль, что виновато принятое снотворное, да и вообще следует вначале проверить себя на чем-то другом. Так сказать, абстрагироваться от действительности. Ноги сами понесли в операторскую комнату, пальцы проворно включили отрывок фильма, где обворожительная героиня занимается примеркой простыней и… И миф о действии снотворного рассыпался, как карточный домик под напором торнадо.
Но теперь в организме стали происходить другие превращения. После которых, если продолжить просмотр, останется только одно из двух: либо выпить целую горсть успокоительного средства, либо, так и не одеваясь, мчаться в гости к соседу. Тот, конечно, будет поражен необычайным вторжением, но ведь недаром он открыл окна своего салона в сторону дома Торговца…
Светозаров выбрал третий вариант. Немеющими от волевых усилий пальцами выключил «кино» и на непослушных ногах отправился в спальню. На кровати он долго боролся с собой — и заснул только под утро. Именно поэтому голос домашней охранной системы вызвал у него до невероятное раздражение. Надо же было курьеру детективного агентства примчаться в такую рань!
Но, как оказалось, день был в самом разгаре. Опять проспал до одиннадцати часов. Хотя в том и заключаются привилегии полностью свободного человека, чтобы бодрствовать или отдыхать именно тогда, когда этого хочешь. Но одно дело — когда хочется поваляться на кровати в блаженной лености и неге, и совсем другое — когда сразу понимаешь: после получения пакета о сне придется забыть. Само собой, на ближайшие часы. Настолько интересно вдруг стало просмотреть, что там накопали частные сыщики на эту мини-семейку.
Немного помог прийти в нормальное рабочее состояние дух противоречия:
«Ха! Чего это я так страстно рассматриваю эту посылочку? Насмотрелся порнухи и теперь жду второй серии? — Он твердой рукой положил пакет на стол в салоне и отправился готовить себе крепкий чай. — Решено: не открываю раньше двенадцати! Мужчина я, в конце концов, или тряпка?»
Во время завтрака Торговец включил телевизор и поверхностно просмотрел все существующие каналы, сосредотачиваясь на выемке из телеэфира самых важных сообщений. Как ни банально подавались земные новости средствами массовой информации, но иногда и среди них попадались настоящие перлы. Так что полностью игнорировать подобный источник информации не стоило. Другой вопрос, что сегодня слова дикторов и корреспондентов проскальзывали мимо сознания, но это легко списывалось на неактуальность обсуждаемых проблем и на полусонное состояние.
Чай взбодрил, но до двенадцати оставалось еще более четверти часа. Удивляясь такому медленному течению времени, Торговец почистил зубы, умылся и оделся во вполне деловой, подходящий для любого случая костюм. И только тогда, с чувством огромного удовлетворения собственной выдержкой, уселся в своей операторской комнате и вскрыл пакет с дисками и печатной информацией.
Агентство частного сыска не подвело и за короткое время успело накопать достаточно данных, чтобы подтвердить свою высокую репутацию. Материала оказалось довольно много, и за его просмотром прошло изрядное количество времени. Где-то в полчетвертого Светозаров почувствовал зверский голод и поспешно спустился на кухню. Взгромоздив на огромную тарелку всякой готовой всячины и несколько кусков хлеба, он уложил ее на поднос с напитками и отправился снова наверх. Но был остановлен раздавшимся с мобильного телефона звонком. Чуть не уронив свой обед на пол, он отставил поднос в сторону и с тягостным предчувствием рассмотрел имя звонящего человека: Александра. На какой-то момент мелькнула предательская мысль: вообще не ответь на звонок, но палец уже сам нажал на зеленую кнопку:
— Да, я слушаю.
На том конце порывисто всхлипнул трудно узнаваемый женский голос и, давя рвущиеся рыдания, произнес всего два слова:
— Бабушка умерла…

Глава восемнадцатая
ЗАГАДКИ

В тот же день, когда был найден Перекресток, шафик Дин пропал в неизвестном направлении на несколько дней. Вполне естественно, что у Бонзая и так дел хватало, но все равно он не сдержался от укоров, когда товарищ вновь появился в столичном поместье с внушительным рюкзаком:
— Ну и где тебя носило? Дворец почти разобран, пещера почти застроена, котлован почти закончен, а ты…
— Успел как раз вовремя! — воскликнуло Дмитрий, сбрасывая свой багаж прямо на край стола. — Наливай, а то совсем в горле пересохло.
Король с радостью наполнил кубки далийским, потому что понял: по крайней мере сегодня Торговец останется здесь. Когда освежились бодрящим вином, Дин не стал скрывать своих похождений и начал с того, как он долго и безрезультатно пытался отыскать всего один раз виденный в безвременье камень:
— Что я только не делал, но так этот обломок и не отыскал. Некоторую информацию по Перекрестку все-таки выкопал, но в совсем уж неожиданном месте. Но об этом — утром, когда пойдем с тобой на первое обследование хохочущего дыма. Этим вечером будем планировать: выделять места под строительство тех самых заводов, о которых я тебя предупреждал раньше. Видел во дворе, что твои советники уже собираются? Теперь приятные новости: я тебе привез несколько шикарнейших проектов для дворца династии Ягонов. — Он достал из рюкзака рулон скатанных листов ватмана и понес на соседний, совершенно пустой стол. — Мало того, я сумел убедить самого знаменитого архитектора всех миров, и он согласился годик поработать в Вельге. А там, глядишь, если ему понравится, и на дольше застрянет.
— Ты его тоже приволок? А у меня хватит денег ему на зарплату?
— Ха! Этот дедок обязательно оберет тебя до последнего гроша, но он того стоит. Однако подожди радоваться! Он согласился сюда приехать только при том условии, если ты без моей подсказки выберешь именно его рисунок. Здесь среди шестнадцати — два принадлежат его руке и гению. Выбирай!
Когда начали рассматривать рисунки, Бонзай Пятый потерял дар речи. Пыхтел, хмыкал, постанывал, иногда восклицал, когда до него доходили истинные пропорции или когда он различал фигурку человека, нарисованную для масштаба возле основания стены или колонны. Наконец он огорченно замотал головой и опять запричитал:
— Ты хочешь вогнать мое королевство в такие долги, что и правнуки за них не расхлебаются.
Шафик неожиданно рассердился, хотя внутренне явно посмеивался:
— Все! Ты мне уже надоел! Ну сколько можно ныть, как жадный и капризный ребенок? Причем ребенок — выросший в семье ростовщика. Ведь ты — аристократ, первое лицо великого государства! Пусть кредиторы во всем мире скрипят зубами, но ты должен жить на широкую ногу.
— Не-е, так не пойдет, — испугался молодой монарх. — Выходит, если я аристократ, то меня и в долговую яму упечь нельзя? Несправедливо!
— Ладно, ладно, уже и шуток не понимаешь, справедливый ты наш. Но времени на уговоры нет. Просто поверь мне на слово: средства у тебя будут! Хватит на все. А теперь выбери как можно быстрей самое понравившееся тебе здание.
Бонзай тяжело вздохнул и ткнул пальцем в верхний лист ватмана:
— Чего тут выбирать, лучше этого я и представить не мог…
— Прекрасно, один вопрос решили. Второй решается автоматом: гениальный архитектор Гай Цыбало уже на твоем полном иждивении. Этого непревзойденного по таланту, но вреднющего в быту старикашку я тебе доставлю на днях. Он у вас быстро шороху наведет. Кстати, сразу, пока не забыл, даю дельный совет, как этого господина лучше всего успокоить: обязательно на ночь к нему подсылай резвую девицу для погашения излишней энергии, тогда днем он будет не так орать, подпрыгивать от гнева и брызгать слюной.
— Ты ведь говорил, что он дедок? Сколько же ему годков-то?
— Знаешь, Бон, если мы в его годы останемся такими шустрыми, больше ничего для счастья и не надо. Потому что Цыбало совсем недавно стукнуло восемьдесят два. Но еще три года назад от него рожали вполне здоровых детишек. Так что… Наливай!
Друзья выпили еще по чарочке за мужское долголетие — и перебрались в самую большую комнату особняка, где уже собрались ближайшие помощники и сподвижники молодого короля. Были среди них и давние друзья Бонзая, его коллеги по научной деятельности, проторчавшие с молодым королем в лабораториях не один год. Именно их кандидатуры планировались на должности руководителей намечающихся к возведению машиностроительных предприятий, гидростанций, сталеплавильных заводов и добывающих комплексов. Размах на годы, если не на десятилетия, но именно поэтому изначально многими секретными стройками должны были руководить преданные короне люди. По ходу и в суть дела вникнут. Ну а в дальнейшем автоматически станут курировать эти же производства.
Конечно, для первых месяцев (а то и лет) Торговец собирался приставить к каждому назначенному руководителю образованного и опытного практика-консультанта из других миров. Ибо специалистов, согласных заработать впечатляющие средства, имелось в индустриально развитых мирах предостаточно. Правда, требовали они за свою работу непомерные гонорары, но мало кто из них подозревал, что в большинстве случаев оплата для Торговца не представляла особой проблемы. Только и следовало, что перетащить порой из одного мира в другой несколько десятков обломков ничем не примечательной породы или парочку килограмм бесхозно валяющегося под ногами мусора. Ведь то, что у одних ценилось на вес алмазов, золота, бриллиантов — или что там еще ходит в качестве оплаты, — другим порой и даром не надо было. Это не говоря уже о ценных, редко встречающихся в некоторых мирах веществах, которые почитали за счастье просто подержать в руках. Например, отправляясь с Земли в мир Сжатого Пурпура, Дмитрию достаточно было взять только несколько десятков кругляшей от распиленного поперек черенка вишневого дерева.
Тамошний король скупал эти кругляши на корню и, оправив их в белое золото, раздавал в виде самых престижных наград своим подданным за заслуги перед государством. Кстати, самым мощным и экономически развитым в мире Сжатого Пурпура. А все почему? Да потому, что у них на всей планете не произрастало ни единого деревца: только папоротники, травы, гигантский хвощ и нечто вроде бамбука. Чтобы не рисковать жизнью, Торговец помалкивал о том, что существуют такие «кусочки» деревьев, которые не обнимет и десяток человек. Потому что с блаженством нюхающие древесину люди могли не осознать подобной новости — и затоптать рассказчика в порыве единого, неконтролируемого экстаза. А так: приволок кучку обрезков и сразу ты общепланетный герой, берущий в оплату все, что только заблагорассудится. От уникальных драгоценных камней до пылких ласк самых знаменитых красавиц. Но суть от этого не менялась, основополагающим оставалось одно: лишь Дмитрий Петрович Светозаров обладал желаемыми богатствами, которые для большинства казались обыкновенной деталью опостылевшего пейзажа. Ну и, что тоже важно, знал, как этими богатствами правильно распорядиться.
Историческое совещание закончилось далеко за полночь, но участники расходились взбодренные открывшимися перспективами. По всем выкладкам получалось, что уже через несколько лет Ягоны окажутся самым мощным королевством на планете и смогут противостоять любому противнику даже без непосредственной помощи шафика. Но еще больше приближенные монарха поражались тому, что в будущем они будут зарабатывать основные капиталы только на торговле и туризме. Причем Торговец будущую единую мировую систему экономических связей лишь наметил контурно, но и этого хватало, чтобы у многих закружилась голова. Ведь получалось, что не обязательно идти войной на соседей, чтобы те вскоре стали одной из провинций. Достаточно просто создать должную банковскую инфраструктуру и наладить бесперебойный обмен товарами.
Когда друзья остались вдвоем, они почувствовали сильный голод и устремились на кухню. Подымать на ноги слуг не стали, те и так валились с ног от усталости — после изнурительного переезда. Не шутка все-таки — вещи и мебель из целого дворца вынести и в других местах устроить.
Возле остывшей плиты соратники соорудили себе легкие бутерброды с мясом и овощами, и, неспешно утоляя голод, Бонзай высказал свое основное опасение:
— Слушай, Дин, а нам никто не помещает из твоих коллег?
— Насколько мне известно, таких уникумов, как я, не существует в природе, — похвастался Торговец. — Это при том, что в других мирах есть настолько сильные и жестокие колдуны, что даже я по здравом размышлении перестал туда наведываться. Там все пропитано такой магией, что порой дышать трудно. И это огромное счастье для всех разумных, что между мирами может перемещаться только один-единственный Торговец.
— Но если с тобой что-то случится, появится новый Торговец? — заинтересовался молодой монарх.
— Скажу честно: не имею ни малейшего понятия.
— Куда же тогда наши шафики подевались?
— Это и мне очень интересно. — Дин с некоторой задумчивость прожевал веточку петрушки и решил: — И ведь давно уже следовало на ваш юг податься, глянуть, что там… И почему именно там. Пожалуй, сделаю это даже раньше, чем начну осмотр Перекрестка. Все тут слишком взаимосвязано, и, прежде чем влезать здесь, надо разведать там.
— Можно, и я с тобой?
Торговец чуть кусок мяса из рук не выронил:
— А здесь кто будет командовать? Я ведь на несколько часов уйду. Да и опасно там может быть.
Бонзай пренебрежительно фыркнул:
— В твоих сюртуках?! Да еще и с пистолетами? Да и тут без меня пару часов обойдутся. — Неожиданно он сузил глаза от подозрительности: — Или ты сам хочешь на тамошних красавиц полюбоваться, а меня здесь на голодной пайке оставить?
— Кто бы говорил! Мне кажется, твои девицы и так все поголовно от тебя беременны…
— Неправда! Не все! — возмутился в свою очередь и король. — Там и твоя доля есть.
— Ладно, — ухмыльнулся Дин, — умные подданные тебе не помешают. Но возвращаюсь к вашим колдунам. Судя по тем мизерным данным, которые откопали в архиве, все ваши шафики вдруг ни с того ни с сего несколько сотен лет назад отправились на теплый континент. И с чего, спрашивается? Мало того что они и так особыми чудесами управлять не могли, так и других вместо себя не оставили. Почему? Неужели у вас нет людей со сверхъестественными способностями? — Товарищ как раз усиленно жевал и только отрицательно качнул головой. — Вот это и странно. Ведь новые дети рождаются, а шафиков нет. По большому счету — это плохо.
Король запил еду несколькими глотками кваса и только потом спросил:
— Почему? Насколько я понимаю, пользы от них никакой не будет.
— Это ты зря. Желательно, чтобы в твоем окружении было хотя бы несколько колдунов со средней силой. Тогда мне будет спокойнее. Вот жалко, что мы у соседей твоих поспрашивать не успели.
— Нет, у них тоже шафиков давно не стало.
— Тем более странно! — Дин заговорил с напором и воодушевлением: — Особенно в свете существующего здесь Перекрестка. Честно говоря, даже я, скорее всего, не могу оценить грандиозность этой находки. Те несколько фактов, которые мне удалось узнать, просто ставят меня в тупик и сильно пугают. Например, выяснилось, что зеленый хохочущий дым вытягивает все жизненные силы из любого магически одаренного существа. И дополняется это утверждение несколькими полностью абсурдными советами, над которыми нам и предстоит ломать головы в первом исследовании. Но этим займемся позже. Сейчас желательно найти опровержения или подтверждения той мысли, что местные шафики именно потому и сбежали на другой материк. Не от хорошей жизни. А всех, кто остался… Они попросту потеряли свои способности.
— Тем более мне с тобой интересно будет на юг прогуляться, — заявил Бонзай, отряхивая крошки со своего камзола. — Но почему ты вначале не хочешь туда просто заглянуть?
— Не получится. Мы и в Визенскую империю заглядывали на пределе моих возможностей. О противоположной стороне планеты и говорить не приходится. Поэтому — только целиком…
— Так чего мы ждем? Несколько часов сна нас все равно не спасут. Поэтому отправляемся немедленно, тем более что там сейчас день в разгаре. — Молодой монарх скептически хмыкнул от вытянувшегося лица друга: — Или ты думал, что мне строение нашей звездной системы незнакомо?
— Ну, если ты сейчас скажешь, что и читать умеешь… Сообразив, что товарищ просто шутит, Бонзай рассмеялся:
— Даже считать… До пяти!
Торговец основательно глотнул кваса, удовлетворенно погладил себя по животику и констатировал:
— Ладно, тогда отправляемся.
С собой они ничего из еды и питья брать не стали, рассудив, что за недолгое путешествие проголодаться не успеют. Вооружились (благо теперь и у Бонзая Пятого имелся личный пистолет), надели пуленепробиваемые камзолы и подались к котловану, вырытому для будущей башни. Ужесточать свои одежды пока не стали, и те свисали на них вполне неприметным, хоть и не совсем привычным одеянием. Да и поверх всего друзья накинули довольно простые с виду плащи, в которых могли сойти за обитателей любой эпохи средневековья.
Динозавр немного опасался, что самый удобный и широкий створ над зеленым Перекрестком окажется вне досягаемости, но возведенный каркас лесов для центральной опорной колонны уже был готов. Поэтому оставалось только взобраться по лесам и встать в центре большой деревянной площадки. Вследствие чего и последовал удовлетворенный комментарий:
— Отлично! Теперь мы с этого места можем вообще уходить без пыли, шума и молний. А твои подданные и ухом не поведут.
Молодой монарх, прежде чем надеть повязку на глаза и запрыгнуть другу на спину, наоборот, выказал недовольство:
— Вот это и плохо. Ни единого охранника не вижу, а вдруг какой дурак вопрется в пещеру, к этому хохочущему туману?
— Что ты разволновался? Я уже распорядился: с завтрашнего утра здесь будет стоять усиленная охрана. Ко всему прочему, ворота в город закрыты, посты на стенах бдят, а все дураки из Вельги давно сбежали. Да и по моим сведениям, зеленый дым только людей с магической составляющей высасывает. Дураки ему без надобности.
— А-а! Так вот почему ты меня собрался взять на исследование Перекрестка! — сделал свой тон обиженным Бонзай.
— Да уж… От тебя ничего не скроешь… Поехали!
Молодой монарх после этого перемещения без всяких напоминаний спрыгнул на грунт, снял повязку и, щурясь от яркого солнечного света, принялся спешно осматриваться, как бывалый путешественник по иным мирам. И сразу не удержался от восклицания:
— Ух ты! Впечатляет!
Открывшаяся перед ними панорама действительно на долгое время могла любого наблюдателя приковать к месту. Они стояли на небольшом скальном уступе, окруженном с трех сторон густым лесом. В четвертую сторону убегала широко раскинувшаяся долина, две трети которой занимал величественный город. Стоящие на возвышении замки и крепости, соединенные сплошными шеренгами домов, создавали внушительные и почти неприступные районы. Все это великолепие построек дополнительно было окружено крепостной стеной, которая между башнями редко где опускалась на высоту ниже двадцати пяти метров. Только в пределах прямой видимости было пятеро ворот в стене и упирающиеся в них дороги разной важности. Архитектурный стиль города напоминал мрачный гротеск с элементами итальянского барокко; вся эта несуразица наталкивала на мысль, что старые здания за века приукрасили башенками, шпилями, лепниной, статуями и прочими наружными украшениями.
Но больше всего бросалось в глаза неуместное возвышение в самом центре города, напоминающее миниатюрный вулкан. Хотя правильную крутую горку высотой метров в пятьсот трудно назвать миниатюрной, но смотрелась она словно созданная искусственно. И из пятиметрового жерла этого вулкана непрестанными потоками во все стороны низвергался зеленый дым. Причем дым не поднимался в небо, а так и катился по склонам до самого невидимого отсюда подножия, скрываясь за возвышающимися домами.
Продолжая рассматривать все новые и новые детали таинственного города, друзья стали переговариваться. Дин чуть ли ушами не шевелил при этом:
— Ты ничего не слышишь?
— Ну… — Бонзай нерешительно оглянулся на лес, — ветер в кронах шумит, стволы поскрипывают…
— Нет, я про дым: нечто похожее на урчание доносится… или рокот. Ладно, не напрягайся, — добавил он, заметив, как товарищ чуть ли не наизнанку выворачивается, пытаясь уловить звуки. — У меня ведь слух магией усилен.
— Так это, получается, самый крупный город?
— Сомневаюсь. Парочка подобных мне показалась по-масштабнее, но этот — в самом центре материка, тем более с вулканом. Странно только, что здесь так тепло.
— Так ведь материк находится гораздо дальше Южного полюса, — стал вещать Бонзай. — В другом полушарии, практически на противоположной стороне нашей планеты.
— Ага! Это я проморгал… Почему тогда у тебя во дворце ни одного глобуса нет?
— Народу это не надо, — пожал плечами самодержец Ягонов, — а я и так знаю. Дин, а мы подсматривать будем?
Торговец недоверчиво глянул в густые сумерки между деревьями:
— Ни в коем случае! Мало ли кто оттуда сейчас выползет. А приличную пещеру искать долго. Как мне кажется, люди здесь ничем от нас не отличаются, значит, осталось разобраться только с досмотром на воротах. А там, глядишь, и сами в город пройдем.
Друзья достали висящие у них под сюртуками на груди бинокли и принялись тщательно осматривать и проходящий у подножия возвышенности тракт, и сами ворота, в которые этот тракт упирался. При этом они по очереди оглядывались на лес и делились вслух своими наблюдениями.
— Ты только глянь, какие тут пестрые одеяния носят.
— Но и в плащах людишек полно, а таких тусклых и непритязательных — чуть ли не треть.
— Значит, местными бродягами легко можем притвориться. Теперь, что там у нас на воротах? Жалко, не знаем, берут ли тут мзду на входе.
— Берут… точно берут! Вон, ездовой стражнику что-то дал…
— Ага, и тот на свет рассматривает. Теперь точно: с каждой подводы налог берут.
— Нет, вон пустые так проехали…
— О! Внутри вижу еще троих стражников с алебардами. Страхуют своего командира?
— Похоже… Смотри, всадника остановили: на крупе лошади явно товар везет или продукты. Требуют плату?
— Нет… Кажется, отпустили, после короткого объяснения.
— Как бы то ни было, с пеших вообще ничего не требуют! Так проходят…
— Да нет, некоторые здороваются и переговариваются со стражниками.
— Поди, по сто раз на день в обе стороны мотаются… Ладно, — подвел итог шафик, — идем вниз вот по этому карнизу и постараемся на тракте хоть с кем-то разговориться. Только никаких прямых вопросов не задавай, не то сразу поймут, что ты чужак. Мы ведь даже названия этого города не знаем.
— А что они нам сделают? — легкомысленно отмахнулся король Ягонов, на что его друг отреагировал довольно строго:
— Ты эти шалости забудь! И если вдруг я скомандую «поехали!», из любой позиции и с любой стороны прыгай мне на плечи и поджимай ноги. И никакой самодеятельности со своим кинжалом или с пистолетом. Усвоил?
— Ох, ты какой примерный стал! — не оборачиваясь, укорил Бонзай. — А сам по пьяной лавочке такое вытворяешь, что… Что приятно вспомнить!
— Так то по пьяни и в полностью безопасных мирах, — нравоучительно наставлял шафик своего венценосного товарища.
Вскоре они оказались возле тракта. Делая вид, что справляли в кустах нужду, выбрали наименее людный промежуток и тоже присоединились к движению. При этом Дин изображал сильную хромоту и каждый раз просительно поглядывал на обгоняющие их повозки. Но добрый их десяток так и промчался мимо. Что бросилось в глаза, так это наличие на ободках колес некоего подобия утолщенной резины, которая заметно уменьшала тряску и производимый телегами шум. Наконец один возница сжалился и придержал лошадей:
— Ты чего, болезный, еле двигаешься?
— Да вот, ногу сильно подвернул, а мой товарищ уж и устал меня волочь. Вроде не много осталось…
— Вот именно, не много: почитай, за этой рощицей Бормот и откроется.
— Может, подкинешь? — обаятельно улыбаясь, попросил Торговец. — Ведь пустой едешь.
— А у вас акстрыг есть?
Глаза возницы как-то странно заблестели. На этот скользкий вопрос отвечать следовало очень осторожно: нечто неведомое, именуемое «акстрыг», могло оказаться чем угодно. От мелкой монетки или проездного документа — до профессионального статуса или потомственного титула. Поэтому лицо Дмитрия сразу же приобрело выражение вселенской скорби, и он чуть ли не со слезами выдавил из себя:
— Увы… А разве может кто-нибудь без этого прожить?
— М-да! — Возница разочарованно почесал себя за ухом, а глаза стали похожи на две перегоревшие лампочки. В этом абсурдном обмене репликами он, видимо, понял главное, вот только оставалось догадаться, что именно. — Ладно, все равно садитесь, чего уж там… — И, как только телега тронулась, со вздохом признался: — А так хотелось хоть чуток пожевать.
Друзья между собой многозначительно переглянулись: Бормот — скорей всего, и есть название приближающегося города. А вот судя по смене настроения их благодетеля, нечто жевательное ему бы очень хотелось сейчас выманить у путников любыми средствами. То ли голоден, то ли испытывает к этому средству нездоровую тягу. Теперь следовало задать несколько наводящих вопросов, но возница и сам воспрянул духом — видимо, близость жилища придала ему сил — и вновь стал словоохотливым. Причем с первого вопроса, сразу же ошарашил пассажиров своей проницательностью:
— Вижу, вы не из наших краев. А откуда?
— С побережья…
— Да, далековато вы забрались! И по каким таким делам в Бормот?
— От нашего каравана отстали, вот, теперь догоняем, — с большей скоростью заговорил Динозавр, пытаясь перехватить инициативу в свои руки: — У нас про ваши цены только и разговору. Как вы тут вообще поживаете?
— Да разве это жизнь?! — Возница в сердцах щелкнул кнутом над крупом лошадей, и те ускорили шаг. — Совсем житья не стало в последние месяцы с этими реформами и новыми налогами. А все на нас сказывается! Знаете, сколько у нас уже вчера акстрыг стоил на оптовом рынке?
— Сколько?
— Тридцать восемь! — Заметив, как повредивший ногу пассажир с ужасом раскрыл рот, возница злорадно продолжил: — К вам просто еще новые цены не дошли. Небось до сих пор покупаете не дороже тридцати?
Дмитрий, словно честный ребенок, замотал головой и возразил:
— Нет! Двадцать девять!
— Ха! Счастливые! Вам на берегу еще только предстоит пояса затягивать. А у нас тут шафики совсем с народом считаться перестали. Того и гляди вообще надумают зеленый корень только в розницу продавать. Ты себе представляешь?
— Кошмар… — прошипел испуганно Торговец, хотя и понятия не имел, какая разница между оптовой и розничной торговлей. Но вот цвет корня вызывал некоторые ассоциации, поэтому он жалобно промямлил: — Как же мы без акстрыга?..
— Вот и у нас народ по этому поводу волнуется. — Возница осознал, что слегка перегнул палку в устрашении грядущими катаклизмами с жевательным корнем, и его тон стал добрым и доверительным: — Да не бледней ты так, может, и переживем как-то неурожай. Да и шафики ведь не звери, понимают, как нам тяжко. Поговаривают, что корень из собственных храмовых запасов в ближайший месяц на рынок подбрасывать будут. А ведь еще есть хранилища императора, затем Корневая башня. На крайний случай могут запустить желающих в заброшенные шахты — по словам вольных собирателей, там одичалого зеленого корня видимо-невидимо. А ведь он еще полезней.
— Так ведь опасно… — полуутвердительно спросил пассажир.
— Ха! Еще как опасно. Но вот если тебя без акстрыга недельку подержать, то ты и сам в ту шахту с голыми руками полезешь. А?
— Не знаю…
— Полезешь! Хотя вижу, что такой беды ты еще не пробовал. Уж поверь мне, как-то четыре дня в тю… — он коротко запнулся, — короче, без корня остался. Так на четвертый день готов был стенку грызть. Хорошо, что на пятый у меня уже акстрыг не переводился. Но лучше себя не испытывать.
— А кони у тебя славные, — похвалил Дин возницу, и тот с гордостью принялся расписывать достоинства своих животных.
Тогда как для его пассажиров сейчас стало наиболее важным проехать спокойно через приближающиеся ворота. Да и про наркотическое средство у них уже сложилось впечатление. Оставалось только его увидеть и купить, чтобы не выделяться из общей толпы страждущих.
По поводу проезда все их опасения оказались напрасными: пяток стражников только взглянули на пустую телегу, проверяя, нет ли каких товаров. Когда телега проезжала под зубьями внушительной решетки, откуда-то сверху донеслось два звонких удара по наковальне. Немного странно было заподозрить наличие кузницы в головной башне, но головы гости города все-таки задрали, удивляясь неуместному звуку. Затем вновь стали осматриваться — и им показалось, что никто из окружающих не обратил ни малейшего внимания на удары. Что ж, пассажиры тоже постарались головы вверх больше не поднимать, зато более детально рассмотреть начавшиеся улицы и возвышающиеся до четырех и пяти этажей дома. Разговорившийся благодетель спохватился только на третьем перекрестке:
— Чего же вы молчите? Мы ведь основную улицу, Купеческую, с постоялыми дворами проехали. Вам куда надо?
— Да наши товарищи нас в любом месте отыщут, на целую неделю прибыли. Так что на эту ночь где угодно остановиться можем. Конечно, если не дорого.
— Тогда вон в ту улицу заворачивайте. Там сразу увидите огромный желудь над входом в трактир. Там и цены сносные, и шума в несколько раз меньше, чем на Купеческой.
— Комната на ночь сколько будет стоить?
— Пятнадцать на двоих. А чего ты кривишься? — хохотнул возница. — Здесь тебе не побережье, а столица. Привыкай! Но, родимые!
Телега довольно ровно, почти без грохота пошла по булыжной мостовой и вскоре скрылась в проеме дальней улицы. Горожане сновали по улицам и площадям, их было довольно много… Словом, жизнь в городе на первый взгляд не слишком отличалась от жизни в других городах этого мира — если бы не странный, довлеющий над всем и вся звук. Здесь он был слышен уже совершенно отчетливо и напоминал смесь приглушенного рокота толпы с шумом речного потока, волокущего по дну русла булыжники.
— Словно бормотание, — прошептал почему-то Бонзай.
— Потому столицу и назвали Бормот, — фыркнул Дин. — Могли бы уже для полного счастья Обормотом назвать, все веселей. Ладно, двигаем к тому желудю. Или мне кажется, или он и в самом деле настоящий?
Король Ягонов оказался в этом отношении заядлым скептиком:
— Подделка! Если бы в природе существовали такие дубы, материки бы давно провалились в океан.
Внутри трактира оказалось на удивление тихо и чисто. Видимо, время основных посетителей еще не пришло, и только несколько престарелых горожан проводили время за кружкой пива и неспешной беседой. Комната тоже нашлась свободная и по стабильной цене в пятнадцать монет. По вполне понятным причинам гости даже приблизительно не знали, что представляют собой используемые здесь монеты, поэтому шафик доверительно наклонился к хозяину после осмотра комнаты:
— К сожалению, мы поиздержались в дороге, и нам надо поменять более крупные деньги…
Казалось, что хозяин трактира если не лучший их друг, то уж обязательно ближайший родственник. Обрадовавшись, словно это ему делают огромное одолжение, он с апломбом честнейшего человека стал заверять:
— Ну что вы, господа! Я вам вполне доверяю и готов ждать хоть до завтра, пока вы не разменяете деньги у менялы. Кстати, в конце нашей улицы есть денежное заведение братьев Лобос, они принимают монеты со всего мира.
— Спасибо, мы туда и подадимся, — очень вежливо ответил шафик. — Но сейчас с дороги мы бы хотели немного прилечь, устали слишком.
— Конечно, конечно! Может, вам прямо сюда прислать что-нибудь из кухни для обеда?
— Не стоит беспокоиться. Мы часик подремлем, потом спустимся в общий зал и уже там закажем самое лучшее.
— Тогда не смею беспокоить, — засуетился хозяин, задом выходя из двери и с усердием закрывая дверь, которая открывалась вовнутрь комнаты.
Друзья быстро осмотрели предоставленное помещение и остались довольны: ставни закрывались изнутри, а внушительного веса комод они тихонечко переставили к самой двери. Затем к комоду поставили два стула и уселись лицами в противоположном направлении.
— Не забывай, что нельзя сильно подаваться вперед, — строго напомнил шафик королю Ягонов. — И следи за сигналом моего пальца.
Дождавшись утвердительного кивка, он вошел в транс, а через десять минут Бонзай Пятый услышал немного тревожный шепот:
— Наклоняйся не спеша…
Но только молодой монарх стал присматриваться сквозь непонятную пелену на нечто серое и ворочающееся, как сразу ощутил у себя на груди резкие давления пальцем. Подался назад — и сразу оказался в барахтающемся и вопящем клубке тел. Как ни странно, комод был на месте, зато обоих гостей крутили по рукам и ногам веревками около десятка сильных воинов в ярких и желтых одеждах. Как сразу стало понятно по многочисленным щелям в потолке, засада находилась наверху. Любое сопротивление казалось бессмысленным. Даже Торговец не то чтобы шагнуть в безвременье, но и вообще коснуться ногами пола не сумел, настолько быстро оказался в горизонтальном положении спеленатый, словно египетская мумия.
Вскоре неспешно отодвинули комод, и в сопровождении угодливо кланяющегося хозяина в комнатку попыталось втиснуться еще несколько чинов более крупного пошиба. Они с одобрительным хмыканьем осмотрели пленников, и самый важный чин позволил себе уточнить:
— Ничего им не повредили?
— Никак нет! Все косточки целы! — с бравадой ответил командир группы захвата.
— Ну тогда несите их прямо к гроту.
В следующий момент бравые молодцы подхватили на руки спеленатых мужчин и резво поволокли из трактира. Бонзай только и успел рассмотреть, что товарищ ему ободряюще подмигнул, но и от этого стало гораздо легче на душе. Раз шафик Дин не унывает, значит, еще не все потеряно.

Глава девятнадцатая
СТРАСТЬ И СЛЕЗЫ

Масштаб произошедшей трагедии Дмитрий осознал сразу. И проникся состраданием настолько, что у него из головы вылетели все его прежние размышления об Александре и все попытки разрыва. Потому что он прекрасно помнил свое состояние, когда умерла его бабушка, самый близкий, единственный родной человек. Молнией пронеслось воспоминание о том, как ему в тот момент не хватало истинной дружеской поддержки и участия. Именно поэтому все его последующие действия были направлены на сохранение хрупкой психики круглой сироты от последствий такого безжалостного удара судьбы.
Разум еще только подбирал первые слова утешения, а ноги уже несли к входной двери и дальше, прямо к автомобилю:
— Так, Саша! Ты меня слышишь?
— Да…
— Тебе немедленно надо мобилизоваться и сделать все от тебя зависящее для проводов Катаржины в последний путь. Первым делом тебе следует позвонить в «скорую помощь». Ты это сделала?
— Нет… — Девушка отвечала с большими паузами из-за рыданий. — Я пришла с работы… а она лежит… вся ледяная… на полу…
— Значит, сейчас немедленно набираешь телефон службы помощи и говоришь о сути дела. Все равно должны приехать эксперты и дать заключение о смерти. Делай это сразу, я подожду!
— Но… я ведь звоню тебе…
— У вас есть домашний телефон, звони с него! Мобильный не отключай.
В автомобиле Светозаров переключил телефон на внутреннюю систему салона и теперь гнал на максимально возможной скорости, прислушиваясь попутно к производимым Александрой действиям. Та, все с теми же всхлипываниями и плачем дозвонилась куда надо, более или менее доходчиво описала суть своего несчастья, затем назвала адрес и все данные, как свои, так и усопшей Катаржины. Когда она положила трубку домашнего телефона, опять управление перехватил руки Дмитрий:
— Теперь: что ты знаешь о последней воле своей бабушки? Ну, чего молчишь? Ведь наверняка она тебе не раз говорила, где и как хочет быть похоронена?
— Нет, не говорила…
— Тогда отправляйся к ее бумагам и тщательно пересмотри все ее записи.
— Что? — Шуру подобное требование немного возмутило, но это было уже лучше, чем непрерывные рыдания. — Как я могу посметь рыться в ее вещах?
— Ты теперь единственная наследница! Поэтому все письма и бумаги ты просто обязана пересмотреть и тщательно сохранить для своих будущих внуков. Значит, в самом срочном порядке займись вычиткой наследства Катаржины. Или ты хочешь, чтобы чужие люди безжалостно сожгли память о родном для тебя человеке в мусоросборнике?
— Нет! Я не позволю!
— Вот это правильно! Наверняка бабушка оставила пожелания о своих похоронах в письменном виде. Раз вслух об этом не говорила. Ну, нашла?
— Что тут искать, все ее личные вещи хранятся вот в этом столике…
— Значит, поторопись! Еще до приезда служб городского морга ты должна выяснить, что завещала Катаржина. От этого будет зависеть многое в ее похоронах.
— Да, конечно… я уже смотрю. — Голос девушки потускнел, как цветок под ледяным ветром, но всхлипывания теперь раздавались гораздо реже.
— Мне осталось проехать совсем немного, держись! — подбадривал Светозаров. — Может, я еще и раньше всех успею!
Действительно, Торговец успел первым. Да и куда было торопиться комплексной бригаде из городской службы, если факт смерти однозначно подтвержден родственницей. Спасать никого не надо, реанимировать тоже, поэтому группа из пары полицейских, следователя, врача и психолога приехала с изрядным опозданием.
За это время Александра успела выплакаться на груди у Светозарова, и он переключил все ее внимание на осмотр оставшихся в наследство документов. Как и предполагалось, ничего ценного или особо заслуживающего внимания в ворохе бумаги не нашлось. Сотни фотографий, в большинстве пожухлые от времени, даже не были сложены в альбом. Пока Шура, утирая слезы, просматривала исписанные листы бумаги, Дмитрий принялся укладывать рассыпавшиеся фото в одну стопку, изредка присматриваясь к особо пожелтевшим, некоторые из которых относились к военному времени. Хотя попадались и новые, уже современные, цветные и отличного качества. Например, на одной из них была запечатлена Катаржина лет десять назад возле какого-то памятника. Рядом с ней стоял симпатичный мужчина лет пятидесяти, а на обороте стояла размашистая подпись карандашом на польском языке: «Моей обожаемой тетушке на память о нашем путешествии».
— Вот, нашла… — с непередаваемой грустью прошептала Александра дрожащими губами. Вначале прочитала сама несколько раз короткое послание потомкам, а потом передала Светозарову: — Читай.
На данном листке Катаржина сообщила, что еле оправилась от неожиданного помутнения в глазах и чуть не потеряла сознание. В связи с чем вспомнила, что никогда не оговаривала условий собственных похорон. А чтобы не расстраивать внучку, делает это в письменном виде и завещает: кремировать ее тело и захоронить урну с прахом на городком кладбище. Над длинной витиеватой подписью стояла дата полугодовалой давности.
— Она уже тогда чувствовала… — вновь стала всхлипывать Александра. — Если бы она… — чуть не проболталась о чрезмерном курении, — себя берегла! Ведь врачи предупреждали давно…
Вот тут как раз и группа городских служб прибыла. Началась присущая такому событию беготня в тесной квартирке: врач осматривал тело, следователь делал фотографии, проводил замеры, а полицейские пригласили парочку соседей быть понятыми и засвидетельствовать смерть. Тридцатилетняя женщина-психолог попыталась было проводить привычную для нее процедуру психотерапии, но ее довольно строго осадил Светозаров, сказав, что благодарит за содействие и просит больше на эту тему не беспокоиться, мол, они и сами справятся. Что явно задело профессиональную гордость психолога:
— А вы, собственно, кто такой и кем приходитесь девушке?
— Самым близким другом! — твердо ответил мужчина, а затем показал импозантно оформленное удостоверение председателя попечительского совета. Как ни странно, эта женщина была наслышана о знаменитом человеке, поэтому сразу изменила надменный тон на уважительный, деликатно извинилась и ушла.
Врач и следователь тоже в положенный срок закончили свою работу и констатировали причину смерти: инфаркт.
Затем приехал катафалк из морга, тело уложили в гроб и повезли в часовню при городском крематории. Там тоже пришлось провести массу времени, оформляя различные документы и подписывая сопроводительные бумажки. Попутно Дмитрий заказал кучу красивых венков и живых цветов, которыми украсили гроб, установленный в специальной часовенке для прощания с телом усопшей. Александра напоследок еще долго звонила по телефонам, после чего с грустью сообщила, что никто из малочисленных родственников приехать на погребение не сможет. Только высказали свои соболезнования и сочувствия. Так что смысла оттягивать кремацию не было, и ее назначили на завтрашнее утро.
Девушка после этого вполне решительно заявила, что хочет особо почтить память Катаржины и всю ночь провести в часовенке. И только с применением всего своего красноречия и умения убеждать Светозаров уговорил Сашу не предпринимать подобных действий. Потому что опасался не только за психику оставшейся круглой сиротой девушки, но и вполне резонно переживал за ее физическое здоровье. В часовне гуляли сырые сквозняки, а ночью здесь от простуды спасет только полный комбинезон десантника с шапкой-ушанкой.
Кажется, последнее утверждение убедило больше всего. Бедная сиротка и так уже дрожала от холода и переживаний, поэтому с печалью призналась:
— Шапки у меня нет…
И позволила заботливому кавалеру отвезти себя домой. Вполне естественным для обоих показался и тот факт, что поехали они не в маленькую, мрачную, пропитанную ощущением недавней смерти квартирку, а на виллу к Светозарову.
К тому времени мнимый миллионер уже был в курсе событий, творящихся вокруг этой сладкой парочки, и у него не оставалось сил сдерживать рвущуюся злобу. Пил коньяк, метался по дому и в сотый раз проклинал судьбу и эту дерзкую, наглую девку. Все свое невезение и тотальную неудачу он списывал только на коллегу по конторе. Ну и, вполне естественно, на тупого и недальновидного шефа-ублюдка. Постепенно на улице наступала ночь, и с той же неумолимостью становились все более мрачными мстительные мысли агента Королюхова. Отныне он все свое свободное время посвящал только составлению планов грядущего возмездия. Да и чем еще оставалось заниматься, если поступил четкий приказ затаиться на недельку, а еще лучше вообще сделать вид, что уехал куда-то в туман по своим неотложным делам. Любые траты тоже оказались под категорическим запретом.
Вот и сидел Борис Бонке, потягивая баснословно дорогой коньяк прямо из горлышка и в щелочку между шторами посматривая с ненавистью на полностью затемненный соседский дом.
В то время как Дмитрий Светозаров всеми силами пытался утешить и вернуть к какому-то подобию нормальной жизни свою подругу, Александра выглядела совершенно подавленной и полностью растерянной. Каждое совершенное ею действие происходило с утомляющим замедлением и частыми всхлипываниями. И это при том, что опекун и утешитель ей попался один из лучших в мире. А как любил говорить сам Торговец — попросту самый лучший во всех мирах.
Вначале он заставил Александру плотно поужинать. На сытый желудок любой человек уже не так ярко воспринимает происшедшие с ним трагедии. Средство немного подействовало: глаза девушки затуманились некоторой поволокой сонливости и уже не так слезились.
Затем хозяин виллы мягко, но настойчиво заставил сиротку присоединиться к мытью посуды и тщательной уборке кухни. Хорошо, что он в этот момент не слышал проносящихся в голове у Александры кровожадных мыслей: «Тоже мне, психолог фиговый! Трудотерапию устраивает! Да мне бы сейчас в тысячу раз легче стало на полосе препятствий. Пострелять до онемения в руках, а потом еще и хари нескольким козлам до крови расквасить! Вот тогда бы я точно успокоилась…»
Когда уборка была окончена, Светозаров повел Александру наверх. Но сразу завел не в спальню, а в большую ванную комнату с джакузи и с прекрасным душем Шарко, предложив выбрать то, что лучше подойдет для расслабления. А сам поспешил во вторую ванную комнату этого этажа, где принял интенсивный душ. После этого первым вернулся в спальню и с непонятным волнением улегся на кровать.
Во всей суматохе второй половины дня ни он, ни она еще ни словом не коснулись темы вчерашних событий. И вот теперь предстоял некий момент истины. Что сейчас произойдет? Как она отнесется к такому положению вещей и пожелает ли вообще войти в комнату, где была накануне лишена девственности? А если и войдет, то в каком настроении? Все-таки смерть единственного, самого последнего родственника может подкосить кого угодно. И вместо мира или отчужденных прохладных отношений между ними вполне может начаться война — вплоть до скандала. Ведь они не являются давними партнерами — ни мужем и женой, ни просто любовниками с совместным стажем, которых подобное сегодняшнему горе может примирить или даже сблизить. Отношения между ними были такими нестойкими и неопределенными, что еще с самого утра Светозаров был уверен в полном и бесповоротном разрыве.
И вот сейчас он лежит на своей огромной кровати и, с недоумением прислушиваясь к себе, понимает, что ждет Александру с непонятной страстью и вожделением. Сердце так и стучит, а уши совсем непроизвольно улавливают все звуки, доносящиеся из большой ванной комнаты. Даже некоторое раздражение появилось по поводу такого долгого купания: «Ну сколько можно себя струями насиловать? Дырки в ней промоют!» Потом раздражение сменилось обеспокоенностью: «Может, ей нужна помощь?» Шум воды стих. После чего пришел щемящий страх, что вдруг Саша пройдет мимо этой спальни сразу и начнет выискивать себе место для ночлега в других комнатах.
Не прошла. Правда, когда приблизилась к кровати, кутаясь в большой не по размеру махровый халат, то сначала замерла, рассматривая лицо неподвижно лежащего мужчины. Долго раздумывала над своим следующим поступком и неожиданно спросила:
— Ты не будешь меня обижать?
Дмитрию хотелось пожать плечами и переспросить: «Разве я тебя когда-то обижал?» — но он не стал в такой момент устраивать подобные разбирательства, а ответил просто и коротко:
— Нет.
После чего девушка сбросила халат, скользнула к нему под одеяло и доверчиво прижалась всем телом. Вполне естественно, что такое движение, совмещенное с соприкосновением рук и ног, моментально ввело мужчину в состояние наивысшего возбуждения. Он даже дернулся всем телом, словно от удара током, но сумел сдержаться от немедленного и бурного проявления чувств. Кажется, девушка ощутила примерно то же самое, потому что попыталась медленно отстраниться. Да только рука Дмитрия уже плотно прижимала ее тело со спины.
Тогда девушка расслабилась, немного посопела, словно набираясь решимости, и заговорила:
— Как ты думаешь, мне сегодня можно заниматься с тобой «этим»?
— Не просто можно, а необходимо.
— Почему?
— Жизнь остается для живых, и все ее формы — естественный процесс. Конечно, пойти сегодня на дискотеку или всю ночь петь веселые песни — такое для психически нормальных людей неприемлемо. Но секс, будем называть вещи своими именами, должен помочь тебе вернуться к жизни, ощутить, что твое тело полно сил и энергии, и тем самым заставить продолжить ту эстафету поколений, которую нам навязывает эволюция человечества, все наши предки. Никто и никогда не имеет права прекращать хоть на мгновение естественный ход вещей в любом мире. А секс как раз и относится к области естественного, того, что дано нам природой и закреплено в инстинктах.
Александра долго лежала без единого движения, переваривая выданное ей откровение. И скорей всего, вынуждена была с ним согласиться. Но опять-таки умудрилась все перевернуть с ног на голову:
— Ты знаешь, Дим, я теперь очень буду бояться одиночества. Это будет для меня наибольшим ужасом. Это хорошо, что ты оказался рядом и я, почти ничего не соображая, позвонила именно тебе. Мне уже сейчас хорошо… Но если я вдруг вновь останусь одна, то…
Она замерла в нерешительности, а еле сдерживающий себя от страсти Дмитрий одними губами прошептал:
— Ты теперь никогда не будешь одна… Но был услышан:
— Все равно я боюсь. А ведь я еще ничего не умею делать как в жизни, так и в «этом»… ну, в сексе…
— Не боги горшки обжигают, — последовало горячее поощрение.
— Вот именно поэтому я и хочу, чтобы ты меня научил всему, что знаешь и умеешь сам. Можно тебя об этом попросить?
— Ну-у-у-у… — затянул Дмитрий скорее от неожиданности, чем от сомнения, но этого хватило, чтобы девушка вырвалась из его объятия, чуть отодвинулась и поднялась на локоть. Внимательно вглядываясь в глаза своего любовника, она напряженно спросила:
— Ты отказываешься?
— Ни в коем случае. Просто о таких вещах никто и никогда не договаривается. По ходу дела с нежностью и доверием помогают друг другу советами, подсказками и пожеланиями.
— Нет! На советы и подсказки уходят годы! — От внутренней решимости на переносице у девушки прорезалась глубокая складка: — А вдруг у меня не будет столько времени на учебу?
Светозаров блаженно улыбнулся:
— Ладно, будем учиться. Только все же лучше всего использовать для этого твой женский инстинкт. Поддавайся ему смело — и у тебя все получится естественно и прекрасно. Расслабься, доверься заложенным в твои гены миллионам лет эволюции.
— Так уж и миллионам…
— И спорить никогда не надо, если хочешь учиться как следует. Просто постарайся все сразу принимать на веру, в том числе и сроки развития человеческой особи. Я тебе много чего со временем докажу и покажу, если будешь хорошей ученицей.
Александра неумело, но со всей горячностью и девичьей непосредственностью опять прильнула к нему всем телом:
— Буду! Обязательно буду!
После этого процесс обучения пошел быстро и интенсивно. А часа через три Александра не смогла сдержаться от душащих ее криков восторга и удовольствия: по ее расширенным глазам и проходящим по всему телу конвульсиям Динозавр понял, что у его партнерши впервые в жизни наступил оргазм. Причем такой сильный и продолжительный, что и сам Дмитрий при всей своей опытности и умении не смог удержаться.
После этого они долго лежали, отходя от испытанных великолепных ощущений, и, когда показалось, что девушка уснула, она вдруг заговорила:
— Разве может быть подобное: моя бабушка умерла, а мне так хорошо, что чуть сознание не теряю… Почему?
— Скорее всего, виноват инстинкт самосохранения, — стал рассуждать Светозаров. — Я ведь тебе уже говорил, что чаще всего наши организмы действуют сами, надо им только не мешать. Бытует мнение, что при виде смерти близкого нам человека в сознании сразу срабатывает некий предохранитель, который зажимает наш стыд, неловкость и аннулирует перегибы целомудренного воспитания. Тогда человек становится раскрепощенным и даже бессознательно стремится к продолжению рода любыми средствами. Ав твоем случае генетическая память сразу воспротивилась той возможности, что кто-нибудь из твоих наследников будет потом жить, как ты, в полном одиночестве. Вот сама подумай и выбери, что лучше — умереть, как твоя Катаржина, или покинуть этот мир в твердой уверенности, что у любимой внучки есть большая семья. Дети, братья. Тети и дяди, которые помогут тебе в эту трудную минуту. Я не в том смысле, что «отряд не заметит потери бойца», а в том, что в большой семье и горе распределяется на всех равномерно. Поэтому и психика при этом остается крепкой, уравновешенной…
— А ты философ…
— Да какой из меня философ. Просто мои знания немного выходят за пределы общепринятых представлений, и я бессовестно этим пользуюсь. Кстати о родственниках… — Торговец напрягся, пытаясь уловить в своих рассуждениях очень важную мысль. Но в этот момент ненасытная Александра вновь решила продолжить свое сексуальное обучение:
— Читала, что на теле у каждого человека есть эротические зоны. А где они у тебя? Например, если я проведу пальцем вот здесь…
Ее ноготок, еле касаясь кожи, провел в районе вокруг его пупка, и Дмитрий моментально забыл обо всем на свете. Ученица ему попалась не просто талантливая, а гениальная, и приятно было осознавать, что немалая заслуга в этом принадлежит и самому учителю.
Парочка не покидала виллу четверо суток. Исключением стало посещение крематория и последующее печальное вложение урны в стену городского кладбища. Все остальное время влюбленные проводили в постели. И только на пятые сутки бесчисленные телефонные звонки все-таки утомили Динозавра, и он решил на несколько часов отлучиться по самым неотложным делам. Именно тогда они и заговорили впервые о делах, касающихся работы:
— Между прочим, совершенно забыл спросить, как отреагировали на твое горе у тебя в офисе? — поинтересовался Дмитрий, надевая один из лучших костюмов для предстоящей деловой встречи.
— Посочувствовали. Дали неделю отпуска за свой счет и посоветовали поторопиться с возвращением.
— Так много работы?
— Как раз наоборот: начинается сокращение и следует заранее подать нужные документы на социальное обеспечение. Так что вскоре я буду заниматься поиском нового места работы.
— Ладно, твоим местом среди безработных мы займемся позже. Гораздо важней, что ты сейчас свободна и не будешь искать поводов для того, чтобы от меня сбежать…
— Но если ты мне изменишь… — быстро вставила девушка, строго нахмурив бровки, — то я ничего не могу гарантировать.
— Может, тебя это и шокирует, — засмеялся Светозаров, доставая из шкафа зажим с галстуками и по очереди примеряя каждую полоску ткани к рубашке. — Но я тебе еще ни разу не изменил. Чем не может похвастаться ни одна другая женщина.
— Представляю, сколько их у тебя побывало в ученицах…
— Да, — утвердительно кивнул Дмитрий. — Были у меня женщины, но я с ними расставался по причине нашего полного несоответствия как в характерах, так и во взглядах.
— Ого, как ты умеешь красиво пудрить мозги витиеватыми фразами. Но я это уже поняла, проходила в наш первый вечер… — Она подошла ближе и довольно ловко выхватила галстук светлого оттенка. — Кажется, он смотрится лучше всех.
Действительно, когда пиджак был надет, сочетание галстука с рубашкой и костюмом оказалось идеальным. Оставалось только выразить свою благодарность:
— Ну видишь! Вкус у тебя есть, чувство прекрасного тоже, поэтому меня удивляет твоя зажатость и… — Дмитрий замялся, подбирая слова, — отсутствие стиля, что ли.
На что получил вполне резонный прямой ответ:
— Ты, наверное, забыл о моих с бабушкой весьма скромных доходах. Я даже и не пыталась никогда заходить в шикарные магазины или в дорогие парикмахерские, средства не позволяли.
— Теперь позволяют. — Он достал из бумажника кредитную карточку и положил на стол: — Можешь смело пользоваться. Конечно, не сегодня! Потому что я вернусь через два часа, а то и раньше. Но если в другие дни у тебя появится несколько свободных часов, можешь делать все, что тебе заблагорассудится.
Дни и ночи смешивались в единую реку времени. Отношения крепли, а бурные страсти, каким бы странным это ни выглядело в глазах Светозарова, ничуть не уменьшались. Если они и расставались на пару часов, когда Дмитрий отлучался из дома по делам, то потом встречались словно первый раз в жизни. Или словно после длительной, тяжко переносимой разлуки.
Мало того, в последнее время они стали играть в интимные игры в любом месте, где их настигали чувственные волны взаимной страсти. Благо мест таких в огромной вилле нашлось предостаточно. И им было хорошо. Всегда. Даже в полном молчании. Даже во сне.
Конечно, Светозаров частенько пытался разобраться в том, что происходит, и понять, почему он вдруг так привязался к девушке. Личную скорбь по бабушке он отбросил сразу, потому что знал Катаржину ничтожно мало. Соболезнование он и так проявил в полной мере и знал, что на большее не способен. Сравнения Александры с сестрой Леночкой давно испарились и выветрились из головы, как непонятный сон. Невероятное по скорости обучение большинству таинств секса Дмитрий приписывал исключительно своим заслугам. А вот именно тот дурман от сыплющихся на него ласк и удовольствий больше всего и требовал разгадки. Трудно было понять, почему ему так приятно и блаженно не только во всем теле, но и на душе. Что стало тому причиной?
Ведь были у него в жизни женщины и прекраснее, и опытнее, и сексом они занимались с гораздо большей страстью и пылкостью. Это если не вспоминать об их деньгах и их славе, что тоже весьма тешит мужское самолюбие. А тут — какая-то невзрачная серенькая мышка…
Естественно, в последнее время была масса возможностей, чтобы убедиться в незаурядности и истинной красоте доставшейся ему любовницы, но вот первое впечатление так и довлело в подсознании, не давая созреть пониманию: это и есть любовь, это и есть самая прекрасная женщина в мире. Ради которой любящий мужчина готов на все.
Окончательно все расставил на свои места один случай. В тот день, который считался десятым после смерти Катаржины, Торговец умчался по неотложным делам с самого утра. Хотя потом каждый час звонил своей ненаглядной и ласково требовал короткого отчета о ее жизни. Александра отвечала умильным сюсюканьем и капризным ворчанием, что ей без него скучно, и продолжала заниматься мелкими делами по дому.
Вернуться домой к обеду Динозавру так и не удалось, а потом вдруг выяснилось одно обстоятельство: ему неожиданно организовали давно ожидаемую встречу с одним из принцев немалого европейского государства. Тот с супругой собирался заехать в соседний город как раз ради разговора о сути давнишней договоренности. И два видных приятеля буквально атаковали Светозарова с радостным напором:
— Мы все организовали и обо всем договорились!
— Принц согласился провести ужин в узком кругу…
— Только он со своей супругой, и мы со своими!
— Для этого мы заказали лучший столик в ресторане отеля «Континенталь», где принц снял президентский номер.
— Да и выглядишь ты сегодня как по заказу: шикарный костюм!
— Только и осталось подобрать себе для сопровождения пристойную даму.
— Желательно не худшую, чем костюм.
— И не забудь, она должна помалкивать и вести себя только как кусочек красивого интерьера. Наши жены уже к этому приучены, а вот у тебя на прошлой встрече…
Председатель попечительского совета просительно поднял обе руки:
— Ладно, ладно, друзья! Хватит, наконец, о моем последнем конфузе. Хочу напомнить: никто не обиделся и было очень весело.
— Ну в этом только твоя заслуга!
— И на какое время назначен ужин?
— Ровно на восемь вечера.
Они договорились о заблаговременном прибытии на место и поспешили утрясти оставшиеся дела, а мысли Динозавра с самого начала разговора сновали словно бешеные:
«Кого? Кого взять?! Графиня — в горах. Моника — на своих показах моды в Париже. Вот незадача! И почему у меня нет жены? Вот их жены — ходят как дрессированные куклы и только улыбаются, когда надо. Стоп! А почему бы и нет? Ведь у меня есть Александра! Ох! — Он мысленно застонал, вспомнив почему-то свитер грубой вязки и бесшабашно торчащие в стороны косички: — И как она здесь будет выглядеть? М-да… Если бы хоть за несколько дней раньше, я бы ее приодел как следует. А в остальном, что ж — она может справиться с ролью не хуже, чем остальные. Вдобавок попрошу — и будет помалкивать. Сидела бы себе, и я бы был спокоен, что она рядом. А впрочем… Ведь вкус у нее отменный, да и сама обещала одеться приличнее. В крайнем случае, в лучшем магазине ее и так оденут как с иголочки. А значит… будь что будет! Решено!!! Так… вначале в гараж аренды лимузинов…»
Телефонный разговор с Александрой состоялся через несколько минут на самом высоком, деловом уровне:
— Александра, ты мне очень нужна.
— Ой? А что случилось?
— У нас на сегодня очень важная встреча и ужин с принцем.
— Уф! Я уже испугалась: голос у тебя такой напряженный, словно… в этой стране голод, а на ужин будут подавать меня.
— Сашенька, дорогая! Я рад, что ты шутишь, но умоляю тебя: проникнись ответственностью момента! Только что я вызвал к нам домой автомобиль по заказу, с минуты на минуту он подъедет. Ты садишься в него со всей поспешностью и распоряжаешься им до нашей встречи. Потому что я нахожусь на противоположном конце города, здесь еще несколько неотложных дел: как раз еле успеваю прямо в ресторан. Твоя задача: привести себя в самый шикарный вид, хотя и так лучше тебя никого нет, а потом наведаться в магазин верхней одежды. Водитель все знает: отвезет тебя в наилучший салон. Доверься модельерам, и они подберут самое стильное, подчеркивающее именно твою фигуру вечернее платье. Ты все поняла?
— Да, милый.
— Тогда поторапливайся!
— Хорошо! Но ты мне забыл кое-что сказать.
— Ах да, не забудь кредитную карточку!
— Она у меня и так уже в руке. Я жду другого…
— Извини, замотался… кхе-кхе! Я очень по тебе соскучился! Вот.
— Ну ладно, — не стала капризничать девушка. — Хоть какие-то чувства проявляешь…
— Э-э-э-э… — начал было Дмитрий, но его перебило искреннее сожаление:
— Ой! Мне ведь еще наверняка в парикмахерской станут укладку делать. Ах! И все остальное… Ладно, все! Прочие признания я истребую потом, сейчас у меня нет времени.
На том разговор и закончился. Оставшиеся до ужина часы прошли в круговерти дел, и удалось созвониться лишь коротко два раза. В первый раз Светозаров узнал, что его подруга послушалась совета водителя и сразу отправилась в такой салон, где не только продавали вечерние наряды для королев, но еще и приводили дам в надлежащий вид. Говорить долго Александра не могла, тем более что ей как раз проделывали весьма мешающие процедуры с ноготками. Лишь когда разговор прервался, звонящий кавалер пожалел, что не догадался настоять на самом дорогом и шикарном платье. Наверняка скромно жившая до сих пор девушка прозаически выберет простое и дешевое. Оставалось надеяться, что и подобные платья, купленные в этом салоне, не вызовут стыда перед принцем и приятелями.
Второй раз Александра ответила, уже садясь в лимузин. Сразу успокоив ее, что они успевают в «Континенталь» вовремя — пробок на дорогах в том направлении нет, — Дмитрий все-таки не выдержал и спросил:
— Как ты выглядишь?
— Как обычно! — последовал логичный ответ, из чего Торговец понял: видимо, скромность все-таки возобладала при выборе платья. Но к тому времени он и в самом деле так соскучился, что был согласен на любую внешность своей пассии. Поэтому пожелал удачного пути и тоже поспешил к машине.
Доехал он намного раньше нанятого лимузина и уже в ресторане присоединился к своим приятелям, которым по рангу надлежало дожидаться спускающегося к ужину принца, прохаживаясь возле накрытого столика. Приветливо поздоровался с женами друзей, которых хорошо знал, и все пятеро завели непринужденный разговор, хотя первый вопрос был:
— А кто тебе сегодня аккомпанирует?
— Моя девушка, довольно симпатичная.
— Из какого она рода? — деловито поинтересовался второй коллега. — Или дочь какого-то…
— Да нет, вполне обычная девушка, с никому не известной фамилией, — сразу расставил все точки над «i» Светозаров. Но после этого ясно увидел упрек в глазах приятелей. Мол, мог бы для такого случая и расстараться. А женщины так вообще потеряли всякий интерес к разговору и отошли чуть в сторону, делясь великосветскими сплетнями. Тогда первый приятель заговорщически прошептал:
— Твоя прошлая дама хоть выглядела великолепно, за что ей многое прощалось, но теперь придется тебе еще больше постараться поддерживать нужное настроение за столом.
— Не переживай, я справлюсь. Думаю, наш вопрос будет решен положительно: филиал нашего сообщества будет открыт и в…
Но в этот момент второй приятель, предварительно оглянувшись на увлекшуюся жену, толкнул обоих коллег под локти:
— М-м-м-м, — протянул он с чувством: — Дмитрий, лучше бы ты эту принцессу на сегодня пригласил.
Мужчины повернули головы к широкому входу. Да и не только они это сделали. Почти все присутствующие в ресторане кто с немым восторгом, а кто с нескрываемой завистью рассматривали высокую стройную блондинку с длинными, почти до пояса волосами, которая, словно всемирно известная модель, фланировала на высоченных каблуках в центр зала. Фиолетовое с черными вставками платье настолько подчеркивало своими блестками великолепную фигуру, что даже простым взглядом ощущалась немыслимая роскошь женского тела.
Теперь уже первый приятель зашептал в гипнотическом очаровании:
— Эта бестия — никакая не принцесса! Она — королева! И только Светозаров стал говорить с философским спокойствием:
— На всех королев не хватит…
А в следующий момент он встретился глазами с приближающейся женщиной. И только по ним узнал Александру. От нахлынувшего вдруг томного и щемящего чувства стало трудно дышать, а левая щека дернулась от никогда ранее не испытанного тика. Он ждал серенькую мышку, а к нему явилась императрица! Представить себе подобные изменения Торговец не смог бы и в райском сне. Ведь до этого он десять суток видел девушку только обнаженной или в облачении полотенец, любимых простыней и в окружении струй воды. А до этого — в несуразном свитере на катке, в деловом костюмчике офисного канцеляриста и в траурном платье. Перемены произошли разительные, не поддающиеся никакому осмыслению. Где-то на заднем плане сознания только и мелькнула мысль, что сегодня им очень повезло с умелой модельершей, которая заставила клиентку облачиться именно так, да еще и прикрепила к перекрашенным волосам длинную, роскошную гриву блондинки.
Теперь следовало немедленно взять себя в руки, подавить дрожание губ и всего тела, не допустить повторного появления нервного тика и удержать на месте отваливающуюся челюсть. Что и успел сделать Светозаров раньше всех. И когда довольная произведенным эффектом королева приблизилась к президентскому столику, председатель попечительского совета был готов к выполнению правил хорошего тона. Под изумленными взглядами всех присутствующих он сделал несколько шагов навстречу, нежно сжал поданную ему ладошку и прикоснулся к ней губами. И в тот самый момент впервые осознал, что это такое — настоящая любовь и чего ему до сих пор в жизни так не хватало.
Момент встречи слишком затягивался, и поэтому его вовремя перебил хорошо знакомый родной голос:
— Привет, дорогой! Я не опоздала?
— Ну что ты, сладкая! Твоей пунктуальности могут позавидовать короли. Разреши, я познакомлю тебя со своими друзьями и их прекрасными дамами.
Причем при последних двух словах Дмитрий виновато дернул бровями, словно заранее извиняясь перед своей любимой за то, что посмел в ее присутствии характеризовать других женщин подобным образом. Александра в ответ только улыбнулась уголком губы, обращенной к своему кавалеру, как бы намекая, что осознает правила хорошего тона и прощает высказанную ложь.
И, уже знакомясь с будущими сотрапезниками, девушка с громадным удовлетворением мысленно констатировала:
«Все! Теперь он мой навсегда! — а потом с каким-то веселым ужасом подумала: — Но и я теперь принадлежу только ему…»

Глава двадцатая
ВОТ ТАК ВЛИПЛИ!

Несли пленников недолго. Благо хоть глаза смысла прикрывать не было, а посему можно было рассматривать не только блестящие от пота и усердия физиономии носильщиков, но и проплывающие по сторонам стены домов. Окна, коньки крыш, даже цветы на подоконниках. И самое главное — торчащие почти из каждого окна любопытные физиономии.
Разумеется, отдельные фразы из людского гомона ухо время от времени выхватывало:
— Опять кого-то поймали…
— Никак не уймутся, всех приезжих проверками мучают.
— Да нет, сказали, что этих от самой стены «вели», наковальня два раза сработала.
— А-а! Тогда выходит, что и в самом деле поймали островных шпионов?
— Судя по участию императорских гвардейцев — самое оно!
— Ух ты! Значит, матка сегодня наестся свежего мяса.
Бормотание со стороны вулкана становилось все насыщеннее и колоритнее, из чего следовало, что пленников несут в самый центр города. Послышался лязг ворот, проплыла арка, затем лязг еще несколько раз повторялся, а арки сменились гулким коридором с закопченными сводами. Два спуска по широким лестницам, один пологий подъем по совсем мрачному тоннелю — и только после этого послышался скрип несмазанных петель, на которых раздвинулись в стороны толстенные решетки. В этом месте носильщики стали действовать более нервно и дергано. Словно изо всех сил стремились как можно скорее закончить свою работу и убраться в безопасное место. Не смягчая удара, хотя и могли бы усадить более бережно, гвардейцы сбросили связанных людей на некое подобие спаренных железных кресел. Затем плотно зажали в поясе стальным, полукруглым штырем, который с одной стороны крепился окованной дужкой, а второй частью входил в направляющее отверстие и там фиксировался после щелчка.
Осматриваться стало проще, потому как головы оставались подвижными. Но Бонзай в первую очередь присмотрелся к ногам своего друга. Те висели над полом, упереться ими было не во что. А значит, о побеге пока думать не приходилось. Поэтому он стал озираться и присматриваться к помещению…
Куда больше увиденное удивило Динозавра. Мало того что зажим очень напоминал жесткий ремень безопасности, так еще и спаренные железные кресла стояли на четырех колесах. А все это устройство в виде передвижной тележки располагалось на поблескивающих рельсах. Вот тебе и первые (а возможно, остаточные) свидетельства некоей древней цивилизации! А значит, мир на этой планете, скорей всего, правильнее классифицировать как «откатное» средневековье. Говорить об индустриализации Юга было бы слишком смело. А вот детали здешнего интерьера наводили на определенные размышления. Прямо перед пленниками рельсы через десяток метров упирались в глухие ворота и ныряли под них в неизвестность. Вокруг кресел стояли четыре столба, на которых ярко горели восемь факелов, но даже они были не в силах осветить все помещение. Его края, в которых с трудом угадывались темнеющие зевы арок или других залов, создавали гнетущее впечатление мрачностью, сыростью и опустошенностью.
Ко всему прочему, гвардейцы, сделав свое дело, поспешно удалились. Опять противно скрипнули петли неприступной решетки, а потом вдали затих нестройный топот сапог. Наступила почти полная тишина, если не считать всепроникающего не то ропота, не то громыхания зеленого дыма.
Положение становилось критическим. И очень удивляло то, что их так тщательно и крепко спеленали. Оставалось только выяснить, что здесь творится и кто за всем этим стоит. Друзья многозначительно переглянулись, соображая, подслушивает ли их кто, и только собрались обменяться мнениями, как явились хозяева здешнего заведения. Как только они вышли на освещенное факелами место, Торговец с самым грозными и властными нотками воскликнул:
— Кто вы такие?! И по какому праву осмелились арестовать почетных гостей вашего города?!
Подходящие к ним мужчины ударили оземь своими посохами в последний раз, замерли от неожиданности и недоуменно переглянулись. И только после короткого смешка более низкий и лысый, с полностью круглым лицом, которое очень смахивало на лик лоснящегося колобка, пробубнил гнусавым голоском:
— Нет, Суабэ, ты только посмотри на них? Видел я наглых, сам наглый, но чтобы настолько…
Его коллега, тоже облаченный в нечто наподобие монашеской рясы, выглядел настоящим великаном. Да еще и личико… Оно подошло бы для роли Франкенштейна, и вскоре, возможно, друзьям предстояло убедиться в его кровожадности и бессердечии. Правда, голос у великана оказался красивым и чувственным, хоть суть сказанного им напоминала злобную ругань:
— Почетные гости не входят к нам таясь и в одежде простого обывателя. Так сюда являются только шпионы или…
Он сделал продолжительную паузу, которую Дин прервал просто от скуки:
— Если честно, даже при поверхностном осмотре ваших достопримечательностей мы так и не поняли: что тут у вас шпионить? Вот если бы шла война и стены осаждали войска неприятеля…
— Не надо притворяться! — прервал его Суабэ и сделал шаг вперед, угрожающе приподнимая посох: — Мы тут не спорим, а задаем вопросы! И если вы попытаетесь слишком мудрствовать, я вам живо зубы переполовиню!
— Ну зачем ты так пугаешь наших дорогих гостей! — с явной издевкой воскликнул колобкообразный монах. — Они ведь и так уже осознали свою горькую участь и сейчас расскажут нам всю правду. Ведь так, любезные?
— Слишком ты добрый, Клари, — с угрозой заворчал великан, перехватывая свой посох удобнее. — Но если мне их разговор не понравится, они у меня сразу кровью умоются!
— Ох! — тяжело вздохнул Клари, подходя ближе и чуть ли не наклоняясь к самым лицам пленников. — Ну что с ним делать? Он такой жестокий, что пока кровь не увидит, не успокоится, а уж когда увидит… Тогда вообще в зверя превращается. Так что вы, ребятки, не вздумайте мне врать. Отвечайте как на духу. Итак: кто такие?
И опять стал отвечать только Торговец. Движением века, давая знать Бонзаю, чтобы тот помалкивал:
— Рядом со мной находится его величество, король Ягонов Бонзай Пятый.
— Да что ты говоришь? — Лицо Колобка смешно вытянулось от изумления: — Вот врать горазд! И где же эти Ягоны находятся?
— Понятно, что территория небольшая, потому вы, может, и не слышали. С севера от Ягонов расположена громада королевства викингов, с запада — раза в три большее королевство Опалов, ну а с юга и востока занимает места раз в двадцать большая Визенская империя.
— Даже империя там есть? — поразился Клари, отстраняясь и поворачиваясь к великану: — Суабэ, ты ведь много читаешь, может, тебе доводилось слышать о такой империи?
Огромные плечи качнулись в недоумении:
— Впервые слышу.
Пленник старался не рассмеяться от наблюдаемой мимики:
— Неужели вы не понимаете, что я имею в виду северный материк? Он ведь гораздо больше этого и там может находиться как много королевств, так и сразу четыре империи. Я не ошибся?
Последний вопрос относился к Бонзаю, и тот постарался кивнуть настолько величественно, насколько у него получилось. Но, кажется, странные монахи им совершенно не поверили, потому что маленький захохотал, а великан с рычанием замахнулся своим посохом-оглоблей. И только поднятая в просительном жесте ладонь коллеги остановила расправу:
— Постой, — попросил Колобок, когда чуть успокоился и вновь восстановил дыхание. — Честное слово, давно так не смеялся, поэтому не калечь их: будут лучше работать на благо империи. Редкие фантазеры, очень редкие…
— Но почему вы нам не верите? — стал сердиться Дин, хотя внутренне очень обрадовался словам о каких-то работах. Следовательно, убивать их не станут. — На севере тоже ничего не знают о том, что творится на юге, потому что пятьсот лет ни один корабль не может пересечь Безбрежный океан, а в последнее время никто уже и не пытается. Причина одна: в середине безбрежного морского пространства живут страшные монстры, которые топят даже самые тяжелые многопалубные фрегаты.
— Ха! Вот тут вы и попались! — злорадно затрясся Колобок Клари. — Потому что только шпионы с островов рассказывают подобные байки! Все подданные нашего императора уверены только в одном: наши корабли блокируют пиратские шхуны островитян. Так что ваша миссия, господа островитяне, провалилась! Но! Это совершенно не важно! И знаете почему?
— Потому что все это веселый розыгрыш и нас снимают скрытой камерой?! — с издевательской наивностью обрадовался Торговец, ерзая от неудобства в путах и пытаясь высвободить хоть мизинец.
— Опять шутишь? — удивился маленький монах. — И как это можно кого-то откуда-то снять пыточной тюремной камерой? Идиоты!
— Клари, — осторожно отозвался великан, — а может, они просто сумасшедшие?
— Ой! Да это и так ясно! Но мне плевать на это. Потому что вы, — Колобок своим посохом чуть не выбил пленникам глаза, — именно то, что нам нужно! Вы — шафики!
Друзья с полным непониманием переглянулись, и Бонзай возразил:
— Во-первых: шафик среди нас — только он, а я простой король. А во-вторых, как мы поняли, у вас тут шафики у власти. Мы ведь слышали, как народ переговаривался. Да и возница их обвинял в увеличении цен на акстрыг.
— Да вы никак хотите увидеть шафиков? — чуть ли не с сюсюканьем спросил Клари. На что Дин ответил с завидным высокомерием:
— Если мы не можем встретиться с самим императором, то тогда встретимся с шафиками. И организуйте нашу встречу как можно быстрее.
— О! Вы даже не представляете, как скоро ваше желание свершится.
— Может, вы нас прежде развяжете? — От сжавших полосок материи Бонзай чувствовал свое тело лишь частично. — Мы все-таки к вам с миром пришли.
— Да я и не спорю, уважаемые, — притворно залебезил лысый монах. — Мир в трактирах, труд на благо империи, дружба между женщинами, все это мы уже проходили. А вот именно шафики вас и развяжут, обнимут и станут крепко с вами дружить. Вы даже себе не представляете — насколько крепко! — Он постепенно входил в ажиотаж, словно выступал перед огромной толпой: — Можно сказать: дружба — до самого конца! А все почему? Да только благодаря великолепным законам, которые правят нашей великой империей! Славься, славься, наш великий, вечно живущий император Илларион Третий! Ура-а-а-а!!!
Пока затихало мечущееся эхо от истерических воплей, не смогли сдержать жестикуляцию все трое присутствующих. Из чего стало понятно, что великан играет здесь совсем не ту роль, какую ему бы хотелось. Это он и дал понять своими последующими попытками сгладить поведение маленького коллеги.
— Слушай, Клари, а может, и в самом деле стоит их показать императору? Вдруг они правда с Севера?
— Ты шутишь? — гнусаво спросил лысый монах.
— Нисколько! Ты ведь знаешь, что островитянам нет смысла городить такую ложь. Все равно император может проверить их показания под заклинанием правды. А к этим, — великан кивнул в сторону ворот, — они всегда успеют.
И вот тут стало понятно, кто в этой паре главный и действительно кровожадный. Коротышка приблизился к огромному коллеге безбоязненно, а его гнусавый голос стал похож на угрожающее шипение ядовитой змеи:
— Сколько мне тебя учить: делай только то, что я приказал, и не проявляй никакой инициативы! Если тебе не хватает мозгов самому подумать, то просто смотри, что и как делаю я. Ну-ка вспомни, что сейчас творится в империи? Вот! Нехватка зеленого корня! А почему? Да потому, что два шафика умудрились издохнуть на своих «почетных местах работы». А без них и преступники будут умирать, как букашки. Насколько обострилась ситуация из-за увеличения цен на зеленый корень, тебе напоминать не надо? Значит, понял, что придется урезать население на треть путем гражданской войны? Должен понимать: ведь иначе акстрыга не хватит. А чтобы бунта, убийств и многочисленных жертв не было, что надо сделать?
Слышно было, как великан громко сглотнул от страха и волнения:
— Надо отправить этих шафиков «туда»…
— Ну вот тебе и решение всех проблем! Зачем тогда прикидывался идиотом? Как бы ни отреагировал император на этих гостей, они все равно окажутся здесь. Только вот для народа империи это может случиться до обидного поздно. И что получится в итоге? Кто останется добреньким и справедливым: я или ты?
Суабэ печально вздохнул:
— Ты, как всегда, прав…
Лысый монах повернулся к пленникам и картинно развел руками:
— Так что, ребята, свою миссию можете считать выполненной успешно. Хотели увидеть шафиков — мы ваше требование выполним. Признаться, и для нас ваш визит как нельзя кстати: уже лет пять ни один из ваших коллег не является на помощь нашей империи. Хотя обязаны это делать со всей возложенной на них историей ответственностью.
— Ну ладно, я — шафик, — попытался продолжить разговор Торговец, — но мой товарищ вообще никакого отношения к таким, как я, не имеет.
— Ха-ха! — веселился Клари. — Наши наковальни вот уже триста лет беспрерывно и безошибочно несут свою службу и отмечают вхождение в город любого шафика. Как вы заметили, даже гвардия у нас не разленилась и не потеряла выучки за годы длительного безделья, все гостиницы продолжают по велению императора содержать «засадные» комнаты, а любой возница ради таких попутчиков готов вас катать хоть по целой империи. Могу только сказать, что ваш попутчик получит немалую награду. А уж акстрыгом он и его родственники будут обеспечены до конца жизни.
— Совершенно уверен, что жизни ваших подданных очень коротки, — выдвинул обвинение Дин. Кажется, это и в самом деле удивило коротышку:
— С чего ты взял?
— Сколько, например, проживет тот же возница?
— А… он, вполне возможно, дотянет до семидесяти, если не будет злоупотреблять вином и подгоревшей пищей. Но вот твои намеки на вредоносность зеленого корня беспочвенны. Мы и сами его жуем.
— Но ведь зависимость от него огромная.
— Ну и что? Корня хватает на всех, и он помогает организму очищаться от вредных и нежелательных веществ. Это уже давно доказано нашей наукой. Именно поэтому и было разослано на весь мир триста лет назад воззвание тогдашнего императора, в котором он призвал явиться к нам, в столицу империи, всех шафиков.
— Постойте, но как же к вам могли добраться северяне, если сообщение между материками прекратилось пятьсот лет назад?
— А нам было всегда безразлично: кто и откуда прибыл. Да и вообще! — неожиданно рассвирепел коротышка. — С чего это я отчитываюсь перед покойниками?! Прощайте, островные отродья! Больше мы никогда не увидимся!
— Постойте! Вы совершаете большую ошибку! — завопил Бонзай, а его друг, извиваясь в зажиме кресла, с рычанием поклялся:
— Ты, лысый урод, если сейчас же не прекратишь этот балаган, я тебя уничтожу!
— Ну уж нет! Гораздо раньше тебя сожрет оголодавшая матка! Они как раз любят жевать мясцо разных шафиков! Ха-ха-ха-ха!
Под этот гомерический хохот Клари ногой ударил по одному из столбов с факелами, и мрачные ворота с непонятным гулом распахнулись. За ними оказался маленький кусочек пола виднеющегося там грота, где рельсы заканчивались каким-то сложным тупиковым устройством. А сразу за ним колыхалось озеро из зеленого дыма. Зеленое озеро рокотало и бурлило, скрывая в своем чреве непонятные ужасы. Но не успели пленники к нему присмотреться, как продолжающий хохотать монах ударил ногой по другому столбу, и тележка с креслами резко сорвалась с места. Противно визжа колесами, сооружение с ускорением устремилось прямо в озеро и только в последний момент жестко ударилось о стопорные колодки. Чуть раньше металлические «ремни безопасности» расстегнулись, и тела пленников, словно выпущенные из пращи камни, полетели вперед. Добрый десяток метров они, кувыркаясь, пролетели над самым дымом, а потом окунулись в него по ниспадающей дуге. Не хотелось в это верить, но, видимо эта парочка сумасшедших монахов вознамерилась уничтожить пленников, а не отправить на обещанные работы. И свидание с шафиками могло означать встречу умерших душ на том свете. Поэтому друзья окаменели от происходящего, уже мысленно прощаясь со своими жизнями. Скрипя зубами и выдавливая из себя бессильное рычание, они падали невероятно долгое время, с ужасом представляя, как они ударяются о скальную поверхность или почти бетонную по твердости, в данном случае, воду.
Действительность оказалась совершенно иной. Неожиданно тела встретились с какой-то упругой скользкой субстанцией, сжались, потом толчком устремились вверх и в сторону, потом — еще и еще. Такое отскакивание, словно от батута, могло и шею свернуть, но в конце концов оба пленника застыли где-то недалеко от друг друга на пузырчатых, слипшихся шарах розового цвета. Дину это вещество в виде гигантских икринок сразу напомнило натуральный каучук. Оно было настолько скользким и мерзким, что попыталось проскользнуть в рот. Тогда как Бонзай, застрявший вниз ногами, первым делом заорал во всю глотку:
— Дин! Ты где?!
— Тут я, тут, — прохрипел шафик, пытаясь извивающимся телом выдернуть голову из ямы и хоть как-то улучшить сбитое дыхание. И тут кто-то схватил его за ногу и довольно грубо дернул вверх. Летя по небольшой параболе над горами розового каучука, Дмитрий развернулся и не смог сдержать крика ужаса. Потому что он летел прямо на огромную, выпуклую, словно выдутую из вулканической магмы морду никогда ранее не виданного гротескного чудовища. В последний момент чудовище с ленивой грацией отодвинуло свои телеса, связанный пленник грохнулся плашмя на более ровное место, но так и не подпрыгнул обратно, как ожидалось. Ибо монстр сноровисто прижал Динозавра лапой, словно великолепный баскетболист, и только потом стал наклонять к нему устрашающую пасть с маленькими, но расположенными в несколько рядов зубами. Еще больше напугал стремящийся из-за этих зубов на свободу черный извивающийся язык.
Дмитрий Петрович Светозаров приготовился умирать.
— Фу! Не трогай их! — неожиданно раздался окрик, мужской и грубый. — Они могут быть грязными!
Черный шершавый язык толщиной в две ладони и шириной в полметра все-таки успел дотронуться до лица Торговца, но сразу отдернулся назад. Впечатление осталось такое, словно на щеку приклеили лепешку быстро застывающей субстанции. Ощущение было не из приятных, но в данный момент Дмитрий с каким-то внутренним стыдом просто лежал и радовался тому, что остался жив. Причем радовался до безобразия, до слез на глазах и довольно опасных сокращений мочевого пузыря. Именно последняя потребность организма заставила сознание мобилизоваться и как можно быстрее оценить окружающую обстановку.
Прямо перед лицом торчал один из двадцатисантиметровых когтей загадочного чудовища, и если прижатая к груди лапа пожелает этот коготь сжать, то шея наверняка окажется перерезана полностью. Дальше, в довольно прозрачном зеленом тумане на высоте нескольких метров, отчетливо просматривалась раздутая морда, на которой широко расположенные глазищи смотрели куда-то в сторону. Причем смотрели преданно, чуть ли не с любовью. А вскоре стало ощущаться приближение обладателя грубого голоса. Он передвигался по горам пузырчатого розового каучука самым оптимальным образом: умело подпрыгивая, словно на батуте, и с завидной элегантностью направляя свое тело в нужном направлении. После последнего прыжка он приземлился, вернее, грациозно присел прямо возле связанного пленника. А чтобы его все-таки не швырнуло в сторону упругой отдачей, еще и придержался за мохнатую ногу безобразного монстра. Затем бесстрашно протянул руку к приблизившейся ужасной пасти и нежно потрепал чудовище за губу:
— Отлично, Ленари! Молодец, хорошая девочка! — и только потом перевел взгляд на вдавленное в каучук тело: — Кого это нам сегодня подбросили?
Мужчина выглядел как дикарь, много лет проживший на необитаемом острове вдали от всякого подобия цивилизации. Рот скрывался за густыми усами, а огромная бородища свисала до пояса. Волосы на голове достигали если не колен, то уж поясницы точно, но сейчас они было схвачены в единый огромный клубок и с помощью резинок закреплены на затылке. Вероятно, в таком положении они меньше мешали скакать по горам розового каучука. Потому что больше ничего движения мужчины стеснять не могло: только на его чреслах красовалось некое подобие набедренной повязки, сделанное из кусочков кожи и скрепленное все теми же жгутиками застывшего каучука.
Судя по огромным восторженным глазам аборигена, он рассматривал связанного пленника с самыми разноречивыми чувствами: от жадного ожидания до печальной безысходности. Поэтому на его вопрос, адресованный, скорее всего, непонятному чудовищу, Торговец вначале вывернул голову и крикнул в сторону:
— Бон, ты там как?
Дождался в ответ ворчливое бормотания:
— Да меня тут какая-то образина ласково прижимает, но дышать можно…
И только тогда ответил аборигену вопросом:
— Может, вы нас вначале развяжете?
— Но вы должны представиться, — возразил мужчина. — Ведь так поступают все порядочные гости.
— Увы! Мы совсем не гости, нас забросили сюда против нашего желания.
— И какое же преступление вы совершили?
— Никакого! Мало того, мы вообще не успели ни в чем разобраться, — стал жаловаться Динозавр. — Только вошли в город и подались в трактир «Желудь», как нас схватили в снятой комнате. И принесли в какие-то подвалы. Затем с нами провели непонятную беседу два мерзких монаха с посохами и, так сказать, в наказание или в награду, конкретно мы так и не поняли, бросили сюда.
— Ага! Значит, вы все-таки не преступники?
— Ни в коей мере!
— Тогда кто?
Торговец подивился такой настойчивости, но почему бы и не представиться:
— Конечно, подобные вещи среди воспитанных людей принято делать стоя, но ладно… Меня зовут Светозаров Дмитрий Петрович, шафик Дин или граф Дин Шахматный Свирепый.
— О как! Даже «свирепый»? — принялся смешно кривить заросшую физиономию дикарь. — А твоего коллегу небось «яростным» кличут?
— Зачем? Его династия уже правит более шестисот лет, и имя менять не собирается. Там лежит его величество король Ягонов Бонзай Пятый. Прошу любить и жаловать.
— Кхе! Кхе! — с веселым смешком закашлялся бородатый. — Значит, говорите, вас сюда не за вранье бросили, а из-за принадлежности к шафикам?
— Вот именно!
— И вас выдала два раза ухнувшая наковальня над воротами?
— Она самая. — Дин уже еле сдерживал раздражение. — Но мы-то представились…
Утопающий по колено в каучуке мужчина горделиво расправил плечи:
— Меня зовут Аристарх! И я здесь занимаю должность старшего пастуха. Заодно веду надзор за «прилетающими» и помогаю им адаптироваться к здешней каторге.
— Значит, все-таки здесь каторга! — хмыкнул Торговец. — И я с первого раза могу догадаться, кто такие «прилетающие». Ну а развязывать вы нас будете?
— А зачем? — неподдельно удивился Аристарх. — Наверняка вы и так уже свободны. Относительно, конечно… Ленари, Берта! Отпустите их!
Чудовище в тот же момент выполнило команду и, почти не делая шага в сторону, с ленивой грацией завалилось на бок. Может, набегалось и устало? Но от этого движения упругая поверхность каучука среагировала вздутием на близлежащем пространстве, и Дина буквально подбросило в воздух. Непроизвольно расставляя руки для равновесия, он почувствовал, что от веревок почти ничего не осталось. А потом и увидел, что только истлевшие обрывки виднеются на месте его недавней «лежки». Несколько раз подскочив на непривычном батуте и с трудом пользуясь затекшими конечностями, ему наконец удалось остановиться и замереть в положении ползущего с попойки ежика. В пределах видимости оказался и Бонзай, пребывающий точно в таком же положении. Другой монстр тоже лежал возле него с полным равнодушием. Но молодой монарх быстрее оценил и новую угрозу для своего внешнего вида:
— Ой! Что это с моими брюками?! Они напоминают рыбацкую сеть!
Примерно то же самое творилось и с одеждой Динозавра. Она прямо на глазах покрывалась густой сетью дырочек, и эти дырочки расползались в стороны, как затяжки на женских колготках. Мало того! Их добротные сапоги из лучшей кожи тоже стали поддаваться непонятному разлагающему эффекту, и, пока новые каторжане пытались научиться стоять на ногах, почти вся их одежда опала с тел осыпающейся трухой. Но и этого оказалось мало! Пояса с оружием стали истончаться, а когда Бонзай схватился за свой кинжал, то не сдержался и закричал в отчаянии: его любимое, проверенное в бою оружие сломалось как картонное. А остатки некогда сверхпрочной стали клинка истончались с той же скоростью, что и толстые кожаные пояса.
— Да что это у вас такое происходит! — возопил молодой монарх, в последний момент выковыривая из трухи драгоценные камни, которые были вделаны в рукоять и, кажется, оказались единственным неживым веществом из внешнего мира, которое здесь не разрушалось.
В ответ старший пастух патетически воскликнул:
— Добро пожаловать на каторгу Зеленый Дым! Забудьте как об одежде, так и о любом оружии.
Торговец с неприятным волнением попытался нащупать во внутреннем кармане куртки пистолет. И с изумленным мычанием вытащил пробитое пальцами жалкое напоминание убийственного вороненого оружия.
Единственным, что не поддалось воздействию вездесущего мерзкого дыма, оказалась ткань иномирских защитных сюртуков. А благодаря солидной длине одежды у новых каторжан оказались прикрытыми не только голые задницы, но и мужское достоинство.
И именно пуленепробиваемые куртки поразили Аристарха более всего.
Пока оба друга возмущенно ругались и лихорадочно ощупывали карманы, старший пастух осторожно приблизился к Дину и с благоговением потрогал свободно свисающую на теле ткань.
— Бесподобно! Невероятно! — шептали его подрагивающие губы.
Тем временем Торговец уже сообразил, что еще что-то из имеющихся у него вещей можно спасти. Причем делал он это не из отчаяния или из-за безвыходности положения — он уже был уверен, что в любой момент может отсюда уйти. Просто ему стало невероятно интересно обследовать это место, прежде чем покинуть его. Он потребовал у Бонзая остатки пистолета и поспешно сунул в тот карман, куда уложил и свой, бормоча при этом:
— Мне кажется, порох должен остаться… А линзы? Где твой бинокль?
Пластмасса корпусов тоже не выдержала контакта с зеленым дымом, хотя по сравнению с металлом поддавалась таинственной коррозии с намного большим сопротивлением. Все равно линзы вскоре оказались на ладони у Торговца и были отправлены в карман куртки. И только после того, как он убедился в собственной полной босоногости, поднял дотлевающую подошву сапога и требовательно уставился на замершего Аристарха:
— Весело тут у вас живется! Благо женщин нет.
— Почему же нет? — в некоей прострации отозвался старший пастух, так и не сводя своего взгляда с уникальных камзолов. — Есть. И даже больше, чем мужчин.
— Ничего себе! — воскликнул Бонзай, осторожно передвигаясь ближе к другу, а потом с размаху усаживаясь на более удобную для отдыха отвердевшую кучку местного каучука. — Откуда они тут взялись?
— Хм! Прилетели, как и вы. А больше женщин потому, что смертность среди них в три раза меньшая, ядовитые пауки их почти не трогают. Остальные преступники-мужчины долго не живут: самый древний старожил здесь только шесть лет находится.
— А вот эту кожу вы где берете? — Торговец подошвой указал на набедренную повязку аборигена. Тот мотнул несколько раз головой, отрываясь от созерцания дивного камзола, и заметно взбодрился:
— Да с пауков и берем, тут больше никакой живности, кроме них и маток, — он кивнул на своих ручных монстров, — не попадается. Но вы мне лучше скажите: откуда вы в столицу прибыли?
— Я ведь уже сказал: королевство Ягонов, континент Севера.
— Как?! Неужели океан стал проходимым?
— Вряд ли. — Дин успевал и разговаривать, и внимательно следить за разрушающейся у него прямо в руках толстенной подошвой. — Ко всему прочему, кроме водных путей существуют и другие…
— Как это? — Аристарх в волнении непроизвольно дергал себя за бороду. — По воздуху, что ли?
— Да нет, лететь мы не стали. Хотя при определенных обстоятельствах и умении метод очень хорош. Но вот ты. — Дмитрий на этот раз не совсем вежливо ткнул в старшего пастуха пальцем. — Что, например, умеешь делать ты как шафик?
— Умею понукать людей болью и общаться с матками на расстоянии.
— Больше ничего?
— Так ведь мы глубоко под вулканом! Здесь почти все наши способности зеленый дым забирает себе, — чуть не плача выдал Аристарх. — Это раньше, в далекой молодости, и на поверхности я мог создавать светящийся шар, небольшой огонек для разжигания костра или вводить в сон любого человека. А сейчас…
— Много здесь шафиков?
— Кроме меня еще семеро.
Далее старший пастух поведал об истории каторги. Это жуткое место принудительного заточения существовало уже долгие четыреста лет, и в его мрачном чреве погибли или умерли от тяжких испытаний многие тысячи ни в чем не повинных людей. На данный момент рассказчик здесь оказался не только самым сильным магом, но и самым долго-живущим. Благодаря постоянно сбрасываемым сверху преступникам, которые рассказывали последние новости и подправляли ведущийся календарь, шафики хотя бы знали точное время своего заточения. Иначе в этом вечном зеленом тумане, не имеющем ни дня, ни ночи, можно было сойти с ума. Так вот, Аристарх здесь уже существовал сто десятый год. Остальные шафики-мужчины находились здесь соответственно пятьдесят пять, сорок три, двадцать один и девять лет. Ну и три магические особи женского пола, которые смогли выжить, тянули пожизненные сроки уже тридцать один, двадцать семь и десять лет. Все семеро только тем и занимались, что обеспечивали безопасность сброшенным сюда уголовникам и прочим государственным преступникам во время работы. Ну и управлялись с матками во время их различных жизненных циклов. В обязанности старшего пастуха входили спасательные действия во время «прилета» новых каторжан. Ведь некоторые несчастные сходили с ума или, при неудачном падении, ломали себе шеи.
Работа для сброшенных заключалась только в одном: в сборе зеленых корней. По ходу сбора корни очищались, складывались в соты, затем в привязанное к тросу корыто — и отправлялись наверх. В ответ в другом корыте спускали четко отмеренное для всех количество продуктов. Если норма на человека не выполнялась, соответственно уменьшалось и количество подаваемой вниз снеди. Если кто-нибудь из каторжан погибал от укуса ядовитого паука, тело погибшего также следовало погрузить в корыто и срочно отправить наверх. Иначе норму за умершего коллегу пришлось бы выполнять все равно, что считалось задачей практически непосильной.
Бонзай Пятый в этот момент не выдержал и перебил старшего пастуха:
— Кошмар какой-то! Ни за что не поверю, что за четыреста лет вы так и не нашли способа отсюда сбежать и восстановить справедливость! Хотя бы с помощью того же корыта.
— Увы! Пробовали и так! — скорбно вздохнул Аристарх. — Но кроме новых неоправданных жертв, это ничего не давало. Отчаянные добровольцы не раз и не десять пытались маскироваться в корыте, как среди трупов своих погибших товарищей, так и среди корней. Но результат всегда оказывался одинаковым: среди трупов их не замечали по причине гибели во время подъема, а если обнаруживали трупы среди зеленых корней, то глумливо сбрасывали тела обратно. Несколько наших коллег предприняли самоотверженную и беспримерную попытку вырваться отсюда с помощью двух попавших сюда уникальных скалолазов, и только тогда удалось узнать, что на самом верху желоба для корыта имеется как минимум одна невидимая преграда, пройдя сквозь которую умирает все живое. Нечто подобное находится и возле того зала, откуда к нам сбрасывают людей, приговоренных к каторге.
Старший пастух при воспоминании о многочисленных жертвах среди своих товарищей надолго затих и только после очередных вопросов новичков продолжил рассказ.
Как оказалось, именно шафики гибли при попытках вырваться с этой каторги. Если простые люди здесь выдерживали недолго, то личностей, обладающих хоть небольшой магией, ядовитые пауки не трогали. Вследствие чего вечная жизнь в этом убогом месте приводила только к двум неприятным последствиям: мрачному сумасшествию или попыткам во что бы то ни стало вырваться на волю. Пусть даже если результат был один — смерть. За четыре века спастись отсюда не удалось ни одному человеку. Более месяца назад погибли два шафика, и, как следствие, без их защиты умерли почти пятьдесят простых людей. Пополнять потери пока не спешили, да и некому было бы охранять новых каторжан от пауков, что и привело к резкому уменьшению сбора урожая зеленого корня. Теперь же, при виде двух новых коллег, Аристарх был уверен, что уже завтра-послезавтра сверху начнут скидывать новых несчастных в количестве не менее полусотни, которых и суждено будет охранять двум новым шафикам.
Потом старший пастух вновь стал горевать по поводу бесплодности невероятных вариантов к бегству. А каких только попыток к освобождению не предпринимали попавшие сюда смертники…
— Если бы хоть в этом дыму сохранялись стальные предметы, — со скорбью сообщил Аристарх. — Или некоторые наши умения не отбирались проклятым вулканом…
Это напоминание кольнуло Торговца чувством беспокойства, но он не стал метаться преждевременно, а продолжил расспросы:
— Мне было странно слышать от людей на улице, что вся вина за некоторые безобразия ложится именно на шафиков. Выходит, некоторые наши коллеги занимаются геноцидом собственных братьев?
Как ни странно, но узник с более чем вековым стажем правильно понял суть непонятного для него слова:
— Вы не правы: наши коллеги нас не уничтожают! Ни в свите императора, ни в других органах правления не осталось ни единого шафика уже давно, более четырехсот лет назад. А все началось с того, что тогдашний император Януарий ввел в моду обязательное жевание зеленого корня, который только здесь и произрастает. Мода захлестнула всю империю, за корень стали драться — и подобные стычки переросли в гражданскую войну. Тогда император, сговорившись со своими приспешниками, устроил тотальные аресты, швырнул сюда всех шафиков и заставил работать на сборке урожая. Вполне естественно, что в первые годы существования каторги смертность была невероятная: все несчастные рвались на волю изо всех сил. Количество смертников здесь упало до минимума, подаваемый наверх урожай стал недостаточным, опять начались бунты среди населения. Это уже в последнее столетие додумались бросать сюда преступников: смертников и всех несогласных с режимом, а тогда местных урожденных шафиков стало катастрофически не хватать. Именно поэтому правнук Януария создал по древним книгам ужасное заклинание призыва. Из-за этого призыва любой шафик, достигший двадцатилетнего возраста, неизменно стремился только сюда, в столицу. Другое заклинание на воротах давало условный сигнал, созвучный удару молота по наковальне, и ретивые стражники отволакивали ничего не подозревающих шафиков прямо в железные кресла. Ну те, которые на колесиках… Да вы их и сами уже опробовали…
— Постойте, — поразился Бонзай. — А куда же тогда девались все шафики нашего Севера? Ведь именно триста лет назад они все неожиданно снялись со своих мест и подались на Юг! Неужели о них ничего не известно?
Старший пастух в задумчивости почесал свою бородищу:
— Мне кажется, они тоже услышали призыв и разными способами попытались приплыть сюда на кораблях. Но только зря погибли в бушующих океанских пучинах.
— Какой ужас! — воскликнул Бонзай, от негодования подпрыгивая задницей на горке упругих розовых шаров. — Это же сколько шафиков бесследно кануло из-за гибельного призыва!
— Вот такие дела у вас… — Дин указал пальцем в дым над головой: — Но вы так и не сказали, кто правит народом от имени шафиков!
— Да те самые монахи, которых вы видели. Они отбирают своих послушников из самых преданных императорской семье людей, а чтобы никто никогда их не заподозрил, называют шафиками именно себя. Ведь страшной правды не знает никто на поверхности. Только сам император да несколько высших сановников монастыря. То есть побороться за нашу свободу на поверхности ни у кого ума не хватает не просто от нежелания, а от элементарного незнания сути происходящего безобразия. А нам здесь ничего не остается, как влачить жалкое существование или медленно сходить с ума.
— Да-а, — протянул Торговец, пытаясь осмотреться. Но дальше десяти — пятнадцати метров взгляд сквозь зеленую дымную взвесь не проникал. — Но вы хоть в двух словах расскажите, что собой представляет этот ваш вулкан? Может, его вообще стоит стереть с лица планеты?
Аристарх устало присел на лапу монстра. Тот нисколько на это не обиделся, показалось, даже обрадовался, а шафик по надзору в который раз протянул руку, чтобы пощупать диковинный материал пуленепробиваемых курток:
— Хм! Так и держится! — И сделал логический вывод: — Следовательно, там, где делают такие вещи, могут иметься силы для разрушения любого уникального сооружения.
А вулкан наш здесь стоит испокон веков, город вокруг него имеет историю в тысячу сто пятьдесят лет, и все это время пытаются разгадать сущность как самой горы, там и «бубнящего» дыма. А заодно и происхождение обитающих здесь маток. То, на чем мы сидим, называется слантерс, и на материке используется во всех возможных сферах жизни. Наверняка вы заметили смягчающее покрытие колес на телегах? Слантерс засасывается отсюда наверх по большой трубе, вот такого диаметра. — Он развел ладони сантиметров на восемьдесят. — Человек тоже пролезет, но вполне понятно, что пока его дотянет к свободе, обязательно задохнется. Тоже проверяли… Так вот. Вулкан — это огромная гора, из жерла которой изливается зеленый дым. Затем он скатывается по склонам и сквозь узкие щели в основании попадает в это «озеро» над нами. Верхний уровень озера всегда стабильный, оно находится практически под центральной осью вулкана. Во все времена здесь в пещерных ответвлениях произрастают зеленые корешки, которым долгое время не могли найти применение. Со временем корешки распространились и за наружными помещениями данного подземелья, в так называемых заброшенных шахтах, которые кое-где пересекаются с городскими катакомбами. Там за ними охотятся «вольные собиратели», но это очень опасно из-за живущих там ядовитых змей, пауков и невероятно крупных крыс. Сообщения между теми и этими подземельями не существует. Тоже проверено за века. Откуда здесь берутся матки, тоже неизвестно. Порой их убивали общими усилиями отчаянных борцов за славу и рвущихся к подвигу рыцарей, но через короткое время количество маток восстанавливается до прежнего уровня: четырнадцать особей. Насколько стало понятно из многолетних наблюдений, питаются эти, в общем-то, довольно добродушные и безобидные создания особо густым дымом и, довольно редко, зелеными корешками. Три, максимум пять штук в день.
А то, на чем мы сейчас находимся, является не чем иным, как отходами жизнедеятельности этих жутковатых на первый взгляд исполинов.
— Надо же! — Бонзай с некоторой брезгливостью отдернул опирающиеся о слантерс ладони. — Получается, мы сидим в самом что ни на есть дерьме?
Его друг приложил ладонь к сердцу, вежливо поклонился и заметил с укором:
— Ваше величество! Ведь не место красит человека, а человек — место.
Тем не менее молодой монарх не сдержался от досады:
— Да мне эта мерзость во все месте залезла!
Он теперь стоял на ногах, с трудом удерживая равновесие на местном аналоге каучука и вытряхивал его из-под полы своего длинного камзола. Глядя на его несуразные движения, Аристарх потешался от всей души:
— Ничего страшного, к этой прелести привыкнете очень быстро. Месяц, максимум два. Тем более что из этого удивительного по чистоте продукта мы делаем себе мягчайшие постели и меняем их, как в обычной жизни меняют простыни. Мы научились раскатывать слантерс тонким ровным слоем и получаем одеяла. Из более толстого слоя делаем простенки между комнатами, в которых живут семейные пары или тройки. Кстати, три весьма молодые женщины из последней партии смертников так до сих пор и не выбрали себе партнеров для интимной жизни среди обычных коллег, и с сегодняшнего дня они по праву будут принадлежать вам. Шафики имеют преимущество и право первого выбора. Как мужчины, так и женщины.
— Э-э-э?.. — Пока друзья недоуменно переглядывались, распределение по семьям продолжилось:
— Надеюсь, вы сами разберетесь, кому из вас достанутся две, а кому — одна. Вдобавок у нас частенько меняются партнершами, чтобы отношения не приедались. Ведь и так жизнь каторжная тосклива…
Бонзай Пятый резко выдохнул:
— Какие могут быть интимные отношения в этом зеленом дыму?! Тем более, когда я у себя затеял тотальную перестройку всей столицы! — Он требовательно повернулся к Торговцу: — Все, хватит приключений! Поехали обратно! В следующий раз уже без меня, сам тут разбирайся. И с чего это я, спрашивается, так сюда рвался?!
Глядя на ужимки своего кающегося товарища, Дин только отмахнулся:
— Погоди, твое величество, вот в следующий раз ты у меня еще попросишься за компанию! Но сейчас, прошу, присядь, отдохни и дай мне вначале разобраться до конца хоть с главными вопросами. — Затем он опять повернулся к притихшему старшему пастуху: — Уважаемый! В вашем рассказе кроется одна несуразность. Если вы говорите, что это озеро дыма над нами не выходит из берегов и расположено прямо под осью вулкана, то тогда откуда берется тот дым, что вытекает из кратера?
— А ты действительно сообразительный парень, — похвалил Аристарх. — Хотя подобный вопрос даже на поверхности задают очень редко. Но еще в древности это свойство вулкана тщательно исследовали — и пришли к единственному правильному выводу: зеленый дым поднимается к жерлу не из этого озера вокруг нас, а из другого мира. Причем сколько разных предметов и кого только из людей в жерло ни кидали, никто никогда не возвращался. При этом стоит учитывать, что взобраться на кратер вулкана практически невозможно, ни лесов, ни подъемника на его склонах не построишь: все сразу же разъедается сползающим по склонам дымом. Пробовали громоздить одну на другую каменные ступени, но и подобную лестницу непонятная сила вздувает посередине, вызывая жуткий обвал, приносящий каждый раз немалые жертвы. Человек, взбирающийся на своих ногтях, может достигнуть жерла только голым. Но даже доставленные с титаническим трудом наверх камни, брошенные в неизведанную бездну, так никогда и не доносили о себе весть звуком удара о поверхность. Вывод сделали единственно возможный: жерло бездонно и выводит в другой мир.
— Ага, ага… очень, очень интересно… — Дмитрий в задумчивости стал так качать головой, что раскачался и начал подпрыгивать всем телом на упругой поверхности. — Немного странно, конечно, но некоторые параллели провести можно… А вот как действует труба и кто ее построил?
— Считается, что никто. Была испокон веков рядом с вулканом. Причем как она работает и что за сила в нее засасывает, до сих пор непонятно. Но как только у наружного отверстия скапливается гора неубранного слантерса, так подача из вот этой кучи сразу прекращается. Проходит сколько угодно времени, от часа до столетия — наверху отверстие трубы освобождается, и сразу начинается засос. Замечено, что в момент «простоя» матки куда-то исчезают.
— Гм! Эта история с трубой вообще ни в какие рамки не лезет. Не вижу никакой связи с единой структурой этой зелени… — Неожиданно он кивнул Бонзаю: — Ты как думаешь?
— Я уже ничего не думаю, — жалобно затянул тот. — Поехали домой.
— Слышь, величество, не нуди! Раз пошел со мной на работу, терпи! А вот, уважаемый Аристарх, к вам еще один вопрос. По поводу привыкания к зеленому корню: насколько это жевание затягивает? И наступает ли смерть в процессе лечения? Естественно, если это лечение возможно.
— Конечно возможно. В древности об этом знали крупные врачи, сейчас, скорее всего, только каторжане, но пристрастие к корню лечится. Причем легко и дешево. Человека запирают одного в закрытом помещении и оставляют там много воды для питья и даже купания. Пик самых больших мучений наступает к концу пятых суток, а уже на восьмые сутки исхудавшего пациента выпускают. Ни на здоровье, ни на психику такой метод лечения не влияет. Мало того, несколько месяцев присутствует явное негативное отношение излечившегося человека к акстрыгу. Мы подобные эксперименты проводили тысячи раз, в том числе и на мне несколько десятков раз. В данный момент я зеленый корень не жую уже года полтора.
— А почему вновь срываетесь?
— Да порой такая хандра накатит… — Аристарх покаянно понурил голову. — Особенно после гибели друзей, неудачной попытки освобождения или еще какой трагедии, что места себе не находишь. А акстрыга пожуешь — и както светлее в мозгу становится, жизнь проще кажется.
— Понятно. То есть если проводить подобное лечение для всех граждан вашей империи, то ни в коем случае не стоит это делать спонтанно и бесконтрольно?
— Ни в коем случае! Да они в порыве ломки поубивают друг друга или сожрут живьем!
Бонзай уставился на друга с подозрением:
— Ты что, собираешься и эту империю спасать?
— Пока не имею представления о ситуации, говорить о чьем-либо спасении преждевременно. Или ты забыл, где мы до сих пор сидим? Ага, отряхнись, отряхнись… Так вот, уважаемый коллега… Кстати, я вас своими вопросами не утомил?
— Ни в коем случае!
— Тогда постарайтесь хорошенько припомнить, что именно вы знаете о Зеленом Перекрестке?
С минуту шафик по надзору со всем усердием напрягал мозговые извилины, но было видно, что ничего на эту тему припомнить не может. Тогда Дин решил дать ему подсказку:
— На этом Перекрестке существует четыре уходящих на глубину тоннеля, в каждом из которых клубится точно такой же зеленый хохочущий дым. Вспомнили?
Еще через минуту старший пастух с непередаваемым раскаянием замотал головой.
— Нет, ничего не знаю. Может быть, мои товарищи слышали…
— Жаль…
Торговец в задумчивости еще раз попытался посмотреть сквозь туман и несколько раз залихватски подпрыгнул. При этом его босые ноги почти оторвались от слантерса. А в следующий момент он ошарашенно замер и уставился на бородатого аборигена, который сполз на колени с лапы своего зверя по кличке Ленари и срывающимся голосом пролепетал:
— Не бросайте нас, пожалуйста! Сжальтесь… Все каторжане — отличные люди. Даже если кто и согрешил в той жизни — уже давно отработал наказание и исправился! — Он повернул свое заплаканное лицо к Бонзаю Пятому: — Ваше величество, не бросайте несправедливо угнетенных…
От спирающих его горло спазмов Аристарх не мог больше выдавить ни слова. Но оба товарища непроизвольно поспешили приподнять древнего каторжанина под локти. При этом они не знали, что сказать, и чувствовали себя не в — своей тарелке. Не часто встретишь рыдающего от отчаяния мужчину, которому за сто тридцать лет и который умоляет спасти не только его, но и своих товарищей.
— Да что вы, право…
— Мы ведь пока никуда и не уходили.
— Да и вообще, даже пробовать не пытались.
Старший пастух пальцами размазал по щекам слезы, которые мешали видеть, и теперь пытался справиться с нарушившимся дыханием. Друзья решили деликатно помолчать это время, но вдруг стоящая возле них матка стремительно вскочила на ноги, недовольно рыкнула и в несколько прыжков скрылась за стеной зеленого дыма. От упругих толчков люди свалились на спины, потеряв несколько драгоценных секунд, пока помогали друг другу подняться. И только тогда старый каторжанин опомнился и осознал, какая им грозит опасность.

Глава двадцать первая
ПЕРВЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

На двенадцатый день с того момента, как они стали любовниками, Торговец вознамерился показать сердечной избраннице чудеса иных миров. И как только проснулся, так, не открывая глаз, твердо решил одарить свою желанную каким-нибудь сказочным подарком. Прогнал в воображении самые подходящие для этого пейзажи — и лишь потом, стараясь не сбивать дыхание от пьянящего восторга, посмотрел на спящую Александру, сразу при этом забывая о предстоящих планах и о собственном существовании.
К тому времени новизна отношений, единение душ и очарование интимной близости так и не смогли достичь первого медового пика. Наоборот: все эти составляющие полного единения между влюбленными продолжали подниматься по восходящей линии. Пока ни о каком сглаживании или успокоении в пылком калейдоскопе бушующих гормонов не могло быть и речи. А судя по некоторым выхваченным бдительным подсознанием фактам, только смешили своей нелогичностью.
Например, никогда раньше Светозаров не спал с женщинами в обнимку. Даже прикасаться к себе не разрешал. Сразу предупреждая, что чутко на это реагирует и моментально возбуждается. И доказывая, что подобное состояние организма приводит к недосыпанию, бессилию, лени, пресыщению, равнодушию и массе прочих негативных эмоций. Чаще всего подруги на это реагировали с пониманием, но и это не помогало сохранить дальнейшие отношения. Некоторые женщины настаивали, как могли, на объятиях во время сна: с такими любительницами контакта Дмитрий расставался быстрее. А порой и сразу уходил навсегда, прикрываясь только оправданием, что хочет выспаться.
С Сашей все было наоборот. Он сам привлекал желанное тело к себе — и только тогда засыпал с блаженной уверенностью в завтрашнем дне. Порой после продолжительного секса он клал девушку на себя полностью и умудрялся заснуть в таком положении, совершенно не стесненный благостным весом ароматно пахнущего тела. Чаще всего шевеление все-таки приводило к пробуждению и, как следствие, к сексу. Словно в неземных грезах они тогда почти одновременно доходили до пика наслаждения — и вновь синхронно проваливались в нирвану отдыха. Чаще всего обратно к жизни их призывал присущий каждому молодому организму голод да изредка мобильный телефон, если он не оставался на нижнем этаже.
В это утро телефона поблизости не было, желудок от голода не урчал, поэтому Дмитрий, вволю налюбовавшись на спящую любимую, разбудил ее новым эротическим способом.
Девушке это понравилось настолько, что только через полтора часа они пожелали друг другу с некоторым опозданием доброго утра — и стали обсуждать, что делать:
— Кажется, я очень хочу пить, — прислушиваясь к себе, объявила Александра. — Но вот как подумаю, что придется тебя отпустить, а потом долго ждать возвращения с полным подносом, сразу возникает мысль: «Люди и без чая живут нормально».
— Аналогично! — воскликнул Светозаров, пытаясь прокашляться пересохшим горлом. — Правда, теперь у меня вертится в голове другая мысль: неплохо завести в доме умелую кухарку. В таком случае мы могли бы вообще практически никогда не выбираться из кровати. А? Как тебе?
Его любимая коротко задумалась, а потом честно призналась:
— Она будет заходить к нам в спальню и видеть тебя полуголым, а я буду ревновать. Нет, лучше я сама спущусь вниз и приготовлю тебе бутерброды.
— Но при этом мы не сможем обниматься…
— Почему же? — рассмеялась Александра. — Я могу при этом быть у тебя на руках. О! Или еще лучше: я прижмусь к тебе со спины и поеду на тебе верхом.
— Точно! — Дмитрий сразу вспомнил о путешествии. Вскочил на кровати на четвереньки, нависая над девушкой, и быстро описал предстоящее мероприятие: — Значит, так! У нас на сегодня запланировано несколько умопомрачительных экскурсий. Впечатления и положительные эмоции я тебе гарантирую такие, что ты забудешь обо всем на свете.
— Даже о завтраке? — Девушка ловко выскользнула изпод мужчины, змееобразно изогнулась всем телом и грациозно выверенным движением улеглась у него на спине. — Иго-го, мой коник резвый! Забыл? Мы ведь мечтали о бутербродах с чаем, и ты меня сейчас отвезешь на кухню. Разве что… — Она повела ладошками по груди, животу и ниже пупка своего возлюбленного. — Вот этот неожиданный рычаг нам помешает в движении. Что это у тебя? Ручной тормоз?
— О-па! Этак мы никуда не уедем… — Торговец замер от удовольствия и в ответ услышал притворно-капризное ворчание:
— А как же кататься?
— Запросто! Но ты забыла золотое правило любой наездницы: любишь кататься — люби и саночки возить.
— Не поняла: я ведь не лошадка.
— Сейчас проверим…
Только через час парочка добралась до кухни. Причем донельзя довольная Шура с гиканьем восседала на спине у Светозарова, обвив его торс голыми ножками и управляя, как самая лихая наездница. Так и не сбросив приятный груз, Дмитрий принялся за приготовление бутербродов и заваривание чая, попутно подготавливая любимую к предстоящим путешествиям в другие миры. Ему очень не хотелось, чтобы во время преодоления створа на нежную и ранимую психику, обремененную недавней утратой, обрушились непредвиденные шумовые эффекты, неожиданные пертурбации вестибулярного аппарата и непривычное сверкание молний, приникающее сквозь любые преграды. О подобных сложностях следовало предупредить заранее.
— Дорогая, ты любишь путешествовать?
— Обожаю! — раздалось мурлыкание прямо в ухо.
— А в сказки веришь?
— Верила всю жизнь. Потом перестала. Сейчас верю опять.
— Значит, тебя нисколько не удивит, если мы вскорости начнем много путешествовать по самым разным местам?
— Нет! Потому что самое великое чудо в моей жизни — это ты!
— Так нечестно! — возмутился Светозаров, расставляя кружки возле закипающего чайника. — Ты повторяешь слова, которые я говорил тебе.
— Сейчас это мои слова, так что спорить не о чем.
— И то правда… Так вот, возвращаясь к путешествиям. Тебе хочется посмотреть другие, сказочные и никому не известные миры?
И вот на этот вопрос Александра ответила с искренним недоумением:
— Дим, да я и в нашем мире ничего не видела.
— Да, я не так спросил, — смутился Торговец. — Имел в виду нечто такое, чего на Земле вообще никто и никогда еще не видел. Например: дерево высотой в шестьсот метров?
— Разве такие бывают?
— Конечно. Причем есть подобные гиганты с маленькими листьями, вполне привычных нам размеров, а есть с такими листьями, которые при падении могут распластать своим весом десяток человек, а будучи на плаву — служить отличным плотом сразу парочке тяжело вооруженных рыцарей.
— Ой! Не смеши меня! — рассмеялась девушка, спускаясь со спины своего удалого коника и усаживаясь на высокий стул барного типа. — Представляю себе, как рыцари плывут на кленовом листике и усердно гребут копьями.
— Не веришь? А если я тебя сегодня на таком листике покатаю? — Дмитрий старался не смотреть на обнаженное тело свой любимой, боясь, что свежезаваренный чай так и останется невостребованным. И это было замечено:
— Ну… если покатаешь, — Саша прошлась к посудному шкафу, где на одной из створок висела оставленная с вечера простыня, и ловко в нее обернулась, — тогда завтра я тебе подаю кофе в постель.
— Договорились. Теперь нам надо подкрепиться перед дальней дорогой. Заодно я тебя тщательно проинструктирую о правилах поведения и о некоторых особенностях нашего передвижения.
Первые два бутерброда они съели молча: бурно проведенная ночь и не менее интенсивное в этом плане утро заставляли организмы спешно восполнять растраченную энергию. Но уже на второй кружке чая девушка высказала мучающий ее вопрос:
— Ты меня заинтриговал: какими могут быть путешествия, что для них надо зачитывать особые правила поведения?
Восстанавливая затраченную энергию, Светозаров вовсю налегал на тонко порезанный испанский хамон, используя вместо хлеба кусочки брынзы. Время от времени запивая это чаем с черникой, он приступил к изложению своей великой тайны:
— Конечно, хотелось бы сделать тебе неожиданный приятный сюрприз и подстроить так, чтобы на искомое место мы прошли совершенно незаметно. Но по соображениям безопасности, о которых ты узнаешь со временем, наши первые посещения иных миров мы произведем прямо из этого дома. Поэтому придется испытать некоторый дискомфорт и определенные, не совсем приятные ощущения. Но ведь сказка того стоит, правда?
— Хм… дом у тебя, конечно, красивый, но при чем здесь сказка?
— Понимаешь, можно отправиться в путешествие на корабле или на самолете. А можно — прямо отсюда.
— Поняла! — Лицо Александры осветилось озарением. — Ты предлагаешь посетить фантастические миры с помощью последних моделей виртуальной реальности? Надеваешь такой большой шлем на голову — и…
— Нет-нет, дорогая, дослушай меня, пожалуйста, до конца. Никаких шлемов или виртуальной реальности. Все будет по-настоящему. Именно поэтому ты должна будешь соблюдать очень строго все мои указания и инструкции. Бывает, что растения на нашей коже оставляют ядовитые следы — похлеще крапивы. Встречается неприметная паутинка, которая при попадании в нее пальца сразу превращает его в искромсанный фарш. В нескольких мирах имеются такие хищники, которые притворяются обломками камней, и, стоит на них наступить, откусывают ногу по колено…
Его любимая замерла с недонесенной ко рту чашкой, затем испуганно сморгнула:
— Может, мы без путешествий обойдемся?
— Сладкая моя, — Дмитрий ласково погладил Сашу по пальчикам руки, — я постараюсь тебя оградить от любой опасности. Только вот в твоем сознании должна быть постоянная строгая установка: ничего не делать без моего разрешения. Как бы ни были другие миры прекрасны и заманчивы, все они скопом не стоят и твоего мизинчика. И я себе не прощу, если хоть одна царапинка появится на твоем теле.
— Ладно, царапин я не боюсь, — улыбнулась она. — Мне другое понравилось: ты рассказываешь с таким внутренним убеждением, что я и в самом деле чуть не поверила.
— Зря смеешься. Хотя сейчас я тебя понимаю: пока сама не увидишь и не пощупаешь, поверить в такое трудно. Архиважно на данном этапе убедить тебя в том, что надо соблюдать строжайшие меры безопасности. Помимо перечисленных пунктов: не трогать и не наступать — есть еще два. Первый: никуда от меня не отходить…
— Не дождешься!
— …И второй: при первой же моей команде «Уходим!» — сразу прыгаешь на меня.
— Да я могу вообще все время у тебя на спине сидеть. Как Маша в корзине с пирожками на спине у медведя.
Светозаров с укором взглянул на возлюбленную, призывая относиться к его словам серьезно:
— Причем делаешь прыжок с любой стороны. Я тебя подхватываю — и мы перемещаемся в безопасное место другого мира.
— Вот даже как? — Александра задумчиво нахмурила бровки. — Значит, это все-таки виртуальные игры, и мы будем использовать не что иное, как знаменитую телепортацию?
— Ну… не совсем так. Хотя нечто общее с телепортацией в этих перемещениях есть. Пока нет никакого смысла объяснять все тонкости о створах между мирами. Вот когда ты их несколько раз пройдешь, тогда тебе мои объяснения покажутся более понятными.
— Ну да, конечно, потом пойму. — Девушка уставилась на Светозарова с обидой: — Дим, ты что, меня за дурочку принимаешь?
— С чего ты взяла? — опешил тот.
— Я ведь и книги читаю, и газеты, и новости стараюсь не пропускать. И там, между прочим, о подобных путешествиях ни единым словом не обмолвились. Или это привилегии только очень богатых людей?
— Как тебе сказать… — задумался Торговец, продолжая отправлять в рот маленькие кусочки хамона. — Многие богатые люди нашей Земли уже совершили такие путешествия, порой даже не подозревая о том, что перенеслись в другие миры. Но единственный человек на планете, который может увести других за собой, — это я. Тут опять надо возвращаться к сказочным мотивам и неправдоподобной предыстории, а так ты запутаешься еще больше. Поэтому я хочу тебя спросить только одно: ты мне веришь?
Огромные глаза Александры уставились на Дмитрия с обожанием:
— Конечно!
— Тогда просто доверься мне во всем и тщательно выполняй все мои указания. Договорились?
— Легко!
— Тогда прямо сейчас и отправимся.
— Прямо вот так? — Девушка кокетливо подтянула простыню, прикрывая почти освободившуюся грудь. — Да и душ принять хочется.
— Естественно, примем! И одеться нам надо будет соответствующе. Тем более, что я сообразил заблаговременно запастись для тебя некоторой специальной одеждой.
— Без моего согласия? Ты ведь совсем не умеешь выбирать платья.
— Ха! Это не совсем платье, но, мне кажется, одежда тебе понравится. Поэтому объявляется аврал: весь личный состав должен помыться, одеться и через десять минут выстроиться на верхней палубе для последнего инструктажа. Побежали!
— Э, нет! — Александра капризно надула губки. — Я так быстро себя в порядок привести не успею. Тем более, что до верхней палубы так далеко идти. Кстати, а где моя лошадка?
Уже начавший было движение к выходу из кухни Дмитрий покорно вернулся и подставил любимой свою спину:
— Транспорт подан, Махестар!
Откинув простыню, наездница с довольной улыбкой прижалась к мужской спине и проворковала:
— А обзываться — зачем?
— Разве ты не знаешь, что так в Испании обращаются к их величествам? Между прочим, подобное обращение используется в очень многих мирах.
— Ах, да! Ты ведь недавно так изумительно общался с принцем и его супругой. Но неужели и в других мирах тоже говорят на испанском?
— Нисколько! — Светозаров чуть ли не бегом поднимался по лестнице. — Там порой такая языковая каша творится, что ни один лингвист по записи не разберется.
— Как же тогда общаются с аборигенами путешественники?
— Подожди до первого контакта, умоляю.
— Ну, раз умоляешь, подожду! — пообещала Александра, спрыгивая на пол возле ванной комнаты и устремляясь туда первой: — Чур, я в шарко первая!
— Тогда чур: намыливать тебя буду я!
— Ха! Можно подумать, я позволю это сделать кому-то другому!
К процессу подбора одежды Торговец отнесся со всем тщанием. Пуленепробиваемый камзол в данном случае не требовался, да и не было подобных вещей на вилле, зато отменное воинское обмундирование элитных десантников в наличии имелось. Причем как раз по размеру женской фигурки. Идущие в комплекте щитки и разгрузку надевать не стали из-за лишней тяжести, а в многочисленных карманах и без того находилась уйма всякой всячины, полезной для дальнего похода. Начиная от разноцветного фонаря необычайной мощности и кончая набором средств первой медицинской помощи. Напоследок Светозаров застегнул на крутящейся перед зеркалом Александре пояс с кобурой, из которой торчала рукоятка пистолета.
— А это зачем?
— Умеешь пользоваться?
— Да. У нас в школе был клуб любителей стрелкового оружия, так что даже модель мне известна. Но как нас в таком виде оценят на улице?
— В доме они хранятся с полным комплектом разрешений. А на улицу нам выходить не потребуется. Ну-ка, покажи свои умения!
Девушка, хоть немного неумело, вынула магазин, взвела затвор и спустила курок. Затем вставила магазин на место, загнала патрон в ствол и поставила на предохранитель. Напоследок со все увеличивающейся сноровкой удалила патрон из ствола, вернула его в обойму и привела пистолет в состояние нормального хранения. Ничего не оставалось, как похвалить:
— Отлично! Если ты еще и стрелять умеешь — по движущимся целям, я с тобой иду в разведку.
— Какой из меня разведчик. — Александра вложила пистолет в кобуру. — По мишеням и то редко стреляла, патронов нам очень мало давали.
Дмитрий запоздало сообразил, что для усиленных тренировок патроны покупать надо тысячами, а позволить себе такую роскошь скромно живущая обывательница никак не могла. Поэтому просто подбодрил:
— Ничего, мы это дело вскорости наверстаем. А сейчас спускаемся в подвал.
— У тебя там подземный ход?
— В нем нет нужды. — Они отправились вниз, а Торговец продолжал пояснять: — Между мирами имеются определенные стыки, другое название — створы. Выглядят они в виде дуг разной длины, толщины и насыщенности. Когда я один, то могу протискивать тело через створы без малейшего шума или сотрясения. Тогда как вне дуги вокруг меня все трясется и сверкают молнии. И чем дальше буду при этом находиться от стыка между мирами, тем большие разрушения вокруг того места произойдут.
Александра часто посматривала на любимого с явно читаемым удивлением, но пока ничего не спрашивала, и он продолжил:
— То же самое происходит и при проводке посторонних людей. Только в створе гром довольно слабый и молний почти не возникает. Тогда как на других пространствах силы возмущения увеличиваются в геометрической прогрессии и может произойти жуткое землетрясение.
После такого утверждения девушка не выдержала:
— Получается, твой дом может развалиться?
— Не совсем так, и не совсем мой, а наш! — Он ласково сжал девичью ладошку и стал осматриваться в подвале, в который они спустились. Просторное помещение по сторонам было густо заставлено многочисленными ящиками, но посредине отчетливо просматривалась свободная от любых предметов дуга двухметровой ширины. Именно к ее центру и устремился Светозаров: — Вот, как раз здесь находится самое оптимальное место для перехода. Поэтому, когда я тебя буду проносить, дом содрогнется с силой в один-полтора балла по шкале Рихтера. То есть оконные стекла, люстры и посуда останутся в целости и сохранности. Помимо выбора места, так сказать, для смягчения нашего перехода я воспользуюсь створом редкой величины в другом мире. Я назвал тот мир Пустошь, потому что там нет ничего живого. Да и вообще ничего интересного, но как переходной тамбур он подходит идеально. Итак, ты готова?
Девушка в последний раз оглянулась вокруг:
— Может быть, я и выгляжу полной и доверчивой дурочкой; может, ты меня сейчас разыгрываешь и снимаешь скрытой камерой; но с тобой я готова на все.
После таких слов они не удержались от долгого страстного поцелуя. И прервали это благостное состояние лишь по той причине, что одновременно почувствовали усиливающийся жар. Все-таки защитные комбинезоны десантников не способствовали таким горячим утехам. Пришлось, запыхавшись, спешно расстегивать все имеющиеся на груди и рукавах отверстия. Помахивая в сторону своего лица ладошкой, великолепно смотрящаяся десантница предложила:
— Возвращаемся в душ и наденем чего-нибудь полегче?
— Нет-нет! Так мы тогда вообще никуда и никогда не выберемся. Тем более, что в Пустоши практически постоянная температура в десять градусов и в другой одежде ты можешь простудиться. Теперь надень вот это на глаза. Не будут беспокоить вспышки молний и дезориентация вестибулярного аппарата. Легкого грома ты, надеюсь, не испугаешься?
— Если буду за тебя держаться, то нет.
— Могу тебя обрадовать: не только держаться, а и вообще у меня на спине сидеть. Ведь обещал катать свою королеву, значит, буду держать слово.
Повязку прижали как следует резиновым зажимом, затем девушка запрыгнула на спину своего любимого, крепко обняла, прижалась губами к шее и прошептала:
— Я с тобой!
В следующий момент они качнулись в первом шаге. Грозовое громыхание, казалось, разверзлось возле самого уха, сквозь многослойную повязку и прикрытые веки прорвались отблески вспышек, а все тело оказалось в полных неладах с пространственным положением. Александре показалось, что она и падает, вращается, кувыркается и взлетает одновременно. Хотя стихло все и успокоилось буквально через несколько секунд. Затем короткий момент тишины — и голос Дмитрия участливо поинтересовался:
— Ты как? Если все нормально, можем сразу продвинуться в нужный нам мир. А здесь все равно ничего интересного…
— Ишь какой хитрый! — Девушка осторожно опустила ноги и коснулась каменистого грунта. — Что за интерес попасть в первый иной мир и не увидеть его? — Она начала снимать повязку с глаз. — Может, мы до сих пор в твоем… в нашем подвале?
Но ее взору предстала совершенно иная картина. Во все стороны на несколько километров тянулась унылая каменистая равнина с редкими вкраплениями более крупных оплавленных булыжников размером с кабанью тушу. Над головой нависал перистыми слоями розоватый туман, видимость сквозь который не составляла и нескольких сот метров. Ни единого деревца или даже травинки не было. Ни единого порыва ветерка или намека на запах.
— Значит, все это и в самом деле правда! — восторженно выдохнула поверившая в иные миры путешественница.
При нормальной организации и определенном антураже подобное место можно было создать и на Земле. Но вот позади Александры находилось не что иное, как внушительный склад прямо под открытым небом. Плавной дугой в пятьдесят метров и шириной в десять располагались горы каких-то ящиков, тюков, мешков, плетеных корзин и баулов. Причем ровно по центру между ними опять-таки пролегала двухметровая полоса свободного пространства. Вдобавок ко всему этому сразу возле прибывших путешественников стоял с приподнятыми вилами многопрофильный автопогрузчик, который обычно используют на индустриальных складах. Именно он больше всего и поразил Александру:
— А где водитель?
— Сам справляюсь, — бодро отозвался Торговец.
— Так это все твое?
— Да. Вот, пришлось организовать перевалочную базу разных товаров для обмена, и это место подошло больше всего.
— Вот так база! А охранники где?
— Нет здесь никого. Вообще никого — во всем мире. Только мы с тобой.
— Но ведь и крыши нет. Вдруг дождь пойдет? Или град?
— И этого здесь не бывает. Ни снега, ни ветра, ни бурь. Здесь вечный туман и спокойствие.
— Но чем мы дышим? — не унималась Александра. — Должен же быть океан, джунгли для производства кислорода.
— Честно говоря, не имею малейшего понятия, — признался Светозаров. — Только и проверил, что атмосфера подходит для нашего дыхания. Опасные микробы не найдены. Осадков нет, ураганов тоже. Желающих позариться на мое добро — и подавно! Влажность отсутствует практически полностью.
— Ой, как интересно! И ты обследовал весь этот мир?
— Делать мне больше нечего! Заглянул везде, где только успел, и ладно. Всюду на этом шарике и так одно и то же.
— Так это — планета? И вокруг нее другие звезды? Дмитрий с умилением обнял возбужденную девушку за плечи и несколько раз с восторгом поцеловал в шейку:
— Дорогая, сладкая моя! Да таких дыр во Вселенной миллионы, и нам не хватит даже тысячи жизней для их обследования. Давай все-таки поторопимся туда, где ты на самом деле увидишь ожившую наяву сказку.
Александра еще раз несколько обалдело пробежалась взглядом по никем не охраняемому складу и со вздохом надела повязку на глаза:
— Ладно, вези дальше.
— Только ты приготовься: теперь греметь и сверкать будет чуток посильнее.
Но когда переход через стык завершился, девушка не сразу решилась слезть со спины своего «извозчика», только хрипло прошептала:
— Ого! Ничего себе «чуток»! Мне едва плохо не стало, и завтрак наружу попросился. Надо бы еще и наушники выдавать…
— Исправлюсь! Ведь никогда доставлять женщин не приходилось, вот и не сообразил.
— Мужчин ты тоже сюда на себе переносишь? — Она осторожно сползла и коснулась ногами чего-то мягкого и пружинистого.
— Редко, чаще использую стационарные твердые переходы. Но переходы строить долго и хлопотно, и делаю я их только в целях конспирации, чтобы путешественник так и не понял, как мы здесь оказались. — Затем Торговец мягко остановил поднимающиеся к повязке девичьи руки: — Постой! Вначале прислушайся к звукам и запахам.
Действительно стоило воспользоваться этим советом. Потому что запахи своим многообразием и таинственной новизной заставляли тело чувственно сжиматься и содрогаться. Знакомых среди них почти не было. Разве что один, самый яркий, название которого ошарашенная память никак не могла выдать. Скорее всего, и примятая ботинками трава исторгала из себя необычные пряные ароматы, способные перебить все остальные ощущения.
А среди птичьего гомона вообще не слышалось знакомых криков. Только по этому признаку любой образованный путешественник мог бы с уверенностью заявить, что он не на Земле. Из привычных уху звуков выделялся лишь шум ветра в кронах да редкое поскрипывание стволов. А потом теплые пальца Дмитрия скользнули по щекам Александры и стали медленно снимать повязку. Постепенно открывая взору любимой яркий, солнечный день и яркий, совершенно отличный от земного мир.

Глава двадцать вторая
ЛОВУШКА БЕЗ ВЫХОДА

С местного аналога каучука старый каторжанин поднялся на ноги гораздо быстрее молодых новичков. К этому времени тело второго монстра с неприятным хрустом потянулось, словно это была гигантская собака, выставляющая свой зад кверху. От увиденного зрелища лицо Аристарха перекосилось, и он сразу обрел дар речи:
— Проклятье! Совсем забыл: сейчас у Берты будет большой понос слантерса! Бежим! Вон туда!
Он указал рукой чуть в сторону от направления, куда умчалась Ленари, и, словно лихой кузнечик, запрыгал вперед. При этом он так ловко управлял своим телом, что умудрялся поворачиваться в полете вокруг собственной оси, посматривать за спешащими за ним новичками да еще и продолжать выкрикивать нужные пояснения:
— Со свежим слантерсом лучше вообще не соприкасаться! Так прилипнет, пока горячий, что несколько дней отдирать приходится. Если в рот или на лицо попадет, то и задохнуться можно, были смертельные случаи! И постарайтесь не оглядываться!
Предупреждение немного запоздало, благо решивший взглянуть, что у него за спиной, Торговец не сбился с ритма прыжков, оставаясь на ногах и в движении. Сзади, в пределах видимости, сверху падал густой поток красных шариков шипящего слантерса. Создавалось впечатление обильного густого снегопада, попадать под который ну никак не хотелось.
Благо еще, что удалось вовремя уйти из-под «артобстрела», ни к одному из каторжан не прилип ни единый шарик, и вскоре они оказались возле самой стены пещеры. Там просматривалось нечто наподобие широкого каменного выступа, который метров на пять возвышался над ямой с местным каучуком. Именно туда, хорошенько разогнавшись, и нацелился Аристарх. Столетний опыт помог ему так плавно и точно заскочить на уступ, словно он просто шагнул на него. После этого старый каторжанин сразу развернулся и стал советовать:
— Не снижайте скорости! И последний прыжок делайте самым сильным! Ну!..
К сожалению, новички с финальными акробатическими кульбитами не справились. Более расчетливый Дин при последнем отскоке слегка подпружинил коленями, не решившись совершить перелет, и в результате всей плоскостью тела шмякнулся о каменную поверхность чуть ниже цели. Лицо руками он прикрыть успел, а вот обнаженные коленки и пальцы ног оказались ободранными. И это при том, что почти весь склон был облеплен слантерсом разной толщины, который накопился здесь за века. Видимо, матки и в этих местах порой баловались своим поносом. После такого жесткого столкновения прославленный шафик кулем свалился вниз, благо там было мягко и комфортно.
Монарху Ягонов Бонзаю Пятому повезло еще меньше, потому что он сразу понадеялся на свою молодецкую силушку. Последний прыжок у него получился настолько сильным, что орущее в панике тело перелетело весь неширокий выступ и со всего маху впечаталось в стену пещеры. На том месте прилипшие шарики местного каучука отсутствовали, поэтому ноги молодого короля были повреждены существенно. Да еще и падение назад получилось настолько неудачным, что основной удар пришелся по затылку — и самодержец всех Ягонов перешел в бессознательное состояние.
О чем и сообщил после беглого осмотра местный старожил прерывающимся голосом:
— Эй! Господин граф Свирепый! Тут ваш друг солидную шишку себе набил. Но дышит…
При этом он стоял на краю уступа и, наклонившись, смотрел на лежащего Дина, который решил отдышаться после интенсивной «скачки». Но, как только он понял, что с товарищем что-то случилось, тут же вскочил на ноги и стал наращивать амплитуду прыжков прямо на месте, благо оно было ровное и удобное. И, как только поравнялся с уступом, немного подкорректировал последний прыжок вперед. На этот раз получилось запрыгнуть на уступ без ущерба для здоровья. Но вот ругательства и проклятия так и сыпались. Правда, среди них встречались и вполне литературные словечки:
— И куда тебя понесло, дурья твоя башка?! Ничего твои мозги не соображают, только корону носить и могут! Ну, очнись! Или я за себя не ручаюсь!
Он стал переворачивать товарища на бок, когда тот пришел в себя и негромко простонал:
— Кто это меня так по головешке саданул?
— Уф! — вздохнул с облегчением Дмитрий. — Повезло, что добивать не придется! Ладно тебе, лежи и не дергайся. Сейчас попробую боль убрать. Переворачивайся на живот и клади руку под лицо!
После этого старший пастух минут пять с отвисшей челюстью наблюдал, как сосредоточившийся граф лечил ушиб на затылке у короля. Внушительная шишка сходила прямо на глазах, а пострадавший, еще недавно лежавший без сознания, говорил все громче и все веселее. Ну а после того как Бонзай встал на ноги и несколько неуверенно пощупал затылок, Аристарх не удержался от восклицаний:
— Чудо! Граф, ваша сила превосходит все наши, вместе взятые, во много раз! Вы совершили невероятное, и я лишний раз убеждаюсь, что вы и в самом деле можете без труда отсюда выйти.
Однако сам Динозавр делом своих рук остался явно недоволен:
— Странно это, очень странно… Раньше я подобное лечение проводил раза в три быстрее. Неужели и меня ваш мерзкий дымок прижимать стал? — Затем потребовал от товарища: — Ну-ка покрути резко головой!
Тот проделал требуемое без промедления:
— Вроде не болит…
— Головокружение есть?
— Да как тебе сказать… Да, немножко в глазах рябит и голова кружится.
— Только этого мне не хватало! — в сердцах воскликнул Дмитрий. Глядя на расстроенного друга, Бонзай сразу перешел на шутливый тон:
— Доктор, скажите, я так и останусь дебилом?
— Да это не страшно, — как-то отрешенно стал рассуждать Торговец, внимательно осматриваясь по сторонам. — Тем более что твои подданные тебя и таким любят. А вот насчет себя я больше беспокоюсь… — Затем он пришел к какому-то решению и стал командовать: — Значит, так! Прямо здесь и попробую! Бонзай, Аристарх, становитесь вот за этот выступ, закрывайте ладонями глаза, а кусочки слантерса засуньте в уши. Греметь и сверкать будет знатно. Хотя это больше касается нашего старшего коллеги, тебе будет достаточно воспользоваться капюшоном.
— Что, не видишь? — многозначительно спросил молодой монарх, намекая на отсутствие в пределах видимости створа между миров.
Друг шафик развел руками:
— Пока ни единого. Но это не столь важно. Главное — попробовать вообще. Потому что я все больше и больше начинаю бояться этого хохочущего дыма.
Оба товарища вспомнили советы на камне в межвременье и с большим опасением всмотрелись в распростершееся перед ними и над ними озеро зеленоватого бормочущего тумана. Если и в самом деле он может лишать шафиков силы, то как он подействует на Торговца? Ведь недаром на камне кто-то выплавил предупреждение:
«Бойся зеленого перекрестка из-за дыма хохочущего».
Правда, там упоминался только Перекресток, а про вулкан ни единого слова не было, но, вполне возможно, писавший такие послания на тот момент о городе Бормоте, а то и вообще о Южном континенте этого мира ничего не ведал.
Молодой монарх жестом увлек за собой Аристарха в небольшое углубление в стене, которое вдобавок со стороны прикрывалось еще и выступом. Вначале Бонзай проследил, как предохранил глаза и уши старший пастух маток, а потом сноровисто накинул капюшон камзола себе на голову, прозрачное забрало опускать не стал, а просто до упора затянул соединяющую иномирские ткани молнию. Затем прикрыл своим телом старого каторжанина и дал отмашку товарищу рукой.
Некоторое время было тихо. Потом слегка громыхнуло. Да так и продолжило еле слышно громыхать, словно кто-то баловался большим листом кровельного железа. Через несколько минут Бонзаю Пятому это надоело, и он решил, что недалеко от них просто раздаются остаточные шумы после состоявшегося перехода. Поэтому он смело расстегнул молнию на капюшоне и шагнул из укрытия. Каково же было его удивление, когда он увидел Дина, озлобленно перешагивающего с места на место, но и не подумавшего исчезнуть. Ни единой молнии рядом с шафиком не наблюдалось. Зато несильный грохот вокруг него так и продолжал разноситься.
Заметив уставившегося на него друга, Дмитрий со злостью сплюнул и раздраженно развел руки в стороны:
— Вилы! Ничего не получается!
— Совсем-совсем? — с недоверием уточнил молодой самодержец Ягонов.
— Такое ощущение, что начинаю видеть пространственный пробой, а вот шагнуть туда не могу. Словно силенок не хватает.
Друзья принялись обсуждать свои шансы на побег из этого места, совершенно при этом не обращая внимания на прислушивающегося старого каторжанина. Было решено, что сначала надо обследовать всю пещеру и постараться отыскать хоть один стык между мирами. По логике вещей, там смещение проходит мягко, без потери сил и межмирских турбулентных возмущений. Следовательно, на переход в створе силенок Торговца должно хватить. Оставалось этот самый створ найти.
Как раз к тому моменту и Аристарх решился внести первое предложение:
— Вы мне хоть примерно опишите, что ищете! Я ведь тут каждый камешек знаю, — но даже после подробного рассказа о том, как выглядят створы, лишь пожал плечами: — Ни я, ни мои коллеги ничего подобного никогда не встречали. Но может, мы сможем помочь силами шафиков? Порой мы так делаем, когда надо вытащить из смертельной простуды наших подопечных.
Возможность суммировать некие магические возможности сильно удивила Торговца. О чем он честно сразу признался:
— Где только я не бывал и каких великих шафиков не видывал, и никто из них не мог воспользоваться силой своего напарника, коллеги или товарища. Но почему бы не попробовать! Как вы это делаете?
— Очень просто, — оживился старый каторжанин, приступая к пояснениям: — Вы, граф, присядьте на корточки, а я положу правую ладонь вам на голову. Вот так. Готовы? Тогда я начинаю!
Хоть Дмитрию и неудобно было из такого положения делать шаги, но он решил попытаться. Сосредоточился и на самом деле почувствовал некую освежающую волну, проходящую в его кожу от ладони Аристарха. Затем он сконцентрировался на обнаружении-создании пробоя и заметил, как знакомая тьма замелькала перед глазами. Но только он стал чуть смещаться телом для гусиного шага, как «подпитка» силой прервалась, пространственный пробой исчез и раздалось прежнее несильное громыхание.
— Э, нет! — запротестовал Аристарх. — В данном случае двигаться нельзя совершенно. Наш врачующий коллега накладывает руку на больного и сидит словно статуя.
— Ха! — воскликнул Дин. — Метод, конечно, хорош, можно с уверенностью сказать — уникален. Его мы вскорости изучим и применим к делу. Но как же я перейду в другой мир? Мне ведь двигаться при этом надо.
Старший пастух от неимоверного желания хоть как-то помочь заметно нервничал и дергал космы своей бородищи теперь уже двумя руками:
— Может, вы попробуете перейти сквозь ваш пробой в падении? Допустим, его величество вас в нужный момент подтолкнет? Или вообще будет держать на руках, а потом перенесет в нужную сторону?
— Хм… — Торговец мысленно прокручивал предложенные комбинации. — Сомневаюсь, конечно. Но вынужден признать: некое рациональное зерно в ваших рассуждениях присутствует.
Теперь четверть часа старались и пыхтели все трое. Но ничего, кроме нескольких новых ушибов и царапин многочисленные попытки не принесли. Зато непрерывный грохот привлек внимание других каторжан. Из дыма дальнего участка выступа, крадучись, показались двое мужчин и две женщины. Но если основательно заросшие мужчины ничем внешне не отличались от старшего пастуха, то женщины оказались совершенно безволосыми. Даже на голове у них не было видно ни единого волоска. Это в первый момент новичков шокировало, и они с некоторым обалдением рассматривали надетые на вполне симпатичных каторжанках трусики из кожи пауков, которые весьма напоминали стринги, и весьма эффектно смотрящиеся бюстгальтеры. Сооружение для поддержки груди тоже состояло лишь из вездесущего слантерса да двух кожаных треугольников.
Один из мужчин сделал шаг вперед и негромко поинтересовался:
— Аристарх! Чего здесь творится? Ленари прибежала уже давно и ведет себя очень странно: в озеро идти не захотела. Поэтому мы и поспешили в обход.
— Все в порядке, у нас новенькие! — обрадованно затараторил главный надзиратель Зеленой Каторги. — Сейчас я вас познакомлю! — Тут он правильно истолковал удивление новых товарищей по несчастью: — Ах, да! Совсем забыл сказать, что зеленый дымок у женщин полностью уничтожает волосяной покров. Мы-то к этому привыкли, а вот вам… Хм, вам наверняка покажется такой вид довольно эротичным. Не правда ли?
На последнее утверждение все старожилы дружно улыбнулись, а у женщин еще и глазки как-то странно заблестели при этом. Похоже, они не только не стеснялись своего вида и положения, но и усиленно этим пользовались. Что и проскользнуло в первом вопросе со стороны старшей каторжанки:
— Уголовники или политические?
— Увы, Флавия! — хохотнул Аристарх. — Они наши коллеги, так что тебе выбирать нового кавалера не придется. И не расстраивайся так, хоть я и понимаю, как тебе хочется чего-нибудь новенького и экзотического. Но! Есть и более радостные новости, друзья: для начала просто взгляните на их камзолы. А ведь наши гости здесь уже очень долго.
С этого момента старший пастух действительно показал, что по праву пользуется здесь заслуженным авторитетом. Не теряя времени даром, он направил всех в сторону жилых пещер. Затем прямо на ходу стал знакомить новичков со старожилами и довольно слаженно пересказывать все последние новости. Напоследок он успел ответить на град вопросов своих товарищей и довольно емко обрисовать быт и распорядок дня всех обитателей Зеленой Каторги. Так что к концу пути по уступу, окружающему озеро слантерса, гости с далекого севера успели узнать очень многое, а Торговец с некоторым интересом воспринял откровенное заигрывание любвеобильной Флавии. Возраст свой местная дама-маг не скрывала: сорок семь лет. Но при этом открыто хвасталась тем, что выглядит не старше тридцати. Вторая дама-шафик выглядела гораздо скромнее, да и старше была на пятнадцать лет, судя по внешним данным. Так что Бонзай Пятый, несмотря на продолжающееся головокружение, тоже стал заглядываться на красавицу, которая выглядела гораздо моложе, чем любая его сверстница.
По прибытии на место стали осматривать места жительства, которые состояли из трех пещер и где зеленый газ клубится не такими густыми слоями. Практически видимость здесь составляла более пятидесяти метров — от одной стены до другой. В первой, самой большой пещере проживали все восемь шафиков со своими «семьями». Условность последнего слова заключалась в том, что постоянных семей как таковых не существовало, их количество варьировалось довольно произвольно. Привилегий сам факт проживания с местным аналогом мага не давал, потому что норму выполнять приходилось всем одинаковую: как любимицам, так и уголовникам, живущим в других пещерах. В противном случае гибло большинство каторжан, а посему устоявшиеся за века законы соблюдались беспрекословно.
У шафиков-мужчин численность семей составляла от двух до пяти человек, тогда как женщины себе позволяли намного большие излишества. Та же Флавия, например, жила сразу с пятью мужчинами и двумя простыми женщинами. И никто не обижался на тесноту в отделанном толстыми слоями местного каучука домике. Но всех переплюнула в многочисленности партнеров самая старшая женщина-шафик: возле нее обитало шесть заросших волосами существ мужского пола и четыре совершенно безволосых — женского.
Все остальные каторжане селились, как и с кем им заблагорассудится, руководствуясь строгими правилами обоюдного согласия.
Помимо этого в главной пещере находились и предметы из неизвестного вещества, кардинально влияющие на жизнь каждого несчастного: два огромных глубоких корыта с крышками. Точно такой же материал составлял основу трубы, высасывающей наверх слантерс. Но даже наверху за более чем тысячелетнюю историю раскрыть загадку не удалось. Именно возле этих артефактов, как сразу окрестил их Торговец, и выяснились некоторые другие загадки бормочущего вулкана. Материал одного корыта оказался недоступным для разрушающей мощи зеленого дыма, кроме того, любая помещенная в него пища оставалась целой.
— Но как же вы едите? — в недоумении воскликнул Бонзай, когда гостям все показали и объяснили назначение внушительного тяжеленного корыта, напоминающего контейнер-переросток для вывозки строительного мусора.
— Сейчас сам увидишь, — вздохнул Аристарх, — как раз рабочий день кончился.
Вскоре из прохода во внутренние пещеры потянулись усталые каторжане, каждый их которых прижимал к себе нечто похожее на ячеистые двусторонние соты. И в каждой ячейке этих сот подсвечивал зелеными бликами тот самый корень под названием акстрыг. Сразу бросалось в глаза, что женщин здесь подавляющее большинство и они посматривали на новичков со странной жадностью и бесстыдством. Затем каждый из прибывших каторжан укладывал свои соты в другое корыто и направлялся к первому. Там они или залезали вовнутрь, или ложились на наклонные, открытые в стороны крышки и просили тех, кто был внизу, достать их порцию. Весь паек находился в картонной коробке и состоял из четверти буханки хлеба, бумажного кулька с рисом, нескольких фруктов и рыбьего пузыря на поллитра фруктового сока. Все это съедалось не спеша, хоть и с заметным оживлением, при этом ни один человек со своим блюдом в руке не отстранялся от загадочного вещества, из которого состояло корыто, более чем на полметра.
Стоящий рядом Аристарх говорил не переставая:
— Еду нам спускают как раз перед завтраком, и коробки с ним лежат в верхнем слое. Второй слой мы употребляем на обед. Ну а сейчас доедаем последний, так сказать, ужин. Вы не волнуйтесь, мы с вами своими порциями поделимся…
— Еще чего! — фыркнул граф Свирепый, похлопывая себя по животу: — Наших запасов должно на неделю хватить. Да и совесть не позволит объедать невинно приговоренных.
К тому моменту, судя по царящему оживлению, вернулись самые запоздавшие обитатели Зеленой Каторги. Когда все соты были загружены во второе корыто, с каждой стороны за откидные крышки взялось по двадцать человек и с дружным гиканьем забросили их вовнутрь. Две рифленые пластины, скрипнув на петлях, захлопнулись с необычным, колокольным звоном.
— Через минуту потянут, — комментировал старший пастух. — Утром опустят с четко отсчитанным количеством сот: две на каждого человека. Через час, как только закроем и эти крышки, заберут корыто для пищи. Так что наесться все успевают.
Сверху послышался шорох, лежащий на крутой стене трос натянулся, корыто с корешками дернулось, задрало «нос» и ходко поползло вверх. Торговец поспешил к месту кормежки и осмотрел узел крепления троса:
— Так ведь его можно отсоединить!
— Для чего? — пожал плечами Аристарх. — Останемся без еды — и только. Ко всему прочему трос начинает бить молниями, когда к нему прикасаешься, а если с помощью слантерса обезопасишься и взберешься на высоту пяти метров, резко раскаляется добела.
— Уж ты! Вот это здорово! — неожиданно для всех радовался граф Свирепый. — Пробовали влезать по двум тросам одновременно?
— Еще быстрее раскаляются…
— Но тогда получается, что и подъемники наверху из такого же «вечного» материала?
— Их никто не видел, просто что-то гудит внутри склона…
— И все без прикосновения рук человека работает?
— Нет, наверху возле каждого желоба есть по два рычага, для спуска и подъема. Правда, я сам не видел, но так до нас от самых первых шафиков дошло устное предание.
— Все равно, — продолжал вслух рассуждать Торговец. — Не иначе как где-то возле механизмов вращения существует небольшая электростанция. А судя по тому, как раскаляется весь трос и работает некое мощное, скорее всего магнитное, устройство по отсосу слантерса, то внутри вулкана не иначе как атомный реактор! — Заметив, что собравшиеся вокруг шафики стоят и смотрят на него с полным непониманием, Дмитрий помахал приподнятой ладонью: — Не обращайте внимания! Это я о своем…
Аристарх пожал плечами и предложил:
— Тогда, может, немного отдохнете после прибытия? Помещений у нас пустых хватает, да и женщины вас уже ждут.
Он указал рукой на трех счастливиц, которые до сих пор оставались свободными и теперь с сияющими лицами стояли немного в стороне, ожидая своего «распределения» между новыми шафиками. Оба новичка несколько тупо их осмотрели. Молодой монарх был, в общем, доволен внешними формами, а вот избалованный женским вниманием Торговец отвернулся с равнодушным видом. Складки озабоченности вновь прорезали его лоб:
— Сейчас не до отдыха. Мне следует тщательно осмотреть ваши владения и отыскать так необходимые мне стыки. Вдруг со временем у меня вообще сил на переход не останется? — В ответ все несколько уныло, но согласно кивнули. — Сами можете отдыхать, дайте мне лишь одного человека в провожатые.
— Я пойду с тобой! — моментально отозвалась Флавия, с отточенной грацией виляя попкой и приближаясь к гостю.—
За двадцать семь лет пребывания на этой каторге я не хуже Аристарха изучила здесь каждый камешек.
Бонзай Пятый, вполне естественно, тоже стал настаивать на участии в поисках, да только его персональный шафик напомнил, что он еще и его лечащий врач, и прописал постельный режим:
— Тебе после сотрясения очень не помешает спокойно выспаться. Аристарх, покажите его величеству свободное помещение.
— Не беспокойтесь, граф, — отозвался старший пастух и приглашающим жестом увлек венценосного гостя за собой.
Как ни странно, следом за ними потянулись самая младшая женщина-шафик и три никем не занятые простые каторжанки. С большим сомнением Дин повернулся к своей сопровождающей:
— Ему действительно нужен покой.
— Что ты расстраиваешься? — Флавия довольно фривольно подхватила своего нового коллегу под руку, прижалась к его локтю соблазнительной грудью и повела в глубь дальних пещер. — Да ничего с таким молодцем не случится от одного удара по голове. Сам ведь очнулся, реанимировать не пришлось. И если потешится пару часиков вначале, то потом лучше спать будет.
— Хм… С головой шутить не стоит. И помимо прочего, — заинтересовался Торговец, — как тут у вас с беременностями?
— За всю историю каторги ни одной не случилось, — грустно вздохнула сопровождающая. — Хотя это наверняка к лучшему…
— И еще один вопрос: вам хватает питья, присылаемого в корыте?
— Ни в коем случае! Мы все время пьем из родников в местах произрастания зеленых корней. Помимо этого здесь есть маленькое озеро, в котором мы купаемся, и ручеек, в него впадающий, он тоже используется для питья. Как я догадалась, тебя мучает жажда?
— Не то слово! Язык уже к нёбу присох.
— Тогда с этой пещеры и начнем осмотр, — посоветовала Флавия и потянула Дмитрия в первый проход направо.
Огромный грот с небольшим озерцом казался таким уютным и милым, что невольно закралась мысль о его искусственном происхождении. И многочисленные одеяла из толстого слоя местного каучука явственно указывали на частое употребление оного места для неких сексуальных ритуалов. Последнюю догадку женщина-шафик и не собиралась отрицать:
— Здесь, во время послеобеденного отдыха, мы проводим самые приятные полтора часа в ласках. Если бы не полчища пауков, по неведомой причине спешащие сюда именно в ночное время, большинство каторжан здесь бы и ночевали. — Подождав, пока гость напьется из сбегающего по стене ручейка, Флавия перешла на низкое женственное контральто: — Может, мы искупаемся?
— Боюсь пауков!
— Таких, как мы, эти ядовитые бестии не трогают…
— Знаю, Аристарх рассказал. — Дмитрий словно под гипнозом уставился прямо в глаза приблизившейся к нему коллеги и почувствовал: еще чуть-чуть — и он дрогнет. — Но все равно, давай вначале я все внимательно осмотрю, а потом с огромным удовольствием потру тебе спинку.
— Обещаешь?
— Настаиваю!
Проводница постаралась скрыть победную улыбку и перешла на деловой тон:
— Тогда в путь! Здесь больше ничего тебя не заинтересовало?
— Увы! Двигаемся дальше.
Они бродили по территории каторги часа четыре. Обошли по периметру весь выступ над озером слантерса, потом два раза пересекали его прыжками крест-накрест и напоследок обследовали внушительную часть пещер, в которых подневольные рабы собирали зеленые корешки. Но нигде Торговец не заметил даже маленького краешка такой вожделенной дуги створа перехода между мирами.
Подобный факт расстраивал невероятно, но и заставлял все врожденное и выработанное годами воображение мобилизоваться по полной программе. Поэтому Дмитрий Светозаров — для завершения списка — решил проверить еще одно место — то, где находился артефакт:
— Детка! — К такому дружескому обращению они пришли во время долгого ночного путешествия. — Покажи ту точку, где труба засасывает слантерс наверх.
— Прыгай за мной! — И очаровательная женская фигурка, красуясь своими формами, помчалась впереди. Прибыв на место, Флавия устало рухнула на спину и в таком положении стала рассказывать: — Труба прямо под нами, на глубине метров десяти. Здесь, кстати, и самое низкое место всего озера, и сюда в любом случае будут стекать отходы жизнедеятельности наших маток. Если два-три человека станут сильно прыгать вот на этой точке, то под их ногами слантерс станет засасываться быстрее. Наползающие с той стороны массы будут не успевать заполнить выемку и таким образом можно добраться до самой трубы. Но тех нескольких отчаянных добровольцев, которые создали «перед собой и за собой» внушительные пустые пространства для воздуха, потом сбросили вниз мертвыми. Им тоже не удалось спастись.
— Слушай, а куда вода стекает из озера и родников?
— В мелкие щели между камнями, которые нечем ни расширить, ни углубить.
— Хм… Прямо-таки немыслимая для живого разума ловушка! Черт побери! — С подобными восклицаниями Торговец легкими прыжками обследовал все вокруг, но так ничего и не заметил. Вернувшись к отдыхающей женщине, он для очистки совести спросил: — Если мы вдвоем начнем трамбовать эти красные шары прыжками, ямка начнет углубляться?
— Может быть… — последовал меланхоличный ответ.
— Тогда приступим! Углубимся метра на два и — купаться!
— Уф! — Флавия легко вскочила на ноги. — Мне показалось, что ты меня обманул и решил просто убить сном. Оп-па! Ну! Давай еще выше! Одновременно со мной! Держись за руку!
Примерно к десятому прыжку они стали действовать настолько синхронно, что наверняка превысили высоту в шесть метров, а ямка у них под ногами хоть и не всегда попадала в перекресток прицела, но стала заметно проседать.
— Здорово! — завопил от неожиданного восторга Дмитрий и стал с бравадой озираться не только вниз, но и по сторонам. После чего, вполне естественно, и наверх глянул. И в наивысшей точке полета поперхнулся воздухом от изумления: высоко-высоко у них над головами, на пределе видимости в этом проклятом дыме, виднелись четыре сходящиеся дуги межмирских створов. Но размещались они совсем не так, как в пещере Перекрестка. Концами не наружу, а внутрь, напоминая своим узором четырехлепестковый цветок. Из чего сразу следовало: подобная конструкция проходима.
При падении Торговца отбросило далеко в сторону, но вернулся он довольно быстро и в ажиотаже свою проводницу заставил прыгать еще добрых пять минут на самую максимальную высоту. Само собой разумеется, что женщина ничего так и не увидела, зато довольно точно подсказала предел видимости в дыму на данном месте. Получалось, что дуги находятся на высоте пятидесяти метров. Непомерный для прыжка уровень, но, по крайней мере, он мог дать стимул для новых мыслей:
— Насколько вверх могут допрыгнуть матки?
— Ну… метров на пятнадцать.
— Если их усиленно тренировать?
— Максимум на двадцать…
— Мало! Надо меня забросить на ту самую отметку в пятьдесят. Сумеете?
Флавия думала и выдвигала варианты очень долго. И только после обсуждения самых невероятных способов призналась:
— Ничего больше не соображаю. И если ты меня сейчас не искупаешь — тронусь мозгами.
Пришлось спешно возвращаться к озеру, где парочка после водных и прочих процедур блаженно заснула на одном из мягких одеял. Но спал теперь Дмитрий с улыбкой, потому что в душе был уверен: выход из смертельной ловушки обязательно отыщется.

Глава двадцать третья
НОВАЯ НАЖИВКА

Борис Королюхов даром времени не терял. Предоставленное время он использовал со всей присущей ему изобретательностью и усердием. И, ухватившись, казалось бы, за совершенно бесперспективную ниточку, подобрался к удивительному и никем не ожидаемому сокровищу, с помощью которого можно было оказать самое непосредственное давление на объект.
Правда, сначала даже такой многоопытный и прожженный специалист, как Павел Павлович, не поверил. Но Каралюх, когда надо, умел быть очень убедительным:
— Средств на это уйдет самый минимум, — перечислял он при первом разговоре. — Я все равно бездельничаю. И по большому счету это пока единственный шанс разыскать подобным образом пропавшего человека. Ведь как ни суди, но та мафиозная сеть первой воспользовалась новизной своего товара и, пожалуй, больше всех в Европе нажилась на похищениях девочек. Я раскопал в документах и смутно помню по своей первой работе, что конторе даже удалось выйти на след этой группы под кодовым названием «Сваха», и только по непонятным мне причинам дело не было доведено до конца.
— Что-то и мне такое припоминается… — наморщил лоб шеф, хотя на самом деле прекрасно помнил все перипетии тех событий двадцатилетней давности. Между прочим, в той работе, на одном из ее этапов, действительно впервые принял участие и юный Боря Королюхов, которому на то время едва исполнилось шестнадцать лет. А значит, один из лучших агентов мог быть в курсе многих деталей.
Суть заключалась в том, что одна из общеевропейских матримониальных служб не просто сводила и знакомила желающих отыскать свою половинку через брачные агентства, а совместила эту деятельность с откровенными и наглыми похищениями малолетних красавиц. И под прикрытием перевоза кандидаток в места знакомства доставляли одурманенные жертвы какому угодно заказчику. Раскрытие и пресечение этого криминального дела тогда прошло очень тихо, в обстановке полной секретности: ни общественные организации, ни СМИ не узнали ничего. Да и главари «Свахи» вовремя скрылись в неизвестном направлении.
Как бы там ни было, но перспектива поданной агентом идеи действительно заслуживала внимания. Шансы найти родную сестру Светозарова, которая могла не раз умереть за прошедшие двадцать лет, были близки к нулю, но почему бы не попробовать? Каких только неслыханных историй не случается в житейском море совпадений. Поэтому Павел Павлович раздумывал над предложением агента недолго:
— Ладно! Начинай заниматься этим немедленно. Разрешаю использовать все вспомогательные службы. И держи меня постоянно в курсе всего хода поисков.
Вот так и закрутилось это дело. Но даже всемогущий шеф не догадывался, что Каралюх скрытно от всех со времен своей юности поддерживает деловые отношения с одним из главарей «Свахи», который теперь переквалифицировался в очень крупного политического бонзу. И практически никто в мире не мог бы отследить один из коротких разговоров по мобильной связи:
— Алло, Збышек? Привет, старый!
— И тебе привет, пампушик!
— У тебя старые связи с желтыми песками еще остались?
— Обижаешь, приятель. Я там почти как родственник.
— Вот и прекрасно. Тогда встречаемся срочно на нашем любимом месте у фонтана. Есть деловое предложение. Надо поработать с одним фацетом.[1]
— Без проблем!
Возвращение в мир Земли прошло как в сказочном, волшебном сне.
Впервые в своей жизни Александра соображала настолько плохо, что не могла разобраться в хороводе собственных сумбурных мыслей. И дело было не только в том, что теперь она своими глазами видела (и ощущала всеми остальными органами чувств) другие миры, а в том, что она теперь стояла перед самым решительным выбором в своей жизни. Будь ее воля, она бы сразу уговорила Дмитрия остаться в увиденных мирах навсегда и навсегда бы порвала со своим кровавым кошмарным прошлым. Как она ни упивалась прежде ролью уникального, непобедимого, хитрейшего и коварнейшего агента, уже в третьем по порядку мире всю эту мишуру она была готова забыть навсегда. Но главной причиной такого желания, конечно, была любовь к Светозарову. В данный момент она и секунды дальнейшей жизни не могла помыслить без единственного, самого желанного, самого ласкового и нежного человека. Ночью после возвращения на виллу она так и не смогла сомкнуть глаз, хотя все время усиленно притворялась спящей. Особенно в моменты, когда Дмитрий просыпался и бережно всматривался в полутемной спальне в ее лицо. Тысячи вариантов будущего проносились перед возбужденным сознанием Александры, и в каждом из этих вариантов она не представляла себя без своего единственного мужчины.
Вот только мрачная тень прошлого лежала между ними и не давала покоя. Непреодолимая черная полоса обмана, подлости и коварства. А чтобы ее перешагнуть, придется открыть всю правду, до самого последнего жеста, слова и желания. В глубине души девушка была уверена, что Дмитрий ее поймет, простит и даже останется с ней навсегда. Но как человек глубокого ума и уникальный специалист по интригам она прекрасно понимала, что простым признанием, высказанным в лоб, проблемы разрыва с прошлым не решишь. Здесь следует действовать без спешки, с определенной взвешенной осторожностью. Потому что ни одна попытка смягчить страшный удар действительности не окажется лишней, а весь процесс придется строить по ходу ежеминутно меняющихся настроений, ситуаций и случайностей.
Вот почему и не спала всю ночь двуличная путешественница по иным мирам. Прислушивалась к дыханию любимого и перебирала в уме все варианты своих предстоящих действий и составляла желаемые сочетания самых нужных слов.
К сожалению, жизнь вносит в любые планы самые неожиданные изменения. Хотя после рассвета начиналось все довольно оптимистично. Девушке удалось при утреннем сексе удачно скрыть свою сонливость и усталость, а потом при ласках завести правильный разговор на нужную тему:
— Димочка, а какой мир тебе нравится больше всего?
— О! Есть и такие. Причем их несколько.
— Почему ты мне их сразу не показал?
— Хитрая какая! Я ведь хочу тебе раскрывать всю сказку постепенно, так сказать, с нарастанием качества. Сама потом будешь счастлива от того, что мы начали с самых низов этого великолепия.
— Ладно, с этим понятно. — Она лежала у него на груди и с удовольствием вдыхала запах до сих пор разгоряченной мужской кожи. — Но вот скажи мне другое: почему ты до сих пор продолжаешь возвращаться на Землю? Ведь сам утверждал, что готов уйти отсюда и все бросить в любую секунду.
— Ну, во-первых, я давно подсознательно мечтал встретить тебя. — Дмитрий в порыве нежности прижал Александру так, что у той захрустели суставы. — Все-таки хваленая интуиция играет в нашей жизни немалую роль, и следует к ней прислушиваться.
— Ага, — хихикнула девушка, с готовностью подставляя губки для очередного поцелуя. — Именно поэтому ты так на меня и набросился на катке?
— Конечно! Все меркантильные и прочие низменные рассуждения были отброшены, а контроль над телом перехватило мое подсознание вкупе с интуицией. И, как видишь, я оказался на верном пути.
— А вот и нет! Я первая упала тебе под ноги. Иначе ты бы меня и не заметил, а продолжал заглядываться на других девушек.
— Ужас! И куда мои глаза смотрели? — Длинная серия поцелуев покрыла все счастливое личико его избранницы. — Но ведь потом я своего шанса не упустил! А значит, предвидение именно к этой встрече меня и вело. Это первое. Вовторых: на Земле я остаюсь до сих пор из-за многочисленных моих торговых операций, огромной массы приятелей и той общественной работы, которую я веду от всего сердца. Причем должность главы попечительского совета — это не только желание облегчить участь многочисленных сирот и «трудных» детей, но и довольно меркантильная попытка кое-что изменить в будущем.
— Расскажи! — Капризно надутые губки не давали единого шанса воспротивиться этому приказу, но Торговец все-таки нашел в себе силы и твердость:
— Извини, моя сладенькая. Но пока это будет для тебя секретом. Хочу устроить по этому вопросу один очень приятный для тебя сюрприз. Уверен, что ты его оценишь по достоинству. И умоляю: не делай такое несчастное личико! Иначе я сразу начинаю себя чувствовать последним негодяем. Возникает желание «расколоться» и выложить тебе все, сразу и обо всем.
Александра умильно потянула носиком и смиренно выдохнула:
— Ладно, пусть пока останется секретом…
— Вот и отлично! — Дмитрий опять наградил возлюбленную объятиями и поцелуями. — Ну и в-третьих: меня здесь держит желание любым способом обнаружить следы моих родственников. Если же родители и сестра погибли — разыскать виновников смерти и останки родных. Но, опять-таки возвращаясь к интуиции, мне патологически неприятно думать о трупах, меня при этом всего коробит и выкручивает. Что-то мне словно шепчет, что этого не может быть: они живы. И как только я их представляю живыми и улыбающимися, мне сразу становится легко и спокойно. Словно подсознание подсказывает: «Правильно! Так и думай!»
— Было бы здорово их отыскать, — согласилась девушка и враз погрустнела: — А мне вот некого разыскивать, поэтому меня на Земле ничего не держит. Даже наоборот: мне здесь очень, очень не нравится. Любой из твоих миров — для меня несбыточная мечта…
— Почему несбыточная? Как раз я и заинтересован, чтобы ты перебралась жить именно туда. Даже сам хотел тебя уговаривать на переезд. А тут видишь, насколько прекрасно и удивительно наши желания совпадают! — Светозаров радовался как ребенок: — Ты и в самом деле не шутишь с такими мечтами?
— Нисколечко! И была бы счастлива, оказаться там уже сегодня.
— Значит, так и сделаем!
— Подожди… — Александра в смятении водила пальчиком возле губ любимого. — Вначале мне надо тебе тоже рассказать о себе все до конца. Может, тебе это и покажется странным, но и у меня есть некоторые секреты…
— Ага! Вот сейчас-то и откроется страшная правда, — замогильным голосом стал вещать Дмитрий. — О беспричинных пропусках уроков в первом классе и о вырванной страничке дневника с двойками в четвертом! А напоследок, с покаянными слезами, ты мне расскажешь об ужасе насильственного поцелуя с одноклассником в шестом классе. Ну и в трагическом финале упадешь на колени и признаешься, что насилие в этом поцелуе исходило с твоей стороны. У-у-у! От таких секретов меня уже «колбасит не по-детски»!
— Бесстыжий! Все у тебя шуточки да хаханьки, а для меня это действительно сложнейший вопрос, можно сказать — трагедия всей жизни…
— Ладно, сладенькая, не обижайся! Можешь быть уверена: я со всем вниманием, пониманием и лояльностью отнесусь к твоим секретам и даже более того: заранее тебе прощаю все твои прегрешения, сомнения или нехорошие поступки.
— Да? Все-все-все?
Торговец с капризным хмыканьем коротко задумался, а потом воскликнул:
— А вот и не все! Только те, которые ты совершила до нашей влюбленности. Зато если узнаю, что ты мне изменила в последние дни, то история с кровожадным, буйно помешанным Отелло станет лишь детской присказкой по сравнению с тем, что я тебе устрою. Вот!
— Ух ты! — хихикнула его возлюбленная. — О нас тогда узнает весь мир, и создадут кучу жалостливых фильмов?
— Ага!
— Да… жаль, что не получится. Я теперь вообще мечтаю водить тебя за руку и как можно чаще одергивать, чтобы ты по сторонам меньше смотрел и другими девушками не увлекался. Так что при всем желании уже ничего не получится.
— А что, есть такое желание?
— Ни малейшего, любимый.
— Ладно, тогда начинай рассказывать о своих секретах.
— Прямо сейчас? Вот так сразу?
— А чего тянуть? Раз, два — и все готово! И мы в слезах опять сливаемся в объятии!
— Хм. Как у тебя все легко получается. — Александра нахмурила бровки. — А для меня это, может, жизненная трагедия…
— Сладенькая, мы ведь уже это все обсудили, и я тебя уже давно за все простил. Я тебя люблю такую, какая ты есть сейчас, и мне глубоко наплевать на все перипетии твоей жизни, которые случились до нашего знакомства. По большому счету можешь о них вообще никогда не упоминать, а если какая-то мелочь всплывет в нашей совместной жизни и мои глаза хоть чуть-чуть округлятся от удивления, можешь сразу начинать со мной ругаться подобными словами: «Ах ты негодник! Ведь это все случилось еще до нашего знакомства!»
— Дорогой, ты так в этом уверен?
Светозаров искренне удивился:
— Ты сомневаешься в моих словах?
— Ну что ты, сладкий! Ни в едином! — Похоже, его любимая даже испугалась подобного подозрения. — Но дело в том, что я все равно обязана тебе во многом признаться.
— Любое твое слово готов слушать со всем вниманием.
— Хорошо! — Александра лихорадочно размышляла, с чего начать, потому что чувствовала: момент самый благоприятный. И решила начать с самого безобидного: — Как ты знаешь, любая девушка пытается подкорректировать свой возраст, чтобы потом в старости не казаться полной старушкой…
— Ха-ха! Этим меня не удивишь, — развеселился Дмитрий. — Мало того, родители умудряются и своим дочерям годик, а то и два отминусовать в раннем детстве. Следовательно, и тебя подобная стезя не минула?
Его обнаженная возлюбленная покорно кивнула и начала рассказывать:
— Со мной все гораздо сложнее и запутаннее…
Именно в этот момент непредсказуемая судьба при активном содействии агента Бориса Королюхова начала вносить свои коррективы в жизни многих людей. Сделай она это чуть позже или на следующий день, Дмитрий Петрович Светозаров перетасовал бы к тому времени всю колоду причинных карт и вытекающих из них следствий — и никакие «подставы» или инсинуации ни ему, ни Александре уже не повредили бы. А так…
Все началось с анонимного звонка.
По печальному совпадению, мобильный телефон находился рядом с кроватью, на тумбочке. Этот номер знали только самые крупные деловые партнеры, приятели Торговца. С явным нежеланием и неприятным предчувствием он протянул руку и взял телефон. Но уже с первых слов замер в некотором шоке.
Говорил мужчина, на хорошем немецком, но с явным арабским акцентом. В тоне чувствовалась непреклонная властность и привычка повелеть всем и вся:
— Господин Светозаров! Уже много лет со мной живет ваша сестра Елена. В последние годы она мне приелась окончательно, а посему я решил от нее избавиться. Подобные наложницы так просто в большой мир не возвращаются по причине их чрезмерной осведомленности. Хоть я содержал Лену в полной изоляции все двадцать лет, но и в этом случае она многое видела и слышала. Риск повреждения моей безупречной репутации может быть перекрыт лишь неимоверно огромной суммой денег. Поэтому ее в данный момент спасает только одно: ваше немыслимое богатство, о котором подробно доложили мои люди. В данный момент предлагаю вам серьезно подумать над двумя вопросами: готовы ли вы встретиться со своей родной сестрой и не пожалеете ли вы для этого доброй половины своего состояния. Во время следующего звонка я назову вам конкретную сумму. Думайте!
Короткие гудки отбоя почему-то оглушили как самого Дмитрия, так и Александру, прильнувшую к телефону с другой стороны и разобравшую каждое слово. Затем несколько минут пара влюбленных молчала, переваривая только что полученное известие. Причем каждый из них к событию подходил с позиции своего знания реалий.
Торговец пытался подавить в себе сразу несколько бушующих эмоций: радость, недоверие и страх. Радость — потому что ему не жалко было всего своего состояния во всех мирах, чтобы встретиться, соединиться со своей кровиночкой, с родной сестрой. Недоверие — потому что он прекрасно знал, на какие преступления могут пойти многочисленные подонки, аферисты и шантажисты ради золотого тельца. И еще не было гарантии, что говоривший отдаст на все готовому брату живую свидетельницу собственных преступлений даже после получения выкупа. Ну а страх Динозавра обуревал только от одного предположения, что радостная весть может оказаться всего лишь чьим-то глупым вымыслом, попыткой шантажа или бессмысленной шуткой. То есть обманом с самого начала.
Подразумевалось, что при следующем телефонном звонке ему просто обязаны представить неопровержимые доказательства существования Елены. Для этого она при прямом разговоре должна будет вспомнить из их жизни нечто такое, о чем знает только Светозаров или их родители. Девочку похитили в тринадцатилетнем возрасте, так что подобных воспоминаний у нее должно остаться предостаточно. В противном случае ни о каких договоренностях не может быть и речи. Мало того, за беспричинный шантаж Торговец готов был уничтожать похитителей сотнями и тысячами. И только благополучное воссоединение брата с сестрой теперь оградит подобных нечестивцев от скорой и неминуемой смерти. С имеющимися у него невероятными возможностями Торговец и так слишком долго либеральничал, не желая привлекать внимание к своим проектам. Теперь, по всей видимости, его терпению придет конец.
Александра пользовалась совершенно иными критериями. Она сразу догадалась, что этот звонок не что иное, как дело рук ее родной конторы. По крайней мере девяносто девять процентов из ста — за подобное объяснение. Вот только и она сразу сообразила, что Дмитрию вынуждены будут представить неопровержимые доказательства существования сестры. А значит, существовала вероятность, что им в самом деле удалось отыскать давно похищенную девочку. Это кардинально меняло ситуацию. В подобном случае контора и ее безжалостные покровители могли получить в руки страшнейший, самый действенный рычаг давления на объект.
Ну и один процент все-таки следовало оставить на то, что в самом деле какой-то пресытившийся постаревшей наложницей шейх решил поправить свои финансовые дела с помощью банального выкупа. Елена могла не раз умолять отпустить ее к брату за любое вознаграждение, при этом не подозревая, что Дмитрий Петрович Светозаров теперь величина европейского масштаба. Любое детективное агентство частного сыска могло собрать для шейха достаточно информации о «стоимости» Динозавра, и жажда наживы и в самом деле могла перевесить здравый смысл. Ко всему прочему, подобные люди никогда особо не мучились угрызениями совести. Им было достаточно заплатить за живой товар, чтобы считать себя кристально честными и справедливыми.
Если все детали разговора окажутся правдой, остается еще один важный вопрос: в каком психическом состоянии в данный момент находится Елена? По делам службы Александре однажды довелось побывать в одном из таких гаремов — после ликвидации рабовладельца, — и она имела возможность пообщаться с освобожденными наложницами. После этого общения осталась твердая уверенность, что все несчастные женщины, выжившие в руках маньяка, стали психически неполноценными. А некоторые вообще превратились в сломленные, лишенные всякой собственной воли создания, для которых смерть была бы благом. Одну спасенную наложницу тогда так и не сумели уберечь: при первой же возможности она покончила с собой.
Пожалуй, именно воспоминания о том деле заставили Александру изменить свое решение о немедленном уходе в любой иной мир. Вначале следовало наведаться в родную контору: выведать дополнительные данные о местонахождении неизвестного шейха и факте его розыска. Кто и как умудрился раскопать историю такого далекого прошлого? Какие средства давления и агентурные разработки при этом использовались? Как собираются в конечном итоге использовать найденную Елену? Вряд ли контора выпустит такой козырь из рук, получив взамен только денежные, пусть даже и огромные, средства.
Мелькнула, правда, мысль, что придется с ходу отчитываться еще и за этот телефонный звонок. Но сообразительность моментально подсказала, что и как надо говорить в подобном случае.
Ко всему прочему, облегчая Александре выполнение намеченных планов, Торговец решил действовать. Он быстро стал одеваться, бросая при этом короткие, рубленные фразы:
— Дорогая! Мне срочно надо заняться тотальной разведкой. Хочу просмотреть большую часть этих любителей гаремов. Для этого есть более удобное место в соседнем земстве.
— А это не опасно?
— Нисколечко! Помни: со мной никогда и ничего не может случиться!
— Чем я могу тебе помочь? — успела вставить Саша.
— Только одним: сделай так, чтобы я о тебе не беспокоился. Поэтому лучше всего сиди дома и никуда не выходи.
— Совсем-совсем?
— Есть важный повод?
— Ну а как же! Мне ведь надо уладить дела с увольнением и для этого появиться на работе.
— Хорошо. Но помни, с этого часа я приставляю к тебе охрану в виде телохранителя и двух наблюдателей. Не смей без них выходить из дому. Они вскоре приедут сюда на машине. Передвигаться по городу тоже будешь только в их бронированном лимузине.
— Ой, Дима! Зачем такие сложности?
— Понимаешь, ты для меня стала настолько дорога, что я лучше буду дуть на холодное, чем позволю тебе обжечь хоть мизинчик.
— Но ведь мне никто не угрожает. — Девушка в недоверии пожала голыми плечиками. — Да и как я появлюсь на работе с телохранителем? Меня не поймут…
— Ладно, телохранители и наблюдатели останутся в холле здания. И каждые десять минут будут тебе звонить по телефону до тех пор, пока ты не уладишь все свои дела. Но и во всех остальных случаях, отныне ты будешь обязана их информировать о каждом своем шаге. Вплоть до того, сколько времени ты намереваешься провести в женском туалете. Если по истечении этого срока ты оттуда не выйдешь, они станут ломать дверь.
Александра с дрожью замоталась в одеяло:
— Мне страшно!..
— Сладкая! — Дмитрий опустился на колени к ней на кровать и заключил в объятия. — Будем надеяться, что все мои опасения яйца выеденного не стоят. Но! К тебе огромная просьба: отнесись к подобным мерам безопасности со всей серьезностью и поверь: этот мир очень, очень опасен! Я с большей беззаботностью готов оставить тебя среди ядовитых пауков или диких зверей, чем без элементарной охраны среди этих злобных маньяков, корыстных рвачей, подленьких в своей трусости людишек. Конечно, их на этой планете меньшинство, но именно это агрессивное меньшинство и обладает наибольшей властью и силой. Договорились?
— Хорошо, дорогой. Ты меня не только напугал, но и убедил.
Торговец еще раз посмотрел во внимательные серьезные глаза возлюбленной, поцеловал их десяток раз — и умчался в неизвестном направлении. Александра только и позволила себе, что сквозь щелочку между штор проследить за уехавшим автомобилем да осмотреть улицу. Никто вроде следом не устремился, но и так было понятно, что многочисленные группы наружного наблюдения приступили к работе. Мнимого миллионера на соседнем участке тоже видно не было, но это вовсе не значило, будто он бездельничает, опиваясь дорогими коньяками.
Затем Александра быстро оделась, спустилась на кухню и плотно позавтракала. Только она закончила, как появился заказанный лимузин с охраной. Внутри оказалось не трое, а сразу четверо мужчин, ибо водителю вменялось в обязанность безвылазно находиться на рабочем месте. Жилистый мужчина, в котором с первого взгляда была заметна физическая мощь, сразу протянул объекту охраны мобильный телефон со словами:
— Фройлен, вам звонит господин Светозаров. Действительно, это был родной и узнаваемый голос Дмитрия:
— Саша, любимая, я по тебе уже соскучился. Но хочу сразу представить тебе ребят, которые будут тебя теперь всюду сопровождать. Старший группы — Петр! — Словно расслышав свое имя, жилистый качок вежливо наклонил голову. — Это один из самых знаменитых воинов, чемпион по многим видам единоборств и боевой подготовке. Другие двое — тоже орлы, хотя внешне выглядят не слишком приметно. Все они в твоем полном распоряжении. Разрешаю тебе прикупить несколько нарядов в лучших магазинах. Сама понимаешь, когда мы будем «в гостях», я хочу, чтобы ты выглядела лучше всех — не только благодаря твоей природной красоте. И еще, моя сладкая. Петр имеет право действовать в иных случаях очень жестко и быстро. Как истинный профессионал, он всегда может оценить любую ситуацию должным образом. Поэтому я тебя просто умоляю: ни в коем случае не противься в случае чего его приказам. Поверь, это для твоего же блага и моего спокойствия. Ты куда сейчас?
— Вначале на работу, потом на кладбище. Хочу заказать постоянно обновляемые цветы возле праха бабушки.
— Правильно, извини, что я сам не догадался.
— Ну что ты! Потом и в самом деле проедусь по магазинам. А ты надолго?
— Пока не могу ответить точно. Но как только освобожусь — позвоню тебе без промедления. Веди себя хорошо! Крепко-крепко целую.
— И ты себя береги!
В здании, где размещалась контора, увидев охрану, запустили в действие программу прикрытия под названием «офис». Даже если бы Петр проводил свою подопечную непосредственно на ее рабочее место, она бы получила возможность продемонстрировать вполне правдоподобную деятельность, связанную с сокращением штатов, и на короткое время уединиться с кем надо в других кабинетах. Но так как телохранитель со своими помощниками остался в холле, агент прошла непосредственно к Павлу Павловичу, куда чуть раньше проскользнул и начальник аналитического отдела Казик Теодорович. Плотно прикрыв за собой дверь, девушка с улыбкой победительницы прошествовала к столу, браво отдала честь и плюхнулась в свободное кресло:
— Дорогой Пыл Пылыч! Можете меня поздравить: цель достигнута! Вчера собственными глазами, руками и ногами убедилась в существовании других миров! Ура мне! Ура, ура, ура!
Шеф и Казик так и вскинулись от нетерпения, заерзали, чуть ли не подпрыгивая, радостно переглянулись — и засыпали агента ворохом вопросов:
— Сколько миров? Какие? Где? Как? Каковы условия перехода?
Открывать истинную правду о перемещениях девушка не собиралась. Ко всему прочему, сам факт перехода от нее никак не зависел и не подлежал повторению посторонним человеком. А вот некоторые факты рассказать было необходимо, иначе такой зубр спецслужб, как шеф, может заподозрить что угодно — и тогда весь поход сюда с целью выяснения судьбы Елены станет бессмысленным. Если вообще не самоубийственным. Только грамотно и выверенно построенный рассказ может убедить коллег по работе в искренности. Благо времени для тщательной предварительной подготовки хватило. И вряд ли кто заметит маленькую ложь на фоне уникальной, потрясающей правды.
Вначале Александра положила перед собой на стол мобильный телефон и пожаловалась:
— Этот недоверчивый тип приставил ко мне охрану и теперь надо звонить им каждые десять минут. Не забудьте мне об этом напомнить. А по поводу моей вчерашней экскурсии: это было нечто нереальное. Сам момент первого перехода я не то чтобы не заметила, но и не почувствовала. Только вот он вел меня за руку по своему полутемному подвалу и предупредил, что надо смотреть под ноги. Я перешагнула через какой-то брусок, подняла голову — и сразу почувствовала иное освещение. Мы оказались в совершенно пустынном безжизненном мире, в котором достаточно пригодная для дыхания атмосфера. Как сказал объект, он использует этот мир как буферный и в дальнейшем он попробует начать мое обучение именно в нем. Затем точно таким же непонятным способом он перевел меня в другой мир. Вот там я и растерялась впервые в жизни. Представьте себе редко стоящие деревья высотой в сто метров каждое, причем все их ветви усыпаны маленькими серебристыми листочками. Из-за таких негустых крон местное светило пробивает весь лес наискось многочисленными лучами, высвечивая высокие, в рост человека, листья папоротника. Потом выяснилось, что это был не совсем папоротник в нашем понимании, но все равно очень похож. И самое потрясающее — среди этих гигантских листьев буквально толпились со всех сторон грибы-боровики. Семьями, толпами, строем и россыпью. По колено, по пояс, по грудь и выше моего роста. А самые большие грибы посередине их слегка раздутой ножки мы не могли обхватить вдвоем. И — запах! Дурманящий, всепроникающий, очаровательный грибной запах! Мне кажется, я им пропиталась на всю жизнь. Этот запах навсегда укоренился в моих легких…
— Хоть кусочек принесла? — вырвалось у Казика Теодоровича.
— Он не разрешил, — печально вздохнула агент.
Павел Павлович не удержался от недоверчивого сарказма:
— Ага, ты еще скажи, что эти грибы разумные и их нельзя срезать.
— Да нет, вроде нормальные, съедобные. Просто для этого есть определенные дни, и нарушать правила в том мире никак нельзя. Я хотела сорвать хоть один маленький боровичок, но Динозавр меня и слушать не захотел. Зато взамен рассказал одну историю, как он обычно наживается в других мирах с помощью именно этих грибов.
Видно было, с каким нетерпением шеф желает выслушать очередную порцию чудес, но годами выработанное чувство времени заставило его прервать рассказ девушки:
— Вначале звякни своему телохранителю. И только после успокаивающего звонка разговор продолжился:
— В одном из лесных миров тамошний император проводит ежегодный конкурс наибольшего гриба, в котором наш объект вот уже несколько лет занимает первое место. Причем для устранения излишней подозрительности он за неделю до конкурса прибывает в столицу империи и во всеуслышание заявляет, что готов скупить у любого собирателя наибольший гриб за сумму, немного превышающую размер премии. Суть в том, что если ему и приносят тамошние грибы-переростки, допустим, по колено, то он их покупает, выплачивая только аванс, и составляет договор, что в случае победы выплатит разницу. Как правило, после показа гриба-победителя никто из сборщиков не является за доплатой, довольствуясь неплохим авансом. Динозавр получает первый приз, а ко всему прочему еще и гриб за очень неплохую сумму пристраивает кому-то из богатой знати. То есть его прибыль в любом случае огромна. И, как он хвастался, для этого еще ни разу не пришлось волочь за собой гриб больший, чем по грудь.
— Понятно, — закивал главный аналитик. — Вот нам и ответ, откуда он может брать капиталы.
— Что там еще было? — Шеф не терял нити.
— Потом мы прошли около километра. Лес стал совсем редким, словно мы выходили из этой гигантской чаши на самом острие клина. Потом и деревья остались позади, по узенькой тропинке меж грибов и папоротников мы прошли последние пятьдесят метров и вышли на такое место, где у меня оборвалось дыхание. Мы оказались на уходящей в пространство скале, голая поверхность которой в виде языка нависала над полуторакилометровой пропастью. Я много слышала о впечатлениях тех, кто впервые смотрит на Большой каньон в Колорадо. Теперь я их понимаю, но лишь отчасти, потому что в том мире провал среди материковых пластов настолько внушителен и невообразим, что я просто не знаю, как это описать. Достаточно сказать, что до ближайших стен провала по сторонам было то ли пять, то ли десять километров. Мой глазомер поломался от одного только созерцания всего этого. Дальше стены сходились где-то в синеватой дымке, так что полный размер всего каньона мне определить не удалось. Ко всему прочему, оказалось, что лес вместе с поддерживающей его скалой является не чем иным, как островом в этом провале. А вот откуда гигантские деревья берут воду, Динозавр мне так и не объяснил. Вместо этого он предложил спрыгнуть с той скалы прямо вниз — с парашютами. Пришлось притворяться наивной трусихой, хотя в тот момент и особо кривить душой не пришлось. В общем, мы вернулись на прежнее место…
— То есть, — поспешил уточнить Павел Павлович, — из мира в мир Торговец может переходить только в каком-то определенном месте?
— Скорее всего, именно так. Правда, утверждать пока не могу. Но и в следующем мире мы из той же точки, где появились, и вернулись в переходный пустынный мир.
Только потом вновь проскочили за несколько шагов прямо в подвал его виллы.
— А в третьем мире вы что делали? — Казик Теодорович в волнении так переплетал пальцы рук, что те хрустели от напряжения.
— О-о-о! Там деревья оказались еще больших размеров, — закатила Александра глаза от восторга. — Но и листья там не маленькие, а огромные, метров двадцать в поперечнике. Вот объект меня и катал два часа на одном таком листке, используя его как плот, по уютному лесному озеру. Причем воздух там был такой густой и тяжелый от испарений, что трудно было дышать. И гул постоянно слышался. Когда я на это обратила внимание, Динозавр мне многозначительно поведал, что недалеко от того места есть настолько большой водопад, что Ниагарский рядом с ним покажется ручейком. Только вот именно сегодня осмотреть его нет возможности из-за отсутствия ветра. Оказывается, туман и водяной пар настолько плотным облаком окутывают весь водопад, что великолепных каскадов и падающих морей практически не будет видно. Пообещал показать сегодня. Только вот…
— Что-то случилось? Размолвка? — сразу напрягся шеф.
— Да нет, с нашими отношениями все отлично, я его приручила основательно, — самодовольно ухмыльнулась девушка. — Дело в другом: после того как мы проснулись, раздался ранний телефонный звонок. Объект уже отправлялся в ванную, когда с ленцой вернулся за звонящим мобильником, подхватил его и вновь вернулся на прежний курс. Но в дверях ванной замер, что-то тщательно выслушал, но так ни слова собеседнику и не ответил. Затем бросился лихорадочно одеваться в свой лучший костюм, а мне запретил одной появляться на улице. Вы в курсе, что случилось?
Павел Павлович удивленно скользнул взглядом по задумавшемуся аналитику и чистосердечно выдал:
— Не имею ни малейшего понятия! Но неужели ты сама ни о чем не догадалась?
— Почему же. Я просто уверена, что у него опять какие-то неприятности по работе. Кто-то из приятелей его явно предупредил о чем-то важном. Потому что оделся он слишком изысканно и презентабельно.
— Да, мы тоже обратили на это внимание. Сейчас ждем докладов от групп наружного наблюдения. Пока он едет в соседний город. И очень жаль, что ты не знаешь, что у него на уме.
— Увы! Думала — вы в курсе.
— Ничего! Все скоро выясним!
Но за этой уверенной бравадой шефа Александра почувствовала ложь. Да и Казик Теодорович совсем не умел владеть лицом, хотя и делал усиленно вид, что тщательно обдумывает только что услышанный рассказ о других мирах. Из чего следовало: одному из лучших агентов или не доверяют, или помимо ее воли включили в очередную многоходовую комбинацию, заставляя играть роль послушной, исполнительной марионетки.
Что ж, есть повод выяснить все до конца. Тем самым помогая Дмитрию разобраться с анонимным звонком и окончательно удостовериться или в реальности существования сестры, или в наличии наглых, беспринципных шантажистов.

Глава двадцать четвертая
САМИ ВИНОВАТЫ!

Когда Торговец озвучил каторжанам свою идею, все сначала восприняли ее с негодованием. А уж крику поднялось! Даже уравновешенный Аристарх, старший пастух и надзиратель над новенькими коллегами, вспылил:
— Ты покушаешься на самые незыблемые вещи нашего существования! Уж лучше сразу утонуть в озере с камнем на шее, чем потом умирать голодной смертью!
Как раз сегодня ожидалось значительное пополнение рядов каторжан, на двух прибывших шафиков сверху наверняка сбросят около пятидесяти простых сборщиков. Кто это будет — уголовники или политические преступники, пока не знали, хотя предпочтение отдавалось противникам режима. По крайней мере, эти люди обладали большей самодисциплиной и чаще выживали в трудных ситуациях. Но с самого утра контейнер с пищей прибыл полным, что, вообще-то, означало праздничный день. А в такой день все были освобождены от работы и обязаны были всеми способами спасать прилетающее сверху пополнение Зеленой Каторги. Потом — благоустраивать и успокаивать вырванных из привычного быта людей. Как только Динозавр узнал все эти новости, так сразу стал с воодушевлением командовать:
— Очень своевременно монахи нам свежие силы подбросят. Отцепляйте контейнер для акстрыга! Будем толкать его как можно ближе к трубе. А после обеда и второй контейнер туда же поволочем!
Вот именно тогда и посыпались возражения. Пришлось в общих чертах обозначить главные планы освобождения каторжан. Причем сделал это Торговец в узком кругу шафиков и постоянно зевающего друга. Похоже, что выспаться этой ночью Бонзаю так и не удалось. Стараясь не сорваться на укоры за нарушение постельного режима, покоритель новых миров стал пересказывать:
— Как мне рассказала Флавия, канатов из слантерса у вас заготовлено предостаточно. Так что на эту работу время тратить не придется. Под корыта тоже специальные валики лепить не надо: по возможности просто будем подкладывать твердые комки вашего пересохшего каучука. Для достижения нашей цели нам необходимы жесткие предметы или выступы для опоры. И тяжеленные корыта, которые мы определенным образом заблокируем в боковых проходах, для этой цели подходят лучше всего.
— Еще и заблокировать? Ха! — возмутился в очередной раз Аристарх. — Может, вначале все-таки доведешь до нашего ума суть «нашей» цели?
— К чему и веду! Заключается она в том, чтобы в специальном кресле при помощи растягиваемых канатов зашвырнуть меня на пятидесятиметровую высоту. Там я заметил нужный для меня переход, через который я смогу попасть в любое нужное мне место как этого, так и любого другого мира. В том числе и того, в котором сделаны наши камзолы. Следовательно, веревки из такого материала вместе с подъемными устройствами я достану и доставлю сюда очень быстро. После этого всех вас вытащу наверх в том самом гроте, откуда нас сюда забрасывают. Ну а дальше мы уже будем действовать в соответствии с генеральной задачей дня.
Молодой монарх пощипал себя за мочку уха и в наступившей тишине сказал:
— Народ хочет знать о той самой генеральной задаче все.
— Спасибо, ваше величество, что выказали присущее вам чувство справедливости. — Дмитрий сделал легкий иронический поклон в сторону друга. — Династии Ягонов всегда претила несправедливая рабовладельческая структура правления, поэтому Бонзай Пятый всячески наказывает неправедных правителей, вплоть до укорочения на голову. Поэтому на здешнем континенте будет восстановлена справедливость — в первую очередь в верховенствующих кругах. Императора, всех его приспешников и лживых шафиков сбросим сюда. Пусть они на Зеленой Каторге собирают корешки на благо своего народа, пока тот будет излечиваться от наркотической зависимости.
— Их же пауки сожрут! — удивилась самая молодая женщина-шафик. А Флавия ей поддакнула:
— Да и на поверхности такой бедлам начнется… Мужчины-шафики тоже принялись наперебой высказывать свои страхи и сомнения.
— Ладно, будем решать вопросы по мере их поступления, — прекратил прения Торговец. — Порядок таков: вначале ухожу я. Потом вынимаю вас всех. И уже наверху мы разбираемся со всем остальным. Согласны?
— Да мы-то с радостью, — ответил за всех Аристарх. — Но… Если честно, боязно менять многовековой уклад. Тем более, что уверенности в освобождении у нас так и не появилось.
— Берите пример с его величества. — От такого поворота даже сам молодой монарх удивился — и зевать перестал. — Он, хоть и получил травму, остаться здесь не пожелал. Просто дал мне команду найти отсюда выход, и мне ничего не оставалось делать, как этот выход найти.
Пока мужчины в недоумении чесали густые бороды, а женщины поглаживали пикантные лысины, пытаясь связать травму с приказом найти выход, Торговец продолжил бодрым голосом:
— Поэтому, уважаемый Аристарх, вы забираете всех маток и столько людей, сколько вам необходимо, и направляетесь встречать новеньких. А мы приступим к строительству катапульты. — Заметив еще более дикое непонимание в глазах собеседников, он добавил: — Не трудитесь понять новое слово. Вы сразу все поймете, когда увидите ту самую катапульту.
На свободу хотелось всем. Поэтому возражений больше не последовало. И с той самой минуты всеми и каждым распоряжался Дмитрий Светозаров.
Оба корыта отцепили одновременно. Не хватало только, чтобы корыто с продуктами забрали в тот момент, когда его соберутся тянуть на позицию. Затем все скопом принялись толкать корыто для акстрыга в сторону озера с трубой. Дело осложнялось тем, что не все проходы из главной пещеры соответствовали должным размерам. А так как ни кирок ни другого инструмента в условиях зеленого дыма быть не могло, расширяли проход единственно возможным таранным методом. Для этого вместо тарана использовали сам корпус идеально прочного корыта. Хорошо еще, что шариков слантерса под днищем тяжеленного контейнера хватало: толпа людей облепляла остов параллелепипеда и ритмичными движениями двигала его взад-вперед. Порода крошилась от ударов, и первая опора для катапульты двигалась вперед. Пусть медленно, но верно. Как раз закончили установку на нужном месте к моменту обеда.
Второе корыто, с оставшимся в нем ужином, толкали уже по хорошо проторенному пути и со свежими силами только что прибывших новичков. В большинстве своем они оказались людьми, далекими от уголовных преступлений, и хоть сильно стеснялись поначалу своего обнаженного вида, но сразу утирали слезы на щеках, когда узнавали, что здесь вовсю готовится эпохальный побег. Ко всему прочему, вниз успели сбросить, пожалуй, самого известного и чуть ли не единственного на сегодняшний день борца с создавшимся положением вещей. Купец Тратен в последние дни дошел до открытого неповиновения императору, призывая венценосного прекратить аресты неугодных свободолюбивых подданных и начать массовое лечение народа от пристрастия к акстрыгу. За что, естественно, и поплатился: монахи даже согласия императора на арест не спрашивали. Хотя Тратен убеждал старых каторжников, что император прислушивается к его словам.
Новички сумели описать политическую обстановку на данный момент. Они знали многое. Благодаря этому Торговец пересмотрел многие свои планы, которые изначально были слишком уж кровожадными.
Все поправки вносили по ходу общего дела и после уточнений со вновь прибывающими каторжниками утверждались советом шафиков.
Прежде чем переворачивать второе корыто, все каторжники в последний раз поели — и только после этого принялись устанавливать вторую опору в расчетное место. И вскоре громадная рогатка была готова.
К тому времени и возникла новая проблема, о которой сначала не подумали. Предполагалось, что канаты из слантерса будут привязаны к углам толстенного одеяла, создавая таким образом упругую пращу. Но на практике все оказалось гораздо сложнее: одеяло из-за своей собственной упругости сворачивалось в полете — еще до того, как вложенный для испытаний камень успевал из него вылететь. При первом выстреле камень вернулся вместе с переплетенным одеялом, и только благодаря случайности обошлось без жертв. Еще долго, как ни мудрили с натяжением резиновых жгутов, как ни переделывали само одеяло, ничего не получалось. Само собой, откладывался и бросок человека: в случае неудачи его могло так ударить о камни при возвращении, что и пуленепробиваемая куртка не спасла бы. Для благополучного запуска шафика на высоту требовался всего лишь обычный прочный кусок брезента.
Тут свое слово сказал Бонзай Пятый, который к тому времени забыл про сон и личным примером взбадривал товарищей по несчастью при натяжении ужасно тугих канатов из местного каучука. Подойдя к разозленному неудачами товарищу, молодой монарх предложил:
— Может, вместо одеяла мой камзол приспособить?
— Гм? — Некоторое время Дмитрий смотрел на друга с непониманием, а потом глаза его расширились от озарения: — Эврика! Да ты гений! Раздевайся! — Правда, тут же понизил голос и поинтересовался: — Не страшно для истории, если король будет ходить голый?
На что получил достойный ответ, без всякого наигранного пафоса:
— Чего не сделаешь ради торжества справедливости! Как чуть позже оказалось, Бонзай совершенно голым не остался. Видимо, ему еще ночью выделили вполне приличные плавочки из кожи ядовитых пауков, и он теперь щеголял в них.
С камзолом дело наконец сдвинулось с мертвой точки. Как оказалось, ткань была настолько герметичной, что даже батареи и баллоны со специальным газом во внутренностях камзола не подверглись воздействию зеленого дыма. Благодаря чему пуленепробиваемую куртку из иного мира удалось подкачать и создать из нее довольно жесткую и прочную люльку-сиденье. И уже при первом удачном испытании запущенный камень угодил прямо в примерно обозначенное место. На всякий случай провели еще с десяток «выстрелов», пристреливаясь и выравнивая усилия канатов и слегка меняя угол натяжения.
А потом настал и час отправки человека в неведомое «нечто». Торговец ни с кем прощаться не стал, пообещав, что все равно вернется очень скоро, разве что дал напоследок инструкции, что и как делать в каждом отдельно оговоренном случае. Благо вариантов развития событий он успел обдумать немало.
Вначале не повезло. Натяжка оказалась слишком сильной для должного набора высоты, потому и скорость — чрезмерной. Динозавр пролетел на пару метров ниже намеченной цели и, сжавшись в комок, приготовился к не совсем приятному падению. Горы слантерса не дадут погибнуть опытному человеку, и все же недаром при сбрасывании осужденных было немало несчастных случаев. Прыгал рвущийся на свободу шафик по горкам местного каучука довольно долго, но обошелся без повреждений.
Во второй раз прицел рассчитывали более тщательно, укоротив длину натяжения и приблизив люльку-кресло к поверхности «разгонной» дорожки. По резкой команде все отпустили тросы и фалды камзола — и с замиранием сердца уставились на взлетающую вверх фигурку. Вот Дин слегка расставил конечности, словно собираясь во что-то упереться, вот он скрылся из вида в зеленом дыму, а вот он назад… так и не упал!
— Получилось! — первым в дикую пляску со скачками по отходам жизнедеятельности монстрообразных маток устремился его величество Бонзай Пятый. За ним, по мере окончательного осознания факта первого побега из Зеленой Каторги, присоединились вначале шафики, а потом и остальные каторжники. Праздничный день действительно обещал стать самым запоминающимся для всей истории Юга.
Последние свои каторжные работы во внутренностях вулкана несправедливо осужденные люди проделывали с песнями и радостным смехом: оба корыта перетащили на их прежнее место и вновь подцепили к тросам. Неразгаданным артефактам еще предстояло послужить народу Южного континента.
Бросок действительно оказался удачным. Наивысшая точка полета пришлась чуть ли не на сердцевину цветка из толстых, редчайших по высоте дуг. Не успел Дмитрий сделать соответствующие переходу движения, как его прямо-таки вышвырнуло из пространства, заполненного зеленоватым дымом. Вот только совсем не в то место, в которое он стремился, а в хорошо ему известной пещере Перекрестка. Точно в середину дуг. Да еще и на высоте три метра от пола. Благо Торговец ожидал чего-то подобного — все-таки пробой пространства производился в воздушной среде и он вообще побаивался, что придется падать с неизвестной высоты. А так — три метра — пустяк! Отлично сгруппировался, коснулся напряженными ногами каменных плит и погасил инерцию падения, перекувырнувшись боком и через спину. Иномирский камзол и здесь сказал свое слово: ни единого ушиба.
На ноги вскочил быстро. Огляделся — и сразу опознал хорошо знакомое место. И только после этого со злостью сплюнул в сторону одного из проходов с бормочущим зеленым дымом:
— Ну, гадость хохочущая, погоди! Посмотрим, кто из нас посмеется лучше!
Затем Дмитрию пришло в голову, что ведь он мог грохнуться не с трех метров, а, допустим, от самого потолка. С подобной высоты можно ведь и ноги переломать. Тем более, что они босые и поцарапанные. Поэтому мысли пошли несколько в ином направлении:
«Вот упал бы я сюда и лежал, корчась от боли, а перескочить в другое место невозможно. И спускаться сюда без приказа всем запретили категорически. Хм! Да так и дуба дать можно от холода и голода! Нетушки, надо будет в это место какую-то сигнализацию провести, а охрану наверху на эти сигналы определенно сориентировать. Глядишь, пригодится подобная предусмотрительность. Еще и сам себя по голове поглажу!»
Перейти из этого места в другое было невозможно. Поэтому шафик поспешил по витой лестнице наверх, туда, где в подвалах его строящейся башни располагалась внушительная дуга створа.
По вполне понятному смещению часового пояса в Ягонах шли последние часы ночи, и рабочих на строящемся объекте не было. А охранники, которые несли дозор по периметру возводящего фундамента, через пару часов с невероятным возбуждением и восторгом пересказывали пришедшим на смену товарищам:
— Тишина. Никого. Полный покой. И вдруг снизу слышим грохот. Затем скрип по лесам, топот, ругань! Выбегает наш шафик, а на нем только этот его камзол. Коленки сбиты до крови, пальцы на босых ногах расцарапаны, а морда — такая довольная-довольная. Увидел нас, да как рявкнет: «Как служба идет, добры молодцы?» Ну, мы ему, мол, все в порядке, ваше магичество. А он так пальцем помахал и добавил: «Молодцы, не расслабляйтесь! А то скоро ваш король вернется…» Может, еще что кричал, да мы не расслышали: вот он был, а тут вдруг раз — и нет его! Как соль в воде, растворился. Только соль вначале хоть прозрачной становится, а этот сразу, целиком с камзолом исчез…
— И что? Босым-то он с чего был? — вопрошали изумленные товарищи. На что самый старший из дозорных ответил очень тихо и с оглядкой:
— Кажись, наше величество с шафиком где-то по девкам загуляли. Не иначе…
— Тогда понятно, дело молодое, — подвел итог разводящий и грозно добавил: — Только поменьше треплитесь о том, что видели! Понятно?
К тому времени Торговец, уже в новых приличных одеяниях, возился возле приснопамятного стопорного устройства, которое помогало разгоняющемуся креслу швырять вниз новых, связанных, как коконы, каторжан. В том самом гроте, в который из-за плотно запертых ворот вели поблескивающие, вплавленные в камень рельсы. Из мира новейших технологий Светозаров доставил подъемное устройство с поворотной стрелой, люлькой и аккумулятором. Прикрепил все сооружение намертво к рельсам и, наклонившись над озером зеленого дыма, крикнул вниз:
— Эй, как вы там? Готовы?
По предварительным расчетам давно умерших на этой каторге коллег, расстояние от этого места до озера со слантерсом колебалось от ста тридцати до ста пятидесяти метров. Во время предварительного обсуждения надеялись, что слышимость окажется достаточной. И действительно, вскоре снизу донесся хоть и глуховатый, но вполне различимый восторженный вопль Бонзая Пятого:
— Мы всегда готовы! А вот где тебя так долго носило? Как ни хотелось ответить товарищу какой-нибудь шуткой наподобие: «Да я просто на минутку зашел, подождите еще денек-другой!», но радость оттого, что внизу все в порядке, и чувство ответственности перевесили:
— Бон! Ты садишься первым, с двумя женщинами! Во второй партии пусть поднимется купец Тратен. Предупреди, чтобы больше трех человек за один раз не садились! Иначе вниз рухнет весь подъемник. Пусть не переживают, вытащу всех до единого.
Люлька подъемника после нажатия кнопки пульта управления плавно пошла вниз, скрываясь в густом зеленом дыму. В какой-то момент Дмитрию показалось, что вулкан ожил, заволновался, жуткий смех-бормотание стал более громким, а странное межмирское сооружение неведомых сил и канувших в Лету строителей вознамерилось любой ценой не выпускать свои жертвы на свободу. Но трезвая логика немного успокоила:
«Ведь каторга существует всего четыреста лет, и появилась в результате политического переворота, по сути, заправил наркобизнеса. До сих пор монахи зарабатывают на акстрыге свои основные капиталы. Значит, божественные силы или неведомые космогонические злопыхатели здесь ни при чем. Огромный артефакт в виде уникального производства дефицитного слантерса еще требует своей разгадки, но личной, одушевленной волей или чувством мщения он обладать не может…»
Так убеждал себя Динозавр до тех пор, пока неуничтожимый трос втягивал первую тройку людей наверх. Логика — логикой, а опасения так запросто не развеешь. И только когда его руки обняли радостно улыбающегося друга, а губы получили многообещающий поцелуй Флавии, на душе стало легко и спокойно, а сердце забилось размеренно и стабильно. Во время второй «ходки» пришлось спешно объяснять стоящей возле него очаровательной подруге, как пользоваться пультом управления и всем устройством в целом. Как оказалось, он зря опасался техногенной тупости женщины-мага из средневековья: его напарница по бурному ночному купанию оказалась на диво сообразительной. Уже четвертый подъем каторжан она произвела полностью самостоятельно, а во время пятого Торговец вообще покинул площадку с первым грузом на спине. Створа в гроте не было, поэтому громыхало и сверкало молниями при перемещении знатно. Это, конечно, могло привлечь преждевременное внимание монахов, но вряд ли они осмелятся открыть ворота просто для осмотра. Да и день у них выдался слишком тяжелый: около пятидесяти человек вниз сбросили.
Ну а уж если появятся, то против них у Динозавра имелось действенное оружие.
Но первым делом он отправил в Ягоны Бонзая Пятого. Молодому монарху действительно было чем заняться, и, возвратившись прямо на место стройки башни для шафика, он с ходу пустился наверстывать упущенные сутки бездействия.
Вторым перемещенным в пространстве стал купец Тратен. Еще внизу он убедил Дмитрия перенести его непосредственно к императору. Убеждая, что если его вернут с каторги с громом и молниями, он найдет, что сказать и чем напугать императорское величество. При этом купец даже не боялся возможного присутствия злокозненных монахов, притворяющихся шафиками:
— Если я начну говорить и меня не убьют в первую минуту, то гвардия императора меня в дальнейшем защитит.
Само собой, в подобные методы политической борьбы многоопытный Торговец не верил и собирался использовать для защиты Тратена свои уникальные возможности. Ко всему прочему, он вознамерился воспользоваться тем самым «цветочным» створом, который находился над трубой. По самым первым подсчетам, новый створ не только переносил его прямо на Перекресток, но и мог служить, так сказать, сливной ямой, в которую Торговец мог на ходу сбрасывать любой прихваченный попутно груз. Конечно, он догадывался, что груз этот он вряд ли сумеет принести издалека, но вот рядом, из самой столицы, — стоило попробовать. Так почему бы не попробовать сбросить на горы слантерса тех самых монахов? Хотя бы нескольких… А в идеале всех… Закрутить их в водовороте пространственной турбулентности — и… Зато потом не придется их вылавливать по всему Югу.
Но в данный момент следовало опасаться за жизнь самонадеянного борца за справедливость. Так что в первую минуту после появления в императорском дворце Дмитрий метнулся в пустынный темный коридор и стал наблюдать оттуда. Действительность превзошла самые смелые ожидания. Когда ослепленные придворные и сам император смогли проморгаться и увидели совершенно голого бунтовщика, полный справедливого негодования голос уже гремел на добрую половину гигантского дворца:
— Горе! Горе правящей династии, которую обманули коварные монахи, торгующие акстрыгом! Вулкан отныне воспротивился несправедливости и ради спасения императора, его семьи и потомков, зная, что только мне венценосный поверит, отправил меня с этой страшной вестью наверх! Отныне Бормочущий Вулкан меняет все законы! Слушайте все — и не говорите потом, что оказались глухими или невежественными! И не обращайте внимания на грохот и молнии во время произнесения данной речи — это наш ангел-спаситель вычищает огнем окружающую нас скверну!
В общем, купец Тратен оказался не просто уникальным оратором невероятной силы убеждения, не лишенным величественного пафоса, но также мистиком и жутким фантазером. Но самое главное: все, что он выкрикивал, соответствовало предварительной договоренности с шафиками, и сам оратор во все это истово верил.
Быстро сориентировавшись в обстановке, Торговец вернулся в грот с подъемником и поспешно развез по всей столице еще несколько десятков людей из последней партии арестованных. Как только те оказывались дома, то самым решительным образом включались в приготовления по встрече остальных товарищей.
Несколько раз пришлось на короткое время показываться в императорском дворце, где Тратен постепенно собирал вокруг себя все большую толпу жаждущих слушать. Но теперь уже сам император возглавлял эту толпу, а его гвардейцы несли круговую оборону. Во время последнего такого визита купец переключился на мелькнувшего во вспышках молний спасителя, призывая его остаться и выслушать:
— Стой, ангел свободы! Мы просим тебя о малой помощи!
Дмитрий так и замер на одной ноге, вопросительно глядя на голого мужчину. А тот сразу этим воспользовался:
— Императору доложили, что мерзостные монахи собрались в своем монастыре и замышляют что-то недоброе. Напугай их, о, посланник великого вулкана! Накажи их, о, ангел нашего благоденствия!
— И много их там собралось? — деловито поинтересовался Динозавр.
— Чуть ли не все!
Вот тогда и скрылся Дмитрий в грохоте и сиянии молний, воскликнув лишь громко:
— Да свершится воля вулкана!
Играть так играть. А там и с артефактами разберутся, глядишь, наибольшую загадку всего мира разгадают. Но пока — зачем лишнее кровопролитие? Собрались самые ярые противники перемен в одном месте — так это просто прекрасно! Значит, пора применить против них самое действенное новое оружие. Конечно, оно еще не испытано, может и не подействовать. Но попытаться надо. В крайнем случае, уже сам испуг от грома и молний должен сильно деактивировать жадных трутней, которые пригрелись на шее у народа громадной империи.
Вся тонкость предстоящего процесса заключалась в том, чтобы, не касаясь пола, осмотреться из выбранной точки с невероятной скоростью и тут же уйти в новый пробой пространства. Затем таким же образом «пролететь» над четырьмя дугами в самом вулкане. По результатам имеющихся наработок, вьющийся сзади хвост турбулентного урагана должен подхватить за собой в первом пробое реальности все живое, а потом рухнуть, провалиться во втором, большом и гораздо более пригодном для этого месте. То есть в том самом «большом сливе». Торговцу уже несколько раз приходилось пользоваться подобным методом для уничтожения особо опасных преступников или преследователей. Но раньше он их захватывал поодиночке, не больше. Даже когда недавно пришлось перенести в другой мир группу настырных шпионов, пришлось каждого из пятерки подхватывать турбулентностью отдельно. Правда, ребята оказались слишком ловкими и при перемещении даже умудрялись стрелять в межмирском пространстве, но с ними тогда тоже все прошло благополучно. Мало того, удалось сделать так, что эти трое мужчин и две женщины, отрабатывая свои провинности, еще и пользу теперь приносят.
Сейчас же задуманное перемещение всего на несколько километров свершилось удачно ровно наполовину. Не в том смысле, что половина монахов осталась в сытом благополучии строить козни в своем гигантском по размеру монастыре. Нет, тут как раз все прошло удачно: подавляющее большинство деятелей, притворяющихся шафиками, с воем и мочеиспусканием рухнули на горы слантерса да там в полном здравии и остались. А вот сам Торговец чуть при этом не умер от полного и, что самое неприятное, неожиданного бессилия. Изначально он вознамерился после такого отчаянного и неиспытанного трюка сразу нырнуть к своим новым товарищам в грот, но вот как он там оказался, вспомнить так и не смог. По словам шафиков, он выпал из подпространства на высоте в полметра да так и шмякнулся лицом о твердый камень. Лишь через полчаса общими магическими усилиями удалось изгнать жуткую бледность с лица Дмитрия и убедиться, что кровообращение стало восстанавливаться.
К тому времени все недавние каторжники скопились на маленьком безжизненном пространстве грота. Ни одного товарища по несчастью внизу не осталось. Да только и выносить их из этого места оказалось некому. Сам ангел-спаситель нуждался в экстренной помощи.
Выход из положения нашли общим мозговым штурмом. Решили выломать ворота, используя подъемник из иного мира. Был, конечно, риск обрыва троса, а то и вообще слишком резкого пролома створок, при котором собравшиеся на маленьком пятачке беглецы могли быть сброшены обратно на озеро слантерса, но все единодушно решили рискнуть. Будучи уверены, что если они сейчас помогут графу Дину Свирепому, то он их впоследствии наверняка опять вызволит. К тому времени никто еще не знал, что Зеленая Каторга занята новыми сотнями обитателей.
Ворота поддались общим усилиям и силе лебедки ценой десятка поломанных пальцев и доброй сотни сорванных ногтей. Затем в образовавшуюся внизу щель все беглецы проползли по одному и протащили за собой спасителя — в бессознательном состоянии.
Дальше в течение одного дня произошла вполне бархатная и вполне бескровная революция, в результате которой вернувшиеся в принадлежащий им по праву храм шафики отвоевали свои исконные права. Сам император, прекрасно понимая, что его трон шатается, как никогда, встал со всей решимостью на сторону исторических прав местных магов и лично выступал на всех площадях, объясняя народу, как надо избавляться от наркотической зависимости. В первые дни цена на зеленый корень взлетела до небес, и пришлось насильственным методом заваливать рынок жевательным удовольствием. Потом акстрыг упал в цене до смешного, зато стали появляться первые выздоровевшие. Причем не просто появляться, а со всем рвением и усердием наставлять на путь истинный как своих друзей, соседей, так и первых встречных.
Сам великий ангел-спаситель Юга пролежал в беспамятстве три дня. Потом еще четыре дня восстанавливал по крохам былое могущество. И только на восьмой день со дня уникального побега он смог наведаться в королевство Ягонов и успокоить не на шутку взволнованного Бонзая Пятого. Молодой монарх к тому времени уже начал собирать все свои капиталы, договариваться с союзниками и вознамеривался большим караваном двигаться к побережью. Там он собирался нанять или построить самые большие корабли, а затем плыть к Южному континенту для спасения товарища.
Благо его шафик успел вовремя и остановил эту безрассудную затею. А еще через два дня, окрепнув и выспавшись (в промежутках между периодами обжорства и пьянства), он принес в Ягоны двух иностранцев, пожелавших связать свою судьбу с Севером и поклявшихся защищать Бонзая Пятого всей своей магической силой. Таким образом, в окружении молодого монарха появились первые придворные шафики: Аристарх Великий и Флавия Несравненная.

Глава двадцать пятая
НЕРАЗБЕРИХА СРЕДИ ОПАСНОСТЕЙ

Время поджимало: Александре уже и так пришлось перезванивать телохранителю восемь раз. Следовало или уходить из «офиса» или хотя бы показаться лично на глаза обеспокоенной охране. Петр так прямо и заявил при последнем разговоре по телефону:
— Вы хоть вниз к нам спуститесь для короткого разговора, а то мало что с вами там происходит.
— Да что тут со мной может случиться, — с искренним смехом парировала девушка. — Просто так давно не была на работе, что соскучиться успела. Да и новостей масса. Но уже спускаюсь, через пять, максимум десять минут буду внизу.
Она отключила телефон и выжидательно уставилась на шефа. Но тот пожал плечами:
— Вроде все самое важное тебе рассказали. О дальнейших действиях или перемещениях объекта будем держать тебя в курсе по мобильному. Очень жаль, что пронести с собой камеру у тебя не получится…
— Для этого надо вначале забраться в центр управления безопасности виллы, — напомнила Александра с печальным вздохом. — Но та дверь не открывается, да и он меня предупредил.
— Тогда еще раз постараемся провернуть несколько попыток с летающими «насекомыми» и с мнимыми ремонтниками.
— Как бы не провалиться, — скривилась девушка. — Мне кажется, в данный момент гораздо важнее выяснить, чем объект вдруг так неожиданно обеспокоился.
— Сколько можно обсуждать одно и то же? — Павел Павлович скрыл на своем лице любой намек на эмоции. — Все, беги! И теперь постарайся держать нас в курсе событий условными фразами через «подружку».
До этого они подробно обсудили и повторили все кодовые слова, с помощью которых много можно было передать информацию в ничего не значащем разговоре между двумя женщинами. Но это и так было понятно. Гораздо больше спешащую вниз по лестнице девушку-агента беспокоил тот факт, что родная контора так ей ничего и не сказала по поводу сестры Торговца. Ведь она была уверена, что про Елену они знают все или, как минимум, в курсе предложения неизвестного шейха. И в данный момент не спускают глаз со Светозарова. Вернее, стараются не спускать, потому что объект прибыл в очень удаленный и редко посещаемый обычными мирянами монастырь и скрылся за его толстенными стенами. Группы наружного наблюдения сейчас предпринимали массу самых различных уловок, чтобы попасть внутрь этой тихой заводи католицизма и выяснить цель такого посещения. Разве что любящая его женщина сразу догадалась о причине поездки в такую глухомань. Ведь Дмитрий собрался «просматривать» гаремы чуть ли не всех известных миру шейхов и рабовладельцев. Как он это делал, оставалось только догадываться, но, скорее всего, именно этот монастырь и подходил для подобного просмотра лучше всего.
Встретившись с телохранителями, Александра уселась в машину и огласила весь предстоящий маршрут:
— Вначале едем в банк, потом на кладбище, а потом проедемся по сети магазинов. Заодно где-то там и пообедаем.
Петр на это только согласно кивал: клиентка была рядом, и он был спокоен.
Торговец в это время как раз заканчивал разговор с настоятелем монастыря:
— Еще раз прошу извинения, что приехал так неожиданно, без предварительной договоренности.
— Ну что ты, сын мой! Для таких, как ты, наши двери всегда открыты, а наши сердца готовы делиться благостью и величием истинного покоя.
— Спасибо, святой отец. Это воистину святое место меня просто спасает от мирской суеты и ханжеского словоблудия. Хочу надеяться, что никто из плохих людей не нарушает ваш покой. Я в силах оградить вас от любого обнаглевшего грешника.
— Не стоит беспокоиться, Дмитрий. Ты и так оказываешь нашему монастырю большую финансовую поддержку. А с лиходеями мы и сами неплохо справляемся. Иди, сын мой, отдохни душой и телом.
Они попрощались крепким мужским рукопожатием, и Торговец отправился по хорошо знакомому коридору к винтовой лестнице в углу здания. Поднявшись на второй этаж, он выбрал одну из пустых келий, плотно прикрыл за собой дверь и заложил поперечным бруском. Теперь, даже если бы он здесь умер, дверь — с разрешения настоятеля — могли открыть только через три месяца. А уж войти во время длительной медитации или заранее оговоренного поста любой обитатель монастыря посчитал бы кощунством. Хотя и обитателей здесь насчитывалось всего несколько десятков. Отгородившиеся от суеты мира монахи очень редко и только в случае крайней нужды выходили за ограду, но зато с пониманием принимали в свои ряды всех желающих хотя бы временно получить полное уединение, простую пищу и доброжелательное покаяние у настоятеля.
Каяться Дмитрию, как он считал, было не в чем. Уединение же он мог найти и в другом месте. Но вот сам монастырь был построен на такой возвышенности, что когда восемь лет назад Динозавр его впервые увидел, то подумал, что отыскал некий огромный светящийся портал. Куполообразная аура с преобладающим желтым оттенком, накрывающая все приземистое здание монастыря и часть сада, бросилась в глаза с невероятной высоты, когда он летал над этой местностью на планере. Само собой, оставить такую находку без тщательного изучения Светозаров не мог. Сделав щедрые пожертвования, он около двух недель жил среди монахов, пытаясь изучить каждый камешек от подземелий до крыши. Но так сути сияния и не понял. Находясь в монастыре, невозможно было создать пробой в другой мир. Аналогично, и из другого мира нельзя было попасть в это место никаким способом. Зато, пройдя определенный уровень медитации, можно было прорваться на первую ступень создания пробоя в подпространстве. И обрести возможность видеть желаемый адрес перемещения. Причем если при обычном пробое скорость была практически бесконечной, то при «наблюдении» из монастыря она снижалась до минимума: десять километров в час. И могла оставаться такой сколь угодно долго. Другой вопрос, что при этом Торговец лишался маневренности, повороты совершались только по огромной пологой дуге, и чтобы, допустим, вернуться в то же место, приходилось делать круг радиусом около пятидесяти метров.
Но все эти неудобства блекли перед возможностью не только все хорошенько рассмотреть, но и подслушать важные разговоры. Для этого Динозавр выработал определенную тактику: при приближении к разговаривающим он резко замедлялся до максимума, а при вынужденном вираже ускорялся раз в десять. Подслушивание получалось рваным и неполным, но порой и этого хватало для выяснения самого важного.
Сегодня Дмитрий вошел в режим «подсмотра» и бросился на Ближний Восток. Несколько раз ему уже приходилось там бывать в поисках важных сведений, и видел он многое, но сейчас его интересовало только одно: гаремы с наложницами. Причем гаремы самых богатых и знаменитых шейхов. Вряд ли с ним ранним утром разговаривал рабовладелец средней руки, тем более — шейх малого достатка. Такой фигурой, как Торговец, не побоится заинтересоваться, а впоследствии и шантажировать только очень богатый, уверенный в себе и не боящийся наказания человек. Оставалось найти его как можно быстрее. Конечно, при условии, что он существует.
По здравом размышлении напрашивался вывод: стоило подождать следующего шага неизвестного продавца несчастной женщины. Но если тот и в самом деле настолько самоуверен и настолько не стеснен в средствах, то может молчать не то что день, но и целую неделю, выжидая, пока клиент не созреет окончательно. Именно поэтому Дмитрий постарался использовать имеющееся время с максимальной пользой. Смешно было надеяться на феноменальную удачу во время первого же «подсмотра». Но с другой стороны — почему бы и нет? Со своими уникальными возможностями Торговцу уже пару раз удалось отыскать похищенных людей и вызволить их из беды. Правда, в те разы он действовал по наводке на определенные места. А сегодня предстояло обшарить умопомрачительные территории.
Что он и делал до позднего вечера. Наверняка бы и на ночь остался, невзирая на усталость и сильный голод, но беспокойство об Александре стучало тревожными молоточками по сознанию непрестанно, а монастырь находился вне зоны досягаемости мобильной связи. Причем, по словам настоятеля, линейная связь работала бесперебойно, да и мобильная возобновлялась сразу за оградой. Как подозревал Торговец, причиной таких сбоев была удивительная аура этого святого места.
Уже в автомобиле, отъехав от ограды, Светозаров позвонил на виллу. В голосе Александры слышалась плохо скрываемая тревога:
— Ну где же ты?! Ведь обещал позвонить!
— Со мной все в порядке, сладкая. Звоню, как только освободился. А ты как?
— Да вот, места себе не нахожу. Ужин давно приготовила, все наряды новые перемерила, весь дом сто раз обошла как неприкаянная, а тебя все нет. Где ты был?
— Да, в принципе, могу и сейчас рассказать, — согласился Дмитрий, с отстраненной улыбкой наблюдая за пустой, скучной проселочной дорогой. — Мне всегда приятно слышать твой голос.
— И мне, очень, очень… — замурлыкала на другом конце связи девушка. — А ты сильно голоден?
— Как тигр! Тебя уж точно слопаю одним глотком.
— Скорее бы. Через сколько ты будешь дома?
— Минут через… — Светозаров стал быстро подсчитывать, непроизвольно придавливая сильнее педаль акселератора, — пятьдесят шесть.
— Хорошо, именно к тому времени я и постараюсь поставить блюда на стол. Но у нас еще есть время для рассказа. Я слушаю.
— Так вот, я был в одном чудесном монастыре. Тут нет никакой цивилизации, никакой мирской суеты или безобразного шума. И если бы обитель не была сугубо мужской, то я бы тебя обязательно сюда прихватил, тебе бы здесь понравилось.
— Но завтра ты опять туда поедешь?
— Хм… наверное.
— Вот и захватишь меня с собой. Я или в машине посижу, или просто по лесу погуляю. Могу и на хуторе каком-нибудь с крестьянами пообщаться. А?
Торговец вначале задумчиво помычал и только потом пробормотал в сомнении:
— Даже не знаю… все-таки места здесь дикие.
— Ну вот! — возмутилась Александра от непоследовательности любимого. — То ты говоришь, что там чудно и спокойно, то вдруг диких зверей бояться начинаешь. Там что, есть медведи и волки?
— Ха! Да откуда им тут взяться?..
Договорить он не успел. Слева, с боковой дороги, которая шла прямо по полю, вдруг ударили спаренные фары какого-то крупного легкового автомобиля, и тот, стартуя с места, попытался перекрыть дорогу несущемуся на скорости восемьдесят километров в час автомобилю Светозарова. Сноп света странного лихача ушел чуть в сторону, и теперь уже фары Дмитрия высветили внушительный джип с огромными колесами, перебирающийся через неудобную обочину. А в следующий момент справа, из густых кустов, ударили очередями сразу несколько автоматов. О серьезной стрельбе говорили не только специфические вспышки, явно вырывающегося из стволов, но и внушительный грохот, достигший ушей даже сквозь бронированные стекла.
Именно последнее напомнило Торговцу, что его автомобиль защищен превосходно. Поэтому он только резко прибавил газу и, придерживая руль, лег на правое сиденье. Мощный «БМВ» глухо взревел, дернувшись с ускорением вперед, и когда через три секунды Дмитрий опять выглянул на дорогу, то понял, что удачно проскочил засаду. Взглянув в зеркало заднего вида, он с удивлением заметил, что джип так и стоит на обочине, но теперь из него вырывается яркий столб пламени.
— Дима! Димуля! — раздавался из динамиков отчаянный крик Александры, которая расслышала невнятный стук и усиленный гул двигателя. — Что у тебя там произошло? Отвечай!
— Да ничего, все в порядке! — стал успокаивать ее ошарашенный водитель. — Тут, похоже, какой-то идиот из кузова щебень рассыпал. Так меня чуть в кювет не занесло, еле вырулил. Представляешь?..
— Немедленно позвони в полицию! — бушевала девушка. — Пусть расследуют! Как таких козлов вообще на дорогу выпускают? Или нет, лучше я позвоню! Говори, на какой ты дороге и на каком километре?
— Сладенькая! Все в порядке, не волнуйся. Сейчас выеду на трассу и улажу неясность сам. Все, отключаюсь, а ты иди грей ужин.
Но еще большее удивление ждало Светозарова, когда он выехал на автобан, завернул на первую попавшуюся заправку и тщательно осмотрел свой автомобиль: не единой царапины или вмятины от пули! Из чего следовало, что по нему вообще никто не стрелял. А били в упор только по лихому джипу. Да так били, что наверняка ни водитель, ни пассажиры, будь там таковые, не уцелели.
Вариантов произошедшего было несколько, но большинство из них Торговцу очень не понравились. Его бы самым лучшим образом устроила версия, что это какие-то мафиозные кланы или преступные группировки затеяли разборку между собой, а его «БМВ» в этот момент совершенно случайно проезжал мимо. Да только жизнь уже давно доказала, что ничего вокруг не происходит случайно. Тем более с явными человеческими жертвами. Вывод напрашивался один: кольцо вокруг хорошо известного в Европе Динозавра начинает сжиматься.
И, как назло, он ничего об этом кольце не знает. Любовь — это, конечно, прекрасно, но именно из-за того, что Дмитрий так много времени провел в ласковых объятиях, он совершенно забыл о безопасности. А ведь мер предосторожности следует принимать теперь во много раз больше: он теперь не один.
Ко всему прочему, еще и этот утренний звонок. То ли это правда, то ли наглый шантаж… Можно ли связать все происходящие события в единую цепочку? Если неведомые враги ставили себе целью сбить Светозарова с размеренного и выверенного пути, то они своего добились. Растерянность и неосознанность цели теперь окончательно сбивали с ритма. Вдобавок еще и это странное покушение. А может, правильнее сказать: попытка покушения, предотвращенная неизвестными силами? Тоже плохо. Раз эти «силы» так заинтересованы в безопасности клиента, что им не составило труда выставить охрану и уничтожить мешающую им группировку, то от таких благодетелей следует держаться подальше.
Немного поразмыслив, Дмитрий решил не сообщать в полицию. Подозревая, что его на несколько часов просто вырвут из этой жизни для дачи показаний. В него стреляли? Нет! Вот и ладно! А грохот и огоньки выстрелов ему ведь могли померещиться? Могли! Как и костер загоревшейся машины. Мало ли кому возле дороги погреться захотелось…
Оставшийся путь Торговец проделал на максимально допустимой скорости. Ему больше не хотелось волновать ни Александру, ни себя. И только когда он вошел в дом, наполненный ароматами приготовленного ужина, то почувствовал странное облегчение. Все-таки недаром говорят: мой дом — моя крепость. А потом еще и добавляют: в гостях хорошо, а дома лучше.
Пожалуй, впервые за их медовый месяц парочка эту ночь провела больше за разговорами, чем за любовными утехами. Дмитрий довольно подробно рассказал любимой как о самом монастыре, так и о результатах своих многочасовых поисков. Опуская, конечно, самые низменные и мрачные сцены, которые ему довелось увидеть случайно. Но вот для себя он координаты этих мест запомнил очень хорошо, намереваясь в ближайшее время начать наведение порядка именно оттуда. Да и хорошо обработанные для разговора рабовладельцы наверняка могут рассказать много ценного про своих коллег. Глядишь, какой ублюдок и подскажет место, где искать наложницу, украденную в Европе двадцать лет назад.
Затем он шутливо потребовал отчета о проведенном дне, и Александра все подробно рассказала. Само собой, что о конторе она пока и словом не обмолвилась. Уж слишком ей хотелось выведать хоть какую-нибудь информацию о Елене. Если сестра Дмитрия и в самом деле жива, достаточно будет в самом офисе незаметно войти во внутреннюю сеть и просмотреть данные с компьютера главного аналитика. Для подобного случая у Александры уже давно были припасены коды доступа, которые она попросту запомнила при просмотре блокнота Казика Теодоровича. И не так давно проверила возможность входа в секретные файлы. Значит, должно сработать и сейчас — достаточно выбрать пять минут, когда в офисе не будет Павла Павловича и главного аналитика.
Затем девушка поведала хорошо продуманную историю встречи со своей школьной учительницей, которая преподавала историю и считалась одним из лучших специалистов по Арабским Эмиратам. Здесь главный акцент был сделан на возможности получения последней антологии практически по всем самым богатым халифам и шейхам. При ссылке на эту антологию Светозаров недоуменно покривился и выразил сомнения:
— Вряд ли даже самая тщательная подборка поможет.
— Ну, мало ли что. А вдруг… Кстати, — резко сменила Саша тему разговора, — ты так и не хочешь услышать о моих девичьих секретах?
— Сладенькая моя, — взмолился Дмитрий. — Только их мне для полного счастья сейчас не хватает. Вдруг я и в самом деле воспылаю ревностью?
— Действительно. Но! На всякий случай я открыла ящик для хранения в банке и положила там письмо на твое имя. Доступ к ящику имеет любой человек, знающий пароль, а он простой, как бублик: «Саша + Дима». В своем послании я попыталась ничего не приукрашивать и не скрывать, там только голая правда.
— О! Голая? Это меня начинает заводить… — Он провел губами по ее телу и страстно приник к соску.
— Я вполне серьезно! Можешь туда явиться и прочитать о моих секретах в любое время. Перестань, иначе мы так и не уснем!
После короткой, но интенсивной возни внезапно насторожился Дмитрий:
— Дорогая, а мы с тобой обменялись паролями?
— Какими и для чего?
— Видишь ли, иногда в жизни бывают такие ситуации, когда опасность настолько велика, что никакие объяснения не успеют дойти до сознания. В таком случае лучше всего положиться на определенное кодовое слово, редко употребляемое в быту. Предлагаю как раз то, при котором ты должна сразу мне кидаться на шею, если мы находимся рядом. Помнишь какое?
— А как же, мое самое любимое: «Прыгай»!
— Вот и отлично! Не забывай: если вдруг услышишь его по телефону или через посредников — значит, тебе грозит просто невероятная опасность и ты должна будешь приложить все свои силы и сообразительность для собственного спасения.
— Поняла. Но это значит, что и в обратном случае точно такое же слово, переданное мне для тебя, будет означать только одно: «Беги и спасайся!» Правильно?
— Конечно, хотя лично мне ничего особенного грозить не может. — Светозаров самодовольно цыкнул сквозь зубы.—
Но иначе это слово трактовать мы не будем. Теперь давай обсудим еще несколько кодовых обозначений, которые будут распространяться на опасности другого порядка. Как у тебя с памятью?
— Нормально.
— Не перегружена?
— Намекаешь на мою полную бестолковость?
— Нет-нет, что ты!
— Шучу. Но пустая голова даже лучше, можно гораздо больше влить полезных знаний. Итак, перечисляй!
Заснули поздно. А проснулись рано — из-за приглушенных сирен и разгоняющих утренний туман проблесковых маячков машин аварийной службы водоканала. Вся улица оказалась практически подтоплена прорвавшимися сточными водами из более высокого по уровню городского коллектора. Мало того, зловонные воздушные пробки пробивались через предохранительные сифоны домов, загрязняя атмосферу жилищ. Почти все дома пережили и еще одну неприятность: затопление подвалов. Пока Светозаров с недовольством рассматривал через окно спальни крупномасштабную возню по всей улице, сработала сигнализация и в его подвале. Металлический голос из коммуникатора бесстрастно проинформировал:
— Угроза затопления подвального помещения. Обратный приток жидкости по канализации.
— У-у-у! Только этого нам не хватало! — запричитал Дмитрий, на ходу набрасывая халат на голое тело и убегая в свою комнатку управления установленной в доме автоматикой. Когда туда осторожно заглянула Александра, кутаясь в одну из своих любимых мягких простыней, довольный хозяин виллы повернулся к ней с кривой улыбкой:
— Ну кто бы мог предвидеть такую напасть! А? Хорошо что я не пожалел средств и установил запорные краны, перекрывающие обратный отток. Теперь затопление подвала нам не грозит, хотя самый нижний хозяйственный уровень возле сауны успело залить сточными водами примерно на двадцать сантиметров.
— Ой! И как мы теперь эти сточные воды оттуда выберем? — притворно растерялась девушка. На самом деле она прекрасно понимала причину всего этого грандиозного мероприятия: контора пошла на такое безобразие лишь с целью установки каких-то сверхточных, особенных видеокамер и подслушивающих устройств самой последней модификации. Слишком уж в важную фазу перешла операция после подтверждения возможности объекта переходить в другие миры. Удачно внедренным агентом Павел Павлович рисковать не стал, а решил применить невероятно дорогостоящий, немного грубоватый, но очень действенный метод. Ведь обескураженный несчастьем хозяин наверняка впустит громыхающих резиновыми сапожищами парней для установки и перемещения откачивающих шлангов. А уж те самые парни постараются незаметно наклеить, вставить или ловко подвесить зажатые в ладонях устройства.
В обязанности агента шеф вменил внимательно проследить за работой сигнальной системы безопасности и реакцией самого хозяина в случае обнаружения подброшенных жучков и летучих мышек, как на сленге называли миниатюрные летающие видеокамеры. И сейчас Александра с некоторой тревогой ждала, что именно предпримет Торговец и как он отреагирует на неприятное «стихийное» бедствие.
Пока Светозаров размышлял, посматривая на экраны с изображением внутренних помещений, во входную дверь позвонили, и парочка влюбленных поспешила в холл. Девушка остановилась за углом коридора так, чтобы ее не увидели с порога, а хозяин виллы поправил халат и открыл дверь. Там стоял представитель муниципалитета в сопровождении командира звена пожарников. Оба тяжело дышали, видимо, уже оббегали дома бодрой трусцой, ведь скандал им грозил порядочный:
— Мы приносим вам самые искренние извинения, — сразу после краткого приветствия зачастил словами представитель. — Наши службы сейчас спешно исправляют все повреждения канализации, а специальные машины быстро и полностью убирают прорвавшиеся сточные воды из подвалов. Все убытки будут впоследствии возмещены. Разрешите пожарникам протянуть шланги в подвал?
— А зачем? — с ленивой наглецой поинтересовался Динозавр. — У меня тут дорогой паркет, уникальные ковры, хрупкие вазы и светильники. Да и нечистот у меня в подвале выдавило всего чуть-чуть.
— Значит, вы не будете составлять жалобу на причиненные неудобства и требовать покрытия убытков? — Представитель муниципалитета настолько обрадовался, что шумно выдохнул и заулыбался от облегчения. Тогда как командир пожарников не выдержал и сорвался, проявляя назойливость. Слишком уж велики были ставки, и он, как руководитель всей команды «освещения», отвечал за ход основной операции:
— Не переживайте за паркет и ковры, мы разуемся и босиком тут пройдем, ничего не повредим! Опыт! Вы себе и представить не можете, как потом в доме будет вонять, если мы не уберем стоки немедленно.
— Да? — Светозаров сделал вид, что колеблется, и из-за плеч ранних посетителей выглянул на улицу. Заметив, как соседи через дорогу мечутся возле своего дома, призывая на помощь упорно игнорирующих их пожарников, он только укрепился в своих подозрениях: — Да нет, не стоит беспокоиться! Помогите лучше жителям вон того дома. Кажется, у них действительно трагедия.
Затем закрыл дверь и некоторое время наблюдал на мониторе внешнего обзора, как пожарники — с некоторым опозданием — в самом деле устремились по указанному адресу. Затем повернулся к настороженно за ним следящей Александре и пожал плечами:
— Может, мне показалось, но тут явно что-то нечисто…
— Конечно, — девушка смешно повела носиком, — запах и в самом деле уже сюда вырвался. Идем убирать?
— Подождем чуток. Пусть они сначала канализацию починят. Нам ведь сток надо открыть, а вдруг оттуда опять повалит дерьмо под напором. Давай вначале кофейком побалуемся?
— Давай! — И они поспешили на кухню. В подвал спустились только после согласования своих действий с системой безопасности, которая удостоверилась, что обратный отток прекратился и канализация функционирует нормально. А внизу оказалось, что от недавнего небольшого затопления остались только грязные разводы на плитке да неприятный запах.
— Чем мне нравится этот домик, так это своей уникальной начинкой! — С бравадой Дмитрий достал из стенной ниши моток шланга, размотал его и направил тонкую упругую струю воды на пол, попутно продолжая комментировать: — Здесь даже жидкость с мыльным моющим раствором подается. Смотри!
Действительно, брызжущая вода стала пенной, прекрасно смывая при этом любые нечистоты, как с плинтусов, так и с каждой плитки пола. И через десять минут весь прилегающий к сауне участок подвала блистал первозданной чистотой.
— Ну и где плохой запах?
— Ты просто гений, — восхитилась девушка. — Мне даже руки мочить не пришлось.
— Еще не хватало, чтобы моя императрица такими делами занималась. Пошли наверх.
— Но почему ты все-таки пожарника не впустил?
— Слишком настырно он действовал. Если этот прорыв коллектора организовали мои враги, то лучше перестраховаться и вообще не впускать их в дом. Ни при каких обстоятельствах. Сегодня я постараюсь завершить некоторые дела, заодно и осмотрюсь вокруг дома: не нравится мне вся эта шумиха. А вечером мы подадимся в те места, где устроим для нас новое местожительство. Согласна?
— Конечно, любимый! — Александра с разгона прыгнула к нему на грудь.
— Ты уже все свои дела решила?
— Ну, почти… — Она сделала многозначительно лицо. — Осталось несколько мелочей по расчетным делам в офисе. Ну и попрощаться с моей учительницей. Ты ведь помнишь, она мне пообещала дать уникальную подборку по Арабским Эмиратам? Вдруг тебе что-нибудь пригодится в скором будущем?
— Хм… даже не знаю. Сама видишь, никто больше не звонит. — Он бережно опустил Сашу на пол и признался: — Из-за Елены в моем сознании полный хаос. Чувствую, что упустил нечто важное, и никак не могу понять, что именно. Может, я слишком тороплю события?
— Мне тоже кажется, — стала рассуждать его любимая, — что надо успокоиться и просто несколько дней выждать. Если предложение исходит от делового человека, он обязательно позвонит вновь, и вы обо всем договоритесь. Если же это звонили дешевые шантажисты, то они могут вообще больше не появляться. Но в данный момент ты ничего им противопоставить не сможешь, потому что ничего конкретно не знаешь.
— Спасибо, ты умеешь просветлить мои мысли. Значит, ты пока остаешься дома?
— Да, в офис выберусь перед обедом.
— Лимузин с охраной тогда подъедет к одиннадцати. И — в сотый раз тебя умоляю: во всем слушайся Петра. Договорились?
— Обо мне не беспокойся, я буду паинькой.
После того как Торговец уехал, на мобильный Александры позвонила «подружка», и состоялся обмен обусловленными паролями. Само собой, Павел Павлович хотел, чтобы агент прибыла в офис и отчиталась обо всем более подробно. Но задуманный взлом файлов в компьютере главного аналитика требовал в первую очередь свободы передвижения по конторе. Поэтому Саша прикрылась тем, что объект запретил ей выходить их дому до его звонка по телефону. А когда состоится звонок, она понятия не имеет. После этого она предупредила шефа, что Светозаров задумал нечто очень серьезное в отношении своих врагов и пообещал сегодня с ними разобраться. Расчет был на то, что матерый зубр купится на эту провокацию и пожелает в любой момент находиться как можно ближе к объекту, скорее всего, в передвижном штабном фургоне. Казик Теодорович покатит с ним — и желаемая свобода в офисе будет обеспечена.
Напоследок Александра уже открытым текстом рассказала «подружке» горячую новость:
— Ты представляешь, нас сегодня чуть не затопило! Канализация где-то обвалилась, и вся улица выглядела как сточная канава. Вот шороху навели. У нас в подвале тоже слегка отсырело, но мой и не подумал впускать в дом ассенизаторов. Слишком этот пожарный подозрительно выглядел. Говорит, знаю я их, сплошное ворье, так и норовят что-нибудь стащить на ходу. И то правда, чего им в наш подвал соваться, когда мы сами за десять минут все тугим напором горячей мыльной воды смыли. Тут вообще канализация феноменально оборудована, и всемирный потоп нас не достанет. Что? Конечно, счастлива! И тебе желаю, дорогая, скорей отыскать такого парня. Пока! Чмоки!
Теперь оставалось лишь правильно рассчитать время приезда в контору, а уж там никто не сумеет остановить умного целеустремленного агента. Она сделает свое дело, и Дима потом по достоинству это оценит. Может быть, как раз это и поможет ему отнестись более мягко к огромному списку грехов любимой, который ему предстоит узнать.
В том, что правду все равно нельзя скрывать, Александра не сомневалась ни единого мгновения.

Глава двадцать шестая
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В КОРОЛЕВСТВЕ ЯГОНОВ

Прямой морской путь на Юг проложить так и не удалось. В спаренном режиме шафик Дин и король Ягонов после побега с Зеленой Каторги внимательно осмотрели океанские воды на полпути между двумя материками — и прошли в ужас: таких страшных иглоподобных монстров они себе и представить не могли. А когда вернулись, то долго вздрагивали, вспоминая масштабное кровавое зрелище:
— Кошмар! Как он своим бивнем кита подбросил, видел? Словно селедку! — Молодой монарх вытирал пот со лба. — Хорошо, что чуть в стороне это, а не прямо под нами.
— Да уж, — содрогнулся и Торговец от стоящей перед глазами картины. — Мне кажется, этих чудовищ никакой океан не прокормит. Откуда они столько пищи берут?
— Не важно. Благо еще, они в прибрежной зоне не свирепствуют. Иначе…
— Лишний раз убеждаюсь, что твой мир ой как непрост! Вот теперь понятно, чего меня сюда постоянно за винцом тянуло.
— Спору нет, — согласно закивал Бонзай. — Перекресток, вулкан, матки со слантерсом, невиданные машины, а теперь еще и чудовища посреди океана. В других мирах есть подобные монстры?
— Таких крупных — нет. Впервые вижу. Да и упоминаний не попадалось. Хорошо бы этих морских гигантов вначале тщательно изучить, подсчитать, классифицировать — и уже только потом решать их судьбу. Может, они вымирающие особи? Или живут вечно? Хотя нет, раньше ведь морской путь был открыт. А вот чтобы их уничтожить, нужен тяжелый бомбардировщик с тактическими ракетами.
— Да? Так давай его построим — и все дела!
— Хе! — рассмеялся шафик. — Такие летающие крепости и оружие твоя промышленность лет через сто потянет. Да и то если специально ориентировать.
— Настолько сложное устройство?
— И сложное, и огромное. По размерам как этот особняк, и летает выше любых гор. А те самые ракеты напоминают огромную пулю в два человеческих роста и при попадании разносят такое здание, как твой бывший дворец, в щепки.
— Ого! Слушай, Дин, а если просто на таком самолете летать на Юг?
— Хм… — задумался Торговец. — Построить пока не можем, да и из другого мира такую тушу в створ не протащишь. А вот… Ха! Как я раньше не догадался?! Дирижабль построить можно! Тем более, что комплектующие и блоки для первых моторов я могу хоть сейчас доставить. Да и все основные технические узлы — тоже. Пусть медленно, но эти громоздкие штуковины в верхних слоях атмосферы, над облаками, преспокойно будут барражировать сплошным потоком в обе стороны. Для этого нам срочно надо выкупить в береговой зоне какое-нибудь княжество и начинать строительство специального завода по производству и приемного порта. Давай карту, сразу и участок присмотрим.
Молодой король с некоторой обидой смотрел на друга, который спешно расстелил подробную карту материка на столе и выискивал теперь удобную прибрежную равнину среди гор.
— Может, ты мне сначала объяснишь, что собой представляет этот самый дири… жайбль?
— Оно тебе надо?! — Шафик бросил рассматривать прибрежную линию и с братским чувством похлопал монарха по плечу. — Все равно ведь не поймешь! А вот когда собственными глазами увидишь да еще и в небо взлетишь… Побежали к створу в моей Башне.
Уже на бегу Бонзай Пятый припомнил:
— Так у меня ведь Большой Совет через два часа!
— Успеем! Не отставай!
Вот такими их чаще всего и видели жители королевства Ягонов: бегущими. С другой стороны, и остальные в этой стране не вели праздную жизнь — работали так интенсивно, что только в праздники или в выходные могли позволить себе неспешные рассуждения о том, кто куда побежал и что сделал. Ставшее за несколько месяцев самым известным в мире королевство преображалось прямо на глазах.
Королевский дворец под руководством скандального, но талантливейшего архитектора Гая Цыбало отстроили за десять месяцев. Через месяц завершили черновое строительство первой крепостной стены. Чуть позже — второй, окружающей всю Новую Вельгу. Еще через несколько месяцев, в то же самое время, когда первые толпы иномирских туристов ринулись в королевство Ягонов, на выкупленных прибрежных землях континента Севера вошел в строй порт для дирижаблей. Тотчас на Юг пролегли первые регулярные рейсы величественных покорителей воздушного океана. Стоит ли говорить, насколько популярным и востребованным стало путешествие через океан — и не только среди местной знати, но и среди туристов. Только за возможность полюбоваться из поднебесья на невиданных морских чудовищ богатеи расставались с целыми состояниями.
Вторая регулярная линия курсировавших по небу дирижаблей открылась чуть позже и соединила морское независимое княжество с Вельгой, столицей Ягонов. Что вообще поставило хорошо налаженный бизнес туризма в полную независимость от любых соседей и массы сухопутных сложностей.
Само собой, при появлении на горизонте такого вкусного «пирога» не обошлось без нескольких локальных военных конфликтов на континенте Севера. Некоторые самодержцы решили нагло оспорить не только саму территорию купленного княжества, на которой построили порт с невероятными по размерам ангарами для дирижаблей, но и вообще приструнить развивающееся невиданными темпами королевство Ягонов. В большинстве случаев с милитаристами и злопыхателями справился сам Бонзай Пятый со своими придворными шафиками Аристархом Великим и Флавией Несравненной. Даже не умея перемещаться в пространстве, увеличившие свои силы маги дали суровый отпор и агрессорам, и авантюристам разного толка. В особо трудных ситуациях и во избежание массового кровопролития в дела вмешивался и шафик Дин. В таких случаях головы слетали у самых подлых и беспринципных правителей, а их приспешники с воем и причитаниями летели вниз головой на Зеленую Каторгу.
Правда, изначально южане вознамерились вообще отменить такую бесчеловечную меру наказания, как добыча акстрыга. Но этому не способствовало сразу несколько факторов. Первый: неубранные зеленые корешки скукоживались, плесневели и портились. При их поедании матки начинали болеть, слантерса в озере становилось ощутимо меньше. Труба начинала работать с перебоями, и новый вид торговли — экспорт местного каучука воздушным путем — оказывался под угрозой срыва. Но и это еще можно было терпеть единой материковой империи Юга, потому как слантерса для собственных нужд хватало. Но тут всплыл второй, можно сказать, основной фактор. Через полтора года после исторического побега и свержения власти лживых монахов один из магов сумел извлечь из акстрыга очень полезное, уникальное по свойствам лекарство. Лечебные дозы этого лекарства не вызывали привыкания или наркотической зависимости, зато превосходно лечили бронхиальную астму и еще несколько болезней дыхательных путей человека. Все! От того момента на вулкан действительно стали молиться, и никакие гуманные соображения не могли смягчить долю преступников. Разве что были сделаны преобразования на самой каторге: теперь там посменно жило несколько шафиков — добровольцев, в обязанности которых входило управление матками и скрупулезный надзор за процессом созревания зеленого корня.
Добыча, обработка и продажа лекарства из акстрыга стали делами первейшей государственной важности. Из посторонних на объект допускали только одного человека — шафика Дина, графа Свирепого. Да и то с большим скрипом и сомнениями. Но так как Динозавр продолжал исследовать Перекресток, то для своих экспериментов просто вынужден был посещать и вулкан, действующие внутри его механизмы и озеро слантерса. И на мнущегося при встречах императора он не обращал ни малейшего внимания.
Мало того, в один прекрасный день он провел рискованную операцию по спуску в само жерло, откуда из неизвестного мира и выплескивался хохочущий зеленый дым. Спуск проводился со специально сооруженной на конусе вулкана платформы из композитных материалов, но так и не принес определенных результатов. Впервые в своей практике исследования новых миров Дмитрий Светозаров спасовал — и вернулся наверх с глубины шестьсот метров несолоно хлебавши. Но сделал он это после того, как до него стали доноситься слишком уж подозрительные звуки: жуткие стоны и предсмертный, непонятный визг явно живых существ. И порой перебивающие все это хрустящие удары. Словно огромный молот расплющивал панцири больших черепах. Ко всему прочему, интуиция уже просто вопила: «Не лезь туда! Возвращайся назад!!!»
Глупо было бы все это проигнорировать, и Динозавр вернулся, отложив дело до той поры, пока в нужном ему мире не создадут заказанную им летающую модель специального устройства с несколькими видеокамерами и с устойчивой двусторонней связью. Задача создать все детали из не уничтожимого зеленым газом материала оказалась почти неразрешимой, но ведь и время не торопило. Поэтому разгадку тайны вулкана решено было отложить на несколько лет. Или до того времени, пока заказанная модель не окажется в распоряжении Торговца.
В изучении Перекрестка тоже не удалось добиться окончательных выводов. Да что там окончательных, чуть ли не сразу «четырехсторонние похождения» зашли в глухой тупик. Конечно, причиной этого стали не глухие стены, а нечто более подвижное и опасное. Давно было понятно, почему на камне стояла предупреждающая надпись: «Бойся хохочущего зеленого дыма!» Ведь любой исследователь, пройдя вглубь тоннеля, лишался не только одежды, но и оружия. И это было самое главное, потому что после километра бесчисленных ступенек проходы плавно расширялись, превращаясь в заболоченные, замусоренные обломками скал пещеры. И в этих самых пещерах обитало столько дикой, злобной и агрессивной живности, что даже полностью экипированный в камзол, брюки и сапоги из неразрушимого, пуленепробиваемого материала Торговец так и не смог пройти первую сотню метров. Приходилось спешно и панически покидать странные подземные болота и бегом возвращаться к ступенькам. Благо еще, пещерные хищники отступали назад, прекращая погоню уже в самих тоннелях, полных зеленого дыма.
На королевском Малом Совете, в который входило только десять человек, после жарких споров и обсуждений пришли к твердому решению: прекратить опасные для жизни исследования в тоннелях Перекрестка. Следовало дождаться вначале действенного оружия, а уже потом попытаться прорваться сквозь стаи обитателей болотистых пещер. Тем более что порох, который когда-то ссыпал в карман своего камзола Дмитрий, сохранил свои свойства. Значит, создать огнестрельное оружие надлежащего типа, а потом использовать его против хищников — задача хоть и трудновыполнимая, но реальная. Само собой, честь заказать стойкое к воздействию хохочущего дыма оружие Бонзай Пятый великодушно возложил на плечи шафика Дина. Аристарх молодого монарха поддержал полностью, и только Флавия, томно приоткрыв накрашенные губки, попыталась напроситься в помощницы:
— Я отправлюсь с тобой. И своим умением договориться помогу с любым заказом.
На что Торговец только понимающе ухмыльнулся:
— Ну да, мы с тобой вместе такого поназаказываем…
К концу второго года великих преобразований стали становиться в строй и выдавать первую продукцию замаскированные в лесах и горах промышленные предприятия бытового и оборонного назначения. После чего весь этот мир получил в устах Торговца новую классификацию: мнимое средневековье. Эффект такого конгломерата получился просто уникальным. Особенно в сознании туристов, которые, посетив рыцарский турнир и побывав на костюмированном балу, заходили потом на средневековый рынок, раскинувшийся в торговых кварталах, и с восторгом покупали компактный аудиоплеер с наушниками и многими сотнями местных музыкальных композиций в обширной памяти прибора. А потом с не меньшим удивлением с помощью лупы обнаруживали на купленном товаре фирменный знак с надписью «Сделано в Ягонах».
Перед придворными магами тоже встала грандиозная задача: найти причину, по которой вот уже триста лет в Ягонах не рождаются свои шафики. И попутно все-таки определиться: почему древнее заклятие императоров Юга сработало при прохождении под ним Бонзая Пятого. Если монарх — шафик, то почему тогда у него нет никаких особых способностей? А если эти способности дремлют, то как их разбудить без вреда для тела и сознания? К чести Аристарха и Флавии, они отнеслись к этому делу со всей ответственностью и усердием. Да с таким усердием, что вначале от них стал сбегать молодой король, а впоследствии и их коллега граф Дин Свирепый при встрече начинал кричать уже издалека:
— Занят! Очень занят! Завтра, все на завтра!
Потому что эти двое магов заставляли его переносить в столицу Юга десятки разысканных ими людей, в которых подозревалась способность к магии. Тридцать человек из сорока и в самом деле прошли «тест» со звуком наковальни, так что вскоре у придворных шафиков «материала» для работы имелось предостаточно. И уж этих молодых людей, в отличие от его величества, щадили гораздо меньше. Но, увы, даже к концу третьего года непрестанных экспериментов количество полноценных шафиков в королевстве Ягонов да и на всем континенте Севера не увеличилось. А в свои редкие визиты Динозавр не переставал удивляться, как это еще среди подопытных людей до сих пор не было ни жертв, ни попыток побега. Видимо, Аристарх с Флавией и в самом деле умели уговаривать по-настоящему верных последователей.
Новый королевский дворец оказался воистину одним из чудес не только этого мира, но и многих других. И к концу третьего года переплюнул по популярности даже экскурсии на дирижаблях к морским чудовищам. Ко всему прочему, оплаченные в других мирах специалисты во время своих командировок в Ягоны настолько модернизировали здание системами безопасности, что венценосному правителю могли бы позавидовать и императоры технически развитых цивилизаций. Могли бы, если бы знали об этом. Потому как вся универсальная и невидимая простому глазу начинка дворца устанавливалась в самой большой секретности. Про пульты и комнаты управления знали только самые надежные и преданные люди, в обязанности которых входило наблюдение за всеми передвижениями и запись подозрительных разговоров. Именно таким образом и обнаружилось несколько предателей, которые в свое время, в самые тяжелые для Ягонов дни тройной интервенции, пытались отравить Бонзая Пятого. Да еще нескольких недоброжелателей и завистников удалось отыскать в последующие годы с помощью все замечающих видеокамер и все слышащих микрофонов.
То есть безопасность своего друга Торговец поставил на самый высокий уровень. А ко всему прочему, во вторую годовщину подписания союзнического договора с королевством Опалов еще и женил Бонзая Пятого на старшей дочери соседского монарха Марио Льера. К этому все равно шло дело, а частые встречи между влюбленными, сопряженные с дальними и утомительными поездками, начинали мешать государственному управлению. Друзья поговорили об этом деле с глазу на глаз и пришли к общему мнению: пора! Затем закатили на целую неделю умопомрачительный «мальчишник» и отправились в Опалы свататься.
А уж свадьба стала событием мирового масштаба, лишний раз подтвердив то первое место, на которое вознеслись Ягоны всего лишь за два года. Но уже во время медового месяца Дмитрий Светозаров впервые пожалел, что друг его теперь «отрезанный ломоть». Тот всячески отнекивался от вечеринок в холостяцких компаниях, не желал путешествовать по иным мирам без супруги, да и вообще вдруг превратился в препротивного подкаблучника. Что служило поводом для приятельских подначек и розыгрышей. Ну а когда к концу описываемых трехлетних событий супруга Бонзая Пятого родила прелестную малютку, счастливый папаша так прямо и сказал своему товарищу:
— Знаешь Дин, ты для меня лучший друг, и, если надо, я пойду за тобой на край межмирских пустот. Но что-то меня больше на других женщин не тянет, хочется все время быть дома, возле жены. Ты ведь и так знаешь: столько за весь день набегаться приходится, а порой и ночью покоя не дают. Так что по девочкам я теперь — пас.
Шафик Дин тяжело вздохнул, вытер притворную слезу и промямлил:
— Вот и все, погиб наш великий бабник и пьяница Бон! Покинул ряды борцов за вольную любовь и безвозмездную ласку! Горе мне, горе! Король разврата умер! Да здравствует король — примерный семьянин!
— Ты это… не ори так! — Виновато улыбающийся монарх с опаской оглянулся на дверь, ведущую во внутренние покои. — Еще услышит кто.
— Ой, а то о твоих похождениях никто в Вельге не знает! А сколько уже по другим мирам деток, на тебя похожих, бегает? Зря ты пасуешь, подкаблучник!
— Ну мало ли что раньше было, — вздохнул Бонзай, а затем многозначительно хмыкнул, толкая друга кулаком в плечо: — Ничего, я на тебя посмотрю, когда сам влюбишься.
— Кто?! Я? Ха-ха! — рассмеялся Дмитрий. — Да никогда в жизни я таким домоседом не стану! Нет, конечно, жениться, скорее всего, придется, и жену свою я буду любить, но чтобы отказаться от познания мира в самых его изящных чертах, обворожительных формах и сокровенных деталях — никогда не соглашусь.
— Да? Хм! Ладно, ладно! Поживем — увидим, — завершил разговор монарх Ягонов.
А беседовали они так ровно за два месяца до того, как Дмитрий Петрович Светозаров в мире Земли столкнулся на катке с Александрой.

Глава двадцать седьмая
ФИНАЛ

Лимузин с охраной выстоял под виллой Светозарова сорок минут, прежде чем девушка решилась отправиться в родную контору. По ее расчетам она не должна была встретить свое непосредственное начальство, ну а остальными она и так могла распоряжаться по праву высочайшего ранга. Еще будучи в пути, она дала довольно строгое указание Петру и его команде не надоедать ей телефонными звонками, а спокойно дожидаться ее в фойе здания:
— Мне сегодня следует сделать массу дел по оформлению расчета — и обязательно все успеть за один раз. А то вчера все на меня косились и думали что у меня ужасно ревнивый муж.
Сосредоточенность и спокойствие необходимы было Александре в момент просмотра секретных файлов.
Каково же было ее удивление и еле скрытая злость, когда прямо на пороге офиса она встретила ехидно ухмыляющегося Бориса Королюхова. Он, видимо, прослушал сообщения наружных групп наблюдения, потому что заранее настроился на какую-то каверзу:
— Ой! А вот и наша боевая подружка пожаловала! Разве тебе не приказано было оставаться на вилле?
— Твоя информированность просто поражает! — рассмеялась девушка, отталкивая рукой товарища по работе и с беззаботным видом впархивая в офис. Всем своим видом она сразу дала понять, что не собирается отчитываться перед такой мелкой сошкой. — Пыл Пылыч у себя?
— А зачем он тебе?
Даже не поворачиваясь в сторону Борюсика, Александра заглянула в кабинет шефа, потом — главного аналитика и отправилась с повторным вопросом к дежурному оператору. Тот, само собой, был вынужден отвечать, хотя и сделал это сухо, как и положено в таком случае:
— Шеф на выезде.
После чего девушка изменила решение сразу отправиться к своему обычному месту с компьютером, потому что мнимый миллионер с озлобленным взглядом так и следовал за ней. Вместо этого она прошла в общий зал, сделала себе капуччино в кофейном автомате и уселась за свободный стол с дежурным компом общего назначения. Коллега и тут от нее не отстал, устроившись напротив и буравя недобрым взглядом. Поэтому Александра решила этого козла вывести из себя вполне проверенными и отработанными методами. Может, тогда он отвалит в туман и не будет мешаться под руками? Время-то ограниченно!
— Ну что, Каралюх, не терпится поделиться свежими новостями? Давай, давай, колись, не стесняйся!
Борис очень не любил, когда его так называют, и прощал подобное обращение только двум людям — Павлу Павловичу и лучшему агенту-женщине. Вот и сейчас он только покривился, но в разговор вошел:
— Можешь завидовать, но в данный момент я действительно знаю многократно больше, чем ты.
— Ха! Если бы ты увидел хоть десятую часть того, что посчастливилось увидеть позавчера мне, точно лопнул бы от зависти.
Намек на другие миры удачно попал в цель: коллега покраснел и запыхтел как паровоз от сдерживаемых нехороших эмоций. А потом только и смог выдавить:
— Дело у нас общее, так что не задавайся.
— Я и не задаюсь. Это ты первый начал хвастаться, вместо того чтобы быстро ввести меня в курс всех дел. Итак: куда отправился шеф? Мне тоже важно быть в курсе любых деталей нашего «общего» дела. Не правда ли?
Королюхов так и продолжал сверлить девушку своим колючим взглядом, явно над чем-то раздумывая. Но потом решился быть приветливее и открытей:
— Да тут такое дело закрутилось… Опять с теми самыми усыновленными детишками связанное, которыми наш объект занимался.
— Опять они пропали в собственном доме?
— Если бы только это! Там нечто более сложное вырисовывается. Помнишь тот весь момент «наезда» на приемных родителей? Ты ведь здесь была и наблюдала, как полицейские с заместителем прокурора и ордером на обыск вломились в дом?
— Прекрасно помню.
— Вот и я все в записи просмотрел. Там такой один интересный момент был, когда старшая девочка взъелась на хамоватого полицейского, начальника тамошнего участка. Она его еще отругала, что, мол, воняет мерзким сигарным дымом, словно из помойки. Ну или что-то в том духе.
— Ничего не поделаешь, — кивнула Александра, мысленно прогоняя перед глазами всю сценку. — Работа у этих поли такая.
— Так вот, сегодня случилось самое интересное, хотя началось еще вчера. Ты помнишь, что сказала напоследок старшая девочка, которую звали Власта?
— Ну… примерно.
— Я запомнил дословно, потому что мы тут раз сорок этот момент просмотрели. Она сказала начальнику тамошнего участка по поводу свободы курения: «Именно из-за этой свободы вы и пострадаете, заставив вашу семью в скором времени потратиться на ваши похороны. Ибо черные легкие уже начали гнить от разрушения…»
— И что?
— Этот коп проверился вне графика — и у него обнаружили прогрессирующий рак легких. Вчера вечером он об этом узнал и впал в такой маразм, что сегодня с самого утра стоит на коленях и рыдает перед домом той самой усыновленной троицы.
Глаза Александры расширились от искреннего удивления:
— Зачем?
— Причина простая: смертельно больной человек вбил себе в голову, что та самая Власта — и пророчица, и целительница в одном флаконе. Мол, если она смогла рассмотреть почерневшие от рака легкие, значит, она же сможет его и вылечить. И теперь стоит перед домом Зденкеров, молится с отрешенным взором и умоляет старшего опекуна только об одном: хотя бы взглянуть на святую деву.
— М-да… Когда остается прожить мало, с психикой человека еще и не то случается. — Девушка с сочувствием покивала головой. — Но мне кажется, его наверняка скоро заберут в психушку.
— Ха! — ухмыльнулся Королюхов, вытирая платком вспотевший лоб. — Шеф почему-то тоже решил, что у этой девицы какие-то сверхъестественные способности. Вот вся контора и зашевелилась. Вдобавок еще одна деталь выяснилась: деток опять нет. Хотя на этот раз их папаша, господин Зденкер, придумал новую отговорку: мол, детки в дальнем путешествии и вернутся только через несколько дней. Но тонкость заключается в том, что дети уже семь дней из дома не выходили. После предыдущего скандала покрутились, помелькали сюда, туда, затем поодиночке вошли в дом — и пропали. Ведь наши службы так камеры наблюдения и не сняли. Так что всем очень интересно, как будет в данной ситуации действовать объект. Павел Павлович применил все свои связи, чтобы опять уговорить прокурора дать ордер на обыск. Только на этот раз его хотят совершить без предварительного шума и пыли. Так сказать, наскоком.
— Ой, как интересно! А ты мне рассказывать не хотел, — упрекнула Александра коллегу. И продолжила ничего не значащий треп на тему разных болезней. А сама тем временем лихорадочно размышляла:
«Вот незадача! Почему я раньше намеками не навела Диму на рассказ об этих детях? Ведь он наверняка бы мне все рассказал, и я сейчас была бы в курсе всех тонкостей. А сейчас что делать? Позвонить ему и намеком предупредить? Тогда он спросит, откуда мне это известно. Нет! Так не пойдет. Если и говорить, то при личной встрече. Следовательно, надо как можно скорее отсюда рвать когти — и сразу его вызванивать. Но сначала — заглянуть в секретные файлы Казика! Ах, вот мерзость: еще раньше надо избавиться от этого таракана!..»
И она быстро нашла повод поссориться с коллегой хотя бы на время. Они как раз перешли к теме кожно-венероло-гических заболеваний, и Королюхов позволил себе некую дружескую скабрезность в сторону Саши. На что она сразу взбеленилась, вскочила на ноги и выпалила ему в лицо:
— А ты, Каралюх, вообще от СПИДа издохнешь!
— Да ты чего? — отстранился тот в испуге, прекрасно зная, что коварная нимфетка всегда держит при себе и кинжал, и удавку, да просто может выцарапать глаза.
— А что ты меня дразнишь? Похоронить собственноручно желаешь? — шипела девушка.
— Да нет, я просто пошутил, извини…
— Надоел своими дурацкими шуточками. Лучше бы делом занялся!
— Так я…
— И мне не о чем с тобой больше сплетничать! Пойду-ка я еще пороюсь в некоторых данных про «деток» объекта. Раскидал он их по всей Европе, а вот зачем?
Она направилась к выходу из комнаты, а Королюхов подозрительно прищурился:
— Тебе больше заняться нечем?
— Борюсик! — Девушка приостановилась и смерила своего коллегу высокомерным леденящим взглядом. — Если ты не забыл, то это именно я откопала «веточку» с детками. Так что не тебе указывать, чем и когда мне заниматься.
Дальше она демонстративно и с гордым видом прошлась по всей конторе, перекинулась несколькими словами с некоторыми сотрудниками — и направилась к своему постоянному рабочему месту. С колотящимся сердцем вошла в сетевое окружение и быстро вышла на искомые файлы. Больше всего она молила провидение о том, чтобы Казик Теодорович в последние дни не вздумал поменять коды доступа. Но все оказалось по-прежнему, и вскоре папки с секретными делами запестрели перед ней в мельтешащем калейдоскопе. В названии одной из них мелькнуло знакомое имя: «Елена». Еще чуть ниже: «Разработка Королюхова». В душе сразу заворочалось самое низменное желание растерзать подлого ублюдка собственными руками, но, пока открывалась папка, на пороге комнаты показался мнимый миллионер собственной персоной. Он с виноватым видом спешил к девушке, протягивая листок бумаги.
«Чего этому уроду понадобилось?» — с неприязнью подумала Александра, сворачивая на экране изображение открывшейся папки и чисто машинально приготавливая свой небольшой стилет к удару.
— Вот тут тебе срочное сообщение от шефа. — Борис с пожатием плеч передал девушке листок с таким видом, будто собирается повернуться и уйти. Но как только она левой рукой взялась за листок, в лицо ей брызнула тугая струя сжиженного паралитического газа.
Уже теряя сознание, Александра на автопилоте ткнула стилетом в горло коварного коллеги и, проваливаясь в темноту, успела подумать:
«Кажется, достала гада!»
Светозарова подвели совесть и щепетильное отношение к добровольно возложенным на себя обязанностям. Еще с утра он продумал, как настроить специальный, унифицированный в ином мире автоответчик на разговор с шейхом-вымогателем и как наладить ежечасный просмотр памяти этого автоответчика из других миров. Несмотря на переживания из-за истории с Еленой, он решил все-таки на день-два вырваться с Земли и устроить возлюбленную на новом месте жительства. Причем сделать это лично, вводя Александру в свой самый засекреченный жилищный комплекс. Хотелось сопровождать избранницу по каждой комнате, каждому залу — и любоваться ее живой реакцией на каждую уникальную новинку.
А уж потом — вплотную заняться поиском если не сестры, то уж подлых аферистов точно. Но вот сдать свои обязанности председателя попечительского фонда совесть заставила прямо сегодня. Потому что, как бы ни прошли его следующие дни на Земле, все равно он окончательно решил умчаться со своей возлюбленной в двухмесячное свадебное путешествие по самым прекрасным мирам, которые ему удалось разыскать во время своих скитаний. Но ведь нельзя оставлять такую массу важных дел без передачи в надежные руки.
Поэтому он пару часов провел в здании международного благотворительного фонда, уговаривая, утрясая, передавая, согласовывая… При этом он нисколько не скрывал, что женится и какое-то время по этой вполне уважительной причине не сможет заниматься общественной работой. И, уже почти завершив все свои дела, был остановлен прямо на бегу очередным звонком на мобильный телефон. Говорил все тот же человек, предлагающий выкупить у него Елену из числа наложниц:
— Здравствуйте, господин Светозаров! Вы подумали над моим предложением?
— Да, и готов выполнить все ваши условия.
— Прекрасно! Значит, и ваша сестра в вас не ошиблась. Она утверждала, что вы ее не бросите.
— Конечно. Но вы сами понимаете, я вначале должен убедиться в благополучном самочувствии сестры и идентифицировать ее личность.
— Убедитесь! Причем очень скоро и чуть ли не при личном контакте: она уже в этом городе. Я довольно хорошо изучил ваши деловые качества и рекомендации самых уважаемых людей нашей планеты. Они характеризуют вас как человека слова. Поэтому вначале я и хочу потребовать от вас слова чести, что вы не будете предпринимать никаких агрессивных действий по отношению ко мне при личной встрече. Итак?
Пока Динозавр не мог понять, к чему ведет его собеседник, но вроде к дешевому шантажу разговор не скатывался:
— Хорошо, даю слово чести! Но чего вы хотите?
— Дело в том, что все мои требования нам стоит обсудить лично, с глазу на глаз. В данном случае я даже мобильной связи не доверяю. Да и вы тоже. Поэтому первым делом договоримся о цене, а потом я сразу организую вам встречу с Леночкой.
— Но я ведь сказал, что согласен со всеми вашими условиями.
— Увы! Это меня устроило бы, если бы дело касалось только капиталов. — Голос незнакомца стал тверже и решительнее: — Итак: вы согласны встретиться со мной ровно в час дня?
— Конечно. Но это зависит от места встречи.
— Не беспокойтесь. Не в моих правилах общаться в мрачных подвалах или на пыльных чердаках. Предлагаю встретиться на центральной площади этого города. На открытой террасе ресторана «Лилия».
— Согласен. Я могу там быть через десять минут.
— Зато я никак не успею: появлюсь там не раньше часа. — Кажется, собеседник на том конце связи веселился. Но тон тут же опять стал жестким: — И учтите, за вами следят мои люди, и каждое ваше движение, слово и жест берутся на учет. Если вы нарушите обещание, сестру вам увидеть так и не придется. До встречи!
Короткие гудки отбоя заставили Дмитрия вздрогнуть и с трудом оторвать телефон от покрасневшего уха. Деревянными шагами он приблизился к ближайшему стулу и уселся, чтобы унять дрожь в коленях. Затем (благо времени было предостаточно и функции его аппарата связи это позволяли) с десяток раз прослушал весь разговор от первого слова до последнего, постепенно приходя в себя и раскладывая размышления по полочкам логики и здравого смысла:
«Как бы то ни было, очевидны два факта. Первый: шантажист хочет не просто денег, как он говорил в первом разговоре, а чего-то большего. Скорее всего, кто-то из земных «туристов» дал ему точную информацию про иные миры. Видимо, все тот же погибший миллионер Кадагов. А значит, он будет требовать ни много ни мало, а возможности попадать в эти миры, когда и как ему заблагорассудится. Из чего следует, что это не просто обедневший шейх, а чуть не самый крупный и могущественный обладатель несметного богатства. Вероятно, именно его люди предотвратили вчера чью-то попытку меня или ограбить, или взять в плен. А посему сомневаться в силах и возможностях этого человека не приходится. Теперь понятно, кто в последние два месяца вел за мной плотную непрекращающуюся слежку.
Другой факт: скорей всего, Елена действительно жива и даже доставлена в этот город. Вполне возможно, что мой собеседник ее просто отыскал и выкупил или отобрал совершенно в другом месте. Он хотел на меня повлиять — вот и отыскал самый действенный и надежный рычаг для стимулирования моего сотрудничества. Только очень сомневаюсь, что все их хваленые наблюдательные и шпионские сети знают обо всех моих возможностях. Из чего я могу заключить с полной уверенностью, что обязательно выкручусь из любой передряги. Теперь самое главное — отыскать Елену. А если я ее увижу при обещанной встрече — то еще лучше: хватаю — пусть потом ищут ветра в поле. При этом я и слово свое сдержу: не предпринимать никаких агрессивных действий в отношении этой сволочи. А зря… Ох, зря! — Сдерживая рвущуюся ярость, Торговец хищно щелкнул зубами. — Таких нечестивцев надо выжигать каленым железом. Хотя… Что это я так? Может, он и в самом деле только и грехов имеет, что вознамерился погулять по иным мирам, а для этой цели разыскал мою давно пропавшую сестру? Ну да ладно, встретимся лично — все станет ясно. Тем более, что и до встречи всего полчаса осталось. Вон как время бежит, а я тут рассуждениями увлекся…»
Светозаров сорвался с места — и за четверть часа до оговоренного срока уже восседал за одним из столиков открытой террасы. Ресторан «Лилия» считался одним из самых дорогих и фешенебельных, что тоже говорило о многом. Видимо, крупному шантажисту все-таки не чуждо чувство прекрасного, и он сам себя считает этаким сибаритом и высоким ценителем искусства.
Вначале Дмитрий сделал легкий предварительный заказ, а потом принялся с откровенным любопытством разглядывать окружающих, выискивая приставленных к нему соглядатаев. А те особо и не скрывались. Двое парней угрюмого вида сидели за дальним столиком, в углу террасы, и лениво потягивали сок из стаканов, которые держали левыми руками. Правые так и находились все время в боковых карманах летних пиджаков. Через два столика справа сидел немного полноватый мужчина преклонного возраста, но как раз такие люди во все времена и являлись лучшими шпиками. Чуть дальше от него, наискосок, сидела четверка молодых людей, два парня и две девушки. Те старались болтать без умолку и вести себя очень естественно. Но совершенно нетронутый кофе в чашечках и заметное напряжение в их фигурах говорили, что эта молодежь тоже замешана в деле.
Итого: более чем достаточно для любого акта. От присмотра и обороны своего шефа — до наглого ареста явившегося сюда для переговоров человека. А ведь вдобавок на террасе, на пару метров возвышающейся над уровнем центральной площади, находилось достаточно прочего люда. Среди них тоже могли скрываться замаскированные агенты, которые под видом ничего не подозревающих обывателей постепенно стягивались на обед. Из общего списка подозреваемых выпадало смело только несколько человек: дородная матрона с идеально одетой девчушкой лет восьми да худощавый юноша-хиппи, который сидел спиной к Дмитрию возле самых перил. Парнишка порой дергался от раздающегося в наушниках рэпа и с такой же методичностью подносил к губам миниатюрный диктофон, наговаривая туда абракадабру непонятного содержания. Похоже, он силился создать очередной шедевр обожествляемого музыкального жанра. Один раз он только оглянулся на подошедшего официанта, и по «отмороженному» взгляду стало видно, что юноша этот мир не воспринимает.
Срок встречи настал: часы на городской ратуше издали перезвон маленьких колокольчиков, а потом последовал один тяжелый удар. Словно дожидаясь именно этого момента, из внутреннего холла ресторана на террасу вышел подтянутый, спортивного вида мужчина полувекового возраста. Чуть раскосые глаза и идеально подстриженная бородка действительно напоминали не то шейха, не то халифа. Со взглядом Торговца он столкнулся сразу, но потом внимательно стал осматривать все столики. И только получив от своих людей надлежащие условные знаки, двинулся вперед. Словно старый знакомый, он без спроса отодвинул свободный стул, уселся и светским тоном начал разговор:
— Приветствую! Как вам погода? Не правда ли, чудесная!
Его голос со специфическим акцентом спутать с другим было невозможно. Тот самый собеседник по двум телефонным разговорам.
— Да, погода радует, — согласился Дмитрий, давя в себе нервную дрожь и стараясь выглядеть очень уверенным в себе. — Теперь жду, чем порадуете вы.
— О! Сразу видно человека с деловой хваткой, — мило улыбнулся шантажист. — Настоящий Торговец! Да я и сам понимаю: время — наше самое большое богатство.
Он обернулся к подскочившему официанту и сделал небольшой заказ. Потом вновь уставился в глаза Дмитрия:
— Извините, некогда даже поесть. Кстати, я не представился: халиф Рифаил. Ну а про вас я знаю все, так что можете себя не называть.
— Не могу сказать, что рад знакомству, — не покривил душой Светозаров. — Но вы, я вижу, и в самом деле поверили моему слову. И сами появились, и имя не скрываете.
— Могу даже паспорт показать, — заверил халиф. — Да и вообще считаю, что между настоящими деловыми партнерами не должно быть каких-то недомолвок или секретов в биографии.
— Ага, значит, вы уже уверены, что от подобных предложений не отказываются?
— Конечно! Ну, сами посудите: в любом случае вам на Земле не помешает честный деятельный партнер, который обеспечит не просто нужный товар, но и поддержку во многих правительствах и на всех международных уровнях. Естественно, хочу сразу оговориться, если нам с вами эта поддержка понадобится. Как мы оба понимаем, наша совместная деятельность все-таки будет гораздо продуктивнее, если не подвергать широкой огласке основные детали.
— Насчет слова «деятельный» я не сомневаюсь, — кивнул Торговец. — А вот по поводу «честный» — попрошу подробнее.
— Хорошо, раз такой разговор пошел, — обрадованно согласился Рифаил. — И начну с самого главного: рабовладельцем, которых вы так не любите и презираете, я никогда не был. А сестру вашу Елену отыскал в совершенно другом месте, что она вам очень скоро подтвердит лично.
— Может, вы еще скажете, что при отказе с вами сотрудничать вы мне сестру все равно вернете в полном здравии?
— Да нет, до такой степени мой альтруизм не доходит, — засмеялся собеседник и хотел что-то еще добавить, но Светозаров его резко перебил:
— А зря! Если бы вы мне сейчас привели Елену, то однозначно, без всяких дальнейших переговоров стали бы навсегда моим деловым партнером с правом решающего голоса.
— Мм… — Халиф досадливо покрутил головой, немного помялся в задумчивости и даже несколько нервно почесал пальцами виски. А потом признался: — Да я и сам такой вариант в какой-то момент планировал. Честно, честно, не сомневайтесь! Да вот только… как бы точнее выразиться… Я на этот проект поставил все. Да, да, именно все! Все свои связи, средства, недвижимость и, что самое для меня важное, — мои жизненные принципы и мечты. Если сказать коротко, то вся моя жизнь сводилась именно к этому — увидеть другие миры.
Теперь в повисшем молчании задумался Торговец. Подобных мечтателей, каким сейчас пытался себя выставить Рифаил, конечно, хватало и среди богатейших людей планеты. Несмотря на свой цинизм и жестокость, они все-таки в глубине души порой оставались романтиками и мечтателями. Просто со временем эта детская наивность исчезала под слоем прегрешений и погибала в болоте лжи и корысти.
Но вдруг в данном случае этот халиф и в самом деле сохранил в себе ростки детского восторженного отношения к сказке? Вдруг он и в самом деле посвятил всю свою жизнь, растрачивая миллионные прибыли от продажи нефти, поискам того шанса, который позволит заглянуть в самую великую сказку? Чего только не случается в этой жизни! Вот только вызывала опасения его откровенность: искренняя она или поддельная? Следовало это выяснить хотя бы примерно:
— Но раз вы все-таки пошли по пути шантажа, значит, не до конца поверили в мое неимоверное чувство благодарности. И стало быть, не до конца откровенны и со мной. Поэтому предлагаю сделать так. — Дмитрий положил локти на стол и наклонился ближе к собеседнику: — Вы даете мне пообщаться с сестрой, а я после этого торжественно обещаю сразу же показать несколько миров. И уже во время этого путешествия мы оговариваем все детали нашего сотрудничества, а потом возвращаемся за Еленой. Согласны?
— Вот видите, — печально скривился Рифаил. — И вы мне совершенно не верите на слово. Чего тогда требовать от меня? Мне кажется, это вполне нормально — показать мне хоть краешек иного мира. Я ведь и так уверен в существовании Торговца и просто хочу окончательно убедиться в ваших способностях собственными глазами.
Светозаров с непониманием нахмурился:
— То есть вы не хотите мне показать сестру?
— Да нет, конечно, покажу, и вы даже пообщаетесь напрямую. Но раз вы не приняли мое предложение, то я просто вынужден предпринять дополнительные меры безопасности. Мне не хотелось бы, чтобы вы при свидании совершили неосторожные шаги, тем самым ломая так бережно выстроенную мною пирамиду нашего будущего. Но все-таки предлагаю в последний раз: вы мне показываете миры и сразу забираете, повторяю, забираете сестру на первой же встрече.
В какой-то миг Торговец уже приготовился ответить «согласен». Ведь по большому счету ничего не случится, если еще один землянин побывает в иных вселенных. И так уже многие из путешественников об иных мирах не только догадываются, но и уверены в неподдельности увиденного. Но опять вмешалась настойчивая интуиция:
— Нет. Вначале мне надо увидеть сестру, как мы раньше и договаривались. Тем самым вы действительно докажете свою полную честность.
— Хорошо! — легко согласился халиф. — Это ваше право. Тогда сейчас обдумаем, как и когда я смогу устроить столь желанную для вас встречу. — Он перевел задумчивый взгляд на ратушу, словно на ее стенах находился письменный ответ. Потом вновь повернулся к сжавшемуся от переживаний Светозарову. — Кстати, пусть вас не удивляют все те строгости, которые мне придется применить. Может, свидание и не состоится в мрачном подвале, но как минимум неприступная крепость там будет.
— В таком случае и я выдвигаю встречное требование: вначале по телефону я должен получить гарантии от сестры и убедиться, что это действительно она.
— По телефону? — Кажется, халиф от такого недоверия обиделся от всей души. — Вот и верь после этого в сказку.
— Однако! Неужели вы думаете, что я соглашусь незнакомому человеку завлечь себя в безвыходное место в виде тюрьмы?
Само собой разумеется, Торговец не боялся ни тюрем, ни глубочайших подвалов. Уйти он сможет отовсюду. Но следовало создать у шантажиста мнение, что он очень боится попасть в ловушку. Да и дополнительно провериться разговором с сестрой не помешает. На этот раз Рифаил задумался надолго, но в конце концов и на это условие согласился:
— Ладно, устроим вначале телефонный звонок. Учтите, я понимаю, что поговорить вам захочется очень долго, и для проверки, и по другим причинам. Все-таки двадцать лет не виделись. Так что сразу предупреждаю: если вы связались с полицией и этот долгий разговор им удастся засечь, то все равно у вас ничего не получится. Мои специалисты устроят несколько перемычек на длинной цепочке связи, и сразу же на первом соединении распознаем полицейское прослушивание.
— Я ведь обещал не предпринимать против вас никаких агрессивных действий.
— Хочется верить…
— Мне главное — удостовериться, что сестра жива и с ней все в порядке.
— Об этом можете не волноваться… Да? — Рифаил повернул голову в сторону замершего в вышколенном полупоклоне человека. Скорее всего, водителя, судя по одежде. Тот буркнул два слова по-арабски, и собеседник Дмитрия поднялся со стула с извинениями: — Простите, я отлучусь на пять минут, мне по телефону в автомобиле звонит супруга.
Ничего не оставалось делать, как кивнуть в ответ и остаться сидеть на месте. Затем чисто машинально Дмитрий окинул своим цепким взглядом всю террасу. Оказывается, прошло слишком мало времени: почти все посетители так и оставались на своих местах, да и новых прибавилось считанные единицы. Он перевел взгляд на бокал с заказанным коньяком и раздраженно подумал:
«Может выпить, чтобы дрожь в коленках унялась?»
И уже собрался сделать глоток, как зазвонил его мобильный.
От резкого, противного запаха Александра очнулась с кошмарной болью в голове и невыносимой резью в глазах. Мало того, легкие сжались от натужного захлебывающегося кашля. Непроизвольно попыталась вытереть глаза, но сразу поняла, что сидит связанная в кресле, а руки притянуты ремнями к подлокотникам.
Как только удалось прокашляться, над ухом раздался разочарованный голос шефа:
— Эх, Шурка! Сколько я за тебя боролся и защищал, а ты так меня подвела… Нехорошо, некрасиво. Ну, чего молчишь? Стыдно в глаза посмотреть?
— Да просто глаза открыть не могу, режет, — покривилась девушка.
— Ладно, тогда польем на тебя водичкой.
И почти без предупреждения в лоб связанной девушки ударила струя холодной воды. Она оказалась не такой сильной, чтобы перебить дыхание, ровной и направленной в одну точку. Александра долго и с тоскливым удовольствием подставляла под струю каждый глаз по очереди, порой опуская всю голову. Через минуту на ней не осталось сухой нитки, зато боль в голове заметно утихла, а глаза удалось открыть с первой попытки. Бросилось с глаза, что она в одной из ванных комнат конторы, приспособленной для допроса. Павел Павлович несколько брезгливо отбросил шланг в сторону и опять приблизил свое лишенное эмоций лицо к девушке:
— Ты ведь знаешь, как поступают у нас с предателями?
— С чего вы взяли, что я предала? — пошла ва-банк Александра.
— Ха! Ты посмотри на нее, Борь, оказывается, произошло недоразумение. — Шеф повернулся в сторону, и за его спиной открылся сидящий на крышке унитаза Королюхов. Правое плечо у него оказалось перебинтованным, рука висела на перевязи. Видно, удар стилета все-таки не достиг цели, только подранив мерзавца. Зато глаза у него светились кровавым блеском, как у голодного вурдалака. А с губ срывались капли слюны:
— Ничего, сучка, скоро ты в моих руках наизнанку вывернешься!
— Да ладно тебе, — по-отечески пожурил шеф своего подчиненного. — Может, и в самом деле ты погорячился? —
Затем опять навис над девушкой: — Девонька, расскажи мне все как на духу.
— А что тут рассказывать! — нагнетала в себе злобу Саша. — Сидела себе, спокойно в файлах копалась, а этот урод меня решил газом убить. Жаль, что не достала ублюдка! Вот он и есть самый настоящий предатель!!!
— Тихо, тихо! Давай без эмоций тут! А почему в чужих файлах копалась?
— И что такого? Я всегда так делаю: работа у нас одна, и мне для поднятия общего уровня любые детальки пригодятся. Вот я у Казика частенько и рылась. Он ведь и сам порой на нужные направления внимания не обращает, аналитик хренов.
Тотчас за спиной послышалось недовольное бормотание Теодоровича:
— Следи за базаром, малая!
Значит, сзади помимо качка стоит еще как минимум один. Хотя как боец главный аналитик ни на что не годился, все-таки в душе у связанной девушки скреблась мизерная надежда, что Петр со своими помощниками каким-то образом прорвется сюда и начнет искать. Ведь сколько времени прошло. Вот только справится ли телохранитель? Скорее всего, нет…
— Действительно, зачем обижать нашего лучшего специалиста, — продолжал рассуждать шеф. — И все-таки: ты ведь совершила своим поступком преступление.
— Пыл Пылыч! Да какое преступление?! — Слез невинности выжимать не приходилось, последствия применения газа и так их выдавливали сплошными ручьями. — Да кто из нас ради карьеры порой лишнюю информацию себе на ус не намотает? Тем более я и так за эти годы свою преданность доказала. И кровью, и делами. Какие могут быть подозрения?!
Тон у шефа стал ледяным, и от всей его фигуры повеяло замогильным холодом:
— Зачем заинтересовалась делом Елены?
— Так объект с самого утра сам не свой метался, пару раз что-то такое про сестру буркнул: мол, вполне возможно, что она жива. Ну как мне было не поинтересоваться у Казика Теодоровича всеми деталями? Да будь он на месте, я бы и сама у него спросила, не сомневайтесь.
— Не сомневаться? А вот нам показалось, что ты нас все-таки предала, в перебежчики подалась. Придется тебя проверять.
Александра мысленно истерически выкрикнула: «Если кажется — креститься надо!», но вслух старалась тянуть до последнего:
— Да не вопрос, шеф! Надо, значит, надо! Мало ли меня и раньше проверяли? И сейчас докажу!
— Ты так уверена? А то нам показалось, что у тебя с объектом слишком уж большой пожар любовный разгорелся. Заигралась ты, девонька!
— Да вы что, издеваетесь?! У меня кобели в сто раз получше этого были, и всегда их вокруг пальца обводила, как хотела! Только сюсюканья мне с разными козлами не хватало! Павлович, да вы за кого меня держите?
— Чего ты так кричишь, надрываешься? — Шеф попытался ласково улыбнуться, но под маской отчетливо просматривался звериный оскал хищника, готовящегося сожрать жертву. — Все-таки я склонен тебе верить. Но вот вопрос: как ты поведешь себя в самом скором времени? Подставишь ли ты объект прямо под наши цепи и пыточные устройства?
— Запросто! — Каких только усилий стоило Александре, чтобы не завыть при этом вопросе раненой волчицей, а ответить с бравадой оголтелого циника. — Подставлю со всеми потрохами. Вплоть до самого последнего шага, хоть упаду при этом, как обычно, в обморок. — Осознав, что в ванной комнате повисла напряженная тишина, девушка добавила в том же духе: — Вот и будет для меня самая настоящая проверка: могу ему что угодно отрезать. Испытайте!
— Хочет жить, потому и врет… — устрашающе прогудел Борюсик со своего насеста. — Так эта сучка опять и выкрутится.
— Ха! А то я тебя не знаю, Каралюх! — прожгла его взглядом Александра. — Спишь и видишь, как бы не только мне, но и самому шефу подгадить! Иначе бы ты и пальцем махнуть в мою сторону не осмелился.
Словно не слыша последней перепалки между агентами, Павел Павлович шумно выдохнул и приказал:
— Все в мой кабинет! А ты тут, девочка, посиди, нас подожди, подумай хорошенько. Когда я вернусь, будь готова к любому, вплоть до того, что тебе и в самом деле придется кое-что отрезать у своего последнего хахаля.
Все поспешно вышли, раздался стук закрывающейся двери и удаляющий топот ног по коридору. Оставшись одна, Александра почувствовала, что от страха и жуткого предчувствия сейчас потеряет сознание, и, в качестве контрмеры, стала бешено дергаться в путах, проверяя их прочность. Даже если за ней и наблюдают, ничего: подобное действие присуще любому связанному, даже если он уверен, что вскоре будет на свободе. Но в конторе привязывали на совесть, да и стул был привинчен к полу намертво. Тогда девушка сосредоточила всю свою энергию на размышлениях:
«Что они задумали? Ведь о наших совместных с Дмитрием чувствах они догадались, и теперь со стопроцентной гарантией захотят использовать меня для шантажа. Как бы я тут ни выкручивалась и ни бравировала, такого монстра, как Пылыч, не проведешь. Они меня уж несколько дней как отстранили от основных дел, а теперь я и на подсмотре файлов сгорела. Дальше следует учитывать невероятную важность всего дела и невиданные средства, которые в него вбухали. Ради достижения положительного результата те самые таинственные «двое» из высшего руководства могут пожертвовать всей конторой без малейшего сожаления. Я ведь в самом начале предвидела «большую зачистку». Из чего можно сделать один очень печальный для меня вывод: живой я отсюда не уйду ни при каких обстоятельствах…»
Теперь уж слезы полились совсем не от раздражения глаз газом. Связанная девушка прощалась не только с собственной жизнью, но и со своей яркой, но такой короткой любовью. Представив себе лицо любимого до самой последней детали, она вздрогнула. Но теперь уже от страха не за себя, а за Дмитрия: «И его не отпустят живым ни в коем случае! Та же самая «зачистка» в финале коснется и Торговца. Только у него будет два варианта развития событий: или он всю оставшуюся жизнь проведет на пыточных растяжках, принуждаемый к сотрудничеству, или его после неудавшегося шантажа с использованием Елены тоже пустят в расход. В подобных вопросах всемирного значения контора и ее руководители придерживались только одного кредо: «Если не нам, то и никому другому!» А что у них получится с шантажом? Да ничего не получится! Дмитрий не такой дурак, чтобы дать себя заманить в какую-то лабораторию и превратиться в безвольного кролика для экспериментов. Ведь именно такой вариант событий больше всего устроит желающих вырваться единолично в иные миры. Очень недоверчиво относящийся ко всему Торговец обязательно вначале удостоверится в реальности существования сестры, и только тогда может попасться в ловушку. Но если судить всего лишь по двум словам в заглавии секретной папки: «Разработка Королюхова», то самой наживки для шантажа в руках врагов нет. Они элементарно блефуют. И их блеф Светозаров однозначно раскроет. А что дальше?»
На какое-то время Александра прервала свои размышления, тоскливо вслушиваясь в возобновившийся оживленный топот ног в коридоре. Но через минуту все опять стихло. Судьба давала еще некоторое время для обдумывания:
«Дальше вырисовывается только одно: контора попытается использовать меня…»
Теперь уже леденящий ужас пронзил все естество девушки. С судорожным всхлипом она представила, как тело любимого извивается от боли на пыточном столе, и протяжно застонала вслух. Но сразу вспомнила, что за ней наверняка следят, и судорожно задергалась в плотных путах. Теперь она твердо решила умереть сама, но не допустить пожизненных издевательств над любимым человеком. Тем более, что и ее личная вина в происшедшем была огромна. Если бы она настояла на своих признаниях, Светозаров обязательно бы что-то придумал и нашел противодействие и самой конторе, и работающим совместно с ней шантажистам. А теперь из-за ее глупости и нерешительности ему грозит жуткая смерть.
Голова пленницы бессильно свесилась на грудь, но мысли стали четкими, холодными и безжалостными к самой себе. Такого финала она не допустит, свою последнюю роль сыграет как положено. Оставалось только продумать возможные варианты действий, вопросов и ответов. Ну и дожидаться своих палачей.
И палачи не замедлили явиться. Все в том же составе, стараясь сохранить на лицах каменное выражение, они вошли в переоборудованную из ванной пыточную камеру и расположились на прежних местах. Разве что теперь в горящих ненавистью глазах Каралюха читалось еще и предвкушающее злорадство.
Павел Павлович в знакомой манере склонился над привязанной пленницей, безразличным тоном спросил:
— Чего дергалась?
— Руки и ноги затекли, — прохрипела девушка. — Ремни ведь набухли от воды…
— Ладно, я хорошими агентами не разбрасываюсь, — пробурчал шеф и сноровисто ослабил путы на ногах, поясе и плечах. А руки так и вовсе освободил. Глядя, как его подчиненная с заторможенным видом принялась разминать посиневшие пальцы, поощрительно кивнул: — Очень скоро они тебе пригодятся для обещанной тобой операции над объектом. Ты как, не передумала? Готова послужить отечеству?
Вздрагивая от холода и от цинизма своего начальника, Александра тихо простонала:
— Пыл Пылыч, да я его голыми руками порву! Причем мысленно она имела в виду Борюсика, отчего в ответе прозвучало столько страсти и искренности, что ей, скорее всего, поверили:
— Хм! Может, ты и в самом деле просто недисциплинированная нимфетка? Ладно! Сейчас проверим. Слушай внимательно, а потом не говори, что чего-то не поняла.
Девушка уставилась на шефа по-собачьи преданными глазами:
— Я вся внимание!
— Значит, сейчас вручаю тебе твой мобильник, и ты любыми правдами и неправдами должна в срочном порядке заставить объект прийти сюда, в офис. И чем быстрее он здесь появится, тем лучше. Вплоть до того, что бросает все и мчится сюда на всей скорости. Понятно?
— Без проблем! — Саша перешла на свой привычный деловой тон. — Но мне надо знать, чем он сейчас занимается, как далеко и в каком настроении.
— Он на центральной площади города, ведет безуспешные переговоры с одним из великих шантажистов, и настроение у него препаршивое. Скорей всего…
— Что с моим телохранителем и его группой?
— Их взяли и изолировали.
— Отлично! — Радость агента прозвучала искренне, потому что она заранее предвидела такой вариант. — Тогда это будет самый лучший выход. Я скажу объекту, что ни Петра, ни его помощников в холле нет, и, заметив это, я сейчас прячусь на пожарной лестнице.
— Отлично, девочка! — с явным облегчением Павел Павлович расправил грудь и даже позволил себе улыбнуться: — Ты, как всегда, гениально работаешь.
Затем он на короткое время замер, внимательно прислушиваясь к докладу, поступающему по маленькому наушнику в правом ухе. Требовательно протянул руку, и стоящий сзади Казик Теодорович вложил в нее мобильный телефон. Передавая аппарат девушке, шеф опять налился леденящей угрозой:
— Ставки слишком высоки, сама понимаешь. Поэтому постарайся меня не подвести. Учитывай, что при малейшей ошибке в твоих действиях или словах спасти тебя я буду бессилен. А пока я буду разбираться с начальством и докладывать о неудаче, тобой лично займется твой преданный товарищ по работе Королюхов.
Александра постаралась язвительной улыбкой показать свою полную уверенность в предстоящем деле (хотя уже само по себе упоминание о садисте Борюсике могло вызвать шок) и непослушными до сих пор пальцами нажала нужные кнопки. Успокаивающе при этом подмигнув нависшему над ней шефу, она начала разговор самым естественным образом:
— Сладенький, ты почему мне не звонишь?
— Да тут у меня важная встреча.
— Но с тобой все в порядке?
— Конечно! А почему ты спрашиваешь? У тебя какие-то сложности? — Голос Дмитрия стал взволнованным.
— Пока ничего страшного, но ты ведь меня много раз предупреждал об осторожности, вот я и запаниковала.
— Что, что случилось?! — уже почти кричал Светозаров. Он не мог видеть, как девушка с победным триумфом улыбнулась прямо в лицо напряженного Павла Павловича, как бы при этом говоря: «Вот какая я! Здорово справляюсь? Сейчас этот теленок сам прибежит!» А разговор между тем продолжился:
— Может, я слишком паникую, но когда выглянула в холл, то ни Петра, ни его помощников не увидела.
— Что?! — Вот теперь уже Торговец проникся серьезностью положения. — И где ты сейчас находишься? Что мне делать? Отвечай!
К тому моменту Александра многозначительно подняла указательный пальчик правой руки и приложила его к губам. Мол, сейчас я его разведу как последнего лоха. Хотя при этом она преследовала только одну цель: хоть на полсекунды оттолкнуть главного врага от себя подальше и сказать в трубку как можно больше слов. А потом со смертельным отчаянием произнесла давно продуманные фразы:
— Прыгай! Сестры нет, а я уже мертва!
И в следующую секунду сознание пленницы померкло от резко придвинувшегося огромного кулака.
На том конце связи Светозаров отчетливо услышал звук глухого удара, стон и дребезг падения мобильного телефона на пол. Потом сразу же раздались короткие гудки.
От хлестнувшей по сознанию волны бешенства, сопереживания, страха, отчаяния и тоскливой безысходности Дмитрий в первый момент окаменел. Александра успела сказать все: и предупредить о смертельной опасности для него, и разоблачить аферу с подставной сестрой, и сообщить о своей скорой смерти. Сомневаться в словах любимой не приходилось. А додумываться, откуда ей так много известно, не было и единой секунды.
Периферийным зрением Торговец заметил, что все находящиеся вокруг него подозрительные личности на какое-то мгновение застыли, окаменев на месте, словно прислушиваясь. Затем резко дернулись, наверняка получив предельно краткую команду, и дружно стали разворачиваться к Светозарову. При этом у всех в руках показалось разнообразное вороненое оружие. Мало того, два агента стали стрелять из карманов прямо сквозь ткань своих пиджаков. Но шустрее всех оказался тот самый юноша-хиппи с отмороженным взглядом: он словно невзначай успел повернуться раньше всех, привстал, словно собираясь уходить, и теперь без замаха метнул с нескольких метров поблескивающий метательный нож. И — попал бы прямо в горло приговоренного к смерти объекта, если бы Дмитрий не наклонился резко в сторону, одновременно отталкиваясь двумя ногами от тротуарной плитки и прыгая в экстремально созданный пробой. Следующий момент остался у него в памяти как сплошной и уводящий в бессознательное состояние удар боли.

Эпилог

Когда посыльный разыскал короля Ягонов, его величество Бонзай Пятый как раз прогуливался по Большой крепостной стене со своим гостем, императором Визенской империи Константином Сигизмундовичем. Или, как его теперь гораздо чаще называли, Константином Решительным. Хозяин Вельги показывал своему верному союзнику возвышающиеся в Новом городе дворцы и замки, а попутно коллеги говорили о семейных проблемах. Как раз шел разговор об улучшившемся здоровье принцессы Лагуны, внучки Императора, и молодой монарх авторитетно поддакивал, кивая головой:
— Да, этот экстракт из зеленого корня воистину делает чудеса и при лечении других болезней. Хорошо, что мне повезло с самого начала вырвать у Юга драконовский договор на двадцать пять процентов от всего производства. Теперь император при наших визитах плачет навзрыд, упрашивая пересмотреть договор.
— Ха! — Император Константин Решительный завистливо крутанул своей головой на тощей шее. — Это ты со своим другом вовремя подсуетились. И как только догадались?
— Да тут вся заслуга как раз и принадлежит…
И в этот самый момент из густой тени ближайшей башни и выскочил посыльный. Нелепо споткнулся на последних метрах, растянулся при этом во весь рост, но кричать начал еще издалека:
— Беда! Беда, ваше величество! — Уже лежа и опираясь на руки, продолжил с надрывом: — Шафик Дин, весь окровавленный и без сознания, доставлен в дворцовый госпиталь. Все врачи и шафики борются за его жизнь!
Еще не дослушав последние слова и не извинившись перед своим венценосным коллегой, Бонзай бросился бежать. А сбегая по лестнице башни, наверняка бы в другой момент переломал бы себе и ноги, и ребра. Но сейчас он мчался так, словно в последний бой. Ранение друга выбило из головы не только все мысли, но и чувство элементарного самосохранения. В последовавшей затем бешеной скачке к королевскому дворцу он чуть ли не насмерть загнал своего неимоверно прекрасного скакуна и распугал своим видом четверть обитателей и гостей столицы. А когда ворвался в палату с раненым другом, то сам не мог и слова вымолвить из-за сорванного дыхания.
Благо к тому времени Аристарх Великий и Флавия Несравненная освободились и смогли прийти королю Ягонов на помощь. В оборудованном по последним всемирным стандартам госпитале имелось все. Поэтому Флавия ловко нацепила на лицо Бонзая Пятого маску с дыхательной смесью, обогащенной кислородом, а Аристарх пока что нашептывал на ухо самодержцу успокоительные новости:
— Можете не переживать, самый опасный этап преодолен.
Заметив, как пальцы Бонзая пытаются изобразить вопрос, придворный шафик спешно продолжил обрисовывать картину происшедшего:
— Сработала сигнализация в пещере Перекрестка, и по инструкции наружная охрана поспешила вниз. Давняя предусмотрительность вашего друга по поводу системы оповещения оказалась как нельзя более кстати. Опоздай воины хоть на пять минут, он бы умер от потери крови или попавшего в его организм яда. Уже здесь мы успели остановить кровотечение, локализовать распространение яда и подключить органы к системе искусственного кровообращения. Прикомандированные врач и сестры сказали свое слово и доказали свои умения. Затем мы извлекли из тела пять пуль, достали обломок отравленного кинжала, где надо, все аккуратно зашили и влили в него все свои магические силы.
Бонзай Пятый раздраженно снял со своего лица мешающую говорить маску:
— Но он будет жить?
— В его случае пятьдесят пять процентов, которые мы ставим на благополучный исход — уже очень много и обнадеживающе. Так что…
— И кто на него напал? Дин ничего не говорил?
— Увы! Пока это неизвестно. Как и тот срок, когда придет в себя. Нам остается только ждать.
Монарх Ягонов долго всматривался в побледневшее перебинтованное лицо друга, а потом с отчетливо слышимой угрозой пообещал:
— Зато когда станет известно, я этим гадам не завидую. Сам устрою такие показательные казни, что… Что…
И запнулся, не в силах найти должных слов для предстоящей мести.
В это время два любящих друг друга человека, испуганно представляя себя уже умершими, в мире горячечных кошмаров стремились только к одному: соединению на все времена. Но для этого им еще предстояло найти друг друга.

Юрий Иванович
Спасение из ада


Пролог

Группа из пяти человек маленькими шажками приблизилась к предполагаемой ловушке. Двое из них с помощью биноклей рассматривали заиндевевшую от мороза траву с расстояния всего в десяток метров, а трое начали интенсивное обсуждение. Впрочем, первые слова относились к категории ругательств:
— А… и… тудыть!.. Как меня уже достали эти хитрожопые неандертальцы!
Мужчина с замашками командира зло сплюнул в сторону. Правда, перед этим внимательно оценил место попадания, а указательный палец так и оставил на спусковом крючке хищно замершего автомата.
— Не только тебя одного, — ответила ему черноглазая женщина с почти сросшимися на переносице бровями. — Только вот давно уже пора признать, что они далеко не дикари. Сам ведь говоришь, что хитрые.
— Ага! Еще и наглые, безрассудные, тупые фанатики! Всех пострелять надо, всех! Я бы на месте этого… — Ни имени он не назвал, ни другого определения, только со злостью еще раз сплюнул: — Тьфу, чтоб его!.. Сразу бы ядерную бомбу кинул.
— Ничего, — отозвался другой мужчина, говоривший по-русски с явным акцентом. — Как бы там ни было, мы еще живы и почти приблизились к нашей цели.
— Вот именно, что почти! — брызгал от недовольства слюной старший в группе. — Холодрыга с ума сводит. А от голода у меня уже кишки свело, скоро вас по очереди жрать начну.
Не прекращая внимательно рассматривать окружающие с двух сторон тропу крутые склоны, черноглазая красотка фыркнула:
— Смотри, Васек, не подавись только. Если сам раньше на корм не пойдешь…
— Меня есть нельзя, — строго возразил ее собеседник.
— Это почему? — Говорящий с акцентом воин не отрывал взгляда от того, что находилось за спиной у остальных членов группы. Там виднелся густой лес, покрытый инеем, а в нем прятались несколько волков, которые вот уже два дня шли по следам людей. — Ты вроде как толще всех.
— Эх, Курт, какие вы, немцы, все-таки тупые. Широкую кость принимаешь за сало. И потом, я вам все-таки командир, можно сказать, отец родной. Без меня вы сразу пропадете. Ну и напоследок. Я вон сколько мухоморов съел, отравитесь.
— Мухоморов? — смешно передразнил немец. — Ты ведь утверждал, что жуешь сыроежки!
— Врал. Хотел вызвать у вас зависть и мобилизовать для лучшего наблюдения за почвой. Вон как вокруг нас ловушки мелькают, — Василий тоже не отводил напряженного взгляда от крутых склонов. — Дана, может, все-таки постараемся пройти поверху?
— Сам ведь понимаешь: и силы потеряем, и часа полтора времени, — отозвалась черноглазая. И обратилась к наблюдателям с биноклями: — Сильва, Петруха! Вы спите или уже заледенели? — Выждав паузу, добавила: — Если заледенели, то мы вас на мясо пустим.
Василий хохотнул:
— Вот это верно! У Сильвы такой окорочок аппетитный!..
Но тут же благоразумно замолк, потому как названная им женщина опустила бинокль и с надменным видом обернулась к старшему группы. Причем прекрасно зная, что не сама надменность или ярость пугает ее врагов и смущает боевых товарищей. Все лицо у Сильвы было обезображено бугорками и рытвинами, словно после оспы, и несколькими еще больше уродующими шрамами. Сама она от этого нисколько не комплексовала, зато использовала свою внешность в любом случае, порой и без повода.
— Васька, ты на мой окорок не заглядывайся, а то я и живьем загрызть могу. Даже жарить не придется твою кость широкую. Сырым упадешь в желудок за милую душу…
— Ну вот, лишний раз убеждаюсь в своей правоте: нет хищника страшнее в мироздании, чем женщина с гранатой на задании. По сравнению с тобой эти местные неандертальцы добрыми детками кажутся. Рассмотрела что-то?
Женщина протерла глаза и опять приставила к ним бинокль. И перешла к комментариям:
— Ночью бы мы здесь не прошли, очень тонко все подготовили. Заметила сразу три спусковые системы, может быть и четвертая… Но так и не поняла, что именно и откуда на нас должно покатиться. Растяжки проложены вон к тем странно изогнутым осинам на склоне справа, рассмотреть лучше не могу, но, скорее всего, это они должны разогнуться и свалить на нас то ли камнепад, то ли еще какую напасть.
— М-да, — взгрустнул Василий. — Неужели придется обходить? Чего молчишь, Петруха?
Самый молодой парень в группе, двадцати четырех лет от роду, довольно фыркнул:
— Семафор нашел! Спуск стоит чуть выше по тропе и контактирует вон с той сосной на самой верхушке склона слева. Если бечева ослабнет, то там упадет вон та боковая одинокая ветка. Такой сигнал будет виден за десяток километров.
— «Заякорить» на другом месте сможешь? С учетом, что не знаем о сути самой ловушки.
— Запросто! Пусть только Сильва мне под ноги смотрит да наводку на те три «спуска» даст. А вы от греха подальше к лесу вернитесь. Двигаю?
— Давай! — благословил старший группы. — Сильва, присмотри.
Трое стали оттягиваться назад, не снижая бдительности наблюдения за окрестностями, тогда как парень по только ему и Сильве понятной траектории проскочил метров на двадцать по тропе вперед, перерезал тоненькую, почти невидимую бечевку и, не снижая натяжения, чуть сдвинул конец по левому склону. Там уложил бечевку в промоину и намотал на вбитый между камнями колышек. Сигнальная ветка на верхушке сосны при этом даже не шелохнулась. Петр уже вернулся почти на свое прежнее место, когда Сильва подняла общую тревогу:
— Сверху кто-то спускается! Не скрывается. Да и вообще прет, как кабан. Мы отходим! Прикройте!
Но только они с парнем бросились бежать вниз по тропе, как выше установленной ловушки из-за поворота появилась огромная туша местного хозяина. И совсем не кабана, а хищника во много раз опаснее. Почти черный медведище наверняка уже издалека почувствовал запах человека, поэтому спешил к добыче, ничего не разбирая и не рассматривая на своем пути. Заметив поспешно удирающую пару людей, он только взревел от азарта и ускорил движение. Видно, тоже давненько мечтал подкрепиться свежатиной.
Василий вздохнул, поднимая автомат и ловя на мушку приближающегося хищника. Стрелять не хотелось, слишком уж далеко разнесется звук выстрела, но делать было нечего. Не бегать же по лесу от оголодавшего медведя. Разве что ловушка зверя остановит.
Остановила. Даже больше чем остановила. Оказывается, осины где-то там чуть выше по склону сдернули своими стволами огромное бревно с торчащими на метр сучьями. Эдакий таран, ощетинившийся оглоблями. Оставалось только поражаться мастерству тех, кто строил западню: бревно взлетело со склона, по инерции устремилось вниз, затем из-за натяжек изменило направление полета и шумящим смерчем пронеслось над тропой. Создалось впечатление, что полет бревна сотни раз отрепетировали и подогнали его отростки с точностью до пяти сантиметров. Именно столько оставалось свободного пространства до земли и до склонов. Проходи вверх отряд хоть из двадцати человек, всех бы размазало, поломало, разорвало и покалечило.
А так досталось лишь одному медведю. Удар комлем сзади получился такой силы, что местный хозяин охотничьих угодий взлетел в воздух и, пролетев по нисходящей дуге метров тридцать, грохнулся бездыханной тушей чуть ли не на головы убегающей парочки воинов. Само бревно в возвратном движении зарылось в правый склон остатками веток да так сразу и замерло.
Когда Курт, Василий и Дана, внимательно осматриваясь по сторонам, вернулись к началу тропы, там уже вовсю царило хищное пиршество. Словно заправский мясник, Сильва разрезала брюшину изломанного медведя в нужном месте, Петр растянул шкуру в стороны, и на свет появилась огромная, жутко окровавленная печень. Разделенная ножом на примерно пять равных частей, она тут же пошла в пищу. Первая часть досталась главному мяснику. Понаблюдав за коллегой короткое время, в свой кусок печени впился зубами и самый молодой в группе. Остальные продолжили прикрывать обедающих товарищей, сглатывая слюнки и давясь от омерзения. Разве что Дана выдала короткое мечтательное восклицание:
— Прожарить бы!
— Щас! — осадила ее подруга, с еще более страшным от капель крови лицом. — Тогда уж точно эти местные уроды на дымок подтянутся.
Содрогнувшись от ее вида, Курт отвел взгляд в сторону и промямлил:
— «Язык» говорил, что чуть выше полно пещер. Да и про каких-то отшельников вокруг тракта твердил. Может, хоть там костерок организуем да пожарим? А то что-то наш хозяин давненько не появляется…
Кажется, упоминание об отсутствующем «хозяине» не на шутку обозлило его товарищей по группе.
— Чтоб он сам такую сырую мерзость до конца жизни своей жрал! — прорычал Петр.
Тогда как Сильва высказалась с еще большей ненавистью:
— Лучше бы я сейчас его печень сожрала! — и с остервенением продолжила терзать зубами свою порцию. — Ух!..
— А ведь обещал, дятел, нам хлеба свежего подбросить, — напомнил Курт.
— Если он в ближайшие сутки не появится, я за себя не ручаюсь, — нахмурился Василий. — Издохну, но его голыми руками задушу. Сколько он еще над нами издеваться будет?
Черноглазая Дана тоже высказалась о наболевшем:
— Теперь я прекрасно понимаю некоторых распутниц, которые перед смертью старались заразить СПИДом всех своих врагов и обидчиков.
— А у тебя что?.. — не смог сдержать страх Петруха. — И в самом деле?..
Он даже жевать перестал, и причина подобного испуга для остальных товарищей по группе была понятна: парень порой бывал с красавицей в близких отношениях. «Для разрядки…» — как они оба говаривали.
— Да пошел ты! — вызверилась на него красотка. — Это я так образно говорю.
Петр облегченно вздохнул и снова впился зубами в окровавленный кусок печени. Вместо него заговорил немец.
— А-а-а… ну тогда да, такую проститутку под него подложить и я был бы не против, — закивал он головой. — Только вот мне сдается, наш хозяин — человек слишком уж правильный и обязательный. Раз он ни вчера, ни сегодня не появился, значит, обстоятельства не позволили. И нам больше ничего не остается делать, как смиренно ждать его появления.
— Да? — Василий поддел на нож кусочек печени, рассматривая его с большим сомнением и неохотой. — Так нам что теперь, все равно рваться к цели и выполнять поставленное задание?
— Только так! Да ты и сам знаешь, что другого выхода у нас нет.
— Выход есть всегда, — возразил старший группы. — Знать бы только, как он выглядит…
Затем еще раз вздохнул и отправил в рот первый кусочек парящего на морозе «деликатеса».

Глава первая
На грани смерти

Королевство Ягонов напряглось от сумрачного тягостного ожидания. Весть о тяжелейшем состоянии шафика разлетелась по всему королевству со скоростью пронзающих пространство радиоволн, благо, связь уже прочно вошла в жизнь уникального государства. Так что здоровьем и самочувствием Дина интересовались не только столичная знать, придворный люд или самые приближенные к Бонзаю Пятому люди, его судьбой обеспокоились и замерли в горестном ожидании практически все подданные королевства. Простой люд прекрасно понимал, кому он в первую очередь обязан своей свободой, безбедной жизнью и стремительным процветанием. Страшное ранение легендарного шафика взволновало всех без исключения.
Поэтому вполне естественно, что после короткой паузы от полученного информационного шока к королевскому дворцу понеслась обратная волна вопросов, сопереживания, соболезнования и конечно же возмущения. Как же так, мол, почему не усмотрели? Как допустили? Где остальные шафики находились?
Пришлось молодому самодержцу по этому поводу даже выступить перед собравшейся на площади толпой, выкрикивая со своего балкона, что главная опасность миновала и врачи всеми силами стараются привести пострадавшего Дина в сознание. Как только появятся новые сведения, они будут преданы огласке. Потом сурово наказал народу не беспокоиться, не создавать смуты и разойтись по своим рабочим местам.
Сам же он попытался провести хоть какое-то начальное расследование случившегося. Для этого прихватил обоих придворных шафиков, спустился с ними в подвал Башни, и, под смешок зеленого дыма, несущегося из четырех проходов, они вместе обследовали каждый квадратный сантиметр пола. Первым, что они нашли, оказался мобильный телефон, отлетевший при падении к самой стене. Что это за прибор и как он действует, король знал отлично, тогда как два остальных обитателя мира с «мнимым средневековьем» знали лишь в общих чертах. Потому как сами пользовались несколько иной связью: радиотелефонами.
Ориентируясь по пятнам крови на камнях, Флавия Несравненная начала рассуждать:
— Дин выпал именно вот так и держал свое устройство в левой руке. Поэтому оно и отлетело так далеко в сторону. Но раз оно выключено, то, скорее всего, он только собирался с кем-то поговорить.
— Не обязательно, — возразил король, тысячи раз наблюдавший в иных мирах, как Дмитрий Светозаров разговаривает по телефону. — Как только заканчивается разговор, мой д руг сразу непроизвольно нажимал вот эту кнопку отбоя. Как он говорил, чтобы его случайно потом не подслушали.
Аристарх Великий, другой придворный шафик, осторожно принял аппарат из рук своей коллеги с вопросом:
— То есть подслушать его не могут, а вот найти по выключенному телефону могут?
— Не знаю. А к чему это ты?
— Ну, вдруг по следам нашего Дина уже спешат преследователи из его мира? Мы ведь ничего не знаем, как там у них и кто они. Пусть он всегда и везде чувствовал себя в безопасности, утверждал, что только он может путешествовать между мирами, но ведь его достали! Да еще при этом чуть не убили. Значит, что-то сильно поменялось… А может, и еще такой же Торговец появился.
— Если бы знать, где он был точно! — высказалась Флавия.
— В своем он мире был. — Теперь уже телефон перекочевал в руку Бонзая. И он говорил с полной уверенностью: — Там как раз такие вот используют, да и мне он говорил о завершении дел на Земле и о скором визите сюда с огромным сюрпризом. Так что сюрприз и в самом деле получился…
— Ваше величество, а вы знаете, как им пользоваться? — Аристарх прижимался к королю вплотную, пытаясь разглядеть надписи и символы на экране. — Или эта штука в нашем мире не действует?
— Ну, светиться будет, не без того… — Король потыкал кнопки, высвечивая разноцветный экран полностью. — Вот, видишь? Только связи между мирами не бывает. Вроде… Дин говорил, что попытается наладить, но раньше точно не было.
— А попробовать можете? — не унимался придворный шафик. — В том смысле, чтобы узнать, зачем он телефон в руке держал? Ему звонили или он звонил?
— Чего тут пробовать! Тут все и так видно. Гляди — это меню. Смотрим звонки. Кому звонил он. Время последнего. Теперь — кто звонил ему. О! Самое позднее время. Так, кто такая Шура?
— Это вам лучше знать, — с некоторой ехидцей и ревностью съязвила Флавия. — Это ведь вы с другом по другим мирам на мальчишники рветесь.
— Когда это было! — строго прикрикнул на нее молодой король. — И не вздумай о таких вещах в присутствии ее величества ляпнуть! — Потом опять уставился на экран: — Батарея почти полная, а вот здесь должна быть лесенка кобертуры…
— Что это такое?
— Это? — Бонзай наморщил лоб, припоминая. — Ну, это уровень приема. Или, иначе говоря, наличие вокруг радиоволн, которые несутся с больших башен или спутников. Наши радиотелефоны только на прямой линии действуют, а этот — только вокруг тех башен. Вот тут и показано, в какой степени можно связаться с другими… как их… А, абонентами!
Так и не глядя на гордого своей памятью самодержца, придворный шафик продолжал выпытывать:
— Но что значит одна черточка на этой самой лесенке кобертуры?
— Хм? Что нет связи… Ну, или она на самом минимуме.
— Так попробуйте позвонить. А вдруг?..
— И что это нам даст?
— Может, он как раз с кем-то общался, когда его атаковали, и этот кто-то в курсе, что там да как.
— Только этого не хватало! — возмутилась Флавия Несравненная. — Враги наверняка думают, что убили Дина, а мы тут по собственной глупости сигнал какой-то подадим. Вот тогда уж точно убийцы постараются к нам вломиться. Это раз! А во-вторых, мне кажется, наш коллега и сам захочет после выздоровления неожиданно нагрянуть на ту Землю с определенными планами. И лучше, если там его не будет ждать засада.
— Логично, — согласился Бонзай. — Тем более что и так связаться не получится. Хотя… — Он вначале поднял руку с телефоном вверх, потом присел: — О! Вторая черточка появилась! — Потом еще покружил по всему залу, и в самом центре, прямо на камнях пола, на экране появилась и третья черточка. — Однако! Если эта штуковина при ударе не повредилась, то получается, с этого места можно связаться с Землей. Ну, или где там наш главный шафик пострадал. Но в этом деле он сам пусть и разбирается, когда на ноги встанет. Что? И еще есть?
Еще во время манипуляций с телефоном шафики отыскали два странных зуба. Даже не зуба, а, скорее всего, клыка какого-то среднего хищника. А теперь вот Флавия протягивала королю еще один. После более тщательного осмотра каменных плит пола отыскали еще два. Один из них был сильно попорчен сапогами топтавшихся здесь гвардейцев, а вот четыре находились в идеальном состоянии. Если, конечно, можно так сказать о зубах, которые только совсем недавно кто-то грубо вырвал с корнем. Отчетливо виднелась засохшая сукровица на шейках оснований.
— Похожи на собачьи, — высказался самый опытный по годам Аристарх. — Особенно если сложить их вот так, рядом.
— Нисколько, — возразила Флавия, лучше всех разбиравшаяся в строении животных здешнего мира. — Скорее это клыки шакала, хоть и крупного. Вон как изогнуты.
— Намекаешь, что Дина там шакалами травили?
На вопрос Бонзая женщина лишь пожала плечами, и он попытался ответить на него сам:
— Кое-что не сходится… В момент прохода через стык тело Торговца тянет за собой все, что на нем закреплено и движется одновременно. Уж я-то насмотрелся, можете мне верить. Хотя не совсем понял про какие-то там совмещающиеся поля. Но один раз произошел очень интересный случай. Нам пришлось спешно уходить с одного места, а край моего сюртука оказался зажат дверью. И самое странное, что при рывке оторвался не подол или кусок ткани, а именно два куска древесины из полотна двери и рамы. И когда мы добрались на место, эти оба куска уже порядочно обгорели, словно обуглились от большого жара. Пришлось их спешно стряхивать с ткани сюртука. Так вот, Дин объяснял, что в межмирском пространстве в подобном случае обгорит, а то и истлеет любая случайная деталь или предмет, который мы при переходе захватим с собой.
— Довольно расплывчатое объяснение, — признался Аристарх. — Трудно уловить самое главное.
— Я сам сомневаюсь в своих рассуждениях. Но если бы моего друга покусали шакалы в мире Земли, то кровь на клыках спеклась бы до черноты, да и сами бы они пожелтели. А тут смотрите, свежие.
— Мало ли как они могли в одежде застрять, — не соглашался шафик. — Да хоть он сам их во второй руке держал. Ведь укусов на теле не обнаружили. Правда, одежду не так тщательно осматривали, но прокушенной ткани тоже не заметили. Так что пока раненый не придет в сознание, мы все равно ничего не поймем и ничего толкового не предпримем.
— Да, похоже… — Король окинул последним взглядом все четыре створа тоннелей, уводящих в хохочущий дым, и выдохнул: — Ладно, поспешим во дворец.
Уже поднимаясь по лестнице, Флавия невинным тоном поинтересовалась:
— А с какой стати парочка таких отважных воинов сбегала с такой скоростью, что утянула за собой огрызок двери? Или это была дверца платяного шкафа?
Монарх Ягонов с присущим ему величием проигнорировал вопрос, тогда как Аристарх Великий шикнул на свою коллегу:
— Не приставай к его величеству!
— Увы! Его величество теперь примерный семьянин, — томно вздохнула женщина. — А вот Дмитрий все-таки холостяк, и я, его старая верная почитательница, имею право о нем беспокоиться. Может, его и сейчас какой-нибудь ревнивый муж застал в будуаре собственной супруги? Вот взбешенный ревнивец и начал стрелять, бросать ножи и травить шакалами.
Все прекрасно знали, что Торговец и Флавия Несравненная были в интимной близости еще в империи Юга, на каторге слантерса. Умеющая колдовством прихорашивать свое тело женщина выглядела в последнее время максимум на двадцать пять; понятно, что главный шафик мог и забыть о ее сорокадевятилетнем возрасте. Поэтому за последние два года парочка не раз была замечена как в Башне, так и в подаренном Флавии поместье. Так что некоторая ревность, проскакивающая в словах красавицы, всеми воспринималась с пониманием. Хоть коллеги скорее дружили, чем были любовниками, однако интимную связь между ними тоже следовало учитывать.
Поэтому король ответил лишь тогда, когда они уже проходили по подземному тоннелю, связывающему Башню Шафика с дворцом монарха Ягонов:
— Да нет, в рискованные места ни он, ни я никогда не забирались. Зачем? Если вполне хватает прекрасных женщин, полностью свободных от супружеских уз?
— Ну, как говорится, запретный плод сладок вдвойне, — настаивала придворная шафик. — Да еще под воздействием далийского вина…
— Еще раз нет! Тем более, что совсем недавно Дин мне ясно заявил: все, мол, отгулял живчик. Пора и семью заводить. Я как раз и думал, что сюрпризом станет какая-то симпатяшка, а оно вон как получается…
Все трое надолго замолкли, каждый по-своему переваривая мысль про возможные кровавые разборки на почве ревности. Пусть даже женщина и незамужняя, а вдруг у нее такой ухажер нервный — любого конкурента голыми руками готов порвать на кусочки. И рвут ведь, режут, душат, причем не только особи мужского рода. И женщины не отстают в творимых крайностях. Тем более что буйная фантазия у прекрасной половины человечества порой переходит все разумные пределы.
Уже на входе в дворцовый госпиталь Флавия и припомнила один такой случай, произошедший полгода назад в одном из дальних пригородов Вельги. Тогда там со всем поместьем сгорел женатый знатный дворянин со своей матерью и находившейся с кратким визитом гостьей. Поговаривали, что гостья в интимных отношениях с хозяином. Молодую вдову погибшего вначале никто и не заподозрил в причастности к пожару. Потому что она в то время вроде была в столице, в городском доме. Хотя умышленный поджог признали сразу. И лишь благодаря случайному свидетелю, который на объездной дороге опознал в бешено скачущей всаднице истинную поджигательницу, дознавателям удалось раскрыть преступление. Нравы в королевстве царили, в общем-то, фривольные, и наличие любовницы, тем более у очень знатного и богатого дворянина, считалось вполне обычным явлением. Даже со стороны жен считалось плохим тоном об этом судачить. А тут вот такой скандал. Теперь молодая вдова сидела в мрачной темнице и с завидной настойчивостью пыталась покончить жизнь самоубийством.
Когда Флавия все это припомнила, то не сдержала соболезнующего вздоха:
— Хорошо хоть нашего Дина сжечь не пытались.
— Нет, огонь ему не страшен. — Король первым приблизился к кровати больного: — Как он?
Дежурный врач, сидящий у изголовья раненого, поспешно вскочил на ноги:
— Без изменений, ваше величество. В сознание не приходил, не шевелился, температура повышенная, но не критическая. Пульс слабый. Дышит медленно, но зато равномерно. Нагноения ран не наблюдается.
Бонзай с надеждой обратился к придворным шафикам:
— Может, еще раз попробуете?
— Конечно.
Аристарх отработанным движением уселся рядом с кроватью и протянул ладони над грудью Дина. Тогда как Флавия встала за спиной своего коллеги, стараясь тоже добавить частицу своей магической силы. Некоторое время пальцы колдующего подрагивали над мерно вздымающимися при дыхании бинтами, но потом шафик убрал руки и мотнул головой:
— Увы! Ничего больше влить не можем. Его организм переполнен собственной силой, будем надеяться на неосознанное излечение.
Еще в самые первые часы после операции Аристарх Великий и Флавия Несравненная смогли слегка зарядить собственной энергией тело раненого, что в обычном случае весьма сказывалось на сроках выздоровления. Но потом, дойдя до какого-то предела, внутренняя сущность Дмитрия Светозарова перестала воспринимать помощь извне, отталкивая ее от себя, как отталкивает воду насыщенная влагой губка. На общем консилиуме пришли к выводу, что теперь вся надежда лишь на внутренние резервы израненного организма. Или вдруг случится еще одно чудо: раненый придет в сознание. Тогда, с имеющимися у него магическими умениями, Дмитрий вполне целенаправленно распределит спасительную энергию по надлежащим органам и частям тела.
В тот момент добавить ему силенок со стороны будет и проще, и эффективнее. А за последние сутки помощь не могла преодолеть странный, можно сказать, парадоксальный барьер. Получившие за многие годы богатейшую врачебную практику на страшной каторге со слантерсом шафики с таким случаем столкнулись впервые. И хоть продолжали делать попытки, но теперь на свои личные силы не рассчитывали.
С некоторой грустью все находящиеся в палате обсуждали новые варианты лечения, когда явился один из личных секретарей Бонзая Пятого:
— Ваше величество, постройка Дитогла завершена. Только что молодые шафики провели первые испытания. Приглашают и вас пройтись под аркой и сделать итоговый осмотр.
— Ах да, совсем забыли! — Король голосом, полным оптимизма, обратился к другу, лежащему без сознания: — Ты тут долго не залеживайся, выздоравливай поскорей! А мы пока идем принимать твое детище.
Действительно, новое строение конструировалось, возводилось и усовершенствовалось по ходу создания под личным руководством и опекой Дмитрия Светозарова.
Началось все с того, что ему смертельно надоело каждый раз мотаться с очередным кандидатом в шафики на далекий южный континент. Потому что природные данные большинства будущих магов приходилось проверять под знаменитой на весь мир аркой курантов, расположенных на входе в столицу империи. Тех самых курантов, которые звуком по наковальне определяли прохождение под ними людей с магическим даром. То есть явных шафиков или с достойным потенциалом для развития.
Уже после пятидесятого человека Дин рассердился и возопил:
— Неужели мы у себя не можем соорудить нечто подобное?
Не так просто оказалось воплотить желаемое в жизнь. Вначале три месяца все шафики юга искали банальную «техническую документацию». Уже и надежду потеряли и даже собрались каким-то образом разбирать существующие куранты, как надлежащая рукопись была отыскана и после долгих спекулятивных торгов передана в руки Торговца. Понятно, что больше всех торговался император Илларион Третий, который до сих пор чувствовал себя страшно обворованным после навязанных ему договоров о поставке акстрыга, уникальных наркотических и лечебных корешков, в королевство Ягонов. Двадцать пять процентов безвозмездно уходило воздушным мостом на благо развития Севера. Да еще и двадцать процентов слантерса. Вот император и старался потребовать плату за товар хотя бы частично.
И вроде как выиграл, хотя и не подозревал, что уже проиграл. Потому что Бонзай Пятый со скрипом согласился оплачивать золотом слантерс, поставленный свыше определенного тоннажа, не раскрывая тайны о строящемся на северном материке заводе по производству искусственной резины. Скоро можно будет отказаться от дорогого, все равно не удовлетворяющего резко возросшие потребности сырья, перейдя на собственное. А небольшой части уникального, непревзойденного по чистоте слантерса вполне хватит для нужд лабораторий и прочих особо тонких производств.
Вот таким образом древняя книга попала в королевство Ягонов. Сразу выяснилось и название магического строения: Дитогл. Внутренний диаметр — от пяти до двадцати пяти метров. А затем пошли основные сложности. Оказалось, что подобный магический определитель работает лишь при обильном наличии сложно собираемой из пространства магической энергии. Конкретно: сквозь внутренний створ кольца должно ежесуточно проходить не менее нескольких тысяч человек. Установить его где-нибудь в подвале или закрытом поместье не удастся. Только в людном месте, как и было сделано в столице южного континента.
К сожалению, к тому времени все самые удобные места, а именно ворота в крепостных стенах, были застроены так основательно, что установить магическое кольцо было бы слишком накладно. Вот тогда Торговец и предложил сделать Дитогл внешне чисто декоративным украшением Вельги. Убивая одним выстрелом, так сказать, сразу несколько зайцев. Максимальный размер, максимальное удобство, максимальная зарядка от толп народа и максимальная польза, как от шикарной достопримечательности столицы. Его величество немного подумал, посоветовался с главным архитектором столицы Гаем Цибало — и стройка началась.
Установили магическое строение на дороге, ведущей из городского общественного парка на центральную площадь перед королевским дворцом. Это был самый оживленный маршрут для гостей, туристов и местных жителей во время прогулок. А чтобы не было кривотолков, назвали сооружение «Кольцом счастья», украсили несколькими фонтанами и уникальными, завезенными из других миров цветами. Да еще и слух распустили, что кто проходит через створ, становится удачливым. Так что еще за две недели до официального открытия народ сновал в створе Дитогла непрерывным потоком. Все только и ждали снятия строительных лесов, торжественной церемонии открытия и окончательного запуска фонтанов.
С технической же стороны кольцо оборудовали кучей всевозможных устройств из иных миров. Вместо того чтобы издавать гул наковальни, они передавали в близстоящее здание все данные о любом кандидате в шафики, как и о самих шафиках, прекрасно различая их. Добавочно это здание было оснащено новейшими средствами связи, которая соединяла его напрямую со службой безопасности королевского дворца. И уже сидящие там дежурные были вправе решать любое возникающее недоразумение. А заодно и управлять установленными вокруг Дитогла и центра города техническими средствами. Многочисленные видеокамеры выделяли совершенно автоматически и вели в любой толпе любого магически одаренного человека. Слежение фиксировалось новейшими вычислительными машинами, передавалось как эстафета в ближайшие улицы и переулки, даже при быстром беге кандидата. А уж того потом встречали где надо нужные люди — и могли действовать по обстановке.
С раннего утра группа молодых шафиков уже провела первые испытания на себе и теперь ждала как короля, так и его придворных магов. Предстояло окончательное испытание Дитогла перед его торжественным открытием через пару дней. Скорее всего, из-за ранения Дина придется перенести давно ожидаемый праздник, который народу преподносился как некое открытие произведения искусства. Но сейчас важно было удостовериться в исправной работе магического устройства, а уж салют в его честь можно и отложить.
Но вскоре и мысли о салютах вылетели из голов спешащих к Дитоглу людей. Сегодняшний день тоже не обошелся для Ягонов без сюрпризов.
Не успел еще король со своими придворными шафиками выйти на площадь, как его догнал запыхавшийся офицер службы безопасности с удивительной новостью:
— Ваше величество! Кольцо счастья сейчас осматривают сразу семь шафиков наивысшего уровня!
— Таких как мы?! — воскликнул в удивлении Аристарх Великий.
— Так точно, ваше магичество!
— Все семеро?! — нахмурилась Флавия.
Но Бонзай уже резко повернулся и поспешил в узел связи безопасности дворца:
— Давайте сами глянем и убедимся. Мне кажется, тут явный сбой в работе кольца. Ведь еще ничего не налажено, не притерто. Что с того, что молодые шафики на друг друге проверили?
— Но, ваше величество, — поспешил вставить семенящий чуть сзади монарха офицер, — шафики с самого утра чего только не делали в створе Дитогла. И поодиночке прохаживались, и парами, и группами, и потом расходились в разные стороны. Пытались скрыться сразу за пределами площади, бежали, петляли по переулкам… Все они четко фиксировались сразу под кольцом, а потом техника скрупулезно поддерживала слежение. Никто не смог проскользнуть незаметно или потом спрятаться.
— А эти не прячутся? — Они всей группой поспешно ввалились в комнату, где мельтешили десятки экранов. — Да и кто они такие?
— Вот сюда, ваше величество! — вскочил со своего места техник, указывая рукой на несколько экранов за своим столом. — Вот они, видите? В розовых плащах и роскошных широкополых шляпах. Так всей группой пока на площади и крутятся. Рассматривают и головами только покачивают. А в Дитогле минут пять стояли с вытаращенными глазами, особенно цветами диковинными восхищались. Чуть руками до них не дотянулись через перила, так охраннику пришлось на них прикрикнуть и напомнить о запрете касаться растений. Там особенно хорошо удалось рассмотреть их лица, я сейчас выведу запись вот на этот экран.
Техник сыпал словами и умудрялся при этом и стул его величеству подвинуть, и экраны с изображениями переключать с удивительной сноровкой.
— Плащи, как видите, того покроя и расцветки, который сейчас моден в Визенской империи, но вот что под ними, мы пока можем только догадываться, хотя ножны мечей и выпуклые наплечники брони на теле заметны сразу. По данным нашей картотеки их лица не опознаны, значит, и в самом деле можно их считать гостями столицы. Сейчас отрабатывается их отождествление по иным каналам. Хотя никакой официальной делегации подобного толка со стороны наших соседей в Вельге не ждали. Группа слежения уже выдвинулась на дальний периметр нашего кольца видеонаблюдения. Группе приданы мобильные дозоры кавалерии и гвардейских драгун. На случай попытки прорыва из города с боем предупреждены отряды боевого охранения всех ворот Малой и Большой стены. На тех экранах можно будет просмотреть передачу изображения непосредственно от тех ворот, какие будут закрыты по тревоге.
От такого наплыва информации даже Бонзай Пятый восхищенно замычал и покачал головой:
— Однако! Я вижу, у вас тут каждая мелочь продумана и предусмотрена.
— Рады стараться, ваше величество! — Лицо техника расплылось в довольной улыбке, а его ладонь постучала по небольшой книжице, лежащей на краю стола: — Действуем строго по инструкции.
Разумеется, инструкцию составил не кто иной, как шафик Дин, которого во всем королевстве любили, уважали и обожествляли чуть ли не больше, чем самого самодержца. Так что подобные книжицы самыми лояльными подданными буквально заучивались наизусть. А уж как подданные старались и мечтали изловить шпионов или любых ненадежных в этом плане туристов — вообще отдельная песня. Благо, теперь шпионы со всего мира стекались в Вельгу потоками, рядами и колоннами. Но если раньше никто не мог проверить их магическую сущность, то с момента запуска Дитогла и вражеские шабены перестанут себя чувствовать безнаказанно.
Другой вопрос, что никто и предположить не мог, что шабены такой силы существуют на материке Севера. Ведь вымерли все давно или, поддавшись магическому зову, отправились на кораблях через океан на Юг, да так по пути и сгинули в пастях морских чудовищ.
Поэтому сразу возникал вполне резонный вопрос: а эти семеро где прятались до сих пор? Или: откуда они вообще взялись? Ну и сразу следующий: что им тут так понадобилось?
Сомнения, конечно, оставались, и придворные шафики засыпали техника и офицера безопасности дополнительными вопросами. Так, например, Флавия предположила:
— Что, если энергия Дитогла сильно истощилась при проводящихся первичных проверках? Все-таки пятьдесят наших учеников в таком интенсивном режиме «мелькания» могли исчерпать какие угодно накопления.
— Нет, ваше магичество, тут все в порядке. — Техник показал на прибор, который удивил бы и ученых из высокоразвитых миров. — Судя по этому зеленому частоколу зеленых искорок, Дитогл заряжен полностью. А если мы посмотрим на те два экрана, — он указал рукой на соседний стол чуть в стороне, — то увидим, как зафиксировано совсем недавно и ведется слежение сразу за двумя вашими учениками, которых мы послали специально с повторной проверкой. Так что — никаких сомнений.
За странными гостями теперь следили во все глаза. А те вели себя вполне обычно для группы туристов издалека: блестящие, расширенные от удивления глаза, отвисающие порой челюсти, несдержанные тычки пальцами в разные стороны и некая растерянность. По первому впечатлению выходило, что ничего плохого семь сильных шафиков не замышляют, а просто прибыли полюбоваться на достопримечательности самой прославленной столицы мира.
Но насторожиться следовало обязательно. Если уже в самый первый день Дитогл выловил такую внушительную группу, не значит ли это, что в столице подобных колдунов во много раз больше? Вдруг они давно стягиваются в Вельгу и замышляют нечто очень и очень нехорошее? Оставалось лишь закрепить королевским указом тщательный надзор за иностранцами и приложить все силы для выяснения их намерений.
Бонзай еще долго обсуждал со своими придворными шафиками возможные варианты развития событий, но в конце концов вынужден был признать со вздохом:
— Увы, как бы мы с этими гостями не опростоволосились. Здесь только Дин смог бы все правильно рассудить, ловко подслушать и легко оградить от опасности. А он вообще пока не у дел.
— Какие могут быть дела? — удивился Аристарх. — Ему бы выжить да в сознание прийти сначала…
Словно дожидаясь этих слов, к беседующим подскочил тот самый дежурный офицер безопасности:
— Ваше величество! Срочное сообщение из госпиталя: шафик Дин очнулся…
Он сделал неожиданную паузу, словно подавился чем-то. Этим воспользовался король, вскакивая на ноги и радостно восклицая:
— Я знал, что он выкарабкается! Бегом за мной!
Но так и замер на месте после последних слов офицера:
— …Очнулся, дернулся, дико закричал и куда-то исчез!..
— Как исчез?! — выдохнули одновременно три глотки.
— Не могу знать, ваше величество, — побледнел почему-то офицер. — Но врач говорит, что раненый исчез вместе с бинтами, матрасом и даже с кроватью…

Глава вторая
В тылу врага

После солидного усиления рациона свежей медвежатиной боевая группа в течение двух больших дневных переходов вполне благополучно добралась до промежуточной цели своего рейда. Заслоны егерей, стоящие по всем границам наружных предгорий, воины прошли совершенно незаметно для противника, не создавая лишнего шума и не привлекая внимания. В разгар дня они вышли к внутреннему тракту Магириков, который вел к сердцу варварской империи ашбунов, легендарной вершине Прозрения. И теперь, замерев на склоне густо иссеченного ущельями отрога, пятеро людей внимательно изучали раскинувшуюся перед ними узкую долину.
Фактически весь тракт Магириков состоял из подобных долин, которые прямой линией перетекали друг в друга через остовы пологих перевалов. По широкой, мощенной плитами дороге в обе стороны передвигались миниатюрные фигурки паломников, которых здесь по созвучию называли магириками. Примерно половина шла в одиночку, часть — группками или длинными цепочками. Около трети общего количества паломников передвигалось на высоких мулах, основательно нагруженных тюками и вязанками дров. Совсем немногие передвигались на лошадях, а виднеющиеся повозки можно было пересчитать по пальцам одной руки.
При осмотре этого высокогорного пути сразу появлялась уверенность, что подобное творение не может быть делом природы. Слишком уж прямолинейно располагались долины, слишком строго выверенной ширины и длины они были. И даже отсюда было видно, как тракт в мерцающей дымке полуденного тумана упирается километров через тридцать в невероятно массивную гору с закругленной вершиной. В окружении умопомрачительно величественных гор самая огромная из них казалась чем-то ужасным, выделяясь на общем фоне своей чернотой и размерами, с первого взгляда распознаваемая как абсолютно инородное тело на планете. Словно какой-то великан со всей силы вколотил между горных хребтов свою гигантскую пивную кружку вверх дном, а потом покрасил ее черной краской ради забавы. Именно этот грозный монолит и являлся конечной целью группы из пяти воинов.
Сейчас, когда они воочию увидели несуразный контур Прозрения, желание двигаться туда у них пропало окончательно. Не прекращая осматриваться, Сильва высказалась первой, без обиняков:
— В гробу я видала такое «прозрение»! Предлагаю пересидеть недельку в какой-нибудь пещерке под видом отшельников, поднакопить припасов, да и двигать в обратную сторону.
Во время перехода молодой Петр перемерз больше всех и сейчас постоянно сморкался в сторону, просто прикладывая палец к раскрасневшемуся носу.
— По-любому надо денек у костра отогреться. А уж от недельки никак не откажусь.
— Больно тебя кто-то спрашивает, — хмыкнула Дана. На морозе ее черные брови странно заиндевели, превращая женщину в сказочную Снегурочку. — Мне больше эта проклятая сырая медвежатина надоела. Готова за кружку бульона на любое смертоубийство.
— Скорее всего, так и придется поступить, — со свойственной ему педантичностью стал рассуждать Курт. — Как видишь, здесь сплошные голые скалы, а те две коряги, что мы с собой тащим уже пару часов, скорее напоминают чугунные украшения. Сведения о таинственных горячих огнях в каждой пещере отшельника — это явная выдумка. Скорей всего, бедолаги спят в обложенной соломенными матами норе. Ради дров придется тебе, очаровашка, атаковать вон тех перевозчиков на ишаках. Или соблазнять их своим иссушенным телом.
— Сам ты ишак! — огрызнулась Дана. — Они на мулах дрова везут.
— Курт прав, — отозвался после длинной паузы Василий. — Ни котла у нас нет, ни запаса дров, разве что у какого-нибудь отшельника вместе с пещерой экспроприируем. Кстати, я пока не заметил ни одного магирика, который бы свернул к пещерам. Неужели они собираются обедать прямо на дороге? Ведь холодно.
— Да-а, — мечтательно вздохнул Петр. — Летом и воевать сподручнее, не то что обедать. А если сварить…
— Все, пока про обед ни слова, — оборвал его старший группы, интенсивно растирая побледневшее от продолжительного пребывания на холоде лицо. — Дана, обойди этот выступ и рассмотри тракт в обратном направлении. Самое пристальное внимание — всадникам на лошадях. Все остальные: ищем подходящую пещеру отшельника на самом отшибе.
Черноокая красавица переместилась вправо, обходя мешающий осмотру выступ, и принялась рассматривать в бинокль первую половину пути паломников, которая в общей сложности растянулась тоже на тридцать километров. Надлежало проверить, курсируют ли по тракту группы имперских егерей, а если и курсируют, то проверяют ли бредущих магириков. По словам захваченного в предгорьях несколько дней назад языка, получалось, что никаких военных на самом тракте никогда не бывает. Потому как считается, что попасть на него могут лишь входящие через Ворота Откровения. И вот там-то любого путника проверяют до последней нитки, забирая любое оружие — вплоть до небольшого шила. Вдобавок заставляя сдать на хранение все без исключения предметы из металла. Вплоть до мелких монет.
По этой причине группа и вынуждена была обходить Ворота через горы, напичканные ловушками и егерскими засадами. А вышли они к середине тракта по причине многочисленности здесь пещер с отшельниками, в которых подавляющее большинство паломников старались переночевать в двухдневной дороге, а то и пообедать в полдень. Здесь воины из иного мира намеревались спрятать и замаскировать оружие в мешках, отдохнуть и получить более подробные сведения о самой сути паломничества. А уж потом думать, как попасть в монолит Прозрения и как его по возможности повредить. Потому что именно таким и являлось основное задание для «третьей» — одной из самых умелых и сработавшихся боевых групп с планеты Земля.
«Третья» умела все. Взрывать мосты и похищать наркобаронов; убивать министров или президентов и держать в заложниках пару сотен гражданских лиц; доставлять уникальные разведданные и сливать противнику дезинформацию; сражаться голыми руками и использовать самое современное оружие и технику. Ко всему прочему члены группы в боевой обстановке понимали друг друга с полужеста и с полуслова. За последние четыре года они сработались настолько, что порой дышали в унисон, невзирая на внешние различия, неодинаковый возраст и совершенно разные по уровню склочности характеры. За шесть лет существования «третьей» любые задания они выполняли по наивысшей шкале оценок и понесли за это время лишь одну боевую потерю. Случилось это четыре года назад — и тогда место погибшего на смертельном задании товарища органически занял Курт, урожденный немец, с детства хорошо знавший русский язык. С тех пор на счету группы числились лишь одни победы без единой жертвы в самой группе. И все пятеро воинов заслуженно пожинали лавры неоспоримых победителей.
Вот тут оно и случилось. Может, слишком расслабились, может, разленились, но уже в первые дни обсуждения сошлись во мнении, что орешек им не по зубам. Потому как все пятеро считались невероятными реалистами и никогда не прятали голову в песок от суровой действительности. Хотя что, казалось бы, проще: отыскать все связи, вскрыть всю подноготную, разоблачить самую сущность, а в финале и обезвредить какого-то там торговца. Пусть с большой буквы. Но не успели они как следует подступиться к объекту своего интереса, как сами оказались и вскрыты, и разоблачены, и обезврежены. Причем самым нереальным, фантастическим, а как со временем пришлось удостовериться, и колдовским способом. Реализм реализмом, но иначе как колдовским метод их пленения, а потом и перенос в иной мир назвать было нельзя. И если сейчас любой воин посматривал по сторонам с приемлемым спокойствием, то в первый день они испытали настоящий шок.
Еще бы! Они только расположились в особняке рядом с местом жительства Торговца и принялись обживаться, как все поодиночке оказались выдернутыми в пустынное мрачное место, совершенно не похожее на Землю. Потому что в голубоватых лучах восходящего светила сразу заметили над головами целых три луны. Потом выяснилось что лун вокруг этого мира вообще пять. Но в первый момент, окажись на их месте кто-либо из простых обывателей, он мог бы стать заикой.
Первой в мир Зелени попала Сильва. Совершенно голая, прямо из ванны. Пока она изумленно оглядывалась с открытым ртом, рядом вывалился Василий со спущенными по щиколотки штанами: его сорвали с унитаза. Лишь только он оправился и снял футболку, передавая ее покрывшейся пупырышками Сильве, как рядом с ними с высоты трех метров грохнулась Дана. Черноглазая красавица как раз переодевалась на втором этаже особняка, и оставалось удивляться, как ее обе ноги, оказавшиеся в одной штанине брюк, не поломались при падении. Пока троица переругивалась и пыталась осознать случившееся, появился Петруха. Его утащили с кухни, поэтому он крепко сжимал в руках полбуханки хлеба и надкушенную палку колбасы. Василий после этого разразился самой жуткой тирадой сквернословий в жизни: ни у кого из четверых не оказалось при себе оружия! Даже простейшего ножа или вилки. С женщинами было понятно сразу, Петруха вынул свой любимый нож и положил на стол для заточки, а старший группы снял тяжелый пояс с оружием перед тем, как облегчиться, и положил его на умывальник. Больше на нем ничего не было: они только въехали, и слежку за домом объекта вел лишь Курт. По здравом размышлении они поняли, что если и его сбросят, то уж у него точно будет оружие, ведь он на посту.
Не сложилось. Видимо, за этот самый длительный интервал в четверть часа неведомая сила и по этому вопросу провела полную ревизию: Курт вывалился из пустоты в бессознательном состоянии. Да, оба его пистолета и электрошокер уникальной модели оказались при нем, но без магазинов и батареи. Оба его ножа под штанинами на лодыжках тоже кто-то экспроприировал. Как и часы с толстым браслетом, напичканные вылетающими отравленными иглами. А когда немец через полчаса очнулся, то поведал, как у него за спиной что-то вдруг загремело и не успел он обернуться, как его лицо буквально залила струя быстро усыпляющего газа.
Личному составу «третьей» очень хотелось домой. Невероятно. До слез. Но глядя на выплывающую на небо четвертую луну, они как-то сразу поняли, что многочисленные чипы, напичканные в разные места их тел, в данном случае полностью бесполезны. Родная контора их не найдет.
А вот найдет ли тот, кто их сюда закинул? Тут мнения разделились. Невзирая на холод, возникла горячая дискуссия, в которой Дана, Сильва и Петр утверждали, что их таким способом приговорили к смертной казни через холод и голод, тогда как Курт и Василий рьяно возражали. Немец рассуждал о нецелесообразности и нелогичности подобной казни, тогда как старший группы был до хрипоты уверен, что такими боевыми специалистами просто так не разбрасываются. И с бешено вращающимися глазами кричал только одно: «Нас казнить нельзя! Мы любому можем пригодиться!»
Но время шло, давно перевалило за полдень, и, хоть холод исчез и стало тепло, беспокойство только нарастало. Вдобавок голод стал поджимать. Прихваченную с Земли палку колбасы и полбуханки хлеба решили благоразумно отложить на туманное будущее. Казалось, правы женщины и молодой Петруха: «третья» свое отработала и больше никому не понадобится. Стали осматриваться по сторонам, прикидывая, в какую сторону двигаться из этого мрачного негостеприимного места, очень напоминающего помесь степи с полупустыней.
И все-таки опытный Василий и педантичный немец оказались правы. Что и подтвердил своей первой фразой появившийся несколько в стороне тот самый объект из недавней опеки, загадочный Торговец. Правда, появился он почему-то с грохотом, напоминающим предгрозовой гром. В руках у него имелся складной стол с походными стульями, а за плечами висел большой, битком набитый рюкзак.
— Ну что, дамы и господа, плохого вы мне ничего не сделали. Хотя по меркам права многих государств вы и подлежите смертной казни. Я немножко тут покопался в вашей истории, подслушивая ваши разговоры, и понял самое главное: вы отличные, можно сказать, одни из лучших, солдаты. А значит, у вас есть неплохой шанс заслужить для себя свободу и безбедное существование в недалеком будущем.
Говоря все это, Торговец разложил стол, водрузил на него рюкзак, оставил пять стульев, а сам на шестом вполне благоразумно расположился метрах в восьми в стороне. Затем приглашающим жестом указал на рюкзак:
— Наверняка вы слегка проголодались! Приступайте без всякого стеснения. Да, там еще и некоторая одежда для вас, можете приодеться. И… это… старайтесь вести себя спокойно, не надо в меня ничем бросать, а то я могу очень разозлиться и сделать из вас огромную кучу окровавленного фарша.
Последние слова были сказаны таким ледяным тоном, что Василий пожалел о своих намерениях. Он и в самом деле хотел подойти к странному колдуну как можно ближе и запустить ему в лоб один из пистолетов Курта. Потом оглушенного пленника можно было бы связать, допросить и заставить… А вот по поводу «заставить» — явные проблемы. Да и связать или даже оглушить такого типа вряд ли возможно. Ведь он при малейшей для себя опасности моментально скроется в пустоте, и ищи его потом и свищи! Особенно если и в самом деле рассердится.
Поэтому условным жестом Василий дал команду «отбой захвата» и первым стал одеваться. Затем так же деловито разложили на столе еду и приступили к насыщению, тогда как Торговец продолжил выкладывать свои размышления, требования, предложения и вытекающие из них вопросы.
— Значит, так, ребята и девчата. Ваши чипы никак не позволят вам вернуться на Землю. О! Молодцы! Вижу, уже и сами сообразили, каков адрес вашего бытия. Так вот, мало того что вам не поздоровится за срыв последнего задания, так и в будущем ваша судьба совершенно незавидна. Вас ждет одно: либо смерть на задании, либо подсыпанный в пищу яд после особо важного задания. В крайнем случае — пуля в затылок при определенной выслуге лет.
Об этом почти все и так догадывались, но самый молодой все равно не стерпел:
— Если дослужимся до больших званий, умрем от старости в тишине и покое.
— Да? В тебе, Петя, еще так много наивности! Из тысячи таких боевиков, как ты, до генерала дослуживается только один. А вас пятеро. Простая арифметика показывает, что кто-то из вас таки имеет шанс пробиться к «большой кормушке», но уж двое — совершенно нереально. Так что предлагаю вам более приемлемый и совершенно радужный вариант вашего пенсионного бытия. Или есть желающие сразу утопиться, но не менять руководство?
За всех ответила насупленная, но от этого еще больше неприятная на вид Сильва:
— Может, ты нас еще и на колени поставишь? И молиться на себя заставишь?
Дмитрий Светозаров рассмеялся:
— Милашка, я никогда никого не заставляю. Но устроить подобные чудеса могу.
— Вряд ли у тебя чего получится, миленок! — со злостью ответила женщина, а ее обезображенное лицо скривилось в презрении. — Даже продаваясь, я очень разборчива.
— Кто бы сомневался. Но и у тебя ведь есть уязвимое место: твое лицо…
— Слушай, Торговец! — При всем своем женоненавистничестве Василий за боевую подругу любому мог оторвать голову, и не было случая, чтобы при нем кто-то посмел обидеть несчастную. — Можешь нас грузить как хочешь, а вот в душу и наши раны не лезь!
— Ладно. Только сразу хочу сказать, что в качестве дополнительного бонуса в конце вашего задания я еще и вылечу кожу твоей подруги от этого неприятного прыщавого синдрома.
— Такое не лечится! — вырвалось у Сильвы помимо ее воли.
— Не забывай, где мы. На Земле, может, и не лечится. Здесь — элементарно.
— Так вылечи в качестве аванса, — это уже вставила Дана.
— Хм! Во-первых, в качестве аванса я вам уже оставил ваши жизни! — Торговец многозначительно поднял указательный палец вверх и сделал паузу. — А во-вторых, сейчас для лечения нет времени. Обстоятельства не позволят вам прохлаждаться и заниматься длительной подготовкой. Поэтому доставайте в боковом кармане рюкзака карту, внимательно на нее смотрите — и еще более внимательно слушайте.
Курт быстро уложил остатки продуктов в рюкзак, а Василий расстелил на столе уникальную по качеству карту. Пять пар глаз расширились и уставились на нее в изумлении, тогда как пять пар ушей зашевелились, с усердием ловя каждое слово. Никаких сомнений в свершившемся чуде у членов «третьей» больше не возникало.
Они видели совершенно невообразимые по конфигурации материки. Всего два, но соединенные между собой двумя мощными широкими перешейками. Но если восточный материк весело пестрил разноцветными территориями, тысячами городов и прочих красивых обозначений, то вдвое меньший западный удивлял однообразным серым цветом да обозначенными еле видным пунктиром географическими символами.
— Это только одно полушарие, — стал давать пояснения Дмитрий Светозаров. — На втором еще пять материков, и там все обстоит благополучно. Беда только в одном, который выделен серым. Там расположена Успенская империя ашбунов, злобных и противных колдунов, которые занимаются геноцидом собственно народа и строят козни мирным жителям этой планеты. Кстати, мы в ней сейчас и находимся, отмечено это место ярко-зеленым крестиком. Теперь о вашей цели.
Задание оказалось сложнейшим. Следовало броском преодолеть кусок степи, затем углубиться в леса, прилегающие к одному из перешейков, и, выйдя на «тактический простор», обозначенный на карте синим кружком, в течение недели навести самый отчаянный террор своими диверсиями. Уничтожать мосты, взрывать тоннели, сжигать склады с продовольствием и уничтожать колонны с живой силой противника. Там сосредоточиваются войска ашбунов для агрессии на восток, поэтому следовало любыми средствами это наступление если не сорвать, то свести его эффективность на нет.
Затем группе следовало спешно проскочить в западном направлении и, преодолев заболоченные низины со смешанным лесом, выйти к горному массиву Бавванди. Обведен он был на карте толстой желтой линией. По проложенной в центр этого массива дороге идти нельзя, а значит, надо на нее выбраться где-то вблизи окончательной цели: черного монолита. Красный крестик. И уже на месте придумать, как его разрушить.
Все оружие, боеприпасы, снаряжение и продукты Торговец обещал давать группе по мере ее продвижения вперед. Что опять-таки заставило сильно призадуматься всех пятерых воинов. И вновь молодой Петруха не удержался от очевидного вопроса:
— Если ты такой крутой и все можешь, то почему ты сам на этот драный монолит не сбросишь бомбу? Или вообще не утопишь в океане?
Новый хозяин «третьей» долго молчал в ответ, видимо раздумывая, стоит ли раскрывать все карты, а потом отделался ничего не значащими словами:
— Но ведь надо и вам дать хоть какой-нибудь шанс отличиться.
За эти его слова сразу ухватился старший в группе:
— Хорошо, допустим, мы отличились. Все выполнили. Тогда у народа возникают вполне справедливые вопросы. А что мы с этого будем иметь? Оставят ли нас после этого в покое? И вернут ли нас на Землю?!
— Начинаю с последнего: вы отныне и навсегда остаетесь жить в этом сказочном и прекрасном мире — Зелени. Второе: после завершения задания вам дается право выбора: либо продлить свою воинскую карьеру в армии империи Рилли, либо выбрать себе любое дело по душе и интересам, либо уйти на пенсию. Ну и напоследок, что вы с этого будете иметь: каждому из вас даруется титул с одновременным закреплением навечно земельного надела со всеми прилегающими к нему поселками, замками, садами, источниками и прочим. Причем все это освобождается от императорского налога на три поколения. То есть еще ваши внуки будут жить совершенно беззаботно, безбедно и беспечально. Да и налоги, я вам скажу, в этом мире весьма умеренные. Их не в силах платить только ленивый или мертвый.
После чего Торговец резко вскочил на ноги и заторопил:
— Итак, время не ждет! Все понятно?
По лицам пятерых пленников видно было, что те могут задавать вопросы сутками напролет. Позволить себе такую роскошь Дмитрий не мог.
— Значит, в путь! На тридцатом километре вас ожидает «сброс» со всем необходимым. В дальнейшем я вам подброшу не только все, что потребуете, но и такие технические новинки, что вы станете непобедимыми. Почти. Но сейчас поторопитесь: в ночное время из этих безжизненных песков под нашими ногами выползают очень страшные твари. Причем очень голодные. Поэтому здесь никто и не живет.
На том они тогда и расстались.
А теперь пятеро диверсантов, оставив за своими плечами обожженную, изуродованную землю возле перешейка, наблюдали за трактом и тщательно выискивали пещерку на отшибе для предстоящего отдыха и ночевки.

Глава третья
Слабость – спасение

Александра пришла в себя от пронизывающих холода и сырости. Причем не стала сразу ни дергаться, ни резко открывать глаза, ни выдавать свои мучения стоном. Просто, прекрасно зная, как себя ведут люди в бессознательном состоянии, так и продолжила лежать в неудобной позе. Но постаралась сообразить, как и где она лежит. Руки оказались связанными за спиной узлами щадящего режима. Вроде и пальцы не занемели, но развязаться или выскользнуть невозможно. Ноги — тоже. Голова гудела и пульсировала жуткой болью, поташнивало — скорее всего, сотрясение мозга обеспечено. Плохо. Сообразительность и логика, глушимые болью, отсутствовали напрочь.
Дождавшись очередного облегчения, сосредоточилась на окружающей среде. Не поверив первому ощущению, слегка пошевелила ноготком: так и есть, эмалированная, но уже истершаяся от времени поверхность ванны. Стали понятны и неудобная поза, и сырость, и холод: наверняка поливают время от времени холодной водой.
«Следовательно, раз не сижу привязанная, как прежде, к стулу, значит, перенесли в другое место. А то и перевезли. Догадаться бы еще, как далеко от конторы и сколько времени провела без сознания. И кто находится рядом. Неужели понял, что очнулась, и ждет моего первого движения? Хотя какая, в принципе, разница? В любом месте контора меня не оставит ни на минуту без опеки и не даст ни единого шанса на случайное спасение. Значит, у меня только один шанс оттянуть неизбежное: как можно дольше оставаться без сознания. Вот только как? Может, пробовать вспоминать трупы? — В тот же момент Александра стала проваливаться в омут бессознательности и постаралась представить нечто совсем противоположное. Мысленно вздохнула с облегчением: — Ну вот и хорошо! Самая большая моя слабость мне и поможет…»
Где-то вдалеке скрипнула дверь, послышались шаги, затем стукнула вторая дверь, и наконец невидимые посетители вломились в ванную. Из-за маленьких размеров даже на слух сразу стало тесно и оглушающе громко.
— Ну что, очнулась? — раздался отныне мерзкий голос Павла Павловича.
— Как мороженая вобла. — Еще более ненавистный голос Бориса Королюхова. Так вот кто здесь сидел и не спускал с пленницы глаз! — Скорее всего, вы ей мозги выбили окончательно. Даже неинтересно с ней. А у вас как?
— Взяли живчика, хотя и пришлось изрешетить основательно.
От этой фразы девушка чуть не завыла в голос как раненая волчица: «Неужели я не смогла спасти Дмитрия?!» — но тут же вспомнила, какими великолепными актерскими талантами обладает старый зубр по специальным операциям. Такой будет врать везде, всегда, просто не задумываясь об этом. Просто имея в виду предстоящий допрос и действуя подобным образом на тот случай, если девушка очнулась и все слышит. «Не верю! И не поверю, пока не увижу труп Дмитрия своими глазами!»
— Так что, эту сучку теперь в расход? — оживился еще недавний мнимый миллионер герр Бонке. Потому что в любом случае его дорогостоящую легенду контора теперь прикроет.
— Ты ведь сам мечтал с ней порезвиться?
— И сейчас мечтаю. Только бы привести в чувство и создать для нее надлежащие удобства, гы-гы.
От предвкушающего смеха и рассуждений садиста тело Александры непроизвольно покрылось мурашками.
— А уж тогда я растяну удовольствие.
— Скорее всего, она тебе и достанется, — буркнул шеф конторы с каким-то недовольством. — Только вот и я с ней хочу напоследок побеседовать. А если она так будет валяться, то и концы отдаст от пролежней. Поднимайте ее и несите в комнату!
Четыре мужских руки выдернули девушку из ванны и беспардонно проволокли метров десять. Затем бросили на некое подобие дивана. Видимо, очень старого, потому что сразу чувствовались колющие выпирающие пружины. Все это время Бориска приговаривал:
— Ну что, детка, помыли тебя, теперь скоро и до ласки дойдет. Ты ведь любишь удовольствия? Так и я их люблю! Вот ты мне эти удовольствия и предоставишь в полной мере. Эй, слышишь меня?
— Дайте ей нюхнуть этой гадости!
И опять мерзостное зловоние какого-то средства заставило вывернуться внутренности наизнанку. Делая вид, что только очнулась, Александра хрипло задышала, переходя на стон, и быстро-быстро заморгала. Скорее в силу выработанной годами привычки стараясь осмотреться и отыскать хоть какие-то возможности к побегу. Подвальное помещение без окон. Неухоженная, пыльная комната. Второй подобный диван под противоположной стеной, несколько стульев по сторонам, в центре — бильярдный стол средних размеров. Кричать бесполезно, в такие места никто и никогда на помощь не приходит. Да и не оттащили бы пленницу в иное место, контора подобных промахов в своей деятельности не допускала. Для гарантии — два дюжих охранника и стоящий рядом с ними Бориска с перевязанным плечом. Так и сверлят злобными взглядами.
Шарящие по сторонам зрачки девушки не укрылись от внимания шефа конторы.
— Это ты зря, Шурка. Со мной такие номера не проходят. Любой, кто меня обманул, — труп. А ты обманула меня дважды. Так что считай сама, что заработала при окончательном оформлении «бегунка». Вначале тебя будут долго готовить к смерти. — Кивок в сторону ухмыляющегося Королюхова. — А потом тебя раз двести будут умертвлять в известном тебе институте.
Это была не угроза, а констатация факта. Александра уже имела неосторожность один раз почти стать подопытным кроликом в бесчеловечных медицинских экспериментах. Тогда только заступничество, поручительство и еще невесть что со стороны Павла Павловича и его всесильных шефов спасли от страшной участи. После этого ей вживили под кожу несколько чипов, и девушка обязалась работать на контору до самой смерти.
Теперь чипов на ней не было, зато смерть приблизилась вплотную и хищно скалилась из дальних полутемных углов бильярдной. Вполне понятно, что мысли бились в голове одна печальнее и пессимистичнее другой: «Судьбу не обманешь… Спасти меня некому… Любовь мне не пошла на пользу, как была наивной дурочкой, так и осталась…»
Но вслух она постаралась высказаться без страха. Еще и чудом не разбитые губы скривила с наивысшим презрением:
— Раз я труп, то мне уже нечего бояться.
— Да? А как же твоя совесть? А как же твои душевные терзания? — глумился здоровенный мужик, нависая над связанной жертвой и дыша ей прямо в лицо вонью испорченных зубов. — Тебе не будет страшно и тоскливо на том свете вспоминать, что из-за твоего предательства пострадало так много людей? Тебя не замучит совесть, если ты будешь знать, что и твой Светозаров отныне считает тебя предательницей и виновницей его ареста?
От таких обвинений Александра коротко, со всхлипом вздохнула и воскликнула:
— Я никого не предавала!
— Ха! Да ты плохо разбираешься в жизни, малышка! — Павел Павлович распрямился и скомандовал Борису с охранниками: — Подождите меня наверху!
И пока те выходили, стал прохаживаться вдоль дивана. Поэтому не заметил, каким озлобленным подозрительным взглядом одарил его Королюхов перед тем, как плотно закрыл дверь. Видимо, Бориска все бы отдал, чтобы присутствовать при разговоре. Из чего следовало, что даже ему не все договаривают, что даже его стараются держать в ежовых рукавицах. То есть тут каждый вел свою игру: Королюхов мечтал найти убийственный компромат на шефа, а тот намеревался разыграть свою очередную многоходовую комбинацию. Понять, к чему эта комбинация приведет, не представлялось пока ни малейшей возможности, а вот попытаться сыграть в ответ — всегда пожалуйста. И пленница со всем возможным вниманием приготовилась слушать.
Игра началась.
— Твоего дружка сейчас пытаются разговорить очень нехорошие ребята, — начал шеф таким дружеским тоном, будто они сидели у него в кабинете за чашкой кофе. — Даже мне обидно, что не доверили вести допрос. Но тут ладно, начальству видней. Да и присутствовать разрешили, все-таки общее ведение операции у меня не отобрали. Хотя, — он тяжело вздохнул, — чего уж там вести, все сливки сняты, а вот скандал, вернее его последствия, придется разгребать мне.
— Неужели вся пресса и телевидение требуют моего освобождения? — добавив в голос максимум оптимизма, воскликнула Александра.
Шеф конторы благодушно кивнул:
— Требуют. Но мы это переживем. А вот стрельба на центральной площади, а затем и последующая эвакуация тела Торговца переполошила пол-Европы. Есть раненые среди гражданских жителей, при смерти десятилетняя девочка, одна женщина убита. Сотни свидетелей беспрецедентного в истории ареста.
— Ареста или бандитского нападения? — уточнила она.
— Не ерничай! Ты ведь прекрасно должна понимать, что все эти жертвы — на твоей совести. Стоило тебе передать Светозарову нужные слова, и он бы сейчас спокойно беседовал со мной в кабинете, оговаривая условия нашего взаимовыгодного контракта. А так — так его продырявили, масса пострадавших невинных обывателей, труп, тебя вот списывать приходится.
— Не я первая, не я последняя…
— Тоже верно. Но теперь вся контора перешла на нелегальное положение. Приходится дуть на холодное и разогревать пригоревшее. А с твоим клиентом вести переговоры о заключении контракта только с условием спасения его жизни.
Александра продолжила вполне очевидное течение беседы:
— И он за меня при составлении контракта не заступился?
— Нисколько. А уж когда узнал о твоей роли вообще и о твоей идее с бабушкой в частности, так вообще взбеленился.
— Какой идее?! — Девушка растерялась, а все нутро у нее предательски задрожало. — И при чем тут…
— Ну не притворяйся полной дурочкой, — ухмыльнулся Павлович. — Когда при допросе всплыли наши первые наработки по его поимке, он, конечно, сразу поинтересовался, кто предложил убрать твою подставную бабушку ради твоего с ним телесного контакта. При этом он так сжимал кулаки и сверкал глазами, что мы не стали его разубеждать в том, что это твоя идея.
— Сволочи! Вы убили Катаржину?! — Вопрос вырвался со змеиным шипением.
— Ну почему убили? — цинично удивился недавний начальник связанной пленницы. — Она и так была старая, сердце болело, дышала на ладан из-за своего курева. Подумаешь, днем раньше, днем позже…
Александре и самой приходилось пользоваться в работе долей определенного цинизма. И черный юмор не вызывал у нее отторжения при беседах с коллегами во время перекуров. Но опускаться до такого кощунства и убирать собственных, десятилетиями проверенных сотрудников ради достижения поставленных целей — такое у нее в голове не укладывалось. От пронзившего все тело бешенства Александра уже готова была перейти в обморочное состояние, когда мелькнувшая искоркой мысль заставила ее затаить дыхание: «Он блефует! Не мог Дмитрий подобным образом реагировать на такое обвинение в мой адрес. И не потому, что он при этом кулаки не сжимает, они его совершенно не изучили! Только я знаю его реакцию на подобное известие: он бы закрыл глаза и просто тихо переживал. Но и мои последние слова он просто обязан был понять до конца: ценой собственной жизни я пыталась спасти его. И если бы это было не так, то в таком случае и мне самой жизнь не мила. Но я в него верю! Дима не такой! А значит, они его не поймали! Он ушел! Обязательно ушел! И — есть шанс!..»
Дальше додумывать она не стала, боясь радостным сиянием в глазах или дрожью в голосе выдать свою радость от умозаключений. Просто зарычала с бешенством и остервенением:
— Твари! Какие же вы твари! — Да еще и задергалась всем телом, словно пытаясь освободиться от пут.
Кажется, такая реакция оказалась вполне ожидаемой, мучитель не улыбался, но продолжил с полной уверенностью:
— Мне безразлично твое мнение обо мне или Казимире Теодоровиче. А вот некая заинтересованность в тебе осталась. Не скрою. Именно поэтому я тут сейчас перед тобой изгаляюсь. В другом случае тобой бы уже давно услаждался Королюх, изошедший слюной от нетерпения. Так что теперь вступление закончено и я перехожу к сути моих основных вопросов.
— А если я не смогу на них ответить?
— Тогда я зову Борюсика, а с тобой прощаюсь навсегда. Устраивает?
— Конечно не устраивает, — продолжила игру Александра. — Что бы ни случилось, жить-то хочется. А тут все зависит от каких-то вопросов. Про новые миры?
— Это уже не твоя прерогатива, — отмахнулся Павлович, — да и не моя. Торговец сам все расскажет и покажет. Опять-таки, черт побери, не мне. У нас с тобой другая задача: погасить как можно скорее еще один скандал. — Заметив, что девушка открывает рот для очередного язвительного вопроса, он вспылил и перешел на крик: — И прекрати паясничать! Не забывай, в каком ты виде и что тебя ждет! И не подумай, что я тебя пожалею! Мой шеф меня тоже жалеть не собирается и может оставить рожки да ножки от моего послужного списка! Понятно?
— Так точно, Пыл Пылыч, — нисколько не пугаясь дикого крика, скривилась девушка. — Хотя мне мои рожки и ножки ближе к телу.
А про себя подумала: «Лишний раз убеждаюсь: после такого дела всю контору “зачистить” могут. А вот этого зубра могут и оставить! Ведь он только что проболтался про своего шефа. В единственном числе! А ведь, помнится, поговаривал, что над ним “двое”. Что это значит? Или один помер, или изначально у руководства конторы стояли только два человека. Но тогда по логике получается, что вторым как раз и является сам Пыл Пылыч! Вот так дела…»
— Эх, Шурка! Потеряла ты всякое доверие полностью. Так вот: нам надо замять скандал по поводу детей. Он разрастается, как степной пожар, и если мы его не погасим немедленно, тут уже вся планета вздрогнет.
По поводу детей Александра ничего не знала и не догадывалась, поэтому сразу смирилась со своей дальнейшей участью. А вот громыхающие в голове выводы продолжали до странности взбадривать все тело: «Но почему этот зубр так расслабился и проболтался? Неужели потерял свою осторожность до такой степени, что перестал следить за каждым словом? Стареет? Да нет, скорее всего, твердо уверен, что живой я отсюда выйду разве что на хирургический стол лаборатории. Поэтому и утратил на короткое время полный контроль. Что он там плетет про этих деток?..»
— …Никого! Ты себе представляешь: никого из тех детей, усыновлению которых помогал Светозаров, нет в наличии. Это кошмар! Мало того, подавляющее количество новых опекунов и родителей тоже исчезли. А в ответах их прислуги и родных фигурирует только одна фраза: «Уехали в туристический вояж!» Как тебе это? Все! Более трехсот человек — и все одним лайнером? Или поездом? Потому что никто конкретно не может указать, как, на чем и куда.
Шеф конторы замер на месте, опустил руки вдоль туловища и, грозно сдвинув брови, спросил:
— Чем можешь помочь в возвращении детей?
«Опять логические неувязки! Почему они этого не потребуют от Дмитрия?»
Словно догадавшись о ее размышлениях, Павлович раздраженно фыркнул:
— Светозаров категорически утверждает, что к детям он никакого отношения не имеет. Его тоже раскрутят, если, конечно, он всех этих деток не уничтожил или не продал в рабство по своим мирам. Но время очень поджимает, и помочь можешь только ты.
Девушка уже решила для себя все и окончательно. Тем более, что и при всем желании она не знала о детях совершенно ничего. Поэтому в очень неудобном положении пожала плечиком и выдавила со слезами:
— Увы, я ничего про детей не знаю. Я ведь уже докладывала…
— М-да? Ну ладно, во всяком случае, я сделал все, что мог. — Шеф конторы тяжело вздохнул, грузно шагнул к двери и рявкнул в соседнее помещение: — Борис! Иди сюда!
Через минуту тот появился с настороженной улыбочкой и в сопровождении охранников.
— Можешь ею заниматься, как пожелаешь. Главное — не до смерти. А если переборщишь, — шеф многозначительно показал глазами и на потолок и на стены, намекая и на прослушку, и на подсмотр, — то я тебя сам остановлю, а потом и тебе не поздоровится. Институту она слишком дорого обошлась, и деньги уже перечислены. — Уже на выходе он оглянулся: — Да, если чего выпытаешь полезного, мы тоже сразу услышим. А вы тут ему вначале помогите — и тоже наверх!
Последний приказ относился к охранникам. Да они и сами, видимо, не желали здесь оставаться. Слава заядлого садиста окружала Королюхова уже не один год.
Под его руководством застелили бильярдный стол большой простыней. Ободрали с девушки остатки одежды, закинули тело на расстеленную простыню и прикрепили растяжками за руки и ноги в виде буквы «икс».
Проверив прочность пут, Королюхов отправил охранников наверх, а сам стал медленно, морщась от боли в плече, раздеваться:
— Ну вот, малышка, ты и дождалась нашего уединения. Потерпи еще чуть-чуть…
Александра задышала резко и отрывисто, готовя себя к искусственному обмороку и несколько раз дергаясь, словно от страшной боли:
— Борис! Мне плохо! Мне жутко больно под лопаткой и плохо… Помоги мне!..
— Конечно помогу! Как не помочь боевой подруге? — юродствовал садист, взбираясь голышом на бильярдный стол. — Вот прямо сейчас и начну помогать…
Он только стал к ней наклоняться, как девушка, живописно представив на его месте разложившийся и отвратно пахнущий труп, с резким содроганием потеряла сознание. Успев напоследок выдохнуть из себя прощальное слово:
— Я умираю…

Глава четвертая
Отшельники

Группе пришлось проторчать на усиливающемся морозе до самого вечера. Спускаться под лучами голубого светила, даже с их умением превосходно маскироваться, воины не рискнули. Зато за долгие часы ожидания высмотрели интересующие их детали со всеми подробностями. Наиболее тщательно они наблюдали за поведением отшельников и за взаимоотношениями тех с магириками. Здесь даже визуально была заметна масса нюансов, традиций и закономерностей.
Пещер было довольно много. Только под теми сходящимися к перевалу отрогами, где затаилась группа, входных отверстий наблюдалось более пятидесяти. Еще больше их виднелось с другой стороны, видимо паломники добирались лишь во время слишком уж больших морозов или снежных буранов. Пока же, несмотря на усилившиеся за последние десять дней минусовые температуры, снег так и не выпал. Может, здесь вообще подобных излишеств не бывало, а может, нынешняя осень выдалась такой засушливой. Но, как выяснилось чуть позже, большинство идущих к горе магириков становились на ночевку прямо на обочинах тракта. Они собирались в группки, разжигали посередине небольшой костерок, ужинали — и, накрывшись одеялами, дремали до раннего утра. Разве что некоторые особо фанатичные особи шли и ночью, проделывая весь путь за сутки или чуть больше.
Другое дело, когда паломники желали большего тепла и уюта. Тогда они сразу сворачивали с дороги и направлялись к тому створу, где рядом на камне восседала завернутая в несколько одеял фигура отшельника. Короткий торг, вручение мешочков, свертков или предметов — и хозяин пещеры первым проскальзывал внутрь. Порой магирик скидывал перед хозяином пещеры с плеч внушительный тюк, и тогда его приветствовали с еще большей радостью. Устроив гостей внутри, отшельник чаще всего вновь выходил наружу в ожидании новых клиентов. Наверняка в первую очередь это зависело от объема пещеры. Если мест больше не оставалось или отшельник по каким-либо причинам не желал вообще никого видеть, то он просто прикрывал отверстие изнутри большим плоским камнем. В такие места никто из подошедших магириков даже не осмеливался заглядывать или звать хозяина голосом. Возле самого перевала, близ тракта все пещеры без исключения были заселены отшельниками, а вот по окружности долины большинство пустовало, и желающие до них добраться паломники выбирали их по собственному усмотрению, устраиваясь там без всякой оплаты. Чуть позже выяснилось, почему там никто не жил постоянно: пещеры назывались «хладными» из-за отсутствия в них согревающего огня. А вот чтобы получить этот самый огонь от жрецов вершины Прозрения — для поддержания собственного быта и возможности принимать гостей, — кандидату в отшельники следовало безвылазно прожить в выбранной пещере более трех месяцев. Или получить огонь вместе с обителью в наследство от предыдущего хозяина.
В результате таких пертурбаций и внутренних договоренностей старожилы обитали в самых удобных, больших и расположенных близко к тракту пещерах. А новичкам приходилось селиться в дальних, неприспособленных и чаще всего «хладных». Понятно, что магирики до таких некомфортабельных ночлежек доходили очень редко, разве что в сильные морозы спешили на ночевку во всю прыть. Кстати, три долины в центре тракта и четыре перевала, их замыкающие, так и назывались — «ночлежные». Потому что пещеры в других долинах если и заселялись кое-где отшельниками, то волшебный огонь туда жрецы монолита не давали.
Торговые пути к этому месту тоже доходили. Хотя их следовало назвать скорее тропками, чем путями. Но порой то один, то другой торговец с парочкой мулов карабкался по склону наверх — и там производил торговые сделки с нужным отшельником. Частенько торговец и внутрь заходил, а судя по виднеющимся то тут, то там животным, некоторые коммивояжеры даже гостили некоторое время. Потому как понятно, что своих коней или мулов содержать местные обитатели пещер не могли: скотинку кормить было бы нечем, привозной овес ой как дорог.
Между собой отшельники фактически не общались, находясь в состоянии «холодной войны». Даже не смотрели в сторону друг друга. Разве что хозяева первой линии пещер, считавшие себя элитой местного общества, держались воедино. Порой переговаривались между собой вслух, порой — понятными им одним жестами. Иногда сходились друг с другом и чем-то обменивались. Но и элита, и новички, все носили на головах высокие папахи из черного каракуля — символ отшельничества и угодного великой святыне образа жизни. Пожалуй, только эта деталь наряда отшельника выглядела прилично.
Глядя на свисающие с их плеч старые рваные одеяла, можно было только удивляться подобной непритязательности. Что и сделал в один из моментов Курт, сползая за каменный выступ вниз и принимаясь интенсивно разминать затекшие члены.
— Что-то мне не верится в богатство этих голодранцев! — При этом он имел в виду, что пойманный ими в предгорьях и допрошенный «язык» утверждал: каждый из паломников старается вручить отшельнику что-то ценное из своих запасов в надежде вымолить благожелательность черного монолита. — Тот варвар распинался, будто отшельники после пяти лет пребывания в пещере уезжают отсюда богачами. Те же, что остаются дольше чем на десять лет, еще и льготы какие-то имеют.
— Скорее всего, им только и полагается бесплатный пудинг за ношение этих тряпок.
Присоединившийся к Курту Василий сдернул перчатки и стал интенсивно разминать одеревеневшие пальцы.
— Все может быть. Я сам не нищенствовал и не побирался, но порой таких баек про таких типов наслушаешься! Мол, и миллионеры они, и миллиардеры.
— Вранье полное! — Сильва тоже решила немного размяться, на минутку покинув свой пост наблюдения. — Сам посуди, ведь сколько мы операций провели или расследований, а нигде и ни разу ни один клиент под кличкой «нищий» не проходил. И в начальных биографиях других клиентов строка «попрошайничество» отсутствовала.
Курт снял капюшон куртки, обе вязаные шапочки и теперь усиленно массировал кожу на голове, устраняя последствия контакта с упругой тканью.
— Вот потому нищие и отсутствуют даже в наших разработках, что умение мимикрии они развивают до совершенства, до крайностей. Став миллионерами, они продолжают жить как и прежде, и об их богатстве не подозревают ближайшие соседи, а порой и родственники. Они ничем себя не выдают даже спецслужбам или мафиозным структурам. А если уж бывшие попрошайки и начинают жить во дворцах на широкую ногу, то так преподносят свои капиталы, что никто их не может обвинить в чем-либо предосудительном. Умеют они скрываться и скрывать.
— Может, ты и прав… — Сильва тоже интенсивно, но весьма осторожно растирала свое изувеченное лицо. И хоть все в группе договорились сегодня ни слова не говорить о доставшем всех холоде, женщина не сдержала озлобленного рычания, перешедшего в ругательство.
Вполне понятно, что старший группы просто обязан был отреагировать:
— На кого это ты так озлобилась?
Боевая подруга могла и не отвечать, но от товарищей по оружию она ничего не скрывала. Да и хотела бы скрыть, не получилось бы.
— Опять проклятые прыщи стали гнить!
Когда такое случалось, Сильва при малейшем всплеске боевой активности превращалась в грозную фурию или трудноуправляемого берсерка. Да и в простейших бытовых ситуациях от нее следовало держаться подальше. Видимо, долгое нахождение в холодной среде обошлось исстрадавшейся коже слишком дорого: начался очередной рецидив. Остановить раздражение следовало немедленно. Поэтому Василий добавил в свой голос грубости и металла:
— Только не вздумай ныть и кидаться на всех подряд! Нам тут всем не сахар. Лучше стисни зубы и тверди себе, что это в последний раз! После задания Торговец тебя излечит. Поняла?
Женщина перестала рычать и выплеснула копящийся гнев на свою болезнь простым, но шумным выдохом. Затем, неожиданно жалобно, пробормотала:
— Я уже в такое чудо не верю…
Пока Василий сглатывал неожиданный комок жалости в горле, со своей логикой вмешался в разговор немец:
— Ха! Как можно не верить в чудеса?! Если они прямо на тебя со всех сторон смотрят! Я на сто процентов уверен, что для Торговца тебя вылечить — вполне осуществимое действие. Так что выше нос, подруга, и будь уверена: мы еще погуляем на твоей свадьбе! Тем более, что я всю жизнь мечтал побывать именно на русском варианте этого торжественного мероприятия.
— Ну да, — уже более спокойно сказала женщина, все еще продолжающая сомневаться. — А если этот гребаный Торговец не появится? Смотри, уже сколько дней его нет. Мало ли что…
— Ну, если не появится, — повеселел Курт, — то нам всем здесь и настанет этот… как его по-вашему?.. О! Кирдык!
— Ха-ха! — неожиданно развеселился и старший группы. — Это совсем не по-нашему. Но суть одна: если новый работодатель не появится, то мы можем действительно загнуться возле того черного булыжника.
Казалось бы, скорая возможность гибели успокоила Сильву больше, чем призрачная перспектива излечения в будущем от ненавидимой ею болезни. Она даже попыталась улыбнуться:
— Вполне может быть, что возле вершины мы справимся легко. — Но сразу озабоченно добавила: — А вдруг взрывчатки не хватит?
— Значит, не судьба, — философски наморщился Василий. — Поищем чего-нибудь на месте. Если не найдем, отходим назад, прорываемся через перешеек и выходим на ПМЖ в более цивилизованные государства.
Слышавший каждое слово Петруха отозвался со своего насеста:
— Так, может, есть смысл сразу повернуть?
— Эх, Петя! С восемнадцати лет тебя знаю, и все шесть лет от тебя только и слышу глупые вопросы. Поэтому страшно удивляюсь, что ты жив до сих пор.
Парень нисколько не обиделся, скорее даже возгордился:
— Потому и живу, что стараюсь каждое сомнение свое разрешить заблаговременно. Да и мнение окружающих по любому поводу «оченно знать пользительно». Помнишь, как в том древнем стишке прошлого века? «В диверсанты я пойду, пусть меня научат…» Как же учиться, если ничего не спрашивать?
— Так спрашивай по делу! — рассердился старший группы.
— Нет проблем! Вот наш новый хозяин утверждал, что мы будем все говорить на местном языке как на родном. Вроде бы при допросах пленников так и получалось. Нас боялись, но явно принимали за земляков. А вот как с Куртом быть? Неужели он и тут с акцентом говорит?
Все пятеро между собой переглянулись. Даже Дана оторвалась от бинокля и смешно потерла свой раскрасневшийся носик. И в самом деле, во время рейда с диверсиями и совсем недавно немец не принимал участия в допросах, стоя в боевом охранении. Лучшими профи по вытягиванию сведений считались Василий и Сильва, да порой Петруха, играя талантливо роль подранка, пытался загрызть оказавшего небольшое сопротивление «языка». Такой экспресс-метод тоже хорошо пробивал ашбунов на скороговорку. Но заданный вопрос и в самом выглядел своевременным: вдруг Курта кто-нибудь о чем-нибудь спросит в самый ответственный момент — и вся группа сгорит на таком пустяке. Раньше проверить данную деталь как-то не сообразили.
— Уел, умник, уел… — признался Василий и повернулся к немцу: — Ладно, постараемся при беседе с отшельником тебя подключить. Но перед тем намекнем, что у тебя проблемы с гортанью.
Тогда как сам немец с удивлением пожал плечами:
— Странно, но я почему-то уверен, что язык ашбунов я знаю на порядок лучше, чем русский. Но проверить и в самом деле не помешает.
Дане видимо надоело и мерзнуть, и наблюдать за местностью лишь с Петрухой. Поэтому она стала возмущаться:
— Может, уже хватит языками трепать? Скоро совсем стемнеет, а мы так окончательно пещерку и не выбрали. Если вы не хотите отогреться, то могу вас всех оставить здесь до утра. Времени-то у нас на переход и выбор места мало останется, скоро луны начнут всходить. Протрите глазки!
Напоминание о возможном тепле взбодрило всю группу, они усилили наблюдение и интенсивно стали обсуждать приемлемые варианты. Предпочтительней всего им показалась самая ближняя пещера. Она находилась на наибольшем удалении от тракта, и почти никто из паломников даже не смотрел в ее сторону. Хотя сам отшельник в черной папахе терпеливо сидел у входа, надеясь хоть кого-то заманить на постой. Несколько раз он на короткое время пропадал в своем жилище, но затем поспешно возвращался на прежнее место. Не баловали его гости, явно не баловали.
Вот именно к нему и вознамерились нагрянуть боевики с Земли. Тем более, когда основательно стемнело и стало понятно, что на ночлег никто больше не попросится, разочарованный отшельник скрылся в пещере, а вход на первое время оставил открытым. Как бы намекая на гостеприимство для запоздалых путников. Конечно, на всякий случай выбрали для постоя и несколько других пещер, оценивая их пригодность в порядке убывания.
По команде стали сгружать в мешки оружие, которое нельзя было спрятать на себе, и видимые металлические детали одежды. Не прекращая по очереди при этом следить через бинокли с приборами ночного видения за выбранной пещерой. И только собрались спускаться, как выдвинувшаяся дальше всех Сильва зашипела:
— Внимание! Кажется, в то же самое место направляются сразу три магирика. Причем поднимаются как бы раздельно, но слишком уж целеустремленно.
Помимо ночных биноклей были и очки с приборами ночного видения. Но их старались надевать лишь в редких случаях: берегли аккумуляторы. А миниатюрные рации общей связи, которую они коротко называли «общак», задействовали еще реже. Сейчас Василий скаредничать не стал:
— Надеть очки! Подключить «общак». Подходим вплотную.
Естественно, обладая таким преимуществом, земляне спустились к пещере сверху несколько раньше, чем трое неизвестных, двигавшихся вверх скорее на ощупь и ориентирующихся только на светящийся призывным теплом овал пещеры. Однако движение троицы настораживало все равно: явные воины, привыкшие двигаться и в такое время, и в таких местах. Да и без выделяющихся за спинами мешков, которые имелись у всех пеших паломников.
Дальше действие развивалось еще более стремительно. Все три подозрительных типа, как только собрались на небольшом уступе перед пещерой, на максимальной скорости нырнули внутрь рыбками. Оттуда послышался короткий сдавленный вскрик, и, после звуков короткой борьбы, изнутри вход заложили плоским камнем.
— Фи! Да здесь, похоже, за место в пещерке надо заранее бороться и наемных убийц нанимать, — шепотом проворчал Василий. — Хорошо еще, что туда раньше на ночлег не напросились.
— Тогда двигаемся к запасному варианту? — спросила Сильва.
Но ей возразила Дана:
— Может, стоит здесь к местным разборкам прислушаться? Вдруг это стражники или егеря? И они так каждую пещеру осматривают?
— Но ведь остальных не трогали?
— Достаточно лишь изредка такие облавы устраивать.
— Хм… Может, ты и права, — сомневался Василий. — Петруха, что там ниже?
— Чисто. На тракте тоже полное спокойствие, продолжают движение лишь фанатики. Да и то лишь те, кто идет обратно, от монолита. Они налегке.
— Добро, страхуйте меня!
Старший группы еще более густой тенью, чем ночь, промелькнул ко входу в пещеру и припал к камню. Подобные «двери» в таких местах, видимо, притирались веками, потому что ничего сквозь щель разглядеть было нельзя, да и голоса доносились глухо, с искажениями.
Но для преодоления подобного препятствия имелась видеокамера на перископном гибком стержне. С наивысшей разрешимостью маленького, с ладонь, экрана. С направленным микрофоном узкого или широкого действия. «Третья» издавна привыкла пользоваться новейшими техническими средствами, а Торговец для выполнения задания вообще экипировал уникальной аппаратурой. К некоторым устройствам воины присматривались вначале вообще с подозрением: на Земле они о таком не знали. Но впоследствии задействовали в каждом удобном случае без оглядок на место производства.
Гибкий стержень проскользнул в щель, наконечник с камерой, словно живой, выдвинулся во внутренностях пещеры, выбрал наиболее удобный ракурс, и в наушниках «третьей» раздались слова на языке ашбунов. Вдобавок старший группы еще и картинку наблюдал во всех цветах. Всю сцену прекрасно освещало внушительное пламя из грубо выдолбленного в стене камина.
— …Не стоило его так злить своим непослушанием! — восклицал грозно один из троицы, продолжая какой-то свой монолог, пока оба его товарища заканчивали привязывать отшельника к большому столу, сделанному из толстых колотых плит мягкого туфа. — Бурулкан заботится обо всем поселке и лучше тебя знает нужды и чаяния каждого жителя. И правильно делает, что уничтожает таких смутьянов.
К тому времени рот плененного отшельника освободили от тряпичного кляпа, но кляп продолжили держать под рукой. Мало того, второй помощник подхватил с пола увесистый булыжник и многозначительно приподнял на уровень груди. Еще и буркнул при этом:
— Начнешь слишком кричать — раскрошу тебе все зубы.
Но пленник, наверное, и так понимал, что его крики не будут услышаны снаружи, потому не обратил никакого внимания на угрозу, а заговорил в ответ зло и отрывисто:
— Проклятый Бурулкан не смеет никому запрещать пройти путь Магириков! Любой ашбун имеет на это священное право.
— Ха! Ну и чего ты добился своим неповиновением? Стал жрецом? Да никогда подобного червяка вершина Прозрения не признает своим! Меня, призванного в палачи по зову сердца, вообще поражает, что тебя, урода, сразу при входе не растерзало.
— Я не урод! Я мечтаю спасать, лечить людей, и в этом нет ничего преступного. Наоборот, если твои дети или родители начнут умирать, то ты ведь сразу помчишься к лекарю! Зачем же ты и вы оба, — он стрельнул глазами в замерших рядом помощников, — лишаете своих близких последнего шанса?!
— Замолчи! И не касайся своим грязным языком наших родственников! Нам хватит для излечения и умений Бурулкана.
В последнем утверждении уже не было прежней уверенности.
— Да этой твари нельзя даже лечение животных доверять! — На губах отшельника выступила пена бешенства и ярости. — Уж я-то лучше всех знаю, сколько сотен людей умерло после его лечения! Вспомни о них, Шевенди! Твой дядя умер от невинной простуды! Сколько детей не дожило до своей первой годовщины после визитов нашего жреца?! Сотни! А в более позднем возрасте? Три твои двоюродные сестры и два кузена так и не стали совершеннолетними. Сколько наших женщин пали от тяжких ран после родов? Твоя родная сестра умерла вскоре после рождения своего первенца… Да этот коновал уже треть поселка угробил, он самый худший на наших землях, он враг нашим родам и семьям. Его только за это надо казнить на месте, а он умудряется командовать ничего не соображающим сбродом!
Движение указательного пальца — и рот пленника вновь был заткнут кляпом. Тогда как главный обвинитель некоторое время вынужден был усмирять свои трясущиеся губы. Напоминание о родственниках разбередило его старые душевные раны. Но, так и не пожелав признать правоту отшельника, нежданный гость с рычанием перешел к обвинениям:
— Да ты, я вижу, совсем за собой вины не чувствуешь! Кощунствовать начинаешь?! Посягаешь на статус высшего жреца? Главой над нашим поселком Бурулкана поставил сам великий император Маххужди! Как ты осмеливаешься сомневаться в его наивысшей воле? Только за это тебя следует немедленно четвертовать! — Он приблизился к распятому человеку и со всей силы ударил сплетенными ладонями тому под дых. Жертва забилась в удушье и волнах боли, тогда как палач прохрипел несчастному в самое ухо: — И я бы сделал это немедленно, если бы не приказ Бурулкана.
Затем он дождался, пока отшельник хоть немного придет в себя, лишний раз удостоверился, что путы не ослабли, и отправил своих помощников отыскать все ценное, что здесь имеется. Те молча кивнули в ответ, вынули из углубления в стене по факелу, подожгли их от каминного пламени и скрылись в каком-то проходе, ведущем во внутренние помещения. Как оказалось, пещерки здесь совсем не маленькие, раз следовало не просто бегло осмотреть жилище, а еще и обыскивать его.
Не дожидаясь результатов обыска, Шевенди еще несколько раз приложился кулаками к лицу пленника и только после того, как немного выпустил пар бешенства, стал говорить спокойно и рассудительно:
— У тебя, Деймонд, есть только один шанс остаться в живых. И если ты ответишь правильно на один вопрос, мы сразу уходим. Тебя завтра все равно кто-нибудь да развяжет, камень задвигать не будем. И я сейчас у тебя спрошу…
Его перебил вернувшийся помощник:
— Там в нише лежит тело старца. Похоже, прежнего хозяина этой норы.
— Ого, Деймонд! — всплеснул ладонями Шевенди. — Да ты ради того, чтобы здесь спрятаться и стать отшельником, убил прежнего святого человека? Вот так хитрость! Неужели ты думал, что мы тебя не отыщем? Что моргаешь? Хочешь что-то сказать? Ладно, послушаем… Вытащи-ка кляп.
На этот раз связанный мужчина не стал ни кричать, ни возмущаться, просто говорил тихим и совершенно равнодушным голосом:
— Никого я не убивал, и ты прекрасно знаешь, что убить человека я не могу.
— Почему же ты спрятал труп?
— Он там захоронен по завещанию, полторы недели назад. Об этом знают все другие отшельники. А перед своей смертью старец передал мне в наследство власть над огнем и права на эту пещеру.
Между тем подручный палача ехидно усмехнулся:
— Врет. Труп свежий и не подпорченный, а там тепло. Так что умер дедок не более двух суток назад.
— Вот так! Нас не проведешь! — рассмеялся Шевенди. — Будешь оправдываться?
— Нет, просто напомню тебе об одной детали здешнего бытия. Истинные отшельники здесь умирают только так: зная заранее с точностью до дня дату своей смерти. А перед этим недели за две они сами спускаются к тракту и разыскивают среди магириков своего преемника. Я брел тогда по дороге от монолита, расстроенный и потерянный, когда меня пригласили сюда погреться. Да так и остался…
— Почему же труп не гниет?
— А чему там гнить? — Голос отшельника окреп и стал уверенней. — Ведь старец питался лишь изюмом да сушеными финиками. Иного подаяния он не принимал. И запивал эти сухофрукты только чистой водой. После смерти такие тела усыхают до состояния мумии в течение года, источая вокруг себя не вонь, а аромат осеннего сада.
— О-о… — многозначительно протянул палач. — Так этот старец здесь прожил очень долго? — И повелительно махнул помощнику: — Продолжайте обыск! Наверняка здесь накопилось немало ценного…
Воин скрылся опять во внутреннем проходе, но успел услышать:
— Истинные отшельники всегда бедны.
Но Шевенди теперь интересовало совсем другое. Он навис над лицом опутанного веревками земляка, схватил его за горло и тихо прошептал:
— Сейчас ты мне скажешь, где находится Пьяца. Говори!
Для того чтобы расслышать ответный шепот, Василию пришлось резко усилить чувствительность микрофона.
— Я знаю, что вы меня убьете в любом случае. Обязательно убьете. Поэтому мне уже ничего не страшно. А где прячется Пьяца, вы все равно не узнаете. Можешь меня убить, порвать на куски, но я тебе о ней ничего не скажу. И подлый Бурулкан не получит девушку в свои грязные лапы.
— Да? Ладно, тогда мы тебя и в самом деле убьем. Но не сразу, а медленно и постепенно. Времени до утра нам хватит. А потом задвинем камень за собой, заклиним рычаг и уйдем…

После этих слов Василий встрепенулся, поманил к себе жестом Курта и указал на щель между камнем и стеной:
— Надо стопор поднять! Справишься?
Немец лишь тихо хмыкнул, достал свой самый длинный кинжал и, подсвечивая себе зажатым в зубах фонариком, стал искать способ подъема примитивного стопора.

Тем временем профессиональный душитель продолжал терзать свою жертву:
— …А тебя постараемся оставить в сознании подкрадывающейся смерти. Сутки ты у меня проживешь, но не больше. Даже если тебя найдут, все равно не спасут. Но самое главное и печальное для тебя: мне и не надо знать, где эта срамная Пьяца находится. Я и так догадался: по пути сюда ты делал крюк к городку, где живет ее тетя, ведь так?
Судя по тому, как вздрогнуло тело отшельника, палач оказался прав в своих рассуждениях и догадках.
— Ну вот и прекрасно. На обратном пути мы туда обязательно наведаемся и покажем красотке твое оторванное достоинство. Посмотрим, как она на него отреагирует.
— Какая же ты мразь! — сипло прохрипел Деймонд, сотрясаясь в судорожных попытках вырваться. — Будь ты проклят именем монолита Прозрения!
— Ой! Как страшно! — рассмеялся палач, вставая. — Давно уж подобные проклятия не действуют. А тебя они тем более не спасут. — Он опытным взглядом осмотрелся, выбрал небольшой камень у дальней стены, поднял его с пола и, подкидывая в руке, вернулся к месту пыток. — Жаль, что нам сюда не удалось пронести даже маленький ножик. Но я и без этого справлюсь. Недаром же я виртуоз в своем деле. Вначале я тебе сломаю ребра, потому что тогда ты не сможешь громко кричать от дикой боли. Ну а потом пройдусь по твоим пальцам…
Курт к тому времени перестал пыхтеть и коротко доложил:
— Готов.
— На счет три! — скомандовал Василий, упираясь плечом в выпуклости плиты. Он уже понял, что ее достаточно просто на десять сантиметров катнуть в сторону, а потом просто толкнуть вперед, опрокидывая внутрь. — …Два, три!
Громыхнул откидываемый стальной полоской каменный стопор, легко качнулась вправо плита, заскакивая в довольно глубокую выемку, даже валить не пришлось. Ширины прохода вполне хватило, чтобы протиснуться боком в пещеру.
В тот же момент Василию пришлось пригнуться от летящего ему в голову камня, который палач швырнул с невероятной силой. Да еще и крикнул при этом, призывая своих подручных:
— Сюда! На помощь!
Это оказались последние слова в жизни Шевенди. Небольшой, почти беззвучный пистолет в руке старшего группы коротко дернулся, и на переносице не в меру шустрого камнемета появилась аккуратная дырочка. Стрелял Василий не просто точнее всех, но еще и дальше, и быстрее. Затем, не оборачиваясь, он бросил за спину Курту на родном русском:
— Зови всех греться.
К тому моменту и первый помощник появился, выскочив в пещеру на полной скорости и на ходу отбрасывая от себя битком набитый мешок. Перехватив факел, словно рапиру, он довольно смело бросился на незнакомца. Этот мародер получил по одной пуле в каждую ногу и с завываниями по инерции чуть не влетел головой в камин. Сапог нового гостя брезгливо оттолкнул его в сторону, чтобы не обгорел, а пистолетик дернулся еще раз. Ибо второй помощник оказался более осторожным и просто выглядывал из довольно темного прохода. Хорошо, что при этом плечо показал, иначе бы остался без глаза. А так лишь со стоном свалился на пол, но пока хоть живой и с глазами.
— Петруха, Дана! Хватайте этих двоих подранков, тащите в подсобки и там за час выдавите с них по паре тюбиков информации! Курт, закрывай двери, кайф выходит! Но снаружи поставь «звоночек». Сильва, ищи воду и ставь тот котел на огонь, вари медвежьи лапы!
Старший группы раздал команды по-русски, а потом воздел руки и лицо к своду и без малейшей заминки сразу перешел на язык ашбунов. Максимально усилил голос — и замер как статуя. С далеко идущим расчетом сделав это с таким пафосом и торжественностью, что у самого от впечатления мурашки по спине побежали.
— Приветствую тебя, отшельник Деймонд! Твое проклятие свершилось, и великая вершина Прозрения выдернула нас из иного мира, чтобы наказать твоих палачей! Отныне ты под нашей защитой! Отныне самая великая святыня Успенской империи будет поддерживать все твои деяния!
Дождавшись, пока стихнет рокот его голоса, скосил глаза на побледневшего отшельника и опустил руки. Переигрывать тоже не стоило. Дикари дикарями, но этак можно ляпнуть нечто настолько несуразное, что потом уж не выкрутишься. А так парочки фраз вполне хватит для создания должной атмосферы невиданного чуда сию минуту и для маневрирования в новой лжи в будущем. Разве что следовало сразу обозначить свое полное незнание местных реалий.
— Деймонд! Великое божество нам ничего не успело сказать, только вложило в головы твое имя и приказ о твоем спасении. Остальное все мы должны узнать у тебя, и только потом нам последуют новые указания о победной поступи справедливости в этой империи. Готов ли ты отвечать на все мои вопросы?
По всему было видно: не готов. Бледность не прошла, глаза словно два блюдца, щека дергается от непроизвольного тика, а из уголка приоткрытого рта вытекает тонкой струйкой слюна. Понятно, что вполне молодой еще мужчина только минуту назад настроился стойко принять мученическую пытку, переходящую в желанную смерть, а тут вдруг все изменилось. Палач лежит — не шевелится, вокруг мелькают какие-то непонятные люди, бесцеремонно достают все его припасы и проверяют на пригодность, а в его самый большой казан вливают воду и ставят на громоздкую глиняную треногу в самое пламя камина.
Кажется, последнее несуразное действие пришельцев переполнило чашу восприятия отшельника, сработал какой-то предохранитель — и он вернулся на эту грешную землю. Потому что больше всего опасался за сохранность своего уникального казана и его чувства вопили о главном несоответствии быта.
— Стойте! Вы испортите котел для варки! Надо зажечь огонь в другом месте.
— Так зажигай! — торжественно воскликнул Василий, острейшим десантным ножом со звоном стали о камень освобождая пленника от веревок. — Нашему воинству надо немедленно подкрепиться после прихода в ваш мир!
За такое короткое время пленения руки и ноги Деймонда не затекли, и он скатился со стола довольно ловко. Рухнул на колени возле стены, чуть сбоку от камина, и выдернул незаметную пробку из пола. Затем прямо горстями выхватил клубок пламени из общего огня и бросил в открывшееся отверстие. Тотчас вверх взвился небольшой столбик пламени, очень удобный для варки пищи в любой емкости, поставленной на треногу.
Только теперь земляне присмотрелись более внимательно к пламени — и мысленно ахнули. Вначале они были уверены, что в пещеру просто подведен по каким-то трубам газ, но подобное обращение с газом не укладывалось в голове. Да и слишком густым, маслянистым теперь выглядело пламя. А если долго к нему присматриваться, то начинало казаться живым. Хотя все равно в подводке горючего вещества обязательно были задействованы технические составляющие. Еще одна деталь: ни на котле, ни на стенках камина не наблюдалось и полоски копоти. Вот тебе и дикари!
Именно с таким выражением Сильва многозначительно посмотрела на Курта и Василия и принялась сноровисто доставать из отдельной сумки замороженные медвежьи лапы. Подобный деликатес считался отличным угощением в любом мире, а в этом так вообще выглядел редкостью. Причем настолько, что челюсть у отшельника отвисла в очередной раз, а дрожащий палец уткнулся в сторону разрезаемых кусков:
— Медвежатина?
— Конечно! — пугнула его своим лицом Сильва, но, кажется, привычного эффекта не достигла. — В нашем мире этих медведей, как тут зайцев. Только ими и приходится питаться в походе.
Тот же палец так и продолжал дрожать в прежнем направлении.
— Женщина! У тебя нож! Здесь нельзя быть с ножом! Откуда он?
Хозяин пещеры как-то непоследовательно не обратил внимания на ужасающее оружие Василия, зато теперь не сводил взгляда с чуть меньшего, но похожего ножа в руках женщины. Да и вообще, вместо того чтобы со страхом отвечать на вопросы пришельцев, ашбун сам начал спрашивать, а это старшего группы не устраивало. Подойдя вплотную, он приобнял отшельника за плечи и гаркнул в самое ухо:
— Деймонд! Начинай соображать! Что у вас здесь самое великое и святое?
— Вершина Прозрения…
— И эта вершина может карать и миловать как угодно! Правильно? Что замер, отвечай!
— Да… но вершина всегда свои приказы передает через императора. Ну… или через жрецов…
— А сегодня тебе явилось чудо! Вершина Прозрения сразу послала нас на твое спасение без согласования с вашим императором. Тем более что мне глубоко плевать и на него самого, и на ваших жрецов. Нами может командовать только монолит! Понял?
Тот смиренно кивнул, переводя взгляд с лица пришельца на его одежды, которые приоткрылись под разошедшейся спереди накидкой. Кажется, увиденная разгрузка с несколькими висящими на ней гранатами и прочим металлическим вооружением, карабинами и застежками убедила его больше всего: да, стоящие перед ним люди не из этого мира. Это повергло молодого мужчину в повторный ступор. Он замолчал и, словно ребенка, дал себя усадить на валун, стоящий возле стены. Пришлось несколько раз настоятельно повторить требование:
— Расскажи, кто ты, откуда и какими путями судьбы оказался возле нашего божества, вершины Прозрения.
Но только после пятого или шестого раза отшельник протяжно вдохнул — и затараторил. Кажется, он подумал, что следует все рассказать, словно на предсмертной исповеди. По крайней мере, у землян создалось именно такое мнение. Но так как он говорил очень быстро и почти все по существу, уточняющие или наводящие вопросы Василий решил задать после, дабы не сбить рассказчика с мысли. Потому что за полчаса в коротком и сжатом повествовании старший группы узнал намного больше об их основной цели, чем за все предыдущие дни пребывания в этом мире.
Деймонд Брайбо вырос на южном побережье континента, полностью занятом Успенской империей. Именно вырос, потому что считался круглым сиротой, принятым на воспитание бездетной престарелой парой. Где они подобрали ребенка или в каком приюте выкупили, узнать не удал ось, потому что однажды старый рыбацкий дом смыло в море тайфуном вместе с престарелыми родителями. Ну и со всеми личными вещами, а возможно, и свидетельством о рождении. Если, конечно, оное имелось. Юноше тогда исполнилось лишь тринадцать лет, и к тому времени он был приставлен к одной из поселковых общественных изб. У него и оставалась одна судьба: связаться с морем до конца жизни, ибо в таком возрасте юнги рыбацких баркасов и начинали выходить на промысел. Изменило положение знание грамоты, и поселковая акушерка взяла сообразительного малого к себе в санитары. Вот там он и понял свое призвание, утвердился в желании помогать людям и попутно узнал самую мерзкую и печальную тайну своей империи. Знало, конечно, о ней много обывателей. Но как-то не принято было распространяться об этом, обсуждать, да и вообще поминать всуе. А если и проявлял кто-нибудь излишнее любопытство, то такого сразу пытались запугать строгими наущениями:
— На все это воля вершины Прозрения, и лишь император ведает о путях свершения этой воли! А кто посмеет воспротивиться и отторгнуть запреты, достоин смерти и всяческого поругания.
Если и после этого слишком любопытный не успокаивался и продолжал выпытывать да выискивать, им начинали интересоваться жрецы-управители — и неугодный искатель правды пропадал. Впрочем, в половине случаев ему что-нибудь инкриминировали и штатный палач приводил приговор в исполнение.
Деймонду Брайбо выпытывать не пришлось: наблюдательный парень о самом главном догадался без подсказок. Находясь постоянно среди рожениц и помогая акушерке, он заметил одну странную особенность: любой младенец рождался здоровым, крепким и выносливым. И первый месяц развивался довольно быстро. А потом любое дитя, если его не приносили в месячном возрасте в храм, навещал прямо дома жрец и проводил обязательный обряд Очищения. Заключался он в пятиминутном наложении ладони жреца на головку ребенка, а затем эта ладонь с соответствующими заклинаниями опускалась в большой ларец Кюндю. Считалось, что таким образом с ребенка снимается грех рождения, изгоняется дух смерти, вьющий гнездо возле сердца, — и будущая личность начинает свое самостоятельное движение по тропе жизни. Но при этом утверждалось, что обряд очень труден для неокрепшего младенца, изгнание духа оставляет в астральном теле громадную рану, поэтому борьба за выживание удесятеряется. Только сильные выживают, ну а слабым… А слабым в награду — лишь легкая смерть.
Ларцы Кюндю вбирали в себя около десяти вредных для здоровья духов, в течение года они накапливались в храме, а потом приходящие специально для этого жреческие караваны меняли их на пустые ларцы. Караваны забирали переполненные Кюндю к вершине Прозрения, и святой монолит уничтожал опасную нечисть. Так утверждали жрецы.
На самом же деле после обряда все младенцы становились болезненными и слабыми, и в итоге выживали лишь действительно самые сильные. Но больше всего поразило Деймонда то, что некоторые матери с неосознанной страстью и рвением пытались оградить свои чада от обряда, словно чувствуя наносимый их ребенку вред. Порой доходило до крайностей: некоторые молодые матери сходили с ума. Что списывалось на необычную силу духа смерти, сумевшего до обряда повредить рассудок недавней роженицы.
Чуть позже до слуха молодого санитара дошли разговоры о том, что младенцам подобный обряд и не нужен. Мол, во всем остальном мире дети живут и вырастают совершенно здоровыми, а старики доживают до девяноста и даже до ста лет. Но говорили об этом лишь шепотом или в приступе сумасшествия. Так что переспросить у кого-то постороннего Брайбо поостерегся. И правильно сделал. Несколько показательных казней мужчин, недовольных смертями своих детей, научили его держать язык за зубами.
Потом состоялась одна беседа с акушеркой, которая ему к тому времени стала вместо матери. Однажды она пришла с какого-то праздника настолько пьяная, что практически не соображала, о чем говорит. И пока парень ее заботливо укладывал в кровать, пожилая женщина наговорила целый короб кощунственных вещей. Среди которых всплыло утверждение, что самому Деймонду провели обряд только в полуторагодовалом возрасте. Потому он и не болел никогда в жизни, что его иммунная система успела окрепнуть. Слово «иммунная» от своей благодетельницы парень слышал уже не раз и прекрасно знал, что оно обозначает. Но именно тогда он впервые заподозрил, что не является урожденным жителем Успенской империи. Ведь порой в открытом океане большие корабли терпели крушение, а некоторые спасшиеся добирались до берега. Так почему бы и ему не оказаться потомком потерпевших кораблекрушение? Иначе просто не могло получиться так, что хоть один ребенок не прошел обряд Очищения. Даже если ребенка прятали сумасшедшие родители, его все равно отыскивали какими-то колдовскими методами. Уж об этом молодой санитар знал не понаслышке.
То есть он понял, что вокруг творится что-то неправильное и страшное, но побоялся даже пикнуть об этом или как-то иначе показать свою информированность. Перед ним открывались лишь две дороги: продолжить работать санитаром и впоследствии принять на себя наследственную должность акушера. Или рискнуть — и совершить паломничество к вершине Прозрения. После чего он в лучшем случае становился официальным жрецом, мог вести врачебную деятельность и получал для этого от монолита уникальные возможности лечить других людей. В нейтральном варианте, если путь магирика завершался безрезультатно, он возвращался в поселок и занимался своей прежней деятельностью. Но существовал еще и третий вариант паломничества, при котором огромная черная гора уничтожала кандидата, жаждущего сана жреца, сжигая и разрывая его жуткими молниями. По известной всем статистике, в недрах вершины Прозрения погибал каждый десятый магирик. Существенное ограничение, достаточное, чтобы в самое святое место не устремились все желающие без исключения. Причем пропорции гибели получались одинаковыми как среди мужчин, так и среди женщин. Здесь царило полное равноправие полов. Пожалуй, лишь в клан Отшельников женщинам вход был запрещен не только официально, но и на житейском уровне. Содержать огонь и принимать гостей на ночевку женщинам было бы невмоготу.
Из-за этих молний молодой Деймонд Брайбо стать магириком не рискнул. И все, казалось, так и останется, если бы он не влюбился в одну прекрасную девушку по имени Пьяца. Та ему ответила взаимностью, но тут неожиданно вмешалась третья сторона. На красавицу положил глаз жрец Бурулкан, заведующий и храмом и всей врачебной системой поселка с населением около пяти тысяч человек. Можно сказать, первое лицо всего поселения. Он был в пожилом возрасте, славился своим распутством и профессиональной непригодностью. Как «главный врач» он, вместо того чтобы лечить своих подопечных, с оголтелым цинизмом помогал им умереть. Потому что весь свой дар использовал на пьянки, забавы и разврат.
К Пьяце он подвалил с самыми серьезными намерениями, а когда та ответила отказом и объявила о своей помолвке с Деймондом, возненавидел соперника и чуть ли не при всех поклялся его уничтожить. Реальная и страшная угроза. Тем более что штатный палач, он же начальник полиции, следователь, прокурор, обвинитель поселка, а также его подручные подчинялись только жрецу. Искать справедливости или отыскать управу на Бурулкана считалось бессмысленным делом. Оставался один-единственный выход: пройти путь магирика и самому стать жрецом. И парень решился! Уговорив девушку временно пожить в другом месте, он без долгих сборов отправился с ней в дальний путь. Правда, Пьяца побоялась идти к вершине Прозрения и испытывать судьбу, тем более что подсознательно испытывала отвращение вообще к жречеству — после наглых притязаний Бурулкана. Поэтому она осталась в небольшом городке, чуть в стороне от пути, у своей родственницы.
Увы, жрец поселка не простил такого оскорбления. Наверняка возвел напраслину на честного парня и послал следом палача с подручными. Понятно, чтобы не только казнить соперника, но и отобрать у того строптивую девчонку. От палача Деймонду удалось оторваться и достичь цели паломничества на пару дней раньше. Но, увы, его тело не прошло испытаний, дара в нем не обнаружили. Невероятно растерянный, он уже возвращался обратно по тракту и подумывал, где бы еще месячишко пересидеть в ином месте, пока без риска можно будет вернуться за Пьяцой. Вот в этих тяжких раздумьях его и окликнул древний старец, стоящий на обочине тракта. А чуть позже сама идея спрятаться именно здесь, а потом еще и на какое-то время поселить в дальних закутках свою любимую девушку, вызванную сюда кем-нибудь из возвращающихся магириков, показалась парню здравой. И он согласился.
А вот сегодня его все-таки нашли. Затем стали убивать, нарвавшись на проклятие. И произошло чудо: черный монолит прислал воинов из другого мира для торжества высшей справедливости. Сомневаться в увиденном, а уж тем более в собственном спасении не приходилось. Как и отрицать вкуснейшие запахи, несущиеся со стороны готовящейся в котле похлебки. От мясного аромата отшельник уже исходил слюной к концу рассказа, поэтому громко сглотнул и не сдержал своей досады, когда гость, так и не пригласив хозяина к накрытому столу, предложил:
— У нас еще есть немного времени, поэтому расскажи мне каждый свой шаг, на подходах и во внутренностях нашего великого божества.
Досада выразилась в следующем:
— Но ведь время ужина уже давно наступило!
Пришлось Василию повысить голос:
— Для нас любое действие предопределяет наше божество! И мы не обращаем ни малейшего внимания на копошенье и желания простых смертных! Мы выше всех вас!
Деймонд около минуты после этого кивал с вытаращенными глазами, но когда начал говорить, то и словом не заикнулся о теме предыдущего вопроса:
— Так вы, значит, бессмертные?
— Порой да, порой нет, — расплывчато ответил старший группы. — Это все зависит от нашего владыки.
— Тогда почему ваш владыка не вылечит эту госпожу? — Он пальцем указал на копошащуюся у котла Сильву, на лице которой все больше и больше нарастали гноящиеся белые фурункулы. — Подобное некоторые наши жрецы лечат, я знаю.
Василий внутренне вздохнул, дивясь излишней любознательности и сообразительности дикаря, и решил запугать его еще больше:
— Еще недавно наша подруга была одной из первых красавиц мира Чернеющих Монолитов. — (Не говорить же, что они прибыли с какой-то там Земли?) — Но на последнем задании она проявила ненужную жалость, пытаясь сохранить жизнь парочке каких-то молодых жрецов. Они слезно ее умоляли, и она дрогнула… Потом она их посекла своим ножом на гуляш, но задержка в исполнении была зафиксирована. Вот за это и наказана, а мы, даже при желании и возможности, не имеем права ей помочь.
Кажется, отшельника проняло в очередной раз. Мало того, еще и Сильва решила подыграть старшему группы со всем цинизмом. Приблизилась к хозяину пещеры, убийственным взглядом его осмотрела и констатировала:
— Ну, этого-то я жалеть не стану. А если прикажешь, о, великий, — после этого восклицания закатила глаза к своду, — то и сырым съем!
Василий вскочил на ноги и стал отталкивать подругу обратно к котлу:
— Только без великого волеизъявления не надо, ладно? Ну я тебя очень прошу! Или хочешь в наказание вообще без головы остаться?
— Нет, не хочу… — Женщина в задумчивости двинулась к столу. — Потом слишком неудобно пищу прямо в шею заталкивать. Да и ложка в пищевод падает.
Старший группы уважительно фыркнул на подругу, затем повернулся к отшельнику и виновато развел руками:
— Да нет, ее непосредственно так не наказывали. А вот был у нас один в отряде, так тот и в самом деле крупно провинился. И действительно ложку в пищевод уронил. Пришлось минут пять его за ноги трясти, пока все из желудка не вывалилось.
От представленной картины Деймонд содрогнулся всем телом. Хотя, как начинающий врач, наверняка понимал, что такое невозможно в принципе. Но как человек, живущий в мире чудес и верящий в колдовство, стал опять белым как мел и даже покачнулся. Словно вот-вот свалится без сознания.
Пришлось Василию несколько разрядить обстановку громким восклицанием:
— Все, на сегодня чудеса кончились!
А затем демонстративно хлопнул в ладоши. Лучше бы он этого не делал! Потому что в итоге получилось слишком уж впечатляюще. Сразу вслед за его хлопком послышалось солидное, почти валящее с ног громыхание и что-то огромное рухнуло рядом с ним на камни. Причем в странном столбе пыли и белого мела. И пока это все оседало, из облака вырвался затихающий стон.
«Третья» в полном составе уже стояла по углам пещеры, ощетинившись оружием и готовясь отразить любую атаку. Но постепенно и у них глаза стали напоминать блюдца: возле накрытого к ужину стола стояла тяжеленная медицинская кровать для тяжелораненых со всеми сопутствующими прибамбасами. Отсутствовала только подставка с капельницей. Тогда как сама игла с коротким отрезком трубки оставалась в вене лежащего на кровати человека, и по этой трубочке на припыленные камни стекала струйка густой крови. Сам человек был обмотан чуть ли не полностью бинтами, но лицо оставалось открытым, и первой его лучше всех рассмотрела Сильва. Никто из ее товарищей и не подозревал, что в простых русских словах так много шипящих, угрожающих звуков:
— Я обещала сожрать его печень! И этот час, кажется, настал!

Глава пятая
Больное место

Через несколько часов в бильярдную заскочил коллега по конторе, который числился в аналитическом отделе, но считался непревзойденным мастером допроса. Особенно в плане применения психотропных средств. С собой он принес небольшой дипломат и, водрузив его на стул, обратился к восседающему на диване Королюхову:
— Привет! Меня Казимир Теодорович к тебе в помощь послал. И дал задание спросить, ты случайно не приболел? Говорит, совсем у мужика активность пропала.
— Даже когда я сплю, моя активность достаточна для твоей смерти, — с угрозой процедил Борис, меняя положение тела. — Или ты сомневаешься?
— Слышь. — Коллега Королюхова недолюбливал, как, пожалуй, и все остальные в конторе. — Ты мне и ветром не свалился, меня начальство послало — вот я и прибыл. Или к Павлу Павловичу свои закидоны отправляй, или работай как положено! Что с ней?
Не дожидаясь ответа, бесцеремонно подошел к бессознательному телу девушки и вполне профессионально закатил веко. Посветил на зрачок фонариком, неопределенно хмыкнул. Затем достал стетоскоп и стал внимательно прослушивать грудную клетку. После чего перешел к тщательному осмотру шеи и синюшного кровоподтека на лбу. Сделав свои выводы, все так же в полном молчании стал ощупывать ноги и руки жертвы. И только разглядев точечные ожоги в самых болезненных местах, с нескрываемым ехидством спросил:
— И что, помогло?
— Частично, — признался Борис. — Потому что убедился: не притворяется.
— Действительно вырубилась девочка. Поэтому предлагаю вколоть ей вначале дозу бодрости, а потом дурманящее средство. Будет в ответ лепетать все, что потребуешь.
— Нет, меня такая обкуренная не устраивает. — Садист достал очередную сигарету и, выпуская дым после первой затяжки, мечтательно прошептал: — Хочу, чтобы она почувствовала все! Каждый сладостный момент моей мести. Каждое мое слово и каждое движение. Кстати, как у нее с сердцем?
— Работает, как новенький дизель.
— Мне тоже так показалось.
— Почему же она без сознания?
Прежде чем ответить, Королюхов приблизился к Александре и ткнул ей под нос баночку с отвратно пахнущим средством. Убедившись в отсутствии какой-либо реакции, Борис посмотрел на часы, засекая время:
— Ну да, еще рано… Ты помнишь о ее способности падать в обморок при виде любого трупа?
— Ну?
— Вот те и «ну»! Эта сучка решила этой своей фобией воспользоваться. Наверняка воображает себе что-то — и отключается. Но ты ведь и сам подтвердишь, что долго этот фокус не пройдет и с каждым разом она будет «выпадать» на более короткое время. Согласен?
— Возразить нечего, верно рассуждаешь.
— Значит, все равно за сутки добью ее.
— Такая может и трое суток тебя за нос водить, — ухмыльнулся аналитик. — Но меня ведь помочь тебе послали…
— Это я понял. И прошу, не обращай внимания на мои слова, — по-приятельски попросил Борис, опять возвращаясь на диван. — Я тут настолько взбешен, что сам себе готов кожу сдирать. Срываюсь…
— Ладно, принято. — Коллега открыл чемоданчик, переставил его на бильярдный стол и выложил на простыню возле бортика десяток шприц-тюбиков. — Как только очнется, вкалывай куда угодно. Это усилит ее бешенство и вызовет максимальное сексуальное возбуждение. И так делай каждый раз, когда она приходит в себя. Думаю, через три, максимум через пять раз она эту свою фобию использовать не сумеет. Тогда сделаешь ей вот этот укол. Но не весь объем, только половину.
— Что это даст?
— Обалденный всплеск гормональной активности. Она будет сходить с ума от ужаса, но в то же время умирать от почти постоянного оргазма.
— А крышу ей при этом не снесет?
— Не переживай. Меня шеф тоже предупредил о сохранности Шурки для кого-то там еще. Половинка этого укола — сутки твоего удовольствия. Вторая половина — еще одни сутки. Если все-таки вырубится, опять чуток подожди — и вколи маленький тюбик. Действо пойдет по второму кругу.
— Ну спасибо, дружище, с меня лучшая выпивка и мое плечо в трудную минуту!
Они уже стали прощаться, как прибежал один из охранников и крикнул:
— Королюхов! К Павлу Павловичу!
Тот сразу было дернулся бежать, но растерянно замер и заискивающе попросил аналитика:
— Ты тут пока за ней присмотри и вколи чего-нибудь для согрева. А?
— Да нет проблем. Начну подготовку.
— Спасибочки! — И несуразный из-за своей полноты агент пулей умчался к начальству.
Оставшийся на месте охранник подмигнул специалисту по допросам:
— Ну что, побалуемся с малышкой? Я уже давно на нее заглядываюсь.
— Если жить надоело, балуйся. Ничего не имею против. Но меня не подмазывай.
Охранник удивленно нахмурил брови и ткнул пальцем в тюбик, который как раз впился иголкой девушке в бедро:
— А ты сам-то что делаешь?
— Ха! Так это моя работа! — Аналитик скрупулезно выдавил все средство и с философским вздохом добавил: — И ничего личного! Просто если Шурка сумеет как-то выкрутиться, то уж тебя за обиду точно кокнет. А Королюха — с тройной гарантией. Тогда как меня за мою работу она и пальцем не тронет. Вот так-то, парень!

Шеф конторы сидел в отдельной комнате с окаменевшим лицом. Но, судя по тембру голоса, еле сдерживал рвущееся бешенство.
— Борис! Неприятности продолжаются: полиция объявила розыск Светозарова сразу по нескольким причинам. Его опознали свидетели как основную цель при стрельбе на площади, и нарастает паника с детьми. Поднят на ноги Интерпол. Роют во всех направлениях и опрашивают всех соседей Торговца. Так что немедленно мчись в особняк миллионера Бонке и сыграй свою роль до конца. Пусть хоть с тебя снимут все подозрения, потому что если и ты вдруг пропадешь, то и с этой стороны нам собаки на хвост насядут. Мало того, сейчас руководство, — Павел Павлович многозначительно посмотрел на потолок, — решает еще один вопрос. Вполне возможно, что Дмитрий Светозаров остался жив даже с десятком пуль в теле. Хотя кровищи из него брызнуло предостаточно. Да и кинжал с уникальным ядом, от которого гарантированно умирают через полчаса, должен сказать свое слово. Но если вдруг Динозавр надумает вернуться на Землю, то обязательно затеет игру с отмщением. Как по поводу его сестры Елены, так и по поводу нашей нимфетки. Поэтому вполне может наведаться в первую очередь к тому, кто с ним хоть в мало-мальски приятельских отношениях. Ты на эту роль вполне подходишь, да и вне подозрений остаешься. К Шурке ни словом, ни полусловом не примазан. А значит, у тебя еще есть шанс недельку, а то и месяц побыть миллионером.
— Да я не против, — вырвалось у агента Королюхова.
— Ты-то, может, и не против, — зарычал шеф так грозно, что у него вздулись жилы на лбу — Но против я! И я поставил категорическое условие по твоей легенде: ты становишься обанкротившимся миллионером. Наши финансисты постараются все устроить по высшему разряду.
— Как скажете, шеф! — бодро ответил агент, хотя внутри у него заворочалась огромная черная глыба озлобленности. Да и про Александру он вспомнил, уже пятясь к двери. Указал пальцем на пол: — Ну а как с ней?
— Остается под твоим полным контролем. Трое суток я тебе обещаю. Раньше из-за этого шума мы ее отправить все равно не сможем. Отдал бы тебе ее сразу в подвал особняка Бонке, но там сейчас каждый сантиметр просматривается в округе. Так что ночуй здесь. Про свои удобства тоже сам подумай…
— Понял! После переговоров с полицией могу сразу возвращаться?
— Да, дашь им номер своего мобильного, и они наверняка сразу отстанут. Если ты появишься, толку им от тебя мало.
— Тогда я помчался!
Агент уже хотел было повернуться, как Павел Павлович опять заговорил голосом, полным металла и угрозы:
— Королюхов! Хочу тебя кое о чем предупредить персонально. Ты видишь, что случилось с Шуркой?
— Да… Но к чему это вы?
— Да к тому, что теперь внимание к каждому сотруднику конторы утроено. Причем не только с моей стороны, но и с тех сторон, о которых даже я не догадываюсь. Так что учитывай: любой твой промах отразится и на всей конторе, и на моей безупречной биографии. А я уже никак не смогу исправить ситуацию. Так что учитывай и старайся.
— Учту! — торжественно пообещал Борис и поспешил на выход. Хотя мысленно при этом уже прокручивал тысячи вариантов грядущей мести:
«Ох, как я вам все учту! Так учту, мало не покажется! А уж кто за мной следит и кто непосредственно эту слежку ко мне приставил, я легко разберусь без всяких консультаций. И если судьба ко мне благоволит, то я доберусь до самой верхушки и выйду на контакт с кем следует. Что из этого получится? — Уже садясь в шикарный лимузин и преображаясь в богатого миллионера Бонке, агент внутренне расхохотался: — Получится, что Пыл Пылыч, как его любила обзывать недавняя любимица Шурка-шкурка, окажется не у дел. А то и вообще пойдет на корм ракам. Слишком много у меня на него компромата собралось, с таким грузом и более страшные зубры тонут в кастрюльке с водой… Ха-ха-ха!»

Глава шестая
Реалии монолита

Какими бы кровожадными ни казались слова Сильвы по поводу ее желания сожрать печень узнанного ею человека, но именно она первой бросилась к кровати. Ловко выдернула иглу и остановила убегающую кровь, пережав вену внутренней стороной свисающей простыни. И только потом, словно оправдываясь, буркнула приближающемуся к ней Василию:
— Не люблю обескровленное мясо…
Когда вся «третья» обступила кровать, старший группы так и продолжил на русском языке:
— Так кто же его любит… Только я вот не понял, кто это Торговца к нам забросил? За какие такие грехи? И что это может значить?
Курт отозвался первым:
— Намек понятен: кого-то в этом мире достали наши агрессивные действия, он выловил инициатора и зашвырнул к нам. Мол, всем вам… этот, как его там по-вашему? А, гаплык!
— Слышь, Курт, а сколько ты вообще иностранных языков знаешь? — Дана с осторожностью наклонилась над лицом лежащего без сознания Дмитрия. И вдруг стала более решительной: — Да он еле дышит от пыли в носу! Ну-ка, Петр, тащи воду! Сильва! Давай его чуть повернем набок и обмоем. Василий, подай то полотенце, что на спинке в ногах. Так, отлично. Поливай… Да не на него лей, а на полотенце! Еще! Теперь чуть повернем в другую сторону…
Лицо раненого освежили и прочистили ноздри, очень тщательно осмотрели кровать, приподняли головную часть для лучшего тока крови, а потом и вообще переставили четырехногое, с колесиками сооружение на более ровное место. Дана продолжала ощупывать, оглаживать раненого, тогда как Курт разнервничался больше всех.
— Что же это получается? Куда мы премся и что делаем? А? Люди добрые, ну чего как в рот воды набрали? Или как там по-русски: охренели? А может…
— Полиглот! — резко оборвала его Сильва. — Помолчи! Утомил уже…
Все скрестили требовательные взгляды на Василии. Тот вздохнул, пожал плечами и неожиданно предложил:
— Давайте ужинать! Эй, Деймонд, — окликнул он на ашбунском обездвиженного от удивления отшельника. — Подсаживайся к столу! Наше божество разрешило трапезничать.
Еще во время варки похлебки все поснимали с себя теплые накидки в виде плащей, утеплительные обвязки и некоторые, наиболее неудобные части амуниции. Теперь же сбросили и разгрузки, уложив их рядом с собой на каменные скамейки, благо, места вокруг внушительного стола хватало с избытком. А потом еще пришлось слегка почистить накрытый стол от осевшего на него после появления кровати с раненым слоя пыли. Пока все рассаживались, Дана привела хозяина пещеры практически под руку, усадила как ребенка, но после того, как ему налили в глиняную миску наваристой похлебки и чуть ли не ткнули в нее носом, он открыл рот и попытался вывернуть шею в сторону кровати:
— Кто это?
И такой мистический ужас слышался в его тоне, что Сильва не выдержала, остановила жестом пытавшегося ответить Василия и с нажимом заговорила сама:
— Как ты смеешь спрашивать о том, что даже нам пока неизвестно? Когда настанет время — получим нужные знания. Будут указания на твой счет — поделимся с тобой. Будут другие указания… хм, перестанем тебя защищать.
Но даже такая угроза не сразу подействовала должным образом. Ведь одно дело, когда гости неизвестно откуда с неведомым оружием заявились в пещеру все-таки через нормальный вход, пусть и застопоренный перед этим, и совсем иное, когда вдруг невесть что и кто выпадает прямо из пустоты. Такое громоздкое чудо следовало хоть как-то уложить в голове среди урагана противоречий. Поэтому только минуты через три отшельник пришел к каким-то своим внутренним выводам и приступил к поздней трапезе.
Личный состав «третьей» вообще не отвлекался поначалу на праздные размышления — от вкусной и здоровой пищи. Тем более что бойцы очень соскучились по таким горячим, можно сказать, изысканным блюдам. Каждый из пятерых взял себе добавку, среди которой торчал кусище нежного мяса, и только к окончанию трапезы все принялись облегченно вздыхать, расстегивать воротники и перешли к разговорам. Опять-таки, на языке, непонятном для ашбуна.
Заметив, что Дана и Петруха уже почти наелись, первый вопрос старший группы адресовал именно к ним:
— Что там подранки интересного напели?
Черноглазая красавица как раз смаковала кусочек местного сыра, слегка размягченный в горячем бульоне, поэтому первым стал отвечать самый молодой воин:
— Они искали нашего отшельника уже давно, проследили путь сюда, но вначале ждали его у выхода с гор. Не хотелось им даже выходить на тракт Магириков. Уже и подумывали, что Деймонд прошел испытание и стал жрецом, а следовательно, придется возвращаться в поселок с плохими новостями. Но тут один из магириков подсказал им поискать беглеца среди отшельников. Вот так они и вышли на след. Действуя по приказу палача, оба его подручных, считающиеся в поселке представителями народной милиции, собирались убить своего земляка, а перед смертью просто вырвать подтверждение догадок по поводу девушки. Когда я бросился сюда на шум прибытия Торговца, мой подопечный уже почти умер, рана в плечо оказалась смертельной. — Воин что-то вспомнил и хмыкнул: — Так что сейчас в Успенской империи стало на одного мента меньше.
Затем Петр чуток подумал — и добавил несколько деталей про обычаи, быт и мнение допрашиваемого непосредственно о вершине Прозрения. Все они сводились уже к тому, что и так пересказал чуть раньше отшельник.
Ничего нового к общему объему информации не добавил и отчет Даны. Разве что уверенность, что по следам палача и его подручных милиционеров, или, как она сказала, «дружинников», никто не идет, о цели их последних маршрутов ничего не известно и неожиданных мстителей или карателей можно было не опасаться. Ставленник жреца Бурулкана действовал в своих поисках полностью самостоятельно и ни перед кем пока не отчитался.
Раненный в обе ноги милиционер-дружинник вроде должен выжить, но про сохранение его жизни женщина высказалась отрицательно:
— Отребье! Да еще и мешаться стал бы под ногами: корми его, пои… Короче, помер.
Поэтому Василий, оглянувшись и присмотревшись вначале к кровати, стал подводить итоги:
— Дело не просто усложняется, а, скорее всего, меняется. Теперь мы к черному монолиту не пойдем, а останемся здесь до тех пор, пока Торговец не придет в себя. Ему придется повторить и уточнить свое прежнее задание, но самое главное — это доказать нам свои прежние возможности в помощи и содействии. Если окажется, что он не способен оставаться в роли нашего работодателя, иначе говоря «божества», или он вдруг умрет от ран, то мы сразу уходим обратно к перешейку. Прорываемся на другой континент и начинаем новую жизнь. Потому что уж тогда точно нас никто и никогда не вернет на Землю.
— Никто туда и не спешит, — буркнула Сильва.
— Особенно когда в теле столько чипов понапихано, — добавила Дана.
— Я так понял, возражений нет? — Василий посмотрел на молчащих Курта и Петра.
— Возражения, может, и есть. — Немец ожесточенно почесал макушку. — Потому как есть у меня парочка очень кровных долгов на матушке Земле…
— О-о-о! — затянул самый молодой воин. — Чего захотел! Если уж у меня их много, то я себе представляю, сколько там тебе козлов встретилось. Мне кажется, Васек прав: на новом месте — новая жизнь. Думаю, это лучшее решение.
— Значит, решили. — При этом старший группы несколько раздраженно глянул на товарища: — И сколько раз тебе говорить, я тебе не Васек! Понял?
— Конечно, дядя Вася! — покладисто согласился парень. — Только и ты тогда ко мне с уважением обращайся, особенно за столом. Петр Романович — звучит солидно. А?
— Напрашиваешься, Гетр Гоблиманович? — передразнил Василий. — Может, тебя еще и с ложечки покормить?
Оба были сыты, и подобная перебранка могла продолжаться до бесконечности. Зато Сильва мечтала как можно скорее завалиться и выспаться в тепле и относительной безопасности, поэтому вмешалась несколько резковато:
— Вы напоминаете персонажей известных анекдотов про Петьку и Василия Ивановича. Такие же и хитрожопые, и бестолковые одновременно. Только отчества переправить осталось.
— Точно! — оживился Петруха. — Только Данки-пулеметчицы и не хватает. Дана, пойдешь к нам в анекдот жить?
— Никуда я не пойду, я сейчас усну! — пригрозила Дана, сердито оглядывая мужчин своими черными глазищами. — Кто первый дежурит и что потом?
— А что там в подсобках?
— Сразу девять комнат разных размеров. В одной родничок, утекает в отнорок с тупичком. Там устроен санузел. Воды хватает, можно будет нагреть и завтра помыться наконец-то. Почти везде отводы местного газа, причем не только для освещения, но и для обогрева. Барахла полно всякого, но, скорее всего, ни на что не пригодного.
— Однако! И это вроде не самая лучшая пещера? Солидно они тут живут. — Василий взглянул на медленно пережевывающего мясо отшельника. — Ладно, сейчас ложимся спать все одновременно. Курт — возле той стены, у стопора, но вначале поставишь сигнальное дополнение к «звонку» снаружи. Я — возле стола. Остальные — кто где хочет.
Сильва, не глядя на хозяина пещеры, высказала здравое подозрение:
— А его как изолировать? Вдруг он нас сонными порежет?
— Вроде как не должен проявить подобную благодарность, да и резать нас — дело вредное для собственного здоровья. А по поводу перестраховки… Сейчас что-нибудь придумаем. Но учтите, через шесть часов подъем, усиленный завтрак, и перед самым рассветом вы трое, — он указал пальцем на Петра, Сильву и Курта, — хватаете на себя по одному трупу и тащите их в горы. Где сбросить бесследно, сами отыщете. А потом вернетесь к тем гигантским скалам, возле которых мы вчера утром проходили. Постарайтесь аккуратно подстрелить парочку местных архаров. И чтобы они вниз к вам упали. А как стемнеет — вернетесь с мясом.
Все только кивнули в знак полного одобрения плана. В пещере нашлась целая куча сухофруктов, хватало круп, зерна и даже муки для лепешек, но для более длительного проживания такого количества прожорливых ртов этого запаса не хватит. Даже на несколько дней. Поэтому запастись мясом в самом деле выглядело наилучшим выходом из положения. Они еще вчера заметили перед приближением к тракту небольшие группы местных горных козлов, весьма напоминающих земных архаров. Козлы гордо возвышались в местах, совершенно недоступных для местных охотников, да и не было никого из оных вдоль тракта, где запрещалось находиться с металлическим оружием. Но «третьей» не составит труда подстрелить дичь с дальней дистанции. Тем самым обогащая свой рацион необходимым протеином, жиром и прочими полезными вещами.
Коротко обсудили проблему доверия продолжающему «тормозить» отшельнику и в итоге разрешили тому почивать в отдельной келье. Присматривать за ним следовало Дане, которой дали место рядом, прямо в проходе, и пообещали дать отоспаться в дневное время. Почти каждый заглянул в хозяйскую келью, довольно просторную для такого определения. Там обнаружилась самая большая куча вполне целых одеял. Причем встречались одеяла невероятно высокого качества, шерстяные, да еще и с красивой отделкой.
— Откуда столько? — поразились земляне.
— Каждый магирик, идущий обратно от монолита, — Деймонд отвечал с готовностью, но не пытаясь скрыть валящую его с ног усталость, — просто обязан захватить хоть часть одежды или багажа тех, кого монолит убил своими молниями. И под страхом священной кары оставить эту ношу в любой пещере с отшельником. Вот за века и скапливается…
— Ага! Значит, когда отшельник заканчивает святое служение, он может забрать все эти вещи с собой?
— Конечно. Для этого он заказывает со стороны ворот пару повозок, а то и десяток, и с нажитым добром отправляется, куда ему вздумается. Или, в случае особой святости, раздает накопленное добро тем, кто в этом нуждается по пути к монолиту.
Теперь стали понятны мифы о сказочном богатстве каждого, кто покидал свою каменную обитель возле тракта Магириков. Мало того, при первом же взгляде на расположение выдолбленной в скале анфилады пещер, вентиляционные отверстия в сводах, подводку воды, газа почти в каждое помещение и явное наличие канализации земляне дружно пришли к выводу: сооружения иначе как рукотворными не назовешь. Так что приходилось признать: варварством здесь и не попахивало.
Общую настороженность и подозрительность увеличила раздражительная Сильва:
— Только видеокамер внутреннего наблюдения не хватает!
Уже устраиваясь удобнее на одеялах, Дана поинтересовалась у Деймонда Брайбо:
— Получается, что первая линия пещер вообще завалена вещами?
— Конечно. Хотя наш перевал считается бедным, потому что он четвертый, самый дальний от монолита. Зато у нас больше всего съестных припасов, которые отдают слишком запасливые паломники, добредшие до ночлежного места.
— Почему же тогда ты и твои коллеги красуетесь в таком рванье?
— Традиция… — пробормотал отшельник, уже завалившийся на свое ложе и закрывающий глаза.
Понимал ли он, что ему не доверяют, или считал это само собой разумеющимся, но вскоре он походил на спящего и полностью отстранившегося от всех волнений. А полыхающая из стены его спаленки струя пламени освещала несколько помятое, но вполне спокойное лицо мужчины, который наконец-то узрел окончательный смысл своей жизни.
Дана еще поворочалась полчаса, борясь со сном, потом переместилась в полную тень и установила рядом с собой один из приборов, который им когда-то подбросил Торговец. В жаргоне они называли этот прибор «моргашка», и он своим не слишком широким лучом улавливал любое движение объекта величиной больше крысы. То есть направленный на проем кельи сенсор в случае попытки Деймонда выйти сразу замкнет цепь, и звуковая настройка противно пискнет, вырывая охранника из настороженного сна. Этого вполне достаточно для такого великолепного воина, как Дана.
В головной пещере Василий и Курт расположились с меньшими предосторожностями. По их мнению, вполне хватило парочки наружных средств раннего оповещения, если вдруг еще какие-то незваные гости решат заявиться с неурочным визитом. А старший группы установил свои часы на сигнал побудки через пять часов. Посидел некоторое время на своем ложе, прислушиваясь к храпу Петра и шелесту ветра в щелях у входа, и только потом расслабился.
Но проснулся он не по сигналу своих часов, за четверть часа до обозначенного подъема. Тяжелый, хоть и не громкий стон вырвал его из сна. Стон продолжался почти беспрерывно. Немец тоже приподнялся, и они в две пары глаз теперь смотрели на шевелящегося Торговца. Тот явно неосознанно правой, незабинтованной рукой царапал слой бинтов у себя на груди, словно мучился от недостатка воздуха.
Василий вскочил на ноги, приближаясь к кровати и давая отмашку Курту:
— Тебе еще больше часа спать, дрыхни! Я сам присмотрю.
Повторять подобную команду дважды не пришлось: Курт сразу откинулся на одеяла, повернулся с облегченным вздохом к стене и тихонечко засопел. Усталость последних дней сказывалась и на этом веселом, неунывающем парне. Тогда как старший группы стал соображать, чем помочь раненому. Среди них наибольшими познаниями в медицине обладала Дана, но и без ее вмешательства становилось понятным, что у так нежданно здесь оказавшегося Дмитрия Светозарова нечто вроде кризиса. Скорее всего, неведомые ранения вызвали такие сильные болевые ощущения, что начались бредовые галлюцинации. Температура оказалась не смертельной, всего тридцать восемь и пять, так что опытный воин и сам понял, что надо сделать для снятия кризиса. Благо, наличие уникальных аптечек считалось обязательным для каждого члена группы. Как и умение с такой аптечкой обращаться.
Вначале прижать руку, снижая риск нарушения повязки. Затем — первый укол общего обезболивания. Следом второй — успокоительный. Чуть позже — попытка напоить бесчувственное тело слегка подогретой водой. Не получилось. Ведь недаром в тело раненого вводили питательные вещества через капельницу.
И, глядя на затихающего раненого, Василий подумал:
«Стоит ли тратить на него уколы, невероятно ценные в этом мире? А вдруг как раз этих лекарств и не хватит в будущем для спасения боевой подруги или товарища? Если Динозавр умрет, то я точно пожалею о своей щедрости. А вот если его это спасло, не пожалею ли я еще больше? Ведь все, что с нами сейчас происходит, его непосредственная вина. Или заслуга? Ведь он так больше с нами после того первого раза и не общался подробно. Только сбросы у нас на пути да инструкции в письменном виде. Боялся, видимо, и вполне справедливо, парочки пуль от нас вместо приветствия! А что там, на Земле, за это время произошло? Ничего не знаем… Но мне и без бесед с Пыл Пылычем понятно: докажи “третья” явное наличие иных миров, всю контору, скорее всего, “подчистили” бы. Подобные великие тайны не для простых смертных. И шефа бы кокнули. А уж по нашим чипам нас бы отыскали и на Джомолунгме. Так что, может, оказаться здесь — истинное счастье? Да и пора уже остановиться, оглянуться на пройденную жизнь и подумать о будущем. Как бы я ни ненавидел женщин, а семью создать все равно хочется. Может, это и есть мой уникальный шанс остепениться? Сколько можно действовать, словно робот, убивая и пытая людей, даже не зная порой, чем они провинились перед остальными?..»
В свои тридцать четыре года Василий много чего насмотрелся. Прошел и испытал такое, чего и злейшему врагу бы не пожелал. Стал крайним циником и безжалостным убийцей, который ради пополнения счета недрогнувшей рукой мог зарезать или разорвать на куски любого. Хотя начинал он свою работу в спецназе наивным и патриотически настроенным юношей. Сколько времени утекло с тех пор?.. Сколько трупов и кровавых разборок осталось за плечами?.. Куда делась детская наивность и вера в высшую справедливость?.. А вот ведь, оказывается, осталось в душе нечто светлое, нечто мечтательно-восторженное, что сейчас сдерживает его руку от вроде бы справедливой мести. Стоит лишь придавить на шее Светозарова вот эту слегка пульсирующую жилку — и все их проблемы с черным монолитом закончены. А все остальные движения давно предопределены: прорываться на иной материк. Товарищи с этим согласны. С их оружием и уникальными техническими приспособлениями «третья» пройдет сквозь любые скопления местных варваров, как нож сквозь масло. А на другом континенте совсем иная, можно сказать, приличная жизнь. Об этом нетрудно было догадаться даже по той скудной информации, которую они вырывали у захваченных во время рейда пленников. Ашбуны ненавидели жителей других континентов, утверждали, что в иных государствах живет нечисть и духи смерти. Почти все там — вурдалаки, пьющие кровь младенцев, и потому подлежат священному, поголовному уничтожению. Но только по одной карте создавалось обратное впечатление: вся Успенская империя была закрашена могильным серым цветом. Тогда как остальные государства и еще более огромная империя на востоке — самыми яркими и притягательными красками. Да и Торговец четко обещал в награду титулы и безбедное существование до глубокой старости.
«Торговец… Что же он собой представляет? — застрял в тяжелых размышлениях опытный ветеран кровавых побоищ, так и замерев над кроватью. — Насколько я помню по его делу, вполне нормальный, порядочный и честный человек. Вон он даже состоял большой шишкой в европейском совете попечителей. Заботился о сиротах и трудных детях. Вливал туда свои подпольно заработанные капиталы. Значит, по всей логике справедливости, он не может быть всемирным негодяем. Или заочно приговоренным к смерти тираном. А то, что имеет человек возможность проникать в иной мир, а если судить по кое-каким предметам, то и во множество миров, так это, в принципе, ненаказуемо. Да и по большому счету такой подарок, как знание о иных цивилизациях и проходах к ним, преподносить на Земле тоже нельзя. Подавляющее большинство правителей — оголтелые преступники, которых и следует уничтожать без малейшей жалости или сомнения. Идем дальше… С кем он заставил бороться нас? Судя по всему, с самыми плохими и вредными обитателями этого мира. Потому что лишь этот несчастный Деймонд Брайбо и оказался единственным нормальным человеком из попавшихся нам в Успенской империи. И вполне понятно, что именно в этом горном образовании и сосредоточено некое всемирное зло. Вопрос лишь в том, почему сам Торговец не взорвал этот монолит. Неужели не может? Или не хочет? Тут лишь он, и только он, может дать правильный ответ. Опять-таки, если захочет. Ибо, будучи в сознании, он наверняка переместится куда пожелает и вряд ли станет с нами разговаривать. Или станет? Хм! Дилемма! Но так или иначе, придется подождать… Ох! Время-то бежит!»
С этими мысленными причитаниями он бросился заниматься хозяйственными делами. Следовало первым делом приготовить для уходящих в горы товарищей обильный горячий завтрак, да и на обед им что-то сообразить. Как ни жесток бывал порой Василий в приказах и в наведении боевой дисциплины, при возможности он закармливал любого из группы обильной пищей и баловал дополнительным отдыхом. Так что вскоре в котле уже доходила наваристая каша на вчерашней похлебке, а в другом глиняном котелке, который он все-таки рискнул поставить рядом с огнем камина, варились остатки медвежьего мяса. Все равно жадничать не стоит, с учетом доставки к ночи новой партии свежего мяса. А пока пища готовилась, кашевар достал кусок медвежьей шкуры и соскоблил с внутренней стороны добрых две горсти перекрученного с жилками жира. Уложил жирок в миску и поставил в самое теплое место возле огня. Следя, чтобы сало не стало жариться.
Уже собрался идти будить Дану и Сильву, когда заворочался Курт и недовольным голосом, с умильным сонным акцентом простонал:
— Ты, наверное, издеваешься специально! Ну как можно спать при таких ароматных запахах? Хорошо, что здесь волков нет, а то бы уже стаями сбежались к тракту. И своим воем всю округу распугали бы.
— Скорее всего, в эту внутреннюю часть только горные архары и добредают. Ведь там, где мы прошли, ни один медведь и ни один волк пройти не сумеет. Ладно, садись и ешь, а я остальных подниму.
Но Сильва уже вышла навстречу из внутренних помещений:
— Чего с утра ругаетесь? Спать не даете…
На ее лицо было страшно глянуть из-за распухших и набравших красноты фурункулов. В другой раз Василий ни за что бы не отправил подругу в таком состоянии на целый день, да еще в мороз, но слишком хрупкая Дана не потянет труп на себе в гору. Тем более что и палач, и его подручные оказались тяжеленными отморозками. Да и сама Сильва просто взбеленится, если заметит неоправданное проявление жалости. А вот лекарские советы она просто обязана была выслушать от старшего в их группе.
— Иди сюда. — Он подвел ее к камину. — Вот, сразу намажься тем, что натопилось. Потом повторно, перед выходом наружу. А остатки я тебе куда-нибудь приспособлю. Очень поможет такая смазка при переохлаждении.
Женщина почему-то учащенно задышала, шевеля при этом своими изуродованными ноздрями, да только Василий уже удалялся во внутренности пещеры. Но все-таки не сдержал довольной улыбки, когда вслед ему прошелестело:
— Спасибо…
Петр спал без задних ног, негромко похрапывая и смешно шевеля губами. Видимо, запахи донеслись и до него, и ему снилась очередная сытная трапеза. Но стоило лишь фигуре раннего кашевара появиться в проеме вырубленного в комнату входа, как парень замер на полухрапе, его рука под одеялом шевельнулась, приподнимая пистолет, а глаза приоткрылись. Голос хоть и хриплый, но спокойный:
— Чего? — Видимо, узнал.
— Хватит дрыхнуть. А то там твою порцию каши слопают и не подавятся.
В следующую секунду парень уже вскочил на ноги, подхватил свою разгрузку и поспешил к столу с напускным ворчанием:
— Да, тут с вами не растолстеешь! Ни те поспать, ни те личной жизни…
Дана тоже заметила Василия раньше, чем он приблизился к охраняемому ею участку:
— Уже иду. Меня «моргашка» разбудила, лишь только ты из-за угла вынырнул.
— Как наш отшельник?
Черноглазая красавица заглянула в келью:
— Да спит, как медведь в берлоге. Значит, совесть чиста. Да и натерпелся он вчера, на полжизни воспоминаний хватит.
— Ну, тогда пошли есть реквизированную у него кашу. Думаю, нам совесть при этом не помешает.
— Да уж! Давиться я не собираюсь.
Когда все собрались за столом, Сильва спросила о раненом:
— Что-то он бледно выглядит. Может, повязки поменять?
— Не сегодня. — Дана зачерпнула ложкой очередную максимальную порцию каши, очень похожей на пшеничную. — А вот завтра посмотрим. Так и не очнулся ни разу?
— Стонал от боли. Вколол ему обезболивающее и успокоительное. Больше мы ему ничем помочь не можем.
— А стоит? — всколыхнула прежние сомнения Сильва.
Хоть и трудно было смотреть ей в глаза из-за опухших щек и лба, но Василий все-таки умудрился заглянуть — и с мысленным удовлетворением заметил там не злость или ненависть, а надежду, замешанную на женском любопытстве. Почему-то мнение именно этой, самой опытной подруги для старшего группы оказалось наиболее важным. И он ответил с еще большей уверенностью:
— Обязательно. Уверен, такой человек живым нам окажется более полезен, чем мертвым.
Остальные промолчали, хотя по выражениям лиц можно было догадаться, что они, скорее всего, согласны с подобными выводами. Лишь чуть позже Петр мотнул головой в сторону кровати и спросил:
— Вы тут сами с ним справитесь?
— Если он будет возражать, то и вы не поможете. — Василий пока так и не притронулся к своей порции, посматривая, чтобы хватило, да еще и осталось в дорогу уходящим на охоту товарищам. — Наелись? Кому добавки?
Молчание продлилось, пока миски не остались пустыми, и Курт печально похлопал себя по животу:
— И хорошо бы, да некуда. А как вспомню, что еще и труп за собой волочь неизвестно сколько, сразу тошнить начинает.
Петруха рассмеялся:
— Кажется, долго потеть не придется. Как только доберемся до места нашего вчерашнего наблюдения, так сразу расщелины и пойдут. Правильно, Васек?
— Не скажи. Туда тоже еще добраться надо. А на первом участке и я вам помогу.
— И оставишь Дану одну сразу с двумя мужчинами? — На полный желудок парень всегда любил побалагурить.
— Один влюбленный в Пьяцу, а второй — никакой! — скривилась черноглазая красавица. — Мне троих озабоченных и здоровых не хватает для оргазма…
— Да ну? А таких орлов, как я? — приосанился Петр.
— Ну… если таких, как ты… то, может, десяток и справится.
Больше всех после слов подруги развеселилась Сильва. Что вообще, а тем более в ее теперешнем состоянии, было огромной редкостью.
— Ох! Ну ты его и уела! Теперь он точно свой орлиный хвостик на узел завяжет! Хи-хи-хи!
Вся «третья» довольно оскалилась на эти несколько грубоватые приколы. Еще и несколько своих шпилек подкинули, но самого молодого обидеть не удалось. Он с готовностью веселился больше всех. Разве что и самым первым спохватился:
— С чего это мы так расслабились? Жрать нечего, трупы коченеют, а наш работодатель ни в зуб ногой. Не пора ли нам хотя бы прогуляться?
— Пора, конечно пора. — Курт самым первым стал напяливать на себя разгрузку. — Только вот при чем здесь нога к зубу?
— Ну вот, а еще полиглотом прикидываешься. Русский язык хуже, чем ашбунский, знаешь, — улыбался Петруха. — А обозначает сие выражение, что раненый настолько слаб, что ни в зуб тебе дать не сможет, ни ногой в ухо засандалить. Ферштейн?
Немец погладил свой сапог и стал повязывать поверх него утеплительную меховую повязку. Казалось, он не понял некоторых словечек, но вдруг довольно громко проворчал:
— Сандалий у меня нет, Петруха. Но вот когда-нибудь я тебя так «засапогарю» под зад, что смеху будет… Или правильнее сказать «запердолю»?
— Нет, — трясясь от смеха, возразил Василий. — Это уже из польского, полиглот ты наш!
Минут через пять вся процессия, сгибаясь под тяжестью трупов, покинула пещеру. Снаружи действительно дело близилось к рассвету, на небе виднелись лишь две луны. Впрочем, они все равно давали ненужное освещение. Благо еще, что легкие перистые облака несколько затемняли густые тени на горных склонах. Преодолели первый уступ, затем второй, и только там Василий передал свою ношу на плечи присевшей под тяжестью Сильвы.
Затем, чтобы не терзаться неведомо откуда появившимися угрызениями совести, он поспешил, не оборачиваясь, вниз. И успел как раз вовремя: хозяин пещеры появился в «гостиную» и с некоторой настороженностью рассматривал одиноко сидящую за столом женщину. Та обернулась на вошедшего товарища и пожала плечами:
— Предложила ему перекусить, а он встал там и замер. Может, что-то не так?
Василий накинул стопор на плиту и деловито протопал к месту завтрака. Следовало и самому подкрепиться, раз каши хватило, да еще и чуток останется. Но не сел сразу на скамью, а высокопарно воскликнул:
— Наше божество заставило нас встать пораньше и заняться делами насущными, а тебя приказало накормить силой, если ты слаб или болен.
Подействовало. Отшельник обозначил приветственный поклон и покорно уселся за стол. Тотчас перед ним оказалась наполненная Даной миска с аппетитно пахнущей кашей. Но прежде чем есть, хозяин пещеры все равно спросил:
— А куда все остальные ваши воины подевались?
— Наше божество мне послало этой ночью сон, где рассказало, как и где нам добыть мяса для нашего стола на ближайшую неделю.
— Его можно купить возле ворот в начале тракта…
— Может, и так, но мы слушаемся только божественных указаний! — гнул свое Василий. — Поэтому мне приснились большие животные, живущие на вершинах по соседству, и громкий голос: «Вот ваша еда! Отправляй за ними охотников!» Так что ничего не оставалось делать, как послать. Ну вот сам скажи, разве можно противиться гремящему в твоей голове голосу?
— Нет, нельзя… Но эти животные называются гаерны. Их не достать стрелами, а порой они и сами прыгают вниз, забивая охотников насмерть своими копытами. Или тараня огромными рогами. Они очень злые и коварные.
— Увы! Сомневаться в данных нам приказах нельзя, — опечалился гость из другого мира. Хотя при этом он поймал обеспокоенный взгляд Даны. — Но любой наш охотник настолько ловок, что ему нет смысла подкрадываться к этим гаернам вплотную. Так что не беспокойся.
— А куда делись эти… — Он оглянулся в проход. — Палач и его подручные?
— Понятия не имею! Как мы тут решили, нашему божеству, скорее всего, пришлось перебросить в другое место немного телесной массы взамен вот этого. — Василий указал на кровать с раненым. — Вот он и прихватил трупы, пока мы спали. Потому что, сам посуди: не мог же палач с дружинниками ожить и сбежать?
Хоть Деймонд замотал отрицательно головой, что, мол, не могли, но тут же сам себе стал противоречить:
— А вдруг смогли?!
Он уже и про кашу забыл, настолько его напугала вставшая перед глазами картина. Пришлось женщине выравнивать ситуацию, в которую несколько неосторожно завел себя ее товарищ:
— Мой друг разве тебе не сказал, что никто из тех, кого мы умертвили, никогда уже не оживет?
— Нет, не сказал…
— Ну так я тебе уже это сказала! И меньше спрашивай, пока не наешься. Или тебя таки покормить? Мне не трудно…
— Спасибо, я сам!
Пока он поспешно наворачивал свою порцию, позавтракал и Василий. Сытно отрыгнул и пересел ближе к камину. Удобно устроился на валуне, прислонился к стене и полез за своим портсигаром. Из всей компании он один считался человеком курящим, хотя баловался сигареткой лишь раз в неделю, да и то после впечатляющего обжорства или солидной выпивки. Ну и, вполне понятно, только в спокойной, расслабляющей обстановке. Если бы он только мог предположить реакцию отшельника!
При виде выпускаемого через нос дыма Деймонд в который уже раз за последние сутки впал в короткий ступор, а потом резко подпрыгнул и вознамерился сбежать во внутренние помещения. При этом совершенно проигнорировав сидящую почти рядом женщину. Дана без труда подставила ему подножку, когда же парень грохнулся на камни, коварно наподдала кулаком по почкам, затем бесцеремонно подхватила за ворот показавшейся под одеялом куртки и подволокла к старшему группы. Тот с самым растерянным видом воскликнул:
— Ты чего, парень? С ума, что ли, сошел? Никогда курящего человека не видел?
Но его подруге еще парочку минут пришлось трясти незадачливого хозяина пещеры, пока тот с трудом и ужасом не выдавил из себя объяснение:
— В Успенской империи баловаться дымом имеют право только жрецы мужской половины!
— Ах, вот оно что! — облегченно рассмеялся Василий и нарочно пощупал свою голову. — Но мне об этом голос ничего не рассказал. Тем более что в нашем мире это может делать любой воин как среди мужчин, так и среди женщин. Вот, смотри!
Он протянул дымящуюся сигарету боевой подруге. Зная при этом, что та в юности иногда курила, да и при выполнении задания следовало порой «напустить тумана». Дане ничего не оставалось делать, как с закатившимися от возмущения зрачками сделать ползатяжки и выдохнуть дым прямо в расширенные глаза Деймонда. Потом она вернула этот отвратительный «Кэмел» владельцу, отпустила ворот пленника и возвратилась к столу со словами:
— А вообще-то в нашем мире этой гадостью травятся лишь одни идиоты.
Расширенные глаза перевелись на Василия, и тот со смирением подтвердил:
— Да, это правда. Курение вредит здоровью! Вдыхать и выпускать дым считается очень вредной привычкой, и с этим явлением борется каждый жизнелюбивый человек.
— Вот это да!.. А у нас в среде жрецов излитие дыма слывет показанием святости и печатью высшей избранности.
— Чем же тогда у вас выделяются женщины-жрицы?
— О! Они могут улучшать друг друга лица, доводя красоту до совершенства. У них белые, шелковистые волосы, и они имеют право иметь сразу трех мужей.
— Нет, Дана, ты слышала? И здесь блондинки рулят!
Это восклицание было брошено на русском, да и в дальнейшем воины «третьей» старались некоторые детали обсуждать именно так. И своим неотличимым от местного выговором поражали местного отшельника еще больше.
— А вот почему они сами себя не совершенствуют? Есть ограничения?
— А вы разве не знали? — удивился Деймонд, но тут же понял, что ляпнул глупость. — Извините, я вспомнил: ведь ваш «голос» мог и не рассказать. Дело в том, что все жрецы получают от вершины Прозрений великий дар — умение лечить людей. Но только не самих себя. Если кто-то из них серьезно заболевает, то сразу посылают за ближайшим коллегой. Причем стараются пригласить самого лучшего. Нашего Бурулкана, зная о его бездарности, почти никто никогда и не звал…
— То есть дар у всех разный?
— Конечно. У кого очень сильный, а у кого вообще слабенький.
— Кстати, ты так и не сказал, как много магириков становится жрецами?
— Всего лишь один из пяти или шести тысяч. — И, словно предваряя следующий вопрос гостя из иного мира, отшельник поспешно спросил сам: — А как у вас становятся жрецами?
Василий нахмурил брови, припоминая, как в его мире желающие становятся студентами учреждений с медицинским уклоном, потом долго учатся, потом практикуются — и в конце концов все равно почти ничего не умеют. Как местный Бурулкан. Но здесь хоть не тратят на обучение уйму средств и времени. Поэтому решил пофантазировать и на эту тему:
— Ты знаешь, в нашем мире отбор проходит еще более жестко и кроваво. Любого паломника разрезают вдоль тела на две половинки и только тогда определяют его пригодность к лечению. На это, по мнению божества, подходит лишь каждый третий или четвертый. Вот тогда их опять склеивают и дают право лечить людей. В том числе и себя.
— К-как разрезают? — стал заикаться парень.
— Сбоку. Вот прямо по этой линии. То есть вид спереди и сзади остается нетронутым.
Хозяин пещеры содрогнулся от представленной картины, но его любопытство так и не иссякло.
— А с остальными разрезанными что делают?
— Закапывают на полях как удобрение. Ну чего смотришь? Не пропадать же добру! Да и вообще, Деймонд, мой внутренний голос кричит, что тебе надо запретить задавать вопросы. Ты и сам еще нам не рассказал все должное. Поэтому давай вернемся к нашему вчерашнему неоконченному разговору. Опиши подробно каждый свой шаг возле и внутри черного монолита. Все, что заметил, и все, что понял или до чего додумался. Давай присаживайся на скамью и начинай.
— Хорошо… воин. Только вот я до сих пор не знаю, как к тебе обращаться.
— Действительно… У нас имеются обращение «герр» и «фрау»… — Василий заметил, как его боевая подруга дернула плечом и недовольно скривилась, поэтому продолжил: — Но так общаются между собой обыватели. Тогда как великие воины справедливости разрешают делать приставку к своему имени «дон», а женщины — «донна». — Подруга при этом опять скривилась, но уже не так категорически. — Так и коротко, и уважительно. А зовут меня Василий, ее — Дана.
— Очень приятно. — Отшельник сделал два вежливых поклона, удивляя своими манерами, и начал рассказ.
Оказывается, нахождение на тракте Магириков налагало множество обязанностей и привносило несколько основополагающих ограничений. Самое первое: нельзя было пронести вовнутрь горного образования Бавванди, практически неприступного со всех иных сторон, ни единого металлического предмета. Во избежание этого любого желающего пройти обыскивали сразу же в первой секции огромных, расположенных между первыми и вторыми Воротами, залов. Для этого магирик проходил по тускло освещенному тоннелю, на том этапе пути совсем не обязательному, в конце которого ему сразу указывалось, в каком кармане или котомке паломник забыл запрещенный к проносу предмет. После чего тот мог повторно сдать металлические вещи, изделия и даже золотые украшения в некое подобие камеры хранения. Сами эти многочисленные камеры располагались в нескольких громадных пещерах, застроенных многоуровневыми стеллажами. Взамен котомки или мешка выдавали деревянный жетон с кучей цифр и бестолково расставленных букв. Ни один паломник потом никогда не жаловался, что ему чего-то не вернули или что-то перепутали. Система хранения работала без сбоев.
Во второй секции металлические предметы забирались распоряжающимися там жрецами без всяких поблажек или предупреждений. Как они замечали припрятанное украшение, монеты, оружие — вплоть до тончайшей иглы, — оставалось великой тайной. Но те из магириков, у которых ничего не было, проходили беспрепятственно, а вот проштрафившихся не только обирали без возврата, но и заставляли возвращаться обратно, ставя при этом на руку не смывающуюся дней десять печать. То есть таким нарушителям приходилось более десяти дней прожить в городе, который раскинулся перед Воротами, и только потом делать вторую попытку. А если продолжал хитрить, то и третью, а то и четвертую. Учета по таким нарушителям не велось, зато проживание в городе им вылетало в хорошую денежку, и любой из паломников подходил к процессу преодоления Ворот с максимальной ответственностью. Хотя город как раз и разрастался постоянно из-за тех самых безответственных разгильдяев.
Верховые и гужевые животные проверялись отдельно, как и вся их сбруя. Следовало оставлять лишь кожу и дерево. Даже удила на время прохождения по тракту использовались деревянные — из крепчайшей в этом мире древесины вестлы. Редкие повозки тоже проверялись в специальном тоннеле и не пропускались на тракт при обнаружении даже единственного гвоздя. Вот потому они и были так редки на древней дороге. Любой, конечно, мог нанять в городе что угодно и проехаться с комфортом до самого монолита и обратно, но несусветные цены на такую поездку отпугивали подавляющее большинство паломников. Да и не было никакой нужды богатым ашбунам стремиться к вершине Прозрения. Им и так жилось припеваючи, так зачем рисковать собственной жизнью для обретения порой совсем ненужного дара. В большинстве случаев хватало вызвать жреца с полным даром и за определенную, по имеющимся прейскурантам, плату излечиться от чего угодно.
В третьем, последнем секторе громадного комплекса Ворот практически с каждым из магириков проводился короткий инструктаж. Людей загоняли в помещение со скамьями, и в течение четверти часа какой-нибудь жрец или жрица объясняли, что можно делать на дороге к монолиту, а что нельзя. К примеру: строго запрещалось хоть единым словом перемолвиться с теми, кто уже возвращался от черного монолита. Да и вообще, подобное общение считалось злым предзнаменованием, после которого магирик обязательно погибал при ударе молний в самом монолите. Так что желающих нарушить это табу не встречалось. Во время всего паломничества нельзя было грабить, воровать, вступать в драки, кричать и даже громко разговаривать. При встрече с караваном, которые тут проходили раз в неделю, следовало немедленно сойти с тракта и пропустить длинную вереницу тяжело нагруженных повозок. Не приближаясь при этом к ним и ни в коем случае не начиная разговор с возницами. Имелись в виду как раз те самые жреческие караваны, которые собирали и меняли по всей Успенской империи ларцы Кюндю с таящимися внутри духами смерти. Как ни странно, сами повозки жрецов не просто выглядели, а явно состояли из множества металлических деталей, вплоть до сплошных, литых из легкого железа колес. Правда, колеса для мягкости хода имели по ободу резиновое покрытие. Любой паломник замечал и хорошо различимые рессоры, употреблявшиеся лишь на каретах самых видных жрецов, богачей и политических деятелей империи. Но при этом никаких вопросов не задавалось, слишком уж трепетное, священное отношение к подобным караванам имелось у каждого простого обывателя.
Шли паломники к монолиту как им заблагорассудится. Лишь бы хватило питания в вещевых мешках да прихваченной с собой коряги для ночного костерка. Это если не было желания напрашиваться на ночлег к отшельникам. Для такого случая брались с собой две-три порции «подношений» за возможность переночевать в обогреваемых пещерах. Потому что летом даже в дневное время на тракте царил бодрящий холодок, спускающийся с покрытых снегом и льдом вершин Бавванди.
Среди магириков встречались и особо выносливые люди, которые проходили все шестьдесят километров тракта за сутки. А потом точно таким же рывком возвращались обратно. Но подобная спешка не приветствовалась, и сильно спешащих паломников считали фанатиками, не способными правильно подготовиться к ритуалу Прозрения. Мол, только с чистыми помыслами, в душевной гармонии со своим будущим и в мире с самим собой следовало приближаться к монолиту.
А вот когда магирик доходил к цели своего путешествия, тогда и начинались основные чудеса. Сразу следовало сказать, что в последние часы пути невероятная громада черной скалы начинала давить на человеческую сущность не только своими титаническими размерами, но и подспудным, легко забирающимся в глубину сердца ужасом. Воздух становился тяжелым, словно густел, вокруг вихрилась издалека незаметная облачность и дымная поволока, обоняние раздражали тяжелые, совершенно непривычные и отторгаемые человеком запахи. Почва подрагивала под ногами, и слышались тягучие, препротивные скрипы, порой прерываемые хрустом и потрескиванием. Словно вся эта черная масса вот-вот провалится в неведомые глубины расколовшегося мира. И случалось то, чего не ожидали от себя самые стойкие порой, решительно настроенные паломники. Постояв немного на дрожащих ногах возле ужасающего овала чернеющего тьмой прохода, они трусливо поворачивали обратно. Чтобы уже никогда больше не возвратиться к вершине Прозрения. Хотя, может, кто и пробовал пройти путь магириков второй раз, жрецами это не запрещалось, а о фактах повторных паломничеств Деймонд Брайбо пока узнать не успел.
Поворачивало назад не так уж много, один-два человека из сотни, но никто не смотрел им в спины с осуждением или презрением. Здесь каждый начинал окончательно осознавать, на что он решился, чем он рискует и что с ним может случиться в скором времени. Если же решались, то преодолевали последние сотни метров с различной по характеру и смелости скоростью и попадали в анфиладу громадных, сообщающихся сторонами между собой пещер. Скорее всего, эти пещеры были грубо вытесаны в глубокой древности, а неизвестные строители оставили лишь толстенные стены-колонны и арочные проходы между ними. Из сотен, тысяч отверстий вырывался огонь, как для освещения со стен, так и для обогрева и варки пищи из пола. Пещеры имели между собой лишь одну сплошную, но мутно-прозрачную стену, делящую их примерно пополам. Слева — те, кто прибыл, и справа — те, кто уходит. Обе категории могли видеть друг друга и при желании обменяться жестами, но старались отворачиваться от прозрачной стены вообще. При этом прозаично занимались своими делами. Потому что в пещерах можно было отдохнуть, приготовить еду, поспать и даже искупаться под многочисленными струями водопадов возле дальних стен. Вода струилась довольно теплая для этих мест, словно в летний период на теплых морях, так что разбивающиеся стихийно на группы женщины и мужчины купались порознь, под выбранными водопадами. Считалось, между прочим, хорошей традицией ополоснуться в священных водах как в преддверии обряда, так и после него.
Кушать старались в основном перед обратной дорогой. При этом превалировали такие рассуждения: «Если я погибну, то пусть мои запасы достанутся отшельникам, которые в трудный час подадут помощь другим паломникам».
А вот уже после отдыха и купания очистившиеся и успокоенные паломники приближались к светящимся аркам самой дальней, противоположной от входа стены. Арок насчитывалось тридцать две, и если свечение в какой-нибудь из них начинало пульсировать, то это служило сигналом разрешения входа. Тогда очередной паломник, скрепя сердце и отдав бразды своей судьбы в руки Провидения, спешил на встречу с неизвестностью.
Короткий, слегка извивающийся тоннель приводил соискателя на звание жреца в небольшую комнатку, ее называли «исповедальня». Там следовало усесться на скамью, затылком к стене, и четко, быстро, громко и разборчиво отвечать на все вопросы, доносящиеся из узких щелей в камне. Интересовались событиями из раннего детства, причиной недовольства прежней жизнью, скрытыми побуждениями стать жрецом, отношением к великому императору и его придворным. Порой проскальзывали вопросы о подарках или отданных продуктах для отшельников, требовали при этом пояснить щедрость или скаредность. Просили перечислить предметы, которые остались в камерах хранения. Спрашивали, кто остался в большом мире из родственников и друзей.
И так минут десять-двадцать. Хотя некоторые потом и утверждали, что у них выпытывали намного дольше. Кто спрашивал, неизвестно. Хотя голоса женские чередовались с мужскими, но слишком уж они странно звучали для нормального, подверженного эмоциям человека. От интонаций и непонятного тембра голоса получались словно неживые.
Ну и потом наступал час истины. Магирик преодолевал очередной, еле освещенный проход и попадал в небольшую комнатку, где раздевался догола, укладывал все свои вещи, одежду, продукты и деревянный жетон в единый, удобный для переноски тюк и двигался дальше, упираясь через несколько метров в тупик с дверью из массивных, почерневших от времени брусков дерева. Тюк следовало положить в большую нишу с правой стороны, и только после этого дверь приоткрывалась со странным щелчком. Голый входил вовнутрь, плотно закрывал дверь за собой и становился на поблескивающий гладкий круг метрового диаметра. Многие потом говорили, что чувствовали босыми ногами стекло, но Деймонд сомневался в подобном утверждении. Слишком теплым ему показался круг, хотя и не факт, что его не прогревали специально.
А потом раздавался вой раненого носорога, и в странных вспышках с некоторой раскачкой круг медленно делал несколько поворотов вокруг своей оси. Далее полная тишина обозначала, что обряд пройден. Конечно, теми, кто оставался жив. Куда деваются трупы погибших и как выходят наружу будущие жрецы, Деймонд Брайбо тоже не знал, но когда он вышел наружу, то отыскал свой тюк с одеждой не слева, как следовало предполагать, а опять справа. Причем рядом с ним не оказалось второго тюка от предыдущего паломника. Что значило: предшественника вершина Прозрения не сожгла молниями, но и не объявила жрецом. Ибо в обоих этих случаях его тюк предназначался для подношения отшельникам.
Далее совсем иной тоннель выводил на половину «уходящих».
Как рассказал уже позже молодому наследнику предыдущий хозяин пещеры, прошедших обряд жрецов выводили третьим ходом, слегка обучали в течение нескольких дней азам исцеления, облачали в отличительные, очень дорогостоящие одежды и с очередным караваном отправляли за Ворота. При этом вручались солидные, можно сказать, огромные деньги, за которые можно было выстроить чуть ли не целый госпиталь. Попасть в камеру хранения за своими вещами жрец не мог бы при всем желании, да и жетон оставался у неизвестного отшельника. Далее новичку предоставлялось два маршрута на выбор: возвращаться в родную обитель и уже там искать для себя место для деятельности или идти в столицу империи. Там, в главной обители священного распределения, он мог взять направление в тот храм, куда его пошлет сам император.
Но так как Деймонд оказался очень расстроен своим напрасным паломничеством, то даже и не порадовался как следует, осознав, что лишний груз ему тридцать километров тащить на себе не придется. Отдохнул парочку часов, перекусил остатками своих скудных запасов да, так и не искупавшись повторно, поспешил к Воротам. Совершенно при этом не подозревая, что впереди его ждет великая честь получить приглашение от древнего отшельника. Подобное считалось тоже огромной удачей по двум причинам: Деймонд мог теперь отлично спрятаться от своих преследователей и при этом мог вызвать к себе любимую Пьяцу. Женщин-отшельниц на тракте не существовало, но это нисколько не мешало многим женам жить возле своих мужей долгие годы, а то и десятилетия. Другой вопрос, что им при этом не только шапку из черного каракуля было нельзя носить, но и шагу ступить из пещеры в дневное время для праздной прогулки. Разве что лишь сходить к воротам за продуктами да какой-либо утварью для хозяйства. Ну и по ночам: наведывайся в гости друг к дружке и общайся, сколько влезет.
То есть, по рассуждениям молодого отшельника, жизнь у него здесь с любимой девушкой вполне могла наладиться. А там и срок в пять лет истечет, и с нажитым на тракте добром можно вполне прилично поселиться на новом, в любой удаленности от старого поселка, месте.
Само собой, Деймонд промолчал и об основной сути своего грядущего обогащения: жетонах убитых магириков и подавшихся в жрецы. Василию не составило труда догадаться, что именно в камере хранения и собирают основные капиталы. Со временем их можно с помощью жен изымать, перераспределяя в городе, а при окончательном отъезде забрать все остальное. Вот почему отшельников считают богачами.
— Хороший расклад, — обратился старший группы к Дане на русском.
Он хотел еще что-то добавить о хитрости и излишней жадности, но в этот момент, казалось бы, ни на что не обращавшая внимания и только прислушивающаяся к рассказу женщина тихонько сказала на языке ашбунов:
— Он открыл глаза…
И первая развернулась всем корпусом к кровати.

Глава седьмая
Единственный шанс

Александра с каждым своим выходом из обморока чувствовала себя все отвратительнее и беспокойнее. Нависающего над ней мерзкого лица Королюха она не наблюдала, но, как только приходила в себя, со вздрагиванием ощущала очередной укол в бедро или плечо, и на нее через пару минут накатывала чудовищная волна максимальной бодрости и горячего возбуждения. Сердце начинало выпрыгивать из груди, голова — трещать от пульсирующей с огромной скоростью крови, а дыхание становилось учащенным, словно девушка только что преодолела по лестницам пятнадцать этажей бегом.
В какой-то момент она рассмотрела, словно в тумане, белое лицо коллеги из аналитического отдела. И ужаснулась еще больше.
— Рафик, это ты? Зачем ты здесь?!
Уж она прекрасно знала, зачем и с какими намерениями появляется пресловутый аналитик возле допрашиваемых. Сама при этом никогда не присутствовала, но знала преотлично. И в душе что-то больно хрустнуло, отсекая последние шансы к сознательному сопротивлению, когда мужчина совершенно бесцветным голосом ответил:
— Работаю, Шура. Делаю, что умею.
А умел он слишком много. Да и постоянно меняющееся состояние всей нервной системы показывало: еще один-два укола, и Рафик приведет распятое путами тело к чему-то страшному, постыдному и невероятно унизительному. Какой-нибудь там сыворотки правды и подобного психотропного средства девушка не боялась. Потому что выдать какие-либо секреты Дмитрия она не могла по причине их элементарного незнания. А вот умирать… Вернее, нет, умереть она не боялась. И будь сейчас ее воля, со спокойной совестью решительно бы покончила жизнь самоубийством. Потому что вытерпеть то, что с ней наверняка собираются сделать, не сможет никто.
Хотелось выть дико и протяжно, но толку от такого поведения никакого не будет. Ни сорвать голос она не сможет, ни вызвать чью-то жалость. Наоборот, только собственные ресурсы гордости исчерпает преждевременно. Хотя не факт, что эти ресурсы еще пригодятся.
Рассудив, что опять проваливаться в бессознательное состояние и трудно и нелогично, попыталась завязать разговор:
— А что это нашего штатного садиста Королюха не видно?
Рафик с некоторым удивлением почесал себя за ухом: реакции у пациентки неадекватные. Но с другой стороны, говорить с ней ему никто не запрещал, а грубить и хамить было не в его привычках. Поэтому после некоторых размышлений и подвижек бровями стал отвечать:
— Отбыл по срочному вызову.
— И когда вернется?
— Обещался вскоре, но, видимо, задерживается.
— Ой, как здорово! Ха-ха! — Энергия так и била из тела девушки через край. — Вот бы его какая-нибудь сердобольная немка-бабулька на джипе переехала! Честное слово, на его могилке я бы горькими слезами рыдала, что не оказалась на месте той бабульки. Кстати, а у тебя как дела?
— Да вроде все нормально. Если не считать небольших неприятностей в быту.
— Что так? Здоровье не в порядке?
— Ха! Инвалидов в конторе не держат, — без всякой задней мысли разглагольствовал аналитик. — А вот возле дома, где я живу, вообще беспредел начался. На общей стоянке мою машину уже несколько раз поцарапали вандалы-турки. Достали подонки малолетние!
— Неужели не можешь найти на них официальную управу?
— Где? У кого? Все эти правильные «недочеловеки» только и брызгают слюной: «Как же, как же! Они еще дети! Надо быть к ним гуманнее и терпимее». Тьфу, твари бюргерские!
— Ха! С твоей сообразительностью тебе и жаловаться не надо.
— Точно. — Рафик не сдержал самодовольной улыбки. — Я теперь по контуру крыши микрораспылители установил и, как только эта шантрапа начинает на стоянке отираться, дистанционно включаю на полную интенсивность. Веришь, за последнюю неделю только треть этих уродов из всей компании осталась. Я им такое устроил, что теперь до конца жизни на костылях будут хромать да на аптеку работать.
Александра постаралась оставить внутри испуганное восклицание.
«Еще неизвестно, что лучше: попасть в руки Королюхову или вот такому!.. Наверное, благо, что он со мной просто “работает”! Я бы опухла от ужаса, если бы он стал проявлять инициативу и фантазировать. А может, он уже проявил? Вон ведь как меня колотит, словно перед смертью при оргазме… О-па! А ведь и в самом деле, что-то с моими эрогенными зонами случилось! Кажется, они теперь на все тело расползлись… Мама, роди меня обратно! Я в шоке! Ужас!!!»
Одеревеневшими и непослушными губами попыталась продолжить разговор:
— Молодец! Сумел использовать высший профессионализм! Так им и надо!
— А то! Все бы так действовали, и был бы в нашей старушке Европе истинный порядок и полное благополучие. Так нет, разводят демагогию! Ничего, их скоро еще не так коснется, вот тогда они точно поймут, что такое не везет и как с ним бороться!
— Хм, я вот уже поняла, — постаралась заменить возбуждение в голосе легкой грустью Александра. — Что мне крупно не повезло. Вроде и самая лучшая, и самая, самая, а вот… — Дальше она стала говорить неразборчиво, словно в полной прострации: — Ни себе помочь не могу, ни товарищам по конторе, которые даже и не догадываются о возможной тотальной за…
Она еле слышным шепотом оборвала себя на полуслове и тяжело вздохнула. Тогда как Рафик, с присущим ему профессионализмом, закатил девушке веко, присмотрелся к зрачку и громким голосом стал комментировать:
— Что-то ты, девочка, совсем невеселая! Странно… А давай-ка я тебе сразу два укольчика вставлю! А? Вот тогда ты уж точно грустные мысли отбросишь!
— Ага! И коньки тоже! — в бессильной злобе пробормотала жертва.
Теперь, если возбуждение еще более увеличится, тогда она точно не сможет воспользоваться своим трюком с обмороками. Всем своим перевозбужденным, натянутым как струна телом она ждала очередного укола, дав себе слово больше не кричать и не просить. Но вместо явного укола она почувствовала на внутренней стороне бедра легкий удар ребром ладони и услышала слова:
— Так… вот тебе первый укольчик! Потерпи немного, это не больно…
Но при этом зудящая кожа просто ощутила, как по ней стекает какая-то жидкость. Затем процедура мнимого укола повторилась.
— Ну вот, и второй пошел! Родименький! А? Плакать от боли не будешь? Ну вот и молодец. Сейчас тебя опять прогреет основательно. С моими талантами не соскучишься!
Но теперь уже Александра осознала с полной уверенностью: Рафа только создал видимость сразу двух уколов! Подстраховавшись голосом от прослушивания и зажатыми в ладони шприцами от видеоподсмотра. При его несомненном опыте, даже случись максимальное приближение на просмотре, Казимир Теодорович и Павел Павлович не рассмотрят, что игла не вошла в тело, а все средство пролилось на и так уже влажную простыню, покрывающую бильярдный стол.
Подстегнутые химией мысли заметались с еще большей интенсивностью. Как бы там ни было, но только что ее недавний коллега проявил некое удивительное свойство своей натуры: сочувствие. Пусть его поддержка или поблажка, не важно как назвать, и минимальна, но все равно это маленький шанс. Почему он это сделал? Неужели понял намек на тотальную зачистку? Тоже ведь умнейший мужик и соображает раз в десять быстрей, чем любой обыватель с улицы. Но даже если и понял, то дальнейшей помощи ждать от него бесполезно. Себя, да, себя он постарается хоть минимально подстраховать, хотя прекрасно осведомлен о порядках экзекуции и уже сейчас должен обделаться от страха. Контора, а уж тем более те, кто ею руководит, всегда работают с тройной перестраховкой.
Что еще? Память услужливо подсказала и отыскала парочку моментов, когда при личных контактах Александра проявила к этому типу уважительное внимание, а один раз даже походя прикрыла небольшое прегрешение. Никто из прочих агентов подобного в своих отношениях к младшим по штату не допускал. Наоборот, считал доблестью указать на малейшую ошибку товарища по работе. Значит, некоторая толика симпатии в совершенно черством и скрупулезно исполнительном аналитике осталась.
Как бы только ей еще хоть немножко это использовать? Только продолжив разговор и пытаясь угадать, что светит в ближайшие часы.
— Ух! Действительно забирают твои укольчики! Словно под утюг положили.
— Вот видишь! А ведь здесь прохладно, и, не будь меня, давно бы тебя скрючило от холода.
— Да уж! Вижу, что ты еще тот специалист по издевательствам! Ха! — Александра не сдержалась от короткого смешка. — Наша контора может тобой гордиться!
— Ты мне льстишь. — Глаза Рафика стали напряженными. — Вот когда появится Бориска, тогда поймешь, кто самый лучший. А какой любопытный!
Вот, вот она, подсказка! Еще одна та мизерная помощь, которую сочувствующий мужчина оказывает практически мертвой жертве. Рафик прекрасно понимал и чувствовал события в конторе. Бесспорно знал, что в данный момент Королюхов становится третьим человеком в конторе после шефа и Казимира Теодоровича. И предстоящая ночь наверняка будет проходить строго по его сценарию. Скорее всего, и видеозапись с прослушкой он может отключить, и вообще нанести девушке раны, несовместимые с жизнью. Но главная задача для Александры — это найти те опорные столбы информации, ухватившись за которые она смогла бы поторговаться со своим палачом. Что не есть легко, более того, считается почти невозможным в ее положении. Но ведь на то он и аналитик, чтобы догадываться о том, что любой суперагент хоть пару раз, но соприкасался с суперстрашными тайнами. И даже порой при собственном страстном желании забыть то, что знает, помнит и лелеет в самом дальнем уголке своей памяти.
Поэтому Александра с той самой минуты перешла к интенсивному размышлению. Раз Рафик ей оставил хоть капельку силы воли, то следует использовать ее на нахождение того самого мизерного шанса на спасение. Ну, может, и не на спасение, а на отсрочку смерти. Ведь если Павел Павлович блефовал и Торговца взять не смогли, то остается шанс на его возвращение. И еще более мизерная доля этого шанса на то, что Дмитрий простит ей участие в слежке и работу в конторе — и попытается спасти. Но с верой и надеждой даже умирать легче.
Основные пункты торговли с Королюховым определились сразу. Пожалуй, один из самых удачных ходов — это убедить коллегу, что вся местная служба вот-вот пойдет под тотальную зачистку. Только здесь следовало учитывать «звездную болезнь» собеседника, который в тот момент будет выступать в роли палача. Бориска слишком уж себя вознес, а после разоблачения Александры, наверное, считает себя пупом земли, не меньше. Для него сама мысль о гипотетической ликвидации может показаться полным абсурдом, разозлить до предела, за которым любой разговор станет практически бессмысленным. Это следовало оставить на самый последний, крайний момент торговли.
Еще более значимым мог оказаться вывод о том, что Павел Павлович является одним из двух совладельцев конторы. Но только лишь намек на это мог иметь самые тяжелые последствия. Сообразительный Королюхов сразу все просчитает до последнего финишного выстрела и начнет действовать стремительно. Для него самое лучшее будет: моментально пристрелить Шурку на бильярдном столе, сжечь всю контору, избавиться от чипов (а уж такой тип для этого наверняка присмотрел давно и хирурга, и соответствующую аппаратуру) и до утра замести за собой все следы. Подобную информацию следовало выдавать лишь в самый последний момент. Чтобы перед смертью отомстить хоть кому-то.
А вот третий вариант, вернее, целый пакет секретнейшей информации годился для торговли больше всего. При его обработке Борис получит возможность устранения шефа и реальной попытки занять его место в конторе. Конечно, при условии, что он не догадается про вторую руководящую ипостась Павла Павловича. Суть варианта заключалась в следующем.
Только попав на работу в контору, Александра в одном из своих экскурсов по внутренним файлам обратила внимание на маленькую сноску с труднозапоминаемым номером, очень похожим на банковский счет. Да еще и все реквизиты с паролями оказались рядышком. Идеальная память помогла, и все циферки с буквами запомнились как теорема Пифагора. Через парочку дней она даже проверила счет с какого-то отдаленного банкомата. Там лежали сущие копейки, и на некоторое время она про них забыла. Однажды ситуация резко изменилась, когда Александре во время выполнения наиважнейшего задания понадобилась ну очень крупная сумма денег и ей шеф перевел эту сумму в течение десяти минут. После этого она с удивлением опознала в счете отправителя тот самый, с мизерной суммой. Каково же было ее удивление, когда, зайдя по реквизитам в информацию, она обнаружила на таинственном счете несколько миллионов евро! Вот только пароли отбора и управления средствами оказались другими. Ну и она, как хорошо натасканный агент, продумала до логического конца всю цепочку появления таких огромных капиталов.
За прошедшее время контора проводила одну-единственную крупную операцию. Лучших агентов бросили в конечную стадию масштабной операции по разоблачению крупных махинаторов и расхитителей при одном очень богатом музее. Вмешательство оказалось непродолжительным и никаких результатов в агентурном плане не принесло. Раскручиваемые организаторы махинаций оказались людьми честными и вполне порядочными. По крайней мере тот, которого разрабатывала сама Александра. Тем более ужасающими оказались последовавшие после этого кровавые разборки в самом музее. Все эти благовоспитанные и честнейшие люди оказались грязными мафиози, с окровавленными по локоть руками. Стреляли друг друга и душили, словно сумасшедшие, вырезая в отместку у своих врагов целые семьи. Ну и в конце концов разобрали все сокровища до последнего украшения.
Проведенное по следам преступления расследование ничего не дало, да еще и агентам поставили в вину, что они недосмотрели, не разглядели хитрых воров, убийц и махинаторов. В какой-то момент даже показалось, что контору закрывают, а всех сотрудников вышвырнут в наказание на улицу. Но Пыл Пылыч совершил подвиг: и свое, и рабочие места своих подчиненных отмазал. По крайней мере, такое сложилось мнение внутри небольшого секретного коллектива.
И только Александра, по факту появления на счету шефа миллионов, с некоторой натяжкой предположила, что это средства, полученные за проданные сокровища. Тогда она еще сильно в этом сомневалась, но сейчас была уверена на все сто. Контора навела мосты, провела разведку и отыскала слабые места, а другие исполнители завершили всю грязную работу. Еще и так подстроили, что вся вина за хищение легла на погибших сотрудников музея. Имея на руках счет и зная, где, что и как сопоставить, Королюхов с гарантией сумеет сложить всю мозаику гигантского преступления в целом. А этого должно вполне хватить для бесповоротного уничтожения Павла Павловича во всех смыслах. Никакое руководство не простит подобного грабежа, и подопечного быстренько уберут. Вполне понятно, что с полным «раскулачиванием». А кого поставят на его место? Нетрудно догадаться…
Ходы найдены, каждое слово предстоящих торгов продумано. Теперь оставалось только дождаться своего палача и правильно начать разговор.
Борюсик не замедлил явиться — через час от того момента, когда Рафик нанес два мнимых укола. Весь взмыленный и с выпученными глазами, он ворвался в бильярдную и сразу принялся осматривать соблазнительно распятое тело девушки:
— Ну как она? Заждалась, небось?
— Меня это не касается, — ответил аналитик, вставая с дивана и потягиваясь после небольшой дремы. — Состояние идеальное. Колоть тюбики больше нельзя, сдаст сердце. Если все-таки потеряет сознание, подожди немножко, долго она там не протянет. Двое суток она в твоей власти. Если что, звони.
— Хорошо. — Королюхов подхватил полный шприц и с вожделением покрутил его перед раскрытыми глазами своей жертвы: — Колоть?
— Коли. Только не забудь: ровно половину. А мне уже спать давно пора…
И, не попрощавшись, Рафик ушел. На что садист не обратил ни малейшего внимания, он уже с довольным мычанием вводил половину емкости шприца в бедро Александры.
— Ну вот, моя сладость, мы и остались с тобой наедине. И как видишь, я с тобой ласков и добр. — Отложив шприц, он стал поспешно раздеваться. — Не то что ты! Помнишь, насколько ты грубо однажды отнеслась к моим искренним ухаживаниям? Я ведь ничего не забыл. И как ты отреагируешь сейчас?
Его ладони прошлись по женской груди, которая до этого выглядела окаменевшей, и все тело вдруг отреагировало на это всеобщими мускульными спазмами.
— О! Да ты не просто готова к плотному контакту между нами, ты вся в нетерпении от этого чуда! Ха-ха! Не ожидал от тебя такого самопожертвования.
— А что здесь такого? — Девушке каждое слово давалось с трудом, через плотно стиснутые зубы. — Я всегда своим телом пользовалась как оружием, и ничего страшного, если оно какое-то время побудет в чужих руках.
— Какое-то время? Да ты своим оружием больше никогда не воспользуешься! — заорал вдруг в бешенстве Борис. — Никогда! Ты понимаешь это, сучка?! Отстрелялась! Только вот я сейчас попользуюсь в своих целях, и все! Потом тебя только и будут, что резать, сшивать и опять резать! Уж тебе ли не понимать, что тебе грозит?
— Да я понимаю…
— Фигушки ты понимаешь…
— Ты хоть подсмотр выключил? — продолжала выдавать свои заранее заготовленные фразы девушка.
— Не волнуйся, детка, все под моим полным контролем. Видеозаписи подобного толка я вообще обожаю и буду потом просматривать перед сном. Так что приступим!
Его руки массажными поглаживающими движениями прошлись по всему обнаженному, извивающемуся телу.
А вот Александру буквально перемкнуло. Застопорило дыхание настолько, что она не смогла в первые мгновения и слова произнести. Поэтому оставалось только одно: бороться со своим телом морально.
Возводить ледяной барьер между лишающим воли безумием и спасительной расчетливостью было трудно. Почти невозможно. Тело совершенно не слушалось и конвульсивно вздрагивало от каждого прикосновения или поглаживания. Готовые сорваться на истерику губы приходилось кусать до крови, и только солоноватый привкус позволял цепляться за ту тонкую грань, после которой даже произнесение нескольких слов спокойным, уверенным тоном станет невозможным. А ведь именно таким тоном и следовало говорить. Любые другие интонации покажутся Королюхову проявлением слабости, сдачей позиций и подтолкнут на новый, уже окончательно бесповоротный этап его садистских пыток.
«Если сейчас, именно сейчас я не смогу вымолвить то, что собралась, то уже не смогу никогда! Ну! Представляю: вокруг меня снег! На меня хлынула ледяная вода! Я замерзаю! Я в криогенной камере, и мое тело замораживает космический вакуум!..»
Она смогла! На мгновение, окаменев от самовнушения, она застыла камнем, и только губы слегка пошевелились:
— Я помогу тебе убрать Пылыча.
Глаза Борюсика пылали такой похотью кровавого вандализма, что Александре показалось даже, что она опоздала и теперь ее ничто не спасет. Но выбранная и тщательно продуманная фраза оказала все-таки свое действие на возбужденного самца в одном шаге от пропасти безумной вакханалии. Блеск во взгляде стал пропадать, расширившиеся зрачки вернулись к приемлемой норме, поглаживания прекратились. Видимо, желание и в самом деле подложить свинью шефу конторы оказалось просто невероятной силы, раз полный горячечного безумства садист решил приостановиться в своей мести и послушать вполне реальное предложение. Уж он-то со своим опытом понимал: коллега-нимфетка не станет в данном положении блефовать или подсовывать никчемную, дешевую информацию. Раз она лопочет нечто конкретное, значит, и в самом деле имеет великий компромат. Это раз. А во-вторых, исходя из ее предложения, она прекрасно осознает, кто и кого хочет уничтожить. И ничего странного Королюхов в этом не увидел: раз он мечтает уничтожить шефа, то вполне вероятно, что к этому готовилась и самая сексапильная, обладающая даром мистического предвидения красотка. Причем всегда процесс наказания можно продолжить. Пусть только она начнет изворачиваться или скажет о том, что и так уже имеется на руках у мнимого миллионера.
— Говори! Только быстро, тянуть резину не позволю.
И она начала рассказывать про историю с музеем. Правда, несколько переиначила факт и способ получения секретного счета, но все циферки продиктовала на «ять». Затем сформулировала выводы, подвела некоторые рассуждения и выдала в заключение:
— Если сбросить эту информацию высшему начальству, Пылыч не проживет и минуты.
Королюхов поверил. Сразу поверил. Потому что и сам прекрасно помнил ту операцию и огромный «прокол» конторы в работе с музеем. Только вот он никогда и подумать не мог, насколько там все сложно подстроено и какими капиталами ворочали злоумышленники. Причем не какие-то гипотетические мафиози, а самый близкий и самый горячо ненавидимый начальник.
О его конечной вере в найденный компромат говорило и то, что он стал поспешно одеваться, непроизвольно косясь на пару точек данного помещения. Видимо, там и были установлены видеокамеры, и самонадеянный агент теперь дико сожалел, что не догадался их отключить до своего спуска сюда. Теперь ему следовало это сделать быстро, незаметно и решительно. Вплоть до жестокого устранения случайных свидетелей, если таковые окажутся в конторе.
Затем ему предстояла еще одна важнейшая деталь: проверка счета и имеющихся там капиталов. Если счет будет пустышкой, то главная улика окажется под вопросом и доказать вину шефа станет сложно. Тогда Борис, скорее всего, вернется и уничтожит распятую жертву. Но самое опасное: он может вернуться и уничтожить Александру и в случае нахождения миллионов в искомом месте. В этом-то и заключался как наибольший риск всего мероприятия, так и грядущее благо. Но шла пленница на этот шаг осознанно. Потому что тогда никто никого не станет мучить. Девушки просто не станет, но при этом ее мучения прекратятся. Подобных свидетелей опасно содержать даже в специальном институте по изучению выпадающих из общего ряда индивидуумов. И там полутруп может проболтаться. И оттуда может испортить разыгрываемые комбинации.
Александра в этом случае надеялась только на одно: Борюсику будет очень некогда возвращаться. Все свои мерзкие делишки ему надо будет провернуть в течение одних суток, максимум полутора. И это — с условием, что он твердо знает, куда и к кому обращаться с компроматом на Павла Павловича. Разве что он потом вернется в контору на белом коне, полным и безоговорочным победителем. Отстучит чечетку на могиле шефа, наверняка постарается угробить и главного аналитика, и только потом пожелает продолжить свою интимную «беседу» с арестованной при его личном участии девушкой. Надеяться на его прощение было бы полной глупостью: все равно продолжит мучения и, скорее всего, убьет в итоге.
Но шансы выжить при этом увеличивались. И не только по причине возможного возвращения Дмитрия Светозарова. Если Александра поняла и рассчитала правильно, то высшее начальство конторы и есть тот самый Пыл Пылыч на пару с еще какой-то очень крупной шишкой непосредственно в правительстве. Такому тандему больше не нужны никакие «крыши» или «волосатые лапы», они и сами все свои операции и деяния провернут идеально. Да еще под прикрытием невиданных капиталов. А в нужный момент всегда найдут где нанять нелюбопытных, но действенных исполнителей. И если это окажется именно так, то Королюхов уже никогда не вернется в контору.
Что, опять-таки, даст очередную отсрочку смерти. Ну а потом…
«Потом видно будет! — подумала Александра, глядя в глаза напряженно к ней присматривающегося Бориски. — Ну! Давай беги скорее! Ишь как разнервничался, такой куш на кону…»
Садист тоже многое успел продумать и просчитать.
— Шурка, я тут ненадолго отлучусь. Но если что, то ты много не болтай. Сама понимаешь, только я тебя и могу спасти. Держись и притворяйся, сколько сможешь. Скажешь, что я тебя всю ночь мучил, — он кивнул головой на настенные часы, — и ушел около семи утра. Соображаешь ведь, одно лишнее слово — и твое тело напихают всеми бильярдными шарами и проткнут киями во всю их длину. Ну а если хоть одну буковку ты мне соврала, то я вернусь очень, ну очень скоро и договор о сотрудничестве и взаимоспасении будет расторгнут.
После чего он демонстративно выдавил содержимое нескольких последних экспресс-уколов на обнаженное тело:
— Если что, то у меня еще этого добра достаточно отыщется. Отдыхай. До скорого!
— Стой! Меня всю колотит, я еле сдерживаюсь от рева, — призналась девушка с отчаянием, намереваясь выпросить какую-то поблажку. — Хоть накрой меня чем-то!
Уже в дверях недавний коллега коротко оглянулся:
— Обойдешься и без одеяла. А вот орать и дергаться можешь сколько угодно! Представляю, как ты успела на секс настроиться. Ха-ха!
Его смех затих за запертой дверью, и Александра выпустила из себя долго сдерживаемый вой, прерываемый лишь хрипом и рычанием.

Глава восьмая
Анализ бессилия

Дмитрий вернулся в сознание от усиливающейся боли в груди и левом плече. Но в тот же момент понял, что очнулся, и изо всех сил сдержал рвущийся наружу стон. Пришлось противостоять настолько огромной, продолжительной волне боли, что, пока она отступила, грянуло окончательное обессиливание организма. И лишь потом Динозавр стал думать и рассуждать более связно. А затем и прислушиваться к окружающим его звукам.
«Значит, все-таки выжил?! — заметались в голове отдающие оптимизмом мысли. — Судя по ощущению, что вот-вот умру от боли, — и в самом деле выжил. Теперь начну с того, что я помню из последнего момента. М-да! Лучше не вспоминать летящие прямо в лоб пули и кинжал! Ладно, с этим память не отшибло… А вот куда я выскочил? Что-то никак сообразить не могу… — Он осторожно принюхался к совершенно незнакомым запахам. — Вроде не Башня, которую представил в последнюю секунду. И однозначно не королевский госпиталь. Куда же меня занесло? Хм… И какой странный слышится разговор. Не пойму на каком, но зато все прекрасно понимаю. Кажется, это ашбунский. И о чем они там булькают? Ашбун лепечет о том, что в скором времени сможет переехать в новое место и зажить относительно спокойно. С женой?! А что с моей Сашенькой?!»
Дмитрий напрягся как струна, а когда услышал фразу на русском языке, вообще не смог сдержаться и резко открыл глаза. Тотчас это его движение отметил женский голос.
Но увиденное глазами поразило еще больше.
«Если меня схватили спецслужбы, то почему содержат в какой-то мрачной пещере с низким сводом? И при чем здесь говор на языке из мира Зелени? Что здесь вообще происходит и как осмотреться, если я не могу повернуть голову! Шея болит, словно отрубленная! Да что же это такое!..»
Он постарался со стоном скосить глаза вправо, где, видимо, и находились все присутствующие в этой пещере, как вдруг над ним нависли два смутно знакомых лица, мужское и женское. Пытаясь сфокусироваться на этих двух расплывающихся пятнах, услышал, как мужчина заговорил вполне доброжелательно:
— Что, расхотелось умирать? Ну и правильно, тебе еще с нами возиться и благодарить за заботу.
Тогда как женщина засомневалась:
— Он хоть нас узнал? Смотрит как на привидения.
— Эй, ты нас слышишь? Моргни глазами… Ага, слышит. А узнаешь? М-да… — Мужчина еще ближе приблизил свое лицо к разбегающимся глазам раненого. — Мы «третья», которую ты погнал к черному монолиту с приказом его уничтожить. Меня зовут Василий, ее Дана. Пить хочешь?
Пришлось моргнуть ресницами еще раз. Общее состояние после нескольких глотков воды не улучшилось, но зато удалось разборчиво прошептать:
— Вколите мне обезболивающего!
После некоторого ворчания почувствовал, как что-то кольнуло в плечо, а еще чуть позже, как давящая и дергающая боль стала отступать. Теперь можно было хоть вздохнуть с некоторым облегчением и в самом деле распознать пару воинов из заброшенной в мир Зелени пятерки спецназовцев. Мелькнула мысль, что это они его как-то пленили, но потом припомнил странные слова о заботе. И подумал, что провалился к ним сюда неосознанно. Скорее всего, в критической ситуации была задействована выработанная в последнее время привычка стремиться или в свою Башню в королевстве Ягонов, или сюда, в Успенскую империю, на поиски и осмотр идущей к цели «третьей».
Вот и получилось, что ввалился он сюда чисто машинально, в полностью невменяемом состоянии. И самое печальное, что при полной своей обездвиженности он вряд ли сможет сейчас переместиться в такое более удобное, защищенное, обеспеченное лекарствами и помощью место, как Перекресток. А еще лучше — в свой графский замок в Свирепой долине. Уж там бы его быстро привели в кантуемое состояние. К сожалению, ног он не то что поднять не мог, но даже не чувствовал при попытках пошевелить пальцами.
— Что со мной?
Василий озадаченно переглянулся с подругой, но привередничать с пояснениями не стал:
— Куча ранений, другой бы наверняка помер, но ты, может, и выкарабкаешься.
— А с ногами? Не чувствую…
— Ну-ка, пальчиками подвигай! Да нет, шевелятся… Скорее всего, онемение из-за уколов, они ведь термоядерные, все обезболивают.
Действительно, теперь Дмитрий уже чувствовал, что и губы у него деревенеть стали. Поэтому постарался быстрей хоть немного уяснить для себя обстановку:
— В двух словах, почему вы здесь и чего ждем?
Кажется, на этот вопрос Василий обиделся:
— Что значит — почему? Можно подумать, что мы всю жизнь мечтали сюда попасть и, спотыкаясь, мчались наперегонки к этим варварам!
Но Дана жестом ладошки попросила помолчать и стала объяснять сама. За парочку минут объяснила всю диспозицию, место в ней отшельника, надобность охоты и известные отныне детали внутренностей монолита. Закончила словами:
— И вчера поздней ночью ты свалился сюда вместе с кроватью. Весь в пыли и белой меловой штукатурке.
— Э-э?.. Кровать? — не поверил Дмитрий, одновременно пытаясь сообразить, а на чем он в самом деле лежит. Поднял правую руку в изголовье, нащупал литую декоративную спинку. Ему чуть приподняли голову: то же самое в ногах. Сразу узнаваемая кровать королевского госпиталя в столице Ягонов. Перепутать невозможно, ведь сам выбирал самое современное и унифицированное оборудование. Получалось, что вначале он туда свалился, а потом сюда ломанулся? Да еще и после перевязки? Но и поверить в такое трудно.
— Как же я кровать с собой уволок? — Сделать подобное в лежачем состоянии для него невозможно, но об этом он благоразумно помалкивал.
— Долго ли умеючи? — буркнул воин спецназа, кося глазами на шевельнувшегося за столом Деймонда Брайбо. — А как же ты нам «сбросы» делал?
— Так то сбросы…
Говорить было тяжело. К тому же раненый вдруг стал ощущать усиливающееся головокружение и общее ухудшение состояния. Сил для любого перемещения хватало вроде как с излишком, но вот что с ним случится на новом месте? Удастся ли попасть именно туда, куда он вознамерится? Вон как швыряет по всем мирам. Невероятно смущал и тот факт, что его тело очутилось на самой середине тракта Магириков. Раньше он в своих проникновениях из подпространства вообще не мог заскочить за Ворота. Да что там за Ворота, все горное образование Бавванди являлось непроходимым из-за магического тумана в виде прикрывающего сгустка насыщенного оранжевого цвета. Потому и задействовал для ликвидации основной силы Успенской империи один из лучших диверсионных отрядов Земли. Не пропадать же таким великим специалистам по вине их слишком ретивого и любопытного начальства.
Но самое главное — следовало срочно начинать интенсивное лечение, а такое возможно лишь в окружении лучших медиков Свирепой долины. Поэтому короткий стон Дмитрий продолжил вопросом:
— Какая здесь специфика и могут ли со мной уйти два человека немедленно?
Опять следовало отдать должное Дане. Она сжато и по существу рассказала о взаимоотношениях на тракте, черных шапках отшельников и наличии в пещере кроме них только одного ашбуна. Но успела описать его как человека доброго, всей душой мечтающего стать врачом.
— Пусть подойдет… ему тоже будет на пользу. Замочим его на вертушке.
Последнего выражения бойцы спецназа не поняли, но лишь перекинулись при этом между собой многозначительными взглядами. Жаргон десантников в устах Светозарова выглядел несколько противоестественно.
Когда Деймонд подошел по приказу Василия, раненый неожиданно приказал на местном языке без малейшего акцента:
— Отдай шапку ему. — При этом нашел силы показать правой рукой на старшего группы: — Василий останется здесь временно вместо тебя. Ну!
Глаза раненого стали наливаться сердитым огнем, и отшельник понял, что ослушание чревато немедленным наказанием. Но стоило видеть, с какой душевной болью и терзаниями он отдавал каракулевый знак различия в руку таинственного дона.
— Это ненадолго, — утешил растерянного парня Дмитрий. — Теперь вдвоем с Даной берите кровать и медленно поднимайте на угол в сорок пять градусов. Еще лучше будет, если я при этом упрусь ногами в спинку.
Кровать оказалась настолько тяжелой, что только при помощи Василия удалось приподнять ее край и кое-как уравновесить. Но затем Торговец приказал третьему помощнику:
— Отойди подальше, к столу. — Правой рукой он судорожно сжимал край кровати, затуманенным взором словно что-то высматривая в подпространстве. Затем с жесткими интонациями продолжил: — Сейчас мы перенесемся в мой замок. Постарайтесь закрыть глаза, но после прибытия и касания ногами пола удержать кровать от резкого падения. Иначе у меня голова отвалится и последние целые ребра хрустнут. Затем, если даже не удастся положить меня горизонтально собственными силами, начинайте громко кричать: «Все сюда! Графу нужна срочная помощь!» Ну и добавите, чтобы позвали врачей.
Дана пошире расставила ноги и молча кивнула. Несколько хуже обстояло дело с отшельником, тот опять «тормозил», пытаясь осознать своим варварским разумом намечающееся чудо переноса в иное место. Еще и пробормотал при этом:
— А куда мы конкретно попадем?
— Какая тебе разница? — несколько резковато прикрикнула на него женщина. — Держи крепче кровать, чтобы при падении раны не открылись!
Дмитрий в знак благодарности прикрыл коротко глаза. Затем собрался с духом, еще раз поплыл взглядом по стене напротив и попросил:
— Держитесь крепче!
В следующий момент пещера содрогнулась от грохота, а не отводящий глаз от места события Василий на пару секунд ослеп. Когда он протер глаза, вновь обретая зрение и возможность различать мерцающие в свете пламени из камина стены пещеры, снаружи послышались глухие удары по плите и крики. Видимо, стучали обломком камня, а кричал какой-то сосед. Потому как магирики к закрытым пещерам вообще не приближались. Тряся головой от не прошедшей после грома глухоты, воин спецназа приблизился к выходу и прислушался.
— Эй, Деймонд! — кричал какой-то ашбун с той стороны. — Это у тебя так гремело? Даже скалы вздрогнули. Мы вон все выскочили наружу, а тебя нет, может, завалило? Эй, отзовись?
Оказывается, какая-никакая взаимоподдержка между здешними отшельниками все-таки существовала. Вон как беспокоятся. Хотя мало ли что у них может быть на уме? Поэтому, старательно имитируя голос и манеру говорить убывшего в неизвестном направлении Брайбо, Василий промямлил:
— Да со мной все в порядке, сам от грохота только проснулся. А что случилось?
— Так ведь говорю тебе, сотряслось что-то в горах и вроде как сверху звук прошел, с твоей стороны.
Прежде чем продолжить разговор, новый хозяин пещеры оглушительно чихнул и с жалобными нотками продолжил:
— Действительно странный грохот. А я вот вчера простыл за день, чих напал, спасу нет. Апчхи! Вот и вылеживаюсь в тепле под одеялами.
Чих, а в земном простонародье сильный насморк, лечился здесь довольно трудно и долго. Заболевание хоть и редкое, но затяжное, неприятное и поэтому совсем нежелательное. Заразиться желающие вряд ли найдутся, и расчет оказался верным, потому как в ином случае не открыть дверь и не выглянуть наружу считалось неприличным. А так ближайший сосед сразу поспешил вниз, крикнув напоследок:
— Ну ладно, выздоравливай быстрей!
Жаль, его в первый момент не было видно, но, скорее всего, после третьего чиха любопытный отшельник еще более ускорился. Так что никто бы и не заметил, как чуть позже вылезший из щели кончик подвижной змейки замер поблескивающей при свете дня бусинкой, которая, осмотревшись снаружи, вновь юркнула вовнутрь.
— И то хорошо, что ни подсматривать, ни подслушивать здесь не принято, — пробурчал Василий, возвращаясь к столу. Про только что унесшуюся в жутком грохоте троицу он старался не думать, но все равно не смог удержаться от завистливого ёканья: — Глядите на него! Графом стал! — Потом почесал висок, размышляя: — А может, он и родился графом? Только на Земле простым Торговцем подвизается? — После чего представил себе картину маслом: стоящая на двух ножках кровать, держащая ее с двух сторон разнополая парочка и вокруг толпа ряженных в шикарные одежды придворных. — Вот смеху-то будет!
К его счастью, никто и в самом деле не подслушивал возле входной плиты, а то бы обязательно вздрогнул от басовитого, раскатистого хохота. Настроение у временного хозяина пещеры стало неожиданно радостным и светлым. Отсмеявшись, подставной отшельник стал укладываться среди одеял на своем месте возле стола.
— Ну раз уж выдался такой шанс выспаться, грех им не воспользоваться. А как начнет темнеть, приготовлю для наших охотников что-нибудь горяченькое. Хоть и с мясом вернутся, но злые-презлые и холодные-прехолодные.
За посланных на охоту товарищей он не переживал: ведь не на бой отправились.

Глава девятая
Свирепая долина

Все-таки сил для полного контроля за перемещением Дмитрию хватило. С трудом ему удалось поставить и кровать, и двоих сопровождающих на ноги в одном из центральных залов графского замка. Он мог и другой адрес указать, но там створы перемещений не выходили с такой точностью над уровнем пола. Только здесь имелся другой минус: как правило, зал всегда пустовал, хотя снаружи, за прозрачной дверью, частенько кто-нибудь проскальзывал по собственным надобностям. Именно на этих случайных прохожих и надеялся прибывший так неожиданно хозяин. Ну и хорошо слышимое громыхание должно привлечь внимание к этому залу.
Кровать в первый момент несколько раз качнулась, но удержалась в опасном равновесии. Да и то лишь благодаря отчаянным усилиям Даны. Растерянный и ослепленный отшельник сам скорей держался за боковину тяжеленной кровати, чем ее удерживал.
— Кричите! — последним усилием выдохнул из себя Торговец, с чувством выполненного долга теряя сознание. Причем сказал это на русском языке, чем доставил женщине немалые душевные терзания. «На каком языке кричать?!» Но раздумывать было некогда, кровать опять стала опасно раскачиваться, а Деймонд никак не мог прийти в себя и осмотреться.
— Да хватит пялиться по сторонам, — рявкнула на него Дана. — Держи! Подставь плечо!
Ее громкий голос эхом разнесся по всему огромному залу, радуя чудесной акустикой, а потом сразу без перехода женщина стала кричать на обоих языках:
— Скорей, на помощь! Графу срочно нужен врач!
И с некоторым облегчением заметила, как в прозрачные окна дверей заглядывает с осторожностью несколько женщин. Тут же раздались заполошные крики, дверь резко распахнулась, и в зал вбежали сразу десять детей. Лет по двенадцать-тринадцать. И девочки, и мальчики без всякого страха или предварительных вопросов бросились к незнакомцам, еще даже как следует не рассмотрев лицо раненого. Поэтому, как только они облепили кровать и стали ее опускать в горизонтальное положение, Дана опять повторила прежние призывы о врачебной помощи. Подозревая, что ее не совсем поняли. И была сильно поражена, когда одна из девушек мягко отстранила ее рукой от кровати и произнесла на ашбунском:
— Мы и есть врачи! Ни о чем больше не беспокойся.
С другой стороны точно так же оттеснили чуть в сторону и растерянного отшельника. А потом чудеса продолжились. Все дети обступили раненого, положили на него свои ладошки и еле слышно затянули один звук. Низкий, непрерывный, он напоминал растянутую до бесконечности букву «А». Через минуту в зал стали вбегать и взрослые, и дети разных возрастов. И больше всех удивляли самые маленькие, лет пяти-шести. Они с серьезными и напряженными лицами пристраивались к более старшим по возрасту и протягивали свои ручки, еле дотягиваясь до плеч. А затем тоже присоединялись к странному, сжимающему все внутренности и выдавливающему слезы из глаз пению. Приблизившиеся к ним сзади взрослые опускали свои огромные ладони на худенькие детские плечики и, видимо, таким образом тоже присоединялись к обряду лечения.
Потому что ничем иным проводимое действие быть не могло. Дана, с расширенными глазищами и со спертым дыханием, все отступала и отступала назад, а стоящий плотный круг из разнополых и разновозрастных людей все рос и рос. Заполнив собой в итоге добрую треть зала. Причем пение незаметно перешло в более высокую тональность и теперь начинало напоминать рев прогревающегося на аэродроме реактивного истребителя. Более трехсот человек, с приоткрытыми ртами, словно единый организм, в одном порыве совершали непонятное, но от этого еще более завораживающее действо. Дошло до того, что прибывшие несколько позже люди в количестве пяти десятков человек вообще старались не приближаться к кругу. Может, они не имели дара врачевания, а может, в их помощи уже и нужды не было, но они так и оставались возле входа или рассредоточивались под стенами.
Резонанс от усиливающегося звука стал настолько мощным, что в какой-то момент опасно задребезжали огромные оконные витражи четырех высоких, до самого потолка окон. Вибрация с колющей отдачей стала переворачивать внутренности, а сердца и у Даны и у Деймонда забились с неприятной аритмией. Без всяких слов и предупреждений стало понятно, почему все остальные не приближаются к центру зала: опасно для здоровья. И, не сговариваясь, парочка гостей из иных миров поспешно отступила к главному выходу. Там действительно удалось почувствовать себя более свободно. Да и само пение вдруг резко оборвалось, завершившись единовременным, несколько тяжелым вздохом.
Затем стоящие в кругу люди зашевелились, убирая руки с плеч стоящих впереди. Многие вытирали выступивший пот, несколько людей более старшего возраста с облегчением уселись прямо на пол. К ним с помощью и поддержкой бросились те, кто стоял до этого момента под стенами. Самыми живыми и непосредственными к тому времени остались самые младшие дети: стали переговариваться, что-то выкрикивать, засыпать окружающих вопросами. Что там делали находящиеся возле самой кровати, пока видно не было, зато Дана уже в который раз подивилась экзальтированному состоянию молодого отшельника. Тот стоял с настолько вытаращенными глазницами, что женщина толкнула его локтем и не удержалась от подначки:
— Моргай хоть иногда! А то так и станут тебя все обзывать «лупоглазым». Если ты понял, что тут происходит, то, может, и мне объяснишь?
Парень и в самом деле вначале несколько раз сильно сморгнул, смачивая глазные яблоки, и только потом стал отвечать:
— Примерно так лечат наши жрецы. Но они никогда при этом не поют… А самое главное, что я никогда не видел переливающегося по их ладоням свечения. Лишь жрецы видят… Только здесь я почему-то явно рассмотрел это чудо…
— Странно, я ничего не заметила. Может, у меня нет к этому способностей?
— Так и у меня вроде как нет. И вершина Прозрения во мне никакого дара не обнаружила.
— Извините! — Оказалось, что за их спинами уже давно стоит внимательно прислушивающийся к разговору мужчина. — Но неужели вы и в самом деле проходили обряд в черном монолите?
— Проходил, — с некоторой заминкой подтвердил отшельник. — И не так давно, в начале этого месяца. Если, конечно, наши месяцы идентичны…
Но незнакомый мужчина с неожиданной прытью поспешил в смешавшуюся толпу, так и не дослушав. Пожав плечами на такое поведение, Дана потянула напарника за одеяло тоже в центр зала со словами:
— Надо ведь глянуть, что там с раненым.
Но не успели они приблизиться к кровати, как им навстречу выступил наиболее солидно одетый мужчина в черном, поблескивающем камзоле. На его груди красовалась внушительная золотая бляха с бриллиантами, да еще и подвешенная на солидной золотой цепи. Во всем его облике и манере повелевать видно было лицо, облаченное властью. Да он сразу и представился:
— Хулио Кассачи! Управляющий замка его светлости Дина Шахматного Свирепого. С кем имею честь?
Шагнувшая вперед женщина тоже сразу и четко обозначила свое лидирующее в паре прибывших людей положение:
— Донна, по имени Дана. Уроженка Земли. А это — Деймонд Брайбо, вырос в Успенской империи. В данный момент отшельник на тракте Магириков.
При первых звуках ее уверенного голоса в зале наступила полная тишина и все присутствующие воззрились на нее. Ну или почти все, потому что возле кровати продолжалось некое напряженное шуршание. Дрогнуло от удивления и невозмутимое лицо управляющего.
— Однако! Такие гости у нас — необычайная редкость. А уж про визит отшельников с другого континента вообще молчу: не припоминаю случаев в обозримой истории.
— Все когда-то случается впервые, — философски произнесла Дана. При этом расслышав за собой изумленный шепот:
— Так мы на Восточном континенте?!.
Подобный лепет не мог сбить опытнейшего бойца спецназа с продолжения своей речи:
— Очень приятно, что мы попали в нужное место и в нужный час. А то Дин слишком переживал, что врачей не окажется на месте.
— Тут как раз повезло, — улыбнулся Хулио Кассачи. — В распорядке дня академии предобеденный перерыв, и большая часть детей, как всегда, бездельничала в замке.
— То есть они здесь живут постоянно? — с умным видом переспросила женщина.
— Нисколько! Каждый имеет свою комнату в стенах академии, но все равно их тянет сюда как магнитом.
Конечно, следовало быстрей заняться более важными делами. Хотя бы тем же осмотром Торговца, но Дана вдруг тоже стала понимать, что «тормозит», как стоящий за ее спиной отшельник. Поэтому решилась выяснить обсуждаемую деталь до конца. То, что присутствующие здесь дети — будущие врачи или жрецы, она уже догадалась. Что учатся в какой-то академии — тоже. «Там чудеса, там леший бродит…» — все может случиться в ином мире. Но вот что они делают здесь? Или ее понимание графского замка чего-то не учитывает?
— То есть дети в отсутствие графа себе позволяют здесь… хм, играть?
— Да что угодно они себе тут позволяют, — несколько более строго повысил голос управляющий. Кажется, ему и самому подобное положение дел не слишком нравилось, и он готов был на эту тему говорить сколько угодно. — Его светлость уже полтора года как выдал разрешение гулять и даже ночевать в его замке любому воспитаннику или преподавателю академии. Ну и те, пользуясь его несравненной добротой, доводят свое присутствие порой до абсурда. Особенно самые недисциплинированные. А прислуга у нас, я вам скажу, не железная. Только и приходится, что заниматься увещеваниями, устранениями последствий и уборкой.
— То есть, если судить по меркам Земли…
— Совершенно верно, донна Дана! Я хорошо знаком с реалиями вашего мира, поэтому данный замок скорее считается в Свирепой долине центром культуры, музеем, а в подвалах — и лабораторией, с правом свободного посещения. Хотя некоторые уникальные перлы здешней галереи искусств могут поразить любого ценителя прекрасного из любого цивилизованного мира. — Вот тут его стало пробивать на гордость: — Мы вам уже сегодня устроим показательную экскурсию…
— Отлично, господин Кассачи, — благодарно кивнула женщина. — Мы с удовольствием осмотрим здешние достопримечательности, но вначале хотели бы удостовериться в хорошем самочувствии нашего друга. Разрешите?
— Да, да, конечно!
Управляющий сделал приглашающий жест рукой и заодно грозно нахмурил брови, призывая толпящихся вокруг детей сделать свободный проход к кровати. Они подошли к раненому втроем, как раз к моменту его полного освобождения от бинтов.
— Ну вот, кажется, с ним все хорошо…
Несколько девушек, примерно восемнадцати лет, как раз смазывали полностью обнаженное тело Дмитрия Светозарова резко, но приятно пахнущей мазью. Хотя на само тело нельзя было смотреть без сострадания. Несколько ранений в грудь, левую руку и плечо превратили кожу в увитые шрамами бугорки и наросты. Причем следы всех ранений хоть и оказались волшебным образом залечены, но зажившие рубцы темнели неестественной краснотой, словно налившиеся кровью.
Самая старшая на вид и самая строгая из девушек не стала выяснять, является ли последнее утверждение управляющего вопросом, а сразу вынесла окончательный диагноз:
— Удивляемся, как он выжил после таких ранений, но сейчас все опасности позади. Господа, вы доставили его светлость вовремя. Теперь все внутренние ткани восстановлены, повреждения ликвидированы, кровоизлияния вычищены. Шрамы и рубцы рассосутся в течение нескольких дней. Сейчас он будет спать как минимум четыре часа для обязательного в его положении восстановления сил. Может, и больше проспит, что крайне желательно. Поэтому я категорически настаиваю на полной тишине в этом зале и прошу немедленно покинуть его всех, кто мне не нужен.
Никто не издал единого возгласа, беспрекословно подчиняясь распоряжению. Но когда все уже стали разворачиваться на выход, девушка мило и открыто улыбнулась и высказала похвалу для всех:
— Молодцы! Мы все отлично отработали и спасли самого близкого нам человека. Спасибо!
Вскоре возле кровати осталась лишь она с помощницами да пара гостей с управляющим. Похоже, что и сам Хулио Кассачи побаивался молодой целительницы, потому что перешел почти на шепот:
— Тогда мы за это время покормим наших гостей и немного познакомим с долиной?
Прежде чем девушка что-то ответила, вмешалась Дана:
— Хочу сказать, что нам следует возвратиться к остальным друзьям как можно скорее. Поэтому я вынуждена спросить: когда это станет возможным?
— Все зависит от состояния здоровья Дина Свирепого. — Тон девушки стал глухим и безапелляционным. — И я никому не позволю его разбудить раньше полного успокоения после самого радикального на моей памяти лечения. Ему теперь может повредить любое перенапряжение.
Глаза ее вдруг загорелись таким фанатическим сиянием, что Дана поняла: пристрели она целительницу из пистолета, та и мертвая не подпустит никого к спящему графу. Но все равно постаралась оставить последнее слово за собой:
— Хорошо, тогда не будем вам мешать. Успехов! — И, развернувшись, довольно бесцеремонно подтолкнула застывшего на месте отшельника: — Деймонд, на выход!
В довольно просторном замковом коридоре им встретился спешащий навстречу высоченный ростом, но тонкой кости мужчина. Он несся, не разбирая дороги, чуть не наступая на снующих под ногами малышей, и был остановлен лишь с помощью решительно вставшего у него на пути управляющего:
— Господин Брайс! Да стойте же!
Тот замер, откинул длинные, очень похожие на седые волосы с лица назад и очумелым взглядом стал рассматривать, кто его остановил. А потом требовательно воскликнул:
— Что с Дином?!
— Все в порядке! По счастью, рядом находилась Андорра и взяла опеку над раненым в свои руки. Остальных всех выгнала, чтобы не мешались. К вечеру наш граф будет как огурчик.
— Андорра? — Лицо мужчины расслабилось. — Ну, если она… А то я чуть инфаркт не получил: всплеск откатных волн получился небывалой силы… Кто графа доставил?
— Вот эти его друзья. Давайте я вас представлю: это наш ректор академии Тител Брайс. Можно сказать, самый знаменитый врач нашего мира.
— Да полно вам, Хулио! — отмахнулся ректор, здороваясь за руку с гостями и старательно запоминая их имена. С особым интересом, после нескольких слов про обряд Прозрения, присмотрелся к отшельнику: — Надо же, бывали внутри монолита?! С удовольствием послушаю чуть позже, сейчас сорвался с очень важного эксперимента. Надеюсь, мы еще увидимся вечером?
— Зависит от графа, — напряглась Дана, оттягивая Деймонда за край одеяла. — У нас еще столько дел.
— Понимаю, понимаю, — покладисто закивал Тител Брайс. — А вы, донна, тоже мечтаете стать врачом?
— В некотором роде я и так близка к этой профессии.
— Вот и отлично! Значит, пообщаемся на вертушке.
И, резко развернувшись, ректор с обычной для него скоростью пошагал своими длинными ногами обратно. Глядящий ему вслед с умильным выражением лица управляющий прокомментировал:
— Он и в самом деле самый великий и уникальный врач. Именно он с графом и сотворил за последние пять лет все, чем вы сейчас полюбуетесь. Да вы только на его внешность посмотрите, разве такому дадите восемьдесят три года?
— Год году рознь, — справедливо подметила Дана.
— Ах да, я чуть не забыл обратить ваше внимание на тот факт, что здесь у нас год длится на шестьдесят три дня дольше, чем на Земле. Тогда как наши сутки всего на пять минут длиннее. — Похоже, Хулио Кассачи любил похвастаться своей осведомленностью. — Нам тут, по распоряжению его светлости, приходится вести сразу два календаря, для правильного соотношения времени.
Не имевший возможности вмешаться до сих пор в разговор Деймонд Брайбо наконец-то стал сыпать вопросами:
— Что такое «вертушка»?
— О! Это наша местная святыня. Но я не стану торопить события, потому что без личного разрешения графа или господина ректора на Вертушку и смотреть нельзя.
— В каком месте империи Рилли мы находимся?
— На крайнем севере, в Илиазанских горах.
— Не может этого быть! — воскликнул отшельник с нескрываемым недоверием. — Здесь должны быть тогда сплошные льды, а окна должны быть приоткрыты, и из них должен струиться теплый воздух.
— Сразу видно, что вы здесь впервые и совершенно ничего не знаете о Свирепой долине, — с нескрываемым самодовольством ответил управляющий графским замком. — Кстати, давайте мы все это и осмотрим с достаточной высоты. Прошу сюда!
Он провел гостей по уводящему в сторону коридору и вывел их на широкую террасу, с которой открывался вид на великолепную в своем зеленом убранстве и архитектурных прелестях долину. Сам графский замок раскинулся за спиной, прилепившись к изогнутому горному отрогу, и его рассмотреть было сложно. Но зато прямо под ногами раскинулись тремя ровными линиями, расходящимися словно веером, пятиэтажные массивы снежно-белых корпусов академии. А уже дальше стояли вразнобой и без определенного порядка многочисленные виллы, монументальные статуи, комплексные скульптурные изображения, виднелись голубые чаши бассейнов, струящиеся к небу фонтаны и многочисленные павильоны с беседками. И почти у каждого величественного здания или сооружения вырисовывались немыслимые по своей пестроте скопища цветов и цветущих декоративных деревьев. Сама долина ограничивалась стремительно уносящимися вверх горными склонами, которые упирались в густые, клубящиеся облака.
У женщины с Земли неожиданно закружилась голова от сонма удивительных запахов, а в глазах защипало.
— Что же здесь свирепого! — не сдержалась она от восклицания, хватаясь за перила ограждения и пытаясь скрыть свое состояние.
Деймонд так вообще приближался к краю террасы маленькими шажками. Потому что никогда прежде не стоял на краю пропасти глубиной в шесть десятков метров.
Хулио Кассачи выдержал паузу, наблюдая за реакцией гостей, и только потом стал рассказывать:
— Не так давно, всего шесть лет назад, здесь было самое жуткое и неприветливое для человека место. А те, кто все-таки прорывался сюда по разным причинам, потом до конца жизни проклинали собственную неосторожность и самонадеянность. Домой возвращался, пожалуй, лишь один из десяти, если не меньше. Из многих расщелин, пропастей и колодцев к небу вздымались струи гейзеров и столбы пара. Тогда как вон с той стороны, через Ревущее ущелье, врывался ледяной ветер, от которого вода и пар застывали на лету, превращаясь в гигантские, часто валящиеся друг на друга заиндевелые сооружения. И все они здесь росли, падали и перемалывались тысячелетиями. Все стало меняться, когда император даровал эти земли вместе с титулом легендарному Торговцу. Первоначально он заделал наглухо Ревущее ущелье, перекрыв таким образом творящийся здесь постоянно ураган. Затем пробил тоннель в южном направлении, выводя прямую дорогу за пределы заснеженных вершин и непроходимых перевалов. Сейчас тоннель сдвоенный, вон, видите? Там центральные арки входа.
Его рука указала чуть правее, куда под предохранительный козырек ныряла довольно широкая, скорее всего, сделанная из бетона дорога, расчерченная ярко-желтыми разделительными полосами на четыре ряда. По ней двигалось несколько повозок, всадников, даже бредущих по своим делам пешеходов. Но больше всего поражали проложенные вдоль дороги блестящие рельсы. И, словно подтверждая, что увиденное не является галлюцинацией этого мира, вдруг раздался тонкий свист и из тоннеля выскочил миниатюрный паровозик, резво тянущий за собой четыре пассажирских и три грузовых вагона. На глазах изумленных гостей поезд проскочил открытое пространство и с явным замедлением въехал под купол еще раньше замеченного здания.
— Там у нас вокзал! — Управляющий вещал с такой гордостью, словно это он лично здесь все построил. — А единственная на весь мир железная дорога уже целый год связывает Свирепую долину прямиком со столицей империи. Полгода назад сам император со своей семьей приезжал осматривать академию, замок и прочие красоты. Что тут творилось! Что тут творилось!
Подобные экспансивные восклицания показывали, что слов для описания воспоминаний и бушующих эмоций не хватает. Понятно стало, что тема сейчас будет продолжена с подобающим восторгом. Да вот только для Даны какой-то там визит императорской семьи показался второстепенным. Хотя она уже и догадывалась, о какой именно семье идет речь и как она выглядит. Удивляло другое:
— Но куда же делись ревущие гейзеры и пар?
— Часть осталась внизу и дает обогрев зданиям, энергию для освещения и прочие блага ежедневного бытия. А вторая часть — вон она, над головами. Поднимается вверх или с теплом, или по нескольким отводным трубам. Создавая сверху уникальную шубу. Причем после удара молниями вон из того купола в центре долины эта толстая прослойка облаков проливает вниз строго выверенную, часовую дозу дождя. Как правило — по утрам, перед рассветом.
— Но ведь тут никогда нет солнца! Вернее, лучи вашего светила сюда не доходят.
— Ну и что! Зато вы полюбуетесь на ночное освещение! Сколько уже насмотрелся, а все равно порой часами здесь вот стою и оторваться не могу от такого зрелища. А уж как ученики обожают учиться в ночную смену, надо видеть их восторженные рожицы.
От строгого, властного управляющего теперь на террасе остался расплывшийся от удовольствия индивидуум. Вверенное в его управление хозяйство не мелькало у него даже в воспоминаниях. Отшельник тоже уже стоял рядом, учащенно дышащий, и своими, в который уже раз выпавшими из глазниц зрачками метался по распростертой внизу долине. Дана, конечно, тоже поддалась невероятному очарованию открывшегося чуда, но максимальной силой воли настраивала себя на более продуктивную, исследовательскую деятельность.
— И какие дисциплины изучают дети в академии? Ну, кроме медицинских?
— Как! Вы еще не догадались? Здесь обучаются и повышают свое мастерство только врачи. Причем дети отбираются в иных мирах Торговцем самые лучшие, готовые до конца своей жизни руководствоваться лишь одним девизом: «Умри сам, но спаси!» — Хулио Кассачи развел руками и пожал плечами. — Ну а в нашем мире все дети рождаются с даром собственного самоизлечения. Так что сюда вообще попадают самые уникальные и великие.
— Как… все?! — с трудом выдавил из своего горла отшельник. — Даже в Успенской империи?
— Увы, хотя вам это осознавать, наверное, очень страшно.
— Так, значит, это правда? — уже шипел от душащего его грудь бешенства Деймонд. — Значит, жрецы забирают у каждого младенца великий дар самоизлечения?
— Да. У нас про это знают все, — погрустнел управляющий, глядя с сочувствием на шокированного парня. — Вместо того чтобы лечить, ваши жрецы лишают младенцев великого чуда, гарантирующего здоровье, затем каким-то образом фиксируют его в шкатулках Кюндю и везут в центр вашего горного массива Бавванди…
— Да… точно везут… и там скармливают этой черной и злобной громадине! И… и… — Отшельник давился какими-то горловыми спазмами, пытаясь вытолкнуть наружу рвущиеся, еще недавно для него кощунственные слова: — И эту вершину надо обязательно уничтожить! Умереть — но уничтожить!!!

Глава десятая
Дождь проблем

Павел Павлович всегда нутром чувствовал приближающиеся неприятности. И частенько в былые годы даже предвидел их направление, подставляя вовремя с той стороны «подушку». Но вот в последнем ворохе вселенских проблем он сразу и не сумел рассмотреть то, что творится у него под самым носом. Если бы хоть еще оставался на месте, а то пришлось спешно, прихватив с собой главного аналитика конторы, мчаться за тридевять земель на инициированную последними скандалами встречу высшего уровня. На ней решалось слишком многое, чтобы проигнорировать или перенести на более поздние сроки. Да и соратник, верный друг и компаньон в одном флаконе, уже просигналил о выезде, а такому человеку, как он, не с руки было менять планы. Слишком уж огромное внимание общественности к нему было приковано постоянно.
Пришлось вынести часовой перелет на частном самолете в Литву, где в одном из сокрытых от журналистских объективов подвалов фешенебельной гостиницы и состоялся длительный тяжелый разговор с глазу на глаз. То, что не так далеко располагался и Казимир Теодорович, было обусловлено двумя причинами: в случае необходимости он мог подать нужные сведения и информацию; а в крайнем случае далеко не надо было искать самого знающего человека для начала операции «зачистка». Потому что компаньон настаивал в первую очередь именно на этом. Ведь и в самом деле скандал вокруг Дмитрия Светозарова разгорелся в Европе нешуточный.
Уничтожать родное детище не только не хотелось, но и было бы очень ошибочным, опрометчивым шагом. По крайней мере, старый ветеран специальных операций приложил для переубеждения своего партнера максимум усилий. Пропитался весь потом, сорвал почти голос, но за три с половиной часа сумел доказать, что ликвидировать весь личный состав нецелесообразно сразу по трем причинам. Первая: такое количество пропавших людей, а вдруг и обнаружение некоторых трупов, только усилит всеобщую напряженную ситуацию вокруг конторы. Второе: пока прикрытие и легализация срабатывают полностью, вся дислокация прежнего расположения изменена, новообразованная фирма по совершенно другому адресу не нуждается даже в какой-либо дополнительной подстраховке. Хватает того, что есть. То есть помимо слежки и тщательного подсмотра друг за другом весь личный состав вверенной Павлу Павловичу конторы еще и опекался несколькими, независимыми друг от друга агентствами частных детективов и так называемым картелем наемных убийц. Потрясающе дорогостоящее мероприятие, но зато даже при неожиданном аресте случайного сотрудника его постараются умертвить еще до застегивания на запястьях наручников. Ну и третья причина: кропотливо созданная и хорошо отлаженная машина работала. Приносила ощутимую пользу и неиссякаемый источник прибыли. Избавляться от такого доходного предприятия было бы верхом расточительности.
В завершение встречи Павлович предложил своему напарнику прикрыть контору в случае форс-мажорных обстоятельств двумя независимыми «колпаками» из доступного тому госаппарата. Благо имеющаяся в руках власть позволяла. Одно звено сотрудников может в случае чего быстро вытащить из тюрьмы любого арестованного; а второе звено специалистов в случае надобности легко ликвидирует как любого из агентов, так и любого следящего за ними платного киллера.
Текущие вопросы по капиталам и ближайшим инвестициям дружно решили перенести на следующее время. На том и поспешили расстаться.
Как ни странно, но шеф конторы, выводя из дремы скрючившегося на диване главного аналитика, даже несколько развеселился:
— Подъем! Труба зовет!
Настроение еще больше поднялось после того, как Казик Теодорович нелепо после крика дернулся и свалился на пол. Благо на ковер, так что не зашибся. Хотя и завопил с обидой:
— Да ты, Павел, совсем рехнулся! Мне и так кошмары снятся, а тут еще ты на ухо рявкаешь.
Хорошее настроение продлилось ровно до салона самолета, где при посадке главный аналитик таки придумал, как отомстить своему непосредственному начальнику и в некотором роде коллеге:
— Чего радуешься? А вдруг этот таракан девку до смерти изведет? Или еще чего хуже: в конторе Светозаров устроил ковер из трупов.
— Ха! Не нуди, фацет![2] Все сейчас по домам сидят да конину жрут. Кто не спит… Борька хоть и садист, за свою задницу и кошелек сам себе грабельки отрежет, но нашу нимфеточку сбережет. А про Торговца… Так сколько нужно тебе напоминать кадры видеосъемки: такие дыры и столько крови — явный труп. Неужели глазам своим не веришь?
— Да, ты прав, извини, — пробормотал ветеран аналитического отдела и стал устраиваться удобнее для короткого сна.
Собрался чуток поспать и Павел Павлович, да только брошенные искры таки разожгли костер переживаний. Обеспокоенный «зубр» так и проворочался на неудобном сиденье до места прибытия, не сомкнув глаз. В голову стали лезть всякие беспочвенные страхи и нездоровые предчувствия. Он и в самом деле представил себе картину растерзанной на куски Александры, а потом долго не мог от видения избавиться. Чуть позже он стал фантазировать на тему неизвестных способностей Светозарова и вообще впал на короткое время в панику. Если хоть часть подобных предположений подтвердится, то контора долго не протянет. Да что там контора! Сам ее основатель, родитель и руководитель может лишиться своей драгоценной задницы.
Хотя как раз последнее немного рассмешило ветерана, а потом и вернуло ему толику спокойствия и самоуверенности:
«Такого зубра, как я, не свалит с ног и десяток Торговцев! Ха! Да они ко мне даже не подберутся. В былые годы я недрогнувшей рукой перестрелял таких акул преступного мира, что их родственники до сих пор воют от отчаяния. Но даже не подозревают, чью руку вело колесо судьбы и справедливости. Тогда все продумал до мелочей и сейчас не проколюсь… Хотя… кое-где перестраховаться не помешает!»
Сонливость как рукой сняло, и комбинации прикрытия, дополнительные движения по безопасности и устроение запасных путей отхода полностью заняли мысли шефа конторы. Утром он заявился на свое место работы хоть и невыспавшимся, но бодрым, подтянутым и во всеоружии хитрых, коварных замыслов.
А вот там на него и накатило.
Еще в фойе его встретил бредущий в попутном направлении и тоже перед тем лишь на часик заскочивший домой Казимир Теодорович:
— Не везет некоторым, умудряются ноги ломать прямо возле собственного дома.
— Что случилось и с кем?
— Да Рафик со своими утренними пробежками с собачкой «допрыгался». Рано ведь бегает, темно еще, вот и оступился в парке в какую-то канавку. Забрала «скорая помощь». Теперь лежит и стонет: просит разыскать свою наверняка потерявшуюся в парке шавку и чуть ли не требует уже в обед прислать за ним машину и отвезти домой. Плачет, что госпитальные стены на него негативно влияют. Мол, он уже договорился о преждевременной выписке.
— М-да! Вот уж шавковод поганый! Тьфу на него! — Палыч не любил собак и презирал всех собаковладельцев. — Оставить бы его в больнице на месячишко…
— Повесится от тоски. Да и здесь он нам нужен… — Они уже вошли в лифт, не собираясь пешком подниматься на два этажа выше. — Мало ли что…
Но в тот момент шеф конторы так ничего и не почувствовал, разве что раздражение из-за подобного досадного недоразумения. Выходя из лифта, он крикнул младшему агенту, который в роли охранника восседал в прихожей:
— Королюхова ко мне! — И закончил разговор на тему перелома: — Ладно, чуть позже отправим кого-нибудь на машине. Пусть и в самом деле здесь на костылях прыгает…
Прошел в свой кабинет, привычно и очень придирчиво осмотрелся. Многолетняя практика подобных, пусть даже поверхностных проверок себя не раз оправдала. Чего только не придумывали искренние враги и души не чающие в своем клиенте наемные убийцы. Минута-две в глобальной политике роли не играют, а вот для спасения собственного тела могут оказаться решающими. И никакой роли не играло, что кабинет в его распоряжении всего лишь несколько дней: фотографическая память срабатывала всегда и везде.
Вот и сейчас где-то в подсознании тревожно зазвонил колокольчик. Не сразу, но с третьего просмотра удалось заметить одну чуть сдвинутую метку из основных и одну второстепенную — совсем не на своем месте. Кто-то рылся в его столе или включал компьютер!
Еще раз все перепроверив, сделал шаг назад, осмотрел замок. Внешне цел! Ключ только у него. Но Павлович был совершенно уверен в сдвинутых метках. Вышел в коридор и гаркнул:
— Дежурный, ко мне! — Когда тот подбежал, спросил: — Кто дежурил ночью?
— Агент Евсеев! Только минут двадцать назад ушел домой отсыпаться.
— Звони ему на мобильный! Есть гудок? Давай сюда! — С раздражением перехватил телефон и стал слушать, проворачивая в голове предстоящие команды и вопросы. Но гудок длился за гудком, а отвечать никто не собирался.
Изо всех сил давя в себе нехорошие предчувствия, шеф конторы отдал телефон обратно. Отдав конкретный приказ:
— Гребаный Евсеев! Дозваниваться беспрерывно! Что записано о ночных происшествиях в журнале?
— В десять вечера прибыл Борис, отправился в подвал. Вскоре оттуда вышел Рафик, уехал домой. В семь утра Королюхов покинул контору. В восемь поступил доклад от наружки, что он прибыл в особняк Бонке. В восемь я принял дежурство, Евсеев ушел через сорок минут: долго трепался с кем-то по городскому телефону.
Дежурный еще договаривал, как к ним приблизился охранник, которому было дано указание срочно разыскать Бориса Королюхова. Он протягивал мобильный телефон со словами:
— Павел Павлович, Борис звонит.
— Что там у тебя? — Но, уже задавая этот вопрос, старый ветеран почувствовал, как почва начинает уходить из-под его ног.
— Ничего страшного, шеф. Но как только я вошел домой, как мне стали названивать из следственного отдела и минут сорок выпытывали, кто и как наведывался к Светозарову за последнее время. Сказали, что приедут очень скоро и зададут еще несколько вопросов при личном общении. Да это и понятно: их наблюдатели не сводят глаз с его дома и, как мне показалось, вот-вот вломятся внутрь для обыска. Я уже заметил несколько прибывших машин со специалистами.
— Блин! Борька, может, это по твою душу?
— Да нет, меня бы сразу взяли по прибытии. Это они все про Светозарова копают.
— Но ты справишься с беседой?
— Несомненно, шеф. — Голос Королюхова сочился уверенностью и спокойствием.
— Ладно, но держи меня в курсе. И что там с Шуркой?
— Ха! А что с ней случится? — хохотнул агент. — Я ее пока пытал только тем, отчего ей ну никак хуже не станет. Наоборот, ей такие пытки понравились.
— До связи! — Шеф отключил телефон, осмотрелся и, наткнувшись на дежурного, все-таки решил уточнить: — А что там в бильярдной?
— Все по-прежнему… — Тот слегка смутился. — Эта… Саша, вся в слезах и соплях. Попросила меня прикрыть ее простыней…
— Ну и что?
Парень смутился еще больше:
— Прикрыл…
— Козел! — не сдержался Павлович, собираясь сорвать свой гнев на подчиненном.
И сразу заметил вывалившегося из своего кабинета Казимира Теодоровича. Тот открывал рот, словно рыба на берегу, а его обескровленное лицо выглядело словно выкрашенное серой краской. Даже его щегольская щеточка усов из чернеющей превратилась в бесцветную. Только приблизившись к аналитику вплотную, удалось расслышать:
— У меня вся система переформатирована и стерта до нуля. Резервные карты памяти лежат в сейфе нетронутыми, но вся инфа последних дней и записи службы безопасности приказали долго жить.
Это уже считалось полным провалом. Но несмотря на висящий над головой жуткий, пусть и виртуальный запах горелого, шеф все-таки отправился в сопровождении главного аналитика в свой кабинет. И только через десять минут, убедившись, что с его компьютером сотворили аналогичный вандализм, потянулся к кнопке общего селектора. Но и тут еще град из неприятностей не окончился, прерывая его действия неожиданным образом. Зазвонил маленький мобильный телефон, который лежал в самом дальнем, скрытом кармане. Названивал компаньон, с которым только виделся и общался этой ночью:
— Павел, кто-то из твоих «крысятничает». Вышел на меня с жалобой. Разоблачил тебя в деле с музеем. Себя не раскрыл. Решай по своему усмотрению, но я тоже подстрахую.
Главный аналитик сидел напротив, с деловитой безысходностью вводя в режим максимальной работы стоящий у него на коленях ноутбук. И пока Павлович с ошарашенным лицом прятал телефон в дальний карман, первая заданная процедура стала работать.
— Подключились к спутникам. Сейчас идентифицируется карта чипов Евсеева, — комментировал бесцветным голосом Казик. — Есть. Пошел поиск. Выходим на карту… Наблюдаемый в движении! Двигается с большой скоростью по автобану в западном направлении. Сейчас примерно в двухстах километрах от этого места.
— У-у-у-у… — застонал в бессильной ярости шеф практически уже прекратившей свое существование конторы. — Ублюдок!
Дальше из него полился такой поток ругательств, что сухонький Теодорович сжался в кресле калачиком и только через несколько минут осмелился вставить очередную реплику:
— Даю команду на немедленное уничтожение объекта.
— Да… конечно, — опомнился старый ветеран, заставляя себя сконцентрироваться на стоящих перед ним и требующих его немедленного решения проблемах. — Давай! — Затем, словно убеждая самого себя, пробормотал вслух: — Ничего еще не потеряно! Мы еще повоюем, а денег нам хватит до глубокой старости! Не правда ли, дружище?
Главный аналитик в ответ лишь скорбно пожал плечами. Уж он-то знал лучше всех, что о какой-то там старости мечтать в данной ситуации не приходилось. И до завтра дожить — большое счастье. Хотя для себя лично он всегда желал только одного: интересной и насыщенной работы. Смерти старый поляк не боялся, воспринимая ее как неизбежное зло и готовясь к ней с философским фатализмом.
Тогда как Павлович только сейчас решился объявить по селекторной связи для всех сотрудников:
— Внимание, тревога! Объявляется «Уровень-два»!
То есть объявил полную эвакуацию с должным залеганием на «дно», рассредоточением сил, при попутном уничтожении за собой всех следов своей деятельности. Более чем половине сотрудников надлежало с максимальной скоростью рассосаться по окрестностям и вернуться немедленно на родину. Остальным действовать на месте по утвержденным на такой случай предварительным заготовкам. От более высокого «Уровня-1» данный план отличался лишь тем, что не рекомендовалось убивать любого подозрительного человека, который приближается к агенту с непонятными намерениями. Палка о двух концах. Потому что уже в следующие пять минут Павел Павлович запустил в ход операцию выборочной зачистки.
Добрых полчаса он куда-то названивал по разным номерам и кидал лаконичные, совершенно непонятные даже для главного аналитика фразы. Два-три слова — и судьба очередного человека оказывалась решена. И в подавляющем большинстве случаев никто из приговоренных даже не догадывался о своей скорой, весьма печальной участи. В финале подобной деятельности оставалось решить будущее еще троих людей. И главный распорядитель с веселой злостью обратился к одному из них:
— Ну что, фацет? Неважный с тебя вещатель оказался: и Шурка цела, и Торговец не вернулся. А нам все равно крышка!
— Кто мог знать… Да и ты, Павел, оказался не семи пядей во лбу.
— Ты так думаешь? — Тон у ветерана спецопераций стал вкрадчивым. — А ведь у меня в любом случае есть выход.
— Не сомневаюсь. — Казимир Теодорович тяжело вздохнул и достал двумя пальцами из нагрудного кармана прозрачную бумажку, в центре которой виднелась какая-то соринка. — Только у меня к тебе просьба. Одна. Может быть, последняя. Просто скажи когда… а дальше я уже сам. Узнаешь?
Шеф только кивнул, сразу сообразив, что он видит. И внешне совершенно спокойно наблюдал, как его древний подчиненный с помощью зеркала и пинцета прикрепляет ту самую соринку к усам прямо над губой. Короткая фиксация — и миниатюрная ампула с ядом намертво прилипла к одному из волосков. Теперь достаточно будет лишь хватануть нижними зубами себя за усы, и смерть в течение десяти секунд гарантирована.
Правда, существовало еще достаточно много вариантов развития событий как при аресте, так и в прочих несчастных случаях. Именно про них и подумалось в первую очередь.
— Ты думаешь, это поможет?
— Тебе решать. — Кажется, главный аналитик не просто понимал всю призрачность своего существования, но и смирился со своей участью. — Ты ведь знаешь, Павел, я за жизнь никогда не держался. Она всегда для меня полным дерьмом считалась. Работать — это да, это было интересно. Да и сейчас хотелось бы хоть что-то придумать… Хотя если честно, то мне жалко больше всего утерянной возможности побывать самому в других мирах. Наивная мечта голодного детства, а вот ты знаешь, хоть Шурке и намного хуже, но я ей завидую: она там побывала. Она увидела сказку, потрогала ее… Теперь ей и умирать не жалко.
— М-да! Эк тебя на лирику пробило…
Они оба на момент прислушались к топоту ног в коридоре. Подчиненные старались претворить в жизнь план «Уровня-2» со всем возможным и невозможным рвением. Казимир заглянул в ноутбук:
— Довольно удачно этого Евсеева скоро перекроют. Если беглец так и не уйдет с автобана, через четверть часа остановят. На что он надеется?
— Тоже не понимаю. Дуракам закон не писан.
— А по поводу лирики… так вроде как положено в такие часы. Можно и расслабиться.
Павел Павлович принял какое-то решение и стукнул кулачищем по столу:
— Сейчас не время расслабляться! Давай работай, как ты умеешь! Может, и выкрутимся! — и сразу перешел на спокойный, как раз для такого момента, тон: — Что будем делать с Шуркой?
Понявший, что пока на его экзекуцию наложена отсрочка, аналитик заметно взбодрился и интенсивно потер щеки и лоб:
— Я хоть дремал всю дорогу… все равно как вареный. А с Шуркой?.. Все-таки она — это огромный потенциальный козырь. Вдруг да пригодится?
— Вот и я думаю, что следовало бы нимфетку нашу припрятать.
— Только чтобы надежно и с гарантией.
— Ха! Что может быть надежно в нашей жизни? Сам ведь только недавно философствовал. Но можно постараться и с гарантией… — Он набрал очередной номер, пользуясь своей памятью, и, дождавшись ответа, стал говорить: — Как у тебя? Деньги получил? Доволен? Готов работать? Тогда подъезжай, заберешь ту самую девицу. Нет, только не дать издохнуть и охранять. Есть где устроить? Но в случае чего — убрать! Даже перед собственной смертью. Хорошо. Время пошло.
Он сверил время со своими наручными часами и опять уставился на подчиненного. Тот без труда догадался, о чем дальше пойдет речь.
— Вот с Борюсиком — надо думать. Что-то я там краем уха слышал про полицию? — Получив полный пересказ телефонного разговора с мнимым миллионером, пожал плечами: — Мне кажется, лучше всего будет, если богатый Бонке вдруг неожиданно уедет в дальнее путешествие. Например, в Латинскую Америку. Для начала… якобы…
Во время этих рассуждений в первую очередь Павлович вспомнил о звонке своего напарника и о странном шантаже того по поводу разграбленного музея:
«И ведь точно кто-то из своих крысятничает. Вот только узнать бы, кто именно! Пожалуй, только одного человека можно смело вычеркнуть из списка слишком хитро сделанных кандидатов: Александру. Она просто физически не могла совершить наезд на своего любимого начальника. А вот все остальные шанс имеют. Самые знающие и проверенные — больше всех. Тот же Казимир, например. Имел ведь и время и возможности… При поверхностных воспоминаниях Королюхов вроде как не вписывается в сроки работы с секретными счетами, но и его скидывать со счетов раньше времени не стоило».
Поэтому вслух он сразу согласился:
— Да-а… этот тип слишком много знает. И по большому счету уже свое отработал. Разве что Торговец к нему сунется…
— Сам ведь меня убеждаешь, что трупы никуда уже не суются! — вспылил Казик. Что на него было не похоже. Но видимо, нервное перенапряжение и ожидание смерти сказывалось и на нем. — Или мы вносим коррективы с учетом его возвращения, или забудем про иные миры навсегда. Разве что иного Торговца отыщем.
— Хм! А ведь в твоих словах есть полезное зерно. Раз один нашелся, то почему бы и второго не отыскать? Особенно когда есть опыт. Теперь мы можем подобного человека разыскать просто по торговым операциям и по куче совсем иных критериев.
— Ох! Ну и куда тебя понесло? Мечтать не вредно. Решай, что с Борькой делать будешь.
— Да я там наружное наблюдение пока так и не снял.
— Но хоть киллера послал для подстраховки?
— Вроде как не было нужды… — Шеф ожесточенно и с досадой почесал себе скулу: — Хотя следовало бы… Ладно, сейчас звякну, проверю!
Он с длинным выдохом набрал номер и повел разговор:
— Что там у вас творится?
— Относительное спокойствие. Подозрительных шпиков крутится словно грязи, но особняк Светозарова пока еще не вскрывали. К герру Бонке, как и ожидалось, зашли двое представительных мужчин. Похожи на следователей. Да и машина у них явно из участка. Уже двадцать пять минут беседуют.
— Что имеете для передвижения?
— Автомобиль. Напарник уехал на мотоцикле по вызову в контору.
— Ну да, ну да… А вы за сколько доберетесь сюда?
— Минут за сорок.
— Почему так долго? — Брови шефа сошлись на переносице.
— Так ведь машина стоит за три квартала отсюда, ближе негде было припарковаться. — Агент отвечал несколько растерянно, не понимая, в чем его вина.
— Ладно, тогда…
Некое готовое решение прервалось поспешными комментариями подчиненного:
— Наружная дверь открылась, вышли следователи и Бонке. Дверь запирается на ключ. Беседуют между собой довольно мило. Идут к машине. Бонке показывает условными жестами: ничего страшного. Все под контролем. Процедура свидетельского опознания. Да, точно, он опять дублирует этот сигнал: процедура свидетельского опознания. Сели в машину, уехали.
— Пока оставаться на месте! — Шеф выключил телефон и уставился на Казимира Теодоровича: — Ты подумал о том же самом?
— Наверное. Если они отыскали труп Светозарова, то, скорее всего, и пригласят для опознания ближайшего соседа. И это вполне допустимый вариант: Торговец успел куда-то прыгнуть, но, мертвый, застрял в гипотетическом подпространстве. А потом и выпал, незнаемо в каком отдалении от города. Мы-то ведь ничего о его прыжках конкретно не знаем. Даже Шурка ничего не видела из-за повязки и при всем желании подсказать не может.
— Если не врет…
— Скорее всего, не врет. А шанс нахождения трупа — дело реальное. Пусть даже они нашли тело, просто похожее по всем внешним данным. Вот потому, скорей всего, взлом дома Светозарова и тщательный обыск задерживается.
— Хитро… витиевато… но! Другого в голову и мне ничего не приходит. — Шеф взглянул на часы. — Добро, ты тут следи за ловлей этого Евсеева, а я пойду передам нашу посылочку из подвала. Ну и заодно проверю, как идет эвакуация. — Он уже встал с кресла, когда решил добавить: — Да и ты тут посматривай.
— За меня не волнуйся, — проворчал главный аналитик и осторожно прикоснулся к губе. Удостоверившись в наличии капсулы с ядом, криво усмехнулся: — Живым меня не возьмут. — Опять принялся что-то печатать, но тут же вскинулся, припомнив весьма важную деталь: — Ты про Рафика не забыл?
— Точно! Он тебе нужен?
— Зачем? Подобные дипломаты с «лечебными» препаратами есть и у тебя, и у меня. Да и пользоваться ими мы умеем.
— Понятно, значит, вместо машины с бананами послать ему только один «банан»?
— А я откуда знаю? Мало ли в больнице от чего помирают? То лекарства перепутают, то гангрена вдруг по мозгам ударит, то от голода пациент окочурился.
Уже в дверях Павел Павлович проворчал:
— Нет, от голода слишком подозрительно будет. Да и слишком твердое алиби для медсестер останется.
При его появлении в коридоре все забегали и засуетились с еще большей скоростью, но он совершенно не обратил на это внимания. С угрюмым видом спустился на первый этаж и, выглядывая через окно на улицу, сделал короткий звонок. Потом отправился в подвал, потом еще ниже, в бильярдную. Хотя по логике вещей в бильярд здесь никто играть не собирался, стол остался от прежних владельцев и как раз годился лишь для допросов.
Девушка, еще совсем недавно считавшаяся лучшим агентом его конторы, всем телом дрожала под накинутой на нее простыней и затуманенными глазами пыталась рассмотреть вошедшего человека. Так всегда бывало с допрашиваемыми, когда у них начинался откат после применения самых действенных психотропных препаратов. Резко сдернутая простыня улетела в угол, и Павел Павлович тщательно пересчитал пустые экспресс-тюбики. Потом с усмешкой рассмотрел наполовину пустой шприц:
— Кажется, тебя здесь ублажали со всем усердием? Жарко было?
Александре не удалось справиться с дрожащей от холода челюстью, и вместо ответа получился перестук зубов. Голос она узнала, хотя глаза продолжали слезиться и она никак не могла рассмотреть конкретную мимику. Плечом тоже вытереться, хотя бы частично, не получалось. Судя по тону, следовало готовиться к самому худшему. Но неожиданно раздался звук удаляющихся шагов, давший толчок целому хороводу мыслей: «Зачем он приходил! Почему ушел? Неужели наказать дежурного за накинутую простыню? Вот уже подвела парня! Хотя что ему с этого станется? Меня вон убивают, а на него полают лишь… и то: все равно ведь в будущем таким же толстокожим станет. Но где же Борька? Неужели все сумел провернуть? Но тогда почему о нем ни слова не сказано? Уж этот старый шакал обязательно бы сейчас стал или выпытывать о сговоре, или похвастался бы отсечением башки у Королюха. Может, спросить, если опять появится?.. — И сразу на себя злобно прикрикнула, тоже в мыслях: — Да что это со мной?! Совсем мозги застудила, такие вопросы задавать! Все-таки одну ночь благодаря своей сообразительности пережила. Теперь бы еще день продержаться… Ох! Кажется, возвращается!»
Бывший начальник, а теперь первый тюремщик и в самом деле вернулся с чем-то в руках. Пригнулся возле стульев, потом выпрямился, приподнимая что-то большое и темное. Заметив непроизвольное вздрагивание пристегнутого путами тела, удовлетворенно матюгнулся и злобно прорычал:
— Ну вот и все, Шурка! Смерть свою ты сама заработала! Получай!
Что-то странно скрипнуло, и в следующее мгновение девушке показалось, что ее сжигают заживо. Но при попытке завопить от страха и ужаса неожиданно захлебнулась водой и стала биться в конвульсиях, пытаясь прокашляться. И только когда у нее над головой раздался громовой хохот, до ее сознания дошло, что конкретно с ней совершили. Скорее всего, ее окатили из большого ведра ледяной водой. Что следующие слова, доносящиеся сквозь смех, и подтвердили:
— Ты ведь должна понимать, что и в тюрьмах арестантов мыться заставляют. Да и вообще, может, кто-то еще тобой воспользоваться после Королюха возжелает, а от тебя несет, как от престарелой бомжихи! Ха-ха-ха!
Судорожный кашель не позволил выкрикнуть в ответ: «Такой мерзости, как ты, ни одна бездомная не даст!» Но с другой стороны, может, и хорошо, что не выкрикнула, потому что омерзительные путы стали слабеть, а потом и вообщ е освободили вначале руки, а потом и ноги. Кое-как прокашлявшись и протерев глаза, Александра перекатилась на живот и стала с болезненным стоном приподниматься на четвереньки. Тогда как в голове проклюнулись и другие мысли: «Неужели у меня появился шанс? Только вот на что именно? Бежать я не в состоянии, да и будь я в своей наилучшей форме, справиться с этим дуболомом мне все равно не светит… А если попробовать стулом? Да со всего размаху? Ага, если я его от пола оторву… Ужас: ведь еще надо вначале с этого стола слезть!»
Бессилие и слабость опять ввели все тело в дрожь, и даже удар чем-то гибким по ягодицам не смог ускорить ее продвижение к указанному месту.
— Шевелись, мочалка драная! А не то за волосы потяну, такой как есть!
Со стола она сползла как лунатик и неуверенными шажками двинулась по направлению указательного пальца:
— На спинке стула полотенце, оботрись. На сиденье — одежда. Если за одну минуту не успеешь одеться, ждать не буду. И так задержались… Ну! Резче, резче!
Вначале пальцы даже полотенце держали с трудом, но, постепенно разогреваясь, Александра растерлась и стала одеваться. При этом частенько пошатываясь и еле удерживаясь за спинку стула. Хотя преследовала этим основную цель проверить вес стула и свои хватательные рефлексы. Оказалось: надеяться не на что! Если и поднимет стул, то сама под ним и погибнет от надрыва.
Зато когда уже почти завершила одевание, поняла, что губы стали тоже слушаться, и пробормотала:
— Пылыч! А почему не здесь? Или все-таки институт?
— Еще и сюда вернемся, не переживай. Сейчас просто тебя на очную ставку с твоим хахалем отведу. Что-то он никак торговаться не хочет, пока тебя не увидит. Спекулянт деланый…
Когда до нее дошла суть сказанного, девушка чуть не потеряла сознание в очередной раз и тут же покачнулась от головокружения.
«Значит, они все-таки его поймали!!! — завопила ее израненная душа. — Как же так? Это ведь невозможно!»
Увидев ее состояние и прекрасно поняв, что она думает, Павлович ехидно прогундосил:
— Ну и что так напряглась? Неужели не рада свиданию? — Затем как клещами схватил пальцами за плечо и стал толкать перед собой: — Пошла, двигай копытами, а то плюну сейчас на все приказы и ножки твои переломаю! Все равно ведь условия договора — только живой тебя показать.
Александра после этих слов неожиданно взбодрилась: «Раз Дима требует меня для свидания, значит, что-то обязательно придумает! Пусть только его покажут! Он ведь в любой момент сбежать может, просто ему надо меня с собой забрать… Наверное…»

Глава одиннадцатая
Обратный путь

В течение четырех часов гости и долину посмотрели, и на достопримечательности полюбовались, и обедом сытным объелись. Особенно за столом не сумел сдержаться от излишнего чревоугодия Деймонд Брайбо. Хотя и старался есть при этом культурно, с помощью ножа и вилки, но глотал не переставая. Не отвлекаясь на болтовню и лишь внимательно при этом слушая каждое произнесенное слово. А послушать было что. Тем более что Дана умела задавать нужные вопросы, незаметно пресекать отходящие от заданной темы ответвления и выискивать в ответах самое основополагающее.
Трапезничали они в одной из небольших комнат, расположенной рядышком с дворцовой кухней, и за совместным столом собрались главные руководители служб, которые подчинялись в общем управляющему, но каждый вел свое направление хозяйства почти самостоятельно. Уже немолодая, но с изящной фигуркой женщина заведовала служанками, ну и всем, что к тем полагалось. И обращались к ней: «госпожа кастелянша». Огромный и тучный, довольно веселый и общительный мужчина оказался главным конюшим, и оставалось только удивляться, какой конь-тяжеловес может перевозить на себе такую тушу. Но видимо, он не катался, а отлично разбирался в лошадях, потому что все к нему обращались с искренним уважением: «мастер Хитс». Как раз на том самом поезде, который гости наблюдали с террасы, прибыл и главный снабженец замка, так и порывающийся похвастаться, что он доставил, заняв под закупленные разности, целый товарный вагон. К себе он сразу по-простецки требовал обращения на «ты» и по имени: Зейлонг. По виду он очень походил на филиппинца с Земли. Он же словоохотливо пояснил, что за столом отсутствуют в данный момент еще несколько человек: шеф-повар, который, видимо, спешно готовил любимые блюда графа Дина Шахматного Свирепого, да где-то на каменоломнях задержался придворный скульптор, лично пытающийся опекать своих учеников при выборе материала. Помимо этого, еще три прибора, приготовленные на столе, остались нетронутыми, но про них почему-то никто не упомянул. Может, не прибыли слишком занятые ректор Брайс, молодая целительница Андорра или старший наставник фехтования, о котором упомянули только вскользь.
В первые минуты обеда несколько выпадал из интенсивного круга общения угрюмый и задумчивый мужчина лет пятидесяти, с хвостом длинных ярко-рыжих волос. Про него, нисколько не заботясь, что тот может услышать и обидеться, мастер Хитс сразу сказал:
— Вы на Джейка внимания не обращайте. Он оголтелый мизантроп и вообще редко с кем общается, кроме графа и своих учеников. Порой возьмет в руки ложку, да так и просидит до конца обеда, уставившись взглядом в пустоту. Потом встанет, скажет: «Спасибо, было очень вкусно!», — и опять к своим картинам убежит. Ха-ха!
Видимо, сегодня придворный художник оказался вполне вменяемым и не витал в своих творческих вселенных. Потому что улыбнулся в ответ и вполне беззлобно подшутил над главным графским конюшим:
— Вот когда-нибудь обязательно нарисую картину «Мастер Хитс среди лошадок». Трудней всего будет отобразить лицо: глупое, радостное и одновременно готовое загрызть насмерть любого, кто криво посмотрит на его скакунов.
— Нечего на мое лицо краски изводить! — нахмурился здоровяк. — Ты вон лучше лошадок рисуй да жеребят.
— А дашь покататься на лошадке? — резко подался вперед художник.
— Не положено! — строго ответил конюший. — Только дети!
— Да ты сам мизантроп! Кроме обитателей своей конюшни, никого не любишь!
Джейк помахал перед собой столовым ножом, намереваясь и дальше продолжить пикировку, но Дана вовремя вставила свой вопрос в короткую паузу:
— А сколько у вас учеников?
— О! Почти все, кого вы тут найдете из детей, — с артистическими обертонами в голосе оживился художник. — Конечно, официально у меня всего только шесть парней и три девушки, но про них и сказать-то стыдно, что они ученики. Они — уникумы, невиданные талантища, и я до сих пор поражаюсь, как и где Дину удалось отыскать такие сокровища. Я сам возле них замираю порой, не в силах уловить их несравненные, выверенные движения кисти… — Он на секунду погрузился в приятные воспоминания, но тут же мотнул головой. — Да, вот! Ну а для всех остальных воспитанников академии мы проводим обязательные уроки изобразительного искусства в рамках общей программы и даем дополнительные навыки всем желающим в чердачных помещениях замка. Крыши ведь наполовину прозрачные, так что студии у нас просто великолепные. И я счастлив, что будущие врачи научатся расслабляться и получать огромное удовольствие при таком хобби, как рисование.
— Гениально! — воскликнула Дана и тут же несколько озабоченно обратила внимание на его фарфоровую тарелку: — Но почему же вы не едите? Ваш суп совсем остыл!
Пока сбитый с мысли Джейк взял ложку и меланхолично стал помешивать суп, словно по заказу вмешался главный снабженец:
— А он всегда если и ест суп, то холодный. Только еду переводит.
— Наверное, трудно закупать и завозить в далекую долину столько продуктов? — тут же последовал заготовленный для него вопрос.
— Нисколько! Особенно с появлением железной дороги, — стал откровенничать Зейлонг. — Это раньше приходилось жить практически в повозке, а сейчас моя работа — истинное наслаждение. Раз в неделю отправляюсь в предгорья и там произвожу надлежащие заказы. Потом они уже сами по контрактам доставляют все необходимое к железной дороге. Раз в месяц наведываюсь в столицу и произвожу равноценный обмен нашей продукции на самые дефицитные, дорогостоящие и редкие товары во всей империи. И вот как сегодня, стараюсь этот груз доставить сюда сам. И чего я только не привез!..
— Представляю! Но послушай, Зейлонг, как может вестись равноценный обмен товаров из Свирепой долины? Чем вы торгуете?
— Нет, мы лично ничем не торгуем, — рассмеялся под смех остальных сотрапезников графский снабженец. — Просто граф открыл в столице несколько художественных галерей, в которых выставляются те картины и скульптуры, которые наши уважаемые таланты творят на досуге. Причем там только те экземпляры, которые они сами считают браком. Его светлость под страхом отлучения от ужина запретил эти поделки выбрасывать, и, несмотря на несусветные цены, по которым их выставляют в галереях, постоянно находятся желающие их купить. На вырученные средства идет первоочередная закупка красок, полотен, резцов, кистей и прочего. Затем отчисляется на содержание самих галерей. Ну а остатки я трачу, выполняя заказы по составленному списку.
— Но в дальней дороге ведь все может случиться. Те же разбойники, например.
— Что ты, Дана! — воскликнул Зейлонг. — Какие разбойники в империи Рилли? Нет, они, конечно, еще попадаются, не без того, но чтобы они приблизились к железной дороге? Ха! Пусть только попробуют!
— Ну а в других районах континента как?
— Так то совсем другие расклады. Тем более и не в империи. На западе как всегда: ашбуны зверствуют. — Он с некоторой неприязнью посмотрел на странно одетого отшельника. Хотя тут же улыбнулся, сообразив, что друг графа не может быть разбойником, и продолжил: — Все пытаются по южному перешейку прорваться. Вот опять буферные королевства помощи требовали…
— Для чего помощь?
— Так ведь как обычно ашбуны собирались осеннее наступление начать, войска к границе стали подтягивать. А потом что-то у них там сорвалось…
— В каком именно смысле сорвалось? — Дана старалась за вежливой улыбкой и ровным тоном скрывать свое напряжение.
— Не в курсе. Но поговаривают, что какой-то наш егерский полк прогулялся по тылам армии Успенской империи и так им наподдал, что практически обездвижил и обезглавил всю армию. Вот наступление и сорвалось. Зато уж как рады западные королевства, как рады!
— А как у вас тут чествуют героев? Наверняка за такие подвиги в тылу врага положены высокие награды?
— Да что там награды! — экспансивно восклицал Зейлонг. — Хе! Наш император каждому офицеру наверняка баронский титул присвоит. А то и землями одарит. Да и рядовые егеря до конца дней своих обеспеченными останутся.
— Правильный подход к воинам, — порадовалась в душе уроженка Земли. — Но неужели нельзя как-то существовать в мире с Успенской империей?
Неожиданно вмешалась рассердившаяся госпожа кастелянша:
— С кем?! С теми, кто забирает у каждого рожденного человека самое для него ценное — здоровье? С теми, кто сам собственными руками уничтожает свой народ? И с теми, кто первым пытается ворваться на мирные земли и учинить там погром, убийства и пожары?
Видимо, женщину не просто так волновали подобные столкновения, потому что, когда она замолчала и затихла, все ее знакомые сохранили короткую паузу, словно дань по рано ушедшему человеку. А после печального вздоха беседу продолжил управляющий:
— Война эта длится веками, и конца-краю ей не видно. То ашбуны вторгнутся в западные королевства и начнут там строить свои крепости, то единая армия нашей империи вкупе с союзниками отбросит агрессоров за перешеек.
Дана задала вполне очевидный со своей стороны вопрос:
— Но почему нельзя один раз всем собраться и единым ударом покончить с вражеской армией? А там и зачинщиков этой вечной войны казнить?
Теперь все вдруг повернулись в сторону придворного художника, который как раз старательно и, казалось бы, отстраненно обхаживал второе блюдо. Как ни странно, он понял, что ждут ответа именно от него, отложил нож с вилкой, и, когда начал говорить, стало понятно такое его выделение: он там воевал!
— Когда мы в пылу атаки перешли границу Успенской империи, то и не обратили поначалу внимания на звуки горна в наших тылах. Трубы играли отступление, но мы мчались только вперед, ослепленные кровью и жаждой справедливого мщения. Углубились ненамного, всего километра на полтора, когда со всех ближних возвышенностей к нам потянулись змеящиеся, искристые молнии. Они со стальным звоном впивались в тела моих товарищей, и те падали, чтобы никогда уже не подняться. Ничто не спасало: ни латы, ни поднятый щит, ни проверенное в бою оружие. И хоть мы были сильней, нам тогда пришлось отступить. Вернее, позорно бежать, теряя на ходу доспехи, оружие и воинскую гордость. Но хуже всего, что мы не смогли вынести с поля боя павших товарищей и похоронить их…
С минуту за столом царило глухое молчание, которое художник прервал лишь одним словом:
— Извините.
И вышел из обеденной комнаты.
— Всю жизнь себя укоряет, — закивал головой мастер Хитс. Затем тяжело вздохнул и скривился: — Так что теперь вы понимаете, почему с Успенской империей никак не получается прекратить войну. На своей территории они непобедимы.
— И эти молнии связаны с черным монолитом? — продолжила серию вопросов Дана.
Ей опять ответил управляющий:
— Никто точно не знает. Даже сами ашбуны, когда их берут в плен, не в силах связно рассказать про эти молнии и силы, их питающие. А когда в плен попадают жрецы, которые используют это колдовское оружие, то те умирают перед началом первого допроса. — Хулио Кассачи немного оживился, переводя взгляд на отшельника. — Вот потому нам всем очень интересно услышать от вас: что же представляет собой черный монолит?
Деймонд Брайбо прекратил есть и бросил беспомощный взгляд на женщину с Земли:
— Не знаю… Я и сам удивляюсь, как оттуда живым выбрался. Но эта вершина Прозрения — самое страшное место в этом мире. Я теперь это знаю точно!
Дана поспешила его поддержать, оградив от дальнейших расспросов. Сразу сообразив, на кого именно лучше всего при этом сослаться:
— Господин граф, как только встанет на ноги, собирается более тщательно рассмотреть как проблему нашего дальнейшего взаимодействия, так и возможность более глубокого сотрудничества с простым народом Успенской империи. В частности, им проводится в жизнь план более скрупулезного исследования как с научной, так и с военной точки зрения самого черного монолита. Так что… все вопросы к нему.
Публика оказалась весьма понятливая и сообразительная, хотя косноязычная речь гостьи из иного мира и могла показаться в ином обществе слишком витиеватой. Первым покладисто закивал Зейлонг:
— Действительно, лучше потом у него и поинтересуемся. Но вы не подумайте, что мы слишком уж любопытные, просто еще ни разу не слышали, чтобы кто-то в нашей империи беседовал с отшельником массива Бавванди. А уж самим встретиться с таким человеком мы и представить себе не могли.
Дана и тут сумела повернуть разговор в нужное русло:
— А мне вот никогда не доводилось бывать в вашей столице. Хотя много говорят о ее красоте и величии. Может, подскажете, что там у вас самое посещаемое приезжими?
— О! На эту тему я могу говорить сутками. — В порыве экспрессии главный снабженец даже руки воздел кверху. — Да и все здесь присутствующие — тоже.
Далее последовало перечисление наиболее известных достопримечательностей, самых величественных зданий и наиболее живописных мест славного города. Собравшиеся персоны наперебой спешили похвастаться своими знаниями и наблюдательностью. Даже госпожа кастелянша поведала несколько любопытных подробностей о двух величественных замках, в которых ей довелось бывать неоднократно.
В итоге для воина, умеющего систематизировать, обобщать и ясно представлять рассказанное чужими устами, не составило большого труда словно воочию увидеть город во всей его красе. И заочно почти в него влюбиться. В какой-то момент Дана даже обозлилась на спящего где-то там Торговца за то, что он сразу не раскрыл все карты, сразу не показал всех прелестей будущей жизни, сразу не пояснил все причины, толкающие на уничтожение вершины Прозрения.
Но уже через пару минут она опомнилась, погасила свой гнев и вполне благоразумно смирилась с данными обстоятельствами.
«Да и как может быть иначе, — думала она, разглядывая воодушевленные лица новых знакомых. — Эти люди живут здесь с рождения и в своем государстве души не чают. А мы кто такие? Чужаки, которые готовы были по первому приказу убить не только Торговца, но и любого другого человека, неудобного или невыгодного совершенно неизвестной, в конечном итоге, преступной клике. Ведь уже давно в душе горело осознание никчемности, грязной неправильности собственной жизни, но куда в таком случае мы бы делись? Руки по шею в крови, мозги по кишечник в плену идеологии, внутренности напичканы чипами, которых без знания схемы удаления не извлекут и лучшие хирурги. Так что получается, Дмитрий Светозаров сделал все правильно: вначале следовало посмотреть на нас в деле, дать шанс заслужить право на лучшую жизнь, а уж потом облагодетельствовать по существующим здесь расценкам. Даром ничего не дается, не говоря уже о том, что любой другой на его месте нас бы просто уничтожил. Походя, словно навозных мух… А он не стал действовать сгоряча, постарался нас использовать на всю катушку. Зато теперь я просто уверена: сделаю все возможное и невозможное, чтобы развалить этот черный монолит. И других заставлю постараться. — Продолжая внимательно слушать, Дана обдумывала, как отнесутся к поставленной перед ними задаче ее товарищи по оружию: — С Сильвой проблем не будет, она лишь за одно излечение своего лица поработает на благо великой империи. С Василием немного сложней, хотя и он, скорее всего, постарается. Ведь несмотря на его суровость и превращение во время боя в безумного берсерка, в быту он добрейший человек и всегда старается поступать по справедливости. А вот Петруха, хоть знаю его уже шесть лет, так и остается для меня темной лошадкой. И смотрит он порой как-то слишком странно. Словно… хм, словно предать хочет. Еще хуже с Куртом дела обстоят. Хоть и умный, с юморком, покладистый и исполнительный, но вот это как раз и настораживает. Да и мыслит он порой очень странно, заговаривается… Немец, одним словом».
Разговор за столом стихийно переметнулся на хозяйственные дела, и уроженка Земли несколькими фразами направила разговор в нужное русло. Теперь ее интересовало общее состояние дел на других материках. Если уж оперировать потом определенными данными в кругу своих товарищей, то более конкретными и важными.
А сама с некоторым сомнением переключилась на тему невероятных умений Торговца: «Почему же он сам не попытается уничтожить черный монолит? Умение телепортировать позволит ему запрыгнуть во внутренности вершины, оставить там атомную бомбу — и все дела! Не поверю, что выкрасть такую убийственную штучку ему так уж сложно. Или времени на это не хватает. Так почему он этого не сделает? Вроде как вырисовывается одна-единственная причина: это странное, скорее всего, инородное тело его к себе не подпускает. А то и вообще может уничтожить в собственных внутренностях теми самыми молниями, которыми убивают жрецы солдат противника. Вполне вероятно, ведь Дмитрий Светозаров не бессмертен. Что и доказали его ужасные ранения. Да и не только это. В планировании и претворении в жизнь специальных операций он явно не мастак. Вот потому и воспользовался “третьей” для решения скопившихся проблем. Правильно, между прочим, использовал. Больший отряд не имел бы такой мобильности, а меньший не справился бы с поставленными задачами. Вот тут ему как организатору или руководителю цены нет. Но что он предпримет дальше? Да и вообще, пора этот обед заканчивать, пока под нашим отшельником стул от лишнего веса не рассыпался…»
Крепкие, из темного дуба стулья не ломались даже под такими тучными мужчинами, как мастер Хитс, но зато не перестающий жевать Деймонд уже с трудом дышал от переедания. Поэтому воин из «третьей» вежливо поблагодарила за обед и приятные знакомства и, уже вставая, обратилась к управляющему:
— Наверное, пора проведать нашего Дина. Вы нас проводите или мы сами отыщем нужный зал?
— Конечно провожу, — отозвался Хулио Кассачи, поднимаясь из-за стола с кряхтением. — И мне двигаться полезно, и гости у нас, как правило, путаются и часто блуждают, как в незнакомом лесу.
— Мне вроде как не положено по должности заблудиться в трех соснах. Но давайте для интереса проверим: я пойду впереди, а вы помалкивайте, даже если я ошибусь. Договорились?
И вскоре они втроем уже двигались по многочисленным коридорам, анфиладам залов и лестничным пролетам. К уважительному удивлению управляющего, женщина ни разу не ошиблась в выборе направления. Разве что парочку раз коротко задумалась, припоминая.
— Однако, уважаемая донна Дана! У вас просто поразительная память. Я тут поначалу пару месяцев путался, хотя сам присматривал за строительством в момент возведения этой красоты.
На входе в зал, перегородив его своим телом и стулом, сидел парень лет шестнадцати и перелистывал лежащий на коленях толстенный фолиант. Разве что иногда отрывался от чтения и сердито шикал на орущих и носящихся неподалеку младших учеников академии. Как ни странно, но его сразу слушались, затихали и спешно перемещались со своими играми в другие места. Благо, отданных во всеобщее пользование помещений хватало.
Заметив приближающихся взрослых, парень встал, положил аккуратно книгу на стул и сделал пару шагов навстречу.
— Здравствуйте! Вы сюда? — Он ткнул большим пальцем себе за спину. — Увы, Андорра категорически запретила кого-либо впускать. Его светлости просто необходим длительный, спокойный сон.
Пока Хулио Кассачи хмурился, не зная, что сказать, Дана покладисто согласилась:
— Хорошо, тогда мы прямо здесь будем дожидаться пробуждения нашего друга. — Она особо выделила последнее слово и добавила: — Тем более что он предупреждал о нашем неукоснительном присутствии в момент его пробуждения.
Подобную ложь мог разоблачить лишь стоящий рядом отшельник, но он благодушно поглаживал свой вздувшийся живот через одеяло, предоставив женщине решать все возникающие проблемы так, как ей заблагорассудится.
Зато парня все-таки смутить удалось. Он неуверенно оглянулся на зашторенные теперь изнутри двери и промямлил:
— Но ведь он еще не проснулся…
— Вот потому мы и ждем.
— Тогда, может, присядете вон там, в нише?
— Нет. Возможно, нам нельзя будет терять и секунды.
Юноше-постовому, видимо, и самому хотелось заглянуть внутрь, но он решился только на предложение:
— Может, вам сюда стулья принести?
Дана улыбнулась:
— Мы молоды, сыты, полны сил… так что с удовольствием постоим.
Длинная и неловкая пауза уже перешла все разумные пределы, когда дверь открылась и из-за нее выглянула одна из помощниц Андорры:
— Его светлость приглашает вас пройти к нему.
Дмитрий Светозаров сидел на кровати, опустив ноги на пол и держа руки на коленях. Уже полуодетый, но с полностью закрытыми глазами, словно окунувшись в процесс медитации. Старшая целительница и еще одна помощница стояли у него за спиной и в страшном волнении покусывали свои губы. Видимо, понимали, что здесь происходит.
Когда все приблизились и вежливо остановились метрах в пяти от кровати, граф резко выдохнул, недовольно мотнул головой и открыл глаза с раздраженным ворчанием:
— Да что такое! Опять то же самое!
Затем встал, ухватился руками за высокую спинку кровати и повторно ушел в процесс медитации. Но когда вернулся из него, выглядел уже крайне обозленным:
— Вот же напасть! Рано я обрадовался.
С сердитым шипением он уселся на кровать, и тут же ему со спины полетело указание:
— Резко двигаться нельзя!
— Понял, осознал, каюсь, — не поворачиваясь к целительнице, буркнул полуодетый Торговец. И уже сверлил взглядом свою землячку. — Дана, присядь рядом со мной и еще раз в малейших деталях повтори весь момент моего появления в пещере. — Внимательно выслушав повтор, стал машинально разминать правой рукой свое плечо. — Видишь ли, я никогда раньше не мог перенестись в горный массив Бавванди, как ни пытался.
— Об этом я уже догадалась.
— И не могу это сделать опять.
— Заметно…
— Вот как. — Он посмотрел ей прямо в глаза с явным интересом: — И какая твоя роль в «третьей»?
— Разведка, сопоставление данных и медицинское обеспечение.
— Прекрасно, я так и думал. Но ты понимаешь, что вам следует как можно скорее вернуться к твоим товарищам?
— Несомненно.
— И тоже догадываешься о единственном способе?
— Легко. Нам придется пешком преодолеть половину тракта под видом магириков.
— Феноменально! Лишний раз убеждаюсь, что не ошибся в одной очень сложной ситуации. Да и вас судьба удачно свела на тракте с самым положительным ашбуном. Насколько можно спрогнозировать истинного разведчика, настолько я постараюсь угадать, что про империю Рилли ты тоже узнала достаточно? Как и про предстоящую награду?
— В общих чертах, — ответила Дана несколько расплывчато. Но тут же по ожидающему взгляду поняла, что просто обязана высказаться более конкретно. — Но этого вполне хватит, чтобы мы со всем усердием бросились выполнять наше задание до его завершения.
Подобным ответом Дмитрий Светозаров остался явно доволен. Разве что уточнил:
— Господин Брайбо тоже понял и осознал суть геноцида, творящегося в Успенской империи?
— Более того, он готов всеми силами исправлять творящееся на родине беззаконие.
Торговец дождался утвердительного кивка со стороны отшельника, который стоял, плотно и решительно сжав губы.
— Рад, что не придется тратить на это время. Кстати, — владелец замка вскинул глаза на управляющего, — на вертушке их прокрутили?
— Как же это можно без вашего личного указания? — Хулио развел руками.
— Ну а ректор их видел?
— Только мельком. До сих пор занят в каком-то важном эксперименте.
— Тогда вот что! — Граф опять осторожно встал с кровати и неспешно двинулся к выходу. — Соберите пока для этих двоих подходящие одежды по размеру, в полном погодном комплекте, и четыре переметные сумы с наилучшими, высококалорийными продуктами. Добавьте к грузу полный вещевой мешок с «мылом» из моей персональной кладовки и одну стальную коробку. Пусть мастер Хитс выделит пару самых смирных и выносливых мулов. Доставьте сюда. В том числе и мулов.
— А как же паркет?! — воскликнул управляющий.
— Плевать! Можете обвязать им копыта обрывками одеял. Главное — быстро! Причем все одеяние, сбруя и багаж должны быть без единой металлической детали. А я за это время сам сейчас проверю наших гостей на вертушке…
В тот же момент оставшаяся возле кровати целительница сердито топнула ножкой и воскликнула:
— Ваша светлость, вы должны еще до завтра отлежаться в постели! Вам даже вставать нельзя, а вы опять куда-то собираетесь исчезнуть. Или вы мое мнение игнорируете полностью?!
Пришлось Дмитрию развернуться и молитвенно сложить руки на груди:
— Андорра, милая, наидобрейшая! Я знаю, что ты самая умная и самая лучшая, но поверь, сейчас для меня решается очень многое и любой миг промедления для меня может оказаться фатальным. Так что ждать еще столько времени я не могу. Ты уж извини… но мое здоровье в данной ситуации не играет никакой роли.
Девушка вся как-то сникла, смирившись с неизбежным, и только жалобно пролепетала:
— Тогда… возьмите меня с собой! Ну пожалуйста! Вам нужна будет врачебная помощь обязательно.
— Вот они и помогут… вначале. — Он кивнул на гостей, заодно приглашая их следовать за собой. — Ну а в другое место мне все равно придется отправиться в одиночку.
Потом решительно тронулся в прежнем направлении, и на этот раз даже по его осанке стало понятно, что больше рассуждать, уговаривать или спорить он не намерен. Все поспешно двинулись за ним, в том числе и растерянная целительница.
Управляющий выскочил из зала еще раньше, выполнять данное ему поручение. Да и детей теперь в коридоре почти не было видно. Группа приблизилась к противоположной от зала стене, и хозяин замка уверенно прислонил руку к гладкой, ничем не выделяющейся поверхности. Тотчас декоративные панели чуть углубились и разъехались в стороны, а глазам открылся комфортный лифт персон на двенадцать.
Внутрь вошли все, в том числе и тот юноша, который недавно стоял на посту. Но судя по тому, как он с интересом рассматривал внутреннее убранство опускающейся кабины, ему здесь доводилось бывать довольно редко. Скорее всего, подобными средствами внутреннего передвижения имели право пользоваться особо приближенные, облаченные доверием графа. Потенциально даже управляющий не имел возможности неожиданно появляться на разных уровнях этого великолепного строения. А может, просто не имел права показывать его гостям без особого разрешения владельца.
Спуск продлился недолго, но в итоге группа вышла где-то в глубоких подвалах: ни одного окна в вырубленных прямо в скалах проходах не наблюдалось. Да и зал с таинственной «вертушкой» оказался всего в нескольких десятках шагов. А вот в нем уже не только у отшельника отвисла челюсть, но и у умеющей сдерживать свои эмоции разведчицы. Удивляться было чему.

Глава двенадцатая
Туман отчаяния

С самого нижнего они вначале перешли на верхний подвальный этаж, и уже там Павел Павлович нацепил Александре на голову какой-то плотный полотняный мешок, привязал его вокруг шеи шелковым шнуром и, держа этот шнур в руке, повел по запутанным коридорам и коммуникациям. Только и командовал небрежно, придерживая за руку или плечо:
— Здесь низко, пригнись… Здесь боком протискивайся, узко. Переступай через пролом. Теперь через трубы на уровне коленей. Осторожно, горячие.
Что-либо рассмотреть, как и неожиданно сорвать с головы мешок, и мечтать не стоило. От свободных рук — никакой сиюминутной пользы. Хотя по некоторым соображениям девушка догадалась, что сейчас они находятся в совершенно ином месте. То есть после отравления газом с помощью гниды Королюхова контора со старого места однозначно перебралась на новое. Хорошо это или плохо, предвидеть невозможно. Как и то, куда именно ее сейчас конвоируют. По предположениям, если Торговца и в самом деле захватили, то его держат совершенно в другом, полностью изолированном месте. И знает о нем только Павел Павлович. Опять-таки, если в очередной раз не блефует, руководствуясь какими-то определенными соображениями.
«Но какими конкретно? — пыталась рассуждать на ходу Александра. — А вдруг он меня уже отправляет в тот самый институт? Брр! С этого ублюдка станется! Хотя Королюх намекал, что я здесь пробуду два, а то и три дня. Если контора только что переехала, то нет никакого резона меня кому-либо отдавать. По той простой причине, что я и в самом деле вдруг понадоблюсь для текущих оперативных разработок. К тому же наверняка из меня еще будут выкачивать все оставшиеся информативные мелочи. Да и как заложница я все-таки чего-то стою: схватили они Диму или он ушел, в любом случае лучше иметь меня пока под рукой и в приемлемом виде. Вот потому и не порезали до сих пор на кусочки…»
Неожиданное соприкосновение головы с какой-то выступающей трубой полоснуло по сознанию дикой болью. И, уже рухнув со стоном на колени, она услышала глумливый смешок:
— Ты что, оглохла? Говорил же, пригнись!
На такую ложь даже отвечать не стоило.
«Вот сволочь! Специально ведь буркнул что-то неразборчивое! — Растирая голову сквозь мешок ладонями, девушка вынуждена была подняться, подгоняемая пинками. — Может, ему и в самом деле запретили меня калечить, так он решил таким образом хоть поиздеваться? Но если он сам совладелец конторы, то кто ему может запретить меня вообще на куски разорвать? Что-то тут не сходится… А вот куда Борюсик запропастился? И как он умудряется в такой ситуации изворачиваться? Неужели так сумел устроить, что внешне все остается на своих местах? Тогда он действительно — опаснейшее существо этого мира».
Грубый окрик заставил ее замереть на месте. Затем до напряженного слуха донесся быстрый, но неразборчивый шепот. После чего ей прочно связали руки за спиной и сняли мешок с головы. Но не успела девушка проморгаться и хорошенько осмотреться, как ей плотно заклеили рот скотчем и вновь лишили возможности видеть с помощью все того же мешка. Но худющего, неухоженного, неприятного на вид паренька она все-таки успела рассмотреть. Да он и не прятался, потому как сам лично заклеивал ей рот. И тут же в голове утвердилось мнение, что она этого хиппи где-то уже видела. А возможно, и не один раз. Следом появилось твердое убеждение: «Какой-то он дохлый на вид. Но зато я бы с ним справилась голыми руками».
После чего ей опутали ноги и довольно бесцеремонно куда-то швырнули. По громыхнувшей над ушами крышке опытный агент сразу догадалась, что она в багажнике. Затем в машину уселся только один человек, и она тронулась.
«Не усыпили! Значит, повезут недалеко. Куда-то совсем рядом. Кричать не могу, но можно попробовать стучать, если вдруг остановимся на светофоре!» В тот же момент по ушам ударил звук барабанов, несущийся из низкочастотных колонок. Подобный кошмар мог неподготовленного человека за десяток минут свести с ума. «А-а-а… проклятье!» — запричитала мысленно Александра, пытаясь интенсивно сместить положение тела, чтобы обеими связанными между собой ногами попробовать выбить крышку багажника вверх. Не тут-то было! Оказалось, что и ноги, и руки, и даже шнурок от мешка дополнительно привязали по сторонам. Теперь тело выглядело словно извивающаяся гусеница, пришпиленная к дереву тремя иголками. От досады девушка не сдержалась и в бессильном бешенстве замычала. Но уже в следующий момент ее пальцы что-то нащупали под покрытием задней панели.
«Отвертка! Как же ее использовать? И успею ли я развязаться?»
Это был уже хоть и минимальный, но шанс. И Александра стала предпринимать самые интенсивные попытки к своему спасению.

Старый ветеран, возвращаясь в свой кабинет, с удовлетворением заметил, что народу у него на пути встретилось гораздо меньше. То есть большинство подчиненных уже стало рассасываться по заранее согласованным путям отхода.
Но главный аналитик так и сидел за работающим ноутбуком, перебирая клавиатуру и прислушиваясь к наушнику в левом ухе.
— Что там слышно? — поинтересовался шеф, плюхаясь в свое кресло.
— Мне все комментирует старший группы: нагнали Евсеева. Сейчас выезжают на заправку. Там и возьмут. Но сразу предупредили, что за рулем не он.
— А кто?
— Неизвестный мужчина. Но автомобиль модели пикап, так что там можно и слона запрятать. Скорее всего, Евсеев внутри и будет готов отстреливаться до последнего. Водитель сейчас производит расчет в здании, а снайпер уже занял позицию. Как только вскроют тыльные двери, он его и завалит.
— Но как заставят водителя открыть дверь?
— Возле машины его ждут двое наших, переодетые в полицейских… Вот, уже выходит… говорят, представили документы… просят открыть… сами встали по сторонам. Двери открыты! Хм… но там видна только куча каких-то рулонов. Вроде как ковры и линолеум. Странно… чипы должны быть там! Ага, решили порыться среди рулонов. Ну да, что им еще остается делать. Однако… О-па! А Евсеев-то там! Только мертвей не бывает. А, черт! Надо же!.. Все, стрелок со своей группой уходит с места событий. Кажется, водитель и сам не знал, что перевозит, потому что упал на землю то ли в обмороке, то ли с сердечным приступом. Бедный немец…
Казимир Теодорович поднял голову и замер. На шефа конторы было страшно смотреть: он, пожалуй, впервые в жизни весь покрылся потом, но даже не делал попытки вытереть вспотевший лоб. Только и прогудел как-то отстраненно:
— Немец бедный? Да нет, это мы бедные… как всегда. — Затем все-таки смахнул ладонью пот со лба. — Что-то тут не стыкуется…
И словно в каком-то трансе достал из подмышечной кобуры пистолет, взвел затвор и положил на стол. Самый старый сотрудник с каким-то фатализмом посмотрел на оружие, печально вздохнул и только потом спросил:
— Что делаем дальше, Павел?
У того к тому времени лицо еще больше раскраснелось, но глаза буквально прожигали холодом:
— Звоним на мобильный Королюхову.
Пять минут дозвона ничего не принесли. Абонент был вне досягаемости. Теперь уже лицо шефа конторы стало зеленеть. Да и голос стал глухой, прерывистый:
— Убирай наружное наблюдение за особняками Светозарова и Бонке. Объявляй агенту «Уровень-два».
Пока решали этот вопрос, Павел Павлович проверил внимательно свой стол, хотя и так знал, что там нет ничего лишнего или компрометирующего. Немного подумал и отсоединил от питания свой уже ни на что не годный системный блок. Затем стал не менее тщательно стирать тряпочкой свои отпечатки пальцев. Как раз в тот момент и постучали. Вошел тот самый агент, заступивший на сегодняшнее дежурство.
— Разрешите? — И, как-то неловко протиснувшись внутрь, стал докладывать: — В конторе почти никого не осталось. Да вот только… звонок мне только что странный был…
— Конкретней и по существу!
— Неизвестная женщина представилась Даной из «третьей». Голос вроде бы ее, как мне помнится, но я не уверен…
— И что она сказала?
— Предупредила, что следует спасаться по произвольным маршрутам, потому что…
Он на какое-то время замялся, тогда как оба сидящих за столом начальника гневно его поторопили:
— Ну?!
— …Потому что готовится всеобщая зачистка всей нашей сети.
— Фу ты, глупость какая! — с облегчением выдохнул шеф и стал апеллировать к главному аналитику: — Я ведь тебе говорил, что эти сволочи и такой ход попробуют.
— Ну, это не страшно, — буркнул Казик, опять щелкая клавиатурой. — Непонятно только, чего они добиваются? Или вообще нас за полных идиотов держат.
Павел Павлович ободрительно кивнул агенту:
— Правильно сделал, все равно о таких вещах надо докладывать. Ты уже журнал уничтожил?
— Конечно! — Дежурный при подобной эвакуации должен был уходить последним, но перед этим уничтожить последние входящие документы и журнал записи событий.
— Отлично! Тогда забирай вот этот системный блок, грузи его в мою машину и жди нас на улице генерала Зингальцунга, у дома двадцать пять. Вот ключи! И следи за звонками, может, мы встретимся в другом месте или надо будет еще что-то догрузить.
— Понял!
Успокоенный агент подхватил под мышку блок и поспешил наружу. Тогда как оба оставшихся ветерана, скривившись от переживаний, смотрели друг на друга. Но не успели они начать обмен мнениями о странном звонке, как запиликал один из телефонов шефа. Тот вначале взглянул на номер, чуток подумал и пожал плечами:
— Когда я спускался в подвал, то дал команду на зачистку твоего Рафика. Неужели так быстро справились? — Затем соединился и некоторое время слушал воркующий говор. Видимо, очередная новость его тоже не обрадовала, потому что голос опять стал хриплым: — Отход. Лежку сменить все на резервное и затаиться наглухо! Выполнять!
На этот раз его лицо стало сереть. Кажется, это напугало аналитика гораздо больше, чем собственная смерть.
— Что еще стряслось?
— Да Рафик этот уже полчаса как уехал из больницы. По заверениям дежурной сестры, он и минуты не захотел оставаться в палате, заверяя, что его ждут на работе кардинально срочные дела. А если прикинуть, что и ему последовал подобный звонок, да еще и действительно от Даны, то он обязательно поверит в начавшуюся зачистку и будет бежать на костылях быстрее, чем стайер на стометровке.
— Да, он парень шустрый и сообразительный.
— Только зря это он, мы ведь его по чипам все равно найдем. Или выкрутится?
— Да нет, конечно! Куда он денется!
— Тогда давай включай на поиск через спутники Рафика и заодно Королюхова. Самые вероятные наши слабые звенья.
— Неужели и Борюсик решил спрыгнуть? — Сухонькие пальцы проворно метались по кнопкам клавиатуры. — Или продался за очень большие деньги?
— Да нет, этот вроде и так неплохо имел, а вот свою игру начать с его связями, знакомствами и контактами — несомненно, может. Да и… — Шеф замер, раздумывая, стоит ли приоткрыть завесу еще над одним событием, и решился: — Да и мне недавно звонило руководство: кто-то из наших крысятничает и хочет меня лично подсидеть. А то и полностью убрать с дороги. В данный момент лучшей кандидатуры, чем наш мнимый миллионер Бонке, я не вижу.
— Ого! На такое замахнуться, надо иметь не просто наглости полный мешок, но быть семи пядей во лбу.
— В том-то и дело, что Королюхов невероятно сообразительный тип. Ты ведь и сам знаешь его способности. А если он еще и заранее все подготовил, тогда наш провал в работе — это однозначно его рук дело. Разве что расформирование конторы полностью выпадает из мотиваций: если кто-то хочет занять мое место, то такие пертурбации ему самому как кость в горле.
Через некоторое время поступили данные со спутников: оба клиента с чипами такими-то находятся там-то. Казимир Теодорович сделал наибольшее разрешение по карте, заставил машину высчитать конкретные точки нахождения и после выдачи данных не сдержался от недоуменного восклицания:
— Да что они, сговорились?!
Но если местонахождение Рафика было определено как подвал травматологической больницы, что хоть как-то могло объясниться в ближайшее время, то Борис Королюхов затаился где-то на больших глубинах массивного древнего здания. А в самом здании находились земская управа, суд и п рокуратура. По всему выходило, что шустрый толстячок или находится под жестокими пытками, или уже переметнулся на другую сторону. Вот только оставалось выяснить, на чью конкретно сторону. И Павел Павлович злобно рыкнул:
— Выясним! Ой, как выясним! — Затем стал поторапливать аналитика: — Закрывай эту балалайку, и немедленно уходим отсюда через подземные коммуникации. Не хватало застрять в физических разборках.
И вскоре две разнокалиберные по массивности фигуры уже преодолевали тот самый путь, по которому недавно была отконвоирована Александра.

А сама девушка к тому времени с немым ужасом поняла, что оказалась совсем не там, где могла предположить. Мешок с головы сноровистые руки сняли еще в багажнике. Затем худое тощее создание с безумными глазами неожиданно сильно выволокло ее наружу да там прямо на месте и разорвало спереди на пленнице и верхнюю кофточку, и нательную майку.
— Вот такой ты мне нравишься гораздо больше! — И с томным сопением озабоченный хиппи принялся целовать, покусывать и мять женскую грудь.
Было ужасно больно и настолько неприятно, что Александра в попытках удержаться от рвоты стала внимательно осматриваться. Какой-то гараж, явно в городской черте, донельзя захламленный и грязный. Сквозь щели закрытых наглухо ворот мелькали проблески часто проезжающих машин и доносился звук моторов. Весьма странный пункт как для тюремной изоляции, так и для проведения допросов. А уж тем более что-то совсем не похоже на то место, где могут и должны вестись «переговоры» с Дмитрием Светозаровым. Из чего можно смело делать вывод, что его враги не схватили, а Пылыч в очередной раз нагнал на пленницу страху лишь по причине своего мерзопакостного характера. Умел он давить на арестантов, умел.
Брыкаться или извиваться телом Александра тоже не стала. Потому что прекрасно знала, что подобное действо лишь возбуждает и заводит насильников. Наоборот, постаралась максимально расслабиться и прикинуться тупой овцой, мысленно дав себе клятву пойти на все, лишь бы использовать малейший шанс для побега. Да и отвертка, спрятанная в задний карман джинсов, хоть мизерные шансы на побег давала.
В том, что сейчас ее грудь мажет своей слюной новый тюремщик, она уже почти не сомневалась. Вполне в стиле кровавого монстра специальных операций везде иметь не только прикормленных киллеров и запасные точки для лежки, но и использовать их с целью хранения или содержания кого угодно. Вот только куда же ее поволокут дальше? Ведь однозначно ни в этой машине, ни в этом гараже ее оставить просто побоятся.
Действительно, мелькающая у нее перед носом грива грязных и неприятно пахнущих волос вначале замерла, а потом и отстранилась. Глазки прирожденного маньяка впились в ее полностью расслабленное и равнодушное лицо:
— Ты чего? Неужели не нравится?
Она в ответ попыталась что-то промычать с помощью носа.
— Чего ты там бормочешь?! — разозлился паренек и принялся отдирать скотч с лица пленницы, но другой рукой он при этом покачал перед лицом массивной резиновой дубинкой: — Если пискнешь, так и закатаю по мозгам!
Только сейчас удалось расслышать в его произношении некоторый акцент. Весьма специфический, между прочим. Но рассуждать об этом пока было не с руки. Занемевшие от боли губы пришлось болезненно пошевелить несколько раз, прежде чем удалось прошептать:
— Что тут может нравиться, чувак? Если меня насиловали две ночи и двое суток и даже воды попить не дали. Вот ты меня вначале хоть накорми, дай отойти от той гадости, что мне кололи, а потом после душа я тебе такую программу закачу! Особенно если приласкаешь умело. Тем более что мне этого дела не жалко, да еще и с симпатичным парнем…
Насчет симпатичности она, кажется, явно перегнула. Видимо, на такого замухрышку и грязнулю ни одна порядочная девушка никогда не глянула, и он вполне реально себя оценивал. Потому что громко фыркнул, развернул перед собой, развязал ноги и, поддерживая за связанные руки, стал толкать вперед:
— По поводу «программы» я и не сомневаюсь. Душ тоже обеспечу вместе со жрачкой. А вот по поводу ласки, так это еще заслужить надо. Но если постараешься, то я тебе удовольствия могу гарантировать в тройном размере. Обиженной не останешься.
В глубине длинного гаража обнаружилась вполне солидная железная дверь. А судя по скрипу и неповоротливости — и довольно массивная. Внутрь вели уходящие спиралью ступени, освещенные одной лампочкой, а в нос сразу ударило какой-то волной тепла, неприятной совокупностью запахов и подсушенной плесенью. По своей воле в такое место не спустится ни одна порядочная женщина. Да и непорядочная тоже: оттуда явно пахло смертью.
Вот только пленнице ничего не оставалось делать, как осторожно двигаться, стараясь не упасть на крутых ступеньках и не покатиться вниз. Когда они замерли в полной темноте, щелкнул выключатель, и открывшаяся ужасная картина кольнула по сердцу не хуже длинного стилета. Здесь находилась явная тюрьма, совмещенная с камерой пыток. Под дальней бетонной стеной оставалось пустое пространство. Виднелись вмурованные кольца как на самой стене, так и в замощенном плиткой полу. Канализационный сток поблескивал нержавейкой в самом углу отделения для пыток.
Все это отделяла толстенная решетка, и уже за ней, ближе к выходу, находилась кое-какая мебель: несколько шкафов, стульев, вполне приличный диван, три стола, на одном из которых громоздилась современная техника. Микрофоны, видеокамера и компьютер были расположены на самом удобном для наблюдения месте. Да и вообще любой тюремщик здесь мог находиться в относительном комфорте. О тех же несчастных, которые сюда попадали, страшно было даже подумать.
Чтобы хоть как-то погасить воцарившийся в душе ужас, Александра постаралась заговорить на любую тему, которая пришла ей в голову:
— Давай хоть познакомимся? Меня Шура зовут, а тебя?
Хиппи огромным ключом открыл калитку в решетке, затолкал вначале в камеру пленницу и только потом ехидно улыбнулся:
— Почему бы и нет! Зови меня Ед.
— Ой, как здорово! — Мозги девушки интенсивно искали хоть какую-то лазейку, чтобы расслабить тюремщика и привести к потере бдительности. И уловленный латышский акцент мог в этом помочь. — У меня в детстве друг был, так его Едвис звали, и мы тоже сокращенно к нему обращались Ед.
Парень замер на месте с искривленной рожей:
— И где такие шлюхи, как ты, вырастают?
— Ну почему сразу шлюхи? В детстве мы все мечтаем о чем-нибудь великом и прекрасном. И Латвия ничем особенно в этом плане от других государств не отличалась в то время. Ты случайно не оттуда?
Но видимо, гипотетический земляк совершенно таковым не оказался.
— Да в гробу я видал и твою Латвию, и твое сопливое детство! — гаркнул он зло и прищурился с подозрением: — Лучше вообще пасть закрой! Разболталась тут…
Ворча себе что-то под нос и не спуская скошенного взгляда с пленницы, продвинулся к шкафу, снял с него поролоновый матрас, достал несколько простыней, одеяло и все это сбросил под самой стенкой. Затем опять вышел из камеры и в одном из столов выбрал несколько длинных цепей с раскрытыми наручниками. Вернувшись к Александре, подвел ее к матрасу и прикрепил правую руку цепью к стене. Затем развязал веревку на запястьях, отступил на два шага и скомандовал:
— Раздевайся! Догола!
Во время всех этих операций девушка лихорадочно соображала, как можно использовать этот момент. Но даже без всяких проверок и разминок становилось понятным: перипетии последних нескольких суток не прошли для организма даром. Болела каждая клеточка тела, если к ней прислушаться, а уж о послушании этих самых клеточек мозгу и речи быть не могло. Такого тюремщика, как этот маньяк, надо бить только наверняка, потому как второй попытки не представится. Вон как смотрит внимательно, следит за каждым движением занемевших рук и за каждым брошенным в сторону взглядом.
Пришлось в данной ситуации спасать только самое ценное, что у нее было: отвертку. Для этого она, уже сняв кроссовки, в неудобном положении запрыгала на одной ноге и, споткнувшись, завалилась на матрас. Натянувшаяся цепь резко дернула за руку, но зато левая уже нащупала такой желанный инструмент. Одно движение пальцев, и отвертка оказалась засунута под поролон.
— Кидай все сюда!
— Да пожалуйста, носи на здоровье. — Она выполнила требования и в сидячем положении развела руками. — А с этими обрывками что делать?
— Кушать хочешь? — оскалился Ед. — Так сама подумай, как во время стриптиза снять остатки красиво и возбуждающе. Становись к стене и начинай! — И, опершись спиной на решетку, добавил: — Жалко, что трусиков нет, видать, и в самом деле тобой кто не лень попользовался.
Стараясь сконцентрироваться на правильности танцевальных движений, Александра попыталась с некоторым артистизмом дорвать на себе майку, с невероятными усилиями кофту и, уже отбрасывая эти остатки, сделала вид, что оправдывается:
— Ты со мной ничего не бойся, я здорова. Анализы совсем недавно сдавала. А все мужики в конторе вроде тоже регулярно проверяются.
— Ха! Знаю я твои анализы, — ворчал тюремщик, собирая одежду и выбрасывая ее через калитку наружу. — А на твое здоровье мне плевать с Эйфелевой башни! Если не судьба, то вдвоем от СПИДа издохнем.
— Ты что, фаталист?
— Нисколько. Просто много знающий и умеющий пессимист. — Затем приблизился с другой стороны: — Лечь! Вытянуть правую ногу!
Ничего не оставалось делать, как повиноваться. Будь у нее максимальные силы, может, и попробовала бы ударить тюремщика в глаз или, сломав себе пальцы на ноге, порвать ему кадык. А так оставалось только безучастно глядеть, как и вокруг лодыжки застегивается прочнейшая сталь наручников. Даже убей она сейчас этого хиппи, еще не факт, что удастся разомкнуть замок на руке, ключи-то уродец оставил на столе.
— Ну вот, цыпка, пока здесь отдохни и силенок наберись…
— А кушать?
Он мерзко и похабно оскалился:
— Накормить тебя, прямо не сходя с этого места?
— Ой, Ед, да что угодно принеси. — Она прикинулась дурочкой. — И водички, пожалуйста!
Синяки вокруг глаз наверняка не дали сотворить соответствующее жалобное выражение, потому что мучитель скривился с брезгливостью:
— Будет тебе и водичка, будет и пирожок. Пока свет не гашу, можешь устроить себе гнездышко.
Выходя, он тщательно запер за собой калитку, затем с улыбкой включил видеокамеру, направленную на пленницу, и удалился по ступенькам вверх. После того как хлопнула дверь, Александра, стараясь двигаться вяло и со стонами, чуть удобнее положила матрас, с заколотившимся сердцем незаметно поправив отвертку, а потом постелила сверху простыню. Жутко при этом мешали натянувшиеся цепи, заставляя действовать чуть ли не лежа на боку. Чуть подумав, постелила сверху обе другие простыни и между ними одеяло. В помещении было тепло, по всей видимости, обе имеющиеся здесь батареи топились постоянно, создавая температуру градусов двадцать пять выше нуля, но мало ли что будет позже. Да и от бетонного пола может так протянуть, что голышом здесь не вылежишь. Благо еще, что слой поролона довольно толстый.
Попробовала лечь и накрыться. В самом оптимальном варианте правая рука доставала до головы или, вытянув ту же руку вверх, можно было поджать ногу. Подушек, видимо, здесь не выдавали, но и без этого усталое тело стало непроизвольно впадать в сон. Из крепчающей дремы вывело содрогание наверху железной двери. Тюремщик сбежал вниз вприпрыжку, прямо сквозь щель между решеток пропихнул полиэтиленовый пакет и, качнув его, швырнул к матрасу:
— Подкрепись и только попробуй потом не отработать этот аванс в виде продуктов. Я тебе все торчащее отрежу!
Левая рука девушки уже подтягивала кулек, когда он выключил камеру, поспешив на выход со словами:
— Постарайся жевать интенсивнее, а то тут крысы размером с пуделя! Отберут! Ха-ха-ха!
Вначале погас общий свет, затем, вместе с затихающим смехом, и отражающийся свет на лестнице, ведущей в подвал. Но Александра успела рассмотреть содержимое кулька чуть раньше: толстенная палка вареной колбасы, пакет нарезанного хлеба и две бутылки минеральной воды. Казалось бы, навсегда пересохший рот наполнился обильной слюной, а измученный желудок заурчал, как голодный тигр. Хотелось одновременно впихивать в себя пахнущую, похожую на молочную колбасу, до одурения ароматный хлеб и вместе с водой глотать, глотать и глотать. Благо еще догадалась и вспомнила, что после такого длительного воздержания ее может скрутить от боли, а то и от заворота кишок. Поэтому вначале сделала десятка полтора глотков воды, а только потом приступила к еде.
Старалась есть маленькими кусочками и тщательно пережевывать. Раздумывая при этом и контролируя намеченную к поглощению порцию. Вначале широко раскрытыми глазами пыталась высмотреть приближающихся в полной темноте крыс, но потом сообразила, что никаких грызунов здесь не водится. Иначе бы на столах всю технику погрызли, все провода искромсали, а там вроде как все работает исправно. Значит, мерзкий тюремщик просто решил поиздеваться над пленницей, нагнать на нее ужаса перед темнотой и предстоящими экзекуциями. А то, что экзекуции будут, сомневаться не приходилось: подобные гниды всегда пользуются беззащитностью своих жертв. Да еще ко всему прочему он явно горел вожделением к Александре. Скорее всего, и раньше видел, ведь недаром и он ей показался знакомым. Другой вопрос, что на такого замухрышку стыдно обращать внимание, так и хочется оттолкнуться от такой личности поскорей взглядом и перевести его на нечто приятное.
Вот как раз ассоциации с неприятным и подвигли девушку на проблески в воспоминаниях, которые озарили ей пару сценок в городе. Именно тогда в водовороте иных лиц и припомнилось парочку раз это отталкивающее выражение: ненавидящие глаза среди вороха неухоженных, немытых волос.
«Значит, он следил за нами с Дмитрием уже давно! И Пылыч сразу постарался перестраховаться по полной программе! Предчувствовал старый зверюга, что ситуация может вырваться у него из-под контроля, — загрустила Александра, ощупывая колбасу и остатки хлеба. — Хватит, больше нельзя! Надо вначале поспать, потом опять пожевать. Зато попить сейчас можно чуть больше. — Она сделала очередные глотки воды и опять опечалилась: — А если придут и заберут то, что не доела? Да и потом не дадут? Вот будет жалость…»
От таких рассуждений слезы полились из глаз непроизвольно. А потом так и продолжали литься, лишь только девушка вспоминала Дмитрия, свою никчемную жизнь или свою беспросветную долю. Так и тянулось время долгие часы: выпадала из реальности, возвращалась из сна от запаха колбасы, зажатой в руке, ела, плакала, пила и вновь проваливалась в омут кошмарных, почти не успокаивающих снов. И снилось ей, что Дмитрий никак не может отыскать ее в тягучей, смертельной черноте. Идет, протягивая перед собой руки, и с надрывом кричит в пустоту только два слова: «Где ты?»

Глава тринадцатая
Чудеса «замачивания»

Вертушка представляла собой весьма диковинное сооружение. Все заключалось в пространстве бассейна с высокими бортами. На глубине метра в полтора вскипала пузырями тягучая золотистая жидкость, очень напоминающая огонь в камине у отшельника. Да он и сам только присмотрелся, как удивленно воскликнул:
— Как похоже на наше пещерное чудо!
На что Дана закивала головой часто, и граф Дин с сомнением кивнул после некоторого раздумья:
— Да, есть некоторое сходство.
Из центра фонтана до самого потолка поднимался восьмигранный шпиль из серебристого металла, а уже на этом шпиле имелись четыре насадки, крестом расходящиеся в стороны к бортикам бассейна. И вот на концах этих насадок и крепились какие-то ажурные сиденья, очень похожие на сиденья в парках аттракционов. Потому что вверх торчали фиксирующие дуги страховки.
Вот именно на них и указал приглашающим жестом Торговец:
— Не бойтесь! Усаживайтесь в противоположные люльки, и, пока вас закрепляют, я коротко обрисую суть процесса. То, что вы сейчас видите, является одним из величайших изобретений разумных существ. К сожалению, созданное пока только в единственном экземпляре. Оно является как бы «проявителем» человеческих способностей к исцелению себе подобных. А в случае уже имеющихся способностей, к усилению последних. Хотя при «замачивании» порой совершается удивительное: способность появляется вместе с уникальным даром. Но такое событие редчайшее, потому что более высокий по своей сути дар может наложиться лишь на уже имеющиеся способности. Несколько запутанно для краткого ознакомления, но сейчас я вам приведу простые примеры. Начну с жителей Успенской империи. Их способность к самоизлечению забирается в раннем детстве, поэтому в возрасте Деймонда ему будет просто за счастье само восстановление этого умения. Если бы он прожил со своим умением хотя бы год, то у него появилась бы возможность пробудить в себе и дар, благодаря которому он смог бы лечить других, как это делают жрецы черного монолита. Если бы он уже был жрецом, то вполне возможно, что в нем отыскались бы и уникальные силы, дарующие умения, подобные умениям наших лучших воспитанников. Но и те уже в свою очередь могут после вертушки достичь уровня нашего могучего ректора академии, господина Титела Брайса.
— То есть с каждым разом окунания в эту жидкость можно подняться на один уровень выше? — вставила вопрос Дана.
— Нет. Устройство помогает только один раз. И сразу поднимает потенциал будущего врача до максимально возможного для него уровня. То есть, по существующей у нас шкале, до плюс четырех. Хотя иногда оставляет и на нуле. Так что не разочаровывайтесь, если вдруг что-то не получится. — Граф попытался хлопнуть в ладоши и на мгновение напрягся, словно скрывая от стоящей рядом с ним Андорры полоснувшую по груди боль. — Так, какие будут еще вопросы?
Пока отшельник собирался с мыслями, землянка, как всегда, успела раньше:
— Как я понимаю, нас перевернут вниз головой и начнут макать прямо в бассейн?
— Зачем же так грубо! Вы сами увидите, как это прекрасно и незабываемо. Поверьте, если пятилетние дети на это идут с восторгом, то уж взрослым опасаться нечего.
Созрел для вопросов и Деймонд:
— Вообще-то я сирота, и повитуха, с которой я работал, утверждала, что я могу оказаться родом из другого государства. Порой и таких людей находят на берегу…
— Вот и отлично! Тогда твои возможности удваиваются. Чем позже тебя отыскали, тем наверняка позже лишили умения самоизлечения.
— Но я уже проходил обряд в черном монолите, и у меня не отыскали ни малейшего дара к излечению.
— Уважаемый! — воскликнул Дин, все больше и больше воодушевляясь, словно это ему предстояло пройти «замачивание». — Вот именно поэтому я и хотел тебя проверить в обязательном порядке. Это же будет такое чудо, если мы уличим вершину Прозрения во лжи или инсинуациях. Все, приготовьтесь! Глаза лучше не закрывать, потом будет чем восторгаться. И самое важное: не забывайте дышать! Что бы ни случилось — дышите глубоко и полной грудью. Давай!
Он дал отмашку парню, сидящему за каким-то пультом чуть в стороне, и еле слышимый до этого гул усилился. Сооружение вздрогнуло и с ускорением стало вращаться по часовой стрелке. Изначально сидящих в креслах стало прижимать к спинкам, ну а далее стали твориться чудеса и странности. Несмотря на явное ускорение, центробежное давление уменьшилось, а потом и вообще исчезло. Жидкость при этом тоже стала вращаться в бассейне с огромной скоростью в попутном направлении. А потом устройство и в самом деле напомнило некие качели на аттракционах. Потому что занятые людьми сиденья начали двигаться еще и вверх и вниз, с каждым разом увеличивая амплитуду.
Стало сразу понятно, как произойдет «замачивание». Но в первое касание у Даны и Деймонда чуть сердце в пятки не провалилось. А дальше наступил восторг. Взбившиеся тяжелые брызги не улетели за пределы бортика и не упали обратно вниз, а так и остались висеть в воздухе переливающимися каплями золотистого дождя. Второе касание вздыбило еще большее количество волшебной влаги, и она стала попадать на волосы, лицо и одежду, вызывая в местах соприкосновения с кожей блаженную негу. Третий удар по жидкости поднял целую волну, которая превратила все пространство над бассейном в мельтешащее отблесками света торнадо. И чем больше соприкасались сиденья с бурлящей массой, тем меньше оставалось свободного пространства внутри вращающегося торнадо для воздуха.
Как ни странно, Дана поверила в возможность дышать и, ни секунды не задумываясь больше о последствиях, с каким-то восторгом вдохнула окружающую суспензию. Вот теперь ее сознание прихватило основательно. Как любил иногда выкрикивать Петруха, при редком баловстве с алкоголем: «Торкнуло!» Да так торкнуло, что в бушующем экстазе она дико заорала и, кажется, на короткое время провалилась в эмоциональный обморок. Потому что уже в следующее мгновение вдруг сообразила: они с отшельником оказались в сплошном столбе золотистой жидкости. Ничего не менялось, ничего не вскипало, ничего не затрудняло восторженного дыхания и ничего не вращалось. Только лапы с сиденьями равномерно опускались и поднимались, не создавая ни ощущения взлета, ни ощущения перегрузок. И только присмотревшись к хорошо различимому лицу сидящего напротив ашбуна, земная женщина вдруг догадалась по мельканию вне столба светлых и темных пятен, что все сооружение продолжает вращаться с бешеной скоростью. Кажется, ее напарник это тоже заметил, потому что его рот открылся в немом крике полоумного восторга, а прижатые до этого к груди руки вдруг потянулись в ее сторону с поднятыми вверх ладонями. Он словно делился с ней невероятными, волшебными ощущениями, которые переполняли его душу и сознание. Дана ответила ему тем же, и свершилось очередное чудо: от их ладоней навстречу друг другу поплыли концентрические расширяющиеся круги ярко-желтого цвета. Словно маленькое солнце стало испускать из себя кольца своего пышущего жара. Совместившись в центре столба, круги соединились, вспыхнули с еще большей насыщенностью и с каким-то всхлипом восторга, превращаясь в серебристый дождь, стали опадать вниз. Одновременно с этим и мелькание снаружи столба стало замедляться, показывая, что вращение прекращается. Замерли и колебательные движения. И в конце концов все стихло и замерло. Проходящие обряд продолжали, блаженствуя, сидеть в жидкости, наблюдая замерших вне бассейна зрителей. Как ни странно, но их ряды теперь пополнились. Среди них стоял ректор академии, еще десяток знакомых и незнакомых взрослых и около двадцати ровесников Андорры и того самого парня, который продолжал сидеть за пультом управления установкой. Но вот и он встал и первым показал рукой вверх. Вся жидкость тихо и мирно опускалась вниз единым уровнем. А вскоре и прошедшие «замачивание» люди уже сидели совершенно сухие и почти не помнящие себя от пережитого чуда. Первые вдохи нормального воздуха показались резкими и неприятными, колющими и раздирающими легкие, но все равно неприятные ощущения при этом не испортили общей эйфории.
Первым, довольно сильным голосом, странным для недавно лежавшего при смерти раненого, заговорил граф Дин Шахматный Свирепый.
— Ну вот, ваше высокое научное преосвященство, — обращался он к Тителу Брайсу, — а вы утверждали, что таких чудес не бывает. Однако, — он еще более повысил голос, — еще как бывает! — Затем повернулся к притихшим целителям: — Ну, что встали? Принимайте своих коллег!
Тут уже заорали, зашумели, задвигались все. «Замоченных» ласково вытащили из зажимов, на руках передали в толпу, и две группы орущих от искреннего счастья парней и девушек стали подбрасывать виновников торжества вверх.
— Ай! Я же расшибусь! — вдруг стал повизгивать от смеха Деймонд.
— Тут же сразу и подлечим! — хором ответили ему снизу.
Чуть ли не синхронно с ним взлетающая женщина тоже запричитала:
— Ой, мамочки! Зачем же меня так подбрасывать?!
— Традиция! — гремело в ответ.
— И что за гений такую традицию придумал?!
— Твой коллега!
Когда наконец эйфория немного улеглась и летунов поставили на пол, один из юношей указал на стоящего в стороне и радостно улыбающегося мальчика лет восьми:
— Вот он и придумал, когда два года назад получил второй уровень сразу. Нагло так вылез из сиденья и потребовал после оглашения результатов: «Почему вы меня не качаете?!» Видимо, у них там, на Земле, так принято.
Сердце у Даны почему-то защемило, а в глазах защипало, когда она поняла, что видит перед собой самого настоящего земляка, но уже в следующий момент к ней протолкался Дмитрий Светозаров. Вернее, не протолкался, а ему уступили дорогу после интенсивных просьб и увещеваний со стороны Андорры. В образовавшемся кругу оказался и сияющий от счастья отшельник.
— Ну, как вам удовольствие? — обращаясь к обоим одновременно, воскликнул владелец замка, да и всей Свирепой долины. — Воспоминание на всю жизнь! Не правда ли?
Даже умеющая всегда найти нужное слово Дана не нашла ничего иного, как согласно кивнуть в ответ.
— Вот и здорово! Но теперь я вам хочу объявить результаты пробуждения ваших способностей. Ты, красавица, умудрилась сразу стать доктором с даром, позволяющим лечить других. При таких талантах тебе просто обязаны поручить управление как минимум крупнейшим госпиталем или академией на Земле. Если, конечно, еще чуток подучишься. Вот, носи с гордостью и к вящей славе самого драгоценного среди людей рода целителей!
С этими словами он попытался надеть на шею довольно высокой женщины серебристую цепочку в виде тонкой змейки, которая своими клыками держала медальон с надписью: «Умри, но вылечи!» Но видимо, еще не совсем зажившие и сросшиеся раны внутри его кольнули и он не смог поднять свои ладони выше плеч. Высоченный, около двухсот пяти сантиметров ростом, ректор попытался перехватить знак отличия, но женщина без малейших раздумий брякнулась на колени и склонила голову. А когда встала обратно, то лишь с трудом сумела выдохнуть:
— Спасибо! Умру, но вылечу!..
Затем в руках у графа оказалась другая подобная отличительная награда, но уже золотистого цвета.
— Ну а ты, Деймонд, нас вообще поразил: шагнул на уровень плюс три. Теперь тебя могут чему-то научить только такие люди, как наш ректор. Ну или твои коллеги, как Андорра. Так что, скорей всего, ты родился где-то в этой империи или на этом континенте и твои окончательные способности не оказались уничтожены в раннем младенчестве. И грязная, черная пакость, гнетущая все живое в Успенской империи, лжет! Ты — один из лучших потенциальных целителей этого мира. Поэтому…
Он передал отличие в руки ректора, и тот с улыбкой надел его на шею окаменевшего от переживаний Деймонда. Добавив при этом:
— Носи с гордостью!
Причем только в этот момент вышедшие из вертушки люди заметили у Титела Брайса подобный медальон, но сделанный из сплошного прозрачного камня. Обрамленный в полоску из белого золота, он намекал на свое уникальное происхождение, но представить себе, что случаются бриллианты такого размера, было трудно. Легче подумать, что для самого высшего отличия используют нечто искусственное, созданное в лабораториях.
Кажется, несостоявшийся отшельник вообще не смог совладать со своим голосом, но в ответном шепоте три слова все-таки можно было понять:
— Умру, но вылечу!
Наверняка торжественное чествование новых коллег обязательно продолжилось бы, да и ректор стал намекать на обязательный по такому случаю банкет, но граф Дин оказался непреклонен:
— Увы! У нас совершенно не осталось времени.
Жительница Земли его горячо поддержала:
— Конечно, мы и так уже задержались слишком долго.
А наконец-то расцветший улыбкой ашбун покладисто добавил:
— Нас ждут великие дела!
— Прекрасно сказано, мой друг, — тепло прощался с ним Тител Брайс уже на ходу. — Но в следующий раз банкет состоится обязательно!
— Это уже я об этом позабочусь, — обещал граф, усаживаясь со своими сопровождающими в лифт. — До скорой встречи, Тит! Присматривай тут без меня…
Что он имел в виду, никто не понял. Дверь закрылась, и современное для любого техногенного мира средство перемещения понеслось наверх. Хотя худой высоченный товарищ Торговца таки успел кивнуть в ответ.
Наверху, в том самом зале с кроватью, несчастный управляющий уже извелся от нетерпения. Его жутко пугали переминающиеся с копыта на копыто мулы, и, судя по открытым настежь окнам, не только из-за риска поцарапать уникальный паркет.
— Ваша светлость, все приготовлено, как вы и приказали! — бросился он навстречу. — Ваше «мыло» я сам доставил, помня строгие указания на сей счет.
— Не сомневался в подобной ответственности, только вот вдобавок наденьте на мулов шоры. Самые плотные и темные, какие имеются. — Затем граф указал на отдельно стоящий мешок Дане. — Это для вашей группы. Тол. Выглядит как мыло. Думаю, что через ворота его пропустят без всяких проблем, потому что я и сам давненько все собираюсь так поступить. Да только времени на подвиг не хватает. Вот в той шкатулке — дистанционные взрыватели. Скорее всего, их придется оставить в камере хранения, а потом пронести окружным путем через горы.
— Легко, — подтвердила новая целительница, рассматривая внутренности коробочки и чувствуя в своих руках какую-то странную силу. — Смешно, но мне кажется, что я просвечиваю пальцами эти взрыватели, как рентгеном.
— Хм! Это, наверное, у вас еще играют остаточные силы бассейна вертушки. Там такие чудеса происходят, что у меня самого порой волосы дыбом стоят. А у вас сегодня еще и радиальные кольца образовались! Всего второй раз в нашей истории это произошло. Эх, а как это положительно сказывается на самой «вертушке»! В другое время тоже бы там на пару суток застрял. Это так важно… Да только рассказывать долго. — Он посмотрел, как всю поклажу приторочили к седлам, сам надевая при этом теплую куртку. — Ну что, в путь?
— Нам где встать?
— По бокам от меня. Крепко держите мулов за узду и за седло, может сильно швырнуть наземь после прибытия, да и потом животные будут, скорей всего, долго приходить в себя. Могут и лежать некоторое время. Но потом подымайте — и в путь. Постараюсь вас доставить как можно ближе к Воротам, чтобы вы уже сегодня оказались на месте.
— Да, небось наши охотнички нас заждались…
Торговец в последний раз осмотрелся по сторонам и скомандовал окружающим:
— Лучше всего, если вы все покинете зал. До встречи! И помните, я вас всех люблю!
Андорра, конечно, выглядела самой недовольной и тронулась в сторону выхода чуть ли не самой последней. Тогда как управляющий вопросительно показывал на центр зала:
— Ваша светлость, а что делать с кроватью?
Тот растерянно подергал себя за мочку уха и пробормотал:
— С ней вместе я ведь тоже пробовал… — Но потом принял решение: — Пусть здесь еще постоит, до моего прибытия. Разве что после нашего ухода сдвиньте кровать пока под стенку.
Когда все удалились из зала, Дмитрий Светозаров стал концентрироваться взглядом на пустоте перед собой, потом пробормотал:
— Закройте глаза! — И в следующее мгновение исчез. Потому что ощущение его ладоней на плечах пропало.
И вслед за этим завертело и закрутило Дану с Деймондом. Ноги ощущали под собой пустоту, тело — уже знакомые толчки и обжимы, но руки с удил и луки седла старались не убирать. И держась за них, как за нечто материальное, и не выпуская это, как очень необходимое.
Теперь они, после замачивания на вертушке, уже ничего не боялись. Поэтому второй раз вихрящуюся телепортацию перенесли намного легче и спокойнее. Совсем незаметно под ногами оказалась земная твердь, по ушам ударило взволнованное ржание мулов, а тело ощутило довольно сильный ледяной ветер. В предгорьях Бавванди начиналось нечто похожее на пургу или метель.
Скорее всего, именно от холода животные очень быстро поднялись на ноги и позволили лучше осмотреть крепление поклажи. Оглянувшись вокруг себя, новопосвященные целители поняли, что их отбросило друг от друга метров на пятнадцать. Но еще дальше оказался Торговец, только сейчас вынырнувший из мельтешащих снежинок.
— Вот незадача! Как нас раскидало в стороны. Пока вас рассмотрел, уже испугаться успел, что не сложилось. Ох и холодища! — Шапки у него не было, и он ладонями прикрывал начавшие белеть уши. — Как у вас?
— Полный порядок, — ответила женщина за двоих. — Куда нам двигаться?
Вполне резонный вопрос, когда иначе как по нескольким массивным возвышенностям, виднеющимся в снежной круговерти, сориентироваться не по чему.
— Вот тут, в пяти метрах, дорога.
Они двинулись следом за графом и быстро ощутили под ногами каменные плиты.
— Дальше она выводит в распадок между тех двух вершин, и уже через полтора километра попадете на основную дорогу. По ней налево, километра через три — Ворота. Не заблудитесь?
— Нисколько! — подтвердил Деймонд. — Мне кажется, я уже прекрасно понял, где мы находимся. Так что никак не заблудимся.
— Тогда до встречи! Дана. — Он приблизил лицо к ней вплотную: — Меня очень интересует, кто вашу группу посылал для слежения за мной, где он находится и что из себя представляет.
— Это они тебя ранили?
— Не знаю, но проверить мне придется всех. Поэтому ты мне сэкономишь массу времени, если поможешь информацией.
— Несомненно!
Женщина и минуты не сомневалась в своих действиях, понимая, что пребывание на Земле осталось в далеком прошлом. Да и вообще, теперь следовало несколько иначе смотреть на свою кровавую деятельность в прежней жизни и начинать помогать таким людям, как Дмитрий Светозаров.
Поэтому она сжато поведала про Павла Павловича, про основные направления в работе конторы и указала адрес главного офиса.
— Спасибо! Надеюсь, мне эти данные очень помогут, — от души поблагодарил Торговец и дал последние инструкции для «третьей»: — Если не смогу к вам прорваться сегодня или завтра, постарайтесь потом раз в час выходить на волну приема по радио. Тогда я с вами свяжусь, если волны пройдут. Дней пять постарайтесь сидеть тихо и только собирать данные, попытаюсь к вам за это время прорваться. Ну а в остальном — действуйте по обстановке. Задача остается прежняя: повредить, а в идеале полностью прекратить функционирование черного монолита.
— Поняла. До свидания.
Так и ведя мулов в поводу, путники двинулись в сторону тракта Магириков и вскоре скрылись за мерцающей пеленой снежинок. Здесь, намного западней, чем в Свирепой долине, еще оставалось пару часов светлого времени суток. Так что до пещеры на середине тракта, если ничего экстренного не произойдет в Воротах, парочка наездников должна добраться к полуночи. Вполне приемлемый срок как для своевременного успокоения товарищей по «третьей», так и для незаметного провода навьюченных животных к расположенной на самом отшибе пещере.
Содрогнувшись от холода в очередной раз, Дмитрий осмотрелся кругом, сконцентрировался и переместился сразу в свою Башню в столице королевства Ягонов.
До каждой мелочи знакомый Перекресток встретил его привычным хохотом зеленого тумана, колышущегося в расположенных с четырех сторон тоннельных проемах. Сигнализация о прибытии тоже сработала как следует для посвященного в ее секреты. Если бы Торговец не утопил слегка выступивший из стены камень обратно, секунд через пять наверху бы раздался удар сигнального колокола, и дежурящая стража бросилась бы по винтовым каменным ступеням вниз.
«Наверное, так и получилось, — думал Светозаров, поднимаясь хоть и не вприпрыжку, но довольно бодро вверх. — Я выпал, меня вынесли и успели откачать и заштопать. Но как же я все-таки кровать с собой уволок? Да еще и на середину тракта Магириков? Надо будет еще раз прямо из госпиталя попробовать. Или где там меня местные шафики и доктора лечили. Хотя там, как мне помнится, даже рядом дуги перехода нет. Неужели с грохотом уходил и с потрясениями? Тогда понятно, откуда пыль и куски штукатурки. Ладно, сутки еще не прошли, наверное, починить не успели, попробую разобраться. Но! Опять-таки — позже. Сейчас срочно экипируюсь, успокаиваю Бонзая — и на Землю!»
Его выход на уровень поста с гвардейцами, расположенного в фойе огромного сооружения, произвел эффект частичного паралича. Все три воина, как только увидели главного королевского шафика и лучшего друга его величества Бонзая Пятого, дернулись пару раз на месте, словно не зная, куда мчаться, невнятно замычали, не зная, что сказать в первую очередь, но потом все-таки дисциплина и отработанные годами рефлексы сработали. Один из них дернул за бечеву наружного сигнала, и после этого движения на вершине Башни весело зазвенел переливистый малый колокол. Тогда как старший смены бросился рапортовать:
— Здравия желаем, ваше магичество! Башня в полной сохранности и неприкосновенности, но все вокруг прямо извелись в ожидании! Как же вы так, недолечившись, и куда-то пропали?!
— Здорово, молодцы! Как видите, жив и здоров, по делам отлучался. Вскоре опять уйду. А где его величество?
— Так только недавно они по вашей усадьбе проходили с шафиком Флавией. Вроде как в переходной тоннель спустились, но и там колокол слышно, так что сейчас наверняка вернутся.
— Вот и отлично! Пусть ко мне подымаются, если настроение есть. А то мне пока разгуливать некогда, надо в дальнюю дорогу собраться.
Торговец приблизился к двустворчатой внутренней двери и набрал на панели доступа нужный код. В ответ тихо щелкнули открываемые замки и зашуршали уходящие в стену стержни. Слишком много вещей, хранящихся в расположенных наверху помещениях, были опасны для этого мира, и единственным, кто еще сюда имел право входить и знал, как это сделать, являлся Бонзай Пятый.
Оставив одну створку приоткрытой, первый шафик королевства поднялся по лестнице всего на один этаж и сразу приблизился к одному из массивных сейфов, вмурованному в боковую стену. И здесь при открытии не обошлось без секретов, но уже через пару минут ближайший стол был завален самой различной универсальной экипировкой. Затем н а очереди оказался второй сейф, из которого стали изыматься орудия убийства.
Как раз тогда и появился самодержец империи Ягонов. Причем за ним следом спешили не только Флавия Великолепная и второй придворный шафик Аристарх Великий. Приветствия и лавина сумбурных вопросов вскоре перешли на те темы, которые больше всего интересовали ближайшего друга и коллег шафика Дина. Он им кратко ответил, где был и где его так здорово подлечили. Но затем и сам поинтересовался:
— В двух словах: что во мне было и долго ли я валялся в госпитале? — А когда выслушал это, уточнил: — Но место моего ухода зафиксировано четко?
— Четче не бывает! — заверил король. — На полу там все подмели и убрали, но вот наверху такая пробоина с трещинами, что, возможно, придется менять перекрытие. Такое впечатление, что ты лбом потолок таранил.
— К счастью, как видишь, башка в сохранности.
— Ну а остальное кто тебе продырявил?
— Вот как раз выяснением этого вопроса я сейчас и займусь. А заодно постараюсь отыскать и свою женщину. Если ее не убили…
— Значит, все-таки женщина? — Бонзай переглянулся с придворными шафиками. — Та самая, что была обещана как сюрприз?
— Она самая.
— Ревнивый муж?
— Если бы… Спецслужбы, скорее всего. Еще якобы отыскавшуюся мою сестру сюда приплели… Сволочи! Ну ничего, от меня никто из них не уйдет!
Дмитрий со злостью выдохнул и открыл продолговатый чемоданчик, присматриваясь к оружию. А когда поднял глаза, заметил, как король деловито уже примеряет хорошо знакомый ему пуленепробиваемый сюртук. Флавия тоже успела кое-что схватить со стола с экипировкой.
— Эй! Руками не трогать! А то…
— А то что? Сам одевать нас будешь?
— Мне пока никто не нужен, — постарался с твердостью ответить Торговец. — Вначале мне надо самому сбегать.
— Ну нет! Хватит! — Король тоже умел когда надо говорить и жестко и безапелляционно. — Уже и «досамался» и «добегался». Видел бы ты себя с развороченной грудью.
— При чем здесь грудь?.. Аристарх, не трогай лазер!
— Может, мне и дышать запретите, ваше магичество? — с ехидством отозвался тот. — Да и вообще, Бонзай всегда на какие-то разборки мчится, Флавию берут, а меня вечно заставляют домашним хозяйством заниматься. Да что же это такое!
— В первый раз я вообще никого брать не собираюсь.
— А вот тут его величество прав, одного тебя никто не отпустит. Другое дело, что ему самому надо делами королевства вплотную заняться. Как-никак несколько высших гостей прибыло во главе с императором Константином Решительным. Да и в самой столице разброд полный.
— Только не надо меня учить! — стал закипать недовольный монарх, но его неожиданно перебила Флавия:
— Действительно, его величеству просто нельзя сейчас покидать столицу, а вот мое сопровождение советую даже не обсуждать.
— Уволю! — нахмурился самодержец.
— Ха! Напугал! Пожалуюсь твоей супруге!
— Стоп, стоп! — Дмитрий поднял обе руки для примирения. — Начну по порядку: ты, Флавия, никак со мной отправиться не можешь.
— Почему это?!
— По той причине, что там монастырь. — Заметив приоткрытый рот красавицы, жестко добавил: — Мужской монастырь! — Потом перевел взгляд на короля: — Бон, мне действительно помощь пока не нужна. В крайнем случае, хватит и сопровождения Аристарха.
Придворный шафик, как только это услыхал, с еще большей интенсивностью стал переодеваться. Он тоже давно познакомился с надежной и удобной защитой. Зато друг возмутился дальше некуда:
— Это вообще ни в какие ворота не лезет! Я лучше всех стреляю, лучше всех в морду бью, а он решил с собой старика волочь!
— Это кто старик?! — задрожал от негодования Аристарх. Но после примирительного хлопка по плечу возмущенно екнул и продолжил одеваться.
— Там ни в морду бить не придется, ни стрелять, — успокаивал товарища Дмитрий.
— Зачем тогда столько оружия берешь?
— На всякий случай.
— Вот и я с тобой отправляюсь на всякий случай.
И он решительно стал повторять действия Аристарха. Пришлось требовательным взглядом обращаться за помощью к Флавии. Та хоть и была расстроена категорическим отказом, моментально переметнулась на сторону коллеги. При этом и тон сменила на официальный:
— Ваше величество, вы не забыли, что вас во внутреннем дворе ждет супруга с ребенком?
— Ой! Какая ты несносная… Скажешь ей, что отбыл по важным государственным делам с шафиком Дином.
— Ага, так и передам: отбыл по делам «на всякий случай».
— Вот язва! Не выдирай фразы из контекста!
— То же самое сказать императору Константину?
Бонзай Пятый на момент замер, словно в озарении, и обратился к другу:
— Дин, я тут вспомнил: император Юга так просил вернуть ему Несравненную, так просил… Надо будет ему пойти навстречу.
— Да хоть сию минуту! — фыркнула Флавия, переводя взгляд на Дина и пожимая плечами. Мол, меня король никак не послушает.
— Ладно… пусть тогда прогуляется, раз так жаждет, — нехотя согласился Дмитрий. — Может, оно и к лучшему: если быстрый просмотр даст какие-то результаты, то мы с тобой, Бон, попробуем высмотреть детали подглядыванием. Опять-таки, лишь после того, как покинем монастырь. Внутри наш тандем не сработает.
— Почему?
Аристарх знал про редкостную сработанность Бонзая и Дина в процессе подсматривания. Сам он на такое не годился вообще. С другими людьми подобное действо или вообще не получалось, или получалось с большим трудом. А всего таких людей для идеального контакта при парном подсматривании насчитывалось не более десятка. Да и те в основном находились в Свирепой долине.
Долго трепаться о месте назначения Дмитрий не стал.
— На месте сам поймешь.
После чего основное внимание уделил приведению своих спутников в надлежащий внешний вид и правильной маскировке напиханного во внутренние карманы оружия. Приговаривая при этом:
— В мой последний визит в монастырь меня выследить не могли, но вот на обратном пути я стал свидетелем каких-то слишком уж кровавых разборок. Поэтому вполне может такое случиться, что и в том месте враги на меня устроят засаду. Скорее всего, меня считают мертвым, но бдительности терять никогда не стоит.
Король на эти высказывания толкнул Аристарха локтем в бок и проворчал:
— Ну вот, а он нас брать не хотел…
— Там, где один пройдет тенью, трое — это уже толпа! Мог бы уже запомнить азы действия наилучших диверсионных и разведывательных отрядов. Ну вот… вроде все как надо… Спускаемся на Перекресток!
Неиспользованная экипировка и оружие вновь оказались в сейфах, и четыре человека поспешили по лестнице вниз. А когда до их слуха стал доноситься звук хохота, Дмитрий обернулся к своей коллеге:
— Все, Флавия, возвращайся. И будь умницей. Успокой всех и скажи, что вернемся часов через десять-пятнадцать. Конечно, если не отыщем чего-то экстренного и не застрянем на Земле дольше.
Та с досадой на лице так и замерла на ступеньке. Тогда как Бонзай Пятый обернулся и крикнул со смешком:
— А ее величеству Власте можешь доложить, что я убыл в сугубо мужской, холостяцкой компании. Я потом проверю…
— Ага! А то я не знаю, куда подобные компании чаще всего намыливаются! — крикнула им вслед женщина. Затем чуть постояла и после разочарованного вздоха стала подниматься наверх. Хотя ворчания так и не смогла сдержать: — В «холостяцкие» командировки может поверить только такая наивная глупышка, как наша королева. Хотя… мне самой было бы спокойнее, если бы они сейчас отправились на обычную попойку… Да и Власте тоже… наверное…

На Земле как раз продолжался разгар лета, поэтому появлению трех мужчин в одинаковых, наглухо застегнутых пальто несколько странного покроя с капюшоном на спине мог бы подивиться любой встречный-поперечный. Такого же цвета брюки, вроде как утепленные, несколько бутафорские, похожие на горнолыжные полусапожки, да еще и перчатки на руках, могли вызвать недоумение: а не жарко ли этим прогуливающимся мужчинам?
Но в довольно светлом и ухоженном лесу прохожих в данный момент не было. Отсутствие дождей в последние недели избавило эти места от деятельных грибников, а слишком дальнее расположение от населенных пунктов — от активных и шумных отдыхающих.
Так что троица после прибытия чуть постояла, прислушиваясь к постепенно возобновляющемуся птичьему гомону, а потом решительно устремилась за своим лидером. Выход из створа между мирами не должен был наделать сильного громыхания в данной местности, поэтому Дмитрий и выбрал эту точку для перемещения. Тем более что в последние годы он все лучше и маневренней переносил за собой не только единичные особи, но и небольшие группы. А уж про неодушевленные предметы и речи не шло: Торговец с грузами до тонны работал без больших трудностей.
Путь через лес, как и потом участок пути к самому монастырю со стороны дальних тылов, занял всего полчаса. Да и зайдя на территорию монастырского сада, они так под прикрытием деревьев и приблизились к высокой кирпичной стене именно с тыла.
— К главным воротам не пойдем, — шептал Светозаров. — Попробуем залезть вначале на забор и внимательно осмотреться. Потому как калитку нам вряд ли кто откроет, сколько ни стучи.
И как раз в этот момент Аристарх замер на месте как вкопанный.
— Что это?! — Он показывал рукой на замшелые крыши массивного строения монастыря. Видимо, только сейчас смог что-то рассмотреть.
— Заметил-таки, хоть и не сразу. — Дин тоже остановился, посчитав, что надо дать хоть какие-то объяснения. — Значит, некоторые твои возможности и на Земле сохранились. Мне эта аура еще из леса видна была. А ты, Бон, что-то видишь?
— Крыши, что ли?
— Понятно. Так вот, над этим местом огромный купол неизвестной то ли энергии, то ли ауры, защищающий строение от подглядывания и перемещения внутрь. Туда войти можно только ножками. Но место уникальное, нигде, ни в каких мирах такого больше нет. Ну, по крайней мере, мне не попадалось. Двигаем! А внутри поймете и все остальное.
Они приблизились к стене, и Аристарх составленными вместе руками приподнял короля себе на уровень груди, а потом и на плечи. Бонзай аккуратно выглянул из-за гребня, рассматривая внушительное подворье, и не сдержался от восклицания:
— Вот это да!

Глава четырнадцатая
Оперативная работа

Василий встретил вернувшихся с охоты товарищей в черной каракулевой шапке и в облачении из старых одеял. Причем встретил на гребне первого уступа, чуть выше пещеры, стараясь помочь с перемещением сразу четырех полутушек и сложенных отдельно внутренних вкусностей.
— Ого! Да вы даже шкуры догадались снять, а все лишнее бросить, — удивился он, бросаясь к единственной женщине в компании охотников и перехватывая у нее с плеча тяжеленный мешок.
— А то! — Сильва с довольным стоном распрямила спину. — Ребята две половинки тащат, а две тремя полками выше остались. Времени хватало, так что разобрали мясцо как положено.
— Отлично, второй ходкой за ними вернемся.
— Чего это ты так вырядился? — хихикнул Петр, подходя ближе. — Неужели отшельник тебе в карты свои регалии проиграл?
— Не угадал. Он их мне добровольно отдал, и я его теперь замещаю.
— Ну и дела! — не поверила и Сильва. — Как же ты его уговорил?
— Не я. Торговец приказал, вот и весь сказ.
— Ожил, болезный?
— Сравнительно. По крайней мере, выспрашивать и командовать сразу начал.
Пыхтящий под своей ношей Курт думал о другом:
— Мог бы Деймонда прихватить, раз он теперь не у дел.
— Очень даже у дел. Да и никого в пещере сейчас нет. Все трое умчались вместе с кроватью в неизвестном направлении. Кажется, Светозаров подался куда-то лечиться кардинальным, колдовским методом.
— Вот оно что…
— Я от тоски, пока вас ждал, чего только в той пещере не перебрал и не переделал. Потому как для остальных коллег простуженным притворился.
Сильва сразу же стала всматриваться вниз:
— Никто не обратил внимания, как ты из пещеры вышел? Хоть и снежок порошит, но на фоне внутреннего освещения твой выход могли заметить.
— За кого ты меня принимаешь? Из одеял и подручных материалов я сразу за дверью сделал небольшой тамбур. И для тепла, и для маскировки полезно. Теперь даже при отодвинутом камне внутри ничего не видно, да и его я задвинул на место. А то мало ли какой магирик вдруг в такую метель к теплу потянется. Кстати, тракт почти совершенно пуст, и сегодня все ночлежки наверняка переполнены.
— И когда путешественники обещали вернуться? — Тяжело дышащий немец подкинул на плече полутушу, укладывая удобнее. — Может, мы зря все это тащим и нам вскоре «сброс» сделают?
— Светозаров сказал, что постараются как можно скорее вернуться. Но вот жрачку он точно не обещал. Так что волоки и помалкивай…
Они уже приближались к пещере, когда Петр высказал и свои опасения:
— Слышь, Васек, а этот Торговец с Даной ничего не сотворит плохого?
— Чего это ты так по черноглазой соскучился? — с ехидством поддела его Сильва.
— Ха! С кем же я ругаться буду? — изумился парень. — Ты шуток не понимаешь, Василий в перебранке сразу за нож хватается, ну а Курт вообще по-русски ни бум-бум. Только с Даной и можно было над вами посмеяться да похихикать.
— Сейчас и я над тобой хихикну, — отозвался кряхтящий немец. — Только вначале устрою тебе бум-бум этим кусочком мяса по «тфой глюпий башка»!
— Ну вот, так я и знал, что он ничего не поймет! Уф!
Они к тому моменту уже вошли внутрь, сбросили ношу на указанное прямо в тамбуре место на тоненьком одеяле.
— Давайте сразу внутрь занесем? — предложил Курт, но старший группы возразил:
— Не расслабляйтесь, ребята. Сразу на вторую ходку давайте. Мы тут сами затащим и разложим пока. Да и стол заодно вам накрою.
Мужчины повернулись и скрылись за откосом входа, но слова ворчащего Петрухи донеслись отчетливо:
— Как он меня достал своими приказами! Надо будет ему самый большой кусок мяса сегодня подсунуть, может, объестся и сляжет на недельку. Вот тогда уже я покомандую!
— А почему ты? — возмутился Курт.
— А кому еще можно доверить командование? Женщинам или черту нерусскому? Не смеши меня!
Оставшиеся в пещере воины с хихиканьем закатили камень на место, отодвинули полог из одеял в сторону и споро занесли добычу внутрь. Разложив все на выступе возле камина, Сильва стянула с себя накидку, куртку и блаженно протянула:
— Ох, как тут тепленько! — Окинула взглядом стол. — Да у тебя уже все готово!
— Не все. Сейчас уже ставлю чугун на огонь и буду жарить мясо.
— Лучше начни с печени и сердца. Удобней и быстрей, — посоветовала она, усаживаясь на скамью.
— Ну да, я это и имел в виду. А ты пока пойди прими ванну.
— Подожди чуток, дай с мороза отойти…
Заметив, как она осторожно касается своего изуродованного лица, Василий подхватил кусок печени, положил его на разделочную доску и, нарезая тонкие полоски, стал забрасывать их в потрескивающий на донышке котла жир. Но спросить все-таки решился:
— Лицо не замерзло?
— На удивление… Но это тебе спасибо, приготовленный тобой жир меня буквально спас. Не знаю, как сейчас, в тепле, но там, в горах, мне было уютно и даже чуток комфортно. Ты молодец, на все руки мастер.
— Ха, так это же здорово! — обрадовался мужчина. — За такого, как я, теперь любая женщина замуж выскочит с удовольствием. Вон, и готовить умею… я тут даже нечто вроде лука нашел, сейчас начну жарить, с ума от аппетита сойдешь.
— Я уже начинаю сходить, — призналась Сильва, не в силах оторвать взгляда от вздымающегося над котлом парка. — И за такое питание готова на что угодно.
— Правда? Ну так выходи за меня замуж! — сказал, словно прыгнул в бездонный колодец, Василий.
И ответное затянувшееся молчание показалось для него хуже, чем приближение каменного дна в смертельном полете. Так и продолжая работать не оборачиваясь, он занервничал, потом не попал в котел полоской мяса, затем уронил продолговатую луковицу синего цвета на пол. И только подняв ее, решительно повернул свое странно раскрасневшееся лицо в сторону боевой подруги:
— Ну, чего молчишь? Согласна?
Та сидела с отвисшей челюстью и пялилась на замершего кашевара, который в нетерпении, скорее всего, машинально стал нервно подбрасывать свой нож за кончик окровавленного лезвия. А потом и вообще перевел свой взгляд на стенку.
Наконец Сильва прокашлялась и сиплым голосом проговорила:
— Если бы я не знала тебя столько лет, подумала бы, что ты шутишь… или издеваешься. Но ты ведь не такой, я знаю…
Кажется, эти слова значительно взбодрили Василия. Он сразу задвигался, помешал деревянной палочкой шипящее в жиру мясо и переключился на нарезку местной разновидности лука со словами:
— Ну вот видишь! Мы даже знаем друг друга как облупленных! Так что лучшей пары специально не отыщешь.
Женщина тоже пришла в себя и интенсивно замотала головой:
— Нет! Такое в голове не укладывается! Это противоречит всякой житейской логике.
— Не понял, что тут противоречивого?
— Да все! — воскликнула она и сама перешла к вопросам: — Как ты себе все это представляешь?
— Легко! Мы поселяемся в соседних баронствах, потом объединяем их в одно и живем до глубокой старости в тепле и обжорстве. Неужели мы этот долбаный монолит не подпортим?
— Я не о том! — занервничала и стала злиться Сильва. — Я об этом!
Она всеми своими растопыренными пальцами указала на свою изуродованную кожу лица:
— Ты бы хотел иметь такую жену?
— Ха! Я уже давно не присматриваюсь. Мне важнее твое настроение, характер, умения… ну и все остальное.
— Но… но так не бывает! — Ее глаза наполнились влагой.
— Да перестань ты комплексовать из-за какой-то ерунды! — прикрикнул на нее Василий, не прерывая процесс приготовления мясного блюда. — Пока вас не было, я чего только не передумал и решил, что пора тебе в своих чувствах признаваться. Да и Торговец к этому поторопил своими очередными чудесами. Теперь я каждому его слову верю, а если он вскоре выздоровеет, то и вы последние свои сомнения отбросите. Но ты знаешь, чего я испугался больше всего? Уже вот совсем недавно, под вечер…
— Чего? — прошелестело эхом.
— Того, что этот отшельник окажется прав и какие-то жрецы твои болячки вылечат окончательно. И пришел в ужас: когда твое лицо вернется к норме, то ты превратишься в расчетливую и самоуверенную тигрицу, которая не поверит ни одному слову моих признаний. Вот поэтому и понял, что надо тебе предлагать замужество, пока ты еще добрая и…
— И глупая?
— Только не напрашивайся на комплименты. А лучше отвечай: согласна или нет?
— А если меня не вылечат?
— Тоже вполне прекрасно уживемся. Даже наоборот, мне спокойней будет: соседние бароны не станут слишком назойливо ухаживать за моей супругой.
— Вот ты какой… хитрый!
— Ну так, ведь сама нахваливала, что на все руки мастер!
Он еще пытался болтать что-то веселое и отвлеченное от темы, но Сильва его совершенно не слушала. Она вспоминала ту первую ночь, когда они, оказавшись рядом на узком надувном матрасе в лесной землянке, скорее инстинктивно, пытаясь согреться, вступили в первую интимную близость. А наутро честно договорились считать это моральным расслаблением, маленьким подарком судьбы среди серых будней, полных экстремальных ситуаций. Дальше такие ночи повторялись время от времени, но с каждым разом Сильва шла на это все с большей и большей неохотой, словно опасаясь самой страшной минуты в таких отношениях. Когда вполне желанный и симпатичный мужчина вдруг скажет: «Ну сколько можно? Тебе еще не надоело?» Или просто уйдет навсегда с совершенно другой, нормальной и красивой женщиной. Шутила, смеялась в ответ на незаметные для всех остальных ухаживания, порой дерзила или злилась, но никогда, даже в самых смелых своих мечтах, не помышляла, что Василий предложит ей свою руку и сердце.
Минут пять она с глазами, полными слез, сидела в какой-то прострации и только потом сообразила, что над ней склонилось такое желанное мужское лицо и заботливый голос пытается вывести из навалившейся задумчивости:
— Ты чего молчишь? Ну скажи хоть что-то? Сильва, дорогая, только не молчи!
Она порывисто прижалась к его груди и громко разрыдалась. Пожалуй, всего второй или третий раз в своей жизни она впала в такое состояние, но наверняка впервые рыдания звучали как счастливые. Василий это тоже почувствовал и, поглаживая подругу по волосам, приговаривал:
— Ну вот и здорово! Значит, я воспринимаю твое молчание и кучу вопросов как согласие. Ха-ха! Ты бы только знала, как я перед этим дрожал. Ведь еще никогда в своей жизни не делал любимой женщине предложения.
— Да, но сделал ты его мастерски, — шептала она в ответ. — С налету! Прямо в лоб!
— А чего откладывать? Вдруг больше времени не будет? Или вон остальные вернутся, мешать будут.
Словно в ответ на его опасения со стороны входа послышался настойчивый стук и нетерпеливый, доносящийся через щель голос Петра:
— Открывайте быстрее! И оставьте нам хоть ложку гуляша, гады!
Василий двинулся открывать, а Сильва подхватилась и унеслась во внутренние помещения со словами:
— Побегу искупаюсь!
Когда ребята ввалились в тамбур, отряхивая с себя налипший снег, старший группы вышел наружу и установил охранную сигнализацию. В такой снегопад от нее будет мало проку, но и оставлять подходы без малейшего оповещения он себе не позволил. Уже заклинив за собой камень и заложив оставшиеся щели обрывками старых одеял, он вернулся к камину и прислушался к ругани Петра с Куртом.
— Кошмар! Темень полная, и снег вдруг мокрый стал, — жаловался немец. — Еле дотащили. Неправильная зима в этих горах, совсем неправильная.
— Все нормально, братан! Раздевайся и двигайся ближе к котлу! Смотри, что в нем, топорщится призывно! Ух! И когда только успели?
Парень хотел сразу пальцами ухватить кусок мяса, но Курт его оттолкнул:
— Вначале руки иди помой!
— А ты сам за последние недели их часто мыл?
— Но если есть вода, то почему бы и не помыть?
— Потому как еда самое главное для человека! — восклицал высокопарно Петр.
— Ага! Вместе с глистами, — парировал Курт.
— Да что ты понимаешь, чистюля?
— Что все русские… — Он прервался, оглянулся по сторонам, вспомнив, видимо, о Сильве, и поправился: — Что большинство русских — грязнули.
— Это тебе так кажется. Потому что недаром гласит великая наша пословица: что русскому хорошо, то немцу смерть! Вот я съем это мясо — и ничегошеньки мне не будет. А вот ты…
— Ладно, хорош болтать! — строго оборвал их Василий. — Раздевайтесь, руки споласкивайте вон в том корыте и можете садиться.
И уже через минуту на столе стояли четыре глиняные миски с ароматно пахнущим жарким. Охотники с мычанием и чмоканьем набросились на еду, тогда как сам кашевар лишь пощипывал свою лепешку да поглядывал на уводящий внутрь горы проход. И только когда появилась Сильва с влажными после купания волосами, воскликнул:
— Ну ты и долго! Мясо ведь стынет!
— Ничего, подогреем. — Она не спеша и чинно уселась, поставила перед собой флягу с согревающим средством, взялась за персональную ложку, которую в таком рейде имел каждый уважающий себя воин, и, прежде чем начала есть, пожелала: — Приятного аппетита.
Несмотря на полный рот, немец умудрился после чинного кивка промычать:
— И тебе…
Тогда как Петр чуть не подавился. Со слезами на глазах он прокашлялся и, проглотив, что жевал, удивился:
— Какие мы вежливые стали… Не иначе стряслось чего?
— Конечно, есть повод. Вась, наливай по одной.
Тот с пониманием улыбнулся, метнулся к полке с посудой, и вскоре на столе стояли четыре фаянсовых стаканчика, полные разбавленного водой спирта. Но женщина так и продолжала требовательно смотреть на старшего группы. Видимо, до сих пор не верила состоявшемуся совсем недавно здесь разговору и, как любая другая на ее месте, желала дополнительного устного подтверждения случившемуся. При всех.
Кажется, Василий нисколько не возражал:
— Друзья…
Он сделал паузу, собираясь с мыслями, и Петруха, как всегда, успел за это время подурачиться:
— О-ба-на! Никак ты решил уйти на пенсию? Раньше ведь всё бойцами, сволочами ленивыми да редисками худосочными обзывал. А тут чуть ли не родными стали…
— Не ерничай! — мягко, но с шипящими интонациями шикнула на него Сильва.
— Так вот, друзья, — нисколько не обиделся на боевого товарища Василий. — Сегодня у меня, как пишут в любовных романах, радостное событие. Я предложил Сильве стать моей женой, и она согласилась. Поэтому сейчас мы празднуем нашу помолвку!
Хотел еще что-то добавить, но только пожал плечами. Мол, вроде все сказал. И выпил первым. Обрученная — второй, и только потом Петруха поднял отвисшую на грудь челюсть. Об интимных отношениях между определенными личностями знали все в группе, подобный секрет считался секретом полишинеля, но одно дело невинные развлечения во время отдыха, а совсем другое — полноценное супружество.
— Не… я с них торчу! И когда только успели? А? Мы ведь только на пять минут отлучались.
Тогда как Курт, смешно поморгав своими густыми ресницами, приподнял стаканчик и по слогам, душевно рявкнул:
— Поз-драв-ля-ю!
Самому молодому в компании ничего не оставалось делать, как с готовностью присоединиться к выпивке. Причем он сразу поставил свою посудину как можно ближе к фляге.
— Ну, раз такой большой праздник, то не грех и еще по сотке пропустить. — Наткнувшись сразу на три строгих взгляда, он стал оправдываться: — Никуда ведь не идем, ни в кого не стреляем, ни от кого не бежим. Как по заказу момент для расслабухи! Да и вообще, помолвка только раз в жизни бывает. — Потом покладисто вздохнул и добавил совсем иным голосом, которого от него никто и не ожидал: — А вообще-то… Сильва, Васек, я за вас рад. Просто зверски рад… Будьте счастливы!
Теперь уже сама Сильва разлила вначале воду, а потом разбавила ее спиртом до водочной пропорции. Не забыв о предупреждении:
— На сегодня хватит.
Что опять подтолкнуло довольного Петра к очередным шуткам:
— Вот и женись после такого! — Он весело подмигнул товарищам. — Конец всяким мелким радостям и развлечениям. Только самые крупные останутся… Но! Хочу отметить особо: на свадьбе прошу меня не сдерживать и выпивку не отнимать. Обязательно напьюсь.
Его боевые товарищи покивали с согласием и выпили. И только после длительного закусывания ароматной печенью Курт проговорил:
— Это, наверное, будет тот случай, когда и русскому будет хорошо, а немцу еще лучше! Напьемся, как…
Он замялся, подбирая слово деликатней, и все вздрогнули от донесшегося от входа стука. Кто-то еще в столь позднее и ненастное время стремился в пещеру то ли на праздник помолвки, то ли на запах свежезажаренной дичи. Причем этот «кто-то» сумел мастерски обойти сигнализацию. Или ее настолько присыпало снегом? Искушать судьбу опытные диверсанты не стали, а в самом максимальном темпе стали облачаться в пуленепробиваемые жилеты и хвататься за оружие. В мгновение ока пещера превратилась в готовый к любой обороне неприступный рубеж.
Каждый без слов знал свою задачу и место. Поэтому Василий лишь глянул напоследок на приготовившихся товарищей и только тогда нырнул в тамбур. Лишь вынув из щелей куски одеял, он расслышал сквозь завывания пурги голос Даны. Черноглазая красотка на русском языке ругала товарищей почем зря плохими словами, которые по сути своей выражали примерно следующее:
— И чем бы там, нехорошие животные, таким интересным в плане разврата занимаетесь?
Приблизив лицо к образовавшейся щели, старший группы все-таки решил перестраховаться:
— А с тобой кто?
На что Дана весьма агрессивно ответила известным выражением. Правда, при этом слово «конь» было заменено на явно неприличное, которое в культурном обществе не произносят вслух. А если и произносят, то редко. Хоть в мыслях оно там проскакивает постоянно.
Но боевой товарищ только обрадовался такому восклицанию, прекрасно представляя, каково стоять при такой погоде в шаге от тепла, и понимая, что чужаков за собой подруга не привела.
— А почему таким способом? — вопрошал он, поднимая стопор и откатывая плиту в сторону. — Мы ждали с громом и молниями.
— Молнии кончились! — прорычала женщина, вваливаясь в тамбур и шумно втягивая пахучие ароматы мясного блюда. — Сволочи! Так вот почему вы открывать не хотели? И чего тут все завешано?
— Светомаскировка. Что ты там за собой тянешь? Быстрей заходи…
— Надо вначале поклажу снять и седла, иначе они внутрь не протиснутся.
— Кто?
— Ты совсем тут отупел? Я ведь тебе сказала, что коняги. Деймонд сейчас там с них все снимает…
Ее рука втянула внутрь уздечку. За той появилась лошадиная морда и, почувствовав тепло, довольно заржала. Как раз и Сильва вышла в тамбур, отстраняя в сторону висящие одеяла, а увидав животных, не сдержалась от восклицания:
— Кошмар! Я думала, они дурачатся. Где ты коней захватила?
— Эти красавцы не совсем кони, зато как мулам им цены нет. Деймонд сказал, что и в пещеру влезут.
Действительно, первый мул протиснулся внутрь и довольно всхрапнул. На что приблизившийся к месту событий Петруха философски продекламировал:
— Только там, где нету паровоза, не прожить без запаха навоза.
— Это ты зря! — вручая ему повод и несколько грубо отталкивая с дороги, возразила Дана. — В этом мире не только паровозы есть.
— А что еще, кроме твоей милости?
— Ха! Вначале помоги Деймонду, потом накорми меня как следует с дальней дороги, вот тогда я тебе и расскажу про то, где мы были и с кем теперь ты общаешься.
— Мамочки! — не на шутку испугался Петр. — Неужели тебя заранее в баронессы произвели? Аль в боярыни заморские? А я к тебе так по-свойски… Не вели казнить, матушка! Не признал…
Все четверо были рады такому быстрому возвращению парочки путешественников. А уж когда рассмотрели привезенные гостинцы и прочие житейские мелочи, то щедро угостили друзей и собственными охотничьими трофеями.
И только после окончания ужина новые целители приступили к рассказам о самом насыщенном, потрясающем и запоминающемся дне в своей жизни.

Глава пятнадцатая
Узница

В полной темноте теряется всякое ощущение времени. А при отсутствии каких-либо звуков еще и начинают одолевать внезапно проснувшиеся, казалось бы, навсегда оставшиеся в далеком детстве фобии. И как ни пыталась Александра себя успокоить и убедить, все равно через какое-то время ей стали мерещиться писки, шорох и более темные уплотнения в полной черноте. Поэтому она старалась как можно лучше выспаться, благо что на таком лежаке и в довольно теплом помещении удалось согреться до самого оптимального состояния.
Но вскоре колбаса кончилась вместе с хлебом, а во второй бутылке осталась лишь половина живительной влаги, а в голову стали закрадываться другие страхи.
«Каких только совпадений и случайностей в жизни не случается. Вдруг этот замызганный Едвис попадет в аварию и погибнет. А Пылыча пристрелит совершенно нечаянно местная полиция. Тем более, если разобраться, то местная полиция — это еще самые милые и безобидные цветочки для старого ветерана. За свою жизнь у него столько врагов накопилось, что вообще остается удивляться его живучести. Другой вопрос, что и врагов этих он истреблял с особым рвением, а большинство просто не догадывались, кому именно обязаны своими бедами. Но все равно ведь могли кокнуть. Хоть и старый, хоть и опытный, но… сколько шнурок ни вейся на ветру, все равно кого-то на нем повесят. И если вдруг такое случится? Кошмар! — Она представила себя здесь через несколько дней, голодной и умирающей от жажды, и не на шутку испугалась. — Больше ведь об этом месте наверняка никто не знает! Разве что через много лет, случайно, строители метро наткнутся. Дмитрий тоже в полной темноте и за столетия не отыщет. Значит, что мне остается? Пробовать спасаться с помощью отвертки? Ну ладно, допустим, наручники я вскрою за сутки или двое. Хотя и здесь только один шанс из сотни, что у меня таким инструментом получится. Это ведь только в фильмах дошлая героиня открывает подобные штучки легким плевком. Еще сложнее будет с устройством на калитке. Что-то оно выглядит слишком сложно для простого замка. Там, наверное, не только сенсорные устройства безопасности, но и еще что-то напихано. Я уже не говорю про наружную толстенную металлическую дверь. Ну и напоследок самое важное: в любую минуту мой тюремщик может вернуться. Как я тогда буду выглядеть без цепей? И что он со мной сделает? М-да! Попробуй тут выбери правильный ответ…»
Будет она потом жалеть о своем бездействии в первые часы или нет, Александра решила не переживать. Лучше все-таки в ее положении выждать первое время и явно не дергаться. А вот уже потом, когда пройдут сутки и гипотетические случайности начнут перерастать в уверенность, вот тогда надо будет и начать интенсивно работать над своим спасением. Пока же она лишь тщательно припрятала свою драгоценную отвертку в толще матраса и заставила себя всеми своими моральными силами отсыпаться.
Судя по успокоившимся мышцам и общему успокоению, отоспаться она успела. Да и колбаса с хлебом оказали свою живительную силу, успокоив болезненные вздрагивания и сокращения желудка. Но более важными считались восстановленные силы и координация движений. Теперь девушка могла надеяться, что в нужный момент сумеет расчетливо нанести единственно верный и правильный удар.
И все равно, когда раздался шум открывшейся двери, сердце заколотилось с бешеной скоростью от страха и переживаний. А когда зажегся свет, Александра первые минуты не могла осмотреться от невероятной яркости и только слышала глумливый голос своего тюремщика:
— Ну вот я и вернулся, цыпка! Заждалась, небось? Ой, какая ты симпатяшка, когда такая сонная, вялая и прищуренная. Ну ничего, сейчас я тебя расшевелю! Ты ведь и не подозреваешь, какой я лучший в мире «шевелильщик»! Эй, кончай жмуриться и смотри сюда!
Только к тому времени удалось рассмотреть, чем он занимается: придвинув треногу чуть ближе к решетке, он настраивал видеокамеру.
— Вот молодец, теперь наши страстные объятия будет видно отлично. Сейчас глянь, что я тебе принес. — Он показал большой пакет с продуктами. — Здесь и курица жареная, и фрукты, и овощи. Будешь паинькой, все тебе достанется. Ну чего молчишь?
Пришлось изобразить на своем лице заинтересованность.
— А может, сразу докажешь свою щедрость?
— Ха-ха! Да я и так ошибку сделал, когда колбасой тебя в виде аванса угостил, — веселился Ед. — Представляю, как бы ты себя покладистей сейчас вела, будь воистину голодной. Да и вообще, переедание перед занятиями любовью вредно. Не правда ли, цыпка?
— Так то ж любовью, — фыркнула с притворным цинизмом девушка. — А просто так спариться можно и на сытый желудок. Скорее даже не так противно будет.
— Нет, тут ты не права! Уж поверь моему опыту.
И столько злобной похоти послышалось в этом утверждении, что Александра сразу поверила в кошмарный опыт. Видимо, этот хиппи уже не одну жертву замучил до смерти. Может, здесь, а может, и в других подобных местах. Но замучил однозначно. Слишком уж уверенно он себя чувствовал в каждом слове и в каждом жесте. И убить такую тварь немедленно даже у нее рука не дрогнет. Другой вопрос: как это сделать.
Вот и сейчас, раздевшись до самых плавок, тюремщик деловито достал моток шланга со специальным наконечником из шкафа, присоединил его к крану с двумя вентилями, открыл их и положил напружинившуюся резиновую змею возле своих ног.
— Ну вот, у меня все готово. Приступим. Откидывай свои простыни и одеяла и начинай.
— Что именно?
— Предварительное вступление к нашим ласкам.
— Я думала, это будет мой обед…
— Не хами, сучка. Уж я-то знаю твой опыт в этих делах. Не одну сотню мужиков окрутила своими прелестями. Так что знаешь, что надо начинать со стриптиза.
— Но ведь для этого надо стоять. И шест бы очень пригодился.
— Ничего, покажи свой класс на том, где лежишь. И пошевеливайся! А не то ошпарю кипятком, и мы перейдем к самой печальной для тебя процедуре с элементами садомазохизма. Ну!
В своей работе Александре приходилось заниматься вещами и более омерзительными, так что сейчас она не стала кочевряжиться, показывая свое недовольство. По своему богатому опыту знала, что лучше выполнить то, что требуется. Причем сделать это и не совсем плохо, но и не с максимальным шиком. Потому что и первое и второе опасно для себя самой. Лучше отработать средненько, что она и сделала. Вроде и старалась, вроде и соблазнительно извивалась на матрасе, но по большому счету Едвис остался разочарован.
— И это все, на что ты способна? Тьфу на тебя! Да на простыне телки с панели и то лучше умеют. Стоило тебя так расхваливать?
— А кто расхваливал? Может, они в своей жизни и бабу-то голую не видели, — продолжила Александра рассуждать с видом циничной и ко всему привыкшей проститутки. — Все зависит от внутренней страсти мужика, как он умеет сам завести женщину, как он сам умеет создать для себя атмосферу сказочного удовольствия.
Кажется, она несколько ошиблась в выборе своего тона и темы для рассуждений. Тюремщик напрягся, скривился, словно от лимона, и начал с угрозы:
— Будет тебе и атмосфера, будет тебе и чупа-чупс. — Нагнувшись, он поднял раструб пружинящего от давления шланга. — Откидывай и матрас, и все остальное к самой решетке. Сейчас будешь купаться, я ведь обещал…
Мелькнула мысль не выполнять приказ и в случае чего прикрыться от воды все тем же матрасом. Да и отвертка при этом останется поблизости. Пусть попробует войти для начала. Но потом благоразумие взяло верх: а вдруг и в самом деле начнет поливать кипятком? С такого козла станется: закроет холодный кран и повернет штуцер наконечника.
Но оттолкнуть матрас она постаралась недалеко, делая вид, что обессилена и ей неудобно из-за цепей. Он оказался как раз посредине между ней и калиткой, и больше она его рукой достать не могла.
Это вызвало очередную волну презрения со стороны почти голого тюремщика. Причем презрение вылилось в виде самых кощунственных матюков, которые только существуют в русском языке. И среди этого набора сквернословия промелькнула парочка сквернословий на латышском языке.
«Ага! Значит, он все-таки оттуда родом! — мелькнули мысли у девушки. — Или тоже там жил несколько лет. Как бы теперь этот момент правильно использовать?»
Едвис достал ключ, открыл калитку, отнес его обратно в ящик стола и только потом вошел в огражденное решеткой пространство камеры. Со злостью отшвырнул поролон и всю остальную постель в дальний угол и прорычал:
— Тебе что, нравится ублажать мужиков на мокрой постели?!
— Да нет, просто сил не хватило отбросить. Тебе хорошо, ты сильный, — залопотала с растерянным и смиренным видом девушка. — А у меня до сих пор все тело выкручивает болями. Ведь те идиоты меня чуть насмерть не растоптали.
— Да? — засомневался он. — И сколько же их было?
— Не помню… Сбилась уже после десятого.
Ед наморщил лоб, что-то прокручивая в своих мозгах оголтелого садиста. Но по крайней мере, сразу не показал своего неверия или презрения. Видимо, после того краткого разговора с Палычем он никаких больше контактов с работниками конторы не имел. И про двое суток лежания на бильярдном столе конкретных деталей не ведал. Что, с одной стороны, было неплохо: ему поручили охранять пленницу, вот он и охраняет. А где он до этого времени мотался, так, скорей всего, устраивал свои личные делишки. Ведь и у такой сволочи существуют вполне бытовые, повседневные заботы и такое понятие, как полноценный сон. Особенно если принять во внимание его круглосуточную слежку в предыдущие дни за Дмитрием Светозаровым и Шурой.
— Ха-ха! — Издевательский смех вырвал девушку из рассуждений. — Со мной одним тебе понравится гораздо больше. — Едвис поправил чуток камеру, фиксируя на лежащей прямо на полу жертве, взялся за наконечник шланга и подбодрил себя окриками: — Приступим! Да и ты не стесняйся! Постарайся перекатываться красиво и постанывать с чувством. Потом и тебе дам полюбоваться на лучшие кадры.
Вода ударила неожиданно тонкой и твердой струей. Она была теплой, но соприкосновение с ней вызывало жуткую боль. Так что сразу о каких-либо притворных постанываниях или грациозных перекатах Александра и думать забыла. Выворачивалась и дергалась с заполошными криками и отчаянным визгом, хотя и понимала, что следует максимально сдерживаться. Но только ничего не получалось. Как только струя замирала на одном месте, создавалось впечатление, словно туда со всей силы тыкают палкой с несколько закругленным концом.
— Идиот! У меня тело от такого купания все в сплошной синяк превратится! — наконец смогла она выдавить более связную речь. — Да и потом, за такое издевательство тебя Павел Павлович сам на куски порежет! Меня же еще надо на торгах выставлять, когда Торговец возвратится.
— А вот фигушки он уже возвратится! — со злорадным хохотом заорал Ед. — Башку на отрез даю!
Александра не стала паниковать на услышанных фразах и продолжила повизгивать со словами:
— Тогда меня в институте ждут в более или менее пристойном виде.
— Да мне плевать на твой любимый институт, — продолжал хохотать тюремщик. — Мне главное — твоя личная гигиена. Потная и вонючая, ты мне противна.
— Да? А как же твой фатализм по поводу СПИДа?
— Одно другому не помеха.
Продолжая посмеиваться, почти обнаженный и явно возбудившийся садист отключил воду, бросил шланг себе под ноги и швырнул постанывающей девушке две простыни:
— Вытирайся сама и вытирай плитку под собой! Не люблю сырость.
Пока она этим занималась, подхватил матрас за угол и подтащил ближе к прежнему месту. При этом ворочающаяся Александра больше всего боялась услышать звук выпавшей отвертки. Но предусмотрительность не подвела, и на этот раз инструмент остался в толще поролона.
Вытерлась сама, вытерла пол и стала подтаскивать матрас на прежнее место и в прежнее положение. Так, чтобы можно было в случае нужды добраться левой, свободной рукой до тайника с импровизированным оружием. При этом девушка краем глаза наблюдала за движениями худощавого юнца, не сомневаясь в том, что оружие ей очень скоро может понадобиться. Хотя и про свои умения усиленно вспоминала:
«Мне бы встать в стойку да сделать предварительную разминку. Присмотреться к его телу и найти самые действенные точки. А так, в момент сопротивления, да в неудобном положении… Хм! И еще: надо будет использовать натяжение цепей как упор и как отвлекающее действие от левой руки. Только бы выбрать нужный и самый удобный момент, второго раза может и не быть!»
Так и не принявший душ хиппи сбросил последний элемент одежды с себя и, явно красуясь своей возбужденной плотью, прошелся несколько раз вдоль решетки. А затем поступил весьма странно: демонстративно захлопнул дверь калитки. Ничего не оставалось делать, как жадностью прикрыть свою полную растерянность:
— Ед, а чего ты пакет с продуктами не захватил? Сам ведь обещал после ласк покормить.
— И покормлю. Но именно, что только после. Или ты думаешь, я здесь с тобой до самой старости заперся? Ха! Наивная дура!
— Но ты ведь ключ взять забыл? — Она сделала от ужаса большие глаза.
— Вот я и говорю, что дура! Даже странно, как это тебя в лучших агентах держали. — Он приблизился к матрасу и буквально прыгнул рыбкой, всем телом ударяясь о тело девушки. Пока та пыталась судорожно восстановить сбитое дыхание, продолжил издеваться, одновременно тиская и пощипывая за все места: — Интересно, сколько ты в месяц зарабатывала? Ну, чего примолкла? Небось, еще ни разу за кусок колбасы и жареную курицу не отдавалась? Ничего, у меня привыкнешь и за горбушку хлеба работать с полной выкладкой!
Ну а дальше перевозбужденный самец стал действовать с опытом прирожденного садиста и насильника. Нанес несколько пощечин по лицу девушки и грозно зарычал:
— Ноги расставь! А не то поломаю к такой-то матери!
А когда требование было выполнено, сосредоточился на первом отрезке своего действия. Да только к тому времени Александра успела отдышаться, а ее левая рука нащупала во внутренностях матраса драгоценную отвертку. Бешенство и яркая злоба застилали девушке глаза, но она постаралась действовать с ледяным спокойствием и расчетливостью. Насильник лежал на ней изогнувшись, правым локтем выламывая ребра, а голову вывернув на грудь, присматриваясь к намечаемым действиям. Следовало, чтобы он поднял голову, а еще лучше на какой-то момент посмотрел в глаза. И лучшая из агентов не придумала ничего умнее, как сказать на ломаном латышском языке:
— Едвис, а ведь я помню тебя еще ребенком…
Подействовало! На какой-то момент тюремщик поднял голову и с бешенством уткнулся взглядом в глаза своей жертвы. Потом чуть скосился на дернувшуюся правую руку и натянувшуюся цепь. А в следующую секунду сам превратился в жертву: рука с отверткой плавно взмыла в воздух, и стальное жало длиной в семь сантиметров вонзилось точно в висок. И лишь только тело, лежащее на ней, конвульсивно дернулось после удара, Александра осознала, что на ней несомненный труп, и, совершенно не желая этого, провалилась в глубокий обморок. Ее фобия мертвецов и на этот раз сработала без осечки, отключая мозги от внешнего мира занавесью полной бесчувственности, тьмы и покоя.
Лишь последняя мысль мелькнула в проблеске сознания: «Может, его все-таки следовало попытаться ранить, а потом пленить?..»

Глава шестнадцатая
Монастырь

После восклицания Бонзая стоящие внизу шафики требовательно зашептали:
— Что?! Что ты там увидел? — Хотя если судить по скорее удивленному, чем настороженному лицу наблюдателя, то он скорей поразился, чем чего-то опасался. Стараясь все так же не слишком высовываться, он пояснил:
— Ты ведь говорил, что здесь обитают бедные монахи. Так откуда у них взялись такие роскошные и дорогие автомобили?
Уже много раз бывавший во многих мирах, в том числе и техногенных, король Ягонов мог дать вполне объективную оценку увиденным средствам передвижения. Так что сомневаться в его словах не приходилось. Другое дело, что Торговец и сам удивился не в меру:
— Насколько я помню, монахам, по большому счету, пользоваться роскошным транспортом не запрещено… Но вроде как на здешних это не похоже. Надо бы и мне вначале глазом кинуть. Слазь, и меня подсадите! — Когда и его приподняли над забором, пробормотал: — В самом деле, нехилые тачки. Неужели настоятель стал больше тяготеть к благам мирским, чем духовным? Или тут однозначно какие-то гости приперлись…
Как-то не верилось, что немецкие монахи стали разъезжать на самом престижном внедорожнике и шикарном «мерседесе» самой последней модели.
Затем наблюдатель чуть подался вперед, рассматривая лучше двор и высматривая место для удачного преодоления забора. Только успел прикинуть удобства застроек, как из самого монастыря вышел огромный верзила и, поигрывая пультом с ключами, направился к джипу. Пришлось Дмитрию почти полностью спрятаться за возвышение опорного столба, а его рука сама непроизвольно потянулась за оружием. Но наблюдения он так и не прекратил. Правильно сделал: не успел еще верзила открыть машину, которую и запирал скорее по жесткой привычке, как из узенького окна первого этажа бочком протиснулся еще какой-то незнакомый хлыщ.
— Эй, Отто, — крикнул он на совершенном немецком. — Захвати для нас бутылочку виски. Совсем скукотища достала.
— Шеф за выпивку по головке не погладит, — буркнул недовольно Отто.
— Да пошло оно все! Ведь завтра с утра по-любому отсюда дергать придется. Черта с два мы тут кого-то дождемся.
— Может, и так. — Водитель джипа взял вначале небольшую барсетку в салоне, а потом с сомнением прижимистого завхоза замер возле багажника: — А что, вина так и не нашли?
— Пусто! Да и монахи божатся, что у них тут такого и не бывает.
— Врут, свиньи!
— Да вроде не должны. Мы их с Вальдесом так обработали, что они уже по замаху детство своих родителей пересказывают. Но вина все равно нет.
— Не верю, — набычился верзила. — Без вина монастырей не бывает! И бренди должно быть. А раз не признаются, значит, вы плохо спрашиваете.
— Так кто тебе мешает самому спросить? — стал злиться хлыщ. — Эй! Виски-то возьми!
— От него цирроз печени! — недовольно рыкнул верзила, но литровую бутылку алкогольного пойла все-таки из багажника вынул. — А вот бренди… Ну ничего, сейчас я сам порасспрошу этих малахольных…
Кажется, он и сам был не против чуток расслабиться.
Но Светозаров уже присел и с раскрасневшимся от переживания лицом зашептал товарищам:
— Вот сволочи! И сюда уже добрались! Я себе даже представить не мог, что здешнюю братию засвечу и из-за меня они в такие неприятности влипнут.
— На то похоже, — проворчал Бонзай. — Что, их захватили и пытают по поводу вина?
— Если бы было так все просто. Скорей эти явные бандюги завтра на рассвете отсюда смоются, но при этом могут просто ликвидировать свидетелей своего присутствия.
— Ну, если это точно такие же монахи, как в нашей империи Юга… — начал рассуждать Аристарх, но был сразу же прерван:
— Нет. Это нормальные монахи. Никому зла не причинят и даже религией особой не прикрываются. Они скорей похожи на мирных отшельников, живущих вдали от суетного мира и ищущих пути в астрал в ежедневных медитациях.
— Значит, слишком добрые? М-да… Добро должно быть с кулаками.
Переговариваясь таким образом, Торговец тем не менее уже с максимальной интенсивностью продумал план предстоящих действий:
— Значит, так, прыгать мне и кувыркаться еще не с руки, так что придется вам ребятки основную работенку выполнить.
— И я о том же! — Его величество уже примеривался, как бы подпрыгнуть и зацепиться за верх каменного забора.
— Стоп! Слушай дальше! Чуть правее почти до самого забора доходит сарай. Вначале мне только и надо, что спрятаться за его стенкой. Ведь здешний забор строился строго по границе видимого купола магической ауры. Мне кажется, если я хоть чуть дальше окажусь внутри, то смогу воспользоваться своим скоростным подсмотром на территории монастыря. Вы пока остаетесь на заборе и страхуете меня сверху. И учтите, после того как пойдете на штурм, постарайтесь хоть парочку человек оставить живыми. Уж очень мне с ними хочется поговорить по душам. Договорились?
— Сделаем! — пообещал Бонзай. Они приблизились к выбранному месту, и он ухватился за капюшон: — Изолируемся?
— Конечно. Не забудьте про внутренние рации. И сразу включайте маскировочную мимикрию костюмов.
Все трое вскоре оказались сокрыты не только от опасности пулевых ранений, но и большей частью потерялись в видимом пространстве. Словно стали жидкими и прозрачными. А стоило в таком прикиде улечься на землю, как даже при солнечном свете трудно было рассмотреть фигуру с расстояния в несколько метров.
Первым на забор, при помощи Аристарха, взобрался самодержец Ягонов. Он улегся пластом прямо на его гребне и сообщил:
— Никого не вижу.
Вторым взобрался Дмитрий и тут же, цепляясь за ручищу своего друга, спустился на другую сторону. Старался спрыгивать оставшиеся полметра мягко и аккуратно, но все равно в груди что-то неприятно кольнуло.
«Может, и права была Андорра? Еще бы за один сеанс они меня точно в строй вернули…»
Стон он постарался сдержать, продвинувшись под стену сарая и сразу переходя к вопросу:
— Что там?
— Пока все тихо. Возле машин никого.
— Добро. Аристарх, посматривай за лесом, вдруг кто с тылов нагрянет. А я пошел…
Уселся на землю, прислонился спиной к стене и быстро перешел в режим досмотра. В том, что монастырь захватили бандиты, Дмитрий не сомневался. А потом еще и дополнительно удостоверился в своих выводах в первые минуты. Поэтому времени на подслушивание разговоров не тратил, просто молнией облетая все знакомые и незнакомые помещения, замечая, кто где находится и чем занимается.
На самом нижнем уровне, в одном из подсобных помещений, томились почти все монахи. При тусклом свете маленькой лампочки удалось заметить и нескольких раненых. Один — похоже, что тяжело. Именно возле него и суетились два его товарища, пытаясь удержать уходящую жизнь. Сразу стало ясно, что бандиты врывались сюда с боем, возможно, и убитые есть, а уйти отсюда постараются, оставив за собой только смерть.
Над теми подвалами, в зале общей столовой восседал первый из налетчиков. На широкой лавке, задрав ноги на стол и посматривая на дверь помещения с пленниками и лестницу, ведущую сверху. Тюремщик.
На первом этаже развлекались свободные от несения службы бандиты. Расположившиеся в гостевом холле четверо типов передавали друг другу бутылку с виски и с хохотом присматривались, как верзила Отто с усердием пинает связанного по рукам и ногам настоятеля. Приговаривая при этом:
— Последний раз спрашиваю: где прячете вино, бренди, золото и наркотики?!
На втором этаже никого не было, как и во всех кельях. Бросились в глаза несколько дверей, которые были искромсаны и вывалены взрывами гранат. На третьем этаже, непосредственно в кабинете настоятеля монастыря, еще два бандюка интенсивно занимались обыском. Все четыре окна были открыты настежь, и, скорее всего, эти двое были обязаны следить за всеми сторонами света, но жажда легкой наживы отодвинула зачатки дисциплины на задний план. Иначе могли бы заметить тройку визитеров, бродящих вдоль забора. На столе уже выросла горка золотых и кучка монет коллекционного значения, которые наверняка считались добровольными пожертвованиями от паломников.
Два охранника дежурили на воротах: один в башенке, второй расселся на стуле прямо возле щели между створами. Итого десять!
Уже вознамерившись возвращаться, Торговец метнулся по лесу вдоль дороги, а потом еще и нарезал парочку стремительных кругов вокруг монастыря. И хорошо, что перестраховался: с тыла и со сторон ничего не грозило, а вот снайпер и автоматчик, засевшие в кустах вдоль дороги, могли создать ненужные сложности. Их тоже придется учитывать при штурме.
В результате чего Дмитрий уже в который раз остро пожалел, что его тело в момент такого подсмотра остается полностью обездвиженным. Даже проговорить ничего не получается. А ведь как было бы здорово, если бы он подсмотром корректировал действия друзей и предупреждал их об опасности.
Но делать нечего, приходилось возвращаться и самому двигать ножками.
— Уф! Оба — ко мне! Их двенадцать человек! Ведут себя беспечно, расслабленно! — Поднимаясь на ноги, он быстро перечислил, кто где находится. — Первая цель — холл. Я пользуюсь парализатором и стараюсь свалить верзилу водителя и хлыща в кожаной блестящей курточке. Вы бьете на поражение всех остальных. Оружие у нас бесшумное, но, если кто-то заорет перед смертью, вы сразу рветесь на третий этаж, в кабинет настоятеля. Помещение там одно. У них пистолеты, так что идите смело и добивайте на близкой дистанции, костюмы выдержат. Тюремщика возьму я «пеплом». Быстрей!
И в самом деле, пока в окнах наиболее высоко расположенного помещения никто не торчал, но это не значило, что такое везение будет продолжаться вечно. Да и маскировочная мимикрия универсальных костюмов не давала полной гарантии безопасности.
Стараясь двигаться бесшумно, держа оружие под прикрытием специально для этого свисающих клапанов на животе, троица прошла в раскрытые настежь двери и проскользнула прямо в холл. Опасения выдать себя лишним шумом оказались напрасными, веселье и пьяный хохот были в самом разгаре. Раскрасневшийся от усердия верзила как раз перестал пинать несчастную жертву ногами и решил провести демонстрацию нескольких борцовских приемов. Под смех своих подельников он пытался поставить связанного монаха на ноги и выкрикивал ставки на длину и мощность своего броска:
— Ну, кто подписывается, что я с первого раза выброшу это тельце через окно?
— Так ведь окно узкое, не пролезет тельце-то! — с пискливым фальцетом выкрикнул кто-то из компании.
Уже приготовившись к броску, водитель джипа хорошенько примерился и цинично процедил:
— Хоть какая-то часть, но за окно выпадет.
Своими огромными пальцами сгреб рясу монаха в кулаки, набрал в грудь воздуха и… в следующее мгновение несуразно рухнул на колени, протяжно замычал, завалился боком на пол, так и не выпуская из рук одежды пленника. Тот упал на него сверху так, словно пытался загрызть своего мучителя окровавленными от побоев зубами. Для его подельников сцена получилась настолько смешной, что они буквально завизжали от смеха и восторга. Причем смех вдруг одновременно во всех глотках сменился хрипом, свистом и бульканьем. Пули с глухим стуком разворотили три башки, а четвертая задергалась в конвульсии. Все четыре тела так и остались сидеть на прежних местах.
— Наверх! — почти шепотом скомандовал Торговец, а сам неспешно стал спускаться по лестнице на нулевой уровень подвалов. Охранник внизу не просто бодрствовал, но оказался и самым наблюдательным. Лишь только нечто переливающееся и непонятное увидел на верхней части лестницы, как сразу направил автомат на то место и строго прикрикнул:
— Эй! Кто это там из вас балует, олухи стоеросовые! То ржали как скоты, а то вдруг затихли.
Дмитрий тотчас сдал назад и швырнул в примерном направлении заготовленную в левой руке гранату «пепел». Это оружие ближнего боя у не защищенного специальной броней противника выжигало не просто глазные яблоки, но и все открытые участки кожи превращало в испепеленное, осыпающееся пылью вещество. Существовала возможность истошного вопля, но вряд ли его отчетливо услышат возле ворот или на третьем этаже. Да и после негромкого хлопка и короткой вспышки Светозаров сразу пробежал последний участок лестницы и добил хрипящего в предсмертных конвульсиях тюремщика.
После чего бросил лишь короткий взгляд на дверь помещения с пленниками, убеждаясь, что она плотно закрыта, и помчался наружу.
— Бон, как у вас?
— Завалили мародеров, и чирикнуть не успели. Мы уже выходим из холла.
Торговец и сам пробежал через гостиную монастыря с большой скоростью. Хотя и успел заметить на ходу, что настоятель все еще продолжает с непонятным рычанием извиваться на теле парализованного верзилы. Видимо, все никак не мог вырваться из скрюченных пальцев и откатиться в сторону. По логике, следовало бы вначале и его развязать, и пленников выпустить, но несущие охрану ворот и дороги бандиты могли обеспокоиться повисшей тишиной в любую секунду.
Только Дмитрий успел встать в густой тени возле товарищей, как Бон доложил:
— Тот в башенке уже раз оглянулся, но еще вроде не насторожились. Стрелять? Или твоя «дубинка» до них достанет?
Расстояние было метров двадцать пять, почти максимальное для парализующего пистолета из иного мира, но попробовать стоило. Тем более что держащий в руках автомат охранник на башенке оглянулся во второй раз, присматриваясь к монастырю, а потом что-то буркнул своему подельнику. Тот с некоторой ленцой тоже развернулся корпусом, так и не вставая со стула. Не слишком высоко висящее солнце им било прямо в глаза, так что рассмотреть три замершие в тени фигуры они бы не смогли при всем желании. Но повисшая тишина их явно насторожила. Пришлось даже пожалеть, что не кончили первой именно эту парочку. Стараясь не засветиться оружием раньше времени, Светозаров направил ствол вначале на башенку. А потом постарался надавить на курок, не отрывая палец секунды три. Подобное действо приводило к разрядке батареи в течение всего лишь десятка подобных импульсов, но, с другой стороны, чего экономить?
Получилось на удивление удачно. Охранник без писка или громыхания просто присел, словно ему стало плохо, и скрылся из поля зрения. Но ни стрелять, ни кричать не стал, а может, и не успел. Его товарищ у ворот тем временем перестал присматриваться к окнам монастыря, поднялся со стула, сделал первый шаг и, пожимая плечами, проговорил что-то в сторону башенки. Похоже, собрался-таки то ли крикнуть, то ли лично пройтись и осмотреться. Но так и замер, недоумевая, куда это подельник спрятался.
Следующий импульс достал и его. Правда, этот бандит умудрился упасть назад настолько громко и неловко, что стул под ним треснул, разлетаясь на куски. Да еще и голова со всего маху угодила затылком по чугунной окантовке громадных ворот. Но три бегущих к башенке воина не обращали на него ни малейшего внимания. Разве что чуть позже, присмотревшись к неестественной позе, поняли, что бандит при падении свернул себе шею.
Уже топая по деревянной лестнице, приотстав от своих товарищей, Дмитрий прохрипел:
— Сразу приподнимите охранника над кладкой. Пусть хоть его верхнюю часть увидят.
Потому что знал, как расположены наружные стрелки. Их обоих отчетливо видел этот самый охранник. Наверное, для более уверенного общения жестами.
А сам, лишь только уперся руками в дощатый настил, стал выглядывать из-под локтя прикрывающего его бесчувственного тела:
— Так, кажется, успели… Оба голубка на месте. Бон, дайка мне свою дальнобойную игрушку!
Более всех обвешанный оружием король сунул в руку друга длинноствольный пистолет для стрельбы именно по таким мишеням и на подобной дистанции. Потому как если снайпер находился всего лишь в тридцати метрах, среди густых кустиков, то автоматчик на всех пятидесяти, непосредственно в кювете дороги.
Понятно, что снайпера пришлось устранять первым. Три пули, одна за другой, ушли в лежащее на удобном коврике тело. Потом еще две, пущенные для страховки, показали полную неспособность к боевым действиям одиннадцатого бандита. А вот двенадцатый, самый последний враг, что-то почувствовал. А может, и услышал. Потому как пули из дальнобойного пистолета вылетали все-таки с некоторым стуком.
Автоматчик откатился назад и быстро сменил позицию, наблюдая теперь не за дорогой после поворота, а непосредственно за монастырем. Но ведь вроде как все оставалось в норме: коллега на башенке присутствовал, облокотившийся локтями на парапет, щелочка ворот оставалась все так же чуть приоткрыта, а лесные птахи вроде как и не прекращали надолго своего пения. Только вот ушлый противник не мог видеть, каких трудов стоит двум мужчинам держать тело и бесчувственную голову бесчувственного манекена прямо, а их третьему напарнику тщательно прицеливаться через маленькую дырочку между локтем парализованного охранника и его ребрами.
Верхняя часть головы врага, возвышающаяся над густой травой, Торговцу была видна отлично, поэтому он не стал дожидаться действий со стороны автоматчика. Начал стрелять с максимальной скоростью. Послав в желаемом направлении все оставшиеся пятнадцать пуль. Если не в голову, то уж сквозь траву хоть одна пуля да попала.
Перезаряжая новый магазин, скомандовал:
— Бон, беги к нему, мы тебя сверху прикроем.
После чего вместе с Аристархом приподнялись над краем кирпичного ограждения и приготовились к стрельбе. Место у бандита оказалось слишком уж невыгодное для обороны с этой стороны: ни в стороны сбежать — открытая дорога и простреливаемый участок склона до леса, ни голову поднять как следует. Да и мертв, скорей всего.
Нет, как оказалось, был только сильно ранен: одна из пуль сорвала ему верхнюю часть скальпа. Забежавший со стороны Бонзай произвел несколько выстрелов, хотя за секунду до этого и рванула короткая автоматная очередь из четырех-пяти выстрелов.
Сердца у прикрывающих огнем товарищей замерли от нехорошего предчувствия.
— Бон!
— Да все нормально, — послышалось прерывистое дыхание короля. — Хотя мне повезло: ему телефон в руке помешал. Не успел свою «стрелялку» как следует ухватить.
— Начал с кем-то разговор? — забеспокоился Торговец, еще не завершив облегченного вздоха и наблюдая, как полупрозрачная фигура нагнулась за кусты.
— Да нет, не успел, — обрадовал Бонзай, распрямляясь и рассматривая экран мобильного телефона. — Только в меню вошел.
— Ладно, волоки телефон как есть сюда, а ту падаль швырни в кустики пока. Мало ли кто подъедет из обывателей. — Поглядывая вокруг и прикрывая друга, обратился к придворному шафику: — Аристарх, отходи в холл и развяжи настоятеля. Сразу ему скажи, что ты со мной, с Дмитрием Светозаровым.
Когда король оказался возле ворот, Торговец и сам спустился, помогая закрыть их наглухо тяжеленным брусом.
— На всякий случай… — А перехватив телефон, стал с бормотанием присматриваться к приготовленному номеру: — Четыре семерочки на конце… кто же ты такой будешь? А? Кто еще тут у нас?.. Да, Бон, будь другом, захвати того, что в башенке. Может, и он какими секретами поделится. Так, а что здесь в записной книжке?
Уже войдя в холл, он выключил мимикрию своего костюма и снял полностью закрывающее лицо забрало вместе с капюшоном. Аристарх, тоже в нормальном виде, но с несколько растерянным лицом, стоял над парализованным телом верзилы. Тогда как стоящий возле столика с кувшином настоятель мокрым полотенцем вытирал свое окровавленное лицо. Да еще и рот интенсивно водой прополаскивал. Рассмотрев чудесные превращения костюма и появление знакомого лица, монах сплюнул прямо в окно и в удивлении ёкнул:
— Ай да Дмитрий! Вы тут прямо как космонавты расхаживаете! И не думал, что подобные чудеса лицезреть к старости придется.
— Кто бы жаловался на старость, отец Клод! Как самочувствие?
— Терпимо. А как вся остальная братия?
— В подвале. Кстати, поспешим к ним, там один тяжелораненый.
— Гранатой ему досталось, — сразу закручинился настоятель. — Бедняге не выжить.
— Ну, это мы еще посмотрим. Аристарх, со мной. Бон, присмотри тут за этими и обыщи. Парализованных в первую очередь. И особенно с этим верзилой поосторожнее: бугай настоящий.
— А че с трупом осторожничать? — Придворный шафик откинул с тела водителя кусок какой-то занавески, открывая жуткую, рваную рану на шее и поглядывая на монаха с мрачной иронией.
— Кто это его так?
Брови Дмитрия сошлись домиком, после чего отец Клод как-то нервно задергался, пару раз непонятно мекнул, но все-таки разразился возмущенной речью. Причем в кровь разбитые губы ему при этом не сильно-то и мешали.
— Что мне еще оставалось делать?! Он меня, связанного, как футбольный мяч пинал! Если бы я развязался, голыми бы руками эту скотину порвал! А так смотрю, он падать начал, словно в обморок… Меня тоже вроде как волна какая накрыла, но бешенство так хлещет, что, когда об его лицо ударился, совсем соображать перестал. Только и хлестала по нервам одна мысль: как бы этому гаду половчее сонную артерию перегрызть…
— Ладно, отец Клод, такой грех простителен. Но ты, Бон, уже за остальными тогда хоть присмотри, а то так никто из них до допроса не доживет.
Они уже спускались в подвал, когда Торговец опять обратился к настоятелю:
— Вы, отец, как я погляжу, со всякой сволочью цацкаться не станете?
— Никогда и ни за что! — последовал твердый ответ.
— Ну, тогда вам и наши грехи желательно как-то прикрыть. Там ведь и у ворот, и наверху еще пять трупов. Да и этот вон…
— Туда им и дорога! Тьфу! В течение часа безымянную могилу выроем.
— Ну а братия как, не проболтается?
— За всех, как за себя, ручаюсь.
— А ну как другие братки подъедут в поисках дружков своих покойных?
— Ничего, справимся! Это лишь эти уроды нас обманом взяли. Других мы сами в бараний рог скрутим.
Они открыли два мощных засова, и сразу в распахнувшуюся дверь настоятель стал раздавать приказы, начав с обращения:
— Осторожнее с братом Стивеном! Сейчас ему будет оказана помощь.
После согласования с освободителями несколько человек шустро побежали к воротам убирать трупы, четверо наверх, остальные поспешили заступить на посты и осмотреться на местности. Еще четверо стали выводить наверх раненых товарищей. Действительно, наблюдая за слаженными и дисциплинированными действиями братии, оставалось только удивляться, как это их всех так легко и тотально захватили в плен. Похоже, что действительно подлым обманом. А потом уже стало слишком поздно избавляться от агрессоров без чрезмерных жертв. Да и не ждали они подобного визита в свои тихие, удаленные от жизненного водоворота места.
Напоследок по команде оба знахаря вынесли наверх тяжелораненого брата. И уже там сразу четыре человека склонились над умирающим Стивеном. Его раны и в самом деле оказались опасными, практически несовместимыми с жизнью. Два осколка гранаты попали в брюшную полость, а третий застрял в легких. Если бы раненого сразу уложили на операционный стол, то шансы могли отыскаться, а так… Оставалось надеяться только на собственные магические способности.
На те два укола, которые порой и мертвого спасают и которые выделил Торговец из своей аптечки, тоже надежды было мало. Они могли только мобилизовать организм да вывести его из болевого шока. Ну и еще несколько мелких полезностей. Все остальное зависело от целителя.
К сожалению, будучи сам только-только выбравшимся из окровавленных бинтов, Дин не мог сколько-нибудь существенно действовать при лечении. Другой вопрос, что он мог поделиться живительной энергией с Аристархом, не теряя при этом так необходимых и ему жизненных сил. Оставалось только надеяться, что более слабый в магическом лечении придворный шафик сумеет справиться с такими тяжелыми ранами.
— Мне кажется, ты сумеешь! — старался морально поддержать коллегу Светозаров, возлагая ему руку на плечо.
— А что, есть другие варианты? — несколько нервно отозвался Аристарх, прекрасно понявший, что за судьбу монаха этого мира только ему теперь и предстоит отвечать.
— Ну вот и приступай!
Рожденный на Юге и проживший больше ста лет на каторге, Аристарх Великий прикрыл глаза и стал входить в транс. А его руки стали жить отдельной, словно бы полностью независимой от шафика жизнью. Тогда как два знахаря, поставленные с другой стороны ассистировать, и сам настоятель монастыря, затаив дыхание и вытаращив глаза, наблюдали за священнодействием.
Вначале засветившиеся бледным сиянием пальцы, словно в масло, погрузились в брюшную полость. Минуты две неподвижно оставаясь там, словно в кровавой жидкости. Затем извлекли первый осколок, чуть позже — второй. После чего целитель пробормотал ассистентам:
— Шейте!
Тогда как сам передвинулся чуть в сторону. Всматриваясь астральным зрением в грудь монаха. При этом он ощутимо покачнулся, сразу показывая, что сил у него оставалось не так много, как хотелось бы. А ведь предстояло оперировать самую тяжелую рану. Да и ребра не позволяли вынуть осколок так, как предыдущий. На этот раз Аристарх использовал обе сложенные лодочкой ладони, приложив к пробитому участку тела. И стал «вытаскивать» кусочек металла наружу, как вытаскивают гвоздь из кучи песка большим магнитом. Только у магнита это действие получается «на раз», а у целителя оно получилось лишь на десятой минуте максимального перенапряжения. После чего он покачнулся уже основательно и стал заваливаться на спину. Благо еще, что подскочивший вовремя настоятель подхватил безвольное тело и уложил на диван. Сам Светозаров тоже выглядел не лучшим образом, но хоть устоял на ногах, пытаясь вялым движением растереть себе лоб:
— Эту рану тоже зашейте!
— Но ведь там в ранах какой только инфекции не осталось, — напомнил один из знахарей.
— Это уже ерунда: как только Аристарх чуток придет в себя, он любую инфекцию щелчком пальца вышибет. Да и наши укольчики очень уж полезные да действенные, — попытался улыбнуться Торговец. Затем устало развернулся к Бонзаю. — Ну что, дружище, пора начинать дознание. И опять все тяготы на твои плечи, я ведь этих бандитов даже в зубы двинуть не смогу, сил почти не осталось.
— Ничего, у меня на двоих хватит! Да и зачем я с тобой в ином случае на это дело напрашивался? — Король достал коробочку с экспресс-уколами. — Кого первого в чувство приводить будем?
— Да этот хлыщ к тебе ближе, вот с него и начни.
Король согласно кивнул и прямо через кожу блестящей куртки засадил в плечо иголку первому кандидату на допрос.

Глава семнадцатая
Сбор оперативной информации

Распоряжение Торговца ждать его пять дней и как следует подготовиться к предстоящей диверсии в черном монолите было встречено на «ура». Имея теперь в распоряжении мулов, можно было даже к самой вершине смотаться и там на месте предварительно осмотреться. Запасов пищи теперь тоже на пять дней вполне хватало, если не более, так что ни охотиться, ни побираться у магириков им не светило. Сразу и прикинули, кто и как потом пойдет через горы окружным путем и пронесет к пещере дополнительные детонаторы. Это планировалось на тот случай, если не хватит тех, которые воины имели в снаряжении. Огромный мешок «мыла» давал возможность произвести сразу несколько полноценных взрывов в одно время. Оставалось только продумать всю операцию.
Затем Деймонд, которого изредка дополняла Дана, рассказал в подробностях про увиденные в Свирепой долине чудеса. Описание вертушки и самого обряда вызвало бурю положительных эмоций у товарищей. Отличительные медальоны они рассматривали с таким вниманием и тщанием, что только на зуб не пробовали. Даже обычно сдержанный, скорее суровый Василий и тот радовался, улыбаясь словно ребенок. И многозначительно поглядывал на свою будущую супругу. А когда повествование подошло к концу, стал конкретно намекать на некое показательное излечение:
— Народ требует демонстрации новых способностей!
— Нам самим интересно попробовать. — Дана остановилась игривым взглядом на Петрухе. — Поэтому нужен подопытный кролик.
— Я не кролик! — сразу воскликнул парень, отгораживаясь выставленными вперед ладонями. — И совершенно здоров. Вы вон лучше… — Заметив, как Сильва нахмурилась, ткнул пальцем в Курта: — На нем тренируйтесь!
— Почему это? — напрягся и немец. — У меня даже насморка нет.
— Да потому что тебе все равно! Помнишь такую пословицу: «как с гуся вода»? Вот как раз про тебя и сказано. Так что ничего не бойся! Заодно и мы на процесс полюбуемся. А если вдруг и станешь «жертвой науки», то сильно не переживай: мы тебе потом такой памятник отгрохаем! Во весь рост! В бронзе! — Но сразу спохватился: — Не, бронзу украдут… Да и во весь рост слишком вызывающе… А вот бюст — самое оно! Полчаса — и все готово!
Немец, конечно, осознал, что его разыгрывают, но решил под смех остальных товарищей все-таки уточнить:
— А как это можно бюст сделать за полчаса?
— Элементарно, Ватсон! Закапываем тебя по пояс в землю, а потом закрашиваем верхнюю часть туловища краской под мрамор.
Курт чуток подумал, похихикал вместе со всеми и вздохнул:
— Ладно, согласен. Но только при том условии, если вначале проверю качество краски, сделанной из косточек Петрухи. Лучше все-таки озаботиться похоронами при жизни…
— Ладно, давайте без шуток. — Василий теперь уже посмотрел на Дану требовательно и строго. — Может, все-таки постараешься?
Та переглянулась с Деймондом и призналась:
— У нас ведь может и не получиться. Да что там — может, точно сразу ничего не получится. Это все равно как если вручить тебе в распоряжение лабораторию, полную пробирок с ядом и оголенных проводов с электричеством, и сказать: «Этими средствами ты излечишь любого и от любой болезни». И ничего дать больше не успеют: ни знаний, ни надписей на пробирках… Что получится с твоим первым больным? Наверняка он умрет еще раньше, чем его тело обуглится от оголенных проводов. Так и мы… Ну разве что Деймонд хоть что-то больше знает. Ведь ты готовился стать врачом?
Ашбун тоже не скрывал своего сомнения:
— Конечно, читать я старался все, что попадало мне в руки. Многое даже выучил. Но одно дело теория, а другое практика. Сильву мы посмотрим обязательно. Прямо сейчас. Может, чего с коллегой и рассмотрим… — Он поощрительно кивнул целительнице. — Попробуем?
— Боязно… — Дана теперь смотрела на лицо подруги как-то совершенно иначе. Как смотрит дачник, подхвативший лопату, собираясь на предстоящий к вскапыванию огород. — Но попробовать надо.
Зато странно заволновалась Сильва. Скорее даже испугалась. Чего только она в своей жизни не перепробовала из лекарств, чего только медики на ней не испытывали, какие методы не применяли. И всегда болезнь снова пробивалась наружу. Причем после совершенно невинных на первый взгляд изменений в окружающей среде. Да что там изменений, однажды она просидела два месяца безвылазно в герметичном, изолированном от остального мира бункере. Не по своей воле, по роду задания пришлось. Так и там лицо к концу месяца лишь за один день покрылось гноящимися чирьями. Доходило до абсурда: чем интенсивнее ее лечили, тем дольше жуткие прыщи держались и нагнаивались. Если же их не трогали, то сами сходили на нет дня за три-четыре. Поэтому опасения имели под собой определенную почву.
В данный момент, после согревания в пещере, осложняющийся абсцесс кожи опять стал прогрессировать, и теперь красные пятна уже перемежались синеющими участками. Сильва прекрасно знала, как в такие часы выглядит, и боялась только одного: неожиданного ухудшения. За годы мытарств поневоле закомплексуешь. Да и повод имелся отложить первые прикосновения целителей на потом.
— Куда спешить? Тем более что вы с дороги устали, еда, в сон клонит… Выспитесь, а потом уже и видно будет. Утро вечера всегда мудренее. А уж как я устала…
— Так даже лучше будет, — оживился Деймонд Брайбо. Но не успела пациентка облегченно вздохнуть, как он, наоборот, стал настаивать: — Ты уснешь, и мы тебя осмотрим в полном покое. Ты ничего не почувствуешь, заверяю. Уж как усыпить, я точно знаю, успел последовательность заучить. Давай, идем в твою келью.
Он вместе с Даной стал интенсивно подталкивать женщину к внутренним помещениям, тогда как Сильва беспомощно оглянулась на Василия, словно умоляя ее защитить. Но будущий супруг и не подумал с первого дня помолвки устраивать поблажки. Выразительно нахмурился и спросил:
— Помочь? Могу подержать.
Что мгновенно и основательно рассердило несчастную изуродованную женщину. Она решительно пошла сама, но все-таки пригрозила через плечо:
— Если завтра мне станет хуже, прокляну!
Оставшаяся тройка мужчин понимающе переглянулась, но и тут Петруха оставил за собой последнее слово. Хотя начал на полном серьезе:
— Ты бы, Васек, с утра в горы смотался, место, где мы рога и копыта оставили, я тебе покажу.
— Да на кой мне эти копыта?
— Ох! Ты разве забыл, что мы в волшебном мире? А ведь здесь только копыта гаернов, повешенные на ремешке вокруг головы, могут уберечь от проклятия женщины. А рога при этом надо носить…
— А рога я тебе заколочу в одно место! — с нажимом перебил парня Василий. — И сколько раз тебя предупреждать: не называй меня Васьком!
— Как? Неужели знаменитый Вася решил сменить имя?
— Ага! На «Убийца Петрушек»!
Они бы еще долго переругивались, если бы не хриплый смех заходящегося от веселья немца и его радостные восклицания:
— О! Да! Теперь я понимаю этот великий русский юмор! Самое смешное — это когда разозлишь и обгадишь товарища. Правильно?
— Не совсем, — хитро улыбался Петруха. — Самое веселье в концовке: когда эти два разозленных товарища начинают бить морду третьему.
В итоге застолья старшего группы удалось раскрутить еще на две дозы горячительного напитка. Вечер удался. Мужской состав «третьей» расходился спать умиротворенным и совершенно расслабленным. К тому времени пациентка и ее целители спали непробудным сном.

На завтрак вся компания собралась довольно поздно. Что было в первую очередь обусловлено продолжающимся снаружи бураном с обильным снегом. Во вторую очередь выяснилось, что при неумелом использовании своих обретенных после вертушки возможностей целители оказались истощены полностью и практически на последних крошках своей воли доползли накануне до своих мест ночлега. К утру они почти восстановились, но все равно, усевшись за стол, вслух удивлялись подобной напасти:
— Или мы полные бездари…
— Или болезнь слишком для нас непосильная.
— Или — все, вместе взятое.
— Нет, но все-таки Сильву-то я сразу усыпил! — хвастался Деймонд. — Лишь прикоснулся и скомандовал: «Спи!»
Всеми силами сдерживая смертельную зевоту, Сильва попробовала вяло возмутиться:
— Вот именно на мое усыпление ты все свои силы и потратил. Почти убил. Потому что ничего не помню, снов не было и только вот недавно словно из омута вынырнула, благо запахи жареного мяса услышала. А ведь я чутче всех сплю.
Молодой отшельник несколько смутился от такой критики, но все-таки решил вести себя как истинный врач. Потому что насмотрелся на свою акушерку-благодетельницу, которая умела обращаться с самыми строптивыми больными со всей строгостью и безапелляционностью к своему профессиональному авторитету.
— Сомневаться в нашем лечении нельзя. Иначе помощи никакой не получится. Наступит так называемая абреакция![3] — Он поднял вверх указательный палец, словно хвастаясь заумными словечками. — Скорей всего, именно твое неверие и мешает тебе выздороветь. Ибо если у целителя есть жажда излечить пациента, то он своего обязательно добьется даже без кропотливого обучения или наставничества.
— Как же тогда жрец твоего поселка никого не мог вылечить?
— Встречается и такое. Но это лишь значит, что у Бурулкана никогда и не было той самой жажды лечения, сострадания к больным. Он их изначально ненавидел и презирал. Вот потому так и получилось…
Василий как раз и решил развить данную тему, потому что в такую погоду куда-либо двигаться считал полным безумием:
— Как же тогда черный монолит даровал вашему Бурулкану умение исцелять?
— О подобных тайнах никто ничего конкретно не знает. — Деймонд задумался. — Разве что кое-какие слухи до меня долетали. Старался подслушивать, где только мог. И порой весьма ценные разговоры происходили между родственниками и близкими роженицы, пока та приводила в мир новую жизнь.
— Мы тоже с удовольствием эти слухи воспримем, — подбодрила коллегу Дана. — Тем более, после того как ты узнал самую страшную и кощунственную правду о жрецах и черном монолите, твои акценты просто обязаны поменяться.
— Действительно поменялись. И теперь каждое слово мне видится в ином свете…
Подслушанных фраз и недомолвок у него в голове крутилось много. Потому что в момент наивысших переживаний люди раскрывались, теряли над собой контроль, забывая о страхе, поддавались эмоциям. И частенько при этом за глаза упрекали как раз того самого Бурулкана, что он, дескать, неистинный жрец. И что, мол, такого отребья в последнее время в империи становится все больше и больше. А истинные целители уходят в историю. Кто-то иной проговорился, что отец Бурулкана тоже ни на что, кроме обмана, не способен. Хотя и заправляет в небольшом городке где-то на далеком севере. Еще кто-то проболтался, что родной дядя поселкового жреца — большая шишка в столице империи. Ну а об остальном, зная теперь все реалии, Деймонд и сам стал догадываться. И после подробной подачи своих размышлений по поводу каждой подслушанной фразы сделал заключительные выводы:
— Раз любой жрец может лишить младенца дара самооздоровления, то почему бы этому самому жрецу не попытаться наградить даром кого-нибудь из своих близких? Скорее всего, сей процесс слишком сложен, труден, но при определенной хитрости и талантах вполне очевиден. Вор забирает дар обратно из ларца Кюндю и впихивает его в ауру выбранного человека, потом туда же заталкивает и вторую порцию. Скорее всего, такой врачеватель не обретает истинного дара исцеления, а получает некий суррогат, который просто вводит любого другого жреца в заблуждение.
Состав «третьей» переглянулся между собой и стал засыпать Ашбуна вопросами:
— Но как удается обойти общий учет новорожденных? Ты ведь сам говорил, что с этим в империи очень строго.
— Конечно строго. Но если взять, к примеру, такого ублюдка, как Бурулкан, то он на любую подлость и обман пойдет ради собственной выгоды. По логике, и его дядя может оказаться таким же. И если он служит в главной столичной жреческой канцелярии, то наверняка придумал, как подправить и бесследно запутать документы о детской смертности. Этого вполне достаточно для полного опустошения одного, а то и двух ларцов Кюндю. Украденными дарами создаются суррогатные жрецы — и все дела.
— Но их ведь могут вычислить другие коллеги?
— Не могут. Да и назначения фальшивые врачеватели получают в отдаленные и, казалось бы, неперспективные поселки и городки. Но и в них при определенной наглости и упорстве можно скопить невероятные капиталы.
— Да их когда-нибудь разоблачат с помощью канцелярии черного монолита. Там ведь тоже учет кто-то ведет?
— Вот по этому вопросу — полная темнота. Но как мне видится, вершина Прозрения — это нечто вне государства. Она стоит совершенно особняком ото всех других дел, кроме контакта с императором, выпуска жрецов наружу, поддержания тракта Магириков и Ворот в должном состоянии и выдачи в случае необходимости затребованного для обороны оружия.
— И это все?
— О большем пока судить не берусь, — скривился Деймонд. — Хотя и сам лично побывал во внутренностях этой могилы человеческого здоровья.
— Зачем же тогда монолиту не использованные детьми умения, если он сам потом раздает подобное магирикам?
— Тайна. Хотя тут закономерность вполне прослеживается: чем меньше будет жителей в империи, тем меньше ларцов Кюндю станут привозить жреческие караваны. Поэтому монолиту выгодно поддерживать высокий уровень рождаемости и опеку над здоровьем рожениц.
— Какими критериями пользуется монолит при выборе жрецов?
— Вторая тайна, вытекающая из первой. Да и говорили мы уже на эту тему.
Спорили и обсуждали еще долго, но в конце концов Дана сообразила спросить коллегу о самом основном:
— Что ты предлагаешь?
— Прежде чем нанести повреждения монолиту, как вы собираетесь, надо выкрасть и опробовать в действии хотя бы один ларец.
Кажется, никто на этот счет ничего не понял, поэтому общее недоумение выразил старший группы:
— Зачем?
— По той причине, что надо опробовать саму возможность возвращения дара в тельца младенцев. Ведь по логике вещей, отпущенный из странного приспособления, которое называется Кюндю, дар, скорей всего, сам по себе вернется в прежнее тельце.
— Хм! Не факт! Да и расстояния могут влиять.
— Могут! И еще много чего может случиться или помешать. Как, например…
— Тот же факт отсутствия при эксперименте нужного младенца поблизости, — перебил его Курт.
— Увы! Но вот именно это и надо нам обязательно попробовать! — От пыла и горячечного возбуждения Деймонд даже на ноги вскочил. — И знаете почему?
— Вернуть детям здоровье?
— Несомненное благо, согласен. Но вы не задумывались над тем, что творит черный монолит с полученными дарами? А вдруг он их хранит? Вдруг он их накапливает?
— Для чего?
— Не все ли равно для чего! Но если монолит повредить, все дары могут пропасть втуне, а вот если заставить вернуть все похищенное у младенцев, то жители империи все поголовно станут здоровы, власть жрецов будет моментально свергнута, а воевать за новые земли потеряет всякий смысл.
На такое предположение все слушатели дружно замотали головами. А из уст вырвались восклицания самого негативного толка. Лучше всего получилось у Даны, высказавшейся в таком духе:
— О-о-о, коллега! Это ты загнул! О подобном даже в Свирепой долине никто не догадался, а ты вон какую теорему построил. Перебор!
Парень и сам уселся на каменную скамью с некоторой растерянностью.
— Мне так представилось… почему-то.
Пожалуй, только Сильва попыталась отыскать некую логику в словах ашбуна:
— Но ведь и в самом деле, вдруг монолит запасы похищенных даров складирует? Как бы там ни было, но украсть парочку ларцов, а то и раздолбать весь караван нам вполне по силам.
— Ага! Зато потом уж точно основное задание не выполним, — рассердился Василий. — Нас тогда к монолиту точно не допустят. Такой переполох вокруг него начнется!
Стало понятно, что он максимально настроен на выполнение поставленной перед «третьей» задачи и заморачиваться какими-то дополнительными передвижениями, да еще и сопряженными с повышенным риском, явно не намерен. По его глазам так и читалось: «Мы всего лишь в нескольких шагах от баронства в империи Рилли, так что не стоит создавать себе дополнительные трудности».
Да и вслух он добавил:
— В любом случае после уничтожения монолита все новорожденные дети будут иметь свой дар в собственном распоряжении. А власть жрецов уже через одно поколение станет бессмысленна, изживет сама себя. Мирно и без кровавых эксцессов. Да и Торговец нам права на подобную самодеятельность не давал.
Такие речи заставили друзей порядком задуматься. Особенно упоминание о Дмитрии Светозарове насторожило. Но с другой стороны, это же упоминание заставило несколько иначе мыслить Дану. Уж она успела не только увидеть графа Дина Свирепого в иной ипостаси, но и убедиться, что этот человек никогда и ни перед чем не остановится, чтобы сделать добро другим людям.
Машинально поглаживая амулет на груди, она вдруг вспомнила и свой нынешний девиз «Умри, но вылечи!». А в следующую секунду представила миллионы страждущих, миллионы обессиленных и болезненных детей, и решение пришло окончательное и бесповоротное. Лицо целительницы вытянулось, глаза блеснули опасным огнем, а в голосе появились такие командные нотки, что Василий со свирепым ужасом осознал: он здесь больше не распоряжается.
— Значит, так. Основные задачи на ближайшее время меняются. На первое место в план вносим похищение ларцов. Скорее всего, методом открытого грабежа. Желательно при этом захватить жрецов сопровождения и тщательно допросить. Это нам даст знание местности, откуда взят тот или иной ларец. Как только Торговец появится, мы с ним можем смотаться в любой поселок Успенской империи и проверить состояние младенцев. Если состояние детей и в самом деле улучшится, то овчинка стоит выделки.
— Ага! Так он тебя и послушается! — наконец сумел исторгнуть из себя возмущение Василий. — Да и я хочу напомнить…
Но Дана резко к нему наклонилась и схватила за руку, благо сидели они рядом:
— Слушай, Василий! Поверь мне, Дмитрий Светозаров еще и сам тебя заставит сделать то, что я сказала. Так что не лезь в бутылку, на эту тему я с тобой даже спорить не собираюсь.
— Вот ты как заговорила…
— Имею полное право! — рыкнула на него боевая подруга, продолжая без труда удерживать вырывающуюся руку и приближая к нему лицо: — В данном мире любое лицо гражданского или губернаторского управления по закону подчиняется в первую очередь такому целителю, как Деймонд. А во вторую — такому, как я! Понятно?!
Она уже кричала, и только просящее восклицание откуда-то со стороны заставило ее немного отпрянуть и осознать, что происходит. Сильва с испуганными глазищами на раскрасневшемся лице поглаживала ее руку и умоляла отпустить Василия. Сам старший группы сидел, как парализованный молнией, и только глотал воздух открытым ртом, словно рыба, выброшенная на песок. Его зажатая женскими пальцами рука быстро синела, а в месте соприкосновения с ногтями появились кровоточащие раны. Курт, Петруха и Деймонд сидели с отвисшими челюстями и пытались осознать происходящее на их глазах действо.
Злость сразу улетучилась, а при виде крови и раскаяние навалилось. Оно словно обручем стиснуло грудь, и все та же рука, нанесшая рану, ласково погладила кровоточащее место. И произошло очередное чудо: застывшая кровь свернулась, отвалилась, словно свернувшиеся струпья, а на месте проколов оказалась новая, розовая кожа. Кажется, это событие убедило Василия больше всего: спорить и пытаться что-то доказать силой или властью теперь бесполезно. Мало того, он, как только смог отдышаться и почувствовал, что повиновение над собственными губами к нему возвращается, нашел в себе еще мужество пошутить:
— Ты вон лучше Сильву так поцарапай. Ей это точно только на пользу пойдет.
— Извини, я нечаянно…
— Хм! Что же получится в случае твоего преднамеренного гнева? — Он покосился на ашбуна. — Или в том случае, если твой в полтора раза более сильный коллега рассердится? Да вы тут нас только своим криком на лоскутки распустите!
— Ладно тебе, не перебирай, — опять стала переходить на строгий тон Дана. — Просто старайся нас не сердить по пустякам, и все будет нормально. Я лично против тебя ничего не имею и командовать не рвусь, но это все у меня из тела само выплескивается. — Она задумалась, подбирая слова. — Вот чувствую, что это правильно или что это кому-то должно помочь, и сама не своя становлюсь. Что-то подобное мне еще ректор возле вертушки нашептывал. Советовал себя постоянно контролировать. А я и забыла… Мозги переклинивает… Наверное, сдерживать себя тоже еще надо учиться…
Сильва смотрела на подругу исподлобья:
— Ну да, ты уж постарайся больше моего будущего супруга не калечить. Вон, бери пример со своего коллеги. Его не поняли, но ведь голову никому не оторвал.
— Ха-ха! — стало пробивать Петра на нервный смех. Хотя высказался он затем вполне логично и обоснованно, как с научной точки зрения: — Так ведь Деймонд и не воевал с пеленок! Тут надо учитывать, что для Даны любой спорный момент лучше всего в подсознании разрешается путем насилия или грубой силы. Вот ее мозговая подкорка и начинает действовать одновременно с боевой реакцией. — Но потом все равно не удержался от шутки: — Так что, ребята, самое главное — не помереть сразу и успеть задрать лапки кверху. А потом наша несравненная боярыня опомнится и вставит вырванное сердце обратно. Пусть даже и несколько надкушенное…
Виновница обсуждения поблагодарила парня взглядом, умудрившись при этом пообещать еще что-то, и обсуждение предстоящих действий продолжилось. Напряжение оказалось сброшено, обиды забыты, а атмосфера отрезанной снегопадом от всего мира пещеры опять стала радушной и доброжелательной.

Глава восемнадцатая
В ловушке

Александра вернулась в сознание от того, что стала задыхаться. Причем не сразу осознала, не сразу четко вспомнила происходящее вокруг. Ей показалось, что она никак не может проснуться и вырваться из кошмарного сна. Во сне ее кто-то накрыл тяжеленной и мокрой палаткой и с такой силой надавил на грудь, что дикий удар боли потряс все существо и заставил отчаянно бороться за глоток свежего воздуха. Девушка замахала руками и, выходя из кошмара, поняла, что она просто столкнула с себя какое-то тело. А когда эта мысль более внятно оформилась в голове, то и воспоминания вернулись: «Я ведь убила этого озабоченного тюремщика!»
Словно не веря собственному озарению, она скосила глаза направо и сразу наткнулась взглядом на торчащую из виска отвертку. «Синдром трупа» и на этот раз сработал безотказно, загоняя сознание в бездну обморока.
Сколько она там пробыла во второй раз, сказать было трудно. Но теперь ей помог прийти в сознание голод. Что сразу заставило думать в более практичном направлении.
«Жить-то надо! А если ничего не сделаю, то так и помру, не приходя в сознание, от голода. Все! Направо не смотреть!» — приказывала она себе истошным мысленным криком. Закрыла глаза и ощупью, подтянув простыню, накрыла верхнюю часть трупа. «Ничего страшного, это просто парень какой-то прилег подремать. Он спит, он спит…» — убеждала она себя и вдруг заговорила вслух:
— …Он спит!
Собственный хриплый голос, хоть и звучащий довольно странно, все-таки остался единственным узнаваемым в этой тюрьме. И заметно успокоил. Поэтому она так и продолжила говорить вслух, забивая громкостью любые фобии по поводу лежащего рядом тела.
— Самовнушение — великая сила! Кто это сказал? Да плевать кто, лишь бы что-то быстрее придумать и хоть чем-то заняться. Итак… о-о-о… прекратить! Без слез! Спасение утопающих — дело рук самих утопающих, поэтому вначале махаем руками… Одна свободна — уже здорово. Теперь примемся за вторую! Нужна отвертка! Где она? У-у-у… здесь, рядом, торчит в розетке. А это очень опасно! Страшно опасно! Поэтому надо выдернуть ее резко и быстро! Ну!..
Вот так себя уговаривая, она освободила инструмент, не глядя оттерла его от крови и, оттолкнув труп под самую стенку, приступила к открытию наручников. Вначале было жутко неудобно. Поэтому Александра себя максимально мобилизовала истошным криком, а затем, извиваясь как змея, подтолкнула матрас прямо на тело мертвого тюремщика и взгромоздилась сверху. Работать стало удобнее, но зато пришлось себя уговаривать такими словами и фантазиями, что до умопомешательства не хватало всего лишь одного шажка.
Лимит времени тоже был неизвестен. Нагрянет ли сюда Павел Павлович с минуты на минуту, проверяя не отвечающего на звонки Едвиса, или кого другого пришлет, оставалось лишь догадываться. Зато стал ясно обозначаться лимит сил — они были не беспредельны. И если она в течение ближайших часов не справится с наручниками, то так и помрет на цепях в слезах и соплях. Она это понимала прекрасно, потому что когда-то хорошенько проштудировала труды нескольких авторитетных специалистов на тему психологии.
И для создания более спокойной, в том числе и стимулирующей обстановки опять перешла на самовнушение вслух. При этом старалась говорить громко и строить некий диалог с воображаемым собеседником:
— Проклятый замок! Ну и зачем ты нервничаешь? Да потому что он неизвестной мне системы! Мелочи жизни! Главное, вспомнить все, что ты знаешь, и разобраться в самой сути… Хм, лучше бы у меня были силы порвать эти цепи. О! Если бы они у тебя были, да еще и такие фантастические, то от всех врагов остались бы давно лишь могилки на кладбищах. Ай! Как больно! Это тебе за неосторожность. Нечего дергать отверткой с озлоблением! С чувством работаем, с чувством! А еще лучше — с любовью! Представь, что этот замок — самое лучшее, что есть в мире, и его открытие — это самая великая награда за твои деяния! Да? А мне легко представляется, что ты напыщенная дура! Кто? Я? Или ты?
Где-то внутри сознания неожиданно зашевелился еще кто-то третий и строго прикрикнул:
— Обе дуры! Подеритесь тут еще без меня. Работать! Живо! Все вместе!
Вот в такой атмосфере собственного полубезумия Александре и приходилось сражаться с непокорным замком. Постепенно кончик отвертки изгибался все больше и больше, доставая где-то во внутренностях наручников стопорную планку, щелчок пружинки раздавался все чаще и чаще, и наконец, полностью обессиленная, но счастливая, она с бешеным воплем заорала здравицы самой себе и своим утроенным ипостасям.
Прежде чем заняться освобождением ноги, она сместила матрас в самое удобное место для предстоящей работы и накрыла тщательно труп простыней. Чтобы не свалиться при этом в очередной раз в обморок, она громко, скорей даже истерически напевала веселую песенку из любимого в детстве мультфильма. Помогло.
Но зато когда вернулась на матрас, ощутила, что сил сов ершенно не осталось, и позволила себе выспаться. Хотя прекрасно понимала, что любая отсрочка в дальнейшем может сыграть против нее. Обидно будет добраться до наружных дверей и там столкнуться с Пыл Пылычем.
Сон оказался тревожным, нервным и прерывистым. Но все равно дал отдохнуть перенапряженной психике и успокоил рвущиеся в судорогах мышцы. Зато после побудки с неожиданной силой навалились жажда и голод. Причем если жажду еще как-то удавалось терпеть, то голод оказался настолько сильный, что при одном взгляде на стол за решеткой, где стоял пакет с невидимыми с данного места продуктами, вызывал тошноту и легкое головокружение. Чтобы опять не провести неизвестно какое время в обмороке, Шура старалась сосредоточить все свое внимание на втором замке. Говорить и поддерживать себя морально вслух она перестала, потому что губы пересохли и даже шевелить ими стало неприятно.
Но зато она теперь работала сразу двумя руками. Что уже минут через сорок дало результат. Теперь ничто не сковывало ее движений. Но на этот раз она вопить от радости и восторга не стала. Резонно посчитав, что и на это действие уходит слишком много сил и энергии.
В дальнейших действиях предстоял выбор: или вскрывать замок калитки, или направить силы на еду. Решила заняться добыванием пищи, потому что простая идея, как добраться до пакета, оформилась сразу после короткого сна. В ход пошли те самые две простыни, которыми она вытиралась после купания. Распустив их на тонкие ленты и соорудив нечто вроде лассо, девушка стала примеряться к столу, который располагался метрах в пяти от решетки. В последний момент вспомнила о возможном стекле среди продуктов и решила перестраховаться. Ведь вполне возможно, что озабоченный Едвис купил какие-нибудь маринады или соусы в стеклянных банках. Поэтому для страховки был пожертвован матрас, который после удачного броска расположился возле стола. К нему заранее была привязана вторая фиксирующая веревка.
Играть в ковбоя тоже пришлось изрядное время. Решетка мешала сделать должный замах, и полоски ткани только бессильно хлестали желанный объект. Но тут азарт предстоящего насыщения только повышался, и в конце концов полоска ткани облекла внушительный бумажно-матерчатый пакет. Но, только попрыгав и размяв уставшие от напряжения руки, узница как можно уверенней потянула добычу в свою сторону.
При падении на поролон во внутренностях пакета что-то хрустнуло, он чуть подпрыгнул и перевернулся на бок. Но с матраса не свалился. Зато из его внутренностей неожиданно выкатилась бутылка вина, да так и застыла между ножками стола.
— Пьянству бой! — подбодрила себя Александра и стала бережно подтягивать к себе вожделенную добычу.
А потом начался праздник живота, перемежающийся радостными восклицаниями:
— Ура! Сегодня в тюрьме праздник! Да здравствует день обжорства!!!
Чего там только не оказалось! И упаковка с жареной курицей (не обманул покойник!); и точно такой же батон вареной колбасы (наверняка станет теперь самым любимым лакомством в жизни); масса приятных мелочей (шикарный получился стол из — надцати блюд); и даже еще одна бутылка вина (пьянству — бой, но ведь праздник в тюрьме бывает только раз!). Буханка хлеба и два тонких батона дополняли полный комплект, с которым запросто можно выезжать в лес на ночевку.
При падении со стола разбились только две баночки: с майонезом и оливками. Да и то черные испанские оливки пошли на «ура» без всякого опасения скрипнуть зубами по осколкам. Ну а майонез, он всегда считался вредным для девичьей фигурки.
После еды и глотка вина страшно потянуло в сон. Но Александра провела интенсивную разминку, заставляя себя сосредоточиться на следующем этапе своего освобождения. Тем более что он ей показался более простым и скоротечным. Покойный тюремщик, видимо, и не подозревал о таком элементарном решении, надеясь на сложность замка и на то, что для выхода наружу только он знает нужное для голосового пароля слово.
— Спать будем на свободе! — громко и уверенно провозгласила узница, приступая к делу.
К сожалению, действительность несколько расходилась с предварительными подсчетами. И только часа через два удалось подтянуть тяжеленный стол к решетке, добраться до внутреннего ящика и достать вожделенный ключ. На это ушли все накопленные силы и простыни. В том числе и самая последняя, которой прикрывала труп.
Но когда калитка открылась, Александра уже ни на что не обращала внимания. Разве что чисто инстинктивно напилась прямо из шланга. Затем лихорадочно натянула свои джинсы и кроссовки и, отыскав одежду покойника, после поспешного ополаскивания натянула мокрую майку на себя. И бегом устремилась по лестнице наверх. Так ей хотелось хоть присмотреться, что там и как, потому что при спуске она ничего не заметила. Хоть бы форму ключа ориентировочную увидеть, дабы знать, что разыскивать. А вдруг и дверь изнутри легко открывается? Если вообще не открыта!
Увы! Оказалась закрытой наглухо. Причем ни следа замочной скважины. Только и виднелось специфическое отверстие на стене для произнесения голосового пароля да кнопочка рядом для приема нужных звуков. Рядом располагалась узенькая щель, видимо для карточки с кодом, и это сразу заставило воспрянуть духом и вернуться вниз для тщательных поисков.
А вот там и подстерегала самая большая неудача. За час она перерыла и просмотрела каждый квадратный миллиметр пространства своей тюрьмы и прощупала каждый сантиметр стены на уходящей вверх лестнице. Но карточки с кодом так и не обнаружила. Покойник и после своей смерти продолжал гадить и портить кровь своей несчастной узнице.
Единственным полезным трофеем оказался великолепный метательный нож. Видимо, это было единственное оружие, которым Едвис при жизни умел хорошо пользоваться. Но мелькнувшую идею затаиться на лестнице и устроить прибывшему Павловичу засаду Шура отбросила сразу. Во-первых, у нее не та весовая категория, чтобы сразиться с заранее настороженным зубром. А во-вторых, тот может заявиться в законспирированную тюрьму не сам, скорее всего, пустит впереди себя любого другого агента, и все достигнутые ранее результаты освобождения пойдут насмарку.
Тогда Александра выбрала другой путь, прекрасно понимая, что надо просто как-нибудь дать знать о себе. В Германии крики или сигналы о помощи никого не оставят равнодушным, и прибытие в скором времени полиции будет гарантировано. Обязательно кто-нибудь да позвонит в службу спасения.
Для этого она выбрала самый тяжелый деревянный стул и, выломав из него увесистую ножку, отправилась оповещать о себе общественность самыми разнообразными сериями ударов. Да только уже в первые минуты поняла: дверь слишком толстая и совершенно нечувствительная к ударам. Скорее всего, она вообще многослойная, потому что удары по стали не создавали желанного грохота, а получались глухими, совершенно не впечатляющими. А если вспомнить, что за внешними воротами гаража еще и вполне обычная улица с интенсивным движением, то придется наверняка стучаться до второго потопа, но так и не привлечь какого-либо внимания. Крики в узенькую щель в самом низу тоже ничего не дали. Разве что голос охрип окончательно.
Обессиленно привалившись плечом к бездушной преграде, Александра залилась слезами, ощущая, как соленая влага капает ей на руки. Но именно эта влага и упоминание о потопе натолкнули на новую, может, и гениальную идею. Некоторое время посидев в прежней позе, она стала припоминать все подмеченные до того детали, анализируя их и сводя в одно целое. Идеальная фотографическая память не подвела. И только все тщательно обдумав, узница решительно встала, выпуская пар своей злости, пнула напоследок дверь ногой и поспешила по лестнице вниз. Для последнего этапа своего спасения предстояло совершить огромный объем работы. Да и то риск погибнуть при этом никак не исключался. Но раз никто не спешит с оказанием помощи, то не сидеть же самой, сложа руки.

Глава девятнадцатая
Поиск

Допрос проходил быстро, но с мизерным результатом. Перепуганный хлыщ отвечал с готовностью настолько рьяной, что даже мысль подтолкнуть его ударом в зубы не приходила в голову. Но вот знал он и в самом деле почти ничего. Непосредственного нанимателя всего этого безобразия видел лишь загрызенный насмерть Отто. Он же и получал с заказчика деньги за работу, оговаривал конкретные детали.
От банды требовалось выведать, что здесь делал Дмитрий Светозаров совсем недавно и где его можно было бы найти сейчас. По возможности схватить живьем и задержать. Делать здесь действительно, кроме как медитировать в полном одиночестве, было нечего. Здесь налетчики монахам поверили. Как и тому, что никто не знает, откуда приезжают наведывающиеся сюда люди.
Все это выяснив, Отто доложил нанимателю по телефону и получил распоряжение просидеть в засаде до завтрашнего утра. С монахами бандитам разрешили поступать по собственному усмотрению. Вот они и грабили. Да и мысли прикончить свидетелей своих бесчинств имели вполне основательные.
Номер телефона, который не успел набрать автоматчик, оказался номером самого Отто. Специально сверили. Затем стали выпытывать, какой именно номер из зафиксированных принадлежит заказчику. Хлыщ клялся и божился, что ничего не знает. Да и по времени вычислить нужный номер не получалось, с утра с данного телефона было сделано двадцать звонков. Владелец джипа только и делал, что посматривал за работой остальных да без умолку болтал по телефону с разными личностями.
В общем, стало понятно, что о банде, скорее всего, никто и плакать не будет. Считающие себя пупами земли недоумки канут в Лету и пойдут на удобрения. Допрошенный охранник с башенки тоже не знал ничего ценного. А держать их в плену или сдавать полиции настоятель категорически отказался:
— Нам только разборок здесь не хватало.
— А что будете делать с живыми? — спросил стоящий рядом Аристарх.
— Казним, и в яму к остальным, — жестко ответил отец Клод. — Подобным ублюдкам даже в тюрьме не место.
— Совершенно верное решение! — одобрительно кивнул самодержец Ягонов.
Тогда как Дмитрий несколько засомневался:
— Дело ваше, конечно… Ну а с машинами что будете делать?
— Постараемся переоформить джип через подставных лиц, на свою машину этот «блестящий» напишет поручительство, и продать. Средства пойдут на пользу делу. Доверяешь?
— Конечно. Еще бы и помог, если бы время было, — заверил Торговец и махнул на связанных бандитов. — Забирайте. А нам бы надо где-то уединиться для медитации.
— Любое место! Где тебе нравится. Братья беспокоить не будут.
Троица захватила с собой два стула и немедля поспешила на второй этаж, где расселась на лавках в одной из двухместных келий.
— Отсюда я в основном и совершал свои просмотры, — стал объяснять Дмитрий. — Закрывался на засов и был всегда уверен, что меня никто не побеспокоит. Как вижу, гранаты и такие дубовые двери срывают… Так что вы двое посматривайте.
— Разве не вместе попробуем? — удивился Бонзай.
— Нет. Вначале я сам на большой скорости осмотрю основные места, требующие пристального внимания. А уж если надо будет присмотреться и прислушаться более тщательно, вот тогда мы с тобой на пару и попробуем. Все, уплываю…
Первым делом он рванулся к своему месту жительства. Его особняк был вскрыт, и в нем производила обыск куча полицейских. Здесь даже и прислушиваться в режиме частого мелькания долго не пришлось. Говорили только о пропавших детях и про разрастающийся скандал. Жутко неприятно, потому что будущие целители готовились к постепенному возвращению на Землю. Но и не так уж страшно, хоть и обидно, что раскрыта такая сложная система тщательного поиска настоящих талантов. Вполне можно будет использовать один из заранее заготовленных на такой случай вариантов. Причем не сиюминутно, а в течение нескольких дней. Возможно, что и недели полторы.
Затем Торговец мотнулся в тот самый банк, где Александра оставила для него письмо. Там вроде бы дела обстояли буднично и спокойно. Скорее всего, и послание лежало нетронутым в полной темноте одного из небольших сейфов. Сюда тоже можно будет наведаться чуть позже и получить письмо лично. Или послать в банк Бонзая Пятого. Вызвался король помогать, пусть и почтальоном поработает.
Выскользнув из переплетения банковских хранилищ, понесся по известному от Даны адресу конторы. Там уже вовсю заканчивался косметический ремонт, в освеженные офисы уже завозили новую мебель для какой-то иной фирмы. Ни единого слова про какого-то Павла Павловича, а уж тем более его самого там и близко не было.
Для последних действий имелась еще одна, последняя ниточка, могущая привести хоть к какому-нибудь намеку на местонахождение Александры. Мысли, что девушку убили, Дмитрий не хотел даже допускать. Справедливо полагая, что в данном случае единственную важную свидетельницу основательно спрячут, но уничтожать не станут. Оставалось только выяснить, кто и где. Что уже виделось довольно проблематичным. Невзирая даже на свое опаснейшее могущество, Динозавр, при тотальной конспирации врагов, в данный момент не мог даже приблизительно предположить, кто они и где они.
Проскакивая все самые шикарные гостиницы города и его окрестности, попытался хоть единое слово услышать по поводу визита какого-то арабского шейха. Ничего. Как и не мелькнуло хорошо врезавшееся в память лицо шантажиста. Но если тот и в самом деле настолько богат, могуществен, то всегда будет действовать отныне только через подставных лиц. А после жуткой стрельбы на центральной площади он, скорей всего, покинул Германию. Ведь и на него опрошенные свидетели наверняка кинут изрядную порцию подозрений.
Конечно, следовало еще раз присмотреться к главному полицейскому управлению. Ведь там и дела его кто-то ведет, и разговоры со спорами не прекращаются, но и это действие Дмитрий решил отодвинуть на второе место. Сейчас его в первую очередь интересовало лишь письмо от Александры.
Уже возвращаясь из подсмотра в собственное тело, кратко опять завернул к своему особняку. Пытаясь повторно глянуть, рассмотреть и подслушать. «Пробежался» по особнякам соседей, особенно тщательно просмотрев жилище соседа, миллионера Бонке. Судя по копошащейся на кухне поварихе, та интенсивно готовила обед, а значит, вскоре ожидалось прибытие хозяина. Мелькнула мысль, что уж с Бонке можно всегда будет если не обсудить возникшие проблемы, то просто встретиться где-нибудь на нейтральной территории и просто переговорить. Вроде как мужик неглупый и вполне с дружескими симпатиями. Жаль, что не довелось с ним сойтись поближе, а то и попутешествовать по мирам. Ведь такая мысль посещала Светозарова уже давненько.
Сейчас же возникло острое сожаление, что он себя не обезопасил, не перестраховался. Вернее, даже не себя, а именно Александру. Слишком уж поддался косности человеческого мышления: раз девушка полная сирота, да еще и без родной бабушки на этом свете осталась, то кому она может мешать и кто вздумает ей угрожать? Чем ее жизнь привлекла других? Скорей всего, именно близостью к Торговцу. А это он не учел. Вернее, просто забыл об этом в минуту своего короткого счастья.
Теперь приходится рвать жилы и расплачиваться самым для него дорогим.
Вернувшись в монастырь, Торговец даже не стал пересказывать увиденное, а сразу поспешил на поиски настоятеля.
— Отец Клод, у вас ведь был старенький «фольксваген»?
— Да и сейчас есть, стоит в сарае.
— Одолжите?
— Да хоть насовсем забирай. Нам уже давно пора купить фургончик и грузовичок, — признался монах. — Теперь будем укреплять нашу обитель, как неприступную крепость.
— Только вы уж не перестарайтесь, — поостерег Дмитрий, получая ключи от замка зажигания.
— Не волнуйся, сынок. Все будет в рамках законности. В монастыре тоже разрешено держать оружие для самообороны. Братья уже этим занимаются.
— Ладно, тогда желаю спокойствия и нерушимой тиши в вашей обители! Но если что, сразу звоните мне на мобильный телефон. Если буду в пределах досягаемости сети, обязательно поспешу на помощь.
Уже размещая свои вещи и усаживаясь в древний, но чистый, ухоженный тарантас, Светозаров удивился:
— Шустро все у отца Клода получается. Надо будет его прошлым поинтересоваться на досуге. Сдается мне, молодость его проходила ох как бурно…
— А мы-то куда отправляемся? — вставил вопрос усевшийся на заднем сиденье Аристарх.
— В один из банков, надо будет тебе, Бон, получить для меня послание. Так что давай снимай с себя все нездешнее и выкладывай все оружие Аристарху под ноги. Иначе тебя на входе не пропустят.
Друг возражать не стал, но от ворчания все-таки не удержался:
— Никакого уважения к моему величеству!.. Ну и потом, почему ты не хочешь сразу переместиться к почтовому ящику и забрать письмо?
— Створа там между мирами нет. Гром, шум, ни к чему мне сейчас привлекать к себе внимание даже мельком. Плюс постоянно работающие видеокамеры, плюс места мало, не развернуться, ну и самое главное, я в темноте последнего зала не отыщу нужную ячейку. А тебе всех делов — зашел да и взял.
— Так просто?
— Разве только скрупулезно выполнить все правила при заявке и заполнении формы. А там-то для пароля и нужна всего парочка слов: «Саша + Дима». Да и документ показывать не надо.
И Дмитрий приступил к подробному инструктажу. Так что пока они доехали к месту назначения, Бонзай Пятый уже смирился с ролью почтальона и тщательно запомнил всю последовательность своих действий. Тем более, что при расставании на соседней с банком улице Светозаров его напоследок предупредил:
— Ничего не бойся. Я буду тут следить за твоей безопасностью. Если что, только услышь первый отголосок грома и отпрыгивай с того места, где ты находишься, как можно дальше. Желательно вперед. Прямо в движении я тебя уже подхвачу, и мы «высадимся» где-нибудь в безлюдном месте. Удачи!
Вначале проводил идущего по оживленной улице друга визуально, а потом прикрыл лицо белой панамой, найденной на задней полке, и сделал вид, что задремал. Дав команду Аристарху:
— Старайся использовать оружие только в крайнем случае.
Придворный шафик лишь недоуменно подвигал бровями, но осматриваться стал по сторонам с гораздо большей подозрительностью. Хоть вокруг и царила скучная городская пастораль, но все-таки чужой мир, мало ли что.
А Торговец тем временем старался высмотреть гипотетическую опасность в банке. Подобное заведение никоим образом не должно касаться бандитских разборок или иностранных силовых структур. Но вот местные силы правопорядка в купе с Интерполом могли доставить крупные неприятности при попытке взять простенькое письмецо. Особенно если Александра сюда сунулась в тот момент, когда за ней уже плотно следили как за девушкой основного объекта.
Очень мешала невероятная скорость подсмотра. Если при наблюдении из монастыря Дин мог скользить по грани пространства со скоростью около десяти километров в час, то из остальных мест любого мира эта скорость в минимальном варианте увеличивалась до пятидесяти километров. А что можно засечь на такой скорости, пронзая взглядом как холл с конторками, так и прочие подсобные помещения за невероятно короткий отрезок времени? Только вспышки света между плотными стенами да дерганые, скачками передвигающиеся человеческие фигурки. Вот так и мелькал: секундный просмотр, круг, просмотр, круг, просмотр чуть в стороне, и вновь десять секунд захода по кругу на цель. Врагу не пожелаешь такого мельтешения!
Но приходилось, потому что к парному подсмотру у Аристарха способностей не было, а рисковать другом в такой банальной ситуации Торговец не собирался. Но к великому его облегчению, само получение письма прошло без осложнений. Непредвиденные случайности начались, когда Бонзай опять показался в пределах видимости для визуального наблюдения. Скорей всего, виной этому послужила одежда короля. Он хоть и был теперь без верхней части пуленепробиваемого костюма, но все равно смотрелся слишком неуместно на данной улице. Его иностранное происхождение просто бросалось в глаза, и пятеро промышляющих в данной зоне молодчиков решили попытать счастья в ограблении.
Маневры по окружению выбранной жертвы Дмитрий заметил сразу. Тем более что чернявые, совсем не похожие на немцев иммигранты слишком выделялись из строя редких пешеходов. Идущая позади «туриста» парочка подала условный сигнал своим подельникам, расположившимся дальше по ходу движения, и те стали действовать. Самый болезный на вид двинулся перед Бонзаем в попутном направлении, а когда тот его стал обгонять, резко выставил зад в сторону, оттолкнулся им от идущего и сделал вид, что упал от сильного пинка. Да еще и завизжал при этом словно тяжелораненый. Король к таким провокациям готов не был, поэтому несколько растерянно остановился, пытаясь понять, что же произошло. Вот тут его и постарались подхватить за руки два самых крупных подельника уличной банды. Да еще и выкрикивая при этом наперебой в две глотки:
— Это хулиган! Расист! Надо его задержать! Он чуть не убил бедного турка! Сейчас мы отведем его в полицию! Посадить его в тюрьму! Под суд его!
Причем лопотали они свои вызубренные слова быстро, но с возмущением. Создавая видимость прямо-таки всенародного, гневного осуждения. Его величество осознал подоплеку всего вокруг него происходящего, когда почувствовал, как кто-то сзади залез ему одновременно во все карманы. Понятно, что кровь у самодержца вскипела моментально. Он так мастерски крутнулся на месте, что все пять облепивших его иммигрантов грохнулись по сторонам, словно кегли. И на какой-то момент показалось, что этим все и закончится, но действовавший сзади воришка держал в руках скомканное письмо. То самое, которое только что было вынесено из банка. И Бонзай Пятый озверел окончательно: одним скачком он догнал пытающегося уползти на четвереньках бандита и ударом кулака по затылку впечатал чернявую голову в тротуарную плитку. Заметив несущийся сбоку ботинок, легко его поймал и резко прокрутил на триста шестьдесят градусов. Потом ударом сжатыми вместе кулаками поддел наседающего на него слева качка под ребра, и тот, пролетев три метра, вломился головой в витрину. Еще один большой шаг, и четвертый воришка, уже поднявшийся на ноги и с диким визгом пытающийся стартовать с места, получил все теми же сдвоенными руками по своей левой ключице. Измочаленные тряпичные куклы падают примерно так же.
Напоследок его величество развернулся и прижег взглядом так и сидящего задницей на тротуаре провокатора и инициатора свалки, прекрасно понимая, что перед ним соучастник и такой же подонок, как и его товарищи. Поэтому казнящий в собственном королевстве за подобные преступления прямо на месте Бонзай прыгнул вперед и нанес сидящему воришке зубодробительный удар ногой по лицу. Аут. Скорее всего, сразу умершее тело уже совершенно без признаков жизни проскользило по тротуару последний метр на своем веку.
И только потом «пострадавший» иностранец поднял с плиток покрытия оброненное письмо, демонстративно сунул его себе в карман и, в сопровождении взглядов одуревших от увиденной сцены многочисленных пешеходов, двинулся дальше. К тому времени Светозаров уже понял, что события вспять не повернешь и следует как можно быстрее сматываться с этой улицы. А желательно и из города. И хорошо бы сделать это без лишнего шума и грохота. Он завел двигатель, надвинул себе панаму на самые уши и, дождавшись, пока друг усядется рядом, проехал три метра и сразу свернул направо в узенький проулок. Хорошо еще, что он прекрасно знал эту часть города, не боясь заблудиться или попасть в пробку.
Причем сразу же он выхватил мобильник и стал дозваниваться отцу Клоду. И лишь только тот поднял трубку, выдал самое главное:
— Мы тут попали в небольшие неприятности. Боюсь, что машина будет замешана в инциденте. Как бы вам потом не досталось.
— Без проблем, — с явно не смиренными интонациями ответил настоятель. — Уже звоню в полицию и сообщаю, что машину угнали примерно час назад. Так подойдет?
— Несомненно. Спасибо!
Проехали пару улочек, заехали в хорошо знакомый Светозарову тупичок, и он загнал «фольксваген» под самую стенку угрюмого заброшенного здания. Быстренько стер все свои отпечатки, сорвал со стоящей рядом машины брезентовый кожух и ловко с помощью друзей упаковал якобы угнанную машину монахов. Затем трое мужчин подхватили вещи и вошли в глухую, без единого иного выхода подворотню. На нее если и смотрела пара запыленных окон, то наблюдателей за стеклами не оказалось. Разве что чуть позже некоторые выглянули на улицу. Да и то они с недоумением больше смотрели на узкую полоску неба между домами. Вроде и солнечно, и ясно, а гром откуда-то грохочет.

Возвращались все трое из подпространства уже совершенно в другой части города. За тщательно возведенной проволочной оградой здесь находилась территория давно закрывшегося завода по производству стиральных машин. То ли обанкротилось предприятие, то ли просто подлежало модификации с полным сносом и постройкой новых корпусов, но данное место в плане отсутствия любых средств слежения считалось идеальным. Лишь на дальних воротах сидел дежурный старикашка, которому по большому счету было наплевать, что творится внутри тщательно запертых и опломбированных цехов. Зато Торговец давно присмотрел это место для возможной короткой остановки. Да и створ внутри помещений имелся вполне подходящий, так что слишком громкого прибытия можно было не опасаться.
Почитать здесь письмо и устроить временное пристанище будет в самый раз. Правда, начал граф Дин с того, что коротко, но внимательно осмотрелся на всякий случай по сторонам и без перехода набросился с упреками на его величество:
— Ну и что ты себе позволяешь? Нет чтобы сразу уйти в сторону после первого толчка и, придерживая карманы, поспешить к машине! Может, нам транспорт больше и не понадобится, но зачем же было таким способом привлекать к нам внимание сотен людей? Не говоря уже про полицию!
— Не понял, ты чем недоволен?
— Да ты там трупы на тротуаре после себя оставил!
— Ну и что? Не за собой же их тащить! Да и все равно их надо было казнить! — пожимал Бонзай плечами в недоумении. — Зачем еще вашу полицию сюда примешивать?
— Черт! — в сердцах возопил Дмитрий. — Никто их казнить не собирался, если бы и поймали, то через пару дней снова на улицу вышвырнули…
— Как?! Без казни?
— Ох! Я с тобой не могу. Здесь ведь другие законы, сколько можно тебя предупреждать?
— Ничего, зато другим неповадно будет! — не собирался отступать король. — И чего ты их жалеешь? Тех бандитов в монастыре ты ни одного не пожалел! Даже слова не сказал в их защиту.
— Так эти-то были просто мелкие воришки, — попытался Светозаров дать хоть какое-то объяснение своему возмущению.
— И как бы ты себя вел, если бы они твое письмо украли или уничтожили? — сам перешел к обвинению Бонзай и, з аметив сразу поникшие плечи, удовлетворенно хмыкнул: — Вот то-то! Я знал, за что боролся. На, читай!
Когда Дмитрий вскрывал конверт, руки у него дрожали, а в горле подозрительно запершило. А когда прочитал первую строчку, глаза неожиданно стало пощипывать.
Мой любимый Димочка! Самый любимый, самый желанный и самый родной! – Ровные строчки, написанные Александрой, слагались в слова и предложения, но смысл прочтенного не сразу укладывался в сознании. – Я себе просто не представляю, как я жила до тебя и как мне теперь терпеть разлуку с тобой большую, чем несколько часов. Хочу все время тебя слышать, тобой любоваться, вдыхать твой запах и бесконечно гладить твои волосы. Ближе человека, чем ты, у меня никогда не было и уже никогда не будет во всех Вселенных. И поверь мне, за каждую капельку твоей крови я готова отдать всю свою жизнь без остатка. И очень надеюсь, что когда ты все обо мне узнаешь, то поймешь и простишь. Потому что если не простишь, вся жизнь для меня потеряет малейший смысл. Я не собираюсь перед тобой виниться, потому что именно благодаря своей работе я и узнала тебя. И я даже благодарна судьбе за такое смешение наших жизненных линий. А работа у меня не ахти, слишком грязная для такой девушки, образ которой я выпестовала специально для тебя. Хотя потом я тебе и расскажу когда-нибудь о том тяжелейшем выборе, который предстал передо мной: идти работать в спецслужбу или умереть. Причем не просто умереть, а умереть очень и очень страшно…

Светозаров замер, потом опять вернулся чуть выше по тексту и высмотрел первое упоминание о спецслужбе. Осознал, нахмурился, крепко сжал губы и продолжил чтение. Дальше Александра более или менее подробно описывала поставленную перед ней задачу, как она выискивала пути подхода к сердцу Дмитрия и как сама постепенно влюблялась в него. Чуть коснулась общих задач конторы, адреса и главного руководителя, назвав его Пыл Пылычем. Упомянула и о вынутых из ее тела чипах. Двумя словами коснулась бабушки Катаржины, сказав, что она тетя одного из старших сотрудников конторы, а ей нисколько не родственница. Просто очень добрый и душевный человек.
Но в основном уповала на то, что все это она ему расскажет лично завтра или послезавтра. Письмо — лишь для самой гипотетической и совершенно ненужной перестраховки. Ну, может, еще частично для большей веры ей, потому как на ячейке тоже будет отмечена точная дата и время. Шура верила, что они и без этого письма поймут друг друга и простят любые недоговоренности прошлого. Потому что любила безумно сама и ни секунды не сомневалась в настоящей любви своего самого родного человека. А завершала она свое послание горячим и чувственным письменным восклицанием:
…Любимый, что бы вокруг нас ни случилось, верь мне! Я тебя никогда не предам! И буду любить вечно!

Лишь после того, как письмо оказалось прочитано раз десять, а каждое слово словно каленым железом прожглось в возбужденном сознании, Светозаров сорвался с места и стал с болезненной интенсивностью метаться по свободному от станков участку цеха. При этом он долгое время не обращал внимания на осторожные вопросы товарищей, а только с отчаянием повторял одно и то же:
— Если бы она мне это сказала раньше! Если бы я не был таким толстокожим! О! Самовлюбленный эгоист! Если бы она…
На десятом повторении бессмысленного для других монолога Бонзай резко шагнул вперед, перегородил дорогу и после столкновения в упор спросил:
— Что делаем дальше?
— А? Что? — выпал в реальность Торговец.
— Я говорю, вон там стоит тачка на четырех колесах, поэтому предлагаю тебя на ней покатать туда-сюда… Хоть и нам какая-то разминка будет.
— А-а-а-а… ты уже вроде как размялся с ворами! — Он отыскал подходящее для сидения место и стал умащиваться как можно удобнее: — Вы пока можете отдохнуть, а мне надо попробовать связаться с «третьей» на тракте Магириков. Я допустил огромную ошибку, что не выспросил у пятерых воинов все детали до самого последнего описания внешности даже младших агентов. Я даже не знаю точно, как этот проклятый Пылыч внешне выглядит, а тем более, где можно найти его фотографию. Поэтому вся надежда у меня сейчас на «третью». Расслабьтесь и ждите!
А сам стал входить в транс своего перехода. Но все сразу у него пошло наперекосяк. Он то появлялся возле друзей, то вновь исчезал. Причем пару раз вдруг вынырнул из подпространства полностью облепленный снегом. Пару раз мелькал в королевстве Ягонов и в Свирепой долине, пробуя прорваться оттуда. Даже раз пять пробовал из королевского госпиталя. Но все безрезультатно. В горный массив Бавванди никак не удавалось проникнуть. Что он только при этом не делал и какие усилия не применял, но дальше внешнего кольца гор прорваться не смог.
Через полчаса он почти полностью исчерпал всю свою магическую силу и обессиленно откинулся на своем импровизированном сиденье возле какого-то ржавого пресса. Четверть часа отдыхал и только потом промямлил:
— Давайте что-то пожуем. Силы прибавятся, может, и мозги лучше шевелиться станут.
С собой у них имелся небольшой «сухпай», состоящий из больших бутербродов и по паре яблок на брата. Но даже такой непритязательный ужин несколько взбодрил мышление Торговца.
— Вижу только два выхода: или продолжать поиски здесь, надеясь на удачу, или срочно преодолеть тридцать километров по ужасно заснеженному тракту.
— А лошадь там сейчас пройдет? — задал резонный вопрос Аристарх. — Если хочешь, то я попробую пробраться к нужной пещере.
— Увы, ни лошадь, ни мул там сейчас тоже не пройдет. Только я и смогу. Да и то надеюсь, что за Воротами смогу уже свободно перемещаться в пределах массива. Видимо, там точно такая же защита, как над монастырем, только другого цвета.
— Если там пурга, — Бонзай кивнул на мокрые пятна после растаявшего снега, — то идти опасно, твои способности и внутри могут не сработать. Станешь сосулькой.
— Но здесь мне делать нечего! — с досадой воскликнул Дмитрий. — Я ведь даже не знаю, кого и где разыскивать!
— Странно, ты так хорошо знаешь этот город и ничего не можешь придумать? Совсем на тебя не похоже. Ну! Думай! Мобилизуйся! — стал покрикивать на него друг. — Или давай рассказывай все, что у тебя в голове намешано, а мы уже самое интересное для тебя выберем.
— Да в том-то и дело, что я и сам в мешанине моих мыслей разобраться не могу.
— Думай! Шевели извилинами! — настаивал Бонзай. — Вспоминай, кто еще с твоей Александрой мог видеться? Кто с ней общался?
— Понятия не имею.
— Родственники? Хотя бы единственные?
— Полная сирота. Бабушка и то подставная.
— С кем общалась бабушка? Где жила?
— Уже похоронена… — Но брови Светозарова поползли вверх. Он явно что-то пытался осознать. — А квартира сдана, она принадлежала муниципалитету.
— Ты там бывал? Видел, с кем эта подставная бабушка общалась?
— Нет…
— Может, и у нее были какие-то родственники? Не подставные, истинные?
И тут словно молния в голове у Торговца взорвалась. Он явственно вспомнил сразу несколько моментов: вот он сидит, перебирает фотографии бабушки Катаржины, и на обороте одной из них написано: «…от племянника». И свое четкое ощущение, что он этого человека уже где-то видел. Но последовавший после этого невинный вопрос то ли Шуры, то ли самой Катаржины начисто сбил с ускользающей мысли. Тогда. Зато сейчас он до каждой тени вспомнил изображенного на фотографии мужчину и опять заволновался: он его однозначно видел! И не раз!
Следующий момент в письме Александры, где она описывает, что бабушка подставная и на самом деле является чьей-то тетей. Сходится!
И третий момент, самый связующий! Как этот самый человек, немного сутулясь, с полной авоськой переходит дорогу в одном из «спальных» районов города, а Светозаров, притормаживая машину, уступает «племянничку» на пешеходном переходе. Причем два раза! Почти в одно и то же время! В одном и том же месте с разницей в несколько дней. Он тогда бывал в той местности по делам опекунского совета, навещал семью с перспективными детьми и готовил их в беседах для отправки в Свирепую долину.
Куда дальше двигался родственник Катаржины, он не заметил, да это было бы и странно, запомни он такой нюанс в собственной жизни. Но ведь там зона совсем небольших, редких особнячков! Зона буйных садов и роскошных парков. Там просто изначально не может быть слишком много мест для тщательного просмотра. И если этот человек где-то там живет, да еще и является одним из «старших сотрудников конторы», то это может оказаться весьма ценной и перспективной ниточкой.
Не вставая со своего места, Торговец смачно заехал кулаком другу по плечу:
— Ну ты и молодец! Что бы я без тебя делал?! С меня бочка далийского!
И уже через минуту отправился на одиночный просмотр. Отсутствовал он долго, по всем понятиям долго, но вернулся «в себя» еще более возбужденный и счастливый:
— Бон! Двигаемся в парное наблюдение! Я выследил этого гада!

Глава двадцатая
Лыжная прогулка

Ближе к вечеру буран над горным массивом Бавванди стал стихать. К тому времени и все основные споры поутихли. Выбор сделали, цель определили. Уже этой ночью пятеро воинов отправлялись окружной, но уже хорошо знакомой дорогой к выходу из массива, и там, в предгорье, предстояло готовить засаду на жреческий караван с ларцами Кюндю. По расчетам Деймонда Брайбо, ждать им, после выхода на исходную позицию, придется не больше полутора суток. Именно «им», потому что сам целитель третьего уровня категорически настоял на своем участии. Аргументируя это несколькими причинами:
— Вы зря смеетесь, даже ваше дальнобойное оружие может не справиться со жрецами. Только если мы подойдем к ним впритык. А для этого может и нашей совместной с Даной силы не хватить. Затем кто из вас хоть видел сам ларец и знает, как он вскрывается? А мне довелось видеть этот процесс сотни раз, так что на месте я быстрее всех разберусь. И как следствие этого, мы вдвоем с коллегой намного быстрее справимся с целым караваном, полным плененных даров. Ведь ни один ларец нельзя уничтожить или оставить целым на месте вашего боя.
— И сколько у вас времени уйдет на каждый? Тем более, если там около нескольких сотен.
— Сколько бы ни ушло, — с полным равнодушием вставила Дана, и разговор на эту тему закрыли. Сразу перешли к обсуждениям кандидатур остающихся.
Оставаться никому не хотелось. Когда Василий стал сватать на это дело Сильву, та лишь громко рассмеялась:
— Что у тебя с памятью? В отшельниках может оставаться только мужчина! Так что лучше оставайся ты, и приготовишь нам к возвращению праздничный обед.
Старший группы лишь недовольно крутанул головой на это и вполне демократически объявил остальным мужчинам:
— Решайте сами, кто из вас двоих останется.
Курт с Петром вначале вообще сделали вид, что это обращение не к ним относится. Потом долго спорили, чуть не доведя дело до драки, но так сами и не смогли найти консенсус. Точку поставила уставшим голосом новообращенная целительница:
— Курт, каракулевая шапка тебе будет очень к лицу.
Тот попытался выдвинуть последний аргумент:
— Ну конечно, куда ты двинешься без своего любимчика.
Пришлось аргументировать:
— Дело не в личных отношениях. Петруха у нас лучший снайпер, а выбивать передних и самых задних ездовых растянувшегося каравана придется в не совсем благоприятных погодных условиях. Так что прения закончены.
— Так давайте все вместе двинемся на караван! — все еще не сдавался немец.
— Здесь нужна база. Это — раз! Торговец сказал ждать его здесь. Два! И будешь на связи. Три!
Тут и Деймонд поддакнул:
— Не волнуйся, дорогой, как только стемнеет, я тебе всю власть над пещерой передам. Что бы с нами дальше ни случилось, пока это место нельзя без надзора оставлять.
Теперь следовало сделать только один шаг: запастись для каждого воина группы основной и запасной парой лыж. В пещере оказалось всего лишь три пары, да и те не самого высокого качества.
— Наибольшее количество лыж имеет Суордин, отшельник из второго ряда. Он просто помешан на этих лыжах и, как я слышал, собирает их уже не первый год, — стал рассказывать Деймонд. — Все время хвастался, что мы, мол, к нему еще придем с поклоном. Наверняка мечтает нажиться…
— Кажется, его звездный час настал, — хохотнул Петруха, — и на нас он наживется уже сейчас, пока еще идет снег и к нему не ломанулась волна покупателей. Чем он лучше всего примет оплату?
— Как и большинство здешних обитателей: драгоценными и полудрагоценными камешками.
— Так ведь у нас и золото есть.
— Любые монеты на тракте не ходят по определению, — напомнил отшельник. — Они остаются в Воротах.
— Камни у нас есть, — огласила Дана, невзирая на то, что лица ее товарищей тут же скривились от досады. — Вот, у каждого по такому.
Она выложила на стол бриллиант чистейшей воды и требовательно при этом посмотрела на Василия. Тот тяжело вздохнул и потянулся рукой к своему потайному карманчику. Со скрипом стали шевелиться и остальные. Обещанные баронства еще впереди, а данный им на первое время аванс даже по их скромным понятиям стоил невероятно дорого. Не слишком-то разбирался в стоимости подобного камня и Деймонд. Но и он, подхватив бриллиант величиной с большой мужской ноготь, зацокал языком в восторге:
— Ух ты! Какой огромный! Даже не верится, что настоящий! Да он стоит целое состояние! Откуда он у тебя?
— Граф Дин Свирепый еще во время первого сброса выдал нам вместе с золотом на текущие расходы. — Затем удивленно вскинула брови: — Ну, чего затаились?
Сильва положила свой камень первая, хотя и выглядела при этом опечаленной:
— Ты не подумай, мне не жалко. Просто никогда и не мечтала такую красоту иметь. Думала, будет мне вместо приданого, ведь наши счета на Земле однозначно накрылись медным тазом.
— Стойте, стойте, — заулыбался отшельник. — Я ведь не говорил, что подобный камень пойдет в уплату за какие-то гнутые доски. Слишком жирным для Суордина покажется такой заработок. Хватит с него и мелочовки.
— Так нет у нас помельче, — признался Курт.
— Зато у меня есть.
После этого утверждения хозяин пещеры поспешил к камину и продемонстрировал очередное свое умение.
Нисколько не опасаясь полыхающего пламени, он протянул руки к днищу, голой ладонью отодвинул парочку раскаленных докрасна камней в сторону и достал из слоя крупного песка небольшую шкатулку белой кости. С невозмутимым видом вернулся за стол и стал возиться с хитроумным запирающим устройством.
— Как у тебя это получается? — изумилась вслух Дана, протягивая руку и ощупывая даже не затлевшую одежду. — Мне показалось, ты сейчас вспыхнешь факелом.
— Чудеса! — воскликнул и несколько ошалевший Василий. — Я ведь этим пламенем обжегся! И котел с маслом вскипает за минуты.
— Каждый огонь настраивается только на своего хозяина, — бормотал Деймонд. — Причем делается это довольно просто, старик мне буквально на пятый день власть над огнем передал. Как и эти вот камешки.
Шкатулка была открыта и выставлена на всеобщее обозрение. Внутри виднелась россыпь довольно мелких необработанных алмазов, небольших топазов и дешевеньких рубинов. Выделялось несколько более крупных аметистов. Ну и хватало такого, чему воины, больше обученные искусству убивать, чем красоваться, и названия не знали. Попадись им такое по дороге, с полной уверенностью приняли бы за простой песок или за осколки дешевенькой слюды. Но и они понимали, что вся стоимость шкатулки не покроет и сотой части любого выложенного на стол бриллианта.
Расстелив на столе тряпочку, отшельник стал выкладывать на нее определенные камешки, приговаривая при этом:
— Этого хватит с лихвой не только на лыжи и некоторый запас продуктов, но и на овес для мулов. Раз они нам еще понадобятся, кормить их придется хорошо. Ну и самое главное, мне не жалко парочку этих стекляшек отдать и за кое-какую информацию. Суордин здесь уже обитает восемь лет, так что знает огромную массу деталей, о которых мне мой старец не успел рассказать. Да и не интересовало меня тогда большинство из них. Без того голова кругом шла. А сейчас очень пригодятся. Хотя бы по поводу все тех же караванов.
— Да и про монолит он наверняка гораздо больше тебя знает, — резонно заметил Курт.
— Правильно. Вот мы вместе с тобой и отправимся в гости. И покупку сделаем, и познакомишься. А пока мы будем в отлучке, знакомство можешь и продолжить. Да и заодно наши общие знания пополнишь.
— Хм! Мне показалось, что между отшельниками царит неприязнь. Как же они со мной будут общаться?
— Ха-ха! Вы, наверное, этот вывод сделали, со стороны наблюдая? — улыбнулся Деймонд. И, получив в ответ утвердительные кивки, тоже кивнул: — И правильно сделали. Здесь отношения сугубо меркантильные. Разве что коллеги из первой линии порой дружат между собой. Но зато есть непреложный закон: если сосед приходит в гости с подарком, то его принимают со всей душой и на один вечер он становится желанным собеседником. Конечно, подарок должен быть существенным, да и на второй вечер после такого общения, как правило, делают вид, что совсем не знакомы друг с другом, но в первый вечер… М-да, жадность нашей братии слишком присуща!
Вскоре камешки были отобраны, поделены на разные кучки и уложены в разные по цвету тряпочки. Два таких свертка перекочевали в карман Курта и предназначались для последующих гостевых вояжей по соседям. Все-таки свой основной профиль работы — анализ и сбор информации немец мог проворачивать лучше и качественней всех. Так что в данной работе ему и карты в руки. Как подметила довольно улыбнувшаяся Сильва.
Затем Деймонд нацепил на голову свою каракулевую шапку, обвешался одеялами и в сопровождении Курта, который тоже облачился соответственно, отправился к так необходимому им Суордину. Правда, вначале пришлось раскопать выход из пещеры, во время бушевавшей чуть ли не сутки вьюги полностью запорошенный снегом.
А две оставшиеся в пещере пары воинов стали готовить снаряжение к дальнему походу и намечающемуся сражению. Причем проходил весь процесс не спеша, с шутками, дружескими подковырками и отвлеченными паузами. Одна из таких пауз оказалась спровоцирована Даной, которая буквально достала Петра своими намеками, томными взглядами и приставаниями. И он в конце концов не выдержал, прижал женщину в одном из проходов и сердито зашептал:
— Ты на что меня провоцируешь? Мы ведь поссорились!
— Да? Ну и что? Разве мы не можем помириться?
— Ага! Значит, ты готова извиниться за свое поведение?
— Не начинай все сначала! — стала сердиться и Дана. — Я ни в чем не виновата. И будь мужчиной! Неужели тебе трудно сделать первый шаг к примирению?
— Я-то сделаю, но зачем? Ты, как всегда, удовлетворишь свою похоть, а потом опять отшвырнешь меня, как использованную тряпку?
Женщина ловко высвободила свою зажатую руку и погладила Петра по голове:
— Ну что ты в самом деле так низко себя ценишь? И все время пытаешься издеваться над нашими отношениями? Вон, видишь, что с нашими Сильвой и Васьком случилось? Жениться собрались…
— Не понял! Не ты ли всегда кричала, что брак угнетает женщину и делает ее рабыней? Или ты согласна жить на цепи в кухне и заниматься всю жизнь приготовлением котлет? Твои слова, между прочим.
— Да я и сейчас от них не отказываюсь. — Ее рука уже перешла гораздо ниже по телу мужчины, но продолжала ласкать с еще большей интенсивностью. — Но мы ведь можем хотя бы изредка быть поласковее друг к другу?
— Слушай, Данка, не буди во мне зверя! — предупреждающе зашипел Петр. — Я ведь не железный! Сорвусь и… изнасилую!
— Ой! А я так боюсь… — Она стыдливо опустила веки. — Так боюсь…
Через некоторое время их товарищи, находящиеся в «каминном» зале пещеры, расслышали доносящиеся к ним женские крики и стоны. А потом и злобное мужское рычание. В связи с чем Сильва обеспокоенно поинтересовалась у многозначительно улыбающегося Василия:
— Чего это они опять? Помирились никак?
— Почему бы и нет…
— Или он ее душит? Как Отелло?
— Ха! Ее? — Мужчина скосил взгляд на свою руку со свежими кусочками розоватой кожи и помотал головой. — Эту мегеру теперь уже, наверное, и не придушишь. Бедный Петруха… Если она его еще и околдует, то он вообще рядом с ней станет похож на домашнего пуделя.
— Ну чего ты? — возразила Сильва. — Дана никогда не воспользуется своими новыми возможностями для привлечения самцов к своему телу. Она и так хороша. Да и вообще, такой как Петруха должен ее на руках носить за спокойствие, скромность и рассудительность…
В тот же момент оба вздрогнули от особо яростных и страстных женских воплей, донесшихся со стороны внутренних проходов. От такой кульминации даже на изуродованном лице Сильвы появились дополнительные красные пятна, и она со стеснением сосредоточилась на укладке своего вещевого мешка. Но в следующее мгновение почувствовала, как мужские руки ее обняли сзади, и услышала томный голос у себя над ухом:
— Слушай, Силя, давай и мы уединимся в твоей пещерке?
Так ласково и коротко он ее называл только в редкие минуты близости. Поэтому Сильва растаяла и уже не смогла отказать. А только с деловым видом устремилась первой в выделенное ей помещение.
Разве что уже когда занавесила вход одеялом, то громко крикнула в сторону другого вырубленного в скалах грота. Там к тому времени уже царила полная тишина.
— Эй, вы там! Ваша очередь дежурить у огня и открывать двери!
Не успели они улечься, как по коридору кто-то прошелестел, а голос Даны пропел:
— Обязательно присмотрю! Но если все мясо съем, потом не обижайтесь.
При этом голос у нее был донельзя довольный и счастливый.
Когда дело стало близиться к полуночи, обе собравшиеся у камина пары стали волноваться. Слишком долго, по их мнению, задержались в гостях делегированные для покупки лыж товарищи. Уже и на поиски стали собираться, когда условный стук по плите вызвал общий вздох облегчения.
— Ну и где вы так долго шлялись? — встретила их на пороге хмурым взглядом Сильва. — Такое впечатление, что вы к Воротам сбегать успели.
— Лучше! — восклицал довольный, со странно поблескивающими глазками Курт. — Теперь у нас неистощимый кладезь информации и сразу несколько новых друзей. Этот Суордин — просто душка. На него еще пару песчинок потратить не жалко.
Тогда как Деймонд поглядывал на своего попутчика с некоторым осуждением:
— Я и не предполагал, что у него, — при этом он уложил под стенку целый ворох лыж с палками, — еще и винный погреб имеется. Мой предшественник о таких предметах роскоши у соседей даже словом не обмолвился.
— Красиво жить не запретишь! — восклицал довольный жизнью немец. — Но нижние пещеры — это, я вам скажу, впечатляет!
— О-о-о-о!.. — затянул с пониманием Петруха. — Да ты, батенька, надрался! Злостный нарушитель боевой дисциплины!
— Не-а! Просто я решил поэкспериментировать и выяснить: что же происходит с русскими, когда немцу очень хорошо.
— Ну и что выяснил?
— Что русских начинает давить преогромнейшая жаба! Ха-ха! Это по вашим глазам видно! Как психолог вас заверяю.
— Однако… — Дана разглядывала веселящегося товарища с некоторым сомнением. — А не слишком ли ты перебрал? Тебе ведь еще огонь «принимать». Вдруг вспыхнешь, как бочка со спиртом?
— Не переживай, твой коллега разрешил. А знаешь почему? Да потому что он даже понятия не имеет, что такое «жаба».
— Достал ты меня уже с этой…
— Вот-вот! Когда человек чувствует, что его разоблачили в неблаговидных мотивах, он начинает очень сердиться, — изгалялся штатный психолог группы.
— Ладно, отставим болтологию, — вступил в разговор Василий. — Через час выходить, а у нас еще дел невпроворот. Ужинайте вначале, а мы с лыжами определимся.
— Но попутно можете и рассказать, чем вас еще в гостях, кроме выпивки, угощали, — милостиво разрешила Дана, со знанием дела ощупывая кустарные изделия, весьма далекие от привычного для нее спортивного инвентаря.
Информации оказалось много. Особенно по поводу караванов. Деймонд решил немного схитрить и, представляя своего нового преемника, в первую очередь намекал, что он сам, дескать, желает наняться в сопровождающие или ездовые каравана. Что, дескать, пошли такие слухи, что туда будут набирать простых людей. Мол, жрецов и так не хватает на важных постах в империи, и на более простых местах их заменят обыватели.
Номер сработал. Любой услышавший подобное измышление отшельник начинал в ответ приводить массу контрдоводов, информации и кучу собственных размышлений. Причем делал это с пеной у рта, будучи непоколебимо уверен в своем мнении, и ради красного словца, подъема авторитета у слушателей вываливал в разговоре самое сокровенное. Гостям оставалось лишь поддерживать беседу в выбранном русле да вслух восторгаться умом и знаниями собеседника. В ответ увенчанные черными каракулевыми шапками ашбуны старались еще больше заслужить звание самого знающего и авторитетного отшельника.
Рассказали все. И сколько обычно повозок, сколько возниц, как и где расположены самые сильные жрецы охранения. Как и с какой регулярностью проходят и по каким дорогам передвигаются. Оказалось, здесь эти сведения копились давно и просто никогда раньше не находили применения. Подозрения неожиданные расспросы тоже не вызвали: в исторически обозримом прошлом на караваны ни разу никто не нападал. Да и чем там можно было поживиться даже самым оголтелым разбойникам, кроме крепких, окованных железом повозок да тягловых животных? Правильно, лишь молнией прямо по лбу, потому как жрецам охраны приписывали владение именно этим знаменитым оборонным оружием.
Про похищения непосредственно ларцов Кюндю некоторые сведения все-таки отыскались. Как оказалось, и на эти вместилища «демонов смерти» находились желающие. Потому как время от времени ларцы похищали, чаще — из районного храма или в пути передвижения жреца. Вся соль последствий этой кражи заключалась в том, что ни самому пользоваться, ни перепродать предмет кражи воришка или грабитель не мог. В любом случае за несколько дней ларец отыскивался магическими методами, и если находили конкретного виновника, то его показательно и невероятно жестоко казнили на лобном месте.
Становилось понятно, что идиотов польститься на собственность вершины Прозрения почти не находилось. Как и не отыскалось в рассказах отшельников воспоминаний по поводу неожиданного возвращения младенцам их удивительной способности к самолечению. То есть простое открытие ларца ни в коей мере не приводило к спонтанному улетучиванию заточенных в нем способностей. Без жреца колдовские вместилища Кюндю так и оставались просто красивыми, украшенными резьбой коробками.
Так что наличие в отряде всего двух целителей со способностями жрецов можно было считать ничтожно малым. По предварительным прикидкам, только для полноценной работы по освобождению прирожденных способностей требовался как минимум десяток специалистов. Иначе трудно справиться за такое короткое время, которое пройдет с момента начала нападения на караван до той минуты, когда снующие по любой дороге магирики и просто прохожие вызовут помощь. Надеяться на полное безлюдье было бы слишком наивно.
— Ничего, на месте разберемся! — довольно оптимистически заявил Деймонд Брайбо и приступил к обряду передачи власти над огнем данной пещеры.
При этом действии невольные свидетели опять замерли совершенно непроизвольно на добрых четверть часа. Зрелище того стоило.
Вначале отшельник плавно, словно лаская, провел обеими руками по верхним лепесткам огня. Затем окунул руки в пламя по локоть. При этом он шумно вдыхал и резко выпускал воздух через вытянутые трубочкой губы. Словно пытался раздуть прогоревшие угли. От его дыхания огонь несколько раз взметнулся, накрывая своего повелителя в полный рост, но ни один волосок при этом даже не скрутился от жара.
Потом Деймонд, не отступая ни на шаг, медленно протянул левую руку стоящему рядом Курту. Действуя согласно данному ранее инструктажу, немец встал на одно колено, преклонил голову и прикоснулся губами к тыльной стороне ладони своего предшественника. Да так и замер. И вот именно с губ и ладоней по мужским телам стало расходиться трепетное свечение. Словно кожу изнутри подсвечивает колеблющееся пламя свечи. Минуты за три оно покрыло каждый квадратный сантиметр кожи, затем резко сгустилось до фиолетового, почти кровавого оттенка и в течение нескольких секунд исчезло.
— Все, теперь ты новый повелитель этого очага, — провозгласил ашбун, забирая свою руку и выходя из несколько окаменелого состояния. — Береги его своим сердцем, и он тебя согреет всегда. — После чего отступил в сторону и поощрительно кивнул: — Попробуй сам.
Первый раз Курт приближал руку к пламени, словно перед ним сидел на задних лапах пусть и прирученный, но все-таки медведь. Огонь тоже отреагировал словно живой: вначале отпрянул в сторону, а затем наскоком лизнул приближающуюся руку. При этом немец непроизвольно улыбнулся и словно в трансе пробормотал:
— Как теплый ветерок, летний… — Затем уже смелей погрузил сразу обе руки в колышущееся пламя. — О! Как приятно! Теперь словно изнутри согревает.
— Самое большое благо, — прошептал севшим голосом бывший отшельник, и пришедший ему на замену несколько смутился:
— Тебе не жалко отдавать единение с этим огнем?
— Если бы ты знал, насколько жалко! — признался Деймонд. — По сути, любой из уезжающих отсюда отшельников больше всего тоскует от расставания именно со своим огнем. Часть из них так и не находит сил и решимости для отъезда, а некоторые, как например мой предшественник, так никогда и не меняют своих привязанностей к одному, самому первому вошедшему в их тело огню.
Долгую повисшую паузу прервала вопросом Сильва:
— Так он что, живой?
— Я бы так не сказал, но большинство отшельников считает именно так. А сейчас, после того как я стал целителем, я стал чувствовать и видеть пламя несколько иначе. Если потом будет время, обязательно постараюсь исследовать эти изменения.
— Где-нибудь в империи еще существуют аналоги этого огня?
— Нет, только в ночлежных долинах тракта Магириков.
— Хм… Несколько странно выглядит такая избирательная щедрость жрецов. Они, скорее всего, не имеют иных технических возможностей. Это ж сколько всего надо было устроить и как идеально проложить все коммуникации.
— Да, — согласилась и Дана. — Тут без высшей, технически развитой расы вряд ли обошлось.
Петр как всегда попытался пошутить:
— Ну, если развивать твою мысль до конца, то в черном монолите обитают какие-нибудь марсиане.
— Во загнул! — не сдержался от смеха Курт. — Пора тебя сдавать на лечение.
— А что, очень даже может быть! — настаивал парень. — И не удивлюсь, если они просто закусывают теми самыми собранными со всей империи способностями.
— Подобный вариант был бы наиболее предпочтителен, — усмехнулся Василий. — Мы бы просто подорвали Ворота, перекрыли бы самый узкий перевал на тракте и месяца два стоически держали блокаду. В итоге — все марсиане умирают от голода. Ха, ха! Все счастливы. Праздник. Вино бесплатно. Ну а нам, как главным виновникам торжества, вместо баронств… — Он запнулся, перебирая в уме нечто подходящее. — Что там бывает больше баронства? Ну ладно, пусть будет графство.
Дана апеллировала к Деймонду:
— Ты на них не обращай внимания, это они так дурачатся. Хотя для Петра это дело обычное, а вот Василию, видать, недавняя помолвка разум помутила. — И, заметив, что старший группы нахмурился, собираясь возражать, мягко, по-дружески напомнила: — Граф Дин у нас уже есть, если ты не забыл. Так что, прежде чем замахиваться на подобные титулы и богатства, вначале баронское обращение заслужи.
— Легко! Давай мне рюкзак с толом, пару лыж, и я пошел к монолиту, — сразу согласился Василий. Но получил укоризненный взгляд своей подруги и сразу перевел разговор в другое русло: — Но может, перед дальней дорогой еще раз немного над Сильвой поработаете? Боюсь сглазить, но она вроде как на улучшение пошла. Тьфу, тьфу, тьфу!
Деймонд улыбнулся на такой способ проявления суеверий, но после переглядывания с коллегой согласно кивнул:
— Мы и в самом деле над ней немного поработаем. Думаю, что четверти часа для насыщения кожи лица энергией вполне хватит. А потом на привалах будем присматриваться.
— У меня еще медвежий жир есть, — задохнулась от надежды Сильва. — Может, им тоже лицо смазывать?
— Хм… вообще-то не повредит.
Целители опять как-то странно переглянулись, видимо, одновременно подумав об одном и том же:
— Ну-ка давай этот жир сюда!
Пока все остальные сосредоточились на проверке лыж и подгонке кустарных, но вполне действенных креплений, над кожаным чехлом из-под гранаты, полным натопленного медвежьего жира, проводилось колдовское священнодействие. Сразу в четыре руки жир вначале растопили до жидкого состояния, потом заставили светиться и вспыхивать по поверхности яркими искрами. Ну и напоследок сияние пропало, а консистенция вновь стала густой.
Кажется, экспериментаторы остались своей работой довольны. По крайней мере, Дана выглядела счастливой.
— Вот, мажь сразу, как только почувствуешь отечность на коже или зуд. Как станет заканчиваться, сразу говори, мы отыщем нечто аналогичное. Кстати, можешь для этой цели набрать и тот жир, что после гаернов остался. Прямо из котла можешь зачерпнуть.
Петр, как всегда, остался в своем репертуаре. Проследив, как шустро Василий приволок целый комок собранного с козлов жира, он сделал огромные глаза и с придыханием обратился к целительнице:
— Боярыня, вы уж и нас, болезных, своей милостью не обойдите!
— А с тобой что не так? — с подозрением прищурилась Дана.
На что парень сделал вид, что ему неудобно говорить при всех:
— Маленький…
И, подойдя вплотную, стал шептать что-то на женское ушко.
Женщина вначале слушала несколько озабоченно, купившись на вполне серьезный и страдальческий тон, но потом неожиданно саданула друга локтем под дых и сердито бросила:
— Обойдешься!
Как ни странно, Петруха удар выдержал хорошо и, отскочив на пару метров в сторону, обиженно просипел:
— Ты чего? Народ ведь требует.
— Да мне как-то равнобедренно в отношении «народа», — фыркнула целительница. — Мне хватает, вот и прекрасно! И еще раз заговоришь о подобном, вообще укорочу. Ты меня знаешь!
Кажется, такие непонятные для остальных угрозы штатного снайпера не испугали. Наоборот, он так и продолжил хохмить:
— Еще и сама просить будешь!

Через полчаса группа была собрана, и после того, как Курт разведал обстановку вокруг пещеры, все пятеро двинулись в путь. Снегопад и ветер перестали бушевать, но тяжелые тучи так и продолжали громоздиться на небе, так что в такой полной ночной черноте никто не смог бы засечь слишком интенсивное шевеление возле находящейся на отшибе пещеры. Ну а самим воинам ультрасовременные приборы ночного видения позволяли легко и надежно передвигаться в любое время суток.
Впереди их ждала лыжная прогулка и первое в истории Успенской империи нападение на караван с ларцами Кюндю.

Глава двадцать первая
На грани

Работа Александре предстояла весьма тяжелая. Причем и растягивать намеченное во времени было нельзя. В любой момент Павел Павлович мог заинтересоваться тем фактом, что его штатный тюремщик не отвечает на телефонные звонки. Судя по всему, Едвис свой телефон оставлял в машине, потому что в его вещах этой важнейшей детали современной жизни не обнаружилось.
Хотя даже и отыщи такое желанное мобильное чудо Шура в подвале, сразу возникнет мысль: а кому, собственно, звонить за помощью? Оказывалось, что некому. Ни на кого понадеяться было нельзя, скорее наоборот — предадут и подставят. Только в полицию бы стоило позвонить, да и то не факт, что у великих покровителей конторы и там не отыщется кто-нибудь из прикормленных служителей правопорядка. Вполне возможно, что, попроси Александра помощи напрямую у германских властей, раньше них к этому месту подъедет какой-нибудь киллер и все взорвет к такой-то матери.
При ином варианте последствия тоже могут оказаться непредсказуемы. Допустим, примчатся на помощь пожарные, взломают якобы захлопнувшуюся дверь, но в таком случае сопровождающие их полицейские в обязательном порядке поспешат проверить и сам подвал. Порядки здесь такие. А в подвале — труп. И все, под белы ручки единственную свидетельницу — и в следственный изолятор. Даже утверждения о каком-то маньяке-насильнике могут не подействовать. Потому как больше рассказать им нечего, и тем самым сразу купить себе спокойную жизнь не получится. А уж опытнейшая агентша знала, как легко вездесущим киллерам уничтожить находящегося под следствием человека.
Поэтому следовало все устроить так, чтобы она в момент освобождения выглядела просто как жертва несчастного случая. Да еще и притвориться жутко измученной, а то и покалеченной. В таком случае сразу отвезут в больницу. А оттуда смыться для такого мастера импровизаций, как несравненная Александра, — проще, чем два пальца об асфальт отбить.
Вот потому и работала девушка как проклятая три с половиной часа. Натаскала и установила из мебели максимально возможную по высоте пирамиду на самых верхних, примыкающих к железной двери ступеньках. Затем тщательно закрепила над сводом двери все остающиеся продукты вместе с бутылками с питьевой водой. После чего с дальним умыслом снесла все оставшиеся деревянные части мебели тоже на лестницу поближе к наружному выходу. Опять напевая песенки истерическим голосом, прикрепила труп к кольцам, чтобы он не всплыл впоследствии слишком рано. На закупорку сливного отверстия в тюремной камере и двух отдушин вентиляции ушла вся третья часть убитого времени.
Напоследок задумалась над свидетельствами всего здесь происшедшего. Брать всю видеокамеру целиком не решилась, а вот карту с памятью, на которой Едвис запечатлел все издевательства над жертвой, старательно спрятала у себя на теле. Как ни крути, а иметь хоть какие-то доказательства вынужденного убийства всегда не помешает. Тем более, еще неизвестно, кто все-таки первым и с какими намерениями откроет дверь с наружной стороны.
Еще немного подумала и решила добавить на верхушку пирамиды из мебели два одеяла и десяток простыней. Потому что вполне здраво рассудила, что может быть и прохладно в финале всей операции. Ибо вряд ли даже теплая после смесителя вода останется таковой через много часов.
Ну и затем, отсоединив мешающий шланг, до предела открыла оба крана. Две хлестнувшие струи воды придали дополнительный тонус для оптимизма, и уже через пяток минут вся тюремная половина подвала оказалась под слоем жидкости.
Естественно, можно было и не спешить взбираться на сооружение из мебели, но Шура очень боялась электрического замыкания. Благо розеток в «служебной» части подвала хватало. По идее, подошедшая вода обязательно замкнет внутреннее электроснабжение. Где-то полетят предохранители, где-то обязательно сработает сигнал тревоги. Возможно, уже в тот момент к данному месту поспешат электрики или адекватные аварийные службы, что тоже было бы вполне неплохо.
Гораздо хуже девушка могла представить тот вред, который может случиться при возгорании электропроводки. Если предохранители не сработают, то пластик начнет плавиться и гореть. И вот тогда пленницу уже никто не успеет спасти. Она элементарно задохнется в дыму.
Это был самый слабый пункт во всей операции. Но иного выхода у Александры, чем еще раз рискнуть собственной жизнью, не было. И, решительно вздохнув, она поспешила на лестницу.
Часа через два свет в подвале стал интенсивно моргать, а потом и вообще потух. Потянуло вонью паленой пластмассы, завился сизый дымок, но, к великому счастью шепчущей воззвания к фортуне узницы, на этом все сложности с замыканием окончились. К тому же одинокий зарешеченный фонарь на самой лестнице был явно запитан из гаража. Поэтому продолжал светить и помогать как при осторожных передвижениях затекшего тела, так и во время еды. Благо пищи должно было хватить с избытком, а силы требовалось срочно восстанавливать.
Благодаря тусклой лампочке удалось довольно долго просто топтаться чуть ниже пирамиды и делать небольшие разминки. Но как только сложенная чуть ниже мебель стала всплывать и, потрескивая, выворачиваться, девушка окончательно забралась на свое сооружение, стараясь с закрытыми глазами проверить свои запасы. Заодно привыкая к грядущей темноте.
Лампочка взорвалась от касания подступающей воды, когда той оставалось всего две ступеньки до узкой щели между дверью и полом. Опять коротко пахнуло сгоревшей проводкой, и в полной темноте особенно неприятно, но ощутимо навалилась полная тишина. Разве что тихие шорохи можно было принять за шум проезжающих по улице машин.
Но уже тогда сразу стало одолевать одно сомнение: «Как-то вода слишком быстро поднимается! Или мне показалось? А если нет? Если щелочка будет не в силах пропустить всю воду под дверью? М-да… вот и великий агент! О такой мелочи и не подумала! Старею? Ну ладно, допустим, не вся вода просочится в гараж, но ведь все равно просочится! В итоге станет подниматься намного медленней. А этого запаса времени вполне будет достаточно, чтобы вода по легкому уклону гаража вытекла под воротами на улицу и там привлекла внимание прохожих. Да и соседей, в конце концов! Здесь по таким вопросам никогда обыватели не остаются равнодушными. Сразу хватаются за телефон и названивают во все инстанции. Так что, по идее, должны приехать быстро. Вся сложность в том, насколько долго они будут сомневаться: взламывать гараж или нет? Вот тут проволочка может оказаться весьма значительной. А для меня… ха-ха, невероятно вредной для здоровья. Плавать-то я умею, но разогнаться будет некуда… Ну да, только и останется, что… нырять! И на ощупь закрывать краны… Ладно, может, и пронесет! Но что мы там внизу имеем? Что-то слишком все тихо стало, и дышится как-то с трудом…»
Она опустила вниз свою импровизированную дубинку и с замиранием сердца услышала плеск: вода поднялась до отметки в треть высоты двери!

Глава двадцать вторая
Захват

На сольный просмотр выбранного района Торговец потратил огромное время. Более полутора часов. По той причине, что искомый человек оказался в полной темноте и, скорей всего, спал в глухой комнате без единого окошка. И только маниакальная настойчивость помогла напасть на след. Дмитрий уже все больше и больше увеличивал радиус своих кругов поиска, но в полностью затемненные здания все равно продолжал заскакивать.
Конечно, в последнее время обстоятельства сильно изменились: раз уж вся контора скрылась в неизвестном направлении, то руководящее звено тоже могло сменить места жительства, а то и вообще смотаться из страны. Но «племянничек» оказался на месте. В какой-то момент он проснулся и отправился по малой нужде в отхожее место. Вот на включившийся свет и заглянул Светозаров и в процессе наворачивания нескольких кругов твердо убедился: цель найдена.
Мало того, несколько позже к довольно скромному на вид особняку подъехал наглухо затемненный автомобиль, да так и замер возле калитки. Через пару минут и хозяин особняка зашевелился, опять выбираясь из постели, и с мобильным телефоном возле уха принялся рассматривать на своем ноутбуке какие-то чертежи и графики. Если судить по проблескам получаемых на большой скорости картинок, рассматривались системы сигнализации. Коих вокруг особняка оказалось невероятное количество. И только минут через десять из автомобиля вышел мужик крепкого и солидного телосложения и направился к входной двери дома. По всем внешним признакам, которые перечислила Дана, он очень походил на искомого Павла Павловича.
Мешкать больше не стоило, и Дмитрий поспешил вернуться на завод с замороженным производством. Резким окриком разбудил задремавшего Бонзая:
— Бон! Двигаемся в парное наблюдение! Я выследил этого гада! — И в волнении добавил: — Отыскал! Садись быстрей рядом! Там совсем недалеко створ, так что наше прибытие только и отразится шумом ветра над крышей.
И уже через положенное для синхронизации подсмотра время друзья осторожно выглянули в самом дальнем, менее освещенном уголке комнаты. Благо еще, что между их лицами и двумя мужчинами из конторы находилась невключенная люстра. Так что заметить подсмотр было практически невозможно. Но вот самое интересное в возможном диалоге Торговец с королем, скорее всего, пропустили. Оба собеседника угрюмо молчали, да племянничек при этом довольно активно переключал экран ноутбука с одного файла на другой.
Порыв ветра над крышей их напряг основательно, здоровяк потянулся рукой под мышку за оружием, а усатый интенсивнее защелкал клавиатурой. Что вылилось минуты через две в банальную фразу:
— Все спокойно. Ветер, вот деревья и прошумели.
Его гость расслабился, но все равно еще долго царила молчанка. И хоть больше порывов ветра над крышей не слышалось, похожий на шефа конторы мужчина становился все более нервным и раздражительным. Начал почему-то крутить головой по сторонам, все чаще посматривая в тот самый темный угол, и Дмитрий догадался, что сидящий в этой комнате человек тоже обладает некими паранормальными способностями. По крайней мере, чувствовать на себе чей-то взгляд или определенным образом предвидеть опасность он умел явно. Другой вопрос, что здравый смысл ему не позволял усомниться в собственной безопасности в таком месте. Иначе недолго и параноиком конченым стать. Мания преследования довольно быстро может довести до умопомешательства.
Поэтому он, видимо, решил успокоиться звучанием собственного голоса:
— Казик, и долго ты будешь еще копаться?
«Точно! — припомнил Торговец. — Этот усатый так и подписался на фотографии…»
— Да уже повторно проверил всю информацию, — стал отчитываться хозяин особняка. — Ошибки быть не может: чипы Рафика подверглись температурной атаке и были уничтожены именно в этом месте. Но посланный тобой «чистильщик» ясно показал, что в том месте котельная.
— М-да, — тяжело вздохнул его гость. — Старый испытанный метод: сжигаешь человека, и нет проблем. Сами не раз пользовались.
— Может, ты и прав, Павел, — подвигал бровями Казик, своим обращением окончательно утверждая в мысли подсматривающих друзей, что перед ними шеф всей конторы. — Но ты подумал, насколько нелогично выглядит тотальное уничтожение моего первого помощника?
— Да, есть у меня сомнения в этом деле. Но если вспомнить Евсеева, то уничтожение Рафика вполне выстраивается в одну логическую цепочку. Кто-то метящий на мое место выборочно уничтожил несколько агентов, пытаясь окончательно выбить почву у меня из-под ног. То же самое и в остальном, взять хотя бы странные звонки от имени пропавшей Даны. Только благодаря этому предательскому ходу две трети наших сотрудников залегли на дно так, что, даже зная их место нахождения, к ним не может подобраться ни один чистильщик. Причем еще не факт, что все они через своих доверенных лиц не начали немедленную охоту на меня лично. Ведь каждый наивно полагает, что приказ о «зачистке» станет неактуален после моей смерти. Борю Королюхова «крысятнику» уничтожить не удалось, так он его просто изолировал от мира, засадив крупными обвинениями в подвалы прокуратуры. Скорей всего, он его и сам желает впоследствии использовать для своих дел. Если, конечно, к тому времени от Борюсика хоть что-то целое останется.
— Ну, это зависит от того, чего от него хочет прокуратура, — резонно заметил Казик. — А перестраховаться с ним никак не получается?
— Сам понимаешь, убрать свидетеля в том здании почти немыслимо. Но мой человек в этом направлении копает. Кстати, его очень удивило наличие там пыточных подвалов. Даже он раньше о них ничего не слышал. Так что, скорей всего, за Борюсика взялись очень массивные личности.
— Нам это не повредит? Все-таки Королюхов знал невероятно много.
Павел Павлович презрительно скривился:
— Хуже — больше некуда. Но ты лучше продолжи свою мысль: что ты там по поводу топки хотел добавить?
— Да несколько странно все это выглядит. Рафика наш чистильщик и так бы убрал вполне «чистыми» методами. Зачем же было неизвестному врагу сжигать тело окончательно? Чего он этим добивался? Неужели просто для запугивания?
— Ха! Таких, как мы, запугаешь…
— Вот и я говорю, нет никакого смысла сжигать тело. Отсюда следует только два вывода: или в дальнейшем начнут действовать якобы от имени спасшегося Рафика, как в случае с Даной, или тот сам симулировал свою смерть. А чипы легко уничтожил в топке.
— Мм? — задумчиво промычал шеф. — Ты ведь знаешь, вынуть чипы из тела без раскодировки — вещь на практике невыполнимая. Любой из них впрыснет яд.
Усатый Казимир скорбно хмыкнул:
— А ведь как было бы здорово прямо сейчас отдать команду через спутники и задействовать этот яд в каждом отдельном случае.
— Да! Всегда об этом мечтал, — признался Павел Павлович с циничной усмешкой на губах. — Но, увы, наша техника еще так несовершенна…
— Согласен. Но, возвращаясь к Рафику, хочу напомнить, что это — умнейший и эрудированный специалист. Лучше его я никого и не знаю. Как итог, почему бы не предположить, что он, как любой здравомыслящий и предвидящий ситуации человек, не попытался заранее перестраховаться? Что такое тотальная «зачистка», он знает не понаслышке, сам участвовал при ликвидации эстонской конторы Хмурого. Мог бы еще тогда догадаться, чем заканчивается карьера наивных агентов. Если кто-то начал крысятничать в твою сторону, вышел на самый «верх» с жалобами, то утечку информации о кодах для каждого нужного чипа можно считать вполне реальным событием.
Шеф ушедшей в подполье конторы сильно задумался. И только после огромной паузы согласно кивнул:
— Рациональное зерно в твоих рассуждениях есть.
— Ну так недаром я уже столько лет главным аналитиком работаю, — снисходительно напомнил усач. — Штаны протер вместе с задницей…
— Но тогда получается, что утечка произошла на самом верху, — продолжил Павлович, тяжело глядя на своего собеседника. — И о кодах знало минимальное количество людей. Ты в этом перечне — самое слабое звено.
— Да брось ты, Павел! — нисколько не испугался аналитик. — Я-то — вот он! И о моем фатализме ты знаешь лучше всех. Я хоть сейчас могу сказать «адьес». Все равно не осталось для кого жить. А вот про остальных — подумай. — Он многозначительно указал пальцем вверх: — Может, с кем-то не поделил чего?
— Нет смысла. — Опять лицо шефа перекривилось в оскале презрения. — При любой моей ликвидации всем, кто надо мной, — тоже крышка.
— Тебе видней…
— Как твоя «сопля»? Не потерялась? — последовал совсем непонятный вопрос.
— Не волнуйся! Каждые полчаса в зеркало приглядываюсь, — тоже несколько туманно отозвался аналитик.
— А может, все-таки оставить тебе хоть какое-то оружие?
— Зачем? Ты ведь знаешь мой принцип даже иголки с собой не носить. Только мои мозги — вот основное оружие.
— Ну-ну… как знаешь. Но твои размышления я тоже проверю. А вот что нам делать с…
О чем он собирался сказать, подслушать так и не удалось. Потому что как раз в тот момент Бонзай покрутил носом и, чтобы избежать непроизвольного чиха, просто сильно выдохнул через ноздри. Этого оказалось достаточно для высвобождения давно сжавшейся внутри Павловича пружины подозрения. Он резко выхватил свое оружие и стал стрелять по направлению ведущих подсмотр друзей. Благо еще, что он посчитал основным объектом угрозы стоящий в том самом углу, под их лицами, платяной шкаф. Все пятнадцать патронов изрешетили мебель, словно дуршлаг, но об этом друзья узнали чуть позже. Так как при первом выстреле одновременно отклонились чуть назад, замирая в точке безвременья. Там они ничего не могли видеть, кроме тумана, стоящего перед глазами, зато вполне отчетливо слышали друг друга.
— Ты чего расфыркался?!
— Извини. Так в носу зачесалось, — оправдывался король.
— Только пули нам в лоб не хватало!
— Но как он догадался?
— Ни о чем он не догадался. Просто имеет звериный нюх на любую опасность. Заметил, как он сразу в нашу сторону косился?
— Ну да…
— Потом заболтался, а тут ты шикать начал. Самое интересное так и не услышали.
— Вернемся?
— Обязательно. Сейчас еще только минутку выждем. А потом делаем резкий наклон вперед и сразу же назад. Даже если он и будет смотреть именно на точку нашего появления на потолке, вряд ли опять успеет выстрелить.
Так они и сделали. По единой команде наклонились, запечатлели картинку под собой и сразу вернулись обратно. Судя по увиденному, следовало немедленно продолжить наблюдение. Что друзья и сделали. Прямо под ними усач с некоторым раздражением выбрасывал из шкафа продырявленную одежду. Не прекращая при этом недовольного ворчания:
— Ну не козел?! Померещилось ему, видите ли! Все пятнадцать пуль всадил! Боевик хренов! А все мои лучшие костюмы теперь коту под хвост! Понимаю, что обстоятельства те еще, но при чем тут моя одежда? Неврастеник чертов! Как он еще меня не пристрелил под шум дождя?
Складывалось впечатление, что человек, только еще недавно заявлявший, что его никто и ничто не держит в этом мире, готов глотку перегрызть своему начальнику за порчу личного имущества. Вроде как фаталист, с одной стороны, но с другой — довольно крепко держится за тряпичную основу жизни.
Но Торговца в данный момент взволновало совсем другое: Павла Павловича в комнате не было! И Бонзай Пятый почувствовал на своей груди резкое и многократное нажатие пальцем: сигнал к немедленному возвращению. Как только они оказались в своих телах и рассмотрели напряженные глаза ожидающего их Аристарха, Дмитрий выкрикнул:
— Мне надо обязательно проследить за автомобилем этого Павловича!
И отключился. Как бы ни было мало время его отсутствия, а машины уже и след простыл. Мелькание по всему району тоже ничего не принесло: автомобиль с затемненными стеклами словно сквозь землю провалился. Благо еще, что Светозаров запомнил номер с твердым намерением осложнить жизнь пресловутому шефу. Вернувшись в тело, он проскочил в створ между мирами, а потом вынырнул возле подобного створа, но уже вблизи искомого района. Перешел на соседнюю улицу, высматривая самый роскошный и дорогущий лимузин. Отыскав цель, используя свои магические возможности, нанес метров с тридцати таранный удар максимальной силы. Дверца со стороны водителя прогнулась, стекло лопнуло и просыпалось вниз калеными осколками, а охранная сигнализация завыла как бешеная.
Спокойно вернулся на прежнее место своего «десантирования», подошел к телефону-автомату и набрал номер экстренного вызова полиции:
— Алло! Хочу срочно вас уведомить, что на улице такой-то только что автомобиль с номером таким-то совершил на большой скорости наезд на лимузин с такими-то номерами. На награду не претендую, поэтому имени своего называть не хочу.
Чуток подождал, пока до его слуха донесся звук полицейской сирены, и удовлетворенно улыбнулся: в этом районе патрульные автомобили дежурили постоянно. Так что легкой жизни у шустрого деятеля по спецоперациям в ближайшее время не предвидится. Даже если его задержат, а на машине не обнаружат ни царапины, разбирательство все равно гарантировано. Да и наверняка Павлович покидал эти места не черепашьим ходом, вполне очевидно, что быстро мчащийся автомобиль могли заметить и другие свидетели.
Вернувшись на завод, Торговец опять потребовал содействия его величества:
— Придется вернуться в особняк и продолжить наблюдение.
— Так почему бы тебе его сразу: раз! — Бонзай сжал кулак. — И не забросить в наши пыточные подвалы? Все остальное уже вытрясем на месте.
— Нельзя. Мне покоя не дает то самое упоминание про какую-то «соплю». Вдруг это какая-то ампула с ядом? Одного упустили, теперь еще и второй траванется. Что тогда делать будем?
— Так руки сразу в тиски, в рот кляп — и всех делов! — продолжал настаивать самодержец Ягонов. — Сам держать буду. Да и от любого яда мы его почистим.
— Увы, не от любого. Есть и яды моментального действия. Ладно, отправляемся…
В нужном особняке все оставалось тихо и пристойно. Только хозяин продолжал что-то выискивать на своем ноутбуке. На этот раз подсматривающие выставили лица прямо у него над головой, намереваясь обязательно запомнить коды включения компьютера и пароли доступа к основным файлам. Вдруг главного аналитика не удастся выкрасть без смертельного повреждения его тельца. И тогда точно придется самому выискивать способы выемки информации из неодушевленного «железа».
Ноутбук сразу поражал своими техническими данными. Похоже, лучшая модель, из последнего поколения подобной оргтехники. Неудивительно, что для него даже работа со спутниками и многочисленными, разбросанными по всему городу, а то и Европе чипами не была проблемой.
Но в данный момент жутко расстроенный Казимир и не думал заниматься своей основной работой. С каким-то нездоровым интересом он пролистывал каталоги сайтов самых роскошных магазинов одежды. Порой делал какие-то отметки в блокноте, сверял какие-то цены и в конце концов делал заказы на дом. Скорее всего, уже завтра, ранним утром сюда зачастят машины эксклюзивной доставки. Дорогое, между прочим, удовольствие, если учитывать, что порой клиенты раз сорок меняют и размеры и оттенок, пока выберут то, что им окончательно понравится. Но видимо, в средствах пресловутый «племянничек» покойной Катаржины стеснен не был. Зато буквально жаждал иметь в своем гардеробе все самое роскошное.
«Несколько странное желание, — опять вернулся к размышлениям Светозаров, — для человека, готового умереть в любую секунду. Неужели он так бережно относится к этим тряпкам? Вон с каким вожделением рассматривает. Как бы это использовать в моих интересах? Подогнать ему нечто вообще уникальное? Типа, от самых крутых модельеров? Так он вроде как и сам себя побаловать может. А чем же его поразить? На что-то иномирское он вряд ли купится, слишком неакадемический стиль… Хм, чем же его прельстить?»
Время шло с невероятной скоростью, и пятьдесят минут подсмотра утомили друзей основательно. Но, посматривая время от времени то друг на друга, то на компьютерные часы, они никак не могли решиться на какое-либо конкретное д ействие. К общему удовлетворению, пострадавший при бесполезной стрельбе собственник успокоил свои неумеренные аппетиты к щегольству и перешел к просмотру других файлов. И случилось невероятное событие для Торговца: на экране замелькали довольно знакомые кадры: это был мир Зелени.
Сильное изумление тем не менее не помешало хорошенько рассмотреть передаваемое событие и мысленно воскликнуть:
«Ай да Леонид Тарасович! Ай да сукин сын! Так вот кто мне перед своей смертью так сильно нагадил! Вернее, я его и так подозревал, но теперь вижу перед собой конкретное доказательство. Идиот с искусственным глазом! Понтовый миллионеришко! Жлоб недоделанный!»
Он бы еще долго продолжал обзывать нехорошими словами погибшего в собственном вертолете «туриста» в иные миры, но пришлось заставить себя сосредоточиться и присмотреться более тщательно к действиям увлеченного аналитика. А тот занимался тем, что тщательно увеличивал и при максимальном разрешении рассматривал восседающего в своей ложе императора и членов его семьи. При этом лицо у Казимира смотрелось как мечтательно-потерянное. Оставалось только удивляться, как такой несколько романтичный человек с оголтелым цинизмом согласился прикончить свою родную тетушку. Неужели для блага великого дела готов на самые крайности и подлости? Или закоренелый идеалист, верящий в непогрешимость действия только своей конторы?
Как бы то ни было, но небольшой шанс для удержания его в мире живых у Торговца появился. Если этот аналитик так влюблен в одежды, то уж в самые шикарные, роскошные императорские одежды он должен влюбиться с первого взгляда. Особенно если увидит их вблизи.
Другой вопрос, хватит ли Дмитрию Светозарову той информации, которую он к данному моменту насобирал об этом человеке? Что, если тот вздумается травиться прямо в момент переноса в империю Рилли? Да и что там в этот момент во дворце происходит? По логике вещей, сонм придворных там вращается круглые сутки, но не мешало бы предварительно туда смотаться, все высмотреть и как следует приготовить должную встречу. А на это времени нет совершенно, ведь до сих пор о судьбе Александры так и не удалось услышать ни единого слова. Следовало спешить и выдергивать этого усатого модника в место для начального диалога немедленно. Если Казик не поддастся первоначальной панике и адекватно оценит новую обстановку, поверит в данные с ходу обещания, осознает перспективы собственной жизни, то есть шанс, что он вполне охотно пойдет на дальнейшее сотрудничество. Это будет гораздо эффективнее и быстрей, чем самому заниматься беспредметными поисками.
В самом худшем случае, если и помрет в дороге, то всегда можно сюда возвратиться и уже спокойно покопаться в оставшемся включенным ноутбуке. Потому что как раз и оказия подоспела: Казимир, видимо проголодавшись и оставив картинку на экране со старшим принцем во весь рост, поспешил на кухню, где начал сооружать внушительную горку маленьких бутербродов. Самое удобное время для переноса!
В бешеном темпе друзья вернулись в свои тела, и Дмитрий с ходу поинтересовался у Аристарха:
— Как обстановка?
— Полная тишина и спокойствие, — доложил придворный шафик.
— Тогда оставайтесь и отсыпайтесь. А я отправлюсь с усатым трофеем прямо в императорский дворец. Может, он там быстрее склонится к сотрудничеству.
— Но он может иметь оружие? — напрягся Бонзай.
— Ты же слышал, он только мозгами воюет! — успел выкрикнуть Торговец, исчезая из этого места в ореоле небольшой вспышки.
Прямо из межмирского пространства он отработанным движением захватил главного аналитика конторы, идущего с кухни с полной тарелкой бутербродов, а при постановке того на пол в императорском дворце поддержал за локоток и вежливо поинтересовался:
— И как вам такое перемещение?
На оказавшегося в столь роскошном месте и прямо посреди такого блистательного общества землянина стоило только смотреть и любоваться. Выскакивающие из орбит глаза метались не синхронно, а каждый в свою выбранную для обозрения сторону. То есть пять минут такого просмотра окружающих красот, и сказочное косоглазие до конца жизни обеспечено. Никакие целители не помогут. Челюсть отвисла, как у полного дебила, а обе щеки регулярно дергались от нервного тика. Потому как изумиться было чему.
Прямо перед лицом Казимира раскинулся Большой бальный зал, где в самом разгаре царило очередное, так сказать, культурно-массовое мероприятие. Играл оркестр, очаровательные пары кружились по блестящему паркету в центре зала, а большинство гостей чинно прохаживались вдоль стен или вели оживленные беседы возле пустых столиков или небольших ниш. Одна из таких ниш сейчас и оставалась за спинами нежданных посетителей, и если кто-либо из высшей знати и посматривал в их сторону, старался быстрей отводить взгляд. Уж больно непритязательно выглядел стоящий там какой-то странный мужчина. Пижамные штаны, шлепанцы на босу ногу и бесцветная майка, только наполовину прикрывающая выступающий пивной животик. В руках — огромная тарелка, на которой чудом сохранилась половина заготовленных бутербродов. За ним угадывался плохо различимый в полумраке сопровождающий. А может, его коллега.
Не иначе как пьяный камердинер, которого сейчас рассмотрит дворецкий и взашей вытолкает обратно на кухню.
Именно с бутербродов и начал беседу Дмитрий Светозаров, довольно беспардонно потянув Казика за майку на пару шагов назад. Появившись в поле его зрения, он подхватил один из бутербродов и целиком отправил его в рот.
— Мм! Вкусно! Вы, я вижу, не только в нарядах разбираетесь, но и в приготовлении пищи. Признавайтесь, Казимир, учились на кулинара?
Тот громко закрыл рот, щелкнув зубами, со скрежетом промочил пересохшее горло слюной и только тогда ответил:
— Не учился… Но обожаю готовить с детства…
— Оно и видно по такому неадекватному телосложению. Что, в общем, будет несколько мешать при облачении вас в подобающие одежды.
— Зачем? — Теперь уже главный аналитик прекрасно осознал, кто стоит с ним рядом, и его глаза загорелись опасной решимостью.
— Ха! Неужели вы думаете, что я вас в таком вот затрапезном виде стану представлять императору или его семье? Стыдно должно быть! Тем более стыдно человеку, который понимает толк в шикарной и стильной одежде.
Возникла пауза, во время которой нижняя челюсть аналитика стала как-то странно выдвигаться. Наплевав на риск самоотравления и отбросив вариант с нанесением удара в челюсть, Светозаров с полнейшим равнодушием продолжил:
— По большому счету мне глубоко плевать, но могу посоветовать не спешить пережевывать свою «соплю». Отныне для вас начинается новая жизнь, в новом мире, и все старые прегрешения могут аннулироваться, изъяви вы желание. Как знаменитый Торговец, в слове которого еще никто и никогда не усомнился, — обещаю вам это. Кстати, имеющиеся в вашем теле чипы мы можем удалить в любое удобное время. Сейчас давайте пройдем в гардеробную и приоденем вас соответственно настоящему балу. И так на нас все смотрят как на привидения.
Он без стеснения подхватил сразу два бутерброда и призывно поманил за собой в глубь алькова:
— Смелее, Казик! Смелее! У меня нет времени для персонального спасения каждой заблудшей овечки, но вы мне нужны, поэтому я с вами и общаюсь. Осторожней, не уроните тарелку! Пока будем переодеваться, не помешает малость подкрепиться. Потому как здесь еще не скоро начнут разносить угощения.
Пройдя насквозь несколько коридоров и открыв своим ключом ничем не примечательную дверь, Светозаров завел гостя в роскошный будуар, дальняя оконечность которого переходила в длинную комнату наподобие тоннеля. Именно туда, после интенсивного подергивания за свисающий с потолка шнур, он и повел земляка в первую очередь. Причем ни на мгновение не прекращая своих пояснений:
— Как вы понимаете, иметь подобные помещения в этом дворце могут лишь считаные единицы. Подобные привилегии нельзя ни купить, ни передать по наследству. Но мне частенько приходится навещать столицу с моими многочисленными друзьями, и порой тратить массу времени на возвращение в мой дворец для банального переодевания — дело довольно неблагодарное. Поэтому я стараюсь все необходимое иметь здесь. Не смотрите такими глазами на этот шнурок, я вызываю постоянно проживающую рядом прислугу. А то порой и сам путаюсь в этом ворохе нарядов и злободневности местных модных веяний. Дальний коридор — женские наряды. Мы же начнем наряжаться здесь.
Он щедрым жестом указал на многочисленные выдвижные ящики:
— Здесь нижнее белье. Но вначале давайте выберем основной костюм. Мне кажется, вам бы очень подошел вот этот. Или… вот этот. Да в принципе можете примерить любой из них, хоть все. Сейчас прибегут две девушки из признанных мастериц моды и вас обслужат по высшему разряду. Только, чур, их не обижать и не говорить пошлости! Они самые милые и влюбленные в свою работу создания и умеют одним переодеванием придать вид благородного дворянина даже последнему бродяге. Их мнением недавно даже первые лица государства стали интересоваться.
Не успел он это договорить, как со стороны входа послышался перестук каблучков и в огромный гардероб ворвались две прелестные девушки, обе лет двадцати. С радостными улыбками до самых очаровательных ушек они бросились к своему работодателю с восклицаниями:
— Ах, граф! Наконец-то!
— Ваша светлость! Куда же вы так надолго пропали?!
Причем, к полному изумлению Казимира Теодоровича, красавицы говорили на совершенно ином языке, который он все равно понимал со всеми оттенками и нюансами. При этом он сразу осознал, что и остальные языки, имеющиеся у него в арсенале, не позабыл.
Тогда как местные швеи, портнихи или законодательницы мод не переставали трещать без умолку:
— Граф, тут у нас во дворце ошеломляющая новость: прибыл принц Виллаймонд с материковой империи Аврора. Представляете, идут разговоры о его сватовстве к нашей принцессе. Весь двор на ушах! Соседние короли в панике! Тут такое творится, такое творится! А этот Виллаймонд такой очаровашка! Мы его видели с балкона… Ага, и чуть при этом вниз не выпали.
— Спасибо за информацию, — Торговец умильно похлопал в ладоши, — но мы несколько спешим. Поэтому давайте как можно быстрее оденем вот этого джентльмена. И пока вы будете ему помогать, мы с ним продолжим наш деловой разговор.
Девушки послушно онемели. Но при этом стали двигаться словно в ускоренной прокрутке видеофильма. Тарелка была молниеносно выхвачена и поставлена возле графа, майка сдернута самым невероятным образом, как и пижамные брюки. Из тапочек Казимир вылетел сам, когда его неожиданно пощекотали за лодыжки. Трусы с него тоже сняли совершенно без церемоний, как и надели нечто совершенно иное взамен: облегающее и до мягкости приятное.
Но все эти пертурбации со своим телом аналитик воспринимал только частью своего шокированного сознания. Основное внимание он уделял диалогу на русском языке с Дмитрием Светозаровым. Потому что понял: именно в этот момент и решается его судьба.
Отвечать было сложно, но не настолько, как опасался сам допрашиваемый. Про грехи у него не спрашивали. Новообозначенного графа интересовало только одно: что случилось с Александрой и где она находится. Узнав, что девушка жива, он чуть до потолка не подпрыгнул от радости. Не хватило лишь благодарных, слюнявых поцелуев для завершения полной картины бурного счастья.
Но когда граф узнал, что про местонахождение его любимой знает лишь Павел Павлович, заметно погрустнел и занервничал. А когда Казимир откровенно поведал, что даже предположить не может, под чьим надзором сейчас Шура находится, вообще побледнел. Убеждение в том, что нет даже малейших намеков на место, где скрывается сам шеф конторы, его прямо-таки удручило.
— Ничем не могу помочь, — с грустью повторял главный аналитик. — Этот зубр никому не доверяет и подобные дела решает сугубо самостоятельно.
— Ладно, тогда я возвращаюсь на поиски! — решительно заявил Торговец. — А вы можете развлекаться и знакомиться с гостями и придворными. Для друзей графа Дина Свирепого во дворце нет никаких ограничений. — Но когда они вновь оказались в уже знакомом алькове, требовательно протянул руку: — Отдайте вашу «соплю»!
Казимир несколько засомневался, пожимая плечами словно в стеснении, но его тут же резко осадили:
— Если захотите покончить жизнь самоубийством, выходите вон на ту террасу и со спокойной душой и широко раскрытыми от восторга глазами прыгайте вниз. Вся остальная столица империи расположена метров на сто ниже. Ваша жизнь — только в ваших руках. Но я не имею права допустить, чтобы опасность даже гипотетически коснулась кого-нибудь из моих друзей или знакомых этого мира.
— Да, конечно, я вас понимаю… — пробормотал разодетый в шикарный костюм аналитик и без долгих проволочек выдернул нужный волос у себя из усов. — Вот, достаточно только раздавить…
— Понятно… Я рад, что вы приняли правильное решение. — Светозаров повернулся чуть в сторону и радостно воскликнул: — Готви! Дружище! Можно тебя на минутку?
Кажется, мужчина питал к графу чувства самые воодушевленные, потому что они минуты две здоровались, обмениваясь восклицаниями, и засыпали друг друга вопросами. И только потом Торговец попросил:
— Выручай, Готви. Мне самому некогда, так что прими моего хорошего знакомого под свою опеку и введи в курс здешней жизни. Скорее всего, господин Казик со временем и сам подберет себе достойное место жительства, ну а пока он человек здесь новый, неискушенный… Сам понимаешь.
— Без проблем, — заверил товарищ графа и сделал приглашающий жест в сторону общего зала. — Прошу, господин Казик. Вначале я вас представлю своей супруге и детям. Они как раз собрались в одной группе.
Оглянувшись на стремительно удалявшегося Светозарова, еще час назад считавший себя главным аналитиком мужчина вдруг не на шутку разволновался:
— Извините, но как ко мне отнесутся остальные? Право, я себя чувствую не в своей тарелке.
— О! Господин Казик! — без малейшей нотки притворства воскликнул Готви. — Для любого человека в этом зале будет за счастье познакомиться с личным приятелем его светлости графа Дина Шахматного Свирепого. Более того, сегодня и для меня по этому поводу будут открыты все двери. А это, поверьте, небывалая привилегия. Так что поспешим, пока не начался танец и моих дочерей не разобрали их восторженные кавалеры.
После чего пара мужчин двинулась к расположившейся невдалеке группе гостей и придворных.

Глава двадцать третья
Союзники?

Снежные заносы, возникшие по пути передвижения, соответственно и создали самые большие трудности для несколько измененного состава «третьей». Но их учитывали еще до выхода на маршрут, так что в предгорья вышли в строго расчетное время. Ну и сразу выдвинулись в южном направлении, к весьма удобному на основной дороге месту засады. Здесь осадков оказалось значительно меньше, а значит, бурана со снегопадом вне массива Бавванди не было.
В выбранной долине командование и обустройство засады в свои руки полностью взял Василий. Тут уж его авторитет оставался беспрекословным, а о его умении нанести максимальный вред противнику минимальными силами складывались легенды. Все-таки недаром он в группе считался старшим. Порой он с одного взгляда умудрялся быстрей выбрать позицию для того же снайпера, чем тот сам делал это с неспешностью и продолжительными примерками.
А место для засады и в самом деле считалось, по мнению современного специалиста, идеальным. Особенно при наличии разнокалиберного и разнопланового вооружения. Если еще и учитывать, что местные методы боя, засад и неожиданных нападений основываются только на применении холодного оружия, то косность мышления, навязанные традициями стереотипы не оставят охранникам каравана никаких шансов. По крайней мере, так изначально виделось Василию.
По правой стороне дороги, если смотреть по направлению к Воротам, стелилось просторное поле, покрытое белыми наносными сугробами. С левой стороны располагался пологий, с редкими кустиками взгорок, метров через семьдесят переходящий в крутой косогор, практически непреодолимый для карабкающегося человека. В ту сторону если и побегут, то их можно будет оставить на «закуску». Основным критерием выбора данного места для засады считалась одинокая скала. Голая и тонкая, высотой метров в пятнадцать, она стояла чуть правее от дороги и напоминала вколоченный великаном столб, так и забытый потом за ненадобностью. Но лучшего места для расположения снайпера, чем на ее чуть вдавленной верхушке, было не сыскать во всей округе. И к нему не подберутся, и он видит всю диспозицию как на ладони. Забросить туда Петра с помощью веревок не составило особого труда. Потом ему подали одеяла, боеприпасы, вполне достаточно пищи с водой и разрешили элементарно отсыпаться в тепле и неге. Когда, мол, надо будет, разбудят по «общаку» или коммуникатору. Батареи для рации и переговорных устройств имелись, и заряда в них хватало.
Ну а все остальные мелочи теперь зависели от товарищей Петра. Сильву поставили в арьергард колонны. Ей вменялось забросать гранатами тыловое сопровождение и перекрыть дорогу таким образом, чтобы никто из ездовых не успел развернуть повозку и умчаться на расстояние вне досягаемости снайперской винтовки.
Аналогичные действия возлагались и на Василия, но уже в авангарде каравана. Если и он перекроет попытку прорыва вперед, то больше деться повозкам будет некуда: довольно крутой и глубокий кювет — это практически непреодолимая преграда для любого транспортного средства местного производства.
На долю Деймонда и Даны выпадала самая сложная задача: уничтожение наиболее мощных и сильно вооруженных жрецов, которые, по имеющимся сведениям, всегда располагались в центре каравана. Ну и попутно прикрытие самой скалы, чтобы ценного, единственного снайпера не слишком беспокоили лучники или арбалетчики. Нападение планировалось начать в тот момент, когда середина колонны поравняется с местом лежки Петра. Тогда ему будет вполне удобно контролировать все место боя и, по подсказкам товарищей с помощью рации, корректировать свой огонь в самом критическом направлении.
За время лыжного перехода тоже сделали максимум возможного и полезного. Особенно в обучении Деймонда. Научили его свободно пользоваться переговорными устройствами, элементарному владению пистолетом, который у него теперь тоже болтался под мышкой. Несколько навострили его в плане тактики засад, в правилах совместного взаимодействия подобной группы. Ознакомили и заставили заучить основные короткие команды и полагающиеся после них действия и маневры.
Понятно, что недавний отшельник никак не мог за такое короткое время стать боевиком хотя бы минимального уровня, но хоть какие-то начальные навыки ему привить удалось. В сумме с его новыми, феноменальными магическими умениями он уже мог вполне сносно атаковать или обороняться в общем строю.
Свои умения оба целителя в походе тоже постоянно изучали, испытывали и проверяли. Лечебные — на лице Сильвы, попутно залечивая и уделяя внимание любой царапине на теле остальных товарищей, а боевые — на ком и как придется. Здесь уже невероятно приходилось сожалеть об отсутствии грамотных преподавателей или хотя бы учебных пособий на эту тему. Больше всего боевой состав интересовало, как можно защититься от таинственных молний и что те собой представляют. В основном на эту тему они в пути только и переговаривались. И как говорится: в споре что-нибудь да родится.
Если сам Деймонд Брайбо в силу своего неполноценного образования почти ничего не знал о природе молний, то идеально подкованные в вопросах химии и физики боевики по этой теме шпарили как по писаному. В итоге уж до простого заземления бьющей в имеющего магические силы человека молнии додуматься было несложно. Как и объяснить все остальные последствия подобного рода защиты: перегрев, воспламенение и прочие опасности уходящей в землю энергии.
Когда Дана по этому поводу процитировала рассказ графского живописца Джейка, который они услышали во время обеда в Свирепой долине, Петр со всем присущим ему авторитетом физика сделал печальный вывод:
— Главная ошибка атакующей армии, которая хотела ворваться в Успенскую империю: наличие на телах воинов стальных доспехов. С помощью статических полей и довольно неказистых на вид башен разрядки достаточно запустить процесс ионизации атмосферы, после чего молнии сами начнут находить для себя нужную цель. Особенно бегущую, потную и с оружием в руках.
— По твоему мнению, армии могли прорваться? — не поверил бывший отшельник.
— Несомненно. Достаточно было им использовать лишь доспехи и кирасы из плотной кожи, деревянные щиты и только деревянное оружие. В крайнем случае — пики на длинных деревянных стержнях. Или алебарды. Вдобавок можно было бы вперед пустить парочку рядов «заземлителей».
— А это что за звери?
— Самые сильные воины, могущие катить перед собой деревянную тачку со щитами и высоко, с передка, поднимающимися металлическими стержнями. Завершение портрета: внизу три острых стержня царапают землю. Поставил тачку — вообще без труда все молнии уходят в «молоко». Тем более мне сдается, что войску было бы достаточно прорвать только первую линию обороны, а дальше они бы гнали врага через весь континент со свистом и улюлюканьем.
— Тачки? Что-то в этом есть, — задумчиво бормотал целитель третьего уровня. Но кажется, так до конца и не поверил в подобные идеи. И довольно-таки заметно дрейфил во время подготовки засады. — А что, если мне не удастся отразить молнию в землю? Ведь испытать и попробовать мы не можем.
— К сожалению, — соглашался Петр. — Но с другой стороны, у ваших жрецов не может быть мощных, так сказать, боевых электрошокеров в принципе. Для их подпитки нужен как минимум мощный стационарный генератор, а то и вообще нечто наподобие дизеля. В стационарных оборонных устройствах они наверняка используют процесс накопления энергии с помощью ветра или водяных мельниц. И там, конечно, емкости батарей могут быть огромны. Но с собой? Да еще и на простой повозке? Увы, много не увезешь. Так что получается, в конце пути они своим оружием могут вырубить нескольких простых воинов. Да и только. Скорей оружие устрашения, чем для военных действий.
— Так нас и есть всего несколько, — напомнил сомневающийся ашбун.
— Не робей, дружище, — засмеялся Василий, внимательно прислушивавшийся к разговору. — Каждый из нас, в том числе и ты, целой сотни стоит. И пока ты с Даной начнешь атаковать жрецов с одной стороны, Петруха им дырок в спинах наделает очень шустро. Ведь правда?
Снайпер уже лежал на своей позиции, закутавшись в одеяла и накрывшись брезентом. Поэтому вначале громко зевнул, а потом с готовностью подтвердил:
— Наделаю, мне не жалко!
Большим плюсом для организации и проведения засады оказалось и резкое похолодание. Да и вьюги с буранами, видимо, не только внутри горного массива Бавванди прошли. В итоге сложилось уникальное затишье на дороге, которая обычно была весьма оживленной. Ни магирикам, ни простым путникам или торговцам не особенно хотелось в такую ненастную погоду покидать свои жилища. В самый разгар зимы в данных районах вообще прекращалось всякое движение из-за огромных заносов и пронизывающих до костей, леденящих ветров. Разве что караваны с ларцами Кюндю настойчиво пробивались сквозь снежные сугробы. Поставка похищенных у младенцев способностей не прекращалась в любую погоду. По крайней мере, так утверждали опрошенные во время рейда с дружескими визитами коллеги по ночлежным долинам. И ничего не оставалось, как верить подобным утверждениям.
Что опять-таки заставило Петра повторить свои прежние выводы:
— Скорей всего, я прав! В монолите живут марсиане и питаются регулярно доставляемой им пищей. Готов об заклад биться.
— Чем головой биться-то, лучше отоспись! — приструнил говоруна старший группы. — А то потом руки будут дрожать от бессилия.
— Главное, чтобы у тебя, Васек, ничего не дрожало, — хохотнул снайпер. — А мои руки и… все остальное меня не подводят. Правда, Дана?
Женщина после его слов гневно выдохнула, но сразу взяла себя в руки. Хитро подмигнула Сильве и стала рассуждать:
— Зачем нам вообще снайпер? Вполне и без него обойдемся. Поэтому предлагаю потренироваться в метании гранат на полтора десятка метров. Пока никого на дороге не видно. Кто «за»?
— Ну-ну, — проворчал недовольный такой отповедью Петруха, но больше голоса так и не подавал. Видимо, и в самом деле отключился от «общака» и завалился спать. Для его побудки оставалась еще резервная линия общения через ручные переговорные коммуникаторы.
К тому времени стемнело уже окончательно, и четверке ничего не оставалось делать, как и самим завалиться спать у основания скалы. В ночное время караваны не передвигались, останавливаясь на постой в крупных поселках или придорожных трактирах. А вот завтра перед обедом их появление ожидалось, потому что до Ворот оставалось чуть менее восьми часов пути. По крайней мере, так говорили предварительные расчеты.
Ночь прошла преспокойно, и, когда стало светать, никому из четверых и не подумалось вылезать из-под общего, обледеневшего от дыхания тента. Поэтому Василий разрешил еще часик-два понежиться:
— Все равно еще рано. — Но с лежащим на скале Петром связался: — Ты как там? Не окочурился?
— Комфорт! Только бабы не хватает.
— Будет тебе и баба, будет тебе и горшок! — вспылила Дана. — Когда в инвалидной колясочке кататься будешь.
— Злая ты и грубая…
— Ладно вам! — шикнул на них старший группы. — Расшумелись с утра… Короче, Петруха, мы тут еще немного в тепле полежим, а ты там на всякий случай посматривай по сторонам.
— Да нет проблем. Мне и так уже не спится.
Но не успели его товарищи опять расслабиться и впасть в дрему, как вновь послышался веселый голос штатного снайпера:
— Скорей всего, и вам больше нежиться не придется…
— Что так? — первой отозвалась Сильва. — Или тебе там без бабы неймется и ты решил на нас свое раздражение согнать?
— Как можно! Вас и так наверняка Дана достала, чего уж мне кочевряжиться.
— Давай по делу! — оборвал его Василий. — Караван?
— Да нет, с другой стороны, — отвечал Петр, с пыхтением подстраивая верньеры бинокля. — Вначале показалось, что просто движется по дороге повозка, запряженная двумя парами лошадей. Скорей, крытая карета. Но затем рассмотрел, что она движется с максимально допустимой скоростью. На Земле бы уже у них перед носом какой-нибудь доморощенный гаишник палочкой размахивал. Идут вразнос! Редкие сугробы даже объезжать не пытаются, пробивают насквозь. А вот только что и погоню вдалеке обнаружил… Отряд всадников на лошадях…
— Так, может, пусть себе скачут дальше? — предложила спешно застегивающая разгрузку Сильва. — Нас ведь это не касается?
— Вроде как не касается… Но сдается мне, если не ошибся с отождествлением погони и преследуемыми, что они как раз возле нас свои разборки устроят. Еще хуже, если устроят побоище на пути между скалой и караваном. А нам оно надо? Кровищи ведь могут оставить полно…
— Может, и без крови обойдется? — высказала надежду Дана. — Просто арестуют кого-нибудь или просто о чем-то спросят да разъедутся?
— Понятия не имею, что у них на уме. Но вам, ребятки, придется вылезать на свет божий и на всякий случай готовиться.
— Уже вылезаем…
— Только на дорогу не высовывайтесь. Маскируйтесь у основания, — советовал Петр. — Еще бы разобраться, кто из них за кого? Вдруг всех уничтожать придется?
— Такое развитие событий тоже нам не страшно, — рассуждал Василий, готовя себе позицию в заснеженном углублении. — И карета может пригодиться, и лошади.
— Да, действительно карета, — комментировал свои наблюдения снайпер. — Несколько великовата для четверки лошадей, но мчится быстро. И все равно погоня сокращает разрыв… Ну еще бы! Там у них скакуны — все как на подбор красавцы! Семь всадников. Хм… и одежды у них несколько специфические… О-ба-на! А ведь часть из них жрецы! Братцы, кажется, наши союзники определяться начали…
— Не скажи, — возразила Сильва. — Если крокодил убегает от твоего врага, это не значит, что он стал тебе другом или союзником. Скорее всего, это местная власть устроила между собой внутренние разборки. Кстати, сколько там всадников в жреческих мантиях?
— Да вот, рассматриваю… Кажется, трое. Точно! Три жреческие мантии. На козлах кареты всего один кучер, одежды обычные для ашбунов, ну, может, чуть добротнее. Правит стоя, во всю мощь размахивая кнутом. Кто в карете, рассмотреть не получится. Из окон стволы не торчат, арбалетов тоже не видно.
Товарищи понимали, что о стволах балагур Петруха упомянул только для связки слов, потому как подобного оружия в данном мире еще не существовало. Но вот то, что беглецы даже не пытаются воспользоваться какими-либо средствами обороны, значило одно: или у них вообще нет оружия, или они оттягивают его применение до самого последнего момента. Существовал еще и третий вариант, который предполагал, что карету просто выкрал какой-то возница и наивно теперь вознамерился уйти от погони. Кажется, эта мысль пришла в голову и Петру, который, не прекращая наблюдения через бинокль, уже подтянул к себе свою любимую винтовку.
— Поверх крыши кареты возница пару раз оглянулся назад и прекрасно осознает неотвратимость приближения погони. Но нахлестывает лошадей еще интенсивней. Кажется, он хочет успеть к моей скале чуть раньше и уже здесь дать последний бой. Да и то верно, ведь для лошади крутой кювет преодолеть почти невозможно.
— М-да, этот конокрад не оставляет нам никакой возможности остаться в стороне, — сердился Василий.
Но уже и Дана, как самая остроглазая, отчетливо видела приближающуюся в вихре снежной пыли карету:
— С чего ты взял, что он конокрад? Такие богатые кареты, да в такой блистающей упряжке не так легко выкрасть даже солидной группе подельников. Но в жрецов, скорее всего, тебе стрелять придется.
— А одного еще и живьем взять не помешало бы! — строго напомнил Василий. — Вполне можем успеть допросить до появления каравана. Кстати, что там с другой стороны видно?
— Тишь да гладь, — сообщил Петр. — Не волнуйся, посматриваю… Все! Старайтесь не высовываться, наши гости совсем рядом.
Понятно, что разговоры и дальше продолжались в прежнем интенсивном режиме. Пользоваться высокотехническими разработками здравый смысл рекомендовал постоянно, но вот затаиться и впрямь не мешало. По крайней мере до определенного момента, при котором станет окончательно ясно, за кого заступаться и что после этого делать.
Да и кульминация погони близилась к концу. Скорее всего, морозное ясное утро станет последним в жизни если не для всех участников спектакля, то уж для некоторых точно. Возница таки успел к одиноко стоящей скале с некоторым отрывом от преследователей. Осадив хрипящих, покрытых мыльной пеной лошадей ближе к левой стороне дороги, он спрыгнул на утрамбованный грунт и одновременно открыл дверцу кареты. Так и не выпуская из рук внушительного бича, он первым делом помог выйти внушительному, закованному в отличные латы рыцарю. Путающийся плащ при этом рыцарь сорвал и отбросил в сторону. Как и свой головной убор в виде шляпы. И только тогда стала понятна некая медлительность в движениях: закованный в железо воин выглядел слишком старым. Вместо отброшенных вещей он принял из чьих-то рук боевой шлем, огромный щит и длинный меч. И, держа все это в руках, бросился перебираться через кювет.
Тогда как возница помог выйти из кареты сразу трем женщинам, с ног до головы закутанным в разнообразные меха, и уже вчетвером, оставив карету, они довольно поспешно и ловко обогнали неуклюжего из-за многочисленного железа рыцаря. Еще и ему помогли выбраться на последнем метре крутого склона. Вот тогда старый воин и сказал, сделав десяток шагов и осматриваясь по сторонам:
— Молодец, Гулит! Славное место ты выбрал для нашего последнего боя!
— А больше тут ничего и нет, ваша светлость, — эхом отозвался возница.
Голос у рыцаря оказался на диво басовитым, насыщенным. А вот в глазах сразу читалась вселенская печаль и безысходность. Его спутницы никак не отреагировали на жуткое восклицание. Хотя рассмотреть их лица пока не удавалось. Так и держась одной гурьбой, все пятеро приблизились к скале и развернулись лицом к своим преследователям. После чего возница стал помогать старику прочно закрепить рыцарский шлем.
Преследователи тоже не проявляли суетливой поспешности. Заметив, что жертва никуда уже не денется и все равно успеет приготовиться к бою, они сбавили темп и приблизились к карете шагом. На месте немного посовещались, но не стали рисковать своими благородными скакунами, а спешились сами. После чего один из них, в мантии жреца, определенным образом повел рукой, и лошади словно замерли. Все семеро сняли с седел щиты, обнажили мечи и только после этого перемахнули через глубокий придорожный кювет. Но сразу атаковать не стали, а, остановившись метров за шесть от беглецов, решили в стиле дешевой мелодрамы унизить более слабого противника. А может, и в самом деле надеялись на добровольную сдачу оружия. Разговор начал самый тучный, с красной мордой жрец:
— Ну что, старый баран, допрыгался? От нас ведь сколько ни бегай, все равно кровь пустим.
— Ничего, шакалы вонючие, — воинственно прогудел рыцарь, приоткрыв забрало шлема. — Хоть парочку из вас, но я все равно для доброго дела в капусту порубаю! Не думайте, что если вас много, то вы легко справитесь с бароном Эрхайзом! Это вам не подло убивать из-за угла, как вы привыкли.
Своего коллегу за локоть придержал другой жрец, с тонкими, синюшными губами на бледном лице:
— Полно вам, барон! Я даю вам последний шанс для спасения жизней ваших внучек. Уполномочен дать гарантии судебного разбирательства, а возможно, и самого помилования. Как вы знаете, все возможно в нашей империи…
— О! Я знаю! Даже больше знаю, чем вы думаете, подлый лгун и предатель. Именно вы заманили моего старшего сына в ловушку, где его гнусно расстреляли вместе с верными воинами прямо в спины! Именно вы пытаетесь уже несколько лет уничтожить моего второго сына вместе со всей его семьей! И именно вы вводите в заблуждение как самого императора, так и проклятый черный монолит по поводу истинного количества новорожденных. Сами подло пользуетесь похищенными дарами, а другим запрещаете это делать с ханжеством законченных ублюдков!
После такой пламенной речи жрецы многозначительно переглянулись и мерзко рассмеялись.
— Да, старикашка действительно слишком много успел вынюхать, — веселился красномордый. — Договариваться с ним нет никакого смысла…
— Это я с вами, жалкие уроды, и не вздумаю договариваться!
— Но вы бы могли спасти своих родственниц, если бы просто сложили оружие, — все-таки решил продолжить уговоры тонкогубый. — У них заберут незаконно сохраненный «дух смерти» и отправят в ссылку на север. Все-таки лучше, чем прямо возле безымянной скалы расстаться с такой прекрасной жизнью.
Старый рыцарь пробасил с явным укором:
— Эх, маркиз, как же вы докатились до такой низости? Как у вас язык поворачивается даже сейчас порочить мерзкими словами тот великий дар, который дается каждому человеку при его рождении? Или вы себя в собственных глазах обелить пытаетесь? А ведь вы в молодости таким не были, я даже и в самом деле давал согласие на ваш брак с моей племянницей. Куда же вы катитесь?
— К твоей смерти, старый болван! — рявкнул красномордый, которому явно надоела бессмысленная болтовня. — Атакуйте его! И постарайтесь девок только оглушить: в армейских борделях они еще не один год послужат нашей империи!
— Зря надеешься, жирный боров! — выкрикнул рыцарь, перед тем как опустить забрало. — Они готовы принять яд раньше, чем вы нанесете им хоть одну царапину.
Затем чуть отставил меч в сторону и назад, приподнял свой массивный щит и приготовился к последнему бою в своей жизни. Возница приготовил бич и встал чуть сзади, а все женщины напряженной группкой застыли возле стены.
Четыре угрюмых воина, рассредоточиваясь, обступили обреченных беглецов полукругом. Миг истины приблизился.
Увы, благосклонность судьбы оказалась на другой чаше весов. Уже прекрасно решившие, что и как им делать, лежащие в засаде земляне открыто встали со своих мест и стали стрелять из пистолетов. Четыре воина, как самые ненужные ни на допросах, ни в дальнейшем, рухнули наземь после первых выстрелов. Все три жреца оказались на диво неприступными. Хотя красномордый, видимо, не успел создать вокруг своего тела защиту и завалился с воплями боли на спину первым. Сильва успела прострелить ему обе ноги.
Зато оставшиеся двое мужчин в мантиях прильнули друг к другу, как стоящие в противоположной группе женщины, и на какое-то время стали недосягаемы для пуль. Те словно обходили тело по немыслимой параболе, поражая подобной бесполезностью боевиков «третьей» до глубины души. Подобного чуда они раньше еще не лицезрели, а во время их рейда по тылам противника вблизи перешейка, скорей всего, жрецы такой силы им просто не встречались. Теперь уже они вчетвером окружили парочку врагов и с недоумением посматривали на свои пистолеты.
Василий решил несколько усилить давление:
— Петруха, ну-ка ввали им по ступням.
Тотчас возле сапога тонкогубого взвился фонтан мерзлой крошки от удара тяжелой разрывной пули. Видимо, в первый момент защита все-таки сумела отклонить угрозу. Но вот вторая пуля таки достала до тела, раздробив ступню вместе с сапогом, словно гипсовый муляж. Жрец завыл от боли и рухнул на бок, катаясь от сводящего с ума шока.
Видимо, это во много раз уменьшило общую сопротивляемость противодействия, потому что второй, пытавшийся броситься к коням жрец получил пулю в колено, недоуменно посмотрел на оставшуюся культю и в тот же миг потерял сознание.
После такой демонстрации силы получивший всего лишь две пистолетные пули красномордый затих и только смотрел на вяжущих его людей налившимися кровью, выпученными глазами. А вот тонкогубому пришлось делать обезболивание. Видимо, он сам не смог преодолеть навалившийся на него болевой удар. После чего Сильва и Василий подхватили по одному связанному пленнику и поспешили к месту своего ночлега, с противоположной от дороги плоскости скалы. Третьего жреца, который остался без ноги, Дана после короткого раздумья добила в затылок.
И только потом парочка целителей приблизилась к окаменевшей от увиденной сцены группе. Судя по оставшемуся в боевой позиции рыцарю, они относились к неизвестным точно с таким же настроением, о котором недавно Сильва напоминала о крокодиле. Скорее всего, не могли понять, кто им пришел на помощь: союзники или еще более опасные враги. И все их сомнения лучше всего читались на единственном открытом лице возницы. Поэтому Деймонд решил сразу обозначить свои основные позиции:
— Мы сражаемся за тотальное возвращение каждому человеку Успенской империи его дара самоизлечения. Считаем лишение младенцев возможности расти здоровыми преступлением и готовы уничтожать каждого жреца, который не перейдет на нашу сторону.
Все женщины встали в одну линию и сложили ладошки на груди. Смотрелось это несколько странно, но пока на это пара целителей внимания не обращала. Барон Эрхайз опустил щит к ноге и открыл забрало. Теперь выражение у него на лице читалось совершенно другое: смятенное, растерянное, но полное надежды и радостного предвкушения:
— Вы представляете интересы империи Рилли?
Дана подвигала бровями, припоминая, по чьему они приказу здесь и кого, в сущности, этот человек пытался защитить. Ответила полуправдой:
— Не только одной империи Рилли.
— Ну да, понятно, — еще больше обрадовался старикан и сразу поспешил уточнить: — Так вы и есть те самые имперские егеря?
— Не совсем егеря… Скорей воины более высшего уровня…
— Какое счастье! — воскликнул Эрхайз, отбрасывая щит в сторону и подвешивая свой меч к поясу. — Мы ведь именно вас и разыскивали!
Дана несколько удивилась такому спичу, но продолжила в прежнем стиле:
— …К тому же вот этот мой коллега — ашбун. Можно сказать, почти здешний. По меркам остального мира — он целитель третьего уровня, которому в иных государствах мира Зелени подчиняются порой и короли.
После этих слов неожиданно повели себя все три родственницы рыцаря. Они откинули капюшоны своих шубок, которые до того длинным и густым мехом скрывали лица, и, опустившись на колени, запели нечто, очень напоминающее гимн. А сам рыцарь нервно задергался, пытаясь стащить с себя боевой шлем:
— Гулит! Да помоги мне быстрей!
Стоящий до этого столбом парень бросился к барону, освободил того от мешающего железа, и только после этого старик пробасил, склоняясь в легком поклоне:
— Извините, не могу в таком виде преклонить колено.
— А что, это так обязательно? — с некоторым недовольством проворчал Деймонд. — Я стал целителем всего несколько дней назад, так что о подобных знаках почтения вообще слышу впервые.
— Но как же так? — поразился барон. — Об этом знает каждый жрец… извините, я хотел сказать, каждый целитель! Если вы, конечно, и в самом деле…
Пока он выдавливал из себя это сомнение, самая старшая на вид из его внучек на мгновение прекратила напевать гимн и строгим шепотом осадила родственника:
— Дедушка! Не дерзи господину Арчивьелу!
— Извините. — Барон попытался согнуться еще больше в непокорном панцире. Но когда ему это не удалось, решил закрасить свои промахи скороговоркой: — Мои внучки приравниваются к целителям первого уровня, как и большинство жрецов, но они — самые лучшие из лучших! И могут вид еть ауры целителей всех остальных уровней, различая их при этом. Мы, конечно, им раньше не верили, как и трудно поверить такой красивой женщине в том, что она является воином…
Он, видимо, хотел просто польстить Дане как воительнице, но и тут попал впросак, потому что был опять прерван сердитым шепотом сзади:
— Перед тобой госпожа Маурьи!
Кажется, это добило старого воина еще больше, чем лицезрение какого-то Арчивьела. Потому что он замолчал с открытым ртом и некоторое время безотрывно пялился на умопомрачительную по красоте лица воительницу.
Паузу своим облегченным смешком заполнил Деймонд:
— Ну, это мне известно! Маурьи правят провинциями и являются прямыми представителями императора на местах. Об их умениях лечить ходят легенды. Так что ты, Дана, сразу становишься почти непререкаемым авторитетом для многих ашбунов. Ну а вот кто такие Арчивьелы, никак не припомню… Что-то крутится в голове эдакое…
Рыцарь к тому времени опять восстановил спертое дыхание и зачастил словами:
— В Успенской империи Арчивьелов всего трое. Двое почти все время находятся в свите императора, а третий обитает постоянно в вершине Прозрения. Кто они и какого пола — не известно никому, кроме самого императора. Но говорят, они могут вылечить от любой болезни лишь прикосновением руки…
Еще недавно бывший простым отшельником мужчина еле слышно пробормотал себе под нос:
— Знать бы еще, какой именно рукой и куда касаться…
Дана думала примерно так же, поэтому подошла к задаче знакомства и вытягивания сведений из новых союзников более практически. А раз звание Маурьи ей дает право распоряжаться целыми провинциями, то следовало использовать это немедленно. На продолжительные расшаркивания времени не оставалось.
— Господин барон! Представьтесь полностью.
— Тантри Эрхайз, моя госпожа! Барон долины Фьерской. Готов к исполнению любого приказа.
— Давая такое согласие, не побоитесь, что мои приказы пойдут вразрез с вашими принципами?
— Боюсь. Но вы ведь не станете убивать младенцев?..
— Понятно. Конечно не стану, но вы всегда сможете и сами судить о наших действиях своим разумением. Например, вы поддержите нашу идею остановить караван, уничтожить жрецов, а из ларцов Кюндю выпустить плененные способности младенцев к самоизлечению?
Прежде чем ответить, Тантри Эрхайз оглянулся на своих внучек. Но не затем, чтобы показать сомнения или колебания, а чтобы убедиться в твердости духа своих родственниц. Те уже к тому времени перестали петь и стояли с округленными от восторга глазищами. Когда дед на них посмотрел, они твердо и синхронно кивнули. Получилось у них это довольно умильно, но решительно. И барон лишь высказал общее мнение:
— Да мы на вас после этого молиться станем!
— Ну, молиться на нас не надо, а вот от помощи не откажемся. Поэтому растолкуйте как можно быстрей, что умеют ваши родственницы и что они знают о сути применения магической защиты. Потому что наши силы совершенно не соответствуют пока нашим знаниям. Кстати, и почему вы сказали, что именно нас разыскивали?
— О! Да хотя бы, чтобы сразиться с вами в одном строю против общего врага! — экспансивно воскликнул барон. — К тому же обстановка в армии после вашего рейда сложилась самая уникальная. Можно сказать, наступила самая благоприятная пора для начала хоть каких-либо действий против векового произвола, царящего в империи. Полнокровного переворота может и не получиться, но ведь главное — запустить искру и открыть народу глаза на истинное положение вещей. Дальше свержение существующего строя пойдет по нарастающей, и от монолита вскоре даже мелкого камешка не останется.
— О! Да вы революционер! — восхитилась Дана. — Как жаль, что на вас раньше не вышли лидеры прогрессивных сил остального мира.
— Увы, приходилось скрывать свои мысли даже от самых близких друзей, — тяжело вздохнул Тантри. — Всех инакомыслящих у нас уничтожают очень быстро…
— Видела последнюю попытку такого уничтожения. Но давайте я вам буду задавать конкретные вопросы, а вы будете на них отвечать. Так мы сэкономим гораздо больше времени. А потом и вы мне расскажете все, что посчитаете нужным.
И новые союзники приступили к интенсивному обсуждению как предстоящих событий, так и практических способностей Арчивьелов, Маурьи и целителей первого уровня.
Тогда как проворный Гулит принялся очищать территорию вокруг скалы от трупов и приводить в порядок застывших на морозе верховых животных.

Глава двадцать четвертая
Ушла с водой…

Александру спасло то, что и по бокам двери имелись некие щели. Да и в самом верху осталось махонькое отверстие, через которое с трудом можно было вдыхать свежий воздух. Иначе утонула бы или задохнулась в том минимальном кармашке воздушного пространства, которое осталось после подъема воды до максимальной отметки.
Так и сидела на верхушке своей пирамиды, по шею в воде и для каждого вдоха приникая губами к спасительной щелке. Потому что мысль нырнуть в воду и перекрыть краны она отбросила сразу, как только вспомнила про собранную на лестнице мебель: даже если она прорвется сквозь нее, ныряя в подвал, то уж обратное движение никак не получится. Нырять в полной темноте — самоубийство. Достаточно легкого удара головой при всплытии о ножку стола или стула. Да и времени сплавать и туда и обратно, скорее всего, не хватит. Это только в фильмах агент 007 мог находить людей за шесть минут пребывания на глубинах, а после распознания еще и целовать податливые губы, если спасенная оказывалась прекрасной топ-моделью.
Здесь же девушке оставалось надеяться только на удачу, расторопность аварийной службы и мысленно корить себя з а подобную непредусмотрительность. Просчет с максимально открытыми кранами следовало приписывать только своей самонадеянности и нежеланию предусмотреть все возможные последствия. Хорошо еще хоть вода оставалась довольно теплой, не приходилось выстукивать зубами от холода, словно испанскими кастаньетами.
Ну и в конце концов с той стороны зашевелились. Вероятно, вытекающий на тротуар ручеек таки привлек должное внимание, и прибыла аварийная служба. Скорей всего, они сначала попытались отыскать хозяина гаража, чтобы уже в его присутствии если не вскрыть ворота, то хотя бы устранить довольно сильную утечку питьевой воды. По этим вопросам коммунальные службы действовали жестко, невзирая, как говорится, на лица. Как выяснилось чуть позже, они так и не дождались ответа из квартиры владельца гаража и стали действовать по утвержденному перечню движений.
Перекрыли подачу воды на весь дом. Самое странное, что на утечке это никоим образом не отразилось. Подводка в тюремный подвал осуществлялась совсем из другого дома на параллельной улице. Как и подводка горячего пара на установленные внизу батареи отопления. Но в тот момент озадаченные слесари этого не знали. Поэтому уже с несколько иной настойчивостью стали выстукивать по металлическим дверям гаража, подозревая, что хозяин где-то внутри и занимается чем-то непотребным. Кое-кто даже предположил нелады со здоровьем. Мол, инсульт, приступ удушья, вот и лежит хозяин, встать не может. Стучали со знанием дела: погромыхают молотком по железу и уши прикладывают, что, дескать, с той стороны отзовется.
Ну Александра и постаралась со своей дубинкой. К сожалению, весь труд извлечения ударов смазывался навалившимся на дверь уровнем воды. Подобная сила глушила звон, укрощала вибрацию и топила в себе гул. Но где-то через полчаса отчаянные призывы о помощи все-таки были расслышаны и поняты. Да еще бы их было не понять! Хотя Шура могла выстукивать каким угодно кодом и знала массу условных перестукиваний, она не мудрствуя лукаво отчаянно выстукивала «SOS». Тут и семи пядей во лбу не надо было иметь, дабы догадаться о попавшем в неприятности человеке.
Но в данном случае предполагались действия совсем иных спасательных служб. Слесарей потеснили в сторону примчавшиеся пожарники, полиция и готовящиеся вступить в действие представители «скорой помощи». Теперь уже полицейские еще несколько раз обменялись сигналами с застрявшим где-то там человеком, и бравые пожарные стали взламывать ворота. Понятно, что к тому времени движение и по тротуару и по полосе движения автомобилей вдоль него было плотно перекрыто.
После вскрытия ворот и проникновения в гараж спасатели сразу обнаружили следующую цель для вскрытия и попытались уже через нее наладить диалог с попавшей в ловушку жертвой. Тут уже девушка стала разыгрывать крайнюю степень истерики, граничащую с сумасшествием. Она дико вопила, призывая на помощь, и умоляла как можно быстрее вскрыть двери, потому что вокруг нее плавают крысы и пытаются укусить.
В ход пошли кайла, пожарные топоры и даже отбойный молоток, которыми на уровне гипотетического замка стали выбивать кусок стены сбоку. Когда образовалась приличная щель, из которой ручьем хлынула вода и стали более отчетливо слышны женские вопли, мощные пожарники сразу несколькими ломами поддели полотно двери и поднажали. Такого издевательства даже универсальный замок не выдержал, лопнул. А вслед за открывшейся дверью на руки спасателей вся мокрая и в щепках мебели вывалилась зареванная и опухшая девушка.
Судя по ее рваным объяснениям, удалось понять, что ее женишок попросил прибраться в подвале. И она с особым усердием потянула какую-то трубку. Вот тут вода и рванула огромным напором. При возвращении к двери выяснилась и другая печальная деталь: дверь захлопнулась. После подобной серии слов вперемешку с рыданиями Александра забилась в конвульсивной истерике, и врачи сразу вкололи ей успокоительное. Офицера полиции тоже выгнали из машины со словами:
— Сейчас все равно она вам ничего больше не скажет. Часов пять будет спать. А вот потом приходите.
— Жаль, хотелось еще спросить, не остался ли кто в подвале…
— Она ведь утверждала, что была одна.
— Ну мало ли что, — сомневался офицер. — Сейчас эти наркоманы где только не прячутся. Тем более что и выглядит молодка несколько подозрительно, вся в синяках.
— Так осмотрите подвал, и все дела, — советовал врач, уже закрывая тыльные двери «скорой помощи» и направляясь к сиденьям возле водителя. Но притворяющаяся спящей девушка слышала каждое слово. — Сразу отбросите все сомнения.
— Да пожарные только сейчас начали откачивать воду. Вроде подвал и не должен быть большой, по свидетельствам соседей, там его вообще никогда не было, но демон его знает, сколько времени пройдет, пока все выкачают. И вода эта…
— Ну, это уже ваши проблемы, — отмежевался врач от приставаний. И, усаживаясь как можно удобнее, скомандовал шоферу: — Гони!
Под завывание сирены деловито оглянулся на пациентку, удовлетворенно заметил на табло пульсометра спокойное биение сердца и стал переговариваться с санитаром на отвлеченные житейские темы.
По прибытии в клинику передал больную дежурному врачу, добавляя с полным равнодушием:
— Нервный стресс, чуть девка в подвале не утонула. Часа четыре еще будет спать.
И как частенько бывает в таких случаях, к стоящей под стеной каталке долгое время никто не подходил. Ведь ни хирургического, ни прочего вмешательства не требовалось, капельницы ставить не следовало, колоть лекарства тоже. Так что с определением в палату и проведением анализов можно и подождать. Других, более тяжелых больных следовало распределять, принимать и обследовать в первую очередь. И только через полчаса дежурный врач распорядился освободившимся санитаром:
— Семнадцатую «Б» — на третий этаж в четвертую палату.
Парень отправился выполнять распоряжение, но минуты через три вернулся:
— Может, вы ошиблись? На каталке с таким номером никого нет.
— Да как нет? — стал сердиться врач, срываясь с места. — Я сам лично бирку крепил. Девица там лежала.
Но и он не обнаружил искомое. Даже под каталку для чего-то заглянул с бормотанием:
— Но ведь точно здесь лежала, мы ее даже раздеть не успели, мокрая вся…
— Может, в туалет пошла? — предположил санитар.
— Может, и пошла. Только как она себя чувствует после полновесного укола снотворного и успокоительного?
А девушка и в самом деле чувствовала себя отвратительно. Но продолжала упорно раскрывать глаза и двигаться по малознакомой улице. Ее пошатывало из стороны в сторону, и большинство прохожих принимало ее за пьяную, смотря при этом с осуждением. А то и словами выражая свое негодование. Но Александре было наплевать на прохожих, теперь следовало немедленно отыскать удобное место и элементарно отоспаться. Главного она добилась — спаслась. А все остальное не так сейчас важно, подождет…

Глава двадцать пятая
По собственным следам

Не доверять оставшемуся в ином мире Казимиру Теодоровичу было бы вполне естественно. Но все-таки Дмитрий Светозаров главному аналитику поверил. Во всех последних жестах, в каждом слове одного из главных деятелей большой военизированной конторы сквозила только правда, замешанная на максимальном откровении. Даже его слова о том, что вся контора подпадает под «зачистку» и огромная часть агентов, узнавших об этом, затаилась в своих норах, не подлежали сомнению. Его утверждения о совершенно естественной смерти Катаржины тоже выглядели правдивыми. Если его тетя и умерла насильственной смертью, то он об этом не ведал. А больше Казик ничем помочь не мог. Значит, толку и от остальных коллег Александры в ближайшем времени не дождешься, даже если бы кого-нибудь и удалось разыскать с помощью орбитальных спутников. Кроме пули, от обозленных «зачисткой» агентов ничего не получишь.
Вполне понятно, что на самом Павле Павловиче ни единого чипа не было. Его искать следовало только в свободном поиске.
В особняке главного аналитика только и осталось чего ценного, так это ультрасовременный ноутбук с вложенными в него файлами. А так как окна в доме были тщательно занавешены и звукоизоляция в обе стороны считалась преотличной, Торговец захватил обоих своих помощников и наведался туда еще раз. Но уже полными физическими телами. Громыхнуло основательно, качнуло тоже, но люстры не обвалились и фужеры в серванте не лопнули. Да и чего здесь было жалеть? Учитывая, что предстояло создать вид поспешного, но решительного бегства. Оставалось вообще удивляться, как нервный шеф после расстрела шкафа с вещами не выпустил пару пуль в голову своего сотрудника. Просто взял да и удалился, буркнув на прощанье: «Жди меня завтра!»
Инсценировали сбор самых необходимых вещей, от нижнего белья и зубной щетки до кожаного пальто в шкафу спальни. Уложили в чемоданы и несколько фотографий, несколько припасенных в холодильнике банок черной икры и внушительную стопку всех имеющихся в наличии дисков. Кто бы сюда ни нагрянул, пусть думает, что Казимир Теодорович вдруг страстно возжелал прожить еще несколько лет. Плюнул на все и спрыгнул с несущегося под откос поезда.
С особым тщанием уложили после отключения ноутбук. А напоследок Дмитрий установил в доме несколько очень хитрых и непримечательных для современных средств обнаружения устройств.
— Если кто появится здесь, — объяснял он товарищам, — мне поступит сигнал на мобильный телефон. Если, конечно, в то время на Земле буду. Еще и рассмотреть смогу, кто здесь и что ищет. Так что до утра мне желательно в этот мир вернуться. Иначе до шефа не доберусь…
После чего Бонзай с Аристархом подхватили два чемодана и два больших рюкзака и, увлекаемые силой главного шафика Ягонов, переместились в столицу королевства, Вельгу. Осмотревшись и сообразив, что они уже в своей вотчине, а вернее, в центре Перекрестка, король с некоторым презрением сбросил чемодан с рюкзаком на пол:
— Что обо мне стража подумает!
— Да ничего плохого, — бормотал Торговец, решительно проходя мимо рычага отключения сигнала на пост. — Радоваться будут, что вернулся.
— Ты тоже брось, — скомандовал самодержец своему придворному шафику. — Сейчас ребята заберут это барахло. — Затем догнал на лестнице Дмитрия и поинтересовался: — Чего сейчас делать будем?
— Займитесь делами насущными, а я пока буду пытаться на тракт Магириков прорваться. Один раз получилось, и второй должно. Осталось разобраться в причинах неудач.
— Да, дел тут накопилось много. Надо будет и с той семеркой шафиков разобраться, которых запущенный вчера Дитогл вычислил.
— Действительно — уникальный случай. Постарайтесь за ними просто следить, и только когда я к вам присоединюсь, будем решать, что с ними дальше делать.
Бегущее навстречу дежурное отделение гвардейцев чуть не сбило первых лиц королевства с ног. Благо еще, что затормозили руками о закругленную стену:
— Ваше величество!..
— Отставить! — отмахнулся Бонзай. — Молодцы, резво реагируете. Заберите внизу вещи и доставьте в холл наверху. Шафик Дин потом с ними сам разберется.
— Есть!
Охрана продолжила спуск на Перекресток, а троица путешественников вышла к переходному тоннелю между Башней и королевским замком.
— Откуда будешь прорываться? — поинтересовался король перед расставанием.
— Отовсюду. Но особенно буду пробовать из твоего госпиталя. Все-таки именно оттуда я достиг пещеры отшельника.
— Ладно, пробуй. Если что, то ты знаешь, где нас искать. И не забудь, с тебя бочка далийского!
Мысли Дмитрия занимало только одно: как и где разыскать Александру. Поэтому упоминание самодержца про обещанную бочку могло показаться слишком уж неуместным в сложившейся ситуации. Но тут было не до обид. Просто лучший друг пытался хоть таким образом поддержать веру и оптимизм в товарище.
В свою обитель Торговец наведался только с одной целью — собрать и приладить на тело все три больших кристалла накопления магической мощи. Каждый из них находился на разных уровнях Башни и собирал энергию с совершенно иных слоев и течений, которые сновали над поверхностью каждого мира. По крайней мере, именно для зарядки подобных кристаллов и строились аналогичные башни магов, шафиков, колдунов и прочих подобных личностей в тех мирах, где магическая сущность составляла главную основу бытия. Для этого в свое время пришлось изрядно поизгаляться, проводя рискованные торговые операции с иными мирами. Потому что только за попытку узнать секреты строительства подобных сооружений потомственные кланы волшебников уничтожали любопытных людишек до седьмого колена.
Немало трудностей пришлось испытать и при добыче самих кристаллов, которые нельзя было задействовать в собственной Башне, если они были созданы в ином мире. А методы поиска в собственном для каждого мире мало того что отличались, так еще и тоже содержались в огромном секрете. До сих пор Светозаров с содроганием вспоминал выпавшие на его долю приключения, которые пережил во время поиска этих уникальных природных камней.
К данному моменту кристаллы были заполнены примерно только на треть, да и вообще вынос их из Башни допускался лишь в крайнем случае. Когда их владельцу понадобится максимальная сила. Причем силу можно было израсходовать всего за пару дней, а накапливать потом ее в кристаллах придется годами. И все это время главная крепость рискнувшего шафика будет подвергнута риску легкого захвата.
К счастью, за целостность своего магического гнезда в королевстве Ягонов волноваться не стоило. Столица Вельга уже сейчас представляла собой наилучшую оборонную структуру этого мира, а многочисленные современные виды оружия могли дать отпор и сборной армии всех соседних государств, вместе взятых. Так что за свою Башню владелец оставался спокоен, а вот силы самому шафику могли пригодиться. За прорыв к «третьей» он был готов на все. Потому как чувствовал и очень надеялся, что именно эти опытные воины и диверсанты ему подскажут, где разыскивать Александру. Или, по крайней мере, как выйти на след ее нынешнего тюремщика.
Когда главный королевский шафик быстрой походкой вошел в придворный госпиталь, там его уже ожидала коллега Флавия.
— Дин, ты себе представляешь, — стала она возмущаться вместо приветствия, — этот Аристарх даже не удосужился мне рассказать, где вы были и что делали! Только и буркнул о твоем визите в госпитальную палату…
— Так и рассказывать особо нечего, — несколько резко ответил Торговец своей старой подруге, с которой он еще на Юге бывал в интимных отношениях. Именно этот факт и мешал просто изгнать добровольную помощницу и спокойно поработать в этом месте в одиночестве.
Чем придворная шафик всегда беззастенчиво и пользовалась.
— Но ты ведь не такой бука, чтобы молчать и не отвечать на мои вопросы?
Следовало как можно быстрей занять ее делом, иначе обещанные вопросы могут низвергнуться сплошной лавиной.
— Слушай, Несравненная, расскажи мне лучше со всеми незначительными подробностями все, что ты знаешь с момента моего переноса сюда и до моего исчезновения вместе с кроватью. Я ведь еще так и не успел ничего толком расспросить о том отрезке моей жизни.
Флавии было безразлично, расспрашивать или самой повествовать. И то и другое у нее получалось хорошо. К тому же она поражала своей прямо-таки фотографической памятью. И если настраивалась на дотошный пересказ, не упускала из увиденного даже оттенок кусочка ткани, помятость этого кусочка и даже почти незаметную пыль на том пресловутом кусочке.
В общем, она стала рассказывать, а Дмитрий Светозаров углубился в рассматривание самой палаты и потолка. По первому взгляду получалось, что его кровать неведомой силой оказалась подброшена к потолку, там ударилась о него изо всей силы и именно в тот самый момент провалилась в подпространство. После чего никем не контролируемое подсознание сделало перенос странного тандема кровать — раненый к тому месту, где находилась «третья».
Краем уха слушая и сортируя произнесенные коллегой слова, Торговец рассуждал: «Что именно, не учтенное мной, привело к такому парадоксальному результату? Ну ладно, допустим, из пещеры в Свирепую долину я выбрался по принципу “обратной отдачи”. Подобное всегда легче происходит. Но что именно меня в массив Бавванди протолкнуло? Что на мне было такого особенного? Кровь? Так ее у меня и во внутренних органах полно. Хотя если ничего не будет получаться, я и кровью обмазаться не поленюсь… Лишь бы проскользнуть. Что еще для чистоты эксперимента следует попробовать? Кровать? Ладно, тут идентичных в госпитале хватает. Что еще? Бинты? Голое тело? Боль по всему телу и распухшая голова? Хм, так она у меня в последнее время всегда распухшая… Может, яд? Да нет, к тому времени из меня его уже вымыли… Что за зубы такие? Не понял…»
Его привлекло в рассказе Флавии нечто из ряда вон выходящее.
— Ну-ка еще раз повтори: что там было в моей одежде?
— Да не в одежде, а на плитах пола Перекрестка насобирали. Вот они здесь и лежат.
Женщина подала пять найденных при обыске подвала клыков и коротко пересказала суть размышлений на эту тему. С несколько ревнивой язвительностью упомянув и признание короля о зажатом дверью шкафа подоле сюртука.
— Шкафа? — чистосердечно удивился Дмитрий. — Что-то не припомню подобного. Но вот выводы по поводу кого-то в подпространстве, мне кажется, весьма разумны.
— Тем более что и на одежде я сегодня утром рассмотрела рваный край со специфическими дырками от клыков. Конкретно — на плече твоего пиджака.
— Ну да, ну да… Потому что при ранении рядом ни одной собаки не было, — интенсивно перебирал Светозаров в своей памяти кадры, предшествующие ранению, и делая какие-то выводы. — Тогда, значит, все-таки кровь?
— Ты о чем?
— Пытаюсь понять, что именно мне помогло проскочить в то место, куда я до этого и после никак не могу попасть.
Они минут пять со всех сторон рассматривали возможные варианты, после чего шафик констатировала:
— Что-то не сходится. При чем тут какие-то шакалы из подпространства? Ведь первый раз ты все равно попал туда, куда и желал в последнюю вспышку своего сознания. А второй раз ты делал переход, ничего не соображая, в пылу навалившейся боли и кошмарных воспоминаний. Причем в пещере никаких зубов не обнаружили. Так ведь?
— Кажется, нет…
— Вот видишь. Значит, получается полнейший разнобой в обоих вариантах. Никакого сходства или явно прослеживаемых тенденций не наблюдается.
— Хм… может, ты и права. — Торговец ожесточенно почесал висок, пытаясь подтолкнуть маячащую где-то на периферии сознания мысль. — О! Но ведь и результат оказался совершенно разным! Ведь во втором случае я попал совершенно не туда, куда надо, а туда, куда послало мое больное воображение. А оно уже парочку лет интенсивно выискивало шанс пробраться в этот проклятый всем миром Зелени горный массив Бавванди. Плюс — в сознании оставалась задача постоянно заботиться о группе воинов, которых я как раз и направил в центр этого массива. Вот тут все мои подспудные сознания и совпали с наслоившимися друг на друга случайностями.
— Понятно. То есть тебе потребуется стопроцентное повторение всех деталей твоего бессознательного переноса? Вплоть до введения тебя в обморок?
— В самом крайнем случае возможно и такое. Но для начала буду пробовать с кроватью, кровью и… ну а дальше видно будет.
— Надеюсь, ты не собираешь сам себе вены резать? — нахмурилась Флавия.
— Ну, можно, конечно, и добровольца подыскать, который желает покончить жизнь самоубийством, — улыбнулся Дмитрий, нисколько не желая для своих экспериментов привлекать кого-то из посторонних. — Да где ж его взять?
— Есть такой! — обрадованно воскликнула коллега, да так громко, что Дин непроизвольно вздрогнул. — Вернее, не такой, а такая. Помнишь поджигательницу, уничтожившую загородное поместье вместе с мужем и его любовницей?
— Вроде. Она еще так красива, что мы поражались, чего это муж на сторону бегал?
— Точно!
— Так ее еще не казнили?
— Как же! Разве такой ценитель истинной красоты, как твой друг Бонзай, пойдет на такое! Ха! Он ее помиловал и приговорил к двадцати годам тюрьмы. Да только она чего только не делает, чтобы покончить жизнь самоубийством. Охране приходится изгаляться до крайности. Запарились они с ней.
— Я тебя понял. Но такая дура мне точно не подойдет.
— Почему дура? Я с ней пару раз беседовала, вполне нормальная и разумная баба. Просто вбила себе в голову, что она больше никому не нужна и любое продолжение жизни для нее бессмысленно. Только и умоляет, что дать ей шанс умереть любым, каким угодно способом. Если я с ней поговорю, она с радостью согласится на что угодно. Тем более с шансами и помочь, и самой навсегда успокоиться.
— Ну если так, то действуй, — благословил Дмитрий. — Да заодно пускай сюда точно такую же кровать прикатят. Будем пробовать…
— А ты куда? — уже собираясь выйти из палаты, обернулась с вопросом Флавия.
— Смотаюсь в Свирепую долину. Надо внимательно ту прежнюю кровать осмотреть, раньше это сделать и некогда было, и не догадался. Заодно, может, вместе с ней сюда и вернусь…
В своем замке граф Дин Шахматный Свирепый постарался не засвечиваться и никому на глаза не показываться. Потому что прекрасно знал, сколько тут неотложных дел требуют его личного участия и разрешения. Поэтому, лишь только появился в пустом зале, сразу прошел к дальней стене, возле которой и располагалась искомая каталка. Минимальное громыхание, возникшее при его появлении, можно было принять за шум упавшей на пол алюминиевой миски.
Современное медицинское лежбище для тяжелобольных внешне ничем не выделялось. Но стоило присмотреться внимательнее, как на всех четырех ножках и даже спинках обнаружились глубокие царапины. Причем если сразу вспоминать о гипотетических шакалах, то повреждения вполне были сходны с укусами. А значит, сама возможность нахождения в подпространстве каких-либо зверей получила еще одно существенное подтверждение. Что заставило сильно задуматься и припомнить все истории, в которых фигурировала открытая кровь. Как это ни печально, но и раньше Торговцу приходилось попадать в весьма неприятные обстоятельства, из которых он ускользал с некоторыми телесными повреждениями. Конечно, никогда прежде тяжелых ран не было, но, с другой стороны, крови тоже хватало. Но никогда еще ни на ее запах, ни на ее вид в подпространстве, которое находилось еще вдобавок и во вневременье, никто из хищников не бросался.
Следовательно, неожиданные обитатели либо только недавно там завелись, либо оказались возле раненого Торговца совершенно случайно. Правда, два раза подряд — это несколько странно, подобную случайность уже объяснить трудно. Скорей, закономерность получается. А любую закономерность исследовать гораздо проще. Надо только сознательно повторить опыт.
Поэтому Светозаров все-таки решил забрать кровать с собой. Так сказать, для чистоты эксперимента. Но только стал на нее укладываться, как в зал стремительно ворвалась Андорра. Видимо, все-таки кто-то заглянул внутрь зала через стекла дверей и успел поведать остальным о прибытии его светлости.
— Замечательно! — прямо с порога стала восклицать девушка, прекрасно рассмотрев движения пациента. — Вы хоть один раз проявили должную дисциплину и возвратились в кровать для обследования. Ложитесь, ложитесь! Я прямо сейчас и начну осмотр, а если…
— Дорогая Андорра, рад тебя видеть! — Дин все-таки вскочил на ноги, стараясь это сделать легко и естественно. — Как видишь, я в полном порядке! И даже соизволил первым с тобой поздороваться.
— Здравствуйте, ваша светлость. Но мне не надо заговаривать зубы и притворяться. Сразу бросается в глаза ваша бледность и черные мешки под глазами. По красным белкам вижу, что ни одной минуты за это время не спали, а посиневшие ногти выдают крайнюю изможденность.
— Кому ты это рассказываешь! — обиделся граф, но руки постарался естественным движением спрятать за спину. — Уж с моими-то силами…
— Тоже не стоит этим бравировать.
С этими словами девушка прижала Торговца к кровати, и тому ничего не оставалось, как замереть с вымученной улыбкой. В то же время она бесцеремонно возложила руки ему на грудь и, прикрыв глаза, продолжила говорить:
— Все ваши хваленые силы уходят на ликвидацию последствий тяжелейших ранений. Поэтому на устранение остальных негативных явлений без посторонней помощи извне самому организму не мобилизоваться.
— Да нет, я и в самом деле чувствую себя прекрасно, — пытался возражать Дмитрий, замечая с досадой, как в зал потянулись многочисленные коллеги Андорры. А когда заметил высокую, нескладную фигуру ректора академии, вообще скривился: — Ну вот, и стоило поднимать такой переполох и отрывать остальных от своих дел?
— Стоило! — воскликнула девушка. — Еще как стоило!
При этом она ухватилась за рукав графа, словно боялась, что он исчезнет сию секунду, и только тогда оглянулась назад. Заметив Титела Брайса, вздохнула с некоторым облегчением:
— Ну хоть вы на него подействуйте, господин ректор! У него фрагментарные затемнения Зийкенса по всей грудной клетке, а он опять куда-то хочет сбежать.
— О, дружище! Это уже не шутки! — прогудел обеспокоенно Тител.
— Подумаешь, какие-то затемнения, — сделал последнюю осторожную попытку освободиться граф Дин.
Но цепкие пальчики держали его рукав с отчаянной решимостью.
— Не «какие-то», а самые что ни на есть противные и опасные даже для нас!
Теперь уже голос ректора стал таким, при котором ни Светозаров, ни сам император Рилли не посмели бы ему возражать. Что уж говорить о тех, кто оказался в этот момент рядом. Поступи приказ препарировать больного, а потом сшить все кусочки несколько иначе, они бы сделали это, почти не задумываясь.
— Стой смирно! И не дергайся, не съем, — приказал целитель четвертого уровня и сам приложил ладони к груди пациента. Только ему для определения опасности хватило буквально двух секунд. После чего он только поощрительно буркнул Андорре: — Молодец! Это ты вовремя… — И, уже разворачиваясь, приказал Светозарову: — Пошли к вертушке!
Пришлось повиноваться, хотя и с явной неохотой.
— Слушай, Тител, чего так паниковать? Я бы и сам через денек вернулся, и уже тогда, спокойно и без всякой паники…
— Может, хватит торговаться? — перебил его ректор, открывая створки лифта и первым входя внутрь. — На твоей Земле затемнения Зийкенса называют по-иному: раковыми метастазами. Видимо, сказалось воздействие неизвестного яда.
— Ох, ничего себе! — проникся и Торговец. — Это что, теперь всю академию опять вокруг меня собирать придется?
— Думаю, что и без этого стресса для детей обойдемся, — утешил высший целитель империи Рилли. — После последнего «замачивания» суспензия в бассейне вдруг огромным скачком увеличила в себе «креативные флионы». Наверняка подействовало невероятное количество концентрических флуктуаций счастья, выпавших дождем. В итоге теперь мы наконец-то сможем опробовать вариант с созданием лечебной ванны, и ты станешь ее первым пациентом. Как говорится: о чем мечтал, на том первый и возляжешь.
— И надолго?
— Вот когда выберешься из бассейна, сам и ответишь на этот вопрос.
— М-да, никогда не думал, что мне первому придется сюда нырять без воздействия вертушки.
Вся компания уже приблизилась к бассейну и теперь рассредоточивалась вдоль его высокого борта.
— И что, вот так прямо туда и сигать?
— А что откладывать? — подвигал своими кустистыми бровями ректор. — На материальные предметы суспензия не влияет, уже не раз проверяли.
— Так ведь она раньше не доходила до предела расчетной силы.
— Ну ладно, можешь выложить из карманов все лишнее, — разрешил Тител Брайс и, рассматривая выкладываемые на стол предметы, добавил: — А то еще выпадут твои телефоны на самое дно и будут там концентрацию портить…
К мобильным телефонам он относился с неприятием, утверждая, что порой замечает циркулирующую вокруг них негативную энергию. И никакие доводы о необходимости такого средства связи не могли разубедить целителя в его противлении новинке.
Зато когда увидел три переливающихся внутренним светом разноцветных кристалла, заулыбался, словно большой ребенок.
Немного подумав, граф Дин снял куртку, а потом и рубаху, потому что и сам еще не присматривался к ранам после излечения. Насыщенная краснота рубцов и шрамов теперь несколько побледнела, но зато между ними появились синюшные пятна, образовавшиеся, скорее всего, после неудачных толчков и разворотов туловища. Андорра сразу обратила на эти пятна внимание:
— Ну вот, я же предупреждала о необходимости полного покоя. А вы что вытворяете? И еще лечиться не хотите!
У нее в глазах стояли слезы, поэтому даже одного слова возражений Торговец в себе не нашел. Зато ректор вдруг выдвинул предложение:
— Возьми с собой свои кристаллы.
— Думаешь, можно? Как бы они не разрядились…
— Скорей наоборот: это они еще получат определенный добавочный импульс силы.
— Тогда суспензия вся выдохнется.
— Вот и проверим заодно. Но мне кажется, ее теперь, только заполнив трупами, можно обессилить.
Ничего не оставалось делать, как вложить десятисантиметровые кристаллы в карманы брюк и решительно выдохнуть, как перед полетом в космос. Затем граф Дин покорно приблизился к бортику, перелез через него, привалившись животом, и, уже окунувшись по грудь, обеспокоился:
— Вдруг я не смогу дышать не вспененной суспензией?
— Не бойся, утонуть не дадим. — Ректор при этом утверждении старался неназойливо затолкать пациента как можно быстрее в жидкость. Дружба дружбой, а эксперимент экспериментом. — Вон сколько спасателей вокруг. Да и вообще, не ты ли утверждал, что умереть ради науки — высшее благо?
— Некогда мне умирать! Вначале надо прорваться на тракт Магириков, а потом невесту спасать надо.
— Вылечись вначале.
Тител отцепил пальцы друга от бортика и с удовлетворением пронаблюдал, как тот в полный рост погрузился в суспензию.
Поэтому и не заметил, что глаза у стоящей рядом Андорры потухли, словно два залитых водой уголька, а плечи поникли в безысходной печали.

Глава двадцать шестая
Похищение века

Каким бы коротким ни было общение с новыми союзниками, но для предстоящего захвата каравана их знания пригодились несомненно. Вдобавок и допрошенные с пристрастием жрецы дали довольно значительный объем информации. Что Сильва, что Василий и не думали церемониться с пленными, и те выговорили все, что знали и чего не знали. Убивать их в конце допроса не стали, а просто с максимальными предосторожностями и страховкой обездвижили, да и уложили на месте ночлега. Увидеть их с дороги считалось невозможным делом, а впоследствии допросы следовало продолжить. Если, конечно, будет время. Потому что дело приближалось к обеду, а на пределе видимости со скалы Петр заметил какое-то копошение на дороге. Может, это просто двигался небольшой отряд, но рисковать было нельзя и следовало максимально эффективно приготовиться к захвату.
Новым союзникам тоже обозначили место в строю, хотя и пришлось их для этого разделить в соответствии с новой тактикой боя. Возницу вместе с каретой отправили за два километра дальше от скалы, по ходу каравана. Там Гулит обязывался при первых же признаках атаки развернуть четверку лошадей и непосредственно карету поперек возможного прорыва повозок авангарда. Теперь уже воины с Земли не настолько твердо верили в свое оружие, и, хоть всегда можно было ранить тягловых животных, кое-кто из жрецов каравана мог попытаться вырваться из очага засады с помощью отчаянного бегства.
Барона Эрхайза поставили на главном направлении атаки по центру колонны. Его огромный меч в данном случае мог оказаться чуть ли не эффективнее огнестрельного оружия Даны, потому что проходил сквозь создаваемое жрецами защитное поле. Не так, конечно, легко проходил, как хотелось бы, по словам самого рыцаря, но с большими усилиями прорубиться было можно. Все в данном случае зависело от особых сплавов, применяемых при изготовлении подобного оружия, и вполне понятно, что провести анализ стали в походных условиях для землян не представлялось возможным. Хотя они сразу поняли самое главное: будь их пули определенного состава, никакие магические силы уже бы не помогли жрецам при защите каравана.
Старшая внучка выглядела обворожительно, хотя называть светловолосую красавицу с пышной грудью детским определением «внучка» язык не поворачивался. Ко всему прочему, она оказалась лихой наездницей и исполнительным воином: без обсуждений укрыла свои прелести под огромным дедовым плащом и увела всех трофейных скакунов еще дальше от кареты, по направлению к Воротам. Животных не должны были заметить передовые жрецы и раньше времени заподозрить засаду. После начала сражения ей надлежало мчаться на помощь вознице, и для этого она получила в распоряжение один из коммуникаторов ближней связи. Заодно ей вменялось предупредить в случае подхода иной опасности или нежелательных свидетелей по встречному курсу каравана.
Две младшие внучки решительно настояли на своем праве прикрывать спину отважного деда, который и оказался главным инициатором сопротивления всего своего рода против существующих, устоявшихся веками несправедливых законов. Именно Тантри Эрхайз настоял в свое время на сокрытии от властей любого упоминания о беременности своих невесток, а впоследствии и самого факта рождения внучек. Для успокоения общественного мнения было оглашено, что обе жены баронетов оказались бесплодными и будут со временем покупать себе детей в столичном приюте. Так и сделали. Старшей внучке оказалось уже двадцать пять, а младшим — на два и три года меньше. Еще имелись два малолетних внука, оставшиеся с сохраненным даром. Так что все пятеро росли здоровыми, красивыми и, на радость всем своим родственникам, толерантными и сознательными. Особенно внучки. Правильное дедовское воспитание и тут сказалось. А после достижения восьмилетнего возраста уже и сами могли частично подлечивать своих родных и близких. Вот на этом все семейство и погорело в конце концов. Слово за словом, чудо за чудом и сплетня за сплетней, но слухи росли и разрастались. Со временем весьма назойливо стали барона навещать различные подозрительные личности, посылаемые соседними настоятелями храмов. А потом и до кровавых разборок дело дошло. Заманили в засаду и подло уничтожили основную боевую дружину барона во главе с командующим ею сыном. И всему семейству после этого пришлось несколько месяцев скрываться в одном из дальних имений, купленном когда-то на подставное лицо. Постепенно и там стало опасно, кольцо поисковых отрядов стягивалось все туже вокруг отчаявшегося рода Эрхайзов.
И как раз в этот момент молнией по всему востоку континента распространилось известие, что егерская дивизия империи Рилли прорвалась в тылы готовящейся к осеннему наступлению армии и громит штабы и важнейшие коммуникации. Тантри Эрхайз всегда отличался крайней решительностью в принятии решений. Немедленно собрал все оставшееся у него под рукой семейство, верных слуг и пару сподвижников и на нескольких каретах покинул ставшее опасным поместье. За неполные сутки добрался до того самого города, который не имел названия и фигурировал на всех картах как «город возле Ворот Откровения». Там надеялись переждать у родной племянницы некоторое время и более точно выяснить, где же конкретно базируется дивизия егерей с другого континента.
Добраться удалось без проблем, как и тайно расквартироваться в большом доме. А вот в дальнейшем, при проведении разведки, не повезло. На это дело отправились сам барон и единственные помощницы, кто мог его всюду подстраховывать в магическом плане, — внучки. Старый воин старался всюду показываться лишь под видом давшего обет молчания рыцаря и прятал лицо. Но в одном из трактиров его рассмотрел и узнал тот самый тонкогубый. При этом и на себя обратил внимание, и на двоих своих провожатых. Но, рассудив, что втроем они легко справятся с одним рыцарем, жрец уходить из трактира не стал, а приказал своим подчиненным атаковать. И чуть сам при этом не погиб. Разбушевавшийся Тантри зарубил парочку атакующих подчиненных жреца как баранов и только чудом не достал спасающегося бегством главного противника.
После чего карете с разведчиками пришлось поспешно уезжать с места событий. Дело было около полуночи, но возвращаться и вести преследователей на противоположный край города, к дому, где пряталась основная группа родственников, барон не решился. Все-таки справедливо опасался слежки и поэтому подался на юг. Как оказалось, и в самом деле следили, и, как только рассвело, беглецы заметили вдали несущуюся следом погоню. Ничего другого не оставалось, как отыскать подходящее место для последнего боя, где всадник не смог бы атаковать сражающегося пешим рыцаря. И вот именно под одинокой скалой все пятеро единомышленников вознамерились дать последнее сражение и умереть. Потому что слишком хорошо знали, какие муки им придется пережить перед смертью, если их пленят. Да и под жестокими пытками можно было проговориться о местонахождении остальных членов семьи. Силы были слишком неравными…
Но сейчас все изменилось. Конечно, и сам рыцарь и его внучки ужасались от одной мысли о возможном нападении на караван. Но ужасались весело и с радостным отчаянием.
— А почему бы и нет?! Если вы ударите по ним из своего чудо-оружия, может и получиться, — басил на все огромное пространство барон. — Да и мой меч многого стоит. В наследство от прадеда перешел, а тот, говорят, чудесный кусок железа в ранней молодости где-то в этих самых предгорьях нашел. Если не в самом массиве Бавванди.
— Но ведь туда с железом запрещено появляться? — напомнила Сильва, помогая разжечь прямо на краю дороги небольшой костерок. — Да и егеря лютуют с ловушками.
— Не знаю подробностей, но как-то он прошел и егерей, и ловушки. Кстати, по этой дороге порой воинские подразделения егерей тоже проезжают, — спохватился Эрхайз.
— С жрецами?
— Нет, только обычные воины. Правда, самые лучшие…
— Ерунда, мы сквозь них уже не раз проходили, — успокоила Дана. — Патронов у нас на любой бой хватит.
— Вам видней. — Рыцарь с недоумением покосился на тупорылый автомат и протянул озябшие руки над разгорающимся костром. — Только вот огонь мне кажется лишним.
— Почему? Пять человек сидят возле него и греются, — стала объяснять Дана общую диспозицию. — Дело-то к обеду близится. Вполне обычная картина для магириков. Мы уже не раз наблюдали. Сильва… — Она прервала себя на полуслове и спросила через «общак»: — Петруха, опять дрыхнешь?
— Никак нет, боярыня! Глаз не свожу с каравана. Уже можно рассмотреть, что повозок десять-двенадцать. Впереди три всадника, едут метрах в десяти перед колонной. Так что пора нашей гранатометчице выдвигаться на позицию.
— Значит… — Женщины обменялись залихватскими ударами ладоней. — Вперед, подруга!
Сильва сразу подхватила свой рюкзак и парочку одеял и тронулась к тому месту, где, по предварительным расчетам, в момент атаки должен находиться арьергард колонны. Василий поспешил за ней, для помощи с маскировкой, и уже через десять минут вдали белел еще один ничем не примечательный сугроб. Сам старший группы поспешно двинулся к костру, а целительница продолжила объяснения:
— Сейчас и Василия замаскируем примерно вон там, дальше по ходу движения. Так что обстановка складывается вполне удачная: ветер стих и сугробы раньше времени не разметает. Ну а потом уже будет не страшно. Наоборот, тепло и бодренько.
— Как бы эти жрецы, завидев костерок и подъехав ближе, нам какую пакость не сделали…
— Пожалуйста, можно немного сменить позицию, чтобы враг заранее не насторожился, — легко согласилась Дана, глядя вслед удаляющемуся Василию и сопровождающему Деймонду, который вызвался помочь с маскировкой. — Предлагаю вам с внучками укрыться за скалой, а как только начнется бой и мы немного отвлечем жрецов на нас, вы ударите им в спину. Так даже лучше получится.
— Да мне все равно, откуда атаковать, — рассуждал барон. — Но с той стороны нам придется через глубокий кювет долго перебираться.
— Действительно…
— Гораздо хуже будет, если десяток жрецов сумеют собраться в единый кулак. Они тогда для ваших пуль вообще недосягаемы станут.
— Будем их мечами рубить, — улыбнулась женщина, а затем вдруг неожиданно выхватила свой трофейный меч из ножен и прокрутила им несколько восьмерок.
Что заставило барона приоткрыть рот от удивления.
— О! Вы и так умеете!
— Увы! Наши наставники и в этом заставляли практиковаться. Конечно, до истинных рубак вашего уровня нам далеко, но напугать врага умения хватит.
— Не скромничайте, госпожа Маурьи. Я ведь сразу отличаю настоящих мастеров меча.
— Ха! Видели бы вы, как сражаются наши наставники! Всякие ниндзя и самураи нервно курят в сторонке.
— А кто это такие и что значит «курят»?
— Извините, барон, слишком долго рассказывать. Как-нибудь в другой раз. Предлагаю вам усаживаться с девочками на вашу позицию и накрываться заготовленными одеялами. А то вот-вот и нам голова каравана станет видна. Потом метаться не с руки.
— Да, да, конечно! — заторопился рыцарь, надевая на голову шлем и усаживаясь на подтащенный заранее камень. Вид у него при этом получился слишком странный, и все поняли, что подобный горб будет сразу заметен даже под накинутым сверху плащом.
— А без него сможете сражаться? — покривился стоящий рядом Деймонд.
— Конечно, господин Арчивьел! — почему-то обрадовался рыцарь. — У него на морозе забрало запотевает и сосульки появляются. А ведь нам сидеть еще неизвестно сколько придется.
Стало понятно, что дисциплинированный воин, хоть и сам командовал в свою бытность большими отрядами, без команды старшего не смог бы себе позволить такой вольности, как сражаться в неполном комплекте рыцарского облачения. Но обсуждать этот вопрос не стали, а, лишь плотнее закутавшись в плащи и одеяла, стали делать вид, что они уставшие и оголодавшие магирики. Еще и кусочки мяса на палочках к костерку протягивали да уплетали их с аппетитом. Благо заготовленного мяса в готовом виде еще хватало. Дошло до того, что ароматные запахи достигли даже верхушки скалы, и возмущенный Петр пробормотал:
— Это вы там внизу специально на меня дымок направляете? Хотите, чтобы я слюной захлебнулся?
Ответил ему из своего сугроба ничего вкусного не обоняющий Василий:
— Ты бы без дела языком не трепал! Если голоден, жуй свои запасы, но помалкивай. Да и как там караван?
— Вот потому и не жую, чтобы вовремя и ясно всю картинку нарисовать, — хохотнул штатный снайпер. — До колонны всего два километра осталось. Теперь отчетливо и тылы рассмотрел: там пять всадников и три пристяжные лошади. Так что тебе, Сильва, надо будет хорошенько постараться.
— Справлюсь, — послышался голос Сильвы. — Как они, насторожены?
— Скорей наоборот, дремлют. По крайней мере, те, что в тылу. Тройка передних выглядит намного бодрее, явно ведут какой-то оживленный разговор, смеются…
Дальше он перечислил и все остальные детали. Повозок оказалось одиннадцать. На трех из них виднелось по два ездовых, на остальных по одному. Но из одной повозки сквозь приоткрытый тент виднелись подошвы сапог, выбившиеся из-под одеяла. Из чего следовало, что там кто-то спит. Исходя из этого, следовало учитывать, что в каждой повозке именно по два жреца.
Да так в принципе и предполагалось. За века сложившиеся составы и неизменная численность охраны не претерпевали какого-либо существенного изменения. Колебалось лишь количество верховых: от пяти до десятка. Здесь имелось восемь. Да плюс двадцать два жреца на повозках. Итого тридцать. Вроде как ничего сложного для одной из лучших боевых групп с Земли. Да еще и усиленной местными магами-целителями и одним великолепным рыцарем.
Но одно дело планировать, а другое дело вести натуральный бой. Да еще и с неизвестными величинами в виде непонятного колдовства. Благо, к моменту первого выстрела и синхронно прозвучавшего с ним взрыва гранаты в пределах видимости на дороге не появилось ни одного постороннего человека.
Изначально лучше всего дела пошли у Сильвы. Ей удалось пропустить арьергард чуть вперед и одну за одной метнуть в гущу всадников три гранаты. А потом сразу перейти на стрельбу. Как ни странно, один из жрецов остался в седле и, скорее всего, без единой царапины. И действовал он совершенно не так, как можно было ждать от средневекового варвара, впервые столкнувшегося со стрелковым оружием. Ни к товарищам на помощь не бросился, ни в середину каравана не поспешил, а сразу развернул своего скакуна и помчался вскачь обратно. Никогда не грешившая в попаданиях по целям в такой близи Сильва поняла, что пули и этого типа обходят по касательной вместе с животным, и в отчаянии закричала:
— Петр, вали его, уходит!!!
Пришлось снайперу из центра колонны переносить свой огонь на тылы. Да и то лишь после третьего выстрела убегающий противник рухнул на дорогу. Остальных Сильва сама добила. А потом приступила к отстрелу возниц на замыкающей повозке.
Василию, как ни странно, повезло еще меньше. Первым выстрелом он удачно разворотил голову вознице на первой повозке. Но вот затем тремя гранатами уложил на промерзлые плиты только одного жреца из тройки авангарда. А двоих с огромным трудом пришлось добивать лишь после ранения коней, когда всадники спрыгнули наземь. Старшему группы тоже потребовалась помощь в расстреле самого последнего противника. Но к тому времени мимо него, чуть не затоптав понесшими вскачь животными, промчалась следующая второй повозка. И только вовремя брошенная граната позволила остановить пытающихся уйти в прорыв. Взрыв уничтожил все три колеса, тяжело ранил двух лошадей второй пары, и все транспортное средство, завалившись набок, довольно плотно перекрыло дорогу. Хорошо хоть здесь возницы не успели встать рядом друг с другом, и Василий их успокоил разрывными пулями из автомата. Да так и воспользовался получившейся баррикадой для создания оборонного редута, потому что прямо на него понеслись буквально в один ряд сразу и третья, и четвертая повозки. Хорошо хоть в тот момент Петр успел дать команду к срочному возвращению как старшей внучке, так и вознице Гулиту с каретой. Позже это пригодилось.
Основной бой развернулся в центре каравана. Причем первоначальный успех в виде двух трупов на козлах группе нападающих удалось развить не сразу. Словно по единой команде, все оставшиеся в живых жрецы побросали вожжи, спрыгнули на дорогу и стали оттягиваться назад, в девятую по счету повозку. Похоже, что именно так полагалось по правилам в случае обороны. Дана про себя только и успела удивиться: «Никто на них веками не нападал, а действуют как вышколенные солдаты. Как бы у нас получилось, ожидай они нашего нападения? Даже представлять не хочется…»
Одного из перебегающих с места на место жрецов ловким ударом разрубил барон Эрхайз, и целительница последовала его примеру, забросив автомат за спину и несколькими атаками с помощью меча уложив на землю еще пару противников. Почти одновременно с ним еще один рухнул с раной в груди после попадания тяжелой пули из снайперской винтовки.
Казалось бы, теперь ход боя будет протекать в нужном русле для воинов, атакующих караван с ларцами Кюндю.
Но как раз в это время внешне спокойный, но на самом деле звенящий от переживаний и рвущихся наружу эмоций голос Петра сообщил:
— Внимание! Опасность с вашего тыла! Из леса атакуют егеря! Много! Очень много!
Второе уточнение означало, что противников не меньше сотни. Но достаточно было лишь взглянуть на споро сползающие по крутому склону фигурки, как заволновались все без исключения. Ашбунов казалось не менее чем две сотни! Похоже, весь полк егерей или только что подтянулся на позиции с отличной видимостью, или уже давно сидел в засаде, недоумевая, что это собрались делать пусть и целых десять, но все-таки гражданских людей. Видимо, утренний бой с преследователями семейства Эрхайзов они просмотрели. Иначе бы атаковали сразу.
Но положение от подобных рассуждений не облегчалось. Еще не закончен бой с основными силами жрецов, как с другой стороны несется в атаку другой, невероятно многочисленный противник. Причем обозленный противник и явно не думающий о простом взятии в плен или словесных баталиях.
«Третья» вкупе со своими новыми союзниками оказалась зажатой между двумя смертельными жерновами.

Глава двадцать седьмая
Жертва обстоятельств

Все-таки сделанный врачом укол Александру довел до полного беспамятства. Она уже как в тумане соображала, когда какая-то милая женщина предложила ей свою помощь и провела в квартиру, напоила водой и с успокаивающими материнскими нотками в голосе предложила поспать. Дальше в памяти остался полный провал.
А когда девушка проснулась, несколько раз дернулась и рассмотрела на своей правой руке наручник, то чуть истерически не расхохоталась. Сплошное невезение продолжалось: она опять прикована! И опять раздета догола!
Вместо смеха из груди непроизвольно вырвался протяжный и тяжелый стон, завершившийся причитаниями вслух:
— Да что за напасть такая? Неужели всю жизнь суждено сидеть на привязи?
Потом, морщась от досады, протерла глаза и стала осматриваться более внимательно. Опять подвал! Но хоть не тюремный! Скорее помещение напоминало вполне прилично обставленную жилую комнату без единого окна. Виднелась только плотно закрытая дверь, так что по большому счету это мог быть и чердак. Но, прислушавшись, Александра не услышала никаких шумов, специфических для помещения под самой крышей. Значит, все-таки подвал?
Под дальними стенами стояла вполне приличная мебель с посудой, фужерами и мелкими предметами в виде сувениров. Посреди комнаты на цветастом ковре — два дивана и журнальный столик между ними. В том углу, где находилась пленница, видимо, специально для нее постелили ковер худшего качества и на расстоянии протянутой руки демонстративно оставили пластмассовый горшок. Еды в пределах видимости не наблюдалось. Зато стояла двухлитровая бутылка с водой, вполне чистой и прозрачной на вид.
После чего невезучая узница сосредоточилась на своих оковах. Наручники оказались довольно низкого качества, из самых дешевых, которые обычно продают в секс-шопах для любителей садомазохизма. Но тем не менее просто так их с руки не снимешь, без молотка не собьешь и без отвертки или хотя бы толстой шпильки не откроешь. Труба стояка, ведущего к расположенной рядом батарее, выглядела мощно и неприступно. Но даже в таком положении оставалась надежда на освобождение. Тяжелая работа предстояла, но и справиться с ней девушке казалось под силу. Потому что она знала: расшатать и вырвать батарею вместе с креплениями, уходящими в стену, довольно нетрудно. Затем следовало избегать льющейся горячей воды и постараться отломать батарею в месте сварки к стояку. Ну и напоследок просто приподнять довольно тяжелые четыре секции и чугунным ребром пару раз приложиться по соскользнувшему на пол второму колечку наручников.
Только вот и для этого действа следовало вначале осмотреться и набраться сил. Голова продолжала казаться набитой ватой, а во всех мышцах все еще продолжал действовать укол успокоительного. Максимально напрячься не получится. Вдобавок следовало все-таки составить хоть какое-то представление, в чьи руки она попала и против кого ей придется действовать после освобождения от наручников. Потому что з а дверью могло находиться что угодно. Начиная от подпольного публичного дома и заканчивая самым страшным: нелегальной клиникой по пересадке органов. Увы, агент была и о таких безобразиях в доброй и милой Европе наслышана. Так что действовать сгоряча, да еще и не набравшись сил, не стоило. Вполне возможно, что за ней сейчас даже наблюдают с помощью скрытой камеры.
«Что мне сейчас может более всего помочь? Правильно: интенсивное промывание организма! Да вот только ведь и в эту воду могут подмешать что угодно…»
В таких сомнениях Александра взяла воду и внимательно ее обнюхала. Затем попробовала на вкус. Ничем от простой водопроводной данная жидкость вроде как не отличалась. Так что пришлось пить. Первые пол-литра опрокинулись в желудок легко. Затем пленница подождала какое-то время, прислушиваясь к изменениям в своих внутренностях. Ничего, кроме явного облегчения, не замечалось. И уже с полным спокойствием стала ритмично вливать в себя остальные полтора литра. Где-то к окончанию бутылки вполне естественно захотелось по нужде. Но некоторое время Шура почему-то не могла решиться использовать горшок. Так и казалось, что за ней внимательно наблюдают.
Но потом отбросила стыдливость, припомнив расхожую поговорку: «Пусть лучше совесть лопнет, чем мочевой пузырь». А после облегчения так вообще рассмеялась в адрес своих страхов и сомнений. И правильно сделала, потому что последующие события ясно показали, что за узницей никто не подсматривал. Хотя в остальном дело обстояло не менее страшно.
Со стороны двери послышались тяжелые шаги, и, когда та распахнулась, в комнату вошел, а если говорить правильнее, ввалился невысокий, но весь заплывший жиром и складками сала мужчина. Про таких «толстопузиков» говорят, что его легче перепрыгнуть, чем обойти. Мало того, на его лице, хоть и явно молодом, сразу читались признаки болезни Дауна. Уставившись поросячьими глазками на девушку, необъятный пришелец радостно замычал, а потом тонким, визгливым голосом крикнул в сторону двери:
— Мама, мама! Иди сюда скорей! Эта сука уже проснулась!
Подобное начало знакомства никому не могло понравиться. Да и говорил этот тип хоть и вполне правильно по-немецки, но все-таки с ощутимым акцентом. А слишком черные волосы указывали, что он не уроженец данных мест.
Но как вести себя с даунами, Шура знала, поэтому быстро вскочила на ноги, напустила на лицо гневное выражение и заорала во все горло:
— Ах ты, негодный щенок! Ты чего себе позволяешь обзываться! Ну-ка немедленно становись в угол!
Поросячьи глазки в мгновение увеличились до совьих, а рот искривился в жуткой гримасе обиды, злости и нетерпения.
— Мама! Она на меня кричит! — завопил толстяк с возмущением. И тут же вслед за этим раздался топот ног и женский голос:
— Успокойся, сынок, сейчас мы ее накажем!
Даун чуть отступил в сторону, и стала видна лестница за дверью, круто вздымавшаяся вверх. По ее деревянным ступенькам в подвальное помещение сбежала женщина плотного телосложения, с толстенной косой черного цвета. В том, что она цыганка, сомневаться не приходилось. Причем, скорее всего, откуда-то из Восточной Европы. На лице у мамочки толстяка блуждала подленькая улыбка, а в руках она сжимала бейсбольную биту.
— Так что ты тут выкрикивала? — с угрозой спросила она, остановившись на безопасном пока расстоянии.
— Немедленно меня отсюда выпустите! — бесстрашно вызверилась на нее Александра. — Иначе вы и ваш сын просидите в тюрьме до конца своих дней! Похищение человека карается законом с самой максимальной строгостью!
— Да ладно тебе! — оскалилась цыганка. — Ты ведь не человек, а шлюшка и наркоманка!
— Неправда! Меня похитили преступники, но мне удалось от них сбежать. Сейчас меня уже ищут все родственники, полиция и друзья. Наверняка меня видели на улице, и в ваших же интересах немедленно меня отсюда выпустить! Вы просто не представляете, что будут творить уголовники с вашим сыном в тюрьме! Прошу вас как мать, одумайтесь! Ради своего ребенка одумайтесь!
— Закрой пасть! — Женщина шагнула вперед и довольно профессионально замахнулась битой. — А не то сейчас все зубы тебе высажу! Родственники, говоришь, ищут? Сука лживая! Да тебя только одна полиция разыскивает! За убийство твоего дружка-наркомана. Вот, уже по всем телеканалам твою фотоморду показали. А друзья твои забились в ночлежки и давно думать о тебе забыли.
Александра пожала плечами и перешла на спокойный тон:
— Нет, тут явно какая-то ошибка. Вплоть до того, что я готова сама немедленно сдаться в руки полиции. Вины за мной нет, и у меня есть масса доказательств моей непричастности к убийству того самого похитителя. Так что немедленно звоните в полицию!
— Хм, может, потом и позвоним. — Женщина опять расслабилась и отступила на шаг. — Все будет зависеть от тебя.
— Не поняла. Вы что-то от меня хотите? — с некоторым облегчением вздохнула Шура. Уж таких мздоимцев, желающих заработать на чужом горе, она встречала в своей жизни предостаточно. — Если хотите материальную премию, готова обсудить сумму немедленно. Я, конечно, не богата, но три тысячи евро могу вам предложить. Все-таки можно считать, что вы мне помогли и приютили у себя дома, пока я отходила от страшных паралитических уколов.
— Не надо мне врать, соплячка! По ящику говорили, что ты сбежала прямо из больницы после введения тебе успокоительных уколов, так что у тебя за душой и единого евро нет. А вот…
— Легко проверить, — перебила ее девушка, так и подпирая спиной стену и придерживаясь правой рукой за стояк отопления. — Приближаемся к любому банкомату, и я вам снимаю сумму в три тысячи евро. Если после этого еще пару часов будете молчать о моем существовании, добавлю вам еще две тысячи. Потому что мне нужно будет время, чтобы добраться до родителей и обложиться адвокатами.
Женщина на это предложение лишь кивнула несколько раз и все равно продолжила свою мысль как ни в чем не бывало:
— …А вот за тебя в полиции нам все равно премию выдадут, все те же пять тысяч, не меньше.
— Хорошо, я набавлю еще три.
— Да нет у тебя ничего…
— Тогда меня сразу сдадите на руки полиции и получите премию, — пыталась узница логикой убедить странную в своей агрессивности женщину.
— Все равно не получится. У меня на тебя совершенно другие планы.
Александра сделала вид полностью ошарашенной:
— Вы случайно не баба-яга?
— Да нет, есть мы тебя не будем. А вот мой сынок уже в возрасте, и ему нужна постоянная женщина для успокоения нервной системы. Деньги на проституток уходят как вода, на них не напасешься. И ни одна сволочь не захотела к нам явиться просто по любви…
— По любви к кому? — продолжала недоумевать девушка.
— К моему сыну! — взвизгнула цыганка. — И ты его полюбишь буквально за два дня! И будешь делать все, что он тебе прикажет! Если в течение месяца он останется тобой доволен, то обещаю отпустить без всякого выкупа. Поняла?
— Ха! Так я что, попала в сказку про Дюймовочку? — Александре от нервного срыва опять захотелось от всей души расхохотаться. И она бы сделала это, если бы не страшная бита в руках у женщины.
— Плевать мне на каких-то дюймовочек! — Кажется, матушка толстого дебила такой сказки не читала. — А вот жить у нас будешь точно как в сказке. Заодно и откормлю тебя как следует. Вон, одни кости торчат…
— Нет, нет, спасибо. Никак не получится, — опять перешла пленница на рассудительный тон. — Причем сразу по двум причинам. — Она подняла пальцы и стала загибать: — Во-первых, я замужем и изменять своему мужу не собираюсь…
— Ну, это еще ни одной женщине не помешало быть ласковой и приветливой с другими мужчинами, — опять цинично оскалилась цыганка.
— А во-вторых, я просто переживаю за свое здоровье. Мои похитители меня несколько раз изнасиловали, и, скорей всего, после них у меня целый букет венерических заболеваний. Уж я насмотрелась на этих грязных подонков.
— Ха-ха! По этому поводу можешь не волноваться и отдаваться моему сыну с полным спокойствием, — обрадовалась сердобольная матушка. — Я ведь когда-то работала в медицинском учреждении подобного профиля, и у меня есть помимо микроскопа и все остальные составляющие для лабораторного анализа. Мазок я тебе сделала сразу и теперь уверена: ты здорова.
— А СПИД? — побледнела Шура от переживаний.
— Кровь тоже взяла, но полная уверенность будет лишь через месяц. Так что как раз к моменту освобождения все сомнения будут сняты. Все поняла?
— Но так рисковать здоровьем собственного сына? А потом еще и его свободой?
— Никакого риска. Через месяц ты и сама не захочешь от нас уходить. — И она повернулась к стоящему словно истукан толстяку: — Сынок, можешь с ней играться. Приступай!
— Гы-гы, — обрадовался даун. — А пощипать ее можно?
— Конечно можно, только не сильно. А я пойду все двери и окна проверю… на всякий случай.
— Прекратите немедленно этот балаган! — завопила пленница изо всех сил. — Вас посадят в тюрьму! Мрачную и сырую, и будут кормить одним черствым хлебом! Вы там издохнете от голода!
Женщина многозначительно и до неприятности ловко перебросила бейсбольную биту из руки в руку:
— Вот если будешь нас пугать и вести себя плохо, то вообще отсюда никогда не выйдешь! К шлюхам и наркоманкам у меня никакой жалости! Так и знай!
Она с сердитым видом удалилась из комнаты и громко хлопнула за собой дверью. Тогда как толстяк, словно подстегнутый звуком удара, двинулся в сторону узницы со словами:
— Ты меня не бойся, я сильно не щиплюсь…

Глава двадцать восьмая
Ход конем

Окунувшись в суспензию с головой, Торговец твердо встал на дно и постарался осторожно вдохнуть. Несколько тяжелей, чем при «замачивании» на вертушке, но тем не менее дыхание состоялось. Теперь весь организм и внутри и снаружи стал нагреваться словно от интенсивного солнечного жара. Для лучшей координации ощущений пришлось улечься на дно спиной и раскинуть руки-ноги в стороны. И вот только тогда припекло по-настоящему!
Испугавшись, Дмитрий Светозаров попытался вскочить на ноги и вырваться из сжигающего его огня, потому что мелькнула паническая мысль: «Мы что-то не рассчитали, и я сейчас умру! Наверх! Немедленно наверх!!!»
Но все члены сковало единым импульсом паралича так, что даже дыхание полностью прекратилось. Так и лежал граф Дин Свирепый минут десять, дрожа каждой клеткой своего тела и с паническим страхом прощаясь с собственной жизнью: «Какая глупость! Зачем я на самое дно улегся? И почему они меня не спасают? Что этот Тител вбил себе в головешку? Экспериментатор херов! Ведь видят, что я дышать перестал! Даже крикнуть не могу…»
Что там крикнуть! Он и губами пошевелить не мог. Только и видел периферийным зрением склонившиеся над бортиком головы, но даже различить их между собой не получалось. Зато когда боль в теле достигла кульминации, после которой показалось, что вся плоть стала распадаться на атомы, Торговец сообразил, что пора немедленно отсюда сматываться. Но так как его ступни ни к чему не прикасались, то и сам момент перехода в подпространство не мог быть исполнен. Надо было бы хоть ноги в коленях согнуть.
«Но ведь из госпиталя я как-то перенесся! — металась в сознании спасительная мысль. — Надо только попытаться представить себя раненым, окровавленным и очень больным. А может, обессиленным? Неважно! Главное — вырваться отсюда и спастись!»
Но как он ни напрягался, как ни паниковал, ничего у него не получилось. Но за этим занятием он и не заметил, как волна боли стала спадать. Затем дернулась грудная клетка, возобновляя привычный образ дыхания. Почти одновременно с этим стали оживать мышцы лица и шершавым, словно из наждачной бумаги, горлом удалось выдавить из себя первое ругательство. Хорошо еще, что юноши и девушки его не услышали. Разве что только ректор догадался о сути высказывания по шевелению губ. Потому что его теперь отлично различаемое лицо озарилось понимающей улыбкой. Еще через пару минут Дмитрий ощутил свои пальцы рук и нашел в себе силы сжать их в кулак. А после этого уже дерганьем всего тела стал поторапливать медленно оживающие ноги. Первыми тоже пошевелились пальцы, но только после полного ощущения всего тела удалось согнуть ноги в коленях.
Как только ступни коснулись дна, Торговец сразу бросился в переход. Причем расстояние, которое он в общем преодолел, не превышало и десяти метров: теперь он на вибрирующих ногах оказался за спиной наблюдателей. Само собой разумеется, что его исчезновение из поля зрения не оставило никого равнодушным, как и сразу последовавшее вслед за этим хриплое дыхание сзади. Ну и самое приметное: знатно громыхнуло, и даже пол под ногами вздрогнул. Створа здесь не было, поэтому даже перемещения самого себя Дмитрий старался в зале с вертушкой не совершать никогда ранее. А уж тем более с дополнительным грузом в виде иных людей. Последствия внушительного сотрясения могли весьма негативно сказаться на тонких настройках всего сложнейшего устройства.
Но сейчас на это никто не обратил внимания, все дружно обернулись и с горящими от фанатизма и восторга глазами, перебивая друг друга восклицаниями, бросились к пациенту.
— Ваше сиятельство! Как вы здорово выглядите!
— Ура! Граф!
— Все получилось! Невероятно!
— Всего лишь за полчаса и такие превращения!
— Дин, ты смотришься великолепно! — С этими словами Тител Брайс подхватил своего друга за плечи и, как ребенка, попытался подкинуть вверх. — Как я рад, как я рад, что все так получилось! Присмотрись!
Теперь он поставил графа несколько в стороне, и тот сам впервые взглянул на свою грудь. И замер.
«Это не моя грудь!» — вопил внутренний голос. «У меня такого никогда не было!» — подтверждало изумленное сознание. «Такого не бывает!» — восклицал здравый рассудок.
Ни единого шрама. Ни единого рубца, которые до окунания в бассейн уродовали кожу. Ни единого синего пятнышка. Только литая, мускулистая грудь гимнаста, переходящая чуть ниже в идеальные квадратики брюшного пресса.
— Ай да красавец, — перешел ректор на восторженный шепот. — Как тебя суспензия модифицировала…
— Да я там чуть не умер! — не сдержал обиженного восклицания Торговец. — Вы что, не видели, насколько мне плохо?
— Да нет, ты выглядел таким спокойным и умиротворенным…
— Да меня там почти на инфузории чуть не растворило!
— Странно! Выглядишь вполне целым…
— Да я там орать даже не мог от затмившей разум боли, — продолжал возмущаться Светозаров. — Так ведь и с ума можно сойти!
— Но ведь не сошел? — перешел на громкие восклицания ректор, с ажиотажем размахивая своими длинными ручищами. — А ты как думал от своих болячек избавиться? Может, поглаживанием да легким массажем? Да чтобы с удовольствием и под музыку? Тогда, голубчик, ложись в общую палату для всех больных и выполняй все рекомендации и предписания своей целительницы. А уж если решил пользоваться скоростным методом лечения, то сцепи зубы и не лей слезы над своим старым немощным телом!
Все вокруг стояли, затаив дыхание. Таким разгоряченным и крикливым Титела Брайса видели очень редко. Несколько сбавил свои обороты и сам граф Дин:
— Все равно так резко окунать в следующие разы нельзя. Психика может не выдержать, и что толку будет, если мы из бассейна достанем физически полностью здорового, но умственно неполноценного дебила.
— Вот это уже другой разговор, — перешел к своему обычному ворчанию ректор. — А то сразу кричать и возмущаться начинает. Вначале вноси конструктивные предложения, а уж потом… Да стой ты на месте! Не крутись! А не то «заморожу»!
Угроза была не пустой. Высший целитель мог практически одним взглядом парализовать и успокоить любого, самого буйного пациента. Конечно, в случае с графом это было несколько спорно, но ему лично проверять на себе не хотелось.
Поэтому исцелившийся за полчаса больной покорно вздохнул и дал себя смиренно ощупать всем, кому не лень. Разве что Андорра не прошлась по его груди и спине ладошками, а только с мрачной решительностью смотрела на омолодившееся и улучшившееся тело из-под нахмуренных бровей.
Но время убегало стремительно, поэтому Торговец прекратил доступ к своему телу решительным жестом:
— Все, хватит! Мне пора! — И стал быстро одеваться. — А то придется прямо отсюда снова «уходить».
— И куда отправляешься? — со смиренным вздохом поинтересовался ректор.
— Вначале в Ягоны, а оттуда попробую опять прорваться на тракт Магириков. Додумался до некоторых нюансов, вроде как может получиться.
— Тогда обязательно забирай кого-нибудь с собой из наших…
— Зачем? — выразительно стукнул себя в грудь граф.
— Ты себя не видишь, а вот со стороны сразу заметно, что в тебе буквально кипит нечто странное и аморфное. Что это такое, даже я себе представить не могу. Так что наблюдение за тобой в первый день обязательно. И не мерцай так на меня глазищами! А то вообще никуда не отпущу!
— Ладно, ладно.
Светозаров решил, что ничего страшного не случится, если он захватит в королевский госпиталь кого-то из целителей да там и оставит на некоторое время. Лишь бы не спорить с Тителом Брайсом да как можно быстрее самому унести отсюда ноги. Поэтому и буркнул:
— Выделяй любого!
Кажется, именно такого ответа и добивался все замечающий и чувствующий высший целитель.
— Андорра, отправляешься с его светлостью!
И с такой твердостью он это приказал, что никто даже оспорить не подумал. Разве что Торговец, перекладывая свои кристаллы из карманов брюк в определенные карманы куртки, промычал что-то невнятное.
— Я не расслышал! — слишком резко пригнулся вплотную к его лицу ректор. — Что ты там бормочешь?
— Я говорю: спасибо за все и счастливо оставаться! — с некоторым ехидством ответил граф и чуть ли не бегом бросился к лифту. За ним тенью промчалась Андорра. А когда створки уже закрывались, им вслед понеслось насмешливое пожелание:
— И тебе не чихать! — После чего ректор обвел лучащимся взглядом своих учеников и энергично потер ладонями: — Ну а мы сейчас вплотную займемся нашим бассейном. Мне кажется, нас ожидает много интересного!

Когда входили в зал со створом между мирами, граф сразу отсек потянувшуюся за ним струйку любопытных студиозусов:
— Все! Никому не входить, а при подсмотре беречь глаза. До свидания! — Затем деловито прошел к кровати и улегся на нее намного ниже, чем положено. Так, чтобы подошвы сапог плотно упирались в спинку кровати. А девушке указал место у себя над головой: — Ложись поперек, но старайся сильно ноги не свешивать.
Андорра свернулась калачиком, создавая из себя нечто в виде валика из подушек:
— Так хорошо?
— Вообще отлично! Даже лучше, чем я себе представлял.
— Что, мы вот так прямо на этой кровати и… поскачем?
— Естественно! Чем, действительно, не конь? Главное, держись крепче, закрывай глаза и ничего не бойся. Готова? Понеслись!

Флавия Несравненная уже изнервничалась вся в бесплодном ожидании генерального шафика. И ничего не могла придумать лучшего, чем прохаживаться по палате из угла в угол и укорять себя за несообразительность:
— А ведь сказал, что ненадолго прыгнет! И что я с ним не догадалась отправиться?
Все остальные люди уже были собраны. Вернее, самая главная составляющая рискованного перехода уже восседала довольно спокойно на кровати. Приговоренная к казни, а потом помилованная королем красавица, как только придворная шафик разъяснила предстоящее дело, не сомневалась ни мгновения:
— Готова на все, что угодно! Пусть любая смерть, чем провести еще хоть один день на этих цепях!
Она даже успела умыться и переодеться в доставленную прямо в палату приличную одежду и теперь выглядела потрясающе. Даже переживания последнего полугода красоту не испортили. Рядом с ней сидел другой придворный шафик и со скучающим видом поддерживал беседу. Сам Аристарх, как только узнал о грядущем перемещении с разлитой обильно кровью, вознамерился решительно присоединиться к экспедиции. Мотивировав это только одним восклицанием в ответ на удивленный вопрос коллеги:
— Без меня ему не справиться.
Помимо этого, на принесенных стульях восседали еще два начинающих шафика, которые специализировались в наружном наблюдении. Они ждали Торговца, чтобы дать последнюю сводку по поводу окопавшихся в Вельге неизвестных личностей, за которыми велось плотное наблюдение вторые сутки. Имелись в виду те самые семь шафиков, которых обнаружило накануне в своем створе устройство Дитогл.
Король за всем этим собранием лично проследить не мог, хоть и грозился отчаянно. Но на его голову и так накопилось немало важнейших государственных дел. Не говоря о том, что его супруга в недоуменной форме высказала крайнее удивление тем, что супруг охладел и к ней, и к ребенку. Пришлось самодержцу еще и на семейном фронте устранять возникшие трения.
Вот так они и сидели все, под размеренный топот невысоких каблучков Флавии и тихое перешептывание Аристарха с узницей:
— А вот признайся, Бейла, ты и в самом деле во второй раз так бы не поступила?
— Конечно, господин шафик. Я тогда пошла на поводу ревности как последняя дура. Ни за что и людей сожгла, и имение в огонь пустила.
— Но сейчас бы по-иному мстила?
— Зачем? Пусть бы себе жил с кем хочет и где хочет. Я бы просто развелась и нашла себе иного мужа, да и имение, по большому счету, моей родне принадлежало. И жила бы себе припеваючи да над рогатым козлом насмехаясь. А так только всем хуже сделала. Но себе больнее всех.
— Это верно. Никогда не действуй сгоряча, и любое твое начинание будет достойным, — мудрствовал Аристарх Великий. — Тем более что в королевстве Ягонов сейчас каждый человек на счету. И в любой сфере бытия деятельный человек может отыскать для себя арену активного самоусовершенствования. Вот ты, к примеру, могла бы заняться садоводством или выращиванием цветов. Глянь, сколько новых садов и цветников выращивают как за чертой города, так и на крепостных стенах.
— Больно надо, — скривилась вдова. — Что с навозом возиться! Я, может, из-за подобной оценки моих умений и стала неуравновешенной и бешеной.
— Да что ты говоришь? Какие же твои умения в Ягонах не оценили?
Красавица некоторое время сидела в задумчивости, словно сомневаясь, но потом встряхнула великолепными волосами и решилась:
— Да и так многие знают. Я ведь хотела в королевскую гвардию поступить. Так мне ни муж мой… покойный, ни родня не разрешили.
— Увы, ведь не женское это дело, — с укором проговорил Аристарх. — Никак нельзя в кровавую сечу хранительниц очага и главных воспитательниц отправлять. Против природы это…
— Как же тогда госпожа шафик во все заварушки бросается? — затараторила вдова. — Думаете, я не знаю, что про нее рассказывают, и про то, как она своей рапирой любого гвардейца проткнуть может?
— Э-э-э… тут совсем другое дело, — протянул шафик, посматривая на свою угрюмо хмурящуюся коллегу. — Наша Несравненная себе магическими силами помогает, и для нее боевое оружие лишь удлиненный наконечник вонзающейся во врага смерти.
— Ну и что! — стала уже громко возмущаться красавица. — А почему мои умения не проверили? А почему мне не разрешили пройти вступительные испытания? Еще и высмеяли как последнюю дуру! А может, я на рапирах даже с госпожой шафик сразиться не побоюсь.
Флавия резко остановилась возле кровати и с раздражением поинтересовалась:
— Послушай, дорогуша! Ты ведь сама уже давно смерти ищешь, так что о твоей смелости речь не идет. Погибнуть и любой дурак сможет. А вот правильно вести бой и сражаться…
— Умею!
— Ох, не серди меня! А то… заставлю показать свои умения, а потом отшлепаю как девчонку!
— Согласна! — Бейла вскочила с кровати. — Дайте мне вашу рапиру! — Но сразу опомнилась и перешла с требовательного тона на умоляющий: — Ну пожалуйста! Только на одну минутку.
Придворная шафик покрутила со стоном головой, но таки отправилась в другой угол палаты:
— Ладно, иди сюда. Эй, ребята!
Ждущие доклада ученики подскочили со стульев.
— Разомнитесь с этой женщиной, только постарайтесь ее обезоружить без крови и без убийства.
Кажется, парни и сами были очень рады размять свои затекшие от долгого ожидания мышцы и споро выхватили тонкие мечи из ножен на поясах, делая с ними начальные разминочные движения. По своему фехтовальному мастерству они, пожалуй, не уступали лучшим гвардейцам, так что сомнения в исходе учебного поединка у них не возникло и малейшего.
Флавия вынула свою легендарную рапиру, которую специально для нее доставил из какого-то высокотехнического мира сам Торговец, и отдала ее вдове со словами:
— Постарайся хотя бы минуту выстоять против их атаки.
— Спасибо! — Красавица сбросила пелерину на стул, лихо подоткнула свисающее и чуть расширенное книзу платье за пояс и несколько раз сноровисто крутанула врученным оружием: — Начали, господа!
Флавия отошла ближе к двери, а Аристарх так и остался сидеть на кровати, с философским равнодушием приговаривая:
— И что ей в цветочницах не нравится?
Бравые ребята долго себя ждать не заставили и с ходу стали атаковать. Причем действовали очень грамотно, нанося удары одновременно с двух сторон. Вначале показалось, что они вот-вот выбьют оружие у противника. Потом, что они сейчас ей просто руки отобьют мощными ударами. Но время шло, а они практически только на один метр потеснили стоящую в обороне вдову. А когда отведенное время истекло, фехтовальщица довольно спокойно спросила:
— Госпожа шафик, минута уже прошла? Значит, я могу атаковать?
— Ну… — замялась та, никак не имея возможности разобраться, в чем тут дело. — Можешь и атаковать.
Вот тут Бейла и показала высший класс. Настолько взвинтила темп, что вскоре оба воина получили несколько раз кончиком шпаги по манжетам своих мундиров и, оберегая пальцы, были вынуждены отступить. Тогда как их соперница еще больше ускорилась. В конце концов она ранила одного парня в руку, и тот выронил меч. Его напарник с рычанием встал на защиту, и звон оружия лишь усилился, да еще и упавший меч зазвенел как набат.
И за мгновение до этого возросшего шума что-то глухо стукнуло за спинами молодых шафиков.
Первой на все движение отреагировала Флавия:
— Стоять! Всем замереть!
Но восседающая в головах кровати девушка отреагировала первой. Потому что ей показалось, что размахивающие оружием и нависшие над кроватью люди угрожают разлегшемуся там графу Дину. Два фиолетовых луча сорвались с ее ладоней и устремились к повернувшимся полубоком парням. Но от долговременного паралича их спасло вмешательство самого Торговца. Он лишь резко взмахнул рукой, отсекая лучи, и в невидимое мгновение ока уже стоял сам возле кровати:
— Андорра, не нервничай, здесь все свои!
Целительница нехотя опустила руки, продолжая с подозрением выглядывать из-за перекрывшего обзор туловища. И сразу наткнулась взглядом на лицо раскрасневшейся от боя красавицы.
— А это кто такая? — вырвалось у нее.
— Понятия не имею, — чистосердечно признался Дмитрий, обернувшись и скосив глаза на незнакомку.
— Зачем ты врешь? Ты ведь сказал, что здесь все «свои»!
Но к тому времени сзади к Торговцу приблизилась с радостным смехом еще одна красавица, которая явно обладала магическими силами.
— Ух, как ты преобразился! — Она жестами собственницы бесцеремонно ощупала Светозарова. — Ну молодец! Вот так бы сразу лечился, а не мои силы высасывал.
— Когда это я у тебя их высасывал, — почувствовал себя неловко Дмитрий. — И чего это вы тут сражение устроили?
— От скуки и от долгого ожидания. Ты где так долго шлялся? — прикрикнула на него Флавия. — Я тут уж вся извелась, тебя высматривая.
Она оглянулась на кровать и чуть не обожглась о горящий взгляд восседающей там девицы:
— Что-то я ее раньше не встречала…
— Конечно, Андорра у нас в гостях впервые. Поэтому сразу хочу представить одну из высших целительниц мира Зелени. Прошу любить и жаловать.
Но женщины продолжали молча смотреть друг на друга, словно злейшие враги. Видимо, с первого взгляда что-то не поделили между собой и почувствовали неожиданную антипатию. Задумываться об этом главному шафику Ягонов было некогда, потому что его сразу, буквально под локти оттолкали в сторону добры молодцы и стали наперебой загружать информацией по поводу шпионящих в столице шафиков из неизвестного государства. Напоследок передали основной вопрос от его величества: «Что делать?»
Раздумья были короткими.
— Продолжать следить за ними со всем возможным тщанием. Вдобавок пусть обязательно прикрепят на одежду каждого шпиона по два чипа дальнего обнаружения. Причем для выбора форм чипа пусть проявят побольше фантазии. Каждому — свои. Должно хватить. То есть если они покинут город, то просто продолжить слежку до последней возможности. В случае особых трудностей используйте дирижабли и ведите их по чипам. Важнее выяснить, откуда именно они прибыли, без всякого ареста и кровопролития. Все понятно? Свободны!
И только затем повернулся к остальным:
— Все готово?
— Только тебя ждали, — сделала особое ударение на втором слове Флавия и указала на Бейлу. — Вот, это та самая вдова, о которой я тебе рассказывала. Готова пролить крови сколько угодно для блага отечества. Хотя хочу добавить, что рапиристка она и в самом деле великолепная. Обоих парней почти одолела.
— Рада услужить вашему магичеству, — изящно присела в реверансе красавица.
— М-да, и в самом деле жалко такую красоту истощать кровопусканием… — засомневался Торговец, и тут же возле кровати встала на ноги Андорра:
— У меня хватит крови для всего.
— Вот и молодец! — похвалил девушку Дмитрий, лихорадочно придумывая, как от нее в данный момент избавиться. — Аристарх, дружище! Отведи, пожалуйста, госпожу целительницу в палату к маркизу Шапире. Для лечения его недуга понадобится вмешательство только такого великого специалиста.
После этих слов все стали очень похоже хмуриться. Андорра потому, что не все в происходящем вокруг нее понимала. Аристарх Великий потому, что прекрасно понимал: стоит ему уйти, и Торговец с Флавией умчатся без него. Ну а сам главный шафик по той причине, что не знал, как разрядить ситуацию. Ничего не придумал лучше, как торжественно пообещать коллеге:
— Мы тебя подождем.
Зато о чем-то догадалась прибывшая с ним целительница.
— Никуда я не пойду! У меня есть распоряжение верховного целителя ни на минуту не отлучаться от графа Дина Свирепого.
— Вон оно как… — протянула Флавия с пониманием и с каким-то явным умыслом положила руку на плечо вышеупомянутого графа. — Так ты ее тоже решил с собой на тракт Магириков прокатить?
Все эти разговоры и бессмысленные, совершенно непонятные для него взгляды вывели Светозарова из себя.
— Все, прекратили разговоры. У меня совершенно больше нет времени, а пререкаться надоело. Потом на себя пеняйте, если останетесь жить до скончания века в пещере отшельника.
И первым демонстративно уселся на кровать. Затем подумал и встал на корточки в районе подушки, а ее саму подложил себе под седалище. Левой рукой перехватился за спинку кровати, а в правую взял длинный кинжал. Глядя, как остальные располагаются, стал давать указания:
— Вдову в самый центр! Как только она окропит кровать своей кровью, ты, Андорра, залечишь ей порезы. Каждому держать при себе оружие и посматривать по сторонам. Если будут слишком яркие вспышки, хотя бы в первые мгновения плотно закройте глаза. Если с первого раза не получится, первым спрыгивает с нашего коня Аристарх…
— Шутишь? — обиделся коллега.
— …Потом Флавия…
— Издеваешься? — фыркнула та.
— …После нее — Андорра!
— Не имеешь права!
— …И самой последней столкну тебя! — Он с сердитым видом протянул кинжал Бейле. — Режь мякоть на ладонях и кропи все свободное пространство кровати. Если вдруг сдвинемся, сразу падай в центр и сворачивайся клубком. Все, очередь отскакивания от железного коня запомнили, поэтому начинаем!
Девушка от всей души полоснула себя по левой ладони, подрезая мякоть острым кинжалом, почти до кости. Кажется, обморок от вида собственной крови ей не грозил, потому что поливала она щедро и с деловитой ответственностью. Когда все простыни и одеяло оказались перепачканными, капитан и штурман в одном лице попытался сдвинуть безмоторный транспорт в подпространство между мирами.
К его изумлению, это удалось сделать с первого раза. Но еще более поразил сам способ ухода из госпитальной палаты. Вся связка не просто провалилась в знакомый хаос межмирья, а резко дернулась вверх, с непонятным грохотом прорвалась сквозь потолок, и только тогда вокруг замелькали водовороты уплотненного тумана и прозрачной материи. И одновременно с этим у всех «пассажиров» вырвался вздох ужаса и недоверия: чуть ли не за все выступающие части металлической кровати ухватилось зубами и с рычанием пыталось прогрызть спинки и ножки около десятка странных животных. Помесь шакала на высоких ногах с мощным догом. Но пасти у этих тварей оказались уникальными: зубы и крайние клыки располагались в несколько рядов, как у акулы. А при ближайшем рассмотрении оказалось, что странные шакалы не грызут кровать, а с отчаянием попавших в капкан хищников пытаются разомкнуть свои сведенные судорогой челюсти. То есть оказалось, что они как бы напали, но совсем не на людей. А может, и еще какие-то особенности данной связки не давали им возможности сжать челюсти там, где бы им хотелось.
Как бы то ни было, но кровать, хоть и со странной тягой вверх, двигалась к намеченной точке выхода в другом мире и уже находилась во внутренностях массива Бавванди. Светозаров только и успел, что скомандовать приходящим в себя попутчикам, которые уже начали уничтожать хрипящих зверей:
— Не трогайте их!
И в следующее мгновение вся компания с шумом и грохотом, вздымая пыль до самого потолка, оказалась в искомой пещере. Но перед этим, еще в момент звучания последней команды, Андорра успела практически до половины испепелить одного шакала, Аристарх — отрубить голову еще одному, а Флавия — успокоить сразу двух хищников, росчерком рапиры лишая непонятных монстров глаз и верхней части скальпа вместе с участком черепа.
Испепеленный шакал исчез, все оставшиеся в живых тоже, а вот одна голова и два обездвиженных, залитых почему-то зеленой кровью тела так и остались висеть на спинке и ножках кровати.
— Что это было? — с опозданием среагировала вопросом Флавия.
— Кто там?! — Со стороны скрытого пылью внутреннего прохода послышался голос, говорящий на русском языке с акцентом. Вслед за ним Торговец рассмотрел дуло штурмового автомата:
— А там кто?
— Кого надо?
— Курт, ты. Это я, Светозаров.
— Догадался уже… — Немец вышел ближе, стараясь меньше дышать медленно оседающими взвесями. — Но в этот раз пыли втрое больше…
— Так ведь и я не один! — радостно и молодцевато соскочил Дмитрий на пол и протянул руку для приветствия: — Как вы тут здравствуете?
— Не голодаем, тепло. — Курт поправил на себе каракулевую черную шапку. — Вот, остался на посту.
— А где остальные? — забеспокоился Торговец.
— Ушли в предгорья. Захватывать караван с ларцами Кюндю.
— Как это?!
— Да вот так. После возвращения великие целители посчитали освобождение способностей младенцев из плена задачей более существенной, чем разрушение монолита.
Дальше немец сжато пересказал всю историю. Возразить против такого самовольства Светозаров и не подумал, хотя весьма рьяно мотал головой и пожимал плечами. Узнав, что захват каравана, скорей всего, к данному времени уже завершился, он резко принял другое решение:
— Ладно, ты принимай пока гостей, а я взгляну, как там у них дела продвигаются. Волков тоже отцепите и приготовьте к осмотру.
И без всякого предупреждения повалился на кучу пропыленных одеял. Было понятно, что обычному ускоренному просмотру, ведущемуся почти из центра массива, висящая куполом аура помехой не будет. Так и получилось. Да еще и на границе он несколько раз промчался туда и обратно, проверяя, как осуществляется проходимость. А потом устремился над дорогой в южном направлении.
Ожидал увидеть все, что угодно, но сцена тотальной атаки на горстку его людей вначале заставила опешить, потом несуществующие руки попытались нащупать несуществующее оружие. И только потом сознание молниеносно вернулось в покинутое тело. Очнувшись в пещере, он дико заорал:
— Курт! «Третья» в беде! Хватай все патроны, что есть, и в кровать! Быстрей!
Через десять секунд кровать опять оказалась переполнена и жалобно застонала под непосильной тяжестью. Сбрасывать кого-то вниз было некогда, и уже через две короткие огненные вспышки вся компания на железном коне оказалась в самом сердце идущего на дороге боя. Только и успело мелькнуть в сознании короткое восклицание: «А шакалы-то пропали!»
Вслух же сразу скомандовал:
— Андорра, прикрывай кровать и всех нас! Остальные действуют по обстановке!
И сам со своим кинжалом бросился с тыла на плотную группу жрецов, которые передвигались «кабаньей головой», пытаясь затоптать отчаянно сопротивляющихся в одном строю Деймонда, Дану и незнакомого рыцаря. Все трое сражались холодным оружием, а за спинами виднелись две перепуганные девичьи мордашки. Со всех сторон с тыла неслись повизгивающие пули, но строй жрецов продвигался вперед, как спаянный. Без единой дырки в спинах. Зато кинжал Торговца, рапира Флавии и магические удары Аристарха мгновенно изменили картину боя. Да еще и шустрая вдова с неожиданной яростью бросилась в атаку, подхватив прямо с дороги нечто наподобие легкого меча.
Тогда как Курт короткими очередями, стоя во весь рост на кровати, выкашивал приблизившиеся к дороге вплотную цепи егерского полка. Начни он стрельбу на десять секунд позже, всех бы смяла уже выбирающаяся из кювета волна. А так воины Успенской империи захлебнулись собственной кровью и в панике отпрянули назад. Что и привело к окончательному разгрому. Вскоре на дороге валялись лишь трупы, стонали тяжелораненые да устало пытались отдышаться стоящие на неверных ногах победители. Причем смотрели они друг на друга и с удивлением, и с осуждением.
— Откуда вы тут взялись? — выдохнула Дана.
— А вы чего сюда без согласования подались?! — прикрикнул на нее Торговец. — Жить надоело?
Деймонд устало махнул в сторону взгорка, по которому торопливо пытались убежать около сотни егерей:
— Все было просчитано, если бы не они! Сбегут ведь…
— Раньше надо было думать! — И его без всякого уважения осадил сердитый граф. — Неужели дождаться меня не могли? Где остальные?
Дана прислушалась к общаку:
— Сильва уже подтягивается, а вот Василий сильно ранен. Голову колонны останавливал.
— Андорра, Флавия, пройдите туда и помогите. Где Петр?
— На скале отлеживается, чего ему будет…
— Это кто такие?
— Наши новые союзники. Сражались как львы. Барон Эрхайз нам с младшими внучками помог здесь, а его старшенькая, в паре с возничим, помогла Василию остановить прорыв и прикрыть нас с фланга от атаки егерей. Кстати, здесь скоро может оказаться не один полк.
— Разберемся…
Рыцарь уже стоял рядом и с некоторым напряжением присматривался к сердитому, но браво командующему Арчивьелом и Маурьи молодому мужчине. Если он имеет право распоряжаться высшими целителями, то сам он тогда кто такой?
Пытаясь избежать готовящейся на него хлынуть лавины вопросов, Торговец сделал распоряжение громким голосом:
— Всем внимание! Петр, тебя тоже касается! Сейчас я всех перенесу на территорию империи Рилли. На юг. Там согреемся, и спокойно сможете разобраться с ларцами. Поэтому прикрывайте глаза и старайтесь удерживать равновесие после прибытия.
— Там за скалой два плененных жреца, — вспомнила Дана.
— Всех заберу, даже гильз не останется.
— Но ведь твои силы не безграничны! — забеспокоился Аристарх, хорошо знавший о возможностях транспортировки своего патрона. — Пупок не развяжется?
— Ты не забыл, что у меня с собой все три кристалла моей Башни?
— Но ведь они не до конца…
— Теперь уже заряжены полностью. Готовы?
После чего он лихо вскочил на кровать и первым исчез в коротком громыхании. А затем словно невидимый торнадо стал подхватывать все, что находилось на дороге и на ее обочинах. Лошадей, повозки, живых людей, раненых и трупы, мелкие детали одежды и даже темные лужи крови вместе с втоптанным в камни снегом. Вскоре дорога блестела первозданной чистотой, словно невидимые великаны отчистили и отмыли ее гигантскими волшебными щетками.
А наблюдавший из леса за всей этой картиной командир егерского полка пытался приподнять рукой отвисшую челюсть и с заиканием спрашивал у своего заместителя:
— Что же это происходит? Это ведь начало гибели нашей империи! Ты представляешь себе это? Страшное начало!..

Глава двадцать девятая
Работа с трофеями

Когда все пришли в себя и смогли осмотреться, то бросились помогать друг другу, и в первую очередь раненым. Больше всех пострадал Василий, в тело которого попало сразу три стрелы и один арбалетный болт. Пока пули из его автомата лишь пошатывали искрящуюся защиту четырех сгрудившихся за повозкой жрецов, те достали с облучка луки и самострел и принялись чуть ли не безнаказанно убивать ничего не могущего им противопоставить воина. Так что подоспевшая старшая внучка барона Тантри Эрхайза, можно сказать, спасла старшего «третьей» от смерти. Прикрыла магическим щитом. А когда жрецы, подумав, что против них осталась лишь одна женщина, пошли в атаку с мечами, то очередь приподнявшего вновь голову автоматчика прошила их насквозь. В упор, да еще и на бегу, магическая защита оказалась не настолько эффективна. Две стрелы получила и сама внучка, но уже от егерей. В тот момент оказал самую существенную помощь в голове колонны подоспевший с каретой Гулит.
Получила несколько легких ранений и Сильва. Но она не дала к себе даже прикоснуться, пока с угрюмой ревностью не проследила, как оказывают помощь ее будущему супругу. Над тем в основном хлопотала только прекрасная незнакомка, а Дана лишь помогала да внимательно присматривалась к действиям коллеги. С еще большим почтением за действиями целительницы третьего уровня наблюдали Флавия с Аристархом. Когда раненого привели в относительно приемлемую форму, он даже заулыбался, игнорируя болезненные ощущения:
— Спасибо! Теперь прошу вас помочь Сильвии.
— Хорошо, — покладисто согласилась Андорра. — С чего начнем?
— С лица, — неожиданно даже для самой себя выпалила воительница.
Целительница лишь приложила на короткое время свои ладони к язвочкам и некрасивым впадинам на щеках, прикрыла глаза, а потом решительно возразила:
— Тут моя помощь не нужна. Лечили тебя, образно говоря, с помощью топора, но эффект чуть ли не лучше обычного способа. Через неделю будешь блистать своей врожденной красотой. Что у тебя еще?
И только тогда Сильва с глупой улыбкой протянула сильно поврежденную мечом левую руку. Ей было глубоко плевать на конечности, а вот грядущее выздоровление лица волновало почти до слез.
Старшая внучка пока локализовала свои раны сама, да и спешащие на помощь кузины вскоре помогли убрать боль и кровоизлияния.
В то самое время Торговец находился на небольшом холмике в центре обширного луга с недавно скошенной травой и раздавал команды во все стороны. Руководить ему приходилось всего пятью людьми, но привести еще какую-либо помощь он пока не спешил. Гулит, с помощью вдовы Бейлы, собирал всех лошадей, а из оставшихся на ходу повозок сооружал нечто в виде круга. Сам барон Эрхайз вместе с Петром и Куртом стали обходить шевелящихся раненых и выбирать самых тяжелых для оказания первой помощи. К тем сразу спешил Деймонд Брайбо и старался отогнать подступающую смерть. Легкораненых поднимали пинками, заставляли разоружаться и сгоняли на отдельный участок. А нескольких вообще целехоньких воинов Успенской империи, которые, видимо, в разгар ведущегося боя притворились мертвыми, заставили помогать вознице в организации лагеря. Как в итоге выяснилось, среди тел, прихваченных торнадо попутно, оказалось около четырех десятков егерей, из которых лишь половине требовался госпитальный режим.
В данном случае казнить ни в чем не повинных воинов противника ни у кого рука не поднялась. Следовало только перестраховаться, чтобы среди них не оказалось какого-нибудь оголтелого фанатика, мечтающего перед смертью проколоть сердце любого попавшегося под нож победителя. Относились к егерям настороженно, но сразу давали понять, что убивать не будут. Еще и разъясняли, что те находятся в империи Рилли. Даже ненавидящий их барон и тот старательно сделал несколько кровоостанавливающих повязок. Оба плененных до нападения на караван жреца тоже остались в относительной целости, хотя и выглядели после интенсивных экспресс-допросов весьма непрезентабельно. Еще два жреца выжили из состава самого каравана, но их состояние колебалось всего в одном шаге от смерти. Требовалась максимально возможная помощь.
И только когда Дмитрий Светозаров окончательно убедился, что все под полным контролем, громко огласил:
— Оставляю вас на время и отправляюсь за помощью. А вас, мои милые шафики, приглашаю вернуться в Ягоны.
— Зачем? — чуть не застонала от досады Флавия.
— Ха! Забыли, что там творится со шпионами? Кто сможет с ними справиться без вашей помощи? Вот именно! А в Рилли вы еще обязательно побываете. И не грустите так, не на похороны отправляю. Вот, давайте сюда отойдем. Отлично!
И первым шагнул в подпространство. Причем на этот раз лично не вываливался в госпитальной палате королевского дворца, а просто опустил туда придворных шафиков, аннулировал за собой торнадо перехода и умчался в ином направлении. На обширном лугу при разборке трофеев требовалась более существенная магическая помощь. И где брать эту помощь, сомнений у него не возникало. Поэтому, появившись в своем замке Свирепой долины без шума и лишнего грохота, бегом поспешил к лифту. Еще раз нарываться на ругань со стороны ректора на возможную десинхронизацию уникальной вертушки совсем не хотелось.
Его появление в среде замученных экспериментами целителей вызвало заметное замешательство и панику. Все вопросы собрал вместе Тител Брайс:
— Опять ранен? И где Андорра?
— Со мной все в порядке, хотя в переплет попасть успел, — успокоил его граф Дин. — А вот помощь мне нужна в срочном порядке.
— Кто тебе нужен?
— Все, и ты в первую очередь.
— Только не отсюда! — умоляюще вскрикнул ректор.
— Поспешите в лифт, и никто в обиде не останется.
Пока они поднимались наверх и ждали вторую партию не уместившихся в первой ходке учеников, Тител набросился с расспросами из серии: «Что? Где? Куда? Зачем?»
— Случилось то, что мне давно уже следовало сделать, — стал объяснять Торговец. — Но все времени не было, да и не додумался, честно говоря, до такого простого и интересного решения. Но теперь у нас в распоряжении целый караван с ларцами Кюндю и непосредственная возможность поработать над ними. Тот самый парень, который тут недавно стал новой звездой нашего мира, высказал идею о реновации похищенного у младенца врожденного дара. Затем додумался до идеи отпуска этой способности в открытое пространство и самопроизвольного ее возвращения в изначальное тело.
— А получится? — морщил лоб ректор.
— А попробовать не хочешь? — последовал ехидный вопрос. — Тогда могу оставить здесь. Вполне учеников хватит.
На ехидство и угрозы Тител не обратил ни малейшего внимания, а сразу после выхода из лифта стал озираться по сторонам:
— Хм! Кого бы нам еще прихватить… Эй! — окликнул он замерших невдалеке учеников академии. — Немедленно разыщите и позовите сюда… — Он перечислил два десятка имен самых талантливых студиозусов младших курсов. — Бегом!
Учеников словно ветром сдуло. И пока в зал спешно вошла вторая половина старших юношей и девушек, к графу и ректору успели проскользнуть дети от семи до тринадцати лет.
Ждать больше было некогда. Да и помощников собралось чуть ли не с избытком, Торговец даже запоздало раскаялся, что не перекинул караван сразу в Свирепую долину. Но тут же вспомнил, что любого постороннего человека сюда вообще нежелательно завозить. Тем более пленных егерей.
— Придерживайте младших, чтобы не упали по прибытии. Закрыли глаза!
С удовлетворением замечая, что с каждым разом его способности по переносу людей совершенствуются, Светозаров вскоре уже опять стоял на возвышенности холмика на далеком юге материка и рассматривал выпадающих из подпространства целителей. И лишь только ректор открыл рот для очередного вопроса, поспешил упредить его ответом:
— Мы сейчас находимся в моих владениях. Можно сказать, самой первой недвижимости, которую я уже давненько купил в этом мире.
— И чего ты тут понастроил?
Поле со всех сторон окружали посадки лиственных деревьев, так что рассмотреть то, что находилось за его пределами, не представлялось возможным.
— Да ничего. Здесь у меня просто масштабный сельскохозяйственный полигон, — с тяжелым вздохом пожаловался местный владелец латифундий. — Вот только я сюда уже и забыл, когда в последний раз наведывался. — Затем обратился к юношам и девушкам, которые с удивлением озирались по сторонам: — Помогите всем раненым, в том числе и жрецам. Думаю, в данном месте они будут склонны к более откровенному общению. Эй, Деймонд! Дана! Андорра! А вы идите к нам!
И вместе с ректором приблизился к первой горке ларцов, которые во время боя рассыпались из повозок, а теперь сносились в небольшие стопки разоруженными и споро старающимися выслужиться егерями.
Тител Брайс первым взял в руки один Кюндю и озадаченно хмыкнул:
— Какой тяжелый!
Подобные действия стали производить и все остальные.
— Действительно. Словно камень внутри.
— А может, это стенки толстенные такие?
— Нисколько, — возразил Деймонд Брайбо. — Мне посчастливилось однажды держать в руках совершенно «пустой» ларец, с которым наш поселковый жрец Бурулкан прибыл к новорожденному. Тот весил как и положено деревянной шкатулке с небольшой металлической окантовкой. Тогда как этот…
Конечно же, на него, как единственного свидетеля, и посыпались вопросы:
— Перед тем как вскрывать, жрец совершал какие-либо манипуляции?
— Сомневаюсь… Непосредственно момент самого вскрытия я не видел. Но если судить по времени, с которым жрец, заслонив шкатулку спиной, возился с ней, то нечто там явно происходило.
— А что он делал при вложении дара внутрь?
— Стоп! Я прошу прощения, но у меня масса других, более важных дел, — вмешался в научный разговор Торговец. — Так что если я не нужен, то удаляюсь на несколько часиков. Добро? Дана, ты мне тоже будешь нужна.
Отойдя к лежащему на легендарной отныне кровати Василию, за которым присматривала Сильва, граф Дин собрал вокруг себя и остальных воинов «третьей».
— Ну вот, опять в полном составе, — заметил удовлетворенно, а затем, без всякого перехода, заявил, что очень любит знакомую им Александру, сжато пересказал все последние события на Земле, упомянул о нынешнем местонахождении Казика Теодоровича и попросил совета: — Где мне разыскивать знакомого вам агента?
Похоже, судьбой Александры обеспокоились всерьез. Потому что сразу стали высказывать свои догадки и соображения:
— Конечно, лучше всего прижать Павловича. Но это такой зубр, что даже после смерти своей запросто обманет и подлость подстроит.
— А вот главный аналитик и в самом деле просто отчаянный трудоголик. Но и ему шеф конторы до конца никогда все карты не раскрывал.
— Действительно, вряд ли Казик что знает…
— Остальные наши, особенно если их кто-то о «зачистке» предупредил, намертво залягут на дно и будут отстреливаться до последнего патрона.
— Ну да, живыми тоже никто не сдастся…
— Да, у каждого своя, персональная норка на такой случай заготовлена, — подвела первый итог Дана. — Поэтому даже в случае вторичного использования моего голоса они ни за что не пойдут на поводу уговоров или попытки выйти на прямой контакт. Второй раз такая утка не пройдет.
— Хорошо, но кто тогда воспользовался знанием номеров телефонов от твоего имени? — стал уточнять Дмитрий.
— Только высшие агенты, которые имели допуск к подобным секретам, — стала перечислять Сильва. — А таких в конторе раз, два и обчелся. В их список входили Александра, Королюхов, Рафик и мы пятеро. Светлану и «Шмеля» можно не считать, их в последнее время не было в Германии. Кажется, их зачем-то отправили в Англию.
— А кто такой Евсеев?
— Практически стажер. До больших дел еще не дорос, и его, скорее всего, использовали как обычный труп для устрашения.
— Значит, кого можно разыскать для помощи? Рафика? Так его вроде как сожгли.
— Не поверю, — живо возразил Петр, тогда как все остальные просто кивнули. — Слишком уж этот парень хитро сделанный, на несколько ходов вперед просчитывал ситуацию. И что самое интересное, при желании уже давно мог бы занять место Казимира Теодоровича, но не спешил. Предпочитал оставаться в тени.
— Вот-вот! — с явной неприязнью отозвался и Курт. — Скорей всего, спрыгнул этот глист, когда понял, что пахнет жареным дихлофосом.
— Остается этот ваш Королюхов? — развел руками Светозаров. — Как он хоть выглядит?
Все после этого вопроса уставились на Дану, но та лишь нервно пожала плечами:
— А когда я могла это рассказать? Если наш новый работодатель мечется из мира в мир как резиновый мячик! А вопросы задает на лету. Про контору спросил, шефа ему описала, он и умчался. — И только потом повернулась к удивленному Торговцу, словно не о нем только что говорила в третьем лице: — Ты уже давно знаком с одним из самых опасных, самых коварных агентов в нашей конторе. Он поселился возле тебя, по соседству под видом лоховатого миллионера.
— Герр Бонке?! — В такое не сразу верилось.
— Он самый. И прямо-таки упивался своей ролью капиталиста.
— Кошмар! Он ведь такие коньяки при мне заказывал… — бормотал в недоумении Дмитрий. — Да и дом сколько стоил! Откуда такие средства шли?
— Контору прикрывают невероятно волосатые лапы, — серьезно опечалился Петр, — из очень больших высот. Только и подозреваем, что сам Павлович наверх посматривать боится.
— Если не притворялся, — резонно заметил Василий. — Пару раз он на моих глазах такие артистические импровизации устраивал, куда там Михалкову вкупе с Аллой Пугачевой.
— Но этого Бонке вроде как содержат в подвалах генеральной прокуратуры и высшего суда города, — напомнил Торговец.
— Ну так вытащи его оттуда! — сразу посоветовала Дана. — И в наши объятия. А мы уже его выпотрошим по полной программе.
— Согласится на сотрудничество?
— Подлейший тип, — продолжила кривиться целительница. — Но в то же время реально смотрит на вещи. Если окажется здесь, выложит все как на духу.
— Хорошо, я еще раз проверю местонахождение вашего коллеги с помощью чипов и заброшу его прямо сюда. Ну а еще какие-либо наметки по поводу шефа есть? Может, вспомните про его явки, лежки, места встречи с киллерами и прочим вспомогательным составом. Вдруг подскажете, где он сам может находиться?
Долгое время воины напряженно размышляли, изредка перебрасываясь ничего не значащими вопросами, фразами и намеками. Перебрали и перемыли косточки десятку разных подозрительных типов, которые вполне претендовали на роли наемных убийц для одного или нескольких заказов. Все вроде как не подходили ни по описаниям, ни по месту проживания. Вернее, их место проживания никто не знал. Но потом Курт прищурил глаза:
— Слушайте, а куда делся тот прыщавый хиппи, которого мы попутно спасли из-под суда в Латвии? Его еще к смертной казни должны были приговорить за изнасилование и садизм.
— А-а-а… точно. Едвис, кажется? — стала припоминать и Дана. — Павлович его вроде плотно использовал на подхвате, тем более что малый просто феноменально с метательными ножами обращался.
В тот же момент перед глазами Светозарова, как в замедленном фильме, промчалась вся сцена его тяжелого ранения в кафе на центральной площади города. И тот самый неряшливый хиппи с плеером, как живой, встал перед глазами. Его бросок кинжалом и в самом деле оказался самым неожиданным и опасным. Когда он в двух словах описал свои воспоминания, сразу несколько человек согласно кивнули:
— Он!
А Василий добавил:
— Плохо, если такому выродку охранять Александру поручили…
Но тут и Петра прорвало:
— А ведь я как-то видел этого грязного хипарика мельком. Еще показалось, что он на той улице и проживать должен.
— Где?! — прямо-таки выкрикнул Дмитрий.
— Улица Штельке. Небольшая, но с довольно оживленным транспортным потоком.
— Знаю, — коротко ответил обеспокоенный судьбой своей любимой мужчина. Затем, словно всполошенный заяц, метнулся чуть в сторону от группы и пропал в холодной вспышке.
После чего Курт расслабленно завалился на недавно скошенную и довольно колючую стерню. И блаженно протянул:
— Устал я, братцы-кролики, русские алкоголики…
Глядя на вытянувшееся тело, Сильва после бабьего вздоха побеспокоилась:
— Может, одеяло дать? Исколешься ведь.
— Ничего ему не будет! — Петруха потянулся, покачал уставшими плечами и стал снимать с себя тяжелую разгрузку. — Землица теплая. Не простудится. А вот я, чувствую, на скале себе все хозяйство отморозил. К утру так прихватило, что проклял ледяное лежбище. — Он аккуратно положил снятое с себя в ногах у Василия и с игривыми нотками в голосе наклонился к целительнице: — Может, наша боярыня и мне какую целебную помощь окажет?
— Обойдешься! — поджала губы Дана. И отправилась в сторону колдующих над ларцами коллег. — Пойду пока гляну, как там успехи.

Вроде улица и знакомой казалась, но минут десять Светозарову пришлось метаться по всему району, пока он не наткнулся на искомое. За собственное тело он не беспокоился, потому как перед оставлением его на хорошо знакомом заводе осмотрел тщательно все окрестности. И спокойно занимался поиском.
Улица Штельке его сразу насторожила стоящими в середине полицейскими машинами. Они с работающими мигалками прижались к самому тротуару, но вся проезжая часть оставалась довольно мокрой, словно здесь недавно прошла поливочная машина. На большой скорости подсмотра не удавалось вначале понять, что там конкретно произошло. Только после сотого витка Дмитрий рассмотрел, что в странном, очень похожем на тюремный подвале находится помимо полицейских еще и труп. Тот сразу бросался в глаза по наброшенной на него белой простыне.
Трое полицейских пытались навести какой-никакой порядок в остальной части подвала, производя тщательный обыск. Еще четверо хозяйничали наверху, в гараже. Поэтому решение о похищении тела пришло моментально. Слишком уж страшным стало бы ожидание более последовательных и взвешенных действий. Нырнув в свое тело, Торговец «прогремел» непосредственно в подвале, вытягивая за собой ручным торнадо накрытое простыней тело. И уже в пустынном цеху законсервированного для сноса завода с некоторым страхом и содроганием сдернул пропитанное влагой покрытие.
Хоть перед ним и в самом деле оказался убиенный человек, но свалившееся облегчение при опознании мужчины чуть не заставило пуститься в пляс. А после тщательного осмотра он окончательно убедился: скончался тот самый хиппи, который швырялся в него кинжалом. Стала понятна и причина смерти: небольшая дырочка в правом виске.
«Ай да Александра! Ай да молодец!»
Хотя по здравому размышлению никаких доказательств, что к этому трупу приложила свою ручку именно его любимая девушка, не было, но дышать стало намного спокойнее. Если уж вся «третья» в полном составе ставила Шуру чуть ли не на первое место в табели о рангах среди всех лучших агентов конторы, значит, она обязательно отыщет для себя безопасное место и «заляжет на дно». Коль она от тюремщика своего вырвалась и от шефа конторы скрылась, то с текущими трудностями ухода в подполье обязательно справится.
Конечно, это были не все гипотетические сложности. Следовало опасаться, ко всему прочему, вмешательства полиции. Потому что по большому счету даже правоохранительные органы, взяв подозреваемую свидетельницу под стражу и содержа ее под следствием, не смогут дать гарантии полной безопасности. Тотальная зачистка — дело весьма страшное.
Этот момент больше всего и обеспокоил теперь Дмитрия. Поэтому он еще довольно долго метался по всему городу, проглядывая мельком чуть ли не все полицейские участки и пытаясь зацепить взглядом хоть мизерную весточку о местонахождении сбежавшей узницы. И нашел! В одном из магазинов на экранах выставленных в витрине телевизоров мелькнуло до боли в сердце знакомое лицо. Не фотография. Просто отлично сделанный фоторобот, при сходстве один к одному. И, нарезая круги возле данного магазина, удалось-таки разобрать несколько слов:
— …Сбежала… госпиталя… подозревается… Просьба… и сообщить…
«Ура! Ей все-таки удалось даже от полиции сбежать. Значит, если и были у нее какие-то раны, полученные при борьбе с тюремщиком, они ей не помешали! — бродили в сознании оптимистические мысли. Опять перетекая на следующую ступеньку беспокойства: — Значит, она где-то спряталась? Но где?! И кто мне теперь поможет?!»
Опять ничего не оставалось делать, как возвращаться к «третьей» на поклон и просить что-нибудь припомнить существенное.
Когда граф Дин вновь появился на принадлежащих ему сельхозугодьях, на прежнем месте оказалась только кровать с подремывающим Василием. Дана спорила в толпе юных дарований и главного корифея про способы вскрытия и опустошения ларцов. Курт с Петром довольно интенсивно допрашивали раненых жрецов из каравана, те оказались на диво крепкими мужиками и умирать явно не собирались. Наоборот, выглядели довольно живо. И только Сильва стояла рядом с несколькими молодыми целителями, которые по чьему-то указу обыскивали трупы погибших караванщиков. Женщина выбирала наиболее, на ее взгляд, интересные вещи и откладывала в сторону.
Пришлось опять сзывать всех к кровати. Новости про труп Едвиса и побег узницы из-под стражи все воины группы восприняли одобрительно. И даже короткими возгласами подтвердили, что они нисколько не сомневались в ловкости своей коллеги. Но когда Торговец стал их засыпать вопросами о возможном местонахождении девушки сейчас, долго размышляли, хмурились и в конце концов пришли к неутешительному выводу. Который опять суммировала Дана:
— Вычислить Едвиса нам удалось практически случайно. И очень жаль, что мы не смогли до этого додуматься еще сутки назад. Если бы ты сразу сказал про свои отношения с Шурой, то…
— Что ж теперь… — с отчаянием прикусил губу Светозаров.
— Но в данном случае мы видим только положительные стороны ее побега. Ее голова стоит очень много, идей ей не занимать, и ведь недаром Павел Павлович взял ее на работу в нашу контору со стартовым окладом большим, чем у любого из нас. Нам ничего не известно, как это случилось и откуда взялась эта агент, но слишком уж мистические вокруг ее появления ходили слухи. Только и могу рассказать один: мол, шеф ее выкупил в каком-то закрытом для всех институте буквально из-под разделочного скальпеля. Там, где содержат людишек с паранормальными способностями. А в таких заведениях дебилов не препарируют. Ко всему прочему, Александра истинный стратег, тактик и аналитик в одном лице плюс королева превращений. У нее уникальная память. Так что мы уверены: она уже очень далеко от города, ее никто не опознает, и средства на свое существование она отыщет. Тем более что Казик утверждал, чипы у нее из тела перед началом операции вынули. Теперь она сменила внешность настолько, что даже столкнувшийся с ней шеф не опознает.
— Палыч не опознает, — возразил Василий. — Палыч обязательно унюхает. Такой зверь ни одну добычу мимо себя не пропустит.
Дмитрий несколько загордился своей любимой, но сомнения продолжали терзать душу.
— А фобии у нее есть? Может, боится чего?
— У кого их нет. — Сильва непроизвольно прикоснулась подушечками пальцев к своим изуродованным щекам. — И у Шурки были. Они падала в обморок при виде трупов.
— Как это?
— Вот так и падала: брык на пол, и полчаса в отключке. Мы ее сами пару раз с финала операций эвакуировали. Смех и слезы: лучший агент, гордость конторы! Убить может, а сбежать не получается. Парадокс!
— Но как она тогда этого Едвиса успокоила? — не мог поверить Торговец.
— Я что, там была? — пожала плечами Сильва и скривилась от боли в одной из ран. — Видимо, достал ее этот хмырь до самых печенок, вот она его и… Кстати, труп в одежде был?
— Нет…
— Ну вот и все понятно: не на ту жертву этот грязный хиппи позарился.
Подобные измышления Светозарову было слушать еще больней. Он как-то странно покраснел и сжимал в бешенстве кулаки, представляя, как его любимую пытается какой-то скот облапить, раздеть и…
Дальше представление не пошло, а в глазах стало красно от прилива крови. Дана состояние нового работодателя рассмотрела лучше всех и гневно нахмурилась в сторону боевой подруги. А вслух успокоила:
— Ты за Шурку и в самом деле не переживай! Она себя в обиду не даст. Да и верней ее девушки не найдешь. Уж на что мы пятеро подозрительные да для чужих неприветливые, и то ее доброту и преданность сразу заметили. Пожалуй, охотней, чем с ней, ни с кем на задания не ходили. Где только мы побывать не успели: и в Америке, и…
— Не важно, — скривился Василий. — В данный момент хуже всего, что мы даже приблизительно не можем определить, где Александра сейчас находится. Так что тебе самому придется придумать нечто такое, о чем знаете только вы. И дать об этом объявление везде и всюду. Понимаю, что тебя самого сейчас разыскивают по всему миру Интерпол и «прочая», но дальше тебе подсказать ничего не можем.
— Ладно, я постараюсь что-нибудь придумать. — Граф Дин обвел взглядом свои угодья и задал чисто прозаический вопрос: — А что здесь нового?
Хотя сразу было понятно, что одна, едва ли не большая часть его мозга уже интенсивно пытается отыскать способ связи с Александрой. Дана это поняла, но рассказывать стала со всей обстоятельностью:
— Открыть шкатулки мы открыли, сделать это довольно легко. Верховный целитель даже похищенные дары внутри рассмотрел. Вернее, нечто в виде ауры непонятной субстанции. Да вот только взять их невозможно. Допрошенные жрецы утверждают только одно: достать «духов смерти» и уничтожить их может лишь вершина Прозрения. По их словам, они, по прибытии к монолиту и при прохождении в его внутренности по изолированному проходу, всегда вручную заталкивали повозки в тоннель из сплошного железа. Потом плотно задраивали огромные ворота, которые можно было открыть лишь после громкого рева. По их описаниям, рев очень похож на сирену. После чего ларцы оказываются вновь опустошенными и готовыми к новому круизу по империи.
— Значит, все-таки они их…
Брови Дмитрия поползли вверх, но раньше высказался Петруха:
— Жрут они их! Я сразу угадал.
Некоторое время все молча переглядывались, но затем целительница продолжила прежним тоном:
— Жрецы клянутся, что сами они никогда и не пробовали вынуть дар из ларца. Только за одну такую крамольную мысль могли казнить на месте. Зато Деймонд продолжает настаивать на том, что некоторые жрецы все равно пользуются своим положением и разворовывают уникальные способности, данные от природы младенцам. Он уверен, что парочка человек могли докопаться до тайны извлечения и само собой разумеется, что держат этот факт в страшном секрете. Наш недавний отшельник даже высказал мысль, что твоей светлости не помешало бы смотаться в столицу Успенской империи и оттуда умыкнуть дядюшку коварного и подлого жреца Бурулкана. Тот, мол, обязательно знает, как надо доставать дары из ларца. А то и самого императора выкрасть.
— Может, и в самом деле попробовать?
— Пока не стоит. Верховный целитель убежден, что они и сами справятся. Тем более, он выдвинул одну интересную идею. Получается, что вся фишка заключается в правильном открытии ларца. Уж слишком быстро, по утверждениям жрецов, в железном тоннеле проходит освобождение Кюндю от содержимого. А значит, никак не получается длительная, индивидуальная выемка каждого дара. Я с ним согласна. По моим понятиям, там вообще могут использовать нечто техническое и ультрасовременное.
— Вот я и говорю: марсиане там прячутся, — не сдержался от вмешательства Петр.
— Иди ты со своими марсианами на… Марс! — не сдержалась Сильва. — И не мешай делать правильные выводы.
Штатный снайпер высокомерно скривился на такую грубость, но замолк. Зато неожиданно за него вступилась Дана:
— Зря ты так, подруга. В итоге любая несусветная наша глупость может оказаться действительностью. Так что гипотетических марсиан сбрасывать со счетов пока рано. Возможно, там и нет иных живых существ, кроме жрецов, но зато сам монолит может оказаться неким астероидом или обломком метеорита. Вот скажи, — она уставилась на Торговца, — есть где-нибудь в иных мирах подобные горные образования, в центре которых находится явно инородное тело?
Прежде чем ответить, тот задумался, мысленно прогоняя в памяти все имеющиеся у него на эту тему сведения. Потом пожал плечами:
— Мне ведь вершину даже от пещеры увидеть не довелось, так что судить не могу о ее инородности или инопланетном происхождении. В других мирах…
Он несколько замялся, с некоторым стыдом осознавая, что большинство знакомых обителей жизни он порой даже не осматривал дальше чем в пределах одного города. Не говоря уже о том, что даже приблизительно не знал общих масштабов своих возможностей.
— …Каких только чудес не встречается, но чего-либо подобного не припомню. Но если хорошенько вдуматься, то вдруг этот монолит рукотворный? Вдруг он создан искусственным путем с помощью какой-то волшебной силы?
Сильва что-то припомнила и потянулась здоровой рукой в карман:
— Вот. Подобные камни имеются на теле каждого жреца из каравана. В магическом плане, по словам допрошенных, они ничего не значат, верховный целитель это сразу подтвердил, но как составляющая черного монолита считаются просто хорошим талисманом, приносят удачу.
На ее ладони лежало несколько плоских обломков, грубо обработанных по краям для придания более сглаженной и округлой формы. Иссиня-черный камень на первый взгляд не напоминал ни один из известных материалов, но ведь никто из стоящих вокруг кровати, как и сам Василий, не разбирался в свойствах минералов. Выбрав два из них помельче, Дмитрий тщательно рассмотрел талисманы, а потом положил в свой карман со словами:
— Постараюсь как можно быстрее отдать в две независимые друг от друга лаборатории для досконального анализа. Может, это и натолкнет на дельную мысль, как с этим монолитным злом бороться. А вот посоветоваться с ректором надо сразу…
Он уже хотел отойти к группе спорящих целителей, как по резкому окрику Петра все повернули головы в одну сторону. Из-за самой ближней посадки вырвался внушительный отряд всадников и теперь с порядочной скоростью приближался к центру огромного луга. Поблескивали рыцарские облачения, сверкали вскинутые над головами клинки. Конница в составе полновесной сотни явно шла в атаку.

Глава тридцатая
Стезя торговца

Вполне понятно, что вбитые в подсознание воинские навыки «третьей» сработали сразу. Дана бросилась к группе целителей, хотя те и так стали быстро стягиваться в единый кулак, который никто бы не смог даже ущипнуть. Тогда как все остальные рывком рассредоточились на выгодных для обороны позициях. Даже Василий со стоном грохнулся с кровати на землю и стал наводить одной рукой автомат на цель.
Разве что лишь сам Торговец замер на месте, внимательно вглядываясь в приближающихся всадников и громко выкрикивая распоряжение:
— Без моей команды не стрелять!
А когда сотне осталось преодолеть последние десятки метров, радостно заулыбался и быстро вышел за круг повозок, решительно поднимая вверх правую руку. Идущие галопом животные сразу стали резко замедляться, затем вообще перешли на шаг и метров за пять до стоящего с поднятой рукой графа покорно встали после зычной команды. Тотчас командир всадников, красующийся рыцарским облачением, спрыгнул на землю и устремился к хозяину этих земель, на ходу срывая с себя шлем и восклицая:
— Ваша светлость! Вот уж не ожидал такого сюрприза! Что же вы не предупредили?
— Ах, маркиз! Я здесь скорее по воле сложившихся обстоятельств!
Мужчины коротко обнялись и стукнули друг друга ладонями по плечам в приветствии.
— Но какими судьбами вы тут оказались?
— Возле вас случайно, граф, но в данной местности — по делу. Двигаемся к Шецкому озеру, возле которого появилось несколько разбойников и уже пару недель терроризируют тамошние деревеньки и хутора. Хотим сделать облаву с засадой и одним ударом покончить со смутьянами. Как раз двигались по тракту, когда нам наперерез выскочил посыльный от косарей и рассказал, что масса неопознанных людей вытаптывает ваш лучший заливной луг. Обоз оставили на месте, и сразу сюда.
— Благодарю, маркиз! Вы и в самом деле великолепно справляетесь с заботой об этих землях.
— Ну что вы, ваша светлость, это для меня огромная честь — опекать лучшее хозяйство в империи. — Кажется, маркиз постепенно приходил в себя от такой неожиданной встречи и попытался перевести немедленно разговор на самые животрепещущие для него проблемы: — Тем более что здесь происходят настоящие чудеса! Мы достигаем при сборке урожая невиданных результатов! Разрешите, я вам хотя бы в двух словах перечислю наивысшие результаты…
Но как раз в этот момент к ним приблизилась группа из трех человек, и Торговец с просительными нотками перебил своего высокородного управляющего:
— Маркиз! Давайте поговорим о наших делах в расположении поместья.
— Но как же так?! — с горечью обвиненного в бесплодии отца десятка детей воскликнул рыцарь. — Я вас уже три месяца не видел! Да и то последний раз мы только поздоровались на бегу.
— Каюсь. Стыдно. Осознал. Но… некогда! — с досадой кривился граф Дин Свирепый. — Поэтому сейчас разрешите вас представить друг другу. — Он повернулся к подошедшим, вначале называя младшего по рангу: — Прошу любить и жаловать, маркиз Дриено Гаспи, мое доверенное лицо, уникальный хозяйственник и отличный воин в одном лице, управляющий этими огромными землями, которые по размерам сродни хорошей провинции. А это верховный целитель Свирепой долины Тител Брайс и целители третьего уровня Андорра Фаталиди и Деймонд Брайбо.
Кажется, подобное представление вогнало маркиза в шок, потому что он замер, не зная, что ему делать: то ли кланяться, то ли падать на колени. Для дворянина империи Рилли встреча с целителем даже второго уровня считалась необычайной редкостью, а знакомство — великой удачей. А тут сразу такое событие, сопоставимое, пожалуй, лишь со встречей на лесной тропе с самим императором.
Видя явное замешательство, ректор академии сразу перешел к делу, наметанным глазом окидывая сотню воинов на разгоряченных скачкой лошадях:
— Маркиз, нам может понадобиться вооруженное оцепление. Вы готовы?
Как ни хотелось Дриено Гаспи раболепно гаркнуть: «Так точно!», дисциплина взяла верх и он беспомощно перевел взгляд на графа. Тот удивленно пошевелил бровями:
— Чего это ты оцеплять надумал?
— Как, тебе еще не доложили? — Ректор строго оглянулся на толпящуюся возле кровати «третью». — Допрошенные жрецы каравана показали, что по дороге с севера движется еще один караван, но вдвое больший. По расчетам, он должен прибыть к Воротам на сутки позже захваченного тобой.
— Ну и?.. — протянул Светозаров, догадываясь, к чему клонят целители.
— Давай второй караван тоже сюда! — потребовал Тител. — Мне кажется, теперь мы справимся с охраной играючи. Впоследствии ларцы нам тоже раскроют свои секреты в обязательном порядке. — Заметив, что Торговец стоит в сильном раздумье, верховный целитель с хрустом заломил свои длинные пальцы и перешел с приказного тона на униженно-просительный: — Если тебе, конечно, силенок хватит. Но ты, Дин, постарайся. Сам ведь понимаешь, насколько это важно во всех отношениях.
Граф со вздохом полез в один из карманов и достал зеленый кристалл-накопитель из своей Башни. Покрутил его в руках, опять покривился, а затем требовательно уставился на ректора:
— Но я после этого останусь как выжатый лимон. Придется мне опять нырять.
— Да сколько угодно! Ныряй, пока не поплохеет! Хоть… хоть…
По мере произнесения этих восклицаний праведник науки начал осознавать, что от высокого качества суспензии в бассейне под вертушкой мало что останется после частых заборов энергии. А вот восстановится она после этого или хотя бы останется на прежнем уровне, он выяснить со своими последователями еще не успел. Поэтому сейчас в нем боролось сразу несколько сущностей, желающих и шкатулки все до единой выкрасть из Успенской империи, и суспензию в бассейне сохранить в максимальной неприкосновенности хотя бы до окончания основных изысканий.
Поэтому он довольно несуразно стал отмежевываться от вырвавшихся обещаний:
— Хоть… целых пять минут!
Ответное требование прозвучало жестко и безоговорочно:
— До полной зарядки!
Взгляд Титела Брайбо стал наливаться ледяной сталью. Но стоящая сбоку Андорра вовремя остановила готовую вот-вот начаться перепалку. Она легко прикоснулась к локтю своего наставника и учителя и деловым голосом напомнила:
— Кстати, мы ведь хотели просить графа выделить средства и место для возведения второй вертушки.
— М-да! — с досадой крякнул высокий и нескладный фигурой ректор. Враз припоминая, кто на самом деле истинный хозяин и вертушки, и вообще всей Свирепой долины. — Нам бы и в самом деле пора… — Он махнул своими длиннющими руками в стороны, чуть не ударив целителей третьего уровня. — Пора расширяться. Так что вторая вертушка нужна в приоритетном порядке.
Теперь уже Торговец на него смотрел с решительной яростью падающего в финансовую пропасть человека, в глазах которого щелкали, перемножаясь, миллионные цифры. Он даже рот приоткрыл от такого требования и, только когда шумно сглотнул, просипел:
— Так мы эту вертушку сколько лет строили! Ты хоть помнишь, сколько средств туда ушло? А всего остального?
— Да помню я, помню! — задергался от неприятных воспоминаний Тител. — Но во второй раз у нас на добрую треть дешевле получится. Да и сроки строительства чуть ли не вдвое сократятся. Мы уже примерно прикинули…
— Ха! Они уже прикинули! — возмущался граф Дин, позабыв о стоящем у него за спиной маркизе Гаспи. — Небось, уже и кошелек мой пересчитали?
По стыдливо отводящимся взглядам пары наставник — ученица понял, что и в самом деле посчитали.
— Кто бы сомневался! Но тогда почему я не могу заряжать свои кристаллы сколько мне необходимо?
— Да что ты как ребенок! — сразу оживился легендарный целитель, догадавшись, что идея со строительством второй вертушки не была сразу отторгнута безапелляционно, а значит, осталось только надавить как следует и вопрос будет решенным. — Заряжай себе на здоровье, сколько хочешь.
Торговец покачал осудительно головой в ответ на подобные вымогательства и повернулся к маркизу:
— Дриено, начинайте оцепление вот того участка луга. С таким расчетом, чтобы у вас в момент появления здесь вдвое большего каравана оказалось примерно по пять воинов на каждую повозку. Прикиньте интервал. Каждую вашу группу будет прикрывать один или двое целителей. Татил, Андорра, распределяйте своих. Воинов с Земли я поставлю в центр каравана. И учитывайте, что вместе со жрецами сюда могут попасть и обычные путники или магирики. Дорога все-таки…
Все стали расходиться, когда маркиз, схватившись за узду подведенного к нему коня, все-таки решился спросить:
— Но где они возьмут столько целителей?
— А тут почти все такие. Или второго, или третьего уровня. В том числе и дети.
Надевая шлем и раздавая команды своим воинам, Дриено Гаспи несколько раз ударил себя по лбу кулаком, словно вколачивая во внутренности только что услышанное утверждение.
Вскоре желаемое построение на отведенном участке огромного луга завершилось, а основной участник предстоящего спектакля исчез в легком мерцании. Все-таки место для переноса он выбрал непосредственно на самом створе между пространствами. А после пятиминутного настороженного молчания в строго выверенном порядке движения каравана на скошенной траве стали появляться повозки, запряженные попарно отличными обозными лошадями. Причем сразу по каждой паре животных бил заклинанием повиновения высоченный ректор с тройкой самых младших студиозов академии. Лошади замирали, как парализованные, не пытаясь ступить и полшага.
Вот со жрецами получилось несколько сложнее. Невзирая на строжайшие приказы лечь на землю и заложить руки за голову, около половины попытались оттянуться к центру и там организовать совместное магическое сопротивление. С такими не цацкались: лишь только следовал шаг в сторону остальных, как сразу гремели выстрелы и свистели тяжеленные бронебойные стрелы. Ни о каком отпоре со стороны вышколенной охраны в такой ситуации не могло быть и речи. Видя бессмысленную гибель своих соратников и во много раз превосходящие силы таинственного противника, остальные жрецы просто падали, прекрасно осознавая, что они уже неизвестно где. Скорее всего, в очень теплом климатическом поясе.
Из пятидесяти пяти жрецов сопровождения пало по причине собственной глупости и чрезмерного усердия шестнадцать человек. Все остальные вскоре оказались связаны и закреплены в распятом виде к колесам повозок, в отдельности друг от друга как минимум на пятиметровом расстоянии. А уже потом приступили к тщательному обыску каждого и предварительным допросам.
Попутно с караваном попали в торнадо переноса и более двадцати гражданских путников. Одна карета, две крестьянские телеги, парочка всадников, а остальные пешие. Всех их собрал в отдельную кучку Деймонд Брайбо и с неожиданным ораторским энтузиазмом принялся доводить до обывателей Успенской империи истинную правду об остальном мире и подлости жрецов, обкрадывающих младенцев. Этих людей после психологической обработки решено было перекинуть обратно на тракт.
Всего этого Дмитрий уже не видел. Как только стихли выстрелы и перестали свистеть стрелы, он сразу покинул луг, на последних крошках своей собственной энергии поспешив в Свирепую долину. На выходе из зала к лифту его встретила целая делегация ребятишек и девочек, которые со слезами на глазах стали жаловаться. Что, дескать, их вызвали на важное дело, а потом не дождались и бросили. Все кричали наперебой, пытаясь доказать, что они просто не были в состоянии физически успеть за такое короткое время сбора к нужному месту. В отчаянных попытках хоть как-то успокоить растревоженных несправедливостью студиозусов граф Дин махнул рукой и выкрикнул на весь коридор:
— Ладно! Все, замолчали! Когда поднимусь обратно, ждите меня здесь. Заберу вас к вашему ректору, и пусть сам разбирается с вашими опозданиями. У вас есть двадцать минут, чтобы приготовить себе в дорогу по рюкзаку фруктов, учитывая, что придется не только самим поесть, но и старших учеников академии угостить.
Когда створки лифта за ним закрывались, их чуть не продавила внутрь волна радостного вскрика и топота множества ног, понесших полные энтузиазма тельца к заданной цели. Через пару секунд Светозаров уже пожалел о своей команде, с нервным вздрагиванием представив, что через пять минут будет твориться на кухне и в подсобных складских помещениях. Шеф-повар обязательно потом устроит грандиозный скандал с угрозами все бросить и уйти в отставку, управляющий тоже потеряет весь свой лоск и степенность, когда с заиканием станет перечислять очередные убытки внутреннего интерьера замка, а домоправительница схватится за сердце и примется причитать, что на этой нервной работе ей даже умереть не дадут спокойно.
«Ну да! — Неожиданно Дмитрия пробило на нервный смех. — Попробуй тут умереть, если ее успевают реанимировать, взбодрить и унять любые боли еще до того, как она начинает о них думать! Ха-ха! И ей еще не нравится место работы? Хотя понять ее можно, по замку всегда ходят все, кому хочется. Но с другой стороны, как же можно восполнить этим детям их трудности проживания вдали от родных, любимых и близких? Что им может еще заменить бесшабашное брожение по соседним улицам родного города, купание в водах безымянной речушки с товарищами детства или брожение по дикому и таинственному лесу? В долине всего этого нет, даже солнце тут никогда не светит, так что гуляние по замку — лишь мизерная компенсация за утраченные по моей вине детские радости и невинные подростковые развлечения. Ну подумаешь, разобьют что-то… так сами потом еще лучше что-нибудь сотворят в сотрудничестве со скульпторами и художниками».
Он замер на самом бортике бассейна, вспоминая жуткую боль, еще недавно корежащую его сознание, и поэтому на этот раз опускался в суспензию не так резко. И только после третьего глубокого вдоха осторожно встал ногами на дно. Боль, конечно, пришла, и весьма знакомая, но с несколько иными приоритетами. Словно уже тренированное тело выкручивали, вминали кулачищи опытного массажиста. Жутко неприятная процедура, но от сознания дальнейшего состояния благости и удовольствия в такой момент стоически терпишь дискомфорт и подспудно осознаешь приятность таких действий.
А может, и позиция «стоя» способствовала лучшему восприятию вливающейся в него энергии. Но умирать от боли или выпрыгивать наружу с помощью перехода на этот раз не пришлось. Мало того, Торговец решил дождаться окончания всех неприятных судорог, ломки и болезненных импульсов, пронзающих порой тело от пяток до теменной части черепа. Когда боли прошли, а дыхание стало спокойным и размеренным, достал все три кристалла и стал прямо в суспензии их рассматривать. И пожалуй, впервые для себя заметил странное свечение в виде радужной оболочки вокруг каждого драгоценного камня. Из чего понял, что зарядка прошла по максимуму и находиться лишнее время на дне бассейна бессмысленно.
Когда он выбрался по ступенькам наверх, то разноцветное сияние вокруг камней погасло, но их наполнение чувствовалось каким-то иным чувством, которое Дмитрий для себя называл восьмым и классифицировал как умение определить зарядку любого технического или магического устройства. Причем если раньше восьмое чувство проявлялось всего лишь минимальной своей потенцией, то сейчас можно было пользоваться им в полной мере. Наверное, даже определить мощность в процентах любого источника любой энергии или аккумулятора. Вплоть до пуговичной батарейки для наручных электронных часов.
Подобное осознание такого странного умения развлекало Светозарова всю дорогу наверх, но, когда створки лифта открылись, он насторожился по причине полной тишины. В коридоре почти никого не было, лишь десяток-два учеников, маячащих где-то в отдалении. А потом и причина стала ясна такого поведения: собравшиеся в зале дети стояли чуть ли не строем. С переполненными рюкзаками на плечах и готовые к любому подвигу или приключению. Глядя на детские личики, такие сосредоточенные и нахмуренные, но в то же время одухотворенные и жаждущие, граф Дин громко рассмеялся:
— Не могу сказать, что там совсем уж безопасно, но думаю, среди старших товарищей по академии вам ничего не грозит. Понятно, что и слушаться вы их будете безукоризненно.
Полное молчание в ответ подразумевало подобное поведение в любом случае.
— Вот разве что вас как-то слишком много… — засомневался Торговец, прикинув, что в зале собралось более трех десятков детей разного возраста.
С пояснениями выступил вперед тот самый восьмилетний мальчуган с Земли, который ввел такое понятие возле вертушки, как «Качай его!». За ним чуть ли не сразу по прибытии в Свирепую долину закрепилось определение истинного лидера, настолько Виталий Кутушев выглядел решительным, настойчивым и сообразительным в любой ситуации. Словно в теле мальчика обитал некто более старший и умудренный опытом.
— Ваша светлость, сюда допущены лишь целители второго и третьего уровня. Вполне понятно, что уважаемый ректор в спешке не мог сразу перечислить все остальные имена, да и посыльные могли что-то напутать. Поэтому для исключения всяких обид и недоразумений собраны все, кто свободен от дежурств и нарядов по академии.
— М-да, земляк, логично излагаешь, — похвалил граф мальчугана и предупредил всех остальных: — Ну тогда держитесь и прикройте хотя бы немного глаза, отправляемся!

Центр луга теперь уже оказался вытоптан настолько основательно, что с трудом верилось в недавно здесь еще торчащую стерню. Новая группа детей с легким громыханием появилась из подпространства чуть ли не рядом с кружком самых авторитетных помощников и последователей Титела Брайса. Каждый из них что-то доказывал другому, держа в руках по ларцу Кюндю. Причем никто не хотел признавать свои действия неверными, хотя до сих пор еще ни одного дара выпустить «на свободу» не удалось.
— Принимайте помощников! — громко воскликнул Торговец, после того как почти все повернулись в их сторону. — А кто хочет подкрепиться, может угощаться доставленными фруктами.
— Хм! — Ректор досадливо скривился. — Да ты никак решил всю академию сюда перенести? — Но тут же нервно махнул ладошкой в сторону второй, в отдалении стоящей горки ларцов, которую окружали младшие ученики. — Пусть туда к работе подключаются, их сверстники им все объяснят. А у нас под ногами не путаются.
Притихшая ребятня сразу поспешила на указанное место, но уже там себя сдерживать не стали. Вскоре именно оттуда шел самый громкий шум, разносившийся наверняка по всем принадлежащим графу Дину Свирепому окрестностям.
Тогда как Светозаров опять собрал группу вокруг уложенного на железного коня Василия.
— Итак, с данной задачей мы справились, но вот с вершиной Прозрения придется все рано разбираться. Поэтому немедленно переношу всех здоровых обратно в пещеру, и постарайтесь завтра с утра отправиться к черному монолиту на разведку. Я сейчас останусь с вами и проверю свои возможности по подглядыванию прямо из пещеры в сторону монолита. Как-то не догадался это сделать сразу, когда побывал там в последний раз. Вдруг вам и идти туда не придется.
— Да нам не трудно, — живо отозвался Петр. — Разминка перед получением баронского титула никогда не повредит.
— Ах да! — улыбнулся Дмитрий при таком прозрачном напоминании. — Считайте, что титулы вы уже заслужили. Теперь работаете на дополнительные привилегии и добавочное денежное вознаграждение. Но если кто не желает возвращаться в пещеру, может оставаться тут вместе с раненым.
— А кто здесь раненый? — пробормотал старший группы с искренним удивлением и уселся на кровати. — Мне с Сильвой для свадьбы любые привилегии пригодятся.
— Да нет, вы и так уже все заслужили, мне хватит двух добровольцев, да и то в том случае, если я сам все как надо не высмотрю прямо сейчас.
Все пятеро как-то поникли, а потом Дана спросила:
— Но у нас же есть право выбора?
— Так я вам об этом и толкую!
— Значит, мы возвращаемся все в пещеру. А там дальше видно будет, — решительно провозгласила целительница. — Да и раненым работа найдется в случае нашего отсутствия: будут нам торжественный обед готовить.
— Ага, Василий умеет… — с вожделением и демонстративно облизнулась Сильва.
— А кто кровью поливать будет? — Курт при этом с готовностью протянул руку. — Могу и я. Давно чуток освежиться кровопусканием надо.
— Да нет… мало ли что, — возразил Светозаров, осматриваясь вокруг и с удивлением обнаруживая, что вдова находится почти рядом. При этом с ожесточением спорит с маркизом Гаспи:
— Не может такого быть! Я сама занималась много лет хозяйством в нашем поместье, но такого абсурда еще не слышала. Да тебя любой землепашец заплюет!
— Если большинство заблуждается, то это не значит, что все они правы! — с горячностью отвечал тот. — И тебе будет достаточно проехаться на соседние поля и посмотреть на урожаи: они как минимум в два раза больше, чем на пахотных землях.
— Да не бывает такого! — чуть не подпрыгивала вдова, тыча пальцем себе под ноги: — И здесь без плуга обошлись?
— Конечно. Только боронование. И посмотри, какая земля мягкая и пушистая. А все потому, что сохраняется плодородный слой в своей истинной природной ипостаси. И такое состояние земля приобретает за шесть долгих лет трепетного ухода. А вот если…
Дальше прислушиваться к спору было некогда, и владелец местных земель их оборвал:
— Сударыня, попрошу прекратить спор и присоединиться к нам.
Взъерошенная вдова оставила растерянного маркиза и чуть ли не подбежала к кровати, жалуясь на ходу:
— Он такую чушь рассказывает!
— Его рассказ — чистая правда, — категорически заявил граф. — И я даже вас оставлю под присмотром его светлости на пару дней, чтобы сами убедились. Но сейчас нам надо как можно больше кровяных разводов на простыне и одеяле. Раненых среди нас достаточно, но вот добавка такой пылкой, горячей крови очень желательна.
Без лишних вопросов вдова взгромоздилась ногами на кровать рядом с Василием и полоснула по руке снятым с пояса кинжалом. И тут же стала деловито поливать, где ей показывали.
— Эй, не так резво, красотка, — восклицал Дмитрий, занимая свою позицию рулевого в головах кровати. — Мы еще даже не уселись на свои места. — Но когда все закрепились, вдруг передумал: — И вообще, спрыгни пока. Вначале без тебя попробуем.
Вдова пожала плечами, соскочила и, зажимая кровотечение, отошла чуть подальше, к замершему от такой сцены маркизу. Заметив его взгляд, граф рассмеялся:
— Дриено, присмотри пока за этой красавицей! Но учти — она жутко ревнивая и пламенная особа. Может испепелить вокруг себя все, до чего дотянется. А мы… попробуем без нее.
Получилось. И опять неприятный скрежет челюстей по железу, и опять яростный хрип взбешенных обитателей подпространства. Хотя во второй раз всем показалось, что шакалов стало несколько меньше.
Что и высказала первой Сильва, когда они рассмотрели вокруг себя стены знакомой пещеры:
— Если количество шакалов постоянно, то их довольно легко уничтожить.
— Ага, а кто тогда нам поможет добраться до пещеры? — задала резонный вопрос Дана. — Хотя, конечно, не мне судить, может, эти хищники здесь и ни при чем.
На что Светозаров демонстративно развел руками и пожал плечами:
— Если бы все знать заранее и с уверенностью… — Затем напоролся взглядом на лежащих на лавке голову и два шакальих тела и задумчиво пробормотал: — Куда бы их забросить для изучения?
Тогда как Курт с Петром бросились проверять запоры на двери и внутренности пещеры, Сильва подошла и поковыряла кинжалом в пасти одного из волков:
— Да за такой экземпляр любой институт никаких денег не пожалеет, а если еще и намекнуть, где это зверье захвачено…
Она своей простой фразой подсказала Торговцу невероятную мысль:
«Раз существуют эти вот шакалы, то, вполне вероятно, существуют и другие животные. Только вот откуда они могут взяться? Неужели из смеющегося тумана, что струится в тоннелях Перекрестка? Там ведь каких только хрипов и рычаний не раздавалось при первых вылазках. Но если эти тела изучить, то может появиться шанс найти некие связи между моими возможностями перемещения в иные миры и этими шакалами. А уже тогда с большей уверенностью пытаться кого-нибудь еще научить этому великолепному дару… — До сих пор все попытки Светозарова обучать, объяснять и экстраполировать свои умения на других людей не завершались успехом. Даже такие выдающиеся и феноменальные маги, как тот же верховный целитель, ни створов не видели, ни грань между миром и вихрящимся подпространством не замечали. Что уж там говорить про обычных людей. — Следовательно, мне эти туши и голову желательно отдать в самые надежные, умелые руки наиболее сознательных исследователей. И лучше всего в академию. Или пусть Аристарх с Флавией тоже покопаются? Хм! Лучше всего дать каждой группе по одному шакалу. А голову… ладно, чуть позже решу».
Он вышел из минутной задумчивости, отвел взгляд от туш подпространственных хищников и сразу получил доклад Курта:
— В пещере все тихо, снаружи тоже. Мулы за мое отсутствие проголодаться не успели. Есть еще парочка часов до ночи, для визита по соседям.
— Ага, тут, значит, уже полный вечер, на лугу в Рилли уже утро давно в разгаре… Ладно, сейчас я взгляну на этот монолитище вблизи, а потом решим о твоей прогулке.
Торговец не стал укладываться на порядком испачканную и кровью и грязной обувью кровать, а привычно улегся на одеяла под стеной. Закрыл глаза и стал время от времени вздрагивать всем телом. Некоторое время воины «третьей» наблюдали за Светозаровым, пока Сильва не пробормотала:
— Такое впечатление, что он ночной мотылек и со всей силы бьется в прозрачное стекло настольной лампы…
— Действительно, — согласился Василий. — Может, у него сил не хватает?
Оказалось, что их работодатель расслышал каждое слово, потому что минут через пять резко сел, ожесточенно потирая обеими руками виски и выговаривая каждое слово с каким-то остервенением:
— Это ты правильно подметила: и в самом деле как мотылек об стекло бьюсь. Словно еще какая-то преграда стоит сразу за последней ночлежной долиной. Ничего не вижу, но словно слепой в стену утыкаюсь. И сил у меня предостаточно…
— Так чего мы мучаемся? — воскликнул Петр, устанавливая большой казан на толстенную глиняную треногу. — Седлаем знаменитую кровать — и в бой! Рюкзак с толом с собой, остальную взрывчатку тоже. Кидаем вначале гранаты во все щели и дыры, а потом старательно взрываем самое-самое. А?
— Ну, во-первых: еще не факт, что наш уникальный конь и дальше проскачет. А во-вторых, надо вначале это «самое-самое» рассмотреть и понять, где оно находится. И что собой представляет.
— Проще не бывает, — заверила Дана. — Ранним утром мы с Петром отправимся в разведку и уже после обеда наверняка вернемся. Думаю, что на камеру снять внутренности вполне получится, а уже тут на месте спокойно рассмотрим самые мелкие детали. Экран бы только большого формата.
Торговец размышлял недолго.
— Добро! Тогда отдыхайте и набирайтесь сил. — При этом он с завидной легкостью покидал тяжеловесные тела шакалов на кровать. — А я завтра постараюсь успеть к обеду с полной загрузкой кровати. Если она выдержит, то, может, что из тяжелого оружия сюда закину. Вдруг и в самом деле придется тракт перекрыть.
— Эх! Сюда бы пушку большого калибра! — загорелся идеей Петр. — Да ввалить бы прямо отсюда по этому монолиту!
— Ну да, а они как ввалят в ответ чем-то похлеще! — резонно осадил товарища Василий. — Сам ведь трепался о каких-то марсианах, так что понимать надо, у них любое оружие может быть. И ведь недаром они вокруг карантинную зону без оружия создали. Значит, опасаются коварного нападения…
— Вот именно! Защищаться им нечем.
— Да им просто не хочется шарахаться от каждого паломника. Зато во всех остальных случаях они могут ударить неведомой силой в ответ. Так что логичней всего будет изначально нанести максимальные повреждения монолиту взрывами, а уж потом попытаться обстрелять с дальней дистанции.
Уже сидя на кровати, Светозаров был вынужден согласиться с рассуждениями старшего группы. Если в инородном каменном теле и в самом деле окопались некие инопланетные силы с высокотехническим вооружением, то от них можно ожидать любой пакости. Вплоть до применения оружия массового поражения, коего в иных мирах хватало с избытком.
Так что первоначально следовало если не просмотреть все внутренности тщательно, то хотя бы составить минимальное мнение, что и как в этом черном монолите творится во внутренностях. А уж потом принимать решение: взрывать или обстреливать. Но уже в самый последний момент перед уходом ему припомнились сотни магириков, бредущих в обоих направлениях по тракту:
— Да и людей невинных желательно в момент взрыва от вершины Прозрения отвести. Думаю, в этом деле поможет пропажа двух караванов. Наверняка жрецы очумеют от этого события и перекроют тракт.
Дана улыбнулась:
— Еще лучше будет, если мы Ворота повредим. Когда я с Деймондом там проходила, сразу ориентировку по этому вопросу сделала.
Дмитрий не сдержался от похвалы:
— Отлично! Скорее всего, так и поступим. Тем более что я этот трюк могу проделать прямо отсюда.
— Правда?
— Конечно правда. Все, я исчезаю! До встречи!
Обратный переход из внутренностей горного массива Бавванди прошел вновь без малейших осложнений. Даже трупы шакалов не привлекли их живых собратьев к чудесному железному коню. Тем самым добавляя Торговцу новой головной боли в попытках определить самые первоочередные направления в исследовании творящихся вокруг него феноменов.
На луг, используемый в качестве полигона под открытым небом, он прибыл лишь взглянуть, как движутся исследования с ларцами Кюндю. После чего намеревался сразу же поспешить в Ягоны, а потом на Землю. Дальнейшие поиски Александры не следовало приостанавливать даже на минуту, тем более что у него уже возникли некоторые идеи, как с помощью средств массовой информации дать знать своей любимой, что он жив и ведет ее интенсивные поиски.
Как показалось на первый взгляд, никаких изменений в лагере не произошло. Разве что вдова Бейла, с уже залеченной рукой, не так интенсивно возражала маркизу Гаспи. Скорей внимательно слушала о чудесах самого верного способа получить от грунта наивысшие урожаи при правильных системах ухода за полями и садами. Кажется, цифры женщину впечатляли, а ее расширенные и от этого умопомрачительные глаза вдохновляли маркиза еще больше. Не ровен час, вчерашняя каторжанка западет в душу жутко придирчивому по отношению к женщинам управляющему и тот получит в собственное владение «атомную бомбу» в юбке и с рапирой. Вот это получится смесь!
Обрадовавшись, что на него почти никто не обратил внимания и никто не бросился решать важные вопросы, Дмитрий уже собрался двигать в королевство Ягонов, как вдруг стало на душе несколько тревожно. Подобный синдром бывает, наверное, у каждого учителя, когда в разгар большой перемены вдруг на школьный коридор опускается тишина. Сразу тревожно бухает сердце с единственно верным выводом: «Что-то случилось!»
Так и тут, постепенно стали затихать голоса в младшей группе учащихся академии. Там что-то явно произошло! Но, даже встав на кровати, Торговец не смог рассмотреть происходящее возле второй горки с ларцами столпотворение, мешала ближайшая повозка. Поэтому он соскочил вниз и бегом поспешил к месту событий. Успел вовремя. Уже и ректор приближался к замершей группе малышни, которая во все глаза уставилась на своего восьмилетнего лидера.
А тот вел себя несколько странно: весь покрытый мелкими капельками пота, Виталий Кутушев делал странные взмахи обеими сжатыми вместе ладонями, словно пытался что-то подкинуть. Или отбросить от себя. Или от чего-то избавиться.
И только присев возле мальчугана на корточки, граф Дин осознал, что произошло: в руках у Виталика переливалось нечто полупрозрачное и мерцающее. Дар! Ему удалось вынуть из ларца Кюндю врожденный дар одного из обкраденных младенцев.
Но вот дальше вынимания дело не шло. Мало того, ребенок явно находился в трудном состоянии, словно сражался с чем-то невидимым и тяжелым. Светозаров постарался накрыть своей ладонью обе детские ручонки, но вздрагивание тела ребенка так и не прекратилось.
— Что? Что с тобой происходит?! — горячо зашептал он прямо в детское ухо и с удивлением понял, что смотрящий на него ребенок с трудом его осознает.
— Ваша светлость… — хрипел малыш. — Мне очень тяжело и всего колотит. Оно меня поймало и теперь держит за руки… Я сейчас умру…
С другой стороны от мальца рухнул на колени Тител, но ни его прикосновения, ни магические посылы не смогли изменить ситуацию.
— Да что же это такое! — бормотал ректор. — Ничего не пойму! Словно я стал бессильным младенцем… Дин, тут надо докричаться до малыша! Скорей всего, его блокирует нечто психологическое. Следует как можно быстрее преодолеть барьер отторжения и отпустить дар на свободу. Ну! Шевели своими мозгами! Чего ждешь? Видишь, он ведь только на тебя смотрит!
Действительно, казалось, что в этот момент маленький целитель смотрел и видел только одного своего любимого графа. Родители малыша погибли три года назад, и, пожалуй, только Светозаров и мог считаться новым крестным отцом ребенка. Да и не крестным тоже.
— Виталик, ты не можешь отпустить эту штуку?
Легкое мотание головы.
— Тогда просто положи ее обратно в ларец.
Всплеск испуга в глазах, показывающий, что такое движение неверно.
— Попробуй передать дар мне. Ну, разжимай ладошки…
Очередная болезненная судорога по худенькому тельцу.
Что-то страшное и цепкое мешало расстаться побелевшим пальчикам со вполне безобидным и благоденственным даром.
И тут в мысли Дмитрия прорвалось одно ранее воспоминание детства, когда он с такими сверстниками, как сейчас этот малыш, гоняли по крышам голубей. И то непередаваемое чувство восторга, когда пожилые польские голубятники давали иногда в руки трепетное тельце породистого голубя и разрешали его выпустить в небо. Только от этих ярко представленных картинок все внутри Светозарова сжалось, словно перед прыжком в пропасть, и он одним импульсом послал все свои воспоминания в широко раскрытые от боли и отчаяния детские глаза.
— Представь, что это голубь! И просто его отпусти! Пусть летит на свободу, — страстно зашептал он. — Или летит к себе домой…
Виталик вздрогнул еще раз, а потом легко раскрыл ладошки. Из них, словно маленькая взлетающая звездочка, взвилась к небу пульсирующая точка и скрылась в бездонной синеве. Причем уходила она по дуге в западном направлении.
Но не успели еще все отойти от увиденного и только что пережитого, как мальчик громко рассмеялся и запустил руки в раскрытый перед ним ларец.
— Это ведь так просто! — радостно воскликнул он, подхватывая сразу все девять оставшихся даров и с ликующим восторгом подбрасывая их к небу. — Летите! Летите домой и берегите своих хозяев!
Теперь уже целых девять пульсирующих точек вонзились в синеву небосклона. А Виталий Кутушев уже тянулся к новому ларцу:
— Смотрите, как это просто! Сейчас я вас всех научу!

Глава тридцать первая
Горячий след

На этот раз в просторной палате дворцового госпиталя Бонзай Пятый решил дождаться своего друга лично. Причем старался совмещать при этом приятное с полезным: не просто ждал, а делал это в окружении своей семьи и подбрасывая на руках свое любимое чадо. Что в этом времяпрепровождении было полезное, а что приятное, король и сам бы разделить не смог. Просто так сложилось, и все тут!
Естественно, что нарушать сложившуюся идиллию кому бы то ни было самодержец запретил. К нему в данный момент могли пройти лишь министр внутренних дел да пара придворных шафиков. Чем последние двое беззастенчиво и воспользовались. Они, в принципе, если уходили отсюда по срочным делам, то ненадолго. Сейчас их магичества находились в палате не по причине экстренных обстоятельств или желания полюбоваться на королеву с дитятком, а тоже в ожидании главного королевского шафика. Правда, вели себя при этом очень скромно, присевши на лавку в дальнем углу палаты и тихонечко перешептываясь между собой.
В первый момент, когда появившаяся из подпространства кровать глухо стукнула ножками о пол, все с некоторым облегчением вскочили на ноги. Но уже в следующих движениях королева Власта перехватила ребенка из рук мужа и встала у него за спиной, а оба придворных шафика, двигаясь к центру, криками постарались привлечь внимание именно к себе.
— Эй! Ты кто такой?! — Аристарх с замахом держал готовый для броска кинжал.
— И как сюда попал?! — Кончик рапиры Флавии подрагивал в боевой готовности.
Потому что с кровати спускался никому прежде неведомый мужчина. Зато первые слова заставили присутствующих замереть, слишком знакомым оказался голос:
— Ну и чего так переполошились? Чуток изменил лицо, и сразу готовы зарезать, как последнего воришку. Ваше величество, вы сегодня, как всегда, очаровательны! — воскликнул незнакомец, без всякого страха или почтения обходя насупившегося короля и протягивая руки к ребеночку: — Ути-пути, наша прелесть! Иди к дяде на ручки!
Все на какой-то момент замерли и затаили дыхание, ожидая, что произойдет. Но десятимесячный карапуз моментально узнал главного королевского шафика и с радостным агуканьем потянулся к нему ручонками. Уж так ласкать его аурой радости и заботы не могла даже родная мать. Почему и сейчас проворчала с некоторой ревностью:
— Мне кажется, Дин, он тебя и с мешком на голове узнает.
— Почему бы и нет. Ведь он меня любит, даже когда я его пугаю. Вот смотри: бу-бу-бу!
В ответ малыш радостно взвизгнул и зашелся восторженным смехом. Когда дитя радуется, любая мать становится самой счастливой. Так что королева улыбку сдержать не смогла, хоть и высказала беспокойство:
— Он потом икать станет.
— Власта, как тебе не стыдно! — пожурил молодую мамашу Торговец, опять хмуря брови и вызывая у наследника Ягонов новый приступ веселья.
Зато теперь и сам король в разговор вмешался.
— Чего это ты со своей визиткой сотворил? — похвастался он новым сленгом своего государства. — Аль злыдни тебя так деформировали?
— Зря злорадствуешь, царь-батюшка, — отозвался шафик с ехидством. — Моя визитка в полном порядке, хотя злыдней, увы, предостаточно.
— Ты, значит, и так умеешь изменяться?
— Нет, у меня не получается. А вот верховный целитель с десятком старших учеников сотворили на одни сутки эту подмену. Там, кстати, такое было!.. Вот вернусь, расскажу все подробно.
— И все-таки зачем… иностранцем притворяешься?
— Надумал просто, что в ином обличье мне по Земле прогуляться намного спокойнее будет. Александру свою разыскать надо. Она сбежала, но ведь еще не знает, что я жив остался, поэтому надо будет на ноги всю прессу поднять и телевидение.
— Ага, хочешь ей передать какой-нибудь условный сигнал? — понял король и сразу, без перехода, деловито спросил: — Когда отправляемся?
Быстрей всех на этот вопрос отреагировала Флавия Несравненная.
— Ваше величество! Вы и так все дела королевства в последние дни забросили! — стала она отчитывать самодержца под одобрительное кивание королевы. — Не говоря уже о семье собственной. Поэтому не стоит рисковать первым человеком Ягонов, я с Аристархом вполне действенно помогу шафику Дину в любом вопросе.
— А тебя, Флавия, никто и не спрашивал! — рыкнул Бонзай, недобро поблескивая глазами. — Я уж как-нибудь сам разберусь со своими обязанностями и привилегиями.
Но придворные шафики нисколько не пугались гнева монарха. Аристарх сразу стал давить и своими привилегиями:
— В любом случае безопасность государя зависит именно от нас. Поэтому мы имеем право в отдельных случаях даже первое лицо придерживать от необдуманных поступков.
Король нахмурился еще больше, но начинающуюся распрю прервал сам Торговец:
— Чего это вы все решаете за меня? Когда мне понадобится помощь, я никогда не постесняюсь ее попросить. — Затем бережно передал ребенка матери: — Власта, держи свое сокровище! — И по-дружески хлопнул короля по плечу: — Не скучай! Еще навоюемся! И не забывай, что я тебе и благодарен, и должен по гроб жизни.
— Ой, не лги! — еле сдерживая довольную улыбку, стал укорять Бонзай. — Кто еще кому должен…
— Я сейчас беру кое-какие вещи в Башне, — продолжил друг с иного мира, — и без всякой паники отправляюсь на Землю. А присутствие любого из вас мне на данном этапе только помешает. Аристарх, один шакал полностью в твоем распоряжении. Делай с ним что хочешь, но выясни, откуда эти твари берутся, что едят и почему у них зеленая кровь. Если вздумаешь спускаться к Перекрестку, будь предельно осторожен. Все, до встречи!
Он отправился к выходу, но к нему сразу с деловым видом пристроилась Флавия:
— Что там случилось с вдовой? Мне ведь надо отчитаться за убиенную узницу.
— С чего ты взяла, что она «убиенная»?
Дмитрий старался идти по коридорам с максимальной скоростью, но легкая как пушинка коллега не отставала ни на шаг.
— Тогда почему я не вижу тела?
— Пока искомое тело я оставил на том самом лугу по двум причинам: было не по пути и ей нашлось интересное занятие.
— А вот мне заняться нечем, — стала жаловаться его давняя любовница. — По всем раскладам, подозрительная группа шафиков собралась еще оставаться в столице двое суток. Ведь они заблаговременно оплатили свои комнаты в дорогущей гостинице. Пока их не было, наши ребята запаковали в их одежду и багаж чипы, а в комнаты установили подслушивающие устройства с камерами. Так что уже сегодня поступит информация и про разговоры, и про все остальное. Но пока то да се, на пару часов я точно свободна полностью.
Намек звучал убедительно, но Светозаров был непреклонен:
— Скорей всего, меня почти сутки не будет. Да и в самом деле, отвлекаться на твою охрану мне будет некогда. Ты лучше тут посматривай внимательнее: вдруг эти шпионы как раз некую диверсию на эти два дня запланировали. Кто их знает… Ну и если нечего делать, вот тебе осколок того самого злосчастного монолита. На! И постарайся при нашей следующей встрече доложить об этом минерале все составляющие от а до я.
— Конечно, если ты упрешься, переспорить тебя трудно, — на словах смирилась женщина уже перед выходом из тоннеля к самой Башне. С разочарованием покрутила иссиня-черным осколком у себя под носом и все-таки не удержалась от язвительного укола: — Когда тебе требовалось тепло моего тела, ты был не в пример сговорчивее!
Затем обиженно развернулась и пошла обратно. Дин еле сдержался, чтобы не выкрикнуть ей вслед: «Это еще неизвестно, кому и чего больше требовалось!» Но только с досадой крякнул и поспешил в свою наибольшую крепость.
«А вот интересно, как Флавия будет себя вести в присутствии моей любимой девушки? И как Александра на ее выпады отреагирует? Ведь, скорее всего, основной наш дом будет именно здесь. Ну и в Свирепой долине. И для безопасности любого дома я не поленюсь установить всю возможную защиту».
Правда, после захода в свой кабинет ценнейшие кристаллы с энергией так и не решился вернуть на место. Самому пока ой как нужны.
Первым делом приоделся «в тему». Следом приготовил ноутбук, с помощью которого имелась возможность разыскать по чипам как агента Королюхова, так и несколько его коллег по оружию. Затем заготовил и рассовал по карманам необходимое для Земли вооружение, деньги. Ну и напоследок обеспокоился должными для Германии документами. Благо выбор практически неподдельных бланков, натуральных удостоверений у него имелся огромный. Мало того, уже с фотографиями разных типов людей и с разными профессиями. В этом плане Торговец постарался заранее. Конечно, в первую очередь расчет делался на искусное гримирование под выбранный типаж, но имеющееся в данный момент лицо он заказывал ректору и его ученикам тоже с определенным умыслом. Глядящий на него из зеркала нахальный белобрысый немец с бросающимся в глаза пробором волос посредине прически очень походил на хорошо известного в городе корреспондента самой скандальной «желтой» газеты. А удостоверение личности на того имелось уже давненько. Так, на всякий случай.
Вот этот случай и настал. Понятно, что при тщательной экспертизе масса отличий будет замечена между документом и его предъявителем. Все-таки целители лепили образ по памяти и описаниям графа Дина, не имея перед собой оригинала. Но для задержания или просто возникновения подозрений надо ведь еще обладать уникальнейшей памятью. А подобные уникумы среди полицейских встречаются крайне редко. Даже полученные за долгие годы безупречной службы навыки не всегда помогают в подобных случаях.
Перед тем как покинуть Башню, надел на себя рюкзак, минутку постоял, припоминая, не забыл ли чего, и устремился по намеченному пути. Изначально заскочил еще раз в теперь уже пустующую госпитальную палату и подхватил тело единственного оставшегося на кровати шакала. После чего оказался в собственном доме самого техногенного мира, который ему только был известен. И самом опасном одновременно. Потому что здесь он за свою безопасность переживал больше всего. Достаточно сказать, что в мире Ситулгайна уже более сотни лет успешно пользовались телепортацией, перемещая на миллионы километров как неживую материю, так и разумные существа, коих тут насчитывалось сразу шесть видов. Но хуже всего было то, что любое передвижение Торговца фиксировалось в этом мире и скрупулезно заносилось в память транспортных карт, называемых «польеди». То есть иномирца легко засекали, за ним легко следили, но при этом ему даже не делали запретов ни на проживание, ни на мелкую торговлю. Понять такое отношение к себе, единственному разумному, который пользуется при, пускай, той же телепортации только своими врожденными умениями, Дмитрию было трудно. А доискиваться истины — страшно. Он до конца просто боялся раскрывать для себя мир Ситулгайна.
Даже находясь в подпространстве, он частенько ощущал на себе чьи-то тяжелые взгляды, и только за тотальными границами этого мира он вздыхал с полным облегчением. А потом радовался, что предел для внутренней телепортации найденной вселенной все-таки существует.
Но это Светозарову не помешало завести кое-какие знакомства, купить огромный дом, благоустроить его и отправить туда тщательно подобранных для работы людей из других миров. Например, своим дворецким с замысловатым именем Шалвенгройз, безмятежно живущим в огромном доме и прекрасно справляющимся с ведением хозяйства без появления хозяина чуть ли не годами, он не без оснований гордился всегда. Куда там с ним было сравниться знаменитым английским дворецким! Те Шалвенгройзу и в подметки не годились!
Вот и сейчас, заслышав предупреждающий о визите хозяина звонок, огромный детина, свыше двух метров ростом, успел появиться в холле раньше, чем открылась дверь кабинета.
— С прибытием, господин советник! — Его надменное, словно высеченное из камня лицо чуть-чуть склонилось вперед. — Что прикажете подавать на стол?
При этом оставалось поражаться, как он ни на мгновение не засомневался, кто перед ним! Ведь лицо работодателя от прежнего вида отличалось совершенно.
— Да нет, я буквально на минутку, — сразу обозначил время своего пребывания Светозаров.
Ровный, басовитый голос служащего огласил основную новость без единой эмоции:
— Собралось слишком много почты, требующей вашего немедленного ответа.
— Да ладно тебе, сам как-нибудь выкрутишься! — беззаботно отмахнулся хозяин дома.
Но Шалвенгройз не замолкал:
— Уже девятый день вас срочно разыскивает мистер Курстюнгрьюм. Кажется, в своих требованиях встречи он переходит все рамки приличия.
Местные зубодробительные имена этот двухметровый гигант произносил легко, словно вырос на соседней улице. А уж о правилах приличиях своего родного и этого миров мог вещать неделями, без перерыва на сон и питание.
— Какое совпадение! Этот местный чудила мне и нужен, — обрадовался Дмитрий. — Наверняка он уже разобрался с переданным ему образцом древесины?
— Да, господин советник. Именно это и пытается выкрикивать все время мистер Курстюнгрьюм прямо со стороны калитки.
— Ладно, та деревяшка подождет. Тут вот для академика есть другие экземпляры для исследований. — Торговец метнулся в кабинет и сразу вышел, держа за шкуру доставленного за собой шакала. Положил его на паркет пола и сразу полез рукой в карман: — Вот, пусть исследует как можно тщательнее этого зверя и этот небольшой осколок. Наведаюсь через несколько дней.
Кажется, невозмутимость Шалвенгройза получила маленькую трещинку, визуально давая заметить некоторое беспокойство в голосе:
— Господин советник, в этой шкуре могут оказаться весьма живучие и опасные для дома блохи.
— Хм! А ведь ты прав, дружище! — Дмитрий демонстративно тряхнул ладонями и вытер их о свою кожаную курточку. — Но всех блох тоже в обязательном порядке сдашь под опись академику Куртюнбруй… груму… хрьюму… тьфу ты! Язык можно сломать! Ну, ты и сам понял какому. До скорого!
И скрылся в своем самом потайном месте дома, куда вход даже верному дворецкому был категорически воспрещен.
Следующие шаги Светозаров совершил по Земле. Постаравшись оказаться как можно ближе к искомому госпиталю. В городе царило предрассветное затишье, но по большому счету на сонливость большинства обывателей ему было наплевать. Тем более что дежурного врача будить практически не пришлось. Тот и так лишь подремывал в приемной, а беседа с весьма известным корреспондентом его и взбодрила, и как следует позабавила. Охотник за жареными фактами угостил доктора дорогущей сигарой, незаметно просунул по столу банкноту в сто евро и начал деловой разговор заговорщицким шепотом:
— Эта мелочь детишкам на конфеты.
В Германии подобное подношение считалось прямым издевательством над работающим специалистом. Порой вызывали полицию даже без всякого уточнения в виде «А не ошибка ли это?». Кажется, врач тоже вознамерился сделать нечто подобное, но его опередило возмущенное восклицание:
— Если редактор мне выдает двести евро на подкуп собеседника, я всегда себе честно оставляю ровно половину! Потому что как честный человек не могу оставить все двести.
Подобное утверждение для любого немца звучало до банальности смешно, напряжение исчезло, и беседа пошла по нужной колее. Вскоре Светозаров уже во всех нюансах знал, как Александра здесь оказалась, что конкретно и сколько ей вкололи для успокоения и каким незаметным способом она легко покинула госпиталь. Причем сложилось впечатление, что медики от души потешались над полицейскими, которые теперь девушку разыскивают, подозревая в причастности к убийству. Все уже прекрасно знали и о тюремном подвале, и о злосчастном хиппи, который там, видимо, не одну жертву изнасиловал, и от всей души сочувствовали чудом спасшейся очередной жертве.
Хуже всего, что почти все коллеги дежурного врача в один голос утверждали, что далеко уйти от госпиталя девушка не могла. От сделанного ей укола и любой здоровенный мужик свалился бы максимум через километр. А значит, ее сразу вывел из госпиталя кто-то из друзей или родственников и увез на машине в неизвестном направлении.
С тем и ушел мнимый корреспондент, уверенный, что никто девушку в машину не сажал. Двигалась она, скорей всего, собственными ножками, пока с них и не свалилась под воздействием успокаивающих препаратов.
Пришлось после этого представлять себя на месте Александры и блуждать по близлежащим улицам, которые примыкали к черному выходу из госпиталя. Район вообще оказался премерзкий. Особенно в криминогенном плане. Можно сказать, что самый плохой район данного города. Но ко всему прочему в этом же районе прекрасно сохранилась одна из давненько «замороженных» квартирок Торговца. В любом случае он здесь бывал настолько давно, что засады ожидать было бы глупо. Да и добавочная полуминутная проверка в положении сидя на коврике показала: квартирка чиста. А электронные замки если и пытались вскрывать квартирные воришки, то им явно обломалось.
Существовали две причины, по которым Дмитрий расположился на некоторое время в квартире: следовало все-таки сделать попытку отыскать Королюхова, да и усталость прямо-таки с ног валила. Несмотря на двухразовое посещение бассейна возле вертушки и усиленное лечение огромной толпой целителей, за все время после смертельного ранения так и не удалось прикорнуть ни единой минуты. Беспамятство в госпитале короля Ягонов можно не считать. Все перипетии последних часов, даже при избытке имеющейся энергии, считались весьма нежелательным фактором для пережившего такие критические преобразования организма.
Поэтому Дмитрием самому себе было дано слово, если ничего не получится с поисками агентов, два часа выспаться. Иначе последствия не сможет предсказать даже верховный целитель. Чуть позже выяснилось, что поспать так и не удалось.
Подвалы под старинным и добротным зданием городского суда имелись. Причем подвалы массивные, громадные и даже почти везде освещенные тусклыми лампочками аварийного освещения. Но! Все три этажа ни единым камнем в данный момент не напоминали нечто похожее на тюремные камеры или пыточные комнаты. Само собой разумеется, что про нулевой этаж, используемый как гараж для судей и прокуроров, и вспоминать не следовало. На минус первом располагался огромный архив, на минус втором — склад всякой древней и ненужной мебели для здания суда, и на минус третьем вообще помещения стояли полупустыми. Тогда как сверка с данными по местонахождению чипов упорно показывала пребывание агента Королюхова именно под полом самого нижнего подвала. Но ниже царила полная темень, хотя и не факт, что больше пустот не существовало.
Пришлось Светозарову идти на некую хитрость, которая в конечном счете могла неведомым врагам и раскрыть его тайные умения. Но иным путем рассмотреть более нижний уровень не удавалось. Делалось «магическое освещение» довольно просто. С помощью современных технических средств.
В своей тайной квартире Дмитрий зажигал ярко горящую осветительную ракету, которую обычно подвешивают на парашютах при десантировании ночью, и вместе с ней нырял телом в подпространство. Вьющийся следом торнадо оставлял осветительную штукенцию в подозрительной полости, и та горела там около четверти часа. Этого времени вполне хватало, чтобы высмотреть все нужное, во время мелькания — обычного подсмотра.
И Торговец высмотрел весьма интересную вещь. Под всем строением проходила древнейшая, давно заброшенная и неиспользуемая канализация. Но сам ход оказался в довольно приличном состоянии. Чуть позже выяснилась и вторая диковинная деталь: чипы оказались засунутыми меж камней выгнутого вверх свода. Вполне понятно, что ни тела, ни самого миллионера Бонке там не оказалось. После чего возникшая картинка вполне четко сложилась в понятную структуру.
Скорее всего, и агента Королюхова кто-то предупредил голосом Даны об опасности. Понятно, что такой суперагент не станет тратить ни секунды на поиски путей к спасению. Они у него всегда должны быть наготове. В том числе и умение безопасно извлечь из собственного тела полные смертельного яда инородные предметы. Дальше агент поступил еще хитрее: сымитировал свой арест и запрятал чипы в такое место, откуда их не смогут достать и самые лучшие киллеры. Оставалось только удивляться жестокой предусмотрительности и уникальному предвидению своего будущего. Лоховатый на вид миллионер оказался опаснейшим противником даже для собственной конторы, которая любого своего работника держала за горло сразу несколькими ошейниками.
Когда Светозаров все окончательно понял, его вдруг обуял странный животный страх за Александру. Если вдруг такой тип, как Королюхов, заранее и ее схватить вознамерился, то все может у него и получиться. Тем более, если он знал или догадывался о тайной тюрьме на улице Шальке да еще и установил за ней наблюдение. Перевоз Александры в госпиталь вообще проходил тогда под полным контролем, а уж последующее заталкивание почти бесчувственного тела в остановившийся автомобиль — вообще дело одной секунды. Мог и сочувствующим притвориться, родственником или близким другом. Перекинул девушку себе через плечо да так и отнес куда вздумал. Еще и громко при этом сокрушаясь и апеллируя к каждому встречному-поперечному. Мол, вот какая пьяница, наркоманка или накуренная. В данном районе такая ложь пройдет полностью незамеченной.
Возбужденное усталостью сознание подбрасывало сцены одна страшней другой. Беспокойство нарастало, появился беспричинный страх.
И Светозаров решил отложить сон на потом, чтобы окончательно убедиться, что Александра не заплутала в этих мрачных улочках. Ему все-таки еще хотелось верить, что его любимая где-то спряталась поблизости и просто пережидает определенное время. Если у него здесь оказалась тайная квартира, то почему бы, по невероятному совпадению, и у лучшего агента не могло отыскаться здесь чего-то подобного?
Следовало искать. Но как только он собрался отправиться на подсмотр, определенным звуком сработал его мобильный телефон самой новейшей модели. А на экране высветились вполне понятные символы: в особнячке Казимира Теодоровича находился посторонний! И скорей всего, им мог оказаться тот самый человек, которого Торговец пытался разыскать больше всего. Славный шеф конторы Павел Павлович.
«Вот ты и влип, зубр-ветеран! — злорадствовал Светозаров, интенсивно подключая через телефон к ноутбуку ведущийся прием с камер видеонаблюдения. — Теперь ты от меня никуда не денешься!»
И действительно, войти внутрь дома, не нарушив при этом ни единой сигнализации по контуру, мог лишь начальник главного аналитика. По крайней мере, Казимир Теодорович утверждал именно это.

Глава тридцать вторая
Окончательный провал

Плохие сведения стали поступать на телефон Павла Павловича с завидной регулярностью. В течение последних двух часов посыпались непрекращающиеся доклады по поводу тотальных неудач групп и отдельных боевиков, участвующих в «зачистке» конторы. Даже с уверенностью зная, где конкретно находится тот или иной подлежащий уничтожению человек, киллеры не могли к ним подобраться без шума. Вполне понятно, что и сами атакующие при этом подвергались максимальному риску уничтожения, раскрытия или ареста. Так что после запросов и подробного изложения всех обстоятельств дела приходилось прежние приказы отменять. На этом фоне устранение нескольких второстепенных человек выглядело сущей насмешкой над судьбой. Такого краха в карьере великого оперативника и гения спецопераций еще не случалось.
И к раннему утру он принял вполне здравое решение поторопить с уходом из жизни и главного аналитика. Только этого человека не хватало потерять в начавшейся вокруг непонятной возне. Вернее, не потерять, а упустить в другие загребущие ручки. Лично за себя Павлович не переживал, уйдет и проживет в достатке до глубокой старости в любом случае. А вот за дело было обидно.
Для подстраховки вначале он послал к особняку Казимира двух лучших чистильщиков и приказал затаиться в засаде. Когда те вышли на позицию, стал названивать своему подчиненному с заранее приготовленными фразами. Когда первый раз вызов остался безответным, Павлович лишь вслух выругался:
— Дрыхнет, старый козел!
Но последующие попытки окатили ледяной волной беспокойства. Стало вполне очевидным, что случилось еще нечто из ряда вон выходящее. Пришлось звонить сидящим в засаде ребятам и скрупулезно объяснять, как войти в дом, не нарушив охранную сигнализацию. Но делал это шеф развалившейся конторы, уже двигаясь на автомобиле к месту событий. Остановился так, чтобы большая часть дома была отлично видна через заднее стекло его нового авто, уселся за вторым рядом сидений и принялся наблюдать.
Парни и в самом деле оказались одними из самых ловких. Первые редкие прохожие, спешащие утром на работу, им нисколько не помешали. Совершенно не зная ни имени человека, ни его вины в этом мире, «чистильщики» легко проникли в дом и стали дотошно описывать все увиденные детали. По их сопоставлению сразу получалось, что хозяин особняка не так давно покинул свою обитель. Причем сделал это не только с размахом, но и с должной щепетильностью к своим вещам. Потому что о чем бы ни спрашивал Павел Павлович, вещи не оказывалось на месте. Ни чемоданов, ни рюкзаков, ни предметов личной гигиены, ни нижнего белья. Даже любимое старым поляком кожаное пальто, хранящееся в верхней спальне, исчезло. А вот продырявленные костюмы на полу в главном салоне так и остались валяться, словно немой укор.
Вывод оставался только один: сбежал! Сбежал, невзирая на восемь чипов, которые в его теле. Бежал, невзирая на почти точное местоопределение в течение десяти минут! Сбежал и даже не вспомнил о своем твердом обещании покончить жизнь самоубийством при любой приближающейся опасности.
Павлович с разочарованным стоном стал открывать свой ноутбук, заодно подключая телефон и отдавая ребятам новую команду:
— Начинайте выход. Только без шума. И ждите в машине.
И замер, чисто машинально отметив, что к особняку Казимира подъехала машина экстренной доставки. Наружу выбрались сразу две представительные женщины, волокущие за собой легко узнаваемые по чехлам некие предметы одежды, и стали настойчиво давить на кнопку звонка.
— Стоп! Отставить выход! — тут же скомандовал Павлович по телефону. — Ну-ка, ребятки, поинтересуйтесь, чего им надо?
Причина оказалась до смешного банальна: привезли заказанные этой ночью по Интернету костюмы. Причем невероятно дорогие и шикарные. Да еще и с предоплатой почти в сто процентов. Портнихам было отказано в доступе в дом на основании неожиданной болезни заказчика, которого забрала «скорая помощь».
Женщины покривили свои мордашки, но сильно не расстроились: без чаевых, но работа сделана быстро. И уже не их проблемы, что забрать заказ отказались. Но как только первый автомобиль уехал, чуть ли не по его следам к особняку наведались еще четыре подобные коммивояжерские делегации. И все с какими-то заказанными и уже оплаченными вещами. Притворившийся слугой «чистильщик» им отвечал все в том же духе о мнимом сердечном приступе своего хозяина.
К финалу этой костюмной эпопеи Павлович уже настроил свои системы поиска и получил со спутника первую информацию: на территории Европы искомые чипы не обнаружены. Это было для старого зубра полным нокаутом! И пожалуй, впервые в своей жизни он не смог сдержаться от жуткого воя вперемежку с самыми грязными ругательствами со всего мира, которые у него засели в голове за богатую путешествиями карьеру. Он при этом даже не обратил внимания на одинокого прохожего, который испуганно шарахнулся от его машины в сторону, вжал голову в плечи, а потом чуть ли не вдвое ускорил свое движение. Наверняка несчастному обывателю показалось, что в машине прячется умалишенное создание.
В чувство помогло прийти дрожание мобильного телефона в судорожно сжатой ладони. Как только не лопнул? Остающиеся в доме парни спрашивали, что делать дальше.
— Оставьте там приборы поджога и постарайтесь сделать так, чтобы до приезда пожарных гасить было нечего. После этого полный отбой. Надо будет, выйду на связь сам.
Последние слова он договаривал, уже сидя за рулем отъезжающего с места парковки авто. Быстро набрал скорость, но с полным облегчением вздохнул, только вырвавшись на автобан. Некоторое время еще продолжал вслух изгаляться в перечислении нецензурной лексики и, только когда выговорился, выпуская из себя дух досады и бешенства, потянулся за отдельным небольшим телефоном. Последовавший затем разговор мог показаться ничем не примечательным и бессмысленным:
— Привет! Как делишки?
— Да ничего, — отвечал невидимый собеседник. — Потихоньку ползу по лестнице.
— Ну, бог тебе в помощь!
— Да как-нибудь и без него обойдусь. А у тебя как?
— Еще лучше. Тоже ползу, но уже на пенсию. Подсидели меня подчиненные окончательно, — жаловался дребезжащим, притворно-старческим голосом Павлович. — Никакой справедливости не осталось.
— Как же так? — несколько растерялся мужчина на другом конце связи. — А если вдруг компания понадобится на грибы или на шашлыки съездить?
— Да это мы запросто! На хорошее дело всегда готов. Как пионер.
— Тебя, наверное, и в октябрята не приняли…
— Не важно. Просто мне сейчас уже не до работы. Здоровье заставляет немного подлечиться, отдохнуть. А уж потом, с новыми силами… э-эх!
— Подлечись, подлечись… А где отдыхать-то будешь?
— На даче, где еще! Лучок, укроп, редисочка, капустка и мясцо — лучшее лекарство и гладкое лицо.
— Смотри там, не растолстей как… Мне еще твоя прыть понадобится.
— Не боись! Зубры не толстеют, — заверил уходящий на временный отдых ветеран. — Если что, звони. Пока!
Засунув телефон в дальний карман, Павлович прибавил скорости и с философским смирением пробормотал вслух:
— Раз жизнь к этому толкает, можно малость и отдохнуть. Все что ни случается, все к лучшему.

Глава тридцать третья
Перехват

Настроив изображение, Светозаров сразу увидел вначале одного незнакомого парня, а потом и второго. Они проводили тщательный обыск и при этом вели подробные разговоры с кем-то по мобильному телефону.
«Какая жалость! — запричитал Дмитрий. — Эти агенты, скорее всего, и не знают, откуда им звонит их шеф, и даже зеленого понятия не имеют, где тот может находиться! Вот же не повезло!»
Но и затем в течение полутора часов продолжал неуклонно наматывать круги вокруг дома, проскакивая при этом по внутренним комнатам. За неимением лучшего, оставалось хотя бы тщательно проследить за этой парочкой. Вдруг они таки выведут на след своего работодателя?
Агенты уже стали выбираться наружу, вполне грамотно избегая расставленной сигнализации, как их вдруг отвлек новый приказ по телефону и они поспешили к окнам, выходящим на улицу. Там стоял автомобиль, и две тетки с пакетами рьяно стали названивать от калитки.
«Но ведь агенты изначально никак не могли видеть подъехавшую машину доставки! — оживился Торговец. — А значит, у них снаружи имеется еще один наблюдатель. Сообщник или сам шеф! Точно! Только вот где он, гнида, спрятался?»
Как ни странно, никого долго заметить не удавалось. Напрашивался вывод, что на улице просто стоит обзорная камера внешнего наблюдения, а неизвестно где находящийся оператор ведет через нее обзор всего дома и прилегающих участков. Вполне понятно, что отыскать подобную камеру нет возможности. Не говоря уже о смысле.
Но когда уже поиск сообщника показался полностью бесперспективным, от одной из машин вдруг шарахнулся редкий прохожий. Светозаров заметил это чисто случайно, пролетая совсем рядом и просто просматривая, нет ли кого из людей, сидящих на передних сиденьях длинного ряда припаркованных автомобилей.
Ринулся внутрь, и за пару мельканий легко распознал жутко сквернословящего Павла Павловича. Попался, голубчик! И ведь как интересно поставил авто, сразу бы и не догадался, что из него кто-то ведет наблюдение. Да и совершенно другая машина! Совсем иной модели, хотя и тоже половина стекол затемненная. Видимо, прежнюю шикарную колымагу старый зубр после пристального внимания полиции брать на выезд не решился.
«Вот теперь совсем другое дело. Теперь уже шеф никак не скроется! — с некоторой вялостью радовался Торговец. — Брать его прямо отсюда, конечно, нельзя, вон как весь обвешан громоздкими одеждами. Наверняка и оружия в них напихано если не разного, то существенного. Так что лучше его взять полностью голого. Только вот сразу возникает вопрос: спит ли он с женщинами? А если не спит, то моется ли в ванной? Или хотя бы под душем? Благо еще, что ожидание не должно оказаться долгим…»
Руководитель всей операции по обыску особняка живо сел за руль и вскоре вывел машину на автобан. А там подсматривать и подслушивать за клиентом стало оптимально и без проблем. Ведь при наблюдении Торговец не умел мчаться со скоростью менее пятидесяти километров в час, зато мог легко ускоряться хоть до скорости реактивного самолета. Больше пробовать не приходилось. И при равномерном движении без всякого напряжения удавалось слышать каждое слово и рассмотреть каждую циферку на экране мобильного телефона. Мало ли что, вдруг и самому придется когда-либо пообщаться с таинственным собеседником Павла Павловича?
Тем более что телефонный разговор оказался на диво интересным. А при должной фантазии, и многозначительным. Нетрудно догадаться, что диалог происходил с одним из владельцев не только конторы, но и самого ее шефа. Владельцем той самой «большой и волосатой лапы», на которую намекали воины «третьей». Только вот, по первому впечатлению, человека «в верхах» старый зубр нисколько не боялся. Скорее общался запанибрата, вольготно, словно со старым, проверенным и добрым товарищем. Он его не спрашивал, не просил, а просто поставил в известность, что на некоторое время и сам «ляжет на дно», опасаясь за собственную шкуру и пережидая, пока затихнет жуткое волнение и опасная зыбь.
Правда, по окончании разговора прозвучало ворчливое утверждение, что отдохнуть и в самом деле не помешает. Но что-то слабо верилось, что такого человека устроит унылое времяпрепровождение на грядках с петрушкой или при сборе ранних огурчиков. Такого ветерана никакими миллионами не заманишь на спокойную пенсию с написанием мемуаров. Ведь даже невзирая на последние неприятности при распаде конторы, ее шеф в отставке сумел разогнуться от ударов, прийти в спокойное состояние и даже вслух пофилософствовать.
Невидимому наблюдателю оставалось лишь дождаться и самому полюбоваться на упрятанную где-то в лесной глуши небольшую виллу. Но каково же было его удивление, когда после часа быстрой езды автомобиль свернул с автобана и вскоре въехал в ворота огромной даже по меркам Германии усадьбы. По бокам частной асфальтной дороги расстилались луга с пасущимися на них коровками и овцами, а в центре этой великолепной собственности среди внушительного клочка густого леса возвышалась огромная домина. На воротах присутствовал привратник, внутри двора, обнесенного забором из толстенных железных прутьев, бегали собаки, а на крыльце уже стояла в белом передничке то ли кухарка, то ли экономка.
Причем все приветствовали прибывшего с улыбками, угодливостью и радостным лаем. В зависимости от принадлежности к тому или иному виду живых существ. И ко всем Павел Павлович относился с благожелательностью и замашками соскучившегося по родному дому хозяина, барина, а то и аристократа.
«Ха! — мысленно восклицал Дмитрий. — Не удивлюсь, если этот типчик каким-то способом и сам получил титул графа, а то и герцога. Здесь это не слишком-то ценится, но в некоторых кругах для титулованных особ открыты очень многие двери. Но все-таки зарываться в подобное убежище — это явный абсурд. Никакой разведчик не станет засвечивать подобное богатство. Разве лишь после удачной хирургической операции по изменению внешности. А этот тип действует вопреки всем правилам и негласным законам. Что-то тут не сходится… Достаточно будет его нескольким обозленным агентам дать в Интернет информацию о своем шефе, как сюда слетится и весь Интерпол, и вся местная полиция вкупе с контрразведкой. На что он надеется?..»
Вскоре и этот вопрос раскрылся во всей немыслимой неправдоподобности.
Под домом, да и, скорее всего, под большей частью поместья оказались уникальные, хранящиеся в идеальном состоянии бункера. По-видимому, оставшиеся еще со времен контроля войсками СССР этой части немецкой территории. На большой глубине, все несколько устаревшее, но действующее и исправное. Как такое могло случиться, что немцы не знали о таком огромном объекте, этому оставалось только удивляться, но факт оставался фактом: всем этим хозяйством мог пользоваться единственный человек — Павел Павлович.
Понятно, что ни прислуга, ни охрана самого особняка ничего о бункерах не знала. Да и к самому ветерану обращалась несколько странно: господин профессор. По крайней мере, так щебетала поднесшая на подносе чашечку с кофе экономка. Расслышать весь разговор не удалось, но без труда можно было понять, что, выслушав последние новости, «господин профессор» приказал его не беспокоить и степенно удалился в свою лабораторию. Там тщательно заперся на стальные засовы и электронные замки и только потом спустился лифтом на глубину более тридцати метров. Выйдя в выложенный мрамором холл, включил освещение голосовой командой и целеустремленно отправился в одно из помещений, весьма схожее с роскошными апартаментами в пятизвездочном отеле. Там скинул с себя лишнюю одежду, минут пять посидел в расслабленной позе на диване, а потом решительно отправился в душевую.
Большинство помещений при досмотре оказались полностью затемненными, а значит, безжизненными, но вот в одном из них, куда вел из внушительного дома лесника отдельный вход с лифтовым соединением, находились сразу два человека. Ребята внимательно следили за окружающей обстановкой через экраны наружного наблюдения. Вот тебе и дачка с петрушкой! Оказалось, что и здесь несут тяжкую службу то ли легендарные разведчики, родившиеся в Германии и таящиеся здесь со времени развитого социалистического лагеря в Европе, то ли просто сменяющие друг друга по прошествии обязательного срока службы солдатики. Потому что на матерых агентов или чистильщиков все они явно не смахивали. В верхней части дома лесника располагались еще целых шесть человек. Так что бункера усиленно охраняли и не собирались в ближайшее время передавать под опеку бундесвера.
Разбираться с ними пока времени не было совершенно, следовало немедленно сноситься с шефом и начинать его допрос. Поэтому Торговец в два захода забросил восемь бравых парней в один из буферных миров, который он использовал как раз для таких целей: одинокий остров в океане, полностью безопасный для людей, но без какой-либо возможности добраться до далекого и несравненно более дикого континента. И с голоду не помрут, благо фруктов хватает, и не сбегут даже случайно. Потому что на континенте для разумных лишь наступала переходная фаза из каменного века в бронзовый. По рекам плавали на плотах и папирусных лодках, а в море дальше парочки километров и заплывать не рисковали.
Затем уже в собственном теле быстро обследовал апартаменты с помощью уникальных приборов высокотехничного мира Ситулгайн и собрал вредные для нормальной беседы режущие, колючие и стреляющие предметы. Напоследок заглянул в душевую, где под мощными и обильными струями душа Шарко покряхтывал от удовольствия недавний шеф почившей конторы. Убедился, что все личное оружие стоит на столике, рядом с душевой кабинкой, и стал действовать.
Павел Павлович только в этом месте и позволял себе расслабиться. Конечно, были на планете и другие полностью для него безопасные места, но это ему казалось самым близким, родным и привычным. И, поглядывая время от времени на лежащее на столике оружие, он не сдержал улыбки. Все-таки привычка — вторая натура. Вроде как и зря не разделся в спальне, как и положено, но при виде любимого пистолета на сердце становится легко, последние капельки тревоги улетучиваются. Настороженное ожидание какой угодно напасти молчит, а врожденный инстинкт предчувствия опасности вообще остался где-то наверху, за многометровой толщей грунта и железобетона.
Ветеран чуть повернулся, подставляя под тугие струи волосатую грудь, на момент прикрывая глаза руками, и почувствовал странное головокружение, в глазах мелькнуло нечто огненное и парализующее, а уже в следующий момент все удовольствие от душа Шарко исчезло. Довольно грубые удары под дых заставили сложиться пополам, в расширенных глазах пронесся клок тумана, и грянула вспышка. И уже в следующее мгновение Павлович сидел совершенно голый на кожаном диване в прихожей апартаментов бункера и чувствовал, как по нему сбегают остатки горячей воды. То есть его сразу из-под душа швырнули, а может, перенесли всего метров на десять в сторону. Дальше опознание и осмысление пошло ускоряющимися темпами: за большим столом, направив на пленника пистолет, восседает незнакомый мужчина. Причем не полностью незнакомый, а создающий впечатление некой отдаленной схожести с кем-то знаменитым или известным. Диван под задницей тоже оказался самым родным и желанным в данной обстановке, потому под одной боковой подушкой лежал небольшой пистолет, а под другой находилась тщательно замаскированная под видом шва кнопка включения тревоги. Как только где-то в помещении с наблюдателями коротко рявкнет сирена, военная охрана сюда ворвется через две минуты и с помощью автоматов раскурочит любого неопознанного гостя.
Оставалось только незаметно дотянуться или до одной, или до второй подушки. А еще вернее, вначале выслушать, чего от него хотят. Потому что в противном случае убили бы сразу.
Словно угадав его мысли, незнакомец стал говорить. Причем сделал это на чистейшем русском языке.
— Ну что, Павлуша, допрыгался? — В тоне сквозила ничем не прикрытая издевка. — Ветеран ты наш драный.
В присутствии духа и некоторой толике наглости сидящему под прицелом пистолета человеку отказать было нельзя. Потому что он совершенно спокойным, выверенным голосом поинтересовался:
— А вы, собственно, по какому вопросу?
— По поводу вопросов говорю сразу: их много, и право их задавать имею только я один. Даже не переспрашиваю, понял ли, потому что жить хочется и тебе.
Павлович вздрогнул всем телом, показывая, что продрог.
— Но мне холодно! Хотелось бы полотенцем или хоть чем-то обернуться. — При этом он несколько несуразно стал двигаться на середине дивана, постепенно смещаясь к боковушке с запрятанным в ней пистолетом. — Понимаю, что тебе плевать на мое здоровье, но насморк при простуде так достает…
— Неужели? — чистосердечно удивился мужчина, двигая бровями и свободной рукой поправляя свой идеальный пробор в прическе. — Значит, тебе и в самом деле пора на пенсию.
Тем временем ладонь ветерана уже оказалась под подушкой, но вместо ожидаемого устройства из легированной стали там оказался непонятно откуда взявшийся кусок поролона. Пока волна потовыделения прокатывалась у Павловича по всему телу, незнакомец покривился и продолжил:
— Да, забыл сразу предупредить: любое поползновение применить оружие или намерение поднять тревогу карается ранением. Как и нежелание правильно отвечать на вопросы.
Ствол пистолета чуть шевельнулся, и голый мужчина испуганно дернулся назад, с криком прикрывая лицо руками:
— Не надо, не надо! Я все понял!
Но при этом он одним скачком переместился к другому краю дивана. Собираясь воспользоваться потайной кнопкой тревожной сигнализации. Казалось бы, ничего не заметивший незнакомец тем временем перешел к вопросам:
— Вот и прекрасно! Итак: где сейчас находится Королюхов? — Заметив секундное колебание, жестко продолжил: — Больше повторять не буду!
— Да я и сам не знаю, куда это Борюсика заволокли, — поспешно, но все-таки с какой-то долей солидности стал отвечать пленник. — По последним данным, его содержат в подвалах городского здания суда. Заслать туда ликвидатора никак не получается.
— Куда делась «третья»?
— Исчезла из взятого внаем дома в самом начале операции с Торговцем.
— Куда делся сам Торговец?
— Выпал из реальности во время его ликвидации при разработке операции «сестра». По данным видеосъемки — выпал со смертельными ранениями.
— Удалось отыскать его труп?
— Нет. Ничего на него похожего не нашли.
— Кто дал команду на уничтожение?
— Мой непосредственный начальник.
— Кто он?
— Понятия не имею. Уже давно я получаю приказы лишь от двоих совершенно неизвестных мне людей из правительства. Наша контора досталась им по наследству.
— Где эти двое сейчас находятся?
— Не имею ни малейшего понятия.
— Почему провалилась операция с сестрой Торговца?
— Кажется, он не поверил.
— Кто затеял всю эту кутерьму с арабскими шейхами?
— Борис Королюхов. Полностью его разработка. Вначале мне это показалось вполне приемлемым. Жаль, сорвалось…
— С какого припека в это дело вмешались арабы?
— Борис отыскал их по старым наработкам.
— Кто приказал начать общую «зачистку» конторы?
— Один из этих незнакомых мне руководителей.
— Ты бы смог его узнать по голосу?
— Скорее всего, да.
— Где сейчас главный аналитик?
— Ликвидировать не удалось. Похищен неизвестными. Дом сейчас уже сожжен.
В этот момент пальцы Павловича нащупали вожделенный рубец на подушке, и он со злорадным предвкушением на него надавил. Как ни странно, на столе вдруг несколько раз моргнул какой-то прибор.
— А я ведь предупреждал, — с полным равнодушием констатировал незнакомец.
И пистолет в его руке вздрогнул. Стрелял он отменно, пуля попала в икру правой ноги, и голый мужчина не сумел сдержать вырвавшееся из груди рычание, переходящее в поток матерных оскорблений.
Незнакомец впервые показал свои эмоции. Хищно оскалился и со злорадным ехидством выдал какой-то несуразный стишок:
— «Почему же не топают ножки по чугунно-бетонной дорожке? Может, ножки те бегать устали? Нет! Просто ножки давно оторвали!» — Затем с садистским хохотком добавил: — Вижу, что рук и ног у тебя еще хватает. Так что можешь пробовать. Но…
Вот тут в Павловича и полетел резиновый жгут, а вслед за ним и дополнение:
— Только один. Так что сразу учитывай, пережать следующую конечность больше нечем.
— Учту! — прохрипел с ненавистью раненый, ловко стягивая поврежденную ногу ниже колена.
— Продолжим. Где Рафик?
— По докладам, уничтожен. Кто-то его сжег в котельной.
— Весьма прискорбно… Где сейчас находится Александра?
Как ни бегло и вразнобой раскладывались темы допроса, опытный ветеран сразу почувствовал некую излишнюю заинтересованность в этом вопросе. И понял, что может выхватить свой единственный шанс на спасение. Тем более что все остальные перед тем прозвучавшие вопросы не давали ему этого шанса. Если незнакомцу известно место содержания Шурки, то ложь при ответе вполне себя оправдает и выяснит глубину этого знания. Поэтому ответ следовало давать самый что ни на есть расплывчатый, но с желанной реакцией:
— Вначале она была оставлена под опекой внештатного сотрудника. Не знаю, что там у них произошло, но девушка попыталась сбежать, и дублирующий «смотритель» привез ее сюда. По моему приказу она находится на самом нижнем, тюремном ярусе бункера. После чего «смотрителю» дана команда залечь на дно и не высвечиваться.
— Хм! — фыркнул незнакомый мужчина. — Хоть одного агента сумели спасти! Можно ее выпустить прямо отсюда?
— Увы! Дистанционно не получится, там несколько устройств уничтожения. Со впрыском серной кислоты.
— А если она уже мертва?
— Только не по нашей вине, — заверил Павлович, внутренне ликуя: незнакомец очень хотел увидеть лучшую нимфетку конторы. — Разве что она сама на себя руки наложила.
— М-да! Совсем людей не бережете… Вставай! Пошли в те самые камеры! Шевелись, а то ползти на руках придется!
Конечно, Светозарову не терпелось немедленно оглушить хромающего перед ним человека и самому броситься на поиски, но предупреждение об устройствах уничтожения его изрядно насторожило. А что, если он не сможет рассмотреть в темноте конкретное место и совершенно случайно запустит безжалостную машину смерти? В подобных бункерах могло быть все, что угодно, и если уж бывший СССР не экономил миллионные средства на возведение подобных сооружений, то и на системы самоуничтожения тоже не поскупился. Вон чего понастроили! Существовал и второй фактор неспешного прохода в подземелья: поведение допрашиваемого индивидуума говорило только об одном: тот хочет жить! А ради этого отдаст не только Александру, но и кого угодно. Хотя врал он тоже во многом, и довольно искусно. Тут же пришел на память недавний разговор на автобане с непонятным приятелем. Если судить по нему, то ложь прослеживалась явно. По крайней мере, имя как минимум одного высшего руководителя конторы допрашиваемому человеку известно.
Павел Павлович шел с большим трудом. Часто постанывал и для уменьшения нагрузки на раненую ногу упирался рукой о стену. Когда спускались по узкой пожарной лестнице, то вообще чуть не лежал на перилах.
— Неужели на нижние уровни лифта нет? — раздавался за ним полный сарказма голос.
— Есть, но заблокировали. Потому что раньше он вел к подножию ракетных шахт. Сейчас там все затоплено грунтовыми водами.
В подобные байки Торговец уж никак не мог поверить. Бункер построить и сохранить его до этого времени в полной тайне — уже исторический подвиг. А вот размещение здесь стратегических ракет или пусть даже пусковых шахт для них — полнейший абсурд. Без труда понималась и подоплека данного утверждения: старый зубр хотел разобраться, кто перед ним и чьи силы представляет. По реакции конвоира можно будет сделать определенные выводы.
Поэтому Дмитрий продолжал молчать, что могло быть истолковано как угодно. А когда обнаженный пленник приоткрыл рот для продолжения монолога, незнакомец его грубо оборвал:
— Я тебе вопросов не задавал!
Спустились в общей сложности этажа на четыре в глубь железобетонного сооружения. Оставлялось только удивляться масштабности угробленных средств и внимательно присматриваться к каждому движению главного тюремщика. О его дальнейшей судьбе Дмитрий уже не думал, сразу решив оставить на время в той самой камере, где содержится Александра. А там видно будет.
Постепенно они вошли в самый длинный коридор и, пройдя его почти до конца, приостановились перед тупичком. Павел Павлович как-то странно заерзал, а потом и вовсе встал на месте, указывая рукой на глухую стенку:
— Надо опустить вон те два рубильника. Откроется боковая панель, за ней лестница вниз. Дальше надо будет отключить несколько систем самоуничтожения…
— Ну так чего стоишь? Давай двигай и отключай!
Обнаженный ветеран с сомнением оглянулся на своего провожатого, пожал плечами и похромал в тупик. Словно повинуясь какому-то неосознанному чувству опасности, Светозаров сделал несколько шагов назад и приготовился к стрельбе:
— И без резких движений!
Взгляд в его сторону теперь последовал вообще до жути озлобленный и нервный. Ну а потом оба рычага резко опустились вниз. А две плиты пола просто упали на петлях в сторону. Причем одна из них упала так, что носки ботинок Торговца оказались над темным провалом, и он чисто инстинктивно отпрянул назад, только в самую последнюю секунду не совершив спонтанный переход в иное место. Восстанавливая равновесие, он резко взмахнул руками, чуть не выронив при этом пистолет. Но именно этого момента ему и не хватило, чтобы выстрелить по рухнувшему вниз голому телу. Тотчас дальняя плита возвратилась на место, а трехметровая пропасть перед Светозаровым так и осталась зиять пустотой.
По логике вещей, скользкий как глист ветеран не мог уйти слишком далеко. Наверняка он сейчас интенсивно убегает по какому-нибудь подземному ответвлению и попытается как можно быстрей добраться до своей машины. Но как при этом Торговец разозлился! Как он рассвирепел!
Не рискуя прыгать на ту сторону и повторно дергать рычаги, он резко завалился на пол и бросился подсматривать пути отхода беглеца. Словно молния, он нарезал круги, и с каждым все больше и больше приходил в бешенство, так ничего и не понимая. Шеф проклятой конторы словно телепортировал в иное пространство!
Пришлось заставить себя вначале успокоиться и только затем попытаться размышлять логически. Снаряжения, взятого с собой, хватало, так что для освещения подземных пустот использовал уже привычные средства. Вскоре внизу стало ярко от пылающих ракет и вырисовалась общая картина этой коварной ловушки.
Внизу никакого тюремного этажа не существовало. Как и мифических шахт для пуска стратегических ракет. Прямо перед Дмитрием открылась яма глубиной в десять метров, утыканная на бетонном дне торчащими вверх арматуринами. Причем однажды уже использованными. Здесь нашли свою смерть сразу трое парней в истлевшей форме спецназа. Видимо, последние герои, участвовавшие здесь в последней «зачистке». Когда самая грязная работа была сделана, их и самих отправили к праотцам без всякого сожаления. Вполне возможно, что сделал это их непосредственный командир, дернувший за нужный рычаг, и закрадывались обоснованные подозрения, что этим командиром был не кто иной, как только что сбежавший голый мужчина. Слишком уж он по-хозяйски себя здесь чувствовал.
А вот открывшаяся под ногами ветерана яма была всего лишь трех метров в глубину. И имела небольшой отнорок в сторону. Чтобы его нащупать, лечь на маленькую тележку и оттолкнуться, ни освещения не надо было, ни подсказок или помощи со стороны. Дальше стоящая на рельсах тележка под громадным уклоном устремлялась вниз, делала парочку поворотов и на приличной скорости уходила в северо-западном направлении. Уже на втором километре поблескивающих рельсов Светозаров осознал, что возится он невероятно долго и погоня начинает терять смысл.
Так и оказалось в итоге. Сколько он потом ни метался по двум близлежащим поселкам, даже намека на след Павла Павловича не обнаружил. Скорей всего, тот уже давно двигался в густом потоке автомобилей по автобану, да еще и неизвестно в какую сторону.
Пришлось возвращаться в центральную комнату подземных апартаментов, весьма напоминающую рабочий кабинет, и делать там самый тщательный обыск. Но ничего ценного, кроме второго ноутбука, имеющего связь с орбитальными спутниками, отыскать не удалось. Никакого следа, никакой ниточки, потянув за которую можно было бы опять взять старого ветерана за шкирку.
Уж какими словами себя Дмитрий ругал и как сам над собой вслух измывался. Но делу это не помогло. Только и пришло запоздалое сожаление, что не прихватил за собой Бонзая. Уж у того в подобных случаях разговор всегда был очень короткий: без всякой жалости надевал на пойманного преступника крепкий ошейник и вел, словно быка, на прочнейшей цепи. С подобной перестраховкой Павлович никуда бы не делся, или сам бы погиб от перелома шейных позвонков.
На поверхности жизнь протекала в прежнем порядке, и, кажется, никто не беспокоился долговременным отсутствием хозяина. Скорее всего, тот мог торчать в своей «лаборатории» сутками, почему и притворялся высокообразованным профессором. Прислугу и привратников Торговец решил пока не трогать, потому что окончательно не решил участь всего поместья. Домик лесника тоже вряд ли кто осмелится навестить, тем более что он являлся как бы внутренним строением всего лесного комплекса. Скорее всего, и допрос закинутых на неизвестный остров солдатиков ничего не даст, кроме потери времени. У тех была своя задача, и в дела большого начальника их наверняка не допускали.
А вот еще раз попробовать отыскать Александру стоило немедленно. Несмотря на жуткую усталость, Дмитрий прихватил с собой ноутбук и все, что показалось ему мало-мальски интересным, и переметнулся на свою тайную квартирку. Сгрузил все там, прихорошился перед зеркалом и вновь отправился по самым злачным местам данного района. Подозревая, что если и случилось чего неприятного с его любимой девушкой, то только там и совершенно против ее воли.
Прохаживался он долго, с каким-то странным замиранием в сердце и приступами боли по всему телу. Хотелось спать, сознание стало каким-то заторможенным. Мысли метались хаотично и бессмысленно. Но ноги почему-то продолжали с непонятным упорством водить его по району. А губы упорно спрашивали чуть ли не у каждого встречного, не видел ли он здесь вчера его потерявшейся невесты. Реакция у людей была разной, но, так как до вечера еще было далеко и самые мерзкие отморозки еще отсыпались после бурной ночи, никакой агрессии Светозаров не заметил.
Кто крутил пальцем у виска, кто шарахался в сторону, кто пытался заговорить ищущего парня и выманить у него денег, но поиски от этого не прерывались. Обманщиков Дмитрий чувствовал сразу. Причем чередовались эти поиски с постоянно усиливающимися приступами слабости, страха и боли. Оставалось только предполагать, что виной всему страшная усталость и желание организма немедленно выспаться.
Поэтому только на пятом круге, когда опять стало трудно дышать, Светозаров наконец-то понял, что уже в шестой раз он останавливается возле мрачной подворотни и уже в шестой раз не находит в себе сил пройти дальше. Словно чувствует там нечто ужасное, неприятное и противное. Немало подивившись своим ощущениям, он все-таки мобилизовался и заставил себя на этот раз пройти дальше. Как это ни странно, но стало еще хуже. Эмоциональное противление просто зашкаливало, словно впереди притаилось вселенское зло, обязательно уничтожающее все живое.
Но зрение, обоняние и слух твердили обратное: люди здесь жили. Играли во дворе дети, на окнах двигались сквозняками занавески, слышалось переругивание жен со своими мужьями. Разносились вполне аппетитные запахи из раскрытых настежь кухонь, а над всем этим колодцем из каменных стен синел чистый и прекрасный кусок свободного неба.
Засмотревшись на него, Торговец почувствовал небольшое облегчение. Поэтому не сразу сообразил, что к нему обращается старенькая, но вполне ухоженная старушка:
— Молодой человек, вы кого-то ищете?
— А? Нет… вообще-то да! — Он несколько растерялся, почти уже ничего не соображая и потеряв надежду на удачный исход. Но все-таки решился поспрашивать: — Куда-то сюда вчера отправилась моя невеста, и я никак не могу ее отыскать. Прямо хоть в полицию заявляй.
Бабулька, наверное, уже в десятый раз осмотрела мужчину с ног до головы, сложила определенное мнение и помотала головой:
— Да нет, у нас тут такие не ходят.
Поняв, что слишком прилично выглядит для данного подворья, Светозаров, сбиваясь, принялся объяснять:
— Она немного приболела, может, и сама идти не могла. Не видели? Такая молоденькая и симпатичная?
— Наркоманка, что ли? — нахмурилась старая немка.
— Ну что вы! Просто она недавно попала в аварию, и у нее часто бывают потери сознания. Может и упасть при этом.
— Нет, не видела. — Старушка решила высказать все, что у нее на душе наболело: — Здесь у нас никто, кроме наркоманов и проституток, не ходит. И куда только полиция смотрит! Тьфу!
Уж поворачиваясь к выходу, мужчина чисто автоматически продолжил разговор:
— Живут они здесь?
— Кто?
— Да проститутки ваши?
— Бог миловал! — восклицала старушка.
— Неужели здесь такие богатые мачо проживают?
— Откуда тут им взяться! Просто эта ведьма румынская каждый раз к своему сыночку дауну очередную кралю приводит. Откуда только деньги берет, воровка проклятая. Понаехали тут…
Она еще что-то продолжала ворчать, когда ноги Дмитрия шагнули к темнеющей подворотне. И только пройдя десяток шагов, он четко осознал одну фразу из раздраженного бормотания: «Вот и вчера где-то на улице очередную лахудру пьяную подобрала! Считай, на своем горбу волокла, видимо, на самую дешевку в этот раз польстилась. Вот уж ведьма!»
Минуту Торговец стоял словно громом пришибленный, потом одним рывком бросился обратно, в упор пытаясь высмотреть только что возмущавшуюся старушку. Но та словно испарилась, словно и сама оказалась старой колдуньей. Разбираться с этим вопросом было недосуг, и Светозаров быстро вытащил из кармана банкноту в десять евро. Словно по команде, играющие рядом две девочки и мальчик замерли.
— Детки, вот вам на мороженое, но подскажите мне, где живет румынка, которую среди вас чаще ведьмой называют? У нее еще сын умственно неполноценный.
Мальчик оказался настоящим рыцарем, не став прятаться за спины девчушек. Хотя и оглянулся внимательно по сторонам, перед тем как ответить:
— Вон за той дверью. У них квартира полностью подвальная.
— Спасибо, пацан, держи!
Он вручил банкноту заулыбавшемуся малышу и решительно двинулся к указанной двери. Причем на усиливающуюся при этом моральную боль и сосущее чувство безнадежности постарался не обращать ни малейшего внимания. Раз уж проверять все до конца, то следует быть последовательным.

Глава тридцать четвертая
Игрушка

Александра еще никак не могла поверить в тот ужас, который происходил вокруг нее. И попыталась все-таки взять ситуацию если не под свой контроль, то хоть как-то сгладить агрессивные устремления приближающегося к ней насильника, отвлечь его от маячащей перед ним цели сексуального удовлетворения. Тем более что этот жирный боров все-таки был явно неполноценным человеческим отродьем, и на такого при определенном умении всегда можно было повлиять.
По крайней мере, так писали во всех научных трудах по психологии. Другой вопрос, что сын преступницы цыганки никаких трудов вообще не читал и на авторитетные мнения академиков плевал со своей маленькой колокольни. Неизвестно, как он воспитывался своей мамочкой, но только по одному взгляду на него понималось: самое главное для него — это обжорство и сон. Поэтому так сильно не вписывалась в стремления этого недоноска тяга к противоположному полу. Подобные дауны и на практике и в теории вообще никак не реагируют на возможность интимных отношений, они им попросту и не нужны, и не присущи. Ибо природа сразу перекрывает у подобных созданий все репродуктивные способности, даже тяги на нечто подобное лишает, чтобы в случае дальнейшего зачатия на свет не появились ужасающие и безобразные мутанты.
Но в данном случае материнская жалость сыграла злую шутку над несчастным. Очевидно, однажды впервые приведенная проститутка разбудила в нем животные инстинкты. Теперь если время от времени ему не давали выпустить накопившуюся энергию, то жирный боров превращался в бешеного, не сдерживающегося даже в минимальных рамках человеческого воспитания скота. И этот скот совершенно уже не реагировал ни на приказы, ни на ласковые обращения, ни на радикальные смены тем в разговоре. Его заклинивало намертво только на одном.
Вначале толстенный урод лишь похихикивал и старался ущипнуть девушку за любой участок тела, который подворачивался под его пальцы-сардельки. Потом он начал довольно интенсивно раздеваться, и наблюдавшая за всем действом мамаша удалилась из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. Правда, напоследок довольно выразительно пригрозила пленнице страшной битой.
Тем не менее у опытного, умеющего убивать, знающего массу смертельных точек на человеческом теле агента появились некоторые шансы на спасение. Благо, что сил у нее в данный момент накопилось предостаточно, особенно если сравнивать с недавним заточением в подвале у Едвиса. Теперь следовало только как можно тише вырубить толстяка, затем выломать батарею со стояка и отыскать в комнате нечто, способное действенно противостоять цыганке с битой.
Запланированному мешали сразу несколько вещей. Например, все те же злополучные наручники, которые мало того что не давали воспользоваться правой рукой, так и общую свободу маневра сковывали. Левая рука тоже могла наносить смертельные удары, но вполне понятно, что уже не с такой силой. Тем более что толстяк был гораздо выше ростом и весь заплыл жиром. Успокоить такого одним ударом или тычком дело довольно непредсказуемое. Да и просто успокоить — действие в данном случае только половинного характера. Такое животное следовало убивать сразу и безжалостно. Оставалось только выбрать удачный момент.
Для этого опять пришлось притворяться. Громко и глупо хихикая, Александра стала уговаривать раздетого догола и продолжающего щипаться толстяка:
— Давай я тебя поласкаю! Ой, какой мягонький! А целоваться любишь? Давай я тебя поцелую! Но ты ведь такой большой, я до тебя не достану. Садись, садись на ковер! Вот так, отлично! Ха-ха! Только не надо кусаться! Ай! Постой, давай я тебя поглажу по голове. Вот так. Приятно?
Скотина и в самом деле несколько раз укусил девушку за бедро. И теперь она не могла как следует сконцентрироваться на ударе. Но зато напряженным слухом старалась прислушиваться к звукам снаружи комнаты. Вдруг раздастся топот шагов и скрип деревянной лестницы? Пока ничего подобного слышно не было, и Шура решила действовать. Тем более что момент сложился самый благоприятный: разгоряченный толстяк настолько приблизился к стене, что его голова оказалась рядом с батареей. Немного отвлеченный интенсивными поглаживаниями по затылку, урод расслабился, и его башка стала легче поддаваться женским ручкам.
Собравшись с силами, Александра резко двинула двумя руками вправо, и висок насильника соприкоснулся с ребром чугунного радиатора. Мешок с салом сразу обмяк и с легким стоном завалился на спину. Тогда как девушка постаралась продолжить свои вскрики, смех и восклицания в прежнем режиме. А сама приступила к более интенсивным действиям по своему освобождению.
Не присматриваясь к состоянию дауна, перекатила его на бок, освобождая себе подход к батарее, и, схватившись за нее двумя руками, принялась расшатывать вместе со вбитыми в стену креплениями. Как она и надеялась, дело пошло споро. На двадцатом рывке средство отопления окончательно отделилось от стены и теперь осталось на весу. Лишь две приваренные трубы продолжали держать на себе весь вес, и вполне понятно, что сопротивляться дальнейшим усилиям сварочные швы долго не смогут.
Но отдышаться хоть немного таки пришлось. Тем более что дыхание сбивало интенсивное притворство в виде непрекращающейся болтовни и уговоров. К счастью, цыганка наверняка надеялась на непробиваемость своего выродка и пока полюбоваться на сцену насилия не спешила. Что и дало несколько так необходимых минут на передышку и позволило собраться с новыми силами.
Сделав короткую паузу и не услышав опасного топота на ступеньках, Шура принялась отламывать батарею от стояка. Теплой воды в ней не было, хотя для подобного сырого подвала постоянный прогрев не помешал бы и в такую погоду. Но зато как только появилась первая трещина, под большим напором в помещение брызнула вода холодная. Благо, напор стал слабеть прямо на глазах. Успокоенная этим девушка удвоила усилия.
«Опять мокнуть приходится! — промелькнула мысль. — Но хорошо хоть на этот раз тонуть не придется. Разве что автоматически включится подкачка давления в системе. Интересно, тут забор воды общий или строго индивидуальный для каждой квартиры? Что-то слишком ледяная водичка-то…»
Краем глаза она старалась чаще посматривать на дверь, вполне справедливо опасаясь главной опасности именно оттуда. И совершенно забыла при этом про толстенного урода. Рвущаяся из надломленных труб ледяная вода привела насильника в чувство, но трезвости ума или частички рассудительности так и не прибавила. Наоборот, он превратился в дикого, совершенно себя не контролирующего зверя. И теперь его зубы мертвой хваткой сомкнулись на левой лодыжке отвлекшейся жертвы.
Отчаянный, непроизвольный визг вырвался из глотки Александры и смешался со злобным носовым ревом дауна. С ужасом и убивающей сознание болью девушка упала на бок, чувствуя, как рвутся у нее на ноге прокушенные сухожилия. Попробовать как-то абстрагироваться от парализующей боли не было никакой возможности, а главное, и времени. Потому что какая-то часть подсознания подсказала: «Цыганка уже здесь! А до этого она просто стояла под дверью!»
Практически на полном автопилоте, осознавая, что уже ничего не успевает, Александра нанесла несколько ударов правой пяткой по тому месту, где сосредоточился саднящий все тело кошмар и откуда неслось захлебывающееся в крови рычание. Правая рука так и осталась прикованной к отводной трубе батареи, поэтому от нависшей над ней тени пришлось прикрываться только левой. А затем сознание накрыла волна такой жуткой боли, что уход из жизни мог показаться только благом. И для полного обморока не пришлось даже делать усилий и представлять себе труп. Свет померк…

Глава тридцать пятая
Последняя попытка

У нужной двери ни звонка не оказалось, ни колотушки для стука. Тем более про колокольчик можно было не вспоминать. Грязная, облупленная и давно ничем не обрабатываемая. Пришлось стучать рукой. Потом кулаком. Когда и такие действия не возымели реакции, в ход пошла нога. В ответ полная тишина.
Дмитрий оглянулся на детишек. Те сдвинулись в другой угол двора и оживленно о чем-то перешептывались, видимо обсуждая, как потратить честно заработанную десятку. На пришельца они совсем внимания не обращали, да и никого больше из остальных обитателей этих трущоб видно не было. Поэтому Светозаров и минуты не стал сомневаться, а просто присел на грязную, заплеванную ступеньку, отправляясь искрой своего сознания на подсмотр. Вначале несколько раз промчался по полутемному длинному коридору. Просторная кухня его привлекла мало. За ней продолжение коридора, без всяких затей переходящее в большую комнату. У дальней стены, почти под самым потолком виднелось узкое, грязное окно, выходящее на параллельную улицу. Вся комната заставлена разнообразной, скорее всего, выкинутой прежними хозяевами на улицу мебелью. На стенах ковры и какие-то несвежие покрывала. Одно свисает так, словно закрывает дверь. Проверять пришлось и там. Под тусклой лампочкой мелькнула уходящая вниз деревянная лестница. Пара следующих кругов, и взору открылась еще одно помещение, в котором даже при первой короткой вспышке осмотра послышались леденящие душу звуки борьбы, крики боли и злобное рычание. При втором витке удалось рассмотреть замахивающуюся битой женщину, а рядом с ней огромного и толстенного мужика. Голого, окровавленного и начинающего дико визжать от боли.
Торговцу в тот момент показалось, что незнакомая женщина сражается с толстяком. Но уже следующий круг и несколько подправленная линия движения позволили рассмотреть самое ужасное: эта пара уродов кого-то избивала!
Пожалуй, еще ни разу во всей своей практике Торговец не использовал с такой скоростью данные ему судьбой умения. Практически он даже осознать не успел, когда вернулся в тело и насколько быстро телепортировал в «подвал кошмаров». Но сделал это, как ему самому показалось, гораздо быстрей, чем смог бы мелькнуть в этом же месте на своем следующем витке подсмотра.
Страшная, с распущенными черными космами женщина только замахивалась для следующего удара, как Дмитрий уже схватил биту в руки и одним движением вырвал из ладоней преступницы. Затем дернул за шиворот платья, отбрасывая мешающее тело в сторону.
И его взору предстала самая невероятная, почти лишающая любых мыслей картина: лежащая изломанной куклой, окровавленная Александра.
На какое-то время ударивший шок парализовал все. Собственное тело Светозарова словно превратилось в камень, и он поначалу даже не обратил внимания на ринувшуюся на него ведьму. Страх заледенил кровь в жилах, а ужас остановил биение сердца. Ни единой мысли. Ни единого ощущения. Ни единого желания.
Только одно бьющее наповал, выжигающее начисто сознание слово: «Убили!!!»
Это слово гремело, полыхало молниями, разрушало время и пространство.
Это слово лишало всякого смысла существования.
Это слово хоронило под собой весь мир. Весь мир со всеми остальными мирами.

И только внешние факторы помогли выйти из шока и вернуться в действительность. Взбесившаяся ведьма уже исцарапала Торговцу все лицо и теперь висела на нем, впиваясь зубами в скулу, прокусывая ее до кости. А толстяк, рот которого выглядел сплошной раной, а выбитый правый глаз болтался на жгутике нервов и кровеносных сосудов, пытался вырвать из закаменевших рук мстителя окровавленную биту.
И вот тогда Дмитрий Светозаров стал мстить. Вначале одним рывком отбросил от себя захлебывающуюся его кровью ведьму. Потом пнул ногой стоящего перед ним на коленях голого толстяка. Перехватил биту удобнее и сделал шаг назад.
Женщина выплюнула с остервенением кусок плоти, взвизгнула и бросилась в новую атаку. Но точный удар бейсбольной битой проломил ей череп в районе виска. Опять вставший на колени даун после этого дико завопил и еще раз протянул свои залитые кровью пальцы в сторону мстителя. На него тоже хватило лишь одного удара: проломленная внутрь лица переносица не оставляла ни малейших шансов на продолжение жизни.
После чего Дмитрий отбросил биту в сторону и рухнул на колени перед Александрой. Применяя все свои знания и умения, безрассудно плеснул в истерзанное тельце максимум собственной силы, а когда те истощились полностью, зачерпнул энергию из кристаллов своей Башни. И она вся ушла, словно стакан воды в иссушенный пустыней бархан, а явного оживления так и не наступило.
Другого выхода не оставалось, как немедленно мчаться к вертушке. Подхватив девушку на руки, Светозаров шагнул в подпространство, с мстительным злорадством оставляя за своей спиной бьющее жутким жаром пламя из мира Эсейха, кишащего расплавленной, бурлящей магмой. Раз это обитель злобной ведьмы, то пусть она станет настоящим адом. Пусть пламя здесь выжжет до самого основания все порочное зло. И для этого совсем нетрудно проложить дорогу через страшное для любого существа место.
И плевать, что весь дом может сгореть. В тот момент отчаявшемуся мстителю мысли о невинных жертвах даже не пришли в голову.

Глава тридцать шестая
Спасение из ада

Его переход завершился шагом возле вертушки. Прямо в суспензию он телепортироваться не решился, своевременно вспомнив о страшной боли при собственном исцелении. А медленно спускаясь по ступенькам, постарался окунуть тело не дышащей Александры одним кратковременным толчком. А потом сразу вынуть обратно. Одновременно с третьим погружением он почувствовал, как тело дернулось от первой судороги. Затем появилось сердцебиение и возобновилось дыхание. После чего девушка превратилась в застывший камень, а губы ее приоткрылись в немом крике.
Пришлось разбавлять жуткую боль, прерывая процесс лечения выемкой тела из суспензии. Но тут и она стала вести себя совершенно непредсказуемо. Без всякого взбивания вертушкой жидкость начала пениться, расти, вскипать и вскоре поднялась столбом до самого свода, где с нарастающим ускорением стала вращаться. В тот самый момент Торговец боялся только одного: чтобы его любимая не умерла во второй раз от сковавшей ее боли.
И только краем своего сознания ощутил обратные преобразования своей внешности. Наложенные на него целителями изменения легко отторгались магическим веществом, возвращая привычное ощущение собственного лица.
Сколько прошло времени в таком диком вращении вспененной суспензии, определить было трудно. Светозаров ориентировался при этом лишь на внешние признаки явного излечения. Вот тело стало расслабляться и наконец свободно провисло у него на руках. Вот выровнялось дыхание и стали чувственно пошевеливаться крылья изящного носика. Вот дрогнули и стали медленно раскрываться ресницы. А вот уже вполне осмысленный взгляд стал перебегать то на него, то на окружающую полупрозрачную круговерть. И наконец желанные губы приоткрылись, пытаясь что-то сказать.
Говорить в этом магическом растворе еще никому не доводилось. А если и пробовали, то не получалось. У Александры нечто получилось, хотя и пришлось для того, чтобы расслышать, наклониться ухом к самому рту:
— Димочка, мы с тобой умерли?
В душе у Дмитрия царила такая светлая и беспредельная опустошенность, что сил не находилось даже радоваться или восторгаться чудесному спасению. А уж отыскивать более величественный, подобающий данному моменту ответ и подавно. Поэтому он просто приблизил свои губы к розовому ушку и попытался прошептать:
— А зачем нам умирать? В этой жизни, несмотря на существующий ад, еще столько прекрасного. Да и рай все-таки существует. Ты ведь помнишь?
— Да… — приоткрылись губы в ответ. — Помню. Но где мы сейчас? И что это на нас опускается?
Глядя до того только на свою любимую, Торговец не поглядывал вверх, поэтому поднял голову и сразу выставил ее над уровнем суспензии. Магическая среда с разочарованным и несколько странным хлюпаньем опускалась к своему прежнему уровню. И вскоре руки приняли на себя всю тяжесть такого родного и желанного женского тела. Александра несколько раз вдохнула очень осторожно, прислушиваясь к собственным ощущениям, а потом спросила уже хорошо знакомым, завораживающе приятным голосом:
— Чем это мы дышали?
— Со временем узнаешь. А сейчас слишком долго рассказывать.
— А где мы сейчас?
— В нашем замке. И ты, как его полноправная хозяйка, начнешь с ним знакомиться прямо сейчас.
— Где эти… — Александра, видимо, вспомнила последние ужасы, которые свалились на ее голову, нервно вздрогнула и не сдержалась от нескольких истерических всхлипов. Но Светозаров ее сразу крепко прижал к своей груди, усыпал любимое лицо поцелуями, с максимальной страстью при этом убеждая:
— Все забудь! Никого больше нет, и никто никогда больше не посмеет помешать нашему счастью. Уродов земного ада больше нет, и даже воспоминание о них я выжег до самого основания. Увы, не всех тварей уничтожил, но теперь это мне без разницы! Самое главное — что мы вместе!
Шура несмело отвечала на поцелуи, но ее глаза смотрели виновато и жалостливо:
— Но ты меня простишь?
— Разве ты забыла наши уговоры? У нас нет никаких обид, поводов для размолвки или ссоры. Все, что было до меня, я тебе простил уже давно. А будущее мы себе создадим совершенно новое.
Она спрятала свое лицо у него на груди и вместо согласия просто прижалась к нему крепче. Но потом снова отстранилась и с зарождающимся интересом стала уточнять:
— Ты меня сюда на руках принес?
— Кому еще я бы смог доверить твое тело!
— Хм… значит, я могу считаться твоей женой?
— Естественно! Кстати, традиции многих миров как раз и сводятся к основному правилу: занес супругу через порог в дом, она уже там считается полноправной хозяйкой.
— Ой! А все видели, как ты меня вносил в таком виде?!
— Еще чего не хватало! Я тебя буду показывать всем только во всем твоем великолепии.
— Прямо сейчас? — упивалась своим новым положением девушка.
— Нет. Вначале мы посетим мои комнаты и подберем тебе одежду.
— И у тебя там есть женские платья? — Бровки стали сползаться на переносице.
— Само собой разумеется! И ревность здесь неуместна. Потому что у графа Дина Шахматного Свирепого для любимой графини должно быть все. Ну а если чего-нибудь не окажется или не подойдет по размеру, то лучшие модницы этого мира тебе помогут и подогнать, и ушить, и примерить.
— Этого? А мы здесь раньше бывали?
— Увы! Я хотел тебе этот рай показать в самом финале нашего свадебного путешествия.
— Ничего. — Личика Александры коснулась первая робкая улыбка. — Я девушка простая, и меня любой маршрут устраивает. Потому что самое главное слово в твоей фразе: «свадебное».
— О! Ты себе еще даже не представляешь всю глубину этого слова. Но все равно я тебе пока не буду раскрывать этот секрет. Пусть будет сюрпризом.
— Милый, пожалуйста, пусть не будет больше секретов! Мне от них уже страшно.
Все-таки пережитые кошмары и перенесенная боль все еще сказывались на нервном состоянии Александры. Дмитрий словно через самого себя пропустил судорогу отчаяния и нежелания больше испытать хоть малюсенький укол страха или моральную неприятность. Поэтому сразу отреагировал на высказанную просьбу:
— Хорошо, дорогая. И в самом деле, тебе будет интереснее планировать наше свадебное путешествие, если будешь знать, в чем оно будет заключаться. А устроим мы его так, чтобы в каждом мире нас сочетали с соответствии с самыми пышными тамошними свадебными церемониями. А завершится путешествие или в столице самой крупной империи этого мира Зелени, либо в столице королевства Ягонов Вельге. Я еще окончательно не решил. Ну как, устраивает?
Вот теперь уже Шура улыбалась, как самый счастливый ребенок, поверивший в сказку.
— И много у нас будет свадеб?
— Как минимум тридцать. Причем на каждую с приготовлениями и празднествами уйдет дней десять. Так что вся церемония нашего с тобой бракосочетания растянется примерно на год.
А вот это уже в чудесной головке уложиться не могло.
— Год! Целый год?! — с недоверчивым восторгом восклицала девушка. — И все время я буду невестой?!
— Ну где-то так, — целуя ее в подбородок, нашептывал Светозаров. — Если тебе, конечно, такая жизнь не надоест…
— Мне? Да никогда в жизни! — горячо заверила Александра и сделала первую попытку слезть с рук своего любимого. При этом она покривила своим носиком: — Запах какой-то…
Теперь уже и Торговец обратил внимание на пробившуюся к его сознанию вонь. Он так и продолжал сидеть на верхних ступеньках выхода из бассейна, баюкая на руках свою избранницу, но только сейчас обратил внимание, что давно откатившаяся ниже его ступней суспензия вся покрыта хлопьями какой-то грязно-зеленой пены. И продолжает вскипать, словно забродивший квас.
— Ого! Кажется, мы окончательно добили великую магическую структуру, — ставя девушку на ноги, с некоторым раскаянием и глубоким сожалением проговорил он. — Понятно, что ради твоего здоровья я бы и свою жизнь не пожалел, но это колдовское средство уж точно, скорей всего, пойдет на выброс.
— Оно очень дорогое?
— В любом случае ты мне дороже. — Он не удержался от поцелуя в плечико. — Но теперь придется напрячься, собирая ингредиенты для новой суспензии. А то и для двух сразу. Иначе один очень великий местный Айболит меня сживет со свету стенаниями и горестными воплями.
— Он очень страшный?
— Да нет! Разве может быть Айболит страшным? — рассмеялся Дмитрий. — Уж ректора нашей академии я точно не боюсь. Но ты бы знала, каким он иногда бывает вредным, дотошным, надоедливым, настырным, да и вообще…
Александра встала на ступеньку выше и прильнула к нему всем телом:
— Ты не переживай, я тебе буду помогать собирать все эти ингредиенты до конца своей жизни…
— Только вот не надо так печально и с таким надрывом, договорились? А помогать ты мне и так будешь, не отвертишься! Потому что я тебя от себя больше никогда не отпущу. Да и вообще, дорогая графиня, — он отстранил ее от себя, любуясь идеально сложенным телом и томно при этом вздыхая, — не пора ли вам прогуляться вначале в наши спальни?
— А в замке никого нет?
— Ха! Да там порой протолкнуться негде от народа. Поэтому мы пойдем, как говаривал какой-то деятель, иным путем! Правда, все равно привел одурманенных идиотов в очередную задницу.
Он попытался подхватить опять девушку на руки, но Александра воспротивилась:
— Можно я сама? — Затем провела рукой по своей лодыжке и призналась: — Мне до сих пор кажется, что у меня всю ногу откусили…
— Не вспоминай этот плохой сон. — Он решительно потянул ее за руку. — Пошли.
— Ой! А почему здесь нет ни одного окна?
— Сам замок находится ста метрами выше. А здесь глубокий подвал, — стал охотно рассказывать граф Дин своей обнаженной невесте. — Поэтому мы будем подниматься на лифте. Но не в те помещения, где много людей, большинство из которых студенты академии, а остановимся двумя этажами ниже, откуда есть проход в мои личные апартаменты.
Они вошли в шикарный вместительный лифт, в котором Шура не удержалась и стала себя придирчиво осматривать в зеркале.
— Слушай, Димочка. — В ее голосе сквозило сомнение. — Что-то я странно выгляжу…
— Тебе не нравится? Что-то болит или где-то давит? — забеспокоился он с непроизвольной улыбкой.
— Хм! Скорей наоборот. Слишком уж все идеально. И куда делись все мои многочисленные шрамики?
— Увы! Они остались в том прошлом, где коварный агент соблазняла своим прекрасным телом зазнавшегося в роскоши Торговца. Признаться честно, мне твои шрамики тоже жалко. Я их так любил целовать…
— Но так ни разу и не спросил, откуда они взялись.
— А какая разница? Захочешь и сама расскажешь. Ты ведь для меня в любом виде прекрасна и естественна.
Лифт замер, но открылись не те створки, в которые входят пассажиры, а отъехала в сторону противоположная, покрытая зеркалом стенка. По устланному мягким ковром коридору пара прошла в просторный холл, в который выходили сразу три больших арочных двери. Указывая на них, строитель этого замка стал перечислять своей супруге:
— Дверь налево ведет в наши спальни, библиотеку, личные комнаты и кабинеты. Направо — в продольный коридор, пересекающий весь этаж данного строения. Кстати, здесь каждый этаж спланирован совершенно иначе, чем остальные. Поэтому в первое время тебе придется довольно тщательно запоминать условные обозначения, чтобы не заблудиться.
После этих слов он наклонился к маленькому столику, нажал кнопку переговорного устройства и произнес:
— Бригита, ты меня слышишь?
— Да, ваша светлость, — послышался несколько чопорный женский голос. — Чего желаете?
— Будь так мила, захвати с собой нашу лучшую портниху и поднимись в мои спальни. Ну и желательно поторопиться…
Кажется, последнее предупреждение оказалось несколько излишним. Женский голос зазвенел от напряжения:
— Ваша светлость, с вами все в порядке? Может, предупредить господина управляющего?
— Пока не надо! Обойдемся без управляющего. Вам только и надо будет, что помочь одеться ее светлости графине Александре.
На этот раз последовало просто странное, совершенно нечленораздельное восклицание, напоминающее собой по накалу и совокупности звуков шум вскипающего чайника, звон лопнувшей от перегрева лампочки и клокотание всполошившейся наседки. И все это на фоне перестука колес набирающего скорость локомотива.
— М-да, — граф отпустил кнопку и философски пожал плечами, — кажется, Бригита всполошилась не на шутку. За пять минут примчится. Она в замке на должности кастелянши и в любом деле будет тебе первой помощницей. Очень милая и добрая женщина.
— Приятно будет познакомиться. Но неужели я первый раз предстану перед ней вот так? — Девушка указала пальчиками на свое тело. — Дай мне хоть какую-то простынку.
— Любой каприз, моя прелесть! — радостно отозвался Дмитрий, нырнул рукой в один из стоящих вдоль стен комодов и достал сложенную ажурную ткань в виде довольно сложно связанного произведения искусства. — Пользуйся!
— Что это такое? О-о-о-о! Какая прелесть!
— В одном из миров это считается скатертью, которой накрывают стол только в большие праздники и только для императорской семьи. Здесь мне еще ни разу пользоваться этой чудесной тканью не приходилось.
— Какая скатерть?! — восклицала Александра с осуждением, быстро оборачивая ткань вокруг себя. — Да такому сари могут завидовать королевы!
Несколько проворных движений, и ткань со стонущим блаженством обернула стройное, очаровательное тело:
— Ну как?
— Невероятно! Если я раньше еле сдерживался от страсти, то сейчас ты стала еще более соблазнительной! — не сдержался от комплиментов Дмитрий. — И уже начинаю жалеть, что сразу не показал тебе нашу спальню!
Но кажется, красавица к подобным ласкам после пережитого кошмара и океана боли еще не была готова. Потому как жалобно скривилась и попросила:
— Димочка, может, чуть позже?
— Извини! Я просто не смог сдержаться от восторга! — Он моментально оказался рядом с девушкой, чмокнул ее в губки и развернул к третьей двери: — А вот там у нас большая гостиная, малая столовая и прочие радости, которые связаны с кухней и едой. Кстати, ты есть хочешь?
— Ни капельки! Мне даже как-то неприятно вспоминать о еде. Словно я переела. А ты?
— То же самое. Видимо, павшая в борьбе с нашими недугами магическая суспензия и накормить нас успела.
Причем он сразу и вспомнить не смог, когда что-нибудь ел за несколько последних суток всех этих пертурбаций. Разве что еще на площади города, когда беседовал с шантажистом, выпил чашечку кофе и заел несколькими пирожными.
— А почему за окнами ничего не видно?
Теперь Александру тянуло к трем огромным окнам, словно магнитом. Так и продолжая обниматься, они оба стали приближаться к стеклам, за которыми белела туманная вата.
— По той причине, что мы на очень большой высоте. А неба, как такового, здесь нет, оно всегда покрыто густым паром, рвущимся из подземных горячих источников. Одновременно эти облака создают в Свирепой долине самый благоприятный микроклимат. Мы ведь все-таки почти рядом с северным полюсом планеты, а окружающие нас Илиазанские горы почти сплошь покрыты вечными снегами и ледниками.
Расширенные до невозможности прекрасные глаза перестали моргать, рассматривая открывшуюся панораму. А пунцовые губки прошептали:
— И эта райская долина называется Свирепой?..
— Зато какой контраст, правда? А название осталось от прежнего концентрата природных стихий, которые раньше здесь неистовствовали веками. Я тебе потом покажу кадры реальных ураганов, которые здесь бушевали. И теми ледяными скульптурами, которые создавала природа здесь раньше, вправе восхищаться любой зритель.
— И ты здесь граф? — продолжали с недоверием шевелиться губки.
— Отныне не только я, но и ты, графиня Александра Светозарова Шахматная Свирепая! Правда, здорово звучит?
— Хм… непривычно. Особенно последнее слово. Да, а почему Шахматная?
— Это так долго рассказывать…
— А кто правит этой долиной?
— Как кто? — Светозаров сделал вид, что обиделся. — Я ведь тебе все время повторяю: ты и я. Неужели так трудно запомнить?
— Но ты говорил только про замок…
— Могла бы и сама догадаться по своему полному титульному имени. Кстати, в твоем случае следует обязательно в течение одного месяца перед нашим официальным бракосочетанием явиться пред светлы очи императора и его семьи. И получить, так сказать, формальное благословение на брак. — Заметив, как девушка непроизвольно вздрогнула и напряглась, поспешил заверить: — Ничего в этом страшного. Вся знать империи должна пройти через это, потому что другая формальность заключается в том, что брачующиеся обязаны пригласить на празднество и первого человека в государстве.
— Ой! А если они вдруг откликнутся на приглашение?
— Так вот именно для этого и существуют подобные смотрины, что император и его семья тоже люди и порой, в самом деле, не прочь посетить свадебные церемонии. А в нашем случае… — Дмитрий сделал паузу и самодовольно хмыкнул. — Скорее всего, посетят Свирепую долину обязательно.
— Неужели это так необходимо? Мне кажется, лучше в любом мире держаться как можно дальше от людей, наделенных безграничной властью.
— Может, ты и права, но в данном мире негативные правители — лишь досадные и кратковременные исключения. Чуть позже ты поймешь главную причину здешнего рая. Да и опасаться данной семьи не стоит. Тем более что заочно с ними ты уже знакома.
— Как это?
— Помнишь тот фильм, который передал вашей конторе ныне уже покойный Леонид Тарасович Кадаев? Так вот, все они попали в тот самый фильм. И как мне утверждал Казимир Теодорович, ты в разборке этого фильма приняла самое непосредственное участие.
Графиня Светозарова протяжно протянула букву «М», а ее глаза теперь сузились в две щелочки:
— Припоминаю, припоминаю этот фильм… Там еще одна нагловатая принцесса очень пыталась тебе что-то доказать по поводу продолжения ваших интимных отношений.
— Ха! Когда это было, моя сладенькая! — беззаботно отмахнулся от ревнивых наездов Торговец. — Дела давно минувших дней.
Он склонился и бережно поцеловал свою супругу в губы. И от этого поцелуя гнетущее чувство неудовлетворенности в душе Александры исчезло без следа. И неуместная ревность и подозрительность ей самой показались полным абсурдом. Поэтому, прежде чем ответить на следующий поцелуй, она виновато потупилась и попросила, словно прилежная школьница:
— Извини, я больше не буду.
— Верю.
Ему очень не терпелось повторить поцелуй, но оба одновременно вздрогнули, когда раздался осторожный стук в дверь со стороны общего коридора.
— М-да! Нервы совсем ни к черту, — констатировал граф, шевелением плеч сбрасывая невидимую вуаль испуга. — Придется еще раз поплавать в суспензии для полного излечения. — И, повернувшись к двери, воскликнул: — Входите!
В помещение поспешно вошли две женщины с совершенно одинаковыми от волнения пунцовыми лицами и, пытаясь восстановить сорванное дыхание, поздоровались с легким поклоном.
Одна из них была облачена в деловой, строгий костюм по моде, принятой и на Земле, а вторая являлась ее полной противоположностью, окруженная многочисленными тканями роскошного бального платья. К тому же вторая держала в руках небольшой кофр, обитый мягкой тканью, наверняка полный всяческих швейных принадлежностей.
— Дорогая Бригита, вручаю тебе мою дорогую супругу и прошу помочь ей одеться, — сразу перешел к делу граф. — А я тем временем загляну в свой кабинет для завершения некоторых старых и просмотра текущих дел. — После чего подхватил несколько растерянную Александру под локоток и провел через дверь, ведущую во внутренние покои. При этом он не переставал сыпать словами: — И советую всем вести себя естественно, без лишнего официоза. Потому что я вас знаю прекрасно и просто уверен, что вскоре вы станете отличными подругами.
Шура несколько сомневалась в таких словах Дмитрия и явно чувствовала себя не в своей тарелке. Ее бы воля, она бы ни на секунду не разлучалась со своим возлюбленным и даже при любой примерке желала с ним общаться и видеться. Но с другой стороны, новое положение обязывало вести себя с достоинством. Вряд ли титул графини позволяет ныть и капризничать в таких простейших, бытовых ситуациях. Именно этими рассуждениями и пыталась себя утешить новая совладелица как самого замка, так и всей Свирепой долины.
Оставляя женщин в гардеробной, Светозаров посоветовал:
— Дорогая, подбери себе одежду с таким расчетом, чтобы мы и замок могли хорошенько осмотреть, и несколько коротких путешествий совершить в умеренную климатическую зону. А потом поужинаем, если, конечно, мои силенки восстановятся, между исполинских деревьев на утесе мира Провалов. Помнишь? Тебе там очень понравилось.
— Еще бы, — вздохнула Шура, с удивлением рассматривая висящие до самого потолка великолепные платья и костюмы. — Но ты ненадолго?
— Я совсем рядом, в Вишневом кабинете. Кстати, Бригита, можете во время переодевания рассказать графине историю возникновения империи Рилли и краткую географию всего мира Зелени. Не буду вам мешать, удаляюсь.
Но как только он оказался за дверью будуара, то облегченно вздохнул и бегом, по мягким коврам помчался в зал со створом. Разочаровывать и пугать Александру своим дальним отсутствием он ни за что бы не решился, а некоторые вопросы и в самом деле требовали немедленного решения. Сил у него для переходов было мало, можно сказать, даже слишком мало, поэтому он не представлял, как он с такими перемещениями и со всеми сложностями справится. По логике вещей получалось, что большинство учеников академии так и останутся некоторое время на далеком юге континента. Если вообще хоть кто-то из них сегодня вернется на ужин в эти стены.
Именно поэтому приходилось экономить каждую капельку своих сил и в любом случае пользоваться створами между мирами.
Изначально он прыгнул на Землю, как можно ближе к тому дому, подвал которого он поджег клубком раскаленной магмы. Все-таки совесть его слишком заедала, рисуя страхи невинно пострадавших жильцов этой трущобы. К счастью, все оказалось до банальности просто. Сам подвал, конечно, выгорел, словно в гигантской топке, но на соседние квартиры пожар не распространился. Пожарные успели подсуетиться как никогда вовремя и буквально залили все подвальные помещения водой и пеной. Самое сенсационное, что комок магмы продолжал до сих пор оставаться внутри раскаленным и практически вскипятил заливаемую вниз воду. Кто-то из обывателей распустил дикий слух, что на дом рухнул метеорит, и теперь к месту происшествия спешили пресса, радио, телевидение, полиция и все находящиеся поблизости специалисты.
По здравом размышлении и в самом деле назревала всепланетная сенсация. Имей Торговец излишки сил, он бы обязательно выбросил комок инопланетного вещества куда угодно, но приходилось экономить. А потом и вообще мысль мелькнула, что при таком развитии событий всем жильцам дома моментально предоставят новое, гораздо более качественное жилье. Таким образом, все перипетии в окончательном итоге пойдут местным жителям на пользу.
После Земли он перенесся опять в империю Рилли, но теперь уж на южные просторы своих сельскохозяйственных угодий. При этом почувствовал себя окончательно обессиленным и, чтобы иметь лишнее время осмотреться, последним действием подправил траекторию для выхода из подпространства за одной из повозок. Как оказалось, зря прятался. Его заметили сразу, и дружная, спаянная воедино ожиданием толпа целеустремленно поспешила к нему. С одной стороны к нему спешил маркиз Гаспи в сопровождении вдовы Бейлы и нескольких своих десятников. А вторую, более многочисленную толпу старших студиозов лично возглавлял ректор академии. Еще издалека он начал выкрикивать:
— У тебя совесть есть? Мы тут, как бесполезные пугала, ворон отгоняем от твоей стерни! Можно подумать, нам больше нечем заняться!
— Постой! — примирительно поднял обе руки двинувшийся навстречу Торговец. — Но вам ведь надо ларцы освобождать?
Он с удивлением протянул руку в сторону малышни, которые в странном сиянии продолжали целеустремленно работать. Тител Брайс скривился, словно от кислого лимона:
— Обломали нас! Тем, кто старше четырнадцати лет, освобождающиеся дары в руки не даются. Что мы только не пробовали…
— Даже тебе? — не поверил Светозаров.
— А мне что, четырнадцать с половиной?! — уже не скрывал своей ярости ректор.
Хорошо еще, что все остальные его последователи просто стояли молча и смиренно ждали окончания этого разговора. Хотя раскрасневшаяся Андорра так и пыталась вставить хоть словечко. Деймонд Брайбо тоже стоял рядом с ними, но лишь покладисто улыбался какой-то потусторонней улыбкой.
— Странно.
От работающих детей трудно было отвести взгляд.
— А чего это они так светятся? Прямо сияют!
Высоченный Тител растерянно почесал затылок:
— Да мы и сами ничего понять не можем. Просто иногда один из взлетающих даров закладывает в небе несуразную параболу и молнией возвращается к тому, кто его выпустил. После чего окружает ребенка вот таким сияющим полем. Некоторые притянули таким образом уже по два, а то и по три дара.
— Как же так? Почему?
— Мы пришли только к одному приемлемому выводу. Хотя это еще требует доказательств. Кое-кто из младенцев, которого лишили природной защиты, к данному времени уже умер. Вот бесхозный дар и возвращается в последние руки.
— Печально…
— Не то слово! Рвать этих жрецов хочется на части голыми руками! — вскипел ректор настолько, что замешкался с ответом на следующий вопрос.
— Но как себя при этом чувствуют наши детки?
— Никак! — развела своими ладошками Андорра. — Им от этого ни жарко ни холодно. Ни сил не прибавилось, ни умений. Мы думаем, что со временем дети либо смогут приручить стянувшиеся на них дары и как-то использовать, или просто попробуют их раздавать иным обокраденным вершиной Прозрения людям. Деймонд Брайбо так буквально настаивает на этом.
— Вот именно! — с пафосом воскликнул бывший отшельник. — Я уверен, что даже хранящиеся в черном монолите похищенные дары могут вернуться к своим владельцам и оздоровить их. Поэтому требую, чтобы меня немедленно вернули в Успенскую империю!
— Зачем? И куда, собственно?
Кажется, подобному требованию удивились все присутствующие.
— Куда угодно! Хоть на тракт Магириков, хоть в мой родной поселок. Я чувствую, что мое присутствие необходимо именно там.
— Может, и так… — Торговец пытался найти самое приемлемое для всех сторон решение. — Но есть парочка трудностей на этом пути. Одна из них, что в Успенской империи сейчас еще довольно опасно…
— Меня это не страшит.
— Не сомневаюсь. Ну и вторая, что в данный момент для возвращения пока нет возможностей.
Пока Деймонд Брайбо хмурил брови, осмысливая подобный ответ, ректор сразу сообразил, что ситуация явно не способствует хорошему настроению. Резко взмахнув своими длиннющими руками, он обвел ими все вокруг и угрожающе протянул:
— Не понял?!
— Тут такое дело… — Светозаров задумался, а потом попросил: — Давай отойдем в сторону.
Когда они отошли метров на двадцать, на еще не истоптанный участок луга, Тител Брайс выглядел не на шутку испуганным. Предполагая в своих страхах самое худшее.
— Что с академией?!
— Да с ней все в порядке, как и со всей долиной. Все живы и здоровы. Мало того, мне удалось спасти свою супругу, и теперь графиня Александра обживается в замке.
— О-о-о-о… — непонятно в каком смысле протянул верховный целитель.
— Правда, при этом она получила жуткие ранения, и мне пришлось в экстренном порядке потратить все запасы своей энергии.
— Так ведь у тебя есть кристаллы!
— Увы, тоже опустошены полностью.
— Так заряди их в суспензии! — выходил из себя ректор. Но видать, и сам сумел довести логическую цепочку до конца. Потому как задохнулся, неестественно сгорбился и только потом выдал прерывистым шепотом: — Что с вертушкой?
— Да с ней все в порядке! — с видом бодрого, но полностью обанкротившегося миллионера попытался отвечать Дмитрий. Но и сам сжался под прищуром глаз старого друга. — А вот суспензия нагрузки не выдержала. Что-то с ней случилось…
Тител только обхватил свою голову руками и протяжно застонал. Лишь после большой паузы удалось расслышать его бормотание:
— Как же так! Как же так! Ну почему я не уследил? Почему не оградил? Ведь она уже почти обрела собственный разум! Она просто не могла погибнуть! У нее уже имелось чувство самосохранения! — Затем он нагнулся с угрозой над графом и потребовал: — Отвечай! Что ты с ней сделал?!
С тяжелым вздохом Светозаров признался:
— Графиня была очень плоха, почти мертва. Поэтому пришлось ее практически возвращать с того света. Все получилось, но вот суспензия…
Как ни странно, но в глазах верховного целителя загорелся безумный огонь восторженного озарения, и он, глядя куда-то в бесконечность, прошептал:
— Она и в самом деле стала разумна! Она восприняла наш девиз к своему последнему действию: «Умри, но спаси!» Ты представляешь? Она погибла сама, но раненого человека спасла… Высший подвиг!
— Да… действительно, — проникся и Торговец свершившимся чудом. Но в то же время он знал, чем надо отвлечь товарища от длительных переживаний и самобичевания. — Я тут прикинул и решил, что можно будет начать строительство новой вертушки в ближайшие дни. Но в первую очередь создадим заново суспензию в существующем бассейне.
— Хм! А средств тебе хватит? — угрюмо буркнул ректор академии. — Замахнешься, а потом пупок и развяжется. Может, для начала хоть то, что есть, восстановим?
— Ничего с моим пупком не случится. Да и всех остальных напрягу по полной программе. Если нам удастся Успенскую империю вернуть миру, то нам все остальные государства такие пожертвования сделают!
— Не хватит, — упрямо гнул свое целитель. — Даже близко не хватит.
— Так ведь я и в остальных мирах не последний человек, — похвастался граф Дин. — Мне практически любые ссуды могут дать. Так что наскребем.
— А потом чем отдавать будешь?
— Ха! Легче всего: твоими учениками! В любом мире выпускники нашей академии вскоре станут править государствами.
— Ну ты это!.. — стал сердиться Тител. — Варежку не разевай! Им еще учиться неизвестно сколько!
— Ерунда. Сделаем несколько ускоренных выпусков, и все дела. Но самое главное, что если мы создадим сразу две вертушки, то обучение магической суспензии пойдет несравненно высшими темпами. Они ведь будут, как дети, поддерживать друг друга в росте и развитии. Правильно?
— Ну да… где-то так и мы размышляли…
— Вот видишь! И в средствах получится экономия, и во времени.
— Ладно, в этом я с тобой согласен. — Ректор коротко оглянулся на толпу смешавшихся и громко спорящих взрослых. — Но с нами-то что будешь делать? Или мы здесь на постоянные выселки приперлись? Может, еще нас сеять и пахать заставишь?
— Зачем пахать? Здесь просто боронуют, — наивно удивился Торговец. Но больше шутить не стал, переходя на серьезный тон: — А вот силенок у меня совсем мизер.
— Чтоб ты был здоров! — в сердцах воскликнул целитель. — Может, попробуем тебя залить нашими силами?
— Знаешь ведь, что у меня для перемещения совсем иные энергии используются и ваше лечение ничего не даст. Только из кристаллов и вытягиваю помощь.
— Хм! А если… — Тител на этот раз оглянулся на детей, которые к тому времени уже почти закончили работу, — мы нашего маленького гения попросим пособить? С его-то счастьем и талантом!.. Тем более на него, кажется, больше всего даров вернулось. Глянь, как светится!
Они уже чуть не бежали к младшим студиозусам, а когда подошли, Виталик Кутушев как раз выпустил в небо дары из самой последней шкатулки, стоящей перед ним. Затем вытер ладошкой пот со своего лобика и, словно перетрудившийся воин, вздохнул:
— Мамочка родная, как я устал! — Заметил стоящих возле него взрослых и несколько оживился: — Отправляемся обратно?
— Зависит от тебя. — Граф присел рядом на пустой ларец, в упор рассматривая окружающую мальчика ауру сверкающего сияния. И не сдержался от восклицания: — Ух, как полыхает! У меня новые способности улучшились, и восьмое чувство подсказывает, что сейчас вокруг тебя настолько мощные силы, что они способны одной молнией высушить небольшое озеро.
Виталик с гордостью заулыбался, но сразу же пояснил:
— Может, и так. Только я вот чувствую, что вокруг меня — не мое. Словно мне на время игрушки дали поиграть. Или шапочку красивую поносить.
Столь странное определение гения оспаривать не стали, а быстро объяснили суть проблемы. И тот без малейшего сомнения начал действовать. Да только за четверть часа весь его труд и помощь товарищей так и принесли желаемых результатов. И обеспокоившийся граф решил возвращаться в Свирепую долину. Слишком он опасался, чтобы неокрепшая психика Александры не сорвалась на истерику.
— Могу взять только двоих! — категорически заявил он ректору.
— А остальные чем займутся?
— Маркиз сейчас организует караван, и уже через четыре часа будете в моем поместье. Там будет и кров, и стол, и устроенный по поводу таких гостей грандиозный праздник. Гонец отправляется немедленно. Так что думай быстрей.
И он подозвал к себе рукой маркиза для дачи распоряжений. Тител тем временем стал озираться вокруг, бормоча себе под нос:
— Ладно, мне в академию надо хоть убейся! А вот кого вторым взять? — Он наткнулся взглядом на затаившего дыхание Виталика: — О! Отправишься со мной!
Но Светозаров сразу понял, что ребенок этого явно не хочет. И уточнил:
— Ты чего так скривился? Говори смело! — И подставил ухо под детские губы.
— А можно мне на праздник? — послышалась нерешительная просьба.
— Да что угодно, герой! — рассмеялся Торговец. — Я ведь и сам забыл, как в детстве хочется попасть на праздник. Да еще и в твою честь. Все, решено! Выбирай себе место в караване. — После чего вновь повернулся к ректору: — А вторым возьмем Деймонда Брайбо. Как только накоплю сил, заброшу его к черному монолиту.
— А может, лучше… — Ректор скосил глаза в сторону Андорры.
— Только не ее! — проявил высшую сообразительность Светозаров. — Пусть она тоже на празднике развеется. За мной!
Уже через пару минут трое мужчин оказались в хорошо знакомом зале графского дворца. И только там Тител одобрительно закивал:
— А мне казалось, что ты ничего со стороны Андорры не замечаешь.
— Ох! Попробуй тут не заметь! Я всегда дрожал под ее взглядами и боялся, что она меня когда-нибудь испепелит.
— Как же дальше будет складываться?
— Сейчас уже все утрясется. Ведь не маленькая, должна понимать, что у меня теперь законная супруга.
— Ну-ну! — С этими словами ректор резко повернул за выходом вправо и зашагал по коридору своими длинными ногами со скоростью интенсивно скачущей лошади.
Тогда как граф Дин потянул своего гостя за локоть к лифту:
— Поторопимся. А то если меня хватятся…
Они спустились всего лишь на два этажа ниже и вскоре уже с заговорщическим видом подкрадывались к дверям гардероба. Пока дошли, Торговец кратко пересказал бывшему отшельнику перипетии последних приключений и попросил осторожней касаться некоторых трагических тем. Зато прислушавшись под дверью, удивленно хмыкнул:
— Чего это они там так веселятся?
Как истинный и полноправный владелец Свирепой долины он имел полное право входить куда ему вздумается без стука и разрешения. Такой имелся закон в империи Рилли. Тем более что за дверью находилась его личная гардеробная комната. Но как искренне обожающий свою супругу мужчина и как человек, гордо носящий известное во многих мирах звание Торговца, Дмитрий деликатно постучался и после разрешающего оклика поспешил внутрь. Да так и замер на месте, с восхищением расставив руки в стороны.
— Вот это превращение! Я сейчас выпаду в осадок! — запричитал он, снова устремляясь вперед и обходя довольно улыбающуюся Александру по кругу. — Где вы нашли этот костюм? Я точно такого не припомню!
— Это Бригита вместе с Тельмой отыскали! — похвалила графиня кастеляншу и швею. — Подойдет такой наряд?
— Еще бы! Он просто великолепен! Хоть сразу под венец.
— Да? Разве можно венчаться в таком костюме?
— Запросто! Потому что истинную красоту ничем не испортишь.
Его супруга красовалась в светлом костюме, являющемся странной помесью между нарядом деловой женщины и убранством дикой амазонки. Казалось бы, соединяя в себе сразу несколько совершенно несовместимых стилей. Но на литой фигурке графини Светозаровой одеяния смотрелись настолько великолепно, органично и естественно, что выразить свое восхищение не хватило бы слов даже прославленным кутюрье. А по большому счету казалось, напяль на это прекрасное тело хоть рубище с огородного пугала, то и в этом случае не стыдно будет выйти на любой прославленный подиум.
Радовало и то, что женщины явно нашли общий язык и естественный для подобного знакомства первоначальный ледок растаял под теплом взаимной доброжелательности.
Представив Деймонда Брайбо и проведя короткий экскурс в историю появления ашбуна в этом месте, Дмитрий не забыл поинтересоваться:
— Над чем это вы так весело смеялись, что мы услышали даже в коридоре?
— О чем мы тут можем судачить? — пожала плечами улыбающаяся Бригита. — Как не про наших неугомонных, вездесущих сорванцов!
Действительно, только за последний год в самом замке произошло столько смешных историй, что эта тема уже давно являлась самой любимой и насущной для всего без исключения обслуживающего персонала. Какие бы талантливые дети здесь ни собрались из многих миров, какими бы серьезными, ответственными они ни считались, но все равно при этом оставались детьми. А вседозволенность владетеля в сей Долины и то всепрощенчество, которым ребята и девочки беззастенчиво пользовались, могли довести любую служанку до белого каления. И доводили порой, особенно если у нервной служанки начисто отсутствовало чувство юмора. В данном месте такие долго не задерживались, а остальные предпочитали сами ухохатываться над проделками шалунишек.
Нельзя сказать, что суровых наказаний не было. Нельзя сказать, что дети тут ничего и никого не боялись. Еще как боялись! Еще как трепетали, когда некоторые преподаватели их наказывали данной им властью. Еще хуже воспринималось наказание от ректора. И высшим порицанием считалось получить замечание из уст графа Дина. Как правило, такое порицание звучало так:
— Эх! Ну как ты это сотворил!
Или «сотворила», нужное подчеркнуть. И после этого восклицания его светлость разворачивался и уходил, полный печали. Как ни странно, но вследствие такого, казалось бы, несущественного упрека дети переживали и раскаивались больше всего. Порой на месяц, на два прекращая свои шалости и всеми силами зарабатывая отличительное поощрение. А потом опять некоторые срывались, давая выход своей буйной энергии.
Именно на эту энергию и стал ссылаться Светозаров, когда повел свою супругу по залам и коридорам замка. Деймонд сослался на некоторую усталость, и Бригита увела его в гостевые комнаты отдохнуть, тогда как графская парочка, под восхищенными взглядами детворы и под несущийся со всех сторон шепот, отправилась на прогулку. Разговор затеяла Александра, потому что никак не могла поверить в увиденное и услышанное: практически весь замок был отдан во власть детям. Чего они здесь только не вытворяли, начиная от магических игр, порой довольно опасных, и кончая интимными встречами в уголках, с зарождением первых симпатий, переходящих в поцелуи.
— Понимаешь, — с вдохновением рассказывал Дмитрий, — у этих детей и так тяжелое детство. Учиться здесь невероятно сложно, и программы для тринадцатилетних подростков сродни некоторым медицинским университетам. И студиозам просто необходима разрядка. Иначе… иначе бы они весь замок разнесли вдребезги.
— Хи-хи! — не сдержалась висящая на его локте супруга. — Мне Бригита рассказывала, что уже пару раз до полного разрушения оставалось всего чуть-чуть.
— Как видишь, все цело!
Словно в издевку над его словами, полными оптимизма, где-то в конце длинного коридора что-то грохнуло, разбиваясь, по всей видимости, вдребезги. А после короткой тишины оттуда же донесся топот разбегающихся ног и угрожающие выкрики служанок. Кажется, они теперь не скоро отпустят виновников.
— Подумаешь, — философски пожал плечами граф. — Любой предмет можно сделать заново. Вот пусть и учатся восстанавливать испорченное. Тоже пригодится в жизни.
Александре очень захотелось прижаться к Дмитрию и шептать ему на ухо, что он гений, талант, бог и прочая, прочая… но присутствие детей до сих пор ее смущало. Поэтому она продолжила разговор:
— А те дети, которым ты помогал попасть к хорошим опекунам, тоже здесь?
— Ты сомневаешься? Скоро я тебе их покажу.
— Нисколько не сомневаюсь.
— Да? А вот на меня сомнения обрушились! — признался Торговец. — Там ведь, на Земле, скандал разрастается по поводу этих детей. Надо будет в ближайшее время что-то придумать и как-то успокоить общественность. Еще и опекунов здесь добрая треть собралась, воспользовавшись временным приглашением с моей стороны.
— Как же ты скандал уладишь?
— Да есть пара задумок. Но опять-таки нужно время и мое личное появление на Земле.
— Я с тобой! — немедленно отозвалась Шура.
— Только без паники, я еще никуда не отправляюсь.
— Знаю я тебя! Да и многие женихи перед самой свадьбой сбегают, — почти непритворно вздохнула девушка.
— А при чем тут свадьба, если ты и так уже моя супруга? Я ведь тебя сюда на руках принес! — возмущался Светозаров, включаясь в шутливую игру слов.
— Это ты только утверждаешь. Я ведь ничего не видела и не помню. Так что, пока первую свадьбу или венчание не устроим, я тебя больше от себя не отпущу.
— Да… вот я и влип! — горевал граф с радостной улыбкой на лице. — А ты что, и в самом деле хочешь венчание?
— Ну… что-то в этом роде.
— Конкретный храм? Или церковь?
— Да нет, это сплошное мракобесие. А вот от небольшой часовенки с древними стенами не отказалась бы. И скромненько, но с чувством.
— И обязательно на Земле?
— Конечно. Мы ведь там с тобой родились и выросли, — с убеждением говорила Александра, уже давно перешедшая на серьезный тон. — Так что чем скорее мы там хоть любой обряд пройдем, тем скорее я обрету твердую почву под ногами. — Она опять перешла на шутливый тон. — И тем более не буду опасаться твоего побега. Есть у тебя такое местечко на примете, господин граф?
Тот немного подумал и кивнул:
— Конечно.
— Тогда отправляемся немедленно! — потребовала готовая на все невеста.
Жениху ничего не оставалось делать, как после озабоченного кряхтения и подсчета своих внутренних ресурсов согласиться:
— Ладно, Деймонд еще пару часов может и подождать. А мы за полчаса вполне справимся. — Заметив разочарование на лице любимой, поспешно добавил: — Ну уж за целый час точно уложимся.
И они, счастливые, поспешили в зал с самым удобным межмирским створом.

Отец Клод уже поднимался в свой кабинет, расположенный на высшей точке монастыря, когда его чуть не сбил несущийся ему навстречу монах:
— Там по дороге приближаются двое! Один из них — господин Светозаров!
— Интересно! — Настоятель пружинисто прошел к столу с экранами и сам стал присматриваться: — Точно! И на этот раз пешком. — Затем включил переговорное устройство, связывающее с часовым возле главных ворот: — Впустите дорогих гостей!
Теперь вокруг монастыря раскинулась целая система сигнальных устройств и видеонаблюдения. В любое время суток братия оповещалась о нежелательных гостях и готова была к отражению неприятностей. Недавнее нападение превратило мирную, далекую от всех треволнений жизни обитель в военизированный бастион. А вызванные из ближайшего поселка работники продолжали интенсивно поднимать уровень окружающих стен и устанавливать металлические решетки на окна. Подобная деятельность сразу бросилась в глаза и гостям.
— Однако! Вы тут вскоре любую осаду сможете выдержать! — похвалил Торговец после взаимных приветствий.
— Все братья поддержали мои предложения по укреплению нашей безопасности, — похвастался отец Клод. — Так что теперь о наш кулак попортят лица любые бандиты.
— А неприятных последствий после визита предыдущих бандитов не было?
— Пока все под контролем! — Настоятель хитро подмигнул. — Ну а вы с чем пожаловали? Мы специально для подобных случаев уникальным вином запаслись.
— Да нет, мы к вам с более возвышенными целями. Вот, прошу любить и жаловать, моя супруга Александра. — После взаимных поклонов продолжил: — Но мы бы хотели скрепить наш брак и неким символическим венчанием. Если можно, в вашей часовне, и если не трудно, то с вашим благословением.
— В любое время дня и ночи! — без секундного раздумья ответил монах и сразу сделал приглашающий жест рукой: — Прошу за мной! — А своему помощнику, стоящему рядом, добавил: — Пусть все свободные братья соберутся в часовне. Проводим обряд венчания.
Часовня и в самом деле оказалась именно такой, о какой мечталось Александре. Основательная, таинственная, дышащая древностью прошедших веков и вызывающая искренний трепет перед делом рук человеческих. Никакого лишнего убранства или кичливой позолоты внутри, никаких разрисованных досок с вымышленными кумирами или придуманными истуканами на стенах. Да и никаких иных свидетельств религиозного дурмана.
— Потрясающе! — вынесла свой благолепный вердикт девушка. — Я бы сама лучшего места не нашла.
Стоило видеть, насколько стало счастливым лицо настоятеля после такой откровенной похвалы. Он степенными жестами распределил входящих братьев вокруг себя и молодой пары и без долгих проволочек приступил к обряду. Суть всего бракосочетания свелась к наставлениям жить с добром; верить друг другу и уважать свою вторую половину; как самое святое оберегать возникшее между ними чувство и не забывать о священном долге каждой семьи по продолжению рода человеческого.
В финале своей речи отец Клод весьма искусно привел доводы, высказывания великих мудрецов и умников мира в пользу совместного проживания, пожелал радости и счастья. А потом стало понятно, зачем здесь собрались и все остальные монахи.
Слаженный мужской хор запел кантату восхваления новой жизни. Ничего подобного венчающаяся пара раньше не слышала и минут пять простояла в потоке мурашек по всему телу, подрагивая от чувственного наслаждения и духовного восторга.
Закончился обряд по-деловому и вполне современно. Вышедшей наружу паре вручили два великолепных букета цветов, собранных только что в саду, после чего один из монахов сделал кучу снимков как в группе со всей братией, так и отдельно на фоне монастыря и часовни.
— Отмечать будете у нас? — поинтересовался отец Клод, когда парочка закончила интенсивные перешептывания между собой.
— Да нет, огромное спасибо за все и за предложение устроить пир здесь. Но время, — Светозаров с грустью развел руками, — слишком уж поджимает.
— Как хотите. Но знайте, для вас наши сердца и двери открыты всегда, — заверил настоятель, одновременно с этим доставая из своих одежд пиликающий мобильный телефон. — И будем рады приветствовать в любое время дня и ночи! — Затем глянул на экран и пробормотал: — Странно, этот номер известен лишь нескольким людям… Извините! — Он сделал пару шагов в сторону и ответил: — Да, слушаю.
Некоторое время молчал, недоверчиво хмурил брови, но потом прижал телефон к бедру и все-таки обратился к Торговцу:
— Что-то тут не так. Хотят поговорить с Дмитрием Светозаровым, утверждая, что у них предложение, от которого он не сможет отказаться.
В его глазах читался немой вопрос, и заволновавшийся граф, нервно оглянувшись по сторонам, протянул руку:
— Ладно, давайте телефон, я с ними поговорю. Алло? Чем могу быть полезен?
В трубке раздался хорошо знакомый голос человека, называвшегося халифом Рифаилом, того самого, который совсем недавно предлагал выкупить родную сестру Торговца:
— Сразу хочу сказать, к покушению на площади ни я, ни мои люди не имеют ни малейшего отношения. Меня самого в данном вопросе жестоко обманули.
— Но откуда вы узнали, что я жив? — напрягся Дмитрий.
— Просто вижу вас в данный момент собственными глазами на экране моего монитора. Современная техника способна на все, и вам ли это не знать. Поэтому вполне понятны ваши недавние нервные разглядывания окрестностей.
Теперь уже Светозаров постарался использовать максимум из своих умений по созданию защитного купола вокруг себя и Александры. Потому что исчезнуть из мира Земли немедленно ему помешало какое-то волнующее предчувствие, которое он и выразил в завуалированном вопросе:
— Как же вы осмелились мне звонить?
— Да, вы правы! — Явственно представилось, как холеное лицо халифа озарила понимающая улыбка. — Я очень переживаю за свою судьбу, но тем не менее основа для нашего торга осталась. Ваша сестра жива и находится рядом со мной. Только вот цена за нее несколько изменилась. Теперь я осознал, что романтическое путешествие по мирам мне никак не светит, и готов на прозаический выкуп в размере десяти миллиардов.
— Однако! — выдавил из себя Торговец, лихорадочно размышляя и пытаясь ехидничать: — Рублей?
— Извините, что сразу не уточнил эту деталь: имеются в виду евро.
— И опять по методу «деньги вперед»?
— Зачем? Ваше недоверие вполне предсказуемо. Поэтому ваша сестра со мной рядом и готова с вами поговорить. Причем хочу предупредить: она тщательно проинструктирована, о чем можно и о чем нельзя говорить. Где мы сейчас — она и сама не знает, а о прежнем месте жительства если обмолвится, будет казнена на месте. Переговоры в тот же момент завершатся.
— Но мне можно будет с ней уточнить некоторые детали из нашего детства?
— Об этом я и веду речь! — с готовностью подтвердил халиф. — Как ваша сестра мне рассказала, у нее осталось очень много подобных воспоминаний и она готова ими немедленно поделиться.
Прежде чем произнести следующее предложение, Светозаров смочил саднящее от сухости горло и заглянул в самую глубину глаз своей любимой, которая приникла к нему и прислушивалась к каждому слову переговоров. Словно зачерпнув там новые силы для предстоящего, граф решительно выдохнул:
— Хорошо, давайте ей трубку для разговора.
Послышался какой-то шелест, непонятный приказ на арабском, а потом раздался женский голос, вырывающийся сквозь еле сдерживаемые рыдания:
— Димусик!..
И этого одного слова хватило Дмитрию, чтобы поверить. Так к нему обращались только родная мать и любимая сестричка Леночка. Он судорожно вздохнул, ощущая непроизвольную поддержку Александры, покачнулся и почувствовал, как изображение знакомого мира застилается непроизвольными слезами.

Эпилог

Обед закончился, и все пять воинов уже скорее по инерции пытались иногда отправить в рот дополнительный кусочек мяса из роскошного угощения. Все прения и споры утихли, основные выводы по итогам путешествия к черному монолиту были сделаны, и теперь оставалось только дождаться последнего, указующего знака или приказа. А вот дать такой приказ «третьей» было некому. Обещанный визит Торговца в пещеру отшельника явно откладывался.
На эту тему и состоялся диалог, начавшийся грустным восклицанием.
— Опять он пропал! — досадовал Василий. — Как только надо действовать, так его и нет.
— А вдруг его убили? — сделала большие глаза Сильва.
— Сплюнь, — воскликнула Дана, — а то еще сглазишь.
— Да нет, такого кудесника убить невозможно! — уверенно заявил Курт. — Если уж он не выкрутится из любой ситуации, то вообще жизнь теряет всякий смысл.
Петр, как всегда, думал только о позитиве:
— А мне кажется, он сумел разыскать Александру и они готовятся сейчас к свадьбе.
— Да ладно тебе, — фыркнул Василий. — Такие дела быстро не делаются.
— Вот вспомните потом мои слова, — настаивал штатный снайпер. — Вполне возможно, что мы сразу отсюда отправимся за свадебные столы.
— Так нечестно! — обиделась Сильва. — Мы с Василием первые будем жениться. Мы ведь сразу предупреждали.
— Ха! Чего тут предупреждать! — веселился Петр. — Берешь невесту в охапку, кидаешь в кровать и, раздеваясь на лету, кричишь: «Отныне мы муж и жена!»
— Кто бы рассказывал! Крикун летящий! — с гневным презрением фыркнула Дана. — Что же ты до сих пор никого еще женой не назвал?!
— Ну да, попробуй тебя назови, — предусмотрительно отодвинувшись подальше, продолжал ерничать парень. — Если ты за это и голову можешь пробить в порыве ненависти. Мы тут все знаем твое отношение к браку.
Дана поняла, что сразу до Петрухи ей не дотянуться, и стала высматривать на столе предмет, которым было бы удобно запустить в нахальную морду.
— А ты за всех не расписывайся! За себя только отвечай!
Василий протянул над столом здоровую руку и с понимающей улыбкой прикрикнул:
— Брэк! Бой закончен, проигравших нет! — Затем подморгнул своей будущей супруге, которая улыбалась понимающе, и добавил: — Но сдается мне, что после нашей свадьбы будет еще одна. А, Дана? Ну сколько можно тебе парня мучить? Может, образумишься и дашь ему какую-нибудь надежду?
— Да никогда в жизни! — вспылила целительница с опасно горящими глазами. А потом совершенно непоследовательно продолжила: — Ко всему он же малолетка! Не хватало мне еще такого позора, когда муж на три года младше! Потом начнет по любовницам бегать, и меня весь мир засмеет.
Возникла длинная пауза, при которой все воины с разным выражением на лицах осмысливали только что вырвавшиеся слова. Петр с мечтательно-удовлетворенным. Василий с сочувствующим. Сильва с озабоченным. Дана отвернулась в сторону, пытаясь скрыть стыд и досаду. И только Курт с философской грустью стал кивать, словно китайский болванчик:
— Как это у вас, русских, все странно получается? Вроде вчера враги, а сегодня уже супруги…
— Это ты загнул, — строго поправила его Сильва. — Врагами они никогда не были.
— Точно! — не замешкал подтвердить Петр. — Или ты забыл знаменитую поговорку: муж и жена — одна сатана? Где сразу определяется, что муж — это нечто, стоящее отдельно, а жена — это одна сатана. — Заметив, что Дана удобнее перехватила тяжеленную глиняную миску, поспешно добавил: — Но это все, конечно, образно так говорится, аллегорически…
Немец все прекрасно понял и рассмеялся:
— Вот и я говорю: странные вы, русские. Сами порой не знаете, чего хотите…
С его акцентом подобное высказывание получилось настолько смешным и знакомым, что не выдержали и грохнули смехом все остальные. Даже целительница второго уровня не сдержалась, хоть и старалась хмуриться до последнего.
А за каменной плитой, наглухо перекрывающей вход в пещеру, вновь падал снег. Огромные хлопья устилали камни густым пушистым покрывалом, преобразовывая поверхность из угрюмой и непритязательной в сказочную и волшебную. Под этим волшебным покрывалом преображался весь горный массив Бавванди, преображалась вся Успенская империя. Хотя подавляющее число ее обитателей еще не знали о грядущих, совершенно кардинальных изменениях в их жизни.

Юрий Иванович
Спасение рая


Пролог

Император Дасаш Маххуджи внешне выглядел самым обаятельным, веселым и жизнерадостным человеком во вселенной. А про его доброту в Успенской империи ходили правдивые и душещипательные легенды. Не только весь народ, но и подавляющая часть знати, дворянства и жреческого контингента твердо были уверены, что их правитель готов последнюю рубаху с себя снять, лишь бы помочь первому встречному-поперечному. И не только первому, но и последнему тоже.
За его здоровье и долголетие истово молились во всех храмах. Имя Дасаша Маххуджи произносили только с трепетом, невероятным почтением и с внутренней, откровенной радостью. Когда он появлялся в общественных местах, обыватели затаптывали друг друга, лишь бы только попасть под взгляд живого божества. Раз в месяц он обязательно наведывался в любой выбранный спонтанно дом в столице и обязательно благоденствовал его обитателей. Император не гнушался зайти раз в неделю в простой трактир, щедро угостить всех т а м присутствующих выпивкой и закуской да еще и пображничать с ними час, а то и два. И почти не было в столице забулдыги, который бы не хвастался, что пил на брудершафт с самим императором всей Успенской империи. Только на его справедливость и всепрощение надеялись как честнейшие подданные, так и самые оголтелые преступники. Самые бедные ждали щедрых подачек, самые богатые верили, что всегда могут выпросить у императора еще бóльшие привилегии. А наиболее умные, гениальные и талантливые мечтали лично изложить свои великие открытия высшему властителю ашбунов.
Вот только на пути к добрейшему, жизнерадостному и щедрейшему императору стояло всегда два жутких препятствия.
Первое: его министры, злейшие и беспринципные негодяи; второе: два верховных жреца, которые имели высокое звание Арчивьелов. Но вели себя низко и недостойно. Имелся, по слухам, еще и третий Арчивьел, но он безвылазно жил в черном монолите, и о нем мало что знали. А вот остальные!.. Истинные звери, садисты и кошмарные моральные уроды, как о них говаривали простые ашбуны. Прорваться сквозь этот круг приближенных к древнему трону удавалось только самым отчаянным и настойчивым счастливчикам. Министры с Арчивьелами творили что хотели и всеми силами ограждали императора Маххуджи от знания правдивого положения дел в государстве. Это были страшные люди, рассердить которых или пойти вопреки их воле считалось верным подписанием себе смертного приговора. Обойти их для встречи с императором слыло делом личной удачи и чрезвычайного везения, потому что те счастливчики, которые оказывались с ним случайно в одном зале городского трактира, потом резко меняли свою жизнь к лучшему. Как и те, которые в той же ситуации успевали пожаловаться на несправедливость и испросить высочайшего императорского заступничества. После личного вмешательства Дасаша Маххуджи в дело уже никто и ничто не могло помешать торжеству справедливости, а министрам и высшим жрецам оставалось лишь поскрипывать зубами от злости и бессилия. Молва о таких случаях заступничества волнами разносилась по всей империи, возвеличивая и без того максимальную славу добрейшего правителя. И смерть жалобщика через некоторое время проходила совершенно незаметно и буднично. Мало ли в жизни несчастных случаев.
Второе препятствие на пути общения с императором возникало из-за основной святыни Успенской империи: вершины Прозрения. Все прекрасно знали, что черный монолит, расположенный в самом центре горного массива Бавванди, общается только с одним человеком на планете: благородным Дасашем из династии Маххуджи. Только ему раскрывает замыслы врагов, только ему показывает все земли с высоты птичьего полета, только ему дает уникальные знания и силы. И только ему вручает секреты таинственного оружия, способного защитить Успенскую империю от остального мира, находящегося поголовно под гнетом «демонов смерти». Ведь в остальном мире никто не мог изгонять этих демонов из тел новорожденных младенцев, никто не пленял этих демонов в ларцах Кюндю и ни у какого другого государства на семи материках больше не было такой святыни, как вершина Прозрения, где злобные демоны легко уничтожались. Оставалось только удивляться, как это высший правитель еще находил в себе столько силы, чтобы тянуть за собой и общение с божеством, и управление великим государством. Да еще и оставаться после этого жизнерадостным, добрым и чутким к любой несправедливости.
Так думали почти все. Любили, обожали своего императора так же сильно, как ненавидели, хоть и страшно боялись министров и Арчивьелов.
При этом почти никто не догадывался, кого и почему боялись сами министры, окружающие Маххуджи. А они, как бы это дико ни прозвучало для всех остальных подданных, млели от ужаса и падали в обморок как раз при виде того самого добрейшего, милейшего и светлейшего. Потому что в узком кругу своих приближенных император превращался в сущее отродье, циничного подлеца и мерзкого, ублюдочного тирана. Но самое страшное зрелище наступало, когда розовощекий весельчак начинал применять дарованную ему черным монолитом колдовскую силу. Подобная демонстрация заставляла министров и Арчивьелов дрожать, словно листочки осины на ледяном ветру. И постыдно при этом чувствовать, как они из легендарных «зверей» превращаются в трусливых ящериц. Но если та же ящерица может иногда и укусить своего огромного врага или, оставив хвост у него в зубах, сбежать, то ближайшее окружение великого трона не осмеливалось даже пикнуть. Мысль о побеге им даже в голову не приходила, потому что они лучше всех знали о невероятной магической мощи, которая сосредоточилась в «самом добрейшем и справедливом» правителе мира Зелени.
Вот и сейчас все замерли в каменном почтении, наблюдая за очередной, намечающейся прямо на их глазах экзекуцией.
В малом зале приемов шел очередной доклад. Задыхающийся от волнения и переживаний командующий оборонным поясом вокруг горного массива Бавванди, генерал, сообщал Высшему Совету подробности недавнего ограбления, а потом и исчезновения всего каравана с ларцами Кюндю. Рядом с генералом стоял преклонивший колени командир полка егерей, на глазах которого и происходило «похищение века». Он глазами ел с благоговением высшего правителя, а его непосредственный начальник старался делать доклад четко, сжато и только по существу. Хотя и пытался однозначно свалить неудачу при атаке егерского полка на таинственное оружие и невероятную магическую мощь неизвестных нападающих. Потому что завершил генерал свой пересказ конкретными выводами:
— Предварительное расследование на месте преступления показало, что егерей уничтожали все теми же кусочками сплавов тяжелых металлов, летящих с огромной скоростью. Подобные средства враг применил при срыве наступления нашего войска в районе перешейка. Ни одного трупа жреца обнаружить не удалось, их тоже похитили вместе с повозками и трупами павших возле дороги егерей. Мало того, возникший во время хищения торнадо зачистил плиты дороги до первозданной чистоты. От снега не осталось даже влажного пятнышка. Не удалось отыскать ни единого предмета, которому дано определение «гильза». Также не опознаны…
— Хватит, — обманчиво спокойным голосом перебил император. Но этого было достаточно, чтобы все присутствующие министры и оба верховных жреца вздрогнули. — Избавьте меня от этих постыдных подробностей. Пусть лучше полковник скажет, почему его воины побежали обратно в лес?
Полковник смотрел на своего кумира с обожанием и восторгом. И готов был хоть сейчас понести заслуженную кару за случившееся. Но он наивно полагал, что великий и справедливый Дасаш Маххуджи будет скрупулезно интересоваться нападающими, чтобы отыскать и наказать в первую очередь именно их за подобное преступление. Поэтому отвечал смело, хотя и дрожащим от переживаний и подобострастия голосом:
— Ваше императорское величество! Первая колонна нашего авангарда полегла полностью. Остальные воины сразу осознали, кто именно оказался перед ними, и, не имея возможности противостоять таинственному оружию, поспешно отступили под прикрытие леса. Тогда как…
— А ты где был? — чуть ли не с ленцой уточнил «добрейший».
— У кромки леса, вел наблюдение и отдавал приказы. Оттуда.
— Зря, — скорбно кивнул император, сложив ладони перед собой и направляя пальцами в сторону генерала с полковником. — Лучше бы ты пал смертью храбрых, отбивая из рук врага караван с ларцами. Встань!
Полковник вскочил, успев еще проговорить:
— Мне казалось более важным донести эту страшную весть до вашего императорского величества.
— Ты смеешь мне перечить? — хохотнул Маххуджи, показывая наконец-то свою истинную веселость. — Да ты не просто трус, а еще и невежлив.
Полковник только и успел заметить, что стоящие по бокам министры сделали непроизвольный шаг назад, ближе к стенам. А в следующий миг сорвавшаяся с рук императора молния оторвала командиру егерей обе ноги выше колен. Тело при этом отбросило метра на четыре назад, а у стоящего рядом генерала вспышка обожгла левую кисть, левую часть лица и оплавила почти все волосы на голове. Он только и смог, что рухнуть на колени, бухнуться лбом об пол и залепетать:
— Помилуйте, ваше величество!
— Что с оставшимися егерями полка? — послышался будничный, сочащийся искренней заботой голос.
— Они разоружены и сидят в казарме под домашним арестом. — Настолько наивным, как полковник, который сейчас валялся сзади без ног и без сознания, генерал не был, но и в его голосе послышались нотки надежды. Ведь по большому счету его вины в пропаже каравана нет. — Я приказал к ним никого не допускать ради неразглашения сути происшедшего.
— Верный приказ. Иначе тебе бы самому пришлось их вылавливать по лесам и весям. — Генерал в непонимании поднял свой взгляд на говорящего. — Потому что наказать паникеров и трусов надо обязательно. Сейчас выйдешь и отдашь приказ своим заместителям: немедленно казнить всех воинов позорного полка, бежавших с поля боя.
— Всех? — в недоверии выдохнул генерал.
— Конечно, — подтвердил император таким тоном, словно речь шла о мелких проблемах сельского хозяйства. — Причем приказ должен исходить строго от твоего имени. Для неукоснительного проведения твоего приказа в жизнь отправишь со своим заместителем две пары жрецов из моей охраны. Они дополнительно проследят, чтобы приговоренные ни с кем перед смертью не общались. После отдачи приказов о казни приведи себя в порядок и поступишь в распоряжение министра обороны. Дальнейшие указания получишь от него.
— Слушаюсь и повинуюсь, ваше императорское величество!
Командир оборонного пояса вокруг Бавванди, пятясь, стал выходить из зала и чуть не поскользнулся в луже крови. При этом он столкнулся с взглядом своего подчиненного, который во время разговора пришел в себя и слышал каждое слово по поводу уничтожения оставшихся в живых воинов из вверенного ему полка. Преодолевая слабость и жуткую боль во всем теле, полковник все-таки умудрился приподняться на локте и выкрикнуть, ни к кому конкретно не обращаясь:
— Но егеря не виноваты! Их глупая смерть ничего бы не дала Успенской империи! Какое скотство здесь творится! Народ взбунтуется, когда узнает!
Еще в начале этих криков Маххуджи махнул рукой двум стоящим за его троном жрецам:
— Перевяжите ему обрубки и вырвите язык. А потом подвесьте за руки возле ворот главных казарм гвардии. И надпись не забудьте прикрепить: «Этот трус убегал так быстро, что потерял на поле боя свои ноги!» Пусть там повисит сутки, пока не издохнет.
Через несколько мгновений вопли несчастного полковника стихли за дверью. После чего император обратился к министру обороны:
— Позаботьтесь отыскать более достойного кандидата на место командира оборонного пояса Бавванди.
Тот кивнул и, выдержав паузу вежливости, уточнил:
— А с этим генералом что делать прикажете?
— Через час выдадите ему большой двуручный меч и вытолкаете на мою внутреннюю арену. Моя зверушка уже давно порядочного сальца не пробовала. А этот генерал совсем не следит за своей фигурой. Пора ему слегка прибавить стройности. Ха-ха-ха!
Проследив, все ли в ответ вежливо и радостно заулыбались, правитель Успенской империи со старческим, притворным кряхтением поднялся с трона и пошел прочь со словами:
— А я полчасика, пожалуй, отдохну от дел. Может, и с монолитом поболтаю о последних событиях.
Никто не осмелился взглянуть ему вслед со страхом, ненавистью или затаенной злобой. Только с радостным умилением и раболепным почтением. Ведь все министры и жрецы прекрасно знали, что Дасаш Маххуджи и такие взгляды легко замечает, а потом еще легче избавляется от неосторожного подданного. А жить хочется даже «зверям».

Глава первая
Торговля

Дмитрий Светозаров с трудом подавил в себе вселенскую растерянность, жуткое волнение и неожиданное сердцебиение только через несколько минут после начала всхлипываний Елены. Чуть не падая, на ставших вдруг ватными ногах, он принялся лихорадочно соображать, как все-таки правильно построить разговор с неожиданно воскресшей сестрой. В том, что он говорит с единственным своим родственником, сердце не сомневалось. А вот разум все больше и больше пропитывался подозрением и здравым недоверием по отношению к шантажистам. Слишком нагло и бесцеремонно они действовали. Да и непомерные аппетиты говорили о многом. Скорее всего, после получения выкупа они постараются уничтожить как саму свидетельницу их злодеяний, так и самого Торговца. Поэтому следовало короткий разговор растянуть как можно на дольше и всеми силами показать явное недоверие.
Иначе он потеряет любые шансы на благополучную встречу с родной сестрой.
Поэтому в ответ на первое восклицание Елены («Димусик!!!») Светозаров долго молчал и старался пренебрежительно кривиться. Получалось у него это от волнения из рук вон плохо, но когда он сконцентрировался, то подошел к переговорам творчески и с капризными интонациями выдал в телефон:
— И долго там еще эта плакальщица будет рыдать? Мне больше делать нечего, как выслушивать подобные инсинуации. Пусть говорит что-то по делу!
Рыдания стали громче и отчаяннее — видимо, сестра пришла в шок от такого обращения, — зато сразу послышался голос халифа Рифаила:
— Дмитрий! Вы меня удивляете. Вместо родственной беседы вы кричите на свою сестричку.
— Ха! Она еще ни единым словом не обмолвилась о чем-то особенном, чтобы я вам поверил, — парировал все более приходящий в себя Торговец. — Тем более что сумму выкупа вы все-таки назвали немыслимую.
— Вам жалко этих денег?
— Нисколько, хотя собрать десять миллиардов евро быстро даже мне не удастся. Но я их таки соберу, не сомневайтесь. Мало того, если все у нас будет честь по чести и ко взаимному удовольствию, я еще и от себя лично добавлю уникальный бонус, от которого и вы не сможете отказаться.
— Неужели что-то покажете?
— Догадались. Обещаю организовать путешествие в один, а то и несколько миров.
— Хм! — Казалось, что халиф задумался, пока не сдержавшая своих чувств женщина приходила в себя и прекращала хорошо слышимые всхлипывания. — Что-то слишком подозрительна ваша щедрость.
— Это не щедрость, а дополнительные гарантии к нашему соглашению. Слово Торговца всегда нерушимо. Разве что вы заранее настроились на обман. Ну тогда…
— Вы мне угрожаете? — Голос стал вкрадчиво опасным.
— Нисколько. Моя репутация утверждает, что своих обидчиков я найду даже под льдами Антарктиды. Причем не нашей полярной шапки, а других миров. По сравнению с такими масштабами планета Земля может показаться невероятно маленькой и тесной. Не находите?
— Значит, все-таки угрожаете, — констатировал халиф с печальным вздохом. Затем послышалось несколько слов на арабском, и он продолжил: — Ваша сестра успокоилась и готова говорить. И хочу предупредить: не стоит слишком затягивать разговор.
При этих словах внимательно прислушивающаяся к разговору Александра многозначительно дернула бровями, показывая Дмитрию, что его уловку не только она раскусила. Но он лишь подмигнул ей левым глазом, чтобы не могли заметить со стороны леса, и быстро затараторил:
— По поводу моего бонуса я в самом деле говорю со всей ответственностью. И объясню почему. — В ответ последовала напряженная пауза, и он продолжил: — По некоторым соображениям я с семьей вскоре намерен окончательно покинуть Землю. Но основные, приносящие огромную прибыль программы так и останутся работать. Глупо было бы лишаться своего законного заработка. И вполне понятно, что я оставлю на планете своего наместника, а то и нескольких. Скорее всего, дам им власть над проходами в иные миры и право распоряжаться получаемыми дивидендами. Так что вы, Рифаил, имеете дополнительную возможность заработать до конца жизни еще не менее десяти миллиардов. А при надлежащей сноровке — и больше. Не говоря уже о возможности осуществить некоторые из своих мечтаний детства. Как вам такое предложение?
— Скрывать не стану, очень обольстительное. Я буду рад получить такой дополнительный бонус. Но сейчас перейдем к делу. Продолжайте разговор с сестрой.
Опять короткая пауза и вновь взволнованный женский голос:
— Димусик! Я так счастлива, что ты жив! До сих пор не могу поверить, что с тобой разговариваю и вижу на экране… — Ее прервали несколько слов на арабском, которые тут же, к его огромному удивлению, перевела на другое ухо Александра: «Про изображение больше ни слова!» — Правда, твой голос настолько изменился, что я сильно растерялась вначале. Но все равно узнаваем.
Говорила женщина на русском языке с некоторым легким акцентом, что и подразумевалось долгосрочным проживанием в иной стране с тринадцати лет. Но за это и зацепился Дмитрий в разговоре:
— А вот твой голос совсем не похож. Да еще и этот странный акцент.
Он всеми силами пока старался показывать, что не верит совершенно незнакомой женщине. Но это Елену, кажется, совсем не смутило. Она деловито перешла к перечислению тех моментов из совместного детства, которые могли бы ясно подтвердить брату истинность их отношений:
— Да, я за эти годы почти забыла русский, не с кем было даже словом перекинуться. Зато прекрасно помню все наши совместные игры и забавы. Я тут себе все на листочке выписала, начиная примерно с шести лет. Увы, раньше ничего существенного не помню, разве что такое, в чем и сама не уверена. А ты помнишь?
— Ну… трудно сказать. Скорее всего, и в самом деле нечто туманное, маловероятное или незначительное.
— Ну вот! — обрадовалась женщина. — Тогда не будем с них начинать, хотя несколько я тоже выписала на бумажку. Оставим их напоследок. Начну с того момента, когда мы пришли в школу и ты меня вел за руку в первый класс.
Она с удивительной точностью стала перечислять массу деталей как по пути в школу, так и в первые минуты, проведенные на школьном дворе под присмотром родителей.
Все сходилось почти идеально, хотя для первоклассницы впечатления были более яркими и сочными, чем для второклассника. Тем не менее Светозаров частенько мотал головой и пожимал плечами, всеми действиями показывая, что его в пересказе слишком много не устраивает. А потом констатировал:
— Довольно все спорно, хотя не секрет, что мне в тот момент очень хотелось как можно быстрее встретиться со школьными товарищами, и я не слишком обращал внимание на твои восторги. К тому же в то время уже имелось достаточно видеокамер в руках у самых состоятельных родителей. Все эти детали могли быть засняты.
— Точно! Я совсем про это забыла. — Но при этом Елена нисколько не расстроилась, а деловито пошла по своему списку дальше.
Кое-что из ее рассказов Дмитрий и в самом деле не помнил совершенно. Часть припоминал смутно и с максимальным напряжением памяти, но подавляющее большинство «заметок из детства» сходились идеально. Даже если бы он колебался до сих пор, что слышит голос родной сестры, после такой проверки сомнения бы исчезли окончательно. Светозаров давно удостоверился, но просто обязан был показать свои сомнения всеми внешними своими проявлениями. По его жестам, мимике и пыхтению согласие получалось с точностью до наоборот: словно лишь малая часть пересказанного нашла подтверждение в его памяти.
Зато отвоеванное время дало возможность и самому вспомнить несколько важных моментов, ответы на которые он бы хотел получить немедленно. Особенно один, который он тщательно закамуфлировал среди всех остальных:
— Твои воспоминания довольно идентичны моим, но теперь бы и я хотел тебя спросить несколько основополагающих истин. Готова?
— Конечно, Димусик. — Кажется, Лене буркнули несколько угрожающих слов, потому что она тут же попросила: — Только, пожалуйста, не задавай тех вопросов, которые тебе запретили.
— Не беспокойся.
И он стал спрашивать. Быстро, коротко, часто.
В основном он спрашивал только о семье. Во что мать любила одеваться. Когда обычно возвращался со службы отец. Где они любили отдыхать. В каких позах и где фотографироваться. По какой аллейке парка прогуливались. Куда ездили отдыхать и на каком взморье сделана та или иная фотография. В какие дни и на сколько к ним приезжали бабушка с дедушкой.
Елена тараторила в ответ, захлебываясь от счастья и потока новых воспоминаний. Иногда она коротко задумывалась, иногда отвечала с лету. Очень редко жалобно выдавливала: «Не помню». По крайней мере, так могло показаться со стороны. Но на самый главный вопрос она ответила правильно. Да так правильно и многозначительно, что у Светозарова по спине мурашки побежали. Проведшая столько лет в далекой и страшной неволе сестра, не изменив даже тона, сумела дать в руки единственную тонкую ниточку, по которой он мог попытаться распутать этот древний и запутанный клубок. Что говорило лишь об одном: сама Елена не до конца доверяла своим опекунам и заранее постаралась хоть как-то подтолкнуть брата в правильном направлении возможного расследования.
Он спросил:
— А где была сделана одна из лучших фотографий родителей вместе с тобой? Я имею в виду ту, где они сидят на лавочке, а ты стоишь сзади, обнимаешь их за плечи и все происходит на фоне забора, увитого розами.
— Что-то знакомое. — Она задумалась на секунду и вскоре радостно воскликнула: — Вспомнила! Это ведь мы были в гостях у пана Анджея Дойника. И отец попросил тебя сделать фото. Потом еще я сделала точно такую же с тобой.
Вопросы продолжились с прежней интенсивностью, но вскоре телефон забрали из рук Елены, и опять послышался голос халифа:
— Мое терпение лопнуло. Наговоритесь после встречи. Надеюсь, у вас больше нет сомнений?
— Можно сказать, что нет, — согласился Торговец и тут же добавил: — Почти! Потому что последние сомнения развеются, когда я и в самом деле смогу обнять сестру без посторонних свидетелей.
— Что-то подобное я и предполагал, — не стал спорить Рифаил. — Ну а теперь перейдем к шкурному вопросу: когда вы сможете собрать нужную для выкупа сумму?
— Полагаю, вы смыслите в финансах? — вопросом на вопрос ответил Дмитрий и сразу продолжил: — Потому что должны понимать, подобные суммы наличности просто нереально быстро собрать в одном месте за короткое время.
— Понимаю. Поэтому и жду с терпением конкретного ответа.
— Сразу и конкретный ответ я дать не смогу, потому что подобной денежной операции еще никогда не производил. Для начала мне следует обзвонить всех моих посредников и торговых представителей, провести перемещение капитала по банковским счетам и сделать соответствующий забор наличности. Поэтому сию минуту сроки называть было бы слишком наивно. На это может уйти как два дня, так и две недели.
Какое-то время царила полная тишина в динамике. Видимо, халиф отключил кнопку подачи звука и советовался со своими сторонниками. Потом заговорил с полной уверенностью:
— Конечно, я осознаю все эти трудности и согласен подождать. Но сразу оговариваю максимум моего ожидания: пятнадцать дней. Если за это время нужная сумма собрана не будет, будем считать нашу сделку расторгнутой со всеми вытекающими последствиями.
Дмитрий подобными сроками несколько опечалился:
— Но у меня есть встречное предложение. Мне гораздо легче внести некоторую часть выкупа в виде драгоценных камней. Я даже готов отдать эти камни всего лишь за полцены их рыночной стоимости. Если вы на это согласитесь, средства будут собраны намного быстрее, а в итоге ваша выручка получится более значительной.
Опять повисла продолжительная пауза в переговорах. Хотя предложение и в самом деле выглядело выгодным. Драгоценные камни, просто обработав их в бриллианты, всегда можно сбывать на рынке и постепенно, и без особого риска. Тогда как помеченные деньги или переписанные номера на банкнотах все равно в итоге могут вывести на след шантажистов. Да и прибыль от камешков будет однозначно выше, чем при денежном обороте. При этом халиф и в самом деле показал основательную заинтересованность дополнительными бонусами:
— Как я понимаю, алмазы найдены не на Земле?
— Правильно понимаете. Хотя никакой разницы с земными они не имеют. Полностью аутентичны. Можете тщательно проверить.
— Проверим обязательно, не сомневайтесь. Но мне интересно ваше предыдущее предложение по поводу сотрудничества. Есть у меня шанс стать основным представителем нового «алмазного потока»?
— Вполне, хотя я и не думал конкретно о таком импорте на эту планету.
— Существуют ли другие драгоценные камни, кроме тех, что известны нам?
— О! Сколько угодно! — заверил Светозаров своего собеседника, одновременно подмигивая замершей возле него Александре: «Кажется, рыбка клюнула!» — Только вот иномирские камни — это не только дополнительное, немыслимое по величине богатство, но и верная смерть от рук монополистов подобного бизнеса на Земле. Они конкурентов рядом с собой не потерпят.
— Это не страшно, — с непонятной уверенностью заявил халиф. — Я сумею преодолеть любые подводные рифы любого бизнеса. Так что смело можете захватить для демонстрации и несколько камней, которые бы одним видом доказали свое иномирское происхождение. Они будут зачтены в состав выкупа по самому максимуму.
— Что ж, меня это устраивает. Надеюсь, что Елена до момента нашей встречи будет жить в роскоши и покое?
— Не сомневайтесь. Это в моих личных интересах.
«Еще бы! — мысленно воскликнул Торговец. — Особенно если он и в самом деле мечтает стать главным дистрибьютором оригинальных украшений на Земле!»
— Как будем держать связь? — спросил халиф.
— Постараюсь названивать на ваш мобильный телефон каждое утро, начиная с послезавтра. Дадите номер?
После диктовки номера они распрощались с довольными, полными оптимизма нотками в голосе. Зато сразу воскликнула долго сдерживавшаяся супруга Дмитрия:
— Ты ему веришь?
— Вынужден. Иного не дано.
— Но это и в самом деле Елена?
— На девяносто девять процентов, — подтвердил Светозаров, возвращая телефон настоятелю и высказывая очередную просьбу: — Пожалуй, мы и в самом деле откликнемся на ваше предложение и отметим наше бракосочетание в ваших стенах. Еще не поздно напрашиваться?
— Милости прошу! — гостеприимно воскликнул отец Клод и чуть не вприпрыжку помчался во внутренние помещения монастыря, раздавая на ходу команды.
Тогда как Александра молчанием поддержала подобное решение удалиться от неизвестно откуда следящего наблюдателя. Ведь при желании их и прослушивать могли с большого расстояния. Еще и развила это решение в нужном направлении:
— Никогда не пробовала древнего монастырского вина.
— Вряд ли оно здесь настолько древнее, — усмехнулся Торговец, поднимаясь по ступенькам на парадное крыльцо монастырского комплекса, — но попробовать надо. А потом я сразу начну названивать своим доверенным лицам. Со сбором такой огромной суммы стоит в любом случае поторопиться.
— Где же ты столько соберешь?
— У самого голова пухнет.
Но как только они скрылись за толстыми стенами, Светозаров попросил настоятеля:
— На самом деле пить и праздновать нам совершенно некогда. Вместо этого придется закрыться за самой прочной дверью и много медитировать. Разве что от еды не откажемся. Но к вам большая просьба: сделайте некое подобие праздника. За монастырем наблюдают и пусть думают, что и мы в этом участвуем. Все расходы я оплачу.
— Сочтемся! — отмахнулся отец Клод. — Тем более что наши тяжелораненые уже пошли на поправку и никто не сомневается в их выздоровлении. Так что это мы вам должны за их спасение. Выбирайте любую келью по вкусу. Сейчас вам принесут все самое лучшее из еды.
Уже собравшись подняться на второй этаж, Светозаров замер на месте и вновь обратился к настоятелю:
— У меня к вам еще одно вполне коммерческое и выгодное предложение.
— Слушаю внимательно, — подобрался монах.
— Не могли бы вы разместить в монастыре около ста человек: дети и их опекуны?
— Да хоть двести! Только что это будет за мероприятие?
— Они сейчас все… — Дмитрий замялся, подбирая правильные слова. — Как бы в дальнем путешествии. И в связи с моими бедами, перипетиями и трудностями это путешествие несколько затянулось. Разгорается крупный скандал, и по-любому путешественников придется предъявить широкой общественности. Но сделать это надо так, словно они и всю предыдущую неделю находились здесь безвыездно. Также обязан предупредить и о последствиях подобной услуги с вашей стороны: монастырь, скорее всего, навсегда перестанет быть тихой обителью. Вас просто замучают корреспонденты, полиция и даже Интерпол.
— Хм! Звучит настораживающе, — признался с озабоченным видом настоятель. — Но шум и явление нашего братства всему миру меня совершенно не пугает. Давно чего-то такого душа просит. А вот правомерность этого самого путешествия мне видится несколько странной и подозрительной.
— Понимаю и сразу обещаю: после прибытия сюда всей группы в ближайшие дни вы будете иметь возможность переговорить со всеми детьми, их опекунами и узнать истинную тайну самой сути нынешнего и сути будущих путешествий. Пока больше ничего добавить не могу. Разве что заказ большой партии продуктов должен быть сделан более ранними датами. Ну и остальная братия должна действовать вместе с вами как единый кулак.
— Конечно, мне надо будет с ними посоветоваться вначале, — часто закивал монах. — Но свое личное согласие даю сразу.
— Уже отлично! — Торговец протянул завернутый в плотную бумагу небольшой пакет. — Вот деньги, на первую неделю должно хватить на все про все. Если коллектив одобрит, сразу приступайте к закупкам, нас беспокоить не стоит. В первую очередь закупайте фрукты, они составляют более половины рациона детей.
— А если?..
— А если братия не согласится, перед моим уходом деньги мне вернете, и всего-то делов. Поищу другое тихое место.
— Хорошо, договорились.
Не разворачивая пакет, настоятель сунул его в складки своих просторных одеяний и отправился наружу, продолжая при этом отдавать во все стороны новые распоряжения о немедленном сборе обитателей монастыря. А парочка новобрачных отправилась на второй этаж.
Пока они двигались вдоль ряда тяжеленных дубовых дверей, молодая графиня Светозарова обратила внимание на совершенно новую древесину в некоторых местах:
— Что здесь произошло? И что за раненые?
— Недавно сюда нагрянули непонятные бандиты. Искали меня. Чуть всех монахов не порешили, но хорошо, что я с друзьями вовремя подтянулся и помог навести порядок.
— Изгнали этих бандитов?
— Зачем? Просто закопали где-то в лесу. Благо места здесь тихие. Как говорится: собаке собачья смерть.
— Да нет, собаки хорошие.
— Извини! Действительно недостойное сравнение.
Одна из келий понравилась Дмитрию больше всех наличием внушительного стола и одной широкой лавки. Еще одну он принес из соседней кельи. При этом он ни на минуту не переставал обговаривать с Александрой нюансы состоявшегося телефонного разговора с Еленой:
— Ты помнишь ту фотографию, которая стоит у меня на тумбочке?
— О! Отлично помню! — порывисто призналась она, но тут же несколько смутилась: — Я ее еще до последней черточки запомнила, когда твое личное дело изучала.
— Молодец. Так вот. Я никогда не знал, кто и где эту фотографию сделал, хотя только что Елена мне ясно дала понять: в этой загадке кроется и некая отгадка. Потому что я ну никак не мог быть в тот момент там и делать эту фотографию, я приболел и остался дома. А родители с сестрой поехали сами в гости к одному из польских приятелей отца. Я просто не знал, к кому конкретно. И я этого пана Анджея прекрасно помню, хотя и никогда не знал, где тот живет. Во время собственного расследования пропажи моих родных фамилия Дойник так ни разу и не всплыла в моих записях, я даже понять не могу, как я его упустил.
— То есть ты хочешь немедленно перенестись в тот самый район и поискать там эту виллу?
— Не перенестись, а, используя особенности этого монастыря, провести тщательный подсмотр всей местности, о которой я сейчас подумал. Мало того, впервые мы сейчас попытаемся вырваться отсюда в парном подсмотре, чего прежде я из этой святыни еще ни разу не делал.
— А я смогу? — сомневалась Александра.
— Не знаю. Но будем пробовать. С некоторыми людьми у меня это вообще не получалось.
Он тщательно объяснил супруге все тонкости парного подсмотра и показал, как и куда надо прикладывать правую ладонь. Как всегда, графиня Светозарова не сдержалась от нескромного вопроса. Придержав ладонь Дмитрия у себя на левой груди, она фыркнула:
— Однако! Ты так всех женщин прижимал?
— Всего лишь нескольких. Ничего личного, только деловые отношения.
Хотя тут же ему припомнилась Флавия с ее буйной экспансивностью, и он несколько смутился от непроизвольной лжи. Но разве обо всем вспомнишь в этой кутерьме!
Возникшее напряжение исчезло с приходом монахов. Те как раз вовремя нанесли в келью столько всяких угощений, что пришлось отшучиваться:
— Чревоугодие не даст нам покинуть это уединенное место как минимум месяц. Что же вы творите, братья?!
— Отец Клод распорядился, чтобы вы с первых же часов своей совместной жизни не познали трудностей и имели полный достаток, — чинно ответил один из монахов. И, уже прикрывая за собой дверь, добавил: — Наслаждайтесь покоем и уединением. Вас больше никто не побеспокоит.
Глядя, как ее муж закрывает дверь изнутри на засов да еще и подпирает массивной лавкой, Александра припомнила о беззащитности их тел в момент подсмотра:
— Ты не доверяешь монахам?
— Доверяю. Но мало ли кто сюда ворвется во время нашего «отсутствия»? Сейчас вся братия начеку, и захватить монастырь совсем непросто, но ведь все дело в том, кто именно будет захватывать.
— Ну да. Есть такие боевики, что впятером этот монастырь разнесут, несмотря на отчаянное сопротивление гражданских.
— Вот именно. Кстати! «Третья» в полном составе будет очень рада тебя видеть.
— Неужели они все живы?!
— Да что с ними случится! Воюют теперь за справедливость и делают добрые дела. Благодаря им и я тебя разыскал. Почитай, я всего на пару часов не успел в тот тюремный подвал, где тебя этот хиппи держал.
— А где они сейчас? — не унималась Александра, усаживаясь удобнее на лавке бок о бок с любимым.
— Ох! Ты себе не представляешь, как мне срочно к ним наведаться надо! — кручинился Дмитрий. — У них там такое ответственное дело! Но и Елену спасать надо немедленно.
— Думаешь, шантажисты заранее настроены тебя обмануть?
— Скорее всего. Наверняка боятся, что я не сдержу слово и все равно стану их разыскивать. По наводке сестры отыщу ее прежнее место жительства и легко пройду по следам до этого самого халифа Рифаила. Или кто он там на самом деле.
— Но если они поступят честно?
— Отдам им все обещанные бонусы и еще от себя добавлю, — заверил Торговец и стал поторапливать. — Потом обсудим. Начинаем. Не забывай прислушиваться к моему шепоту, давлению моего пальца и дисциплинированно отклоняться назад по моим командам. Помни, если ты резко выйдешь из подсмотра, то окажемся здесь и нам снова придется настраиваться десять минут. Отклоняйся по чуть-чуть, замирая в подпространстве.
Вместо ответа Александра лишь умильно чмокнула его в скулу. Потом послушно закрыла глаза и стала внимательно прислушиваться к ощущениям. При этом она с точностью метронома начала внутренне отсчитывать секунды, приготовившись считать до шестисот. Может, кто-то ошибся, но первый шепот она услышала уже на третьей минуте, когда в правую ладонь женщины равномерной пульсацией стало проникать тепло:
— Однако! Шура! Да у нас синхронизация происходит вдвое быстрее, чем обычно!
К началу пятой минуты пульсация достигла сердца, и оно стало биться в унисон с сердцем Торговца. Полная синхронизация завершилась в конце пятой минуты, и опять послышался восторженный шепот:
— Великолепно! А теперь, моя сладенькая, открывай глазки и медленно наклоняйся вперед.
Александра глаза открыла, но сразу ничего перед собой не увидела, кроме рваного, вихрящегося космами тумана. Но как только стала наклоняться, туман раздвинулся, открывая сравнительно чистое, нормально просматриваемое пространство. Сравнительно, потому что там, куда они подсматривали, как раз шел обильный ливень. Что еще больше добавило некоторый дискомфорт ощущений. То, что она будет смотреть вниз из положения «лежа на животе», она уже ожидала. Хотя и яркое ощущение сидящего на лавке тела сбивало с нормального восприятия и осмысления происходящего. Но вот проносящиеся попутно за взглядом струи воды вносили еще больший дисбаланс в восприятие мира. Все вверх тормашками, да еще и голова остается совершенно сухая. Нонсенс! Так и хотелось непроизвольно отпрянуть, возвращаясь в нечто привычное и незыблемое.
Хорошо, что Дмитрий прекрасно понимал происходящее и, уверенный, что в шуме дождя их не то что не услышат, но и не увидят, заговорил обычным голосом:
— Вот и прекрасно! Главное, не верти головой, а то вода начнет у тебя стекать по щекам и забиваться в ушки. Можешь вращать только глазами, хотя вначале и этого делать не советую. Просто привыкни к данному положению и веди себя расслабленно. Подобное наблюдение среди дождевых струй считается самым благоприятным, ведь никто вверх при ливне не поглядывает, а из окон домов мы будем выглядеть как парочка непонятных, размытых непогодой птиц. Конечно, если не высунем наружу всю голову вместе с плечами. Она тоже решила попробовать свой голос, заодно стараясь показать, что держится бодро и быстро адаптируется:
— Да, тогда мы станем похожи на летающие бюсты.
— Ха-ха! Вот так и возникают мифы про инопланетян.
— Но вдруг нас сверху атакует какой-нибудь орел? Или просто ворона клюнет?
— Не смеши меня, умоляю! Нас сверху совершенно не видно. Только чуть со стороны и снизу.
— А как мы будем передвигаться?
— У меня для этого достаточно возможностей. А ты остаешься со мной в постоянной связи, и потеряться не сможем даже на дальнем периметре урагана. Сейчас мы над тем самым пригородом Лодзи, где, по моим прикидкам, и находится вилла того самого пана Анджея. У поляков принято красиво оформлять имена хозяев на калитках или воротах, так что если за эти двадцать лет Дойник не сменил место жительства, то мы его обязательно разыщем.
И они приступили к поискам. Район вообще-то оказался не маленьким. Более восьми десятков улиц, с общим количеством особняков, превышающим тысячу. Причем сразу бросались в глаза великолепие и старинная основательность возвышающихся зданий; солидность, крепость окружающих их заборов; частые домики привратников, а то и охраны на выездах; многочисленные породистые собаки, разлегшиеся в сухих местах под навесами. К слову сказать, реакция собак на замеченные ими фрагменты проносящихся или порой зависающих на месте лиц была одинаковая: они припадали всем телом к земле и замирали.
Чем весьма заинтересовалась Александра:
— Если они нас видят, то почему не лают?
— Осмелюсь разочаровать вас, дорогая графиня, своим незнанием. — Ее супруг с каким-то особым упоением произносил новый титул Александры. — Загадка, которую я воспринял как должное. Ведь собаки людьми до конца еще не изучены, несмотря на их наличие в большинстве миров. Разве что некоторые утверждают, что разум этим животным все-таки присущ. Именно вследствие подобных утверждений я и сделал вывод, что, замечая наши фрагменты лиц при подсмотре, эти друзья человека на каком-то ином уровне осознают, что в нашу сторону опасно даже лаять. Мы — это нечто высшее, которое может после оскорбительного лая уничтожить как самих собак, так и их хозяев. А так как основной принцип у этих животных все-таки защита, то своим молчанием они в данном случае и защищают свою территорию.
— Ой! Какая сложная теория.
— Ничего, имеешь полное право теперь придумать нечто попроще. Если желание появится и время.

Отыскать искомую виллу удалось на втором часу поисков. К тому времени ливень несколько стих, и освоившаяся Александра уже вовсю крутила головой во все стороны, не обращая внимании на мокрые уши и щеки. Еще и восхищалась при этом новыми ощущениями, довольно улыбаясь на ворчание своего супруга:
— Вода холодная! Можешь и горло простудить, и уши.
Но именно она первая рассмотрела изящную надпись латинским шрифтом на основательном опорном столбе для ворот и калитки.
— Смотри! «Анджей Дойник»!
— Верно! Но теперь очень тебя прошу, помалкивай и прислушивайся к давлению моего пальца. Проведем полный осмотр.
Начал он осмотр как со двора сразу за воротами, так и с внутреннего двора, который образовывался великолепным зданием в виде буквы «П». Как ни странно, но ни забора с розами, ни до боли знакомой скамейки нигде не заметили. Продвинулись даже на расположенный на территории усадьбы небольшой, отменно ухоженный участок леса, но и там тщательный осмотр не дал каких-либо результатов.
— Странно, — пробормотал Дмитрий. — Получается, что Елена намекала на что-то другое. Но вот на что именно? Придется осматривать весь дом, а если понадобится — и допрашивать самого хозяина. Если он здесь.
Как оказалось, пан Анджей не просто был в доме, но, словно по заказу, сам появился перед взорами тайных наблюдателей. Дождь к тому времени закончился совсем, и среди облаков стали намечаться первые окна с голубым небом. По этой причине и вышел хозяин дома вместе со своим гостем на просторную наружную веранду, где располагался стол и несколько удобных стульев. Пара мужчин волокла бутылку местной водки «Житнювка», стаканы и вазочку с оливками. Да и судя по их раскрасневшимся и довольным физиономиям, они только что встали из-за стола после обильного угощения. На свежий воздух вышли, по всей очевидности, покурить да добавить внутрь своих организмов по изрядной порции алкоголя. Уж такая была устоявшаяся традиция в этих краях. Польский язык наблюдатели понимали преотлично, поэтому разместились у них за спинами под самым потолком и приготовились немного послушать.
— Ну видишь! — восклицал пан Анджей, невысокого роста мужчина, но с идеально ухоженным внешним видом. — И не надо никаких этих кондиционеров, если на улице полное блаженство и красота. От этих холодящих агрегатов только сухость в горле и противная ангина преследует.
— Но ведь и тут бывают очень жаркие дни, — возражал его гость, с полностью лысой головой и несколько раскосыми глазами. Он отдаленно походил на азиата, хотя исконно европейский костюм высокого качества и чистый выговор скорее намекал на его местное происхождение. — Значит, установка кондиционера все равно себя окупит. Или тебе денег жалко?
— Шутишь? — фыркнул хозяин дома. — Мне для семьи ничего не жалко. Как видишь, не экономлю. Да и чего себе отказывать? Другой вопрос, что ни моей жене, ни детям это поголовное увлечение охлаждающими установками решительно не нравится. За модой не гонимся.
— Кстати, — гость несколько воровато оглянулся на двери, ведущие во внутренние помещения, и понизил голос, — а как поживает твоя первая супруга со старшими детьми?
— Да что с ней будет! — недовольно скривился пан Дойник. — Живет как трутень, на моем полном обеспечении. Хорошо хоть дети давно взрослые и сами на себя зарабатывают. Но то, что она мечтала и эту виллу у меня отсудить, я ей никогда не прощу. Все ей мало!
— Увы! — взгрустнул и его приятель. — Уговорить женщину легко, а вот избавиться от нее ой как трудно.
— О! Пан, как всегда, прав! — воскликнул Анджей с улыбкой, ловко разливая водку по стаканам. — За это надо выпить.
Они опрокинули алкоголь в глотки, закусили оливками и потянули в рот сигареты. После того как над ними повисло облако удушливого дыма, хозяин дома кое-что вспомнил:
— Но ты так и не пытался через суд отобрать у бывшей свой дом? — При этом он махнул рукой куда-то вправо. — Я там часто прохаживаюсь с собакой и вспоминаю, как мы загуливали у тебя под шашлычок и… прочее.
После чего он тоже оглянулся на дверь.
— М-да, были времена, — согласился гость и печально помотал головой. — Но разве у той сучки что-то заберешь? Да я, по большому счету, даже рад, что удалось отделаться от нее только такими потерями. С тех пор беру пример с тебя и стараюсь влюбляться только в русских женщин.
— Ха! А кто меня перед разводом отговаривал?
— Так не соображал тогда. Зато теперь от всей души завидую, — признался мужчина и скорбно погладил свою лысину. — До сих пор себе такую умницу и красавицу отыскать не могу. И деток она тебе вон каких подарила.
— Да!.. — с самодовольством и гордостью протянул пан Дойник. — Тут мне явно повезло. Успел вовремя сманить девочку из лап одного львовского дельца.
— Того самого? — проявил необычную информированность гость.
— Помнишь его? — оживился Анджей.
— Еще бы! Только он один умел в нашей компании всех перепить. Да и во Львове мы один раз с ним в лес выезжали на пикник. Такое пиршество до конца жизни не забудешь.
— Вот-вот! С помощью его тяги к этим самым пиршествам мне и удалось перетянуть Валечку в свою постель.
— Так наливай! За такой успех всегда приятно выпить.
Дальше приятели перешли на темы швейного производства, которым пан Дойник в основном занимался, и подслушивать их стало совсем неинтересно. Александра почувствовала однократные нажимы пальца у себя под левой грудью и медленно подалась в подпространство. А там услышала шепот:
— Вряд ли мы что услышим интересное в этой пьяной болтовне. Так что давай внимательно осмотрим дом.
Но дальнейший осмотр всего здания и даже его подвалов ничего существенного не принес, кроме полного недоумения Торговца:
— Ничего не пойму! Почему Елена отправила меня именно сюда?
— Скорее всего, надо плотно допросить этого ухоженного поляка, — прошептала в ответ Александра. — Если его правильно потрясти, то он обязательно должен вывести на какой-нибудь след.
— Не волнуйся, обязательно потрясем, — пообещал ее супруг и коротко задумался. — Но давай вначале заглянем в дом, который раньше принадлежал лысому. Так, на всякий случай. Как говорится, для успокоения совести. Судя по их жестам и словам, особняк находится где-то совсем рядом. Мало ли что.
И вскоре они уже замерли в ином дворе. В той самой точке, откуда и была сделана двадцать лет назад таинственная фотография. Та же самая до боли въевшаяся в память обстановка и перспектива. Знакомая, только перекрашенная чуть в другой цвет скамейка. И тот же самый на заднем плане забор, только теперь уже полностью закрытый колючими зарослями декоративных роз.
А из губ Дмитрия Светозарова вырвалось непроизвольное восклицание:
— Так вот на кого Леночка намекала в первую очередь! На лысого!

Глава вторая
Новые враги

Семеро статных, видных мужчин ввалились в гостиничную комнату с громким топотом и хмурыми лицами. Хотя вид стоящих на столе разносолов, овощных закусок, заливных блюд и бочонка с далийским вином сбросил несколько излишнее напряжение с лиц вошедших, раздевались они и скидывали с себя холодное оружие с неимоверным раздражением. А рассаживались на стулья вокруг стола с таким видом, словно собирались идти в бой или пить нечто отравленное.
Парочка слуг поспешно наполнила вином расставленные на столе кубки, после чего один из них встал за спиной у самого солидного и седовласого мужчины:
— Господин первый канг, прикажете подавать горячее сразу?
— Нет. Вначале нам и этой закуски для длинного разговора хватит. Что в гостинице творится?
— Все спокойно. Посторонних на жилом уровне нет, все комнаты уже выкуплены нашей миссией.
— Людей расставил?
— Так точно. Все на охране этого помещения, как по сторонам, так и снизу, и с чердака. В общем зале тоже два наших наблюдателя.
— Хорошо, идите. Когда потребуется горячее — дадим знать.
Когда слуги вышли и плотно закрыли за собой дверь, все семеро дружно сдвинули свои кубки и пророкотали первый тост:
— За нашу ледяную владычицу!
После опустошения кубков раздалось одобрительное кряканье, и крепкие руки потянулись за изысканной закуской. Но первый канг не дал долго наслаждаться чревоугодием:
— Господа канги! Проверьте каждый свой сектор вокруг этого помещения. Не хватало, чтобы нас случайно подслушал кто-нибудь из местных. — И только после поочередных кивков каждого из своих коллег продолжил: — Понимаю, насколько все сильно проголодались, но вначале следует поговорить о деле. Поэтому предлагаю: высказаться каждому по теме его расследований и наблюдений. Пока один будет говорить, остальные слушают и подкрепляются. Согласны? Тогда кто будет первым докладывать?
К тому времени самый худощавый и жилистый среди кангов успел доесть внушительную чашу с заливным языком и удовлетворенно выдохнул:
— Перехватил малость, так что готов и поговорить. — Он откинулся на спинку стула, обвел взглядом продолжающих насыщаться сотрапезников и уныло выдохнул: — Но сразу вынужден огласить самое печальное: предателей и легких до наживы осведомителей здесь мы вряд ли отыщем.
Первый канг скривился:
— Что-то ты, Хейби, стал слишком осторожным. Может, хоть со временем кого-то подцепим?
— Только если поручим это дело одному из нас. Остальные погорят! — заверил докладчик многозначительно и продолжил: — В целом королевство Ягоны прямо-таки переполнено лояльными подданными, которые только и мечтают, чтобы доложить в охранку о любом подозрительном или слишком любопытном иностранце. Хорошо еще, что мы не сразу нахрапом полезли с подкупами и подношениями, а попытались вначале разговорить иных купцов, заезжих работников и даже гастролирующих здесь артистов. Причем взяли на вооружение метод полного одобрения на словах бдительных людей при поимке шпиона. Метод подействовал. Передо мной и моими помощниками любой подвыпивший собутыльник начинал безгранично хвастаться многочисленными историями, в которых не менее многочисленные резиденты сразу же попадались на подкупе или шантаже местных представителей королевской власти. Оказывается, по местному закону служивый, берущий взятку, смело оставляет себе половину, а вторую половину вместе с взяткодателем сдает в ближайшую жандармерию. Порой при этом еще и провоцируя доверчивых шпионов рассказами о надуманных жизненных трудностях. Но больше всего меня удивил факт, что некоторые сдают полученную взятку полностью, да еще и от себя готовы доплатить, лишь бы остаться спокойными в привычной среде обитания. Причем вышеупомянутая среда обитания в Ягонах на зависть всем остальным соседям. Мы тут прикинули попутно видимый уровень достатка…
— Ладно, — перебил его первый канг, — это уже не твоя тема. Делай выводы: как нам здесь дальше разведку вести?
— Придется открывать солидное торговое представительство и только под его вывеской постепенно наводить мосты и нужные знакомства. А нашу лучшую тройку агентов внедрить непосредственно в королевский дворец. Думаю, наш Жигало и обе феи кого угодно своими ласками окрутят.
— И кого выбрали в жертву? — спросил канг с заметным шрамом на лбу.
— Пока ищем. — Худощавый тяжело вздохнул и как-то без особой радости взглянул на свою тарелку, на которой закуска уже возвышалась горкой. — Тут надо особо тщательно все продумать, потому что пока вся надежда наша на любовные привороты да на умения наших агентов вскружить голову. Если и тут не получится…
Ведущий совещание седовласый канг как раз обгрызал внушительную гусиную ножку, поэтому лишь согласно покивал в ответ и перевел вопросительный взгляд на того самого сотрапезника, который внешне отличался шрамом на лбу.
— Мои сведения тоже не слишком обширные, — признался тот с ходу. — Про современное оружие узнать ничего не удалось, так что до первой серьезной стычки можем лишь предполагать о силе и дальнобойности. Как и о количестве живой силы. Практически все войско находится вне стен города, в близрасположенных лесах, и рисковать агентами, посылая их в чащу «за грибами», я не стал. По брошенным вскользь фразам можно догадаться, что там королевские генералы муштруют свои подразделения в течение всех рабочих дней недели, причем каждый воин, помимо одного постоянного выходного дня, имеет еще один, который ему выпадает в разное время, раз в неделю. Но с другой стороны, на улицах Вельги праздношатающихся, а тем более пьяных в стельку службистов заметить не удалось. В трактирах они сиживают частенько, там и ночуют, у кого семей нет, но все равно, по всем наблюдениям, получается, что уланов, кавалеристов, пехотинцев или все тех же гвардейцев в столице невероятно мало. То есть подтверждается предположение, что воюют они не количеством, а умением и неизвестным оружием. И пока мы о нем не узнаем все подробности, любое нападение на Ягоны будет трактоваться как самоубийство.
— Для пробной войны всегда найдутся придурки, любящие помахать мечами, — заметил его сосед справа. — Тем более если на них будет оказано должное магическое давление и они не побегут, как эти трусливые ледовые берсерки.
На некоторое время за столом установилось относительное молчание, во время которого канги перебирали в памяти события трехгодичной давности. Именно тогда король викингов Ники Туйвол повел свою многочисленную армию по рекам на Вельгу, но был уничтожен вместе с его жрецами. А остальные северяне позорно сбежали, рассказав потом о страшных речных духах, уничтоживших непобедимый боевой драккар, флагман великого флота.
Воспоминания для первого канга оказались особенно неприятными и болезненными:
— Ведь настаивал тогда послать с этими немытыми берсерками парочку кангов для подстраховки! Как чувствовал, что не справятся! Да и не знаем ничего толком. Одни слухи да сказки! Ну а с остальными своими недругами как Бонзай разобрался?
— Тоже ничего, кроме сплетен и легенд неправдоподобных. — Мужчина нервно погладил свой раскрасневшийся шрам. — По всем собранным рассказам, летописям и былинам, получается следующая картина. Вначале Бонзай Пятый отправился со своим главным шафиком к границе на запад и там тайно встретился с находящимся тогда в опале Марио Льером. Герцог ухватился за предоставляемый ему шанс и вместе со своим другом детства графом Дьярти Зденкером поспешил в столицу Опалов, где решительно захватил власть в свои руки. Тогдашний король Барбо Ягон — между прочим, двоюродный дядя здешнего монарха — как раз двигался со в сем войском на Вельгу. Но после переговоров и, так сказать, передела власти за его спиной Барбо оказался немедленно убит собственными генералами. Война закончилась, так и не начавшись. Хотя ходят слухи, что убил его лично Бонзай Пятый. Но как он это сделал, не поддается никакому логическому осмыслению.
— Еще поговаривают, — вставил худощавый канг, на мгновение оторвавшись от своей опустошаемой тарелки с закусками, — что Барбо Ягона, как и Ники Туйвола, уничтожил все тот же пресловутый шафик Дин.
— Есть и такие утверждения. Как и то, что этот Дин сумел сосватать старшую дочь короля Марио за местного самодержца. Теперь эти два королевства настолько сильны дружбой и взаимопомощью, что создавшийся союз уже может свести на нет любое завоевание этих земель. При этом не следует забывать, что Опалы по территории и численности населения почти вчетверо превосходят Ягоны.
— Да это мы помним, Клейк, — несколько раз кивнул первый канг, подставляя свой опустевший кубок под струю далийского вина. — Гораздо опаснее выглядит дружба Бонзая с Визенской империей. Та раза в три больше обоих королевств, вместе взятых. И уж если ее армии вмешаются в заварушку, то никакой пользы от тотальной гибели викингов мы не получим. При желании их объединенная армия потом и Север легко захватит.
— Вполне.
— Но как случилось, что визенцы отказались от завоевания Ягонов?
— И в этой истории полно секретов и таинственных недомолвок, — погрустнел Клейк. — Просматривается только одна причина, которую можно принять за рабочую гипотезу. Виной всему стала какая-то злобная церковь, приносящая жертвоприношения и тем самым настроившая против себя все население империи. Мало того, церковники и в Ягоны стали протягивать свои загребущие ручки. Ну а Бонзай взял да и казнил всех до единого. После чего и императору Константину Решительному оказал всемерную помощь тайными силами, оружием и несколькими отрядами самых лучших воинов. Как итог, церковь оказалась полностью выжжена, а вся заслуга в начинании борьбы с ней легла лаврами на головы Бонзая Пятого и императора Константина Решительного. Так что теперь визенцы за любого подданного Ягонов готовы глотку перегрызть. И опять-таки во всех этих подвигах и событиях замешан шафик Дин. Но самые дикие сказки сказывают о путешествии здешнего самодержца и все того же присноизвестного Дина на Юг. Там они такое вытворяли…
— Выпей и закуси, — посоветовал первый. — Пусть про Юг нам Осмол рассказывает. Если, конечно, он успел хотя бы червячка заморить.
Самый тучный и краснощекий мужчина поспешно заглотил внушительный кусок мяса с хреном, запил это все вином и с некоторым сожалением вздохнул:
— Разве что «червячка»! — сам усмехнулся вместе со всеми и продолжил: — А про Юг не рассказывать надо, а лететь туда. Причем немедленно. Я сегодня уже все выяснил, сколько стоит билет на дирижабль до побережья и через океан Больших Монстров. Теперь его именно так называют. Наши карты устарели.
— Лететь? — воскликнул с наигранной патетикой Хейби. — Скорее всего, тебя ни один их летательный шар не поднимет.
— Зря смеешься, — нисколько не обиделся толстяк. — Я два дня возле их верфей и причалов крутился и такого насмотрелся! Они сотнями людей перевозят! Порой столько товара и драккар грузовой не подымет. Летают над облаками. Со скоростью втрое быстрее самой резвой лошади. Диву даюсь, почему они до сих пор на Север не летают и нас еще не высмотрели?
Сразу несколько кангов благодушно скривились, но за всех высказался Клейк:
— Над нами густой туман. Вряд ли они что с неба рассмотрят.
— Ну, разве что…
— Но про Юг ты что расскажешь? — настаивал первый.
— И много и мало. Бонзай Пятый отправился туда вместе с шафиком Дином, каким-то образом заставил тамошнего императора подписать кабальный договор на поставку бесценного слантерса и наркотических корешков акстрыга. Мало того, забрал оттуда двух лучших шафиков, которые теперь его защищают, и еще какие-то таинственные магические устройства. По предположениям, летали они на одном из первых дирижаблей. Хотя по времени даже на таком скороходном транспорте они никак не могли успеть сделать столько дел и великих свершений за такой небольшой срок. Поэтому следует немедленно воспользоваться недовольством Юга и все детали существующих отношений выяснить прямо на месте. Как и всю историю визита, или что там случилось на самом деле. Поговаривают, что шафик Дин туда наведывается слишком часто, а значит, некоторые его секреты могут находиться именно за океаном Больших Монстров.
— Ну да, — задумчиво, но с некоторым ехидством протянул худощавый Хейби. — Заодно и на морских чудовищ полюбуешься.
Толстяк уже донес до рта следующий кусище мяса, но оторвался на секунду от ужина, безразлично буркнув:
— Лети ты!
Но по кислому выражению на лице коллеги сразу читалось, что того не слишком тянет подниматься над самыми высокими облаками. Ведущий собрание тоже отстал от Осмола, понимая, насколько тот любит основательно поесть, и перешел на опрос остальных кангов. Один поведал о жизни простого люда в столице и ее окрестностях. Второй — о существовании неизвестных и строго засекреченных предприятий и мануфактур. Вернее, только о тех, которые можно было рассмотреть издалека на берегах рек, в гуще лесов или на склонах гор. Ну и те жалкие крохи сведений о том, что же на тех предприятиях производили.
Последний канг поведал о крепостных стенах, возведенных вокруг столицы Вельги, и завершил свои наблюдения утверждением:
— Мне пришлось все стены и башни исползать на коленках и ощупать массу камня собственными ладонями, поэтому могу утверждать твердо: как фортификационные сооружения те ни на что не годятся. Да, они смотрятся неприступно, мощно и прекрасно! Но не более того. Так не строят, таких стен не бывает. По крайней мере, по нашим понятиям тактики и стратегии обороны города или осадного положения. Или это чисто декоративные сооружения, или они построены с учетом использования неизвестного для нас оружия.
И опять возникла пауза, которую исследовавшие несколько дней Вельгу чужестранцы заполнили очередным тостом не совсем понятного для посторонних содержания:
— Да не растает в века ледяная решительность нашей владычицы!
Закусили остатками холодных блюд и требовательно посмотрели на председательствующего. Видимо, горячие блюда следовало подать уже давно. Но седовласый не спешил, решив подвести кое-какие итоги и распределить роли на завтра.
— С утра начинаем действовать по-другому. Ты, Дилит, — обратился он к последнему докладчику, который считался самым лучшим военным инженером, — немедленно отправляешься в Визенскую империю и продолжишь собирать данные о создавшемся союзе. Попробуй отыскать те клинья, которые можно вбить между государствами, умертвив их добрососедские отношения. Ты, Клейк, с тем же самым заданием отправляешься в королевство Опалов. Обрати особое внимание на возможность устранения существующего там монарха. Желательно покончить с ним одновременно с Бонзаем.
— Хорошо бы, — Клейк непроизвольно погладил свой шрам на лбу, — устранить всех одновременно.
— Несомненно! Но дело оказалось для нас в данный момент почти неразрешимым, и мы просто обязаны к нему подготовиться более тщательно. Нахрапом тут не получится. — Первый с досадой мотнул головой. — А ты, Хейби, с завтрашнего дня начинаешь открывать торговое представительство. Поэтому все оставшиеся средства получаешь в свое полное распоряжение. Трать их как хочешь и куда хочешь, но чтобы вокруг тебя уже через неделю роились просители, посетители, прихлебатели и любители легкой наживы. Пусть даже подумают, что ты бестолковый и не совсем дальновидный торгаш, который вкладывает огромные деньги в совершенно неперспективные дела.
— Не прогорим? — засомневался худощавый коллега.
— Потом наверстаем! Да и ледяная владычица наши действия явно одобрит.
— А?.. — попытался спросить грузный Осмол.
— Ну а я отправлюсь домой и постараюсь все доложить об увиденном здесь. Вас, наверное, удивит, но наша владычица предполагала именно такое развитие событий и обещала мне быть готовой к немедленному отъезду сюда и принятию личного участия в свершении справедливого возмездия за наши неудачи.
— Как?! — вырвалось недоверчивое восклицание у Дилита. — Владычица не побоится сама побывать в логове такого опасного врага?
— Ха! Ты даже не подозреваешь о всех ее возможностях, умениях и бесстрашии, — нравоучительно заметил седовласый. — И поверь мне, она сама легко может справиться со всеми здешними шафиками, королями и императорами. А уж если она прилетит на ледяном драконе…
Пока его коллеги восторженно кивали после такого утверждения, он встал, прошел к двери и, приоткрыв ее, крикнул:
— Подавайте горячее! — Вернувшись за стол, рубанул ладонью воздух: — Все! О деле больше ни слова! Продолжаем ужин!
Канги с облегчением сбросили окружавшие данное помещение магические заслоны, мешающие подсмотреть или подслушать все здесь происходящее. И совершенно при этом не подозревали, что полная видеозапись их последних разговоров уже копировалась и готовилась для просмотра его величеству королю Ягонов Бонзаю Пятому. И в скором времени монарх уже взволнованно восклицал:
— Вот тебе и шафики! Вот тебе и шпионы! Но куда же это Дмитрий запропастился? Неужели не чувствует, как он мне здесь нужен?

Глава третья
На тракте магириков

Ждать своего работодателя воины «третьей» могли хоть неделями. Благо что еды, усидчивости с железной выдержкой, местных средств обмена для любой торговли хватало. Пожалуй, лишь боезапас сильно истощился во время последнего боя за караван с ларцами Кюндю. Но на сон и обжорство это бы не повлияло. Да вот только праздное времяпрепровождение не совсем вписывалось в боевую концепцию жизни группы, состоящую в последнее время из удивительных, меняющих все основы мироздания событий. Хотелось как можно скорее завершить начавшуюся эпопею с черным монолитом и обрести долгожданную свободу от всех ратных дел. Ну и, чего уж там скрывать, получить торжественно обещанную, а теперь уже и законно причитающуюся за свои подвиги награду. А в том, что выходцы с Земли ее получат обязательно, в свете выясненных возможностей Торговца, никто ни мгновения не сомневался.
Поэтому все и решили проявить некоторую инициативу. Вполне справедливо при этом рассуждая: задание перед нами поставлено давно и кардинально за последние дни не изменилось. Вершина Прозрения как подлежала тотальному уничтожению, так и сейчас подлежит. По крайней мере, Дмитрий Светозаров свой приказ на диверсию не отменял.
Помня об этом, ближе к полночи, так и не дождавшись появления Торговца в пещере, воины приступили к обсуждению предстоящих действий. Старший группы начал со вступления:
— Выспались, наелись, теперь пора и повоевать немножко.
Хотя балагур Петруха не преминул пошутить на эту тему старой присказкой:
— Солдат спит — служба идет! — Он вместе с черноокой красавицей Даной явился в общий каминный зал самым последним, и, судя по их обоюдному раскрасневшемуся виду, они в своей келье за все послеобеденное время вряд ли даже несколько минут прикорнули. — Так что предлагаю еще одни сутки выделить на полноценный отдых, а уж потом…
— М-да, разбаловала ты его, — со вздохом констатировала Сильва, с сочувствием поглядывая на умиротворенную, замершую с осоловевшими глазками подругу. — Ау! Дана! Проснись! Чем тебя этот шалопай расслабил, что до сих пор выглядишь словно муха сонная?
Целительница немного смутилась и принялась поправлять растрепавшиеся волосы и оглаживать раскрасневшиеся щеки. На что дотошный немец, пряча, как и все остальные, понимающую улыбку, предложил красавице:
— Лучше тебе выбрать для себя отдельное помещение. Как раз возле меня очень удобное есть. А то, судя по твоим крикам, этот Петруха слишком уж увлекается отработкой на тебе приемов при допросе захваченных «языков». Да и не только мне ваши усиленные тренировки по выбиванию истины спать мешают.
— А тебе что, завидно? — Дана уже пришла в себя, заметно оживилась, и глаза ее опасно прищурились в сторону Курта. — Так мы и тебе повелительницу найдем.
— Только этого мне не хватало! — успел буркнуть немец.
— А чего так? Вот и Петруха совсем недавно ярым женоненавистником считался, а теперь гляди, как вокруг меня кренделя выписывает. — Она повернулась к Сильве: — Ты знаешь, он мне тоже предложил, чтобы мы свои баронства рядом выпросили. Мол, выгода от этого будет тройная.
— Может, и замуж за него предлагал? — картинно заахала подруга.
— Да чё там скрывать, предлагал. — Целительница оценивающе осмотрела довольного, как мартовский кот, парня. — Только вот я сказала, что подумаю, а если и соглашусь, то только после того, как он свое баронство на мое имя перепишет. Так сказать, подарок вместо обручального кольца.
Мужская солидарность заставила всех бойцов возмущенно между собой переглянуться.
— Хоть немного совести надо иметь! — возмутился Василий. — Эдак тебе понравится всех претендентов облапошивать еще до женитьбы и оставлять доверчивых парней с одной котомкой за плечами.
— Действительно, — поддержал его и Курт. — Настолько прагматичными и меркантильными даже немки не бывают. Да и вообще, посмотришь на такую, поневоле женоненавистником заделаешься!
— А ты меньше посматривай! — по-дружески пригрозила Дана и перевела взгляд на своего ухажера: — Так что, переписываешь?
— Прямо здесь, сейчас и кровью? — фыркнул Петруха и, рассмеявшись, подтвердил: — Запросто!
— А если она тебя обманет? — удивился Курт.
— Ха! Подумаешь! Значит, не прошла первую проверку на жадность и вшивость, — беззаботно рассуждал парень. — И лучше пусть это случится сразу, чем после года совместной жизни и рождения двойняшек. А баронство для такой проверки — невелика потеря. Как лучший снайпер, я себе еще и графство целое настреляю.
— Правильно, Петр! — похвалила его Сильва. — Слова настоящего рыцаря.
Тогда как Дану заинтересовал вопрос о детях.
— При чем здесь двойняшки? — спросила она несколько испуганно.
— О! Это фамильная фишка нашего рода, — стал хвастаться Петр. — Мечта любой женщины. От наших мужчин всегда рождаются либо двойня, либо тройня. Дед был одним из четверни, а его прадед по документам имел сразу три сестры и одного брата одного с ним дня рождения. Вот где весело было! Не то что я со своей сестрой постоянно дрался за единственную игрушку.
— Ага, действительно весело, — не на шутку задумалась целительница, не замечая, как Петруха при этом хитро и многозначительно подмаргивает остальным товарищам.
Василий осудительно крякнул:
— Не о том говорим! Медведь еще не убит, а они его шкуру делят. Получите вначале эти баронства, а уж потом их делите вместе с двойнями и тройнями. Переходим к делу. И давайте все-таки решать, куда мы всю свою взрывчатку закладывать будем? Неужели никак ее поделить не получится?
Петруха сразу посерьезнел и отрицательно замотал головой:
— Никак! Этот черный монолит — нечто поразительное. Причем как по величине, массивности, так и по своей несокрушимости. Так что максимальный заряд придется закладывать именно там. Да и то не хватит.
Сильва вдобавок только печально несколько раз кивнула. Выводы о предстоящей диверсии получались неутешительные: монолит в лучшем случае удастся только повредить.
Потому что с самого утра все воины, кроме оправляющегося после серьезных ран Василия, напряженно занимались делом, проводя разведывательные и подготовительные мероприятия. Курт с Даной интенсивно обошли максимально возможное количество пещер других отшельников и постарались завязать если не дружеские, то добрососедские отношения. Причем везде немец представлял Дану временным коллегам как свою супружницу, согласившуюся переехать пожить на некоторое время на тракт Магириков. Повод для визитов и опросов действительно получался уважительный, так что познакомиться удалось со многими. Хотя находились и такие отшельники, которые разговаривать с соседями не захотели, прикрываясь обетом молчания или иными причинами мистического толка. Таких мизантропов в «спальных» долинах тоже хватало. Не говоря уже о том, что подобные ознакомительные визиты в среде отшельников были не приняты.
Тем не менее пара разведчиков еще больше увеличила общий объем сведений, слухов и предположений как про сам черный монолит, так и про Ворота вместе с трактом. К сожалению, чем больше сведений появлялось, тем больше возникало вопросов. Причем с большинством из них без личного участия Торговца разобраться совершенно не светило.
Пока новый отшельник со своей фиктивной пассией обходил соседние пещеры, Петр с Сильвией отправились к вершине Прозрения. Наличие мулов позволило совершить путешествие туда и обратно чуть более чем за полдня. Побывали внутри приемного зала, полюбовались на теплые бассейны для купания, рассмотрели и пощупали прозрачную перегородку между кандидатами и уже прошедшими испытание паломниками. Затем по отдельности пристраивались к разным группкам магириков, угощая их сытной снедью из своих котомок и умело задавая нужные вопросы встревоженным предстоящим испытанием людям. Попутно вели тщательную видеосъемку внутреннего холла монолита и подбирали самые разнообразные кусочки породы, которые удавалось отыскать под ногами или отковырять со стенок. Как это было ни странно, но все кусочки слоеного камня оказались совершенно идентичны тем, которые Сильва еще накануне передала Дмитрию Светозарову после обыска жрецов, сопровождающих караван с ларцами. Разве что слегка менялись оттенки черного цвета, а вот структура оставалась все та же. Именно это и удивило в первую очередь Сильву, которая в группе считалась самым натасканным специалистом по минералам и геологическим изысканиям.
При начавшемся обсуждении она в первую очередь обратила внимание остальных коллег на замеченные странности:
— Минерал мне абсолютно не знаком. Тут вся надежда на скорейший анализ, который обещал сделать Торговец в должных лабораториях. Но одно я могу утверждать с совершенной уверенностью: данный камешек, — она постучала одним черным обломком по другому, — весьма хрупкое и непрочное соединение. И по логике вещей достаточно одного хорошего взрыва изнутри, чтобы вся эта черная громада превратилась в гигантскую груду щебня. Мало того, если бы удалось доказать, что пустот внутри самого монолита не так много или, наоборот, слишком много, то я бы могла с уверенностью просчитать, что вершина Прозрения уже давно могла рухнуть под собственной тяжестью при малейшем сотрясении. Что заводит мои размышления в тупик. Ведь землетрясения здесь бывают?
Она требовательно смотрела на Курта и Дану. Первым хмыкнул немец:
— Очень часто. Чуть ли не раз в месяц весь массив Бавванди содрогается. Порой единожды и слегка, порой несколькими толчками и сильнее. Пару раз в год основательно все горы встряхивает. Так утверждают все старожилы. А судя по описаниям последствий, можно предположить, что сила толчков порой достигает пяти, а то и шести баллов. Мне показывали трещины на сводах некоторых пещер.
— И никто при этом не врал и не преувеличивал, — подтвердила целительница. — Мне кажется, я бы ложь почувствовала, да и не могли они настолько слаженно договориться.
— Вот видите! — продолжила Сильва. — Значит, в любом случае монолит бы уже рассыпался за прошедшие века, а он продолжает стоять нерушимой глыбой. Что явно не соответствует видимой нам структуре минерала.
Побывавший с подругой внутри монолита Петр нравоучительно поднял палец:
— Это все лишний раз подтверждает мои предварительные выводы: изнутри образование укреплено жестким металлическим каркасом, и в нем обитают инопланетные слизняки. Об этом свидетельствуют и утверждения допрошенных жрецов о гигантском металлическом тоннеле внутри монолита. Наверняка никто даже из их числа не бывал дальше этого тоннеля, но раз металл присутствует, значит…
Василий скривился:
— У тебя только одно на уме, твои «марсиане». Не забывай, монолит могли пробить насквозь еще в глубокой древности предки нынешних жрецов и обложить объект металлическими рошпанами, а то и железобетонными сегментами. Потом и остальные пещеры выдолбить в хрупкой породе.
— Почему же тогда эта глыба еще не рухнула? — резонно поинтересовался штатный снайпер и отличный минер.
Еще большим мастером по минированию считался Курт, который поддержал самого молодого товарища:
— Нечто цементирующее весь монолит внутри должно быть обязательно. И по этому поводу хочу обратить внимание на те дни, которые я назвал техническими. Ведь не зря они существуют, хотя все отшельники и называют их днями «празднования и покоя».
Эту деталь разведчики тоже выяснили лишь сегодня. Видимо, Деймонд Брайбо, прежний хозяин пещеры, не слишком придал значение этой детали в своем пересказе о местных достопримечательностях. А ведь «неприемные» дни и в самом деле существовали. Три раза в год, на два дня подряд, любое прохождение магириков по тракту перекрывалось отрядом жрецов сразу за «спальными» долинами. На это время вершина Прозрения скрывалась за громадным белым облаком, нависающим над дорогой, и считалось, что незыблемая черная громадина два дня общается с потусторонней святой вселенной. Даже караваны с ларцами в эти дни по шестидесятикилометровой трассе не курсировали. Хотя паломников через Ворота пропускали, и в такие праздники все пещеры отшельников и открытые пространства «спальных» долин в летнее время становились забиты желающими пройти таинство обряда. Считалось, что после подобных перерывов в работе монолита он еще целую неделю изрядно уменьшал количество убиенных в своих внутренностях грешников. Процент отсеивания претендентов со смертельным исходом сокращался с десяти процентов до трех.
Но педантичного немца ни жертвы, ни сами праздники не интересовали. Он настаивал называть эти дни именно техническими:
— Если это массивное сооружение все-таки искусственное, то ему просто необходимо несколько раз в год привести свой внешний вид в надлежащий порядок. Не знаю, как эти слизняки, или кто там прячется, этим занимаются, но заменить, починить хотя бы те же коммуникации газа и воды им необходимо в любом случае.
— Ремонт и проворачивание техсредств, — согласилась Сильва. — Точно так же они и поломки в самих пещерах устраняют.
Тоже интересный факт. При любой неисправности в поступлении газа или горячей воды в его пещеру отшельник давал письменное прошение жрецам монолита. Причем делал это не обязательно лично, а передавая послание через любого паломника. От вершины в течение пары-тройки дней присылали несколько техников на повозке. Причем неразговорчивые жрецы выгоняли из пещеры на время ремонта как гостей, так и самого хозяина наружу и устраняли неисправности без свидетелей. Эти сведения тоже стали известны только недавно.
Но именно их и предложила использовать Дана в первую очередь:
— А что, если мы захватим такую повозку, заминируем ее как надо и отправим внутрь черной громады с двумя вариантами взрыва: часовым и дистанционным? Так и люди не пострадают, и уж точно во внутренностях удастся диверсию произвести.
Оба минера мотали отрицательно головами.
— Место взрыва предусмотреть никак не удастся, посему следует опасаться, что вся сила пропадет втуне, — пояснил Петр, а Курт добавил:
— Если взрыв будет вдруг удачным и монолит рухнет, то все паломники в нем и на дороге поблизости погибнут.
Все задумались, усиленно размышляя, как избежать ненужных жертв среди гражданского населения. Но ничего, кроме первоначального варианта, в голову не приходило, посему Василий его и повторил:
— Значит, придется минимальным по силе зарядом устроить диверсию на Воротах, а только потом использовать все остальные заряды внутри монолита.
— Вот только как просчитать реакцию жрецов после первой диверсии? — скривила свои прелестные губки Дана. — Вдруг паломников так и продолжат пропускать к монолиту? Еще хуже, если идущих по тракту людей никто не остановит и не завернет обратно.
— Совсем в голове такое не укладывается, — возразил немец, еще и ладонью при этом отрицательно помахивая. — При тех строгих правилах прохода, которые царят на Воротах, ни о каком дальнейшем движении по тракту не может быть и речи. Существующие меры безопасности заставят жрецов сразу объявить дни технического карантина и никого из магириков и близко не подпускать к массивной черной громадине.
— Ну, это если рассуждать логически и с вершины нашего диверсионного опыта, — возразила Сильва. — Раз гипотетический враг подобрался к забору, то надо закрывать весь дом. Но много ли логики проявляют жрецы, забирая у младенцев врожденный дар к самоизлечению? Это — раз. И второе: как долго будет добираться весть о взрыве от самих Ворот непосредственно к монолиту? Вряд ли в толще породы удастся задействовать радиовзрыватель, скорее всего, понадобится часовой таймер. А вдруг к тому времени магириков еще не выгонят из внутренностей?
По этому вопросу споры между воинами разгорелись с наибольшей силой. Если в самом начале предполагаемого теракта про побочные жертвы Торговец вообще не упоминал, то теперь все прекрасно и без его указаний понимали, что паломники пострадать не должны. Ведь раньше ставилось задание любыми средствами уничтожить стратегически важный объект на территории противника, невзирая на жертвы в его рядах. А сейчас приоритеты значительно поменялись. Теперь следовало вывести из строя основной оплот жреческого сословия, которое бессовестно обворовывало собственный народ, и сделать это так, чтобы народ остался цел и невредим. Иначе недовольство, гнев или возмущение могут принять совсем нежелательные формы. Направление негативного всплеска предсказать станет невозможно, как и дальнейшие события во всей Успенской империи.
Петр, правда, попытался отыскать для себя и товарищей одну моральную лазейку. Заключалась она в утверждении, что все без исключения магирики — это люди отчаявшиеся, но решившиеся на последний, весьма рисковый, смертельный шаг. То есть они и так приходят к вершине с мыслью о возможной гибели. Смиряясь с тем, что один из десяти в любом случае погибнет. А так как подобная смертность среди кандидатов в жрецы и в самом деле довольно высока, то и все их родственники, близкие друзья и соседи внутренне смиряются с возможной потерей еще тогда, когда паломник лишь отправляется в дальнюю дорогу.
Так что не будет иметь большой разницы для всего народа, как погибло несколько тысяч магириков: испепеленные страшными силами самого монолита или под его обломками. Вполне возможно, что просто само разрушение или повреждение странного инородного тела поможет изменить сложившееся в империи положение вещей. Народ все-таки недоволен правящими структурами, и пример тому все тот же Эрхайз Тантри, барон Фьерский, который помог «третьей» при захвате жреческого каравана с ларцами Кюндю. И сам барон, и все члены его семьи готовы убивать любого жреца за творимые с каждым новорожденным младенцем преступления.
Напоследок штатный снайпер группы резюмировал:
— Не стоит забывать о главном: подавляющее большинство паломников настроены весьма решительно стать именно жрецами. То есть они заранее вознамерились делать то, что творят нынешние ставленники черного монолита. А редкие исключения из общего списка только подтверждают общее правило. Так что…
На эти доводы трое боевых друзей с некоторым сомнением кивали, тогда как черноглазая красавица, только недавно ставшая целительницей второго уровня, рьяно принялась возражать. Тем более что высокое звание Маурьи ей по здешним рангам отличия позволяло командовать и распоряжаться целыми провинциями.
— Только не надо путать людей, обманутых тотальной пропагандой, с последними негодяями! Да и по словам все того же барона Эрхайза, в Успенской империи достаточно жрецов, которые только тем и занимаются, что лечат заболевших да спасают от болей страждущих соотечественников. Да, их мало среди подобного сословия, но они есть. Что говорит об их бескорыстности и истинном желании служить людям. Да тот же Деймонд Брайбо тому яркий пример. Позавчерашний изгнанник, вчерашний отшельник, он сегодня уже целитель третьего уровня, Арчивьел! Человек, могущий повелевать императорскими министрами.
— Ага! — стал бурчать Петруха. — Надо еще только устроить так, чтобы эти самые министры этого Арчивьела слушались.
— Вот тут наши возможности и полномочия заканчиваются, — с некоторой оглядкой на недовольную Дану стал высказываться старший группы. — Думаю, вопросы с министрами, да и с самим императором, правомочен решать только Торговец.
— Без местных сил поддержки и он такие вопросы не решит! — вставила целительница, всем своим тоном показывая, что ее мнение в любом вопросе будет решающим. — Так что любую нашу диверсию мы обязаны провести без гибели паломников.
Василий грустно вздохнул:
— Ну, это понятно. Если хорошо все организуем, то должно получиться почти бескровно. Хотя я бы все-таки предпочел в таком случае дождаться Торговца.
— Судя по твоим словам, план ты уже придумал? — Сильва коснулась его ладони.
— Что его придумывать, если он и так виден как на ладони. Раз у нас только одно сомнение: успеют ли жрецы выгнать всех паломников из монолита, — то придется работать с визуальной подстраховкой. Для этого минеры будут находиться в среде кандидатов в жрецы до самого последнего момента. Хотя заряды постараются заложить в два наиболее подходящих места заранее. А весь ход операции будет выглядеть так…
Боевые товарищи внимательно выслушали наиболее опытного в подобных вещах тактика и стратега, а потом приступили к обсуждению. План действительно оказывался довольно прост и легок в исполнении.
Вначале минировались Ворота, ведущие на тракт Магириков. Там Дана сразу, еще при первом проходе с прежним отшельником, заметила самые уязвимые для этого точки. А работающий с ней в паре Курт, вполне возможно, отыщет лучшие варианты закладки. Скорее всего, монументальное сооружение и наполовину развалить не удастся, но для создания паники и должной реакции на другом конце тракта должно хватить. Для безопасности паломников предполагалось перед взрывом задействовать несколько дымовых шашек тоже с часовым механизмом пуска. То есть вначале Ворота наполнятся дымом, народ бросится в разные стороны, а потом и сам взрыв произойдет.
К тому времени минеры Ворот уже будут находиться очень далеко от места диверсии, почти возле самого монолита. Выносливые мулы им в этом преодолении дальней дороги помогут. Но забираться внутрь вершины Прозрения станут лишь в крайнем случае. Просто постараются о текущих событиях информировать по «общаку» находящихся среди магириков Петра и Сильву. Те к тому времени уже приготовят сюрпризы, которые тоже последовательно дадут вначале много дыма и только потом задействуют разрушительную мощь взрывчатки. Но если после первого взрыва в Воротах жрецы монолита никак не отреагируют, то взрывные устройства в самой вершине придется изымать. Или, в случае их очень удобной закладки, давать пультом команду на остановку таймеров.
Если же присутствующих в гигантских внутренностях людей начнут выгонять наружу, то всем задействованным воинам «третьей» надлежало уходить из пещер самыми последними, всеми силами при этом нагнетая панику провокационными криками и действиями типа: «Спасайся кто может! Горим! Сейчас все рухнет!» Подобные действия всегда приносят результат, хотя в данном случае и приходилось опасаться неожиданных сюрпризов. Самый неприятный мог заключаться в том, если внутри черной громады и в самом деле затаились некие ужасные представители более техногенной цивилизации. Используя неизвестную технику и приборы, «слизняки», как условно договорились называть этих гипотетических врагов, могли не только устранить все угрозы взрыва, дыма или их последствия, но и вообще обезвредить диверсантов в самом начале операции. Что им стоило, например, установить в пещерах подсматривающую и подслушивающую аппаратуру? Да такую, что никакими имеющимися у «третьей» средствами не обнаружишь.
На эту тему Петруха, как всегда, не удержался от мрачной шутки:
— Мы тут стараемся, обдумываем, а слизняки сидят себе перед экранами и хрюкают от смеха. Развлекаются.
— Вряд ли, — начал было возражать оглянувшийся по сторонам Курт. Но тут же тяжело вздохнул, признавая реальной подобную угрозу, и продолжил предложение в иной плоскости: — Слизняки не хрюкают, а вот пищать могут.
— Ха! Какая, к дьяволу, разница?! — возмутился штатный снайпер. — Жить-то все равно хочется. Тем более что как раз светлая полоса в судьбе наступила. Вон и от родной конторы вырвались, и новый мир увидели, и баронство светит, и шашлык с любыми излишествами ежедневно намечается, и воевать больше не надо, и соседняя баронесса мне тройню рожать собралась. Лафа!
И поежился под яростным взглядом черноглазой целительницы. Хотя довольная улыбка не пропала даже после язвительного вопроса, сорвавшегося с уст Даны:
— А почему «соседняя»?
— Ну так официального согласия на наш брак ты ведь мне еще не дала. Значит, пока еще считаешься просто соседкой, — терпеливо разъяснял Петр. — Тогда как наследников тебе уже по-любому рожать придется. Тоже отличная фишка нашего рода: второй подход не нужен.
— Мальчик, — внешне ласково проворковала красавица, — не забывай, кем я теперь стала. Мне сделать себе аборт — только пальцем шевельнуть. Как и подобным движением, даже к тебе не прикасаясь, навсегда избавить твое тело от фамильных «фишек».
— Ну вот! — расстроился Василий, давя в себе рвущийся наружу смех. — А ведь могла такая пара получиться. Да и мы с Сильвой собрались уже крестными сделаться…
— Если будет тройня, — стал и немец рассуждать в том же духе, — то и для меня роль крестного отца отыщется.
— Холостяков на эту должность не берут, — жестко отшила его Сильва. — Женись вначале.
— Ни за что! — вздернул Курт подбородок. — Мне тоже жить хочется.
— Это ты правильно рассуждаешь, — похвалила его Дана, продолжая прожигать на теле Петрухи дырки. — Потому что кое-кто только и доживет, что до получения баронства и составления дарственной бумаги.
Обсуждение предстоящих действий уходило от деловой основы, поэтому Василий хлопнул ладонью по столу, подводя итоги:
— Вижу, что настроение у всех бодрое, сил достаточно, поэтому приступаем к операции немедленно. Курт вместе с Даной отправляются за Ворота прямо сейчас. Утром закупитесь на рынке города всем необходимым, прикупите еще парочку мулов и на обратном пути заминируете объект. А как только вернетесь, броситесь к вершине Прозрения догонять вторую пару. Думаю, что поздним вечером черный монолит получит по заслугам и мы таки выясним, что у него во внутренностях. Если, конечно, нам ничего не помешает или наши планы не скорректирует Торговец.
Действительно, появления Дмитрия Светозарова все ждали с особым нетерпением. И только он мог изменить, отменить или ускорить проведение намеченной диверсии.

Глава четвертая
Цейтнот времени

А Дмитрий Петрович Светозаров, он же Динозавр, он же граф Дин Шахматный Свирепый, он же знаменитый во многих мирах Торговец, он же главный королевский шафик Ягонов, не знал, как разорваться и успеть в невероятно короткие сроки воплотить в жизнь невероятное количество замыслов. Для намеченного объема самых насущных дел не хватило бы энергии всех трех кристаллов его Башни, даже в случае их полной насыщенности. А ведь кристаллы в данный момент оказались опустошены полностью, и зарядить их было негде. Да и собственные силы, так необходимые для перемещений между мирами, восстанавливались с удручающей медлительностью. А о том, чтобы как можно скорее совершить тотальные переносы большого количества людей, не могло быть и речи.
Дмитрий с содроганием вспоминал разгорающийся скандал в Европе, где набирало обороты следствие по розыску адаптированных детей, а также большой части опекунов и родителей. Этот скандал, посредством доставки детей в монастырь, следовало замять в первую очередь. Конечно, если монахи во главе с настоятелем Клодом еще согласятся на такую крупную аферу всемирного масштаба.
Потом следовало интенсивно спасать сестру, попутно собирая средства на ее выкуп. А остальные проблемы тоже не укладывались в короткий список: куча учеников академии ждала возвращения в Свирепую долину, «третья» нуждалась в помощи и корректировке действий, в королевстве Ягоны следовало немедленно разбираться с появившимися неизвестно откуда шафиками, ну и вся история с конторой, возглавляемой недавно сбежавшим Павлом Павловичем, требовала поставить в ней большую, жирную точку. Откладывать месть в долгий ящик Динозавр не собирался.
Именно эти соображения Торговец и высказал своей молодой жене, после того как они закончили подсмотр в Лодзи и вернулись в монастырскую келью. И пожаловался при этом:
— Ума не приложу, что делать и за что хвататься. Но самое главное: как зарядить хоть немножко вот эти штуки?
Он достал из карманов все три кристалла своей Башни и, глядя на их тусклое мерцание, тяжело вздохнул. К тому времени Александра уже полностью справилась с нахлынувшим на нее после возвращения головокружением и стала соображать в присущей для нее манере:
— Но раз эти артефакты ни на что не пригодны, то следует отыскать другие. Не правда ли?
— Ну, — скривился он в раздумье. — Подобный розыск почти невозможен.
— Вот видишь! — обрадовалась она. — Есть это маленькое обнадеживающее слово «почти». А значит, мы любой шанс реализуем. Тем более теперь, когда моя помощь запросто усилит тебя втрое. Или ты сомневаешься в моих умениях?
— Ну как можно! — не сдержал Дмитрий улыбки. Но сразу же опять нахмурился: — Только вот ты совсем не представляешь все те опасности, которые нас могут поджидать.
— А чего их представлять? Ты мне сейчас их быстро обрисуешь, и мы предпримем должные меры безопасности. Начинай! А я тем временем перекушу. Что-то жор совсем не детский проснулся. Да и свадьба у нас, в конце концов, или не свадьба?
Боевой задор Александры вместе с аппетитом передался и Дмитрию. И какое-то время они усиленно насыщались разложенными на столе разносолами, попутно обсуждая стоящую перед Торговцем проблему и выбирая наиболее приемлемый способ решения.
— Видишь ли, подобные кристаллы довольно редки во всех мирах. Создать их искусственным путем нельзя. Только найти, как правило случайно. Очень редко — целенаправленно, в местах сосредоточения древних магических захоронений. Обыскивать сейчас некоторые имеющиеся у меня на примете места — дело слишком хлопотное и тоже довольно опасное. Да и не факт, что в случае удачи кристаллы окажутся полны силой хотя бы частично. Такого почти не бывает, и в аналогах истории подобное можно пересчитать на пальцах одной руки. Так что этот путь в данный момент нам не подходит.
— Согласна. Но ты слишком на еду не налегай, а лучше дальше рассказывай.
— Спасибо, и тебе приятного аппетита, дорогая графиня! — Дмитрий отсалютовал супруге стаканом с соком. А когда напился, продолжил: — Существует и второй путь добычи так нужного нам артефакта. Но он сразу неприемлем из-за крови и насилия. То есть владельца магической башни надо убить, на его крови совершить определенный ритуал, отключить так называемый перекрестный концентратор и только после этого получить желаемое в руки.
— Тогда переходи сразу к третьему варианту. Или есть и четвертый?
— Увы! Четвертого нет. Потому что волшебная суспензия вертушки погибла.
— По моей вине. — Шура виновато опустила ресницы.
За что получила от мужа укоризненный взгляд и томный поцелуй в шею. Скорее всего, поцелуй бы в иных обстоятельства перетек в несколько иные отношения. Но в данном случае парочке было не до плотских утех. Графу Дину пришлось рассказывать дальше:
— Поэтому нам остается только одно: постараться у кого-то нужный кристалл выкупить. А здесь вся сложность в том, что заряженные артефакты подобного толка можно купить лишь в одном месте. И, насколько мне известно, только у одного человека.
Александра погладила мужа по руке:
— Ты говоришь это с таким видом, словно имеешь в виду не человека, а самое ужасное существо во вселенной.
— Где-то так оно и есть. Потому что тот мир вообще желательно не посещать из-за творящегося там злобного, для меня в большинстве непонятного волшебства. А о той личности, про которую я говорю, вообще слагают самые страшные истории. Чего только стоит утверждение, что более половины покупателей или просителей так от Купидона Азарова и не вернулись.
— Не поняла! Неужели такой маленький купидончик с крылышками может быть настолько опасен или кровожаден? Да и имя у него несколько странное.
— Ты и в самом деле не поняла. Ни о каком розовощеком и пышнотелом купидончике в стиле Рафаэля речь не идет. Купидон — это натуральное имя, пожалуй, самого могущественного и коварного волшебника, который обитает в Кабаньем мире. От того мира даже у меня голова идет кругом, настолько он дикий, страшный и совершенно не согласующийся с земными представлениями о жизни вообще. Достаточно сказать, что Кабаний расположен в подпространстве и не связан ни с одним иным космическим телом даже силой притяжения. Ни звезд, ни лун, ни согревающего светила в окружающем громадную планету пространстве нет. Представляешь?
— И там живут люди?
— О! Еще как живут! Такого разнообразия рас я еще нигде не встречал.
— Такого не бывает! — решительно заявила Шура. — Они бы не смогли существовать в полной темноте. Да и деревья, животные, кабаны те же. Или там их нет?
— Не могу утверждать про большое разнообразие флоры и фауны, не сподобился все там расспросить, а вот кабаны там и в самом деле водятся. Высотой в современный автобус по земным стандартам и с такой бронированной кожей, что при входе в любой город легко делает просеку среди строений насквозь. Одного такого лесного гиганта я и увидел однажды собственными глазами, после чего, в этом даже не стыдно признаться, в тот мир больше не наведывался.
— Правильно сделал. — Она поощрительно погладила его по руке. — Но как же там выживают растения без солнечного света?
— И не стремился разгадать по вышеназванным причинам. Но светится там непосредственно воздух. Причем самыми разными оттенками красного цвета. Чем выше над поверхностью, тем воздух становится более розовый, повышая при этом видимость до одного километра. А в глубинах и подземельях цвет переходит в густой, темный, почти как кровь. И видимость падает до минимума, порой стену уже через десять метров заметить трудно. Поэтому, где бы ни находился, на открытом пространстве или в помещении, всюду создается впечатление гнетущего кошмара, и я за несколько визитов так и не перестал удивляться, когда слышал случайный смех или веселые шутки. Больше всего в голове не укладывается именно это красноватое освещение и пофигительская реакция на него тамошних жителей. Хотя никто из них о другой жизни и не подозревает. Большинство, по крайней мере.
— А наше оружие там срабатывает?
— Пробовал, срабатывает. Да и не только наше, но и самое техногенное. Но вот как оно будет вести себя при сопротивлении магией — неизвестно. Даже в мире Зелени жрецы умудряются защищаться от тяжеленных разрывных пуль, а Кабаний считается самым навороченным образованием в плане волшебства. Вот потому мне в первую очередь там и страшно. Мало того, система подсмотра в розовом воздухе вроде как не действует. С Бонзаем пробовали — не вышло. Так что подслушать, подсмотреть и заранее приготовиться к опасности там не получается.
Александра к тому времени уже наелась, вытерла рот салфеткой и подвела итог:
— Ладно, будем устранять опасности по мере их поступления. — Затем обиженно уставилась на примолкшего мужа: — Или ты и меня за собой перенести не сможешь?
— Да нет, одного человека я перенесу легко. Только вот там и в самом деле лучше вообще не появляться, а после всего случившегося я решил тебя никогда и ни при каких обстоятельствах риску не подвергать. Так что сама понимаешь.
Она спорить не стала, а просто прижалась к нему сбоку:
— Дим, а вот скажи, если со мной что случится, как ты отреагируешь?
— Как? Совсем недавно я чуть с ума не сошел, — признался Торговец, с содроганием припоминая сцену с окровавленной битой в руках озверевшей матери дауна. — Так что второго раза уже не переживу.
— Вот видишь! Точно так же и со мной произойдет, если тебя не станет, — рассудительным тоном продолжала графиня Светозарова. — Так что в подобные места с повышенной опасностью нам лучше отправляться сообща. Если уж погибнем, то вместе, а это мне уже не страшно. Как и тебе. Правильно?
— Хм. Может, ты и права.
— «Может»?
— Да нет, полностью права, — вынужден был согласиться Торговец, утопая в глубинах любящего взгляда. — Без тебя моя жизнь потеряет всякий смысл.
— Да нет, слишком много на тебе всего завязано, так что ты просто обязан выжить в любых условиях. А вот мне можно и рискнуть.
— Можно. Но вот нужно ли? — Дмитрий развернулся от стола и усадил любимую себе на колени. — Можно ведь и вообще в данный момент не рисковать. Детей на Земле если и не отыщут, то в глобальном плане ничего катастрофического не случится. Разве что пропадет возможность дальнейшей легализации уникальных целителей и, как следствие, на долгое время вновь заморозится моя программа по преобразованию всего общественного строя на нашей родной планете.
— Ого! На что ты замахиваешься, — поразилась Александра. — У меня даже мурашки по спине пробежали от страха. Ты хочешь свергнуть законные правительства?
— Они сами себя изживут, когда власть окажется в руках таких людей, как Маурьи и Арчивьелы. Хотя президенты, короли или императоры так и останутся внешне на тронах. Зато образ жизни, присущий той же Зелени, мне кажется самым оптимальным.
— Кто же тебе позволит такое?
— Да я и спрашивать не буду. А все остальное целители сделают сами. Мне важно их обучить в академии Свирепой долины, а потом вернуть на Землю.
— И если сейчас не получится?..
— Ну да, дело застопорится надолго. Придется искать новые таланты, а уже обученных отдавать в иные миры.
— И сколько лет на это уйдет?
— Много, подсчитать точно трудно. Но лучше медленнее, чем из-за лишней поспешности рисковать всеми грандиозными планами.
— Вот я и говорю, что на тебе слишком много всего завязано, — улыбнулась молодая графиня. — Но…
Дмитрий перебил любимую, не догадавшись, к чему она клонит:
— А учеников академии, застрявших на юге империи Рилли, можно и не переносить. Они и сами, после моего краткого визита, за неделю доберутся караваном до столицы, а потом на поезде примчатся в долину. Останется только помощь «третьей», месть твоему бывшему шефу, разборки в королевстве Ягоны и спасение моей сестры. «Третья» с любыми трудностями сладит играючи, тем более что, скорее всего, неделю, а то и две будет спокойно дожидаться моего возвращения. Король Бонзай Пятый с незваными гостями и без меня легко справится. Кстати, очень мечтаю, чтобы вы как можно скорее познакомились, Бонзай — мой самый лучший друг. Ну и вследствие чего освобождение Елены выходит на первый план. Как и попутный сбор десяти миллиардов для выкупа. А уж с этим мы постараемся справиться без рискованного посещения Кабаньего мира. Вот так вот! Любые проблемы мне сейчас по плечу. Лишь бы ты была рядом.
Он попытался поцеловать Шуру, но та строго отстранилась:
— Ты меня не дослушал. Я хотела спросить: а как же приключения?
— Мм? Их вроде и так хватает.
— Только не надо утверждать, что ты, когда займешь меня каким-нибудь важным делом, не отправишься сам за кристаллами! Ну, признавайся! На меня смотри! — Она крепко схватила его ладошкой за подбородок. — А глаза зачем закрывать? Ха! Он еще возмущается!
— Да нет.
— Тогда смирись и больше не смей меня обманывать!
— О-о-о-о!..
— И не надо восторгаться моим умом и сообразительностью. Не люблю подхалимов! Запомни это.
— Э-э-э… — Дмитрий безуспешно пытался отыскать нужные слова, но при этом остаться в рамках обещанной своей любимой честности. Но ничего, кроме мычания, у него не получилось. Александра и в самом деле разгадала все его замыслы и не повелась на показной отказ от попытки отправиться за кристаллами. Оставалось только вздохнуть с запоздалым сожалением: — М-да.
Но и это было разгадано с шокирующей легкостью:
— И не надо жалеть о том, что ты мне рассказал про жуткого колдуна Купидона. Все равно я подозревала нечто подобное и тебя бы одного никуда не отпустила. Сама отмазку лучше тебя придумать могу. Так что в Кабаний отправляемся вместе. Само собой, после соответствующей экипировки. Или тебе надо вначале немножко поспать? — Видя, что супруг продолжает в сомнении хмурить брови и устрашающе двигать челюстью, пояснила: — Ты теперь женатый человек. Поэтому часть твоих забот, проблем и размышлений я с готовностью взвалю на свои плечи. Спланирую все, обдумаю, подскажу, где надо, и тебе только останется претворить в жизнь готовый план. Легко?
— Даже слишком! — рассмеялся Торговец, не выдержав такого напора. — Если так и дальше пойдет, то ты будешь заранее предсказывать все мои мысли и подсказывать сразу готовые решения. Как в том анекдоте: невеста до свадьбы все обещала делать по дому сама, а после свадьбы напомнила мужу: «Но ты при этом будешь меня носить на руках! Обещал ведь!»
— Очень правильный анекдот, жизненный, — похвалила графиня Светозарова своего супруга и с некоторым высокомерием сделала попытку слезть с колен. — Или тебе тяжело?
Теперь он смотрел на нее с укором.
— Обижаешь! Наоборот, мне очень приятно даже просто к тебе прикасаться. И за это удовольствие я готов на все.
— Значит, спор окончен. Можешь меня сразу нести в то место, где у тебя вся необходимая для воинов экипировка.
— Уговорила. — Дмитрий встал, легко подкинул жену на руках и отправился к забаррикадированной двери. — Только вот надо вначале переговорить с настоятелем, а если братия уже согласилась на размещение здесь гостей, то и со всеми монахами одновременно. Будет лучше, если я свои советы, рекомендации и предупреждения выскажу при всех.
— Ладно, тогда я пока пройдусь ножками, — решила Александра, выскальзывая из мужских объятий. — Неохота боевую форму терять.
— А как вообще себя чувствуешь? — запоздало спросил Светозаров, убирая лавку и открывая дверь. — Ничего не болит?
— Не то слово! У меня все тело вибрирует от силы. Кровь по венам шипит, словно шампанское. Боюсь пробовать, но мне кажется, могу одним ударом кулака вот эти перила перебить.
Они как раз вышли к лестнице, ведущей вниз.
— Не надо! — успел воскликнуть супруг, заметив, как Шура ребром ладошки замахнулась на толстенный брусок перил ограждения. — И так этому монастырю досталось изрядно в последнее время. А если тут еще и детки с неделю поживут…
— Кстати, а если полиция или пресса слишком строго начнет всех детей и их опекунов допрашивать? Вдруг про мир Зелени кто-то проболтается?
— Ничего ни у следователей, ни у журналистов не получится. Все дети умеют ставить гипнотические блоки против ментальной атаки, да и большинство из них сами могут кого угодно заговорить, загипнотизировать и сделать круглым идиотом. Подобные навыки прививались и их опекунам, почему и проводилась эдакая семейная «стажировка» в Свирепой долине.
Дальше разговор пришлось прекратить, потому что пара спустилась в холл монастыря, где с чинной степенностью и истинным стоицизмом в полной тишине восседали почти все монахи, обитающие в монастыре. Исключение составляли лишь люди, стоящие на боевых постах. Отец Клод словно дожидался прихода молодоженов и наверняка в создавшемся безмолвии издалека слышал последний разговор, ведущийся между ними. Да и скрывать это не стал, шагнул навстречу и начал с напоминания:
— Нам было обещано поговорить с этими детьми. Но если они умеют гипнотизировать, то как мы узнаем правду?
— Да очень просто: эти дети не умеют лгать. Зато умеют сразу распознавать людей честных и порядочных и сами решать, до какой степени вас всех посвящать во всемирские тайны. Мало того, главными и «старшими» здесь окажутся не пожилые люди, родители, опекуны, а именно дети. Вам придется не просто прислушиваться к их мнениям и пожеланиям, а, скорее всего, выполнять любые их указания.
— Выполнять? — Впервые на лице настоятеля монастыря можно было прочитать такие эмоции, как удивление и недоверие. Он даже с братьями переглянулся, которые тоже слушали с оттопыренными ушами и смотрели на все расширенными глазами. — То есть они нами будут командовать?
— Нисколько. Просто их рекомендации и пожелания в любом случае будут на порядок правильнее, чище и гуманнее, чем помыслы большинства обитателей нашей планеты.
— То есть эти дети… — стал формулировать очередной вопрос отец Клод, но Торговец его вежливо перебил:
— Все тонкости дела я расскажу после вашего согласия на сотрудничество. Итак?
— Да мы уже согласились и заказали все необходимые продукты, — деловито доложил настоятель. Но сразу спохватился и полез в карманы своих одежд. — Вот только денег тут слишком много оказалось.
Он протягивал Светозарову пакет с банкнотами в пятьсот евро. Но тот даже не глянул на деньги.
— Еще и мало будет. Но раз вы дали единодушное согласие… — Он сделал паузу и посмотрел в глаза каждому из присутствующих монахов. Кажется, осмотр его удовлетворил, потому что он торжественно продолжил: — То отныне ваш монастырь, который по невероятному совпадению называется обитель Желтых Грез, становится всемирным центром высшего целительства. А легенда для всех любопытных будет такова: некоторые дети, побывавшие здесь или пожившие неделю, обретают дар видеть любую болезнь и даже влиять на ее устранение. Ну, или что-то в этом роде, по ходу событий дети сами решат.
Легенда казалась умопомрачительной, пояснения к ней — невероятными, а будущее данного монастыря могло показаться любому слушателю нереальным.

Глава пятая
Беглец

Павел Павлович никогда себя раньше не мог представить на месте униженного изгоя или бесправного беглеца. Но именно таким он себя сейчас и чувствовал. Впервые в жизни он боялся по-настоящему и ощущал пупырышки по всей коже от леденящего страха. Причем моральный дискомфорт во много раз превышал боль физическую, волна от раненой ноги перекрывалась в организме цунами дикой злобы и панического ужаса. Практически с самого момента провала в нижнее подземелье он растерялся, потерял сознательный контроль над своими чувствами и действовал только на внутреннем резерве силы воли и так называемом автопилоте. Именно «память тела», доведенная ветераном до автоматизма, его и спасла.
Невзирая на боль и кровоизлияние в месте ранения, он доехал, лежа на тележке, по подземному тоннелю до упорного тупика, взбежал по узкой лестнице на высоту семиэтажного дома, ибо лифт на этом резервном пути отхода отсутствовал, и попал в небольшой ангар с двумя автомобилями. Причем бросился заводить не роскошный и мощный внедорожник, бросающийся в глаза своей дороговизной, а с надсадным хрипом и выпученными глазами запустил мотор бензинового «фольксвагена». И только потом, под несколько успокоительное урчание мотора, перетянул рану тугим бинтом и стал одеваться. Полную наготу исцарапанного на плечах и бедрах тела прикрыли несуразные брючки и простенькая, невзрачной серой расцветки майка. Благо в обеих машинах имелось сразу несколько комплектов одежды на все случаи жизни. Сандалии он бросил на пол перед пассажирским сиденьем, а торчащие во все стороны волосы прикрыл модной в среде местных садоводов кепи. А потом, так и продолжая вздрагивать всем телом от страха и осознания несущейся за ним следом опасности, открыл пультом ворота на выезд.
С той стороны ворота данного ангара выглядели как небольшое скальное нагромождение, и по инструкции следовало вначале осмотреться через экраны внешнего обзора. Но мозги у шефа уже несуществующей конторы отказывались терять даже одну лишнюю секунду. Да и действительно, избыточные предосторожности могли при побеге лишь помешать. К счастью, на почти не используемой автомобилистами заброшенной дороге никого не оказалось, и вскоре ничем не выделяющийся автомобиль уже влился в поток автотранспорта на оживленном автобане. Побег из захваченного врагом стратегического бункера для опытнейшего деятеля и специалиста по спецоперациям завершился успешно.
И только тогда Павел Павлович вернул себе способность мыслить трезво и расчетливо. Вначале постарался определиться с выбором места для очередного «залегания на дно». После чего попытался определить, где и когда он попался на глаза неизвестному противнику. По всему получалось, что все его неприятности — следствие несвоевременного устранения главного аналитика конторы. Если бы он еще с вечера «убрал» Казимира Теодоровича, то не пришлось бы с самого утра опять переться на опасное место, потом долго ждать результатов от ликвидаторов. Несмотря на все меры предосторожности, пресловутого зубра, скорее всего, подловили именно возле особняка главного аналитика, а уж проследить за машиной с помощью вертолета не составило особого труда.
Наибольшее неприятие, выражавшееся в непонимании и зубовном скрежете, вызывала та скорость, с которой враги проникли в бункер. Но, исходя из странного способа переноса Павла Павловича из ванны прямо на его любимый кожаный диван, получалось, что в операции задействованы силы как минимум еще одного нового Торговца. А если проанализировать все заданные вопросы, то между новым врагом и Дмитрием Светозаровым существовала определенная связь. Если вообще не союзнические, взаимовыгодные отношения. Неизвестный явно пытался помочь своему коллеге в освобождении Александры. В этом факте опытный зубр был уверен на все сто.
Как следствие, эти выводы отметали последние сомнения в откровенности отношений между самим Павлом Павловичем и его деловым партнером, другом и покровителем. Да и в любом случае имелось слишком много предохранительных рычагов, которые в случае смерти могучего оперативника с легкостью сводили в могилу еще более могучую фигуру в самих высоких правительственных сферах. Скорее, даже старый кремлевский товарищ оказывался в более невыгодном положении: свергался при любом раскладе. Тогда как после его смерти Павлович мог с большими шансами уйти от посланных по его следу ликвидаторов и легко укрыться в одном из давненько подготовленных мест.
Так что старого и проверенного товарища следовало предупредить о постыдном побеге в первую очередь.
Несмотря на внешнюю неказистость старенького «фольксвагена», блютуз в нем имелся. Как и новенький, нигде не засвеченный мобильный телефон. Поэтому разговор, полный намеков и условных обозначений, состоялся прямо в пути. Хотя на том конце связи и ответили только лишь с четвертой попытки дозвониться:
— Привет! Чего это ты мне так часто названивать стал?
— Привет! Нуждаюсь в душевном собеседнике. Чего это ты трубу не берешь?
— Пришлось с заседания выйти «по нужде». А ты никак решил деньжат подкинуть для избирательной кампании?
— Наоборот, сам скоро побираться начну. А из последнего дома так вообще пришлось съехать за неуплату.
— Однако! Как же ты до такого докатился?
— А то ты не знаешь! — с горечью воскликнул Павел Павлович, не забывая тщательно осматриваться по сторонам и сзади с помощью зеркал. — Прекрасный пол кого угодно до нищенской сумы доведет. Моя последняя любовница прямо озверела с растратами. Да и еще и подружку свою под эту акцию подогнала. Я уже и сам не рад, что с ней связался.
— М-да! Смешно, но не до смеха. Но откуда у нее подружка взялась? И тоже красавица?
— Если не похлеще! Не знаю, откуда взялась, но только что меня до белого каления довела. Пришлось после скандала все бросать и ехать куда глаза глядят. Найду тихую кафешку и напьюсь до чертиков.
— Ох эти женщины! Они ведь везде достанут…
— Черта с два они теперь меня достанут! Развод и девичья фамилия! — с показной решимостью горячился шеф несуществующей уже конторы. — Ты ведь меня знаешь, не привык я к дипломатии.
— Вот потому и не верю, что знаю. Неужели развод полный?
— Хм! Интересный вопрос. Пока ты не спросил, думал, что полный. Но теперь как-то обидно становится. Сколько я для нее добра сделал, сколько внимания уделил и вот, такая неблагодарность.
— С другой стороны, можешь и простить, если любишь.
— Может, и прощу. Но вот стоит ли? Царапается, как кошка! — Это означало, что на последнем «свидании» беглец получил серьезное ранение.
— Ай-ай-ай! Некрасиво-то как! Но ты уж там сам на месте смотри. Хотя я тоже постараюсь со своей стороны оказать помощь в примирении. Пошлю, например, твоей красотке шикарный букет роз. А?
Имелось в виду, что группа вышколенных, самых крутых профи по устранению неугодных будет в распоряжении живущего в Германии товарища в течение ближайших суток.
— Тут у меня и своих оранжерей хватает, но такой знак внимания с твоей стороны тоже весьма пригодится. Присылай! Может, хоть такой шаг тронет ее очерствевшую душу.
— Ну вот, может, и повод напиться отпадет.
— Нет, стресс надо снять обязательно. Но как только возьму себя в руки, пришлю тебе смайлик.
— Договорились! — уже более бодрым голосом отвечал высокопоставленный партнер. Получение условленного сообщения будет означать, что его коллега благополучно залег «на дно» и готов к руководству прибывающими боевиками.
Другой вопрос, что зубр еще и сам не знал, с чего будет начинать и как вообще дальше бороться с такими людьми, как Торговец. По логике вещей следовало немедленно забыть про всякую месть и с удовольствием воспринять статус пенсионера. Скорее всего, так и придется поступить, разве что вдруг всплывет какое-нибудь действенное, изящное решение, дающее стопроцентную гарантию собственной безопасности. А вот кто может поручиться именно в полных ста процентах?
Видимо, эта мысль пришла в голову и кремлевскому товарищу:
— Но после ссоры ты хоть забрал у своей пассии дареные драгоценности?
— Увы! Частично эта красотка меня и тут подраздела.
— Не жаль?
— Нисколько! Как говорится: если не насосался, то уже и не налижешься.
Партнеры прекрасно и здесь поняли друг друга. Несмотря на оставленный в руках врага компьютер и массу прочих данных, особой опасности общему предприятию это не принесет. Опытный оперативник старался всю информацию сваливать на карты памяти с определенными кодами шифровки, и выяснить, например, те же номера счетов с огромными денежными суммами никакому Торговцу не будет под силу. А дублирующий ноутбук для связи со спутниками доставят вместе с «букетом роз»
— Тогда всего наилучшего!
— И тебе всех благ! На ближайшие праздники встретимся за шашлычком.
— Обязательно.
На этом разговор и закончился. Хотя оба собеседника при упоминании шашлыка поняли, что встретятся они теперь ой как не скоро.
Отключив блютуз, Павел Павлович поправил кепи и постарался выжать из старенького «фольксвагена» максимально возможную скорость. Засевшая в лодыжке пуля доставляла все большую и большую боль, но подобную досадную неприятность приходилось терпеть. Да еще и начать предварительные размышления на тему: кто и как поможет эту пулю из тела вынуть? Невзирая на все мужество и презрительное отношение к подобным царапинам, самому проделать подобную операцию окажется, скорее всего, невозможно. Поэтому следовало подкорректировать маршрут своего движения.
Благо что есть к кому обратиться с рекомендацией от «солидных» людей. Да и запас наличности в данной машине имелся пристойный. Поэтому ветеран уже через три часа выходил, прихрамывая, от практикующего на дому хирурга, который оказывал подобные услуги нескольким затаившимся пенсионерам из верхушки Министерства внутренних дел бывшей Германской Демократической Республики. Не отказывался помогать и их доверенным лицам.
А еще через пару часиков Павел Павлович, для снятия стресса опорожнив половину бутылки водки, деловито пощелкивал клавиатурой в одной из маленьких однокомнатных квартирок рабочего района Мюнхена. Квартирка выглядела до убогости скромно, зато в подобных спартанских условиях любому оперативнику работалось с максимальным спокойствием и удобством. Тем более что, находясь на тропе мести, Павел Павлович всегда был весьма неприхотлив как в размерах кровати, так и в качестве стола. А отомстить хотелось с каждой минутой все больше и больше. Оставалось только отыскать место для смертельного удара и определиться с его силой.
Да и знал он отлично, откуда и как собирать нужную ему информацию. Ну и умел отменно собрать, естественно, все наиболее важные последние новости. Тут уж Интернет давал самые невероятные возможности. И вскоре вполне конкретная цель замаячила на горизонте возможного фронта в будущей войне против Торговца. А то и против всего клана межмирских Торговцев.
Старый профи сразу заметил, что общеевропейский скандал по поводу пропажи детей с каждым часом все больше превращается из грозы в ураган. И если Дмитрий Светозаров таки не погиб, то, судя по всем его человеческим качествам, он постарается этот скандал замять самым жестким и радикальным способом. А возможно, что и его коллеги к решению этого вопроса подтянутся. Следовательно, требуется срочно разыскать то место, где дети с опекунами прячутся, а скорее всего, они будут делать вид, что прячутся уже давно. Таких мест в огромной Германии, как это ни странно, не так уж и много. Ведь не распихает Динозавр деток по домам со словами: «А мы в кладовке прятались!» То, что уже творится и в какой панике находятся все силы правопорядка, Интерпола и внутренних дел, не даст повторить тот трюк, который удался при вмешательстве конторы.
Помимо этого наилучший выдумщик диверсий и провокаций измыслил, как сделать так, чтобы Дмитрий Светозаров, попробуй он вдруг схитрить, не имел простора для тактического отступления. Как следствие, с его стороны последуют ошибки, упущения, и этим будет грех не воспользоваться.
Поэтому вскоре перед Павлом Павловичем лежала горка новеньких телефонов с разными номерами и длинный список тех мест, куда Динозавр наведывался в последние месяцы. И чуть ли не первое место в этом списке занимала обитель Желтых Грез, по поводу которой раненый зубр измененным голосом наговорил на телефон доверия определенные фразы:
— Не знаю, может, это и не мое дело, но в таком-то монастыре, находящемся там-то, творятся безобразия. Когда я собирал грибы в рядом расположенном лесу, то услышал детские крики. Мне показалось, что там кто-то обижает маленьких детишек.
Отключил телефон и потянулся за другим. Тогда как вторая рука порывисто подхватила почти полностью опустошенную бутылку.
— В борьбе с врагами все средства хороши!
Этот девиз старый зубр оперативной работы и кровавых диверсий любил повторять частенько. И сейчас он им «закусил» после очередного глотка.
Огромная полицейская машина чужого государства тоже может великолепно помочь, если ей дать хорошего пинка в нужном направлении.

Глава шестая
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Хорошо, что на протяжении всего тракта дальняя связь действовала великолепно. Хотя на всякий случай Василий распорядился переговариваться кратко, только по делу и категорически на русском языке. Как он сам вслух ни насмехался над идеей Петрухи про жутких слизняков-марсиан, посчитал вполне логичным перестраховаться и в этом направлении. Теперь если даже таинственные жрецы и сумеют подслушать перехваченные радиоволны, то уж точно не поймут сути разговора.
Правда, могло быть еще хуже, и при наличии высокотехнического оборудования диверсантов легко запеленгуют радиолокатором, но вот именно для такого случая и давалась команда о краткости эфирных переговоров. Сработанной пятерке воинов не составило труда рассчитать каждый свой шаг и вывести идеальный график намеченных передвижений. Конечно, с учетом возможных отставаний и некоторых непредвиденных ситуаций. Потому что даже при наступившей неожиданно оттепели в любое время погода могла вновь испортиться. Зима все-таки, а следовательно, снегопады, а то и вьюги могли накрыть горный массив Бавванди без предупреждения.
И поздним вечером, как только закончились обсуждения и распределение боеприпасов, операция «Хруст» началась. Именно на таком названии настоял Петр, живописуя, как хрустнет и рассыплется черный монолит после взрыва. Он же пытался настоять и на изменениях в парах, желая отправиться на выполнение задач именно с Даной. Причем аргументировал желаемые для него изменения тем, что работать вместе с Сильвой для него слишком боязно по причине излишней ревности со стороны Василия:
— Мало ли что ему в голову взбредет? Вон как Васек на меня, молодого и красивого, косится! За супругу переживает.
Старший группы ответить не успел, на парня сразу замахнулась сама Сильва:
— Смотри, как бы от моей ласки косоглазым не стал! Я себя и без посторонней помощи от твоих приставаний защитить смогу, да так, что голова у любого нахала слетит ненароком. Да и вообще, мне кажется, это ты Дану к Курту ревнуешь.
— Ох, и злющий ты человек! — сокрушался Петруха, подмаргивая обеим женщинам одновременно. — Да и не совсем сообразительный. Ну сама подумай, разве могу я ревновать к немцу? Ведь это ни в какие ворота не лезет!
Курт и не вздумал обижаться, а только с невозмутимым видом потер ладони и громким шепотом обратился к целительнице:
— Видишь, Даночка, как все здорово получается! А ты мне не верила, что он нас ни в жизнь не заподозрит.
От той возмущенной физиономии, которую скорчил Петр, никто из четверых не смог удержаться от продолжительного смеха. Разве что Василий от чрезмерного сотрясения своих телес вдруг резко застыл, бледнея от резанувшей боли в плече. Раны, несмотря на отменное лечение целителей, все еще сказывались.
Это и напомнило Дане о самом неотложном деле перед уходом. Вначале она с полчаса в одной из келий манипулировала над телом Василия, а потом еще минут пятнадцать, выгнав мужчин наружу заниматься делами, водила руками над лицом Сильвы. Во втором случае результат вообще с каждым часом становился все более обнадеживающим: краснота сходила, бугорки и ямки рассасывались, а появление новых прыщей и даже угрей прекратилось полностью. Что напоследок новоявленная Маурьи и высказала своей подруге:
— С такими темпами ты уже дней через пять краше меня станешь.
— Ох, не шути так! — засмущалась Сильва, осторожно прикасаясь к своему лицу подушечками пальцев и боясь поверить в начавшееся выздоровление. — Мне хотя бы просто нормальной стать.
— Ничего-ничего, вот как начнут на тебя все мужики оборачиваться, вот тогда и Васька твой узнает, что такое ревность! — Она вскочила на ноги и первой поспешила в каминный зал. При этом озвучив одну просьбу: — Но пока я буду далеко, ты там за Петрухой приглядывай. Сама ведь знаешь, какой он бабник.
— Не волнуйся, — последовало за спиной твердое обещание, — он у меня как шелковый будет. А если начнет по сторонам своими глазками блудливыми стрелять, то я ему живо их выковыряю.
Они уже вошли в общий зал и увидели, как Петр с Куртом за откинутыми завесами одеял седлают возле выхода мулов. Петр что-то весело рассказывал, и залюбовавшейся целительнице стало жалко своего любовника. Поэтому она обернулась и на полном серьезе попросила Сильву:
— Нет, глаза не выковыривай. Просто двинь ему под дых. Думаю, с него хватит.
— Сделаю, подружка, не переживай! — пообещала та с громким смехом, а затем обратилась к мужчинам: — Ну что, все готово? Тогда мы вас с Петрухой проводим на спуске до самого тракта.
Тем временем Дана разгрузила с себя все оружие и металлические предметы в мешок и стала облачаться в теплые одежды. Сидящий за столом Василий по ходу дела давал последние советы и рекомендации:
— Если не удастся что-нибудь основательное в Воротах повредить, то хоть небольшой взрыв устройте. Ну и дыма побольше. А ты, Курт, на спуске к тракту свое личико шарфом прикрывай, пусть соседи пока остаются в неведении по поводу твоей отлучки.
— Прикрою.
— Да! И чеснока на рынке прикупите. Только присматривайтесь, чтобы вам перемерзший не подсунули.
— Зачем тебе чеснок? — удивилась Сильва. — Ведь завтрашней ночью уже будем уходить через горы на юга.
— Как «зачем»? А прощальный ужин? Да и в дорогу нам постараюсь все оставшееся мясо приготовить. Не хватало мне только, чтобы твоя фигурка в дальнем пути отощала.
Так примерно «третья» и запланировала отход, но окончательное слово в этом вопросе имела все-таки целительница. О чем она, уже оглянувшись на входе, напомнила старшему группы:
— Ты не хорохорься, потому как нести тебя никто не собирается. Завтра еще раз раны твои осмотрю и тогда уже решу окончательно.
— А если нам бежать придется без оглядки? Идти-то я могу прекрасно.
— Вот именно, что идти, — буркнула Дана и закатила за собой каменную плиту.
Вскоре, проводив товарищей до тракта, вернулись Сильва с Петром и застали Василия аккуратно массажирующим свое плечо.
— Болит? — сразу обеспокоилась женщина.
— Нисколько. Просто стараюсь немножко подвижность усилить. А то эта красавица слишком раскомандовалась.
— Давай помогу. — Сильва быстро сбросила с себя верхнюю одежду и встала у него за спиной.
Тогда как Петр со смешками стал паясничать:
— Все! Кончилась твоя власть, Васек! Хватит уже измываться над бедным народом. Да здравствует власть… ну этих, как же их… О! Прекрасных целительниц Маурьи.
— Ну-ну! — кривился угрожающе Василий. — Посмотрим, как запоешь, когда Дана возьмет тебя в ежовые рукавицы.
— Чего меня брать? — пошла философия вперемежку с балагурством. — Я и так самый образцовый муж во всех мирах. К тому же современные люди сейчас отрицают традиционные формы брака. Устарели! Зачем ежедневно мелькать друг у друга перед глазами и раздражать вредными привычками? Зачем надоедать своими однообразными рассуждениями и устаревшими шутками? Ведь любой человек в конечном итоге любит только тогда сильно, когда скучает. Когда объект его любви не становится ежедневным бытовым украшением. Можно ведь просто встречаться друг у друга иногда, а то и на нейтральной территории устраивать пылкие и страстные свидания. Организовывать романтические вечера и путешествия. Тем более что наши баронства расположатся рядом. Таким образом, люди не надоедают друг другу, меньше скандалят и сильнее любят. И дети лучше развиваются, изучая сразу два дома и две цивилизации внутреннего быта.
Рассмотрев, как Василий недоуменно, а скорее, задумчиво морщит лоб, Сильва слегка подергала его за волосы на затылке.
— Чего дурачка заслушался? — А потом зло посмотрела на приверженца новых брачных отношений: — Это ты без Даны такой смелый и отчаянный.
— Да я и с ней — орел!
— А вот не захочешь у нее под крылышком быть, то вокруг нее в баронстве от графов да князей не протолкнуться будет. Империя Рилли ой как велика. Приедешь на очередное свидание — ан нет никого! Увезли красотку! Или выйдет тебе навстречу законный муж да как вмажет!.. Никакая снайперская выучка тебе не поможет.
Хоть парень и продолжал натянуто улыбаться, но чувствовалось, что такой вариант ему не по нраву. Потому и проворчал с некоторым раздражением:
— Ладно, без советчиков разберемся, как нам жить. Тут другие переживания в голову лезут: смогут ли они часовые мины в правильных местах заложить? Все-таки на Воротах надзор и досмотр невероятно строгий.
— Справятся, чай, не дети, — стал сердиться Василий. — Да и поздно уже обсуждениями заниматься, оба ложитесь спать немедленно. Вставать до рассвета придется, а потом тридцать километров пешком топать.
— А ты? — прекратила массаж Сильва.
— Высплюсь еще. А пока вам в дорогу кое-что приготовлю. И без разговоров мне!
— О как раскомандовался! — хохотнул Петруха, вставая и отправляясь в дальние помещения пещеры. — Стоило только госпоже Маурьи нас покинуть, как старые замашки проявляться начали.
— Иди, иди! — беззлобно рыкнул ему вслед старший группы. — Это для тебя она госпожа, а для меня… — Но так и не довел свою мысль до конца, переключившись на другую: — Ну и куда опять этот Торговец запропастился?
Тем временем Дана с Куртом довольно интенсивно продвигались по тракту Магириков. Экономя силы животных, пара диверсантов тем не менее уже часа через три оказалась в городке за Воротами, слегка задержавшись лишь при получении сданного ранее на хранение багажа. На выходе из массива Бавванди путников не проверяли, так что вынести парочку устройств для дыма и взрыва труда не составило. Оружие брать не стали, справедливо посчитав, что на рынке им сражаться не придется. Ограничились на всякий случай лишь жесткими, сложенными в круг и подвешенными на пояс кнутами. В умелых руках такое средство защиты и даже нападения очень подходило в местных условиях.
Рынок начинал работать обычно за пару часов до рассвета, но в данную ночь его открытие несколько задержалось. И вовсе не из-за отсутствия покупателей: наоборот, магириков толпилось между торговыми рядами чуть ли не больше, чем обычно. Невообразимое оживление, скорее, даже переполох среди обывателей вызвали последние события в предгорьях и нахлынувший вслед за этим ворох шокирующих новостей, одна невероятнее другой. А подкрадываться к спорщикам и подслушивать их нужды не было. Ранние покупатели, раскладывающиеся с товаром продавцы и даже виднеющиеся кое-где стражники дискутировали так оживленно и громко, что над всем рынком стоял многоголосый рев, как на футбольном стадионе во время международного матча.
Только и спорили о пропаже сразу двух жреческих караванов с ларцами Кюндю, проклинали командующего воинскими гарнизонами вокруг массива Бавванди и изумлялись участию во всех этих страшных делах довольно-таки знаменитого среди народа Эрхайза Тантри, барона Фьерского.
Мнения о караванах разделились сразу на несколько полярных. Одни знатоки выкрикивали, что ларцы забрала к себе магическим способом сама вершина Прозрения. Вторые судачили о том, что это враги Успенской империи прорвались к горному массиву и устроили кощунственную диверсию, покусившись на самое святое, что есть у ашбунов. По их словам, получалось, что все повозки, вместе с содержимым, оказались сожжены. Третьи утверждали, что вообще ничего не произошло, а все разносящиеся сведения не более чем сплетни и досужие вымыслы. Правда, часть последних спорщиков при этом косилась в сторону ближайших блюстителей правопорядка.
Особой экспансивностью отличались упоминания о генерале. Буквально всех ашбунов возмущало, что командующий округом отдал зверское распоряжение казнить поголовно выживших в бою егерей того самого полка, который попытался отбить один из караванов у нападающих. По подслушанным фразам, получалось, что среди приговоренных к казни у жителей городка много знакомых, друзей, а то и родственников. Да и сам полк, как правило, дислоцировался в пригороде, недалеко от Ворот. Так что реакция на предстоящую гибель воинов выплескивалась очень бурная. Ашбуны винили в первую очередь в происходящем зверя генерала и со слезами сетовали на незнание императором всего этого непотребства. Все были уверены, что, узнай добрейший Дасаш Маххуджи истинную правду, он бы отменил казнь, а взамен четвертовал самого генерала.
Об участии бунтующего барона в эпохальном ограблении спорщики разделились на два лагеря. Половина твердила, что старик Эрхайз не мог так явно пойти против империи, а потому попал в заварушку совершенно случайно, проездом. За что и сам пострадал, будучи похищенным или уничтоженным вместе со всем караваном. И приводили в доказательство те утверждения, что и при пропаже второго каравана также исчезло много посторонних путешественников. Но вторая половина, кто с ненавистью, кто с пылкой любовью, выдвигала идею, что барон Тантри как раз и является организатором всех этих кощунственных и отчаянных нападений. Ему же начинали приписывать создание партизанских отрядов, которые впервые за многие века сорвали готовящееся осеннее наступление на восток по направлению южного перешейка. Вот тут уже и появились различия в громкости восклицаний. Часть решительно возглашала, что барона Фьерского надо немедленно казнить вместе со всеми его выродками, тогда как некоторые ашбуны тихим, но решительным голосом поддерживали идею прекращения бессмысленных войн, в каждой из которых ежегодно гибло в двадцать раз большее количество солдат, чем уничтожили во время диверсий то ли неизвестные враги, то ли местные партизаны.
Последние услышанные мнения особенно обрадовали целительницу.
— Как видишь, — обратилась она к Курту шепотом, — наши действия принесли не только военный результат, но и политический. Не такой уж народ здесь безграмотный и дикий, как нам казалось вначале.
— Это, конечно, радует, но их неосторожность меня удивляет. — Кивком немец указал в сторону, где стояли два человека в одеяниях жрецов и внимательно прислушивались к жарким базарным спорам. — Они, может, и не боятся ничего, а вот нам надо поторапливаться! Поспешим к загонам с животными.
— Но мы ведь еще чеснок не купили.
— Да пес с ним, с чесноком этим! — нервничал Курт, прислушиваясь, с какой стороны доносится конское ржание. — Важнее как можно быстрее прошмыгнуть в Ворота. И так впритык к графику идем. А вдруг здесь облава какая начнется?
— Сплюнь!
— А толку? Правильно у вас, русских, говорят: сколько волка чесноком ни корми, а у слона все равно уши больше.
— Не поняла, при чем тут звери? — Пара диверсантов уже интенсивно протискивалась к загонам. — И где ты такую пословицу услышал?
— Как где? Петруха мне полтетрадки вашими самыми народными исписал. Я их давно заучил, а вставить вовремя забываю.
— Да-а-а! Представляю, чего тебе Петька навалял в тетрадке! — хихикала Дана. — Нашел кому верить.
— Однако! — обеспокоился немец. — Что в этих пословицах не так?
— Про волка и слона — полная мешанина, а вот остальные мне на обратном пути расскажешь. Мы их сообща попробуем в нормальный вид привести.
После чего воины приступили к основной цели своего похода на рынок и довольно быстро сторговали еще двух мулов. Потому что после взрыва черного монолита возвращаться квартету диверсантов придется к пещере как можно быстрее и любая проволочка на этом этапе операции может оказаться смертельной. Средства на транспорте экономить не стоило. Да и лишних вопросов на Воротах такая кавалькада не вызовет: мало ли кому из магириков или отшельников понадобились верховые животные. Есть деньги — покупай на здоровье и проезжай на тракт, лишь бы сбруя или даже повозки с каретами не имели металлических деталей.
После покупки мулов закупили еще четыре огромных мешка с овсом и поспешили к Воротам. Теперь уже и целительница разволновалась, стараясь не посматривать слишком открыто по сторонам: к рынку спешили люди в жреческих одеяниях и небольшие отряды воинов. Так что предположение о возможной облаве или тотальной проверке деревянных медальонов, идентифицирующих каждого ашбуна, казалось теперь бесспорным.
Еще было темно, когда парочка диверсантов забрала из конюшни постоялого двора своих мулов, привязала к ним новокупленных животных и поспешила к Воротам. Несмотря на раннее время, очередь из паломников уже начинала расти, шевелясь на фоне заснеженных гор серой, гомонящей массой. Обычная тишина этого места оказалась нарушена обсуждением последних событий. Даже Курта с Даной попытались втянуть в спор ритмично продвигающиеся в очереди соседи как спереди, так и сзади, но земляне сразу постарались принять самый надменный, презрительный вид, который лучше всего отталкивал нежелательных собеседников.
Первые две дымные мины они установили возле отдельного прохода для животных. Тех, как обычно, проверяли на наличие в сбруе железа, как и оставленную вьючную поклажу, и только затем проводили через отдельный тоннель к тому выходу, откуда появлялись люди. Четыре взрывных устройства Курт установил на опорах извивающихся проходов, в наиболее стратегических, по его мнению, местах. Понятно, что рухнуть такое мощное сооружение не должно, но на пару дней одно из помещений, где находились странные приборы-металлоискатели, обязательно выйдет из строя. Да и сами устройства от падающих обломков пострадают однозначно. Две оставшиеся дымные мины удалось вообще удачно подсунуть в отверстие для факелов возле самих приборов. Их часовые пускатели установили по времени действия самыми первыми. Когда люди разбегутся с этих мест, рванет вторая пара дымных устройств, и только после этого, с минутным интервалом, сработают основные заряды. Причем по времени рассчитали так, чтобы диверсия на входе произошла за два часа до окончания светлого времени суток. А чуть позже содрогнется и вершина Прозрения, что и постараются заснять на камеры все четыре отступающих по тракту воина «третьей». Свою четверку мулов Курт с Даной получили без всяких осложнений и поспешили по тракту к пещере. И уже через четыре часа, плотно пообедав и поменяв мешки с овсом на сумы со взрывчаткой и прочим оружием, парочка поспешила непосредственно к монолиту. Разве что целительница, носящая дивное должностное звание Маурьи, проверила еще раз состояние ран Василия, подлечила их и буркнула напоследок:
— Ладно, готовься к переходу. Но сразу учитывай, что даже на поясе тебе нести ничего нельзя.
— Даже оружие?
— Пистолет для левой руки и нож в сапоге. Иначе не дойдешь.
Вторую пару диверсантов догнали, как и рассчитывали, почти возле самой инородной вершины. К тому времени, правда, оттепель уже заканчивалась, на небе стали собираться черные тучи и заметно усилился ветер. И без провидца можно было предсказать ухудшение метеорологической обстановки. Хотя, с другой стороны, для предстоящего отхода лучшей погоды и не придумаешь.
Приближаясь к черному, явно инородному телу, поневоле ощутили какое-то потустороннее давление на психику и нервное состояние. Но если Сильва с Петром уже здесь бывали и немного освоились, то Дана с Куртом с трудом привыкали к навалившимся на них ощущениям. И если целительница справлялась с внутренними эмоциями легко, то самому молодому в группе воину такие ощущения явно не нравились. И чем больше любой из террористов приближался, тем больше укреплялся во мнении, что объект, вероятнее всего, рукотворный. По крайней мере, могло показаться, что монолит как минимум вырубили из расположенной на этом месте горы. Ну и, скорее всего, каким-то образом закрасили в черный цвет. Хотя Сильва, после соединения группы у подножия монолита, напомнила:
— Вся структура наружной оболочки и внутренних частей однородная по составу. Красить ее не имеет смысла.
Как правило, любая группа магириков, прибывшая к вершине Прозрения верхом, имела в своем составе сопровождающего из местных, который оставался снаружи и присматривал за животными. Потому что бывали случаи, когда из группы в три, а то и более человек никто не выходил после ритуала Прозрения. Кто погибал, уничтоженный монолитом, а кто переходил в когорту жрецов, тоже лишаясь при этом всего своего оставленного у входа имущества. Так что разумная перестраховка о своем бренном наследстве в виде животных лишь приветствовалась присматривающими за порядком снаружи жрецами. Для этих целей, чуть сбоку, даже возвышались вполне приличные навесы и имелась площадка для карет и повозок. Одиночные всадники тоже старались пристроиться к той группе, у которой имелся свой коневод. Или в крайнем случае поджидали второго напарника-одиночку и проходили обряд по очереди. Но в последнем случае иногда бывали накладки, а вернее, элементарные кражи. Прошедший испытание раньше, уезжал сам и прихватывал вторую животинку, не дожидаясь временного напарника. И отыскать его на тракте, а тем более догнать являлось делом немыслимым.
Скорее всего, именно по этой причине солидная компания из четырех диверсантов привлекла внимание одного из одиночных всадников. Он гарцевал вдоль навесов на таком великолепном и породистом жеребце, что сразу становились понятны его сомнения. Переживал, видимо, за своего красавца и не хотел отдавать даже временно в какие попало руки. А прибывшие на четырех мулах люди выглядели более чем солидно: только одна поклажа в огромных мешках, которую они и не подумали оставлять под навесом и взгромоздили на спины, вызывала уважение, перетекающее в доверие. А уж когда наездник понял, что с мулами остается черноглазая красавица, то и вовсе отбросил последние сомнения. Обратился он при этом к наиболее строго выглядевшему Курту:
— Уважаемые! Могу ли я оставить своего коня вместе с вашими мулами?
Воины «третьей» озадаченно переглянулись, соображая, как более тактично отказать неожиданному компаньону. Ведь наверняка этот мужчина, лет тридцати на вид, и внутри монолита постарается держаться рядом с ними, а при существующем задании чье-либо назойливое внимание только мешало. Но пока остальные подбирали мысленно вежливые слова отказа, Дана внимательно осмотрела магирика и обратила внимание на очень дорогую по местным нормам одежду. Она издали не бросалась в глаза, но при ближайшем рассмотрении вызывала удивление, которое и высказала с улыбкой целительница:
— Сразу видно, что господин не из бедных ашбунов.
— А я этого и не скрываю, — улыбнулся мужчина в ответ. — Поэтому даже хорошо заплачу за присмотр за моим любимцем.
— Да дело не в деньгах, я с удовольствием и даром присмотрю за таким великолепным красавцем, — продолжала Дана. — Мне больше интересно, как это вы решились пройти путь магириков и испытать «момент истины»?
Спрыгнувший наземь всадник скривился:
— По всем правилам подобное паломничество разрешено представителям любого сословия. Будь то крестьянин, князь или сам император.
— Но если вы княжеского рода, то зачем вам становиться жрецом? Ведь к вашим услугам любой целитель, а то и Маурьи, который проживает поблизости.
Теперь уже незнакомец стал хмуриться, рассматривая любопытную женщину и трех изготовившихся к последнему отрезку своего пути людям. Вначале, видимо, ему хотелось ответить грубо, а то и с высокомерием, но по каким-то признакам он вдруг понял, что ситуация не настолько проста, как кажется на первый взгляд. Несмотря на то что красавица остается присматривать за мулами, именно она показалась более авторитетной персоной. В ее интонации, хоть и весьма приветливой, ощущалась сила, власть и законное право задавать любые вопросы. Имеющий отменную интуицию мужчина это прочувствовал и, невзирая на свое высокое происхождение, постарался ответить на вопрос вежливо и обстоятельно:
— Да, я дворянин, хотя мой титул на этом тракте ничего не значит. Поэтому здесь меня можно звать просто Джакомо. Но, к сожалению, Маурьи моему древнему, несколько обедневшему роду не по карману. Да и нет их поблизости от нашего замка. А обстоятельства складываются так, что очень скоро мне понадобится круглосуточное дежурство как минимум жреца возле постели моей любимой супруги. Рисковать своими подданными я не стал, хоть они и настаивали.
Повисшую паузу Дана прервала поощрительным вопросом:
— Ваша жена сильно больна?
— Да нет, здорова пока. Все гораздо сложнее и… намного печальнее, — признался с трудом незнакомец. — Неизвестно почему, но по материнской линии моей супруги все женщины рожали всегда только один раз. И только тройню. И всегда роженицы при этом умирают. Спасти не удалось ни ее мать, ни бабку, ни прабабку, ни…
— Тогда следовало беречь свою любимую от ненужной беременности! — строго укорила целительница.
— Увы, так получилось.
— Понятно. Удачного вам «момента истины»! А за вашим скакуном я присмотрю. — С этими словами Дана смело протянула руку к узде.
— Осторожно! Он никого к себе не подпускает. Я его лучше сам привяжу, — стал восклицать мужчина, постепенно замолкая.
Да так и замер на какое-то время, расширенными глазами наблюдая, как породистое животное покорно опустило голову и пошагало за странной черноглазой женщиной к ближайшей коновязи. Все четыре мула вообще не нуждались в поводке, словно хозяйка их позвала за собой мысленной командой.
Но стопор прошел, и дворянин, с истинно венецианским именем Джакомо, стал невоспитанно тыкать пальцем на подобную сценку, желая выведать об увиденном чуде у остальных спутников. Только покрутив головой по сторонам, он сообразил, что апеллировать не к кому, все трое уже далеко и присоединились к потоку остальных паломников, которые неспешно втягивались в зевы огромных пещер. После чего мужчина смешно подпрыгнул на месте и бросился догонять неожиданных компаньонов. Может, ему показалось, что поблизости от них ему станет улыбаться удача, а может, он решил перестраховаться, стараясь пройти ритуал несколько раньше.
Уже оказавшись под внушительным сводом, Джакомо обнаружил, что троица, заметив его торопливое преследование, разделилась: двое мужчин отправились к разным дальним проходам возле купелей, а женщина с неприятным от болезни лицом остановилась на месте, словно поджидая настырного компаньона. Пока он до нее добрался, то потерял из виду остальных. Тем не менее спросить не постеснялся:
— Уважаемая, разве ваши друзья не желают пройти «момент истины» как можно скорее?
— К чему спешить? Тем более что по традиции здесь вначале рекомендуется покушать, искупаться, отдохнуть. Настроиться, так сказать.
— Да я знаю. Но у меня, честно говоря, слишком мало времени, госпожа… э-э-э?..
— Зови меня Сильва.
— Рад познакомиться, госпожа Сильва. Так что вы не обидитесь, если я поспешу на ритуал Прозрения без соблюдения обычных традиций?
— Нисколько. Это ваше личное дело, — пожала плечами землянка. Но сразу припомнила, что возможные жертвы при взрыве все равно неизбежны, особенно пострадают те, кто будет в момент диверсии находиться в глубине монолита. И ей стало жалко дворянина, так пекущегося о судьбе своей супруги. — Но самую главную традицию все-таки соблюдать надо обязательно: хотя бы слегка перекусить с дальней дороги.
— Но у меня, к сожалению, ничего с собой нет, — признался Джакомо. — Спешил очень.
— Не беда, зато у нас достаточно запасов. — Они подыскали свободное место поблизости от стены, где царил густой полумрак, и стали располагаться среди таких же отдыхающих, а то и спящих паломников. — Помогайте раскладывать еду, сейчас и друзья мои вернутся.
— Им так интересно здесь все осмотреть? — Хотя более дворянин удивился обильной и разнообразной пище, которую Сильва проворно раскладывала на куске ткани.
— Не без того. — Женщина осмотрела импровизированный стол, удовлетворенно кивнула и уселась прямо на каменный пол, подмостив под себя свой вещевой мешок. — Заодно они еще и гостинцы кое-какие должны жрецам отнести. Их своим коллегам другие жрецы от Ворот передали.
— Разве такое бывает? — еще больше поразился мужчина.
— Естественно. Они ведь тоже небось и сладкое любят, и копченое. Да ты садись, не стесняйся! — Глядя, как тот присаживается с недоуменным видом, хихикнула: — Неужели о таких мелочах не слышал?
— Никогда. Наоборот, твердо был уверен, что внутри монолита и на тракте не происходит ни единого нарушения вечных, незыблемых правил.
— Ха, смешно, право! Откуда ты можешь знать о правилах?
— А вот и знаю! — горячо возразил Джакомо.
— Их и не все отшельники за долгие годы узнают, — продолжала подзуживать женщина. — А народная молва много путает.
— Я читал, — непроизвольно вырвалось у дворянина. О чем он сразу, видимо, пожалел и уже более равнодушным тоном добавил: — Давно когда-то, еще в детстве. Какие-то мемуары знаменитого отшельника.
— О! Ну тогда спорить не буду. А что, в этих мемуарах запрещалось передавать какие-либо гостинцы?
— Конечно. И тем, кто их примет, и тем, кто их передаст, грозит смерть.
Сильва не подала виду, что обеспокоилась, а продолжила выпытывать все в том же духе морального превосходства:
— Как видишь, времена излишних строгостей прошли. Теперь таких запретов уже не боятся. А кстати, ты-то сам не страшишься, что вдруг окажешься именно тем, «одним из десяти»? Вдруг монолит тебя уничтожит?
— Ну да, немного боюсь.
Но подспудный тон ответа совсем не соответствовал сказанному. Это Сильва со своими умениями вести любой допрос сразу понимала. Скорее всего, данный дворянин был полностью уверен в собственной безопасности. Желая успокоить свои подозрения, воин решила проверить незнакомца следующим вопросом:
— Мне кажется, ты точно жрецом станешь.
Мужчина как раз стал уминать кусок прожаренного мяса гаерны, поэтому подтверждение последовало несколько нечленоразборчивое:
— И мне так кажется!
Но теперь в его даже настолько нечетком ответе сквозила стопроцентная уверенность в своем завтрашнем дне. И это почему-то представительнице с Земли сильно не понравилось. Сразу просматривалось громадное несоответствие с теми данными о монолите, что у нее имелись, и тем поведением, которым бравировал сидящий с ней рядом мужчина. В своих панических, нахлынувших на рассудок рассуждениях она подумала о самом плохом. Пришли в голову даже гипотетические предположения-шутки-воспоминания о камерах подсмотра в пещерах. Почти у всех остальных магириков состояние было слишком подавленное, угнетенное предстоящей опасностью. Все-таки гибель каждого десятого претендента могла кого хочешь напугать, да и сама обстановка заставляла бледнеть и трястись чуть ли не каждого претендента на жреческий дар, а этот дворянчик и в ус не дует. Значит, либо знает нечто особенное, либо вообще подсадная утка, шпион, а то и вообще командир группы захвата.
Сильва настолько этими мыслями прониклась да разволновалась, что собралась давать минерам сигнал тревоги по «общаку». Она даже встала для этого, словно для перемены позы, но в этот момент и заметила разыскивающего их Курта. Пока махала ему рукой, высмотрела и Петра. Вскоре ребята присоединились и к трапезе, и к разговору. Но успели заметить, как Джакомо с удивлением посмотрел на их совершенно пустые заплечные мешки. Заранее договорившаяся с соратниками и умеющая прямо по ходу любого разговора вести нужный диалог Сильва сразу намекнула о причине такого удивления:
— Наш попутчик утверждает, что подобные передачи для жрецов монолита запрещены. А вы ведь вручили без трудностей?
— Конечно, — обрадовался Петр. — Нас еще и благодарили от всей души.
— Да и вообще, наше дело маленькое. — Курт старался говорить солидно и строго. — Одни жрецы нам дали задание, другие нашу добровольную помощь оценили. А все остальное — не нашего ума дело.
Дальше четверка магириков утоляла свой аппетит почти молча. Лишь изредка перебрасывались ничего не значащими фразами. А когда подкрепились, дворянин стал подниматься первым:
— Спасибо за угощение и прекрасную компанию, но я все-таки поспешу.
При этом он совершенно не подозревал, что женщина уже давно условными жестами передала своим попутчикам все недавние подозрения и основные выводы о нем: «Очень опасен! Много знает! Желательно его придержать и оставить возле нас. Отходить надо вместе!»
Курт довольно незаметно, но точно показывал оставшееся до начала диверсии время. Это дало возможность Сильве растянуть процесс прощания до точно выверенной черты. Да еще и минута осталась для экспресс-допроса. Пока ребята собирали остатки еды в мешки и устраняли после себя по привычке любые следы, она довольно доверительно стала советоваться с дворянином по поводу их дальнейших движений:
— По традиции здесь полагается искупаться в теплых водопадах и даже немного поспать. И только потом идти на предритуальную исповедь. Но, судя по вашей уверенности, лучше вершить все дела сразу. Как посоветуете: идти с вами или отправиться в купальни?
— Даже не знаю, — с деликатной вежливостью отвечал мужчина. — Вам ведь спешить некуда, это у меня огромные семейные проблемы. А времени до родов совсем мало осталось.
Он выкладывал это с таким доверием и переживанием, что теперь уже и минеры твердо уверовали: перед ними человек, который все досконально просчитал. Он даже не сомневался, что станет жрецом и ничего плохого с ним не случится. И те три дня, которые обычно отводят новообращенным для поверхностного обучения лечебной магии, он тоже учитывал. Оставалось лишь удивляться, как это он решил бросить на произвол судьбы своего коня-красавца. Ведь по логике вещей временные компаньоны его снаружи долго ждать не будут. Что и решил выяснить Петруха, изобразив на своем лице дружеское участие и самую теплую доброжелательность:
— Ну что ж, дружище, тогда пожелаем тебе от всей души удачи и вдохновения на поприще благородного целительства.
Он потянулся к Джакомо с рукопожатием и чуть ли не объятиями. А тот несколько растерялся от такой сердечности, бормоча:
— Спасибо. И вам желаю всего наилучшего.
Поэтому на звучащий в унисон вопрос похлопывающего его по плечам парня: «Но ведь коня-то тебе не отдадут?» — ответил почти непроизвольно:
— Отдадут.
Но сразу замолк, со страхом и с запоздалым сожалением поняв, что окружающие его люди поняли его превратно. Потому что они моментально подсекли ему колени, зажали со всех сторон, намертво придавили спиной к стене, и чья-то каменная ладонь прикрыла ему рот. Причем так прикрыла, что при резком рывке в сторону шея однозначно окажется сломана. А нависшая над ним женщина, недавно такая милая и общительная, сейчас со страшным даже в полумраке, покрасневшим лицом зло зашептала:
— Ты чего к нам примазался, жрец?!

Глава седьмая
Желанный контакт

Купидон Азаров, самый величайший маг Кабаньего мира, имел в своей жизни лишь одну неискоренимую фобию: он страшно боялся допустить хоть минимальную погрешность, несуразность своего внешнего вида. Любая деталь одежды, оружия или украшений была призвана служить только нагнетанию, соответствию образа «самый жуткий, кошмарный и безжалостный». И если бы хоть однажды кто-нибудь из людей увидел его в домашней пижаме или удобном, но жутко изношенном рабочем халате, он бы от такого позора, наверное, немедля покончил жизнь самоубийством.
Даже ближайшие сподвижники, последователи и ученики Купидона всегда видели своего харизматического лидера, идейного руководителя и уникального наставника в максимальном блеске созданных для кровавых казней одеяний и устрашающем величии украшенной оружием и талисманами ауры. Причем для каждого конкретного случая великий маг выбирал соответствующие оттенки, нужный стиль и строго выверенный комплект, проводя порой в своих гардеробных, арсеналах и хранилищах по нескольку часов перед каждым выходом. Понятно, что для экстренного боевого случая у него имелось и сугубо рабочее облачение, называемое Хаюшь, которое облегало его тело в течение минуты и в котором он мог выскочить для сражения с кем угодно, куда угодно и на какое угодно по продолжительности время. Хаюшь выглядела радужным, струящимся образованием силовых магических структур, расползалась по телу после простого продевания в нее головы и переносилась в компактном состоянии на специальном посохе. Во всех иных случаях и сам посох мог послужить оружием, хотя выглядел как некое церемониальное украшение с подставкой на одном конце, всегда носился волшебником за собой и стоял рядышком с хозяином, где бы тот ни находился: возле кровати, стола, бассейна, в лаборатории или в тронном зале.
Но все, кто знал Купидона, старались древнего мага до экстренных случаев не доводить. Иначе головы слетали с плеч у всех подряд, кто находился вокруг гигантской Башни в радиусе нескольких километров. Так что, в принципе, боевые одежды самого страшного и жестокого злодея рассмотреть толком никому и не удавалось. А если и случалось такое счастье, то, как правило, предсмертное и уже для свидетеля не слишком существенное. Из чего создано облачение Хаюшь и откуда оно взялось, ведал лишь сам Купидон и даже в минуты наивысшего телесного удовольствия, пьяного откровения или чувственной слабости не раскрыл бы эту великую тайну. Потому что именно благодаря Хаюшь он и стал в конечном итоге тем, кого боялись во всем этом мире.
Правда, уже долгие годы злобному магу не давало покоя сознание того, что во всех остальных мирах о нем вообще ничего не известно и практически ни один человек, проживающей где-то там, за нереальной разделительной чертой, даже не подозревал о кошмарном ужасе, злобном тиране, коварном подлеце и прочая, прочая, прочая. Разве что чисто теоретически о нем мог знать один, максимум несколько человек, но вот как их завлечь, поймать, а потом и использовать, великий Азаров не ведал. Только и оставалось, что слепо верить в свою удачу и благодаря почти нескончаемому, по меркам иных обитателей, долгожительству терпеливо дожидаться удобного случая.
Но годы все шли, а случай так и не представлялся.
И когда уже забылась сама причина заледенелого во времени ожидания, это событие и произошло. Причем, к скорби Купидона, оно произошло совсем не так, как он планировал. Все сразу пошло наперекосяк, вырвавшись из русла желаемой действительности. Но самое страшное и постыдное, что он не успел к событию соответствующе приготовиться: подобрать одежды и прочие необходимые аксессуары. Мало того, он даже не смог облачиться в боевую Хаюшь, что вообще в голове не укладывалось. Хотя все изначально складывалось как нельзя лучше.
Дело близилось к обеду, и Купидон, интенсивно возившийся в подвальной лаборатории, уже предвкушал заказанное на сегодня блюдо из маринованного барашка. От этого предвкушения настроение стало преотличным и вполне жизнерадостным. Конечно, со сноской на кровожадный, склочный характер мизантропа, который, по земным понятиям, прожил почти четыреста лет.
Побеспокоить мага в святилище его науки не осмелился бы никто. Даже отчаянный самоубийца, появись такой среди слуг или охранной рыцарской дружины, предпочел бы сигануть голым в зверинец, чем ворваться к хозяину без предварительного разрешения или конкретной договоренности. Но изолироваться от всего остального мира полностью было бы и глупо, и безответственно по отношению к собственной безопасности. Поэтому Азаров всегда давал возможность для своих подчиненных выслужиться, предупредив вовремя об истинной угрозе или действительно важном, выходящем из ряда вон событии. Для этого на внешнем контуре охранного пояса вокруг Башни стояли многочисленные устройства в виде опускаемого вниз рычага, а на другом конце магической связи имелся небольшой медальон, который мягким, пульсирующим светом в случае срабатывания неназойливо привлекал к себе внимание своего хозяина. Мало того, весь медальон считался бы в любом техногенном мире многофункциональным устройством связи. На нем выбивался конкретный номер опущенного рубильника, и он действовал как устройство переговоров с местом вызова.
В момент вызова древний кошмар Кабаньего мира как раз с опаской наблюдал за образовавшимися на днище колбы шевелящимися осадками, поэтому не сразу обратил внимание на прерывистое мигание артефакта. А когда сообразил, то, как всегда, рассердился, не сдержав нецензурного восклицания. Еще и пригрозил, приглядываясь к номеру:
— Ох, я им сейчас!..
И лишь после рассмотрения номера «абонента», подавшего сигнал, обеспокоился не на шутку. Потревожить своего хозяина решился сам Хоодер, командир рыцарского полка, который уже двадцать два года верой и правдой служил своему владыке, не терзаясь при этом ни укорами совести, ни кошмарными снами после кровавых экзекуций. А значит, повод мог быть очень серьезным. Левитацию задействовать маг не стал, все-таки шума атаки на Башню слышно не было, а просто поспешным шагом устремился в угол лаборатории, где на подставке располагалась его спасительная Хаюшь. На ходу он включил связь и требовательно рявкнул:
— Что там стряслось?!
Полковник Хоодер уже многие годы знал о главной мечте своего патрона и старался помогать ему в меру своих неограниченных аморальных возможностей. Поэтому голос его прозвучал радостно и торжественно:
— Ваше могущество, появился Торговец!
— Где?! Когда?! — Купидон от такого известия замер на месте, так и не дотронувшись протянутой рукой до своего боевого облачения.
— Около часа назад в главном зале губернаторского замка прямо из воздуха предстал мужчина в длиннополом парадном сюртуке и вручил растерянному герцогу незапечатанное послание прямо в руки. Затем нагло улыбнулся и добавил: «Разрешите представиться: Торговец. Прошу передать мою просьбу великому магу Купидону Азарову о личной встрече. Я к нему вскоре наведаюсь вместе со своей супругой». После чего исчез из пространства, словно его там и не было. Шок у губернатора через минуту прошел, да и несколько его секретарей подтвердили увиденное и услышанное, поэтому гонец только что доставил эту новость мне вместе с посланием.
— Что там написано? — Гроза Кабаньего мира уже двигался по внутренним переходам в направлении гардеробных комнат. Вполне понятно, что облачаться в Хаюшь он не посчитал нужным, но с собой захватил.
— Читаю: «Приветствую могущественного Азарова и надеюсь на приятную, дружественную встречу». Подпись: «Торговец, граф Дин Свирепый Шахматный».
— И ничего о точном времени прибытия?
— Только то единственное слово при общении с губернатором: «вскоре».
— Хм! Какой мерзостный и невоспитанный хам! — прошипел маг со злостью. — А тот ли он, за кого себя выдает?
— Описание его внешности полностью совпадает с имеющимися у нас данными. Все-таки такой человек появлялся в нашем мире, и два прибытия зафиксированы конкретно, — напомнил полковник. А потом решил и свое мнение высказать: — Да и сам факт подобного появления говорит за себя.
— Много ты знаешь! — раздраженно прервал его Купидон. — Значит, так, Хоодер! Ты прекрасно видишь, как долго я ждал этого момента! Поэтому предупреждаю: растерзаю любого, кто не выполнит моих давних инструкций. Не зря же вы тренируетесь уже столько лет! Немедленно запускай в действие программы под номером один, два, три и пять. И приготовить к запуску седьмую.
— Но, ваше могущество, нам не хватит людей на все действия! — возопил полковник с отчаянием.
— Это уже твои проблемы! — прорычал Азаров, врываясь в огромную гардеробную, словно на поле боя. — Шевели мозгами, иначе голове твоей они больше не понадобятся. Как и сама голова твоему телу. Все! Работай!
Поставив посох с облачением в сторону, маг стал с поспешностью снимать с себя лабораторный халат, приговаривая:
— Чем же его поразить? Да и не так поразить, как запугать?.. Чтобы он только при одном взгляде на меня осознал себя полным ничтожеством.
Взгляд поспешно проносился по рядам развешанных в три уровня с каждой стороны одеяний, а руки нервно теребили, щупали и отталкивали не прошедшее отбор. При этом Купидон не тратил даром ни одного мгновения. С помощью своих умений окатил себя несколькими очистительными волнами, затем обдал себя наилучшими ароматическими маслами и благовониями с удивительными, тончайшими запахами. Несмотря на четырехсотлетнее существование, он и за телом следил с усердием молодого, влюбленного юноши. Выглядел он как занимающийся спортом сорокалетний мужчина: без жировых отложений, стройный, подтянутый. И всегда гордился тем, что подавляющее большинство женщин готовы были исполнить любую его прихоть в постели не потому, что он практический владыка этого мира, а потому, что их тянуло к нему непроизвольное сексуальное влечение. Он им нравился как самец, они им восторгались как мужчиной, они его от всей души боготворили как несравненный эталон чувственных, высочайших наслаждений. И это всегда тешило самолюбие деспота, кровавого тирана и злобного мизантропа.
После освежающих процедур Азаров облачился в элегантное, по понятиям Кабаньего мира, хлопчатобумажное белье белого цвета. Облегающие трусики с широкой резинкой на поясе и прикрывающие бедра до половины, обтягивающая торс майка с длинными рукавами и носки с начесом, достающие почти до колена. В тронном зале его могущества поддерживалась довольно низкая температура, и всегда хотелось чувствовать себя комфортно, не прибегая к помощи чародейского обогрева застывающих конечностей.
А вот с подбором верхней одежды получилась заминка. На привередливый взгляд, любой костюм или комплект вызывал раздраженное неприятие, и Купидон так и продолжал двигаться по гардеробной, нервничая все больше и больше. Что-то ему подсказывало, что визит неожиданного гостя не будет откладываться надолго. Через час, а может два, но вожделенный представитель иных миров обязательно нагрянет и во дворец самого Азарова. И наверняка, как истинный представитель своего сословия, телепортируется на главной площади перед дворцом. И только после взаимных расшаркиваний подастся за хозяином в тронный зал. А значит, еще была практическая возможность самому лично проследить за приготовлением утонченных, созданных титаническим трудом в течение десятилетий ловушек.
Если, конечно, одевание не затянется, как обычно. И последнее размышление заставило великого мага в сердцах воскликнуть:
— Да так я вообще опоздаю на встречу! — и решительно потянуться рукой к охотничьему костюму из кожи большого Кабана, пожалуй самого дорогостоящего одеяния во всех мирах. Потому что больших Кабанов за всю историю было убито только три штуки, и два из них с помощью самого Азарова. А когда эти гигантские звери умирали сами, их шкура расползалась и превращалась в труху уже через девять, максимум десять лет.
Вот именно в тот момент и раздались сзади неожиданные утешения:
— Не стоит так волноваться, уважаемый Купидон! Я всегда иду навстречу чаяниям обеих сторон и появляюсь сразу возле своего компаньона.
Великий маг так резко обернулся, что неприятно кольнуло в шее. И некоторое время у него в голове с бешеной скоростью прокручивалась только одна фраза: «А ведь меня уже могли бы убить!» Но именно потому, что до сих пор оставался жив, он не стал сразу телепортироваться в иное место. Ибо подобным магическим действом полностью исчерпал бы лимит собственных сил. А пояс с кристаллами остался висеть на подставке чуть ли не возле входа. Но самое неприятное, что и Хаюшь оставалась именно там. И как раз возле них и находились радушно улыбающиеся гости.
— Разрешите представиться, — тем временем продолжил так нежданно появившийся мужчина: — Торговец Дин. А это моя супруга, сиятельная графиня Александра.
После чего стоящая возле него девушка коротко, но величаво наклонила голову в сторону хозяина. Хотя никто из двоих не сделал даже попытки приблизиться и подать при знакомстве руку. Мало того, несмотря на красоту, вернее, даже изящество их длинных камзолов, можно было догадаться, что это не просто графские одежды, а еще и защита на все случаи жизни. Как и виднеющиеся снизу брюки и обувь. Вдобавок графиня держала в руках некое металлическое устройство с коротким, но хищно посматривающим на Азарова дулом. И сомневаться в предназначении этого предмета, хоть он и видел его впервые, опытному магу не приходилось. Метательные предметы ему не могли принести вреда, магическую защиту он выставил сразу, воспользовавшись своими умениями почти бессознательно. Но теперь он и дополнительные щиты перед собой поставил.
Заметив, что хозяин гардеробной никак не решится на следующий шаг, граф Дин продолжил доброжелательным и располагающим к собеседнику тоном:
— Нам уже давно следовало познакомиться и наладить не только торговые, но и дружеские отношения. Как-никак подобное выгодно для нас обоих во всех отношениях. Но к сожалению, дела и неразрешимые проблемы мне никак раньше не позволяли нанести вам визит, уважаемый, хотя мечтаю об этом издавна. Надеюсь, что мои нынешние предложения вас заинтересуют в полной мере.
После этих слов Купидон наконец-то принял решение о продолжении разговора, но в тот момент осознал, в каком виде он находится, и его лицо пошло красными пятнами. Подобного вида он не позволял себе при знакомстве с самого детства. Поэтому вместо приветствия он довольно-таки сердито прошипел:
— Может, вы мне вначале дадите одеться?
Ответ гостя не слишком отличался великой дипломатичностью, хотя и соединил в себе лесть, признание величия и справедливые опасения визитеров:
— Увы! Ваша репутация великого исследователя, непревзойденного мага и прославленного правителя, который не останавливается ни перед чем ради достижения поставленной перед собой цели, заставляет нас не отвлекаться на несущественные протокольные мелочи, а продолжить торговые переговоры немедленно. Тем более что в иных мирах я все свои торговые сделки заключаю с императорами, великими магами и королями как раз вот в такой неформальной обстановке. Как правило, утром, еще перед завтраком, когда власть предержащая личность находится в ясности ума, отличном расположении духа и полна жизненной энергии. Да и времени в другое время суток порой у властителей не бывает. Облеченные огромной ответственностью люди практически себе не принадлежат, все свои силы, знания и стремления направляя на благо своих подданных.
При этом от напряженного взгляда Азарова не укрылось, что гости прекрасно рассмотрели расположенные возле них посох с Хаюшь и пояс с двумя магическими кристаллами. Если бы они были обыкновенными межмирскими грабителями, то уже давно бы скрылись с этими раритетами, даже не окликая и не появляясь на глаза их хозяину. Правда, украсть бесценное боевое облачение тоже еще надо было знать как, но кто их знает, этих Торговцев? Если у великого мага есть про них и про иные миры книги, то про его таинственную Хаюшь могут быть известны посторонним любые мелочи.
Поэтому, сжав зубы от злости и осознания, что никакие ловушки задействовать не удастся, великий маг решил продолжить разговор. Иллюзию какого-нибудь костюма на себе он тоже создавать не стал, решив, что его гости все равно могут видеть действительность. А раз его сразу не убили и не о грабили, то и в самом деле возможно некое торговое сотрудничество. А там, глядишь, и дальнейшие контакты последуют. Вдруг и случай надлежащий для окончательной поимки Торговца появится. Так что свою гордость, манию величия и уязвленное самолюбие придется припрятать как можно тщательнее.
— Раз вы меня уже знаете, то представляться мне нет смысла. Поэтому сразу перейдем к делу. Что вас интересует?
— О! В этом мире невероятное количество чудес, артефактов и драгоценностей. Но мы о них будем говорить чуть позже, когда наше сотрудничество станет доверительным и постоянным. — Граф Дин теперь взглянул на висящий рядом с ним пояс почти демонстративно. — В данный момент меня интересует большая партия магических кристаллов полного накопления.
— Большая, это сколько? — Азаров старался говорить ровно и без дрожи в голосе.
— Два-три десятка, — безмятежно пожал плечами гость.
— Зачем вам столько?!
Великий маг своим восклицанием все-таки раскрыл непомерное удивление. Два полных кристалла он всегда старался носить с собой на поясе. Три хранились в верхней комнате этой гигантской Башни, обеспечивая ей бесперебойную магическую подпитку. Четыре драгоценных артефакта — в срединной части строения, их насыщение только началось и планировалось завершиться лишь лет через пять. Еще три малые башни находились на равноудаленном расстоянии отсюда, в ста километрах каждая. Находясь на пересечении магических потоков, они не только имели в своих структурах по три полноценных аккумулятора силы, но и постепенно накапливали энергию еще в двух каждая. Итого: четырнадцать заряженных и десять фактически пустых. О продаже их всех не могло быть и речи. Да что там всех! Каждый из кристаллов для любого мага обладает воистину неоценимым преимуществом: помогает выжить. Так что никто в здравом уме не продаст более одного, ну максимум трех аккумуляторов своей магической мощи. Чего уж там говорить о большем количестве! Тут следовало сразу заподозрить нечто иное: неужели в остальных мирах с куплей-продажей подобных артефактов творились такие количественные перемещения?
Что косвенно подтвердил и ответ гостя:
— Да так, для разных мелочей пригодятся. Да и спрос на них во все века стабильный. Запас никогда не помешает.
Пришлось магу с самым невозмутимым видом соврать, пожимая плечами:
— Для меня это не сложно. Но все зависит от той цены или обмена, который вы предложите мне за кристаллы.
— Понятно, — с готовностью кивнул Торговец и полез рукой в карман. На его протянутой вперед ладони появился удивительный, никогда ранее не виданный Азаровым камень величиной с голубиное яйцо. — Зектанги, самые дорогостоящие драгоценные камни всех миров, — раздались торжественные комментарии. — Редко кто из разумных может похвастаться наличием у себя парочки таких камней.
— Ну, мы люди домашние, по иным мирам не шастаем, — забормотал Азаров, вгоняя себя психологически в жесткие рамки предстоящего торга. — Таких камней и в руках никогда не держали, так, может, они нам и без надобности.
— Признаю ваши сомнения полностью обоснованными, — граф мило улыбнулся, — тем более что давно известно, что в начале любого торга идущий на собеседование продавец рискует гораздо больше своими капиталами. Но это вполне естественно, иначе не получится долгосрочного сотрудничества. Поэтому я вам доверяю этот зектанг для просмотра.
И мягким движением перебросил камень одетому в нижнее белье хозяину. Купидон перехватил камень в полете не рукой, а телекинезом и таким же образом приблизил объект к своим глазам. А начав присматриваться, постарался сохранить на лице каменное, равнодушное выражение. Таких драгоценностей он не видел, не читал про них и даже не представлял, что подобное чудо существует. При рассмотрении создавалось впечатление, что внутри зектанга виднеется утопающая внутрь воронка цветного водоворота из фиолетовых и пурпурно-красных спиралей. Причем стоило лишь зафиксировать взгляд, как воронка начинала вращаться, словно живая, и пыталась завораживать смотрящего магической благостью и покоем. После малейшего шевеления драгоценности появлялись новые спирали несколько иных оттенков и тоже начинали вращаться.
Великий маг буквально сразу оценил невероятную стоимость висящего перед глазами предмета. Трудно было, конечно, верно прикинуть его себестоимость на внутреннем рынке Кабаньего мира, но уже сейчас он прикинул, что будет за него просить у власть имущих королей, императоров или коллег по два кристалла за камень. Торговцу же он, скривившись в сомнении, пробормотал:
— И сколько вы готовы дать таких стекляшек за один кристалл?
— Один к одному, — без всякой обиды ответил граф Дин. — Да вы и сами догадываетесь, что за него вы получите вдвойне.
— Ха! Не смешите меня! — позволил себе улыбнуться и Азаров. — Отчего тогда вы не обратились к другим магам нашего мира?
— Элементарно! Я предпочитаю всегда и везде иметь дело только с первыми, самыми могущественными лицами. Впоследствии наше расширенное, долгосрочное сотрудничество всегда покрывает начальные убытки. Зачем работать через посредников и давать им возможность заработать на нас свои комиссионные?
— Верно. Но я первый раз вижу подобный предмет роскоши и поэтому не могу даже предположить, сколько он будет у нас стоить в итоге. Поэтому предлагаю вполне справедливую плату за каждый кристалл с накопленной до максимума силой — три зектанга.
— Мне тоже не с руки брать у вас кристаллы, еще не удостоверившись в их отличном качестве и емкости, — парировал Торговец. — Для начала вообще я бы взял только несколько для проверки. Поэтому предлагаю в честь нашего знакомства и первой сделки цену в три камня за два кристалла.
— Да нет, я тоже не могу так рисковать, — отрицательно мотал головой великий маг. — Максимум для первой сделки — один кристалл.
— Тогда цена так и остается один к одному.
— Мало! До смешного мало!
Визитеры переглянулись между собой с кислыми минами, и у графа промелькнуло выражение категорического отрицания любого торга в дальнейшем. Но зато графиня надула капризно губки и сердито нахмурила свои прелестные бровки. Этого было достаточно, чтобы Дин тяжко вздохнул и опять полез рукой в карман:
— Ладно, тогда вот последнее предложение. Добавлю к зектангу еще и адский топаз.
В сторону Купидона по воздуху поплыл правильный многогранный шарик настолько черного цвета, что казался пространственной дыркой в пустоту. На демонстрацию умений телекинеза гостя хозяин не обратил никакого внимания, подспудно радуясь, что сумма оплаты растет. Ведь он после восклицания «Мало!» готов был немедленно согласиться на предложение «один к одному», вознамерься визитеры прощаться. Но вслух продолжил ворчать тоном прожженного скептика:
— А это с чем едят?
— Сомневаюсь, что его вообще можно раскусить, — пытался еще шутить недовольный вмешательством супруги Торговец. — Одно из самых прочнейших образований во всех вселенных. Все его свойства и тайны не раскрыты до сих пор, но вот наибольшее очарование получается при направлении на него тонкого, но сильно насыщенного светового луча. Справитесь сами или вам помочь?
Азаров к тому времени так ничего и не рассмотрел ни на поверхности, ни внутри топаза и на предложение гостя лишь презрительно дернул уголком губ. Затем прямо с кончика его указательного пальца вырвался луч и уперся в одну из граней драгоценности. Тотчас изо всех остальных граней хлынули во все стороны аналогичные световые лучи, заливая огромную гардеробную нестерпимым для глаз сиянием.
Великий маг даже отпрянул от неожиданности на полшага и сразу прекратил подачу собственного луча. Пришлось несколько раз после этого моргнуть, привыкая к наступившему вновь полумраку.
— Адский топаз тоже можно выменять сразу на два кристалла, — прищурил глаза гость. — Будем его считать моим подарком и гарантом для дальнейшего сотрудничества. Согласны?
«Чтоб мне провалиться, — мысленно воскликнул великий маг, — если я не выменяю этот камешек один к двум! Но с другой стороны, подобные сокровища мне и самому пригодятся. Зачем возвеличивать обладанием такой прелести какого-нибудь царька? Или коллегу? Разве что в дальнейшем их у меня скопится чуть больше».
— Ладно, — вслух согласился он после лихорадочного раздумья. — Мне и самому не хочется выглядеть вульгарным и жадным, чтобы торговаться о таких мелочах в присутствии такой обворожительной дамы.
И ему показалось, что в глазах графа Дина перед его ответом мелькнула искорка смеха, хотя ответ последовал серьезный и напыщенный:
— Мы очень рады возникшему между нами взаимопониманию и успешному началу великого сотрудничества. Какой из кристаллов вы нам предоставите?
— Любой, который вам понравится из находящихся в моем поясе, — великодушно разрешил Азаров, опять с досадой вспоминая о своем внешнем виде. Но оба камня с уверенностью легли в его ладонь, а правила хорошего тона даже такого тирана заставили еще раз улыбнуться: — Приглашаю вас со мной пообедать в честь завершения сделки.
Но Торговец уже вытащил один из кристаллов, внимательно к нему присмотрелся и спрятал в один из карманов со словами:
— К нашему великому сожалению, каждая минута промедления разоряет меня на очень громадную сумму. Так что с превеликим удовольствием откликнемся на ваше предложение в следующий раз. О своем визите я сообщу прежним способом. До свидания!
— Только уж в следующий раз дайте мне время привести себя в надлежащий вид! — успел выкрикнуть великий маг с досадой.
— Всенепременно! — пообещал визитер и в следующий момент исчез из пространства гардеробной вместе со своей симпатичной женой, которая так и не сказала ни единого слова.
Оставшийся в одиночестве Купидон Азаров смешно запрыгал на месте, словно в нем ударила пружина злости и бессилия, и затряс в бешенстве кулаками. Все-таки так долго себя сдерживать и вести себя прилично оказалось чуть ли не выше его сил. Но в следующее мгновение его правая ладонь прочувствовала два уникальных в этом мире камня, и он так же резко успокоился. Даже с фырканьем и ехидством улыбнулся своему отражению в зеркале:
— А ты как думал? Не так все просто, как мечтаешь! Но с другой стороны, я ведь все равно остался в выгоде. Да и дальнейшие перспективы обнадеживают. Хоть и слишком осторожна эта сопливая парочка, но ведь и всех моих возможностей они не знают. А вот когда узнают, тогда и настанет мой час триумфа! Лишь бы не вспугнуть раньше времени.

Глава восьмая
Покушение на святыню

Вообще-то у всех диверсантов «третьей» при нападении на странного Джакомо в головах вращалась только одна мысль: «Как можно быстрее понять, зачем к нам приставлен лживый дворянин и что он пытался у нас выведать! Последняя минута пошла!» Иначе бы мужчина распростился с жизнью сразу, еще в стоячем положении. Уже сидя и прекрасно осознавая, что влип в крупные неприятности, он умудрился отрицательно мыкнуть два раза на вопрос Сильвы про жреца и начал вращать глазами так, что даже в полной темноте стало понятно о его желании высказать все как на духу. Поэтому послышался новый вопрос, а сжимающая рот рука переместилась на глаза:
— Кто ты такой?
— Граф Джакомо Стредери.
— Зачем за нами следишь?
— Ни в коем случае! Я действительно прибыл сюда стать жрецом.
— Почему тогда ты так уверен, что им станешь?
— Я уверен, что пройду ритуал, — тараторил обездвиженный пленник. — Этому помогут мои знания и мой титул.
— А почему ты так уверен по поводу возвращения своего коня?
— По всем правилам положено согласиться с моей просьбой и выпустить наружу за конем. После обучения я на нем и уеду с караваном. Таков закон.
— Откуда ты знаешь об этом законе?
— В нашем замке огромная библиотека, и, как правило, старший в роду передает первому наследнику одну редкую рукописную книгу, которой, по преданиям, более тысячи лет. Когда книга приходит в негодность от времени, ее переписывает заново от руки старший нашего рода. Называется она «Внутренний распорядок службы и воинский устав жреческого сословия».
— Откуда она в вашем замке?
— Сведений не сохранилось. Но в книге описан каждый шаг и каждое движение жрецов монолита в любой обстановке.
— И что подходит конкретно для тебя?
— Что в жрецы проходит любой титулованный магирик. Это — основополагающее правило. Вернее, не совсем так. — Джакомо даже вздохнуть не мог нормально от сдавивших его рук, поэтому уже почти сипел от натуги, но послабления не просил. Соображал, что может не успеть. — Просто на исповеди перед ритуалом вопрошающий жрец обязан задавать те вопросы, которые у него в списке, а после каждого ответа нажимает квадратик определенного цвета, который расположен перед ним в виде второй книги. И уже на основании этих ответов монолит делает окончательный выбор, указывая на будущих жрецов. Причем всегда любой титулованный претендент проходит обязательно. В смертники попадают круглые сироты, не имеющие друзей, любимых и малолетних детей. Как и полностью дегенеративные личности. То есть в итоге на результаты смертей или отбора никто из жрецов не имеет малейшего влияния.
— Почему же тогда твой отец или дед не стали жрецами?
— Им и не надо было такой головной боли. Мы всегда раньше могли вызвать к себе даже Маурьи. Меня просто нужда заставила: без жены жить не смогу, а на нормального целителя средств не хватает.
С секунды на секунду должны были прозвучать первые хлопки дымовых устройств, поэтому Сильва задала вопрос, который в конечном итоге и решил: жить пленнику или умереть сию минуту:
— Где находится твой замок?
— Провинция Гамари. На юго-востоке.
— Отлично! Если ты будешь беспрекословно выполнять все наши приказы, то останешься жив, а мы тебе предоставим для спасения роженицы целительницу второго уровня. Согласен?
— Да! Но где вы возьмете Маурьи?
— Вскоре увидишь. — Слова нависшей над графом женщины прервали странные хлопки и гомон, пронесшийся вслед за этим по скоплениям магириков. — Не пытайся от нас сбежать! Уничтожим на месте!
И только раздалась эта угроза, как пленника вздернули на ноги и резво стали подталкивать к выходу. При этом все три странных незнакомца во всю глотку стали выкрикивать:
— Пожар! Пожар!
— Все наружу! Спасайся кто может!
— Мы все здесь задохнемся! Бежим к выходу!
Причем Курт, который крепко держал графа за пояс, ни в коей мере не спешил. Скорее, он, наоборот, замедлял шаги, топтался на месте и даже в парочке случаев пинками разбудил особо уставших после дальнего пути паломников. Сильва вместе с Петрухой неистовствовали и метались среди толпы во много раз интенсивнее. И Джакомо Стредери с расширенными глазами пытался сообразить, что же здесь происходит. По всему получалось, что его неожиданные и агрессивные компаньоны почувствовали запах дыма самыми первыми. Да еще и увидели, откуда он движется и чем это грозит. А так как дым выходил как раз из тех проходов, куда недавно наведывались оба мужика с «гостинцами», то уже возле выхода граф стал соображать, кто тут мог устроить такой неожиданный и кощунственный пожар. Мало того, однажды чуть не споткнувшись, он был резко приподнят над землей сопровождающим и при столкновении с ним ощутил сквозь одежды металлические предметы. Его конвоир оказался воином при полном, если не сказать нестандартном, вооружении!
Это окончательно отбило у графа всякое желание сопротивляться и выставлять себя неожиданным героем. Он отогнал мысль о привлечении к себе внимания иногда пробегающих жрецов криком и благоразумно закрыл рот. Тем более что догадался о вполне уверенном и прозаическом спасении, потому как и сами гипотетические поджигатели умирать не собирались. Еще более он утвердился в этой мысли, когда его вывели наружу. Там многие магирики попытались остановиться и посмотреть на результаты вспыхнувшего пожара на расстоянии, но их вновь обратили в бегство истерические крики Сильвы и Петра:
— Монолит сейчас рухнет!
— Он погибает!
— Нас всех завалит!
— Надо отбежать как можно дальше!
Словно в подтверждение этих слов, в проемах выходов послышались новые хлопки и дым повалил наружу с удвоенной силой. Толпа словно с ума сошла и в жуткой панике сорвалась по тракту как можно дальше от нависающей над ними опасности. Причем некоторые, самые сильные и нахрапистые, попытались для побега воспользоваться верховыми животными, стоящими под навесом. Вполне естественно, при этом даже не интересуясь, где хозяин и как попросить у него разрешение. Возле нескольких карет, повозок и скоплений мулов завязались чуть ли не драки. И только в том месте, где стояла оставленная с мулами черноглазая красавица, царил островок спокойствия и безопасности. Самые озверевшие магирики, так и не добежав до вожделенных животных, вдруг меняли курс своего движения, пробегали мимо и вновь быстро возвращались на тракт. И любой сообразительный человек мог догадаться, что подобные неосознанные действия толпы являются итогом чьих-то целенаправленных действий. А те, кто когда-либо мог наблюдать подобное воздействие воочию, мог и продолжить логические размышления.
Граф Стредери, видимо, наблюдал. И в сообразительности ему отказать было нельзя. Так что он, лишь только всмотревшись в лицо неподвижно стоящей красавицы, сразу сообразил, кто занимался прозаической охраной животных. Обычному жрецу подобное отторжение озверевшей толпы было бы не под силу, а значит, в сообщниках у поджигателей как минимум госпожа Маурьи. Этот факт мог ввести в ступор любого дворянина, не говоря уже про обывателей, но, как ни странно, Джакомо при осознании всего увиденного только облегченно вздохнул и заверил так и продолжающего его вести Курта:
— Все, если она с нами, то я спокоен.
Тот в ответ лишь криво улыбнулся:
— Надо еще вначале добраться до твоего замка.
Уж он-то прекрасно понимал, что придется совершить тяжеленный пеший переход через заснеженные горы Бавванди и только потом, купив в предгорьях новых коней, отправиться на юго-восток. Через Ворота прорваться верхом в данный момент не получится, а если монолит через четверть часа таки рухнет, то даже находиться или пересидеть некоторое время в пещере станет проблематично.
Главенствующую роль в группе черноокой красавицы подтвердила и Сильва. Кося глазами на пленника, она кратко что-то нашептала в ухо подруге и, дождавшись утвердительного кивка, громко воскликнула:
— Планы — без изменений! По коням!
Но и после этой команды какой-либо спешки или нервозности в действиях поджигателей не просматривалось. Вначале они не спеша закрепили свои вещи, потом взобрались в седла, подождали, пока мимо не пробегут последние из улепетывающих магириков. И только после этого выехали на тракт. Там тоже обгонять пеших не спешили, а двигаясь в последних рядах, подбадривали остановившихся паломников угрозами и живописанием грядущей беды:
— Не стойте! Бегите быстрее!
— Внутренности монолита пылают! Он вскоре рухнет!
— Осколки завалят весь тракт на несколько километров!
Мало того, они еще при этом и на обитателей вершины ссылались:
— Жрецы посоветовали отбежать как можно дальше!
— Они ведь лучше всех осознают опасность!
— Быстрее! Быстрее! Сейчас все рухнет!
Черноглазая красавица при этом оглядывалась чаще всех, но пока никакой погони не наблюдалось. Хотя количество мечущихся возле входов жрецов все увеличивалось. Конвоир графа вдруг остановил не только своего мула, но и коня графа и подал сигнал остальным товарищам, восклицая:
— Последняя минута!
Все развернули животных вполоборота к вершине Прозрения и замерли на месте, стараясь при этом не мешать отставшим и продолжающим убегать по тракту паломникам. И в тот же момент на поверхности всего монолита вдруг появились почти невидимые отверстия, выпускающие струйки пара. Причем пара, не вздымающегося вверх, а под собственной тяжестью опускающегося вниз. И буквально секунд за двадцать почти все чернота скрылась под сероватой массой дождевого облака.
— Да они никак внеочередное проворачивание технических средств устроили, — высказалась Сильва с мрачным видом.
— Пусть себе устраивают, — хмыкнул Петр. Причем они продолжали говорить на ашбунском языке, нисколько не скрываясь от напряженно прислушивающегося графа. — Весьма похоже на газы обильного пожаротушения. Посмотрим только, поможет это им или нет.
Теперь все четверо стали усиленно прислушиваться, одновременно наблюдая, как облако пара утолщается, приближается и даже растет вверх. Теперь уже и самая верхняя кромка скрылась от взоров. Но тем более грустным показался голос Курта, который с недоумением посмотрел несколько раз на часы и констатировал:
— Помогло.
— Не поняла?! — подпрыгнула в седле Сильва. — Ребята, может, вы там чего-то напортачили?
— Обижаешь, подруга! — оскалился Петруха.
— Но ведь время вышло! Не могли они простым дымом разминировать, — шипела раскрасневшаяся женщина. — Да и отключить наши устройства никому не под силу.
Курт продолжал оставаться невозмутимым как скала:
— Значит, смогли. Следовательно, версия про инопланетян выходит на первое место.
Кажется, такое развитие событий успокоило в первую очередь именно Петруху. Но не потому, что он оказался прав в своих предположениях, а потому, что теперь его с немцем не станут обвинять в невнимательности или отсутствии профессиональной подрывной выучки. Он даже проворчал с облегчением:
— Местным дикарям наши мины разрядить бы не удалось.
Мечущихся у подножия жрецов тоже прикрыло облако пара, но когда всадники стали переглядываться, решая, как поступить дальше, неожиданно из этого облака вылетел нескончаемый поток светящихся в предвечернем сумраке точек величиной со шмеля. Скоростью и звуком они тоже соответствовали этим насекомым, но при этом не разлетались в стороны, а целенаправленно устремились вдоль тракта на высоте от одного до двух метров.
Маурьи первой сообразила, чем это грозит ее товарищам и остающимся на тракте паломникам. Она выехала чуть вперед, жестом приказывая переместиться воинам ей за спину, и громким голосом стала кричать бегущим людям:
— Быстрее! Бегите быстрее! Жрецы послали вам в спину смерть!
Окрики возымели действие, и даже самые нерадивые и ленивые перешли на максимально возможный для себя бег. Да вот только из шести-семи десятков человек мимо Маурьи успело пробежать около половины. Всех остальных настиг рой светящихся шариков, и со звучным шипением и жужжанием смертельные шмели ввинтились в тела. Вой боли и крики умирающих людей хлестнули по ушам, а уже в следующее мгновение жужжащая смерть достигла замерших клином всадников. Умения целительницы создавать щит их спасли, рой словно уткнулся в невидимую стенку и стал вихриться светящимся клубком, все увеличиваясь и увеличиваясь в плотности и размерах. Потому что поток со стороны монолита не иссякал. Тем не менее Дана довольно легко отодвинула набрякшее скопление метров на пятьдесят от себя и сквозь сжатые зубы отдала команду:
— Петр! Одной подствольной гранатой по рою!
Снайпер тотчас вынул громоздкий автомат из сумки Сильвы и вставил в приемный магазин кассету с пятью белыми гранатами иномирского происхождения. Конечно, на гранаты они совсем не походили, скорее, на миниатюрные ракеты или массивные патроны крупнокалиберной зенитки, но взрывной силой обладали поразительной. Откуда Торговец достал такой разрушительный боезапас, воины «третьей» никогда не задумывались, но сейчас сильно пожалели, что у них осталось всего пять единиц. Потому что первый же разрыв в сгустке светящегося роя практически выжег чуть ли не всю летающую смерть.
А вот следующие команды от Маурьи понеслись несколько иного толка:
— Остальные четыре гранаты постарайся отправить по монолиту.
Петру подобный перенос огня не показался сложным. Он уверенно приподнял ствол автомата на нужную высоту и произвел один за другим четыре выстрела. Причем с его пространственным воображением можно было не сомневаться, что цель поражена в самых нужных местах, в пространстве арочных входов. Но что оказалось наиболее действенным, так это эффективность состоявшихся взрывов. Скорее всего, она отбила всякую охоту у жрецов, или кто там прятался за их спинами, выпускать смертельно опасные, жужжащие создания. А может, и нечто механическое, выпускающее их оружие пострадало. Да и, в конце концов, летящие светляки могли элементарно закончиться.
Но как бы там ни было, муторный рой вдруг иссяк, а шмели, упершиеся в щит, вдруг все разом потускнели и осыпались на каменное покрытие тракта. Дана сразу же после этого спрыгнула с мула и наклонилась над несколькими несчастными, попавшими под обстрел. Ловкий Петруха последовал за ней следом, быстро переворачивая и осматривая лежащих магириков. При этом он явно преследовал какую-то свою цель, попутно собирая не только то, что осталось от шмелей. Целительница на него внимания не обращала, а осмотрев всего лишь несколько тел, со скорбным видом распрямилась и констатировала:
— Мертвы. Помочь мы никому не сможем, эти шершни еще и ядовиты. — После чего поспешила к товарищам. Взобравшись в седло, еще несколько минут наблюдала за разрастающимся облаком и только потом вынесла окончательный вердикт всей операции: — Не по зубам орешек оказался. Да и столько людей зря погибло. Петр! Уходим!
И первая развернула своего мула в сторону «спальных» долин. Трое друзей и граф в сгущающихся сумерках поспешили за ней. Причем не просто обгоняли спешащих убраться подальше от монолита магириков, но и раздавали в стороны советы, как двигаться, где ночевать и как обезопаситься в приближающуюся метель от обморожения. Поворачивали назад и тех паломников, которые только шли к вершине Прозрения. Причем в случаях открытого неповиновения черноглазая красавица без всякой боязни или сомнений признавалась, что она Маурьи, и практически отдавала приказ немедленно возвращаться и не забывала взывать при этом к людям о товариществе и взаимной поддержке. Потому как наступающая зимняя ночь могла испугать кого угодно. Благо еще, что непогода не слишком резво обрушилась на спешащих к воротам путников. Но ветерок со снежком усиливался, мороз крепчал, а помочь застрявшим на тракте путникам ничем, кроме советов, диверсанты не могли.
До пещеры отшельника добрались только часа через два, когда в «спальных» долинах уже было не протолкнуться от становящихся на постой магириков. Вестниками такого ажиотажа послужили те всадники, которые после пожара устремились к Воротам на максимальной скорости, и многие из них во время движения распространяли последние новости не хуже общественного радио. В результате все магирики решили как можно быстрее добраться или вернуться к пещерам и уже там подождать развития дальнейших событий. По их понятиям, никакой пожар не мог окончательно повредить святыню Успенской империи, следовательно, вскоре черный монолит опять будет готов принять магириков. Тем более что большинству из них данное паломничество обходилось невероятно дорого, и, скорее всего, второй раз за свою жизнь совершить подобное путешествие у них не получится. Так что лучше подождать парочку дней, чем отказываться от мечты всего своего бытия. Да и решимости рискнуть собственной жизнью на второй раз может не хватить.
Возле пещеры, украшенный черной каракулевой шапкой и завернутый в кучу рваных одеял, товарищей с жутким беспокойством встретил Василий.
— Ну наконец-то! Я уже замучился отбиваться от настырных постояльцев! Сколько можно вас ждать? Как все прошло? — засыпал он вопросами, а потом рассмотрел в темноте незнакомого мужчину, ведущего за собой на поводе уникального скакуна: — О! А это кто?
С ним как раз поравнялась Сильва:
— Ишь какой любопытный! Ты вначале накорми гостей да обогрей, а потом уже и спрашивай.
— И чего это ты мою папаху нацепил? — ревниво поинтересовался Курт, заводя своего мула в пещеру. — В самозванцы подался?
— Так уже с час такая паника и столпотворение началось, что твоим коллегам не до меня. Никто и не присматривается наверх, своих бы постояльцев разместить. А шапка авторитет в глазах паломников придает.
Теперь резко увеличившееся количество животных заставило изрядно потрудиться с их размещением. Благо еще, что главный каминный зал пещеры своими размерами позволял и конюшню устроить, и столовую оставить на прежнем месте. Ну а неприятные запахи, которые сразу же забились в каждую щель, все старались воспринимать как неизбежное бремя этого мира. Тем более что Дана сразу сообщила:
— Поужинаем, немного отдохнем и сразу в путь!
Граф Стредери впервые решился обратиться к целительнице:
— Госпожа Маурьи! Может, нам лучше дождаться утра? Да и животные наши отдохнут как следует.
— Нет, нам нежелательно показываться в Воротах, — ответила та строгим тоном. — Пойдем пешком, через горы.
Все стали раздеваться и рассаживаться за накрытым столом, и от обилия железа на телах диверсантов Джакомо опять потерял дар речи. Потому и не смог возмутиться вслух предстоящим изматывающим переходом. Хотя бросаемые постоянно взгляды не могли читаться иначе чем: «А что будет с моим конем?!»
Тем временем Сильва помогла Василию разогреть горячие блюда и подать на стол, а заодно полушепотом пересказала, кто такой граф и для чего они его прихватили с собой. Доложила и про несработавшие заряды, которые, скорее всего, жрецы успели разминировать. Тогда как Петруха обратился к своим товарищам на русском:
— Мне удалось насобирать около десятка деревянных жетонов на телах погибших магириков. Так что, в принципе, мы можем рискнуть на прорыв и через Ворота. Думаю, что к нам у жрецов не возникнет больших вопросов.
Курт шумно фыркнул:
— Хватит и маленьких! Нас видело слишком много людей. Да и связь между двумя объектами наверняка существует. Иначе охранные службы не смогли бы так быстро разминировать наши заряды. Не прорвемся.
Дану в этот момент больше интересовало состояние Василия, который хоть и двигался довольно быстро по всей пещере, но порой застывал от боли в плече. Особенно когда орудовал правой рукой.
— Что, побаливает?
— Пустяки! — ответил старший группы, усаживаясь наконец-то за стол вместе с остальными. — Переходу это не помешает. Угощайтесь и на меня не смотрите, я уже и так переел, когда нервничал, вас поджидая.
— Раз не голоден, то иди в свою келью и сними с себя эти одеяла, — заявила целительница. — Я сейчас приду и осмотрю рану.
Василий долго кривился и хмурил брови, посматривая, как оголодавшие путники набросились на ужин, но так и не стал возражать вслух. А когда второй раз поймал на себе недоуменный взгляд Маурьи, с недовольным кряхтением вылез из-за стола и поплелся во внутреннюю анфиладу пещеры. Через пару минут стала подниматься и Дана.
— Сейчас его осмотрю, и, если рана не зажила основательно, придется его отправлять через Ворота. Но в этом и плюсы есть: он попутно ознакомится с положением дел в городе и доставит животных прямо к точке нашего выхода из массива. Только вот надо ему обязательно дать одного-двух сопровождающих. Поэтому ты, Курт, одевайся и сходи к своему приятелю Суордину. Пусть этот отшельник сопроводит Василия за хорошую плату. Скажем, в эквиваленте одного, а то и двух мулов. Или наших отдашь, или новых для него купишь. А может, будет лучше, если Василий более резвых лошадок для нашего путешествия подберет. Да пару пристяжных на всякий случай.
Она уже уходила, когда Петр вспомнил:
— Надо обязательно Торговца предупредить про наши действия и про нашу цель перехода. Только вот как?..
— Легко! — воскликнула Сильва. — Мы напишем краской прямо здесь на стене. Причем сделаем это на нашем языке, и никто не догадается о сути послания. А? Как? Я видела здесь где-то баночку с краской.
— Вот-вот! — донесся из глубины пещеры голос целительницы. — Займитесь этим немедленно!
Растительные краски, которыми прежние отшельники делали рисунки на стенках келий, каждый в меру своего таланта, отыскались быстро. Петр с Сильвой быстро договорились о своей части текста и принялись выводить буквы на самой освещенной стене каминного зала. Но при этом не забывали вести перекрестный допрос усаженного между ними спиной к стене графа Стредери. Причем засыпали вопросами такими сложными и настолько интенсивно, что бедняга вскоре вытирал со лба крупные капли выступившего пота, настолько его утомили. Но отвечал при этом старательно, честно и даже в охотку. Убеждая себя в первую очередь мыслью о том, что его жена после родов останется жива. А это для него в данный момент намного важнее любых рассуждений о предательстве клана жрецов, да и всего устоявшегося порядка в Успенской империи. Ну и немаловажную роль играл тот факт, что странные незнакомцы молодому отпрыску знатного рода невероятно нравились. Именно — нравились! Притягивали к себе каждым движением, завораживали таинственностью и чудны́м звучанием незнакомой речи, поражали контрастом жестокой решительности и явно заметной человечности, новизной суждений и неадекватностью планов.
Таиться перед такими людьми не было смысла. Как и не было смысла ложью вводить их в заблуждение.
Допрос дворянина оказался для воинов «третьей» очень продуктивным. При всем уважении к Деймонду Брайбо, который теперь неожиданно для всего мира стал Арчивьелом, целителем третьего уровня, бывший отшельник не знал и десятой части тех основополагающих истин государственного устройства, о которых знал высокообразованный граф. Не говоря уже про остальных ашбунов, большинство которых были малограмотными, а то и вообще не умеющими читать. Ну а расспросить как следует неожиданного союзника Эрхайза Тантри, барона Фьерского, ни у кого элементарно не хватило времени. Да и другая задача в то время стояла перед «третьей». Тогда как сейчас отсутствие основополагающих данных могло прямо или косвенно завести в ловушку.
Взять хотя бы систему существующей идентификации каждого подданного, которая наносилась на древесину очень высокой прочности после свежего распила и последующей полировки. Со временем древесина высыхала, превращаясь по твердости чуть ли не в стальную пластину, и сопутствующие данные оставались на всю жизнь при человеке. Кроме имени, фамилии рода и имен родителей на медальоне величиной с ладонь указывался род занятий отца и деда по мужской линии, род деятельности матери, в том числе если она и была только домохозяйкой. Причем данные вносились на момент рождения ребенка. Указывалась провинция, город или поселок и имя того жреца, который проводил обряд изгнания смертельного духа и помещения последнего в ларец Кюндю. Впоследствии любой человек мог заменить выданный в детстве медальон на тот, где имелись последние, измененные данные как про родителей, так и о своей основной деятельности. Делать это следовало в ближайшем к месту жительства храме и за отдельную, довольно высокую плату. Так что некоторые обыватели так и носили свои «удостоверения» неизменными от самого рождения и до смерти.
В данном случае диверсантам собранные Петрухой медальоны могли очень пригодиться. А знания по их расшифровке — тем более. Подобрав образцы, соответствующие своему возрасту и направлению движения, и заучив их наизусть, они смогут передвигаться по имперским дорогам открыто, не опасаясь проверок и облав, которые наверняка участятся после брутальных событий в горном массиве Бавванди. И если переход через горы не подбросит неожиданных препятствий, то в провинцию Гамари группа доберется без труда. А там и в замке графа можно будет спокойно пересидеть некоторое время. Глядишь, и Торговец за это время появится. А нет, то по Южному перешейку «третья» прорвется в цивилизованные края как нож по маслу. К тому же, по словам графа, подобное путешествие станет менее опасным, если совершить его морем. Как оказалось, для этого будет достаточно и простого рыбацкого баркаса. Вода в это время хоть и жутко ледяная, зато после сезона бурь установилось продолжительное зимнее затишье.
Вскоре опять все пять воинов собрались за одним столом, позволив сидеть рядом то ли новому компаньону, то ли новому союзнику, то ли пленнику. В отношении Джакомо пока никаких окончательных определений не высказывали. Старший группы выглядел несколько печально, и, именно глядя на него, Дана вынесла свой врачебный вердикт:
— Василию еще рано карабкаться по скалам. Достаточно лишь раз сорваться и повиснуть на руках, как только сросшиеся ткани порвутся и он превратится в инвалида. Поэтому — только верхом! Курт, что там с твоим другом?
— Суордин, к сожалению, отлучиться не сможет. Слишком много сейчас у отшельника постояльцев. А вот его жена оказалась просто счастлива, что появилась возможность съездить в город за продуктами. У них в пещере наметился также дефицит сушеных овощей, грибов и специй, а уж сама возможность получить в подарок одного мула — дополнительный бонус благожелательного к нам отношения. Мало того, на постое у Суордина сейчас есть два магирика, которые предложили плату за их немедленную доставку в город. Они ритуал Прозрения уже прошли, так что их ничего больше на тракте не задерживает. Наоборот, они слишком нервничают из-за создавшихся паники и столпотворения и мечтают как можно быстрее добраться до дому.
— Долго им собираться?
— Они готовы тронуться в путь в любой момент.
— Тогда не будем задерживаться, — безапелляционным голосом распорядилась Маурьи, даже не оглянувшись при этом на старшего группы. — Отправляй Василия, а чуть позже и мы подадимся в путь.
Но немец так и замер вдруг возле стола:
— А как же огонь? Мне его так нельзя оставить.
— Да брось ты!.. — затянул насмешливым тоном Петруха, но, столкнувшись со взглядом Курта, благоразумно замолк.
— Это будет настоящим предательством, — стал объяснять нынешний наследник пещеры. — Обязательно надо передать его в другие руки, иначе…
— Ладно, — не стала спорить целительница. — Выбери того, кто тебе больше всего понравится из магириков, и предложи ему занять твое место. Только поторапливайся! Снег усиливается и отлично прикроет наши следы.

А еще через час в опустевшей пещере одиноко восседал растерянный мужчина, трепетно прикасался ладонями к ласковому пламени камина и пытался осознать происшедшие с ним кардинальные изменения в жизни. Жрецом он не стал, но вдобавок к сохраненной жизни еще и место отшельника получил.

Глава девятая
Дети – к хлопотам

Вернувшись из Кабаньего мира, Дмитрий выглядел весьма довольным. Что при поспешном переодевании в более простые одежды сразу заметила Александра:
— Как по мне, то ты переплатил впятеро! И это с учетом, что я не профи в драгоценностях. Чему же ты радуешься?
— Удаче! Сейчас за один полный кристалл я готов отдать и десяток зектангов или адских топазов. С его помощью я успею сделать самые первоочередные дела, а потом еще парочку куплю.
— Но почему ты сразу два не выторговал? Они прямо возле твоей руки были, и, мне кажется, Купидон согласился бы.
— Вряд ли бы он продал, не тот это маг, чтобы хоть на минимум уменьшать свой личный запас силы. А если бы я начал разговор всего лишь о нескольких кристаллах, то он бы и одного не продал. Зато к следующему разу он обязательно запасется большим количеством так называемых аккумуляторов магической мощи, и сама увидишь, как выгодно для меня пойдет дальнейшая торговля.
— Ну на один кристалл у тебя оплата есть, а где ты отыщешь еще драгоценности?
— Да есть один мир. Не могу сказать, что зектанги там валяются, как мусор, но выторговать там их легче всего. — Светозаров с досадой нахмурился, что-то припомнив. — Если, конечно, там на меня не сильно обиделись за мое долгое отсутствие.
— Сколько лет не был? — улыбнулась молодая графиня, деловито проверяя пистолет и вкладывая его в подмышечную кобуру. — Или в том мире у тебя какие-то романтические связи?
— Да вроде судьба миловала. А вот два самых авторитетных короля там меня уже недели две ждут с нетерпением.
— Зачем?
— Ты не поверишь, но когда расскажу, будешь смеяться. Они собрались воевать!
— Ха-ха! Но это совсем не смешно. Или ты должен поставлять оружие обеим воюющим сторонам? Решил на них нажиться?
— Не без того! Тем более что оплата как раз и будет вожделенными сейчас для меня драгоценными камнями. Ведь и для выкупа за Елену они нам нужны.
— Помню.
— Мир там сугубо рыцарский. По наивысшей цене там проходят лишь железо для мужчин и удивительные ткани для женщин. Преклоняются перед мускулами, боевым умением и женской красотой. Украшениями не пользуются даже самые уродливые дамы, а дороже всего стоит холодное оружие и прочные доспехи. Да ты и сама увидишь: как только мы уладим на Земле проблему с детьми, сразу отправимся на Гинвейл.
— Да куда угодно! Но ты так и не сказал, чем ты там торгуешь?
— Зрелищами! Ну и немного холодным оружием.
— Как это? — поразилась Александра. — Скорее всего, это они тебе могут продавать зрелища своих боевых турниров и красоты романтического лоска Средневековья. Я ведь помню уникальные кадры из того фильма про империю Рилли. Или ты и туда, на этот Гинвейл, туристов доставляешь?
— Ни одного! Зарекся я с этими туристами возиться, — скривился Дмитрий, с озабоченным видом осматривая свою супругу и придирчиво поправляя воротник красочной куртки в ковбойском стиле. — Ну вот, теперь выглядишь сногсшибательно! Так и хочется тебя потискать.
— Ты мне не ответил на вопрос! — прищурилась его супруга, отступая назад и шлепая по тянущимся к ее груди рукам.
— Как не ответил? Ведь сказал про туристов.
— Не выкручивайся и признавайся: что ты там продаешь бедным рыцарям?
— Ну не такие уж они и бедные. А по поводу торговли, моя сладкая, я хочу тебя попросить: пусть это пока останется моим секретом. Когда будем на месте, сама все увидишь и по достоинству оценишь мою сообразительность. Договорились? — Заметив, что супруга смиренно качнула ресницами, граф Дин подхватил ее на руки. — А теперь отправляемся на юг империи Рилли. И сразу прошу вести себя с особым достоинством и снисходительностью.
Почувствовав обеспокоенность в голосе Дмитрия, Шура попыталась выскользнуть из его рук со словами:
— К кому конкретно? — Она пока еще не ревновала, но уже женским естеством почувствовала недоговоренность и безошибочно определила ее направленность. — Объяснись.
Светозаров таки удержал ее на руках, но перед ответом немного задумался. Хотя тут же посмотрел в глаза любимой открыто и без всякого страха:
— Поверь, поводов я никогда не давал, но кое-кто из молодых девчонок возомнил себе, что обязательно завладеет моим сердцем. Они еще совершенные дети, хотя по уровню целительства достигают звания Арчивьел. Раньше я щадил их гордость и старался не обижать резкими нравоучениями, а потом появилась ты, и все решилось окончательно.
Александра облегченно вздохнула и даже попыталась шутить:
— Тогда получается, что это мне придется опасаться. Вдруг твои воспитанницы мне глаза выцарапают?
— Ну нет! До рукоприкладства воспитанные люди не опускаются. Да и я ведь всегда рядом. Готова? Тогда прыгаем!
По предварительным подсчетам, получалось, что они попадут в южное имение графа Дина Шахматного Свирепого как раз к окончанию празднества, устроенного по случаю прибытия высочайших гостей-целителей. Вполне возможно, что ночное гуляние еще будет в самом разгаре, хотя наверняка самых младших уже и спать уложили. Как бы то ни было, но придется всех выходцев с Земли собрать вокруг себя как можно быстрее. И это будет только начало довольно хлопотной операции по перемещению и обустройству огромной массы людей. Вторым движением следовало перебросить детей в Свирепую долину. Экипировать их как положено по земным нормам, присоединить к ним оставшихся в стенах академии детей и расположившихся в поселке родителей и уже всех вместе перенести в монастырь. Не забыв перед этим сжато пересказать основную версию всего происходящего, которой обязаны придерживаться все перемещенные лица и которая удовлетворит разбушевавшуюся общественность Европы, оставит у разбитого корыта полицию и покажет полную несостоятельность Интерпола.
То есть на всю эту связку действий и улетит бóльшая часть магической силы из купленного в Кабаньем мире кристалла. Потом только и останется, что с давно приготовленным товаром наведаться в мир Гинвейл, а оттуда сразу податься к злобному и жутко опасному Купидону Азарову за новыми накопителями.

В южном имении графа царило разудалое веселье. Как и предполагал хозяин этих земель, празднество почти завершилось, но еще ни один из младших учеников спать не ложился. Более того — не собирался. Да и как можно было пропустить завершающий салют с громом петард и с завораживающей россыпью фейерверков? Причем не ожидая салюты в безмолвном оцепенении, а интенсивно двигаясь в общем хороводе вокруг огромного костра на главной площади между замком и поселком.
Парочка молодоженов как раз и появилась в тот момент, когда орущая от избытка чувств человеческая лента роилась по площади, словно гигантская змея, а в небе громыхнули разрывы первых, самых легких фейерверков. Все присутствующие на площади в следующий миг разомкнули хоровод, смешались с толпой и, воздев руки вверх, закричали с еще большей силой.
Словно оглохнув от шума, Александра со смехом прикрыла ладонями уши и попыталась прокричать:
— Однако у вас и гуляют!
Дмитрий прижал супругу к себе и стал объяснять на самое ушко:
— Да я сам еще такого гулянья не видел. Видимо, это мой управляющий, маркиз Гаспи, расстарался. А может, и еще кто с организацией помог, уж слишком много народу вокруг площади и на ней собралось. Не удивлюсь, если поглазеть на такое скопление целителей со всей округи люди сбежались.
— Такая редкость?
— Еще бы! Только в академии Свирепой долины такое чудо увидеть можно. Но и туда ведь кого попадя не пускаем. Разве что самого императора с семьей, да несколько министров прорвалось.
— Кстати, а ты меня в столице представлять не передумал? — кричала Александра, с восторгом всматриваясь во всполохи на ночном небе. — Мне уже и не страшно!
— Ловлю на слове! Потом напомню! — Заметив, как графиня взглянула на него с некоторой опаской, стал объяснять: — Считается, что императорский дворец на данном континенте — первое чудо света. А по своему опыту могу добавить, что и в иных мирах такой красотищи и величия не встречал. Конечно, страха перед таким творением рук человеческих быть не должно, но даже я каждый раз испытываю робость, щенячий восторг, перед тем как пересечь любую из примыкающих к комплексу площадей. А первые разы так вообще чувствовал себя ничтожеством, мизерной козявкой, которой просто за счастье полюбоваться издали на уникальное творение человеческого гения. Поэтому в последнее время я стараюсь сразу попадать внутрь, непосредственно в подаренные мне императором апартаменты. А то можно часами стоять, словно соляной столп, и в трансе рассматривать террасы, колонны, шпили, окна, орнаменты, изгибы крыш… Тьфу ты! — оборвал он себя вдруг. — Ну вот, опять завелся.
И он счастливо рассмеялся. Александра и сама почувствовала волну пьянящего, радостного счастья и присоединила свой завораживающий смех к общему шуму праздника. Но любопытство заставило задавать новые вопросы:
— Дим, а вот признайся, какой мир тебе больше всего нравится?
— Конечно этот! — воскликнул он без раздумий. — Да ты и сама в него влюбишься без памяти, когда познакомишься с ним поближе. Если и существует где-то такое понятие, как «рай», то этот рай находится именно здесь. Здесь такие люди! Здесь такие красоты! Здесь царит такая доброта и отзывчивость, любовь и справедливость, что мне порой страшно становится от кажущейся нереальности мира Зелени. А чего только стоит великий дар к самоизлечению, которым награждает планета каждого новорожденного? Да только это — величайшее из всех чудес, вместе взятых, которые мне довелось увидеть.
— И что, ничего-ничего плохого здесь не случается?
— Ох! Еще как случается! — с горечью воскликнул граф Дин, начиная более пристально вглядываться в запрокинутые к небу лица гуляющих на празднике. — И больше всего злобы, ненависти и страха распространяет вокруг себя Успенская империя. Да и не так, может, она сама, как жуткий черный монолит, расположенный среди труднопроходимых гор. Там сейчас как раз твои бывшие коллеги из «третьей» к этому страшному месту подобрались и собирают информацию. Мне уже давно кажется, разрушь эту странную вершину, как и там воцарится порядок, добро и справедливость. Да только раньше не мог даже в массив попасть, защита там какая-то непреодолимая.
— Не расстраивайся так. — Александра прижалась к нему всем телом и привстала на цыпочки: — Мы ведь теперь вместе и любые монолиты свернем. Правда?
— Угу.
Дальше их уста слились воедино, не в силах разорваться и отрезая влюбленных от всего остального мира. Если еще совсем недавно им было не до поцелуев, следовало что-то решать, куда-то мчаться и кого-то спасать, то на эти несколько минут в этом океане всеобщей радости и восторга молодожены почувствовали себя словно в сказочном сне.
Неизвестно, сколько бы они продолжали упиваться друг другом, если бы совсем рядом не раздался явственно детский голос:
— Виталик, так они что теперь, жених и невеста?
Причем вокруг быстро опадала почти полная, осязаемая тишина. Видимо, салюты давно закончились, а люди с площади давно разошлись. Руки Дмитрия разжались, сапожки его супруги коснулись утрамбованной земли, а глаза возлюбленных в недоумении широко раскрылись. Словно восклицая: «Вот это мы увлеклись!»
А потом молодожены попытались осмотреться и со смущенным опозданием осознали, что почти все люди и дети на площади замерли и присматриваются только к ним. Александра вдруг ощутила жуткий страх и неловкость и уже собралась развернуться и уткнуться лицом в грудь Светозарова, как почувствовала сжимающее движение его ладони у себя на талии и вспомнила, что обещала вести себя с достоинством и должным величием. Поэтому только замерла, чувствуя, как шея и мочки ушей покрываются горячим пламенем, и ожидая, какие действия предпримет Дмитрий.
Тот, видимо, оказался более стоек к такому повышенному вниманию публики и совершенно не растерялся от того факта, что только мгновение назад с упоением целовался на глазах у всех. Потому что коротко, но вполне естественно рассмеялся и обратился к двум ребятам примерно восьмилетнего возраста, стоящим от них всего в одном метре. Причем сразу постарался ответить на прозвучавший детский вопрос:
— Да нет, Серж, мы не просто жених и невеста, мы теперь муж и жена! — а затем стал представлять застеснявшихся мальчиков своей супруге: — Вот, хочу тебя познакомить с будущим Маурьи мира Гинвейл Сержем Килти. Ну а этот парень — наш земляк Виталий Кутушев. Со своим титулом Арчивьела он через десяток лет обязательно наведет на нашей планетке должный порядок.
— О-о! — выдохнул с восторгом юный целитель. — Так вы тоже с Земли?
— Тоже повезло, — постаралась улыбнуться Александра, чувствуя, как опять ладонь на ее талии предупреждающе сжалась, а потом ловко перехватила ее горячие пальчики.
Следующим действием Торговец решил представить свою любимую должным образом всем присутствующим. Его голос стал вдруг невероятно громким и торжественным:
— Имею честь представить мою законную и любимую супругу! Ее сиятельство графиня Александра Шахматная Свирепая.
Несмотря на необычность окружающей обстановки, Александра чуть не прыснула, представив, что случится, если она и в самом деле решит соответствовать последнему имени и свирепо сдвинет брови. И чтобы сдержаться, постаралась найти самый строгий взгляд рассматривающих ее людей. Большинство смотрело с восторгом, часть — с непониманием, некоторые — с завистью, а то и недоверием. Но неожиданно она наткнулась на взгляд, режущий, словно рапира, и уже не смогла отвести глаза от прекрасного, но смертельно бледного девичьего лица. При этом она вздрогнула всем телом и словно окаменела. Но именно это и привлекло внимание Торговца к событиям, происходившим намного правее того места, на которое он смотрел раньше. В третьем ряду стояла девушка со всклокоченными волосами и с таким белым лицом, что в первое мгновение оно не поддалось опознанию. Девушка вытянула вперед обе руки, и у нее в ладонях вдруг стал разгораться клубок мрачного красноватого пламени.
От полыхнувшего вокруг жара стоящие впереди и рядом люди вскрикнули и отпрянули в стороны, отовсюду вдруг раздались предупредительные крики. Граф Дин тоже не стал стоять на месте истуканом, а ловко задвинул Шуру к себе за спину, выставил свои ладони, словно для защиты, и невероятно громко, скорее напоминая мощью гневный рев дикого животного, выкрикнул имя узнанной в самый последний момент девушки:
— Андорра! Опомнись! Приди в себя и остановись! Могут пострадать люди!
Может быть, именно эти восклицания и предотвратили надвигающуюся трагедию. Глаза смертельно бледной девушки блеснули зеленоватым светом, она стала заваливаться на подгибающихся коленях и лишь последним взмахом обессиленных рук подбросила созданный шар кровавого пламени вверх. Под изумленными взглядами толпы тот довольно легко взмыл на высоту более ста метров и только там, с яркой вспышкой и ужасающим громом, разорвался, разлетаясь в стороны затухающими каплями. Эффект получился почище, чем от вспышки одновременно десяти, если не больше, фейерверков. Причем некоторая часть людей, стоящих по дальнему периметру площади, и те, кто разбрелся по поселку, так и решили, что обозрели не что иное, как продолжение салюта. Вернее, его самую эффектную, завершающую часть. И поддержали зрелище неистовыми криками радости и восторга.
Пожалуй, это недоразумение сильно скрасило трагичность и напряжение момента. Все забегали, засуетились, откуда-то появился маркиз Гаспи с сопровождающими его лицами. Потерявшую сознание Андорру подхватили на руки и по распоряжению Торговца отнесли в ближайший дом. Причем он сам лично участвовал вместе с несколькими наилучшими последователями и учениками ректора Титела Брайса в первом осмотре целительницы. Потом он вышел из дома и стал отдавать иные распоряжения:
— Собраться вокруг меня тем ученикам, которые родом с Земли! Немедленно созвать всех и находиться на подворье этого дома. Остальным завтра готовиться к выступлению караваном в путь по направлению к столице империи. Если я не подберу вас на тракте, значит, в дальнейшем, не делая остановки в столице, добираться до Свирепой долины на поезде. Маркиз Гаспи, начинайте немедленно формировать караван. Будете сопровождать его со своей сотней.
— А что делать с пленными и случайными путешественниками Успенской империи? — задал наиболее волнующий для него вопрос управляющий.
— Пусть двигаются с вами в столицу, там с ними разберутся. — Затем неожиданно закашлялся, осматриваясь вокруг, чем бы промочить саднящее горло.
Тут же из-под локтя выскользнул хозяин того самого дома, где пытались вернуть в чувство потерявшую сознание девушку:
— Ваша светлость, не хотите ли кваску?
— Хочу! — с готовностью согласился Торговец и вместе с супругой опять вошел в дом. Только теперь они подались в другое крыло, в хозяйскую светелку, где владелец водрузил на стол кувшин с квасом, поставил пару стаканов и незаметно исчез где-то в других комнатах.
Граф Дин первым устало опустился на простую деревянную лавку:
— Уф! До сих пор в себя прийти не могу!
Александра уселась рядом и печально улыбнулась:
— Да, вижу, что тебя, любимый, не собираются отдавать без боя. Только если я раньше опасалась за свои глаза, то теперь опасаюсь за свою голову. И что, много тут таких огнеметательниц?
— Сам первый раз в жизни увидел! О таком даже в этом мире только в сказках рассказывают! Но самое кошмарное — другое! Как могла Арчивьел, целительница третьего уровня, поднять руку для попытки убийства? Здесь? В мире Зелени? Это не просто кощунственно, это невероятно!
— Что в этом невероятного? — удивилась с философским видом молодая графиня. — Дело вполне житейское.
— Да как ты можешь такое говорить? — поразился Дмитрий, всматриваясь в глаза любимой.
Та только плечиками пожала:
— Хм! Если бы ты на моих глазах с кем-нибудь так целовался, я бы вас сразу испепелила. А она все-таки сдержалась.
— Ммм? — выдавил из себя ошарашенный граф, не знающий, что ему делать от такого признания: смеяться или ужасаться. А потом неожиданно даже для самого себя стал оправдываться: — Но я ведь ей никогда даже малейшего повода не давал.
— О! Значит, плохо ты нас, женщин, знаешь! — Супруга потрепала его за волосы и тут же стала заботливо приводить прическу в порядок. — Мы вас выбираем еще тогда, когда вы даже сами об этом не подозреваете. А потом только делаем вид, что поддаемся на ваши ухаживания и уговоры. Конечно, не всегда получается именно так, как планируешь, но суть от этого не меняется. И я себе представляю, как становится обидно, жутко и одиноко, когда любимый человек вдруг оказывается в объятиях другой женщины.
— Но ведь она целитель! — упорно повторял самое страшное обвинение Дмитрий.
— А чего это ты пытаешься повесить на нее желание кого-то убить? — стала сердиться Александра. — Я почему-то просто уверена, что эта девушка сама решила умереть. То есть покончить жизнь самоубийством. Ну а так как она врач, то совершить нечто вроде остановки сердца у нее никогда не получится. Вот и попыталась подспудно себя сжечь каким-то пламенем. Про окружающих она просто в момент своего наивысшего горя забыла. И не смотри на меня так! Просто поверь в мою интуицию и прими к сведению. Теперь эту глупышку не обвинять надо, а спасать! Понял?
Некоторое время Светозаров смотрел на жену с непониманием. Потом в глазах загорелось озарение и восхищение:
— Сладенькая, ты даже не представляешь, насколько ты права! Спасибо тебе за то, что возвратила веру в собственные идеалы! Пошли!
— Куда? Хочешь простить ее поцелуем?
— Не шути так. Просто придется и ее тоже немедленно доставить в академию вместе с парой Арчивьелов. Думаю, сообща с ректором они вернут Андорре тягу к жизни и найдут, как успокоить морально.
— А они справятся?
— О! Ты не знаешь Титела Брайса! Единственный во всех мирах целитель четвертого уровня. Если он постарается, то уже через неделю Андорра ко мне охладеет полностью, а с тобой будет вести себя как лучшая подруга.
— Гипнотизер?
— Только ему такое не ляпни, по гроб жизни обижаться будет. Тител не обманывает, не внушает, Тител — лечит. Да и сама когда-нибудь посмотришь на его умения. Если он, конечно, мне все эти встряски простит.
— Какие встряски? — Парочка замерла на короткое время в одном из полутемных коридоров.
— Ох! Ты думаешь, Тител мне так легко простит доведение его любимой ученицы до шокового состояния? Он мне это еще не раз припомнит, и я уже боюсь являться с ее бесчувственным телом в собственный замок.
— Ничего, я тебе поддержу. Смелее!
Теперь уже ее сиятельство подталкивала супруга к более решительным действиям. И вскоре Андорра лежала на носилках, которые с двух сторон поддерживали ее коллеги. Еще около десятка учеников академии обступили графскую пару, и после очередного массового переноса все оказались в хорошо знакомом «зале прибытия» Свирепой долины. Уже стоящий возле дверей хозяин замка руководил дальнейшими движениями своих подопечных:
— Несите Андорру прямо к господину ректору, где бы он ни находился. Расскажите все обстоятельства дела и помогайте ему по мере ваших сил. А вы, — повернулся он к замершей ребятне, — немедленно собирайте сюда остальных выходцев с Земли. Сколько вас всего?
Вопрос был явно провокационного характера, но Виталий Кутушев успел ответить раньше всех:
— Пятьдесят три человека!
— Если при них опекуны, пусть тоже бегут сюда со всеми своими вещами. Каждому ученику собрать походный рюкзак, но строго просмотреть все содержимое. Ни одной иномирской вещи! Остальных родителей я оповещу прямо через общую связь. Бегом!
Ребятню словно ветром сдуло, хотя двигались они без единого крика и со взрослой сосредоточенностью на личиках. Поглядывая им вслед и автоматически отвечая на приветствия остальных прогуливающихся по замку учеников, Светозаров спустился на этаж ниже, по двум извивающимся коридорам добрался до переговорного устройства и стал быстро давать команды дворецкому, начальнику стражи, кастелянше, снабженцу и шеф-повару. Потом дошла очередь и до супруги:
— Пока я буду встречать, пересчитывать всех учеников и их опекунов, а потом давать вводные инструкции, ты постарайся добраться до наших комнат и выбрать для себя несколько самых роскошных платьев. Одного часа тебе должно хватить с запасом. Я уже даю сигнал швее Тельме, чтобы она тебе помогла.
— Зачем? — искренне поразилась графиня.
— А кто его знает, сколько мы потратим сил и времени в монастыре? А ведь потом нам как можно скорее надо попасть в мир Гинвейл, скорее всего, прямо пред глаза тамошних королей. Вдобавок перед тем следует прихватить с собой нужное оборудование из другого места. И что нам, опять сюда возвращаться? А ведь моя жена просто обязана выглядеть лучше всех.
Молодой супруге вдруг захотелось забросить все эти хлопотные дела и остаться наедине только со своим любимым, но она ничем свои желания не проявила. Лишь с пониманием улыбнулась, кивнула головой и направилась к семейным апартаментам.
— Не заблудишься? — донеслось ей вслед озабоченное восклицание.
— Разве такое возможно в собственном доме? — беззаботно отмахнулась женщина, тем не менее лихорадочно прокручивая в голове детали единственного ознакомительного гуляния по огромному, словно неограниченный лабиринт, строению. — Ведь дети тут каждый закуток знают, так чего мне позориться с моей уникальной памятью?..
Направление она знала, ориентацию не потеряла, так что двигалась к нужному крылу с уверенностью и спокойствием. И только после того, как сделала целых шесть поворотов вместо предполагаемых четырех, заволновалась. Остановилась, внимательно осмотрелась и поняла, что несколько увлеклась. Вернулась на два поворота назад. Но и там не смогла отыскать нечто знакомое. Тогда решила вообще вернуться к тому месту, где рассталась совсем недавно с Дмитрием. Поворотов оказалось ровно четыре, а вот знакомого переговорного устройства нигде не наблюдалось!
Тогда графиня Светозарова с разрастающимся в душе раздражением принялась обследовать именно этот перекресток, пытаясь его тщательно изучить и наконец-то правильно сориентироваться. И с веселым ужасом вдруг четко осознала, что она уже находится на совершенно ином перекрестке коридоров. На прежний сходилось шесть, а к этому — сразу семь разновеликих проходов. И ведь небольшие внутренние площади казались совершенно идентичными!
Остановившись и еще раз пересчитав коридоры, Шура отчаянно замотала головой.
— Колдовство какое-то! — воскликнула она в сердцах. — Или меня кто-то специальными эффектами с толку сбивает?
Словно в издевку над ее логикой и умением ориентироваться, к перекрестку с веселым смехом вприпрыжку приблизились две девочки лет по девять. Совершенно не глядя по сторонам и не замечая замершую хозяйку замка, они продолжали оживленно щебетать про каких-то противных карликов да так и повернули в нужный им коридор, не поднимая голов. Глядя на такое дело, Александра вначале закусила г убу от обиды: «Позор какой, к детям за помощью обращаться!» Но тут же одернула себя, отбрасывая излишнюю стыдливость в сторону, и закричала:
— Эй, красавицы! Привет!
Девочки недоуменно замерли, оглянулись, и тут же одна из них присела в очаровательном книксене. При этом она постаралась незаметно толкнуть свою растерявшуюся подругу и голоском прилежной ученицы произнести:
— Здравствуйте, ваша светлость!
Вот тогда и у подружки глазки расширились от осознания. Видимо, новость про молодую графиню разнеслась повсюду, но не всем довелось увидеть новую хозяйку лично. Теперь обе будущие, а может, уже и действующие целительницы рассматривали графиню во все глаза. Тогда как та не знала, что ей говорить дальше. Все-таки признаться в том, что она заблудилась, у нее язык не повернулся. А вот сделать вид, что она кого-то ищет, — самое то!
— Не подскажете, как мне отыскать швею Тельму?
— Конечно! — заголосили девочки наперебой. — Это тут, совсем рядом!
Каждая из них схватилась за руку графини со своей стороны. И страшно гордые полученным поручением, чуть ли не силой потянули Александру по переплетениям коридоров. Как это ни странно, но понятие «рядом» оказалось минутах в шести интенсивной ходьбы. Лишь только девчушки уже стали указывать ладошками на малоприметную дверь, как та резко распахнулась и искомая швея выскочила им навстречу со своим переносным вместилищем швейных принадлежностей. Заметив идущую на нее троицу, она с ходу стала извиняться:
— Ох! Ваша светлость! Я и не думала, что вы начнете меня разыскивать сразу. Я ведь на самом низу была. Пока меня нашли, пока сюда за кофром поднялась…
— Ничего, ничего, Тельма, я все равно прогуливалась по коридорам, — поспешила успокоить ее графиня. — Спасибо, девочки! — А когда те убежали, уже совершенно спокойным голосом предложила швее отправиться в гардеробную. Добавляя при этом: — Времени у меня действительно немного, поэтому мы выберем мне в дорогу только одно платье. Но самое роскошное. Есть там такое?
— Ваша светлость! Да там таких убранств несколько десятков, в любом из них вам будет не стыдно и перед самим императором показаться!
— Да нет, хватит и одного! — пресекла продолжение восклицаний землянка. А как только она представила, что с Дмитрия станется отправиться раньше, не дождавшись супругу, а потом все спихнуть на ее опоздание, то вообще чуть ли не бегом понеслась.
В итоге она оказалась в хорошо знакомом зале тогда, когда Светозаров лишь начал общую инструкцию. Своим выразительным взглядом он указал лишь на одну упаковку в руках у Шуры, но та мимикой показала, что так и надо. Затем пристроилась за спинами опекунов и стала внимательно вслушиваться в наставления. Мало ли, а вдруг ей тоже придется быть в курсе всех дел. И как оказалось, не зря, потому что первоначальная легенда нахождения детей и их опекунов в монастыре оказалась несколько подправлена. Основная версия событий была скорректирована таким образом, чтобы скрыть до поры до времени будущее учеников как несравненных целителей. Отрицалось теперь и причастие к этому делу монахов и тем более тамошней местности. Торговец умел маневрировать и перестраиваться на ходу.
На все пояснения и вопросы ушло более чем полчаса, зато, когда прозвучал последний вопрос: «Все ясно?» — все присутствующие лишь кивнули головами.
— Тогда оставайтесь на своих местах и никуда не двигайтесь, — предупредил граф Дин. — Вначале я сам на одну минуту наведаюсь в монастырь, осмотрюсь там и сразу же вернусь за вами. Будьте готовы!
По общему времени он отсутствовал минут пять. И когда уже некоторые стали волноваться и переминаться с ноги на ногу, размытый силуэт на несколько мгновений появился в центре зала:
— Летим! — и вновь пропал.
Все присутствующие вслед за ним стали исчезать по направлению от центра концентрическими кругами. Поэтому на лесной полянке, вблизи обители Желтых Грез, Александра появилась чуть ли не самой последней. И только после этого стоящий в центре Торговец сдвинулся с места, увлекая всех за собой к открытой железной калитке в высоченном монастырском заборе. Как только оказался внутри, без промедления стал командовать монахами, которые толпились во внутреннем дворе:
— Расселяйте детей, как они сами пожелают. Просто показывайте им свободные комнаты. Опекунов селите отдельно, желательно во втором корпусе, возле часовни. Отец Клод, вот эти двое, Сафа и Тренди, — он указал на стоящих рядом с ним юношу и девушку примерно лет восемнадцати на вид, — у них врачебный сан под названием Маурьи. С сего момента заведуют глобальной обороной монастыря. Введите их в курс дела немедленно. Все остальные согласования ваших действий и действий опекунов — только с ними!
В следующие минуты спокойный и благостный монастырь превратился в подобие снимающегося с места цыганского табора. Но как ни присматривалась Александра к бегающим на порядочной скорости детишкам, так и не заметила ни единого столкновения. Скорее их опекуны и монахи создавали ненужный шум и делали лишние движения. Не выдержав, она приблизилась к супругу, который только изредка давал короткие советы и подсказки, и высказала свое удивление:
— Слушай, Дим, в замке мне эти дети казались совершенно нормальными. Ну… почти ничем не выделялись. А сейчас я их начинаю побаиваться. Словно они вдруг превратились в солдат с хорошей боевой выучкой. Почему так?
— Да нет, все нормально. Просто у этих деток уже совершенно иной уровень мышления. И если ничего страшного с ними или с нами не случится, то уже через несколько десятков лет Землю мы не узнаем.
— Хм. Это ведь так долго.
— Нисколько! Оглянуться не успеем, как и здесь может оказаться рай не хуже мира Зелени. Тем более что оба мира так похожи.
— А как нашу планету называют в иных мирах? Земля?
— Чаще всего именно так, — улыбнулся Дмитрий. — Только вот недавно появилось иное название. Но честное слово, я об этом пару месяцев назад даже не знал! И даже понятия не имею, кто вдруг такое надумал! Но вот эти самые детки стали в разговорах со сверстниками и коллегами по академии называть наш мир очень романтично и трогательно: миром Голубой Лазури.
И столько слышалось гордости и оптимизма в голосе Дмитрия Светозарова, что замершая Александра и сама почувствовала возрождающуюся привязанность к материнской планете. И ей тоже захотелось страстно поверить, что вскоре на ее родине проживание станет вполне сносным, а может, даже и райским.

Глава десятая
Фиктивный скандал

Парочка полицейских ехала в патрульной машине по глухой лесной дороге, стараясь разговаривать между собой вполголоса. Изредка они оглядывались назад, на подсевшего перед выездом следователя, но тот совершенно не желал принимать участия в разговоре и то ли сделал вид, то ли и в самом деле задремал.
Поглядывая на кроны деревьев, нависающих над дорогой, сидящий справа поли с хрустом потянулся и продолжил поднятую только что тему разговора:
— Да нет, я твердо уверен, что мы туда зря едем.
— Если бы нашим мнением кто-то интересовался, — недовольно проворчал водитель. — Да что там «нашим», даже тебя ни о чем не спросили, а ведь это твой персональный район.
— Ну не совсем мой, скорее, там капитан Герке должен отчет держать, но если вспомнить, то он сам в монастыре всего лишь два раза был. И оба раза вместе со мной. Так что может сказать то же самое, что и я.
— Ха! Герке удачно ушел в отпуск перед самым скандалом, — позавидовал водитель, косясь в зеркало заднего вида на дремлющего следователя. — Мы тут носимся в мыле по самые… А он с семьей в Испании загорает. Мне тоже отпуск с завтрашнего дня положен, так шеф чуть не посинел от одного упоминания об этом.
— М-да, — с сочувствием ткнул его в плечо кулаком товарищ. — Не расстраивайся так. Уверен, еще парочка дней — и эта буря по поводу детей уляжется. Обязательно отыщутся, потому что не может бесследно исчезнуть такое количество людей. Помнишь, какой переполох поднялся три года назад после исчезновения группы молодежи? А потом оказалось, что они вторую неделю чинно отдыхают на одной из лесных полянок в Альпах.
— Помню. Но теперешнюю панику не сравнить с прошлой. Ты только глянь, что творится! Какие силы задействованы. Может, и в самом деле кое-кого из детей опекуны в этот монастырь отправляли?
— Ой, не смеши мою фуражку! — фыркнул второй полицейский, доставая с раздражением сигарету. Прежде чем прикурить, он тоже оглянулся на старшего коллегу, приоткрыл окно и только потом чиркнул зажигалкой. — Конечно, название так и отдает наркотиками: обитель Желтых Грез. Но я узнавал, монастырь носит это название испокон веков. Его несколько раз разрушали и потом снова отстраивали, но название так и осталось прежним.
— Но наркоманы все равно могли к нему потянуться.
— Чего только не случается. Хотя настоятель там напоминает кремень. Солидный мужик. Оба раза мы с ним долго беседовали. Да и он без стеснения, даже с гордостью нам каждую келью показал, провел по всем чердакам и подвалам. Поэтому уверен, прятать отец Клод ничего не станет, в темные дела ввязываться — тем более.
— Все когда-то случается впервые, — раздался вдруг голос с заднего сиденья. — И прежде чем закурить, Герман, порядочные люди спрашивают разрешения! Думаешь, мне приятно вдыхать эту вонь?
Сигарета уже давно оказалась вмята в пепельницу, а покрасневший курильщик стал извиняться:
— Простите, не хотел вас будить.
— Ага! Раз человек спит, то можно его поливать дихлофосом! — не успокаивался следователь. — А ты, Юдвин, почему разрешаешь себя травить? Тоже ведь некурящий.
— Так он ведь в форточку, — пожалел товарища водитель.
— Наивный! Ну ничего, вскоре закон примут, вообще запрещающий курить в рабочее время, и, когда вся зарплата курильщиков уйдет на штрафы, тогда они наконец-то мозгами шевелить начнут. — В этот момент машина преодолела последний поворот дороги, и взору полицейских открылся вид на ворота, высоченный забор и крыши монастырского комплекса. — Однако! Зачем им сторожевая вышка? — удивился следователь. — Да еще и с бойницами?
Герман тоже от удивления приник к лобовому стеклу:
— Чудеса! Раньше у них там только надвратная башенка была с перилами из тонких бревен. Да и забор чуть ли не в два раза выше стал.
— Ты не ошибаешься?
— За кого вы меня принимаете? — обиделся поли и не удержался от язвительности: — Никотин все-таки пока наркотиком не объявили.
Машина остановилась в нескольких метрах от ворот, но открывать их никто не спешил, невзирая на парочку пронзительных сигналов. Даже короткое включение сирены ничего не изменило. Пришлось всем троим вылезать из машины под ворчание Германа:
— Раньше они без всяких проволочек открывали ворота и впускали машину внутрь.
Из сторожевой вышки на боковую площадку вышел монах и, поигрывая внушительной дубинкой, стал присматриваться к приезжим. Складки у него на лбу распрямились, когда он узнал бывавшего здесь полицейского:
— Приветствую, Герман! Какими судьбами в наших дебрях?
— По службе положено. Привет. Но это вы из-за глухомани так загородились?
— Увы! Мирская суета и здесь пытается нарушить наш покой и уединение, — напыщенно стал отвечать монах. — И только званые гости милы сердцу и нашему разуму.
— Вон вы как заговорили! А что это ты с дубинкой расхаживаешь? Может, у тебя еще и оружие есть?
— По закону каждый имеет право на ношение оружия, если он не преступник и не душевнобольной.
— Ну да! А вот разрешение…
— Естественно! — даже не дослушал монах. — Разрешение от властей обладатель оружия должен получить заблаговременно. Это мы знаем.
— Послушай… — Герман немного замялся, не зная, как обратиться к охраннику. — Брат! Так вы нас впустите внутрь?
— С огромным удовольствием, — отозвался тот, тоже делая маленькую паузу, — но только в другой раз. Сейчас у нас на постое другие гости, и они не желают с кем-либо общаться. По совместной договоренности мы обязаны предоставить им полный покой для отдыха и медитации.
Полицейские раздраженно переглянулись между собой, и вперед шагнул старший по должности:
— Не понял! Мы ведь имеем право наблюдать за соблюдением порядка в любом месте.
— Не спорю. Но здесь частная собственность, и в данном случае вы сюда войдете лишь в случае предъявления соответствующего ордера. Или, в случае нарушения законодательства, пойдете под суд за превышение своих полномочий.
После такого ответа Юдвин стал медленно пятиться к машине, а Герман положил ладонь на кобуру своего пистолета. Слишком уж неадекватная встреча, да еще наложенная на цель их визита, заставляла предполагать самое худшее.
Следователь продолжил переговоры:
— Так зачем тебе дубинка? Детей избивать?
Улыбающийся монах тоже не остался в долгу:
— На подобное злодеяние даже полицейские не способны.
Водитель тем временем уже сел в машину и потянулся к служебной рации. Это немного успокоило его коллег, и Герман спросил:
— Мы можем поговорить с настоятелем?
— Конечно. Отец Клод уже возле ворот и сейчас поднимется.
Монах с чувством выполненного долга повернулся и скрылся внутри вышки, тогда как на площадку поднялись сразу два человека. Но если при виде настоятеля, который находился в такой же хламиде, как и монах, особой реакции не последовало, то поднявшийся вслед за ним молодой человек вызвал шок у застывших полицейских. С их натренированной памятью они сразу опознали одного из парней, числящихся во всемирном розыске.
Тем временем на площадке сразу установилась некоторая диспропорция реальности. Вперед выступил именно молодой человек, с видом уверенного в себе хозяина облокотился на перила и требовательно спросил:
— Чем можем вам помочь, господа?
Прежде чем ответить, следователь лихорадочно достал из бокового кармана куртки пачку фотографий и быстро отобрал искомую. Несколько раз поднял и опустил голову, сверяя копию с оригиналом, и только потом шумно выдохнул:
— Сафа Зайтлер?!
— Да, это я! — С некоторой наглецой парень расставил руки в стороны. — А чего вы так удивляетесь, словно привидение увидели?
— Но ведь ты в розыске!
— Странно. Кому это я понадобился?
— Тебя и твоих опекунов разыскивают по всему миру! — От эмоций следователь подпрыгивал на месте, совершенно не обратив внимания, что размахивает руками, в одной из которых пачка фотографий, а во второй — пистолет.
— Это явно какое-то недоразумение. — Сафа пожал плечами, и сразу голос его стал ледяным: — Позвольте поинтересоваться: кто это вдруг подал на нас в розыск и по каким причинам?!
— Ммм! Ну… вы просто исчезли!
— Мы никуда не исчезали и имеем полное право на приватную жизнь! И почему вы здесь размахиваете огнестрельным оружием?! Ваше поведение неверно, если не сказать подозрительно!
Усиленно соображая, следователь спрятал свое табельное оружие, потер лоб ладонью и стал спрашивать удивительно слащавым, полным нехорошего предчувствия голосом:
— Значит, с тобой все в порядке?
— Как видите.
— Но у нас есть данные, что тебя и еще очень многих людей похитили!
— Вздор и бред сумасшедшего! — с возмущением отвечал парень. — Нас никто не похищал!
— Э-э-э… «вас»? Не будешь ли ты тогда так любезен и не подскажешь ли мне: сколько вообще детей… хм… гостит в этой тихой обители?
Сафа Зайтлер после такого вопроса задумался, потом о чем-то пошептался с шагнувшим к нему настоятелем и, когда тот соглашательски кивнул головой, вновь повернулся к полицейским:
— Вообще-то мы против всякого нарушения нашего уединения и покоя. Не для этого мы здесь собрались. Но раз уже в связи с нашим отсутствием поднялась такая шумиха и абсурдная напраслина, то могу вам заявить официально: в стенах обители Желтых Грез находится пятьдесят три человека несовершеннолетнего возраста и сорок восемь родителей, наших официальных опекунов.
Подавив в себе непонятное желание схватиться за голову обеими руками, следователь невероятным усилием воли заставил себя несколько раз глубоко вздохнуть, достать свой мобильный телефон из кармана и трясущимися губами попросить:
— А не будете ли вы так любезны, что согласитесь нас пропустить на территорию, чтобы собственными глазами убедиться в полном здравии детей и их опекунов?
— Все здоровы, находятся здесь по собственной воле или по договоренности с оставшимися по домам остальными родителями. Или вы не верите моим словам?
— Верю! Конечно верю! — унижался старший по должности среди трио прибывших полицейских. К тому времени он уже включил телефон на передачу тотального аудиозвука, и его шеф в полицейском управлении слышал теперь каждое слово из ведущегося разговора. — Но вы сами понимаете, что мы просто обязаны отреагировать на поступившую к нам жалобу. Дело в том, что неизвестный грибник утверждал, что слышал, как из-за этого забора доносились детские крики и стоны. Поэтому, уважаемые господа Клод и Сафа Зайтлер, настоятельно советую нас пропустить и дать пообщаться со всеми остальными детьми, а также опекунами. В противном случае наше ведомство будет вынуждено требовать у прокурора ордера на обыск обители и арест подозреваемых в похищении детей. Наверняка вы тоже осознаете, что в свете невероятного скандала, разразившегося по этому поводу, ордер будет получен в считаные минуты.
Он демонстративно приподнял на ладони мобильный телефон. Парень на площадке досадливо скривился, еще о чем-то пошептался с настоятелем и после недовольного вздоха обреченно махнул рукой:
— Надеюсь, вам одного часа хватит?
— Вполне!
— Тогда входите через калитку! — и, обернувшись во двор, попросил: — Тренди, будь добра, открой калитку и проводи гостей туда, куда они пожелают.
Следователь жестом дал сигнал водителю оставаться на месте и, делая первые шаги, безошибочно выдернул фотографию улыбающейся блондинки. Еще и Герману показал с шепотком:
— Если это та самая Тренди…
В створе открывающейся калитки показалось совершенно идентичное и точно так же мило улыбающееся личико.
— Добро пожаловать в обитель Желтых Грез, господа! Только сразу к вам большая просьба: не поддавайтесь на провокации наших младших сорванцов. Они могут заговорить и заболтать кого угодно, лишь бы не заниматься и не медитировать.
Глаза обоих полицейских уже жадно обследовали внутренние территории монастыря, выхватывая одинокие фигурки и небольшие группки детей, взрослых и мысленно сличая с въевшейся в память картотекой. Первым не выдержал Герман:
— Они и в самом деле здесь все!
Тогда как следователь с большим запозданием ответил на предупреждение очаровательного проводника:
— Меня не так легко заболтать. Сам троих детей имею.
— Вам виднее! — звонко рассмеялась девушка. — Но моя совесть чиста, я вас предупредила.
Оба полицейских вывалились из калитки не через час, а через час и сорок минут. Оба раскрасневшиеся, с очумевшими глазами и плохо соображающие. Причем Герман так и продолжал побелевшими пальцами сжимать кобуру пистолета, но делал это не по причине возможного применения, а по причине несусветных попыток ребятни обязательно завладеть оружием, осмотреть его и поиграться. Могло показаться, что у маленьких сорванцов только одни мысли в голове, как выпросить, а если не получится, то как стащить опасное для них огнестрельное устройство.
Следователь тоже, как только сделал первый шаг за калитку, вытер платком вспотевший лоб и только тогда осмотрелся по сторонам: в глазах рябило от обилия полицейских машин, за которыми просматривалось даже несколько фургонов теленовостей. А живая цепь из полицейских сдерживала там около двух десятков корреспондентов и телеоператоров.
Пока он так осматривался, к нему приблизился сам шеф всего полицейского ведомства данного земства и строго поинтересовался:
— Ну и что там? Все на месте? — За его спиной возник и генеральный прокурор с кожаной папкой в руках.
— Все до единого, — выдохнул следователь.
— И чем они там занимаются?
— По их утверждениям, устроили себе так называемый летний лагерь. Свежий воздух, лесная тишина, полный покой. Питание — мало сказать что отличное. Превосходное! Везде видны полные вазы самых разнообразных и диковинных фруктов. Отношения — чудные, добрые и откровенные. Условия в комнатах скромные, но все чисто, опрятно и свежо. Всюду только книги и никаких телевизоров или радио. Все мобильные телефоны отключены, но находятся в комнатах. Так что остается лишь удивляться, почему дети никогда не звонили своим школьным товарищам или соседям по месту жительства. Выглядят все розовощекими, упитанными, умиротворенными. В общем… — Следователь в недоумении развел руками и шумно попытался восстановить сорванное после такой скороговорки дыхание.
Грозно хмуря брови, шеф с досадой переглянулся с прокурором и высказал главное опасение:
— Вдруг их всех запугали до смерти? И вас просто разыграли?
— Не-е… — замотал головой следователь, еще раз прогоняя перед собой в мысленной памяти все сценки только что завершившегося визита. — Вы же почти все слышали. Такое не сыграешь. Правда?
Он повернулся с последним вопросом к Герману. Тот оттянул воротник фирменной рубашки, шумно сглотнул и только потом ответил:
— Такой дурдом никакие артисты не подстроят.
Зато теперь с раздражением зафыркал прокурор:
— Но вы себе представляете, в каком свете станут выглядеть федеральные службы? Какой это позор для Интерпола? Какой разнесется шум и какие впоследствии создадутся прецеденты? Мне кажется, виновных просто обязаны найти и наказать! И я готов дать ордер на обыск и допросы немедленно.
И если шеф полиции только еще больше нахмурился, не высказывая своего мнения, то следователь позволил себе саркастически ухмыльнуться:
— В таком случае получится в сто крат хуже. На последних минутах нашего визита та самая Тренди прочитала мне такую выжимку из законов и намерений их официальных адвокатов, что я испугался тюремного заключения и для себя, и для Германа. Мы с ним теперь даже побоимся промолчать о том позитиве, который царит за этими стенами. И, честно говоря, я вам тоже не советую накалять обстановку. Раздувание или продолжение скандала обернется лишением высоких должностей очень многим высокопоставленным службистам.
— Многие и так расстанутся со своими креслами и погонами, — предпринял прокурор последнюю попытку силового давления.
— Многие — это еще далеко не все! — многозначительно подчеркнул следователь. А затем демонстративно обратился к своему шефу: — Кстати, мне официально заявлено, что, если вокруг будут ошиваться фото– и телекорреспонденты, им тоже не поздоровится. Их затаскают по судам и завалят немыслимыми штрафами, потому как пятисотметровый радиус леса вокруг забора тоже принадлежит обители.
— М-да. — Шеф озадаченно пошевелил челюстью и принял соломоново решение: — Ладно, врываться внутрь мы пока повода не имеем. Иначе вовсе окажемся в идиотском положении. А вот следствие прекращать не станем. Все равно здесь явно присутствует криминал. И уже сегодня натравим на этот монастырь несколько общественных организаций. При правильно поданной информации наплыв сердобольных старушек и одурманенных религией фанатиков сломает любое скрытое сопротивление этой странной группировки. И вот тогда мы обязательно выясним истинные причины такого странного затворничества.
— Решать следственному отделу, — обиженно согласился прокурор. — До свидания!
И первым поспешил к своей машине.

А внутри, спрятавшись за толстыми стенами монастыря от всего мира, Торговец оторвался от подслушивания и довольно потер ладони. При этом подмаргивая напряженно ждущей его слов Александре, настоятелю Клоду и самой старшей среди детей паре Маурьи:
— Отлично! Наш план сработал, а уж от этих самых общественных организаций мы легко отобьемся. Тем более что лучшие адвокаты уже на подъезде. Они любого фанатика так отфутболят от этого места, что тот свое имя забудет и никогда больше свой нос не сунет в дела, его не касающиеся.

Глава одиннадцатая
Подноготная мира Гинвейл

Из монастыря графской парочке выходить нужды не было. Попрощавшись с настоятелем и молодыми Маурьи, они легко, почти бесшумно переместились на один из складов Торговца, расположенных на безжизненном Буферном мире. Молодая графиня, так и не выпустившая из рук своего чехла с платьем, наконец аккуратно его пристроила на пирамиде деревянных ящиков, осмотрелась и только потом стала жаловаться:
— И ты хочешь, чтобы я здесь переодевалась?
— Может, и не хочу, но тебе придется. — Дмитрий бегом собирал какие-то коробки, ящики и длинные свертки и складывал их в отдельное место. Подготавливая, так сказать, для переноса. — Или тебе что-то не нравится?
— Я боюсь. А вдруг за мной кто-нибудь из этого тумана подсматривает?
— Ты же знаешь, здесь нет даже микробов.
— Все равно мне неприятно. Такое ощущение, что кто-то следит. Мог бы и гардеробную соорудить.
— А вон тот проход между ящиками, смотри как удобно! Чем не гардеробная?
— И как я смогу нарядиться без зеркала?
— Ох, я тебя умоляю! Не капризничай! — Граф на мгновение остановился, недоуменно воззрившись на стоящую без движения красавицу. — И прошу поторопиться! Поезд отправляется через пять минут.
— Ну да, а потом требуешь, чтобы я была самой красивой. Лучше бы ты меня перенес для переодевания в Грибной мир или мир Большого Водопада. Там и то в тысячу раз уютнее.
Светозаров промчался мимо нее с тяжеленным ящиком, пыхтя на ходу:
— Тебе помочь?
— Ладно, сама справлюсь, — вздохнула супруга. И уже вскоре укладывала в пустой чехол свой прежний костюм: — Заберем с собой?
— Оставляем здесь. Все равно перед визитом к Купидону Азарову вначале отправимся переодеваться в защитные сюртуки. Хоть и силенок впритык для переносов останется, будем вынуждены сделать лишний скачок. Побаиваюсь я этого магического олигарха. — Он замер на месте. — Да-а! Теперь ты выглядишь как истинная королева!
Но любовался он своей супругой и цокал языком от восхищения недолго. Перенес еще парочку коробок и остановился перед кучей уложенного товара. Немного подумал, затем достал листок с перечнем и еще раз проверил позиции:
— Ну, кажется, все. Иди ко мне и прижимайся крепче.
— Платье помнется.
— Ничего с ним не случится. Да, а почему ты выбрала именно этот наряд?
— А посмотри, насколько удобно здесь прятать пистолеты. Как и быстро их доставать. Вот, видишь…
Она продемонстрировала свои навыки, но ее супруг посмотрел на это неодобрительно:
— Мне кажется, я тебя и сам от всех опасностей прикрою. Да и не замечал на Гинвейле предательства или подлости. — Затем он сам обхватил Шуру за талию и воскликнул: — Понеслись!
С каждым переходом графиня все больше адаптировалась к условиям перемещения. Навалились уже хорошо знакомые мелькания, легкое головокружение, небольшой гром и каскад локальных вспышек по сторонам, и вот парочка уже твердо стоит на площадке, идеально уложенной каменными плитами. По сторонам нависали величавые дубовые кроны да изгибались стволы дерева, похожего на тис. Правда, лес казался негустым и особенно с одной стороны просвечивал открытыми просторами.
Пока прибывшие земляне осматривались, из расположенной на краю полянки палатки вывалились четыре облаченных в парадные доспехи воина и с радостными улыбками наперебой заорали приветствия, вопросы и восклицания:
— Добро пожаловать в долину Славы!
— Господин Торговец, как же долго вас не было!
— Почему?
— Тут чуть война не закончилась!
— А их величества уж так злы, уж так вне себя!..
Пришлось графу даже руку вперед выставить, прося о тишине.
— Но они хоть ждут меня?
— Очень ругались и перед каждым обедом грозились или домой разойтись, или войска двинуть в бой.
— Ага, но только каждый вечер, после очередного пира, еще на день ожидание продлевали.
— Мало того, гостей тоже понаехало…
— Понятно. Но как бы мне их обоих увидеть как можно быстрее? Кто из них ближе со своим лагерем?
— Так они вместе как раз обедать недавно уселись в общем шатре, на самой опушке.
Брови Светозарова взметнулись от удивления.
— Неужели?
Только теперь стало заметно, что все четыре воина делятся по цветам одежд и прочим аксессуарам на две противоборствующие армии, но совсем недавно совместно выпивали и наверняка играли в карты. По крайней мере, красные лица и блестящие глаза выдавали, что их обладатели навеселе. Да и про своих королей они ответили с философским равнодушием:
— Почему бы и не вместе? Чай, сколько лет знакомы.
— М-да? Тоже верно. Ну ладно, тогда доложите им немедленно, что я прибыл с дражайшей супругой и доставил товар. Посему прошу немедленной аудиенции.
Тотчас два рыцаря стремглав сорвались с места, вскочили на поданных оруженосцами коней и помчались докладывать своим монархам. Оставшимся двум тоже нашлась работа:
— Ну а вы распорядитесь, чтобы ящики и свертки с цифрой «один» доставили на эту оконечность мыса, а с цифрой «два» — на мыс с противоположной стороны долины. Там тоже должны остаться мои разметки.
— Будет сделано!
— И берегите эти коробки, словно своих жен на сносях, ни одного сотрясения, ни одного удара. Иначе все зрелище испортите.
— Не извольте сомневаться!
Видимо, и эти двое наблюдателей были как минимум офицерами высокого звания. Потому как по их командам набежало столько воинов, заиграло столько труб и вообще поднялся такой шум, что могло показаться — сражение началось.
Тогда как парочка молодоженов неспешным шагом вышла на опушку и отправилась к виднеющемуся невдалеке огромному шатру, вокруг которого прямо-таки рябило от немыслимого количества флагов, вымпелов и хоругвей. Там тоже поднялась изрядная суматоха. Постоянно вначале оглядывающаяся на полянку Александра не выдержала:
— А если вдруг кто-нибудь из этих солдатиков рухнет и раздавит коробку собственным телом?
— Значит, мне придется мотнуться за вторым комплектом оборудования. Но ты не волнуйся, у меня на Буферном всего с запасом.
— Да это ладно, а вот не боишься, что местные самодержцы на тебя и в самом деле обозлились?
— Если бы настолько боялся, тебя бы с собой не брал, — хохотнул Дмитрий. — Или сразу в сюртук пуленепробиваемый запаковал. Ну пошумят, ну покричат. Все равно моей вины нет, и я конкретные сроки не оговаривал. Это они уже по собственной инициативе войска раньше на битву стянули. Хотя я уже издавна планирую вообще здесь все войны прекратить.
— Вот это шаг истинного миротворца! — засмеялась Александра. — И как ты это собираешься устроить?
— Трудно объяснить то, в чем еще сам не уверен. Дело в том, что очень многие миры, если не все, имеют какую-то определенную особенность. В мире Зелени люди могут излечивать сами себя. В мире Большого Водопада, например, люди и еще один вид разумных существ — двоякодышащие. А здешние удальцы, похоже, не подвержены воздействию магии.
— Ну и что это дает?
— О! Ты даже не представляешь, какую выгоду это может принести всем высоким договаривающимся сторонам. И самое главное — мне, как посреднику и генеральному звену во всей затее. Но! Пока я не проверю некоторые основополагающие аспекты, я даже заикаться о великих делах не смею. Так что пока еще бессмысленная, на мой взгляд, битва состоится.
— Да? — Его супруга прищурилась: — Никак не могу догадаться о твоей роли во всем этом бардаке.
— И не пытайся! Ведь говорил, что будет сюрприз. — Светозаров присмотрелся к суматохе вокруг гигантского шатра и пораженно воскликнул: — Ого! Если мне не изменяет зрение, то тут и первые дамы обоих королевств. Опа! И даже заграничные гости! Вот это мы с тобой попали!
— Плохо или хорошо?
— Если бы было время — то просто отлично. Ибо реклама — двигатель торговли. Да и когда еще за одним столом со всеми этими шишками посидишь.
— Ну да! Если бы они еще и не воевали.
— Долго рассказывать, по каким причинам здесь и для чего в конечном итоге воюют, но ты и сама разберешься.
К слову сказать, монархи — вроде нормальные мужики. Я им показывал, например, Грибной мир. Правда, только каньоны, без грибов. Ну и в мире Большого Водопада они любовались самым невероятным зрелищем: падением в бездну океана. Так что при разговоре можешь поддержать обмен мнениями. Ну а в остальном который раз тебя прошу: держись с ледяным достоинством, будь в меру мила и приветлива, никого не толкай, не говори о делах и не давай никаких обещаний. Последнее подчеркиваю особо: никаких. И помни самое главное: княгинь, цариц, королев и даже императриц во всех мирах мерено-немерено, а вот супруга у Торговца — одна-единственная.
— Ха! Я уже зазналась, — засмеялась Александра тихонько. — Ты только забыл добавить: «И никого не убей!»
— Ах, извини! Я все время забываю о твоей великолепной боевой выучке и умении стрелять по-македонски. Так, приближаемся. Кстати, мы имеем право склонять лишь головы. Никаких глубоких поклонов в пояс и еще чего похлеще. Ну, разве что решишься присесть в легком реверансе.
— Надо же! За кого это я замуж выскочила! Вот подвезло! — уже шепотом и, почти не раскрывая рта, ерничала графиня Светозарова.
Кажется, на их встречу из-за столов поднялись сами короли, их супруги, наиболее приближенные дворяне, допущенные на обед, и высокие гости. И было даже непонятно, куда они так торопились: воочию убедиться в прибытии товара, поздороваться со старым знакомым или поскорее взглянуть на женщину, которая сумела завладеть сердцем Торговца. Потому как все без исключения смотрели именно на Александру. Такое внимание для молодой женщины было более чем странно, ведь по историческим описаниям и снятым по их мотивам фильмам она прекрасно помнила, насколько несносными снобами бывают власть предержащие, как они чванливо относятся к людям низшего сословия и насколько высоко задирают нос перед какими-то торгашами. Но видимо, и в самом деле авторитет ее мужа настолько высок, ценность так велика, а умения так уникальны, что никто из королей не считает для себя зазорным выйти ножками из-за стола, отставив выпивку, неопробованные блюда, и лично встретить дорогого гостя.
Посему пришлось и в самом деле до максимума выпрямить спину, выставить грудь вперед и до идеального уровня приподнять подбородок. Супруг подвел ее к полукругу блистательных вельмож и дам, придерживая за кончики пальцев, учтиво склонил голову и проговорил протокольные приветствия:
— Рад приветствовать ваши величества и видеть в добром здравии! И сразу хочу представить вам свою дражайшую супругу Александру.
Графиня внутренне удивилась, что ее представили без титула и только по имени, но внешне сдержанно улыбнулась и присела в книксене. Все, кто стоял в пределах видимости, тоже ответили поклонами, а дамы — приседаниями. И тут же после этого двое мужчин в коронах переглянулись между собой, и более грузный, с кустистыми бровями над черными глазами, взял слово:
— Рады вас приветствовать, Дмитрий, хотя я и не могу промолчать о наших сожалениях по поводу предварительного длительного ожидания этой встречи.
Но его коллега, атлетически сложенный блондин, продолжил более покладисто и радушно:
— К некоторому облегчению, нам теперь понятна та уважительная причина, по которой вам пришлось так надолго задержаться. Поздравляем с бракосочетанием и весьма сожалеем, что не довелось присутствовать на состоявшейся торжественной церемонии.
Бровастое величество раздраженно дернул плечами, а его слова так и сочились сарказмом:
— Конечно! Война может и подождать! Весь цвет рыцарства никуда не торопится, а наша казна бездонна. Ничего не стоит и второй свадьбы дождаться. Легко!
Стоящие по бокам от него дамы одновременно подхватили его с двух сторон под локти и постарались предотвратить начинающийся скандал. Видимо, супруга со старшей принцессой. Но сам Торговец только радостно рассмеялся в ответ:
— Тогда все просто отлично! Зря я боялся пригласить ваши величества на собственное бракосочетание. По законам нашего мира церемония свадьбы обязана проводиться в трех разных мирах: чисто формально на родине и с максимальным размахом в тех, которые выберут жених и невеста. Мой выбор — горячо любимый мир Гинвейл. Осталось только уговорить кого-то из вас предоставить мне возможность организовать этот праздник в одной из столиц. Или рядом, в пригороде. Естественно, все расходы я возлагаю на себя.
Стоило только видеть, с какой шутливой поспешностью воскликнул король-блондин:
— Считайте мой дворец в вашем полном распоряжении!
— Э-э-э… — растерялся его чернобровый коллега, нервно оглядываясь на дочь и супругу. — Что за самонадеянность?! Да в твоем дворце и половина гостей не уместится! То ли дело у нас.
— Да, — надменно поддержала его королева. — У нас есть где разместить и где разгуляться.
Но блондин и не думал сдаваться. Он оглянулся на своих придворных, а может, и ближайших родственников, словно взглядом требуя поддержки, и возразил:
— Первостепеннейшее значение имеют не размеры, а качество и современный дизайн всего комплекса. Поэтому любой спор на эту тему неуместен.
После чего заговорили все разом. Монархи спорили только между собой и многозначительно помахивали друг у друга перед носом пальцами, унизанными кольцами с огромными драгоценными камнями. Дамы еще более ожесточенно принялись напоминать про достоинства своих столиц, ну а остальные гости и придворные тоже не упустили момента высказаться на эту же тему.
Застыв на месте от всего виденного и слышанного, Александра зашептала уголком губ:
— Ты хоть бы меня предупредил про свадьбу.
— Мы ведь договаривались, что будем праздновать наше бракосочетание в каждом мире по местным традициям, — таким же манером отвечал ей Светозаров.
— Тогда почему ты сказал только о двух торжественных свадьбах?
— Зачем им ревновать? Пусть считают свой мир самым лучшим и для меня желанным. А твой выбор — как бы на всякий случай, если впоследствии когда-нибудь проболтается в разговоре об остальных подобных мероприятиях.
— Ну ты и хитрец!
По всему получалось, что Дмитрий довольно ловко перевел разговор со своего длительного опоздания на действительно историческое торжество. Теперь даже ему пришлось переживать о лишнем накале страстей, которые постепенно стали усиливаться в ведущемся споре. Поэтому и воскликнул с примирительной улыбкой:
— Ваши величества! Прошу минутку внимания! — Когда все стихли и повернули лица в его сторону, продолжил: — Свадьба будет не завтра, да и конкретные сроки я просто обязан согласовать со всеми. Не хватало мне только помешать вашим внутренним праздникам. Поэтому давайте вначале решим сиюминутные дела, а потом уже и последующие.
— Логично, мой друг! — опять успел раньше всех воскликнуть коронованный блондин. — Поэтому предлагаю сейчас вернуться за стол и продолжить обед. Само собой разумеется, что для почетных гостей мы делаем особое приглашение.
— А как же битва? — все-таки попытался ускорить время своего убытия из этого мира Торговец. — Хотелось бы наверстать упущенное.
— Какая битва?! — опять стал сердиться бровастый. — Дружище, она всегда вершится только с утра! Не хватало нам сражаться на ночь глядя и с полными желудками. Так что никаких отговорок! И не зли меня, а то вызову на кулачный бой и так отделаю!
И он под смех окружающих поднял свой увесистый кулачище. Торговцу ничего не осталось, как скорбно кивнуть:
— Под напором грубой силы и угрозы о физическом насилии вынужден с особой радостью принять ваше приглашение.
Неизвестно, в какой очередности выходили власть предержащие этого мира из шатра, но на входе ушло минут десять, пока после взаимных поклонов и расшаркиваний в виде «Только после вас!» пары прошли внутрь и расселись за весьма сложно расставленными столами. Как оказалось, среди гостей присутствовали еще один соседний король и два правителя независимых удельных княжеств. Так что только на главном возвышении выстроился целый лабиринт заставленных яствами столов, и присутствующие с огромным трудом расселись по местам соответствующе их рангам. Оставалось только поражаться всезнанию и прозорливости распорядителей и пары главных дворецких, сумевших всех рассадить так, что впоследствии оказалось легко общаться с каждым, любого видеть и в то же время оставаться независимым. Да и обстановка сразу воцарилась дружественная и доброжелательная. Никто не заставлял томиться остальных во время произнесения длинных тостов, даже во время двух первых коротких провозглашений любой мог, не дожидаясь, выпить и закусить. Их величества не обращали внимания, прислушиваются ли к их словам, а уж дамы вели себя самым непосредственным способом: после короткого подкрепления сил вставали, переходили по всему залу и общались с кем им заблагорассудится. Видимо, в этом мире им это позволялось, и подобное отличие застолья приятно разнообразило строгость и официальность протокольного обеда.
Оказавшись за столом, Александра только в тот момент почувствовала зверский аппетит и осознала, насколько голодна. А дурманящие запахи расставленных угощений чуть не спровоцировали кашель от обилия собственной слюны. Не говоря уже о художественном оформлении каждого блюда. Взор так и цеплялся за кулинарные изыски. Поэтому в первые четверть часа молодая графиня умяла такое количество пищи, что, когда осознала себя насытившейся, с веселым ужасом откинулась на спинку стула и пожаловалась супругу:
— Я сейчас лопну!
— Может, стоит немного пройтись? — не на шутку встревожился тот.
— Да нет, мне лучше посидеть, а то и не встану. — Она попыталась улыбнуться, но тут же с удивлением прислушалась к собственным внутренностям: — Ого! Как крутит в желудке! А ведь никогда раньше не верила, что человека можно убить обжорством. Или мне могло попасться что-то испорченное?
— За этим столом такие подозрения неуместны. Скорее отравить могут.
— Ммм?
— Но я сразу проверил всю еду вокруг нас на отсутствие ядов. Да и подобное в здешней истории — редкие случаи. Так что никаких волнений по этому вопросу. А вот если ты и в самом деле слегка переусердствовала, то есть проверенный многими цивилизациями метод облегчения. Давай выйдем в укромное место, а там ты… это… ну, сама понимаешь.
— Ага, два пальца в рот и снова голоден, как прежде, — хихикнула Александра. — Но это будет натуральным кощунством по отношению к уникальному кулинарному искусству. Такой вкуснятины мне еще пробовать не доводилось.
Даже в лучших ресторанах Земли подобных деликатесов не попробуешь. Тем более… — Она замерла, прислушиваясь к себе. — Мне уже полегчало. Сейчас посижу, немного отдышусь…
Но долго посидеть не удалось. Вслед за королевами и остальные женщины стали вставать из-за столов, переходить с места на место и организовывать яркие, говорливые кружки по интересам. А к Торговцу приблизилась дочь того самого короля с кустистыми бровями:
— Дмитрий, ты разрешишь похитить твою супругу для более близкого знакомства?
— Конечно, Стеффи! — Хотя при этом Светозаров вопросительно глянул на жену и получил в ответ утвердительный взмах ресниц. — Только ты учитывай, Александра здесь впервые и совершенно не в курсе всех ваших политических тайн и хитросплетений.
— Какие у нас могут быть тайны? — искренне изумилась принцесса. — Хватит и десятка предложений, чтобы ввести в курс любого нового человека.
В свои семнадцать с половиной лет девушка выглядела так мило и непосредственно, что сомневаться в ее словах не было смысла. Поэтому Шуре ничего не оставалось, как разрешить взять себя под локоток и дать увести по направлению к королеве. Стеффи при этом щебетала со скоростью авиационного пулемета, представляя всех людей, которые возникали в их поле зрения, и несколькими предложениями обрисовывая место и вес каждого в обществе. Попутно сообщила, что ее отца, монарха Пурпурного королевства, зовут Андер, короля-блондина, владеющего королевством Сирени, величали Рональд. Потом принцесса подвела и познакомила гостью со своей матерью. После чего информация вперемежку с последними политическими новостями, сплетнями и слухами стала вливаться в оба уха гостьи с еще более невероятной скоростью. И она сама поразилась, насколько быстро поняла не только саму причину странной войны, но и многогранные личностные отношения в среде высших правителей мира Гинвейл.
Официальной причиной войны стало отрицание королем Андером данного когда-то слова. Заключалось оно в том, что лет двенадцать назад, когда у Андера гостил король-блондин, незадачливый отец пообещал своему венценосному другу отдать дочь, после совершеннолетия, в жены. Дело произошло на пиру, когда не в меру подвыпивший Рональд, только недавно вступивший на престол, увидел маленькую принцессу и, ползая от восторга на коленях, облобызал все пальчики очаровательного дитяти.
Время шло, оба великих короля то ссорились по пустякам, то вновь мирились, почти не вспоминая про вырвавшееся обещание. Мало того, Рональд вскоре женился раз, потом второй, а пару лет назад и третий раз, и теперь вокруг него роилось сразу три женских величества. Подобное многоженство в его королевстве Сирени разрешалось законами испокон веков. Как, кстати, и право любой женщины иметь сразу несколько мужей. В соседнем же великом Пурпурном королевстве, где правил Андер, для повторного брака вначале следовало расторгнуть предыдущий. Что и приводило во все исторические эпохи к основным трениям между государствами. Не всегда они выливались в военные действия друг против друга, но совсем мирно во все времена такие антагонисты, понятное дело, сосуществовать не могли.
Но более всего было удивительно, что обоим народам такое положение вещей нравилось, и переезды по «семейным мотивам» носили круглогодичный, если не сказать круглосуточный, характер. По нескольким широченным трактам в обе стороны двигались со своим скарбом те, кто был недоволен своим положением и искал единомышленников за границей. Одни не желали ограничивать себя только одним членом семьи, другие впадали в крайнюю ревность только от одной мысли, что в их присутствии кто-то другой будет ласкать любимого человека. Вот потому и меняли частенько место жительства, руководствуясь своими принципами, воспитанием и влюбленностью. Кстати, подобные отношения в шахматном порядке господствовали и во всем остальном мире. Что вызвало бы изумление у любого здравомыслящего политика: как до сих пор государства с похожими законами о браке не скооперировались и не встали единым фронтом против инакомыслящих?
Пожалуй, это и был первый вопрос, которым Александра успела прервать низвергающийся на нее из двух уст поток сведений. На что супруга короля Андера многозначительно и не совсем ясно ответила:
— История нашего мира насчитывает три тысячи сто восемьдесят четыре года. И все это время царит незыблемый закон: никогда два государства не имеют права одновременно нападать на третье. И любая аннексия территорий запрещена. То есть границы остаются неизменны в течение всей истории.
Понятно, что так и крутилось на языке поинтересоваться, кто и как ведет строгий надзор над подобным законом, но мало ли что, вдруг это вопрос наивысшей чести? И только одно обсуждение может обидеть кого угодно? Но по поводу войны спросить очень хотелось:
— Зачем же тогда воевать?!
— А рыцарская доблесть?! — хором воскликнули мать и дочь. Хотя дальше продолжила только королева: — А военные трофеи?! А налоги?! Дистрибуция?! Да и как в противном случае армии смогут отрабатывать свои боевые действия? Как смогут прославиться короли и полководцы? И для кого будут наряжаться дамы в самые лучшие одеяния?
— Действительно, — пришлось согласиться супруге Торговца, вспомнив о сути этого мира, которую успел ей рассказать Дмитрий. Затем добавила, непроизвольно поправляя оборки своего роскошного платья: — Ради нашего благосклонного внимания мужчины просто обязаны себя показать на ристалищах.
От такого нонсенса, в понятии любой цивилизованной женщины, обе высокородные собеседницы из мира Гинвейл чуть не завизжали от восторга, чем привлекли к их компании сразу двух жен короля Рональда. Казалось бы, разговор после этого станет официальным и неинтересным, ведь собрались супруги противоположных воюющих сторон. Да и будущее принцессы до финала главной битвы оставалось неопределенным. Ведь как выяснилось чуть позже, при поражении ее батюшки ей придется до конца своей жизни ссориться и ругаться со старшими женами. Но и тут произошло невероятное: отношения между дамами оказались как между лучшими подругами. И после нескольких вступительных фраз и второстепенных вопросов заговорили о самом интимном, женском и немыслимом: о любви. Причем опять главной героиней разговоров, в которых и она сама приняла интенсивное участие, оказалась Стеффи. Из услышанного вырисовался не просто какой-то там треугольник, а целая любовная трапеция, если не более сложная геометрическая фигура с еще большим количеством углов.
Молодую принцессу год назад Рональд возжелал в супруги и потребовал от Андера назначить день свадьбы. Возмущенный отец устроил в ответ скандал и поставил условие: брак возможен только после полного развода потенциального зятя с прежними женами. То есть он от своего слова не отказывался, но при этом яростно придерживался незыблемых законов своего Пурпурного королевства. Рональд оспаривал законность помолвки по нормам своего государства. После чего оба монарха стали обмениваться угрозами и оскорблениями. Что в итоге и привело к объявлению войны.
Свою дочь в настоящее время Андер вообще не собирался отдавать кому бы то ни было со стороны, выбрав среди рыцарства великолепного воина, которому давно покровительствовал, и назначив его на острие атаки своей армии. В случае победы над неприятельской армией Сирени именно этот рыцарь поведет Стеффи под венец. Конечно, если он еще во время сражения умудрится выжить.
Но кроме того, хватало и других претендентов на роль будущего зятя. Ими являлись: один из независимых князей Кастиано Мендрис и молодой монарх небольшого, но довольно известного королевства с уникальным названием Аквамарин. Потому они и присутствовали среди гостей, с понятным волнением ожидая итогов решения своих матримониальных планов. К слову сказать, и эти оба претендента, с точки зрения даже самой придирчивой и разбалованной красавицы, отличались видной статью и выделялись определенной харизмой.
Князь Кастиано Мендрис, с его орлиным профилем, чернявыми кучерявыми волосами, напоминал горного орла. Напористый, яростный взгляд, резкие, насыщенные мощью движения и невероятная рыцарская слава делали его достойной парой для любой принцессы этого мира. К тому же княжество признавало закон единобрачия, и сам Кастиано слыл ярым приверженцем подобного семейного образа жизни.
Молодой монарх из соседнего небольшого королевства Аквамарин являлся его полной противоположностью. Ульдерико Второй внешне выглядел словно юноша-романтик, максимально оторванный от реалий окружающего мира и витающий в облаках своих грез и фантазий. Да и на самом деле Ульдерико считался не просто уникальным поэтом, писателем и даже композитором, но и основным меценатом, поклонником и страстным любителем всех видов искусств. Практически его столица считалась бесспорным лидером в постройке всяких художественных музеев, проведении шумных карнавалов, организации театральных конкурсов, величественных танцевальных соревнований и потрясающих по масштабности музыкальных концертов. Да и в историческом прошлом венценосные предки Ульдерико всегда соответствовали выбранному в древние времена имиджу. Несмотря на возраст в двадцать шесть лет, первый человек Аквамарина еще не был женат ни разу, хотя и в его королевстве разрешался полигамный брак.
Помимо этих претендентов, еще несколько знатных дворян усиленно добивались руки Стеффи, но Александра диву давалась не столько такому обилию претендентов, как отношению к подобному процессу самой принцессы. Потому что спросила вначале:
— Хорошо, ну а тебе самой за кого хотелось бы замуж?
— Даже не знаю, — поразила своей откровенностью Стеффи. — Как решит отец, так и будет.
— Однако, — не собиралась отступать гостья с Земли, — хоть кто-то из них тебе нравится больше всех?
Казалось, этого вопроса принцессе еще никто не задавал вот так прямо, в глаза. Потому что все три королевы замерли в ожидании ответа. Девушка несколько подумала и ответила со всей присущей ей непосредственностью:
— Конечно, самый красивый, солидный и знаменитый — это Рональд. Возле него и четвертой женой быть не зазорно. Но с другой стороны, Ульдерико Второй тоже скучать не даст. Да и вообще, он такой душка.
На что первой, и довольно радостно, отозвалась одна из жен Рональда:
— Ничего, после завтрашней победы рыцарей Сирени ты точно войдешь в нашу семью. И вот тогда уже мы сообща скорее сумеем уговорить Рональда несколько облагородить и нашу столицу. Второй, но более огромный и величественный оперный театр построим, еще один крытый цирк и два новых великолепных театра. Ну и уже начали строить огромный стадион в виде амфитеатра. Так что будут и у нас вскоре карнавалы, турниры и лучшие мировые театры с гастролями.
— О-о! — восхищенно протянула Стеффи. — У вас ведь и так один из самых красивых и уникальных оперных театров. Как же можно построить еще больший?
— Ты бы только видела эскизы и чертежи! — закатила глазки и вторая королева, супруга Рональда. — Их сам Шумбайлени разрабатывает.
И вновь информация о самом лучшем архитекторе этого мира, да и обо всех иных знаменитостях, посыпалась на Александру сплошным водопадом.

Тогда как к Дмитрию с довольно-таки агрессивным выражением на лице подсел бровастый самодержец. При этом он удачно воспользовался тем, что вокруг его основного соперника и возможного зятя собрались несколько вельмож и на мгновение прикрыли то место, где восседал Торговец. И заговорил быстро и сердито:
— Послушай, мы с тобой старые друзья, поэтому скажу без всяких церемоний: если откажешься делать свою свадьбу в моей столице — прокляну!
— Андер, ну так ведь тоже нельзя человека аппетита лишать! — стал обижаться Светозаров, отставляя серебряный кубок. — Я к тебе со всей душой, а ты…
— Иначе и быть не должно. Тем более что мой дворец и в самом деле раза в два больше по размерам, — горячился король, косясь на пока все еще занятого конкурента. — Мало того, мы бы могли сделать невероятно широкий жест и вписать в историю нашего мира новую, пожалуй, самую знаменитую страницу: совместить твое бракосочетание со свадьбой моей дочери Стеффи. А? Правда здорово?
— Феноменально! Только вот два сомнительных момента вижу.
— Конкретнее?
— Ты уже выбрал себе зятя?
— Естественно! Я тебя чуть позже с ним познакомлю, уникальный рыцарь, которому ни Рональд, ни Кастиано Мендрис, ни тем более бледный Ульдерико Второй и в подметки не годятся. Сейчас он муштрует и готовит армию к завтрашнему сражению. Даже обед продолжать не стал ради своих обязанностей. А какие отменные внуки получатся от такого богатыря! Ммм! Красавцы! Гиганты! Да плюс умище и сообразительность деда им передастся по наследству!..
— Ну!.. Если так, то внуки получатся на зависть! — согласился Торговец.
— Вот видишь! А второй момент твоих сомнений? — не забыл Андер.
— Ты ведь сам знаешь, что такое дружба. Так что понимаешь, что и Рональда мне обидеть ну никак нельзя.
— Подумаешь! Он мне тоже друг, так что, теперь нам и не воевать? — экспансивно восклицал король, ворочая своими пышными бровями и сжимая кулаки. — И если ему повезло, как мальчишке, первому выкрикнуть приглашение, то это не значит, что я ему за это морду не набью!
— Ваше величество! — попытался укорить его Дмитрий, заметив, что все посматривают в их сторону, а Рональд поспешно встает со своего места. — С вашей врожденной дипломатичностью и интеллигентностью ну как можно вести себя так вульгарно?! В этом вопросе, я считаю, мы всегда можем найти компромиссное решение.
Последние слова услышал и подходящий король-блондин:
— Конечно! Ни к чему размахивать кулаками. Мог бы отдать мне свою дочь без всякой войны, а для героических подвигов наших рыцарей мы бы организовали грандиознейший всемирный турнир. Я ведь для этого и строю спешно гигантский амфитеатр. Собирался твоей дочери подарить его на день рождения и назвать ее именем.
— Ха! Да кому нужен твой тренировочный зал? — фыркнул Андер, но его оппонента такой вопрос с мысли не сбил:
— Кстати, предлагаю и тебе внести свою лепту в организацию свадьбы уважаемого Дмитрия. Так как я предоставляю место, то ты мог бы взять на свои плечи хотя бы часть расходов по проведению самого мероприятия.
Бровастое величество задохнулся от возмущения:
— Ну вот, и как с ним можно о чем-то договариваться?!
— Ну и чего ты так сердишься? — пожал плечами Рональд. — Со мной всегда можно договориться, и слово я, в отличие от некоторых, держу твердо.
— Не смеши меня! Какое слово? Не хватало только Стеффи оказаться в каком-то гареме и влачить там свое жалкое существование до самой смерти.
— Вот тут ты вообще не прав, — с полным спокойствием продолжал парировать нападки своего венценосного коллеги блондин. — Мои жены живут лучше всех среди королев нашего мира. Каждая из них окружена лаской, вниманием и роскошью. А уж если с ними я обращаюсь с любовью, отношусь с неизменным уважением и лелею каждую их прихоть, то и твоя дочь не останется обделенной. За примерами тебе далеко ходить не надо.
И он кивнул в сторону женского кружка их величеств, высочества и Александры. Глянул туда и Дмитрий. И сразу обеспокоился не на шутку. Его супруга выглядела слишком бледной, плечи опущены, а на устах явно вымученная улыбка. А расшумевшиеся и перекрикивающие друг друга женщины в процессе интенсивной полемики на это не обращали внимания. И только Торговец стал подниматься из-за стола, как расширяющимися глазами увидел, как Шура, неуклюже приседая на пол, теряет сознание.
От страха Дмитрий даже перенестись на то место не сообразил. Помчался туда большими прыжками. Но пока добежал отрезок в двадцать метров, кто-то из жен Рональда успел сунуть под нос потерявшей сознание женщине ловко выдернутый из складок платья флакон со странным, но резко пахнущим веществом. Поэтому, когда Торговец схватил свою супругу на руки и собрался переноситься в Свирепую долину, она шумно вздохнула, расслабилась всем телом и открыла глаза:
— Успокойся, мне уже легче.
— Но что случилось? Почему ты упала? Где болит? — посыпались вопросы от возлюбленного.
— Вдруг стало дурно. Да и жарко здесь. — А потом тихим голосом добавила: — И в животе что-то не так, все-таки подобное переедание мне противопоказано.
Как оказалось, данный шатер, хоть и поражал невероятной величиной, не имел даже единственной отдельной комнатки с кроватью. К нему лишь примыкали две огромные полевые кухни с дворцовыми службами обоих королевств. А вот чуть в стороне и располагались небольшие жилища, одно из которых, пожалуй самое роскошное и уютное, принадлежало шеф-повару Пурпурного королевства.
Пока ее несли, Шуре стало неудобно за поднявшуюся суматоху, и она возжелала идти сама. Но Дмитрий не позволил, хотя, заметив уже почти нормализовавшееся состояние, громко крикнул остальным:
— Прошу не волноваться, все под контролем! Продолжайте обед, мы скоро вернемся.
Вскоре возле него остались лишь вторая жена Рональда и личный врач Андера. Он-то и привел графскую пару в шатер шеф-повара, дав короткое объяснение:
— Он мой родственник, — а потом сразу предложил: — Кладите супругу на кровать и приступим к осмотру.
Дмитрий с некоторым удивлением обернулся на ее величество, которая как раз и воспользовалась для приведения в чувство каким-то эликсиром, но доктор и тут успел вставить пояснения:
— В королевстве Сирени ее величество курирует всю медицину и считается одной из самых великих целительниц.
— Вы мне льстите, коллега, — мило улыбнулась женщина. — Давайте не будем терять время и приступим к делу.
К тотальному осмотру приступили все втроем одновременно, но никто так и не смог в итоге с уверенностью назвать причину обморока. Разве что вначале доктор высказал предположение:
— Действительно, излишнее переедание и стоящая там духота могли спровоцировать подобную реакцию организма. Раньше нечто подобное бывало?
Александра хотела было рассказать о своих обмороках при виде трупов, но Светозаров ее остановил жестом ладони. Тем более что был совершенно уверен в уникальном здоровье своей супруги после долгого нахождения в суспензии вертушки.
— Нет, с ней полный порядок. Обморока быть вообще не должно, в принципе.
— А мне кажется, она беременна, — вынесла свой вердикт королева. — Сколько вы уже близки в интимном плане?
— Совсем мало, — пробормотал Торговец, положив свои ладони на живот жены и прикрыв глаза в некоем трансе.
— Да и предохранялись мы, — сочла нужным вставить Александра, хотя прекрасно понимала, что подобные действия не всегда препятствуют возникновению зародыша.
С минуту все неотрывно наблюдали за Дмитрием, после чего тот расслабился и несколько разочарованным голосом констатировал:
— Нет, беременности нет.
Ее величество посмотрела на коллегу с восторгом и жгучей завистью одновременно:
— Если ты так уверен, то можно заподозрить яд.
— Тоже нет! И за столом проверил, и сейчас повторно.
Венценосная дама не смогла сдержать своего страстного, заинтересованного восклицания:
— Но как у тебя такое получается? Только прикосновением поставить диагноз и распознать яды? В королевстве Сирени таких целителей нет ни одного.
Теперь уже и Торговец присмотрелся к женщине внимательнее. В прошлые свои визиты ему довелось увидеть ее всего лишь мельком, да и то издали, а теперь он мысленно пожалел о невероятной нехватке времени: «Да, всем мирам так быстро помощь не окажешь! И сможет ли хоть кто-то из Гинвейла повысить свой уровень на вертушке? Ах да! Еще ведь надо вначале суспензию восстановить».
А вслух спросил:
— Ну а если бы у вас появились такие целители?
— Что для этого надо сделать? — без паузы переспросила целительница.
— Пока этот вопрос вообще поднимать не стоит, а вот в будущем… — Торговец задумался, подбирая слова, и еле успел подхватить падающую на колени королеву.
— Я готова на все!
— Ну чего ты? Это ведь только дело возможного будущего.
Дмитрий даже растерялся от такого самопожертвования, с вниманием прислушиваясь к потоку просьб:
— Ты даже не представляешь, сколько у нас безнадежно больных, которые не поддаются имеющимся у нас методам лечения. Дети, матери, еще совершенно молодые и крепкие на вид люди, старики…
— Верю, верю. Но еще раз повторяю, такие вопросы так сразу не решаются. — Заметив, что Александра уже уселась на кровати, он усадил рядом с ней расстроенное величество, решая, как и данную впопыхах надежду сохранить, и для пользы дела вырвавшиеся слова обратить. — Кстати, придется для этого и в самом деле что-нибудь сделать.
Слезы в глазах у королевы высохли моментально.
— Что именно?
— Ну хотя бы для начала остановить эту бессмысленную войну.
— Вряд ли получится, — задумалась она. — Но если у нас появится хотя бы троица целителей твоего уровня, то на следующий день мы заставим Рональда увести войска.
— Ну вот видишь.
Тогда как доктор, до этого времени молчавший и лишь восхищенно пялившийся на Торговца, высказал очень зрелую мысль:
— Война не может закончиться лишь по желанию королей. Потому что теперь желают сражаться все рыцари, и, по крайней мере, самое главное сражение состоится завтрашним утром при любых обстоятельствах.
— Да я понимаю, воинам просто необходима битва, — печально закивал Торговец. — Хочется выпустить пар, показать свою удаль и… бесславно погибнуть!
— Ну а как же иначе в этом мире? — Королева внимательно и с подозрением присматривалась к Торговцу. — Или у тебя есть какой-то другой выход?
— Опять-таки — дело будущего, — признался Светозаров. — Пока я еще не готов делать какие-либо предложения рыцарству. Эксперименты следует вначале довести до конца, договориться с правителями иных миров и только потом…
Он замолк. Ни слова не сказали и трое его слушателей, каждый на свой лад интерпретируя только что услышанное. Разве что по глазам просматривалось: догадки Александры, королевы и личного врача короля Андера близки к правильным выводам. Но остановить завтрашнее сражение Торговцу все равно было не по силам.
Масса хлопот, ужасающая нехватка времени, отсутствие магических сил не позволяли совершить правильные, желаемые действия. Вдобавок еще и странное состояние дражайшей супруги. Только и остается, что не отпускать ее больше от себя ни на шаг, мастерить обещанное зрелище и как можно скорее получить обещанную оплату.

Глава двенадцатая
Прорыв

Теперь воинам «третьей», которых сопровождал новый попутчик в лице графа Джакомо Стредери, приходилось убегать с максимальной скоростью. И очередное длинное, заваленное сугробами ущелье им показалось хуже любой каторги. Казалось бы, следует остановиться и благодаря преимуществу в оружии сбросить настырную погоню со своего следа, а то и вообще приготовить смертельную ловушку врагам, но никто о подобной идее и словом не обмолвился.
Во-первых, небольших, малоэффективных мин осталось всего три штучки. Да одна дымовая граната. Во-вторых, остальных боеприпасов тоже было не густо. Ну и, в-третьих, неизвестно, кто и как из егерей двигался по верху скальных нагромождений. И если их передовому отряду удастся перекрыть ущелье чуточку раньше, то можно сразу себя хоронить в леденящих сугробах. Поэтому земляне так и напрягали хрипящие на морозном воздухе легкие, поэтому так и рвали мышцы, спасая собственные тела от нависшей опасности. И мысленно радовались за Василия, который бы наверняка уже давно свалился из-за общей слабости после ранений. На графа посматривали под конец затяжного рывка уже с изрядным сомнением. Тот хоть и оказался довольно крепким мужчиной, но для такого экстрима был не готов. По выпученным глазам и судорожно открытому рту так и казалось, что Джакомо рухнет в следующую секунду.
Дана уже собиралась дать ему щадящую команду приотстать, но упал совершенно иной член команды, Курт. Но перед этим успел выкрикнуть одно слово:
— Стрелы!
Видимо, самые быстроногие егеря все-таки успели добежать до удобного для стрельбы места и теперь решили положить беглецов. Да только пара факторов им для первых залпов сильно помешала: собственная неимоверная усталость после бега да завидная наблюдательность впереди несущегося немца. Он не только успел сам рухнуть ничком, но и товарищей предупредить об опасности. Поэтому из трех стрел, пущенных в него, только одна попала в цель. Да и то скорее как курьезный случай, прямо в левую ягодицу. Ну и четвертая стрела застряла у Петра в разгрузке.
После чего целительница успела поставить магический щит, и под его прикрытием вся группа, помогая ругающемуся во весь голос Курту, двинулась медленно вперед. Но и тут возникла непреодолимая преграда. Выход из ущелья напоминал собой длинный и крутой каменный желоб, глядя на который и замечая там беглецов егеря просто швыряли туда несколько камней. Те сходили вниз с неумолимостью таранной лавины, и становиться на ее пути было бессмысленно. Тут и умения Маурьи не помогли бы. Тем более Маурьи, совершенно не обученной и до всего опыта защиты практически доходящей ведущимися прямо на бегу экспериментами.
Обороняющиеся заняли уникальную позицию на верхушке неприступного десятиметрового уступа, и выбить их оттуда без гранат не имелось возможности. Мало того, бросать камни ашбунам очень понравилось, и они стали использовать это примитивное оружие не только в направлении желоба, но и непосредственно против группы. Причем с каждым разом подбирая постепенно булыжники все большей массы. Один такой при ударе совсем рядом рассыпался фейерверком мелкого щебня, и один кусочек впился в щеку Даны. Как он прошел сквозь магический щит, никто не понял, но Петр, увидев на щеке матери своих будущих двойняшек капельки крови, словно взбеленился. Метнулся к нависающему склону, заложил обе мины в трещину и с громкими воплями проклятий побежал обратно. Вполне естественно, что егеря попытались после этого сбросить вниз как можно больше камней, дабы успокоить ревущего угрозы чужака, и оказались довольно близко к обрыву.
Рвануло негромко и не мощно, но для целого пласта нависающей породы хватило. Кусок скалы сполз, пошатнулся и, как огромная стена, завалился вниз. Благо еще, что стоящая под защитой Маурьи группа инстинктивно подалась назад и никто из четверых не пострадал. Петр тоже вначале оказался в туче снежной и каменной пыли чуть сбоку, и со стороны показалось, что просто споткнулся там обо что-то и упал.
Из четверых вражеских лучников трое сразу свалились вниз, а потом их убила упавшая каменная плита. Тогда как последний ашбун умудрился остаться на верхушке кренящейся скалы и после падения прямо-таки прикатился под ноги целительницы. Мало того, ко всеобщему удивлению, он оказался не только жив, но почти что в полном здравии. Лишь из сильно рассеченного лба шла кровь.
Дана, конечно, попыталась рассмотреть в первую очередь скрывшегося в пыли Петруху, но уже в следующий момент Сильва вместе с озлобленным ранением Куртом вздернули пытающегося встать егеря за плечи, резко заломили руки, и острый нож немца уже устремился к беззащитной шее. Пришлось целительнице остановить скорую казнь восклицанием:
— Курт, замри! — Потом она присела на корточки и заглянула в посеревшее от бледности лицо ашбуна. — Сколько вас за нами гонится?
— Весь полк! Вам все равно не уйти! — прохрипел пленник, разглядывая женщину только одним глазом: второй уже основательно залило кровью. — И меня вам тоже не запугать!
— Да никто тебя и пугать не собирается, — спокойно ответила Дана. — И чем большее количество вас идет по нашему следу, тем лучше. Вы ведь и так обязаны выполнять мои распоряжения.
— С чего вдруг? — зашипел егерь от возмущения.
Вместо ответа женская рука теплым прикосновением опустилась ему на лоб, сразу унимая боль и останавливая кровотечение. Через минуту полного молчания на месте рубленой раны остался лишь розоватый шрам, и та же рука смыла кровь несколькими горстями снега. Только потом женщина удовлетворенно кивнула и ответила:
— Теперь догадался, кто я такая? Отпустите его!
Ашбун, пошатываясь, встал и недоверчиво пощупал еще совсем недавно лопнувшую от удара кожу. И ненависть в его глазах стала заменяться мистическим восторгом и безоговорочным раболепием. А губы непроизвольно зашептали:
— Госпожа Арчивьел?!
— Ну зачем же так сразу, — усмехнулась целительница. — Ты и Маурьи должен подчиняться. Не так ли?
— Так точно, госпожа Маурьи! — уже в полный голос рявкнул егерь, пытаясь встать на колени. Но был заранее остановлен взмахом исцелившей его ладошки.
— Нет времени, — сразу предупредила его Дана. — Мне жаль твоих павших товарищей, но в бою не до разговоров и демонстрации своего звания. Зато теперь я тебе приказываю: вернуться к своему полку, который нас преследует, и передать мои слова.
— Я готов, госпожа, передать любое ваше слово.
— Тогда слушай и запоминай! Во всем остальном мире люди живут почти в два раза больше, потому что у них при рождении не забирают благословенный дар самоизлечения. А здесь в смертях детей и взрослых виноват только черный монолит со своими приспешниками. Отныне каждый жрец с ларцом Кюндю — главный враг любого ашбуна. А инородное черное тело в центре Бавванди — это сосредоточие зла, лжи и предательства. Приказываю: уничтожать всех врагов нашей великой Успенской империи. Иди!
Кажется, егерь не совсем понимал, что ему сказали. Потому как стоял на месте с осоловелыми глазами и с видом умственно неполноценного человека. Собственное исцеление, стоящая перед ним Маурьи и даже странно вооруженные вокруг воины — все это, вместе взятое, и то не вызвало такого шока, как врезавшиеся глубоко в сознание слова уважаемой целительницы. Но стоило отдать парню должное, в себя он приходил довольно быстро. И как только Сильва его подтолкнула с выкриком «Бегом, марш!», он сорвался с места и резво затрусил в сторону виднеющихся уже в поле зрения сослуживцев. Пока длилась эта сценка, авангард полка уже резко приблизился, и теперь его отделяло от беглецов расстояние чуть больше чем в километр.
Заметившая это Дана резко обернулась, намереваясь сорваться с места и отдавая очередные распоряжения:
— Вдруг они его не послушаются. Поэтому занять господствующую высоту! Курт, направо! Петр, возьмешь левый борт… Черт! — воскликнула она в сердцах, растерянно осматриваясь. — Чего ты там до сих пор валяешься? Разлегся, понимаешь ли.
Ее лицо перекосилось на полуслове, а расширенные глаза уставились на Курта, который встал на колени возле неподвижного товарища. Похоже, что немец перекинулся с Петрухой несколькими словами и после этого воскликнул для остальных:
— Что-то сильно его ударило в спину! Возможно, камень. Но теперь Петруха ног не чувствует.
Впервые в своей жизни черноокая красавица разразилась гневной тирадой из сплошных ругательств. Причем основные обвинения приходились на голову штатного снайпера. Мол, кто его заставлял бросаться под скалу с минами да почему он такой неловкий да неповоротливый. Но с самого начала этой тирады Дана уже стояла над лежащим на животе парнем и пыталась касаниями ладоней по спине обнаружить повреждения. При этом руки она просунула под куртку и ремни разгрузки, которые ей дико мешали и заставляли еще больше нервничать. Дана вместе с Куртом стала помогать ей в перекатывании и раздевании товарища, тогда как оставшийся без малейшего присмотра граф Стредери и не подумал воспользоваться отличным шансом для побега. Наоборот, он встал рядом с копошащимися на земле воинами, изредка подглядывая за их действиями, но при этом вслух четко и подробно пересказывая то, что видел в глубине ущелья:
— А парень и в самом деле счастливчик. Не только живым после падения среди обломков остался, но и бегает как олень. Хотя ведь он с уклона спешит, вот и быстрее двигается. Ага, встретились, машет руками, приказывает остановиться. Надо было у него хоть звание спросить, вроде на рядового не слишком похож.
Парень и в самом деле оказался то ли капралом, то ли офицером, то ли весьма авторитетным воином. Его коллеги таки застыли на месте, явственно прислушиваясь к словам, а потом и внимательно присматриваясь ко лбу своего товарища. Причем кучка тяжело дышащих от бега воинов все время увеличивалась в количестве, и вскоре там уже стояла изрядная толпа, которой освобожденный из плена воин, видимо, все время повторял одни и те же слова. Комментирующий увиденное Джакомо вставлял и свои рассуждения время от времени, и по ним выходило, что простому народу не так уже легко поверить в то, что сказала Маурьи. Добавляя, что даже высокое звание целительницы не всегда сможет воздействовать на толпу. Тем более что сейчас вопрос решался не с толпой, а с большой по численности, спаянной железной дисциплиной воинской частью. Причем одной из самой лучшей в империи.
Но с другой стороны, граф делал огромные скидки на то, что в егеря, как правило, набирали людей весьма грамотных и чуть ли не лучше всех разбирающихся в политике. Они слишком много знали, слишком много видели, и подобный приказ от человека, повелевающего провинциями, мог бы упасть на вполне благодатную почву.
— Все зависит от их командира, — делал заключение Джакомо, присматриваясь, как в центр толпы пропустили парочку более грузных мужчин, — и от того, что известно этому самому командиру про ларцы Кюндю.
Сильва угрюмо подняла взгляд на дворянина:
— А твоя светлость как к этому относится?
— Для меня сомнений нет. — Граф даже не взглянул на спросившую его женщину, продолжая присматриваться к полку егерей. — Мне уже давно известно про то зло, что творится с младенцами. Да и про счастливую жизнь на остальных семи континентах в нашей семье знают издавна.
— Вот чудеса! — не сдержался немец от экспансивного возгласа. — Чего же вы тогда тут живете? Почему не боретесь с этой гадостью?
— Ха! Вам легко говорить! Вы наверняка выросли в совершенно иной обстановке. А у нас только за подобные разговоры целые древние династии исчезали бесследно. Страшно. Да и сбежать отсюда непросто. Не говоря уже о том, что родина все-таки. Как ни жутко, а жить надо.
Тем временем лежащий на боку Петр постарался улыбнуться Дане и довольно бодрым голосом предложить:
— Да ладно, чего тут со мной возиться. Только время теряете. Положите меня удобнее и оставьте побольше патронов, руки-то слушаются! И спокойно уходите…
Договорить он не успел. Только искривился с изумлением, выслушивая от целительницы очередные перлы нецензурной лексики. Которые, впрочем, завершились едким восклицанием:
— Размечтался! А твоих сопливых двойняшек я сама буду воспитывать?!
— С чего это они будут сопливые, при такой-то матери? — еще больше заулыбался обездвиженный в ногах парень. — И вообще: неужели ты уже полностью уверена в нашей двойне?
— Может, ты помолчишь?! — раздраженным вопросом ответила Дана. — Мешаешь мне сосредоточиться! — Хотя уже через пару вздохов пробормотала шепотом: — Что-то есть, но никак не могу рассмотреть конкретно.
— В моей спине? — притворно округлил глаза раненый.
— Дурак! Я по поводу наследника твоего баронства! И следи за темой моих вопросов! — Так и продолжая сердиться, она ткнула пальцем в некоторые точки на ногах Петра: — Что чувствуешь?
— Да что тут чувствовать? — стал рассуждать тот, одной рукой поглаживая экипировку Даны в районе коленки. — Наши семейные фишки еще себя ни разу не подводили. Двойня — и то сразу. А значит, и твое баронство пойдет в наследство.
— Я тебя сейчас придушу! — зашипела черноглазая целительница. — Ты щипки и тычки мои по ногам чувствуешь?
— А… Извини, я тут о другом подумал, обрадовался. Нет, ничего не ощущаю.
— М-да. — Женщина в раздумье помассировала свои щеки.
— Да ладно тебе заморачиваться, — показывал чудеса стойкости Петруха. — Отбегался так отбегался. Дайте мне автомат.
— Я те щас как дам! — Дана вновь сорвалась на ругань. Но на этот раз оборвала себя очень быстро и перешла на спокойный, деловой тон: — Курт, мне надо две ровные палки длиной не менее метра. Найдешь три — тоже не обижусь. Сильва, снимаем с него всю тяжесть и цепляем на нас. Накидка у тебя?
Немец сразу бросился чуть выше, к редким сосенкам на более пологом отрезке земляного участка между скал, тогда как подруга достала из своего рюкзака сложенную в пластину пленку. Необычайно прочная и непромокаемая, она могла служить прикрытием от влаги в любую непогоду. Вдобавок могла менять цвет в пределах восемнадцати радужных смешений и оттенков. В иных случаях она прекрасно служила и для внешней маскировки. Но сейчас лучшей основы для носилок не придумаешь.
Курт потратил на вырубку заказанных палок минут десять, и все это время митинг и споры в егерском полку не останавливались. Как и целительница не прекращала опять возобновленного ею лечения. Правда, при этом насильно введя Петруху в сон. Слишком уж он ерничал, старался шутить, отвлекая ее от концентрации необходимых усилий. Разве что сама, после навеянного наркоза на пациента, ворчала еле слышно:
— Тут и так ничего не умею, так еще и он зубоскалит. Все ему хаханьки да хихоньки, а мне каково вдовой оставаться? Или еще чего похуже, с инвалидом до конца жизни мучиться! Да я его лучше сама придушу!
— Что-то ты совсем из себя чудовище делаешь, — с укором приструнила ее подруга, прислушивающаяся к бормотанию вполуха. — Что, так все серьезно?
— Вроде как. Три позвонка смяты. Как он вообще от боли не орал? Хотя вообще-то здесь и не такое лечить должны, да и сама чувствую, могла бы справиться со временем, только опыта никакого.
Тут опять заговорил граф Стредери:
— Кажется, их командир решил сам переговорить с нами. Причем двигается один, без сопровождения. Скорее всего, хочет окончательно удостовериться в вашем магическом уровне, госпожа. А может, сравнить желает описание внешности. Ведь наше планомерное отступление от монолита видели очень многие. Недаром так настойчиво на хвосте сидели.
Со вздохом прекращая лечение, Дана стала подниматься:
— Курт, Сильва, займите позиции. Да и по верху присмотритесь, вдруг еще какие лучники появятся.
— Одна справишься? — Подруга имела в виду не только степенно приближающегося полковника, но и стоящего рядом графа, на которого незаметно указала условным движением.
— Несомненно! — Целительница поправила удобнее висящий под верхней накидкой автомат, кивнула Сильве, которая сразу помчалась на выбранную позицию, и только после этого обратилась к графу: — Раз вы все знаете и даже сочувствуете всем обкраденным младенцам, значит ли это, что уже сейчас готовы поддержать начавшиеся революционные преобразования в Успенской империи?
— А они уже начались? — засомневался Джакомо.
— Более того, они уже приняли необратимый характер. Так что советую немедленно сделать правильный выбор. От него будет зависеть будущее вашей семьи. Да и у руля Успенской империи должны встать люди честные и принципиальные.
— Вы собираетесь свергнуть императора? — Кажется, граф даже задохнулся от собственного вопроса.
— Если понадобится, то и его тоже. А что вас смущает?
— Ну… слишком уж его народ обожает.
— Мы это знаем.
— И ведь он под полным протекторатом монолита.
— Какая разница? Или есть какие-то особые опасения по поводу императора?
Джакомо наморщил лоб от тяжелых размышлений и, уже понижая голос, только и успел сказать:
— Да явных нет, а вот подспудных хватает.
Потому что командир егерей уже остановился за три метра от них, резко кивнул головой в знак приветствия, но голос его прозвучал довольно-таки строго:
— Что все это значит и кто вы такие?
Трудно было догадаться о смысле, которое он вложил в слово «все», но Дана в первую очередь подыскивала не только самые убедительные выражения в предстоящем диалоге, но и пыталась отыскать в себе самое поразительное свойство целителя. Ведь и этому человеку придется доказать в первую очередь, что она Маурьи. А уже потом красиво и величественно описать начавшуюся борьбу подданных империи, обрисовать поставленные перед ними высокие цели и сослаться при этом на конкретных, хорошо известных лидеров. Для последнего дела стоящий рядом граф Стредери однозначно не подходил, а вот недавний союзник при нападении на жреческий караван казался наилучшей кандидатурой. Тем более что в данное время он находился в далекой империи Рилли и упоминание о нем ни ему, ни его семье не грозило.
В философском диспуте или другой словесной баталии любой воин «третьей» чувствовал себя как рыба в воде, ну а Дана, пожалуй, считалась лидером среди своих боевых товарищей. Поэтому сразу начала атаковать вопросами:
— Почему вы не представитесь?
— С какой стати? — пожал плечами полковник. — Я отчитываюсь только перед вышестоящим начальством, как и делаю только ему доклады.
— Но ведь для вас обязательно подчинение Маурьи?
— Несомненно! Но я вас вижу в первый раз.
— Вы готовы утверждать, что знакомы со всеми моими коллегами?
— Может, и не со всеми, — с гордостью расправил плечи воин, — но с восемью управляющими провинциями я знаком лично, еще имею точные описания внешности шести других. Так что вполне справедливо сомневаюсь, что кто-либо из Маурьи окраинных одиннадцати провинций может оказаться в этих горах. Тем более убегая после совершенных возле вершины Прозрения преступлений.
Пока он это говорил, целительница припомнила и отыскала в себе одну из сильнейших новых возможностей. Ведь она не только могла усыпить близко находящегося человека, но и парализовать его на короткое время. Раньше опробовать было некогда, но сейчас она попыталась это сделать с командиром егерей. Для пущей эффективности еще и руки протянула вперед и, сменив тон голоса на замогильный, спросила:
— Можете ли вы поднять руки?
Кажется, она несколько перестаралась. Потому что замерший ашбун даже ответить не смог. А судя по навалившейся на лицо синеве, и вздохнуть у него не получалось. К сожалению, и сама Дана почувствовала, что еще минута такого воздействия — и она сама свалится обессиленная. Поэтому она резко прекратила показательную демонстрацию своей мощи и, стараясь не показать участившееся и шумное дыхание, продолжила:
— Остались еще какие-то сомнения?
Прежде чем ответить, полковник растер ладонью горло и несколько раз шумно вздохнул:
— Нет, госпожа Маурьи. Но зачем же вы так?.. Можно было просто назвать свое имя и откуда вы.
— Начнем сначала: как вас зовут?
— Одон, госпожа. Полковник Одон Ливнер.
— Что вам известно о кощунственном отборе у каждого младенца его способности к самоизлечению?
— Э-э-э… — замялся с подбором слов командир егерей. Из чего следовало, что кое-что и ему было известно. Скорее всего, и у него в душе имелись как минимум некоторые сомнения по этому вопросу. Но на прямой вопрос он побоялся ответить прямо. Лишь пожал мощными плечами: — Мы люди военные, в дела мирские не суемся. Что прикажут, то и делаем.
— Зря уходите от прямого ответа, Одон. Наверняка и у вас, и у ваших офицеров есть дети и вам их здоровье очень дорого. И наверняка вам известно, что уже многие просвещенные люди пытались восстать против жестокого обкрадывания младенцев. Черный монолит и его ставленники издревле уничтожали всех инакомыслящих. Но сейчас положение кардинально изменилось. Создалось народное движение «Спаси детей», которое уже безостановочными волнами распространяется по всей империи. И основная задача этого движения — уничтожить полностью все ларцы Кюндю и тех жрецов, которые будут продолжать свои прежние деяния по краже врожденного дара. Одного из основных лидеров этого движения вы наверняка знаете. Это — Эрхайз Тантри, барон Фьерский. Совсем недавно нам удалось лично видеть его внучек, которых он сумел спрятать от жуткого обряда «очищения» после их рождения. Теперь каждая из девушек имеет способности как минимум жреца со средней силой. Вдобавок у них развиты некоторые исключительные врожденные способности.
Скорее всего, Дана еще много чего могла сказать и привести убедительные примеры своей правоты, но, обеспокоенно оглянувшись, вспомнила, что Петр не просто нуждается в помощи, но еще и может замерзнуть на холодной, покрытой снегом каменной поверхности. Поэтому скомкала свои пространные рассуждения и перешла к финалу:
— Вы готовы выполнять мои приказы?
Полковник Ливнер тяжело вздохнул, хотя и ответил с радующей откровенностью:
— С удовольствием, госпожа Маурьи. Но… — Он старался не отводить взгляда. — Ведь кроме вас есть и другие, которые отдадут противоположный приказ.
— В таком случае вы должны послушаться своего сердца.
— Я-то послушаю, а вот мое высшее командование… Только этим утром были казнены все воины второго егерского полка.
— Как «казнены»? За что?! — ужаснулась Дана.
— За то, что во время недавнего похищения всего жреческого каравана отступили в лес от превосходящих сил противника. По моим предположениям и имеющимся разведданным, отступили именно от вас и того самого барона Фьерского. Перед смертью воины только и успели передать из заточения, что несколько описаний самого боя да о зверском приказе главнокомандующего округа. Казнили всех наших товарищей связанными, с кляпами во рту. Мне об этом доложил в последнюю минуту перед сходом с тракта на ваши следы посыльный.
Прошла целая минута, прежде чем понурившаяся целительница справилась с обуревающим ее возмущением.
— Такого нигилизма мы и представить себе не могли, — призналась она тихим голосом. — Ничего, виновные в этом преступлении обязательно ответят перед народом. — Дана распрямилась, подняла выше подбородок, а голос у нее стал строгим и безапелляционным: — Приказываю: срочно отойти в город возле Ворот и организовать непреодолимый барьер для жреческих караванов. Ларцы — беречь от любых повреждений, жрецов сопровождения — уничтожать безжалостно. Приступайте!
— Слушаюсь, госпожа! — Но при этом ответе в голосе полковника звучало столько сомнения и желания задавать вопросы, что целительница вынуждена была добавить:
— Если вы продолжите наше преследование, будете все уничтожены. Если ослушаетесь приказа — народ вам потом не простит. Чуть позже к вам обязательно кто-то прибудет и даст более полные разъяснения о последующей деятельности. Или я пришлю посыльного, или барон Тантри отправит к вам своего представителя. А то и прибудет самолично.
Уже собираясь уходить, Одон посмотрел в сторону неподвижного Петра:
— Может, нужна помощь?
— Спасибо. Справимся сами.
Некоторое время Дана смотрела в спину уходящего командира егерей, затем условными знаками призвала к себе товарищей и попросила графа ей помочь. Удобнее устраивая тело Петра, она продолжила задавать вопросы:
— Как ты думаешь, Джакомо, полк выполнит мои приказы?
— Скорее всего, нет, — откровенно признался граф.
— Продолжат наше преследование?
— Тоже нет. Скорее всего, они постараются притаиться на самом тракте или рядом и выждать некоторое время. А потом встать на сторону победителя.
— Как и ты?
— Со мной совсем иначе, — вздохнул граф. — Я уже на вашей стороне. А если вы еще и жену спасете да детей с даром поможете сохранить, то моя семья всю нашу провинцию на борьбу против черного монолита поднимет.
Последние слова графа уже слышали и Сильва с Куртом. Споро помогая соорудить носилки, немец похвально кивнул:
— Давно бы так все дворянство действовало, сами бы до ста лет жили.
Тогда как Дана припомнила последние высказывания Джакомо про его сомнения в императоре:
— Ты так и не договорил о любви народа к правителю Успенской империи. Что за подспудные опасения тебя терзают?
— Да не только меня, но и некоторых других представителей дворянства. Хотя даже шептаться о таких вещах жутковато и страшно. Простые ашбуны Дасаша Маххуджи боготворят, называют добрейшим и готовы по его слову в огонь и воду. Все неурядицы и плохое правление, несправедливости или обман — все это приписывается министрам и людям из ближайшего окружения императора. Но они просто не могут знать то, что доходит по разным каналам к нам. Все жалобщики непосредственно к Маххуджи все равно умирают. Не сразу, так через пару-тройку лет. Несправедливости и после этого не прекращаются, разве что в некоторых случаях принимают более изощренную форму. Ну и самое главное, что следует из скрупулезного обобщения многих фактов наблюдения: министры на самом деле бездушные и запуганные марионетки.
— В руках у черного монолита? — заполнила паузу заинтересованная не меньше своих товарищей Сильва.
— Нет, в руках самого Дасаша Маххуджи. Он очень страшный, отвратительный человек, а благодаря своей невероятной двуличности становится опасным втройне.
Дану это смутило больше всех:
— Но ты же сам говорил, что Дасаш — подчиненный монолита?
— Об этом никто не может утверждать с уверенностью. Да и секретные хроники нашего рода могут показать массу противоречий в отношении императора и вершины Прозрения.
— И многие люди знают об этих противоречиях?
— Единицы. Догадываются — считаные десятки. Но все поголовно молчат об этом. В ином случае неосторожное слово провоцирует неожиданное исчезновение или не менее странную смерть.
Уже подняв Петра на носилки и тронувшись по подъему из ущелья, Курт решил уточнить:
— Надеюсь, после нашего прибытия в замок мы будем иметь возможность не только Устав прочитать, но и эти самые секретные хроники?
— Несомненно, — заверил граф. И тут же с натугой улыбнулся: — Назад дороги для меня нет. Теперь вся надежда лишь на победу вашего движения «Спаси детей».
Он шел впереди, удерживая свою ручку носилок, и старался аккуратно ступать между заснеженных камней. Поэтому не заметил, как Дана условно предупредила товарищей помалкивать с вопросами по только недавно ею выдуманной народной организации. По логике вещей, ведь все равно придется ашбунам под каким-то знаменем объединяться, так что придумать можно что угодно. Как и поменять общее название впоследствии. Главное сейчас — спокойно уйти к последнему горному кряжу, а там и до предгорий рукой подать. Движущийся верхом Василий наверняка уже ждет группу в условленном месте, и путь к графскому замку не должен занять много времени.
Уже поднявшись на седловину, четыре носильщика позволили себе на минуту расслабиться и более внимательно посмотреть назад. Отступающий полк егерей уже виднелся лишь на противоположном, дальнем краю ущелья и никаких отрядов преследования или разведки за беглецами не отправлял. То есть сзади противника в данный момент не было.
Да и впереди вряд ли окажется. Все-таки из трех егерских полков одного уже не существовало в помине, второй отступил, а то и превратился в гипотетического союзника, ну а с третьим… Несмотря на малое количество боезапаса, воины с Земли не боялись встретиться лицом к лицу с любой опасностью.

Глава тринадцатая
В торговле доверять нельзя

Казалось, что обморок прошел бесследно и самочувствие Александры вернулось к идеальной форме. Потому как, после того как их оставили одних в удобной гостевой палатке, графиня вдруг заволновалась о своей внешности:
— Слушай, Дим, но если мы здесь остаемся на всю ночь, то в чем я буду спать и как буду выглядеть утром?
Светозаров внимательно прислушался к собственным магическим силам и с досадой цокнул языком:
— Попробуй тут хоть что-то накопи! Даже мне одному в замок мотнуться за одеждой и то кажется проблематичным. И ведь сразу предупреждал: бери несколько платьев!
— Ладно, не спорю. Это я во всем виновата, — легко согласилась его супруга и, подойдя к маленькому зеркалу, попыталась с его помощью взглянуть на себя со стороны. — Но выходить из положения как-то надо? Ты только глянь на этот кошмар! Вначале я валялась на полу, потом ты меня волок на руках, а потом…
— Хм! Так уж и волок? — обиделся Торговец. — Я тебя переносил как самое хрупкое сокровище.
— И тут согласна. Так бы и каталась у тебя на руках до самой пенсии. Но платью ведь каюк! Вон даже пистолеты теперь как следует не спрячешь.
— Значит, пересидим до утра в этой прелестной палатке, — решил он. — Не оставят же нас без персонального крова.
— Как до утра?! Мать Стеффи пообещала, что вечером состоится бал в нашу честь, и я уже дала согласие на наше присутствие.
— Ммм! — замычал граф Дин от досады. — Я ведь тебя предупреждал: избегай любых, даже самых никчемных или ничего не обязывающих обещаний. Никогда! Ничего в ответ! Только: «Мне надо посоветоваться с супругом». Или: «Даже не знаю, что вам ответить, спросите лучше у мужа». В крайнем случае: «Хорошо, я обязательно подумаю над вашим предложением».
— Хорошо, я обязательно исправлюсь и впредь буду хорошей девочкой. — Она с преданностью заглянула мужу в глаза и сразу поняла, что он совсем не сердится. Скорее просто делает вид. Поэтому призналась: — Тем более что я еще ни разу в жизни не бывала на таком балу.
— Еще надоест. Да и наши свадьбы будут не хуже, чем любой из праздничных королевских приемов. — Он отстранился от жены и попытался расправить свисающие складки: — Ну да, ребра жесткости изломались навсегда.
— Ну кто же знал.
— А не надо было на полу укладываться. И вообще, мне твой обморок очень не нравится. Лучше бы тебя ректор академии осмотрел для окончательного диагноза. Так что рискнем, пожалуй. Сразу захватим сюртуки и уже отсюда… — Он задумался на полуслове. — Хм, а про камни я совсем забыл. Не хочется у Купидона с таким количеством показываться.
— Ну вот и отлично. — Александра чмокнула его в щеку. — Тем более что выход обязательно найдется. Можно купить что-нибудь приличное прямо в этом мире или попросту взять взаймы платье у принцессы или королев. Они такие обаятельные душечки!
— Блин! — выкрикнул он в сердцах гламурное русское выражение. — В следующий раз перед отправкой в новый мир ты у меня будешь заучивать свод законов и основополагающие, не поддающиеся малейшим нарушениям традиции.
— Что, все настолько плохо? — испугалась новоиспеченная графиня.
— Страшного пока ничего не случилось. Тем более что ты не успела еще что-либо попросить. Но я ведь тебя предупреждал про отношение здешних дам к собственным одеждам, и только намек на передачу в иные руки хотя бы на короткое время подобной собственности считается страшным оскорблением. Я даже привести пример тебе сразу затрудняюсь.
— Ничего себе! Что же они делают с платьями после износа?
— Только сжигают.
— А в чем ходят нищенки?
— Таких бродяжек тут не встретишь. В крайнем случае им выделят новые куски тканей прямо при домах общественной помощи. Там же вручают нитки и иглу.
— А что здесь делают с роскошными, как говорится, эксклюзивными платьями?
— Могут только дарить новые, никем не ношенные вещи. Еще передавать только по наследству близким родственникам. Если таковых нет, платье распарывается и идет на другие нужды. Разве что редкие пуговицы или уникальная отделка из драгоценностей используется при шитье новых одеяний. Вот потому и просил тебя захватить несколько. А теперь только и остается, что сказаться очень больной и просидеть здесь до нашего убытия.
Александра выглядела жутко расстроенной:
— Вот еще чего! Мне балы еще не наскучили. И на битву мне хочется собственными глазами посмотреть. Ну а первое предложение? Купить тоже не получится?
На этот раз Торговец задумался надолго. Хотя, как оказалось, думал совсем не про ближайшее место для покупки, а тщательно и рационально прикидывал свои возможности и подсчитывал свои силы. А перебрав в уме несколько вариантов, стал делиться самым оптимальным со своей супругой:
— Да нет, покупать не стоит. Та же трата сил, не говоря о времени. А вот несколько переиграть наш маршрут перемещений — вполне. Что, если мы сейчас прямиком отправимся в Кабаний? Естественно, после соответствующего переодевания в сюртуки.
— Так ведь у тебя нет камней.
— Ха! Я не буду Торговцем, если не стребую аванс немедленно с обеих сторон.
Графиня легко отыскала и другое упущение:
— К тому же Купидону надо время для сбора кристаллов у других магов. Ну, или где он там свои запасные хранит.
— Не обязательно. Наверняка у этого мага уже при себе как минимум четыре кристалла. А нам больше двух и не понадобится. — Дмитрий оживился и стал перечислять прочие соображения: — Да и в других случаях такой поспешный визит для нас выгоден. У нас до вечера еще масса свободного времени. Потом я стану утверждать, что емкости одного кристалла не хватило для стандартной процедуры иных миров. Откуда Азарову знать, правду ли я говорю? Так что он обязательно уступит нам еще два, и, скорее всего, по меньшей цене. Ну и самое главное, у него не будет достаточно времени, чтобы устроить нам более коварную ловушку. А то, что он будет стараться нас схватить, — так тут к гадалке не ходи. По его глазам все читалось.
Александра немного подумала и пожала плечами:
— Смотри, тебе виднее. Но тогда вроде как получается, что сторгуй мы у Азарова еще два кристалла, то вообще не будет смысла больше возвращаться в этот красный Кабаний мир?
— Совершенно верно, моя сладенькая!
— Но твое слово? А вдруг тебе еще раз понадобится наведаться?
— Отлично соображаешь. Но ведь я поэтому и стараюсь при расставании никогда ничего не обещать конкретно. Только «В самом скором времени» или «Постараюсь сделать это как можно быстрее». И вуаля, пусть ждут. Тем более что в случае с Купидоном мы постараемся навсегда забыть о его существовании. Лучше с ним больше не связываться. Правильно?
Супруга очень серьезно кивнула в ответ, хотя прекрасно понимала, что Дмитрию и без ее согласия можно обойтись, ведь только он один знает все нюансы перемещений и сложности, связанные с недостатком собственной силы. Но с другой стороны, было хорошо заметно, что он готов вводить Александру в самую суть их предстоящих действий и хотя бы делать вид, что с ней советуется, слагая со своих плеч часть ответственности.
Пользуясь несколько призрачным уединением, парочка на этом прекратила разговоры и перешла к затяжному поцелую. Да только и тут им не дали насладиться друг дружкой. Раздался мелодичный перезвон колокольчика, который висел у входа, сообщая о важном визите. Потому как вряд ли кто стал бы беспокоить гостей во время традиционного и особо на Гинвейле чтимого послеобеденного отдыха.
Светозаров вышел из палатки, но оба плотных полога за собой не опустил, так что Шура слышала каждое слово:
— О! Господин дворецкий! Чем обязан такому визиту?
— Сразу приношу извинения от их величеств за подобное несвоевременное вторжение, — стал рассыпаться словоблудием визитер. — Но мой король, зная вашу чрезвычайную занятость и обычно практикуемые вами дальние путешествия между делами и торжественными приемами, решил вам напомнить про обещание присутствовать на сегодняшнем вечернем балу, дающемся в вашу честь. Бал начнется в момент касания светила линии горизонта. Попутно его величество Андер ставит вас в известность, что завтрашнее сражение начнется к концу первой четверти полного дня. И спрашивает, все ли будет готово вовремя.
— Ну нет, так не пойдет! — Торговец явно решил воспользоваться некой несуразицей в переданном ему послании и провернуть свои намеченные дела. — Мы так не договаривались.
— Прошу простить, — забеспокоился дворецкий. — Может, я чего-то не понял? Ведь ваша супруга подтвердила получение приглашения на бал.
— Ну нет, вопрос о бале остается неизменным, и даже речи не может быть о нашем опоздании. А вот по поводу начала сражения возникают некоторые сложности. И мне бы их хотелось обсудить немедленно. Так что испросите у их величеств для меня срочную аудиенцию.
Кажется, придворный деятель несколько растерялся:
— Э-э… хорошо, господин Торговец. Попытаюсь это сделать немедленно. Хотя сразу должен предупредить, что их величества…
— Изволят отдыхать? — заполнил паузу раздраженным тоном Дмитрий.
— Отнюдь! Монархи только что собирались отбыть в войска для проверки общего состояния армий и напутствий перед завтрашним сражением.
— Ну так поторопитесь, любезный, так как и мои дела не терпят отлагательств.
Раздались поспешные слова извинения и прощания, и вскоре Дмитрий, довольно потирая ладони, вернулся в палатку:
— Все складывается отлично! Сейчас я с них стрясу аванс.
— Но вдруг они уже уехали, — напомнила Шура.
— Вряд ли. Им весьма важно дождаться моего ответа, потому как хорошо помнят мои частые исчезновения перед подобными балами.
— Мне идти с тобой?
Он скептически посмотрел на ее платье и отрицательно качнул головой:
— Сам справлюсь. Хотя уже жалею, что мы не забрали с Буферного тот очаровательный костюм. Ладно, я бегу!
И граф Дин выскочил из палатки, так и не заметив нахмуренные бровки и печальных вздох своей супруги. Оставшись одна, женщина несколько раздраженно прошлась по небольшому внутреннему пространству палатки, укоряя себя за поспешность и выбор только одного платья. Потом вспомнила о своем странном обмороке, прилегла на кровать и попыталась прислушаться к собственному организму. Но нигде ничего не болело, голова не кружилась, дышалось легко и естественно. Зато враз стала ощущаться усталость. Все-таки бессонные сутки, насыщенные воскрешением из мертвых и прочими невероятными событиями, сказывались. Тут никакая суспензия бодрости и подвижности не прибавит. Скорее всего, и обморок во время обеда — не что иное, как следствие переутомления.
«Хотя, с другой стороны, — размышляла Шура, смыкая веки, — очень жаль, что я не беременна. Вот было бы здорово!»
Дальше мысли стали терять стройность, и она провалилась в дрему. Причем успела поспать часа полтора, потому как после шумного вторжения Торговца в палатку почувствовала себя намного бодрее. Не успела она встать, как супруг уже уселся на кровать рядом, протягивая на ладони сразу четыре уникальных камня:
— Вот! Таки вырвал аванс у этих скупердяев!
И сжато пересказал весь процесс торговли, в итоге которой у него и оказались два зектанга и два адских топаза. Причем в уговорах он упирал на то, что его роль в зрелище довольно специфична и подразумевает только освещение неярким светилом. Утренняя дымка с туманом или предвечерние сумерки подходили для этого лучше всего. А раз сроки сражения перенесены под полное сияние светила, то ему срочно надо отправиться за другим товаром, что вынуждает его терять как добавочные средства, так и личное время. В ответ монархи проявили редкостное единодушие, отказавшись доплачивать сверх оговоренной ранее суммы. Еще и попытались обвинить Торговца в нечестности.
На это Светозаров сразу дал твердое обещание, что он и не пытался выдоить с венценосных клиентов дополнительную оплату. Все свои обязанности он выполнит, укладываясь в прежнюю смету. Только вот для этого ему потребуется все оставшееся до утра время или… Понятно, что тут короли стали укорять его в недержании слова и уже с несколько просительными нотками требовали присутствия на вечернем балу. Вот тогда Торговец и выложил второй вариант: мол, дадите аванс, мои вопросы решатся за парочку часов, и к заходу светила мы с супругой в вашем полном распоряжении. После чего и началась истинная торговля. Их величества начали с одного зектанга, и Дмитрию пришлось применить все свои умения убеждать для получения в итоге сразу четырех наиболее ценящихся во всех мирах драгоценных камней.
Хотя и тут не обошлось без дополнительно вырванного у Торговца согласия. Оказалось, что на следующий вечер, после окончания сражения, победитель в войне дает завершающий банкет. Побежденный король будет присутствовать как пленник, без оружия и доспехов, а знаменитый Торговец приглашается как почетный гость. Ради вожделенного аванса пришлось согласиться.
Последние перипетии аудиенции Дмитрий рассказывал Шуре уже во время езды в закрытой карете. Так он решил сократить время их передвижения к поляне в лесу. А когда жена поинтересовалась именно тем местом их прибытия и убытия, охотно пояснил:
— Здесь находится один из самых толстенных и насыщенных створов между мирами. И товар легче перекидывать, и нам перемещаться экономнее. Потому и заставил уже давно, зная о месте частых сражений именно в долине Славы, выложить поляну плитами. Раньше там протекал ручей, было сыро и не совсем чисто.
— Сообразительный ты мой, — похвалила его Александра. — Но меня больше радует, что ты догадался карету выпросить. В таком виде я бы постеснялась по лагерю на виду у всех фланировать.
Оказавшись в графском замке, нависающем над Свирепой долиной, супружеская парочка поспешила переодеться и вооружиться по максимуму, по ходу дела обсуждая оставшиеся, самые насущные, нерешенные проблемы.
— Жаль, времени не хватает до этого бала еще и на тракт Магириков заскочить, — бормотал Светозаров, вставляя в парализатор максимально заряженную батарею. — Как бы там твои бывшие коллеги из «третьей» самодеятельностью не занялись.
— Так с полными кристаллами ты сможешь, как молния, метаться куда захочешь.
— Ха! Чтобы попасть в горный массив Бавванди, следует вначале мотнуться в королевство Ягоны и уже оттуда на «железном коне» мчаться в Успенскую империю.
— Так в чем дело? — не могла понять Александра, застегивая на своем сюртуке многочисленные пуговицы и липучки. — Заскочим и за конем.
— Ты хочешь кровно обидеть моего лучшего друга? Если Бонзай узнает, что ты впервые посетила его королевство и не была ему соответствующе представлена, он со мной как минимум разговаривать перестанет.
— А максимум?
— О! Может и пятак начистить! — рассмеялся Дмитрий, в последний раз осматривая и себя, и супругу. — Так, вроде полный порядок. Двигаемся в зал перехода.
Когда они уже входили в пустующее помещение, Александра впервые поинтересовалась:
— Как этот створ между мирами выглядит?
— Ну вот, мы сейчас вошли в него и замерли в самом центре. Его изгиб покрывает здесь нас с ногами и головой. На данном отрезке он толщиной метра два.
— И какого створ цвета? — Жена смотрела во все глаза, пытаясь себе мысленно представить невидимое чудо.
— Словно серебристый туман… Ладно, отправляемся!
Короткий переход — и парочка оказалась на громадной дворцовой кухне, возле раскаленной плиты и среди десятка поваров. Облаченные в белые фартуки и величественные колпаки такой же девственной белизны, возившиеся с приготовлением пищи специалисты вначале шарахнулись в стороны от появившихся вдруг незнакомцев. Но тут же замерли от обрушившегося на них громового голоса:
— Немедленно доложите своему господину, великому чародею купидону Азарову, что к нему с кратким визитом прибыл великий Торговец! И просит о встрече по известному для него делу. Вот ты и ты. — Светозаров указал на двух поварят помоложе пальцем. — Бегом, марш!
Затем внимательно осмотрелся вокруг себя, заметив, что процесс варки и жарки в самом разгаре. Да в двух открытых каминах из имеющихся трех жарились огромные туши оленей. Бок одного оленя уже и подгорать начал, о чем нежданный гость напомнил оставшимся поварам:
— Чтобы у вас тут ничего не сгорело или не пережарилось во время нашей беседы, уберите лишнее с плит и отодвиньте от каминов. Иначе вам потом влетит. Да и по какому поводу такой банкет?
Вперед выступил, видимо, сам шеф-повар, потому как после взмахов его ладоней остальные его коллеги приступили к спасению еще продолжающихся готовиться блюд.
— Его могущество сегодня устроил прием в честь соседних магов.
— Понятно.
— Но не желает ли господин со своей дамой пройти в гостиную замка, где собрались и остальные гости? — с поклоном поинтересовался шеф-повар. Кажется, присутствие посторонних в этом храме обжорства его сильно нервировало.
— Не желаю! — жестко ответил нежданный гость. — Скорее это вам всем придется удалиться во время моей беседы с вашим господином. Вряд ли он потерпит ваше присутствие.
Словно в подтверждение этих слов в помещение кухни вломился с топотом грузный воин, увешанный оружием и магическими талисманами, словно елка новогодними игрушками. При виде его даже шеф-повар скривился и совершил очередной поклон, пряча свою гримасу страха и ненависти. А воин прошел ближе в сторону гостей, чеканя шаг коваными сапогами и гремя железом, остановился метров за пять и гаркнул:
— Рад вас приветствовать, господин Торговец! И разрешите сразу представиться: полковник Хоодер, начальник стражи его могущества Купидона Азарова.
— Рад вас видеть, полковник, — с полным равнодушием и нескрываемым высокомерием ответил Торговец. — Но я бы хотел поговорить только с великим магом.
— Конечно, конечно! Именно поэтому он и приглашает вас в свой личный кабинет, где и…
— Нет! — резко оборвал его на полуслове гость. — По тысячелетним правилам моего сословия место встречи всегда выбираю я.
— Не спорю, господин, но, увы, мой владыка слегка приболел. Возраст, знаете ли…
— Искренне сожалею, — в который уже раз без всякого уважения перебил Светозаров полковника. — Тогда пусть выздоравливает, заскочу как-нибудь в другой раз.
— Постойте! — с отчаянием воскликнул Хоодер, разглядывая что-то на своем медальоне. — Мой господин согласен с вашими условиями и уже спускается в это помещение.
— Ладно, тогда подождем, — с явной неохотой согласился гость.
Полковник коротко склонил голову, после чего обратился к поварам:
— Покинуть помещение! — проследив, как те выметаются, словно под ураганным ветром, еще раз кивнул гостям и вышел следом.
Но от Александры не укрылось отношение кулинаров к начальнику стражи:
— Они чуть не обделались при виде этого вояки.
— Страшное создание, — подтвердил Светозаров, отступая в глубь кухни и увлекая за собой супругу. — Я в первые визиты тоже про него интересовался, так столько жуткого наслушался!.. Любому форы даст в коварстве, цинизме и кровожадности.
Графиня встала на цыпочки, приближая свои губы к уху супруга:
— Я больше всего следила за шеф-поваром.
— Что-то особенное заметила?
— Помимо ненависти к Хоодеру, он еще несколько раз вполне сочувственно бросал взгляды в нашу сторону, а перед уходом, заметив, что я за ним внимательно наблюдаю, довольно значительно посмотрел вон на тот камин.
— Странно. Я потому и выбрал это место, что оно последнее, где, по моим прикидкам, Купидон попытается устроить ловушку.
— Может, и так, но камин этот совсем не прост. Нутром чувствую.
— Ладно, сладенькая, — улыбнулся Светозаров, но при этом тем не менее внимательно рассматривая неиспользуемый для жарки туш камин только ему понятными методами. — Примем к сведению.
— Что-то заметил? — продолжала шептать она.
— Ничего. Так что лучше ты бы прочувствовала, в чем секрет твоего недавнего обморока. Мне было бы намного спокойнее.
— Я чувствую себя превосходно!
Но на прозвучавшую в голосе жены обиду Торговец не обратил ни малейшего внимания. Продолжая внимательно теперь осматривать всю кухню, пробормотал:
— Жаль, что у нас времени нет совершенно. Следовало бы вначале хорошенько здесь все просмотреть. Если у нас получится.
К шуму гудящего в печах и каминах пламени вскоре добавился знакомый грохот подкованных сапог. А вскоре показался и сам хозяин этого замка, некоронованный владыка Кабаньего мира, его магическое могущество. Купидон восседал на шикарном инвалидном кресле и пытался выдавить на своем бледном лице приветливую улыбку. Коляска передвигалась рычажком под его левой рукой, хотя идущий сзади полковник и тщился подстраховывать этот дивный для данного мира транспорт с помощью рукояток за спинкой сиденья.
— О! Как я рад видеть дорогого гостя, — заговорил Азаров ласково-приторным голосом. — И прошу меня извинить, что я не знал про существующие у сословия Торговцев порядки.
— Не будем распыляться на такие мелочи, — отвечал граф Дин, присматриваясь, как следом за парочкой соглядатая и хозяина в инвалидном кресле в кухню ввалились двое слуг с громадными, считай королевскими креслами, поставили их возле свободного камина и на полусогнутых рванули обратно в коридор. — У нас есть более важные дела для обсуждения.
Великий маг тем временем тоже подъехал к камину и, протягивая к огню, видимо, озябшие ладони, предложил:
— Присаживайтесь к огоньку. А то мне на сквозняках сегодня противопоказано.
— Не стоит беспокоиться, молодым сквозняк не страшен.
— Да и не услышите вы мой старческий шепот издалека. — Взгляд у мага стал косой и неприятный.
Но Торговец продолжал отнекиваться. Видимо, и в самом деле всерьез воспринял предупреждение Александры.
— В нашем возрасте слух невероятный, так что услышим.
— Что это вы все на мою старость намекаете? — попытался обидеться хозяин замка.
Но его гость и не думал деликатничать:
— А все потому, что люди с возрастом становятся все жаднее и жаднее. И для них обмануть молодых компаньонов в честной сделке становится все престижнее и престижнее.
— О чем вы говорите?
— О проданном мне буквально пару часов назад кристалле! — Светозаров добавил в голос громкости и обвинительного наклонения. — После проверки моим клиентом кристалл оказался заполнен всего лишь на три пятых от положенной емкости. Как прикажете это понимать?
Великий Азаров и не попытался скрыть на лице выплеснувшейся досады. Только час назад он закончил исследования доставшихся ему камней и удостоверился, что любой из них можно смело менять у других магов сразу за три наполненных силой кристалла. А при намечающемся скандале прежнюю цену ну никак получить теперь не удастся. Ко всему прочему, этот хитрющий Торговец отказался сесть на то место, где была заготовлена на всякий случай единственная мощная ловушка в этом помещении.
Ничего не оставалось, как попытаться возмутиться. К тому же вполне справедливо:
— Постойте! А откуда я могу знать, что в иных мирах стандартом является иная емкость?! По нашим меркам, в данный кристалл невозможно накопить ни капельки магической силы сверх определенного предела. И проданный вам кристалл максимально соответствовал этому пределу.
— Может, и так. В таком случае — это только мой просчет и только мои материальные убытки. И между прочим, уважаемый господин Азаров, очень значительные убытки. Давно такого промаха со мной не случалось.
— Хорошо, что признали себя виновным, а не меня повторно уличаете в обмане, — пробурчал великий маг Кабаньего мира.
— Если бы признание могло оставить все на прежних местах, — грустно закивал Торговец. — Но отныне предложенная ранее цена за ваши кристаллы снижается, и любой торг при этом неуместен. Единственно приемлемая цена — один камень за один кристалл.
— Однако! — От возмущения Купидон почти вскочил на ноги. — Это ведь настоящий грабеж!
Дмитрий страдальчески скривился, переглянулся с Александрой и шумно вздохнул:
— Жаль. Я думал, вы отнесетесь к заказу более серьезно.
— Куда уж серьезнее! — так и подпрыгивал на своей коляске местный маг-владыка. — Да я уже и предварительные переговоры провел, и других магов с кристаллами к себе пригласил. Да мне только этот обед в изрядную сумму вылетит, я уже не говорю о потерянном авторитете и доверии.
— Увы! Предложенная мной цена совершенно реальна, и вы… — Торговец сделал многозначительную паузу, — я в этом просто уверен, заработаете на посредничестве вдвойне. А накапливая силой собственные кристаллы, то и втройне. И не надо так на меня смотреть, уважаемый! Я заинтересован в честной торговле и в невероятно продолжительных по срокам и объемам торговых операциях. Так что последний раз спрашиваю: согласны ли вы на предложенную мной цену?
Азаров обернулся чуть в сторону и некоторое время перешептывался со склоненным к нему полковником. Даже при такой цене он мог получать за каждый камень двести процентов чистой прибыли. Не пятьсот, конечно, но и не какие-то жалкие десятки. Да и шансы останутся когда-нибудь все равно эту пройдошную парочку поймать в ловушку. Мало того, имелась еще одна очень перспективная заготовка, которую удалось придумать за последние часы. Именно о ней и давал последние наущения маг своему ближайшему подручному.
И когда гостям уже показалось, что сделка не состоится, неожиданно согласился:
— Хорошо! Но только с одним условием.
Светозаров напрягся:
— Если оно легко выполнимо и не нарушает правил моей торговой гильдии — то без проблем! В чем условие заключается?
— Вы мне обязаны доказать, что в иных мирах умеют заполнять кристаллы до означенной вами нормы.
— Легко! — развел руками Торговец. — В следующий раз я вам доставлю кристалл с полным зарядом, и вы сами легко в этом убедитесь.
— Нет. — Кажется, мага это не устраивало. — Это может быть раритетный или уникальный артефакт, а я бы хотел понаблюдать за устройством всей Башни. Только тогда я вам поверю окончательно.
— Ну-у-у… это уже явное нарушение законов моей гильдии, на это я пойти не могу. Никто из посторонних не имеет права побывать в межмирском пространстве.
— Не верю! В имеющихся у меня хрониках явно указывается, что Торговец сам решает, кого и куда переносить. В истории нашего мира имелись подобные факты!
— Вот оно как? — Теперь уже гость выглядел ошарашенным. — Хм! Если быть до конца откровенным, то для меня подобные сведения тоже крайне важны. Потому что если отыщется когда-либо созданный прецедент, то я всегда могу им оперировать в судебном разбирательстве со своими старейшинами. Можете мне эти хроники предъявить?
Теперь задумался Азаров. Некие хроники у него и в самом деле имелись. Именно оттуда он и узнал о существовании Торговца. Но вот существование целой организации торговцев, да еще и с судом, старейшинами, а следовательно, и неким государственным устройством, сильно напрягало. При удачном захвате в плен этих гостей по их следам может хлынуть толпа рассерженных коллег, и тогда не то чтобы сберечь свое могущество, хорошо, если голову на плечах сохранить удастся. Это заставляло несколько переосмыслить все фазы предстоящего сотрудничества.
Ничего не оставалось, как изворачиваться в переговорах по ходу их проведения:
— Этот ценный фолиант находится в моем главном хранилище. И если вы согласны подождать несколько часов…
— Увы! Сейчас мы слишком заняты. А вот если вы его дадите посмотреть в следующий раз, то могу обещать, что сразу же доставлю вас к любой Башне иного мира. Само собой, если смогу убедиться в подлинности предоставленного мне фолианта.
— Не сомневайтесь, это и в самом деле подлинник. Жаль, что ваш сегодняшний визит заканчивается так безрезультатно.
Говоря последнюю фразу, Купидон очень кривил душой и боялся, что Торговец и в самом деле сейчас исчезнет с кухни. Но тот, кажется, и не думал покидать этот мир без намеченной выручки.
Состроив на лице капризное и спесивое выражение, Светозаров спросил:
— Уважаемый, неужели вы думаете, что мои путешествия между мирами даются мне даром? И во время оных я просто наслаждаюсь новыми ощущениями? Мне просто воспитанием не позволено вернуться из перемещения без осуществленной торговой операции.
— Интересные у вас традиции, — ласково заулыбался маг. — Но я их готов признать достойными. Сколько у вас камней?
— Четыре. Два зектанга и два адских топаза.
— Так и быть, — Азаров во время паузы задумчиво шевельнул бровями, — уступлю вам за них три кристалла.
И если Торговец после такого заявления разочарованно вздохнул, то стоящая рядом с ним красавица ехидно усмехнулась и шепнула:
— Ну вот, я же говорила, лучше сразу отправиться к Бабанору.
Кто такой Бабанор, не знал никто. Даже граф Дин Свирепый Шахматный. Но тем не менее он утвердительно кивнул своей спутнице и стал прощаться с великим магом Кабаньего мира:
— Тогда всего вам наилучшего! Счастливо оставаться!
Но только он попытался сделать маленький шажок назад, как хозяин замка благодушно рассмеялся:
— И не стыдно шантажировать престарелых, бедных и немощных магов? — Не дожидаясь ответа, быстро добавил: — Так и быть, согласен. Но опять-таки с небольшим условием: вы мне должны сказать, сколько штук хотите купить в следующий раз.
Дмитрий с огромным трудом сдержал внутри облегченный вздох.
— Если с этой партией все будет в порядке, то не менее десяти штук. А то и два десятка. Справитесь?
— И опять за такой короткий срок?
— Да нет. Я вам дам знать о своем визите за полные сутки по вашему времени.
— Уже лучше. Только вот у меня при себе только два кристалла, остальные сейчас мой начальник охраны принесет. Хоодер, будь так любезен, принеси мой второй пояс из моего кабинета.
— Слушаюсь, ваше могущество! — С завидным для его массы проворством подручный мага сорвался с места и унесся по темнеющему коридору.
А его господин отправил чехол с двумя кристаллами с помощью левитации гостям. В голосе его прозвучало нескрываемое ехидство:
— Осмотрите их, вдруг и эти полными не окажутся.
— Увы! Мои умения не позволяют досконально различать объемы наполнения силой, — признался Торговец, рассматривая товар. — Только и могу судить, что они магически тяжеловесны.
— Как, разве вы не используете силы кристаллов для переходов?
Вопрос был на засыпку, особенно учитывая неизвестно откуда взявшиеся в этом мире хроники. Поэтому Светозаров ответил расплывчато:
— Никакие магические предметы нам в пути не помогают. Хотя старики поговаривают, что некогда такое было возможно. Они твердят постоянно, что секрет нашего усиления давно утерян. Но с другой стороны, мы и без подобных кристаллов чувствуем себя превосходно.
— Не сомневаюсь. — Старик теперь улыбался и пытался показаться радушным хозяином. — А может, все-таки задержитесь на часик? Обед лишь выиграет от присутствия такого высокого гостя.
— С огромным удовольствием, но как-нибудь в следующий раз. Все-таки мы существа обязательные и заранее оговоренные встречи отменять не имеем морального права.
— Похвально, похвально…
Эти бормотания перебил грохот бегущего на максимальной скорости тяжеловооруженного полковника.
Словно вкопанный, Хоодер замер возле коляски своего господина и протянул с поклоном хорошо знакомый гостям пояс. Азаров вынул из специальных углублений оба кристалла и вопросительно уставился на Торговца.
— Ах да! Прошу прощения, — спохватился тот, отправляя левитацией все четыре драгоценных камня.
Еще не дождавшись их соприкосновения с его ладонью, великий маг отправил на уровне чуть высшем товар покупателю. Хотя если честно, то здесь трудно было разобраться, кто из них покупатель, а кто продавец. Скорее, две обменивающиеся стороны.
Пока старец своими сухими пальцами перебирал зектанги и адские топазы, Светозаров сразу определил емкость второй пары кристаллов и, уже прыгая в пространстве, воскликнул:
— До скорой встречи!
А потом вдруг почувствовал, как на него в межмирском пространстве навалилась пылающая жаром неимоверная тяжесть. Хрип прижавшейся к его спине Александры дал понять, что и она испытывает эти неприятные ощущения. Одновременно с этим Дмитрий заметил, как один из только что купленных кристаллов вдруг начал странно вибрировать, покрываясь ядовито-синим цветом. Ни секунды не раздумывая, он выхватил этот странный кристалл и отбросил в сторону.
Вот тут покупка и взорвалась. Да с такой силой, что почище, чем авиационная фугасная бомба.

Глава четырнадцатая
Странная болезнь

Взрыв забросил парочку не просто в покои их спальни в замке Свирепой долины, но и с такой силой швырнул их на ближайшую стенку, что Дин мысленно распростился с жизнью. Вместе с Александрой, клещом висевшей на его спине, пробил собой две довольно приличные по толщине переборки, влетел в женскую гардеробную и только там, намотав на себя ворох шикарных платьев и костюмов, замер под грудой одежды.
Еще только выплевывая забившийся в рот рукав платья и собираясь выразить опасения о ранах супруги, он услышал от нее возмущенный вопрос:
— Что это было?! У меня чуть глаза на лоб не вылезли и в ушах до сих пор звенит!
— Тьфу ты! Тьфу! — никак не мог он добраться рукой до рта. — Извини, дорогая, это я не тебе. Звон — ерунда, пройдет. А как твои остальные прелести?
— Вроде целы. — Она стала тяжело ворочаться за спиной у графа. — Но вот наши сюртуки, кажется, склеились.
— Это я еще на той кухне так сцепку задействовал. Как чувствовал, что этот старый козел какую-нибудь гадость подстроит. Вот… сейчас… отвалилась?
— Ага! Еще бы только выбраться из-под этих тряпок, — ворчала графиня, прислушиваясь к смешку своего мужа. — Но мне кажется или ты и в самом деле доволен? Даже не злишься? Или удар по голове не в то место пришелся?
Она выкатилась сама, поднялась, сбросила с себя намотавшиеся платья и протянула руку ухохатывающемуся мужу. Тот выглядел совершенно целым, но не совсем адекватно относился к данной ситуации. Даже вставать не стал, а просто уселся, ожидая, пока женские ручки оберут с него произведения лучших модельеров империи Рилли. И только начав расстегивать на себе сюртук, немного успокоился и стал пояснять:
— Нет, ну какое совпадение! В первый раз я мечтал хоть один кристалл вырвать, так и вышло! Во второй — два, опять судьба идет навстречу и точно отсчитывает желаемое. Ну разве не смешно?
Александра с серьезным лицом стояла перед ним на коленях и внимательно ощупывала ладошками голову.
— Совсем не смешно! Что эта старая сволочь нам подстроила? И почему ты говоришь о двух предметах покупки?
— Сладенькая, ты ведь ничего не видела. — Теперь и он встал на ноги, поднял графиню Светозарову и стал помогать ей раздеваться. — Оказывается, один из кристаллов оказался весьма коварной ловушкой. Если бы я его не отбросил, он бы нас заключил в силовой кокон и вернул обратно на кухню Купидона-редиски-Азарова. И вырваться без такого же запаса силы, как в кристалле, мы бы не сумели. Ты помнишь, как этот старый ишак выспрашивал о моих способностях при пользовании накопленной силой?
— Помню. И теперь поняла каждое слово.
— Потому и пришлось ловушку от себя отбросить. Но при разрыве контакта она…
— Ужас! Но взрыв получился такой силы, что нас могло закинуть невесть куда!
— Не то слово! Сила была такой, что нас бы превратило в кровавые комки мяса, завернутые в остатки сюртуков. Вот для создания непробиваемого щита и ушла накопленная сила из третьего кристалла. И то, гляди, как нас сквозь стену швырнуло!
— То есть у нас всего лишь два осталось вместо четырех? Хм! И чему же ты радуешься? Да я бы ему!..
— Сладенькая, не сердись так. Придет время, мы и до этого покровителя зла доберемся обязательно. Такие покушения я никогда не прощаю. Тем более что он первым начал боевые действия, за что и будет наказан.
— Как именно? — строго спросила Александра.
— Никаких кровавых излишеств. — Но при этом с лица Светозарова сползли последние остатки веселья. — Мы его просто убьем, а в Кабаньем постараемся навести хотя бы минимальный порядок.
В ответ его супруга степенно кивнула и подобострастно выкрикнула в стиле известного сатирика:
— Одобрям!
Но только они попытались обняться, как со стороны спальни послышались испуганные восклицания и в проеме дыры появились встревоженные лица кастелянши Бригиты и швеи Тельмы. Они по очереди стали выкрикивать:
— Ваша светлость, вы там?!
— Что с вами?! Тут такой грохот раздавался.
— Отзовитесь!
— Вам нужна помощь?
Только тогда граф Дин сообразил, что они стоят на горе уникальной еще совсем недавно одежды почти в полумраке. Добавив вначале освещения, он наконец-то отозвался:
— С нами все в порядке, но ваша помощь все равно понадобится. Идите сюда! — Когда обе женщины оббежали кругом и ворвались в гардеробную, то от увиденной картины схватились за щеки и онемели. — Тут ничему удивляться не стоит и с тем, что лежит на полу, разберетесь чуть позже! — Чтобы вывести обеих из шока при виде такой порчи имущества, пришлось даже несколько раз громко хлопнуть в ладоши: — Бригита! Тельма! У нас нет времени! Поэтому помогите одеться графине и собрать ей в дорогу пару платьев и пару костюмов. И учтите, у вас всего полчаса. За это время я оденусь сам и попытаюсь отыскать ректора академии. Кстати, где он может быть?
Кастелянша ответила чисто автоматически:
— Скорее всего, в самой нижней лаборатории. Вместе с учениками колдует над вертушкой.
— Спасибо! — Но наткнувшись на многозначительный взгляд своей супруги, которая сразу припомнила, что к ученикам Титела Брайса относится и Андорра, поспешно добавил: — Вызову его по внутренней связи или пошлю за ним управляющего. Встречаемся в моем кабинете.
Куда он и помчался в первую очередь. Из самого нижнего уровня, где находилась вертушка, никто не отзывался, после чего пришлось сразу переключиться на резиденцию управляющего. Хулио Кассачи тоже не оказалось на месте, зато к селекторной связи подошел главный конюх Свирепой долины. Но самое важное, что он имел доступ и право входа в лаборатории, следовательно, мог вызвать ректора. Поэтому Светозаров обратился к нему без раздумий:
— Мастер Хитс, мне срочно по важному делу необходим господин верховный целитель, а он, как всегда, из-за своих опытов не отзывается по связи из нижнего уровня. Будьте добры его срочно найти и пригласить ко мне в кабинет.
— Не сомневайтесь, ваша светлость, сейчас разыщу! — заверил главный конюх. После чего и самому графу можно было спешно переодеться.
Мужская часть гардеробной выглядела не в пример более огромной, чем женская, но Дмитрий постарался одеться и собрать запасной комплект со скоростью бойца, поднятого по тревоге. И сверившись с наручными часами, с гордостью понял, что уложился за двенадцать минут.
Значит, еще оставалось достаточно времени на просмотр купленных кристаллов и размышления о том, куда срочно поместить уже опустошенные экземпляры. Их у него накопилось целых пять, и было бы непростительным разгильдяйством не определить эти аккумуляторы магической силы в соответствующие места. Вот только три единицы следовало вставить в Башню главного шафика королевства Ягоны, а это в данный момент никак не получалось. Хотя и мелькнула в голове у графа идея совершить короткий скачок сразу в Вельгу и обратно. Но уж слишком большой обида может оказаться как у самого Бонзая, так и у графини Светозаровой. Все-таки обещал сделать их встречу как можно более торжественной и запоминающейся.
По сути, один день для Башни ничего не решал, так что можно будет и завтра наведаться в Ягоны; всех, кого надо, перезнакомить, оседлать «железного коня», а заодно и троицу кристаллов разместить.
А вот что делать с новообретенными, но уже пустыми? В данном замке ничего подобного в магическом плане не предусматривалось изначально. И так вся долина защищена почти от любого вторжения извне. Да и в других магических или врачебных установках подобные природные артефакты не использовались. Даже в вертушке при ее создании так и не придумали, куда кристаллы вставить и для чего накапливать. Поставив их перед собой на столе, Торговец отстраненно любовался переливами граней и перебирал варианты. Все больше останавливаясь только на одном: «Может, в свете последних событий Татил что-нибудь придумает? А вдруг эти кристаллы помогут ему суспензию оживить? Или новую создать?.. Да и вообще, уж если он не сможет измыслить, что с ними делать, то я и подавно. Дам ему на время, а потом еще где-нибудь несколько шпилей простых возведу. Жаль, до сих пор нет времени проверить гипотезу о самых высоких вершинах разных миров. Но как только найду время, сразу потребую артефакты от ректора Брайса обратно».
Дверь кабинета распахнулась, и, словно подслушивая его и дожидаясь именно этого момента, внутрь своими широченными шагами вошел верховный целитель.
— Тебе повезло! — воскликнул он без приветствия. — Я все равно бегал по лаборатории и бился головой об стенку. Никаких идей, как запустить срочно вертушку! Никаких! Ты себе представляешь?! Поэтому и откликнулся на слова мастера Хитса.
— Рад, что спас твою головушку. Присядь! — Дождавшись, пока высоченный и нескладный ректор усядется, постарался выяснить судьбу лучшей ученицы академии: — Что с Андоррой?
— Плохо! — воскликнул Тител, отворачиваясь демонстративно к стене. Но его блеснувшие подозрительно глаза явно намекали на великую скорбь. — Очень плохо. Так и продолжает лежать и хандрить. Ничего ей не мило и уже почти ни на что не реагирует. Из нее так и хлещет негативная, самоубийственная энергия, и мы не знаем, как с этим бороться.
— Не пробовали всей академией помочь морально?
— Пробовали. Отдача жуткая пошла по всей долине, потом почти у всех головы от боли четверть часа раскалывались — и все равно не помогло. Во всем ее внутренняя сила виновата, как-никак целитель третьего уровня, попробуй на такую воздействуй, если она противится.
— М-да, кто бы мог подумать, — с раскаянием почесал макушку Дмитрий и даже несколько отпрянул, когда Тител резко повернулся и чуть не выбил ему указующим перстом глаз:
— А вот тебе и следовало подумать! Мог бы и предвидеть последствия своих поцелуев у всех на виду! Соображать надо головой, а не…
Он не договорил, с жуткой досадой взмахнул рукой и в расстроенных чувствах вновь отвернулся. Светозаров при этом так и сидел с опущенным взглядом, непроизвольно прикипев им к стоящим на столе кристаллам. В плоских гранях отражался весь кабинет, беснующийся Тител Брайс и блики теней, медленно клубящихся внутри. Они-то и привлекли внимание жутко расстроенного графа. Вначале он осмотрелся по сторонам, пытаясь сообразить, где это у него над столом клубятся дымные облака или кто-то летает посторонний. Ничего не заметив, он поднес один кристалл к глазам и попытался рассмотреть непонятные темные сгустки. Теперь они стали медленно перемещаться чуть по иной траектории, но опять-таки строго вертикально. После смещения угла наклона природного артефакта и затемнения внутри чуть смещали свое движение, то поднимаясь, то опускаясь.
Минуты две, не обращая внимания на обиженное молчание ректора, граф Дин крутил одну, а потом и вторую прозрачную пирамидку. От нахлынувших образов, предположений и догадок в голове образовалась настоящая каша. Но к тому моменту, когда высший целитель к нему повернулся опять и резко спросил: «Так зачем ты меня звал?!» — в мозгах у Светозарова появилась странная, совершенно неправдоподобная гипотеза. Он еще с минуту тупо смотрел сквозь краснеющего от злости Титела, а потом неожиданно спросил:
— А что есть энергия?
— Ну… — растерялся ректор от очевидного вопроса, пожимая угловатыми плечами.
— Стоп! Вопрос неверный: насколько различной бывает энергия?
— Хе! Да мы все виды ее и представить себе не можем!
— То есть их очень много?
— Невероятно много! Вот смотри.
Ладонь Титела повисла над столом, а вторая рука приготовилась загибать пальцы на первой. Но руки замерли после жеста Торговца.
— Да ты и сам только что недавно высказал, что существует энергия негативных эмоций.
— Э-э-э… не совсем так, скорее, она не поддается такому определению.
— Неважно! Главное, что она существует. И в некоторых случаях может аккумулироваться в одном человеке. В результате чего данный человек становится склонен, например, к суициду.
Ничего еще не понимающий ректор покачал в сомнении головой:
— Очень спорное утверждение.
— Тем не менее, как и любая иная, «негативная» субстанция имеет свойства накапливаться, переполнять и ломать любое хранилище. И, как один из вариантов, аккумулироваться! То есть если мы попробуем ее собирать, то для нее теоретически подойдут уже один раз использованные аккумуляторы магической силы. Вот ты на меня тут кричал и злился, а нечто туманное вдруг там появилось. Сам посмотри! Перед твоим приходом они были кристально чистые, я только на них и смотрел. А теперь? — Следя за манипуляциями верховного целителя, который, в свою очередь, принялся завороженно рассматривать обе пирамидки, граф тихим шепотом добавил: — Постарайтесь изъять из Андорры ее апатию, отчаяние, разочарование и весь остальной негатив и поместить в эти кристаллы. А?
Великий ученый соображал намного быстрее и лучше.
— Так что же ты мне сразу не сказал! — воскликнул он в гневе, вскакивая и сжимая артефакты в своих ладонях.
Но уже сделав первый широченный шаг, замер на месте от яростного крика:
— Стоять! — Но тут же Торговец примирительно поднял обе ладони, как бы извиняясь за свою грубость: — Но раз уж ты здесь, то еще одну услугу мне окажи.
— Конкретнее?
— Осмотри, пожалуйста, Александру. Она явится с минуты на минуту.
— А что с ней? — Но, кажется, задаваемый вопрос не слишком интересовал усевшегося вновь на стул ректора. Он опять принялся рассматривать кристаллы. — Болеет?
— Вроде как здорова, но был весьма странный обморок. А до этого непонятные боли в желудке, словно переела. Подозревали беременность, но там и намека нет на развитие плода.
— Ерунда, от переедания такого быть не может. Да и беременность ей не страшна. У твоей Александры сейчас такое здоровое тело, как и ни у одной женщины во всех мирах, вместе взятых. Судя по оставшейся матрице воспоминаний в суспензии, твоя супруга получила просто невероятные силы и уникальные способности. Вот, видимо, ее это и крутит, ломает, так сказать.
Весь этот монолог Тител произнес, полностью отстранившись от действительности и разглядывая один из кристаллов. Мысленно он уже экспериментировал с негативной энергией и прикидывал, как бы быстрее излечить Андорру. Нельзя сказать, что лучшая ученица для него в данный момент затмевала все остальное, но такие уж у подобных ученых увлекающиеся характеры.
— Ты хоть сам помнишь, что только что мне сказал?
И только когда граф Дин Свирепый Шахматный стал его трясти за ворот, Тител вернулся в мир реальности.
— А? Ну да! — Верховный целитель наморщил лоб, припоминая: — Ну, это… Суспензия, в общем, ее просто была обязана изменить. Скорее всего, у Александры начинаются мутационные преобразования организма.
Сказал и сам глаза вылупил. Потом помотал из стороны в сторону своей лошадиной челюстью и попытался успокоить старого друга:
— Ну это я так в теории рассуждаю. Может, у нее и без осложнений все пройдет.
— Каких… осложнений? — не на шутку перепугался молодожен.
Но ректор опять стал сердиться:
— А я почем знаю! Если бы хоть кто-то присутствовал при оживлении твоей Александры, то мы бы имели результаты наблюдений. Какие угодно — но имели! В данном случае мне даже трудно предположить, что в бассейне при лечении происходило. Но судя по тому, что величайшее целительское чудо превратилось в мертвую, чуть ли не ядовитую жидкость, там творилось нечто жутко-грандиозное и эпохальное. При некоторых вариантах развития вы с ней могли взобраться по ступенькам трансформировавшимися, окончательно перерожденными уродами.
От представившейся его мысленному взору картины Светозаров вздрогнул. А голос у него сел и стал хриплым:
— Не надо меня так пугать. Сам ведь утверждал, что суспензия была словно живая и руководствовалась высшими постулатами целительства.
— Не совсем утверждал, скорее — предполагал.
— Ладно, давай конкретнее: что может угрожать моей супруге?
— Да сколько можно тебе повторять: я не предсказатель и не оракул. Может, у нее появится свойство переваривать с пользой для организма траву и листья, может, у нее жабры возникнут, как у двоякодышащих людей с мира Водопада, а может…
Ректор замолк, крутя пальцами и напрягая свою фантазию, благодаря этому и удалось расслышать осторожные, почти неслышные шаги. Скорее всего, потому, что дверь была открыта, а голоса стихли, Александра и прошла в кабинет с деловым и целеустремленным видом. На ней переливалось и идеально подчеркивало фигурку роскошное вечернее платье, совмещающее в себе одновременно две разные эпохи. Да и прическу ей успели привести в идеальный порядок.
— Все, я готова! — заявила она с порога. А заметив, что двое мужчин смотрят на нее во все глаза, улыбнулась и прокрутилась на месте, словно на подиуме: — Нравится? Правда здорово? — Но, получив в ответ лишь машинальные кивки, она забеспокоилась: — Чего вы так на меня странно уставились?
— Да ничего, дорогая. — Дмитрий вышел из-за стола, приблизился к супруге и взял в руки ладошку: — Ты выглядишь настолько обворожительно, что любой может потерять дар речи и остаться без вывалившихся глаз.
— Ах, ну тогда я вам прощаю отсутствие аплодисментов.
— Спасибо. Тем более что ни у нас, ни у Титела нет времени. А ведь я его попросил тебя осмотреть.
— Я чувствую себя прекрасно! — несколько обиженно воскликнула графиня Светозарова.
— Так никто и не сомневается. Но все-таки этот твой обморок меня несколько беспокоит. Лучше перепроверить.
— Зачем? Я постараюсь больше не переедать! — Но, заметив просительный взгляд супруга и нетерпеливый верховного целителя, согласилась: — Ладно, если это недолго. Но мне что, теперь раздеваться придется?
— Не надо. — Тител призывно взмахнул своими длинными руками. — Просто встань рядом, мне твое платье не помеха.
На несколько минут в кабинете повисло напряженное молчание. Самый могущественный врач мира Зелени бесцеремонно прижимал свои ладони к разным частям женского тела и замирал, проводя диагностику многочисленных внутренних органов. Но в итоге успокоил как-то странно, не полностью:
— Никаких отклонений или прогрессирующих изменений не заметно. Но это еще ничего не значит. По моим логическим выкладкам, хоть что-то, но должно преобразоваться. Разве что подойдет объяснение ухода всей невероятной энергии суспензии на процесс оживления тела после фактической смерти. Прецедентов у нас еще не было, так что сравнивать не с чем. Поэтому сразу предупреждаю: для абсолютного спокойствия надо провести более полное, комплексное обследование в ближайшее время. Не пропадайте надолго.
Но граф Дин уже и так счастливо улыбался, потому как знал уникальные возможности своего старшего друга и соратника:
— Не сомневайся! Тем более что уже завтра мы постараемся тебе доставить сюда всех твоих учеников.
— Давно пора! — буркнул Тител, вставая, но тут же сообразил что-то и нахмурил брови: — Что, раздобыл где-то еще силенок?
— Ну, не то чтобы беспредельных…
— Меня не волнует, каких именно. Если хватит на изъятие еще одного каравана — действуй немедленно. Пусть лучше ученики на поезде добираются, но ларцы Кюндю не должны кануть в чреве черного монолита. В любом случае! Понятно?
Торговец чуть подумал и вынужден был согласиться:
— Да, скорее всего, так и сделаю.
— Тогда до встречи!
Когда ректор академии стремительно удалился, Александра тоже забеспокоилась:
— Будем воевать?
— Все эти дела откладываются на завтра. Тем более что очередной жреческий караван все равно не успеет так быстро добраться к Воротам.
— Ну и ладно. А на бал мы не опоздаем?
— Уже отправляемся.
— Прямо отсюда?
— Да нет, пройдем в зал отправления. Пять минут нас все равно не спасут, — заверил Дмитрий, но, когда обозрел в гостиной порядочную горку чехлов, коробочек и баулов, схватился за голову: — Зачем тебе столько? Мы ведь не на месяц отправляемся!
— Согласна. Но в гардеробной я обнаружила массу не ношенных, но мне совершенно не подходящих по фигуре нарядов. А раз на Гинвейле дарить не запрещено, то я и решила побаловать королев и принцессу обновками.
Ее супруг посерьезнел.
— Не подумай, что скаредничаю, но тебе не кажется, что такая щедрость несколько расточительна?
Она тут же задала встречный вопрос:
— Не спрашиваю для кого, только лишь интересуюсь: для чего ты собирал такой огромный гардероб?
— Ну… — Граф несколько замялся. — На всякий случай.
— Вот и считай, что этот случай настал, — решительно и с подтекстом ответила жена. — Как мы все это возьмем? Или позвать кастеляншу со швеей?
— Да нет, пусть убираются с остальным. — Он присмотрелся к коробкам и ткнул конкретно пальцем в одну из них: — А эту накидку будешь носить сама. Не вздумай ее дарить.
— Она мне самой нравится.
— Вот и ладушки. Перенесемся отсюда. Обними меня.
Александра с удовольствием прильнула к Светозарову, улыбаясь каким-то своим мыслям. Что не могло не заинтриговать супруга:
— Предвкушаешь бал в чистом поле?
— Не-а! — зашептала она ему на ухо. — Просто вдруг представила, как бы это выглядело, если бы для наших парных переходов в иной мир требовался более плотный контакт. Например, в момент оргазма?
— О! Надо будет обязательно попробовать! — рассмеялся граф Дин Свирепый, делая первый шаг в межмирское пространство.

В мире Гинвейл почетных гостей ждали. Возле уложенной плитами площадки в лесу дежурила запряженная парой лошадей карета, а вокруг нее, несмотря на только-только опустившееся до горизонта светило, уже горело с десяток больших бездымных факелов. Навстречу поспешили все те же четыре представителя обеих армий и, не доверяя подобную честь воинам низшего звена, сами похватали прибывший попутно с гостями багаж. Сгружая его на вместительные закорки кареты, один из рыцарей отрапортовал:
— Господин Торговец, для вас уже возведена отдельная, состоящая из нескольких помещений палатка. А также подобрана специальная, из числа самых лучших, прислуга. Карета с кучером и наш почетный эскорт тоже в полном вашем распоряжении.
— Спасибо. Получается, теперь у меня собралась небольшая придворная свита?
— Причем лучшая и преданная! — похвастался второй рыцарь, элегантно подставляя руку супруге Торговца, когда та садилась в карету.
А третий не преминул признаться:
— Хотя количество наших завистников теперь удесятерилось.
Пока двигались к возведенной для них палатке, Александра пыталась рассмотреть море огней, разлившееся по всему пологому взгорью.
— Ты не шутил по поводу банкета в открытом поле? Потому что в той огромной палатке, где мы обедали, еле столы помещались, а второй подобной я не вижу.
— Какие шутки, дорогая! Климат здесь мягкий, ночи лишь слегка более прохладные, чем день, так что бал состоится, скорее всего, на открытом воздухе, при добавочном освещении сразу двух лун. Вон одна уже поднимается, а вторая появится после захода солнца.
— Ой, как здорово! Не знала, что здесь ночами так романтично. А если мне станет холодно?
— Вот для этого случая и нужна накидка. Соображаешь, что ты прихватила?
— Да. Причем из самого лучшего меха. Мне Бригита выбрала и посоветовала.
— Кстати, забыл тебе сказать, на Гинвейле нет пушных зверей. Твоя накидка будет единственной и обязательно привлечет внимание. Будут спрашивать, говори, что я ее купил по невероятно высокой цене. Чуть позже мы на этом товаре тоже неплохо заработаем.
— Может, не будем хвастаться? — засомневалась Шура. — Мне зверушек жалко.
— Да и у меня за них душа болит. — Супруг грустно понурился.
— Как же так? А твои планы заработать?
— Одно другому не помеха, — с деланой строгостью ответил граф, но тут же не выдержал и улыбнулся. — Тем более что все подобные меха я закупаю на одном из техногенных миров, где искусственную пушнину почти невозможно отличить от натуральной. Поэтому можешь хвастаться и спать спокойно.
— Да-а, оказывается, не все торгаши стремятся к наживе любой ценой.
— Это упрек или разочарование?
— Хитрец ты мой, это — похвала. И лишний повод поблагодарить фортуну за такого супруга. — Она постаралась его поцеловать, но прибывшая на место карета резко встала, и они чуть не свалились со скамейки. — Да, до роскошных «роллс-ройсов» здесь еще далеко, — рассмеялась Александра.
— Вот это меня в первую очередь в этот мир и привлекает. Приложу все силы, чтобы так и дальше все оставалось неизменным.
Палатка оказалась целым многокомнатным комплексом. Что характерно, роскошно обставленная спальня располагалась в самом центре, а пространство между двойными стенками, ограждающими спальню, оказалось засыпано сплошь стружками. Как и потолочное перекрытие.
— Слушай, — восторгалась Шура внутренним убранством, — это, наверное, модель, созданная специально для королей! Вот какие утепленные стены!
— Вполне возможно, что и для монархов. Но опилки служат в первую очередь не для тепла, а для звукоизоляции. Хотя здесь народ не слишком-то и стеснительный в плане ночных утех, но все-таки поле, открытые пространства. Кто-то хочет спать, а кто-то совсем противоположное.
— Дальновидно. А то помню, мы в детстве одну неделю в палаточном городке жили, так отчетливо слышали, когда наши воспитатели в самой крайней палатке целовались.
— Сами-то чего не спали?
Больше поговорить они ни о чем не успели. Где-то рядом трубы затянули торжественную мелодию, и Торговец сорвался с места:
— Опаздываем! Поспешим!
Основная часть вечернего торжества прошла примерно в том же духе, что и состоявшийся не так давно обед. Разве что чуть позже одна из стен огромного шатра была убрана, и взорам открылась достаточная площадка, покрытая идеально уложенным паркетом. На дальнем краю заиграл оркестр, и самые молодые и отчаянные пары из числа придворных первыми закружились в танце. Причем в большинстве своем превалировали мелодии, созвучные земным вальсам, изредка мазуркам или полькам, и совсем редко торжественная музыка для резко отличающихся степенностью церемониальных танцев.
Но даже с последними Торговец и его супруга справились превосходно. Дмитрий признался, что уже не раз бывал на подобных увеселениях этого мира, а Шура с первого шага и такта словно чувствовала, как надо танцевать. Причем ее партнерами оказались как и все присутствующие на балу короли, князья, так и несколько осчастливленных придворных. Даже ее мужу приходилось прилагать максимум усилий, чтобы самому натанцеваться с любимой. Ну и невзирая на других представительных кавалеров, роскошно разодетых и бравирующих своей красотой дам, пара почетных гостей, несомненно, выделялась больше всех, обходя в популярности любую другую пару.
Немалый ажиотаж среди женской половины вызвала и уникальная накидка на плечах Александры. Она полностью походила на пушнину из белой норки и, пожалуй, только чудом не задымилась от завистливых взглядов и не превратилась в тряпку после многотысячных прикосновений как женских, так и мужских ладоней.
А вскоре и первый заказчик появился, который прямо во время бала решил взять «быка за рога». Им оказался надменный черноглазый красавец князь Кастиано Мендрис, один из ярых претендентов на руку принцессы Пурпурного королевства. Великолепный брюнет выловил разгоряченную парочку возле столика с прохладительными напитками и сразу пошел в атаку:
— Прошу меня извинить, Дмитрий, за такую настойчивость, но мне бы хотелось стать первым покупателем подобной прелести, которую носит твоя очаровательная супруга. Причем я бы сразу хотел заказать целую партию.
— Даже не спрашивая о ценах? — засомневался Светозаров.
— Конечно. Тем более я знаю, что первую крупную партию ты всегда продаешь со скидкой.
Не желая и в дальнейшем перенасыщать внутренний рынок Гинвейла большим оборотом пушнины, Торговец коротко задумался и выдал:
— Первая партия — это не менее десятка подобных накидок.
— А они бывают иных расцветок? — стал уточнять князь.
— Естественно. Белая, черная, сероватая с блеском металла и, как правило, две смешанные комбинации белого или черного с коричневым.
— Изумительно! Тогда мне сразу три комплекта. По одному подарю матери, сестре и принцессе Стеффи. Осталось только узнать у тебя цену всей партии.
Граф Дин и глазом не моргнул, улыбаясь так, словно сделка уже совершилась и он получил вдобавок прибыль в несколько сот процентов.
— С таким серьезным покупателем, как ты, Кастиано, приятно вести любые дела. Поэтому сразу говорю окончательную цену продажи, уже с полной скидкой: за пять штук подобных накидок я прошу всего лишь два камешка. Один зектанг и один адский топаз.
Кастиано Мендрис сглотнул, посмотрел почему-то по сторонам, словно высматривая валяющиеся всюду драгоценности. Если те и были, то лишь на стоящих в десятке метров троице королей: Андер, Рональд и Ульдерико Второй о чем-то оживленно беседовали, хотя и косились время от времени в сторону Торговца. Видимо, подозревали о сути ведущихся переговоров и уже заблаговременно то ли посмеивались, то ли сочувствовали ретивому князю. Но тот все-таки сумел собраться и ответить со стойкостью непоколебимого фанатика:
— Договорились! Когда ждать первую доставку?
— Не раньше чем дня через три, максимум пять.
Камердинер как раз поднес поднос с великолепными фужерами с шампанским, и князь первый подхватил выпивку:
— Отлично! Тогда скрепим нашу сделку совместным тостом. За процветание!
Дождавшись, пока и его собеседники возьмут по бокалу, князь соприкоснулся стенками звенящих мелодично сосудов и несколько нервно первым выпил до дна. Наверняка все-таки непомерная цена за пушнину его сильно выбила из колеи. Хотя стоило отдать князю должное: держался он отлично и с достоинством. После чего коротко попрощался и поспешил в сторону танцующих пар. Видимо, намеревался перехватить принцессу Стеффи.
Тогда как графская парочка сделала по маленькому глоточку изысканного напитка и начала разговор:
— Не слишком ли много ты с него запросил?
— В самый раз, дорогая. И он действительно у меня получил хорошую скидку, — разоткровенничался Торговец. — С остальных я буду просить на камень больше за комплект. Так что разница очень существенная. А если еще… — Неожиданно он заметил, что Шура покачнулась и резко побледнела. — Что с тобой?!
На этот раз состояние супруги показалось более неприятным, чем при предыдущем обмороке. Губы ее дрожали, она судорожно пыталась вздохнуть, а сквозь побелевшую до прозрачности кожу на виске отчетливо стала видна пульсирующая кровяная артерия.

Глава пятнадцатая
Конторские сироты

Нельзя сказать, что Борис Викторович Каралюхов после своего эпохального, меняющего всю его жизнь обмана сильно прятался или кого-либо боялся. При всем знании уникальных методов поиска, которыми пользовалась его родная контора, он прекрасно ведал и обо всех нюансах, трудностях и неувязках вышеупомянутой системы и умело пользовался своей осведомленностью. Единовременно с удалением из своего тела смертельных чипов и помещением их в такое труднодоступное место, как подвалы здания суда и прокуратуры, Борис провел весьма лихие банковские операции, в результате которых чуть ли не половина счетов мнимого миллионера Бонке оказалась грамотно заморожена. То есть попробуй родная контора вернуть в бухгалтерию выделенные для прикрытия денежки, она бы столкнулась с непреодолимыми трудностями, рычаги управления фиктивными счетами оказались грамотно обломаны. Тогда как сам Бонке с некоторой оглядкой мог бы ими пользоваться.
Так что Каралюхов без средств к существованию не остался. Причем он не только поимел родную контору вширь и вглубь, но еще и за двадцать лет своей цветастой, многогранной деятельности успел прикопить изрядный капиталец. Опять-таки отрывая свой кусище там, где другие агенты получали ранения, лишения, а то и смерть. Да и практически основную заслугу в полном развале конторы, а также в тотальном провале всей агентурной сети и вспомогательных служб мнимый миллионер Бонке смело мог приписать своему злому гению. Вернее, не так в провале, как в самороспуске, разбегании во все стороны уникального силового подразделения. Нескольких агентов ликвидаторам, конечно, все-таки удалось устранить, но все остальные, вовремя предупрежденные заготовленной записью с голосом Даны, скрылись в такие глубокие дали, что их и днем с огнем теперь не отыщешь.
Мало того, Каралюхов еще и собственный отряд собрал, умело распределил между ними задания, выделил основные объекты для слежки и начал вести свою игру.
Конечно, основную поставленную перед собой задачу ему выполнить не удалось. Ведь в идеале лихой агент планировал самолично захватить власть в конторе, ликвидировав при этом как самого шефа, Павла Павловича, так и несколько ключевых, весьма неудобных для дальнейшего сотрудничества фигур. Как, например, горячо ненавидимую Александру или слишком много знающего главного аналитика, старого поляка Казимира Теодоровича. Почему не получилось самому стать начальником, Борис до сих пор не мог понять. Не хватало каких-то важнейших деталей в пирамиде его знания, но зато он вполне близко подошел к разгадке этого казуса в результате своих умственных потуг и гипотетических предположений.
Действительно, по всем прикидкам, Павла Павловича сразу же обязаны были уничтожить в первую очередь его верховные покровители. Ибо те многомиллионные кражи, которые совершил старый зубр-оперативник, не прощаются никому. Никакие прежние заслуги не остановят людей, стоящих у руля чуть ли не всего государства, от мести и крутых разборок с вышедшими из повиновения прислужниками. А раз никаких немедленных мер не последовало, значит, не все так просто. Ведь после звонка Бориса Каралюхова «на верха» шеф конторы не только не пострадал, но еще оказался явно предупрежден, поставлен в известность о крысятничестве и даже получил невероятную поддержку в виде ликвидаторов и целого отряда уникальных агентов из силовых структур. Попустительством или обычным кумовством тут и не пахло. Скорее там жутко могло подванивать непосредственным участием самого Павла Павловича в числе пайщиков, если не сказать, хозяев уникальной конторы. А значит, убрать его с начальнического кресла путем наушничества и подсаживания — дело бесполезное, если не сказать, смертельно опасное.
Так что в итоге случилось то, что случилось: контора почила в бозе. Но благодаря своим накопленным знаниям, целому айсбергу грамотно сохраненных сведений, наличию широкого круга знакомств и связей, Каралюхов использовал сложившуюся ситуацию с завидным блеском и изяществом. Да и вовремя собранный отряд независимых сыщиков очень помог. И недавний агент, как это ни странно, оказался единственным человеком среди своих недавних сослуживцев, который к моменту затухания скандала «дети — наше все!», как окрестили его ушлые журналисты, знал больше всех. А о чем не знал, догадывался с помощью своей дедуктивной логики.
Но что самое смешное, а скорее всего, смертельно обидное для его недавних покровителей, так это то, что Борис Викторович Каралюхов избрал штаб-квартирой для своей преступной деятельности славный, вернее, непомерно роскошный особняк миллионера Бонке. Пластическую операцию он при этом не делал, документы не менял, а просто наглейшим образом жил в купленном на неизвестно чьи средства доме и блаженствовал в богатстве, как и раньше. И при этом почти не скрывался и даже степенно общался с полицией. Ведь его легенда оказалась не нарушена и смотрелась фундаментально в глазах правоохранительных органов Германии. Подкопаться к неожиданно разбогатевшему при получении наследства бюргеру никто не смог.
Несмотря на пристальный надзор за особняком Дмитрия Петровича Светозарова, живущего по соседству почтенного миллионера старались не трогать, не беспокоить и лишь в самом начале разгорающегося скандала удостоили всего нескольких коротких бесед. Наружный надзор Павел Павлович снял сразу после подстроенного показательного ареста агента. Затем сам Каралюхов лично уничтожил в доме все подслушивающие и подсматривающие устройства, установил свою систему охраны и с тех пор не выпил и капельки любимого коньяка. Только работа и сбор информации! Только круглосуточный надзор за выбранными личностями и объектами. И только постоянный, скрупулезный анализ складывающейся ситуации. А уж когда и по какому месту нанести упреждающий удар, считающий себя самым лучшим и умным оперативником Каралюхов знал и ни секунды не сомневался в своих знаниях.
Правда, и тут у него не все складывалось как желалось.
Больше всего выделялось времени, средств и усилий для нахождения, а в идеале и устранения бывшего шефа. Потому что от подобного ветерана оперативной работы и закулисных интриг исходила самая большая опасность.
Второй в списке на уничтожение, из-за личной ненависти и глубокой зависти, стояла Александра. Хотя и просто пленение с последующими беседами в виде допросов не исключалось.
Очень много знал и главный аналитик почившей конторы. И его тоже следовало устранить немедленно, потому что склонить на свою сторону Казимира Теодоровича вряд ли получится. Вот с этим старым поляком и удалось разобраться быстрее всего. По докладам подсаженного на наблюдение человека, шеф лично появился в особнячке главного аналитика, а следующим утром лично проследил за масштабной операцией по устранению своего бывшего подельника. Особняк сгорел полностью. А то, что полиция при этом не отыскала даже одной человеческой косточки, так это большой роли не играло. Уж Борис хорошо знал те несколько способов, после которых от трупа не остается даже маленького кусочка. Так что напротив имени Казимира появился жирный крест.
Зато благодаря этому устранению удалось прицепить на магните миниатюрный маяк на машину Павла Павловича, а уже по его сигналам и выследить лежку матерого зубра. А это сразу покрывало все затраты на розыск и подводило преследователя на позицию удобного, а главное, весьма безопасного для самого себя выстрела. Оставалось теперь только выбрать вид оружия и нажать на курок. Пока бывший шеф сидел на шикарной вилле в глухом лесу и даже носа наружу не показывал. Похоже, что лег «на дно» намертво.
Еще одним положительным фактором оказалось то, что наблюдение за сгоревшим особняком Казимира Теодоровича осталось на месте. Потому как в окрестностях заметили присматривающегося к пепелищу Рафика. Того самого специалиста, которого прочили на место главного аналитика в конторе и который по неведомым причинам успел оказаться в списках якобы убиенных и сожженных в топках городского госпиталя. Но пребывание в мире живых как нельзя лучше классифицировало Рафика как невероятно дальновидного пройдоху и знатока своего дела с неимоверно развитой интуицией. Раз он сумел избежать зачистки, избавился от чипов да вдобавок подстроил свою мнимую гибель, значит, соображает получше остальных. Так почему бы его не привлечь к совместной работе?
И Борис Каралюхов лично отправился на встречу со вчерашним сослуживцем. Удалось увидеться без стрельбы и ненужных эксцессов, и после двухчасовой содержательной беседы оба агента пришли к взаимовыгодному решению. Рафик стал работать на герра Бонке. Да и сам после этого сменил свои официальные документы. А первым совместным их делом стала попытка отыскать Александру по имеющимся у Рафика некоторым данным. Новый подельник в свое время прикоснулся к знаниям о запасных явках, поэтому запомнил адрес одного гаража с подвалом, приспособленным для допросов.
Именно туда и поспешили коллеги по работе, весьма заинтересованные в том, чтобы попутно отыскать какие-то указки на местопребывание Торговца. Но увы, вот здесь и постигла фактического немецкого миллионера самая большая неудача. Они несколько опоздали: от бойкого садиста Едвиса остался только труп, а увезенная в госпиталь Александра успела сбежать всего лишь за полчаса до прихода парочки агентов в ее палату. Ускользнула!
Каралюхов, конечно, сильно ругался и бесился, и даже флегматичный, рассудительный Рафик не мог его долго успокоить. Начинать тотальный поиск беглянки они не рискнули, потому что ту и так интенсивно разыскивала полиция, а просто понадеялись на пассивную удачу. Но после пары дней поисков все-таки пришли к выводу, что Александра, скорее всего, была найдена Торговцем, а уж дальше ее судьба будет лишь в его руках. Борис только жалел, что не сможет лично пронаблюдать, как Светозаров будет разрывать предательницу на маленькие кусочки. Потому что иного развития их отношений он и предположить не мог. Ибо любой мужчина отомстит обманувшей его таким жутким способом женщине в обязательном порядке. Опять-таки если сам Торговец остался жив после его расстрела в городском кафе. А вот тут мнения и выводы о физической целостности уникального индивидуума постоянно претерпевали радикальные изменения.
И виной всему стал скандал «дети — наше все!». Уж оба агента отлично себе представляли, кто и куда спрятал детей. Другое дело — зачем? Но большой роли последний вопрос уже не играл. Скандал с каждым часом разгорался, страсти бурлили, но детей никак не могли отыскать. Что приводило к единственно верному, безапелляционному выводу: Светозаров мертв. Все побочные версии рассматривать смысла не было: дети с опекунами застряли в ином мире, и назад им дороги нет. Тем более ощутимым оказался эффект прогремевшей на весь мир новости: дети никуда не пропадали, а преспокойно вместе с опекунами отдыхали в одном из монастырей. Вот тут и стало понятно, что великий Торговец, или, как его еще называли, Динозавр, вернулся. Конечно, вполне допустим был факт наличия у подобного ходока в иные миры не просто сторонников, друзей, но и аналогичных коллег с такими же умениями. С какими-то своими, далеко идущими целями те вернули детей на Землю и таким способом замяли вселенский скандал.
Но в любом случае выйти на след новых Торговцев или разыскать старого казалось теперь для Каралюхова прерогативным направлением деятельности. В идеале следует наладить контакт, а то и заставить Торговца поработать некоторое время на благо других. Коль получится такой подвиг у Бориса, то ему тогда смело можно будет опять звонить таинственному владельцу конторы и выбивать для себя официальное место шефа нового силового предприятия. Если к тому времени от Павла Павловича избавиться не удастся, то и это не станет помехой для карьерного роста. Ну и самые подспудные мысли грели новоиспеченного миллионера: при оптимальном варианте ходок в иные миры начинает работать только на него, или, еще лучше, он сам становится Торговцем.
«Почему бы и нет? Раз кто-то может, то почему мне не дано? — здраво рассуждал в свободные минуты Каралюхов. — Ведь бывший сосед совершенно ничем не отличается от остальных людей, и вся соль в том, что ему просто известен какой-то особенный секрет. Достаточно узнать, вырвать этот секрет — и все, можно стать богом. Уж я бы так банально свои возможности не использовал! Они бы у меня все строем ходили и подвывали лишь по взмаху моих бровей. Я бы им показал!..»
Но даже помечтать на эту тему, как он всем покажет, было некогда. События опять резко ускорились с момента появления пропавших якобы детей в обители Желтых Грез. И как только об этом стало известно, герр Бонке в течение двух часов умудрился затесаться в группу представительных, но весьма сердобольных общественников, страстными воззваниями покорить их раскрытые для благости сердца и первым ворваться в комфортабельный автобус, который и повез делегацию от здания муниципалитета к загадочному монастырю.
Пока ехали, все обменялись как последними новостями, так и своими размышлениями на эту тему. По некоторым сообщениям на радио и телевидении, создавалось впечатление, что кто-то отчаянно подталкивает общественность к решительным действиям. Дескать, не все в порядке с этими странными каникулами, гости монастыря не имеют никакой свободы, их держат словно в тюрьме, да и вообще зачем монахам понадобилось с таким тщанием прятать у себя посторонних людей. К тому моменту развернутые комментарии в прессе еще появиться не успели, а все официальные лица и представители полиции отмежевались общими фразами. Да и те сводились к нескольким предложениям:
— С детьми все в порядке! Следствие закрывается. Произошло досадное недоразумение, которое связано лишь с нежеланием группы людей давать о себе дополнительную информацию. По федеральным законам нашего земства они имеют на это полное право. Все остальные ваши вопросы — без комментариев!
Некоторые общественники во время пути высказали сомнения по поводу правомочности своих действий. Мол, раз дети найдены, то с ними уже ничего плохого не случится. И стоило ли так спешить с поездкой?
Борис Каралюхов в душе кипел от возбуждения, будучи уверенным, что без Торговца это дело не обошлось. По этой причине расхолаживающие заявления попутчиков ему никак не подходили. И в последние полчаса пути он буквально взорвался пылкими призывами спасти детей, приводя череду историй — одна ужаснее другой — о похищениях, шантаже и детской работорговле. Договорился до того, что, дескать, благодаря поднявшемуся скандалу похитителям, скрывающимся под благочинностью монахов, наверняка пришлось от страха вернуть детей и их опекунов в определенное место, запугать их до смерти и только таким способом заверить полицию, что с ними все в порядке.
— Как только мы приедем в монастырь, сразу стараемся рассеяться по всей территории, — взывал он к раскрасневшимся попутчикам, — и отдельным перекрестным допросом у каждого ребенка любой ценой вырываем правду. Мы обязаны спасти детишек! И если проявим мягкотелость к преступникам, история нам не простит!
Сердобольные общественники чрезвычайно прониклись выступлением малознакомого им миллионера, да и то, что он пообещал внести огромную сумму в фонд пострадавших от насилия, прибавило ему больший вес. Так что при подъезде к месту назначения все пребывающие в автобусе уже кипели от возмущения и готовы были к немедленным действиям. Глаза пылали подозрительностью, рты извергали угрозы, а руки так и норовили кого-то схватить за ухо и поставить в угол.
Вот тут и случился облом, заставивший всех в конечном итоге выпустить свой пар вхолостую. На последнем участке лесной дороги, упирающейся в монастырь, оказалось не протолкнуться от полицейских, представителей муниципалитетов всех соседних городков, нескольких мэров со своей свитой и многочисленных чиновников из правительства, министерств и прочая, прочая, прочая. Даже представители нескольких религиозных течений успели сюда добраться.
Кстати, никто из последних «ловцов заблудших душ» так и не оказался братьями здешних монахов в одной вере. Как это было ни странно, но обитель Желтых Грез вообще не проповедовала никакой религии. Здесь собирались и обитали испокон веков те, кто стремился лишь к уединению, созерцанию благостной природы, медитации и познанию собственной сути. Довольно редкостное явление в христианской Европе, особенно если учитывать хлынувшие со всех сторон в последнее время потоки остальных религиозных течений. Как выяснилось чуть позже, и в историческом прошлом сей монастырь не поддавался переходу под сень тотального католицизма, за что и бывал неоднократно захвачен, а пару раз полностью до самого фундамента разрушен. Но и после таких трагедий к данному месту стягивались ищущие уединения и обязательно отстраивали довольно скромную во все времена обитель.
Сейчас же монастырь выглядел как твердыня. Высоченная, свыше четырех метров, стена, сторожевая вышка, и что самое неприятное для незваных визитеров — это сплоченные ряды из самых знаменитых и натасканных адвокатов. Эти представители защиты без всякого страха или трепета перед авторитетами резво затыкали рот любым крикунам или горлопанам только одной суммой подаваемых тут же на месте исков. Живо указывали государственным чиновникам на неправомочность их абсурдных действий, а представителям религиозных конфессий с некоторой наглецой просто предлагали зайти в лес поглубже, лечь на травку и хорошенько выспаться. Довольно дипломатично намекая, что пора очнуться от дурмана и не мешать жить людям, которые о них и знать не хотят.
Каждое слово и каждый жест недовольных оппонентов при этом снимался на многочисленные камеры, чтобы впоследствии легче было апеллировать в суде при снятии крупных штрафов за нарушение частной собственности и ущемление гражданских свобод. В общем, дошлые законники отфутболивали всех прибывших к стенам монастыря любопытных без всякой жалости, понимания или сочувствия.
Да еще и сновавшие вокруг и рядом полицейские просто обязаны были их поддерживать в этом «праведном и благородном» деле.
Вполне благоразумный и дальновидный герр Бонке при обозрении такого варианта событий резко дал взад и с тяжелыми вздохами наблюдал издалека, как его обозленная и совсем недавно крепко спаянная команда бессильно разбилась о стойкий утес адвокатов и полицейских возле главных ворот. На душе у него было обидно и гадко, все намеченные планы накрылись медным тазом, и узнать ничего конкретного из первых рук не удастся.
Но на этом сюрпризы не кончились. Оказалось, что на территорию монастыря все-таки кое-кого из прибывших пускали. Особенно если те оказывались знакомы с опекунами лично и те могли за них поручиться. Оказалась такая пара солидных пенсионеров и в команде каралюховского автобуса. Что вконец добило разъяренного агента. Ведь пришлось бесцельно ждать пенсионеров два часа. А потом еще полчаса, стоя в затихшей толпе, выслушивать восторженные реплики то дедка, то бабки о том, как хорошо, весело и сказочно живется деткам в этом оазисе свежего лесного воздуха.
Назад Борис ехал вконец обозленный и грустный. И только в конце пути его посетила довольно гениальная идея проверить своего компаньона по старым связям на Ближнем Востоке. Все-таки дело с подставной сестрой Торговца раскрутилось вполне масштабно, и у помощника халифа могли остаться некоторые наработки. А то и какие-то конкретные ниточки, потянув за которые можно добраться и до дичи.
Поэтому, выйдя из автобуса, Борис сразу достал свой мобильный. На том конце связи откликнулись чуть не на последнем гудке:
— Да?
— Честь, старый! Как здоровье? Узнал?
— Ха, никак Борюсик? Здоровье нормальное! А ты где пропал? Надеюсь, опять имеешь какое-нибудь прибыльное дельце?
— Может, и имею. Ты ведь знаешь, что я всегда помню о старых приятелях.
— Кто бы сомневался! Что надо сделать?
— Да все те же проблемы. Что там у вас сейчас со Светозаровым?
— В смысле? — несколько растерялся собеседник.
— Твой халиф ведь продолжает с ним контакт, — полуутвердительно заявил напрягшийся Каралюхов. — Вот мне и надо знать.
— Какой контакт?! — возмутился собеседник. — Этот твой хмырь уже на том свете! Не дай бог такого контакта!
— А мне показалось, что он вновь появился.
— Перекрестись, если кажется! Давай дело говори!
— Ну… если ты ничего не слышал, то и говорить пока не о чем.
— Ну да, деньги мы от вас получили, дело закрыто. Чего тебе никак неймется?
— Да так, хотел немного сориентироваться. Ладно, проехали. Если будет что серьезное, позвоню.
На том и расстались. Но после этого Борис так и остался стоять на месте, минут пять усиленно шевеля извилинами и прогоняя в памяти каждое слово, интонацию и громкость состоявшегося разговора. Интуиция ему громко твердила: старый дружок о чем-то осведомлен и тщательно это скрывает. Халифа Рифаила он не просто боялся, но и боготворил, так что даже полусловом предать или подставить своего шефа не осмелится. И если там продолжается какая-то возня вокруг Торговца, то и слова не выболтает на эту тему без предварительного согласия патрона.
Но ведь у дальновидных людей есть выходы на нужных осведомителей во всех случаях жизни. Имелся такой осведомитель и в окружении халифа. Правда, его условная ставка, которую они когда-то с Борюсиком обозначали как «стандарт», составляла довольно большую сумму. Можно сказать, огромную. Но ведь один раз можно и раскошелиться. Поэтому новоявленный миллионер Бонке криво усмехнулся и, не сходя с места, набрал на мобильнике другой номер:
— Алло, это звонит Борис Викторович.
— Здравствуйте, чем могу быть полезна? — ответил приятный женский голос.
— Нужна информация про сегодняшние отношения «первого» с Торговцем. Это возможно?
Короткая пауза ясно дала понять, что возможно. Да и подтверждение не слишком задержалось:
— Да. — Это короткое слово обрадовало как никогда. А вот цена ударила не по-детски: — Три стандарта!
Пожалуй, впервые в своей жизни Каралюхов почувствовал к бывшему шефу сочувствие и понимание. Ведь сколько раз тот вот так же, скрипя зубами, был вынужден в течение нескольких секунд решать подобные вопросы. Не счесть! Все информаторы, а не только лучшие агенты стоили баснословно дорого, и попробуй реши вот так с ходу: окупится продаваемая информация или окажется никому не нужным секретом полишинеля.
Резко выдохнув, Борис решил рискнуть:
— Согласен. Когда будет готова инфа?
— Хоть сию минуту, — удалось еще раз поразить невидимой собеседнице агента.
— Добро, тогда я перевожу три стандарта и перезваниваю через пять минут.
— Жду! — Информатор и в бытовых ситуациях была очень лаконичной. Зато как умела польстить и заговорить, когда нужно!
Для более скрупулезных операций с телефоном пришлось зайти в ближайшее кафе, заказать чашку кофе и заняться громоздким нажатием кодов и паролей.
«Все-таки Интернет и мобильная связь в нынешнем состоянии Земли — удивительная и незаменимая вещь, — думал герр Бонке несколько отстраненно. — И деньги с собой таскать не надо, и сумму довольно огромную можно перевести кому и куда надо, так и не вставая из-за стола. Интересно, а каких успехов в этом направлении достигли иные техногенные цивилизации? И неужели такие, как Торговец, про многие достижения знают из личного опыта? Если это так, то по всем логическим выкладкам убить Светозарова никак не могли. Уж он-то точно знает, как обезопаситься от любого земного оружия. А если это так, то, скорее всего, он уже здесь. Ну да! Точно! Осталось только узнать, чем он занимается и как на него выйти».
Деньги перевел, а потом через пять минут нервного ожидания позвонил опять:
— Розы доставили?
Женский голос звучал уже не так строго, скорее, даже игриво:
— Обожаю цветы! А эти розы как раз в моем вкусе.
«Еще бы! — перекосило от жадности Каралюхова. — Да за такие деньги любая другая красотка меня бы до конца жизни вылизывала и любую прихоть исполняла! Пусть только в твоих словах не будет достаточно весомых сведений!»
А вслух сказал ровным голосом:
— Рад, что тебе понравилось. Надеюсь теперь на полную взаимность.
— Ну, на «полную» за такую мелочь не получится, — открыто издевалась информатор. — А вот новостями тебя порадую. «Первый» и в самом деле продолжает отношения с Торговцем и договорился уже о сумме выкупа. Насколько я поняла, они сошлись где-то на десяти миллиардах евро.
Борису Викторовичу стало дурно, и во рту пересохло, несмотря на выпитую только что вторую чашку кофе.
— Какой выкуп?! За что?!
— Не за что, а за кого. Или ты забыл про сестричку дорогого клиента? Ведь сам же заварил всю эту кашу.
— Постой, постой! Но откуда эта сестричка взялась? Или это подсадная утка?
— Ручаться не могу, но кажется, она настоящая. Как и не могу сказать, как «первый» ее отыскал. Охраняют ее и балуют словно императрицу, но самое основное, что во время длинного телефонного разговора сам Торговец вроде как признал эту женщину своей сестрой. Срок для сбора выкупа они тоже оговорили, но тут точной даты сказать не могу. По моим прикидкам и некоторым подмеченным деталям, передача состоится примерно дней через десять. — Женщина сделала паузу, раздумывая. — Ну вот и все новости. Надеюсь, ты не в обиде?
— Нет! Спасибо огромное! — Каралюхов даже вспотел от обуревающих его эмоций. — Рад был с тобой пообщаться.
— А уж как я рада, как рада!.. Если что — звони.
Короткие гудки помогли собрать воедино мечущиеся мысли, сконцентрироваться и быстро принять нужные решения. Уже выходя из кафе и двигаясь к своему авто, он набрал еще один номер на мобильнике.
— Наконец-то! — хотя по ровному тону было заметно, что Рафик нисколько не волновался. — Что там с этим монастырем и детками?
— Да в гробу я видел и сам монастырь, и этих хамоватых деток, — с веселым азартом ответил Борис. — Тут дела покруче затеваются. К моему приезду через час обзвони всех наших и срочно собери возле себя. Будем думать, как раз и навсегда ликвидировать любые финансовые проблемы в нашем безоблачном будущем. Не против?
— Хотелось бы, — заметно оживился компаньон. — Для этого, собственно, всю жизнь и горбатимся.
И оба бывших агента некогда всесильной конторы синхронно издали многозначительные смешки. Оставшись сиротами, лишившись опеки работодателей, они и сами могли отлично позаботиться о своей далекой пенсии. Талант и профессионализм, как говорится, не пропьешь. А если хорошо постараться, то ведь можно уйти на заслуженный отдых гораздо раньше. Хоть завтра, например.

Глава шестнадцатая
Зрелища бывают разными

Торговец быстро поставил свой бокал и бокал супруги на стоящий рядом столик и подхватил ее под руку, оставаясь готовым в любой момент подхватить полностью.
— Странное состояние, — прошептала она.
— У тебя что-то болит? Отравить нас не могли, шампанское я проверил!
— Ничего не болит! Но мне жутко страшно! Я вся дрожу от кошмарного предчувствия непоправимой беды.
Она и в самом деле вздрогнула, с испугом оглядываясь по сторонам. Со все возрастающей тревогой наблюдающий за ней Дмитрий уже собрался перенестись из этого мира сразу к верховному целителю мира Зелени, как вдруг Александра расширенными глазами уставилась на троицу мирно беседующих королей и зашептала:
— Он весь мокрый от страха. А им грозит смерть!..
Все трое как раз над чем-то весело рассмеялись и потянулись руками к подносу с шампанским, который держал один из приблизившихся камердинеров.
Торговец замер с поднятой ногой.
— Почему?
Но супругу словно парализовало. И только из чуть приоткрытого рта донесся еле слышный шепот:
— Не дай им выпить.
Чему-то удивляться, что-то решать и в чем-то сомневаться не было ни секунды. Улыбающиеся монархи сдвинули бокалы и уже собирались выпить. И ничего лучше Светозаров придумать не успел, как рявкнуть со всей возможной для его усиленной магией глотки:
— Стоять!!! — Крик возымел действие, хотя при вздрагивании король Аквамарина Ульдерико Второй умудрился облиться шампанским. Но на губы ничего не попало, и уже следующим восклицанием Торговец уточнил свои действия: — Ваши величества, прошу не пить! А вначале дать мне сюда свои бокалы.
Пока все с сомнением переглядывались, отошедший всего на несколько шагов в сторону камердинер вдруг конвульсивно дернулся всем телом и со страшным грохотом завалился на пол. Вот тут и началась основная суматоха. К монархам со всех сторон ринулись как скрытые, так и явные телохранители, пытаясь отделить венценосных собеседников друг от друга и взять каждого по отдельности в кольцо своих тел.
Пожалуй, в данном случае наиболее удачно и вовремя применил свою власть король Пурпура. Продолжая аккуратно придерживать свой бокал, он с гневными нотками заорал на толкающихся и несущихся в их сторону телохранителей:
— Всем назад! Оставить панику! — Затем Андер еще несколько раз повторил свои слова и завершил приказом для всех: — Всем оставаться на своих местах! Если кто сделает попытки к исчезновению, приказываю рядом с ним стоящим соседям его задержать.
После чего первым стал бочком продвигаться к Торговцу. Вскоре все три короля встали полукругом, словно закрывая графскую пару от остальных гостей, и стали посматривать то на замершую в бледности Александру, то на зачинателя суматохи.
— Что происходит? — не сдержался от банального вопроса блондин Рональд.
Но граф Дин лишь молча, шевеля пальцами, попросил приблизить все три бокала к его рукам. После чего, удостоверившись, что жена твердо стоит на ногах, в полной тишине внимательно изучил их содержимое. Вердикт напугал всех, хотя и был произнесен вполголоса:
— Яд. Вашего мира. Под названием прупузин.
Вот теперь уже и лица самодержцев побледнели. Прупузин являлся редчайшим, невероятно дорогостоящим ядом. Он почти не чувствовался в напитках и вначале не оказывал ни малейшего влияния на человека. Мало того, если его обнаружить сразу после употребления, то можно легко обезопасить многочисленными лекарскими снадобьями. Но уже через час-полтора, когда яд растворялся во всей крови, жертва покушения не подлежала спасению. И еще через два часа смертельный паралич убивал мгновенно.
Скорее всего, убийцы на это и рассчитывали. Все участники банкета к тому времени разойдутся, лягут спать, а королей настигнет нелепая гибель. Да и остальных гостей, которые бы пригубили шампанское с того злополучного подноса, спасти бы не удалось. Благо что больше никто не успел взять ни одного бокала, все разбились при падении слуги.
Непосредственные исполнители к тому времени оказались бы полностью вне подозрения. К сожалению, и теперь хватать за руку было некого. Проведенное прямо на месте расследование показало, что виночерпий, который пристально следил за разливом шампанского в бокалы, ни в чем не замешан. Он свои обязанности выполнял настолько скрупулезно, что даже лично проверял разливаемые напитки на наличие возможных ядов. В том числе и прупузина. Благо на его стратегическом посту хватало должных лакмусов и ингредиентов. Да и два лекаря со степенью бакалавров ему в этом интенсивно помогали. На данном месте потрава могла пройти лишь гипотетически, если бы все трое были в сговоре.
А поэтому все стрелки сошлись на предателе камердинере. Его труп оказался и в самом деле мокрым от пота, что сразу выдавало его жуткое волнение во время покушения. Ну и его самоубийство сразу делало его главным исполнителем чьего-то коварного умысла. Во рту у него нашли раскушенный орешек чалепа, внутренний сок которого в первую минуту после разлома считался еще более страшным, моментально действующим ядом. Как пояснил Дмитрий своей супруге, чалепа напоминал по воздействию цианистый калий и как раз был очень моден во все века для уходящих из жизни самоубийц. Но что интересно, после промежутка в десять минут сок разбитого орешка терял все свои ядовитые свойства и даже широко использовался для приготовления сладостей и кремов в кондитерском деле. Вот такие парадоксы существовали в растительном мире Гинвейла.
Зато следствию данный парадокс помочь ничем не мог. Наоборот, только запутал. Ведь из числа подозреваемых нельзя было исключить никого из присутствующих. Разве что после громких баталий решили отчислить из общего списка Торговца с его супругой. Ибо признали их самыми незаинтересованными в смерти королей и наиболее помогшими при предотвращении покушения. Правда, при этом строго потребовали от самого Торговца дать четкие объяснения того, как ему удалось что-то рассмотреть в бокалах на таком большом расстоянии.
Впутывать Александру в ведущиеся разборки Светозаров пока не желал. Потому как молодоженам еще самим наедине следовало вначале понять, что же произошло. Но вот страх и переживания предателя камердинера удалось использовать в полной мере:
— Ваши величества так увлеклись разговором, что даже внимания не обратили, кто подносит и что берете с подноса. Зато мне было все отлично видно, тем более что после состоявшейся сделки с князем Кастиано Мендрисом я уже старался предвидеть, кто из вас первым позарится на великолепную пушнину. Ну и сконцентрировал внимание на неверной походке камердинера, его странной бледности, плотно сжатых губах и остекленевшем взгляде. Больше всего удивил, при царящей прохладе, его влажный от пота лоб. Да вы и сами убедились в его страхе. Что не могло у меня не вызвать подозрения. А когда вы еще и все трое взяли бокалы, то он сразу ожил и стал поспешно уходить. Конечно, не будь моего окрика, он бы и остальные бокалы раздал гостям и только потом спокойно удалился, спрятался… Хотя нет, мог и продолжить работу как ни в чем не бывало.
Объяснение удовлетворило всех, но вот дальше следствию помочь не могло. Не стоило надеяться на дедуктивный или какой иной метод: главный организатор покушения, скорее всего, останется в тени. И мог им оказаться даже любой из трех монархов, взявших бокалы с отравленным прупузином напитком. Ведь любому из них ничего не стоило, например, поговорить, посмеяться и даже сказать тост, но так и не пригубить пенящуюся смерть. Это было в порядке вещей в данном мире, а уж тем более принуждать абсолютных самодержцев к выпивке даже их коллеги не имели никакого права. И даже то, что Ульдерико Второй уже почти допил свое шампанское, не выводило его из круга подозреваемых. Ведь знающий о яде человек, даже напившись его от души, мог отойти в сторону и совершенно незаметно для остальных принять противоядие. Что в конечном итоге еще бы больше запутало следствие.
Но оно и без того зашло в тупик. Как ни спорили, как ни допрашивали друг друга в присутствии самых дошлых королевских следователей и самых чувствительных на ложь целителей, до света истины так и не добрались. Более того, даже отблеска этого света не заметили. Вот потому и разошлись спать далеко за полночь. Ведь несмотря ни на что, завтрашнее сражение должно было состояться «при любой погоде» и в любом случае. Да еще и главные лица противоборствующих армий расстались, мягко говоря, окончательными врагами. То ли злость в себе разжигали перед сражением, то ли и в самом деле заподозрили именно друг друга в попытках отравить соперника, но перед расставанием наговорили кучу взаимных оскорблений и живописных угроз. Война обещала быть очень жаркой и кровопролитной. Хорошо, что к тому времени дам в большом шатре не осталось, а замершую за спиной мужа Александру наверняка посчитали святой. Мол, ей плевать на мирские дрязги каких-то самодержцев. А сама она и не подумала откликнуться на предложение мужа отправиться в палатку чуть раньше. Внимательно за всеми наблюдала и прислушивалась к каждому слову.
А когда осталась наедине с супругом, вместо того чтобы быстрее вытянуться на широченной кровати, расслабиться, а то и предаться вожделенным ласкам, попыталась подвести некоторые итоги вечера:
— Мне кажется, среди этих трех королей виновных нет. Если главный злодей и был на балу, то он весьма удачно затерялся среди остальных придворных и гостей.
— Ох! Тебе еще охота думать? — удивился он, с блаженным стоном заваливаясь на кровать. — А у меня глаза слипаются, прямо хоть спички вставляй. Как только ты не устала?
— Как ни странно, но могла бы и не спать, — прислушалась она к себе и затем, быстро сбросив остатки одежды, нырнула под одеяло. — Так что вначале мы немножко пообнимаемся, а потом я тебя заставлю спать.
— Ммм! Какие мы стали строгие! — Дмитрий не собирался тратить даром ни единого мгновения так давно ожидаемой близости. Но вдруг замер от мелькнувшей мысли: — Но мы с тобой так и не разобрались, что произошло? Как ты могла определить опасность такого рода и в таком месте?
— Понятия не имею. Просто вдруг стало страшно, почувствовала некий жуткий дискомфорт, а глаза сами стали искать причину этого дискомфорта. А когда заметила мокрого от пота камердинера, все сложилось в единую картинку: покушение. Дальше еще проще: коль не размахивали мечами и не стреляли, то только яд.
— Почему же ты замерла и не могла двигаться?
— Ты знаешь, — попыталась припомнить свое состояние Александра, — могла, но вот как-то вдруг время вокруг словно замедлилось. Размазалось. Потекло. На меня что-то такое нахлынуло, что я не совладала ни с эмоциями, ни с новыми ощущениями. Стояла и боялась пошевелиться. Так и казалось, что хрупкий мир вокруг может расколоться, словно елочная игрушка, даже от моего громкого шепота. Вот разве что когда ты уже громко крикнул, все стало возвращаться к прежнему ритму, разноцветью красок и многогранности звуков.
— Ага, теперь понятно. Видимо, кое-какие способности в тебе и в самом деле стали просыпаться, — нахмурился Светозаров. — Недаром верховный целитель Тител это предвидел.
— Ну и что? Судя по первым признакам, от таких способностей я и так бы не отказалась. Еще до встречи с тобой у меня имелись ярко выраженные предвидения опаснейших ситуаций. Так называемая интуиция. Причем окрашенная конкретными оттенками опасности. Благодаря чему я много раз спасалась от явной смерти. Может, эта безвременно усопшая суспензия во мне прежние способности чуть-чуть усилит?
— Хорошо, если так.
— Значит, пока переживать не о чем. А как вывести меня из ступора, ты теперь знаешь.
— Громкой руганью?
— Хватит и восклицания резкого. Все, обсуждение бала заканчиваем? — Она рассмеялась от посыпавшихся на ее тело поцелуев: — О-о-о! Какое блаженство!..
И не обратила внимания на досадующее ворчание мужа:
— Ну почему нам утром вставать раньше всех?..

Их действительно разбудили раньше большинства придворной знати предупрежденные об этом накануне приставленные слуги. Дмитрию показалось, что он спал всего пять минут, а не два часа. Тогда как Александра выглядела на удивление свежо и естественно. Не снимая халатов, они интенсивно умяли поданный им горячий завтрак и приступили к процессу облачения в соответствующие костюмы. Вот тогда Торговец и стал раскрывать секреты своего здесь присутствия:
— Раз ты собралась от меня и на шаг не отходить, то все равно сюрприза не получится. Поэтому сразу начну вводить тебя в курс дела.
— Давно пора.
— Я тут в прежние годы пару раз сделал потрясающие видеозаписи рыцарских турниров, потом установил во дворцах по парочке плазменных экранов и оставил королям по невзрачному на вид пульту управления этими экранами с хранящимся в них записями. Ты знаешь, с тех пор нет лучшего праздника для этих вояк и дам, чем полюбоваться на турнирные бои на экранах с немыслимым даже для Земли качеством изображения. Как только они не просматривают! Многократно, покадрово, в ускоренном или замедленном режиме. Для них — это уникальное чудо.
— Но ты вроде как желал охранить мир Гинвейл от технического развития? Как же сюда вписывается такая уникальная аппаратура?
— Легко! То, что я установил во дворцах, настолько сложное и неразборное, что даже Биллу Гейтсу понадобится несколько лет, чтобы додуматься до некоторых секретов. А что говорить о здешних затейниках? Да они пока еще даже сути электричества не осознают. Куда им до высших технологий!
Александра уже надела на себя основные части костюма «верный оруженосец» и теперь думала, как лучше разместить пистолеты и запасные обоймы. Но, крутясь перед зеркалом, нити разговора не теряла:
— Так, значит, ты будешь снимать для истории одно из величайших сражений этого мира? Вернее, мы будем?
— Да. И я очень постараюсь, чтобы подобное сражение стало последним.
— Верю. Но возвращаясь к твоей работе: наверняка будешь снимать несколькими камерами?
— Да ты шутишь! — фыркнул Светозаров демонстративно и напыщенно. — Не просто несколькими, а несколькими сотнями! — Заметив, что жена замерла и уставилась на него с явственным недоверием, стал перечислять: — Только стационарных камер установим более шести десятков. Для истории надо сохранить движения королей, их эмоции, несущиеся слова приказов. Реакции остальной публики тоже будут отслеживаться. А помимо этого над полем боя будет летать почти три сотни уникальных устройств мира Ситулгайн. Благодаря этому техническому сопровождению можно потом просмотреть многочисленные фрагменты с нескольких ракурсов, выбрать лучшие, самые эффектные и составить такой фильм, что он затмит на века любой подобный шедевр земной кинематографии. Конечно, права как бы куплены Андером и Рональдом, но ведь ограничения по распространению не касаются иных миров. Вот потому я и подписался запечатлеть для истории и собственного кармана эту кровавую бойню. Раз уж рыцари все равно настроены сражаться до победного конца, то хоть какая-то польза будет.
Молодая графиня опять возобновила возню с пистолетами, но при этом скривила свои губки:
— И много рыцарей сойдется в бою?
— Понятия не имею. Ты ведь заметила, что короли ни разу на эту тему при нас не говорили. Но предполагаю, что не меньше четырех, а то пяти тысяч с каждой стороны.
Кажется, его супругу подобные цифры не сильно впечатлили, потому что она стала думать о технике:
— Вдруг летающие видеокамеры собьют?
— Вполне естественная убыль. В пылу железной мясорубки и технике достанется, но снятые кадры сразу подаются в единый центр. Так что для истории ни один героический кадр не пропадет.
Александра к тому времени уже полностью оделась и экипировалась и при внимательном рассмотрении ничем особенным не выделялась бы среди юных парней-оруженосцев, которые в больших количествах сопровождали знаменитых рыцарей. Осмотрев напоследок себя в зеркале, она заинтересовалась:
— Ну а ты чем вооружаешься?
На Торговце даже пояс с кинжалом отсутствовал. Настолько ему хотелось подвижности в предстоящей работе и настолько он надеялся на свои уникальные способности противостоять любому нападению. Кажется, ответ на эту тему был уже готов сорваться с его губ, когда ночное покушение во всех подробностях всплыло в памяти.
— М-да, хочешь не хочешь, а кое-какое оружие не помешает. — Он достал из своего баула небольшой предмет, напоминающий внешне жесткий футляр для очков, и вложил в карман с пояснениями: — Самое эффективное оружие полицейских в галактике мира Ситулгайн. Парализует человека на расстоянии в двести метров. Может широким лучом завалить и всю толпу. Имей я его при себе ночью, вырубил бы этого разносчика шампанского одним выстрелом. Он бы даже орех чалепа раскусить не успел.
— А короли?
— Даже если бы кого и зацепил, то за пару секунд парализованного приводят в сознание этим же устройством. Очень удобно: валишь вначале всех подряд, а только потом разбираешься, кто прав, кто виноват.
— Для меня зажал? — завистливо нахмурилась графиня Светозарова.
— Мог бы — тебе сразу отдал. Но, во-первых, парализатор у меня только один. А во-вторых, он настраивается только раз под определенные параметры тела и пользоваться им кто-то другой не сможет. А если еще и в режим неприкосновенности поставить, то воришка или неосторожный любопытный может или кони двинуть, или замереть на сутки-двое. В зависимости от задумок хозяина и уровня окружающей опасности.
— Лихо! Мечта любого агента. Отправляемся работать?
— Так точно, госпожа графиня! — отрапортовал Торговец, вешая через плечо кожаную сумку, похожую на инструментальную, и устремляясь к выходу: — За зрелищами и хлебом насущным — за мной!
Изначально карета отвезла графскую пару на противоположный скалистый берег, расположенный вдоль долины. Времени для установки видеокамер оставалось предостаточно, и тратить силы на переносы Торговцу не было резона.
На том берегу располагалась ставка короля-блондина. Причем солидно располагалась, со всем штатом придворных, толпой слуг и многочисленным сонмом фрейлин трех королев. Возле шатров и палаток короля Сирени также расквартировался один из князей и обильная толпа второстепенных гостей из соседних государств. Большинство из них соответственно и балом вчерашним могли полюбоваться лишь издалека, потому что в полевых условиях всем предоставить и место за столом, и паркет для танцев было бы нереально. Но именно там Александра впервые осознала, какое количество зрителей собирает предстоящее сражение. И в самом деле получалась не так война, как грандиозное, невероятно дорогостоящее представление.
Аппаратуру установили не только на подготовленные помосты и столбы, но и на иные давно выбранные и отмеченные краской места. Как пояснил Светозаров, все детали съемки, как и самого процесса сражения, оговорены уже давно, чуть не до конкретного объявления войны. Так что на поиск или согласование время не ушло. Разве что напоследок Торговец уединился в сторонке с королем Рональдом и прикрепил на его голову несколько миниатюрных устройств из своей сумки. Когда уже ехали обратно, пояснил:
— Надежная связь на всякий случай не помешает. Сражаться они могут как хотят, но режиссер должен снять фильм как положено. Кстати, давай я и тебе прикреплю, мало ли куда от меня отлучишься, а у меня раздельный канал есть.
Пока он вставлял жене в ухо микропередатчик, она вдруг сообразила:
— Слушай, так ты ведь можешь в итоге влиять на победу своего фаворита?
— Нет, до такого абсурда короли не допустят. Честь — превыше всего! Да и по большому счету, от монархов уже ничего не зависит. Разве что лишь красиво дать отмашку для начала атаки и в случае явного разгрома приказать трубить отступление. Количество рыцарей с каждой стороны равно, так что теперь все решает их личное боевое мастерство, согласованность действий в строю и желание завоевать для себя непреходящую славу лучших воинов.
— Ох уж эти романтики! — в который раз вздохнула графиня Светозарова. — А все здешние дамы прямо умирают от нетерпения как можно скорее полюбоваться на зрелище льющейся крови. На месте Стеффи я бы сбежала к Рональду из дома. Лишь бы не допустить бессмысленной гибели лучших рыцарей этого мира.
— Ха! В таком случае война была бы еще более беспощадной и продолжительной. А так только решается всего один спор: достанется ли Стеффи Рональду. Никаких разбирательств об оскорблении, похищении или смывании позора.
— О! Как тут все запущено! — не успокаивалась Александра. — Да, ты, кстати, что-то там намекал по поводу будущего этих рыцарей? Может, и эти планы мне по секрету раскроешь? Вот даю честное слово, что не проболтаюсь никому на свете!
Торговец выглянул в окно, прикинул, что ехать еще минут пять, и решил не скрытничать:
— Рассказывать долго, но если в двух словах, то местные обитатели имеют тотальную стойкость против любого волшебства. Поэтому его здесь практически не используют. И не развивают даже. Так, по мелочи и больше по незнанию. Сама смеяться будешь, как покажу. И вот это основное качество я и мечтаю использовать в полной мере. Любой местный рыцарь может сражаться железом там, где обитателя любого иного мира даже с магическим даром всякие лешие, вурдалаки и дикое зверье в момент растерзают злым волшебством.
— Ой! А что, и такие миры есть? — Щеки графини горели от восторга, страха и любопытства одновременно.
— Увы! Есть.
— Как в сказке! Здорово!
— Эх, какая там сказка. Скорее кошмарный ужас, всемирное зло и безмозглые, невероятные чудовища в одном флаконе. Ты себе не представляешь, что там творится, если даже я с любым оружием и в пуленепробиваемом скафандре ничего не могу сделать. Мою защиту походя разваливают их синхронные магические атаки, и мне приходится сбегать оттуда через полчаса неравного боя.
— Вот это да! Впечатляет! — Его супруга выдохнула, но ее брови недоуменно поднялись вверх: — А что там такого ценного, что в тот мир следует стремиться? Зектанги? Адские топазы? Магические кристаллы?
— Не угадала. Ничего в мире Мерлан из драгоценностей или полезных артефактов нет. По некоторым предположениям, там даже иных редких полезных ископаемых не отыщешь. А вот железной руды, причем весьма чистой и качественной, там с избытком. Так что этим товаром они могут оплатить любую помощь извне. Но не это главное. Самое уникальное, что там есть, так это… люди.
— Вот те раз! Как же они там живут?
— Не то слово! Они там не живут, они там выживают. Оставаться в живых в том кошмаре — это уже ежедневный подвиг. Сама увидишь, с какими невероятными трудностями мерлане защищают свои жизненные пространства. Причем в последнее время все жуткие создания катастрофически размножаются, увеличивают свои миграционные сонмища и уже стали атаковать большие поселки. Даже на города иногда волнами накатываются.
— Откуда же они взялись на Мерлане?
— Кто-то в древности провел неудачные эксперименты, а плоды этих просчетов вырвались на волю и удачно для себя попрятались в глухих, труднодоступных лесах. Про них даже забыли поначалу. Момент был упущен, популяции нечисти заполонили почти все свободные места планеты, и с той поры закат человеческой цивилизации можно предсказать без особого труда. Там даже напалм с атомной бомбардировкой не поможет. Вот такая печальная сказка.
— То есть рыцари Гинвейла в мире Мерлан могут развернуться от всей души?
— Еще как! Опять-таки только после полной уверенности и перепроверки правильности моих выводов. А для этого тоже в первую очередь надо что? Правильно, моя сладенькая, время! Поэтому шевелим ножками и как можно скорее завершаем оговоренное контрактом дело.
Они выскочили из остановившейся кареты и бросились к коробкам. Александра еще в ставке Рональда поняла, что от нее требуется, и довольно существенно помогала в распаковке и установке камер в обозначенных местах. Но теперь она уже совсем иным взглядом посматривала на красующихся своими доспехами и оружием рыцарей, которые постепенно формировали в долине два противоборствующих фронта. Да и находящиеся на этом берегу рыцари заставляли только одним своим бравым видом вздыхать по напрасно растоптанным жизням. Ведь если Дмитрий окажется прав, любой воин Гинвейла может совершать подвиги не в попытках уничтожить друг друга, а в противодействии со слепой, злой силой магических монстров.
На этом берегу Торговец устанавливал свой основной центр предприятия. Отсюда полетит стая снимающих приборов, сюда будут передаваться все основные кадры и фрагменты сражения. Ну и здесь, в конце концов, располагалось основное количество зрителей. Помимо ставки короля Андера и многочисленной придворной свиты, по бокам и сзади располагались лагерем король Аквамарина и князь Кастиано Мендрис. Понятно, что именно для них на самой грани и устанавливали сейчас спешно кресла для удобного наблюдения и столики с легкими закусками и напитками, подтверждая лишний раз мнение Торговца, что сейчас будет не война, а грандиозный спектакль. Правда, без дублеров и каскадеров. Все главные герои будут играть вживую. И умирать им придется тоже не понарошку.
К сожалению Александры, оплакивать судьбу будущих покойников смысла не было. Да и времени тоже. Приходилось что-то подавать, куда-то бегать, что-то поправлять и переставлять, так что Александра несколько замоталась и даже удивилась, когда поняла, что к началу сражения уже почти все готово. Король Андер получил свои переговорные устройства с Торговцем. Зрители стали занимать свои места. Обе армии выстроились в грозные колонны. Дамы стали повизгивать от предвкушения и нетерпения. А затем по рядам зрителей прошла волна предвкушающего восторга: это поднялась в воздух туча летающих устройств с видеокамерами и устремилась на выбранные компьютерным центром позиции.
Но в то же время выдрессированный агент высочайшего класса продолжала жить в молодой графине собственной жизнью. Все подмечая, фиксируя и анализируя. Ко всему прочему еще и странное беспокойство добавилось, частично сходное с тем, которое ощущалось ночью перед покушением. И результат логических выводов не замедлил сказаться. Хотя поначалу Шура не выдержала и открыто рассмеялась по связи с супругом:
— Ты знаешь, у меня, наверное, уже манечка развилась! Глюки одолевают! Мне опять мерещится готовящееся покушение. Или опять невесть знает что и как.
Торговец тоже воспринял вначале подобные откровения с изрядной долей иронии и здорового скепсиса.
— Верю. И даже могу предсказать, сколько будет трупов: не меньше тысячи. И это — при самом благоприятном исходе. А если бы армии сражались до последнего рыцаря?
— Да ладно с рыцарями, с ними все ясно. — Александра еще раз пробежалась взглядом по всем замеченным странностям и несуразностям, тяжело вздохнула и все-таки решилась рассказать о своих выводах. — В первую очередь мне очень не нравится вон та двойная шеренга конных рыцарей. Они полукольцом отгородили всех зрителей от леса и от остальной части плоскогорья.
— А-а… эти! Так это полк личной гвардии князя Мендриса. Им ведь тоже хочется хоть поверх голов знати на сражение посмотреть.
— Может быть. Но как на мой взгляд, им было бы намного проще это сделать, просто приблизившись к обрыву по сторонам этого утеса. Оттуда обзор многократно лучше.
— Ну, не знаю.
— И представь, если этот полк вдруг устремится вперед, сметая всех на своем пути, сбрасывая и сталкивая людей в пропасть. Никакие телохранители и придворная знать не защитят королей от смерти.
— Верно, конечно, но это ты уже перегнула со своими подозрениями! — возмутился Светозаров, но вдруг и сам моментально всполошился: — А что врожденные интуиция и твое предвидение опасности шепчут?
— Не шепчут, уже во весь голос говорят. Присмотрись, где сам князь: возле принцессы Стеффи. У меня такое чувство, что он вознамерился ее подхватить на руки при первой же опасности. К чему бы это?
Кастиано Мендрис и в самом деле находился совсем не в предназначенном для него месте, а рядом с ним виднелась еще парочка его мощных телохранителей. Светозаров и сам теперь пристально всмотрелся в две шеренги конных рыцарей, которые восседали в высоких седлах, прикрыв себя плащами, а лошадей — легкими накидками. Вроде как предохраняясь от начинающего пригревать солнышка.
— Хм! Чего это они так вырядились, в самом деле? — стал бормотать он вслух. — Любопытно? Конечно! Как бы проверить? Так ведь у нас в руках чудеса техники! Сейчас мы к ним под плащи заглянем на всякий случай.
И склонился над экраном иномирского ноутбука. Несколько самых миниатюрных видеокамер размером со шмеля преодолели короткое пространство и показали то, что скрывалось от остальной части зрителей. Вот теперь уже и Торговец задрожал от переживаний.
— Черт их побери! Почти весь центр строя держит под плащами заряженные арбалеты! Да этот князь полный урод! — Но тут же заставил себя замолчать и говорить только по делу: — Шура! Немедленно отойди вон к тому камню среди зрителей и приготовься к стрельбе по гвардейцам княжества в центре их строя. Я в первую очередь ударю парализатором по Кастиано, а потом и тебе помогу. Но учти, на всех заряда может не хватить.
— Поняла, передвигаюсь к камню! — последовал бесцветный ответ.
— Рональд, — уже переключился на второй канал связи Дмитрий, — старайся не подавать виду и не вздумай сильно крутить головой. Но на этом берегу готовится покушение или нечто подобное. Князь Мендрис, кажется, сошел с ума и хочет своим полком устроить здесь резню. Осмотрись и у себя по сторонам и прими меры к собственной безопасности, могут и тебя убрать.
Тотчас король Сирени ответил:
— Да уже давно удивляюсь, чего это в моих тылах десяток княжеских прихвостней делает. Мне сразу под их плащами арбалеты померещились. Сейчас я распоряжусь, чтобы их незаметно сняли.
— Только осторожно!
— Не боись! А за предупреждение — отдельно сочтемся.
Как раз в это время запели трубы с обеих сторон долины Славы, подтверждая готовность армий идти на бой, и король Андер взмахнул красным флагом на длинном древке. Трубы взревели с десятикратной силой, а две рыцарские конницы с лязгом и храпом двинулись навстречу друг другу. Монарх Пурпурного королевства так и остался стоять на гребне, представляя собой прекрасную мишень для залпа из арбалетов. Потому Торговец и поспешил к нему, чуть не выкрикивая уже по иному каналу связи:
— Андер! Андер, черт глухой! Не дергайся и хватит орать! Тоже мне, вошел в раж!.. А теперь медленно и без рывков садись на свой трон. И не крути башкой, дурак! Враги ждут, когда столкнутся обе армии, и тогда начнут в тебя стрелять из арбалетов, а других зрителей рубать мечами. Понял?
Король все-таки уселся, хотя тут же с рычанием выдал в ответ:
— Дмитрий! Ты уверен?! Ведь все твои устройства уже парят над полем боя! Или тебе возжелалось использовать какой-то спонтанный трюк для живых картинок?
— Какие картинки?! Самим бы живыми остаться! — уже напрямую кричал ему в ухо приблизившийся Торговец. — Всем сидеть и не оборачиваться! Своей силой я прикрою… Рональд! Что там у тебя?
Ответ немного запоздал:
— Суки! Они были готовы к стрельбе! Моих четверых ребят положили! Уроды, лично жарить буду!
— Там уже началось, — констатировал Дмитрий, краем глаза наблюдая опасное шевеление в шеренгах княжеских гвардейцев и командуя супруге: — Шура! Огонь!
Сам выдернул из кармана парализатор и широким лучом под звуки грохочущих выстрелов скосил всех, кто располагался вокруг принцессы Стеффи. Народ там повалился, словно кегли, как, впрочем, и основной зачинщик беспорядков со своими телохранителями. Кажется, это больше всего шокировало готовящихся к нападению предателей. Лишь десяток из них вскинул арбалеты и выстрелил в сторону королевской ложи. Но этот залп болтов Светозаров легко отразил своими магическими силами. А потом и сам несколькими максимальными по ширине лучами прошелся по встающим на дыбы лошадям и выхватывающим мечи гвардейцам князя. На том батарея и скукожилась. Но к тому времени графиня уже перезарядила свои пистолеты, и очередные двадцать восемь патронов отправились в свой траурный полет. Каждый кусочек свинца находил свою отдельную цель, и, как правило, это была переносица врага. Лучшая агент безвременно павшей конторы впервые в своей жизни смотрела на валящиеся наземь трупы и при этом сама совершенно не собиралась падать в обморок. Короткий перезаряд новых обойм, и дальнейшая прицельная, размеренная стрельба.
Конечно, на флангах княжеские прихвостни все-таки попытались по инерции ринуться вперед и даже изрядно покалечили копытами коней придворный люд, бросившийся от них врассыпную. Еще хуже они обошлись с теми дворянами, которые встретили опасность с легким, недостаточным оружием, оказавшимся у них в руках. Именно при этом и пали в яростной рубке с закованным в латы противником около шестидесяти человек. Преимущественно отцы семейств или престарелые ветераны.
Но и этого отпора оказалось достаточно, чтобы фланговые цепи приостановились и осознали, что весь их замысел тотального покушения теперь неосуществим. Многим показалось, что князь Мендрис убит. Весь центр строя оказался полностью уничтожен, а оба короля со своими телохранителями уже созвали вокруг себя мощный круг ближайших сторонников и готовы не просто к защите, а к нападению. Да еще и Торговец вдруг стал глушить своим неимоверным по силе голосом:
— Ваш заговор раскрыт! Сдавайтесь немедленно!
И оставшиеся в седлах предатели стали спешно разворачиваться и уноситься подальше от места событий. Хорошо, что Дмитрий успел почти всем телом повиснуть на короле Андере и прокричать:
— Какая, к черту, погоня! Труби сигнал отступления! Рональд — ты тоже!
И в этот самый момент обе стены сошлись в страшном, все сотрясающем грохоте. Две армии с ревом и хрипом вонзились друг в друга, подняли на копья, встали на дыбы и рухнули под копыта. Два стальных цунами смяли в своих внутренностях человеческие сердца, увлажняя земли потоками крови. Страшное получилось столкновение. Но те, кто не погиб моментально, с отчаянностью берсерков норовили прорубиться вперед, забыв о ранах, поднимали свои мечи для ударов и, невзирая на отсутствие павших лошадей, пытались пешком прорваться к противнику.
Казалось, что таких титанов войны может остановить только смерть.
Но впоследствии даже сами короли удивлялись, насколько вколоченная боевой выучкой дисциплина въелась в кровь отважных рыцарей. Лишь только рев специальных труб, означающих отступление, разнесся над долиной, все встали как вкопанные, а потом медленно стали пятиться на свою половину великого ристалища. Перешагивая через трупы павших товарищей и недавних врагов.
В хрониках Гинвейла сохранились такие высказывания историков:
«В этом столкновении оба королевства понесли еще более тяжкие суммарные потери. От рук предателей пало семьдесят три представителя дворянства из королевской свиты. А на поле боя пало триста шестьдесят семь рыцарей. Самых лучших, самых великих и самых доблестных. И почти каждая смерть оказалась зафиксирована для потомков. И никто из этих потомков не имел потом повода устыдиться за своих предков. Как никто и никогда не забыл имя того Торговца, который помог навсегда прекратить бесполезные междоусобные войны нашего мира. С того самого дня любой рыцарь мог рискнуть своей жизнью, посвящая себя служению высшей справедливости, спасая людей в иных мирах от скверны и колдовского кошмара».

Глава семнадцатая
Старинный замок

Группа вышла из горного массива Бавванди на дорогу в намеченном месте, но на несколько часов позже обусловленного времени. Все-таки носилки с бесчувственным Петром основательно вымотали всех четверых носильщиков на последнем участке пути. Благо еще, что погони теперь совершенно не наблюдалось и отвлекаться слишком на оборону или подготовку ловушек и сюрпризов, не приходилось.
Уже почти наступила ночь, когда расположившийся лагерем Василий развел порядочный костер, благо на караван вьючных лошадей не забыл взгромоздить несколько вязанок дров. В костерке гораздо меньшем у него кипела вода во внушительном казане, и как только он разглядел на фоне белого снега идущие со стороны гор неясные тени, так сразу забросил для готовящейся похлебки заранее приготовленный картофель и крупу. И только потом, вновь уставившись в темноту, внимательно всматриваясь в фигуры приближающихся товарищей, забеспокоился. Начал выкрикивать еще издалека:
— Свои, что ли?
— Да удивляюсь, как на твое кострище еще все чужие с округи не сбежались! — крикнула ему в ответ Сильва.
Ее жених облегченно вздохнул:
— А несете кого?
— Петруху камнем по спине шарахнуло.
— Вот те раз!
Он было устремился им навстречу, но его остановил командирский голос целительницы:
— Сами донесем, не дергайся. Лучше поляну накрывай быстрее, изголодались как волки.
Встречающий проворно расстелил на удобных местах сразу два толстенных одеяла и на одно из них принялся расставлять уложенные в сумках продовольственные запасы. При этом он ни на минуту не прекращал разговор с товарищами, с каждым шагом приближающимися к лагерю:
— Я, конечно, подозревал, что вы проголодаетесь, но ведь и с собой вы достаточно припасов захватили. Неужели все съели? Или кого-то угощали?
Так как подруги натужно дышали, стал отвечать Курт:
— Ну на весь полк егерей все равно бы нам не хватило, а вот сами решили кровь из носу, но до полной темноты к тебе добраться. Поэтому рвали когти без остановок и перерывов на полдник с ужином. А для скорости сбросили с себя даже лишнюю теплую одежду…
— То-то я присматриваюсь, вы слишком стройными выглядите!
— …продукты и даже бесполезную разгрузку.
— Как же вы до такого додумались?! — ошалел номинальный старший группы. — А вдруг разгрузка нам понадобится?
— Не ворчи! То, что осталось из оружия, и без разгрузки на себя навесим! — осадила его Дана, появляясь первая в круге освещения от костра и с блаженным стоном опуская носилки на второе из одеял. — Ох! У меня руки теперь ниже колен вытянулись! И сколиоз до конца жизни не излечится.
Она рухнула рядом с носилками на колени и принялась осматривать раненого Петра. Тогда как остальные трое подошли к большому костру и начали неспешно становиться к нему то боками, то спиной. В морозном воздухе над ними отчетливо просматривались вздымающиеся столбы пара. По ходу такой «сушки» воины стали стягивать с себя вещмешки с остатками амуниции. Разве что граф был без поклажи и содрал с себя с пыхтением роскошный тулуп. Так и не бросил на последнем отрезке, хотя ему настойчиво советовали это сделать. Зато теперь тулуп выглядел как после макания в воду.
Василий первым делом набросил по два сухих одеяла на женщин, потом раздал утепленные накидки мужчинам и вновь засуетился вокруг котла с похлебкой, кидая теперь в него нарезанное вареное мясо, приправы и какую-то зеленую травку. Аромат горячей пищи шибанул по ноздрям с такой силой, что даже чинно лежащий Петруха не выдержал и заголосил:
— Или добейте сразу, или дайте пожрать!
— О! Ну раз аппетит не пропал, значит, идет на выздоровление! — обрадовался Василий, но тут же осекся, наткнувшись на сердитый, предупреждающий взгляд целительницы. Поэтому тему развивать не стал, а принялся деловито рассказывать о своем путешествии: — Сложностей никаких на Воротах не возникло. Выпускали всех без обыска и допроса. Но вот на сам тракт Магириков никого не пускали. Уже на рынке мы услышали основные новости про странные взрывы и пожары на пропускном пункте. Нашлись и свидетели, которые утверждали, что в некоторых местах постройки облицовочный камень отпал и отчетливо стали видны несущие балки из чистого железа. При этом все поговаривали, что проход закрыт только временно, внутри никаких разрушений нет и якобы жрецы объявили про всего лишь двухдневное перекрытие потока паломников. Что из всего вышесказанного следует — вы и сами прекрасно понимаете.
— Как не понять! — скривился немец, усаживаясь на одеяло с разложенной снедью. — Вряд ли бы мы эти Ворота и десятикратным зарядом порушили. Кстати, ты чего-нибудь для согрева прихватил?
— Русские о таком не забывают, — самодовольно усмехнулся Василий. — Сейчас раздам по фляге.
Но только собрался нагнуться ко второй сумке, как его остановил голос госпожи Маурьи, уже давно распоряжающейся в «третьей»:
— Фляги можешь раздать, но пить запрещаю категорически. За ночь мы должны добраться до графского замка. — Заметив, как все напряглись, более тихо добавила: — Не нравится мне состояние Петра. Сильва, помоги!
Они вдвоем немного передвинули примолкшего Петруху, приподняв его плечи и тщательно укутав ноги одеялами. Руки оставили свободными, потому что тот потребовал миску с ложкой и заявил, что есть будет сам. А потом, прожевав первый кусок копченой рыбы, настойчиво сказал:
— И вообще, где моя персональная фляга? Мне ведь наркоз положен в любых количествах! Заявляю авторитетно как врач.
Прежде чем протянуть товарищу флягу с крепкой ашбунской самогонкой, Василий вопросительно взглянул на целительницу. Но та лишь устало махнула рукой:
— Ему не повредит. Может, даже уснет и меньше болтать будет.
— Ну-ну, — пригрозил Петр. Затем принюхался, выдохнул и надолго приложился к фляге. На глазах заблестели слезы, а руки торопливо засунули в рот кусок хлеба с ветчиной и луком. Лишь прожевав все это, парень довольно выдохнул и заявил: — Плохо ты меня еще знаешь, дорогая. Я вас всю ночь теперь веселить буду, песни петь и анекдоты рассказывать.
Дана ответила ему, так и не прожевав до конца свой кусок ветчины, но в ее тоне послышалась явная угроза:
— А ты меня знаешь еще хуже! Усыплю на целую неделю, вот тогда ты у меня точно взвоешь!
— У, какая ты злая! — улыбался раненый, сооружая себе новый бутерброд. — Уйду я от тебя, если будешь меня сердить. Эй, кашевар! Давай похлебку, пока я трезвый.
— Погодь малость, сыровато.
— Горячее сырым не бывает! — хохотнул Петруха.
И от этого излишнего балагурства Дана еще больше разозлилась. Хотела уже опять грубо прикрикнуть, но вдруг отчетливо увидела в глазах приятеля такую тоску и моральную боль, что побледнела от страха и вся задрожала. Ведь наверняка Петр понимал, в какого он инвалида превратился, и теперь неимоверно страдал от своей беспомощности, стараясь скрыть рвущее его душу отчаяние за ерничаньем и показной бравадой. Отбросив еду, Маурьи на коленках проползла короткое расстояние к раненому и со всхлипом уткнулась в меховой воротник его теплой куртки.
— Петенька, прости меня, но я пока ничего не могу сделать, — зашептала она с порывистым плачем. — Потерпи еще немножко, родной, я обязательно что-нибудь придумаю. Я знаю, ты самый сильный и стойкий, но потерпи. — И, пожалуй, впервые за все время их знакомства, трогательно добавила: — Любимый!
Тут уже улыбка у парня стала до ушей. Несмотря на свое бедственное положение, шумно фыркнул и бодрым шепотом интенсивно залопотал:
— Ну что ты, маленькая! Да я ни секунды и не сомневаюсь, что ты меня вскорости починишь и я буду как новые пять копеечек. А если мне и взгрустнулось немножко, так только по страстному желанию тебя не только защищать от опасностей, но и поносить тебя на ручках, обнять, поцеловать, а потом и…
Недвусмысленные намеки заставили Дану собраться, незаметно вытереть слезы и, вставая, буркнуть на прощание:
— Ну погоди, развратник! — хотя внутренне она и в самом деле успокоилась, даже улыбнулась слегка. Оглянувшись на табун лошадей, она вновь присела к «столу», обращаясь к Василию: — Вижу, что лошадок отменных прикупил?
— Самых лучших, — похвастал тот, самодовольно ухмыляясь. — Хотя со скакуном графа ни одна из них и близко не сравнится. И вы знаете, меня чуть за них под нож не поставили! — Так как все интенсивно жевали и вопросов не последовало, стал разливать по мискам загустевшую похлебку и продолжил рассказ: — Видимо, какие-то любители легкой наживы присмотрели, что я сам собираюсь выезжать из города, и присели мне на хвост. Сразу четверо стали меня на большом расстоянии сопровождать по дороге. Мне патронов жалко, поэтому я и дал одному встречному пареньку пару медяков и попросил передать четверке всадников такие слова: «Эти лошади куплены для Эрхайза Тантри, барона Фьерского. Так что не нарывайтесь на неприятности!»
— Неужели помогло? — удивилась Сильва.
— О! Ты бы видела, как эти гопники резво развернулись и поскакали в сторону города.
Но Курт забеспокоился:
— Могло быть, что они и за жрецами помчались.
— Я тут с самого обеда ошиваюсь. Так никто даже на дымок не заглянул. Хотя пара отрядов человек по десять — пятнадцать и проехали по дороге, но в мою сторону даже не посматривали почти.
Но беспокойство практичного немца передалось и Маурьи.
— И в самом деле, мы слишком расслабились. Сильва, прибор на голову и в дозор! А вы, ребята, доедайте горячее и думайте, как носилки между коней приспособить.
— Сейчас сообразим, — заверил ее Василий, с некоторой грустью посматривая вслед своей будущей супруге, которая взбиралась на ближайший взгорок с прибором ночного видения на глазах. — У меня и веревок хватает, и рулон резинового жгута есть в багаже. Пристроим Петруху как на «роллс-ройсе». Но ты мне скажи, мне показалось или и в самом деле у Сильвы лицо глаже стало?
— И глаже, и белее, и милее. Только она пока ничего не видит, и вы помалкивайте. Доберемся до тепла, отоспимся, а там еще раз проверю, как идет восстановление кожи. Надеюсь, граф, в вашем замке нормальные бытовые условия?
Джакомо вздрогнул, когда к нему обратились, но ответил уважительно:
— Не могу сказать, госпожа Маурьи, что вы окажетесь в королевской роскоши, но все-таки несравненно лучше, чем в чистом поле. Или вас беспокоит что-то конкретное?
— Горячая вода есть?
— Сколько угодно! В связи с беременностью моей супруги и с ожидающимся появлением пополнения в семье я особое внимание уделил заблаговременной заготовке двойного запаса дров на зиму. Так что даже зал с термами и бассейн отапливаются круглосуточно и всегда будут к вашим услугам.
Со стороны доедающего свою порцию Петрухи послышалось радостное восклицание:
— Васек! Неужели сбудется наша мечта идиотов и мы попаримся в баньке? Да еще с веничком?
— Попаримся, «Петек», попаримся! — раздраженно ответил Василий, вставая и начиная уборку продуктов и посуды в сумку. — Но я тебе когда-нибудь за «Васька» точно морду набью.
— Да-а? — хамовато протянул парень, затем демонстративно хлебнул пару глотков из своей почти уже пустой фляги и угрожающе прохрипел: — Эй ты, качок! А ну пошли отойдем в сторонку!
Начавший помогать сворачивать лагерь Курт мечтательно пробормотал на немецком языке:
— Лучший цирк — это когда русские перед баней бьют друг друга по морде.
— Ага, — продолжал в том же хриплом тоне Петруха, — а потом идут в баню пить дальше водку, но при этом почему-то плачут именно немцы. — И сделав еще один глоток ашбунского самогона, вдруг без предупреждения сорвался на пение: — Протопи ты мне баньку по-белому, я от белого пару отвык. Протопи ты, и мне угор-р-релому-у-у, пар-р гор-р-ря-чий р-развяжет язык…
Последние слова он безуспешно пытался прокричать, выворачиваясь из-под властной женской ручки. Да так и затих, еще несколько раз несуразно дернув руками и прикрывая устало глаза. Маурьи заботливо поправила на нем одеяло и, вставая, сделала вид, что уговаривает сама себя:
— Ему и в самом деле лучше выспаться в пути. Тем более что поет он явно не на ашбунском и сразу вызовет к себе подозрение любого встречного.
— По ночам тут не ходят, — напомнил Василий.
— Хм! Раз мы выступаем в путь, то и другим может не спаться!
Тяжелейший переход завершился лишь в лучах восходящего светила. Взмыленные, еле бредущие кони только и переступали ногами, что почувствовали близкое жилье и напрягли свои последние лошадиные силы. Да и с расположенного на стратегической возвышенности замка заметили путников издалека, и небольшой отряд стражи прибыл навстречу.
— Ваша светлость! — радостно приветствовали стражники своего сеньора при опознании. — Это вы?! Но вас же ждали только через четыре дня! Почему так рано? С вами все в порядке?
— Несомненно! — отвечал Джакомо. — Но как себя чувствует графиня?
— Превосходно! Ранним утром выходила на прогулку на террасу.
— Ага! А потом дуэнья по двору ходила, и мы слышали, как она говорила, что все без изменений.
— Чего это вы так резво кинулись нам навстречу?
— Так опять эта большая банда Желтяков в окрестностях появилась, вот мы и удвоили бдительность. Мало ли что.
Наверняка были и еще новости, но Джакомо взмахом руки оборвал словоохотливых стражников:
— Скачите в замок и срочно приготовьте комнаты для госпожи Маурьи и ее спутников. Ну и завтрак соответствующий, мы двигались всю ночь.
При ближайшем рассмотрении древний и величественный замок оказался строением, которое вот-вот может рухнуть в любую минуту. Разве что наружные стены и главные ворота с мостом частично соответствовали своему предназначению закрывать полуразвалины от постороннего взгляда да считаться неприступными. Плиты двора потрескались и вздыбились, три четверти конюшни и хозяйственных построек стояли без крыши, а сам замок змеился трещинами и зубоскалил отвалившимися фронтонами. Да еще и большинство окон оказались заложены деревянными глухими щитами. Глядя, с какой опаской гости поднимаются по парадной лестнице, граф со стыдливым окрасом на лице поспешил заверить:
— Да вы не волнуйтесь, стены толстенные и внутри довольно сухо, тепло и уютно. На голову балка тоже не рухнет.
— Все равно такую красоту следует содержать более тщательно, — не удержался от упрека Василий. — Вот у вас вроде и люди есть, и деревня недалеко, леса полно.
— Увы! Людей только на охрану и обслуживание хватает. Деревню отобрали уже лет пять как за вымышленные долги, да и лес в придачу.
— Как это — вымышленные? — удивилась целительница.
— А-а, долго рассказывать, — ушел Джакомо от ответа. — Вот отдохнем, отоспимся с дороги, тогда, может, и поведаю свою кручину. О! — Его лицо сразу озарилось улыбкой счастья, гордости и одновременным сопереживанием. — Прошу знакомиться с моей супругой.
По широкому внутреннему коридору им навстречу плыла поддерживаемая с двух сторон женщина. Молодая, не старше тридцати лет, нельзя сказать, что особо симпатичная на лицо, но вот своим огромным животом она сразу приковывала всеобщее внимание. И любой, даже совершенно несведущий в данном вопросе человек мог бы смело утверждать, что будущая мать вынашивает как минимум пятерых младенцев. А если бы и не стал такое утверждать, то без колебаний согласился, что уж как минимум трое — в обязательном порядке.
Графиня и говорила таким тихим голосом и с такой осторожностью, что казалось, крикни она как следует, и предродовые схватки начнутся немедленно.
— Рада вас приветствовать, господа, в замке Ночной Преграды. Ваши комнаты уже приготовлены, прошу располагаться и спускаться в большой обеденный зал на завтрак.
Но при этом она так вопросительно, недоуменно и с надеждой посматривала на мужа, что тот сразу ввел ее в курс дела, озвучивая предварительную договоренность с целительницей:
— Госпожа Маурьи хотела бы тебя сразу осмотреть.
Стоило видеть, какой радостью озарились лица встречающих женщин и с каким восторгом они уставились на черноглазую красавицу. И хоть красавица не была измучена, как Дана, она кивнула утвердительно:
— Я только разденусь с дороги и устрою нашего раненого товарища.
Для себя и Петра она заняла центральную из трех предоставленных им комнат. Туда же все остальные воины снесли запасное и громоздкое оружие, оставив в карманах только компактные пистолеты и запасные обоймы к ним. А весь остальной арсенал Дана строгим голосом приказала охранять штатному снайперу:
— Всю ночь песни пел и буянил, значит, выспался и энергию девать некуда. Вот теперь постоишь в карауле.
— Как всю ночь? — вполне, по его мнению, справедливо возмущался парень, расположившись средь высоких подушек и укладывая к себе под одеяло автомат и парочку убийственных приспособлений меньшего размера. — Я вроде как и одну песню допеть не успел.
— Все мозги пропил! — с гневом апеллировала целительница к товарищам. — Ничего не помнит!
А немец ее поддержал со своеобразным акцентом:
— Водка пить — земля валяться, песни выть — и целоваться.
Петруха выпятил глаза на Василия:
— Васек! Мы что, с тобой опять целовались?
— Да пошел ты!.. — рыкнул тот, уже идя к выходу. — Будешь хорошо бдеть, может, и пришлем к тебе служанку с яичницей.
— О! Тогда лучше две! — не растерялся парень.
Услышав такое пожелание, приостановившийся на пороге немец уточнил:
— Чего две? Служанки или яичницы?
Дана сердито его вытолкала наружу и, прежде чем закрыть дверь, пригрозила кулаком «дежурному по арсеналу»:
— Если здесь появятся две служанки, то у тебя точно больше ничего не останется даже для одной яичницы.
— Я тебя тоже люблю! — донеслось уже сквозь закрытую дверь.
Но после этого Маурьи заметно приободрилась.
Возле графских покоев гостей встретил уже переодетый и посвежевший Джакомо, но его целительница внутрь не пустила:
— Сама справлюсь. Лучше меня здесь подождите.
А чтобы не стоять, глазея по сторонам даром, Василий попытался отвлечь задумавшегося графа вопросами:
— Внутренняя архитектура замка и в самом деле весьма своеобразная. Кто его построил?
— О! Это одна из самых уникальных построек Успенской империи! — оживился хозяин и с жаром принялся живописать историю своего древнего рода. Куда и усталость от невероятного по интенсивности перехода делась!
Если верить фамильным преданиям, замок с мощной, теоретически неприступной стеной построили полторы тысячи лет назад. Так это строение и дошло до нынешнего времени без глобальных перестроек или изменения профиля. Ни случающиеся порой землетрясения, ни многочисленные штурмы не смогли сровнять эту твердыню с поддерживающим ее каменным холмом. Утверждалось, что замок стоял на границе трех королевств еще тогда, когда самой Успенской империи и в помине не было. А вот потом один из предков как раз и умудрился встать у истоков нарождающейся империи, которая захватила весь материк, и громче всех прославлял вдруг неожиданно для всех открытый в центре горного массива Бавванди черный монолит. Тогда-то и принадлежали графскому роду, если судить по некоторым расползшимся или многократно раз копированным картам, сохранившимся в древней библиотеке, все окрестные земли на день пути в разные стороны. Великие предки рода Стредери в старые времена занимали посты министров, управляющих провинциями, порой даже роднились с выходцами из правящих императорских династий.
В общем, всегда считались на первых позициях в рейтинге дворянства. Но годы шли, века проплывали, и обстановка постепенно менялась. Представители рода по совокупности причин вышли из фавора у императоров, превратившись в затворников и мизантропов. Потом стали терять земли самыми экзотическими способами, начиная от щедрых дарственных и разудалых проигрышей на столичном ипподроме и кончая банальным шантажом и подлой подделкой документов. По итогам одной такой исторической подделки в обозримом прошлом от угодий замка отрезали последнюю деревню и последний кусок со строительным лесом. Отец Джакомо оказался семь лет назад предательски убит в соседней провинции, а потом прискакали посланники тамошнего Маурьи с бумагами, якобы подписанными покойным, и долговыми расписками. Все понимали, что подписи подделаны или вырваны пытками, но доказать молодой наследник ничего не смог. Так и пришлось молча проглотить кровную обиду и засесть в собственном последнем пристанище. Благо еще, что при мелком ремонте его молодая супруга обнаружила небольшую сокровищницу и, благодаря найденным там камням и древним монетам, ей удалось содержать замок с дружиной и мизерным числом слуг последние шесть лет.
Так что повод стать жрецом был не один. Потому что следовало вначале спасти жену, а уж потом, пользуясь привилегиями жреца, хоть мало-мальски заработать на приличное существование. Потому как найденных средств хватило бы еще на год, максимум полтора.
Вот таким грустным признанием и закончил граф Джакомо Стредери свое печальное повествование. Его уже вместе со всеми дослушивали и вышедшие из покоев женщины. И только когда расселись за столом и подали прожаренные в горячей подливе овощи, обеспокоенный супруг поинтересовался состоянием супруги:
— Надеюсь, с ней все в порядке?
— Да, теперь можете быть совершенно спокойны, — твердо заверила Маурьи, хотя ее боевые товарищи после этих слов подобрались и насторожились. Условными жестами Дана показывала: «Я говорю неправду!» и «У нас осложнения!»

Глава восемнадцатая
Враг не дремлет

Нежданное предательство и жуткое коварство князя Кастиано Мендриса повергло в шок все рыцарство мира Гинвейл. Благо еще, что сам зачинщик остался жив и суд над ним, с последующей уникальной, не имеющей аналогов казнью, обещал превратиться в наиболее показательный и поучительный для потомков процесс. Ну и для современников, само собой разумеется. Остальных сбежавших с места резни злоумышленников тоже удалось выловить почти всех. Их будущее в тот же день пыталась решить сборная коллегия из министров внутренних дел. Но вряд ли участи преступных родов кто-либо позавидует, все дело шло к тому, что вчера еще свободное, независимое княжество будет безжалостно прорежено, а потом у его руля поставят выбранного соседями нового князя. Скомпрометировавший себя род Мендрисов перестанет существовать в политическом плане.
Само собой разумеется, что в связи с возникшим траурным ажиотажем в первые часы после сражения оба инициатора войны решили отменить планировавшийся ранее пир, который дает победитель. Этим формальным поводом, не поленившись принести кучу извинений, и воспользовался Дмитрий Светозаров для возвращения домой. Конечно, поначалу ни Рональд, ни тем более Андер и слушать не хотели про исчезновение своих спасителей и только после того, как в узком кругу оговорили практически конкретную дату предстоящего бракосочетания четы Светозаровых и связанные с этим расходы, взятые на себя Пурпуром и Сиренью, оба короля отпустили героев-иномирцев.
В Свирепой долине ее владельцам тоже задерживаться или высыпаться было некогда. Ведь после получения заработанных, а также премиальных камней от благодарного мира Гинвейл Торговец решил представить любимую супругу своему лучшему другу Бонзаю. А потом сразу оттуда отправиться на тракт Магириков. Потому как наверняка уже воинская группа землян, томящаяся от вынужденного безделья, заждалась своего работодателя.
Граф Дин с супругой только и успели, что вкусно поесть да переодеться в приличествующие дальней дороге пуленепробиваемые сюртуки. И, окружив себя соответствующим багажом да весьма специфическими грузами для «третьей», парочка поспешила в королевство Ягоны. Перенеслись без малейшего грохота в Башню главного шафика, где Александре довольно бегло было показано несколько помещений, а затем и святая святых всего сооружения: устройство, в котором уложенные туда кристаллы собирали и аккумулировали в себе рассеянную в округе магическую энергию. Данную комнатку на самой верхотуре Башни Дмитрий глубокомысленно называл «модуляторной», давая попутно жене пояснения по мерам безопасности в этой части сооружения. Хотя молодая графиня в первую очередь не восприняла странное название комнаты.
— Совсем не соответствует смыслу. При чем здесь модуль или модуляция?
— Слишком долго рассказывать, дорогая, — отмахнулся от ее вопроса Светозаров. — Во всех мирах владельцы башен называют месторасположение данного устройства по-разному. И почти нигде они не совпадают со здравым смыслом. Лучше запоминай и смотри внимательно на это чудо, потому как войти сюда ты больше не сможешь. Лишь только в кристаллах за парочку дней осядет самый мизер, любой вошедший сюда человек, кроме хозяина, конечно, будет испепелен на месте. Когда силы станут максимальными, любое живое существо, попавшее на верхние четыре этажа или на крышу Башни, протянет не больше парочки секунд при ударе защитного контура. Так что получай представление, любуйся модуляторной сейчас, больше ты сюда не попадешь.
При этом он довольно осторожно вставлял в центр завитой конструкции первый кристалл, делая это с большим напряжением и скрупулезностью. Чем вызвал новый смешок у Шуры:
— Чего ты так напрягся, расслабься. Или давай я помогу.
— Шутишь?!
— Почему ты так испугался? Ведь эти стекляшки пустые.
— Точно шутишь. Из-за непонимания своего! Понятно, что в данный момент они тебе вреда не принесут, но и вставить кристаллы в устройство посторонний человек не может. — Дмитрий перешел на другую сторону сложного магического сооружения и достал из подсумка второй кристалл. — Все здесь настроено только на меня и подчиняется только моей воле.
— Ха! Только и всего, что вставить пирамидку на место.
— Вот недоверчивая! Даже твою руку от этого перекрестного концентратора будет отталкивать. Потому что потоки энергии там внутри перетекают постоянно.
Молодая графиня продолжала куражиться:
— А дай мне попробовать. Слабо? Или боишься?
— Хм! Чего тут бояться? Просто у тебя ничего не получится. Да и вообще, как только я третью пирамидку установлю, тебе желательно отойти подальше. Вон хотя бы к двери.
— Да ладно тебе. — Тон у Александры стал просительным. — Сам ведь говорил, что больше я сюда не попаду, так дай мне хоть раз попытаться.
Уже прицелившись к приемному ложементу концентратора, Торговец устало вздохнул и с любовью посмотрел на жену, как на дитя малое:
— Ну настырная! На, пробуй!
— Вот так? — Она перехватила кристалл у мужа из руки и повернула под углом в сорок пять градусов.
— Ха! Держишь ты его правильно. Пока! Но ты дальше-то попробуй руку продвинь. Сейчас ее отталкивать начнет.
— Сильно?
— В геометрической прогрессии.
— Но не больно?
— Просто не пустит и все. Это только хозяина при этом слегка щекоткой бодрит.
— Ой! И меня вроде как щекочет.
— Не выдумывай! Подобные законы здесь работают без исключений. Я это уже несколько раз проверял. И на Бонзае, короле местном, и на… — Дмитрий замер, наблюдая округлившимися глазами, как магический артефакт с характерным щелчком встал на положенное ему место. — Э-э-э?.. Как же так! Что-то тут не сработало.
Александра, словно испугавшись неправильности своих действий, резко опять протянула руку вперед и вынула кристалл из концентратора.
— Что значит «не сработало»? Мне и в самом деле щекотно. Но если ты сейчас мне и эту порчу имущества припишешь, то я тебе никогда помогать не буду. Сам напрягайся! На!
Светозаров взял протянутую пирамидку с некоторой опаской, покрутил в руках, с недоверием прислушиваясь и что-то невнятно бормоча себе под нос. При этом он весьма потешно двигал бровями и нижней челюстью. Придя к какому-то решению, резко протянул кристалл супруге:
— А ну-ка еще раз попробуй. Давай, не бойся, все равно поломку на тебя спишу. Вот, теперь опять изыми. Хм… вставь! Изыми! М-да… — Он весьма озадаченно почесал свой затылок. — Ладно, оставь этот, давай вернемся к первому. Стой! Не хватай его слишком резко. Там уже есть капелюшечка энергии, и тебе может обжечь руку. Так что, если что, сразу бросай. Поняла? Пробуй!
Его супруга и первый кристалл вынула без всякого труда или неприятных ощущений. Потому что щекотка казалась ей весьма терпимой, если вообще стоящей упоминания. Теперь уже Дмитрий задумался основательно. Если не сказать, что впал в несколько нервное, экзальтированное состояние осененного идеями экспериментатора. Минут десять он безжалостно гонял Шуру вокруг устройства, заставляя то вставлять, то вынимать накопители магической энергии. И когда та уже стала сердиться от непонимания своих действий, погладил ее по ладошке и стал подводить итоги:
— Ну вот, ты мне подкинула еще одну невероятную задачку. И сразу трудно определить, что здесь главная причина: то ли тебя и в самом деле несколько своеобразно изменила суспензия в момент оживления, то ли что-то идет не так во всем этом магическом «антиреакторе». Но если виноваты начавшиеся в тебе изменения, то… Я даже не знаю, как обрисовать твои новые возможности.
— Дорогой, попытайся это сделать одним словом: полезные эти возможности или опасные?
— Смотря как на подобные вещи смотреть. Если ты вдруг меня разлюбишь и бросишь, то при этом сможешь легко у меня забрать все кристаллы и никакая защита этого помещения тебя не остановит.
— Ну, пока тебе отставка не грозит. — Александра милостиво разрешила поцеловать свою ладошку.
— Ммм! Уже радует. Но с другой стороны, мы, пользуясь твоими способностями, можем легко разоружить наших самых опасных противников. Конечно, только в случае крайней необходимости и не раньше всего комплекса дополнительных магических проверок.
— Ой, как здорово! — обрадовалась она. — Да мы так и Купидона Азарова можем с носом оставить?
— Как бы да. Но… только когда будем к этому готовы полностью и будем располагать достаточным запасом свободного времени. А сейчас у нас его категорически не хватает. — Он потащил супругу за руку из модуляторной, а потом и в самый низ Башни. — Сейчас постараемся отыскать Бонзая и провести церемонию знакомства. И только после определения точной даты нашей свадьбы помчимся к «третьей».
— И тут свадьба? — с плохо скрываемым восторгом стала уточнять графиня Светозарова.
— А как же! Ведь обещал устроить праздник в каждом мире. Тем более что местный самодержец — мой самый лучший друг, и лишить его такой радости, как быть у нас шафером, я просто не имею морального права. Да он и сам слушать не захочет ни о каких отсрочках или оговорках. Вот увидишь.
Парадная дверь Башни являла собой баснословно прочное, солидное средство обороны, способное выдержать несколько прямых попаданий из тяжелого осадного орудия большого калибра. Но все равно открывалась наружу без ожидаемого скрипа или грохота. Стоящие на площадке три охранника в основном и посматривали только в трех направлениях: на зев уходящего к королевскому дворцу тоннеля, на лестницу, ведущую в подвалы к Зеленому Перекрестку, да на внутренний двор, раскинувшийся между строением и высоченным, массивным забором. Поэтому воины непроизвольно вздрогнули, когда за их спинами раздалось приветствие и последовал вполне будничный, спокойный вопрос:
— Как служба идет?
Смятение длилось пару мгновений, необходимых, чтобы оглянуться, опознать Торговца и удивиться красоте его спутницы. Потом старший поста браво гаркнул положенный ответ, переходящий в доклад:
— Желаем здравствовать господину верховному шафику! На вверенном нам посту — без происшествий!
— Уже радует. А где сейчас его величество находится? Его супруга? Ну и его придворные шафики? — Граф Дин лишь сейчас осознал, что в столице Ягонов только начало дня. Естественно, что весь рабочий люд уже трудится час, если не полтора, а вот во дворце распорядок жизни несколько иной.
Как оказалось, стоящие на важном государственном посту воины и на такие вопросы могли сносно ответить:
— Ее величество с наследником еще почивать изволят, а вот его величество сейчас в надзорной башне возле Дитогла.
— В такую рань? — засомневался Торговец. — Чего он так рано встал?
— Да он еще и не ложился, с вечера там вместе с отделом наружного и внутреннего надзора заседают. Шафик Аристарх тоже там, а вот госпожа Флавия во дворцовой лаборатории находится.
Главный шафик Ягонов коротко задумался, попутно закрывая за собой дверь в Башню наглухо.
— И никаких войн в государстве нет или волнений?
— Никак нет, ваше магичество! Полное спокойствие.
— Ладно, тогда мы пройдемся тоннелем во дворец, — поставил Дин постовых в известность и вновь потянул супругу за собой. При этом он негромким голосом давал пояснения: — С одной стороны, даже неплохо, что Бонзай чем-то слишком занят. Раз нет войны или угрозы вторжения извне, значит, мы можем не ввязываться, и без нас справятся. А вот момент для откладывания церемонии знакомства самый что ни на есть благоприятный. Скажем потом, что отрывать не хотели от дел и будить наследника тоже посчитали неудобным.
— Хорошо, тебе виднее, — согласилась графиня, вспоминая: — А что такое Дитогл?
— О! Это довольно древний и сложный агрегат. Скорее, даже непонятный артефакт, оставленный здесь прежней цивилизацией. Мы его отстроили по найденным чертежам в несколько модернизированном виде, словно гигантский памятник архитектуры, и установили в самом людном месте столицы. Дитогл легко определяет в людях, под ним проходящих, врожденные или приобретенные магические способности. Скорее всего, Бонзай там и торчит всю ночь, что лично проверяет уникальное сооружение перед официальным торжественным открытием. А может, и один-два шафика отыскались, вот за ними и следят. Может, уже и беседуют. Все-таки в этом мире одаренные колдуны — невероятная редкость, а имеющиеся у тайной службы приборы наблюдения и подслушивания позволяют проследить за любым местным жителем или гостем столицы.
— Понятно. Значит, — пыталась сообразить Александра, — мы вначале гуляем ножками, а потом вернемся в Башню за всем остальным? А почему не сразу?
— Потом отмахаться не сможем от нападок Бонзая. Мол, нечестно сработали, с ним даже словом перекинуться не пожелали. А так мы — вот они! Ходили, спрашивали, искали. Ну раз нас никто не встретил, то мы и умчались еще пару дел завершить. Чего время даром терять в бесплодных ожиданиях? Доходим до дворцового госпиталя, если нет никого — сразу прыгаем с кроватью за боеприпасами в Башню, грузимся — и в Успенскую империю.
Его жена ничего не забывала:
— Так вроде для этого кровь нужна?
— Молодец! Видать, агентов учат не только из пистолетов стрелять.
— А ты думал! Особенно память развивать приходилось, иначе можно забыть про задание и очнуться на берегу теплого моря. Так что с кровью? Меня резать будешь?
— Зачем? Румяная ты мне для поцелуев больше нравишься. Помнишь, в нашем багаже две желтые коробки? Так вот в них по полтора литра консервированной крови нужной нам группы и желанного резуса с минусом.
— Когда ты только успел?
Дмитрий на ходу дернул плечами. Не хотелось признаваться в том, что, пока жена в первый раз знакомилась с кастеляншей и замковой швеей, ему удалось успеть смотаться на юг империи Рилли и выдернуть оттуда верховного целителя. Ну и заодно кусочек окровавленной ткани прихватить. Точнее сказать, бинт у помилованной вдовы-поджигательницы забрать. У себя в кабинете сунул образец в анализатор из техногенного мира, и результат готов. А на складах у Торговца чего только не скопилось за последний десяток лет интенсивной деятельности. Главное, не забыть, что именно и где находится.
Вместо признания о самовольном переходе Дин постарался перевести разговор на другую тему:
— Кстати, хочу напомнить: не стреляй по тем жутким тварям в виде смеси волка с шакалом, когда будем в межмирском пространстве. Убить их легко, но вот общее количество их при этом почему-то не восстанавливается. Да и страшные они скорее только на вид. Просто цепляются зубами за станину кровати и грызут, словно кони удила.
— В «гринписовцы» записался?
— Не в том дело. Просто эти шакалы слишком уникальное и невиданное явление в межмирском пространстве. Вначале надо разгадать их суть и причины появления, а уже потом рубать им клыкастые головы.
— И что, вот так ни разу ты не встречал в пространствах между мирами какой-нибудь зверушки или птички? — Они уже прошли тоннель и шли по анфиладам дворцовых комнат, которые Александра рассматривала с нарастающим восторгом. — Ведь могла же какая-нибудь живность провалиться туда случайно? В крайнем случае, следом за тобой упасть?
— Когда у нас будет много свободного времени, я тебе прочитаю несколько лекций и покажу несколько опытов, после которых ты и поймешь, что любое живое существо после прохождения створа без моей поддержки или защиты погибает. — Заметив, как супруга вертит во все стороны головой, улыбнулся: — Что? Понравилось?
— Не то слово! Здесь царит просто сказочное великолепие, — охотно призналась Александра. — Именно сказочное, именно легкое и воздушно-мечтательное. Словно этот дворец строили гениальные дети. Без лишней, тяжеловесной роскоши, мрачной позолоты и лепнины, массивности и колоссальности. Такое встретишь только в детских снах и фантазиях.
— Ты права. Этот дворец уже сейчас считается одним из чудес этого мира, и предварительная запись желающих его посетить туристов ведется за несколько месяцев. Но ты еще больше удивишься, когда узнаешь и познакомишься с главным зодчим этого великолепия.
— Неужели это юная девушка? — ревниво сузила глазки Шура.
— Да не совсем так. Но раскрывать тебе личность главного архитектора я пока не буду, а сразу с ним познакомлю при первой оказии. Тем более что он постоянно только и носится по всему комплексу, устраняет недоделки, заставляет менять некоторые детали интерьеров и передвигать с места на место статуи или некоторую мебель. Воистину непоседливая натура. Гений! А чтобы заинтриговать тебя еще больше, добавлю: главный зодчий — уроженец иного мира.
— Ага! Ну тогда мне сразу ясно, кто именно его и сосватал на строительство этого великолепия.
Пока пара двигалась по анфиладам переходов и залов, им изредка попадались некоторые придворные и «государевы» люди. Все-таки время считалось ранним, и праздношатающейся знати пока не наблюдалось. Со многими из встречных Торговец радушно здоровался и весьма интенсивно, прямо на ходу перебрасывался несколькими фразами, суть которых в основном сводилась только к одному: «Вот жалость какая! Никак его величество отыскать не можем!»
После чего часто оборачивающаяся Александра с улыбкой наблюдала, как оставшиеся сзади них подданные королевства смешно срывались с места и мчались на поиски своего монарха. Настолько искренне желали как можно скорее устранить досадное недоразумение, а скорее всего, упущение нерасторопных помощников Бонзая Пятого. Видимо, у них в голове не укладывается, как это оба друга до сих пор не смогли встретиться.
— Мне кажется, за нашими спинами целый переполох поднялся, — констатировала Шура. — Такое впечатление, что они твоего венценосного друга сейчас из-под земли достанут и на руках к тебе принесут.
— Не успеют. Зато к вечеру, когда мы сюда вернемся после Успенской империи, все точно будет готово к нашей многогранной встрече. И помолвка состоится, и твоя церемония представления. Вернее, наоборот.
— Это я поняла. Далеко еще?
— Минут пять. Мы уже в южном крыле комплекса, сейчас пройдем зимнюю оранжерею и сразу попадем в дворцовый госпиталь. Кстати, я тебе прямо на ходу постараюсь дать краткие описания самых редчайших растений из иных миров. Ими только любоваться можно сутками, а уж о плодах — отдельная песня! Они того стоят, да и некоторые Бонзай собственноручно лопатой выкапывал во время наших путешествий.
Похвастаться своими похождениями с другом Дмитрий не успел. Потому как им навстречу вдруг попалась не кто иная, как придворная шафик Флавия Несравненная. По ее внешнему виду легко было догадаться, что и она эту ночь не спала, а усиленно работала. Красные глаза, растрепанная прическа, весьма неприглядные, испорченные в лаборатории одеяния, заляпанные какими-то реактивами перчатки и в завершение картины — внушительный штатив с целым сонмом разноцветных пробирок.
Пробежать мимо нее, перекинувшись парочкой ничего не значащих фраз, Торговец не решился, хотя сразу по гневному взгляду понял, что коллега ему не простит подобной формы знакомства. Ведь даже в специфическом сюртуке Александра смотрелась как истинная, великолепно ухоженная императрица, и для недавней любовницы Дмитрия такое огромное разночтение во внешнем виде сказывалось весьма болезненно в моральном плане.
Заметила плохо скрываемые бешенство с досадой и Александра. Вдобавок своим отточенным интуитивным чутьем сразу правильно распознала истинные причины такого поведения со стороны другой женщины. Однозначно, что ее муж имел с данной красавицей довольно близкие, интимные отношения, и впоследствии предстояло дотошно разобраться, на какой стадии эти отношения находятся в данное время. Ну а сию минуту обе женщины, обжигая друг друга ледяными взглядами, постарались даже мило улыбаться и на словах убедить в струящейся из них радости.
Нельзя сказать, что Дин слишком уж обеспокоился грядущими для него проблемами. Тем более что вины за собой не чувствовал. А вот уходящее во время разговора время его нервировало. С подобными задержками можно во дворце и на весь день застрять. Поэтому он постарался быстренько все приветствия перенаправить на деловой разговор:
— Мы с графиней Светозаровой чуть позже еще раз нагрянем сюда, чтобы договориться о времени нашей свадьбы и пригласить всех высоких гостей в официальном порядке. Хотя, пользуясь случаем и нашей старой боевой дружбой, приглашаю тебя, Флавия, самой первой.
— Спасибо! — с невинной, но весьма стервозной улыбкой поблагодарила придворная шафик. — Как приятно и в этом деле оказаться первой.
Тонкий намек на толстые обстоятельства Торговец постарался проигнорировать:
— А что за опыты ты в такой ранний час проводишь в оранжерее?
— Я что, похожа на ботаника? — продолжала ерничать Флавия. — Мало того что замуж никто не предлагает, так еще и флорой заниматься?
— Не вижу никакой связи между ботаникой и твоим замужеством. — Благодушного тона в голосе Дмитрия как не бывало. — Насколько я помню, жениться на тебе мечтают самые славные люди королевства Ягоны. Но раз тебе некогда болтать о пустяках, то и мы поспешим. Хотим как можно быстрее опять сюда вернуться.
Он даже шаг в сторону сделал, начиная обходить стоящее на пути препятствие, но деловые качества придворной возобладали у Флавии над личными амбициями. Тон сразу стал деловой, а слова посыпались только о сути проводимых ею экспериментов:
— Я из госпиталя. Не знаю, из какого мира ты приволок эти кровати, но основная станина и перила состоят из уникального сплава. Пока опыты не завершены, — она качнула штативом с пробирками, — но похоже, что этот сплав не подвержен разложению в Хохочущем зеленом тумане. Очень похоже на тот металл, из которого состояли контейнеры на каторге акстрыга, а также сама труба для вытяжки на поверхность слантерса.
Так как Александра при этом весьма требовательно сжала локоть своего супруга, пришлось ей в двух словах обрисовать суть приключений на далеком Юге, где Дмитрий с Бонзаем провернули «магическую революцию» года три назад. Да и сама новость, что отыскался не подвергающийся коррозии металл, а вернее, определенный сплав, очень воодушевила Торговца:
— Феноменально! Мы бы смогли заказать действенное оружие и наконец-то обследовать Зеленый Перекресток визуальным способом. А то так до сих пор мои заказы и не выполнили.
Он имел в виду, что уже давно в одном из техногенных миров для него делали дистанционные летающие устройства, с помощью которых надлежало обследовать как все четыре тоннеля Зеленого Перекрестка, так и жерло вулкана Бормот в центре столицы далекого Юга. А тот пяток сигнальных экземпляров, которые были им опробованы пару раз за последний год, оказались недееспособны и выходили из строя уже на первых минутах пребывания в Хохочущем зеленом тумане. Но если появится нужный сплав, то и устройства создадут намного быстрее и оружие защиты-нападения появится надлежащее. Вплоть до автоматического или лазерного. Вот тогда, с подобными стрелялками, можно и экспедицию организовывать. Потому что с тамошними монстрами никакие шафики не справятся одними магическими умениями.
Напоминание о монстрах немного сменило направленность скороговорки Флавии:
— Между прочим, атакующие в межмирском пространстве шакалы — это однозначно обитатели Хохочущего зеленого тумана. Тот же состав крови, цвет внутренностей и консистенция тканей, что и у взятых нами в тоннелях Перекрестка зверушек. Если и дальше продолжить логическую цепочку, то получается следующая картина. Мы легко можем дышать в зеленом тумане, как и в межмирском пространстве. Как и эти шакалы! А значит, выход зверей из тоннелей в нашу атмосферу становится не только теоретически возможен, но и практически доказуем.
— Э-э-э… — Торговец скривился, оглядываясь, не так осознавая опасность из подвалов своей Башни, как опасающийся катящегося где-то сзади вала из услужливых помощников. С них станется направить Бонзая по правильному следу. — Так что ты предлагаешь?
— Надо срочно установить на все створы тоннелей толстенные решетки и еще две смонтировать в начале лестницы и возле поста гвардейцев.
— Хм! Самое правильное решение! Спасибо огромное! Распорядись о немедленном начале работ от моего имени. А мы пока смотаемся быстренько в одно место.
Флавия нехотя уступила дорогу, склонив при этом голову в знак расставания. Но все-таки она не удержалась от ехидного замечания в спину:
— Надеюсь, что вы долго не задержитесь, а я к тому времени постараюсь переодеться и соответствовать торжественному моменту.
Дмитрию ничего не оставалось, как ответить в том же духе:
— Да ты и так со своей волшебной красотой выглядишь потрясно!
Намекая, что, не будь коллега шафиком, уже бы давно выглядела как пожилая, скорее всего, ничем не примечательная женщина. Понявшая это Александра уже на середине оранжереи успокоилась полностью, хотя и спросила на всякий случай, сколько Несравненной лет. Узнав возраст бывшей любовницы своего супруга, она решила не затевать допрос с пристрастием. Даже с сердобольной тоской посочувствовала:
— Как я ее понимаю: она уже и не надеется на замужество.
Кажется, ее и окружающие растения не слишком волновали, а вот показное сочувствие получилось настолько глубоким и искренним, что Светозаров даже хмыкнул вслух:
— За ней и в самом деле толпа женихов бегает.
— Может, ты разочарован своим отсутствием в этом забеге?
— Нисколько! — без запинки ответил он и не поленился добавить: — С тех пор как мы познакомились, ты единственный объект всех моих устремлений, забегов и помыслов.
После чего Александра перешла на шутливый тон:
— Ну да, пока я еще молоденькая, ты ко мне стремишься, а вот стану такой старой, как эта Флавия…
— Как?! Разве ты молоденькая? — стал веселиться и Дмитрий. — А мне почему-то казалось, что ты вообще юная.
— Еще скажи, что догадался о моем несовершеннолетии.
— И скажу!
Так, пикируясь, парочка пересекла закрытую оранжерею и вошла в помещения королевского госпиталя, где почти сразу и наткнулась на целую толпу шикарных дам, которую возглавляла ее величество Власта, королева Ягонов, с наследником. При виде их Торговец спрятал досаду как можно глубже, радостно заулыбался и протянул руки к довольному карапузу. Посмотрев перед этим в окно, он сразу догадался, каким образом ее величество сумела поймать ускользающего главного шафика: она просто перешла со своими фрейлинами и няньками открытое пространство королевского сада, раскинувшегося между двумя крыльями дворцового комплекса. А вычислить цель продвижения Дина королеве помогла отменная прозорливость и знание почти всего, что казалось ее венценосного супруга и его ближайшего друга.
— Ути-пути, мой красавчик! Иди к дяде Диме!
Провожаемый ревнивым взглядом своей мамаши, радостно смеющийся наследник переместился на руки к Торговцу, который быстро представил обеих женщин друг другу и переключился на увеселение обожаемого дитяти. При подобных встречах он всегда минут десять таскал ребенка на руках в любом случае. Пусть даже сам падал от усталости или спешил на пожар.
С чего и начала разговор молодая королева:
— Балует он моего сына.
— Ну еще бы! — восторженно наблюдая скорее за действиями мужа, чем за младенцем, отозвалась графиня Светозарова. — Такого ангелочка так и хочется подержать на руках.
— В таком возрасте надо своих заводить. — Власта безошибочно определила возраст собеседницы и перешла на свойский тон, словно они уже старые подруги: — И тебе уже давно пора, и наследнику будет с кем дружить да по дворцу бегать.
— Ну… так ведь… — несколько замялась Шура.
— А чего тут сомневаться? Дин все время твердил, что с семьей только здесь жить будет.
— Да я в том смысле, что нам пока все дела вначале разгрести надо, а уже потом о детях думать.
— В корне неверная позиция, — не соглашалась королева. — Вначале надо детей нарожать, а уже потом занимайтесь чем хотите и мотайтесь по всем вселенным. Тем более что наше магичество всегда утверждал, что и своих детей без страха и сомнений на мое воспитание оставит. Правда? Или бессовестно вводил мое величество в заблуждение?
На эти вопросы главный королевский шафик возмущенно фыркнул:
— Ну и какая радость от собственных детей, если они будут воспитываться у друзей? Мне самому хочется все их первые успехи понаблюдать, а не по рассказам выслушивать. Сама небось свое чадо никому бы не отдала?
— Сравнил! Я все-таки королева, и мне не пристало вне дома мотаться. А уж тебя я знаю прекрасно: ни одного часа усидеть на месте не сможешь. Уже и про нас забывать начал. Вон Бонзай тебя уже сколько времени дождаться не может.
— Так я только недавно здесь был! — возразил Дмитрий, морща лоб и подсчитывая часы, прошедшие со времени последнего посещения. — Да и раненым сколько провалялся.
— Хи-хи! Он даже без сознания умудрился отсюда сбежать, — поделилась королева с Александрой известной всем тайной. — Одно только радует, что свадьбы в нашем королевстве проходят с соблюдением целого свода законов и традиций. Так что постоянный, сказочный интерес в течение трех суток я вам гарантирую.
— Сколько?! — не на шутку озадачился главный шафик Ягонов. — Как твоему величеству не стыдно выдумывать? Ведь твоя свадьба с Бонзаем всего в двое суток уложилась.
Власта лишь небрежно отмахнулась от таких уличений во лжи, продолжая давать пояснения только для своей новой подруги:
— Когда мы женились, мой жених решил несколько урезать некоторые церемонии. Потому как имеет на такие деяния полное королевское право. Но вот что касается придворных, личных друзей или состоящих на государственной службе личностей, то даже монарх не имеет права лишать их положенной на трое суток радости. Да и я постараюсь проследить, чтобы неугомонный Торговец собственную супругу даже минуткой положенного внимания не обделил. Ты согласна со мной?
— Полностью! — обрадовалась графиня Светозарова. — Тем более что он и мне обещал соблюсти все правила и свадебные традиции.
После чего первая дама Ягонов весьма мило и по-детски показала язык нахмурившемуся Дину и тут же, взглянув за его спину, с предвкушением и радостно захлопала в ладоши:
— О! А вот и наш самодержец пожаловал!
Со стороны оранжереи в госпитальный коридор спешным шагом вышел Бонзай Пятый в сопровождении нескольких помощников и шафика Аристарха. Он дышал слегка учащенно, а с иронией поджатые губы как бы говорили: «От кого хотел спрятаться, дружище?»
Хотя вслух постарался высказаться с удивлением:
— Вот так встреча! Какими судьбами? И что это рядом с тобой за красавица?
К тому моменту Торговец умудрился передать наследника в руки к нянькам. Хотя и пришлось для этого отвлечь расстроенного ребенка врученным ему в руки прозрачным шаром с цветными переливами. Затем по-братски обнялся с королем и только после этого представил и ему свою супругу:
— Ее светлость графиня Александра. Моя жена. — Но после того как его друг Бонзай, без всякого стеснения шагнув к Шуре, с восторгом расцеловал в обе щеки, несколько двусмысленно добавил: — Вообще-то мы тебя по всему дворцу искали не для горячих поцелуев, а для того, чтобы договориться о приблизительной дате нашей свадьбы.
— Это радует! — Бонзай отстранился от гостьи, еще раз восторженно ее осмотрел, расправил плечи и надул для важности щеки. — Хочу тебе, Дин, напомнить: на то я и король, что мне все позволено! — но вовремя поймал строгий взгляд своей супруги и сразу сам пошел в атаку: — Тем более что ты и сам ее величество частенько на глазах всего народа лобызаешь, словно доисторический артефакт.
— О-о-о, — осудительно покачал головой Торговец. — Тебя послушать, так главный шафик уже и дотронуться ни до кого не может для проведения врачебного осмотра.
— Вот так дела! Я-то радовался собственной королевской вседозволенности, а тут некоторые и под видом целителей неплохо устраиваются. Даже новый способ кокетства придумали: «врачебный осмотр» называется. Так что в этом моральном плане, дорогая Александра, — он подхватил ладошку графини Светозаровой и отечески погладил по ней своими огромными пальцами, — нам предстоит очень много сделать. Совсем некоторые шафики от рук отбились.
Под вежливые смешки ближайшего королевского окружения молодая графиня тоже решилась на шутливый тон:
— А пусть ваше величество всех провинившихся в ссылку отправит. Вместе с женами.
— Да? Кто тогда работать останется на благо отечества? Тем более когда враг уже под самым носом орудует.
— Кто такие? И почему не знаю? — нахмурился Дмитрий.
Прежде чем делиться с другом проблемами, Бонзай подождал, пока после его жеста няньки и фрейлины королевы отойдут на порядочное расстояние, и только тогда принялся сжато пересказывать последние события в Вельге. Невесть откуда взявшиеся шафики, называющие себя ледовыми кангами, могли напрячь любого монарха в этом мире. И хорошо еще, что у Бонзая Пятого имелось уникальное оборудование для слежки, подслушивания и бесшумного ареста любого подозрительного лица. Да и постройка Дитогла оказалась как нельзя кстати: если бы не это устройство отслеживания шафиков, то среди многочисленных гостей столицы опасные визитеры могли даже не привлечь к себе внимания. Рассказав о сути подслушанных разговоров, король Ягонов обрисовал ситуацию на последний час:
— Эти агрессивные канги замахиваются ни много ни мало как на тотальное уничтожение Ягонов и воцарение здесь собственной власти. Один из них сейчас в пути в Визенскую империю. Перед ним стоит задача поссорить меня с Константином Решительным. Второй отправился в Опалы и мечтает уничтожить моего тестя, свалив вину на меня. Еще один спешит на побережье с твердым намерением разведать на Юге о наших слабостях. Сразу три колдуна активно включились в создание торговых представительств в столице и задействовали всех своих агентов для шпионской деятельности. Чего только стоят их бойцы сексуального плана: две очаровательные красотки и жгучий покоритель дамских сердец. То есть если не смогут кого-нибудь подкупить, то наверняка сведут с ума пылкими любовными приворотами и обманом. Ну и самый главный из кангов поспешил на Север к своей странной «ледяной владычице». Решил сам доложить о трудностях предстоящего завоевания.
Торговец уже и забыл про недавнюю спешку и предстоящую свадьбу, настолько его удивило появление неожиданного врага.
— Что за владычица? И почему ты мне раньше про нее не рассказывал?
— Да я сам только первый раз про нее услышал, — разводил руками Бонзай. — Нигде, ни в одних исторических источниках мы не отыскали даже упоминания о ком-то подобном. Но, исходя из оговорок этих кангов, их родина находится прямо в Ледовитом море. Скорее всего, на острове, сплошь укрытом сверху, а то и с боков облаками или туманом. Как только им удалось так долго таиться и нигде не засвечиваться?
— Да это не столь важно. — Светозаров обеспокоенно оглянулся, словно враги уже подкрадывались к данному месту. — Меня больше волнует сам факт такой странной заинтересованности непонятных сил именно к твоему королевству Ягоны. Неужто им больше воевать не с кем? Да еще и чужими руками?
— Меня это тоже волнует, — признался монарх. — Но ведь у нас ничего нет такого.
— Не скажи! А Зеленый Перекресток? Это мы до сих пор понять не можем, что он собой представляет и почему именно здесь находится. А вдруг эта самая замороженная ведьма, или, как они ее называют, «владычица», о Перекрестке знает и сумеет им воспользоваться? Да еще так воспользоваться, что всему этому миру кровавыми слезами обойдется?
— Умеешь ты запугать.
— Чего тут пугать, если их первый канг сам хвастался, что их покровительница тут сама со всеми делами может справиться походя. Такие заявления тоже ведь не с пустого места делаются. Вдруг ее силы как шафика многократно превышают, допустим, мои силы?
— Вряд ли! — вмешался до этого не проронивший ни слова Аристарх. — В таком случае она бы тут уже давно все «высмотрела» и легко устранила бы всех, кто ей мешает.
Граф Дин со скепсисом уставился на коллегу:
— Стоит тебе напомнить про различные умения у тебя и у Флавии. Вполне допускаю, что вести подсмотр ей не под силу, но по другим умениям она может оказаться невероятно сильна. Например, при создании погодных ураганов невероятной мощности. Или непосредственным сожжением молниями. Насмотрелся я на таких волшебников в иных мирах! Да мало ли какими чудесами она может оперировать, в то же время защищаясь от любой попытки повредить ее дряблое тельце.
— С чего ты решил, что оно дряблое? — хмыкнул Бонзай. — Может, она еще моложе нас? Особенно если вдуматься, с каким восторгом и эпатажем о ней сами канги отзываются. Но вот именно для нахождения этого загадочного острова ты мне и нужен весьма срочно. Сам понимаешь.
— Еще бы! — возмутился главный королевский шафик. — Теперь мы все Ледовитое море протралим, но странную владычицу разыщем.
— Прямо сейчас? — совсем по-детски оживился король.
Лоб его друга уже в который раз покрылся морщинами от тяжкого раздумья, хотя имя каждого из кангов он запомнил с первого раза.
— Ну зачем так спешить? Пусть первый канг спешит на свою родину, а мы за ним присмотрим. С остальных вы и так глаз не спускаете, но на всякий случай этому Клейку надо устроить несчастный случай, до того как он доберется в столицу Опалов. Если удастся — возьмем живьем и попытаемся его разговорить. Дилита, едущего в Визенскую империю, арестуем тоже. Никаких сигнальных устройств магического плана при них нет?
Последний вопрос адресовался Аристарху.
— Судя по нашим «прощупываниям» и разговорам между кангами — нет. Только клетки со странными красногрудыми птичками. Наши орнитологи о таких даже не догадывались. По размеру до голубей недотягивают, но вроде как летают очень быстро. Клетки мы от хозяев при аресте можем отсечь в первую очередь.
— То есть арестовать или уничтожить сможем без шума и без пыли?
— Естественно! Как и лиц, их сопровождающих. Даже если все канги пропадут в наших застенках, ни одному их помощнику от нашего надзора не сбежать. Все у нас на учете и под надзором. Другой вопрос, — Аристарх непроизвольно скривился, — что при аресте любого канга нам понадобится тройная перестраховка.
— Поэтому я и оговорил свое участие, — напомнил Торговец. Перехватил взгляд супруги и после короткого раздумья добавил: — Графиня Светозарова тоже окажет посильную помощь. Но отложим это на одни сутки. Как раз этого времени нам с ней должно хватить для завершения другого важного дела.
— Помощь нужна? — Король старался не смотреть на Власту, которая в последнее время вообще не желала отпускать мужа на сомнительные, опасные для здоровья мероприятия.
— Справимся сами, — ответил Дмитрий, дружески подмигивая расслабившейся королеве. — Конечно, если не будете нас долго задерживать.
— Это обстоятельства задерживают, а не мы! — несколько напыщенно возразил Бонзай. — Да и на свадьбу свою ты нас так и не пригласил.
Торговец закатил глаза, прикидывая мысленно нужное время:
— Сейчас утро, но к ужину постараемся вернуться. Если нас хорошо покормят, то и свадьбу оговорить можно. Правда, с вашими проблемами, да и моими тоже, трудно будет точную дату назвать.
— Ничего, приблизительно оговорим. А сейчас куда?
— Изымем из твоего госпиталя еще одну кроватку, — улыбнулся Светозаров, подхватывая свою супругу под локоток. — Слишком они мне понравились. Не прощаемся! Потому как расстаемся до вечера!
Так чета Светозаровых и удалилась по коридору к госпитальным палатам. Правда, Александра попыталась прошептать после первого поворота:
— Неудобно как-то. Хотя бы дал мне возможность «до свидания» сказать.
— Не до церемоний и расшаркиваний, — возразил Дмитрий. — Тем более что там все свои. Да и каждая минута теперь дорога. Я ведь думал, что мы здесь ночь отдохнем как следует, а теперь придется с этими кангами возиться и их владычицу разыскивать.
— Да уж.
— И вообще, у меня такое впечатление, что чем дальше, тем больше дел на наши плечи взваливается. Словно лавина какая-то!
— Не расстраивайся, нас теперь двое, — Шура перехватила его руку и сжала своими ладошками, — и мы теперь любые трудности преодолеем. Тем более что нам осталось? В мире Гинвейла все улаживается. Разборки с Купидоном Азаровым можно отложить на любое неопределенное время, благо что полные энергией кристаллы у тебя имеются. Теперь быстренько решаем три главные проблемы: помощь и корректировка заданий для «третьей», помощь Бонзаю в борьбе с новыми врагами и основные силы перекидываем на освобождение твоей сестры.
— О-о-о! Ты еще кучу дел не назвала…
— Остальное все не срочно и второстепенно, — оборвала возражения своего супруга Александра. — Справимся! Ага, это и есть та самая кроватка? Впечатляет.
— Меня тоже. Особенно озадачивает в том плане, почему я в том мире выбрал именно лежанки для больных. Словно по наитию какому-то. Хотя других полезных товаров с мира Эдельвар совсем мало набиралось.
— Это тот самый, где нет деревьев?
— Именно! — Светозаров бегло осмотрел «железного коня» со всех сторон и с рыцарским поклоном пригласил: — Ваше сиятельство, прошу располагаться.
Через минуту они уже находились в Башне возле приготовленных для транспортировки в мир Зелени вещей. Торговец принялся скрупулезно загружать транспортное средство ящиками и сумками, закрепляя их вокруг прижавшейся к спинке Александры. Но та при этом не прекращала засыпать вопросами:
— Если я не ошибаюсь, то в мире Эдельвар и угля быть не может, раз нет деревьев. Чем они тогда металл плавят?
— Я тоже вначале этому факту весьма удивлялся.
— По той же логической цепочке там ни газа, ни нефти быть не может?
— Умница! Вот потому я с них могу брать любой товар за дармовые для нас кругляки из вишневого дерева.
— Помню. И все-таки чем они плавят металл?
— Магией! — После этого слова Дмитрий даже замер на мгновение и торжественно потряс вытянутой вверх рукой. — Эдельвар — это самый насыщенный волшебством мир из всех мне известных.
— И там тоже есть злые колдуны?
— Хм! Если сравнивать с Кабаньим и с такими кровожадными личностями, как Купидон Азаров, то там настоящие агнцы. Хотя и они порой между собой несколько… Как бы поточнее выразиться?.. Враждуют. И тоже сердятся, злятся, устраивают каверзы и даже порой убивают друг друга. Но в целом Эдельвар несколько светлее и чище, чем Гинвейл или даже мир Зелени.
— Однако! Мне уже не терпится там побывать.
— Всему свое время, дорогая. Тем более что мы и там обязательно устроим свадьбу по местным правилам. Кстати, если мне не изменяет память, то там церемония бракосочетания длится целых восемь дней.
— Ох! — замотала в недоверии головой графиня. — Тут даже и я заявляю, что это явный перебор. С чего бы они так затягивали эту церемонию?
Ее супруг еще раз осмотрелся кругом, проверяя, не забыл ли чего погрузить, и стал сам громоздиться поверх уложенного багажа.
— Виной тому три фактора: огромная продолжительность жизни, редкая рождаемость и то, что разрешение на супружество дается официально только один раз. Готова? Ну тогда держись и воздерживайся от стрельбы по зверятам!
Дмитрий открыл пакет с кровью и несколькими жестами сеятеля окропил края кровати и наиболее защищенные от сырости коробки. Затем залихватски екнул и задействовал свои умения для прохода между мирами.
Только они окунулись в мутную, почти непрозрачную пелену межмирского пространства, как за выступающие ножки и боковые станины кровати со злобным рычанием вцепилось более десятка уже хорошо знакомых Дину шакалов. Но вот Шура видела «зверят» впервые, и от вида клыков, пытающихся прокусить прочный стальной сплав, ее руки сами непроизвольно выхватили пистолеты. От рывков мощных челюстей «железный конь» дергался, скрипел и даже подрагивал. Словно катился по неровной булыжной мостовой. Но в то же время стало заметно, что шакалы не могли свои челюсти ни разжать, ни сдвинуть их хоть на сантиметр в сторону. И скорее всего, рычали и хрипели не столько от злости или бешенства, как от страха и отчаяния. Словно не они сами, а непонятная судорога свела их скулы на неодушевленном предмете.
Короткий период перемещения закончился, рычащее и мохнатое сопровождение словно испарилось, кровать с пассажирами и грузом вынырнула в полутемной пещере и совершила мягкую посадку на каменное покрытие. Хотя понятие «мягко» не совсем соответствовало правде. Скорее экипаж как бы рухнул вниз с высоты пары десятков сантиметров. От этого и от прорыва в этот мир грохот получился существенный, да еще и пара коробок свалилась на пол.
Но подбирать их Торговец не стал, а просто спрыгнул на пол, остановился рядом со столом и крикнул в глубину пещеры:
— Эй! Где вы там попрятались? Выходите за гостинцами!
Александра тоже соскользнула вниз, так и не выпуская пистолетов из рук и тревожно осматриваясь в незнакомом месте. В пещере несколько подванивало навозом, круглый каменный диск, служивший дверью, плотно перекрывал вход, а в огромном камине полыхало маслянистое, ленивое пламя. Оно и давало единственное освещение в пещере.
Не дождавшись никакого ответа на свои слова, Светозаров вынул из нужной сумки большой фонарь, включил его и собрался отправиться в глубь жилища ашбунского отшельника. Но яркий луч сразу выхватил в темноте замершую фигуру какого-то незнакомого мужчины. Тот присел на месте и крепко зажмурился от резкого света в глаза. Словно маленький ребенок, пытающийся избежать непонятной опасности. Ни оружия, ни какой-либо палки у него в руках не наблюдалось. Зато каракулевая шапка ясно указывала на его нынешнее положение в этом месте. Скорее всего, он по каким-то причинам теперь замещал прежнего отшельника. Поэтому Дин уменьшил яркость фонаря и придал своему голосу самые дружеские и доверительные обертоны:
— Приветствую тебя, уважаемый! Хотя, честно признаться, я надеялся встретиться с Куртом. Не подскажешь, где он сейчас?
Видимо, интонация подействовала позитивно на нынешнего владельца пещеры. Потому что он задышал ровнее, поправил на своей голове шапку и уже вполне спокойно вошел в главное помещение обители. Но там он более внимательно рассмотрел темную громадину кровати, полную коробок, и опять впал в некий умственный коллапс. Если кто-то посторонний еще и мог появиться в этой пещере «без стука» и разрешения хозяина, то как же здесь появилась такая непонятная и большая гора предметов? Из ступора нового отшельника могли вывести лишь более конкретные слова и команды, чем Торговец и воспользовался. Да еще и припомнил, как подобным образом налаживал контакты с прежним владельцем пещеры командир «третьей».
— Садись! — И чуть ли не силой усадил мужчину на каменную скамью. — И радуйся! Тебе повезло лично лицезреть посланников великого черного монолита! Иногда, после предательства зажравшихся жрецов, великая вершина Прозрения таким образом лично выделяет своих избранников из числа служителей и одаривает своими благостями и благодатями. Так гордись оказанным тебе вниманием и всегда храни эту великую тайну в своем сердце. Понял?
Новый отшельник лишь кивнул в ответ, но, кажется, каждое слово таки доходило до его сознания. Да и посматривал он теперь на гору непонятных вещей с некоторым вожделением и надеждой. Типа вдруг и мне чего перепадет от щедрот черного монолита. Дмитрий поспешил развить успех, достав из очередной сумки более маленький фонарик. Продемонстрировал его в действии и положил на стол со словами:
— Вот, это персональный подарок для тебя. Храни его и никому никогда не показывай. Разве что после истечения пятилетнего срока на посту отшельника. А сейчас ответь мне, куда делся твой предшественник?
Мужчина пожал плечами и выдавил из себя:
— Он мне не сказал. Даже провожать запретил.
— Но он тебе рассказывал обо мне? О посланнике черного монолита?
— Нет.
— Как же мне его отыскать?
Мужчина неуверенно поднял руку, указывая ею на боковую стену. Одновременно с ним и Александра зашептала на русском языке:
— Тут на стене послание написано для тебя. Кажется, и точные координаты какого-то графского замка указаны.
Да и новый отшельник высказался:
— Курт только и сказал, что о его дороге Судьбы узнает только тот, кто сможет прочитать эту священную молитву.
— М-да… Мог бы и сам сразу как следует осмотреться, — корил себя Дмитрий вслух, делая пару шагов к стене и направляя на нее луч своего фонаря. — Так, так, так. Прочитала уже?
— Как раз дочитываю. Кажется, и здесь не все гладко проходит, а?
— Однако! Твои коллеги и в самом деле люди весьма целенаправленные. Не сидели сложа руки. Хотя… Лучше бы они инициативу не слишком проявляли… Такую базу пришлось оставить…
Александра уже прочла все послание и теперь снова осматривалась по сторонам.
— Ха! Тоже мне база! Тем более что ты их сюда в любой момент играючи можешь перебросить. Да и насколько я поняла, этот монолит так просто не подорвешь. Что-то у них не заладилось, потому и уходить пришлось немедленно.
— Угу. Хорошо еще, что мы здесь прямо на жреческую засаду не нарвались. Или здешние дознаватели вообще не шевелятся?
— Скорее всего, не подумают искать диверсантов среди отшельников, — высказала свое предположение графиня Светозарова.
И словно протестуя против ее слов, со стороны входа послышались тяжелые удары и громкие требования:
— Именем вершины Прозрения! Немедленно открывайте!
Причем громкость криков и эффективность ударов нарастали по восходящей.
— Чего они так расшумелись? — поморщился Торговец, опять копаясь в очередной сумке. — Ладно, сейчас мы их немного успокоим.
После этих слов он достал небольшой баллон с отводным гибким шлангом и поспешил к содрогающейся плите. Выбрал небольшую дырочку для шланга и просунул его вглубь. Потом отыскал щель для рта и закричал громовым голосом на ашбунском языке. Про последовательность и убедительность своего обращения он не беспокоился, больше упирал на громкость:
— Как смеете вы, подлые предатели своего народа, нарушать покой пещер Успенской империи?!!! Будьте вы прокляты, жалкие убийцы младенцев! Да падет на вас позор и наказание мира нашего!!!
А после этого деловито открыл вентиль баллона. В наступившей тишине послышалось отчетливое шипение выпускаемого наружу газа. Хорошо знакомая с таким видом диверсии Александра сразу же забеспокоилась:
— Чем ты их травишь? Мы-то сами не пострадаем?
— Здесь сквознячок только наружу тянет. — Ее супруг осмотрел остальные щели, заклинил еще одним камнем стопорное устройство, оставил баллон возле входа и спокойно вернулся к столу. — Даже противогазы нам не понадобятся. Зато тамошних горлопанов надолго успокоит. Да и проклятия мои им надолго запомнятся. Слышишь, как притихли?
— А с этим что будем делать?
Два взгляда скрестились на мужчине в высокой каракулевой папахе, и тот заерзал на месте, догадавшись, что сейчас решается его дальнейшая судьба. Странных посланников он боялся до потери сознания, но если те пропадут в неизвестном направлении таким же образом, как явились сюда, то остаться в пещере было бы еще более губительным поступком. Скорее всего, жрецы черного монолита не на чай сюда напрашивались.
Размышления оборвались еще более мощным грохотом со стороны входа.
— Ого! Кажется, они таран подтащили, — предположила Александра. — Да и в противогазах у них недостатка не наблюдается.
— Хм! Похоже, тут и в самом деле кто-то из техногенных миров оказался, — согласился с ней Торговец. — Сматываемся! Пока они сами взрывчатку не применили.
При этих словах он подскочил к отшельнику, подхватил его за ворот и довольно бесцеремонно швырнул поверх ящиков на кровать. Шура тем временем закинула туда же оба свалившихся ящика, запрыгнула сама и придержала слабо сопротивляющегося хозяина пещеры:
— Если оставим здесь, вряд ли выживешь! Закрывай глаза!
Тот сразу замер, послушно выполняя команду и даже прикрывая голову руками. При последовавшем переходе Торговец совсем не смотрел по сторонам, сосредоточившись на только ему понятных ориентирах данного мира. Тогда как Шура с первой секунды обратила внимание на возобновившееся с удвоенной силой рычание. А когда рассмотрела тела шакалов, немало удивилась: зверья собралось уже явно более двух десятков. Казалось, что им уже и места не хватает, парочка челюстей сжимала спинку кровати в опасной близости от путешественницы. Но и в этот раз она использовать оружие не стала, а когда они оказались на лесной опушке, лишь доложила своему супругу:
— Твои зверюшки размножаются как кролики. Скоро они уже друг другу за хвосты цепляться будут.
— И в самом деле странно, — согласился тот, встав на ящиках и осматривая расположенный недалеко замок из-под ладони. — Значит, можем смело отстреливать поголовье шакалов. Ага! Кажется, прибыли верно. Ты тут осмотрись и пока за отшельником пригляди, а я налегке в сам замок наведаюсь, поищу твоих коллег и того самого графа.
— А если кто ко мне приставать начнет?
— Это уже их проблемы, защищать грубиянов не буду. — Дмитрий послал супруге воздушный поцелуй. — Но на всякий случай вот в этой коробке ракетницы. Не поленись мне сигнал дать.
— Хорошо. А твой парализатор наготове? — Она заботливо проводила Дмитрия взглядом, после того как тот ей кивнул и растаял в неяркой вспышке. Затем повернулась к зашевелившемуся мужчине: — Ну как самочувствие? Да и погодка здесь распрекрасная, не правда ли?
Здесь и в самом деле температура оказалась плюсовая. И под яркими лучами местного светила снег на открытых местах растаял полностью. Чему больше всего отшельник и поразился:
— Где это мы?
— Все еще в Успенской империи, но уже гораздо южнее. Смотри, как тут тепло. О! А чего это ты так побледнел?
— Какой позор! — стал стенать ашбун, озираясь по сторонам с еще большим испугом и непонятной горечью. — Мне ведь нельзя было так покидать пещеру!
— Почему?
— Огонь без меня может погибнуть или вырваться на волю, если внутрь пещеры войдут чужие люди, — стал с причитаниями объяснять отшельник. — Я ведь дал клятву моему предшественнику! Существуют вековые традиции и правила, как я мог их нарушить и так отнестись к живому огню?!
— Да ладно тебе убиваться! — Шура стала обходить вокруг кровати и внимательно рассматривать начинающийся совсем рядом густой лес. — Небось посторонние туда права войти не имеют? А чужим нечего вламываться без спросу! Да и ты ведь можешь отлучиться ненадолго.
— Могу! Но только в пределах тракта. Или не дальше города за Воротами! А если буду далеко, то огонь выйдет из подчинения и взбунтуется. То есть мне следовало вначале найти нового отшельника. И только потом…
— Перестань! — оборвала его женщина, пытаясь рассмотреть непонятные мелькания между деревьями. — Великие посланники имеют право действовать так, как им подсказывают бессмертные боги. Или ты хочешь воспротивиться воле этих богов?
— Да нет! Что вы! — Кажется, только теперь до ашбуна дошло, сколько разного железа находилось возле него и под ним. Он даже вполне резво скатился с кровати и замер от нее метрах в пяти. — Раз они так пожелали…
Тогда как сама Александра поспешным образом взгромоздилась на кровать возле ящика с ракетницами и вновь достала из сюртука свои проверенные четырнадцатизарядные пистолеты. Потому как из леса прямо на них мчался весьма разномастный отряд воинов, рыцарей и вообще непонятных мужиков с озлобленным видом. Своим внешним видом они очень напоминали собранных спонтанно из разных сословий и разных эпох людей, которых объединяло только богатое уголовное прошлое.

Глава девятнадцатая
Старые кадры не ржавеют

Трудно убегать, но еще труднее догонять. Особенно если добыча ускользает, постепенно все дальше и больше увеличивая отрыв. Но если вдруг зверь разворачивается и начинает двигаться навстречу, то это, как правило, уменьшает шансы преследователя на выживание.
Именно этим и руководствовался Павел Павлович, когда сократил время своей лежки «на дне» смехотворно малым сроком. Несмотря на смертельную угрозу со стороны неожиданно размножившихся Торговцев, он волевыми усилиями переборол свой страх, максимально подлечил полученное ранение и уже на вторые сутки с момента своего спешного бегства встал на тропу войны. Потому что рассудил трезво: раз его не отыскали до сих пор, значит, снующие между мирами неразгаданные личности не настолько всесильны или всеведущи. Следовательно, внутренним чутьем рекомендуется применить полный арсенал средств для нанесения ответного удара. Ну может, и не удара, но хоть какие-то попытки выяснить, что именно в этом мире творится, предпринять следовало. Иначе старый ветеран потерял бы к себе всякое уважение.
А уж арсенал средств у него для достижения поставленных задач имелся преогромный. Конечно, самой конторы не стало, а посему воспользоваться мощной и налаженной машиной возможности не было. Да и большинство «чистильщиков» были распущены на «вольные хлеба», и не так просто можно было их опять выискать посредством непрямой связи. Но зато нескольких человек из резервного звена соглядатаев и людей, работающих по временному договору, вполне хватало. С поставленной задачей слежки и передачи сведений «в никуда» они вполне справятся. Помимо этого стали прибывать под видом отпускников и туристов бойцы спецназа, которых послал кремлевский товарищ. В нужный момент достаточно будет по Интернету дать четкий приказ, и эти профессионалы без раздумий или колебаний сомнут любую группировку противника. Ну и самое главное, что для начала новой работы было необходимо — деньги, — имелось в неограниченном количестве. Гигантские средства так и оставались неприкосновенными на многих тайных счетах.
Именно с проверки этих счетов и начал свою деятельность шеф развалившейся конторы. А убедившись, что средства никуда не исчезли и легко поддаются манипуляциям через Интернет, стал запускать в работу одного внештатника за другим. Хотя и была вначале мысль воспользоваться дополнительной помощью со стороны высокопоставленного друга и компаньона. Тот мог дать выходы и на сеть агентов, работающих от государства. Но взыграли амбиции и здравый рассудок: зачем беспокоить товарища, если и сам справляешься своими силами? Да и в свете последних событий любая дополнительная, пусть короткая, связь могла быть перехвачена и прослушана. А ведь и так подельник, сидящий высоко в верхах, полностью зависел от Павла Павловича, а не наоборот, как показалось бы несведущему человеку. В случае гибели высокопоставленного правительственного чиновника старый оперативник даже не почесался бы. А вот если бы он сам погиб, то его компаньон продержался бы в теплом кресле не более месяца. Если вообще бы жив остался. Уж слишком много за последние три десятка лет завязалось на ничем не приметном в политическом плане силовике. Да и он сам всегда во всех случаях старался перестраховаться против своего устранения, потому как понимал прекрасно: он слишком много знает.
И сейчас те же самые знания помогали Павлу Павловичу действовать спокойно и с завидной уверенностью. Рана на ноге подергивала, вызывая неприятный дискомфорт, но во всем остальном обстановка в ничем не примечательной квартирке располагала к вдохновенному творчеству. Тем более что в данный момент зубр спецопераций для всех соседей считался вышедшим на пенсию химиком с ученой степенью, решившим переквалифицироваться в писателя. Документы тоже находились в изумительном состоянии, и консьержка, руководствуясь списками жильцов небольшого дома, обращалась теперь к бывшему русскому диверсанту только как к доктору Зебвелю.
Шульц Зебвель бывал на своей квартире весьма редко, проводя основное время, как считали все, на даче в швейцарских кантонах. Но на обильные подачки был самым щедрым из всех жильцов, поэтому консьержка было готова сама стелиться ему под ноги ковриком, лишь бы угодить и лишний раз выслужиться. Вот и сейчас еле слышный зуммер вызова оторвал Павловича от работы за компьютером.
— Доктор Зебвель! — послышался женский голосок после включения клавиши соединения. — Доставили блюда из домашней кухни, говорят, по вашему заказу.
— Да, Гретти. Забыл тебя предупредить. Проводи их в мою кухню и помоги разложить куда надо, а то у меня опять колено побаливает.
По нынешней легенде, он недавно катался в Альпах на лыжах и весьма повредил коленку. Поэтому и вернулся домой с помощью костыля.
Естественно, живот у старого оперативника сжимался от опасений за свою шкуру. Вполне могло быть, что сейчас вместе с консьержкой в квартиру вломится невесть кто и устроит хозяину скипидарно-горчичный день. Но с другой стороны, если хочешь выглядеть как солидный и добропорядочный гражданин, затворником казаться не подобает, свою первую и самую верную охранницу на входных дверях вынужден будешь впускать без раздумий. Да и сама клика Торговцев, если все-таки существует, не остановится на такой мелочи, как прикрытие своих действий наивностью простой служащей. Сразу появится сзади и долбанет по голове чем-нибудь увесистым.
Прислушиваясь, как консьержка распоряжается на кухне работниками доставки, мнимый дипломированный химик все-таки замер, удерживая в руке под пледом снятый с предохранителя пистолет. Совсем уж расслабляться и отдаваться на волю провидения он не собирался. Но, как и следовало ожидать, все обошлось. Разве что услужливая работница после наведения порядка в кухне еще и поинтересовалась через закрытую дверь:
— Доктор Зебвель! Если хотите, я вам и на стол подам. Или сестру пришлю, она за вами поухаживает и уберет со стола.
— Нет, Гретти, спасибо. Я потом и сам управлюсь, а сейчас прошу не беспокоить, работаю.
Дверь почти без щелчка захлопнулась, и на экране наблюдения за коридором было видно, как консьержка ушла чуть ли не на цыпочках. Павел Павлович печально покачал головой: «Да, как мне ни близки русские просторы, как ни тянет меня пожить где-нибудь на старости лет в глухой деревеньке, но кто же откажется от такого сервиса? Оно конечно, и на Руси можно людей за такие деньги вышколить, но все равно будут, как волки, всегда на лес посматривать. А вся показная услужливость после первой же пьянки наружу полезет. Да и во взгляде все равно будет читаться рассуждение типа как же, барин тут отыскался! Да я сам, мол, не хуже! А кроме как водку жрать, воровать да власти проклинать, ни на что более не способны. Да завидовать любому соседу, который справную корову и крепкое хозяйство имеет. И почему так получается, что самая потенциально великая империя не может навести у себя внутри элементарный порядок и поднять сервис на европейский уровень? Кто виноват?.. М-да… вечный вопрос. Хотя если критически на все посмотреть, то и моей вины в том бедламе хватает. Ну а как иначе было прожить? Или я, или меня. Другого не дано. Но все равно жалко! Э-эх! Видимо, так и придется свою глубокую старость на чужбине коротать».
С этими невеселыми рассуждениями он и вернулся к работе. В последний час он занимался просмотром собранных для него материалов по обители Желтых Грез. И делал это не только по причине своего знания некоторых нюансов творящегося рядом с монастырем столпотворения, но и по итогам логических выкладок: раз Торговец в этом деле замешан, то обязательно он или кто-то из его друзей там покажется. Да и специально направлять туда наблюдателей никакого смысла не было. Поднявшийся скандал настолько взбудоражил общественность, что Интернет просто ломился от фотографий, фильмов, статей и высказываний. Только и следовало, что правильно задать алгоритм нужных поисков и потом преспокойно рассматривать накопленный материал. Хотя в данном случае помощь опытного и знающего аналитика ох как бы не помешала! Но что делать, Казимир Теодорович куда-то сбежал, несмотря на все свои заверения покончить жизнь самоубийством при малейшей опасности.
Правда, в свете последних событий Павел Павлович склонялся к мысли, что старого поляка, скорее всего, похитили.
«Тихо, без ненужного шума и пыли. Да еще и вещи Казимира с собой прихватили для отвода глаз. Так что, скорее всего, Теодорович сейчас где-то гниет в глубоких подземельях или старательно повторяет свои ответы на непрекращающихся допросах. Вряд ли ему сейчас кто позавидует. Но самое главное, об этой квартирке он ни слухом ни духом не подозревает. Так что… И все-таки: про советские подземелья ракетного бункера тоже никто не подозревал, а вон как меня там прищучили».
Перед глазами мелькали кадры, фразы и разноцветные ссылки. Порой фотографии приходилось увеличивать и более тщательно присматриваться к лицам. Порой некоторые лица опознавались: слишком важные посты эти люди занимали в Германии, и таких людей любой крупный оперативник просто обязан был знать в лицо. Другое дело — серая масса зевак, которые огромными толпами умудрились съехаться к обители, вынашивая собственные, совершенно непонятные всему остальному миру интересы. Павел Павлович чуть ли не вслух задавался вопросами: и зачем они туда приперлись? Чего не сидится глупым обывателям дома? Неужели они надеются, что без их ценного мнения власть имущие функционеры и высшие полицейские чины не разберутся в этом скандале? И ведь название скандалу какое звучное журналисты придумали: «Дети — наше все!»
«Прямо Артек во времена Брежнева получается, — фыркал про себя зубр оперативник. — Вот смеху было бы, начни эти детки маршировать под звуки горна да кучковаться на линейке во время подъема флажков! Среди немцев тоже фанатиков хватает, но до такой дурости в последние времена никто не додумывался».
— О-о-о… — все-таки вырвалось восклицание вслух, после того как натасканный взгляд выхватил из толпы на фоне какого-то шикарного огромного автобуса знакомое лицо. — Не может быть!.. А, чтоб тебя, урода недоделанного!..
Дальше междометия стали полностью нецензурными. И если бы давно ушедшая консьержка могла подслушать, то весьма бы оказалась поражена тем, что доктор Зебвель так изощренно ругается на русском языке.
А тому было от чего прийти в ярость. Среди кучки общественников, прибывших к обители Желтых Грез от лица муниципалитета, отчетливо белело отлично узнаваемое лицо Бориса Викторовича Каралюхова, одного из лучших и самых дорогостоящих агентов почившей в бозе конторы. Холеный, в отличном костюме агент никак не походил на узника, сидящего в глубоких казематах здания городской прокуратуры. Одного взгляда хватало, чтобы опознать в нем представителя сливок общества. Натуральный миллионер герр Бонке!
И Павел Павлович с запоздалым раскаянием сообразил, что пользовательские подставные счета засланного в среду богачей агента так и остались не заблокированы. Следовательно, тот и в самом деле мог фигурально продолжать оставаться миллионером. А уж если он еще и на германские власти дал согласие работать, то…
«Скорее всего, так и получается. Иначе бы он на свободе с такой наглой мордой не разгуливал! — перешел от ругательств к здравым рассуждениям старый ветеран-оперативник. — Или разгуливал? Но в таком случае он мог бы воспользоваться только одним правом выжить: так и оставаясь верным агентом. А что в таком случае мы получаем? М-да. Мы получаем огромный шанс получить пулю с совсем неожиданной стороны. Убрать этого гада просто так не получится.
Да и нельзя это делать категорически. Пока. Придется вначале выяснить, на кого он работает и кто его так усиленно прикрывает. А уж потом посмотрим, кто кого перехитрит».

Глава двадцатая
Новые приверженцы

Торговец не стал тратить время на «подсмотр» по причине полной уверенности в своей безопасности. С наличным запасом энергии он собственное тело прикрывал от любого летящего в него оружия и запросто мог сбежать в случае осложнений. Поэтому сразу перенесся с опушки на самый широкий участок крепостной стены. Пока на него обратили внимание ведущие наружный дозор воины, успел хорошо рассмотреть внутреннюю часть двора и парадный вход в замок. А потом все-таки кто-то прошелся взглядом по стене и во весь голос заорал:
— Смотрите, там чужак! — первым наложил стрелу на свой лук и направил в сторону незнакомца. — Эй! Ты кто? И как туда забрался?
— Если это замок графа Стредери, — Дмитрий показывал свои пустые руки с видом закоренелого пацифиста, — то у него в гостях сейчас находятся мои воины. Их пятеро. И я бы хотел их увидеть.
Переполох из-за неожиданного появления странного человека в неприступном месте поднялся нешуточный. Но с другой стороны, местные стражи действовали довольно слаженно, без ненужной паники или показной воинственности. Что сразу давало дополнительный авторитет командиру гарнизона.
Правда, и ему пришлось повторить свои пожелания как можно скорее увидеть кого-нибудь из «третьей». Зато командир уже мог действовать со знанием обстановки и, кажется, поверил в то, что лучше все-таки кого-то вначале позвать, чем пробовать с ходу пленить странного гостя.
— Хорошо, сейчас я кого-нибудь из них позову, хотя они и отсыпаются после тяжелого ночного перехода.
Он скрылся минуты на две, тогда как Светозаров вдруг увидел, как одно из окон начинает освобождаться от тяжеленных ставен. Показавшийся в проеме Курт просто сбросил тяжеленные доски во двор.
— Они уже приросли к камню! — пожаловался он первым делом Торговцу через разделяющее их расстояние, а потом махнул себе рукой за спину: — Сейчас все здесь соберутся, Дана их будить пошла.
Торговец без раздумий переместился в комнату и протянул немцу руку для приветствия.
— Давно спите?
— Порядочно, — тот взглянул на свои часы, — больше семи часов на массу давим.
— А как меня заметили?
— Так ведь Петруха на посту бдит в соседней комнате да в щель между ставнями посматривает. Вот сразу и увидел тебя на стене, обзор-то отличный.
— То есть у вас все в порядке?
Курт пожал плечами, а затем скороговоркой решил доложить в первую очередь о ранении Петра. Постепенно и его товарищи подошли, здороваясь со Светозаровым и переключаясь на свои доклады. Василий явился лишь с одним пистолетом в кобуре, тогда как Сильва не поленилась вооружиться лучше всех. У Даны на плече висел автомат. Именно целительница и закончила общий доклад подведением итогов:
— Имеющиеся здесь документы про черный монолит мы не смогли просмотреть от жуткой усталости. Повторить диверсию со взрывами надо пытаться лишь зарядами с десятикратной мощью. Петру срочно необходим целитель с более высокими знаниями, да и с предстоящим приемом родов мне не справиться. В обоих случаях моих знаний не хватает.
Пока шел разговор в комнате, на крепостной стене, в том самом месте, где появился последний гость, показался обеспокоенный граф вместе с командиром гарнизона. Пришлось Василию и с ним перекинуться несколькими словами, давая объяснения по поводу происходящего. Но при этом всем повезло, что они смотрели наружу и чуть ли не все одновременно заметили возле дальней кромки леса взвившуюся в небо осветительную ракету.
— Там ведь моя жена! — с досадой воскликнул Светозаров, мельком осматривая стоящих вокруг воинов «третьей», выбирая, кого из них захватить, и шагая в межмирское пространство.
На опушке леса он оказался в тот момент, когда в воздухе висели уже три сигнальные ракеты, и без раздумий выхватил из кармана парализатор. Возникшие рядом Курт, Сильва и Дана тоже вскинули свое оружие на изготовку. Но стрелять так и не пришлось. Разношерстная толпа всадников, видимо перед этим начавшая приближение к закиданной вещами и снаряжением кровати, уже почти остановились от вида диковинных искусственных звезд, а когда еще и увидела невесть откуда явившуюся четверку странно одетых новых людей, то многие стали разворачивать своих животных. Ну и основной испуг они наверняка получили при виде двух трупов своих подельников. Те с развороченными пулями черепами валялись возле «железного коня».
Глядя на все это действо, Дмитрий понял, что большое сражение вроде как отменяется, и лишь буркнул с недовольством:
— Что за отребья?
— Банда Желтяков, — безошибочно определила Сильва. — На посылках у здешнего правителя провинции, выполняют самую грязную работу в окрестностях.
— Да?.. Куда это они так спешат без разрешения?
Торговец поднял руку и узким лучом парализатора свалил наземь пятерых самых ретивых всадников вместе с лошадьми, успевших стартовать обратно к лесу. Потом и голосом от всей души придавил:
— Всем стоять! Кто только сдвинется с места, голову оторву! Немедленно спешиться, коней свести и привязать вон к тому засохшему дереву. Пошевеливайтесь, уроды! Оружие бросать вон туда! Кто старший? — Бандиты со страхом смотрели на два трупа с простреленными головами. — Кто остался самый авторитетный? Ко мне!
После оживленного перешептывания и злобного переругивания из толпы в двадцать пять рыл вышел пожилой рыцарь. С застывшим во взгляде фатализмом он приблизился к Торговцу, снял шлем и встал на колени. Кажется, он в своей незавидной участи и не сомневался. На его шее, как и у всех остальных разбойников, красовался повязанный желтый платок, за который все эти отщепенцы и получили наверняка свое громкое прозвище Желтяки. Да, Сильва это подтвердила, вполголоса пересказав Дмитрию основные вехи местного беспредела.
Кивнув приблизившейся к их группе Александре, которая сразу же о чем-то стала перешептываться с Даной, Светозаров сосредоточил свое внимание на коленопреклоненном рыцаре:
— Отвечай, что вы делали на землях графа Стредери?
Разбойник несколько удивленно двинул бровями, мол, не графа это земли уже давно, но, покосившись на трупы, вовремя спохватился:
— По приказу герцога Бэлча, владетеля провинции Гамари, нам было велено прибыть к этому замку и предотвратить любое общение его обитателей с внешним миром.
— Зачем? Ведь замок вам никак не взять.
— Его сиятельство движется сзади с двумя полками императорских воинов. Пока графа Джакомо нет в замке, хочет навести здесь порядок.
— Как далеко они отстают?
На этот вопрос ответ последовал не сразу, за что рыцарь получил пинок ногой по ребрам от вставшего рядом с ним Курта. Опытный диверсант терпеть не мог проволочек при допросах, так что его никто и не подумал укорить за подобную помощь. Да и пленник в дальнейшем отвечал без раздумий:
— Оба полка двигаются с отставанием в восемь, максимум двенадцать часов. По дороге из города Млеста. Так что будут здесь сегодня в ночь или завтрашним утром.
— Хм! И наверняка правитель прихватил с собой старого Маурьи?
— Конечно! В дальние походы герцог Бэлч всегда забирает господина Маурьи с собой.
— Выходит, что и здесь мы успели вовремя. — Граф Светозаров подмигнул своей супруге, которая оживленно перешептывалась с бывшей коллегой по конторе, а затем оглянулся на замок. — Да и эти ребята молодцы!
К его удовлетворению, десяток всадников гарнизона уже преодолел половину дороги до опушки и мог оказаться весьма полезен. Пленных было слишком много, и даром тратить на них энергию кристаллов для переноса Дин не собирался. Поэтому пару минут ожидания все земляне собрались чуть в стороне от разбойников и провели довольно интенсивный тайм-аут. Решалась судьба прихваченного в спешке из пещеры отшельника и всех оставшихся в живых трех десятков разбойников. Хотя разговор так и норовил уйти в сторону того, что именно Александра стала супругой загадочного, всемогущего и единственного во многих мирах Торговца. Все три боевых агента уже прекрасно соображали, кто такой Дмитрий Петрович Светозаров, и видеть свою недавнюю «подругу по работе» в роли его самого близкого и родного человека им было несколько странно. Если не сказать, чуднó, противоестественно.
С отшельником вопрос решался просто.
— Ему все равно назад не вернуться, — пригорюнился Курт, еще сам совсем недавно носивший такую же отличительную каракулевую шапку. — Разве что техники монолита смогли заранее отключить газ в пещеру и укротить пламя. Но скорее там все пожаром выжжено изрядно. Так что пусть парень пока займется трофейными лошадьми и немедленно вместе с ними отправляется к замку. Сколько сможет, стольких пусть и захватит. Остальных подберут воины гарнизона.
— Разбойников расстреляем? — буднично поинтересовалась Сильва.
— Еще чего! — возмутилась целительница. — Видела, что в замке работников не хватает? Вот пусть и попашут на благо отечества и рода Стредери.
— А с парализованными что? — Александра стволом пистолета указала на лежащую без сознания пятерку бандитов. Хотя лошади, их недавно везшие, уже приходили в себя и пытались встать на ноги.
Хозяин положения не стал жалеть плененного отребья.
— Вот пусть эти разгильдяи на собственном горбу, пешком до самого замка своих приятелей и волокут.
С этим все безмолвно согласились. Но Курта теперь интересовало совершенно другое:
— А с двумя полками справимся?
При этом он, понятное дело, смотрел лишь на Торговца. Тот усмехнулся:
— Чего ты ко мне так присматриваешься? Господа бароны и сами пять полков разгонят. А с этим товаром, — он кивнул на груду ящиков, громоздящихся на кровати, — и все пять с половиной.
С грохотом и конским храпом подскакал отряд из Ночной Преграды, и его командир по субординации обратился сразу к Дане:
— Госпожа Маурьи! Что прикажете?
— За брошенным оружием мы отправим вам навстречу второй отряд с повозкой. А эти, — небрежный кивок в сторону разбойников, — пусть на плащах несут в замок и пятерых подельников без сознания, и оба трупа, которые будут повешены возле тракта в назидание иным любителям легкой наживы.
— Будет сделано, госпожа Маурьи!
Надо было видеть, с какой мстительной ненавистью служаки графа Стредери стегали бандитов плетками и выстраивали в походную колонну. Видимо, Желтяки изрядно достали всех обитателей данной местности. Да и теперь, несмотря на пленение, они посматривали вокруг себя с озлобленностью и явным намерением сбежать, лишь только странные люди с неизвестным оружием окажутся вдалеке. Скорее всего, по этой причине Торговец вручил один из сигнальных пистолетов командиру отряда и во всеуслышание заявил:
— Если только хоть одна сволочь решится на побег, делай вот так… — Он показал, как стрелять, и запустил очередную ракету в небо. — И мы сразу вернемся.
Но наверняка лучшим убеждением вести себя хорошо послужило для бандитов исчезновение всех пяти человек в месте с несуразной, перегруженной кроватью. Воспитательный процесс усилили еще и вспышки молний с громовыми раскатами. Так что о побеге или даже попытках к нему беспокоиться не следовало.

На второй раз Светозаров сразу перекинул компанию и имущество в комнату, где находился Петр. Из-за чего там сразу стало невероятно тесно и шумно. На гомон голосов вскоре и граф Стредери со своим начальником гарнизона заявился. Но на знакомство не напрашивался, видимо и сам догадавшись про высокий ранг прибывших гостей. Только и топтался вначале возле входа да с благоговением присматривался к действиям великого Арчивьела. Потому что именно целители как минимум третьего уровня, по его понятиям, могли так легко и непринужденно перемещаться в пространстве. Да еще и других за собой переносить.
Понятно, что разубеждать хозяина замка в его ошибке никто не спешил. Да и не до того было. Светозаров присел на край кровати и провел тщательный осмотр раненого имеющимися у него силами. Но и его врачебной практики для излечения такого повреждения позвоночника не хватало. О чем он и сообщил с сожалением на русском языке:
— Вот вроде и чувствую, что могу помочь. А как — не знаю.
— И у меня то же самое, — вздохнула Дана. — Силы есть, а знаний не хватает.
— Вот потому и учатся целители так долго в академии.
— Доставишь обоих в Свирепую долину? — с надеждой спросила черноглазая красавица. После чего, словно извиняясь, пояснила: — С роженицей тоже огромные проблемы. Без консультаций опытного акушера мне и приближаться к будущей матери не стоит. Вроде рассмотрела трех младенцев, но все там настолько странно срослось, что у меня и в голове не укладывается, как такое возможно. Такое впечатление, что в утробе сиамские близнецы. Вернее — тройнецы. Или как правильно?
— Неважно, — отстраненно отозвался Дмитрий.
За их спинами Александра с остальными воинами «третьей» распаковывала багаж и осматривала доставленное оружие. Ну, по крайней мере, то, которое было им знакомо. А Торговцу следовало срочно определить саму целесообразность нахождения землян именно в данном замке. И лишь воспоминание о каком-то древнем жреческом уставе, требующем внимательного изучения, решило все сомнения в пользу пребывания в Успенской империи.
— Кстати, а что это за престарелый Маурьи, который движется сюда с каким-то герцогом? Может, мы его используем?
— Знаю о нем лишь поверхностно: слишком старый и зовут Шурак. — Дана скосила глаза в сторону входа, где скромно топтался Джакомо Стредери. — Надо у графа расспросить все подробнее.
— Тогда знакомь меня с ним быстрее, — решительно встал на ноги Светозаров.
И вскоре он, после сжатого обмена любезностями, уже выслушивал от потомка рода Стредери еще одну печальную местную историю. Основополагающим правилом считалось для любого Маурьи в этом огромном ашбунском государстве занимать пост, равный правителю провинции. Или не менее солидную должность. Хотя добрая четверть подобных постов и занималась людьми без всякой способности к исцелению. Подобным исключением стал и местный герцог, являющийся по родству внучатым племянником здешнего Маурьи. Его отдельным указом император Маххуджи поставил правителем три десятка лет назад в обход всякого здравого смысла. А истинного целителя как бы назначил первым заместителем. Тем более что сам Шурак к прямой власти не стремился, практически жил в своих лабораториях и, ссылаясь на возраст в девяносто лет, просил его не беспокоить. Ну а герцог Бэлч, уже тогда доживший до сорокалетнего возраста, своего шанса не упустил. А потом и вообще помешался умом в попытках выслужиться перед императором и сделать свою провинцию самой сильной, богатой и примерной. Но как это и бывает в среде диктаторов, порядок вскоре сменился упадком, обманом, стяжательством и взяточничеством. Умеренные налоги задавились беспредельной жадностью. А громкие призывы к справедливости подменились бессовестным, банальным грабежом. К данному времени провинция скатывалась к пределу нищенства и экономического краха. А коварный герцог только наращивал свой аппетит, пытаясь урвать золото с любого места и с любого ашбуна. Именно он семь лет назад и подстроил гибель отца Джакомо и наглый захват последних угодий вокруг замка. А теперь вот решил и сам замок взять штурмом.
По поводу намечающегося штурма Торговец лишь скривился. Его больше интересовал престарелый родственник герцога Бэлча.
— А как на подобный беспредел смотрит вышеупомянутый Шурак?
— А он его вообще не видит! — проворчал Джакомо. — Так до сих пор и сидит в лабораториях или раз в год сопровождает своего внучатого племянничка в дальнем путешествии. При этом он тоже практически из огромной кареты только по нужде выходит.
— Понятно. Неисправимый затворник?
— Мягко говоря… — Граф вспомнил о своей беременной же не и не сдержался от восклицания: — Будь он у власти, мне не пришлось бы магириком становиться! Да и порядок в провинции был бы на уровень-два выше.
— Ладно, подождем… — начал было Торговец, но никто так и не узнал, чего именно он намеревался ждать.
В коридоре послышался топот, заполошные крики, и к хозяину замка подскочил взмыленный от бега мальчишка:
— Ее сиятельство рожать начала! Меня послали сказать, что воды отошли!
Сразу незримо распорядительная власть перешла к Дане. Она и ростом как-то выше стала, голос обрел резкость и властные нотки.
— Пусть готовят все помещение и кипятят воду, как мы договорились! — обратилась она к Джакомо. — Я сейчас приду! — Затем перешла на русский и спросила у Светозарова: — Ты мне поможешь? Или… закинешь роженицу в Свирепую долину?
Разве что взгляд целительницы выдавал ее жуткую тревогу и растерянность. Торговец ответил ей хоть и с легкомысленной улыбкой, но с завидной уверенностью в голосе:
— Оно нам надо, туда-сюда мотаться? Ты пока иди туда, а я постараюсь этого старикана вначале вытянуть из его кареты. Доставлю в замок, может, и сами справимся.
— А… он согласится?
— Куда он денется! А не согласится, тогда уже и Петра прихватим да мотнемся куда надо.
— Здорово! — обрадовалась Дана и поспешила на нижние этажи, где в термах вовсю готовились к появлению на свет графских преемников. Ведь уже все знали со слов целительницы, что ожидается тройня: два мальчика и девочка.
Тогда как слышавшая каждое слово Александра встала рядом с Дмитрием:
— Прямо сейчас и отправляемся за Маурьи?
— Вначале мне надо выбрать четкое направление, дабы не распылять силы напрасно. — Он попросил у Василия подробную карту предгорий и подозвал так и стоящего у входа командира гарнизона: — Укажешь точно, где именно проходит дорога из Млеста?
Тот некоторое время присматривался к ультрасовременной, по его понятиям, миллиметровке, сверил свои знания с обозначениями, довольно грамотно сориентировался и уже через пару минут указал на тонкую полоску проходящего невдалеке тракта:
— Вот! Герцог Бэлч движется примерно здесь. Как раз оттуда им часов восемь ехать, если с большой каретой.
— Хорошо. Но следует учитывать, что разбойники могли соврать или по приказу посыльный их специально оставил в неведении. Следовательно, оба полка находятся гораздо ближе. Тогда сразу после своего возвращения покажу на пальцах приблизительное время их прибытия. А вот этот жест будет обозначать срочное накрытие столов для знатного обеда. Все самое лучшее пусть подадут как можно быстрее. Так, вроде все сказал. Тогда вы тут расступитесь, — обратился Дмитрий к своим землякам, — мы прямо через минуту и появимся.
— Может, лучше сразу к роженице? — предложила Сильва.
Ей первой успела ответить Александра:
— Чтобы та испугалась нашего появления и родила еще быстрее?
Погладить свою супругу по спинке Светозарову очень мешал пуленепробиваемый сюртук на ее теле, хотя именно таким образом он хотел ее успокоить при отказе взять с собой. Но и оставлять любимую в неведении пусть даже на несколько мгновений он не хотел. Поэтому не поленился дать на ушко некоторые разъяснения:
— Я ведь в той карете даже появляться не буду. Просто выдерну старца во время кольцевого перехода и свой реальный первый шаг завершу опять-таки в этой комнате. Но при выдергивании одного тела я нечаянно могу упустить другое. То есть попросту тебя где-то потерять. Поняла? Ну вот и будь хорошей девочкой. Я пошел!
В следующее мгновение Торговца в комнате не стало. Лишь громыхнуло да пол содрогнулся под ногами. Сильва многозначительно зацокала языком, намереваясь засыпать Шуру лавиной вопросов, но не успела и слова сказать, как загрохотало с удвоенной силой. Да и вспышка на короткое время ослепила всех присутствующих. А затем повисшую тишину прервал вежливый вопрос:
— Может, вы присядете, уважаемый?
Посреди комнаты, возле груды ящиков, недоуменно озирался весьма крепкий на вид старикан. Идеально выбритый, с аккуратной короткой прической и в костюме, очень напоминающем рабочий облегающий комбинезон. На вид старцу можно было дать максимум семьдесят, но уж никак не сто двадцать лет, и у всех одновременно в голове возник естественный вопрос: «Вдруг это ошибка? Вдруг вместо Маурьи Шурака здесь сейчас оказался герцог Бэлч?» Кажется, такие сомнения закрались в голову и Светозарову. Потому как второй вопрос последовал несколько в ином ключе:
— Разве не тяжело стоять в таком преклонном возрасте?
Намек на старость оказался действенным. Пленник нервно потер ладонями, словно собираясь драться, и воинственно сдвинул брови:
— Да я в свои годы выгляжу лучше любого шестидесятилетнего! Хо! И вообще, кто вы все такие и что здесь делаете?!
— С удовольствием отвечу на любой ваш вопрос, — вежливо склонил голову Дмитрий. — Только вначале скажите, как к вам обращаться? Все-таки между коллегами всегда допустимо некоторое панибратство, но мне не хотелось бы вас обидеть неосторожным словом.
— Ко мне уже больше ста лет обращаются только «Шурак».
— Тогда разрешите вас поприветствовать, господин Шу…
— Никаких «господинов»! Это долго и бессмысленно. Просто Шурак! И на «ты»!
— Понятно. Тогда приглашаю тебя на обед по поводу твоего к нам визита.
Одновременно с этими словами командиру гарнизона были поданы вполне понятные жесты и взгляд. И первый из них означал, что подступающее войско всего лишь в двух часах пути от замка Ночной Преграды. Сообразительный воин и здесь все понял с полувзгляда, резко кивнул и тут же скрылся в коридоре. Так что в любом случае гости без пиршественного обеда не останутся, а надлежащие оборонные мероприятия будут проведены в полной мере.
— Ага! Значит, это я к вам явился? — Оказалось, что старик не лишен чувства юмора. — То-то я свою лабораторную карету узнать не могу.
— Спешу заверить, что с каретой полный порядок и она останется в сохранности. А пригласить тебя в этот замок меня вынудили экстренные обстоятельства.
Только сейчас Маурьи прекратил рассматривать комнату, вид из окна и всем корпусом обернулся к говорящему. Пристально к нему пригляделся, несколько раз кашлянул, словно профессор на экзамене, и только потом удовлетворенно хмыкнул. Видимо, у него тоже был некий дар к рассмотрению коллег, подобный тому, который имели внучки барона Фьерского. То есть легко различали целителей по уровням их невидимых простому человеку талантов. Неизвестно, что он рассмотрел во внутренностях или ауре Торговца, но тон его стал гораздо более покладистым:
— Честно говоря, я и сам не прочь знатно подзакусить. А то в последнее время меня внучок такими отходами кормить пытается, что я даже рассердился как-то. Ха-ха! — При коротком смехе стали видны его белые, безупречные зубы. — А как мне к тебе обращаться?
— Дин.
— Да-а? И без приставок или там…
— Без! Мне тоже нравится очень коротко. Жизнь так мчится.
Старец еще больше развеселился, лишний раз заставляя усомниться в его истинном возрасте.
— Отлично сказано! Вот бы все так жили и другим жить не мешали. — Еще раз присмотревшись к груде оружия на странной кровати и в руках у окружающих его людей, Шурак вдруг стал очень серьезным и перешел на сугубо деловой тон: — Вначале хочу узнать, что у тебя, Дин, за экстренные обстоятельства? Вдруг я и на завтрак не заработаю?
— Обед ни в коем случае не входит в оплату. Просто — как повод для знакомства. Да и вообще в моих правилах за оказанную помощь расплачиваться аналогично, собственными умениями или талантами. Устраивает такой уговор? Хотя могу и…
— Устраивает! — перебил его Маурьи. — Итак?
Светозаров указал на кровать возле стены:
— У нас два человека нуждаются в экстренной помощи, а собственного опыта не хватает. Вот он получил удар по спине и сейчас не чувствует ног. А внизу супруга местного графа рожает тройню. Но во все времена женщины их семьи при подобных родах умирали. Разве что великий целитель мог спасти.
Вначале старец уже было сделал первый шаг к Петру, но при упоминании о роженице остановился и забеспокоился:
— Рожает? И кто сейчас возле нее? Жрецы?
— Ни одного нет в округе. Роды принимает Маурьи. Зовут ее Дана.
Старик нервно сглотнул и сумел довольно смешно сымитировать крайнее изумление. Именно сымитировать, потому что на губах у него играла чуть ли не насмешка.
— М-да! Неужели и в самом деле?..
— Говорю ведь, опыта мало.
— И у тебя? — После этого вопроса гость-пленник даже дышать перестал.
И прекрасно чувствующий любого собеседника Торговец интуитивно выбрал самый правильный ответ:
— А мне не положено такой ерундой заниматься.
Древний целитель дернулся всем телом, словно от невидимого удара, ожесточенно почесал затылок и вновь постарался придать своему лицу деловитость и бесстрастность.
— Да-да, конечно! Ну что ж, тогда отправляемся вниз! Этот здоровяк, — он кивнул в сторону Петра, — еще парочку дней преспокойно вытянет без нашей помощи.
Дмитрий одним только взглядом спросил Александру, идет ли та с ними, и первым пошел на выход. Но при этом постарался продолжить светскую беседу с «коллегой»:
— Кстати, Шурак, а по какому поводу ты путешествуешь?
— Понятия не имею! Это моему внучку дома не сидится. Как он меня достал своими походами! Вечно работать мешает! Вот уж родственничек!
— Да, да, да, да!.. Сочувствую! — от всей души восклицал Светозаров, поворачиваясь и хитро подмигивая супруге. — С такими родственниками и врагов не надо.
— Точно! Но он разве понимает, что такое прерванный лабораторный опыт?
— Верю. Но если говорить об опытах, то хочешь, я тебе предоставлю уникальные возможности для работы?
Старик от такого предложения даже на месте встал. Затем еще раз осмотрел молодого мужчину своим рентгеновским или каким-то еще взглядом и с огромным сомнением пожал плечами:
— Да я бы не против, только вот где? Мне ведь внучек все готовое привозит, я только списки ему даю, и без проблем. Да и ему иногда помощь моя нужна, он вроде как то ли наместником служит, то ли возле правителя провинции подвизается.
— Ой! Какой кошмар! Ты даже об этом не знаешь? — запричитал Дмитрий, шлепая себя по лбу. — Шурак! Ты хоть иногда на небо смотришь?
— Чего на него смотреть? — обиделся Маурьи. — Небо как небо, ничего нового.
— Как и во внучке твоем? Ну ничего, скоро я тебе покажу, чем твой родственничек занимается! — От возмущения Торговец весь передернулся и продолжил движение с возмущенными восклицаниями: — Ты у меня полюбуешься на него! Ох как полюбуешься! Это ведь надо: совсем за своими пробирками света белого не видеть! Как ты вообще своего имени не забыл! А? Ну нельзя же так от мира отрываться, нельзя! Так один целитель по сторонам смотреть перестанет, потом другой, а там, глядишь, и император весь свой народ вырезал и пробирки мыть больше некому! А? Чего испугался?
Идущей сзади Александре трудно было удержаться и от смеха при такой сцене, и от опасения, что старик сейчас взбунтуется, станет орать от возмущения и топать ногами. С такого мизантропа станется. Но происходило чудо: престарелый Маурьи бежал вприпрыжку за рассерженным молодым мужчиной и заискивающе пытался заглянуть ему в лицо. А уж что-то там возразить в ответ и не подумывал. Видимо, предчувствовал грозящее ему в ближайшее время огромное жизненное разочарование.

Герцог Бэлч нещадно подгонял свою маленькую армию. И с каждым пройденным километром становился все более злым и раздраженным. Причин для злости было много: нехватка средств, медлительность воинов, справедливое негодование по поводу существования непослушного замка, раскисшая после оттепели дорога, сырой ветер в лицо да целая куча другой мелочи, способной разозлить могущественного правителя данной провинции. Но самой уважительной причиной для беспокойства являлся обязательный визит в столицу, как говорится «на поклон», который следовало совершить не позднее чем на одиннадцатый день от этого. Именно эти сроки не устраивали Бэлча больше всего. Ведь так хочется самолично пограбить подвалы Ночной Преграды, так хочется от всей души постегать плеткой эту зарвавшуюся, наглую графиню. Да и встретить возвернувшегося из магириков Джакомо Стредери предпочтительнее было бы тоже лично. И полюбоваться, как это последнее исчадие вымершего рода будет перед повешением вылизывать сапоги и просить о пощаде.
Вот как раз на последнее действо времени не хватит однозначно. По докладам наблюдателей, Джакомо явится домой только послезавтра к вечеру. Тогда как герцогу надлежало выехать прямо из захваченной крепости уже завтра вечером или, с максимальной задержкой, послезавтра утром. Вернуться домой, погрузить собранный непосильным трудом налог и только потом спешно двигаться к столице. Потому как с великим императором Дасашем Маххуджи и получасовое опоздание на прием могло оказаться чреватым для здоровья. Лучше уж вообще захват этой последней крепости рода Стредери доверить полевым командирам, чем хоть маленькой мелочью вызвать гнев у величайшего мага планеты. Потому как Бэлч, по счастливому для себя стечению обстоятельств, отлично знал, кем на самом деле являлся Дасаш Маххуджи.
Конечно, расторопные исполнители и без него проведут штурм, отыщут спрятанные сокровища и не посмеют при этом так уж много украсть. Да и графскую чету доставят потом пред светлы очи в целостности и сохранности. Вот только полного удовольствия от досконально выполненного приказа Бэлч уже не получит! Как бы этого ни хотелось. И всему виной этот обязательный, с четко обозначенным временем прибытия визит.
«От него никакая уважительная причина не спасет! — Злость правителя провинции уже плескалась через край. — И кто в этом виноват? Ха! Конечно, этот урод Джакомо! Но!.. — И пожалуй, впервые в своей жизни Бэлч мысленно высказал свою ненависть к императору: — Когда уже этот придурок издохнет?! Вот уж тварь редкостная! Своим самым верным сторонникам поблажек не делает, зато сам!..»
Подпрыгнув в седле, словно его что-то в задницу укусило, командующей армией во весь голос заорал на кавалеристов:
— Чего ползем?! Или ночевать в поле собрались?! Ну-ка, рысью вперед!
После его криков волной прошло оживление, и колонна ощутимо увеличила скорость. Но из ее середины на всех парах уже спешил первый помощник по бытовым вопросам.
— Ваше сиятельство! — начал кричать он издалека. — Карета не выдержит такой скорости и банально развалится!
— Чтоб ее!.. — не сдержался от площадной ругани правитель провинции, вспомнив о способе передвижения своего родственника. Но та же ругань помогла ему отыскать приемлемое решение данного вопроса: — Оставь взвод из десяти человек и пусть сопровождают карету в прежнем темпе.
— Будет сделано! Но позвольте вам напомнить, ваше сиятельство, что мы собирались делать привал на обед. Ваш дедушка опять будет недоволен незапланированной диетой.
— Плевать! Устроим ему торжественный ужин уже в крепости. В крайнем случае, если даст команду остановиться, пусть сопровождающие его чем-то покормят из своих запасов. Ну, — Бэлч заметил, что после кивка заместитель еще что-то хочет добавить, — что еще не так?
— Недавно из кареты донесся странный грохот, даже кони чуть не понесли. Как бы чего не случилось.
Герцог с непонятной самому себе тревогой посмотрел в хвост колонны, где чернела несуразная и огромная карета. Даже мысль мелькнула проверить, что там и как, потому что, кроме него, никто не имел права беспокоить великого Маурьи в любое время дня и ночи. Но льющаяся рядом река бравых кавалеристов одним своим видом загнала беспокойство в глубь сознания: на радость и празднование победы завоевателю и так останется мало времени. Поэтому главнокомандующий провинции только поинтересовался:
— Но дед в окне не показывался? Дым из трубы не шел? Больше ничего не грохочет?
— Никак нет!
— Вот и отлично! Уже на месте я с ним поговорю! — и, еще раз глянув на строй, зычно заорал: — Орлы! Атаковать врагов империи прямо с марша! Сегодня мы будем пировать в замке Ночной Преграды! Но кто отстанет, будет ночевать под стенами в поле! Рысью! Рысью!
И сам умчался на своем породистом лошаке в голову колонны.
Поэтому и примчались два полка под стены замка на взмыленных лошадях без всякой предварительной разведки или элементарного осмотра местности. Но ведь кавалеристы — не пехотинцы. Да и никаких подручных средств они с собой не везли. А как прикажете влезать на стены пятнадцатиметровой высоты, если нет ни лестниц, ни веревок с «кошками»? Вернее, до сотни веревок, как и якорей для закидки на стены, в переметных сумах имелось, но в данном случае даже любой молодой рекрут понимал, что этого хватит лишь на одну бессмысленную атаку.
Конечно, оба полка считались оснащенными оружием для боевых действий по максимуму. В том числе и луками с тяжелыми, пробивающими любой доспех стрелами. И именно на это в конечном итоге и рассчитывал правитель данной провинции. Но основные надежды он возлагал на элементарный страх как простых ашбунов, так и комендантского отряда Ночной Преграды. По логике и здравым размышлениям, прибывшему герцогу тяжеленные ворота просто обязаны были раскрыть по первому требованию. И это требование прозвучало незамедлительно. Правда, неслось оно из уст выдвинувшегося вперед первого помощника, а сам Бэлч благоразумно притормозил в середине колонны.
— Эй! В замке! — надрывался помощник, багровея от натуги. — Почему никто не встречает его сиятельство?! Почему до сих пор не открыты ворота?! Немедленно открыть! Иначе старший смены будет повешен немедленно!
Как это ни показалось невероятным, но вначале вообще никто на справедливые угрозы не отозвался. Хотя в нишах и проемах между зубцами наблюдалось некоторое ленивое шевеление. Мало того, где-то далеко слышалась разудалая музыка. То ли в зале для пиршеств, то ли на задних дворах, но это раздражало нежданных госте невероятно. Кавалеристы стали спешиваться, расползаться по обочинам дороги и протирать лошадей тряпками и пучками сена. А потом и попонами накрывать. После подобной скачки животных следовало спасать от переохлаждения. Тем временем первый крикун уже охрип и посинел, и его заменил один из самых басистых воинов, но и на его утробные крики началось конкретное шевеление лишь за момент отдачи приказа к штурму. На верхотуре донжона появился несколько странно одетый воин и с развязной наглостью стал присматриваться к кричащим. Потом демонстративно поднес ко рту флягу, отпил из нее и, сыто рыгнув, начал разговор:
— Ну, чего орете, словно лоси недорезанные?
От такой наглости у помощника герцога даже на какое-то время опять голос появился:
— Да как ты смеешь?! Ублюдок! Тебя сегодня изжарят на костре! А перед тем…
Дальше понесся неразборчивый сип.
— Ха! Я не понял! — стал возмущаться защитник замка. — Да ты, козлище, никак хочешь оскорбить воина самого графа Стредери?! А ну вали скорее отсюда вместе со своей потной компанией! Не то повесим, как тех собак, которые сегодня пытались здесь разбойничать. Пшли вон! Быстро!
В сложившейся обстановке довольно ясный взгляд на происходящее сохранил один из полковников, находящийся в переднем ряду. Он-то и осмелился остановить первого помощника правителя, уже отдающего команду стрелять, и взял нить переговоров в свои руки:
— О каких разбойниках речь?
— Проедьтесь к развилке этой дороги с трактом и там увидите атамана с подельником на виселице и с доской их преступлений. Остальных Желтяков повесим завтра.
Полковник с досадой осознал полное отсутствие разведки, вспомнил о передовом отряде местных головорезов под кличкой Желтяки и послал на указанный перекресток одного из посыльных. Затем уже с некоторой предупредительной осторожностью продолжил переговоры:
— Эй! Воин! Ты разве не видишь по флагам и штандартам, что перед тобой имперские войска под командованием его сиятельства герцога Бэлча?
— Я человек здесь новый и в этих ваших флажках совершенно не разбираюсь, — последовал ответ с крыши донжона. — И у меня только один приказ: никого не впускать в замок без личного распоряжения графа или сигнала моего командира.
— О! Да ты образец воинской дисциплины, — стал глумиться полковник. — Но по уставу в данной ситуации ты просто обязан немедленно доложить своему командиру о нашем прибытии. А я его так пока и не увидел.
— Увы! Мой командир сейчас занят чтением и тщательным изучением жреческого устава. Беспокоить его я не имею права, пока он сам не появится.
— Тогда доложи графу! Подними тревогу, в конце концов.
— Еще чего! — Воин продолжал вещать вниз с видом полного пренебрежения к виднеющейся массе кавалеристов под тысячу мечей. — Врага не наблюдаю. Зачем тревога? Да меня тогда обещанного окорока лишат. Потому что его светлость приказали никого не впускать и народ от праздника не отрывать.
— И что же у вас празднуют?
— Сегодня древний род Стредери пополнился сразу тремя наследниками! — перешел на патетический тон защитник замка. — Обожаемая графиня благополучно родила сразу тройню: одну девочку и двух мальчиков! Ура! Ура! Ура-а-а-а!!!!
Где-то из-за стен послышались нестройные выкрики в поддержку таких восклицаний. Причем крики, несущиеся из глоток явно нетрезвых мужчин.
— Приятная новость! Как и то, что сам граф тоже с вами празднует.
— И нам приятно! Джакомо — настоящий любимец народа! Гуляем!.. А к вечеру костры праздничные будут.
— Так, значит, тебе разрешено находиться на посту, прикладываясь к фляге? Что у тебя там?
— Вино, естественно! Разрешено праздновать и запрещено впускать посторонних.
Полковник начал с бормотания для своего второго посыльного:
— С одной стороны, все просто замечательно, так и передай его сиятельству! Пошел! — а в полный голос прокричал следующее: — Кто бы ты ни был, доложи своему командиру немедленно: если ворота не откроют в течение пяти минут, мы их выломаем! Понял?
Прежде чем ответить, воин внимательно посмотрел вдоль стен замка в обе стороны, оглянулся во двор и, похоже, получил оттуда определенные сигналы. И только потом повернулся к шевелящейся колонне кавалеристов и с нажимом в голосе выдал:
— Мне кажется, вы все самозванцы! Предатели великой Успенской империи! Враги каждого ашбуна и всего народа в целом! Так что, пока я не увижу настоящего правителя провинции, даже разговаривать с вами больше не буду!
Пока длились переговоры, герцог и сам от нетерпения продвигался в голову колонны, а после доклада полковничьего адъютанта пришпорил коня и к моменту последнего ультиматума оказался рядом с воротами. Услышав донесшиеся с донжона слова, он словно взбесился. Вся предварительная дипломатия и желание узнать о противнике как можно больше оказались втоптаны в грязь. А место действия огласила жуткая ругань и кошмарные угрозы в сторону как самого графа Стредери, так и всех остальных обитателей замка. Но вдруг поток ругани оборвался, потому что на донжоне показался сам Джакомо. Лицо его сочилось счастьем, уверенностью в завтрашнем дне и еле заметной жалостью к прибывшим воинам. С чего он и начал:
— Воины ашбунской империи! Мне жалко вас! Мне больно за вас! Какой-то самозванец ведет вас на смерть, а вы молчите, словно бессловесные рабы или домашний скот! Разве вы не знаете, что правителем провинции обязан быть Маурьи? Разве вы не знаете, что великий Шурак просто тридцать лет назад упросил императора, чтобы на него не возлагали каких-либо административных обязанностей, а свалил их на плечи своего внучка Бэлча? И до чего этот самозванец довел провинцию? Или ваши семьи не голодают? Или в ваших родных поселках и городах все в порядке?
Наконец и до герцога дошла мятежная, но правдивая суть воззваний. И он истерически закричал:
— Он лжет! Приказываю: атаковать замок! Немедленно!
В его окружении началось шевеление, по всей колонне понеслись команды, поэтому не сразу обратили внимание на частый перестук. Но вот когда почти все, кто достал свое оружие или передавал команды об атаке, рухнули мертвыми на землю, вся небольшая армия, вместе со своим главнокомандующим впала в короткий ступор. Именно в этот момент на донжоне появилось новое действующее лицо: бравого вида женщина, несомненно относящаяся к классу воинов. Она держала возле своего рта диковинный раструб, из которого послышался прямо-таки громовой голос:
— Всем стоять и не дергаться! Любого, кто послушается мерзкого самозванца, мы уничтожим магическим оружием на месте! А чтобы вы не сомневались в моих словах, сейчас вы увидите истинного правителя провинции Гамари.
Все кавалеристы замерли в ожидании, а у самого Бэлча вдруг пропал голос. И его вопль ярости так и не вырвался наружу. На верхотуре донжона появился старый Маурьи. Все, конечно, знали, что он великий целитель, но лишь малое количество людей догадывалось об уговоре с императором и истинной роли герцога в этом вопросе. А вот теперь тайна становилась общим достоянием.
Шурак с некоторым раздражением осмотрел всю колонну, растянувшуюся на дороге и расползшуюся по кюветам. Презрительно скривился, рассмотрев дальнего родственника. И после печального вздоха произнес:
— Как это ни прискорбно, но я низлагаю с моего внука возложенные на него ранее обязанности. — Причем голос старца звучал на удивление громко, и его почти все прекрасно слышали. — Мне самому, правда, тоже управлением заниматься некогда, но это отдельный разговор.
Возникла пауза, которую раскатами своего громового голоса распылила бравая воительница:
— Ярые приспешники Бэлча уничтожены. Если еще таковые остались, связать их немедленно. Приказываю также арестовать и самого герцога и сдать его страже замка. После чего полкам разместиться вон на том поле на ночлег, а командирам полков и старшим офицерам явиться в замок для докладов и собеседования. Выполнять!
Ее слова величественным жестом обеих рук подтвердил прославленный Маурьи. После чего развернулся и вместе с графом Стредери покинул донжон. Зато вновь обрел дар речи багровеющий от гнева Бэлч. Выхватив свой меч, он стал им размахивать, словно полоумный, и кричать:
— Вы не слышали моего приказа?! На штурм! Немедленно на штурм! Почему стоишь? Мразь! — И он в бешенстве полоснул мечом одного из младших офицеров. — Всех изменников лично порубаю!
Лучше бы он этого не делал. В крайнем случае мог попробовать ускакать в лес. И даже утянуть за собой какую-то часть растерянных от перемены власти воинов. А так убийство офицера заставило весьма жестко действовать сообразительного полковника. Он подал условный знак своему личному денщику, с которым дружил с самого детства, и бросился с мечом навстречу получившему отставку правителю. Но не для того, чтобы ранить или убить, а просто отвлечь. И когда тот замахнулся на полковника, на его голову сзади обрушился удар алебарды. Денщик в собственных привязанностях приоритетов никогда не менял. А в душе Бэлча недолюбливало подавляющее большинство провинции. Если не сказать, «ненавидели».
Вот так и завершился штурм Ночной Преграды. Совсем не так, как представлял его себе спроваженный в глубокую темницу герцог. Но, как это ни странно могло прозвучать, первой его панической мыслью, когда он вернулся в сознание, была: «Кошмар! Я ведь теперь не успею на прием к императору!!!»

Глава двадцать первая
Строгость монарха

Ужин начался в напряженной и сугубо официальной обстановке. Бонзай Пятый сидел с надменным выражением на лице и старался всеми способами проигнорировать попытки гостей хоть как-то сбросить излишнее напряжение. Под его взглядами лакеи летали, словно бездушные ангелы, члены семьи со вздохом склоняли головы и замолкали, а несколько самых приближенных к трону дворян вообще делали вид, что целиком ушли в свои мысли. Все прекрасно понимали, что эта игра затеяна королем лишь с одной целью: наказать своего друга за опоздание и преподать ему урок хороших манер. Ну и заодно напомнить об истинно королевской пунктуальности.
Друг создавшейся тишиной пользовался без зазрения совести. Подумав, что раз не пристают с вопросами и требованиями, то можно в кои веки спокойно насытиться самыми лучшими деликатесами Ягонов. А уж то, с каким восторгом шафик Дин поглощал великолепное далийское, вообще вызывало раздражение у самодержца. Он несколько раз осудительно прожег взглядом причмокивающего губами друга, но в конце концов таки не удержался от нравоучений. Тем самым словно давая отмашку для начала разговора без церемоний:
— Когда уже твое магичество научится достойно вести себя за столом? Тем более при употреблении такого божественного напитка?
— Вот умеет твое величество правильно подметить, — с лестью в голосе тут же отозвался главный королевский шафик. — Такую благодать можно пить столетиями, и она никогда не надоест. А за науку тебе отдельное спасибо. — Он в некой прострации отстранил бокал от себя, просматривая содержимое на цвет. — Никогда не забуду, с какой жадностью твое величество пил это волшебное вино прямо из бурдюка!
Бонзаю ничего не оставалось, как осудительно крякнуть и пройтись взглядом из-под нахмуренных бровей по лицам сотрапезников. Те хоть и очень старались, но полностью скрыть прорезавшиеся улыбки не смогли. Рассказ о том, как два друга сражались в жутком похмелье с волками, уже давно стал легендой в Ягонах, и его не слышал разве что глухой младенец. Но сейчас самодержцу не хотелось будить воспоминания о пьянках и лихачестве холостяцких лет, поэтому он все-таки постарался довести свой укор про опоздание до должного отклика:
— Мне стыдно представить, что облеченные властью и уважением люди могут опаздывать. Особенно когда…
Он запнулся от возмущения и, чтобы скрыть недостаток слов, просто жестами указал на стоящие на столе блюда. Мол, испортилось все давно.
Но и тут Торговец выкрутился. Правда, при этом он обратился исключительно к ее величеству Власте и своей супруге, которые сидели рядом:
— Конечно, нехорошо! Я бы таких вообще… в угол ставил. Кем они только порой не притворяются! Помнишь, Власта, когда ты еще не была величеством, один молодой человек назначил тебе свидание, а сам не пришел? Жаль, ты его так и не наказала.
Королева сразу демонстративно поджала строго губки и нахмурилась от воспоминаний.
— Ну, наказать всегда не поздно.
— Да ты только посмотри на него! — возмутился Бонз ай. — Такие вещи вспоминать! Сам меня тогда заволок к черту на кулички, подпоил и бросил! Да если я сейчас о тебе рассказывать начну!..
— А при чем тут ты? — с детской невинностью округлил глаза главный королевский шафик. — Я вспоминал про то время, когда Власте всего четырнадцать лет было.
— М-да? А мне никто не рассказывал, — еще больше нахмурился монарх.
— Ну конечно. — Королева теперь жаловалась Александре. — Каждый мужчина только и думает, что его избранница больше ничем в жизни не занималась, как сидела у окна и выглядывала своего суженого. И совсем не понимают, что мы даже рады, что некоторые наши поклонники так в свое время и не явились на свидание.
— Несомненно! И еще как радуемся! — Графиня Светозарова с любовью посмотрела на своего мужа и тут же заботливо спохватилась: — А чего ты не ешь? Вот этот салат просто изумительный, попробуй.
— Я им уже несколько раз объедался, — возразил Дмитрий. — Тем более что сейчас начнут подавать самые изысканные горячие блюда и надо сохранить хоть немножко места в желудке.
— Как? Еще? — засомневалась гостья.
— А иначе нас из-за стола никто не выпустит! — фыркнул Торговец, с укором посматривая на своего друга. — Ты ведь знаешь, как безраздельная власть портит человека?
— Откуда мне знать?
— Могут гостей насмерть закормить! — Заметив, что Бонзай с укором кивает, сразу заулыбался: — Шутка! Причем неудачная. Да хватит тебе дуться! Тем более что и опоздали мы всего на два часа. Зато сколько интересного узнали и сколько дел полезных сделали, не перечесть.
— Про интересное я с удовольствием послушаю, — не стал отрицать король, — но вот кто кангов будет ловить? Или ты ждешь, пока один из них до моего дражайшего тестя доберется? Хочешь посмотреть, как король Опалов сам выкручиваться будет?
Дмитрий перевел взгляд на ее испуганное величество:
— Власта, не слушай этого паникера. Даже если я умру на этом ужине от обжорства, твой отец и сам себя в обиду не даст. Да и наши люди, сопровождающие шпиона, только ждут должной команды или первого неосторожного движения этого хитро сделанного канга. Успокоят сразу. При имеющейся здесь технике и моего участия не надо.
— Хочется верить, но ведь уже завтра вечером этот убийца будет в столице. Как бы чего не случилось.
— Так у нас больше суток впереди. Новости расскажу. Выспимся спокойно, а утречком к твоему отцу и наведаемся. Ведь хочется увидеться с родными?
— Ой! — сразу покраснела от радости королева. — Правда? И малыша прихватим?
— Ну а как же без наследника! Да и твои все рады будут, — расщедрился Торговец. — Разве мне жалко друзьям праздник устроить!
После такого поворота событий и вся показная строгость самодержца слетела. Хотя ехидная улыбка все-таки просматривалась.
— Подлизываешься за опоздание?
— Вот заладил! — дернул плечами Торговец. — Забудь! И вообще, Бон, давай немного ускоряй этот ужин, чай, все свои кругом и нечего церемонии разводить. Дел по самое горло, а мы тут фигуры лакомствами портим.
Дальше ужин и в самом деле стал вполне демократичный и простой. А королевская чета с невероятным интересом выслушала короткий пересказ событий, который им преподнесли Светозаровы. А в финале разговора Дмитрий попросил:
— Так что мне понадобится очень много драгоценных камней из твоей сокровищницы. С возвратом, естественно.
— Ха! Тебе и подарить не жалко, — отмахнулся Бонзай. — Ты мне лучше скажи, как ты сведения из этого канга вытягивать будешь? Ведь сам утверждал, что шафиков пытать — дело почти бесполезное.
— Вот именно: «почти»! Есть у меня одно устройство из техногенного мира Ситулгайн. «Болтун» называется. До сих пор опробовать было не на ком, а тут такой случай. Причем никаких варварских уколов или иголок под ногти, все чинно и цивилизованно.
— Это радует. А то неспокойно мне на душе, что мы ничего об этой владычице больше не знаем, — признался король, одновременно присматриваясь к раскрасневшемуся другу. — Ну что, еще по кубку за удачу? Или тебе уже хватит?
— Ха! Сегодня, само собой разумеется, много пить не будем, но когда это ты меня перепить мог?
— Всегда!
— Ну вот, король, а врать мастак, как портовый грузчик.
— Кто? Я! — Взмах лакею. — Наливай!
— Они оба хороши! — доверительно сообщила Власта Александре. — Порой так накушаются… Но сегодня у них не тот настрой, просто дурачатся. Так что мы можем солидно уйти из-за стола раньше и спокойно посплетничать о женском.
Но графиня Светозарова все-таки сомневалась, посматривая на пьющих до дна мужчин:
— Вдруг им вздумается еще по кубку далийского?
— Поверь моему опыту. Заодно я тебе покажу выделенные для вас апартаменты. Бонзай их еще при закладке дворца Дмитрию отдал, и никто не имеет права там даже бывать.
— А как же Башня? Там ведь тоже шикарные спальни.
— Не сравнивай! Там просто пристанище ученого отшельника, а здесь настоящее произведение искусства. Пора тебе уже как хозяйке там осмотреться и начать обустраиваться.
От такого предложения Александра уже не смогла отказаться и вместе с королевой Ягонов покинула торжественный ужин, организованный в честь ее бракосочетания и знакомства с этим миром.
А проводивший ее с облегчением Торговец пересел к королю и еще ниже склонился к уху своего друга:
— Но самое главное, Бонзай, мы с тобой должны твердо договориться о твоей подстраховке во время моих отлучек. Для этого мы будем действовать так…

Глава двадцать вторая
Ледяная угроза

Владычица острова ледовых кангов металась по своей огромной кровати, сминая простыни и сбрасывая подушки. Ей опять снился кошмарный сон. Вернее, даже не сон, а какое-то странное видение, связанное с одной и той же женщиной. Подобные видения к владычице во сне приходили уже не раз, и, как она уже давно догадывалась, эта наблюдаемая женщина, скорее всего, являлась ее матерью. И в последнем кошмаре она впервые получила этому подтверждение голосом. Получила, но не смогла ничем ни помочь матери, ни подтвердить, что она жива и уже начала свою борьбу за освобождение родного человека.
А видение и в самом деле угнетало своей кровавостью и кощунством. Вначале та женщина неслась в мутных потоках ревущего селя, потом пробиралась по диковинным джунглям, залитым грязью, а ближе к финалу отчаянно сражалась огромными шипами какого-то растения с невероятными по жуткости монстрами. Монстры и твари падали с неба, выползали из-под земли и атаковали из-за любого препятствия. И только своим невероятным количеством победили, казалось бы, непобедимую воительницу. Вначале ей откусили кисть правой руки, но и после этого беглянка продолжала нестись с огромной скоростью, порой отталкиваясь ногами от чудовищных пастей и проскакивая между гребней с ядовитыми шипами. В какой-то момент показалось, что она и с таким смертельным ранением убежит, но левая нога неудачно соскользнула прямо между зубов очередного монстра и оказалась откушена по колено.
В тот же момент, словно по мановению злого волшебника, все атакующие монстры подались назад, скрылись в норах или попрятались за искореженными неведомой силой деревьями. А над небольшой полянкой раздался сардонический смех, перешедший в довольные восклицания:
— Кристи! Неужели ты думаешь, что тебе удастся когда-нибудь убежать? Я ведь контролирую каждое твое движение, и этот твой порыв не стал исключением. Хотя признаюсь, ты сегодня превзошла все свои прежние достижения. Позабавила! Уважаю такую силу духа. Мало того, ты меня опять заинтересовала как женщина, и вскоре ты опять сможешь ублажать мое физическое тело. Рада?
Израненная женщина даже в таком положении выглядела не сдавшейся. Каким-то образом она остановила кровь на культях руки и ноги и, продолжая сжимать в левой руке окровавленный шип, поднялась на единственную ногу, опираясь на валун, и теперь с бешенством загнанной волчицы оглядывалась по сторонам. Услышав последний вопрос, она не сдержалась от злобного стона, перешедшего в шепот ненависти:
— Все равно ты умрешь, Кранг! И я никогда не стану тебя ублажать по собственной воле!
— Ну и глупо с твоей стороны. А умереть мне когда-нибудь и в самом деле придется, и не вижу в этом ничего страшного. Но я постараюсь, чтобы ты жила вечно и сошла с ума от ожидания моей случайной гибели. Ха-ха-ха!
— Зачем ждать? — Лицо Кристи скривилось от боли по всему телу. — Ты ведь давно уже мертв. Тот, кого мы когда-то любовно называли Крафа, давно умер, а в его оболочке поселилась серенькая, мерзкая плесень, высокопарно именующая себя Крангом. Тьфу!
Плевка у нее не получилось из-за сухости во рту, но имитация да и предыдущие слова не на шутку разъярили невидимого волшебника. Послышался царапающий звук скребущей по стеклу стали, и что-то невидимое вонзилось в обреченную, не имеющую возможности отпрыгнуть в сторону жертву. От валуна отделилась добрая треть, но одновременно с этим и у женщины оказалась отрублена на уровне колена вторая нога. Она с криком подраненной чайки рухнула в смесь грязи с листьями и несколько раз дернулась в судорогах. Но сознание не потеряла, опять каким-то чудом остановив хлещущую из страшной раны кровь. Мало того, видимо, предвидела следующий возможный жест мучителя, потому как отбросила шип в сторону и прижала единственную уцелевшую руку к исцарапанному и покрытому синяками боку. А над ней опять загремел ехидный, сочащийся ядом голос:
— Как самочувствие? Ничего не жмет, не давит, не болтается? — Вопросы остались без ответа. — Ну вот, молчание — это тоже признак некоторого благоразумия. А как по мне, то ведь все равно тебе ножки придется новые отращивать, так лучше сразу две. Ты так обольстительно выглядишь помолодевшей. Мм! Я уже и забыл, как это приятно тобой владеть безраздельно.
— А когда это ты мной безраздельно владел? — не удержалась она от издевки.
— Да, жалко, что тебе нельзя мозги новые вырастить.
— А ты попробуй, бестолочь! Не с твоими умениями, плесень!
Обездвиженная жертва, похоже, специально нарывалась на смерть, но ее желание было сразу раскрыто:
— Зря надеешься! Мне совершенно будет плевать на новую бездумную рабыню, готовую ради меня умереть. Пусть она и будет внешне твоей идеальной копией. А вот твои страдания меня радуют. Ты будешь мучиться и видеть мое бессмертие многие тысячи лет, и я твердо уверен, что однажды ты таки сдашься. Сломаешься, как и прочие дешевые шлюхи, и даже станешь получать удовольствие от услужения мне.
Женщина судорожно вздохнула:
— Увы! Даже самая бурно растущая плесень никогда не поднимется до уровня разумности.
— Опять? Придется тебя и руки последней лишить.
— Издеваться надо мной легко! — дернулась жертва, — А вот что ты станешь делать, когда по твою мерзкую душонку придут более сильные мстители?
— Умирать от смеха! Ха-ха! Или ты надеешься, что твое отродье выжило? Мне ведь доставили объедки детского тельца.
— Да? Если бы ты был уверен, что останки принадлежат моей дочери, ты бы их заспиртовал и показывал бы мне постоянно. А так я убеждена: Лидия спаслась! И она тебя обязательно вскоре уничтожит!
В ответном смехе не ощущалось прежней уверенности.
— Деточку свою вспомнила? Фи! Если ты так мечтаешь о новом ребенке, то я пойду тебе навстречу. Во время предстоящего выздоровления лишу тебя одной магической возможности, и вскоре ты будешь вынашивать плод от меня. А когда наш ребенок вырастет, я его выдрессирую для особых издевательств конкретно над тобой. Ха! Да еще каких издевательств! Огромный простор для фантазии.
Женщина криво улыбнулась и опять смогла уколоть невидимого врага:
— Разве от плесени бывает разумное потомство?
В следующий момент ее накрыло туманное облако и рывком унесло в ту сторону, откуда Кристи с таким упорством недавно бежала.

И почти одновременно с растаявшим видением сна владычица ледовых кангов вывалилась из кошмара в действительность, с криком усаживаясь на мокрой и скомканной кровати. Все тело вздрагивало от ударов бухающего сердца, а зубы выбивали чечетку. Впервые она поняла, что ее мать в страшной беде. Впервые она узнала свое настоящее имя. Впрочем, не слишком отличающегося от нынешнего — Леда. И впервые она поняла, что чем дальше ее мать Кристи убегает из своего заточения, тем существеннее возникает связь между двумя родными людьми. И не удержалась от жалобных рыданий и восклицаний:
— Мама! Мамочка! Где ты? Почему ты не почувствовала, что я тебя вижу и слышу? Почему ты мне не подсказала, как быстрее тебя отыскать и как отомстить этому жуткому Крангу? Что? Что мне делать, мамочка?
Из всех предыдущих снов и своего единственного четкого воспоминания из детства Леда только и знала, что надо подчинить себе королевство Ягоны и после этого разыскать на его территории Хохочущий зеленый туман. А потом со всеми возможными предосторожностями собрать армию вторжения и прийти кому-то на помощь. После сегодняшнего сна некоторые загадки приобрели более ясные контуры, но все равно общей тенденции к выбору единственно верных решений пока не просматривалось.
Постепенно слезы высохли, стенания и страхи исчезли, а им на смену пришла железная решительность, присущая характеру настойчивость и ярая ненависть к неизвестному мучителю. Но даже ярость не мешала холодному, расчетливому уму в очередной раз пробежаться по всей цепочке основных, приоритетных задач на сегодня, выделить в них главных врагов и пройтись мыслесвязью по аурам дальних союзников и самых значительных подданных. И как раз последнее действо опять вогнало владычицу Леду в неспокойное, если не сказать, отчаянное состояние. Одного из ее кангов по имени Клейк только что схватили, жестоким образом обездвижили и с помощью какого-то «Болтуна» приступили к допросу. Причем сразу чувствовалось, что противиться допросу или хотя бы исказить свои ответы один из сильнейших кангов острова не в состоянии. Его подчинили своей власти какие-то невероятные, таинственные силы иных миров.
А ведь Клейк в составе самой сильной группы кангов сейчас находился во вражеском государстве, тех самых Ягонах, которые следовало подчинить своей власти в первую очередь. Как ни странно, все его остальные товарищи вели себя совершенно спокойно и вполне интенсивно занимались какими-то делами. Осмал, Дилит и первый находились в пути, а последняя пара занималась какими-то организационными вопросами. К сожалению, ничего более конкретного владычица уловить не могла, а чем дольше она пыталась прислушаться к ауре своего подданного, тем больше та смазывалась, теряясь в потоках всемирной энтропической магии. Подобные наблюдения получались действенными не более раза в сутки, поэтому проводились в основном по утрам, на свежую голову, перед началом повседневных хлопот.
Но самое главное представление о деятельности наблюдаемого человека они давали. Вот из него и следовало, что Клейк попал в страшную беду, а его товарищи об этом даже не догадываются. Мало того что враги могут узнать местонахождение острова, так еще некоторые секреты вытянут из парализованного магически канга. Но это не так страшно, Леда уже давно понимала, что когда-нибудь об острове станет известно всему миру. Как ни скрывай эту тайну, но после первых же завоеваний она станет новостью номер один. Другой вопрос, что хотелось как можно дольше оставаться в тени неведения, не светиться в большой политике и накапливать силы под прикрытием неприступного Ледовитого моря.
Теперь уже поздно метаться в этом вопросе. А вот своего верного соратника надо спасать немедленно. Невзирая ни на какие политические нюансы. Да еще и наказать врага при этом так, чтобы другим неповадно было даже посмотреть криво в сторону великих кангов.
Именно так решила владычица во время короткого, но обильного завтрака. Подняла на ноги службы замка, дала им определенные задания и стала готовиться к путешествию. Хотя вся ее личная готовность и сводилась лишь к облачению в специальные одежды да к часовой побудке самого великого и могущественного создания, которое было сформировано из неживого, более того, убивающего все живое материала.
Уже полностью экипировавшись и прихватив с собой всегда заготовленный баул со сменной одеждой, Леда по длинным переходам добралась до северного крыла замка и стала подниматься по витой лестнице на вершину Четырехглавой башни. Это строение называлось так из-за четырех верхушек, опоясанных по верхней кромке могучими зубцами. Хотя если разобраться, то вся постройка состояла из четырех отдельных башен, основаниями почти смыкающихся в малом квадрате. А вот заделанные наружные простенки и превращали комплекс в единое целое.
На острове ледовых кангов каждый житель знал, что, а вернее, кто живет в Четырехглавой башне. Самое великое магическое творение всего мира, самое талантливое воплощение магического таланта владычицы: ледяной дракон. Полуживое существо, созданное из льда, снега и воздуха и послушное воле только своей создательницы. В обычное время ледяной дракон спал и накапливал магические силы. И поднимался в небо лишь изредка, по большим праздникам да для учебных полетов, во время которых проверялись его уникальные боевые качества. Считалось, что данное создание непобедимо и легко справится с любой армией как при защите, так и при нападении. Но еще никогда раньше сие магическое творение не покидало Ледовитое море, а вот теперь этот час настал.
Леда по каменной плите, нависающей над черным колодцем, прошла вперед и стала с определенным интервалом сбрасывать вниз взятые с собой порошкообразные смеси. Порой она выливала вниз содержимое одного-двух пузырьков. Иногда поворачивала вниз свои ладони и отправляла своему детищу магические силы и приказы.
Вначале в густой черноте внизу стало светлеть. Перейдя грань чисто белого снега, яркость усилилась до слепящей, и в есь комплекс содрогнулся: ледяной дракон проснулся и сразу стал проходить боевую трансформацию. Одновременно сияющее вещество стало пучиться и подниматься вверх. И к определенному сроку над верхушкой Четырехглавой башни вырос переливающийся разноцветным льдом волшебный купол. Там, где в него вонзалась каменная плита с владычицей, красовался арочный проход, украшенный витиеватыми морозными узорами.
Леда первой прошла внутрь, а потом голосом дала команду слугам заносить внутрь доставленные на верхние этажи башни припасы, оружие и самые разнообразные полезные вещи. Вместимость магического создания была уникальной, и при желании там могло разместиться до пятидесяти вооруженных до зубов воинов. Но в этот раз владычица решила взять только троих, потому что стремилась лететь на самой максимальной скорости. Выбор пал на двух лучших воинов, умеющих отлично охотиться, и одного начинающего канга. Именно так на острове называли тех, кто умел обращаться с магией, сражаться волшебством и простыми прикосновениями заниматься исцелением. Причем подобным даром в этом суровом месте, почти всегда окруженном застывшими или плавающими льдинами, обладал каждый пятый житель. Конечно, умения у всех были разные, но в своей общности подданные владычицы Леды могли в любой момент отправляться на завоевание всего мира. Оставалось только правильно рассчитать этот момент и не понести напрасные жертвы. Да и из всех земель огромного мира Леда нуждалась только в Ягонах.
Когда все было уложено внутрь дракона и три помощника, закутанные в меха, разместились среди вороха шкур, сама владычица вышла попрощаться с главным стражем острова, который по праву носил звание самого сильного канга. Но именно к этому старому, но сильному человеку и питала Леда огромную привязанность, любовь и уважение, почитая его чуть ли не отцом. Еще раз коротко обсудив с ним итоги своего ночного видения-кошмара, она стала прощаться со словами:
— Берст, вы тут осторожнее. Хотя надеюсь, что врагам сюда никак не добраться.
— Не волнуйся, детка, — отвечал тот с отеческой улыбкой, — мы любого недруга встретим горячо и достойно. Ты, главное, себя береги.
— С таким чудом, — она погладила край переливающегося льда ладошкой, — мне ничего не страшно.
Словно почувствовав ласку своей хозяйки, ледяной дракон вздрогнул всей сферой и заскрипел с непонятным удовольствием. Хотя все его эмоции досконально понимала только его создательница.
— О! Так соскучился по небу? Силенки так и плещут через край? Еще бы! — Она коротко рассмеялась. — Ну потерпи малость, уже вылетаем. Берст, и в случае чего смело расходуй силу дворцовых кристаллов. А еще лучше, всегда их носи возле себя.
— Что за страхи, Леда? Мы и так справимся. — Заметив, что владычица строго сузила глаза, покладисто добавил: — Но если ты настаиваешь, так и сделаю.
— Тогда до скорой встречи!
— Удачи тебе и скорого возвращения! — пожелал главный страж вслед скрывшейся внутри женщине. Потом быстро отступил назад и замер между зубцами верхней площадки.
Ледяной дракон скрипнул еще более протяжно, вытянулся в эллипс и морозным вихрем рванул в покрытое низкими облаками небо. Никто другой бы не удержался от удара воздушным вихрем, но самый старый и сильный канг острова даже не шелохнулся, с болью в сердце прощаясь со своей воспитанницей. Впервые на его памяти она покидала остров и отправлялась на материк. Так что вполне справедливые переживания и нехорошие предчувствия одолевали могущественного мага. Берсту оставалось только жалеть, что сам не смог отправиться в это путешествие.

Зато Леда радовалась, что остров остался под надежной защитой стража, и с упоением отдалась стремительному полету. Туманы и облака, вечно окружающие остров, вскоре исчезли, а те, что висели местами над Ледовитым морем, ледяной дракон перелетал поверху, и все его внутренности пронзали потоки яркого света, струящиеся от так редко видимого светила. Трое сопровождающих закрыли глаза полностью, привыкая к ярким лучам, тогда как их владычица легко перестроила собственное зрение и с жадностью разглядывала очертания первых прибрежных островов, а потом и величественную, утыканную все выше вздымающимися горами береговую полосу материка. Дальше горы пошли еще более сплошной, покрытой вечными снегами и ледниками массой, облачность исчезла полностью, и рассматривать невероятно глубокие и мрачные ущелья стало еще интереснее.
Но на такой скорости вскоре и горы остались позади, появились первые речки, первые лесные массивы и высокогорные луга. Затем понижающиеся склоны покрыла сплошная стена деревьев, которую только и разделяли полоски рек да редких ущелий, оставшихся после древних расколов. Реки на глазах стали широкими и полноводными, а вскоре и первые луга показались, домики и участки обрабатываемого грунта: пошла территория королевства Ягоны. Не желая лишний раз попасться кому-то на глаза, владычица подняла свое полуживое существо на максимальную высоту и постаралась двигаться вперед, прикрываясь участками наиболее густой облачности. Да и цвет дракона она изменила так, чтобы любой наблюдатель не мог рассмотреть быстро несущееся тело на фоне яркого, чистого неба.
Ориентирами для полета служили ниточки хорошо видимых даже с огромной высоты рек. И только когда вдали показалась Вельга, столица неприятельского королевства, Леда начала резкое снижение. Затем еще некоторое время продвигалась над самыми верхушками громадных деревьев и, только выбрав отличное место среди густого и невероятно непроходимого бурелома, опустила свое полуживое создание между исполинских стволов. Словно устраивающийся на лежку морж, ледяной дракон поерзал между крушащейся древесины, улегся на грунт и вскоре своим цветом напоминал огромную, невесть когда и как рухнувшую с неба скалу. Даже имитацию моха и лишайника на своих северных стенках создал. Причем умеренный теплый климат и летняя пора нисколько не мешали магическому созданию. Если понадобится, он мог бы тут «валяться» веками, если не тысячелетиями. Главное для него, дождаться своей хозяйки да выполнять последние ее распоряжения: кого впускать и как их в случае опасности защитить.
Канга и одного воина Леда оставила внутри дракона, чтобы те тщательно наблюдали сквозь прозрачные изнутри стены за лесом. Ну и были на подхвате, в случае чего. Хотя те и собирались выйти несколько раз на охоту в отсутствие хозяйки. А для отвода глаз даже стали спешно возводить снаружи небольшой охотничий шалаш. Место глухое, но для любого случайного обывателя из местных ничем предосудительным чужаки заниматься не будут. А чтобы они не слишком бросались в глаза своей необычной бледностью, существуют определенные магические мази, которые любой житель острова, выбирающийся на материк, носил с собой.
Пока воины разведывали и прокладывали тропинку к ближайшей лесной дороге, девушка стала переодеваться и колдовать над своей внешностью. Появись она в Вельге в своей истинной красе, на нее сразу бы обратили слишком пристальное внимание. Что царственной шпионке совсем не хотелось. Как в Ягонах одеваются женщины среднего сословия, она знала прекрасно. Как лучше всего переделать свою внешность — догадывалась. И когда воины вернулись к дракону, то непроизвольно потянулись к оружию: на небольшом пятачке свободного пространства с их кангом беседовала какая-то бойкая, полноватая простушка. Приличные, но не богатые одежды прятали фигуру под своим обилием, а лишние, навешанные вокруг шеи бусы и прочие дешевые побрякушки даже придавали налет сельской вульгарности. И только после того как простушка полоснула взглядом по приближающимся воинам, те с запоздалым почтением склонили головы.
— Великая! — стал докладывать выбранный ей в попутчики мужчина. — Дорога найдена всего в получасе ходьбы. Чуть дальше хутор, за ним огромная деревня, где мы наверняка купим лошадей. Прикажешь выступать?
— Да, нам следует очень торопиться.
И парочка двинулась в путь.
Им повезло. В деревню они вошли со стороны столицы и весьма умело разыграли сценку, что, дескать, строгий отец не хочет отдать дочь замуж за простого воина. Вот они и сбежали из Вельги, с самого утра преодолев первый отрезок, а на втором желая двигаться уже верхом к родне будущего мужа. И если азартно торгующийся воин вызывал некоторое подозрение у дотошных подданных Бонзая Пятого, то розовощекая хохотушка сразу вызывала к себе полную симпатию и безоговорочное доверие. И вскоре пара уехала из деревни, получив доброжелательные напутствия и сложенные в котомку съестные угощения. И никто не заметил, как всадники за первым же поворотом лихо свернули в лес, объехали деревню, вынули из приметного дупла небольшой багаж и устремились к столице. А если бы и заметили, то мало ли что у кого на уме? Вдруг молодожены вспомнили что-то важное и решили вернуться? Или вообще таким хитрым способом попытались пару лошадей скупить по дешевке? Не украли, ничего не выпытывали лишнего, ничего не высматривали возле расположенного в другой стороне небольшого королевского предприятия, да и ладно. Пусть себе едут.

Глава двадцать третья
Цейтнот времени

Несколько часов, проведенных в королевстве Опалы, пролетели, как один миг. Причем невзирая на то, что прибывшие гости занимались совершенно разными делами. Если ее величество вместе с графиней Светозаровой вращались в семейном кругу династии Льеров, то его величество вместе со всеми тремя главными шафиками своего королевства только поздоровались после прибытия, а потом сразу вновь исчезли. Потому как были просто вынуждены заниматься важным делом. И в это дело, по молчаливому согласию, взяли из женщин только Флавию.
Александра таким поворотом событий была несколько разочарована, но с другой стороны, ей было очень приятно, что ее принимают словно близкую родственницу. А уж Власта, естественно, была невероятно рада и сама повидать, и новой подруге представить своего отца, мать, брата и сестру. Ну а про возню вокруг доставленного в Опалы наследника можно было слагать отдельную песню. Практически в королевстве замерли любые дела, отменили все дипломатические приемы и перенесли все встречи на высоком уровне. Еще бы! Ведь король так давно не виделся со старшей дочерью и единственным пока внуком: целых три месяца. Правда, со дня на день ожидался запуск постоянно действующей пассажирской линии дирижаблей между двумя столицами, но ведь вряд ли венценосные пассажиры станут первооткрывателями в первом же рейсе. Хотя сам срок перелета всего в один световой день кому угодно мог вскружить голову. И путешествие королевской семьи состоится обязательно, но… чуть позже. А пока же неожиданный «приезд» внука стал первоочередным событием.
Пока семья радовалась, Торговец вместе с другом вернулся обратно в Вельгу и по пути «выдернул» ледового канга Клейка вместе со всеми его спутниками. Шпионов поместили для первого допроса в глубокие подземелья самого знаменитого по своей красоте королевского дворца. Хотя позже планировалось перевести пленников в башню Аристарха Великого или Флавии Несравненной.
Допросы начались сразу. Общими усилиями шафики без особого труда сломили сопротивление иноземного шпиона. Парализовали его, а затем сноровисто опутали многочисленными проводами, которые тянулись к устройству из техногенного мира под названием «Болтун». С сопровождающими канга попутчиками разбирались в иных помещениях дознаватели среднего звена.
Следовало отметить, что Клейк, при всей унификации и безотказности широко разрекламированного Дмитрием устройства, не сразу стал давать ответы на интересующие ягоновцев вопросы. Минуты три продержался. А потом великий прогресс таки победил, признания полились полноводной рекой. Оставалось только для подстраховки записывать весь допрос на видеокамеры да поражаться иногда прорывающимся в ответах шпиона эмоциям.
— Зачем вы собрались завоевывать королевство Ягоны?
— Так приказала наша владычица.
— А ей зачем?
— Не ведаю о том.
— И кто такая эта ваша владычица?
— Самая сильная из кангов! Несущая смерть любому, кто ей не подчинится!
— Ой, как страшно! — не сдержался Бонзай. — И как зовут вашу владычицу?
— Леда.
— А лет ей сколько?
— Не ведаю о том.
— Она красивая?
— Самая прекрасная!
— Хм! А на сколько она выглядит?
— На двадцать.
— А сколько ей примерно лет?
— Двадцать пять. — При этом Клейка так и выворачивало наизнанку от нежелания говорить правду.
— Сколько лет Леда правит островом?
— Десять лет.
— Кто ее родители?
— Не ведаю о том.
— У нее есть семья?
— Не ведаю о том.
— Вот заладил! — не выдержал и Торговец, присматриваясь к показаниям «Болтуна». — Леда родилась на острове?
— Нет. — И опять жуткие гримасы на лице допрашиваемого.
— Интересно! Значит, она вот так просто свалилась кому-то из вас на голову?
— Да.
Процесс шел, постепенно система наладилась, и вскоре основной портрет главного врага и примерная его биография стали достоянием сыска.
Ныне великолепная, ни с кем не сравнимая красавица являлась самой великой и сильной волшебницей острова ледовых кангов. А появилась она там и в самом деле свалившись на голову главному хранителю среди памятной ночи, во время которой бушевал неистовый ураган. Изможденный, жутко грязный, исцарапанный и практически бессознательный ребенок, примерно лет четырех от роду. Вот потому никто до сих пор не знает точного возраста владычицы. Вот потому н икто не может понять, откуда она взялась и где ее родственники. Но когда хранитель Берст старательно отмыл девочку, подлечил и успокоил, то сразу заметил в ней невероятные магические дарования и практически удочерил, с первого дня уйдя с головой в воспитание и совершенствование загадочной пришелицы.
Многие, правда, подозревали Берста во лжи. Ведь никто больше не мог подтвердить его слова, а сама девочка еще долгое время не умела ни говорить, ни улыбаться. Да и потом ничего не вспомнила. А первые недели так вообще шарахалась от любой тени и падала в обморок от каждого громкого вскрика. Ходили слухи, что главный страж заимел этого ребенка от одной из рыбачек в дальнем селении, а другие сплетничали, что он просто выкупил потенциально сильную в магическом плане девочку на материке, где он бывал изредка под видом путешественника. А может, и заказал заранее ледяным берсеркам, и те выкрали это дитя где-то в одном из своих пиратских рейдов. В общем, вариантов имелось множество, но какой из них являлся истинной правдой, никто не знал. Зато потом Леда стала настолько стремительно взрослеть в своем мастерстве канга, что уже в пятнадцать лет победила на главном магическом ристалище всех своих коллег с невероятным преимуществом и безоговорочно стала Великой владычицей. Кстати, владычица или владыка — выборная должность, право на владение которой надо ежегодно оспаривать с лучшими кангами.
Но за десять лет никто и близко не приблизился по магическим умениям к уровню девушки, и ее власть стала в последнее время неоспоримой. Именно поэтому Леда и начала подготовку островитян к войне за Ягоны. А несколько лет назад им даже удалось вовлечь в первую стадию войны северных соседей королевства, ледяных берсерков. Что из этого получилось, уже хранилось в исторических архивах.
На этом Бонзай с Дином допрос о личностях временно прекратили.
Потом выяснили, где находится сам остров и что собой представляет, точное количество обитателей и процент соотношения среди них людей с магическими умениями. Выведали большинство подробностей про дворец и узнали про ледяного дракона. К сожалению, даже Клейк, имеющий допуск ко многим тайнам острова, не смог толком рассказать, что представляет собой это уникальное магическое создание. Только и сказал, что тот обитает во внутренностях Четырехглавой башни.
Затем время, отведенное на первоначальную стадию допроса, истекло. Следовало сделать рабочий перерыв. Шпиона остались допрашивать Аристарх с Флавией, а Торговец и его величество удалились для краткого совещания.
— Картина более-менее ясна, — подвел первые итоги Дмитрий. — Где остров, знаем и уже сегодня там все высмотрим и подслушаем.
— С кем пойдешь на подсмотр? — Король явно надеялся, что выберут его кандидатуру, хотя следующие слова друга принял с достойным смирением.
— Конечно, с Александрой. С ней у меня на удивление легко, быстро и качественно получается. Синхронизация, понимаешь ли. Да и три часа уже истекло, пора заодно твоих домой возвращать.
— Ну да. Разбалуешь такими путешествиями, наследник потом у тебя с рук слезать не будет. А за ним и Власта тебе на плечи усядется.
— Извини подвинься! Место уже занято! — рассмеялся Светозаров. — Ладно, жди, как всегда, наверху, сейчас твою семейку верну.
В следующий момент он привычно пропал из этого мира. Тогда как Бонзаю пришлось еще минут десять расхаживать по тронному залу и нервно оглядываться на каждый звук. Когда вся компания материализовалась чуть в сторонке, он сразу накинулся на друга с упреками:
— И где вас носило? За грибами в Грибной, что ли, мотались?
— Тогда бы ты нас до вечера ждал, — «успокоил» его Торговец, передавая наследника короны в руки его довольной, но заплаканной матушки. — Ты бы видел, какие там прощания начались! Паника! Крики со стенаниями.
— Неправда! — капризно возражала Власта, прекрасно знающая, как порой может угрожать санкциями за непослушание их благодетель. — Мы сразу же дисциплинированно отправились за тобой.
— Ага! Вот когда я уже с малышом и своей супругой собрался уходить, только тогда ты запаниковала и вырвалась из объятий своих родственников. Ладно, не скучайте тут без нас, а ты, Бон, тормоши этих шпионов на подробности. Мало будет, так мы завтра еще и этого Дилита захватим. Нечего ему визенцам мозги пудрить.
— Под надзором не попудришь.
— Зато наших людей лишний раз в Визенской империи засветим — это раз. А во-вторых, они здесь пригодятся. Не нравится мне эта слишком шустрая и воинственная владычица. Да и дракон этот пугает. Надо будет уже сегодня усилить наблюдение за всеми подозрительными в столице. Да и вы старайтесь оставаться в гуще телохранителей.
Светозаров уже приобнял супругу для более удобного перехода, когда Бонзай Пятый спросил, ткнув в сторону дворцовых апартаментов для главного шафика:
— Сюда или в свою холостяцкую берлогу?
— Хм! — с некоторой обидой ответил его друг. — Моя Башня мне все равно больше нравится. Да ты и сам завидовал, как там все здорово устроено.
— Конечно, понатыкал там технических чудес со всех миров и радуется. Зато у меня во дворце красотища какая! Классика!
Торговец спорить не стал, только махнул рукой и шагнул в межмирское пространство. Миг — и парочка оказалась в несколько странной, непривычной для первого взгляда комнатке. Но Александра сразу рассмотрела самое главное:
— Однако! Здесь весьма удобно сидеть во время подсмотра.
— Верно, моя сладенькая. Вдобавок ко всему и совершенно безопасно. Ведь знаешь, насколько беззащитными наши тела остаются во время погружения лиц через толщу порой в тысячи километров. Бонзаю я доверяю безоговорочно, но мало ли что. Вдруг кто из врагов во дворец проникнет? А тут нас сутками никто не выковыряет, и газом не отравит, и ядом не затопит. Еще ни разу пользоваться не довелось, но когда строил, только тебя и представлял на этом месте.
— Только меня?
Но ответ на свой вопрос Шура получила лишь после того, как они вдвоем с Дмитрием отдышались после затяжного поцелуя:
— Несомненно!
— Тебе что, ночи было мало? — Она игриво погладила его руку, которая оказалась совершенно не в том месте, которое предусмотрено для данного магического действа.
— Что там той ночи! — Он тяжко вздохнул. — Но ты права. Давай вначале расхлебаемся с делами, а уж потом мы такую череду свадебных путешествий закатим! У-ух! На всю жизнь запомнишь!
— Ну, если на всю, то переходим к делам.
Она с укором посмотрела в глаза супруга, и тот с очередным вздохом опустил руку чуть ниже:
— Начинаем.
Остров они нашли довольно-таки быстро, вырванные у плененного канга ориентиры оказались верными. Иначе можно было часами блуждать в сплошном тумане и только случайно наткнуться на таинственный участок суши. Сам кусок землищи оказался на удивление огромным и не заледенел лишь по той причине, что изрядно прогревался вырывающимся на поверхность паром и источниками с кипящей водой. Причем этот постоянный пар так и держался вокруг острова, укрывая от любопытных взглядов и сохранив таким образом некоторое «поголовье» шафиков в этом мире. Именно это и стал объяснять Дмитрий негромким голосом, после того как они рассмотрели первые обработанные участки земли:
— Ух ты! Совсем как у меня в Свирепой долине! Только здесь совсем нет ветров, а ведь должны быть. Чудеса! Хотя… может, они магией регулируют погоду? Спросить-то пока у этого Клейка не удосужились.
Они пролетели вдоль берега над несколькими рыбацкими поселками и возле двух скал, создавших своими очертаниями замечательную бухту, повернули в глубь острова. А Дин продолжил размышлять вслух:
— Когда-то на далеком Юге построили жуткое устройство, которое любого человека с магическим талантом зомбировало и заставляло двигаться на южный материк.
— Неужели они не могли сопротивляться этому призыву?
— Как видишь, не смогли. Все устремлялись на гипнотический зов, добирались до берега, нанимали или строили корабли и пускались в плавание, из которого не существовало возврата. Все шафики до единого погибли в океане Чудовищ. Ну, разве что единицы добрались до Юга.
Его супруга от непонимания хмыкнула:
— И кто сотворил такое кощунство?
— Если бы мы знали! Может, когда-то эта тайна и раскроется. Но возвращаясь к этим кангам: они жили так изолированно и далеко, что страшный призыв так к ним и не дотянулся. Вот и остались живы. Мало того, здесь у них каждый пятый имеет прорезавшиеся возможности шафика. А сколько ведь могло остаться неинициированных, не проявивших свой дар кангов? Ты себе только представь, если расселить этих людей по всему миру, то очень скоро количество моих коллег вернется к историческим нормам: примерно каждый двадцатый человек.
— Ого! Все равно много.
— Мне тоже не верится, но именно такие данные приводятся в одной из самых древних книг, которую нам недавно подарил визенский император Константин Решительный. Специально такой раритет нам доставил, лично порадовал. О! А вот и город! Красавец, однако, хотя и чрезмерно мрачноватый. Ты не находишь?
— Не сравнивай. Они ведь живут здесь совсем без солнца. Откуда им брать легкий и возвышенный стиль южных народов?
— Действительно, жить под постоянной облачностью и у нас в Свирепой долине тяжко. Так, ну что, давай в первую очередь осматривать замок, вон ту башню, и попытаемся увидеть, чем занимается эта кровожадная Леда.
Но сколько они ни искали, владычицу не увидели. Да и весь небольшой, но довольно компактный замок словно вымер. Кухни не работали, прачечные стояли закрытыми, а вся прислуга словно подалась в единовременный отпуск. Только и удалось подслушать разговор двух угрюмых воинов, в котором промелькнула озабоченность такого рода: когда же теперь Великая вернется? В самом городе молчаливые люди если и разговаривали, то о замке вообще не упоминали, словно он невидим или необитаем. В Четырехглавой башне тоже ничего не обнаружили. Покрытая инеем и льдом, она вообще вызывала неприятное отторжение.
Осмотрев еще с десяток слабоосвещенных переходов на нижних этажах замка, Светозаров стал чертыхаться:
— Мне кажется, эта Леда куда-то умчалась по своим агрессивным делам и мы только без толку тратим время.
— А куда именно? К берсеркам?
— Скорее всего, раз она с ними в сговоре.
— Летим проверять?
— Напрасный труд! Эти поселки берсерков раскинулись на тысячу километров вдоль всего побережья, и поди догадайся сразу, где их король сейчас находится. Между прочим, сами эти викинги море вдоль берега называют Суровым, а в Ледовитое, которое почти на самом полюсе, никогда и заплывать не пробовали. По их легендам, это запрещено богами. Зато теперь становится понятно, что это за «боги». Давай возвращаемся и быстренько провернем остальную текучку. Готова?
— Чего спрашиваешь? И так за тебя держусь, от меня ничего не зависит. Только команду давай.
Вернувшись в Башню к собственным телам, они первым делом растерли лица ладонями и пригладили, подсушили полностью пропитавшиеся влагой волосы.
— Да, действительно сыровато там. Только одну морскую капусту и выращивать, — бормотала Шура. — А сейчас куда?
— Махнем туда, где нет деревьев. Помнишь о таком мире?
— Ну да, Эдельвар называется. Будешь там металл покупать?
— Ни в коем случае! Только готовые изделия из этого материала. Иначе они знаешь насколько цены взвинтят! Где я на них вишневых кругляшей напасусь?
Под это ворчание они оказались в столярной мастерской Башни, и прямо на глазах у смеющейся Шуры Торговец криво, без всякого старания срезал несколько разных по толщине кругляшей из зажатого в верстаке ствола. Да так и не ошкуривая, сунул в карман своих брюк. Сегодня они не таскали на себе сильно мешающие сюртуки, хотя не факт, что их не придется надевать уже немедленно.
— Ты бы их ровненько отрезал, — пожурила графиня своего супруга. — Неэстетично! Трудно представить, но и так по такой безбожной цене впариваешь!
— Ваша светлость, не разбираетесь в торговле — не суйтесь! — стал поучать Светозаров, но замер в коротком раздумье. После чего решил отпилить еще несколько кусочков «драгоценного вещества». — Вот увидишь, какой культ преклонения они создали вокруг этих деревяшек. Куда там Буратино в детских фантазиях! Эдельвариане каждый кругляш меряют, умиляясь любому отличию; жестоко спорят по поводу угла срезов; становятся докторами наук, обсуждая толщину; а первые годы, пока отпилки окончательно не засохнут, с поразительной благостью нюхают древесный запах. Ты себе только представь: вдруг я стал давать им кругляши унизительно одинаковых размеров и геометрически безукоризненные? Еще и в массовом количестве! Да они меня проклянут на веки вечные! Это же будет началом краха их великой магической цивилизации. Да и я сам себе не прощу такой глупости, хотя за гектар полновесного леса мог бы скупить всю их планету целиком. Как говорится — с корнями.
— Ладно, тебе виднее.
— Вот именно! И если тебя вдруг осмелятся спросить, как и где я это беру или покупаю, просто делай огромные глаза, притворяйся, что задыхаешься, и начинай заваливаться в обморок. Иначе от их расспросов не открестишься.
Шура хихикнула над такой подсказкой в поведении, но, как порядочную женщину, ее больше волновал вопрос, как она выглядит.
— Мы, случайно, на какой-нибудь королевский прием не попадем? — Ее ладошки прошлись по великолепному брючному костюму. — Может, надо сменить одежду?
— Если тебя в Опалах в этом принимали как родную, то на Эдельваре в любом случае будут смотреть как на богиню. А богине разрешено все. Тем более что мы отправляемся сразу в одно чисто производственное место. В гости к одному великому предпринимателю, который как раз изготавливает нужные нам кровати из еще более нужного металла. Много времени это не займет. Поторгуемся, попьем самого лучшего чая, возьмем товар и сразу перенесемся в мир Ситулгайна.
— Ага, значит, я не буду в роли безмолвной телохранительницы и тоже могу участвовать в торговле?
— Сомневаюсь. Лучше уж я сам. А ты можешь себя вести соответственно. Помнишь фильм «Двенадцать стульев»?
— С самого раннего детства, — заулыбалась Шура.
— Так там есть момент, когда Бендер выманивает деньги, а Киса Воробьянинов солидно поддакивает, как истинный отец русской демократии. Вот и ты себя веди точно так же. Поняла?
Теперь его супруга приняла высокомерный, царственный вид и почти не разжимая губ выдала:
— Да уж!
Не в силах сдержать улыбку, Дмитрий все-таки несколько озабоченно мотнул головой:
— Только не переигрывай, пожалуйста. Не то промышленник нам весь товар даром отдаст и еще от себя приплатит. А у него семья, дети.
— Посмотрю на ваше поведение, — не выходя из образа, ответила она. — Мне тоже для семьи средства нужны!
— Замечательно! — растроганно похвалил Светозаров. — Ваша светлость, вы, как всегда, бесподобны! — шагнул к супруге, обнял ее за талию и уже совершенно другим, скрипучим голосом произнес: — Поезд отправляется!

В новом, совершенно незнакомом для нее мире Александра в первое мгновение почувствовала себя муравьем. Настолько маленькой она показалась среди леса гигантских цветов и разнообразных трав. Стреловидные листья вздымались в небо, нависали над головой, создавали непроходимые чащи и практически перекрывали льющийся вниз дневной свет. В полумраке с некоторым трудом просматривались выступающие из грунта корни, но когда глаза чуточку привыкли, освоились с пестротой этого мира, стали более заметны многочисленные тропинки и даже покрытые асфальтом или тротуарной плиткой дорожки. И вся эта великолепная картина сопровождалась звуковым фоном в виде легкого шуршания стеблей и многоголосого птичьего пения.
— Ух ты! Вот это да!.. И ты меня не предупредил о такой красоте?!
— Интересна была твоя реакция, — довольно улыбался Торговец.
— И весь мир такой?
— Почему весь? Есть моря, океаны, горы, пустыни, даже действующих вулканов парочка сохранилась.
— Намекаешь, что здешние жители и подвижки коры держат под контролем?
— В некотором роде.
— Однако! — От изумления личико Александры раскраснелось. — Если ты мне еще скажешь, что здесь есть ягоды в человеческий рост…
— Хм! Зачем говорить? — Дмитрий взял супругу за ладошку и повел за собой. Несколько поворотов тропинки, и произошла смена декораций. — Сама смотри!
Не в силах сдержать эмоции, Шура подпрыгнула несколько раз на месте и с восторгом захлопала в ладоши:
— Мир коротышек! Живая сказка! Я верила! Верила, что Незнайка — не выдуманный герой!
Перед ними, немного в низине, простирался однозначно рукотворный сад. И в нем произрастали те самые земные растения, которые хорошо знакомы как земляника или клубника. Но в этом мире они достигали в высоту примерно пяти метров, а самые крупные ягоды и в самом деле превышали рост среднестатистического человека.
Заглянув несколько раз в расширенные глаза любимой, Торговец опять взял ее за руку и потянул в обратную сторону со словами:
— Малина здесь выше десяти метров, смородина тоже. Ну и ягоды соответствующие. Арбузы и дыни вырастают в диаметре до четырех метров, а внутренности шестиметровых тыкв частенько служат детям как полигон для игр и постройки собственного царства.
— Обалдеть!..
— Не то слово! Я потому нас не сразу к строениям перенес, чтобы ты хоть немного от ступора отошла. Не то увидела бы этот сад из окна и…
— Да уж! — с потешными стонами приходила в себя Александра, продолжая вертеть головой во все стороны. — Невероятно! Слушай, а какие же тогда здесь грибы?
Дмитрий выдержал паузу и ошарашил ответом:
— Их здесь нет! Не было и не будет. Как-то мне совсем не хочется нарушать целостность этого чудесного мира. Захочешь что-то улучшить, а получится в миллионы раз хуже. Сама ведь знаешь, насколько хрупкие подобные экосистемы.
— Но ведь они же сильные маги. Могут легко все держать под контролем.
— А вдруг не смогут? Нет уж, лучше не рисковать. Кстати, прячь свои эмоции и слегка прикрой свои прекрасные глаза, мы уже пришли.
Открывшееся их глазам здание выглядело несколько странно, но все равно можно было сразу понять, что оно имеет чисто производственные функции. То есть большая фабрика или завод, совмещенный с ангарами складов готовой продукции или хранилищами сырья и материалов. Несколько вполне привычных гигантских труб тоже упирались в небо, но ни копоти, ни явного дыма не исторгали. Разве что легкий, почти невидимый пар лениво поднимался к редким облачкам.
Не было вокруг и привычного для глаз землян забора или иного ограждения, и в любое здание или склад, казалось бы, мог войти любой желающий. Хотя праздношатающихся людей тоже не замечалось: изредка пробежит какой-то разносчик, толкая перед собой тележку с деталями, да в одном месте стояла парочка женщин, что-то интенсивно рисуя на большом листке ватмана и явно решая производственную проблему.
Административное здание напоминало третью трубу или вертикальный цилиндр радиусом в шесть метров, с выступающим наружу лифтовым устройством. Без видимых окон, сплошного зеркального оттенка, оно в какой-то мере напоминало образец небоскреба, созданного по самым современным технологиям. И пока иномирцы к нему подошли, их наверняка заметили изнутри, потому что навстречу выскочил приятного вида молодой мужчина и рассыпался в приветственных восклицаниях:
— Господин Торговец! Какая приятная неожиданность видеть вас на нашем производстве! Добро пожаловать, заходите! Отцу я уже сообщил, и он будет здесь через несколько минут. Вы по делу или просто путешествуете?
— Стараемся с супругой совмещать приятное с полезным, — ответил Дмитрий.
Зато Александра сразу ощутила перемену бросаемых на нее взглядов. Если поначалу они были просто заинтересованными, то теперь на спутницу Торговца молодой человек смотрел и в самом деле с обожествлением. Скорее всего, и раньше Дмитрий здесь появлялся с сопровождающими лицами, но если тебе первому посчастливилось увидеть жену самого желанного гостя этого магического мира, то трудно представить блага, почет, уважение и зависть остальных сограждан, которые падут на голову этого молодого предпринимателя.
Но, несмотря на повысившееся раболепие, полного достоинства парень не потерял, голос у него не дрогнул, речь продолжала литься спокойно и по делу:
— Предлагаю сразу подняться в кабинет отца, чай уже заваривают, пирожные нам сейчас подадут. Да и вид оттуда, по вашим же утверждениям, господин Торговец, великолепный.
Гость кивнул, пропуская супругу в кабину лифта и заходя следом:
— Действительно, оттуда есть на что полюбоваться. А как ваши производственные успехи?
Сжатый доклад изобиловал эмоциями до конца подъема на самый верх административного здания:
— О! Вы себе не представляете, насколько удачно отец распорядился предоставленной возможностью поправить наши дела! Теперь мы имеем долевое участие в горнодобывающей промышленности, и перебои с поставками или спекуляция сырьем нас совершенно не касаются. Прошу вас, присаживайтесь. Или желаете полюбоваться на округу?
— Конечно. Супруга просто обожает такие виды.
— Тогда оставляю вас в ожидании отца. Чувствуйте себя как дома!
— Спасибо! — Когда они остались одни, Дмитрий обнял застывшую Шуру за плечи: — Ну как, нравится?
Та только молча кивнула, восторженно устремив взгляд в глубь нового мира. Высота данного «небоскреба» наверняка превышала пятьсот метров, так что видно было очень далеко, а под лучами здешнего светила так еще и весьма отчетливо. Целые фрагменты стен от пола до потолка оказались полностью прозрачными изнутри, так что обзор ничем не заслонялся. Да и сразу замечалось, что эта планета по радиусу являлась несколько большей, чем Земля, поэтому линия горизонта оказалась намного дальше привычного положения. И рассматривать было что.
Куда только достигал взгляд, чащи из гигантской травы и титанических размеров цветов перемежались разноцветными и разновысотными садами. А между ними возвышались рукотворные строения, начиная от одиночных небольших домиков и кончая небольшими, компактными поселками, так сказать, городского типа. Кое-где громоздились строения, очень похожие на фабрики или заводы, местами просматривались некие замысловатые, вздымающиеся высоко вверх конструкции. Но Александру в первую очередь поразили гигантские стрекозы, которые деловито сновали по небу во всех направлениях. Присмотревшись к одной из них, она с восторгом ахнула:
— Да на ней человек!
— Автомобили здесь тоже есть, — засмеялся Торговец. — Но стрекозы, их называют здесь чааши, — основной вид транспорта на Эдельваре. Причем большинство стрекоз может переносить сразу двух пассажиров. А для переноса небольших контейнеров или сетей с товаром используются громадные жуки. Или по местному — юрдены. Вон! Смотри туда! Видишь, какой красавец? Причем если стрекозы, по нашим меркам, имеют интеллект собаки или лошади, то жуки наверняка превосходят дельфинов. Кстати, здешние дельфины тоже чуток сообразительнее наших.
— Тоже имеют отличное название?
— Да, фисоты.
Пока они дождались главного предпринимателя, Светозаров успел рассказать про эти три вида уникальных существ много интересного. Как раз за ум и сообразительность они и были названы отдельными словами, потому что здесь и маленькие стрекозки встречались, и мелких жучков хватало.
А сообразительных дельфинов называли фисотами по причине умения последних отчетливо выговаривать «фи». Причем делали это фисоты с разными модуляциями, громкостью и оттенками, имея своеобразный, несколько упрощенный язык для общения.
— Ого! Так получается, что они разумны?
— Эдельвариане спорят об этом уже тысячи лет, но так и не придут к единому мнению. Зато никто и никогда фисота не осмелится обидеть.
— Ну еще бы! О, а это что?
Шура указала пальчиком на участок между окнами. Там в огромной раме висело неимоверно массивное увеличительное стекло, увеличивающее странно знакомый предмет. Дмитрий доброжелательно хмыкнул:
— Кусочек ствола вишни. За прошлую партию кроватей я заплатил двумя кусочками. Один, скорее всего, продали и выкупили пай у поставщиков сырья, а второй — вот, гордость и слава здешнего хозяина. Между прочим, этого мужчину я выбирал не просто из-за качества кроватей. Он мне по многим моральным качествам нравится. Кстати, это, кажется, он.
Одна из стрекоз летела прямо на стену здания, но в последний момент приняла чуть выше, усаживаясь на крышу. А еще через пару мгновений вниз по лестнице сбежал моложавый, подтянутого вида мужчина и на правах, видимо, старого приятеля сразу протянул руку Торговцу для рукопожатия:
— Дин! Как я рад тебя видеть! Какими судьбами? И кто это с тобой?
— Знакомься, Филипп. Это моя супруга Александра. А это Филипп, мой давний приятель и компаньон по некоторым маленьким делишкам.
Опять повторилась сцена с оценочным взглядом, хотя Филипп не спасовал и довольно пылко поцеловал гостье ручку. Правда, при этом он сразу стал жаловаться:
— Как же так! Дин ведь обещал меня пригласить на свадьбу!
— Сразу тебя и приглашаю, а дату скажу позже, — успокоил Торговец приятеля. — А сейчас извини, но у нас жуткий цейтнот.
— Понял, — подтянулся, как пружина, промышленник. — Что от меня требуется?
— Сколько у тебя есть в наличии кроватей? Тех самых, что я покупал для госпиталя?
— Ты хочешь их забрать немедленно?
— Да.
— Около ста штук. Вон в том ангаре.
— Взглянем?
— С удовольствием! — Кажется Филипп уже перемещался подобным образом и теперь снова кипел желанием его повторить.
Пара мгновений — и он уже вместе с гостями стоял во внутренностях ангара, бледнея от переживаний и пытаясь проморгаться от вспышек.
— Ну все, теперь замучают визитами наши архимаги! — выдал он. Но судя по его тону, подобные визиты наверняка доставят массу удовольствия и морального удовлетворения. — Вот! Вот эти кровати!
— Ага. — Торговец стал деловито ощупывать продукцию. — Технологии не менял?
— Обижаешь! Самые лучшие кровати на Эдельваре никогда не подвергаются напрасным экспериментам или усовершенствованиям.
— Верю. Но это тогда что такое?
Он ткнул рукой в сторону, где стояло около десятка вроде как и кроватей, но слишком уж витиеватых и странных конструкций.
— А это мы освоили выпуск универсальных кроватей для двойняшек, тройняшек и даже четверняшек. Редкость, но зато только у нас и по самым эксклюзивным ценам.
— И какие из них для тройняшек? — сразу заинтересовался гость.
— А вот эти две. Простейшие рисунки как инструкция к эксплуатации — прилагаются. Вот эта книжка.
— Однако! Кто бы мог подумать!
Александра тоже присмотрелась к картинкам:
— Давай сделаем подарок графу Стредери?
— Дорогая, ты прелесть! — незаметно подмигнул он супруге. — Как это я мог забыть о чудесной тройне? Берем и эти все! Сколько с меня за опт?
— Э-э… — весьма мило замялся Филипп. А потом пожал плечами: — Да сколько дашь! Знаю, что в любом случае я останусь в выгоде.
— Тогда, как всегда, вот, держи. — В ладони промышленника магического мира оказалось три разновеликих среза. Но пока тот округлившимися глазами рассматривал предметы платежа, Торговец резко спросил: — Нормально?
— Более чем. И двух за глаза.
— Тем не менее. А третий пойдет за услугу. Не хочу сильно светиться, да и времени, повторюсь, нет. Поэтому попрошу обменять и вот эти четыре раритета на драгоценные камни. За сколько справишься?
По лбу Филиппа пролегли глубокие складки.
— За два дня.
— Отлично! Значит, на третий день я к тебе опять заскакиваю. Договорились?
— Да! — Но заметив, что гости собираются прощаться, промышленник погрустнел: — Как же чай? Может, все-таки…
— Извини, в другой раз.
Рукопожатия. Поцелуй женской ручки. И Филипп довольно поспешно вышел из ангара. Видимо, знал, как здесь вскоре будет сверкать и грохотать. Тогда как Дмитрий попросил Александру:
— Сейчас я постараюсь сделать этакий тройной прыжок по мирам. И чтобы я тебя случайно где-то не обронил, залазь мне на спину и держись покрепче.
— Всегда готова! — Шура быстро выполнила просьбу, плотно закрывая глаза и прижавшись щекой к волнистым волосам супруга.
На этот раз мотало и грохотало и в самом деле слишком продолжительно и интенсивно. Но когда все закончилось, Светозаров не поленился дать пояснения:
— Несколько больших кроватей и одну для тройни я сбросил в замке Ночной Преграды. Там Дана со всем сама разберется. Треть оставшегося товара оставил в королевстве Ягоны. Там уже эту груду железа ждали тамошние умельцы и начнут с этого момента делать самое разнообразное холодное оружие для похода в Хохочущий зеленый туман. Ну а из этой груды металлолома… — Он кивнул в сторону действительно странной горки переплетенного, словно побывавшего под гигантским прессом металла. — Здесь нам сделают автоматическое огнестрельное и, возможно, парализующее оружие.
— Ой! А как ты его умудрился… — Графиня Светозарова руками сделала движение, словно месит тесто. — Поломать?
— Последствия преднамеренно неправильного переноса. Как говорится, ломать всегда легче. Зато теперь это в некотором роде лом, свойствами которого если и заинтересуются местные Кулибины, то мы легко избежим ненужных расспросов.
— А где это мы?
— В гараже нашего дома, дорогая. Правда, летательных аппаратов я пока так и не приобрел, но мы этот пробел со временем восполним.
— Уже интересно. Но я сразу спрашивала: что за мир?
— Мир Ситулгайна! Самый технически развитый мир из тех, которые мне попадались. Здесь даже телепортация в порядке вещей.
— Как?! Но тогда они тоже могут как ты?
— Могут. Но только в пределах данного мира. Да и здесь они пока только три галактики освоили.
— Ого! — продолжала удивляться Александра, пока они по лестнице поднимались из внушительного гаража в холл первого этажа. — Я и здесь хочу свадебное путешествие. Надолго… года на три!
— Устроим.
— Во все галактики!
— Провернем.
— На космическом корабле!
— Закажем.
— И чтобы все чудеса увидеть!
— Посмотрим.
— Ой! — спохватилась она, прячась мужу за спину. — А это кто?
Перед четой возник огромный мужчина в диковинном парадном костюме. Да и басище у него был под стать фигуре:
— Добро пожаловать домой, господин советник.
— Здравствуй, Шалвенгройз! Как тут у нас? Много дел скопилось?
— Все спокойно. Остальное зависит от времени вашего пребывания.
— Ты, как всегда, прав. Не хочу даже слышать про дела с моим участием. А лучше сразу пригласи-ка нашего соседа, академика Курстюнгрьюма. Если он, конечно, дома.
— Полчаса назад о вас спрашивал, — с невозмутимым видом вещал великан. — Даже внутрь войти порывался.
— Вот как раз и свидимся. Зови! А мы с супругой подождем его на кухне.
Дворецкий философски двинул бровями, показывая, что ему не впервой воспринимать постоянные чудачества хозяина дома, и неспешно пошел к выходу. На кухне, напоминающей зал дорогущего ресторана, Торговец развел руками:
— Хозяюшка! Принимай объект, и давай будем искать чего попить и перекусить вместе. А то я тут уже и сам забыл, где что находится.
— Да-а-а… — протянула растерявшаяся супруга советника. — Тут с голоду умрешь, пока что-то разыщешь.
Но к тому времени, когда появился сосед, они уже и сока успели напиться, и по паре горячих, удивительного вкуса сосисок съесть, и даже несколькими фруктами подзакусить. Хотя появление соседа предварил дворецкий, своей фигурой плотно перекрыв дверь:
— Господин Курстюнгрьюм! С визитом!
— Проси! — стал подниматься Дмитрий навстречу, хотя чуть раньше успел шепнуть Шуре на ушко: — Классный мужик этот академик! Мы с ним пару раз такие пьянки закатили прямо здесь, на кухне, что атас! Вот Шалвенгройз его за это и недолюбливает. Как же, шум и непорядок.
А мимо необъятного корпуса дворецкого уже протиснулся юркий и подвижный старичок, одетый во что-то наподобие ну очень навороченного, по земным меркам, комбинезона. Поднимая руки, он с радостной улыбкой устремился к советнику:
— Дмитрий, где же ты пропал? Я уже волноваться начал! Привет!
— Привет! Дела совсем заели. Вот, познакомься с моей женой. Шура. А это господин…
— Для друзей просто Рьюм! — перебил его академик, с восторгом рассматривая вставшую для знакомства женщину. — Даже не подозревал, что в нашей галактике существуют такие раскрасавицы! Боюсь ослепнуть от подобной красоты и до конца жизни носить глазные протезы.
— Как? Я думал, ты их уже давно носишь, — чистосердечно удивился Светозаров. — В твои-то годы.
Сосед закашлялся от притворного возмущения:
— Да мне всего сто с полтинником недавно исполнилось!
— Шутишь?! Да ты здорово сохранился! — продолжал ерничать советник. — Даже на вид тебе не дашь больше чем сто сорок девять.
— Ладно, два — ноль в твою пользу! — радовался Рьюм. — Сразу скажи, ты надолго или как?
— «Или как». Поэтому давай сразу о деле.
— Не ты ли утверждал, что вечно спешащие опаздывают вечно?
— Действительно. Два — один. Но мне и в самом деле некогда. Вон даже кушаем на ходу. Что с тем аппаратом для выемки чипов из тела?
— Давно готов. Уже думал, что он тебе и не нужен.
— Два — два. Анализ камешка провел?
— Сразу. Редкостного состава искусственное вещество. Аналогов я не нашел. Употребляется, скорее всего, для отделки жаропрочного металла. Например, наружной обшивки космических кораблей. Полный анализ у меня с собой. Если ты не против, мы на внедрении этого покрытия можем феноменально заработать.
— Только за. Пускай в дело. За такой быстрый результат отдельное спасибо. Тебе еще один балл в зачет. Так я и предполагал. А что с тем трупом не то шакала, не то волка?
— Вообще отдельная сказка. Такого расположения внутренних органов в природе не существует. Вместо крови — совершенно иное, уникальное вещество. На основе его анализов я тут набросал некоторые варианты среды обитания этого чуда, способы питания и примерную эволюционную историю его возникновения. Или что тебя интересует в первую очередь?
— Чем-то простеньким можно этого зверя нейтрализовать? Убить? Или там парализовать без особой траты энергии?
— С парализацией надо экспериментировать на живых экземплярах. Доставишь?
Дмитрий скривился, как от лимона:
— Пока вряд ли. Нереально. Может, со временем.
— А вот убить этого зверя проще простого. Достаточно дать ему одну десятую миллиграмма одного простенького вещества. Кстати, для человека совершенно безвредного. Ну, или в кровь ввести.
— Ой, как здорово! Четыре — два в твою пользу! Слушай, Рьюм, а если пакет микроиголок для автомата ближнего боя смазать этим веществом, сколько надо попаданий, чтобы свалить такого шакала?
— Одно. — Для убедительности академик еще и палец указательный поднял вверх. — А ты на охоту собрался?
— Не скоро. Зато обязательно. Только для охоты мне оружие понадобится и очень много патронов, игл и того самого ядовитого для шакалов вещества.
— Да этого добра навалом.
— Но все это мне необходимо сделать из определенного металла. Он у меня сейчас в гараже, и Шалвенгройз тебе его выдаст. Сколько надо, возьмешь для летательных разведмодулей, которые без стали у вас не получаются, а все остальное употребишь для создания комплекта вооружения на отряд в двадцать человек. Когда примерно можно ждать первые экземпляры для опробования?
Сосед от такого заказа сгорбился прямо на глазах.
— Ты себе представляешь, сколько на это времени уйдет?
— Конечно. Поэтому никаких сроков и не ставлю. Когда будет, тогда и будет.
— Хм. Ну, если так… А что еще надо?
— Больше ничего. Забираю у тебя прибор — и в путь.
— Но мою победу ты признаешь?
— Бесспорную победу. Пять — два в твою пользу. А значит, с меня в следующий раз бочонок далийского.
Академик заулыбался, расправляя плечи:
— И про условия не забывай: пить вместе.
— А тебе твой врач разрешит? Пять — три!
— Не считается! Потому что пить будем у тебя! — Но тут же смутился от своих слов и заискивающе посмотрел на Александру. — Если, конечно, хозяюшка разрешит. А?
Супруга советника пожала плечиками:
— А мне что? Мне далийского не жалко. Но вот именно сегодня советую поторопиться. У нас еще столько визитов!
И компания, оживленно переговариваясь на тему емкости бочонка с далийским вином, поспешила за весьма нужным для некоторых землян устройством. Ведь любому человеку будет неприятно таскать в себе ядовитые чипы, могущие вдруг оказаться на пути случайного ранения.
Да и у Торговца на некоторых землян появились несколько иные планы.

Глава двадцать четвертая
Жадный халиф

Встретиться с вымогателями оказалось нетрудно. Вернее, не с самими вымогателями, а с их представителем, который должен был осмотреть представленные на оценку алмазы и прочие иномирские драгоценные камни.
А сам разговор с халифом оказался на редкость будничным и прозаичным. Торговец набрал данный при последнем разговоре номер и уже после второго гудка услышал знакомый голос:
— Неужели так быстро?
— Да нет, всей суммы мне так быстро не собрать, но вот камешки я просто должен показать заранее, чтобы мы их внесли в определенный ценовой реестр.
— Согласен, — моментально отозвался на это Рифаил. — Вы бы смогли оказаться ровно через час на Хюртштрассе, двадцать семь?
— Без проблем.
— Тогда ровно через час я вам перезвоню и скажу, к кому подойти с камнями. Устраивает?
— Вполне.
Улочка была знакома Светозарову. Она казалась парковой и слишком узкой из-за огромных каштанов, которые протянули свои ветки над проезжей частью. Такие великаны считались большой редкостью на городском пространстве, но здесь, видимо, против муниципальных служб выступали единым сообществом соседи. Ибо в ином случае деревья бы обрезáли по три раза в году.
Если за данным местом встречи и следили, то чета Светозаровых при собственном подсмотре так никого и не заметила. Ни единого подозрительного лица или готовых к атаке, полных замаскированных бойцов автомобилей. Понятно, что заметить или технически разыскать нашпигованные во всевозможные места видеокамеры, было бы за такое время нереально. Да их и не искали. Дмитрий утверждал:
— Вымогателям пока нет никакого смысла со мной вести смертельный бой. Вот когда они получат выкуп, нервы у них могут не выдержать.
По крайней мере, удивить невидимых наблюдателей Торговцу наверняка удалось. Ровно за минуту до назначенного срока он вышел на улицу из подъезда номер двадцать пять, прошел по Хюртштрассе несколько метров и возле двадцать седьмого номера стал названивать по мобильному телефону. Голос халифа был, как никогда, ровен и уважителен:
— Дмитрий Петрович, перейдите, пожалуйста, на другую сторону и войдите в ювелирную лавку под номером тридцать четыре. Все камни покажете приемщику, и он с вами оговорит цену каждого. Это наш многократно проверенный человек, достойный полного доверия. Понятно, что он работает только с камнями, ни о чем остальном он ни слухом ни духом.
— Принято! Но как по поводу камней с иных миров? Специалист от их вида может несколько опечалиться, мягко говоря.
— Мы ему доверяем и в этом вопросе.
Торговец и сам уже заметил искомое место встречи и поспешил туда сразу после окончания разговора. При входе он отметил, что ювелирная лавка сразу бросалась в глаза немецкой добротностью, ультрасовременным оборудованием и уникальными системами безопасности. Когда гость приблизился, замок на двери щелкнул. Даже звонком не пришлось пользоваться. Затем короткий тамбур из бронированного стекла, и вот уже Светозаров восседает перед лощеным, с замашками великосветского аристократа, пожилым мужчиной. Больше никого в лавке не оказалось.
Обе двери закрылись, жалюзи автоматически опустились, а приемщик после вежливого кивка головой указал рукой на стол между ними:
— Прошу вас, показывайте!
На покрытом черным толстенным сукном столе лежали лишь лист бумаги и позолоченная ручка фирмы «Паркер». Но первые необработанные алмазы на столе вначале не слишком смотрелись. Зато, когда пошли огромные бриллианты, проблески от настольной лампы так и заметались по комнате. Каждый камень приемщик оценивал и записывал одной строкой в листок бумаги. Но если на уникальных по величине, но еще гипотетически возможных для Земли украшениях он держался молодцом, то когда увидел зектанги, адские топазы и еще несколько иномирских безделушек, то стал дрожать, а его лоб покрыла холодная испарина. Что, в общем-то, не помешало ему вписать невиданные богатства по смехотворно низкой цене.
Правда, оправдаться хриплым голосом он все-таки попытался:
— Вы меня поймите правильно. Подобного чуда никто еще и никогда не видел. И я просто не имею права рисковать, завышая цену.
«Понятно! — с сарказмом подумал Дмитрий. — Этот халиф хочет вместо десяти получить сразу двадцать миллиардов. Мало того что все знакомые камни бессовестно занизили, так еще и с неиномирских мечтает получить прибыль в тысячу процентов. Жлоб!»
— Сочувствую, — ответил он вслух. — И себе тоже. Ну и какая у вас получается сумма того, что у нас на столе?
После быстрого подсчета лоб оценщика еще больше вспотел, а на щеках появился нездоровый румянец. Хотя сумму он наверняка уже давно прикинул.
— Пятьсот двадцать миллионов евро.
— Тоже неплохо. — Торговец немного подумал и утвердился в предварительном решении. Достал телефон и еще раз позвонил халифу: — Уважаемый, мы ведь все-таки договаривались, что камни пойдут не ниже половины рыночной стоимости. Их оценили в четверть. А новые образцы ваш человек вообще оценил в одну десятую. Не слишком ли?
— Но ведь есть оговоренная сумма, — мягко возразил Рифаил, — и мы готовы хоть сейчас получить наличностью. Тем более, это предложение по поводу камней исходит от вас.
Из чего сразу можно было догадаться, что вся оценка велась под скрупулезным видеонаблюдением. Но сражаться и торговаться стоило до конца.
— И тем не менее! Тот же зектанг вы шутя продадите за пятьдесят миллионов. Любой из адских топазов — не меньше. Да что там говорить, я сам за оставшееся время постараюсь сбыть эти камни по своим старым каналам. И получу за них в общей сложности не менее полутора миллиардов. Иначе… Какой-то минимального уровня порядочности договаривающиеся стороны все-таки должны придерживаться. Не так ли?
— Вы правы, скорее всего, это так. Но ведь и риск с нашей стороны присутствует. Я-то ведь этих камней не вижу!
— Да? Ладно, тогда я вам их оставляю в счет аванса и надеюсь, что в оставшиеся дни вы оцените их с должной справедливостью. Можете и продать для пробы и убедиться на собственном опыте, какие немыслимые капиталы вы потеряете в случае вашего отказа принять мои условия оценки.
— То есть вы за них хотите полтора миллиарда? — заволновался халиф.
— Не меньше! В противном случае они останутся у вас по вашей цене, но тогда я сам буду продавать оставшиеся камни.
— Хорошо. Мы в течение пяти дней исследуем этот вопрос и постараемся провести первые торги. Если покупатели набегут, то мы согласимся на ваши условия.
Светозаров, уверенный в собственной правоте, не смог не покривиться:
— За то, что я здесь оставляю, вы получите больше двух миллиардов. Да что там два! Гораздо больше! Все, я пошел.
— До встречи! — попрощался халиф.
Прощаться с оценщиком не стоило. Кажется, с мужчиной происходили неприятные метаморфозы. Вся спесь и аристократический лоск с него исчезли, сменившись жуткой бледностью и подрагивающими конечностями. Видимо, он проклинал тот час, когда согласился стать доверенным лицом наверняка ему неизвестной клики дельцов и вымогателей.
Дмитрий вышел на улицу, вернулся в тот же самый двадцать пятый номер, где он предварительно подсмотрел код замка, и с помощью удачно расположенного в подъезде створа покинул Хюртштрассе. Уже через мгновение он находился рядом с Александрой и самым интенсивным способом настраивался на подсмотр так хорошо ему запомнившейся ювелирной лавки.
Трудно было сказать, что там изменилось за семь-восемь минут отсутствия, но, когда два лица беззвучно вынырнули в туалетной комнате и через приоткрытую дверь добрались к столу приемщика, там царила непроглядная темень. Хотя звуки какие-то раздавались. Что-то шуршало, скрипело, а потом вообще раздалась громкая музыка. Неизвестно, каким способом, специально или случайно, но злоумышленники сумели так перестраховаться в своих действиях, что даже феноменальные способности Торговца оказались бессильны. Мало того, он вдруг ужаснулся лишь от одной мысли, что здесь могли устроить засаду еще более коварную. Например, посадить стрелков с приборами ночного видения! И вполне возможно, что в данный момент те уже расселись под стенами и сейчас пытаются рассмотреть, что за лица висят под самым потолком. Получается, что в любую секунду могут начать стрельбу. Этого предположения сразу хватило, чтобы начать интенсивно сигналить Александре для отступления. Когда они вернулись в свои тела, он первым делом рассказал о жутком предположении, и опытная агент с горечью воскликнула:
— Я ведь и сама могла об этом додуматься! — С досадой пофыркав, поинтересовалась: — Или твоей силы хватит отразить пулю?
— Скорее всего, нет. Наши лица там и наши тела здесь остаются практически беззащитны. И в этом наше самое уязвимое место.
— М-да! А вот как наши тела смотрятся, когда мы там?
— Довольно жутко, хотя я сам и не видел. Вместо лиц у нас провалы с багровым, клубящимся туманом внутри.
— А кто это видел?
— Бонзай, — последовал более чем очевидный ответ. — И даже снял на видеокамеру. Но об этом знает только он, я и вот теперь ты.
— Никому не проболтаюсь! — попыталась пошутить Александра, но настроения это им не подняло. Ведь раскрыть местонахождение халифа им пока так и не удалось.
— Все-таки одиночный подсмотр из обители Желтых Грез наиболее безопасен, — решил Дмитрий. — Надо мчаться туда и пробовать еще раз.
— Забыл, что там сейчас вокруг монастыря творится?
— Действительно! Не пройдем. Ну ладно. Тогда подождем пару дней, а вот сидеть сложа руки не будем. Потянем за ту ниточку, что нам дала Елена.
— Справимся?
— Попробуем. Тем более я знаю человека, который нам может здорово помочь. Да и ты его прекрасно знаешь.
— Заинтриговал, — призналась Шура. — Угадаю с трех раз?
— Вряд ли. Поэтому даю подсказку. Один из твоего непосредственного начальства.
Стоило видеть, как она напряглась, вспомнив, очевидно, в первую очередь о Павле Павловиче. Но потом подумала и расслабилась:
— Главный аналитик конторы?
— Он самый.
— И где сейчас Казимир Теодорович обретается?
— А вот мы сейчас это и выясним. Оставил я его во дворце императора под опекой одного знакомого. Так что он или до сих пор в моих апартаментах, либо в поместье того приятеля.
— Ищем вместе?
— Нет. Я тебя сброшу в Башне, и ты приготовишь устройство по выемке чипов из тела. А я тем временем отыщу и доставлю к тебе Казимира. Надеюсь, ты ему глаза не выцарапаешь?
Александра в некотором сомнении пошевелила бровями.
— Да нет, наверное. Он, пожалуй, единственный, которого от пыток всегда воротило, и он никогда ни в каких допросах не участвовал. А то, что возле меня его держали короткое время, так ему и деться было некуда.
— А смерть своей тетушки он не мог подстроить?
— Вряд ли. Вот у Пыл Пылыча бы рука не дрогнула и лично Катаржину придушить. Да еще и так сделать это, что никто бы и не догадался об убийстве.
— Ладно, мы его на всякий случай еще на «Болтуне» проверим. Ставим задачу, рисуем схему, да и он сам про халифа что-то должен знать. Недаром этот Каралюх целую операцию с подставой раскрутил. Ведь не на голом месте они создавали для меня ловушку.
— А если он знает лишь о подставе?
— Тогда пусть выводит нас на всех друзей конторского Борюсика с его самой юности, копает под Анджея Дойника и его лысого друга и дает нам хоть какую-то зацепку. А уж дальше мы подхватим. Иначе мы не выдержим такого напряженного графика, а вечером нам надо обязательно хоть немного отдохнуть и расслабиться.
— Ну да, вроде как в Польше работа как раз для аналитика, — согласилась Шура. — Ну а вечером куда?
— Придется опять к рыцарям на поклон идти. Иначе с этим жадным халифом средств может и не хватить. Лучше заранее озаботиться некоторым излишком.
— Да-а, та еще сволочь!
— Было бы странно найти порядочного человека среди бандюков, занимающихся киднеппингом. Добро, спрыгиваем отсюда.

Казимир Теодорович весьма удивился, когда его вдруг подхватила знакомая сила и забросила в неизвестное помещение. Еще больше он удивился, обнаружив там здоровую и цветущую Александру. Причем девушка сразу направила на аналитика весьма странный прибор и без всяких приветствий задала главный вопрос:
— Зачем вы убили Катаржину?
Старый поляк оглянулся на стоящего чуть сзади Торговца, но ответил после этого вполне спокойно и безбоязненно:
— Никто ее не убивал. Она и в самом деле умерла от чрезмерного курения. Сердце. Просто так совпало… — Он опять покосился назад. — Я ведь уже говорил.
Девушка сделала шаг вперед и прижала раструб устройства к шее допрашиваемого:
— Последний раз спрашиваю, если солжешь — умрешь! Кто убил Катаржину?
Аналитик побледнел от переживаний, но и в этот раз не испугался.
— Никто!
— Ладно, Теодорович, — Торговец придвинул ему стул, — присаживайся, будем чипы вынимать и отправлять тебя на задание. Согласен отработать некоторые старые грехи?
— Согласен. — Старый аналитик уселся, но на Шуру продолжал поглядывать с виноватым видом. — Ты это… не сердись на меня. Сам не рад, что в такой собачьей работе приходилось вариться.
— А то я не знаю! — фыркнула девушка, опять приставляя диковинное устройство к шее. — Теперь не шевелись, будем первый чип вынимать.
— Но уши свободны, — в тон ей добавил Светозаров. — Поэтому слушай суть дела…

Глава двадцать пятая
Не проси, а заработай

Король Пурпура еще не успел войти в собственный дворец, как к нему сломя голову бросился дежурный офицер гвардейского караула:
— Ваше величество! Только что прибыл господин Торговец с супругой и ждут вас в тронном зале.
Не на шутку встревожившись и на ходу отдавая распоряжение своим помощникам, Андер поспешил навстречу. Ему сразу примерещилось нечто опасное, и он даже не стал сердиться на неожиданное вторжение в собственную обитель без его разрешения. Так и выскочил к паре своих спасителей, задавая с ходу главный вопрос:
— Что случилось?!
— Ничего страшного, дружище, — сразу стал его успокаивать Дмитрий. — Уж извини, но мне показалось, что ты давно вернулся с войны и отдыхаешь в домашней обстановке.
— Ага! Отдохнешь тут! — не стал скрывать своего раздражения король, измученный дальней дорогой. — Пока этого ублюдка Мендриса судили, пока решали, где казнить, так полдня потеряли. Пришлось сюда везти и в подвалы заковывать. А еще с этим двором такой менингит, что я диву даюсь, как этот Рональд сразу с тремя женами справляется!
— Так у него дочери ведь нет, баулов в десять раз меньше! — подсказал гость и первым захохотал.
Но Андер только улыбнулся:
— Если бы все трудности зависели от количества багажа! Голодный как волк, злой как носорог, а тут ты еще меня в страх вгоняешь. Признавайся по-хорошему, чего надо?
— Да как всегда, побираться пришел, — решил поскорее закончить неприятные дела о попрошайничестве Светозаров. — Как друга прошу: ты мне еще с двадцать зектангов и адских топазов не одолжишь?
— О-о-о-о!.. — недобро затянул монарх Пурпура. — Как друга, говоришь? И не стыдно? Твое счастье, что твоя супруга здесь, а то бы я все тебе высказал! — Он побагровел от гнева и повысил голос: — Может, тебе еще и корону свою прямо здесь одолжить?! Или отделку драгоценную из скипетра выковырять, не сходя с этого места?! Вот ты и раскрыл свою сущность! Вот я тебя и раскусил!
Он резко развернулся и широким шагом устремился к выходу. А когда ему вслед понеслось недоуменное: «И чего ты так раскричался?» — бросил через плечо:
— Подрастешь — поймешь! Ужин через три часа!
В повисшей тишине после удалившегося топота Александра тихонько прошептала:
— И что теперь?
— Как я и предвидел! — возмутился Дмитрий, не сдерживая громкость своего голоса. — Пока с ним бочку вина не вылакаешь, ни о каких кредитах говорить не станет. А еще он с дороги злой, потому что голодный. А сейчас обиделся, потому что я сам на ужин не напросился. Теперь пока не нажрется, не подобреет.
— Ну вот, все ты знаешь, а делаешь наоборот.
— Увы! Хотелось еще сегодня к Рональду успеть, а так придется в королевство Сирени только ранним утром наведаться. Этот любвеобильный блондин ложится рано, но отдыхает мало, а с самого утра все отдаст, лишь бы ему часик лишний поспать дали.
— Тогда возвращаемся?
— Куда? Пока камни у Андера не выклянчу, из дворца ни ногой. Если ему доложат, что мы отлучились хоть на минутку, он уже точно озвереет, и тогда даже представить боюсь, как он на мои просьбы отреагирует.
— Ну а чем три часа заниматься будем?
Торговец осмотрелся по сторонам, почесал интенсивно висок и вдруг радостно воскликнул:
— Есть идея! Не могу похвастаться, что у Андера мне лучше, чем во дворце Бонзая, но и здесь я чувствую себя как дома. Поэтому предлагаю отправиться в дворцовые термы, а потом поплаваем в парковом бассейне.
— А не холодно? — Шура зябко повела плечами. — Что-то тропиками здесь не пахнет.
— Ха! Там ведь воду теплую подают из подземного источника. Сама увидишь, насколько все здорово. Потом вылезать не захочешь.
— Ну а купальник? Или тут все голые купаются?
— Не скажу, что тут сплошные пуритане, порой такое вытворяют!.. Но в термах есть эластичные туники, слегка напоминающие наши закрытые купальники. Используют и женщины и мужчины. Ты будешь в ней неотразима!
— Для кого?
— Для меня, конечно. В данный период возвращения двора ни один бездельник в термы сегодня вечером не сунется. Им бы вещи разложить, на ужин собраться да за стол не опоздать. А нам раздолье.
— Идем пешком? — согласилась графиня Светозарова, отдавая свою ладошку во власть мужских губ. — Или…
А через мгновение они уже стояли возле внутреннего бассейна с самой горячей водой. Причем на все помещение слабый свет давали лишь три малых факела. При таком освещении термы и в самом деле выглядели прекрасными и таинственными пещерами Аладдина, полных невиданных сокровищ. Туники отыскались быстро, костюмы для королевского ужина аккуратно сложили в отдельном шкафу, и вскоре супружеская пара уже вовсю блаженствовала под упругими струями искусственных водопадов.
Водное удовольствие жутко понравилось обоим. Чего только они не вытворяли, полностью расслабившись от уверенности, что они одни и никто им даже взглядом не помешает. Кувыркались в потоках, прыгали с выступов, возвышенностей и краев бассейнов, плавали наперегонки и играли в прятки. Соревновались, кто глубже и дальше нырнет. В общем, использовали доставшуюся им парочку часов отдыха по максимуму.
А напоследок решили сделать дальний заплыв по узкому, но длиннющему бассейну, вытянувшемуся стрелой метров за сто и проходящему через королевский парк. Тем более что попасть в него оказалось довольно просто: стоило лишь поднырнуть под нависающую часть стены, ограждающую термы от открытого пространства.
— Нагуляем аппетит? — предложил Дмитрий. — А заодно и проверим, кто из нас быстрее плавает. Хотя тебе изначально проще, ты худее и меньше весишь.
— Ну да, ты еще начни с калькулятором высчитывать, у кого сопротивляемость встречному потоку меньше, — укорила его супруга. — Если силенок мало, то лучше сразу сдавайся, а не ищи заранее причину своего проигрыша.
— Ха! Может, ты решила, что я тебе поддаваться буду?
— Да нет, мы с тобой не такие. А вот магию для ускорения ты в пылу соревнования применить можешь.
— Обещаю пользоваться только своими накачанными мышцами! — серьезно прогудел Светозаров. — Поплыли? На старт! Марш!
Рванули с рычанием, сопением и излишним плеском. Но уже через десяток метров наметилось некоторое лидерство Александры. Она и в самом деле скользила по воде словно дельфин, с красотой и изяществом. Тогда как ее муж плыл как здоровое, но угловатое бревно, создавал фонтаны брызг и гнал перед собой порядочную волну. И к концу примерной стометровки отстал от любимой метров на восемь.
Когда он, отфыркиваясь, подплыл к победительнице, та наградила его утешительным поцелуем и констатировала:
— Это тебе не створами между мирами пользоваться!
Но тому никак не хотелось признавать такое сильное поражение, поэтому он попытался отшутиться:
— Просто не хотел сильно грести. Вдруг своими лапищами тебе бы на ножках синяков наставил? Узко все-таки.
— Демагог и балабол! — рассмеялась Шура, полностью уверенная в собственных силах. — Я сейчас только разогрелась как следует, поэтому готова дать тебе форы метров в десять, вон до того кустика. И уверена, что все равно тебя обгоню.
Такое утверждение уже заело Торговца основательно. С недоверием прикинув, где кустик, казавшийся метрах в пятнадцати, и где финиш, он обиженно хмыкнул:
— Это уже перебор! Тем более что это я как раз только пришел в норму и легко увеличу скорость.
— Давай попробуем? — Любимая хитро прищурилась, словно задумав какой-то розыгрыш, и это завело еще больше.
— Запросто!
— Тогда стартуй, как только отдышишься.
Ему хотелось сказать, что он и не устал, но только еще раз саркастически хмыкнул и спокойно поплыл обратно. Зачем тратить силы на старте, если они понадобятся на финише? И только когда поравнялся с ориентировочным кустом, рванул в полную силу. Хотя и постарался через десяток гребков оглянуться и посмотреть на супругу. Потому как не забыл хитрую улыбку и предположил, что она просто хочет пробежаться по бортику бассейна и под шум гребков незаметно поднырнуть сзади.
Так и есть! В воде никого не было, а вне бассейна мелькнула какая-то тень.
— Так нечестно! — заревел Дмитрий, отплевываясь, разворачиваясь корпусом и мотая мокрыми волосами, чтобы быстрее избавиться от текущей на глаза воды.
Но ему ответил совсем другой голос. Мужской, кипящий злостью и ненавистью, но странно знакомый. Странно, потому что этот человек уж никак не мог оказаться рядом с бассейном. По всем канонам он просто был обязан сейчас оставаться прикованным к стене в глубоких подземельях главной тюрьмы.
— И кто бы говорил о честности?! — выкрикивал Кастиано Мендрис, отверженный князь-предатель, пытавшийся уничтожить сразу трех королей. — А где обещанные мне меха? За ложь со стороны Торговца — даже он подлежит наказанию. Не так ли?
Вслушиваться в смысл брошенного ему обвинения Светозаров не мог. Он с бешенством рассматривал бортик бассейна, на котором двое неизвестных жестко держали Александру, пребывавшую без сознания, и при этом приставили ей свои кинжалы прямо к горлу. Еще двое стояли напротив, натянув свои луки и направив готовые сорваться стрелы в сердце схваченной пленницы.
А сам князь-коршун с таким же луком стоял чуть ближе к Торговцу и направлял стрелу ему в голову. Хотя делал это с какой-то ленцой, словно сомневаясь, что может своим выстрелом принести вред человеку, могущему легко перемещаться в любую точку пространства. Поражало и наличие во дворце сторонников предателя. Хотя оно и понятно было: при том ажиотаже, неразберихе, которые возникли при возвращении огромного двора в родные пенаты, сюда могли проникнуть не только спасшиеся от погони ближайшие сподвижники Кастиано, но и гораздо больший отряд диверсантов и лазутчиков. Скорее всего, они даже не дали приковать своего лидера к стене, а освободили его еще на пути в глубокие подземелья. А вот дальше у них могли возникнуть трудности с побегом, и они намеренно, а может, и вполне случайно напоролись на самых удобных в их понимании заложников. Ведь если Торговец согласится помочь в перемещении всей группы в безопасное место, то дело будет почти сделано. Потом только останется убить «перевозчика» и поиздеваться над высокопоставленной заложницей.
Но самым худшим моментом показался тот факт, что графиня Светозарова в данный момент оказалась без сознания. Да и то, что она не сумела предвидеть опасность, весьма смущало. И только после осмотра чуть в стороне пустого ведра стало понятно, что на женщину, отвлеченную заплывом, плеснули какой-то дурманящей жидкости. Она потеряла сознание, и ее быстро выдернули из воды.
Примерно такие размышления молнией пронеслись в перепуганном до судороги сознании Торговца. А со следующими действиями предателя все эти размышления подтвердились, а страх усилился.
— Ну и чего молчишь? — криво усмехнулся Кастиано. — Совесть мучает? Так я и простить могу за небольшую услугу. Перенесешь нас всех в одно место, и мы мирно расстаемся. Начнешь что-то мудрить — твоей любимой жене не выжить. Вариантов у тебя два: или умрете, или подчинишься. А мне и моим друзьям уже терять нечего.
Значит, и в самом деле им дальше бежать некуда. Или дворец уже окружили подошедшие с войны войска, или побег раскрыт, и теперь волны преследователей растекаются во в се стороны. Как бы там ни было, но стоило выиграть немного времени, чтобы сориентироваться и предпринять единственно верные действия.
Хотя времени на раздумья много не давали:
— Не тяни! Тетива может сорваться из уставших пальцев. Переносишь?
— Из воды не могу. — С этими словами Дин подтянулся на бортике и вылез наверх. — Потом, мне надо четко знать, куда вас доставить, а смогу я это сделать лишь в те места, которые хотя бы видел во время своего полета над миром. Ну или туда, где есть колоссальные залежи золота.
— А при чем здесь золото?
Само собой разумеется, что приходилось безбожно врать и выдумывать на ходу, стараясь ввести низвергнутого князя в заблуждение. При этом внимательно наблюдать за супругой и пытаться всеми имеющимися силами повлиять на озлобленного врага. Хотя первый же посыл магической силы в мозг предателя Мендриса напомнил, что на обитателей здешнего мира магия не действует. Они совершенно не подвержены какому-нибудь воздействию.
Это еще больше усложнило обстановку, оставляя для выбора только сам непосредственный перенос. В межмирском пространстве в воле Светозарова оказывались любые предметы и даже их положение относительно друг друга, поэтому следовало элементарно сместить направленные на пленницу стрелы. А вот с ножами было намного сложнее. Отчаявшиеся сторонники предателя держали Александру слишком плотно, не давая ей шевельнуться даже в случае полного сознания.
Но если нельзя воздействовать магией на жителей этого мира, то довольно просто это сделать с представительницей Земли! От мелькнувшей в голове идеи Торговец не сдержал довольную улыбку, что не укрылось от напряженно ждущего ответа Кастиано. Он еще больше нахмурился и прошипел:
— Чему радуешься, торгаш?
— Удивляюсь твоему незнанию моих реалий. Такие, как я, только и копят золото в своих обителях, чтобы легче и быстрее к ним переноситься. Обители помогают тратить меньше колдовских сил, да и сами груды драгоценностей имеют в себе свойство накапливать нужную нам силу, а потом отдавать своему хозяину.
— Ага, теперь понятно, почему ты больше возле королевских сокровищниц ошиваешься! — с ехидством захихикал предатель. — Но ты не сомневайся, место, куда мы перенесемся, полно золота. Тебе для переноса хватит.
— Хорошо, попробуем. Только давай мне более точный ориентир. Конкретное расстояние и направление. Еще лучше, покажи мне точку переноса на карте. Точность при выходе — основное правило. Особенно в незнакомой для меня местности. Иначе мы вообще можем помереть во внутренностях скалы, спаявшись телами с твердой породой. Если говорить честно, то так большинство Торговцев и погибает по глупости. То поспешат, то пожадничают. Еще хуже, когда люди возникают очень близко от большого скопления камней, таких как адские топазы или зектанги. Те превращаются в жидкое желе и, словно притянутые магнитом, вливаются в тело. Еще не было случая, чтобы после этого переместившиеся так неудачно люди выжили. Все умирали в страшных мучениях около пяти суток.
Дмитрий молол полную чушь, но главного слушателя это влекло. Несмотря на неустойчивость своего положения, низложенный князь слушал о чудесах и тайнах чуть ли не отвесив челюсть. С не меньшим вниманием рассказ слушали и четверо последователей Кастиано Мендриса. Луки слегка разогнулись, а ножи на несколько миллиметров удалились от нежной женской шейки.
И самое главное, было время действовать. А совершал Торговец сразу два магических действа одновременно: приводил свою любимую в сознание и создавал вокруг ее кожи, от груди и до самых глаз, крепчайший, непробиваемый кокон. Словно заворачивал место наибольшего риска вязкой сталью. Магический трюк весьма тяжкий, жутко кропотливый и невероятно энергоемкий, но Дмитрий мысленно возблагодарил свою предусмотрительность, из-за которой он при переодевании не поленился засунуть один из кристаллов с энергией под эластичную ткань своего купального трико.
И теперь все упиралось только в умение затянуть байками время. Для этого Светозаров стал врать такое, что сам заслушался. Принялся излагать увлекательную сказку, как по глупой случайности погиб самый великий Торговец всех времен и народов. Но, скорее всего, его басня превзошла уровень фантазии недалекого Кастиано. А может, предатель сообразил, насколько это глупо стоять, развесив уши, как осел. Потому что вдруг замотал головой и зло оборвал повествование:
— Хватит нас пугать! Переноси немедленно!
— Куда именно?
— В одну горную долину моего княжества. Там стоит охотничий дом, а примыкающие к долине скалы содержат громадную пещеру. И золота там хватает.
Торговец стал уточнять, что за долина, под каким углом к югу она находится, но сам тем временем еще больше удвоил усилия. И когда защита вокруг кожи Александры почти достигла нужной твердости, рассмотрел и признак полного сознания супруги: слегка отогнутый вверх указательный палец, казалось бы, безвольной ладошки. Шура уже пришла в себя, слушала ведущиеся переговоры, но продолжала отменно притворяться. А значит, время действовать наступило.
— Хорошо, сейчас отправляемся. Но хочу предупредить, — перешел к последним инструкциям Светозаров, — что во время прохода межмирского пространства нас будет сильно мотать, будет греметь гром и сверкать молнии. Пусть твои друзья контролируют каждое свое движение и каждый жест! За любую царапину на теле моей жены они ответят своими жизнями.
— Не переживай! — стал хвастаться Кастиано. — Эта четверка воинов — самые лучшие и непобедимые рыцари нашего мира. Руки у них не дрожат.
«Ну, раз лучшие, значит, и умрут первыми. Рисковать я не намерен! — решил Дмитрий, громко вздыхая и показательно расставляя руки. — Лишь бы моя сладенькая постаралась в первый момент вывернуться».
На всякий случай и себя оградив защитой, достаточной против проникновения стрелы, он стал отсчитывать, как любили делать в этом мире:
— Один, два, три!
И действительно, вовлек всех участников драматической сцены в переход. Только ни в какую долину он отправляться и не собирался, а достигнув максимального по силе грома и не менее ослепительного блеска, тут же вернулся на прежнее место. Только при этом устроил так, чтобы предатель Мендрис и два его лучника оказались в воде и он сам — возле Александры. При этом он еще и межмирскими силами сдавил лучников так, как недавно сделал с грудой кроватей.
Получилось замечательно. Шура успела вывернуться из хватки врагов и сделать одному из них подсечку. Второму произвела захват и как раз вынимала кинжал из судорожно разжавшейся ладони. Когда ей это удалось, она без раздумий тяжелой рукояткой врезала врагу в висок и толкнула во все тот же злополучный бассейн. Дмитрий продублировал ее действия, ударом пятки проломив переносицу поднимающемуся на ноги воину с ножом и отправив тем самым, скорее всего, мертвое тело в ту же воду.
А чуть позже пожалел, что сразу не придавил и Кастиано. Даже находясь в воде, тот не бросил лук и теперь, приподняв его над водой, пытался выстрелить хищно смотрящейся стрелой. Торговец не забывал о защите вокруг себя, поэтому просто шагнул к жене, закрывая ее своим телом. Но за мгновение до этого мимо его плеча мелькнул трофейный кинжал и вонзился предателю прямо в глаз. Стрелу во время гибели тот таки пустил, но она ушла нелепо вверх и застряла где-то в кронах деревьев.
И сразу Дмитрий почувствовал, как по его спине скользят женские ладошки.
— Мне плохо, — пискнула Шура. — Трупы…
Видимо, фобия от вида особо измочаленных и примятых трупов лучников снова вернулась к женщине, и она привычно провалилась в свой традиционный обморок. Естественно, что Светозаров уделил все свое последующее внимание только жене, уложив на деревянную скамейку и оставшимися магическими силами приводя в чувство. Поэтому не сразу и обратил внимание, что вскоре окружающее пространство стало заполняться воинами, слугами, рыцарями, придворными, которые в первую очередь помчались проверить, что здесь случилось. Слишком уж все занервничали из-за невероятного громыхания и интенсивного блеска молний.
Но к моменту, когда графиня Светозарова со вздохом открыла глаза, появился и его величество король Андер. Пройдя сквозь коридор из любопытных, критически осмотрел место недавнего сражения. Картина его впечатлила, так как он приглушил сердитый рык и вполне вежливо спросил:
— Чем это вы тут занимаетесь?
— Да вот, плаваем помаленьку, — поднял на него взгляд Торговец. — До ужина далеко, решили немного аппетит нагулять.
— Ага! И совместить приятное с полезным? — Он кивнул в сторону слуг, которые как раз вытащили труп поверженного князя из воды и положили на спину. Торчащий из глазницы кинжал никто вытянуть не рискнул.
— Что ж тут полезного? — стал возмущаться Дмитрий. — Плаваем себе, никого не трогаем, а тут, понимаешь ли, кто-то учения устроил по ловле каторжников. Да и приятного мало, если от вида этих висельников моя душевно ранимая супруга морально страдает.
Во время этой тирады гостя самодержец Пурпура так посмотрел на своих подданных и начальника стражи, что те непроизвольно попятились. И первое наказание для них последовало незамедлительно. Хотя обращался он скорбно лишь к Торговцу:
— Ты прав, и в самом деле некрасиво получилось. Поэтому премию тебе за поимку и казнь опасных преступников выплатят из собственного кармана те самые люди, кто устроил учения без моего ведома. Как ты меня учил: надо бить провинившихся дублоном? Правильно?
— Суть верна, хотя там говорилось о другой валюте.
— Так вот, господа, — король опять прошелся хмурым взглядом по виновникам побега и неудачной погони, — готовьте двадцать зектангов или адских топазов. Сегодня же! — Пока все, окаменев, замерли, надолго потеряв дар речи, Андер опять разъярился не на шутку: — И чего вы здесь собрались? Спектакль устроили!! Немедленно разойтись!!!
Через минуту рядом с ними остался только пяток личных телохранителей короля да на бортике бассейна в сгущающемся сумраке вроде как шевелились пять трупов. Стар аясь, чтобы они не попали в поле зрения Александры, Дмитрий поднял ее на руки и отправился в термы. Приговаривая на ходу:
— Все хорошо. И мы со всем отлично справились. Сейчас оденемся, перекусим…
Его величество услышал каждое слово, встал на пути и строго приказал:
— Только не вздумайте долго задерживаться с переодеванием. И так все будем только вас ждать.
— Зачем же так? Вы без нас спокойно начинайте.
— Вот нахал! — коротко хохотнул Андер. — Всегда выкрутится!
— Ты о чем? — не понял его Торговец.
— Да все о твоей хитрости. Не удалось выпросить в долг сразу, так он решил заработать. Теперь и я вспомнил твое основное правило: не проси, а заработай.
— Ну… здесь совсем другое получилось.
— Другое не другое, но ведь получилось. Так что пошевеливайся, а не то пришлю в помощь и принцессу Стеффи, и королеву.
— Уже бегу! — И, обогнув массивный корпус ухмыляющегося самодержца Пурпура, Дмитрий Светозаров с любимой женой на руках устремился к равнодушно поджидающим их одеяниям.

Глава двадцать шестая
Массированный удар

После ужина чета Светозаровых уединилась в предоставленной для них опочивальне, но спать не стали. Как и не спешили предаться любовным ласкам. Вместо этого Дмитрий долго наущал жену, как надо себя вести, и нудно корил себя за собственное разгильдяйство. Слишком уж ему инцидент возле бассейна не понравился. Упреки из него так и сыпались. И отлучаться от него не стоило. И спорили они по глупости, и слишком уж расслабились в неисследованной в смысле безопасности зоне.
Пока уставшая Александра не взмолилась:
— Дорогой! Ну сколько можно одно и то же повторять? Не хочешь меня приласкать, так давай хоть выспимся. У меня уже глаза слипаются от твоих нравоучений.
— Ладно, тогда ты ложись.
Глаза у супруги сразу расширились, а голос зазвенел:
— А ты куда?
— Не переживай, мне только на десять минут надо отлучиться.
— Самому?
— Увы! Только так у меня получится с большой высоты и на громадной скорости быстренько просмотреть просторы Успенской империи и точно отметить, где сейчас находятся жреческие караваны с ларцами Кюндю. Камешков мы теперь имеем с запасом, и для выкупа Елены хватит. Значит, надо нанести удар по жрецам. Пока там яркий день, мне легко будет рассмотреть что надо. Нельзя допустить, чтобы дары мира Зелени оказались в черном монолите. Спящие там твари используют эти уникальные дары безвозвратно.
— Но ты уверен, что прочитанный тобой устав не мистификация? Вдруг это бред сумасшедшего?
— Ни в коем случае. Слишком уж много деталей и подробностей сходятся с совместными выводами.
— Ну с этим ладно. А меня взять с собой? Сам ведь тут мне целый час мораль читал: только рядом, только в одном шаге.
— Хм! Не обижайся, но за десять минут с тобой здесь ничего не случится.
— А с тобой?
— Со мной тем более. И если караваны уже очень близко к горному массиву Бавванди, то придется завтра утром их перекидывать к идущему в столицу Рилли обозу с детьми. Устроим так, чтобы у них было уже полное утро, а у жрецов — конец ночи, и сразу всех сонных перенесем. Вначале один, а потом и другой караван. И постараюсь это сделать только с повозками. Потом только останется дождаться, пока дети дары отпустят на волю. Когда работа будет закончена, я и детей сумею обратно в академию забросить.
— Хватит силенок? — засомневалась Шура. — Ты ведь вон сколько угрохал на мою защиту и очистку от той гадости, что на меня плеснули.
— М-да. — Ее супруг в задумчивости рассматривал единственный кристалл, еще полный магической энергии. — Как бы должно хватить, но вот потом…
— Экспроприируем излишки у Купидона!
— Да? Рано радуешься! Надо будет прежде хоть в чью-то чужую башню тебя завести и там новые способности опробовать. А то вдруг у моей Башни мозги магические набекрень пошли? Без проверки к такому магу, как Азаров, соваться — наибольшая глупость. Тем более что он нас теперь обязательно ждать будет. Понимает, что его подлость мы без ответа не оставим.
— А есть у тебя такой товарищ, что меня в свою башню впустит? Все-таки лишний свидетель нам ни к чему.
— Раньше меня соображаешь! — чмокнул Дмитрий супругу в носик. — Поэтому мы попробуем забраться в одну башню бесхозную, так сказать. В одном из миров одна такая давно стоит, а хозяин, скорее всего, где-то костями белеет. Вот мы там испытательный полигон и устроим. Заодно и кристаллом разживемся в случае удачи. А то и двумя.
— А что еще в той башне найти можно? — загорелись глаза у Александры.
— Самим бы живым выбраться! — осадил муж ее ненужный энтузиазм. — Подобные раритеты только на силе магии и стоят. Достаточно кристалл из перекрестного концентратора вынуть, как там все рухнет, превращаясь в пыль и дым.
— Впечатляет.
— Вот ты тут пока вся такая впечатленная на кроватке полежи, а я быстренько на разведку помчусь. — Пока любимая не начала возражения по второму кругу, Светозаров добавил: — А из такой разведки я всегда сильно возбужденный возвращаюсь, так что уснуть тебе без ласки не грозит.
— Ну-ну! Попробуй только обмани!
— По поводу возбуждения?
— С этим я и сама справлюсь! А вот попробуй только опоздать с возвращением!
Наверное, именно из-за этой угрозы местоположение караванов было определено даже гораздо быстрее обозначенного срока в десять минут.

Следующий день получился довольно продуктивным, насыщенным хорошими событиями. Вначале графская чета Све тозаровых получила из рук короля Андера внушительный мешок с заработанными и одолженными сокровищами, а потом наведалась на южные просторы империи Рилли и там провела ряд предварительных мероприятий. Заодно и порядок проверили. Обозу с детьми оставалось до столицы империи пройти всего два дневных перехода, и кажется, что неожиданные каникулы пошли ученикам только на пользу, настолько их увлекательное путешествие раззадорило, взбодрило и заинтересовало. Здесь пострадавших не было.
А вот самых агрессивных ашбунов из числа егерей, а тем более жрецов оставили по пути в первом же крупном городе. Потому что те предприняли несколько попыток к бунту и побегу. Видно, никак не хотелось им осознавать реалии здравого смысла.
С обозом продвигались также и все случайно захваченные из Успенской империи люди. Эту группу ашбунов в дисциплине и едином земляческом содружестве твердой рукой держал лично барон Фьерский. Нестареющий душой рыцарь на просторах свободного и счастливого государства Рилли вообще поднялся духом и теперь только и мечтал о том часе, когда вновь вернется домой с новыми идеями и новыми знаниями. Теперь ему казалось, что он горы своротит и одним только словом освободит Успенскую империю от жреческого ига.
Сопровождающий их отряд воинов под командованием маркиза Дриено Гаспи, наоборот, несколько тяготился таким бесславным походом. Разве что присутствие в обозе очаровательных, прекрасных внучек барона Фьерского да нескольких старших учениц академии будоражило сердца, помысли и мечты самых молодых холостяков. Более опытные прекрасно понимали, что им вряд ли что обломится от щедрот и прелестей молодости, поэтому весьма обрадовались, когда от Торговца поступил приказ окружить неглубокий овраг и приготовиться к пленению стражников очередного каравана.
Первый караван удалось пленить без сопротивления и кровопролития. И буквально через четверть часа после того, как стали вязать сонных жрецов, проворные детишки приступили к интенсивному выпусканию чудесных даров в небо.
А вот со вторым караваном возникли проблемы. Видимо, там подобрались настолько недоверчивые и боевые жрецы, что все они спали только в повозках. И как только рассмотрели сквозь тенты дневной свет и незнакомых людей вокруг, сразу стали стрелять из луков и бить во все стороны сгустками магии. Вот тут уже воинам досталось сильно. Один погиб, а десяток оказались существенно ранены, прежде чем удалось окончательно сломить сопротивление противника. По этой причине пришлось несколько задержаться на месте сражения. Потому как оказывалась значительная помощь пострадавшим.
Но зато это действие помогло окончательно определиться Торговцу, кого и куда перекидывать. Так как внучки барона успели отлично сдружиться с учениками академии и проникнуться желанием там побывать, то их так и оставили пока на месте разросшегося обоза. А вот всех ашбунов во главе с горящим энтузиазмом Эрхайзом Тантри, бароном Фьерским, перебросили прямо к замку Ночной Преграды. Туда же, кольцевым одиночным переходом, был закинут и Арчивьел Брайбо, закончивший короткий курс обучения в академии. Он уже давно рвался на родину, а в сложившейся обстановке мог оказаться наиболее полезен именно там.
Под мощным прикрытием «третьей» вокруг замка уже собирались первые отряды повстанческой армии. Да и сам граф Стредери за последние сутки показал отличные организаторские таланты, собирая под свои знамена всех недовольных, страждущих от болезней или желающих положительных изменений соседей.
Дошли и первые весьма важные новости с тракта Магириков. Оказывается, вырвавшийся из пещеры отшельника живой огонь практически полностью выжег внушительный отряд карателей, сплошь состоящий из самых ретивых жрецов. По этой причине тракт Магириков вообще закрыли на неопределенное время, а всех паломников пытаются сейчас отправить за Ворота. В самом городе тоже происходят бурные волнения, причиной которым послужило возвращение с гор егерского полка и последовавший вслед за этим полный самороспуск этого воинского подразделения. Потому что так, мол, приказала таинственная госпожа Маурьи. Спорное утверждение, но, скорее всего, воины тривиально воспользовались удобным предлогом для дезертирства.
Пока граф Стредери знакомился с бароном Тантри и молодым Деймондом Брайбо, обсуждал последние новости и обменивался мнениями по поводу первых шагов сопротивления режиму черного монолита, Дмитрий вместе с супругой навестил Петра. Оба поздравили лучшего снайпера и балагура с улучшением физического состояния и отметили невероятный всплеск его оптимизма и духовной активности. Оживление позвонков у парня и в самом деле улучшило его состояние: он уже чувствовал покалывания в пальцах ног. После вступительного, а потом и во время дальнейшего делового разговора из тел всей пятерки были извлечены чипы и на их глазах торжественно уничтожены. Символичным показалось и то, что этим собственноручно занималась их землячка и коллега по воинскому мастерству Александра.
Заодно, насколько успел, Дмитрий ввел «третью» в курс дела на матушке-Земле. И между прочим, по поводу привлечения к работе главного аналитика развалившейся конторы все высказались благожелательно. Другой вопрос, что Василий сразу изрек зрелую мысль:
— А сам он там справится? Может, меня к нему на пару дней забросишь? Мне ведь тоже польский язык как родной.
— Не переживай. Своих людей ему привлекать никак нельзя, но я ему в помощь придал целое отличное агентство. Люди серьезные, проверенные в деле и к любой сволочи относящиеся с достаточной ненавистью и презрением. Так что они и сами справятся. Загляну к вечеру, может, и будут какие результаты. А ты вон лучше, — Светозаров сделал паузу, многозначительно присматриваясь к удивительно похорошевшей Сильве, — за своей невестой присматривай. Как бы кто не увел такую красавицу.
Пожалуй, было не свойственно наблюдать, как жесткая и многие годы циничная боевая подруга вдруг смущается, словно юная девушка. Но кажется, она и сама до сих пор пребывала в некотором дурмане от счастья. Одно дело — надеяться на выздоровление, а совсем другое — и в самом деле так преобразиться за короткий срок.
— Это мне Шурак помог, — не сдержалась от горделивого хвастовства Дана. — Для него подобное лечение — пустяк. А сколько он еще нужного для любого целителя знает! Мне от него отходить не хочется.
— Нетрудно поверить, — вставила Александра. — За сто двадцать лет можно из Маурьи в Арчивьела превратиться. Кстати, если его на вертушке прокрутить, может, он и в самом деле на уровень поднимется?
— Трудно сказать, — замялся граф Дин Свирепый Шахматный, быстро прогоняя в памяти все подобные случаи. — Вроде должно получиться, хотя не факт. Да! А что там с его внучком Бэлчем? Смирился и покаялся?
Видимо, основные допросы свергнутого правителя провинции проводил Курт, потому что он и начал обстоятельный доклад:
— Нельзя сказать, что покаялся, потому как продолжает исходить злобой и сыпать угрозами. Но больше всего меня поразило, как этот Бэлч морально тяжело переживает свою невозможность вовремя попасть на прием к императору. По его словам, тот страшный маг и может уничтожать своей силой целые города, и в свете непритворных страхов надо бы тщательнее присмотреться к Дасашу Маххуджи. Если народная молва о его доброте ошибается, то и на союз с ним идти — крайне опрометчиво. Да и граф утверждает, что Дасаш тот еще тиран.
— Вот, вот, вот! — зачастил словами Торговец. — В этом направлении и копайте! Потому что в союз с императором мы полезем только после нашего к нему визита.
— Но ты ведь говорил, что… — Вскинувшаяся супруга остановилась на полуслове, как бы напоминая Дмитрию его же утверждение. Мол, над столицей Успенской империи такой же купол непроникновения, как и над вершиной Прозрения и всем массивом Бавванди.
Но видимо, имелись и некоторые задумки, которые Торговец раскрыл лишь частично:
— Не забывайте о нашем «железном коне». Ну и наконец, никто нам не запретит войти в императорский дворец обычным способом. Ножками.
— Не получится, — авторитетно возразил Курт. — Там такие меры безопасности, что прямо недоумение заедает: как этот император умудряется спокойно по улицам разгуливать и в трактирах со всяким сбродом вино пить.
— Значит, охраняют, прежде всего, сам дворец, а не императора, — предположил Василий.
Дана его поддержала:
— Конечно. Раз Маххуджи такой сильный маг, значит, он и так ничего не боится. А вот во дворце наверняка есть что спрятать.
— Ничего, мне главное во внутренности попасть, — успокоил подчиненных Торговец. — А там и все его тайны откроются. Выкачайте из Бэлча всю информацию о дворце, внутреннем распорядке, личных привычках и пристрастиях самого императора. Да и Шурака на эту тему тщательно расспросите. А потом поможете мне разработать окончательный вариант операции «Личная встреча».
— Только помочь разработать? — внешне невинно спросила Сильва.
На что получила прямой ответ:
— Да. Если мне будут нужны люди для помощи на местах, мы с Шурой кого-нибудь подыщем. Следующий ваш шаг: путешествие в столицу империи Рилли и принятие баронских титулов из рук императора. Ну а пока к вам только одна просьба осталась: пока суд да дело, присмотреть за обороной этого замка. А то мало ли кто нагрянет да в каком количестве. Амуниции я вам еще в следующий раз подброшу, знаний и опыта вам и так не занимать.
Воины «третьей» только переглянулись между собой, но больше на эту тему не спрашивали.

А еще через парочку часов Торговец прохаживался вдоль неровного строя учеников целительской академии, присматривался к самым младшим, которые только и могли обращаться с дарами при их освобождении, и недоуменно восклицал:
— Что ж вы так все светитесь? Ужас-то какой!
Самый старший из учеников, солидный парень лет семнадцати, впритык семенил за графом и передавал суть последних событий:
— Ну, во-первых, почти во всех мальцах еще с прошлого раза свечение никуда не делось, только яркость потеряло да в глаза так сильно не бросалось. А во-вторых, в последнем караване около трети даров не вернулись к своим хозяевам. Видно, в тех провинциях какая-то эпидемия началась или катастрофа природная, вот множество младенцев и не выжило.
— Но все равно, как можно так сиять?!
— По нашим подсчетам, на каждого малого пришлось от пятнадцати до двадцати даров, — вещал парень, видимо и сам донельзя шокированный такими цифрами. — И то под конец мы старались пускать к ларцам самых крепких и менее светящихся.
— Ребята! — Дмитрий замер возле парочки наиболее флюоресцирующих изумительной аурой мальчиков лет восьми. — Как вы себя чувствуете?
Судя по ответам, те чувствовали себя превосходно. Спать не хотели, кушать тоже, на питье не тянуло, ничего не болело и не беспокоило. Но с другой стороны, прыгать и кувыркаться через голову им не хотелось. То есть какого-то нервного переизбытка энергии не было. Наоборот, ребята как-то интуитивно побаивались делать любые резкие движения. И когда общими расспросами и ответами все-таки просветили этот вопрос, то выяснилось, что ответы сводятся только к двум видам:
— Мне кажется, если я разгонюсь, то запросто взлечу в воздух!
— А я боюсь, что из меня что-то выльется вместе со всеми моими внутренностями.
Вот последний ответ больше всего и обеспокоил Торговца. Собравшись в сторонке со всеми старшими учениками, женой и маркизом Гаспи, они стали советоваться, как поступить. Высказывалось самое главное опасение:
— Вдруг при переносе с детьми что-то случится? Все-таки подобное состояние нельзя назвать нормальным.
— Тогда пусть продолжают путешествие в обозе, — озвучил самое очевидное решение маркиз.
Но Александра возразила:
— Не факт, что подобное состояние пойдет детям на пользу. Может, их надо немедленно освобождать от этого свечения? Вдруг оно просто гибельно?
— Тогда лучше всего попробовать перенести в академию одного, — предложил молодой целитель. — Добровольца! Они ведь уже осознают свои поступки и могут сознательно отдать жизнь за любого первого попавшегося больного.
Жалко, что спорить на эту тему было банально некогда. И Светозаров решился на эксперимент. Отобрал самого бойкого мальчугана сам, потому что добровольцами вызвались все, и за пару мгновений перенесся в свой замок Свирепой долины. Ректора он отыскал где и должно: возле вертушки.
Стоящий по колено в мертвой суспензии Тител Брайс от увиденной картинки отвесил челюсть и воскликнул:
— А-а-а?!
— Это только первый, провел для пробы. Малыши два каравана ларцов «разгрузили», но слишком много даров обратно на них вернулись. Всех остальных куда доставлять?
Ректор Брайс несколько раз глубоко выдохнул, выбрался из бассейна и, подбежав к ребенку, тщательно ощупал с ног до головы своими огромными, узловатыми пальцами. При этом он бормотал что-то совершенно непонятное, скорее, даже бессмысленное. Но в итоге завершил свой монолог распоряжением:
— Всех сюда! Немедленно!
Уже на далеком юге империи Рилли Дмитрий через секунду пожаловался жене:
— И зачем так кричать? С ребенком все в порядке, сейчас отправляемся вместе со всеми остальными. Эй! Ребята! Все ко мне! — А пока вокруг него стягивались воспитанники академии, махнул на прощание своему управляющему: — Дриено, после того как сдашь обоз в столице, сразу возвращайся в имение! До встречи!
Когда огромная толпа появилась возле вертушки, та даже покачнулась от такого магического воздействия. Но мечущийся, раздающий во все стороны распоряжения ректор не обратил на это ни малейшего внимания. Его помощники уже расставляли по краям бассейна какие-то устройства, а некоторые парни из больших бутылей вливали в суспензию дополнительную жидкость самых разнообразных оттенков и порой весьма неприглядных запахов. Пробегая мимо четы Светозаровых, долговязый восьмидесятитрехлетний Тител только и рявкнул:
— Всем посторонним покинуть помещение!
И пока Александра недоуменно оглядывалась по сторонам, ее супруг деликатно подтолкнул ее к дверям лифта:
— Это как раз нас только и касается, дорогая. Раз наша помощь не нужна, то мы только мешать будем.
— Да я понимаю, но мне просто посмотреть хотелось.
— Там полно видеокамер, которые установили после твоего оживления, так что потом на досуге будем смотреть сколько влезет. Сейчас заскочим в гардероб, малость освежимся и мчимся на Землю. Или, как переименовали детишки, в мир Голубой Лазури. А перед тем к Бонзаю заглянуть не помешает да выдернуть быстренько в темницу еще одного канга. Того самого, что в Визенской империи беспорядки собирается создавать.
— А сюда когда вернемся?
— Чуть позже. Главный удар мы по черному монолиту нанесли. Теперь следует готовиться к следующему и ждать ответного хода. Хотя… Чем еще эти жрецы могут удивить? Да их всех, скопом взятых, только одна «третья» тонким слоем по горам раскатает. Главное, чтобы эти твари в его внутренностях не проснулись и какую-то пакость не устроили.
Они уже шли по коврам своих апартаментов, когда Александра вышла из задумчивости с вопросом:
— Дим, а сколько бы тебе понадобилось кристаллов, чтобы это инородное тело вышвырнуть за орбиту мира Зелени?
— О-о-о! — Взгляд Торговца остекленел, показывая, что мозг утонул в каких-то сумасбродных подсчетах. Потом хозяин этого мозга озабоченно крутанул головой, зябко повел плечами и признался: — Нереальная задача! Пупок развяжется однозначно! — следом еще подумал и добавил с возмущением: — Да и где столько кристаллов наберется! Ну, дорогая, у тебя и вопросы.

Глава двадцать седьмая
Грызня тараканов

Часто бывает как в сказке. Жил себе, жил серый мышонок и вдруг в один день проснулся рыцарем на белом коне. Но единственный вопрос, который для него по-прежнему актуален, это чтобы при виде кошки не упасть и не свернуть себе шею.
Для Бориса Каралюхова сказочная жизнь — это дело рук собственных. И став миллионером вполне официально, он совершенно не боялся, что вдруг некая кошка, по кличке Пыл Пылыч, появится у него на пути и начнет ставить палки в колеса. Мало того, он сам этого дряхлого старого кота, как он презрительно считал, держал под жестким и неусыпным контролем.
Поэтому был весьма удивлен и даже шокирован, когда к нему прямо на улице подошел рассыльный, вежливо переспросил:
— Герр Бонке? — и после недоуменного кивка от имени этого самого герра вручил работающий мобильный. А из динамиков донесся знакомый голос:
— Агент Каралюхов, доложите оперативную обстановку! Где находитесь, о своих передвижениях и решаемых в данный момент задачах!
Искомый агент только и выдавил:
— А кто это?
На том конце связи Павел Павлович крякнул от возмущения:
— Ты чё, Каралюх! Совсем нюх потерял? Или забыл, у кого зарплату получаешь?
— Ну, зарплату, допустим, я у родного государства получаю, а вот вы куда с боевого поста пропали? — Борис живо пришел в себя, догадываясь, что его и на камеру могут снимать. Поэтому проворно прошел по улице, свернул за угол и нырнул в малоприметную подворотню. Все время при этом не прекращая говорить: — За какие грехи прячетесь? По разъяснениям моего нового начальства, вас вообще внесли в списки погибших во вражеских застенках и списали как небоевые потери. Поэтому считать вас прямым начальством, да еще о чем-то секретном докладывать, было бы верхом недисциплинированности с моей стороны. Или вы просто шутите, как в прежние годы, и интересуетесь как сугубое частное лицо? А? Пыл Пылыч, чего молчите?
— Хм, да вот диву тебе даюсь, Борис. Ведь кто-кто, но ты нашу кухню прекрасно знаешь, и твоя только что прозвучавшая бравада может завести в могилу.
Только услышав последнее слово, бывший агент конторы понял, что при желании его и в самом деле могли бы уже убить. После чего довольно проворно отбросил телефон в сторону канализационного люка. Аппарат ударился об асфальт, скользнул под кромку тротуара и отчетливо булькнул в стоячей воде.
Но и после этого Борис не успокоился, вернулся назад к выходу и внимательно присмотрелся к сквозному проходу: ни слежки, ни вообще из местных жителей никого. Тогда он достал свой мобильный телефон, набрал знакомый по памяти номер и, дождавшись ответа, спросил:
— Бобер наружу не выбирался?
— Сидит как мышка.
— Увы, видимо, сидеть ему надоело и он решил показать коготки.
— Что делать?
— А машина на месте?
— Даже заводить не пытались.
Сомнения продлились всего несколько секунд.
— Командуй вылет! Но если за это время бобер покажет рыло наружу, валите вручную и труби отбой полетам. Будут какие-то сомнения в последний момент, тоже звони. У меня все!
— Понял отлично, шеф! Приступаем к выполнению операции.
— Удачи! — Отключив телефон, Борис Викторович Каралюхов удивленно пожал плечами и пробормотал себе под нос: — И чего тебя на подвиги потянуло, старый дурень? Лежал бы себе «на дне», глядишь, и пожил бы еще чуток.

Тогда как на своей конспиративной квартире старый зубр оперативных разработок вначале не слишком-то и расстроился таким неожиданным окончанием разговора.
— Ладно, Каралюшечка ты наш, — бубнил он, выстукивая указания операционной системе ноутбука. — Не хочешь быть хорошим мальчиком, так мы тебя заставим. Не одного такого умника обломали. Опыт есть, его не пропьешь.
Хотя наглые ответы все-таки заронили в душу ветерана толику сомнений. Не страшных, несколько отстраненных, но все-таки неприятных. Такая отчаянная бравада зарвавшегося агента не могла базироваться на пустом месте. Следовательно, за спиной Бориса и в самом деле стоят какие-то темные фигуры. Причем весьма неслабые по своей значимости фигуры. Для успокоения совести оставалось лишь выяснить — кто конкретно?
Своего подельника и старого компаньона Павел Павлович исключил сразу. Слишком хорошо знал все последствия подобного поступка. Как для себя, так и для него. Да и смысла не было у соратника оттеснять в сторону далеко сидящего оперативника. Не говоря о том, что сил у него и других средств просто несоизмеримо больше.
Скорее всего, начали вмешиваться закулисные силы германского государства. При создании определенного интереса те могли пустить в оборот и посадить под собственное крылышко какую угодно и как угодно скомпрометировавшую себя личность. Ведь недаром последние следы персональных чипов Каралюхова вели в здание городской прокуратуры. А раз они до сих пор там оставались, то скорее просто хранились в глубоком подвале, доступ в который имели ну самые, самые высокопоставленные функционеры. Кормящиеся из рук не менее как наикрупнейших капиталистических акул. Таких монстров существовало несколько, и кое-какие выходы, чтобы раскусить направление их возни, у Павла Павловича имелись.
Конечно, не стоило сбрасывать со счетов и Торговца. А то и целую клику Торговцев. При желании, имея в своем распоряжении невероятные магические умения, те уже давно могли взять под свой полный контроль всю истинную и теневую экономику на планете Земля. Здесь иного мнения и быть не могло. Но если такое уже случилось, то бороться с ними — дело бесполезное, можно сказать, смертельно опасное. Лучше сразу и навсегда спрятаться в бразильские джунгли, прикинуться аборигеном и, попивая виски, спокойно доживать свой век на глухой охотничьей фазенде.
Поэтому всю свою энергию и мыслительную деятельность вкупе с умениями рыщущих по улицам агентов Павел Павлович направил на розыск фигур реального мира. Уйдя в это с головой, он провел за компом несколько часов. И только почувствовав, насколько опасно затекла раненая нога, подхватил свой костыль и принялся интенсивно прохаживаться по гостиной. А чтобы не тратить напрасно время, лихо переключал новостные каналы. Но по всем передавали один и тот же кошмар: третья мировая война на грани своей эскалации!
Ветеран-оперативник даже на месте замер от таких новостей. А когда до него дошла суть сообщений и он узнал показываемую по прямому эфиру местность, то от бешенства он чуть костыль не сломал о собственную голову.
Истерически завывающий телеведущий кричал, что впервые Германия подверглась подлой бомбардировке от неизвестного пока противника. Хотя предварительные выводы позволили установить следующее: автоматически пилотируемый самолет, несущий на борту фугасную бомбу, спикировал на частный коттедж в глухом лесу и разнес строение полностью. Имеются жертвы среди обслуживающего персонала в количестве… Цифры менялись ежеминутно, но варьировались в пределах от пяти до десятка. Лес горит, сейчас его тушат пожарные.
Но самое главное, что под коттеджем оказался боевой комплекс для стратегических боевых ракет средней дальности. Дотошные телевизионщики успели опуститься чуть ли не на дно гигантских шахт и показать некоторые внутренние помещения. Понятно, что самих ракет там и в помине не нашлось, скорее всего, и не было никогда, но какой скандал!!! Подобный гигантский объект — повод, причина если и не для начала третьей мировой войны, то уж точно для всемирной грызни между всеми государствами.
Но Павлу Павловичу было глубоко плевать на мировое сообщество. Он с ужасом взирал на развороченные бетонные перекрытия тайного бункера и явственно представлял свое тело в перекрученных взрывом обломках. Да что же это получается? Неведомый Торговец своим вмешательством спас шефа пресловутой конторы от гибели? Получается, что да!
А кто тогда сбросил бомбу? Получается, что тот, кто чего-то сильно испугался или разозлился! И кто такой у нас просматривается на ближайшем горизонте? Да только один человек: все тот же проклятый и подлый Каралюх.
Придя в себя от полученного шока и рвущейся из него негативной энергии, Павел Павлович с перекошенным лицом вновь устремился к ноутбуку. Но теперь вся его целеустремленность была связана только с одним человеком. И любой, кто хорошо знал старого ветерана, не стал бы завидовать богатому немецкому миллионеру герру Бонке.

Глава двадцать восьмая
Экспроприация

Александра не знала, что ей делать: то ли сердиться, то ли радоваться. Дмитрий настолько переживал за нее, что никак не хотел впускать без своего сопровождения в модуляторную старинной, давно заброшенной башни. До этого места, где они сейчас находились, он еще как-то со своей силищей дошел, а вот проникнуть в самое сердце древнего строения мощи и знания не хватало. При попытке только приблизиться к двери в него несся целый поток рассерженных молний. Что он только ни делал, ничего не помогало.
Тогда как его супруга дошла сюда, стояла рядом и вела себя так, словно никаких магических преград для нее не существует. Да еще и ругалась при этом:
— Ну и куда ты рвешься?
— Туда!
— Я сама пройду.
— Стой!
— Да сколько можно стоять? Вот смотри, делаю шаг…
— Стоять! А не то сейчас же отсюда спрыгиваем!
— Да что ты как маленький, честное слово! Видишь же, что на меня защита не действует! Вдобавок моя интуиция молчит как рыба.
— Как же! Твоя хваленая интуиция и в бассейне молчала! А я чуть седым не стал!
— Но ведь не стал же?
— Во дает! — возмущался Торговец, апеллируя к равнодушной каменной кладке стены. — Чуть не умер от переживаний, а ей все по барабану! — Он обиженно отвернулся в другую сторону. — М-да!
— Ну все-таки, — пыталась Александра решить спор по-доброму. — Давай я потихоньку пройду вперед, а ты будешь подстраховывать меня веревкой? Чуть что, сразу дернешь назад. Ведь не трудно!
— А если не успею?
— Тогда какого рожна ты меня сюда приволок?! — не выдержала она наконец-то и вспылила. — Или ты забыл, что мы, как равноправные супруги, имеем одинаковые права на риск и принятие важных решений? Не забыл? Ну вот стой и не дергайся! И не смотри на меня так, я тебя тоже люблю!
Но еще с четверть часа ей пришлось доказывать свою правоту и принимать массу мер по дополнительной подстраховке этого самого решительного шага. Любящий муж наглухо задрапировал ее в пуленепробиваемый сюртук и все сопутствующие ему придатки: шлемофон, рукавицы и громоздкие сапоги. Обвязал капроновой веревкой под мышками и второй — вокруг пояса. Вручил в руки «Минус» — уникальный токопоглотитель атмосферной энергии, а на спину закрепил вспомогательный реактивный ранец, с помощью которого можно было висеть в воздухе до получаса.
И только после этого ей было разрешено преодолеть последние пять метров и открыть дверь в модуляторную. Ничего страшного не произошло. Словно к себе домой входил истинный владелец этой башни. Дверь оказалась без какого-либо замка, хотя и отворялась достаточно туго и с жутким скрипом.
— Вот так и стой! — деловито командовал Дмитрий, стараясь издали рассмотреть сложное переплетение магического устройства. — Оба-на! Вот это артефакт!
— Оригинальный и редкостный? — Она тоже с интересом рассматривала висящие чуть ли не в воздухе, без всякой опоры, перекрученные мотки проволоки, трубочек и переплетающиеся стержни основы, скрепленные громадными заклепками.
— Да нет! Скорее архаичный и допотопный. Его, наверное, построил еще предок местных динозавров. Причем использовал для этого материалы, найденные на свалке каменного века.
— Завидуешь, что сам такое не можешь построить?
— Поражаюсь, как оно до сих пор действует. Но один кристалл вижу, по логике с другой стороны может быть и второй. Давай двигайся маленькими шажками. И пальцы ни в коем случае не убирай с ручки управления ранцем. Как бы все вокруг не начало валиться. Но только крикну, дави на «взлет».
— Ну сколько можно повторять одно и то же?
— Дернуть тебя обратно?
В ответ из динамиков шлема донесся только утомленный стон.
И уже без всяких согласований закутанная в кокон защитной одежды фигура стала продвигаться вперед. Но как только оказалась на пороге комнаты, как из дверных косяков ударили сплошной дугой электрические разряды. После чего, словно сваркой, оказались перерезаны страхующие капроновые шнуры. Как ни странно, но Торговца это успокоило:
— Посторонние провода отсекает, но твое тело не трогает. Хм! Кто же тут такой хитрый обитал? Не спеши! И внимательно посматривай под ноги, прощупывай вначале каждую плиту. Так, отлично! Этот пока не вынимай, посмотри с той стороны. Есть? Ой! У меня сейчас сердце выскочит!..
— Ну чего ты так паникуешь? — самым обыденным голосом спросила Александра. — Ты лучше обдумывай, как мы Купидона Азарова потрошить будем.
— Вначале здесь. И ты все-таки до сих пор не представляешь себе всей опасности! Не делай резких движений. Не забывай, кристаллы могут быть синхронизированы, вытащишь только один, но все равно башня может рухнуть. Одна рука на пульте!
— Да помню я! — опять не сдержалась графиня Светозарова. — Да и вообще помолчи! Ты меня только в стресс вгоняешь!
Она медленно протянула левую руку к перекрестному концентратору и прикоснулась к кристаллу. Уже знакомая приятная щекотка пробежала по конечностям, подтверждая право истинного хозяина распоряжаться здесь, как ему вздумается. Легкий щелчок — и первый трофей отправился в оттопыренный карман в районе бедра.
Кажется, при этой операции Дмитрий потратил сил и нервов в сто раз больше. Потому что стал мокрым от пота.
— Сладенькая, со вторым еще осторожнее, умоляю! Сама потом увидишь, как все эти каменные глыбы превратятся в пыль и песок. От стали и заклепок тоже ничего не останется.
— Не волнуйся, дорогой. Я готова к взлету.
Хотя взлет считался крайней мерой. На тот случай, если шагнувший в межмирское пространство Торговец не успеет подхватить за собой Александру. Но все получилось просто отлично. Как только второй кристалл оказался зажат в левой п ерчатке, все строение дрогнуло, а в следующий момент чета Светозаровых оказалась на грунте в пятидесяти метрах от рушащейся башни безымянного мага древности.
Понятно, что женщины больше жалеют об утраченных безделушках.
— Какая досада! Там столько всего было интересного и уникального!
— Забудь! Если рассуждать с технической точки зрения, то любой предмет, который мы видели, уже давно утратил основополагающие связи электронов с ядрами и превратился в пыль первозданного хаоса. И если его вынести за пределы защиты…
— Да помню я, помню.
Еще раньше она интересовалась, почему нельзя просто разрушить башню, а потом среди обломков или пусть той же самой пыли в полной безопасности не отыскать так нужные кристаллы. Как оказалось, в таком случае происходит не разрушение вещества, а его аннигиляция, превращение в нечто, подобное антивеществу. Как следствие — страшный взрыв, усугубленный высвобождающейся из кристаллов энергией, громадная воронка диаметром в пару километров и жуткие катастрофы планетарного масштаба. Ну и вполне понятно, что соискатели на сокровища превращаются в жалкие облачка пара. Именно поэтому во всех мирах, где отыскивались подобные бесхозные башни, под страхом жуткой казни запрещалось проникновение на заповедную территорию. А она порой простиралась до крайних точек, с которых можно было рассмотреть сооружение.
А вот других магов, желающих «разминировать» подобные бомбы замедленного действия, пропускали к башням охотно. Потому что те если и не вытаскивали кристаллы из перекрестных концентраторов, то безболезненно для окружающего пространства погибали.
Все эти детали Александра припомнила, пока с поднятым забралом и с грустью рассматривала оседающую тучу пыли, которая осталась от когда-то сказочных богатств. Но когда посмотрела на мужа, то прямо поразилась его счастливой до безобразия улыбке.
— Дим, чего ты так радуешься? — переполошилась она.
— Во-первых, ты не получила даже царапинки. Во-вторых, кристаллы у нас. И мы теперь снова готовы к любому бою. Ну и в-третьих, посмотри вокруг. Как тебе нравится эта местность?
— Чудесная. Да что там говорить, скорее завораживающая. Твой древний коллега хорошо знал, где себе обитель строить. Жаль, что сюда никто уже не наведывается многие века.
— Но ведь теперь сюда доступ открыт?
— Ну да, вроде бы. А нам это что дает?
— Вроде бы мелочь, но я успел заранее озаботиться и выкупить у местного короля это проклятое герцогство. Кстати, название у него весьма экзотическое: герцогство Томной Печали. Так что, ваше сиятельство, герцогиня Александра Светозарова-Свирепая-Шахматная-Томно-Печальная, прошу принимать земли в собственное владение. На этом месте мы со временем построим все, что только пожелаешь. Ну а город, вон в тех двух долинах и на этих склонах, вырастет сам. Тебе только останется написать для поселенцев законы и назначить губернатора. Ну и выбрать любое имя для него, которое тебе только захочется.
Теперь уже его супруга осматривалась вокруг совсем иным взглядом. Но опять-таки не знала, радоваться или огорчаться. С одной стороны, обладать такими красотами лестно и интересно для каждого человека, но с другой стороны — это же какая ответственность и хлопоты. Так и на личную жизнь времени не останется. Именно последние размышления заставили Шуру капризно поморщиться:
— А оно нам надо?
Торговец ответил не сразу. Видимо, и сам все взвешивал и прикидывал. Но решения своего не изменил:
— Видишь ли, сладенькая, правильно говорят, что свято место пусто не бывает. Если мы сюда не будем наведываться, то все равно люди со временем узнают об уничтожении башни и начнут заселять бесконтрольно самые удобные места. И никакие указы или запреты короля их не остановят. Даже мы их удержать не сможем. А если не можешь с чем-нибудь бороться, так лучше всего это самому возглавить, перестраховавшись от самочинного переселения. А потом станет бесполезно с ними бороться и придется давить грубой силой. Зато когда мы составим законы и правила, назначим действительно толкового губернатора, проведем отбор среди кандидатов в переселенцы, а большие ленные участки передадим в руки доверенных и, главное, хозяйственных баронов, то уже вскоре и без нашего постоянного надзора герцогство Томной Печали превратится в цветущий, жизнерадостный край. И народ здесь будет жить гораздо лучше и правильнее, чем в других частях этого мира.
— Если так рассуждать, то конечно. Кстати, ты мне так и не сказал название этого мира.
— Мир Лейшанов. То есть на древнем языке Лейшан означает «человек, вышедший из камня». Сразу говорю, бывал я здесь мало, историю изучал плохо и о тайнах древности не имею никакого представления. Но будет время, и мы с тобой обязательно прошерстим все местные книгохранилища.
Или сделаем еще проще: попросим для нас сделать краткие выписки местных любителей истории. А потом выберем самые интересные факты для наших исследований. Согласна?
— Чего скрывать, герцогиней побыть тоже интересно. А уж новый мир изучить — и подавно.
— Тогда маши ручкой твоим землям и отправляемся на дальнейшие подвиги.
— Запросто!
Вот только дальнейшие подвиги им дались намного труднее. Попытки экспроприировать подлого, кровожадного Купидона Азарова чуть не закончились трагически. Правда, слово «трагически» — понятие довольно растяжимое. Потому чт о для Дмитрия даже меленький синяк на теле его драгоценной новоиспеченной герцогини — это уже настоящая трагедия. После этого случая Александра даже обиделась на своего супруга и долго его отчитывала:
— Ты что, мечтаешь меня засадить во дворец, окружить няньками и телохранителями и чтобы я даже шагу на улицу не ступила?!
Тот поначалу застенчиво мялся, но имел неосторожность признаться:
— Это было бы здорово!
— Не дождешься! — после чего и получил первый семейный скандал по полной программе. А желание еще больше отомстить злобному и бесчестному Азарову от этого только возросло.
В Кабаний мир чета Светозаровых вынырнула в одной из пещерок, которую Торговец отыскал в своих прошлых изысканиях. Весьма удобное, а главное, совершенно безопасное место для первой попытки дальнейшего подсмотра. И что самое шикарное — попытка подробной разведки в красноватом тумане этого мира у них получилась. Видимо, магическая синхронизация между возлюбленными отличалась дополнительными возможностями.
А просматривали они владения величайшего местного мага на предмет местоопределения последнего и выбора конкретной, наименее охраняемой башни. Ведь лишние человеческие жертвы тоже не приветствовались. Башня было найдена и осмотрена от подвалов до самого верха. Вернее, там, где хоть чуть-чуть наличествовало свечение. Потому как в некоторых подвалах и помещениях самой башни царила непроглядная темень. И ничего вроде бы опасного для нападающих не обнаружили. Определили и место высадки: опять-таки в пределах видимости последней двери, ведущей в модуляторную. Хорошенько рассмотрели и пять огромных замков, навешенных на эту самую дверь, и определили, каким образом эти кованые произведения искусства местных умельцев они будут вскрывать. В самой модуляторной ничего, как обычно, рассмотреть не удалось: плотный сиреневый туман моментально заставлял глаза безбожно слезиться. Ну да это казалось уже не столь важным. Даже если и окажется внутри какой-нибудь маг-подмастерье или охранник, то парализатор подействует на любого.
Материализовались в выбранном месте без проблем. Статистическая защита башни, правда, сработала на появление тела Торговца, но и его ответная защита оказалась на высоте. Дальше он из крупнокалиберной винтовки разнес вдребезги все пять замков, после чего экипированная в том же стиле, что и раньше, Александра вошла в модуляторную. Причем никому из них не удалось рассмотреть притаившейся внутри опасности. Да и как ее было рассмотреть, если при первом взгляде два магических тигра показались обыкновенными каменными тумбами. И только когда эти две тумбы зашевелились, поменяли очертания и с рыком бросились на непрошеную гостью, стала понятна истинная опасность. Оказалось, что Купидон подстраховался для невероятной крайности еще и магическими созданиями, которые реагировали на любое физическое вторжение. Вероятно, даже его самого они бы растерзали, забудь он перед вхождением выполнить определенные магические действия.
Александра этих действий не знала, зато была защищена наилучшими одеждами технически развитых миров. По большому счету, тигры бы не смогли и прокусить эту одежду. Но вот поломать внутренности, перекатывая и топча оболочку, могли сподобиться. А так как парализаторы на этих тварей не подействовали, то бороться с ними пришлось только физически.
Вначале похитительница кристаллов попыталась взлететь под потолок, находящийся на высоте метров пяти. Но увернувшись в прыжке от одного тигра, попала под удар лапы другого, завалилась на бок и нелепо взлетела наискосок. Ударилась в стенку, врезалась в огромную, толстенную картину и уже вместе с ней рухнула на пол. Вот тут в ее сюртук и вонзились жуткие клыки одного из магических зверей.
Хорошо, что к тому времени Торговец перестал давить на бесполезный парализатор и открыл стрельбу из винтовки. С некоторым удовлетворением вспоминая, что не стал брать более крупный калибр, боясь в случае чего повредить шальными выстрелами тело своей благоверной. Один тигр так и не сумел еще раз напасть. А потом и вторая зверюга рассыпалась мелким песком да красноватым щебнем. Зато не успели стихнуть выстрелы, как усиленный голос стал бить децибелами по несчастной модуляторной и ее гостье:
— Шурочка! Сладкая! Что с тобой?! Скажи хоть слово?!
— Да что ты так кричишь?! — тут же ответила его супруга, с кряхтением переворачиваясь на бок, а после вставая на ноги. — Хорошая штука, этот твой сюртук, но до чего же неудобен! Приемы карате в нем не продемонстрируешь!
— Тебе больно?! Они тебе что-нибудь повредили?! Или прокусили?! — не стихали встревоженные вопросы.
— Цела и готова к чему угодно! — крикнула ему в ответ Александра. После чего уже без проволочек подошла к перекрестному концентратору и вынула из него сразу три кристалла. — О! Смотри-ка! Ничего не рушится!
— Да тут башня совершенно новая. Относительно, — проворчал Дмитрий, входя внутрь и со злостью пиная каменные останки тигров. — Ну ты меня и напугала!
— Да? А кто мне говорил, что я самая прекрасная?
— Я не про тебя.
— Ах! Ты имел в виду другую? А меня, значит, считаешь страшной? — рычала Александра, но в ее тоне слышался еле сдерживаемый смех.
Тогда как Торговец замер, прислушиваясь к сильнейшим ударам, от которых стало сотрясаться все здание.
— Спрыгиваем! Кажется, этот порожденец лиха еще какие-то сюрпризы для гостей установил. А вот это, пожалуй, захватим.
Дома, в Башне королевства Ягоны, они оказались в окружении той самой картины, нескольких сундучков и древнего шкафа из толстенной полированной древесины. Но ни трофеи, ни сами кристаллы Светозаров рассматривать не стал. А принялся деловито помогать жене раздеваться. И вот когда заметил на ее коже парочку синяков, тогда и превратился в нудного, надоедливого плакальщика. За что в конечном итоге и скандал получил на свою голову.
Но в целом и общем эпопея по добыче стратегических запасов магической энергии считалась невероятно удачной. Два небольших синяка, кстати почти моментально заживленных, однозначно стоили пяти совершенно полных кристаллов. Оставалось теперь только правильно ими распорядиться.
И для начала чета отправилась в мир Зелени: слишком уж хотелось графу Дину узнать, как движется процесс оживления магической суспензии. И при возможности хоть чем-то помочь. Слишком многим он ей был обязан. Поэтому молодожены лишь сменили одежду на более удобную и прямо из Башни унеслись в мир Зелени.
Вследствие такой поспешности путешественники между мирами не могли услышать, как в тех помещениях, которые они только что покинули, зазвенела специально установленная сигнализация экстренной тревоги. В королевстве Ягоны случилось что-то из ряда вон выходящее.

Глава двадцать девятая
Первое сражение

В собственном замке хозяева появились, как обычно, в зале «прибытия». И сразу оттуда подались на нижние уровни, где к тому времени собралась чуть ли не треть всех учеников академии. Подобного столпотворения граф Дин вокруг бассейна еще ни разу не наблюдал.
Как раз ссаживали пару пошатывающихся от восторга малышей из остановившейся вертушки, а уже потерявшая неприятный запах и обретшая аквамариновую прозрачность суспензия гуляла по бассейну большими волнами. Только что обретшие твердую почву под ногами ребята уже не светились, но это, кажется, не приносило желаемого результата. И пока графская чета пробиралась в первый ряд зрителей, нервно оглядывающийся поверх голов ректор Брайс их рассмотрел и бросился навстречу. Оставалось только удивляться, как он никого при этом не затоптал своими ногами-ходулями.
— Дин! — еще издали с паническим надрывом стал кричать он. — У нас полный провал! Если мы сейчас не оживим суспензию, все компоненты, силы и переданные в нее дары младенцев будут пущены насмарку! Общих целительских сил тоже не хватает. Я в шоке! — И тут же, без всякого перехода, его громкий голос стал до неприличия жалостливым и плаксивым: — Умоляю! У тебя нет хоть чуть-чуть энергии в кристалле?
— А те…
— А те, что ты дал, мы только чуть-чуть заполнили негативной. Но она не подходит совершенно. Да и не до этого сейчас, потом расскажу. Нам хоть немножко надо для побудительного толчка, чтобы процесс оживления начался. Ну!.. Чего молчишь?
Торговец переглянулся с Александрой, лихо подморгнул стоящим возле них ученикам и с сомнением выдохнул:
— Что бы вы без меня делали?
После чего в полнейшей тишине вложил в руку Титела Брайса один из трофейных кристаллов. Пока тот очумело его рассматривал, даже не приблизив к глазам, хозяин замка еще раз громко вздохнул и положил на ту же огромную ладонь еще и второй кристалл. С какой-то обидой добавив:
— Оба — полные.
Ректор так сжал бесценный дар, что пирамидки заскрежетали, а пальцы у него на руках побелели.
— Откуда?..
— Оттуда! Бери, пока я добрый.
В мгновение ока долговязая и нескладная фигура верховного целителя преобразилась. Теперь он напоминал скорее готовую к прыжку изящную пантеру, чем восьмидесятитрехлетнего мужчину. Мало того, он еще и на друга-благодетеля осмелился рыкнуть в приливе научного вдохновения:
— Так что же ты молчал?!
— Как молчал? Вот, говорю…
Но его уже никто не слушал. Ректор несся к своему пульту управления, выкрикивая на ходу:
— Вы двое, в вертушку! — Мальчик и девочка, чуть ли не больше всех остальных малышей выделяющиеся сиянием, бросились в люльки. — Андорра, Грэг! Уложите кристаллы в донные сегменты основания! — Два юных и самых талантливых Арчивьела академии поймали прямо на лету переданные им телекинезом накопители магической энергии и без раздумий сиганули через бортик бассейна в суспензию. — Все остальные — в исцеляющий круг! Первый ряд касается суспензии через бортик! Все, кто сзади, передают через них свою энергию! Светящихся детей на бортик! Ребята, будете касаться суспензии, когда она начнет подниматься! Быстрее, родненькие, быстрее!
Его пальцы уже нервно порхали над консолью управления вертушкой, а снующие вокруг дети со взрослой сосредоточенностью на личиках помогали друг другу. Поднимали младших на борт, выстраивались вокруг бассейна идеально ровными кругами, возлагали руки на плечи впереди стоящих и уже без всякой команды синхронно подхватывали свой целительский гимн.
Дмитрий бережно отвел Александру к стене, а та в порыве какого-то одухотворения совершенно не замечала, как у нее по щекам катятся крупные слезы, как все ее тело непроизвольно вздрагивает в ритм усиливающейся мелодии. А потом началось крещендо всего магического действа.
Вертушка тронулась с экстремальным ускорением. И уже на первом круге люльки со светящимися детьми вздыбили снопы разноцветного сияния. Второй удар поднял такую волну, что она захватила своим прикосновением всех детей, стоящих на бортике бассейна. Им даже руки вперед не пришлось вытягивать. После этого прикосновения вся магическая жидкость разом вскипела, практически не дожидаясь третьего удара люлек, и впервые в своей истории завращалась не в одну сторону, а в виде четырех водоворотов. При этом не нарушая гармонию и целостность взвившегося к самому потолку столпа. В вихрях мелькали разноцветные огни, различные по величине звездочки, какие-то длинные, ветвистые сполохи, россыпи то гаснущих, то вновь загорающихся искр. Сквозь стройное пение прорывались какие-то удивительные звуки, напоминающие то грохот просыпающегося вулкана, то птичье пение, то звуки колыбельной песни.
Непроизвольно для себя Дмитрий и Александра сделали по шагу и возложили руки на плечи впереди стоящих детей. И тоже запели. Тело перестало чувствоваться, мысли перестали повиноваться, а сознание стремилось изо всех сил кому-то помочь. Кого-то поднять. Кого-то увидеть и поприветствовать. Что-то осознать.
Но кажется, это огромное «что-то» увидело и осознало окружающий мир гораздо раньше всех. Или кто-то? Потому что вдруг по всем телам присутствующих вокруг вертушки пронесся разряд, очень похожий на разряд шаровой молнии. Он пронзал сущности и сознания насквозь, ослепляя на короткое мгновение. Пение моментально оборвалось, и все застыли. Но не от боли или страха, а от блаженства, от понимания, что они помогли.
Мало того, почти у всех одновременно в мозгах прошелестели беззвучные слова:
— Спасибо! Я живу. Спасибо вам всем, мои мамы и… папы… — И тут же голос, а вернее, модуляции неслышного тона невидимого существа стали озорными и веселыми: — Ой, как здорово! Сколько вас много! И странно… но мне кажется, я многих из вас знаю уже давно. Хи-хи! Даже знакомиться не надо.
Вертушка замерла сама, без всякого управления со стороны верховного целителя. Тогда как столп суспензии и не вздумал опадать. Разве что внутренние коловороты стали множиться, разветвляться, а потом снова и снова возвращаться в единую систему.
Зато до конца осознавшие случившееся чудо дети отреагировали, как им и присуще реагировать. Поднялся такой рев ликующего восторга, что его наверняка услышали в каждом уголке Свирепой долины. А уж магический откат, как потом подтвердилось, прокатился по всему миру Зелени. В виде возбуждения и восторга он заставил проснуться спящих и недоуменно, с глупой улыбкой на лицах замереть на месте бодрствующих.
От этого рева и вновь возродившееся, а скорее всего, совершенно новое родившееся существо заиграло новыми красками, сполохами и фейерверком в своем теле. Но вскоре начало меркнуть, опадать вниз и с некоторым недоумением вдруг призналось:
— Мне так хочется поспать. Можно?
Рассевшийся в кресле, поникший там в оцепенении и глубокой прострации ректор вскинулся, словно от удара током, и с придыханием, шепотом, словно боясь разбудить еще не заснувшее магическое существо, стал распоряжаться и так все прекрасно осознавшими детьми:
— Быстренько, быстренько уходим! Лифт не перегружаем! Самые сильные и шустрые — бегом по лестнице! Только тихо! Я вас умоляю! Не топайте так!
Хотя все и так двигались на цыпочках. Как ни странно, но все ученики поголовно посчитали себя и сильными, и шустрыми. Даже самые старшие, ведущие себя солидно и не бегающие по замку как угорелые. Даже самые маленькие, которые покачивались от избытка чувств и пережитых эмоций. Короче, все решили подняться по лестнице. Последними покинули помещение Андорра и несколько самых старших ребят.
Так что в лифте пришлось подниматься всего лишь троим. И как только двери закрылись, Тител шагнул к Дмитрию и сгреб его в свои объятия.
— Поздравляю, «папочка»! Вот теперь мы развернемся! — затем быстро наклонился к Шуре и ее чмокнул в щеку: — И тебя поздравляю, «мамочка»! — затем радостно вздохнул: — Вы себе представляете, что случилось?
— У нас в академии пополнение, — улыбнулся Торговец. — Только вот я пока не знаю, куда его зачислять: в ученики, учителя или?..
— Да с этим разберемся, — легкомысленно отмахнулся ректор. — Разве что срочно надо придумать ему… хм… или ей?.. В общем, имя все равно надо. Ну а самое главное ты и не заметил?
Он в упор уставился на Дмитрия. Тот недоуменно пожал плечами:
— А что я? Ведь ты у нас верховный, ты и замечай.
— Ну, погоди! Я за тебя скоро возьмусь! Дай только мне с текучкой разобраться! Неужели ты ни на что больше не обратил внимания?
— Ну конечно обратил, — замялся граф. — Там молнии были, разносторонние вихри…
Но Тител только руки вверх вскинул, досадуя на такую невнимательность.
— А вот если бы к детям присмотрелся, то увидел бы, что все светящиеся малыши стали… — Он сделал эффектную паузу, гордо задрал подбородок и выдал потрясающую новость: — Арчивьелами!
Вот теперь уже Торговец впечатлился. Хотя и замотал головой в отрицании:
— Но ты ведь говорил, что такое невозможно!
Они оба застыли друг против друга и не обращали никакого внимания на открывшиеся двери. А эмоции между ними чуть ли не молниями проскальзывали.
— Говорил! Но когда это было? До того! А что мы сейчас имеем? Иная эпоха! Запомни этот час, Дима, запомни! Тридцать два Арчивьела появилось на твоих глазах! А значит, твои мечты близки к исполнению еще при твоей жизни! Понял это?
— С трудом, — растерянно признался Торговец, машинально двинувшись на выход. — В голове не укладывается. Но если все силы ушли на рождение, то кто инициировал Арчивьелов? Ты ведь не думаешь, что это сделала она… Или он?
— Не знаю. Будем разбираться. Кстати, о кристаллах в бассейне. Сейчас мне кажется, они пусты, но через пару часов я их постараюсь проверить.
— А где те, что с негативной энергией?
— У тебя в кабинете. На столе. Что-то носить мне их с собой не захотелось.
— Что с ними делать?
— Что хочешь. Мне кажется, подобное действо я теперь могу произвести и на отдельно созданном приборе. А эти забирай и сам с ними экспериментируй.
— Но хоть одним словом скажи, помогает?
Они прошли через холл графских апартаментов и вошли в кабинет. Но тут решила высказаться Александра:
— Уверена, что помогает. Андорра сегодня смотрелась деятельной, сообразительной и действовала с полной адекватностью. Мало того, никакой угрозы или ненависти я от нее не уловила, хотя она и продолжала посматривать в нашу сторону несколько странно.
— Готов подписаться двумя руками под твоим диагнозом, коллега! — экспансивно воскликнул Тител Брайс, шумно усаживаясь в кресло и протягивая свою длинную руку за стеклянным кувшином с водой. Но прежде чем утолить жажду, с удивлением посмотрел, как графская чета прячет по карманам оружие из техногенных миров. — Как? Разве вам неинтересно будет дождаться, пока наше новое существо проснется?
— Очень интересно, — кивнул Дмитрий, меняя батарею своего персонального парализатора. — Но будем надеяться, что магический младенец будет спать долго. А нам обязательно надо еще несколько мест оббежать. Сам понимаешь, не от хорошей жизни так мечемся. Да и родную сестру надо мне как можно скорее из лап вымогателей вырвать. Изначально отыскав, где эти самые лапы прячутся.
Опустошив кувшин до дна, ректор облегченно выдохнул, но морщины на его лбу выдавали явную озабоченность.
— Может, и моя помощь нужна?
— Сам знаешь, если мне что понадобится, я тоже тебя умолять стану точно так же, как ты у меня кристаллы просил.
— Ха! Но ведь выпросил! — с победным видом возразил верховный целитель. — Ладно, шучу. А сейчас куда?
— На Землю. В мир Голубой Лазури. Присматривай тут, мы постараемся вернуться скоро.
Да так и не прощаясь, чета Светозаровых исчезла с глаз Титела Брайса.

Появились они в центре небольшой квартирки в Польше, где разместился главный координатор операции «След из Лодзи» Казимир Теодорович. Бывший главный аналитик практически и не выходил отсюда, руководя людьми приданного ему агентства с помощью телефонной и интернет-связи. Причем руководил настолько грамотно и эффективно, что накопил уже изрядное количество ценного материала. А как только рассмотрел сквозь стекла очков давно ожидаемых гостей, облегченно воскликнул:
— Наконец-то! — и без всяких приветствий перешел к подробному докладу: — Все оказалось до удивления легко, и чуть ли не сразу большинство деталей головоломки стали проясняться в единую понятную картину. Достаточно было мне поднять все старые контакты Бориса Каралюхова в той самой первой его операции. Представьте только, ему было всего шестнадцать лет, а как коварно, но что самое удивительное, дальновидно он поступил. Еще тогда он умел заводить и поддерживать нужные знакомства.
— Да уж! — не смогла сдержать дрожь ненависти, прокатившейся по ее телу, Александра. — Эта гнида, когда надо, умел в любое место без мыла влезть.
Торговец успокаивающе дотронулся до ладони супруги и поинтересовался более конкретно:
— Но этот Анджей Дойник и в самом деле является главой бандитской группы? Все-таки я его с детства помню, он таким жутким ну никак не смотрится.
— Верно, Анджей Дойник вообще здесь случайно оказался, — продолжил Теодорович, раскладывая на столе фотографии, сделанные на ксероксе. — Мозг всей преступной группировки — вот этот лысый мужчина, который иногда просто использовал неосознанные поступки пана Дойника в своих меркантильных интересах.
— И что за этим «фацетом» числится?
— О! Много чего! Даже диву даюсь, как это он до сих пор не попал в руки Интерпола, как его не растерзали обокраденные им люди или родственники похищенных. Буквально чудом он всегда остается в стороне и вне всяких подозрений, а когда становилось слишком опасно, без сомнений или замешательства убирал своих же собственных подельников, чтобы никто не мог даже пальцем ткнуть в его сторону.
— Редкий гад.
— М-да, так вот. От этого Лысого ниточки ведут к тому самому халифу Рифаилу. И мне кажется, что определить место, где этот гений преступного мира сейчас находится, — дело нескольких часов. Попутно проявится и вся остальная сеть его тайных квартир, загородных вилл и прочих помещений, которые группа использовала для транспортировки наркотиков, оружия и похищенных людей. Между прочим, уже по тем данным, что нами собраны, доказано: Рифаила прикрывают несколько самых высокопоставленных чиновников. А если проследим и прямые связи халифа с Лысым, то стопроцентно можно заявить, все это звенья одной преступной мафии. Останется только выследить каждого и определить, кто есть кто конкретно.
— За этим дело не станет, — угрожающе выдавил Светозаров. — Мне главное, хотя бы парочку этих мразей схватить, а там они все расскажут: и где, и кто. И по какому поводу.
— Ну, если у вас есть такие средства уговаривания… — поежился аналитик, но сразу постарался взять себя в руки, вспомнив, что он еще не заработал право проживания в мире Зелени. — Попутно с этим я еще кое-что отыскал. Стал проверять старые каналы резервной переписки и обнаружил вот это. Переписка короткая, но со всей ответственностью могу заявить: над головами халифа Рифаила и Бориса Каралюхова сгущаются совсем нежданные для них тучи. Вы еще не знаете о самом главном скандале нашей планеты?
— А что случилось? — Светозаровы только на мгновение оторвались от расшифрованного текста переписки.
— Наш бравый Каралюх, чтобы избавиться от надзора неожиданно появившегося Павла Павловича, попытался взорвать того в месте его якобы последней дислокации. Вот что из этого получилось.
Очередные снимки и отрывки текстов легли на стол. А когда и новая информация, сопровождаемая комментариями Казимира, немного усвоилась, бывший наилучший агент бывшей всесильной конторы не удержалась от восклицания:
— Вот это да! Секретный ракетный бункер чуть ли не в центре Германии! Гром и молнии! Да кто же тогда этот Пыл Пылыч? Теодорович, ты ведь с ним почти двадцать лет отработал и неужели ничего не заметил?
— А что я? — поник и сгорбатился старый поляк. — Делал свое дело, выше носа не прыгал. Хотя и знал, что для Павла любое дело по плечу. Боюсь даже предполагать, кто его сверху прикрывал и кто небрежно мог помочь хоть целой дивизией спецназовцев. А больше всего диву даюсь — как это меня не успели ликвидировать?
Обсуждать грустные варианты Торговец не захотел. Как и сильно отвлекаться на итоги состоявшейся бомбардировки секретного советского бункера. Только по второму кругу стал вчитываться в перехваченные аналитиком фразы переписки.
Из них следовало, что призванный Каралюховым под его крылышко Рафик решил перестраховаться и сыграть на две стороны. Все-таки он недаром считался первым заместителем Казимира Теодоровича в аналитическом отделе, и именно его прочили на место главы в случае ухода старого поляка на пенсию. Знал он невероятно много, в том числе как связаться с большим начальством в случае непредвиденных обстоятельств. Причем самых различных по своей сути обстоятельств. Да и по большому счету, он не до конца поверил в то, что недавний агент, самозванно заграбаставший казенные деньги и нагло присвоивший себе титул миллионера, долго протянет. Слишком уж тот самонадеянно действовал.
Вот Рафик и дал сигнал куда надо. А Павел Павлович отозвался. Да и как было не отозваться, прочитав подобные слова: «…при оговоренной сумме выкупа в десять миллиардов евро, по самым смелым прогнозам оценщика, Торговец согласен заплатить уникальными, в том числе иномирскими, камнями на сумму, раза в два превышающую предварительную договоренность…»
По утверждениям Казимира Теодоровича, его бывшему начальнику и соратнику должно хватить средств и на сотню жизней, но от суммы в двадцать миллиардов голова у кого угодно закружится. Да и в дело вступила ее величество Месть, потому как старый ветеран-оперативник никогда не простит измены Каралюха родной конторе. А уж за бомбардировку и рассекречивание такого объекта, как ракетный бункер, собственноручно постарается расчленить обнаглевшего миллионера Бонке.
А чтобы никакой лазейки врагам не оставить, а заодно и двадцать миллиардов спокойно схарчить, Павел Павлович для такого дела не поленился связаться со своим верным приятелем и попросить у того помощи. Причем тотальной помощи. И в данный момент, несмотря на всемирный скандал, вздымаемый последствиями бомбардировки, в Германию на всех парах и со всех сторон стекаются боевые группы лучших спецназовцев, уникальных оперативников и вышколенных, готовых на все и умеющих это «все» делать с завязанными глазами исполнителей. Вполне возможно, что общим количеством и в самом деле не меньше дивизии.
Обстановка получалась сложная. Но по большому счету, вмешиваться Торговцу пока было не во что. На конкретное место лежки халифа Рифаила не вышла ни одна из противодействующих группировок. А во всей их грызне между ними всплывало самое основное для Светозарова — спасти Елену. После короткого, но бурного обсуждения пришли к выводам, что Елене пока ничего не грозит, да и грозить не будет до момента получения окончательного выкупа. Так что есть время все выследить, высмотреть и только потом провести единственно верные движения.
И чета Светозаровых, дав нужные, по их мнению, советы и рекомендации, поспешила в королевство Ягоны. Все-таки тюрьму и соответствующий прибор следовало подготовить для приема следующих клиентов. А не стоило забывать, что с помощью «Болтуна» до сих пор интенсивно допрашивают обоих кангов с вражеского островного государства.

Но с первой же секунды появления в Башне сравнительно спокойное течение событий оказалось безвозвратно нарушено. Сигнал экстренной тревоги звенел не переставая, поэтому для сокращения времени Торговец вместе с Александрой «мелькнул» сразу в нескольких стратегических местах и выбрал то, где находились Бонзай Пятый и его придворный шафик Аристарх Великий. А это оказались обезображенные черными глыбами льда руины личной башни, которую только недавно построили для Флавии Несравненной.
От изящного еще недавно строения в пригороде Вельги остался целым лишь кусок стены, одиноко вздымающийся на высоту метров шести. Именно вокруг этой стены и копошилась куча спасателей, которыми лично руководил самодержец Ягонов. Заметив своего друга с Александрой, он заметно воспрянул духом и принялся с короткими комментариями описывать произошедшие события. Хотя начал с того, что указал на руины рукой:
— Разбираем завал в подвальные помещения. Где-то там была Флавия с несколькими помощниками и допрашиваемые канги. Посчитали, что здесь с пленниками работать будет лучше и безопаснее. Есть свидетели, утверждающие, что всех находящихся в башне пленили и только потом разрушили ее, но может, на всякий случай проверишь?
А в следующий момент Александра уже стиснула губы в обиде: с громыханием Дмитрий отправился обследовать подвалы в одиночку. И по его словам, правильно сделал. Потому что после возвращения многозначительно посмотрел на супругу и с нажимом в голосе отчитался:
— Своды там могут рухнуть в любую секунду. Но из людей — никого нет.
— Уже легче! — воскликнул Аристарх, бросаясь к спасателям и приказывая отложить ненужную спешку. Теперь это была просто спокойная работа по разборке обломков, без ненужного риска для жизни.
Тогда как король продолжал обрисовывать рухнувшую на его столицу беду. Веретенообразное ледовое тело, с огромной скоростью несущееся по небу, вначале вызвало только обывательские восторги да вполне понятное любопытство. Слишком уж привыкли жители Вельги к собственной безопасности, за что и поплатились. Невиданное чудовище оказалось не только быстроходным и несколько чарующе прекрасным, но и весьма коварным, безжалостным убийцей. Долетев до дворца, создание, которое, скорее всего, и являлось пресловутым ледяным драконом, стало метать вниз гигантские, до десяти метров длиной и толщиной не менее двух метров, сосульки. Благо еще, что таких тяжеловесных бомб было сброшено всего лишь четырнадцать штук. Но и они нанесли некоторые разрушения, привели к человеческим жертвам, но самое печальное, посеяли жуткую панику и неразбериху в столице. Именно поэтому не сразу удалось проследить дальнейший полет ледяного дракона, который скрылся в облаках. А это магическое чудовище, оказывается, сразу направилось к башне Флавии Несравненной. Там обволокло башню густым, полупрозрачным туманом и наполовину окутало своим хладным корпусом. Какие-то воины, укутанные в меха, выскочили сквозь образовавшийся вход и быстро вынесли всех, кто оказался обездвижен в башне. В том числе и плененных кангов.
После этого магическое создание поднялось над башней и безжалостно развалило ее несколькими ледовыми бомбами. А потом с ускорением понеслось на север. О самом факте пленения и разрушения было немедленно доложено по радио и телефонам.
— И как же так? — сокрушался главный шафик королевства. — Почему не задействовали зенитные установки? Любая из трех пушек могла бы справиться с чудовищем. В крайнем случае отпугнуть его от города!
Досаду Бонзая было не передать.
— Так в том-то все и дело! Вначале растерялись и прощелкали момент для удара, а когда дракон летел обратно, мне уже было известно о пленении Флавии и ее помощников. Там и другие люди были. Из штата дознавателей и службы Аристарха. Вот я и отменил стрельбу. — Он застонал от бессилия. — Хотя так и хотелось эту мерзость собственным мечом порубить. Или стоило таки подбить одним-двумя выстрелами?
— Да нет, ты поступил правильно. При падении могли погибнуть все, а так мы их постараемся сейчас вернуть. Может, даже и с некоторыми врагами прихвачу. Так что надо организовать «круг приемки» из самых лучших воинов и молодых шафиков. Иначе опять трупы будут.
— А где делать?
— Да тут и организуй. Вот сколько у тебя людей вокруг, да и место подходит. Разве что технические средства пусть подтянут и установят. А то видишь, что эта ледовая «кровожорка» вытворяет.
— Да, недооценили!
С этими словами Бонзай Пятый приступил к организации «круга приемки», тогда как Дмитрий с сожалением пробормотал Александре:
— И моей вины хватает. Раз есть дирижабли, значит, и противовоздушную оборону столицы следовало поставить на более высокий уровень. Давно ведь хотел несколькими ракетами оборону города усилить.
— Чего теперь метаться? Поздно.
— И то верно. Но если этого дракона быстро не завалим, то придется срочно сюда ракеты перекидывать. Ладно, прыгаем переодеваться.
Как ни не любила его супруга неудобный, обременительный сюртук из техногенного мира, но, глянув на руины башни, лишь кивнула, соглашаясь.
Когда они вернулись через некоторое время, место для приемки из межмирского пространства уже почти приготовили. Хотя и в этом действии Торговец отыскал массу ошибок и упущений и еще с полчаса дотошно переставлял людей, инструктируя и наущая чуть ли не каждого. И только потом без всякого куража выслушал напутствие своего лучшего друга:
— Если почувствуете себя слабаками, не геройствуйте, немедленно возвращайтесь.
— Все будет хорошо! — Хотя полной веры в собственных словах Светозаров и сам не чувствовал.
Перенеслись в Башню, в комнату подсмотра. И через пять минут уже тщательно прочесывали замок владычицы ледовых кангов. Ее саму отыскать не удалось, как и порожденное ею чудовище, зато на первом этаже замка наткнулись на группу местных жителей, занимающих, судя по одеждам, не последнее место в местной иерархии. Часть из них заканчивала приводить в чувство освобожденных при налете на Вельгу шпионов, а часть во главе с раскрасневшимся от злости стариканом, к которому они обращались то «Берст», то «страж», как раз начала интенсивно пытать постанывающую от боли Флавию. Причем делали это весьма брутально, мешая друг другу и пытаясь сорвать с шафика остатки одежды.
Все остальные помощники и дознаватели лежали связанные под стенкой и до сих пор находились в бессознательном состоянии. Разве что двое молодцев время от времени выплескивали на пленников ведра ледяной воды.
Понятно, что дальше высматривать Торговец не стал, дав команду возвращаться к телам. Казалось, его колотит от бешенства и переживаний, хотя свою любимую в последний момент инструктировал спокойно.
— Учти, как оно получится, я не знаю. В подобных магических сражениях я не участвовал, потому что старался ранее их избегать всеми возможными силами. Сейчас уклониться от боя возможности нет. А точнее, нет времени придумать приемлемый выход. Поэтому перед тобой стоит только одна задача: прикрывать мне спину. Никакой инициативы! Лишь, прикрываясь моей тенью, следить за тылами. Никого не жалей, там наши враги. Вперед, дорогая!
Оказавшись в месте пыток, Светозаров сразу вступил в бой. Хотя и старался в первую очередь применять парализатор. Но того хватило ненадолго, а скорее всего, у кангов, когда они вместе, хватало сил сопротивляться новейшей технической разработке иномирья. Зато сами хозяева не стали стесняться в средствах. В пару на огромной скорости полетели мечи, кинжалы и даже алебарды, до того преспокойно стоявшие в углу. Некоторые защитники использовали для атаки толстенные ярко-красные молнии, и уж те бы наверняка достигли цели, если бы не висящие на поясах сюртуков «Минусы», уникальные поглотители рассеянной атмосферной энергии. Но и они имели свой предел насыщенности, а пуленепробиваемые сюртуки могли и пробой дать при огромной силе тока. Поэтому Александра первой стала вести огонь на поражение, изрядно изранив троих кангов, а потом и весьма бодро вступивших в сражение Клейка и Дилита. С не меньшей интенсивностью стрельбы Дмитрий выбил из сражения, а может, и убил еще троих кангов.
И в тот самый момент почувствовал, что даже при всем желании не сможет отступить и покинуть остров. В бой со всеми своими силами и умениями вступил Берг, страж острова. Неведомая сила намертво приковала ступни Торговца к каменному полу, а другая, еще более страшная и коварная магия стала ломать ему непомерной тяжестью плечи и выкручивать суставы. При этом дико хохочущего стража не брали ни пули, ни магическое воздействие сна, ни летящие в него предметы, которые Дмитрий попробовал двигать телекинезом.
Не будь у него с собой сразу трех кристаллов с запасами энергии, его первое в жизни магическое сражение закончилось бы для него и для Шуры плачевно. А так хватило лишь половины запаса одного кристалла, чтобы создать такую молнию иссиня-белого цвета, что она моментально обуглила половину тела Берга, заодно превращая в шлак и попавшие под удар внутренности.
Даже рухнул страж на каменное покрытие пола с каким-то металлическим звуком. Но повисшая затем тишина, не прерываемая в какой-то момент даже стонами раненых, была грубо нарушена самим Торговцем. Безжалостно схватив одного из молодых кангов за развороченное пулей плечо, он вздернул его на ноги и выкрикнул:
— Где эта ваша Леда? Ну! Отвечай, висельник!
— Не знаю! — скрипя зубами, ответил тот. — А знал бы, и то не сказал!
По молчаливому кивку Александры, стоящей сбоку, стало понятно, что раненый не врет. Но это уже не играло большой роли. Злость в душе у Светозарова улеглась, и он просто прошипел напоследок угрозу:
— Ты останешься здесь и передашь своей владычице, что если она еще раз появится в Вельге не как просительница, то будет уничтожена на месте. Вместе с ее драконом. Но после этого и все жители острова будут доставлены на Юг и проданы в рабство. И тогда вам придется до конца жизни ходить за плугом и пахать землю. Это обещаю вам я, Торговец! — Он еще раз оглядел поле боя и решил: — Ты выживешь и так, а вот всех остальных, кроме мертвых, я заберу. Может, мы их еще и поставим на ноги, потому что крестьяне в Ягонах нужны.
И рухнувший на колени молодой канг расширенными от ужаса глазами наблюдал, как из большого зала исчезли один за другим победители, затем все остальные участники сражения, потом пленники, похищенные в Ягонах. Чуть позже растворилась в воздухе допрашиваемая совсем недавно шафик Флавия, а напоследок все оружие, что лежало на полу и оставалось развешано на стенах.
Впервые за всю историю острова замок был ограблен и обесчещен. И случилось это во время правления самой сильной владычицы всех времен. Оставалось только предположить реакцию самой Леды, когда она вернется из своего путешествия.
«Но однозначно, Леда не обрадуется. А вдруг она вообще не вернется? Вдруг она уже попала в ловушку к этому злющему Торговцу? Что тогда будет?»
С этими мыслями молодой канг поднялся и, пошатываясь от боли и кровопотери, отправился к выходу из замка. Что бы ни случилось, но последнюю честь павшим в бою надо отдать, как и полагается по традициям. Надлежало собрать островитян на тризну.

Глава тридцатая
В сердце успенской империи

Когда всем раненым оказали помощь, а всех пленных разместили под надлежащей охраной, Торговец не стал задерживаться в Ягонах. А в течение пары часов откуда-то доставил и разместил на крыше королевского дворца десяток универсальных ракет класса земля — воздух, могущих сбить и уничтожить практически любой летающий объект. Два пульта управления передал лично Бонзаю и Аристарху, а третий, резервный, повесил на груди у королевы вместо украшения. Инструкции были короткими, на что и сколько раз нажать в случае опасности. После чего отправлять команду на сбор обломков и останков тел. Вряд ли даже такой сильный маг, как владычица, сумеет остаться живой после жуткого взрыва.
— Да и запугали мы их основательно, — поглядывая на жену, утверждал Светозаров. — Больше никогда сюда не сунутся. А появится время и желание, мы и сами к ним наведаемся и наведем порядок. Что-то там все неправильно.
На вопросительный взгляд друга он ответил более коротко:
— Переживаю, что потом все силы придется тратить на розыски Елены. Так что, пока есть время, отправляемся разобраться с владыкой Успенской империи.
— Мы, конечно, теперь справимся, — с явным сомнением тянул король Ягонов, — но все равно про нас не забывайте.
При этом он вполне серьезно посматривал на графиню Светозарову, и та посчитала должным заверить Бонзая:
— Не переживай, я буду ему напоминать, что надо как можно чаще присматривать за приготовлениями, ведущимися к нашей свадьбе.
— О! Вот лишний повод подогнать рвущего на себе волосы Гая Цибало постараться с восстановлением дворца. Ты ведь до сих пор так и не познакомилась с нашим главным архитектором?
— Когда? Если так дальше пойдет, мы и саму свадьбу на ходу проведем. — Теперь уже Александра многозначительно посмотрела на мужа. — Единовременно во всех мирах! Там на полчаса мелькнем, там минут на сорок.
— Ну, не все же у нас такая запарка будет, — с расстроенным видом стал оправдываться тот. И, уходя от неприятной темы, хлопнул друга по руке на прощание.
…И уже в следующую минуту чета Светозаровых включилась в боевой ритм жизни замка Ночной Преграды. Оказывается, к их приходу «третья» разработала тщательный план операции по захвату и пленению первого человека в империи. Все строилось на том, что Торговец ранее обещал сменить внешность и полностью соответствовать как лицом, так и ростом герцогу, низложенному с поста правителя провинции. Ну и на том факте, что выяснилось: опаздывать на поклон к императору нельзя, а вот прибыть с подношениями раньше положенного срока, наоборот, считалось деянием, всячески поощряемым Дасашем Маххуджи.
От этого и решили топтаться. Мало того, все четыре воина «третьей» по собственной инициативе решили поучаствовать в краеугольном военном действии, могущем значительно повлиять на ход всей истории в мире Зелени. А общее мнение по этому поводу высказала от имени всей группы Дана:
— Если разобраться честно, то за право начать жизнь в этом новом для нас, но таком прекрасном мире мы готовы на несравненно бóльшие усилия. И дело ни в коем случае не зависит от каких-то дополнительных наград или бонусов к нашему баронству. Мы просто решили, что должны это сделать. Должны настоять на своем участии, даже если вы с Сашей будете против. Потому что поняли как-то мелькнувшее у тебя, Дмитрий, выражение: «спасти рай». Ради этого и в самом деле стоит поднапрячься.
Словно сомневаясь, Светозаров посмотрел на супругу, но та лишь радостно кивнула:
— Да, мир Зелени стоит таких поступков. Ну и нам грех отказываться от таких уникальных профессионалов.
— Между прочим, — стоящий в стороне Василий решил напомнить еще об одном человеке, — старый Шурак тоже настаивает на своем участии, говорит, что без него свита будет выглядеть подозрительно неполноценной, и утверждает, что сам хочет во всем до конца разобраться.
— Кажется, он проснулся от старческого маразма, — вынесла вердикт Сильва.
— И весьма честен в собственных суждениях, — добавил Курт.
— Ладно, лишь бы он нам не помешал в самый ответственный момент.
— А в своем участии, — продолжил Василий, — не сомневается и наш бывший отшельник, Деймонд Брайбо. Кажется, в последние часы Шурак научил его очень многому. Наш Арчивьел прямо-таки прилип к старику и не отходит от него ни на шаг.
Вопрос с составом отряда посчитали решенным, хотя остающемуся в крепости Петру старались на глаза не попадаться. Особенно любящая целительница избегала посещения комнаты-склада, где идущий на поправку воин совмещал функции выздоравливающего больного и сторожа. Настолько весельчак и балагур Петруха всех достал своим нытьем, что он может прекрасно стрелять, передвигаясь в инвалидной коляске. Дескать, мастер на все колеса.
Зато подготовка к вторжению отряда захвата в столицу Успенской империи встала на сугубо профессиональные рельсы. Разве что Торговцу постоянно приходилось подталкивать некоторые детали и аспекты дела в сторону магической составляющей.
Для более детальной разработки нюансов поведения Дмитрий смотался в мир Ситулгайна и реквизировал у своего соседа-академика второе устройство с приятным для любого дознавателя прозвищем «Болтун». После этого все на несколько часов сгрудились вокруг заливающегося соловьем герцога Бэлча, который описывал все свои разговоры с императором, отношения с другими придворными и министрами, правила поведения во дворце, законы входа и ввода с собой сопутствующих лиц и прочая, прочая, прочая.
Когда определились с поведением и порядком следования, чета графов Светозаровых-Свирепых отправилась в собственный замок для изменения внешности. Понятно, что менял свое лицо только Дмитрий, а Шура занималась подбором одежд как для себя, так и для остальных членов герцогской свиты. А ее муж опять отдал себя в руки верховного целителя. Пока над ним колдовали, он припомнил особенность некоторых людей рассматривать нечто в ауре Маурьи, Арчивьелов и им подобных, поэтому попросил Татила как-то прикрыть его магическую сущность. Ректор немного поворчал для приличия, вызвал еще с десяток новоиспеченных Арчивьелов себе в помощь, и сообща они закрыли то, что надо, оставив взамен лишь то, что сопровождает каждого обычного ашбуна.
— Надолго гарантировать такую маскировку не могу. Но пару суток должно продержаться.
— Достаточно, — обрадовался Дин. — А что наше новорожденное чудо?
— Пока спит. Кристаллы проверил: пусты до дна.
— Имя не придумали?
— Мозги уже себе поломали об эту тему. Но пока ничего толкового не придумали. Может, когда проснется, само подскажет?
— Действительно, раз оно такое умное. И еще! Мне может понадобиться помощь, если я не справлюсь с пленением одного очень сильного мага. Даже предположить боюсь, какого он уровня. Не мог бы ты что-то срочно соорудить для его удержания?
— Боишься не справиться?
— Вроде не боюсь. Но перестраховаться не помешает.
— Хорошо. Есть тут у меня одна задумка, и постараюсь часа за три скомпоновать чашу вот такой конфигурации, — он показал руками приблизительные контуры, — в одном из пустующих помещений рядом с вертушкой.
— Это там, где мы когда-то «черную» траву выращивали?
— Точно! — поощрительно улыбнулся ректор. — Только желательно тебе перед пленением кого ты там собрался заскочить ко мне буквально на минутку для инструкций.
— Не смогу. Потом обратно под купол не вернусь. Разве что подсмотром попробую в подвал заглянуть. Устроит?
— Легко. На стене увидишь схему или чертеж: под каким наклоном и куда тебе надо будет затолкать пленника.
— Ха-ха! Развеселил! — признался Дмитрий.
— Это хорошо, — собрался уходить ректор. — Удачи!
— До встречи!
Когда Торговец появился в гардеробной, Александра вздрогнула. Но призналась в этом, лишь когда кастелянша и главная швея вышли, а молодожены остались наедине:
— Ты мне таким чужим и страшным показался. Даже поведение изменилось.
— Вживаюсь в образ, моя сладенькая. Надеюсь, когда нам предоставят апартаменты для сна, ты не станешь мне противиться и хоть немного приласкаешь?
— Ты чего? — Она сердито оттолкнула тянущиеся к ней руки. — Хорошо, что у нас на то время намечено основное развитие всех событий.
— Дорогая, но это же я! Как тебе не стыдно! Или ты не узнала мой голос?! Просто представь, что я артист, надел другую маску и сменил роль, и если ты меня любишь, то какая тебе разница, что я несколько видоизменился?
— Вот ты какой! А если бы к тебе вдруг в постель полезла старая, толстая и обрюзгшая тетка? К тому же с неприятным, отталкивающим лицом, но с моим голосом? Ты бы с ней тоже стал ласкаться?
— Извините, погорячился, ваша светлость! — вытянулся в струнку пожилой, скорее даже стареющий мужчина с лицом герцога Бэлча. — Разрешите вас доставить по месту назначения?
— Разрешаю. Только руки держи при себе, старый развратник!
Когда они появились опять в замке графа Стредери, то заметившая их стража непроизвольно потянулась к оружию. У них на лицах так и читалась мысль: «Сбежал из подвала!»
Но наличие рядом с пленником супруги Торговца снимало все ненужные вопросы.
К тому времени выяснилось, где и сколько хранил для податей герцог Бэлч золота и драгоценных камней. Смотались в столицу провинции — изъяли. Иначе приезд на поклон без подати могли не оценить даже как шутку. Мол, как это? Деньги с обозом отстали? Так возвращайтесь и поторопите!
По устоявшейся традиции император Маххуджи давал по поводу прибытия правителя любой из провинций бал. Да и вообще, по словам очевидцев, балы в столице обожали. А уж при дворе императора — тем более. Вполне возможно, что доставляемые лично правителями подати как раз и уходили на празднества, фейерверки, танцы и музыкальное обеспечение дворцовых гуляний. Ведь в глазах всего народа и подавляющего большинства знати владыка огромной империи считался самым щедрым, самым обаятельным и самым мягкосердечным правителем за всю многовековую историю государства. Так что его траты на зрелища воспринимались как должное, любовь к искусству — как врожденная, а слава любимца народа — несомненной.
Последний фактор следовало учитывать отдельно. Про намечающийся захват, арест, а может быть, и устранение в бою Дасаша Маххуджи знали только самые доверенные лица. Потому что даже в стане повстанческой армии, которую сейчас со всем усердием собирали вокруг замка неутомимый барон Фьерский и сам граф Стредери, превалировало жесткое мнение, что все они встают на борьбу с зарвавшимся жреческим сословием. Мол, все беды от жрецов, а наш император, наивностью которого бессовестно пользуются, уже заранее вписан большими буквами в первую строчку в списке союзников. Ну и естественно, ярых сторонников. Поэтому и следовало спешить. Чем раньше подобного «союзничка» урезонить, тем лучше. А то вдруг его кто-то поспешит порадовать инициативой со стороны народа? Да и по срокам получалось, что все равно никто раньше не донесет императору о бунте графа Стредери или низложении герцога Бэлча. Следовательно, только скорейшее прибытие делегации мнимого герцога «на поклон» послужит на благо всех ашбунов империи.
Так что ближе к полудню, по столичному времени, небольшой, но едущий на отличных конях отряд правителя провинции приблизился к внешнему дозорному кольцу. Понятно, для экономии времени Торговец мог бы и к самому куполу, нависшему над столицей, отряд перебросить. Но именно на внешнем дозорном кольце имелись семафорные устройства, позволяющие передать в секретариат императора, что приближаются такие-то гости, следующие по таким-то вопросам.
Как правило, после приема такого сообщения секретари сломя голову мчались к императору, тот давал свое сиятельное благословение и начиналось лихорадочное приготовление к вечернему балу. Успевали! Причем все успевали, даже гостей и высшую знать пригласить. Несколько по-иному происходило, если гости проезжали крепости с семафорами чуть позже полудня, когда Дасаш Маххуджи изволили почивать после сытного обеда. О празднестве в тот же день не могло быть и речи. Не успевали. Но и тогда тоже ничего страшного не случалось, бал назначался на следующий день. Или еще на последующий, если какое-то торжество уже было намечено изначально. Само собой разумеется, что и на балу не в его честь правитель со свитой появиться был обязан. Да и в любом случае таких высоких гостей селили только во дворце императора. Благо огромный комплекс позволял разместить в его внутренностях население целого города.
Благодаря выносливым, а главное, совершенно свежим лошадям, отряд подставного герцога Бэлча явился во дворец чуть ли не на час раньше, чем его ждали. Но следовало отдать должное распорядителям и секретарям императорского персонала: гостей расселили без всяких проволочек, предоставили весь перечень мыслимых и немыслимых услуг и еще извинялись за то, что не успели как следует проветрить гостевые комнаты. Столики ломились от легких закусок и кувшинов с вином, бассейны заполнялись горячей водой в считаные минуты, а готовые ко всему массажистки чуть ли не на коленях умоляли дать им шанс показать свои умения. Что, понятно, не всем понравилось.
Особенно возмущалась супруга герцога Бэлча. Когда они на какой-то момент остались в выделенной им комнате одни, она шумно фыркнула и пожаловалась:
— Нет, ты заметил, насколько эти девки приставучие? Да они уже чуть не на ходу массажи стали делать!
— Профессионалки! — со вздохом сожаления поддакнул ее супруг. — Иных в таком элитном месте и держать не станут. И наверняка умеют поставить на ноги любого усталого путника.
— Во-первых, ты не устал, — намекнула на близкий путь Александра, — а во-вторых, ты бы следил за своими вздохами. Как бы они тебе боком не вышли.
— Не понял! Дорогая! А не ты ли совсем недавно утверждала, что совершенно к моему телу равнодушна? Если не сказать хуже.
Она критически оглядела раздевающегося для принятия ванны мужчину:
— Это правда! — затем капризно надула губки и с угрозой прошипела: — Но ты ведь знаешь, насколько моя привязанность непостоянна. И возможно, уже завтра вечером я тебе ох как припомню и массажисток, и…
Она запнулась, перебирая, в чем бы еще обвинить супруга. Но тот успел возразить:
— Только не надо вносить в этот список всех танцовщиц, придворных дам и молоденьких дочерей знатных дворян.
— Именно молоденьких? Это почему?
— Потому что я их еще не видел. Они вполне мне могут не понравиться.
Глаза Александры опасно прищурились, но дальнейший семейный раздор прекратил стук в дверь и появление Даны вместе с Куртом.
— Ваше сиятельство, мы пришли вам помочь принять ванну.
— М-да! Очень своевременно. А то мы уже ругаться начали из-за вашего опоздания.
Недовольный тон мог настроить неведомых людей, которые подслушивают, на рабочий лад. Мол, ничего неординарного: герцог слегка поцапался с молоденькой супругой, а теперь срывает злость на подчиненных. Потому что возможное подслушивание, а то и просмотр сразу приняли во внимание еще при разработке операции, и все свое поведение, каждое слово приходилось согласовывать с предположениями самого худшего. Даже предстоящий подсмотр решили разыграть как некоторую блажь хамоватого, взбалмошного правителя Бэлча. Супружеская пара уселась, как и положено для магического действа, а Курт с Даной были призваны для имитации массажа спины. Хотя больше при этом подстраховывали беззащитные тела, придерживая в одном положении и охраняя их. Причем делали они этот странный массаж, стоя спереди подопечного, стараясь корпусом закрыть от гипотетического подсматривания страшные, бросающиеся в глаза провалы лиц.
Перед синхронизацией, несмотря на серьезность обстановки, Дмитрий не смог удержаться от некоторой фривольности и, когда укладывал ладонь Шуре под ее левую грудь, сделал это несколько выше, чем положено. За что с самой милой улыбкой был награжден болезненным щипком за сосок и не вскрикнул только от осознания, что их наверняка подслушивают. Да и некогда было заниматься бессмысленной пикировкой.
Подсмотр начали с близлежащих помещений и разных примыкающих к ним темных закутков. И почти сразу же подтвердилось наличие «слухачей». Хотя не факт, что в темных смежных комнатах не было подсматривающих шпионов. То есть и здесь имперские службы оказались на должной для себя высоте. Скорее всего, каждого члена свиты они вряд ли могли прослушать, но вот герцога и его ближайшее окружение без внимания не оставили. Но зато внимательно рассмотрели те места, где подслушивать и подсматривать никто не мог. Значит, там можно будет в дальнейшем спокойно переговорить на любую тему.
«Ничего, — подумал Дмитрий, одиночным нажимом пальца напоминая Александре, чтобы та не увлекалась и слишком не подавалась вперед, — мы-то знаем, что на “подслушке”, а они нет. Вот сумеем ли мы узнать, какие у них тут тайны скрываются?»
Весь комплекс императорского дворца оказался настолько огромным, запутанным на многих уровнях, что блуждать здесь пришлось бы месяцами, используя скорость одиноко бредущего пешехода. Поэтому Торговец применил наиболее интенсивное «мелькание», какое только было возможно. Минусы при этом превалировали: не удавалось все как следует рассмотреть в короткой вспышке возникающей картинки. Зато наибольший плюс — никто даже случайно не смог бы заметить фрагменты возникающих лиц. А при желании всегда нетрудно вернуться, найти более удобную точку наблюдения и присмотреться, прислушаться как следует.
К большому неудовольствию, долго ничего путного подслушать или подсмотреть не удавалось. Но еще большее разочарование разведчиков постигло, когда они поняли, что центральное здание дворца, в котором располагаются опочивальни и личные кабинеты самого императора, находится в свечении иного купола и проникнуть внутрь не удастся. Отведенное для первого подсмотра время катастрофически истекало, скоро придется возвращаться, но «мелькание» так и продолжалось без толку. Пришлось давать сигнал «уходим». Ведь не может князь, хоть каким он и ни кажется извращенцем, часами сидеть в одной позе и блаженствовать от нехитрого массажа.
Но как раз в этот момент они и заметили Дасаша Маххуджи, идущего к себе в сопровождении свиты из нескольких человек и телохранителей. Вот тут к нему и подбежал один из личных секретарей:
— Ваше императорское величество! Разрешите доложить?
— Давай покороче! — скривился тот, не замедляя шага.
— Только что по семафору доставлено сообщение: к столице приближается отряд Маурьи Канга, правителя семнадцатой провинции. Как прикажете распорядиться по поводу бала в его честь?
— Да как всегда, не успел сегодня, пусть ждет следующего дня.
— Осмелюсь напомнить, что завтра дается бал по поводу Дня города. Значит, вы утверждаете бал в честь Маурьи Канга на послезавтра?
— Да будет так! — с усмешкой провозгласил Дасаш, но вдруг замер на месте, что-то припоминая: — Кажется, этот Канг с Бэлчем старые враги-приятели?
— Так точно, ваше императорское величество!
— Хм! И молодая жена у герцога выглядит очаровательно?
— По оценкам встречающих, даже более чем!
— Отлично! Тогда я желаю повеселиться. Разместите этого бабника и смутьяна Канга возле Бэлча как можно ближе со всей его свитой и постарайтесь их спровоцировать на драчку из-за молодой искусительницы. А там посмотрим.
Последнее слово прозвучало как-то слишком уж угрожающе. Император еще продолжил что-то говорить, но уже сдвинулся с места и пересек в движении край полога. Звук исчез полностью, изображение стало некачественным. Вот теперь уже точно пришлось возвращаться в купальни.
Кажется, они прибыли вовремя. И у Даны, и у Курта уже затекли спины и не слушались пальцы. И лишь когда они увидели у своих подопечных целые лица на месте неприятных провалов, целительница с облегчением выдохнула:
— Тяжело быть массажистом!
А немец вытер крупный пот у себя со лба:
— Особенно в русских банях.
Ведь все равно подслушивающие ничего не поймут. Зато с соратниками следовало немедленно поделиться назревающими проблемами. Ни о каком Маурьи, правителе провинции по имени Канг, до того слышать не приходилось, а сам Бэлч при допросах о своем коллеге ничего не рассказывал. А если они и в самом деле старые приятели, когда-то не поделившие вкусный кусок Успенской империи? Или какую-нибудь аппетитную красотку? Вот так и лопаются тщательно проработанные легенды самых великих разведчиков.
— Помогите мне выбрать весь комплект для ужина! — приказал герцог Бэлч, одновременно давая сигнал условными жестами, чтобы двигались за ним. А когда оказались в удобном месте, коротко изложил угрожающую столице проблему.
— Следует об этом канге расспросить подробно у Шурака, — с ходу пошли предложения.
— Но еще лучше сразу, в момент вхождения твоего коллеги во дворец, его изолировать, — настаивала Дана.
— Устранение будет выглядеть слишком подозрительно.
— Имею в виду, просто сильное пищевое отравление. Ведь есть средство.
— Правильно, чего в дальней дороге не случается. Только как эту аэрозоль затолкать в нос именно нужному клиенту?
Торговец задумался:
— Раз Канга поселят со мной рядом, то, скорее всего, напротив. На другой стороне там остались незанятые комнаты. Следовательно, сидя у двери в кресле, я бы смог удерживать облачко аэрозоли под самым потолком несколько минут. Только вот потом надо будет подтолкнуть это облачко к нужному носу и продержать там хоть на два вдоха. Это придется сделать тебе. Сумеешь?
Дана с сомнением вздохнула:
— Постараюсь.
— Потренируйся в своей комнате двигать несколько капель воды в нужном направлении. А ты, Курт, мчись к Шураку и на всякий случай подробно расспроси про нашего нового соседа. Только делай это в маленьком чуланчике, примыкающем ко второй спальне, там вас не подслушают.
— А мы чем будем заниматься? — спросила Шура. — Пока этот Канг приедет, да и до бала еще о-го-го сколько.
— Попробуем остаться в полной темноте и сделать вид, что отдыхаем. А сами продолжим подсмотр.
— Ха! Сам ведь утверждаешь, что у императора могут быть в распоряжении современные технические средства. Вдруг у него и приборы ночного видения окажутся?
— М-да, и в самом деле.
— А вот когда наши лица пропадают, они ощущаются на ощупь?
Дана сразу кивнула:
— Конечно. Твой нос несколько раз моей груди касался, когда я слишком наклонялась при имитации массажа.
Теперь Александра оценивающе и несколько скептически оглядела супруга, который непроизвольно поежился под чужой личиной.
— Можно ли делать подсмотр лежа?
— Э-э-э… — Идею он уловил сразу, но засомневался. — Понятия не имею. До сих пор как-то и мыслей таких в голову не приходило. Ведь сидя удобнее всего.
— Вот и проведем сейчас первое испытание. А лица накроем легкой тканью, и их контур будет при этом отлично просматриваться.
— А страховка? — забеспокоился Курт.
— Верно. Пришлите Василия. Пусть сидит возле нас, охраняя покой «их сиятельств». И как войдет в спальню, зашторивает наглухо окна до полной темноты.
На том и разбежались. Мнимый правитель провинции переоделся в спальный халат, немного поругался с молоденькой супругой, но в конце концов и ее уговорил лечь хорошенько выспаться после дальней дороги. Дескать, потом на балу надо выглядеть свеженькой и бодрой. Стали укладываться, когда заявился Василий и под недовольное ворчание своего патрона создал в спальне полную темень и надлежащий для отдыха уют. После чего уселся в ногах кровати, как прилежный охранник, краем уха прислушиваясь к возне «хозяев».
— Рука у тебя не затечет?
— Потом сделаешь массаж, и все пройдет.
— Я не для того за тебя замуж выходила, чтобы дряхлые старческие тела разминать!
— Тихо, тихо! Расшумелась, как прачка! Ничего, я тебе это еще припомню.
К сожалению, ничего ценного опять не удалось разведать. Разве что через два часа лично постарались понаблюдать за приездом старого друга Бэлча, или врага-приятеля, как о нем отозвался император. Моложавый брюнет, лет сорока на вид, стройный, подтянутый, довольно милое, симпатичное лицо. А вот глаза, злющие-презлющие, сразу выдавали весь внутренний мир своего владельца. Удивительно, как только у целителя второго уровня совместились такие противоположные по своей сущности понятия: прекрасная внешность и гнилое нутро? Не иначе как усиленно пользовался услугами своих коллег для омоложения и улучшения смазливого личика. А еще на дальних подъездах к дворцу стали приоткрываться причины его давней войны с Бэлчем. К его карете верхом приблизился все тот же секретарь императора и стал через окно переговариваться с гостем:
— Господин Маурьи, у меня к вам персональное послание от его императорского величества.
— Слушаю со всем вниманием.
— Несколько неожиданно, раньше срока прибыл правитель двадцать третьей провинции герцог Бэлч. Сегодня бал в его честь.
— Ха! Ты слышишь? — Канг повернулся внутрь кареты, обращаясь к кому-то. — Твой бывший женишок в этом году расстарался со сбором податей. И?
Он снова впился взглядом в губы секретаря.
— И у него молодая, очаровательная супруга, — продолжил тот тоном попугая. — Вам следует ее раззадорить, а лучше всего соблазнить и опозорить. А самого Бэлча следует любым способом помочь задержать в столице еще на пару дней. Что-то там не в порядке у него в провинции, и после срочных запросов ожидается подтверждение или опровержение странных слухов. Вам понятно?
— Да. Передайте его императорскому величеству мои искренние пожелания крепкого здоровья и вечного правления.
— Обязательно. Во дворце вас встретят и сразу поселят напротив герцога Бэлча.
Больше секретарь ни слова не сказал, лишь пришпорил лошадь да умчался вперед. Зато Маурьи с видимым самодовольством опять повернулся к сидящей внутри кареты женщине:
— Как удачно все складывается! А мы переживали, как отблагодарить Дасаша за его благосклонное к нам отношение. И тут такой случай! Эй, чего молчишь? Или тебе что-то не нравится?
— Да нет, я просто счастлива в предвкушении встречи с Бэлчем! — с ядовитым сарказмом воскликнула дама, похоже супруга правителя. — Но еще больше радуюсь специфичности твоего задания. Дасаш прямо твои подспудные мечты прочел и дал добро на разврат в моем присутствии.
— Это ты зря! Ни о каком разврате и речи не идет. Просто работа, выполнение своих обязанностей по отношению к императору! — строго ответил Маурьи и резко сменил тон на угрожающий: — Или ты мне предлагаешь отказаться? Предлагаешь, чтобы мы закончили как другие строптивые правители? В нищете или на дыбе? Но тогда не забудь, что твой выкидыш от этого мерзкого Бэлча тоже издохнет от голода на городской помойке! Ты этого хочешь?
Женщина закрыла лицо руками, а плечи ее дернулись от всхлипываний.
— Прости, я просто тебя люблю и приревновала.
Удовлетворенно ухмыльнувшись, Канг уселся удобнее и уставился в окно на столичные пейзажи.

А Торговец решил «проснуться».
— Надо встать и прогуляться по дворцу, — стал наущать он супругу. — И постарайся вести себя со всеми встречными приветливо, но достойно, чтобы тебя никто не посмел обвинить в развязном поведении.
— Ну а потом?
— Может, еще часик успеем подремать перед балом. Открывай шторы! Или тоже на посту дрыхнешь?
— Как можно, ваше сиятельство? — забубнил Василий, стараясь не рассмеяться и впуская солнечный свет в спальню.
После того как оделись, Дмитрий создал небольшое облачко аэрозоли, совершенно невидимое для окружающих, и вместе с ним вышел в коридор. Дана уже ждала, готовая принять неприятный для нового гостя сюрприз, и вскоре, после нескольких ничего не значащих фраз, чета герцога Бэлча удалилась прогулочным шагом в другой конец коридора. Поразмыслив, Светозаров решил не рисковать и вообще удалиться подальше от выделенных ему спален. А то, не ровен час, в попытках выслужиться перед императором резвый соперник с ходу ворвется прямо в дверь и без вступлений начнет нарываться на скандал или приставать к Александре с гнусными предложениями.
Задумка удалась полностью. Идущий широким шагом Канг показался в коридоре и первым делом спросил у стоящих вдоль стены лакеев:
— А где мой старый друг герцог Бэлч?
Один из них ответил со всем почтением:
— Его сиятельство с супругой недавно отправились прогуляться по дворцу.
— Отлично! Значит, — он повернулся к своей сурово молчащей женушке, — как только уложим багаж и освежимся, бросимся на его поиски! Поспешим!
И в этот момент на его лицо опустилось незаметное облачко аэрозоли. Маурьи с омерзением принюхался, скривился, а потом несколько раз подряд чихнул. Видимо, смесь попала достаточно глубоко в его носоглотку.
— Да что это у вас тут за вонь? — возопил он после чиха.
Стоящий на пороге его комнаты распорядитель несколько замялся:
— Извините, вы так быстро приехали, что мы не успели как следует проветрить комнаты.
Правитель семнадцатой провинции вошел внутрь помещения, еще раз с подозрением принюхался и переспросил у жены:
— Ты ничего не ощущаешь?
— Нормальный свежий воздух, — пожала та раздраженно плечами. — Может, тебя в дороге сквозняком продуло? Да и пыль эта столичная кого угодно удушит.
— Может, и так, — с сомнением согласился Маурьи, но, вспомнив о важном задании, заметался по комнате. — Ладно, давай переодеваться. Ванны примем перед самым балом.
Тогда как оставшаяся в коридоре Дана прохаживалась и присматривала за течением событий. Через четверть часа Канг так и не вышел в коридор, но паниковать не стал. Подумаешь, слегка живот прихватило. Но когда неожиданная болезнь желудка скрутила все его тело, разволновался не на шутку. Во все стороны понеслись посыльные в поисках второго Маурьи, который бы смог исцелить коллегу от неожиданно свалившейся напасти. Может, такой вскоре и отыщется, но не сразу, что выгодно во всех отношениях: вирус разойдется по всем закоулкам тела и попробуй его выковырять после такого опоздания. Потому что Дана о своем уровне умения исцелять никому во дворце не признавалась. А Шурак, как только узнал о прибытии старого врага своего внучатого племянника, признался, что готов удушить гниду собственными руками. Оказывается, лет тридцать назад Канг успел всем встречным и поперечным насолить изрядно. Так что теперь ему желудочный грипп был обеспечен на трое суток. Тоже скрывающий свое высокое звание целителя Деймонд Брайбо не поспешит на помощь к законченному подлецу. Даже если того кто и подлечит, все равно он на сегодняшнем балу не покажется, слишком велик риск неприятного конфуза.
Тем временем герцог Бэлч чинно прогуливался с супругой по дворцу, стараясь избегать самых широких и многолюдных коридоров. Как стало понятно, лучше бы вообще не встречаться с теми, кто может каким-то странным вопросом поставить самозванца в тупик. Сопровождали пару двое разнополых телохранителей, Василий и Сильва, у которых на телах да под накидками находилась целая куча самого современного оружия и нужного к нему боезапаса. Конечно, и традиционное холодное оружие имелось в виде мечей, кинжалов и метательных сюрикенов. И этот момент несколько настораживал. Раз любому гостю разрешают находиться в императорском дворце в сопровождении вооруженной до зубов охраны, значит, особого опасения Дасаш Маххуджи за свою жизнь не испытывал. Или, правильнее сказать, никого и ничего не боялся.
И по этому поводу вдруг очень резко захотелось посоветоваться с Шураком. Раз этот старый Маурьи что-то там просматривал в аурах иных магов, то что же он видит в ауре императора?
С таким вопросом Торговец и обратился к старику, когда они оказались на короткое время в маленькой каморке.
— Раньше надо было спрашивать, — обиделся почему-то Шурак. — Вот ты себя как-то умудрился затемнить. И смотришься теперь как простой, обделенный даром самоисцеления ашбун. А со мной секретом не поделился.
— Да я бы с радостью, — стал оправдываться Дмитрий, — но сам к этому пальца не приложил, верховный целитель с десятью Арчивьелами старались.
— А-а-а… — растерянно протянул старик, округлившимися глазами еще раз оглядывая поддельного внучатого племянника. — Ты извини меня, глупого, лезу куда не надо.
— Да ерунда. Так что с императором?
— Скорее всего, твои предположения, что он из иного мира, верны. У него аура совершенно иного магического свойства. И причем тоже тщательно прикрываемая. Но иногда такое проскакивает, что страшно становится. Я еще лет тридцать назад понял, что лучше его вообще на пути не встречать. Так что ты там осторожно.
— Но он хоть человек?
— Несомненно. Хотя с такой аурой, что над ним, мое утверждение в его человечности кажется смешным.
— Все равно спасибо. Вылезаем из этой каморки, пока нас не заподозрили невесть в чем. Да, и во время бала постарайтесь от меня ни на шаг не отходить.
— Думаешь, нас это спасет? — со спокойной улыбкой поинтересовался Маурьи.
Вернувшись в свои комнаты, мнимый Бэлч получил доклад от Даны:
— Ваш коллега сильно хотел с вами увидеться, но настолько захворал, что даже носу в коридор не показывает.
— Жаль.
— А вот его супруга, кажется, весьма довольна таким поворотом событий и просила замолвить о ней словечко. Хочет с тобой увидеться.
Более всего возмутилась Александра:
— Только этого нам не хватало! Ты и в самом деле собираешься встречаться со старыми тетками?
Торговец задумчиво почесал свою скулу:
— Она ведь вполне может нам пригодиться. И не в том смысле, как ты только что подумала! Надо только все тщательно продумать. Ну и ты должна не искать повода для ругани, а подыграть мне и вести себя как подобает истинной герцогине. Сейчас тебя проинструктирую, а потом мы еще полчасика «подремлем». А может, и часик, благо времени хватает.
И не покидая спальни, престарелый герцог принялся давать инструкции молодой женушке прямо на ушко.

Глава тридцать первая
Финальный удар

Бал в императорском дворце шел уже третий час, когда в тронном зале появился самый главный участник сегодняшнего вечера. Видимо, Дасаш Маххуджи решил показаться слишком занятым государственными заботами, а может, и в самом деле ему было не до развлечений. Потому что появился он на балу с угрюмым выражением на лице и с хорошо заметным раздражением отмахнулся от первых восторженных выкриков в свою честь. Уселся на троне, дождался тишины и с непонятными ворчащими интонациями стал говорить:
— Чего меня прославлять? Меня народ и так любит. А вот доброе слово сказать о нашем сегодняшнем госте, ради которого и устроен праздник, обязательно стоит. Правда, Бэлч?
— Как возжелает ваше императорское величество! — Только что названный правитель провинции сделал несколько шагов вперед и низко поклонился.
— Подойди и представь свою супругу. Или ты прячешь ее от моего внимания?
— Не осмелюсь даже мысленно оскорбить вас желанием что-то утаить. И с удовольствием представляю вам герцогиню Александру!
Супруга встала рядом и присела в глубоком реверансе.
— Хм! А ведь и в самом деле прекрасно выглядит, — похвалил Дасаш под оживленный гомон придворных. — Если еще и ум соответствует внешности… Но об этом позже. Сейчас я хочу тебя, Бэлч, поощрить за то, что ты впервые собрал подати и доставил их досрочно. Подобные поступки следует выделять, ставить в пример другим. А уж определенную награду из моих рук ты получишь уже сегодняшним вечером.
— Ваше императорское величество! — еще ниже склонился герцог. — Я безмерно счастлив такому вниманию с вашей стороны.
— Счастье моих подданных — это гордость для императора! — с пафосом провозгласил Дасаш и, дождавшись, пока стихнут восторженные панегирики в его честь, продолжил: — Ну а как обстановка в твоей провинции?
— Нормально, ваше императорские величество! — браво стал отвечать Бэлч, хотя внутри у него екнуло: Шура подала первый условленный сигнал: «Опасность!» Поэтому постарался отвечать расплывчато, оставляя себе пути к отступлению: — Хотя и без неприятностей не обходится: то разбойники заведутся, то народ из-за своего пьянства забывает хвалу с молитвами в нужную сторону вознести. Но с этими мелочами мои воины и сами прекрасно справляются. Всех недовольных наказывают по установленной великим Маххуджи справедливости.
Судя по нахмуренным бровям императора, ответ ожидался несколько другой. Но тем не менее тон остался весьма внешне благожелательным:
— Ну, раз ты заслужил, то можешь еще и помимо моего особого подарка попросить что-нибудь для себя лично. Чего ты хочешь?
Кажется, что и в этом вопросе таилась скрытая ловушка, но ответ герцога поразил всех. В том числе и сидящего на троне правителя.
— Ваше императорское величество, прошу вашего высочайшего благословения в усыновлении и признании всех прав на наследство всего моего имущества в пользу единственного сына.
— Как?! Тебе мало молодой жены? — развеселился император. — Ты еще и сына хочешь иметь? Ха! Да мне не жалко! Но кто этот везунчик?
— Он и в самом деле мой родной сын по крови! — торжественно заговорил Бэлч, оборачиваясь в сторону, где стояла супруга Маурьи Канга. — И теперь я счастлив, что великий император Маххуджи официально признал его моим сыном.
До сидящего на троне человека стало доходить:
— Постой, ты хочешь сказать, что сын Канга — это на самом деле твой ребенок?
— Да! И его мать это сейчас подтвердит!
Кажется, для женщины последующие два шага стоили нескольких лет жизни. Но она таки их сделала, присела в неуклюжем реверансе и пробормотала:
— Клянусь под небом и взглядом вершины Прозрения, что мой сын родился от герцога Бэлча!
Шум в зале не стихал долго. Должно быть, поразились этому все. А уж император даже не пытался скрыть озадаченность. Планировал опозорить одного правителя, а тот не просто отвел удар от себя, но еще и сам втоптал в грязь господина Канга.
Оставалось только выяснить один вопрос, чем император и занялся:
— Александра, но как ты решилась на такой шаг? Ведь теперь в случае смерти мужа ты остаешься нищей.
— А я сама посоветовала супругу поступить именно так. Зато теперь при живом сыне я в любом случае останусь жить в прежних условиях.
Понятно было, что император хочет и возразить, и рассмеяться на подобное утверждение. Потому что прекрасно понимал, насколько неблагодарными бывают близкие родственники, а уж усыновленные — тем более. Но тогда его образ самого доброго и правильного правителя дал бы трещину. И ему ничего не осталось, как благообразно кивнуть и признать:
— Воистину мудрое решение. Твой ум пропорционален твоей красоте.
Опять придворных и гостей бала прорвало на длительные здравицы и громкие восторги в честь императора. Хотя, по всей логике, перед этим похвалили герцогиню и подобало воздавать здравицы в ее честь. Но видимо, иначе здесь и не бывало: стоило только Дасашу Маххуджи кого-то похвалить или отметить, как в ответ прославляли именно его. И только его.
Но сегодня это его не радовало. Что-то в его планах пошло наперекосяк, и от этого он еле сдерживал рвущееся наружу бешенство. Но ведь у неограниченного правителя и масса неограниченных возможностей имеется. А значит, любое событие можно обыграть в иной, более жесткой обстановке. И, внешне ничем не выдавая своего внутреннего состояния, император с улыбкой выдал очередное благо:
— Ну, раз ты такой заботливый отец и порядочный муж, то получишь подарок прямо сейчас. Следуй за мной со своей свитой. И Шурака захвати, что-то я его не вижу. Ага! Как всегда возле стола с напитками, старый пьяница!
Все вокруг радовались вместе с Маххуджи, с готовностью смеялись даже намеку на шутку, ловили каждый его взгляд и страшно завидовали виновнику бала. Получить награду в личных комнатах самого Дасаша считалось невероятной привилегией и выдающимся отличием.
— А для остальных — бал продолжается до утра! — по понятному жесту императора рявкнул главный распорядитель празднества.
Разве что Шура прочувствовала ситуацию своей развитой интуицией и дала сигнал «Большая опасность!». Теперь следовало хорошенько подумать, «забираться ли в пасть к дракону» или совершить похищение самого опасного существа Успенской империи прямо отсюда? Но о наивысшем, третьем уровне опасности супруга пока помалкивала. А значит, можно и сделать попытку прорваться в самое логово врага. Если он, конечно, какую-нибудь пакость по дороге не устроит. Боясь упустить представившуюся возможность, Торговец отбросил сомнения и поспешил за императором. Незаметно при этом подавая тихим голосом команду по внутреннему «общаку»:
— Наивысшая боевая готовность! В случае чего бить ближайшую стражу и прорываться ко мне!
Переговорные устройства техногенного мира Ситулгайн работали безукоризненно. Как и безукоризненно, с видом бессловесных роботов, потянулись за своим командиром члены его свиты и сам престарелый Маурьи Шурак. Среди них Арчивьел, бывший отшельник Деймонд Брайбо, ничем не выделался. По внушительному коридору вся процессия протопала к центральной части дворцового комплекса, пересекла несколько постов внутренней личной стражи Маххуджи и после нескольких отделанных сказочным орнаментом комнат оказалась в странном зале, с голыми стенами из железа, узкая горловина которого завершалась украшенными золотом и драгоценными камнями воротами. Возле них, в окружении нескольких наиболее приближенных помощников и секретарей, Дасаш остановился, подождал, пока подтянутся остальные гости, и голосом циркового зазывалы провозгласил:
— Моя сокровищница! Самое уникальное и редко посещаемое место в моей обители! Редко кто из ашбунов может похвастаться счастьем лицезрения этой двери! Она единст венная, она — пропуск в иной мир! Кстати, Бэлч, — он резко перешел на будничный, несколько сварливый тон, — а ты вообще желаешь получить от меня награду?
— Я уже получил награду, ваше императорское величество! — последовал напыщенный ответ. — И никакие сокровища не смогут ее перевесить.
— Да? — уже в который раз за сегодня поразился Маххуджи. — Что за награда?
— Возможность послужить нашей великой империи.
— Ой, как патриотично! Ой, как похвально! — с ехидством воскликнул император. — Хотя понятие «послужить» у нас с тобой может пониматься по-разному. Но в итоге, по поводу награды, все равно решать мне.
В этот момент один из секретарей, тот самый, который давал задание Маурьи Дрангу, с упреждением подставил в поле зрения Дасаша листок с какими-то записями. Тот скривился и пробормотал:
— Но прежде чем награда найдет своих героев, хочу спросить: ты ни в чем не хочешь покаяться?
— Нет! Моя совесть чиста!
Торговец и в самом деле отвечал без дрожи и с полной уверенностью в собственной правоте. Но про себя решил: «Этих секретарей тоже надо захватить в обязательном порядке. Слишком много знают и, скорее всего, что-то пронюхали из событий вокруг замка Ночной Преграды. Особенно этого, самого шустрого».
Александра продолжала постоянно давать сигнал о повышенной опасности, хотя, кажется, потеряла направление этой опасности, растерянно крутила головой во все стороны. Это не укрылось от внимания главного врага:
— Что это так твоя молоденькая герцогиня разволновалась? Не терпится узнать, что за награда? Сейчас, сейчас.
Делая вид, что пытается взять из рук секретаря какой-то лист бумаги, Маххуджи произвел какие-то странные пассы ладонями, и вокруг него и группы приспешников моментально устремилась вверх прозрачная стена. Одновременно с ней до высоты четырех метров стал неспешно подниматься и участок пола, ограниченный этой стеной. В итоге император со своими секретарями оказался как бы на застекленном балкончике, этакая единственная ложа в театре со множеством актеров. Наряду с этим коридор, приведший в этот зал, тоже оказался перекрыт прозрачной стеной, за которой уже толпились воины личной охраны императора. При закрытии ловушки главный зритель продолжал вещать насмешливым голосом:
— …Награда — весьма проста: жизнь! Хотелось тебя, Бэлч, публично обвинить и приговорить к суду прямо на балу, но твоя эскапада с усыновлением мне все заготовки испортила. Хитрый ты, однако! Так что теперь ты будешь умирать без свидетелей, как и все, кто с тобой подался в это рискованное путешествие.
Прежде чем ответить, Светозаров попробовал чуть-чуть сдвинуть свое тело в межмирское пространство. Все-таки последнее сражение со стражем острова кангов доказало ему, что и против его умений может отыскаться гораздо большая сила. Проверка показала, что переход в любое выбранное место миров пройдет без проблем, но в то же время начальный этап проверки вызвал некоторый грохот. Все-таки стыка между мирами здесь не было.
Но данный звук, наоборот, развеселил императора:
— О! Это моя зверушка разволновалась, почуяв свежее мясо. Ха-ха! Кстати, она весьма разборчива и живую человечину не ест. Вначале старается всех до единого обездвижить, отрывая ноги и руки, а уже потом приступает к трапезе. И еще! Вот на той стене есть углубление! Милая герцогиня, пройдите туда и встаньте в него.
— Зачем? — с полным спокойствием отозвалась Александра. — Я и возле мужа чувствую себя в полной безопасности.
Такой ответ окончательно вывел тирана Маххуджи из себя. Лицо его пошло красными пятнами, костяшки пальцев, сжатые в кулаки, побелели, а из-за злобного стона стоящие рядом с ним помощники и секретари подались в стороны. Решивший уже про себя немедленно кончать с этим спектаклем Торговец все-таки спросил:
— Слушай, Дасаш, а по какой такой причине ты на меня так обозлился?
Кажется, тому стоило большого труда вытерпеть такое унизительное обращение, взять себя в руки и разжать сведенные ненавистью челюсти:
— Твое предательство — доказанный факт. Крепость Ночной Преграды в руках мятежников, и под ее стенами собирается стадо самоубийц. Моя армия уничтожит это гнездо инакомыслия уже завтрашним штурмом, ну а ты… Ты умрешь сегодня. И ты знаешь, — его лицо обезобразила кривая ухмылка, — я тебе немного завидую: так держаться перед смертью. Да и твои люди все как на подбор.
Пока кровавый тиран разглагольствовал и откровенничал, мнимый герцог Бэлч пробормотал по связи команду:
— Курт, на счет «три» сразу открывай огонь из штурмового автомата по стене, за которой толпится охрана. Мне интересно.
Ему и в самом деле стало интересно, пробьют ли тяжеленные разрывные пули такое тонкое на вид покрытие. Но договорить свою мысль до конца он не успел: ворота вздрогнули и стали раскрываться, сотрясаясь от толчков с той стороны. Пришлось выкрикивать сразу:
— Три!
И начинать перемещение всего своего отряда и Дасаша Маххуджи с группкой его приспешников. Понятно, что шустрый профессионал из «третьей» успел выполнить задание: после очереди из скорострельного штурмового автомата прозрачная стена покрылась воронками довольно крупных сколов, а в некоторых местах пошла трещинами. То есть в крайнем случае, дав задний ход, отряд мог вполне спокойно вырваться из ловушки. Благо что уходить с боем не пришлось: переход осуществлялся под полным контролем Торговца.
Он и стоящие рядом с ним растворились в пространстве первыми, чуть позже последовательно покинули зал для кровавых представлений и все остальные, но стоявший дальше всех от украшенных золотом ворот Курт успел заметить, как из мрачного серого тумана смежного помещения вырвалось огромное, размером с носорога, чудовище. Да и своим видом оно частично напоминало это земное животное. Разве что по бокам от толстенного, выставленного вперед, словно таран, рога располагалось две головы на гибких, змеиных шеях. Кошмарные пасти с длиннющими зубами могли кого угодно парализовать только одним страхом, ну а четыре когтистые лапы, расположенные по бокам корпуса, не давали ни единого шанса на спасение никакому, пусть даже самому сильному и отлично вооруженному рыцарю.
Разве что штурмовой автомат бы помог.
Но стрельнуть в несущегося на него зверя немец не успел, да и не рискнул, вовремя почувствовав себя в межмирском пространстве. Так и своих ранить недолго разлетающимися невесть куда пулями.
Во время перемещения Торговец дополнительно обезопасил своих людей, расположив их у себя за спиной. Секретарей императора постарался установить в противоположном углу проявившегося в пространстве подвала головой вниз. Если и окажутся они людьми с магическими способностями или с техническим оружием за пазухой, пары секунд хватит, чтобы с ними разобраться. Ну а самого Дасаша Маххуджи предварительно помял жерновами перепадов давления, которые имелись на краях створов. Не сильно помял, дабы не убить, но парочка переломов рук и ног простому человеку была бы обеспечена. Напоследок, уже поместив построенную верховным целителем ловушку в виде хитро изогнутой чаши, еще и приголубил тирана ашбунского народа всей мощью своего персонального парализатора.
Но всего этого оказалось ничтожно мало. Ни единого перелома император не получил и каким-то образом великолепно защитился от парализующего луча. Мало того, его руки по локоть покрылись поблескивающими металлом рукавицами, которыми, похоже, можно было пробивать стены и взламывать сейфы. От первых же двух ударов полупрозрачные стенки чаши прогнулись и пошли трещинами, а от вторых от верха сооружения откололся солидный кусок.
И это несмотря на то, что в помещении находились и сразу вступили в борьбу с вырывающимся пленником Верховный целитель и четыре Арчивьела из числа старших учеников академии. Бывший отшельник Деймонд Брайбо тоже не жалел сил. Кажется, и древний Шурак моментально врубился в обстановку и приложил свои усилия вместе с Даной. Но все казалось бесполезным, чаша вот-вот могла рассыпаться, выпуская пленника на волю. Разве что пытающиеся подняться на ноги приспешники Маххуджи попали под рассеянные атаки парализатора и попáдали опять на пол ватными куклами. Но на них и внимания никто уже не обращал, а вот на удары магических рукавиц!.. И Светозарову ничего больше не оставалось делать, как начать командовать на открытие максимального по силе удара из имеющегося у его людей огнестрельного оружия.
— Отряд! Максимальный огонь на пораже…
Крик так и оборвался на полуслове, да и все остальные участники события замерли как вкопанные. У всех в голове отчетливо звучал шепот удивленного магического существа:
— Зачем? Зачем убивать? Да, он злой. Ох какой злой! И он очень, очень плохой. Даже представить трудно, что бывают такие злые и кровожадные существа среди вас, людей. Его и человеком назвать трудно. Хотя нет, он человек. Такой же, как и все вы. Но… больной! Точно! Он ведь страшно болен! Дасаш, спи, засыпай. А я постараюсь тебя вылечить. Не знаю, получится ли.
Пленник и в самом деле расслабился, с улыбкой полного дебила прислонился к покатой стенке чаши и теперь усиленно делал вид, что собирается спать. Но зато обрел дар речи Тител Брайс. Его в первую очередь волновал вопрос: а стоит ли дитяти так перетруждаться? Поэтому он и разговаривать с недавно родившимся существом стал словно с несформировавшимся младенцем:
— Спасибо огромное за помощь, но дальше мы и сами справимся. А тебе лучше еще немного поспать.
Детский смешок предварил новое утверждение:
— Я теперь могу долго не спать.
— Но это может привести к переутомлению.
— Я чувствую себя отлично!
Тогда как Торговцу не терпелось выяснить другие аспекты происходящего:
— Но как ты нам помогаешь сквозь толстые стены?
— Легко! Ведь чаша включена в единый энергетический комплекс всего подземелья.
— Тогда скажи нам, как твое имя?
Пока висела короткая пауза, все затаили дыхание, ожидая ответа.
— Зовите меня Эрлиона. Это имя мне нравится больше всего. А вам?
— О! Это имя и в самом деле самое прекрасное! — от имени всех продолжил разговор Торговец. Хотя и видел, что ректор академии пытается перейти на сугубо научные темы. — Но скажи мне, Эрлиона, откуда ты узнала, что этого человека зовут Дасаш?
— Его мозг в моей полной власти. Как и вся его история жизни.
— Тогда подскажи, пожалуйста, нам, что такое черный монолит и почему опасность от него исходит на весь мир Зелени?
Кажется, вопрос оказался слишком сложным, потому что прошло несколько минут, прежде чем магическое существо стало отвечать:
— Этого даже он не знает. Но у него в спальне имеются приборы, с помощью которых он общается с представителем черного монолита, получает оттуда указания, магические силы и различное оружие. Приборы включаются и выключаются простым нажатием единственной клавиши.
— Значит, Дасаш не инопланетное существо? — решил уточнить Дмитрий, жестом умоляя Верховного целителя не встревать в разговор.
— Я ведь уже сказала, — впервые Эрлиона отождествила себя созданием женского рода, — он такой же человек, как и вы. Разве что его магические способности на уровень выше, чем, к примеру, у Титела Брайса.
Ректор академии так и замер с открытым ртом. Но весь его вид вопрошал: «Кого это вы сюда приволокли?!» Он никогда не кичился своим наивысшим положением в иерархии целителей этого мира, но новость о наличии более сильного мага его сильно поразила. Да и по логике получалось, что определившая все эти отличия Эрлиона как минимум имеет шестой уровень. Такое в голове сразу не укладывалось.
Зато командиру боевого отряда было не до рассуждений или могущих вот-вот начаться научных дебатов:
— Эрлиона, подскажи тогда, как отключается защита всей столицы Успенской империи и самого центрального здания императорского дворца?
— В той же спальне есть и приборы отключения энергетического купола.
— Спасибо огромное, Эрлиона! Ты — прекрасна, мудра и справедлива! — воскликнул Светозаров, перед тем как вместе со своим отрядом покинуть помещение.

Глава тридцать вторая
Апофеоз операции «Спасение»

Через минуту все десять человек грузились на две кровати производства мира Эдельвар и обрызгивали станины кровью определенной группы. Попутно командир отряда сбросил с себя мешающую личину и даже успел послать воздушный поцелуй своей улыбнувшейся по этому поводу супруге. Затем короткое путешествие в межмирье, во время которого железные выступающие части кроватей подверглись массированной атаке рычащих от бессилия шакалов, и вот уже все вновь оказались в том самом зале, где их совсем недавно пытались скормить страшному зверю.
— Как-то сразу разыскать спальню у меня не получилось, — стал оправдываться Торговец, вместе со всеми удивленно осматриваясь по сторонам. — Что здесь стряслось?
Инкрустированные драгоценностями ворота оставались раскрыты настежь, но и прозрачной стены практически не осталось. Лишь торчало несколько выступающих из стен обломков.
— Я ведь стену изрядно повредил, — стал объяснять Курт. — Вот чудовище ее и проломило. Сейчас, наверное, по всему дворцу толпы придворных гоняет.
И он красочно описал увиденного в самый последний момент монстра.
— Идем по его следу! — решил Светозаров. — Как только он ко мне приблизится — не стреляйте. Постараюсь его выбросить в один из пустынных миров. Животных там нет, пусть травкой покормится. Вдруг когда и пригодится.
Картина учиненного погрома предстала ужасающая. Зверюга не просто охотилась за мечущимися в панике элитными охранниками, но и сносила по пути все ценное, хрупкое и дорогостоящее. Словно поставила себе целью превратить произведения искусства в непотребный мусор. И весь этот мусор был испачкан кровавыми ошметками растерзанных тел. За собой чудовище не оставляло ни единого человека в живых. Что испугало в первую очередь целительницу Дану:
— Дмитрий! Трудно представить, каких бед наделает этот монстр, если попадет в главный зал. Там ведь ни в чем не повинные люди!
Это спорное утверждение своим дополнением перекрыла Александра:
— Императорская спальня может превратиться в хлам.
Неизвестно, о ком или о чем больше обеспокоился Торговец, но коротко приказал:
— Бегом!
Как оказалось, волнения по обоим поводам были напрасны. Весь периметр центрального здания дворца оказался перекрыт точно такими же прозрачными стенами. Они оставались целы, и за ними мельтешили как растерянные воины с паникующими министрами, так и праздные любопытные из числа гостей и придворных. Кажется, о вырвавшемся звере стало известно всем, и теперь часть еще недавно танцующих людей спешно покидала дворец, а часть поддалась гибельному любопытству. Счастье последних, что ни одна перегородка не лопнула от удара двуглавой зверюшки. Да и она, видимо, отличалась какой-то сообразительностью. Потому что не тыкалась в одну и ту же стену дважды, зато с жуткой настойчивостью гонялась за живыми людьми. В пустые помещения, да еще и специально наглухо закрытые, она и не думала соваться. Так что искомые спальные комнаты остались в целостности и неприкосновенности. А вот самого монстра отряд таки нагнал.
Оставшаяся группка элитных охранников отчаянно отбивалась от прущей на них смерти большими алебардами. Да и спасало их пока лишь то, что легкая лестница, ведущая на пол-этажа выше, проломилась под тяжестью страшилища. Теперь оно стояло на задних лапах во весь рост и пыталось преодолеть преграду, подтянувшись на передних.
Короткий грохот, вспышки молний, и вернувшийся из иного мира Торговец эффектно усиленным голосом оглушил замерших охранников:
— Бросить оружие! А не то верну чудовище обратно! — Молча понаблюдав, как с громыханием падают алебарды, он поинтересовался: — А что это хоть за образина была?
Один из охранников с нервной дрожью сглотнул, до сих пор не веря в собственное спасение, и промямлил:
— Зикарах, любимая игрушка его императорского величества.
— Ладно, с зикарахом разберемся позже, а сейчас вот поступаете под командование… — Светозаров оглянулся на свое воинство и выбрал бывшего отшельника и слегка задыхавшегося от быстрого бега старика. — Под командование господ Арчивьела Деймонда Брайбо и Маурьи Шурака. Пока император отсутствует, его будет замещать квартерон из четырех человек: Эрхайз Тантри, барон Фьерский; граф Джакомо, из рода Стредери; и только что представленные господа Брайбо и Шурак. Выполнять пока все их распоряжения! Остальные временные правители прибудут позже! И как можно быстрее навести во дворце полный порядок! Иначе отправлю сразу к этому самому зикараху.
Развернувшись, он подбадривающе подмигнул скривившемуся от сомнений стодвадцатилетнему Маурьи и в сопровождении Александры и семи наилучших воинов поспешил к самому потаенному месту дворца.
Створки первой преграды оказались на удивление прочными, почти неприступными. Но теперь беспокоиться о скрытности или тишине не приходилось. Заложенные мины разворотили полстены вместе с первыми дверьми. Вторые поддались после целенаправленных выстрелов по сложным внутренним замкам. И вот уже хорошо знакомые с техническими новшествами земляне осматриваются в святая святых плененного Маххуджи.
Первым высказал свое мнение Василий:
— Да здесь даже малолетний ребенок справится!
Действительно, по всему периметру маленькой комнатки, напоминающей рубку управления космическим кораблем, располагались светящиеся мониторы. Над каждым из них к а ртинка с нарисованным объектом или надпись из нескольких слов. И в основании экрана всего две клавиши: «Включить» и «Отключить».
— Проще, чем быть отшельником! — дал свой комментарий Курт.
А Сильва добавила:
— Даже проще, чем сидеть на табуретке.
Тогда как Дмитрий поспешил к тому экрану, где виднелась надпись: «Экстренная связь». Хотя рядом и виднелась табличка с одним словом: «Связь». Плавное нажатие, легкий хруст, и на белом, немерцающем экране появилось изображение: морщинистая, темно-зеленого оттенка ладошка поглаживала лежащий на столе округлый предмет. Предмет, не имеющий аналогов в этом мире: полированный и блестящий, имеющий отдаленное сходство с имитацией полуспущенного футбольного мяча.
Звук резкий тоже послышался. При всей его несуразности, похоже, он служил сигналом тревоги. Потому что рука вздрогнула. Резко сжалась, заставляя предмет жалобно пискнуть от боли. А потом искаженный механическими помехами голос прорычал:
— Глупый ашбун! Когда ты уже поймешь, что даже простой вызов следует делать в строго положенное для этого время! А ты посмел нажать экстренный! Да ты…
Изображение чуть качнулось, и в поле зрения показалось лицо явно инопланетного существа. По известным аналогам его можно было сравнить с лицом невероятно старого, но жутко страдающего с похмелья бомжа. Да еще и того же темно-зеленого оттенка, что и рука, но только с синюшными разводами. Почти опущенные веки с трудом приподнялись, и два глаза с неприятными двойными зрачками уставились на Светозарова:
— Не понял! А ты кто такой?
Скорее всего, его голос переводился и звучал из механического чрева какого-нибудь устройства, потому как движение губ ну никак не соответствовало сказанному. Поэтому Торговец выбрал манеру разговора, больше полагающуюся на смысл, чем на крик или интонации:
— Как полномочный представитель Успенской империи и всего остального мира Зелени требую, чтобы черный монолит немедленно покинул эту планету! Вы меня поняли?
Никаких особых эмоций не промелькнуло на лице странного создания.
— А если не покинем?
— Тогда мы вас всех уничтожим, как вашего ставленника Маххуджи!
— Да? Ну ладно, попробуйте.
Такое равнодушие инопланетянина к собственной судьбе насторожило.
— Может, вы все-таки с миром покинете мир Зелени?
— Не получится.
— Почему?
— Тебе, червяк, этого не понять.
— Вот как?! — Но первое оскорбление Дмитрий постарался проигнорировать. — Значит, вы заранее соглашаетесь с собственной гибелью?
— Можно и так сказать. Потому что и вы все погибнете вместе с нами. Весь ваш мир… в общем-то, и в самом деле волшебный.
— Это ложь! Мир выживет, он велик и могуч.
— Ерунда! — Глаза приоткрылись больше, выказывая тем самым всплеск некоторых эмоций. — При смерти последнего из нас или удаления вне радиуса наружных систем слежения корабль аннигилирует. И будь ваша планетка хоть в десять раз больше — все равно расколется на части. И даже ваши мозги, жалкие улитки, ничем вам не помогут во вселенской катастрофе.
— Сам ты улитка! — не сдержался Светозаров, но сразу осадил себя и вернулся к дипломатическому обращению. — Но все-таки, уважаемый представитель… мм… к сожалению, не знаю, какой расы. Э-э-э… не подскажете?
— Мы — хаерсы, — ответил инопланетянин после небольшой паузы.
— Хм, не слышал. Так вот, уважаемый хаерс, ведь все равно может настать такой час, когда вы умрете? Верно?
— Он обязательно настанет.
— Следовательно, ваш корабль тогда все равно взорвется?
— Конечно.
— Почему же вы тогда не делаете ничего для собственного спасения? Почему просто не покинете планету и не улетите в далекий космос?
— Да нет, мы делаем, очень много лет делаем. Если бы не собираемые дары, которыми мы продлеваем собственную жизнь уже много местных столетий, мы бы уже давно перемерли, несмотря на постоянное пребывание всех, кроме дежурного, в анабиозе. А так, лишая население одного континента врожденного дара самоисцеления, мы остаемся живы. Попутно и жизнь всего этого мира Зелени спасаем. А вот по поводу отлета…
Он так надолго замолчал, пристально вглядываясь в экран, что Александра не выдержала и вмешалась в разговор:
— Неужели все хаерсы настолько примитивно мыслят? По моему мнению, это вы больше похожи на червяка, и скорее это у вас от старости вместо мозга тормоз в виде улитки появился! Угадала?
Теперь лицо синюшного, попавшего во власть зеленого змия бомжа странно искривилось. Но кажется, не от гнева, а скорее от смеха.
— Червяк у нас ассоциируется с младенцам. Как и улитка — с мудростью. Так что ничего в этом обидного нет.
— Извините, моя супруга несколько поторопилась с выводами. Все-таки машинный переводчик не силен в эмоциях.
— Верно. Но меня больше сейчас волнует именно ваша недавняя оговорка, — признался хаерс, так и не сводя взгляда с Дмитрия. — А именно: «Хм, не слышал». Это последовало после того, как я сказал, кто мы такие.
— Ну да.
— Уж не имели ли вы в виду, что знакомы с иными галактическими расами нашей Вселенной?
Светозаров переглянулся с Александрой и своими соратниками, пытаясь уловить скрытую угрозу в прозвучавшем вопросе. Вдруг эти хаерсы от кого-то прячутся, или еще какая причина существует, по которой они немедленно взорвут себя, лишь только раскроется их местонахождение. Супруга опасности не ощущала, хотя это и могло быть следствием контакта посредством связи. Поэтому был выбран ответ несколько расплывчатый:
— Мне известна гипотеза о множественности миров, и даже многие ученые, наблюдающие Вселенную в телескопы, утверждают, что жизнь существует везде.
Кажется, эмоции у хаерса стали бить ключом:
— Да мне плевать на ваших ученых и на ваши телескопы! Вы лично видели представителей иных миров?!
— Никак не пойму, почему это вас так интересует, — пожал плечами Дмитрий. — Но постараюсь ответить более полно, если вы поясните причины такого большого любопытства.
— Причина только одна. — Старец на экране непроизвольно отшвырнул блестящий предмет в сторону и стал приподниматься, словно хотел запрыгнуть в монитор. — Мы уже много столетий ждем одного разумного… одного желанного для нас создания. Пусть самого слабого и неопытного, пусть самого жадного и корыстного, лишь бы он оказался… Торговцем! Торговец — это вы?!
Казалось, ураган чувств придавил плечи Светозарова к полу. Оказывается, о таких, как он, известно в недостижимо далеком космосе. Но самое главное — о Торговцах явно говорилось во множественном числе. А это значит, что есть и другие люди, умеющие путешествовать между мирами. Есть? Или были? А если были, то, может, он единственный? Последний? А вся задача этих хаерсов как раз и заключается в том, чтобы ценой своих жизней уничтожить именно последнего?
Жаль, что долго раздумывать было нельзя, следовало отвечать как можно быстрее и как можно естественнее:
— Если он вам так нужен, то он скоро появится. Но опять-таки я уполномочен спросить, зачем хаерсам именно Торговец?
Старец инопланетянин опять тяжело опустился в кресло, смешно открывая и закрывая рот. А издаваемые им звуки переводились устройством как:
— А-а-а… о-о-о… он здесь. Как же… неужели… а-а-а… дождались?
И самым диким показались огромные слезы, катящиеся из глаз с парными зрачками. После них на зеленых морщинистых щеках оставались две мокрые дорожки, одним своим видом подсказывая выходцам с Земли, что дежурный на межзвездном корабле отбросил пораженческие мысли о самоликвидации.
А чуть позже, когда старец успокоился, последовал рассказ о судьбе черного монолита. Много лет назад техническая авария привела к моментальной утечке всего топлива, которым располагал экипаж исследовательского космического корабля. А оторванность от родной Вселенной не оставляла ни единого шанса на прибытие спасательной шлюпки. Совершив вынужденную посадку, хаерсы поняли, что обречены на быстрое вымирание, если захотят просто жить во вредном для них климате. А со смертью последнего из них корабль запустит системы самоликвидации. Подать сигнал иным техническим цивилизациям они не могли, взлететь тоже, оставалось только ждать последней смерти и погребального костра в виде тотальной аннигиляции.
Но к громадному удивлению исследователей, мир Зелени оказался уникален. Получаемые при рождении дары могли при определенной обработке продлевать жизнь пребывающих в анабиозе членов экипажа на многие столетия. Ну а дальше уже дело техники и вынужденного компромисса: пусть уже страдают жители одного материка, чем гибнет вся волшебная планета. Да и появляется хоть маленький шанс, что когда-нибудь спасатели до них доберутся. Или менее призрачный шанс, что сюда наведается Торговец и согласится или привести помощь, или доставить в черный монолит редкостное топливо.
По окончании этого рассказа Светозаров от досады постучал по лбу указательным пальцем:
— И чем вы думали, когда вручали власть подобным Дасашу людям?! Где ваши заповеди искать Торговца по всему миру и в любом случае донести до него сведения о вашей беде?! Где были ваши мозги великой, покоряющей космос цивилизации?! — Чуть выкричавшись и сбросив пар, он устало закончил: — Я уже в этом мире несколько лет обретаюсь, и на всех остальных материках обо мне прекрасно знают.
— Как?! — вскричал старец инопланетянин, опять вскакивая на ноги. — Какой кошмар! Но почему вы не поинтересовались черным монолитом?!
— Каким образом это сделать, если он окутан непреодолимым для меня куполом?!
— Так ведь этот купол и является главной приманкой д ля всех Торговцев! Это обозначает, что их под этим куполом ждут с нетерпением и готовы понести любые расходы за оказанную услугу! Как можно такое не знать?!
— М-да… — Светозаров растерянно осмотрелся, задержался взглядом на прекрасных, любящих глазах Александры и прошептал: — Видно, не в те ясли меня отдали.

Эпилог

Наблюдать за отлетом черного монолита чета Светозаровых решила с плоской вершины одной из гор Бавванди. А для этого туда и платформу с подогревом и прозрачными стенами доставили. Самое лучшее место оказалось. Не Эверест, конечно, но тоже впечатляло. Хотя и космический корабль хаерсов, сбросивший с себя облицовочный камень, уже нельзя было назвать черным. При полном свете местного солнца он пестрел, переливался защитными пластинами из композитных сплавов, завораживал хаосом приемных ангаров, наружных трубопроводов и причальных площадок. Подобной межгалактической техники даже Дмитрий до сих пор не представлял в своем воображении. По его словам, даже в мире Ситулгайна подобных монстров космоплавания не существовало. Правда, там все перемещение упиралось в доставку телепортами, но все-таки.
С доставкой остальных зрителей тоже пришлось повозиться, потому как пришлось их брать с разных мест. Представители местной власти, так называемый квартет имперского правления, посчитали обязательным свое присутствие.
Верховный целитель Брайс со своими старшими последователями вообще чуть не обиделся, когда его спросили, хочет ли он.
— И ты еще спрашиваешь?! — возмущался он. — За кого ты меня принимаешь?!
Само собой, что и все остальные соратники, среди которых особо выделялись воины «третьей», могли обидеться, не пригласи их Торговец на такое великолепное зрелище.
О друге Бонзае Пятом со всем его окружением и речи не шло, как на то время в Ягонах ни волновались по поводу возможной атаки ледяного дракона. Для обороны оставили страшно обидевшегося Аристарха Великого.
Особым рейсом были доставлены правитель империи Рилли с семьей и первыми министрами. Все-таки окончание войны с Успенской империей являлось краеугольным камнем в истории мира Зелени.
Просьбы и вопли всех остальных правителей и желающих были проигнорированы в связи с отсутствием времени и сил. И так на доставку топлива и нескольких технических гениев из мира хаерсов пришлось растратить энергию, накопленную в одном кристалле, и несколько капель из второго. А ведь предстояла акция по розыску и освобождению сестры, вокруг которой на Земле заваривалась каша крутого помола. А учитывая сыплющиеся в последнее время со всех сторон неожиданности, оставшихся силенок на все подвиги может и не хватить. И наблюдая за начинающимся взлетом немыслимой массы перекрученного, раскатанного и сформированного в единое целое могучим разумом железа, Дмитрий перешептывался с супругой о возможности нового набега на башни их старого должника Купидона Азарова. А попутно и возможность пленения этого самого Азарова с помощью Эрлионы обсуждали на полном серьезе. Брошенные вскользь фразы ректора предполагали, что магическое чудо занимается перестройкой мозга у Дасаша Маххуджи. Если эксперимент удастся и бывший император Успенской империи исправится, сменит свои моральные стереотипы, то почему бы не опробовать такое «лечение» в отношении иных изуверов?
Космический корабль взлетал медленно, практически без сотрясений и перегрузок. Словно большая, потерявшая силу притяжения гора решила расстаться со своей матерью-планетой. Но сколько величия и восторга виделось в этом расставании! И вполне понятно, что, если вдруг восторг немного позабудется, все священнодействие снимали сотнями видеокамер.
Еще все завороженно смотрели вслед тающей в небе громаде, когда Александра встала на цыпочки и чмокнула супруга в подбородок:
— Все, хватит глазеть! «Развози» гостей, и за дело.
— Ты так торопишься познакомиться с моей сестричкой? — заулыбался тот.
— Конечно, Елену страшно хочется увидеть в наших объятиях как можно скорее. Но я уже дальше смотрю, в будущее. Начинаю вспоминать про обещанные свадьбы в каждом из миров, и у меня просыпается подозрение, что я их до старости не дождусь.
— Не переживай! — Торговец пригнулся и ущипнул губами Шуру за ушко. — Главное, что рай этого мира мы успели спасти, а все остальные проблемы решим теперь без труда. Прыгаем?
— Куда ты, туда и я!
А в следующий момент недоумевающие высокие гости поняли, что остались на смотровой платформе совершенно без всякой опеки и присмотра. Но расстраиваться никто не стал, тем более что бутылки с шампанским и тарелки с легкой закуской никуда не исчезли. Следовало, пользуясь представившейся возможностью, ближе познакомиться между собой. Даже знаменитому Торговцу иногда следует побыть вдали от скопищ народа.
И довольные зрители, оживленно переговариваясь об увиденном зрелище, потянулись к бокалам.

Юрий Иванович
Сбой реальности


Пролог

— Значит, так, повторяю в последний раз! — Купидон Азаров навис своим телом над мальчишкой лет двенадцати, который, с круглыми от усердия и послушания глазами, сложив руки на коленях, сидел на малом, весьма подходящем для его роста стуле. — Как только оказываешься во дворе замка, сразу начинаешь бежать к главному входу! Там всего двадцать метров и потом девять ступенек крыльца. Ни на вой собак, ни на рев других тварей, которые могут тебя заметить или даже за тобой погонятся, не обращаешь внимания. Только бежать! Останешься на месте, тебя сильно покусают и мне придется тебя долго лечить. Как только проскочишь створ центральной двери — там ты уже в безопасности! Сбрасываешь с себя рюкзак и можешь заскочить в любые иные открытые двери. Все равно в следующий момент ты окажешься в этом кресле.
Мальчик проследил за рукой читающего инструкции колдуна и нервно кивнул. Метрах в пятнадцати от торчащего из земли черного каменного цилиндра, на котором они располагались, стоял помощник Купидона, удерживая за ручки огромное, совсем непривычное для повседневного быта кресло на колесиках. На спинке этой конструкции из металла и кучи проводов торчал уродливый рычаг и висела склянка песочных часов.
Колдун удовлетворительно хмыкнул, но голос его после этого стал еще строже:
— И не забывай о самом главном: на счет «три» ты прекращаешь любое движение! Даже дышать не имеешь права. Закрываешь глаза и считаешь до десяти, как я тебя учил. Как досчитаешь, в тот примерно момент и почувствуешь перенос в другое место. Сразу открывай глаза, срывайся на ноги и беги! Все, начинаем!
Азаров легко, несмотря на кажущийся древний возраст, спрыгнул с плоскости выступающего из земли цилиндра и поспешил к креслу. Встал за его спинкой и начал поднимать руки для заготовленного заклинания. Тогда как помощник, хоть и считался отличным, перспективным и особо доверенным магом, просто завалился ничком на травку чуть сбоку и прикрыл ладонями затылок. Тоже преднамеренная команда, данная заранее: меньше видит, следовательно, позже достигнет опасного могущества. Конкурентов в своей магической вотчине никто не любит, хотя и без грамотных помощников очень трудно. Сам все не потянешь.
Еще раз осмотрев свой огромный сад, в котором и проводился очередной эксперимент по переходу в пространство безвременья, Купидон вернулся взглядом к юному посланнику и встряхнул поднятыми вверх руками. Тотчас голубоватое сияние потянулось из пальцев сплошными потоками, быстро накрыло площадку каменного цилиндра прозрачным переливающимся куполом, а сам цвет каменного основания вдруг изменился на ярко-белый. Причем настолько яркий, что видимое марево резало глаза и вызывало слезы. Но и привыкнуть великий колдун к данному свету не успевал: между ним и кандидатом для переноса возникла метровая в диаметре шаровая молния. Тотчас изо рта колдуна понеслось угрожающее рычание:
— Не вздумай шевельнуться после счета! Закрывай глаза! Раз, два, три!..
Шаровая молния ослепительно вспыхнула, заставляя Азарова секунд десять после этого усиленно промаргиваться и прикрывать лицо ладонями. Но и он, похоже, вел внутренний счет, потому что после короткого грохота присмотрелся к опустевшей площадке вновь почерневшего цилиндра и быстро перевернул песочные часы. Как только последняя песчинка упала из верхней чаши в нижнюю, колдун поднял рычаг на спинке кресла вверх и несколько минут стоял, замерев в напряжении. Потом разочарованно выдохнул, разразился привычным набором ругани, страшных проклятий и, лишь значительно выпустив пар, пнул ногой своего помощника:
— Вставай! Опять неудача!
После чего повернулся и, не оборачиваясь, потопал к своему замку, невидимому отсюда из-за густого сада и привычной вездесущей фиолетовой дымки. При этом он продолжал с досадой бормотать:
— Что же такое получается?.. Чего я не учел?.. Ведь такая книга не должна врать! Чертов замок и все его дикие твари! Тьфу!
Самый страшный и злобный маг мира Кабаний и мысли не допускал, что за ним в его собственном саду кто-то может наблюдать, а уже тем более помешать. Но затаившийся в кронах гигантской яблони подросток с полным презрением к смерти и к собственной судьбе еле сдерживался от того, чтобы издевательски не расхохотаться над Купидоном Азаровым. Как раз этот юный отрок по имени Хотрис Тарсон и являлся причиной последних «неудач» кровожадного, циничного, не имеющего ни капли человеколюбия волшебника.
Мальчишке как раз исполнилось тринадцать, а он чувствовал себя уже шестидесятилетним старцем. Настолько он наловчился бороться за собственную жизнь, настолько он презирал всех окружающих, и настолько он разочаровался в добре, счастье и справедливости. Казалось бы, опустошенное горем, мытарствами и трагедиями сознание уже ничего не ждало хорошего, да что там хорошего, вообще ничего не ждало. И все равно оптимизма и веры в себя Хотрису было не занимать. Ну и его физическая выносливость поражала многих. Только благодаря молодому, довольно ловкому, к всеобщему удивлению, телу, умению выкрутиться из любой ситуации да порой удивительной везучести Хотрис продолжал не просто жить на этом свете, но еще и по инерции делать какие-то попытки к избавлению от валящихся на него напастей, стремился к самоопределению или хотя бы достижению частичной независимости.
Мало того, он без раздумий готов был бросаться в любую авантюру, лишь бы спасти ни в чем не повинных людей. На данном месте он уже находился пятый раз и уже четвертый раз за время своих засад на дереве сумел помешать Азарову отправить малолетних по возрасту отроков в неизвестно какие дали. Никто из них не возвращался обратно: ни на торец черного каменного цилиндра, ни на обещанное странное кресло. Но зато они, благодаря небольшому шевелению от удара яблока, попадали совсем в иное место, чем направлял их злой волшебник. Наверняка их переносило в такое место, где отсутствовали дикие, неизвестные звери. Потому что еще в самый первый раз, оказавшись в этом саду случайно, Хотрис Тарсон наблюдал сцену пространственного перемещения и догадался, что несчастная жертва больше не вернется. Да и как было не догадаться, видя следующую сценку. Азаров, после исчезновения объекта своего опыта вместе со стулом и еще пытаясь проморгаться, деловито перевернул песочные часы и стал в волнении притоптывать и приговаривать, поторапливая неведомо куда девшегося паренька:
— Ну! Быстрей! Быстрей волоки маяк в замок! Иначе и тебя сожрут, как остальных. Ну! Три, два, один!..
После этого, выждав еще мгновение, колдун поднял рычаг на спинке стального кресла. Оно все загудело, затряслось, но на нем так никто и не появился. С минуту Купидон Азаров просто ругался, а потом перешел на более конкретные словосочетания, обращаясь к своему, продолжающему протирать глаза помощнику:
— Ну вот, и этого сожрали! Чтоб эти твари подавились наконец! И наши посланники — хуже тряпок! Уже какой по счету маяк не могут донести, уроды мелкие! Тьфу!
— Ваше магическое могущество, — осмелился тогда спросить черных дел подмастерье, — а почему вы здорового воина не пошлете? Да в броне, с оружием?
— Недоумок! Забыл, насколько мы мальца тщательно взвешивали перед тем? Общий вес посланника вместе с маяком не должен превышать пятидесяти килограммов. Это уже потом, когда маяк окажется в замке, я смогу отправлять туда хоть рыцаря с конем! А пока будем пробовать через неделю со следующим кандидатом. Походи лично по городу и подбери какого-нибудь сироту из самых жилистых и выносливых.
— Может, девочки подойдут?
— Еще чего! Они хоть тоже попадаются выносливые да сутяжные, но там каждый миг решающий. Начнет визжать от ужаса, точно перебежать двор не успеет. Да, честно говоря, и у самых резвых мальчуганов никаких шансов нет, но!.. Будем пробовать до тех пор, пока хотя бы случайно не получится. Может, перенос посланника совпадет с удачным моментом, когда тамошние хищники сыто спят после еды или в сторону отошли. Эх, жаль, что портал можно открыть только раз в неделю!
Оба повернулись и двинулись по аллейке к замку Азарова, но до ушей Хотриса донеслось тогда еще несколько предложений. Помощник злого колдуна, усердно толкающий перед собой странное кресло на колесах, спросил:
— А что будет, ваше могущество, если посланник во время перехода чуть сдвинется с места? Или все-таки шевельнется?
— Неужели сам не понимаешь? — сердился его наставник. — Идеальная настройка портала собьется. Тогда нашего доставщика маяка выкинет куда угодно, хоть в иные миры. Как записано в книге: «В места, где сладкие воды, обильные сады и много вкусной пищи». Но вот маяк там действовать не будет, на наш призыв не отзовется, поэтому и вернуть мы никого не сможем. Как и рыцаря отправить по его следу.
Вот с того самого времени раз в неделю Хотрис Тарсон и пробирался в ночное время в сад, на который все окрестные жители посматривали с нескрываемым страхом. Располагался в наиболее удобном месте среди верхних веток и ждал несколько часов до определенного срока. А когда начиналось действо и раздавались последние указания, выбирал самое огромное, с каждым разом все более спелое яблоко и метким броском отправлял в нужный момент в голову фактически приговоренного к съедению паренька. Благо рука, натренированная с самого детства метанием ножей, топориков и тонких дротиков, уже давно не подводила своего хозяина. Может, паренек и сознание терял при этом от такого удара, но все равно его голова дергалась, не совсем понятные «настройки» сбивались, и жертва в любом случае оказывалась в совершенно ином, гораздо более безопасном месте. Уж всяко лучше очнуться в дивном, сказочном месте с обилием воды и пищи, нежели самому стать пищей для каких-то кровожадных хищников. Яблоко тоже исчезало вместе с посланником и стулом за секунду до грохотания.
Заслуженная гордость распирала после такого поступка малолетнего сорванца: помешать самому Азарову! Помешать тому, кем пугают непослушных детей и от одного имени которого даже бургомистр города начинает бледнеть, покрываясь потом. Да не просто помешать, а сделать это незаметно, оставаясь в тени и спасая при этом других, предательски схваченных, затянутых обманом, а то и купленных на рабском рынке детей.
Дождавшись, пока сад опустеет и обитающие там пичуги вновь займутся самозабвенным пением, Хотрис змеей соскользнул с дерева, не пошевелив травы прополз до высоченного каменного забора и взобрался на него, словно ящерица, используя малейшие выемки старого кирпича и щели в кладке. Лежа на гребне забора, тихонечко свистнул, а когда дождался в ответ приветственного хрюканья, спустился на другую сторону. Там несколько минут угощал громадного вепря запасенными в карманах желудями и только потом, пользуясь своей худобой и врожденным умением выворачивать собственные суставы, протиснулся между прутьев еще более высокой металлической ограды. Еще несколько десятков метров полз в густой траве, перемежающейся мелким кустарником, и только затем встал на ноги. Осмотрелся и как ни в чем не бывало отправился к выходу из городского парка, который этой стороной примыкал к территориям страшного Купидона Азарова. Правда, перед этим пришлось еще разок, но уже гораздо громче успокоительно свистнуть на требовательный рык вепря: мол, не переживай, скоро опять наведаюсь и принесу гостинцев.
Собственно, как раз со знакомства с этим самым вепрем и началась история с проникновением в запретный сад. Однажды Хотрис забрел в этот парк с целью насобирать желудей, которые только здесь были самые крупные и красивые. Он потом делал из плодов дуба смешных человечков, изредка скрашивая незатейливыми играми свои ночевки на чердаке родовой усадьбы. Да вот только влип в большие неприятности: его заметили ребята из портняжьего района. Более старшие, хорошо организованные и чем-то озлобленные, они увидели юношу среди деревьев и требовательно окликнули. А когда тот повернулся, один портняжка его опознал с изумленным возгласом:
— Да это тот самый! — и непроизвольно потрогал незажившую губу.
Именно ему более младший, но умеющий отменно драться Хотрис за несколько дней до того знатно накостылял и по шее, и по всем остальным местам. Да и было за что: туповатый недоросль злостно обижал двух десятилетних девочек, доведя их до слез страхом и унижением. Ну и получил как следует. Зато теперь вся свора не сговариваясь бросилась вслед защитнику справедливости. Пришлось уходить от них на пределе изворотливости, сил и ловкости. И так получилось, что, уползая по высокой траве, он уперся в высоченную ограду и нос к носу столкнулся с огромным секачом, который на узкой полоске земли между заборами считался наилучшей охраной для заблудившихся смертников. Такой вепрь мог играючи уничтожить и порвать клыками бронированного рыцаря вместе с лошадью, так что первое оцепенение паренька можно было понять. Да и кабан в первые моменты не стал воинственно визжать и атаковать неожиданного пришельца. Только стоял и недоуменно рассматривал пыльного человечка то одним, то вторым глазом. Этой паузы беглецу хватило, чтобы прийти в себя и начать действовать. Животных он вообще-то не боялся с самого раннего детства, мог безбоязненно подойти и приласкать любого боевого пса, сидящую на цепи лахессу[4] или даже охранного варана. Но вот с такой тушею встретился впервые. И все равно успел подумать: «Да что с него взять? Обычная свинья, только в три раза больше». И безбоязненно ткнуть под самое рыло горсть собранных желудей.
Огромные клыки мешали секачу сразу заглотить поданное угощение, так что пришлось ему и второй рукой помогать. Карманы очистились в несколько приемов, а потом и голоса обозленных преследователей стали удаляться. Осмелевший парнишка на этот раз уже целеустремленно насобирал целую пазуху крупных желудей и скормил новому знакомому. Так и началась их дружба, а со временем Хотрис и сквозь решетки протиснуться рискнул, и на забор взобраться. А рассмотрев, какие гигантские фруктовые деревья произрастают в том саду, не смог удержаться, чтобы не полакомиться запретными плодами. Так и подсмотрел в первый раз попытку отправки посланца в неведомый замок, а потом, когда опомнился от пережитого страха, решил обязательно помочь следующим жертвам. Что у него и получалось весьма оригинально: после счета «три» он плотно зажмуривался, чтобы его не ослепила вспышка шаровой молнии, а досчитав до восьми, открывал глаза и метко бросал яблоко.
И сейчас, возвращаясь домой после удачного спасения четвертого по счету посланника, Хотрис кипел справедливым негодованием: «Как только земля такого бездушного монстра носит? И ведь пожаловаться на Купидона нельзя: ни народ не поверит, ни его осведомители молчать не станут. Живо разыщут, хоть весь город вверх дном перевернут. Если попадешь к этому колдуну в лапы, можно считать себя покойником. Не дай мне Судьба с этим подлым кровопийцей встретиться лично!»
И не знал в ту минуту парнишка, что его Судьба куда-то надолго отлучилась.

Глава первая
Короткая передышка

Вторую ночь Дмитрий Петрович Светозаров, он же Торговец, он же граф Дин Шахматный Свирепый и многая, всякая, и его обворожительная супруга Александра, носящая теперь по праву массу новых пышных титулов, спали как нормальные люди. Конечно, не для всех нормальных людей подобные бурные излишества показались бы настолько уж спокойными, но тут уж, как говорится, на вкус и цвет держащего свечку советчика нет. Самому сну, естественно, отвелось ничтожно малое время, но все-таки молодая пара выспалась прекрасно, чувствовала себя отменно и на второе утро проснулась полная сил и желания продолжить свои любовные утехи. Разве что томная расслабленность и утренняя леность их все-таки на какое-то мгновение просто уютно сплели в крепком объятии, заставили замереть, а потом и обычный праздный интерес заставил женщину поинтересоваться:
— Когда ты за ними прибыл, они там не замерзли? Все-таки пять часов тебя не было.
После отправки в космос огромного корабля хаерсов парочка сбежала с торжественного банкета в горах Бавванди, уединилась в замке Свирепой долины и устроила в главной спальне некое подобие брачной ночи. Подобие растянулось на пять часов, возможно, продлилось бы и дольше, но разгоряченная Александра все-таки вспомнила о заснеженных вершинах горного массива, откуда взлетел космический корабль хаерсов. Вспомнила и довольно строго оторвала от души льнущее к ней мужское тело. Торговец тоже проникся переживаниями о друзьях и высших сановниках нескольких миров, поэтому через пять минут был столкнут с кровати. После этого он еще больше ускорился, быстро приоделся, поправил растрепанные волосы и пропал с небольшим грохотом прямо из спальни. Вернулся через три четверти часа, так же молниеносно разделся и рыбкой нырнул в кровать. А на вопросы супруги только и отмахнулся коротким ответом:
— Все в порядке, потом расскажу.
Сейчас же, вспомнив о своих мельканиях между мирами сутки назад, заулыбался и с некоторым возмущением стал жаловаться:
— Так они к тому моменту только раскраснелись, подружились и начали пить на брудершафт. Представь: все спиртное и все закуски умяли! И весьма настойчиво требовали продолжения банкета. Вели себя словно перепившиеся малолетки, я даже себе представить их не мог такими… хм… веселыми. Ведь солидные же все люди! А император вообще оказался самым настойчивым заводилой.
— Ну его понять можно, — промурлыкала Александра, припоминая свое знакомство. — Он чуть не плакал от счастья, когда поверил, что черный монолит улетает и воевать империи Рилли, да и всему миру Зелени, больше не придется. Когда корабль улетел, мне даже удалось расслышать его восклицание: «Теперь и умереть можно!»
— М-да, если бы выпивки было больше, а я прибыл позже, то кто их знает, какие бы они пляски на платформе устроили. А ведь пропасть кругом, мало ли что.
— И как справился?
— Спасибо королеве Власте. Она вначале муженька Бонзая за шкирку отвела в сторону, и я всю делегацию Ягонов отправил. Потом уже легче стало. Титела Брайса из общего круга выманил озабоченностью про Эрлиону. Он как про волшебную ожившую суспензию вспомнил, сразу вокруг себя делегацию целителей собрал. Судя по тому, что нас никто не побеспокоил, сейчас он с остальными учениками в подвалах академии прозябает.
— Что, никто другой в наши апартаменты права войти не имеет?
— Да в другое время — пожалуйста! И управляющий, и прочие, кто командные посты в Свирепой долине занимает. Но ведь у нас все-таки брачная ночь, так что наверняка ректор своей властью запретил любому к нашим покоям приближаться.
Дмитрий в порыве нежности так стиснул супругу в объятиях, что та застонала от удовольствия, но тут же потребовала продолжения рассказа:
— А остальные?
— Ну а потом и сам император немного опомнился. Встретил меня напыщенным, важным и ошарашил упреком: «При вылазке в такое чудесное место шампанского следует брать в удвоенных количествах!» Строго так отчитал. Пришлось извиняться, ссылаться на нехватку времени и твердо обещать, что уж на нашей свадьбе всего будет вдосталь.
— Оговорили конкретную дату? — полностью открыла глаза Александра.
— Как можно! Без согласования с тобой? И со всеми остальными событиями? Пока с делами не разгребемся, назначать дату опрометчиво.
Его супруга довольно настойчиво вырвалась из объятий, быстро накинула на себя халатик, чтобы не пустить насмарку свои намерения соблазнительным видом, и капризно воскликнула:
— Значит, так! Хочу как можно быстрей свадьбу! Самую, самую, самую! А чтобы она состоялась как можно раньше, заканчиваем короткую передышку и приступаем к отложенным делам. Чем быстрее мы их завершим, тем быстрее я тебя подпущу к своему телу.
Светозаров нахмурился:
— Да я и сам заинтересован в скорейшем спасении сестры, улаживании всех дел с детьми на Земле и в прочих мирах. Но мы теперь что, и спать вместе не будем?
— Будем, мой любимый. Но только очень редко, и только спать. И не смотри на меня так! А то разденусь и лягу! Я ведь тоже себя изо всех сил сдерживаю, а если сорвусь? Что тогда будет с твоей совестью?
— Да-а-а… — протянул печально Дмитрий, затем резко вздохнул и признался: — Тогда моя совесть накроется… хм… или прорастет? Как правильно сказать?
— Не суть важно, главное, что она у тебя уже проснулась. — Александра направилась к выходу из спальни. — Но вначале я бы не отказалась хорошенько подкрепиться.
Граф Дин Шахматный Свирепый недоуменно прислушался к своему урчащему желудку и вихрем взлетел с постели.
— Мамочки родные! Чего же это, я думаю, мне так не хватает?! А во мне ни грамма сала не осталось! Скоро без крыльев летать начну.
И уже сидя за столом в малой гостиной, чуть утолив голод, Дмитрий вдруг что-то вспомнил, и его лоб прорезали глубокие морщины. Понятно, что госпожа Светозарова сразу же поинтересовалась:
— Что не так? Надо куда-то «прыгать»?
— Наоборот, придется вначале побыть в замке.
— Хочешь помочь ректору?
— Он и без меня справится, тем более что моя помощь заключается не в личном присутствии возле Эрлионы. Но мы забыли про мой заработок. И про те подарки, которые хаерсы добавили от себя.
— Точно! Там же всего столько! — сразу загорелась Александра, поспешно хватаясь за чашку с недопитым кофе, а второй рукой выбирая понравившийся ей плод из вазы с фруктами. — Шевели зубками!
Но Торговец явно не спешил, продолжая завтракать с прежней скоростью.
— Успеется. Тем более что инструкции, пояснения прилагаются. Меня больше волнует тот факт, что хаерсы вытребовали с меня слово Торговца никогда и никакой цивилизации не передавать и не разрешать копировать подаренные мне устройства и приборы.
Действительно, улетевшие из мира Зелени обитатели далекой Вселенной особо настаивали на вышеупомянутом условии. Причем утверждали при этом, что подобное слово Торговца дорогого стоит и никогда не нарушается. Естественно, что Дмитрий в виде встречного требования попросил хаерсов рассказать все, что они знали о других Торговцах, и подсказать, как с теми состыковаться.
К огромному сожалению Светозарова, сведения оказались лишь наполовину оптимистичными. В истории далекой техногенной Вселенной имелось весьма много упоминаний о контактах и сотрудничестве с большим множеством Торговцев. Но в последние тысячелетия эти контакты сошли практически на нет, и утверждалось, что лишь только три разумные сущности, могущие преодолевать пространства между мирами, выходили с хаерсами на прямые, но весьма непродолжительные контакты. Происходило это чуть более девяти веков назад. С тех пор ни слуху ни духу. Когда они появятся вновь, в каком месте и согласятся ли выслушать весточку об их коллеге, колоссально развитая цивилизация не знала. Как подозревали, как раз по причине своей невероятной развитости. Понятно, что торговля или обмен между мирами возможны и желательны всегда, но как-то складывалось мнение: Торговцы в наивысшие космические сообщества прекращают любые хождения. То ли боятся убийственной мощи далеко зашедших миров, то ли просто теряют нужные для визитов тропы, то ли еще по каким неведомым причинам.
Потерю троп Дмитрий исключил сразу. Потому что сам добрался в мир хаерсов по заданным ориентирам легко и быстро. Никаких особых сложностей не составила и доставка особенного топлива для черного монолита, а также свежего технического пополнения в виде нескольких инженеров-астронавигаторов. Да и якобы нежелание просто появляться в переразвитой технической общности несколько не укладывалось в сознании. В любом случае снующая между мирами личность просто обязана быть по своей сути любопытной и тянуться к приключениям. Другой вопрос, что боязнь попасть в западню могла иметь под собой веские основания. Ведь чего только технари не придумают! Причем не обязательно в специальной задумке выловить или навредить шастающим по безвременью личностям. Просто создали некий ускоритель сверхчастиц типа коллайдера, а все Торговцы, что тусуются в пространстве между соседними мирами, вдруг взяли и растворились единовременно. Или еще какая напасть, все-таки даже такие уникальные создания, как Дмитрий Светозаров, и смертны, и ранимы, и подвержены разложению плоти.
Но тогда могло получиться, что, кроме Светозарова, уже подобных существ больше не осталось. Наверняка Александра пришла к подобным выводам, потому что не на шутку заволновалась:
— Слушай, может, тебе вообще больше не стоит к хаерсам наведываться?
— Тогда придется и про мир Ситулгайна забыть, и про многие другие, ему подобные. А я себе этого и не представляю.
— Чего тут представлять, — пыталась супруга упростить все сомнения. — Тебе и так на века хватит забот по защите королевства Ягонов, усовершенствованию академии целителей здесь и наведению порядка на Земле. Разве я не права?
Дмитрий подвигал в сомнении челюстью в стороны и пожал плечами:
— Ну-у-у… даже не представляю. Ты просто не догадываешься, насколько меня порой тянет в неведомые миры.
— Тянет? А кто совсем недавно утверждал, что хочет спокойно выспаться и понежиться безвылазно годик-два со мной в кроватке? Кто упрашивал родить для него много-много детишек? И кто обещал мне собой не рисковать и все отныне делать с оглядкой на свою семью?
Прежде чем ответить на эти вполне справедливые и ожидаемые от супруги упреки, Светозаров долгое время мимикой изображал досаду, покаяние, озабоченность и массу чего иного. И только потом начал с паузами давать объяснения. Причем подошел к главному объяснению издалека:
— Вот сама подумай, что с тобой в последние дни творится?
— Да много чего! — пожала одним плечиком графиня. — Без работы осталась, чуть жизни несколько раз не лишили, массу приключений пережила, в том числе немыслимых и прекрасных. Но это не значит, что мы и наши будущие дети…
— Стоп, стоп! Давай пока не будем заглядывать в желанное и счастливое будущее, а вернемся к твоему организму. Ведь стоит признать, после оживления тебя вертушкой, а вернее, виртуальной богиней Эрлионой или ее предшественницей ты стала другой. Вспомни про твои обмороки. Вспомни, как тебя всю корежит в преддверии очень близких и страшных неприятностей. И как? Ведь благодаря этому ты спасла не только высших правителей Гинвейла, но и сам правопорядок в том мире, будущее всех его рыцарей и возможную помощь этих рыцарей в ином мире, полном магических хищников и чудовищ.
Теперь Александра сидела словно мышка и с каким-то опасением прислушивалась к своему организму.
— Ой!.. Вдруг у меня начнутся осложнения? Или еще чего похуже?
— Не говори глупостей! — осадил супругу Дмитрий. — С тобой все в порядке, и некие особенности твоего организма наверняка пойдут нам во благо. Конечно, еще необходимо провести над тобой комплексные исследования как всем сонмом целителей академии во главе с ректором Брайсом, так и при ментальном воздействии Эрлионы.
— Эрлионы? — Графиня смешно наморщила носик. — Но вдруг она выйдет из-под контроля? Вдруг она что-то сделает не так? Хоть она и жутко могущественная, но все-таки… как бы точнее выразиться? Искусственная. Да и молода слишком! Всего несколько дней от роду, а уже пытается перевоспитать такого преступника, как бывший император Успенского государства.
— Нет. По поводу Эрлионы можешь даже не сомневаться. — В мужском голосе слышалась уверенность и твердость. — Если уж некая одухотворившаяся субстанция, вышедшая из-под рук целителей, окажется негативной для человека, то, значит, и вся наша с Тителом великая затея с созданием академии и распространением целителей в иных мирах гроша ломаного не стоит.
— Ну если ты уверен…
— Полностью! Так вот, возвращаясь к твоим изменениям. Ты вот чувствуешь, предвидишь то, что иным и близко не дано. Думаю, ты с этим согласишься и спорить не станешь? — Дождавшись согласного кивка, Дмитрий ответил тем же: — Отлично! Значит, по логике, ты должна признать, что и у других людей могут быть некие, не раз уже проверенные на практике предвидения.
— Ты хочешь сказать, что и ты?..
— В некотором роде! Причем тех опасностей, которые замечаешь ты, я и краешком сознания не прочувствовал. У меня предвидения несколько иного плана, более глобальные, перспективные и расплывчатые. Например, я как-то подспудно чувствую правильное направление моих разведывательных перемещений. Вернее, даже не так… — Он задумался, пытаясь конкретнее сформулировать свои сомнения. — Скорее, я просто чувствую: если я не стану исследовать нечто меня очень интересующее и притягивающее в ближайшие сроки, может случиться беда. Именно так, путешествуя не раз в Ягоны, я познакомился по дикой случайности с Бонзаем, потом спас его и королевство, потом помог навести порядок на Юге, да и во всем тамошнем мире. Но самое главное, я отыскал Зеленый Перекресток. А это мне кажется неким краеугольным камнем во всех моих будущих планах. Вот чувствую я, чувствую! Надо его исследовать, пройти зеленые болота и во всем разобраться.
— А если не разберешься?
Графиня терпеливо дожидалась ответа от своего задумавшегося, ушедшего помыслами в иные миры супруга. Наконец он приоткрыл глаза и признался:
— В противном случае, чувствую, нам будет очень худо. Более того, если мы забудем про исследование Зеленого Перекрестка, некая контурная линия, обозначающая наше будущее, обрывается где-то во временных границах года, максимум двух. Более конкретно я выразиться не могу. Но все равно в этакое предвидение твердо верю. Так что, дорогая, как бы нам ни хотелось уюта, тишины и полного покоя, вряд ли у нас что получится. Скорее всего, длани неведомой Судьбы сотворили меня не для отторжения от всех дел и попыток отсидеться в глухом лесном углу.
— Ну раз так, — Александра покорно вздохнула, — то мы еще повоюем! Или ты собираешься все делать в одиночку?
Под строгим прищуром любимых глаз Торговец опять заглянул в туманные клубки своего предвидения и пожал плечами:
— Да нет, рядом со мной тебе опасность вроде как пока не грозит.
— Пока?
— Естественно, что пока. Когда я себе представляю любимую супругу с округлившимся животиком, все во мне сразу восстает против твоего участия в любой мало-мальски рискованной авантюре.
— Хи-хи! Отсутствие моего общества тебе еще не скоро грозит. Ведь с моим слабеньким здоровьем, обмороками и непонятной слабостью мне еще не скоро стать матерью.
— Это мне надо смеяться и хохотать в ответ на такие слова, — возмутился граф Дин Шахматный Свирепый. — Да с твоим здоровьем, после излечения в вертушке, ты можешь рожать каждые девять месяцев в течение десяти лет! Причем без негативных последствий для организма.
Казалось, графиня собралась возмутиться изначально от такой перспективы. Но чуть подумав, она радостно хмыкнула, посмотрела почему-то на потолок, а потом неожиданно согласилась:
— А что! Очень даже неплохо получается! Вначале нарожаем детей, потом оставим под их присмотром твою башню, а уже только затем будем смело бросаться в любые авантюры и приключения! — Но тут же спохватилась и погрустнела. — Не выйдет. Забыла, что тебя тянет в опасные места именно сейчас. А значит, я должна тебя прикрывать. Так что ни о каких беременностях пока даже не заикайся.
— Э-э-э?..
— И не экай! Еще и сама при обследовании у Эрлионы или Титела Брайса попрошу, чтобы меня предохранили магическим образом от случайной беременности. И не спорь! Понял?
— Да как тут не понять, — что-то слишком быстро согласился ее супруг. И, уже поднимаясь из-за стола, резко перевел разговор на другую тему. Как раз ту тему, на которую с легкостью клюет любая женщина. — Ладно, пошли осматривать дары хаерсов. Заодно будем думать, как и где эти новшества нам могут помочь больше всего. Причем в первую очередь думаем о применении их на Земле при поиске Елены.
Вскоре приодевшаяся пара хозяев замка поспешила в помещения с сундуками. Упоминания о томящейся в неведомых застенках Елене, родной сестре Дмитрия Светозарова, сразу подстегивали как работоспособность, так и воображение.

Глава вторая
Противозаконная продажа

К себе домой Хотрис Тарсон возвращался довольный и гордый. Хотя и не забывал при этом внимательно просматривать улочки и окрестные переулки, обрезанные пределом видимости вездесущего тумана. Не хватало, чтобы законную радость испортило столкновение с какой-нибудь конкурирующей группировкой молодежи. Нельзя сказать, чтобы они так сильно хулиганили в самом большом имперском городе, все-таки стража работала на удивление четко и слажено как в предотвращении преступлений и обычном патрулировании, так и при раскрытии уже совершенных преступлений. В последнем вопросе еще и маги преизрядно помогали. Но все равно мелкие стычки и обычные драки среди подростков происходили очень часто. К тому же всегда и везде Хотрис смело влезал и в рукопашные баталии наедине, и в разборки улица на улицу, умел здорово поколотить более старших и наглых, так что врагов у него хватало. Если учесть, что в последнее время и соседская уголовная шушера на парня взъелась, то его опасения становились понятны.
Хотя с соседями было не все так однозначно. Все-таки большинство из них относились к парню не просто прекрасно, а готовы были защитить в случае неприятностей, так что вначале нежданная активность уголовников была неприятна. Те уже несколько раз пытались прижать Хотриса в глухом углу и за что-то поколотить. Если чего не хуже сотворить. И причину такой активности, вернее, ее инициатора искать не приходилось: родной дядя Грэг. Брат давно умершей матери спал и видел себя в мечтах обладателем печати родового наследства, которая по несправедливости, как думал сам дядя, принадлежала его мерзкому племяннику. Правда, Грэг и так фактически распоряжался домами, всем небольшим поместьем, садом, небольшим участком земли и средней по величине ткацкой мануфактурой, но этого ему было мало. Грабил, прятал собранные деньги в иных местах, и даже сейчас, потребуй кто отчета, оказалось бы, в поместье нет и гроша ломаного. Но такое положение опекуна не устраивало. Он хотел стать истинным, единственным и законным владельцем всего имущества, которое когда-то принадлежало отцу Хотриса. И не раз даже вслух проклинал свою покойную сестру за то, что она передала, умирая, печать родового наследства своему единственному сыну. Тому в то время было всего пять лет, так что вполне естественно, что до его совершеннолетия старшим опекуном-распорядителем автоматически становился родной дядя. И того вначале невиданное богатство удовлетворяло. Но время шло, он захотел большего. С каждым годом все больше и больше превращаясь в циничного скота, Грэг делался более злым и раздраженным. И было отчего: болезненный племянник не только выжил, справившись с болезнями, но и стал жилистым, вертким, как угорь, и довольно сообразительным малым. А уж умирать совсем не собирался. Мало того, видя к себе жуткое отношение ближайшего родственника, настолько на него ополчился и возненавидел в ответ, что, даже умирая, не прошептал бы формулу перехода наследства.
Пожалуй, печать родового наследства была единственным магическим атрибутом, который хоть как-то сдерживал в мире Кабаний безудержную и страшную власть распоясавшихся колдунов. В противном случае они бы наверняка превратили весь мир в свою вотчину, а остальных людей сделали бы своими полными рабами. Неизвестно, кто именно и как давно, но, видимо, кто-то из первичных магов развеял над планетой особую структуру заклинания, благодаря которой у праведного, обозначенного законами преемственности наследника появлялся в районе сердца несмываемый знак в виде квадратной печати родового старшинства в наследовании. Имеющий печать мог словесно передать все состояние иному, можно сказать, любому человеку, но только достигнув совершеннолетия. Если смерть наступала неожиданно и носитель печати не успевал прошептать речитатив передачи, то все решала древняя магия. Убивший наследника лично, хоть и сам являясь следующим в списке, навсегда из этого списка исключался. И порой печать появлялась у совсем далекого, нежданного родственника. Тот приходил на все готовое и владел с полным на то правом. Так что Грэг хоть и мечтал об убийстве, но сам убрать племянника с этого света не мог. Зато мог и пытался натравить на мальца кого угодно.
А уж про их личные отношения и рассказывать было стыдно. Дядя смотрел на племянника хуже, чем на приблудного служку. Хотрис ходил в обносках, ел самое худшее вместе со слугами, а спал так вообще или в каморке рядом с комнаткой привратника, или на чердаке собственного дома. Только там ему и разрешали делать, что заблагорассудится. В ином случае дядя орал, брызгая слюной, что не потерпит на своей шее бездельника, разносящего грязь по чистым комнатам, и заставлял работать или на конюшне, или на переноске тюков с шерстью и льном для ткацкой мануфактуры. Только за этот труд сирота получал в последние два года мизерный заработок, который волен был потратить или на сладость, или на понравившуюся вещь. Так что ему только и оставалось ждать своего совершеннолетия, чтобы вышвырнуть на улицу распоясавшегося родственника. Ждать, надеясь при этом, что выживет за оставшиеся пять лет. А для тринадцатилетнего ребенка такой срок казался невероятным во временном пространстве. Поэтому отрок не загадывал так далеко и не надеялся, что столько проживет, пускался в любые авантюры и приключения, часто не ночевал дома и ни во что не ставил дядины приказы и распоряжения. Наивно думал, что они его не особо касаются. А зря.
Как оказалось, Судьба готовила очередную, на этот раз смертельную подножку.
Приблизившись к дому, Хотрис не стал входить через главные ворота, а, пройдя по окраинному переулку, использовал два дерева и перемахнул играючи через забор усадьбы. Он здесь действовал нагло и совсем не скрываясь: не в чужой дом залез. Затем, прикрываясь хозяйственными постройками, отправился ко второму, так сказать, черному входу на свой чердак. Как правило, его всегда кто-то замечал из дворовых, мануфактуры или слуг: кто здоровался, кто просто брал его вид на заметку, чтобы при вопросе опекуна доложить, где сирота находится и в каком виде обретается. Но сегодня вроде повезло прокрасться незамеченным, взобраться на чердак и с облегченным вздохом оглядеть свою вотчину и место для детских забав. Причем юноша сразу заметил, что здесь кто-то побывал, в его хозяйстве кто-то неумело копался. Волна злости моментально окрасила лицо розовым приливом: опять этот Грэг посылал своего приказчика с проверочным обыском! И ведь все равно не отыщут даже единственного тайника, так зачем показывать свою временную власть опекуна и в этих мелочных вопросах?
Сдерживая бешенство и стараясь успокоиться, сирота пробрался по чердаку над всем огромным домом и осторожно выглянул из окошка, смотрящего на парадный двор и ворота. Успел выглянуть в самый благоприятный и нужный момент, дядя как раз спросил у подошедшего приказчика, внушительного роста детины, который по совместительству и личным телохранителем считался:
— Ну и где этот маленький поганец?
— Нет нигде, — развел мужчина огромными ручищами. — Гуляет где-нибудь.
— Чтоб его кашель разорвал! — не сдержался дядя от проклятий. — Когда он нужен, никогда не сыщешь.
— Жрать захочет — явится.
— Да он сейчас нужен! Сейчас! — плевался слюной Грэг. — Вот-вот к нам маг пожалует, и кого я ему покажу?
— Ого! Маг? А чего магу показывать? — изумился детина. — Неужто хотите в магическую школу племяшку сдать?
— Дурак ты, хоть и большой! Ни тебя, ни этого засранца и близко к такой школе не подпустят. А вот сдать в ученики или подмастерья к большому колдуну мальца можно. Право на то, как опекун, имею.
Приказчик теперь уже совсем не понимал своего хозяина:
— Зачем это надо? Вдруг он там чему научится? Поумнеет, того и гляди, что на пользу пойдет.
Все-таки он со своим покровителем сидел в одном корыте и хлебал из одной кормушки. Поэтому соображал, что к чему.
— Ха! — самодовольно ухмыльнулся временный распорядитель в усадьбе. — Ты бы только знал, к кому я Хотриса отдать в прислужники сообразил. Еще и денег за это отвалят.
— А толку с тех денег? — продолжал тупить детина.
Прежде чем ответить, Грэг быстро осмотрелся вокруг, но успевшего отклониться племянника в чердачном окне так и не заметил. Затем приглушил голос и стал с ехидной улыбкой объяснять свою хитрость:
— Я тут услышал, что сам Купидон Азаров ищет для своих лабораторий подмастерьев и помощников. Причем берет на работу только щуплых, невысокого роста и обязательно круглых сирот. И самое главное, этих сирот больше никто никогда не видит. Вот я и дал весточку о нашем хулигане в поместье Азарова. Понял?
— А-а-а… — осознал наконец приказчик, и глазки у него заблестели. — Как не понять! У самого Азарова работа очень рискованная. Мало ли что случается в лаборатории. Да еще с тупыми сопляками.
Он басисто хохотнул, но от этого подслушивающий Хотрис только еще больше отпрянул внутрь чердака, покрываясь потом.
«Какой кошмар! Надо же так всему совпасть! — ужасался он. — Уж я-то знаю, насколько у этого подлейшего колдуна опасная работенка! Да что же это творится? И слухи по городу ходят, а никто ничего сделать не может? Боятся!.. Азарова все боятся. Сам император его боится, как поговаривают, потому и отстроил новый замок в другом городе и перенес туда свою столицу. А все равно главная столица империи здесь осталась. Подлым колдунам никакая власть не указ. Сволочи! Но мне-то что делать?»
Хотя решение уже сформировалось и лежало на поверхности: следовало немедленно уходить! Бежать! Куда угодно, хоть в другой город. Тем более что его не заметили и какое-то время у него имеется. Существовала, конечно, некоторая надежда, что дядя не имеет юридического права отдать племянника на погибель. Можно было поднять скандал, крик, позвать соседей и приставов бургомистра. В крайнем случае можно было рискнуть и поведать миру о творящихся в саду Азарова преступлениях. Но последнее было просто смешно: соседи и приставы разбегутся только при одном имени самого сильного и самого подлого мага мира Кабаний. Да и с другой стороны, если захотят все оформить в приличном виде, могут сказать, что отдают юношу в руки Купидону Азарову или кому-то из его помощников как ученика. А оплачиваемое благодетелем ученичество считалось обязательным к исполнению каждым подданным империи.
Замкнутый круг, который следовало немедленно разорвать безотлагательным побегом. Вдобавок и со стороны ворот послышался стук колотушки: явился какой-то гость, и в его причастности к недавнему разговору внизу сомневаться не приходилось. Маг! Помощник Купидона Азарова!
Хотрис, словно тень, заметался по чердаку, стараясь не скрипеть досками и не создавать грохота отодвигаемыми сундуками. В считаные минуты он собрал все самое ценное и дорогое, что у него было, уложил все это во внушительный заплечный мешок и приладил на спину. Обвязался широким поясом со своими сбережениями и фамильным кинжалом рода. На кисть и локоть правой руки закрепил самодельное оружие — бамбуковую палку с жестко закрепленным коротким лезвием на конце. В карманы распихал жалкие остатки сухарей, огрызки колбасы и несколько яблок. Напоследок окинул взглядом свое уютное пристанище последних лет, горестно вздохнул, поминая так рано ушедших из жизни родителей, и поспешил к черному выходу чердака.
Осторожно выглянул наружу: хозяйственный двор словно вымер. Хотя в обеденное время это вроде и соответствовало обычным порядкам. Колобком скатился по лестнице и устремился к ближайшему сараю. Вот тут и началось веселье: неожиданно на беглеца из-за угла выскочил приказчик, расставив в стороны свои руки-грабли. Нырок под эти грабли, и вдруг сразу четыре руки двоих охранников пытаются схватить юношу за шиворот, одежду, рюкзак или растрепанные волосы. Ящерицей проскользнул и между ними, хотя пришлось при этом повернуть совсем в иную сторону. И только потом Хотрис сообразил, что ловить его выгнали во двор всю прислугу и даже работников мануфактуры. Желающих схватить беглеца было не много, а очень много! И любой другой мальчишка оказался бы пойман в считаные мгновения.
Но не такой легкой добычей оказался юный обладатель печати наследия рода. Не снижая скорости, он метался по двору с невероятным проворством, заставлял своих преследователей сшибаться лбами, падать в пыль всем телом и разочарованно выкрикивать вслед проклятия. При этом мальчуган ни кинжал не потерял, ни мешок заплечный не сбросил по простой причине: некогда. И он таки сделал невозможное: обошел всех, выскользнул из цепких скрюченных пальцев двух десятков мужчин и удивительными скачками взобрался вначале на поленницу дров, потом на крышу малого сарая, затем на крышу большого склада готовой ткани и уже оттуда запрыгнул на дерево, с которого намеревался перемахнуть через забор. Удайся ему этот последний маневр, спасся бы! Только бы все и увидели его мелькнувшие каблуки сапожек. Но, увы, беглец совершенно забыл про колдуна. Пусть тот и числился просто помощником великого Азарова, но и сам мог сжечь собственными силами все поместье и при нужде умертвить всех его обитателей.
Уже приготовившись прыгать на забор, Хотрис вдруг ощутил, что у него отнимаются ноги. Когда он все-таки попытался дотянуться руками до гребня каменного ограждения, те тоже ему отказали. Со стоном сорвав несколько ногтей о кирпичную кладку, юный наследник всего поместья рухнул на землю с высоты в два с половиной метра и задохнулся от удара. Пока приходил в себя и пытался отдышаться, его, как нашкодившего котенка, ворчащий ругательства приказчик отнес к стене дома и бросил под ноги хорошо знакомого человека. Того самого, который участвовал в экспериментах по отправке посланников в неизвестный мир. Подручный черных дел мастера нагнулся, бесцеремонно сорвал с беглеца заплечный мешок и взвесил в руке.
— Ого! Солидная тяжесть! — Затем отбросил мешок в сторону и точно так же прикинул на руке весь самого Хотриса. — Надо же! В самый раз! — И уже после этого с восторгом в голосе обратился к мнущемуся рядом Грэгу: — Подходит! Забираю на учебу. Но еще раз напоминаю: у нас там строгости и жуткая дисциплина, мальца, скорее всего, долгие годы в город не выпустят. Наука требует жертв.
— Ну, раз требует, то мы готовы! — с мерзкой подхалимской улыбочкой многозначительно ответил подлый родственник. — Плакать и тосковать по этому сорванцу никто не станет. Пусть ума набирается.
К тому времени Хотрис набрал в грудь воздуха и собрался хоть криком рассказать про страшные дела, которые творятся в саду у Купидона Азарова. Все равно ведь умирать. Но сделать ничего не успел: при первом же звуке рот у него совместно с языком стали словно чужие и вместо членораздельных обвинений получилось непонятное мычание. На что подлый колдун еще и ерничать стал, задорно оглядывая столпившийся вокруг служивый люд:
— О, как малец обрадовался! От счастья словно язык проглотил. Ну еще бы, теперь будет жить, словно сыр в сметане. И будущее у него обеспечено. Отнеси его в повозку вместе с вещами!
Последнее распоряжение он не терпящим возражения тоном отдал приказчику, и тот с показной прытью его исполнил. Парализованный юноша ничего не мог этому противопоставить, разве что услышать последние предложения, которыми обменялись на прощание колдун с Грэгом.
— Надеюсь, ты не в обиде? Тебе заплатили за два ученических года.
— Да, более чем щедро, — угодническим тоном лепетал дядюшка-работорговец. — За остальные годы можете и не платить. Я отказываюсь от всех претензий.
— Вот и хорошо, что ты сам дал клятву. Она зафиксирована, и не вздумай больше мне попадаться на глаза с этим вопросом.
— Да, уважаемый! Конечно, уважаемый!.. — неслись слова вслед тронувшейся повозке.
Тогда как Хотрис вдруг совершенно успокоился и перестал переживать о своей участи: «Это ведь здорово, что я не успел раскричаться про их секреты! Зато теперь я постараюсь притвориться наиболее исполнительным паинькой и покажу готовность выполнить все распоряжения Азарова. Уж неделю как-нибудь вытерплю. А когда досчитаю до восьми после вспышки, сдвинусь и собью настройки его портала. Лучше уж попасть в какой угодно другой мир, чем продолжать жалкое существование в этом мерзком, вездесущем фиолетовом тумане. А если в иных местах и в самом деле есть вода, сладости и нормальная пища, то я готов для такой райской жизни даже сам вызваться добровольцем для переноса странного маяка в не менее странный замок. Ха-ха! Может, и выкручусь после такой подножки Судьбы? Наверняка теперь мне уж точно богиня Случайностей поможет!»
Не мог знать носитель печати наследия рода Тарсон, что и эта богиня в выборе своих шалостей никогда не руководствуется здравым смыслом или элементарной рассудительностью.

Глава третья
Заслуженные награды

В столице империи Рилли бывшим сотрудникам оставшейся в неизвестности, а вернее, почившей в бозе конторы предоставили для временного проживания вполне приличный домик. Причем строение находилось недалеко от императорского дворца, имело шесть спален, два зала для приемов, огромную кухню и штат из четырех человек в виде поварихи, прачки, очаровательной молоденькой служанки и пожилого, но еще крепкого на вид истопника-сторожа.
Невзирая на внутренние симпатии, интересы или увлечения «третьей», каждому выделили отдельную комнату, а в комнатах женщин еще и оказалось по персональной ванной. Радуясь, что никто из местных не понимает по-русски, передвигающийся в очень удобной и современной инвалидной коляске Петр в привычной для него манере с упоением возмущался:
— Ну нет, где вы такое видели?! Мне, тяжелораненому человеку, для омовения придется вламываться в комнату госпожи Маурьи и выслушивать в ответ от нее несправедливые упреки. А у меня от ее упреков выздоровляемость уменьшается. Точно вам говорю! Мало того, от ее волшебного голоса меня сразу в сон клонит, так что после омовения я уже до своей комнаты не дойду.
Чернобровая красавица Дана, только недавно ставшая целительницей второго уровня, но уже прекрасно осознающая свое высокое звание Маурьи, делала вид, что полностью игнорирует словоблудие штатного снайпера группы и своего любовника в одном лице. Она деловито металась от главного входа, разнося сумки с оружием, боеприпасами и обмундированием как в свою комнату, так и в комнату Петра. При этом она не переставая общалась с Сильвой, которая занималась аналогичными перемещениями грузов, все-таки Василий тоже еще не совсем оправился от ран, полученных во время похищения караванов с ларцами Кюндю. Командир группы, теперь уже вроде как формальный, оставался на улице и пристально надзирал за кучей боевого имущества, вокруг которого так и толпились собравшиеся местные зеваки. Все-таки Торговец доставил всю группу в столицу империи Рилли не просто для получения баронских титулов и обещанных наград. Судя по уникальному оружию и полному боекомплекту, воинам пятерки, когда-то интенсивно защищавшей пресловутую надгосударственную контору, или предстояло это оружие беречь, или…
Как раз на эту тему и переговаривались женщины весьма интенсивно, стараясь в целенаправленном движении с тяжеленными сумками и баулами не сбить с ног катающегося в коляске по коридору между комнат Петруху. Хотя его восклицания и балагурства и заставляли их частенько улыбаться.
— У меня такое подозрение, — рассуждала Сильва, — что Торговец еще не раз попросит у нас помощи в каком-нибудь штурме или набеге.
— Сомневаюсь, — фыркнула Дана. — Мы ведь ему уже намекнули о готовящихся в нашем коллективе свадьбах. Это раз. И второе, меня как целительницу привлекать к боевым действиям уже бесполезно. Как мне кажется, я уже убить никого не смогу.
— Уф! — обрадованно воскликнул прижатый в тот момент к стенке Петр. — В таком случае меняемся комнатами! Живо! Неси мои сумки туда!..
Его приказ тоже был проигнорирован.
— Тогда, может быть, в наших баронствах мы будем обучать кого-нибудь другого? — высказала Сильва предположение. — Все-таки зарывать такой преогромный опыт, который есть у нас, безрассудно. В любом случае и во все времена хорошие воины ценились на вес золота. А то и больше.
— Ты себе льстишь, подруга! — Целительница с уханьем забросила очередную сумку в комнату своего потенциального супруга. — Ну сама посуди: зачем Торговцу вообще нужны воины? Да он сам справится с любой по количеству армией, а уж если на помощь еще и Александру прихватит, то целому миру не поздоровится.
— Ничего я себе не льщу. Разве с черным монолитом без нас бы справились? Да и с императором Успенским следовало очень деликатно сражаться. Возьми пример с нашего Казика Теодоровича: даже такого старого и опасного в некотором роде типа Торговец отправил в Лодзь для проведения тайного расследования. И ведь старик будет стараться изо всех сил, но обязательно что-нибудь нароет. Учти, красавица, при всей своей вездесущности и небывалом магическом умении Светозаров никак во все дыры не успеет. Разорваться он не может, коллег у него нет.
— Уверена?
— Конечно уверена! Как и все вы! — Сильве пришлось резко затормозить, чтобы не столкнуться с мешающимся под ногами больным, и она в раздражении возопила: — Дана! Убери ты это недоразумение с моей дороги! А то я его затопчу!
Петр стал в позу, хоть и прижался спиной к стене.
— Ты не смотри, что я прыгаю и без винтовки…
Закончить ему не дала подошедшая целительница. Подхватив штатного снайпера жестко под локоть, она выдернула его из коляски, почти внесла в свою комнату и опрокинула на кровать:
— Все! Лежать здесь!
— А помыться?
— Разрешаю. Но если еще раз будешь мешать в коридоре, усыплю на сутки! Мало того что не помогаешь, так еще и вредишь своим товарищам. И не дергайся! Понял?
— Вот она, справедливость! — завопил мужчина, дотянувшись до костыля и размахивая им как последним оружием отчаяния. — А ведь я на тебя свое баронство хотел переписать. — Но видя, что его красавицу такие намеки совершенно не трогают и она устремилась за новыми сумками и ящиками, он с обидой выкрикнул вслед: — А чего это немцу такие поблажки? Или его уже… усыпили?
Курт Вайсон, пятый боец элитной группы, как только осмотрел свою комнату, так в ней и закрылся, словно возня с расселением его не касалась. Но порой оттуда слышалось какое-то странное постукивание. По этому поводу отозвалась более сердобольная Сильва:
— У Курта своя задачка. Помнишь, ему Торговец при захвате нашего багажа небольшой чемоданчик дал? Так вот он — универсальное пособие для самых лучших минеров. Из какого-то шибко технического королевства. Чемоданчик надо вскрыть, разминировать как бы, и за самое короткое время. Любая неудача или ошибка и… ну сам понимаешь. Вот нашему немцу и дали поиграть, поставив задачу сделать как можно меньше промахов.
— Так чего же я тут валяюсь? — удивился Петр, упираясь костылями в пол и пытаясь подняться. — Мне ведь тоже жутко как интересно.
Но тут же замер от вида показавшейся в дверном проеме Даны.
— Кому сказала лежать? И вид у тебя какой-то сонный.
— Все, все! — Больной демонстративно отставил костыли в сторону и поднял руки. Но как только целительница ушла, заорал вслед мелькнувшей Сильве: — Красотка, а мне почему про чемоданчик не сказали? Я ведь тоже умею разминировать.
В последние дни боевая подруга и в самом деле преобразилась после уникального излечения целительницами. Если раньше она пугала своих врагов, да и не только их, жуткими буграми прыщей, рытвинами оспы на лице, то в данный момент она если и не стала писаной красавицей, как Дана, то уж, во всяком случае, выглядела весьма симпатичной и притягательной. Поэтому любое упоминание об излечении сразу приводило женщину в восторг, трепет и отличное расположение духа.
Потому она даже приостановилась, дабы дать боевому товарищу более подробные объяснения:
— За красотку — отдельное спасибо. А вот хитрое пособие для минеров — дело личное для каждого профессионала. Поэтому Курт занимается с ним первым. Все его ошибки, вернее, их количество высветится на табло. Затем ты второй на очереди. Ну и только потом мы будем пробовать. Вот и посмотрим, кто из нас лучше умеет разминировать любое опасное устройство.
— Чего тут смотреть?!
Петр ударил себя в грудь, но тут же вспомнил: надо отблагодарить Сильву за раскрытие секрета, и стал перестраиваться на ходу:
— Первое место займешь ты. Второе…
В комнату с тяжеленным рюкзаком ввалилась раскрасневшаяся Дана и так глянула на своего приятеля, что тот и дальше сумел выкрутиться:
— Второе место получит моя ненаглядная баронесса, совладетельница сразу двух наших баронств, ну а третье…
— Забыл русские пословицы? — строго прикрикнула на него госпожа Маурьи. — «Не говори гоп, пока пинка не дадут»? «Не дели шкуру неубитого медведя, когда еще и бежать не начал»? «На чужой каравай роток не открывай»?
— А последняя при чем? Намекаешь, что я уже должен на тебя свою долю имперского вознаграждения переписать?
— Да куда ты денешься! — фыркнула женщина, подталкивая подругу в коридор. — Я совсем о другом.
После нее в проеме показалась молоденькая, лет восемнадцати, девушка в короткой черной юбочке, белой блузке с фартучком и небольшом кокошнике. Остановившись напротив дверей, она громко воскликнула на языке мира Зелени:
— Дамы и господа! Обед готов, прошу всех к столу!
— Да, да, конечно! — зачастил словами Петр, подхватываясь на костыли. — Полноценное питание — залог быстрого выздоровления и гарант здорового потомства. Да и вообще: потехе — время, а еде, как говорят в народе, — все остальное время.
В коридоре опять появились женщины «третьей» с последними сумками и с сопровождающим их Василием. И Дана с ходу просекла игривое настроение своего интимного приятеля:
— Слышь, «народ». Я тебе пословицу про каравай недаром напомнила, можешь без жевалок остаться. А то и еще без кой-чего, и тогда точно придется тебе забыть о здоровом и даже о гипотетическом потомстве.
— Злая ты, — нисколько не обиделся на подругу ковыляющий в сторону столовой раненый. — Особенно когда голодная и невыспавшаяся.
— Вот и не зли меня еще больше!
За стол усаживались с шумом и восторженным шевелением носами: пахло преотменно. Зато вошедший в столовую Курт выглядел так, словно жевал только что лимон. Понятное дело, товарищи сразу догадались о постигшей профессионального минера неудаче.
— Не удалось? — поинтересовался Василий.
— Да так, — буркнул немец, отводя взгляд.
— И сколько раз? — нахмурил брови старший группы.
Минеру не хотелось бы отвечать на этот вопрос, но он знал, что от него не отстанут, да и данные на светящемся табло учебного пособия не утаить. Поэтому он вздохнул и признался:
— Восемнадцать.
— О-о-о! — протянул Петр. — Да у тебя до сих пор после отлета хаерсов руки трясутся? Вовремя тебя на пенсию в баронство спихнули, вовремя!
Сильва решилась вступиться за погрустневшего товарища:
— Может, ты иноземные хитрости аль технологии не раскусил?
— Точно! — ожил немец. — Там такого наворочено, что никто не разберется. Мне такое и в страшном сне не снилось.
Стали уже подавать на стол блюда и раскладывать по тарелкам, но Петр еще успел посоветовать, пока напихал разной вкуснятины в рот:
— Ничего, проспись, прими ванну, глядишь, руки и перестанут трястись.
— Ничего, ничего! Вот я на твои результаты посмотрю! — пригрозил Курт и вгрызся зубами в кусок сочащейся жиром колбаски.
После чего выходцы с Земли набросились на еду с присущим им старанием. Разве что Василий успел озабоченно пробормотать:
— С чего это вдруг Торговец затеял для нас подобные тесты?
Что дало его товарищам лишнюю порцию размышлений.
Обед только закончился, как прибыл курьер из императорского дворца, с письмом-распоряжением. Старший группы зачитал его сразу вслух, добавляя в конце свое мнение:
— Однако! Уже сегодня нас примет Телиан Пятый. Мне казалось, для получения наград и титулов нам придется несколько недель здесь торчать. Да и Светозаров предупреждал, что такие мероприятия каждый день не проводятся. А тут вон оно как, всего восемь часов осталось.
— В принципе, все зависит от самого императора, — стала рассуждать Сильва. — Банкеты во дворце, как приемы с торжественными мероприятиями, чуть ли не каждый день происходят. Так что процедура награждения пяти заслуживших людей титулами баронов — дело нехитрое. Сколько на нас общего времени уйдет? Ну по минуте на особь, ну по две, максимум. Итого десять. Как раз между тостами наше появление и уложится.
Тогда как Дана озабоченно хмурилась по другой причине:
— А что там с одеждой? Потому что если следует покупать определенный набор, то мы можем и не успеть.
— Точно! — всполошилась и вторая женщина. — И деньги? Дмитрий нам дал каких-то два мешочка с монетами, но вот что на них можно купить?
Василий перевернул послание, и там мельчайшими буковками оказался напечатан некий свод правил, в том числе часть, касающаяся парадных одежд, и удивленно присвистнул:
— Зачеркнуто! И от руки приписано: «Ваши светлости в первую очередь — воины. Поэтому его императорское величество распорядился дать вам выбор одеяний по вашему усмотрению. Можете являться на мероприятие хоть в своей любимой полевой форме». Вот так вот.
— Уф! Уже легче! — в один голос вздохнули без нескольких часов бароны.
Зато Петр чуть не плакал от досады и сожаления:
— А мне что делать со своими костылями? Через пару дней мне обещали, что я уже и без них смогу ходить, но сегодня? Ужас какой! Будут шептаться разные: «Калека, а тоже в бароны прется!»
Госпожа Маурьи начала строго:
— Меньше надо было метаться где не надо, заглядывая на разных служанок, а лежать в спокойном режиме. Уже бы к этому времени мог спокойно часик без костылей пройтись. — Но заметив, в каком угнетенном состоянии ее сердечный приятель, не сдержалась от сочувствия. Обняла его ладошкой за шею, развернула к себе и попыталась утешить: — Да чего ты так расстраиваешься? А то во время отлета хаерсов тебя император на костылях не видел! Он с тобой и шампанское пил на площадке, и обнимался, как со старым приятелем.
— Ну, если так относиться к вопросу…
— Или пьяненький был и ничего не помнишь?
— Если честно, то смутно все помню, — признался парень. — Последние годы мы вообще редко себе алкоголь позволяли. Но больше всего меня вогнало в транс сознание того, что все кончилось и мы каким-то чудом остались живы. Все-таки иные миры у меня до сих пор в голове не уложились, хоть и могу видеть, трогать… Ну что там еще? Щупать.
Дана проследила за его бессмысленным взглядом, который как раз упирался в служанку-очаровашку, принесшую на подносе десерт, ехидно фыркнула и наподдала раненому легкий подзатыльник.
— Ты у меня «пощупаешь»! Не просто на костылях на прием попадешь, а вообще на носилках!
Но теперь уже общепризнанный балагур и весельчак отбросил свое уныние в сторону, на глазах принимая роль шутника и любителя хохмить:
— Не понял! Раньше я у тебя не раз «щупал», и ничего, жив остался.
— Невоспитанный нахал! — пряча улыбку, буркнула Дана и под смешок товарищей набросилась на свою порцию десерта.
В итоге всем коллективом приняли решение идти во дворец в парадной форме своего родного мира. Тем более что и поводов надевать эту форму предоставлялось крайне редко за всю карьеру элитных русских воинов. А эту форму Торговец прихватил вместе со всем резервным снаряжением, которое «третья» держала на одной конспиративной квартире, о которой не знали даже в конторе. Не рыцарские, конечно, латы и доспехи, но тоже стыдно не будет.
Так что в период подготовки к вечернему приему все только и занимались, что приведением своего внешнего вида в идеальный порядок. Ну и по очереди, минут на сорок каждый, уединялись в своей комнате с пресловутым учебным пособием в виде среднего по размерам чемодана.
Результаты тестов у всех оказались удручающими. И когда коротко сошлись для подведения итогов, все товарищи посматривали на немца как на истинного героя. Против его восемнадцати ошибок у других показатели выглядели воистину смертельными для любого минера: Петр — сорок шесть; Василий — пятьдесят четыре; Сильва — пятьдесят семь: Дана — тридцать девять. И то целительница сразу честно призналась, что она использовала свои новые возможности по просмотру в неживом веществе энергетических каналов и мизерные наметки на эти каналы. Вот потому и вышла на второе место.
Зато теперь немец с гордостью мог посматривать на своих товарищей.
— Так это у кого руки трясутся с похмелья? Учитесь, пока я добрый: точным надо быть, расчетливым, вдумчивым и каждое движение выверять скрупулезно.
— О! Наш великий гуру! — не преминул возможностью поерничать Петр. — Только тебе позволительно учить заблудших, ибо сам ты лишь восемнадцать раз «взлетел на воздух» или «был разорван в клочья»!
Так на эту тему они и спорили впоследствии, уже отметившись, а потом и ожидая своего вызова в кулуарах императорского дворца. Порой и товарищи вставляли парочку слов в общую перепалку, но все равно находили члены «третьей» себя несколько нервными и взвинченными. Даже на красоты архитектурного ансамбля, частично открывающиеся из окон, и внутреннее убранство в зале ожидания не слишком любовались. Хотя Дана напомнила:
— Это строение, как утверждал Торговец, самое, самое, самое не только в мире Зелени, но и во многих иных измерениях.
На что Василий, как командир группы, больше общавшийся с принимавшими их клерками, добавил:
— Как меня заверяли, любая отмеченная наградами или титулами особь имеет право беспрепятственно входить во дворец и любоваться собранными здесь произведениями искусств. Исключения делаются лишь на время чрезвычайных обстоятельств. И для некоторых участков дворца.
— То-то я смотрю, здесь от зевак не протолкнуться! — хмыкнула Сильва. — А теперь точно поняла, что они на туристов похожи как две капли воды. Ну а если сюда простые обыватели захотят войти и полюбоваться, их тоже пропускают?
— Понятия не имею. Только еще я слышал, что у очень многих дворян в самом дворцовом комплексе имеются скромные апартаменты и во время больших, продолжительных празднеств они со своими семьями стараются жить здесь.
— Феноменально! — Петр закатил глаза на лоб. — Мало того что жить среди такой роскоши, так еще и питаться за счет императора! Мне это нравится. Кстати, мне Александра в двух словах проболталась, что она еще сама в здешних комнатах графа Дина Свирепого не была, но зато восторги Казимира Теодоровича, который прожил в них несколько дней, даже ее заинтриговали. Получается, дворяне живут здесь не совсем скромно.
— Ну ты сравнил! — возмутилась Дана, не забывая ревниво присматриваться во время разговора к тому, как проходящие мимо люди рассматривают совершенно диковинные в данном мире парадные офицерские мундиры. — Кто такой Торговец и кто такие остальные дворяне? Да Дмитрий при желании целое крыло комплекса может для своих прихотей выкупить. А то и сам император подарит в безвозмездное пользование. Хм! Все-таки, девчата и ребята, мы смотримся в нашей форме очень неплохо. Ни у кого на лице я не заметила кривых насмешек или презрительных взглядов.
Ее боевая подруга на это тихонько рассмеялась:
— Еще бы! В таких юбках, корсетах да рюшах я бы от жары задохнулась. Да они же нам завидуют! Особенно женщины. Не удивлюсь, если мы своим появлением тут новую струю в моде запустим.
Ждать в общей сложности пришлось сравнительно недолго. Перед воинами Земли в зал для церемоний с важным видом и апломбом, с дрожащими от счастья коленками прошествовали несколько пышно наряженных личностей. Наверняка тоже за какими-нибудь наградами или титулами. Судя по интенсивности их вхождения, на каждого из них на приеме уделялось минуту, максимум полторы. Так что предварительные расчеты Сильвы Василий посчитал правильными:
— В самом деле, больше чем десять минут на нас не потратят. Стоило так тщательно отутюживать форму?..
Ошибся он вместе со своей будущей супругой в расчетах. Их вызвали всех разом, и, когда они встали метров за пять от трона, вставший рядом с ним чтец мягким, но на диво проникновенным голосом зачитал вначале длинный перечень всех подвигов, заслуг и отличий, которые совершили воины с Земли. Только на это ушло не менее четверти часа. Затем чтец огласил указ императора о присвоении титулов баронов и о награждении ленными землями с правом наследования. Так же помпезно провозгласили об отмене любых налогов на целых пять лет. Потом каждый из награждаемых подходил к императору и получал широкую атласную ленту с внушительным, инкрустированным драгоценными камнями медальоном. Скорее это баронское отличие напоминало больших размеров блюдце, чем обычный символ. Да и судя по тому, как зашептались от удивления все остальные придворные и гости, медальоны явно выделялись некоей уникальностью. Как потом успели рассмотреть земляне более пристально, ни у кого подобных знаков отличия не было. То есть их уже одними баронскими «бляшками» выделили из сонма всех остальных аналогичных баронов.
Но на этом торжественная часть мероприятия не закончилась. Император остался стоять, и в течение нескольких минут лично благодарил воинов за смелость, отвагу, заступничество, справедливость и ратные умения. Дождавшись окончания шумных рукоплесканий, правитель Рилли уселся на свой великолепный трон и продолжил более неофициальным, раскрепощенным голосом:
— Прекрасные дамы! Истинные рыцари! — При этом он обращался только к воинам «третьей». — Теперь нам осталось решить лишь вопрос с земельными наделами. Вы ведь хотели иметь свои владения по соседству друг с другом?
— Так точно, ваше императорское величество! — отчеканил Василий.
— Из этого мы и пытались исходить. Но ведь вам за огромные, удвоенные заслуги были обещаны спаренные участки земли. То есть уже в два раза больший надел. А такие единые незанятые пространства в нашем государстве отыскать трудно. Конечно, мы и такие участки отыскали, расположенные рядом или на максимально близком расстоянии. Все документы и планы на них находятся вот здесь. — Рука Телиана Пятого легла на изумительной отделки папку из кожи. — И я готов вам их вручить немедленно. Но у меня есть и добавочное предложение. — Рука сместилась на иную папку, более пухлую и несколько большую по размерам. — Вот здесь единая территория, в два раза превосходящая по размеру ваши сдвоенные участки. Удивительные, плодородные, богатейшие земли, превосходящие по размерам средние графства. И они могут по вашему желанию стать вашими. Но! Как вы догадываетесь, не все так просто на этих землях. Там испокон веков обитают дикие кайреги, весьма злобные хищники, по виду — прямоходящие бескрылые драконы.
После этих слов вокруг прошелестела волна гула и приглушенных восклицаний. Стало понятно, что любому в этом зале, кроме пяти только что титулованных баронов, хорошо известно, что собой представляют вышеназванные кайреги. Кажется, эти зверюшки могли вызвать одним своим названием не только искреннее умиление.
По возникшей паузе земляне догадались, что именно от них Телиан Пятый ожидает ответного слова. Но в этот раз заговорила Дана, так как уровень целительницы второго уровня все равно ставил ее в иерархии гораздо выше, чем любого войскового командира среднего звена. И она спросила самое главное:
— Ваше императорское величество, нам придется для собственного спокойствия лишь уничтожить этих… кайрегов?
— Да нет, я бы так не сказал. Если уж на то пошло, то громадный Лудеранский лес мы бы при желании в любом случае очистили от хищников и построили бы там новые города и веси. Но самое интересное, что существуют легенды, утверждающие, что в древности кайреги считались ручными и во многом помогали человеку. Это сейчас они устроили себе гнезда в Лудеранском лесу, не давая проехать по заброшенным дорогам ни повозкам, ни одиноким путникам. Только и стоит там одна, сравнительно безопасная крепость, с которой удается поддерживать регулярную связь и вести доставку продовольствия.
В наступившей неожиданно тишине раздался восторженный шепот Петра:
— Ух ты! Целая крепость?! Я согласен!
Но госпожа Маурьи только бровью повела с некоторой досадой, догадавшись, что не только она расслышала каждое слово:
— Выходит, нам для расширения своих угодий предлагается стать еще и дрессировщиками?
Вопрос прозвучал несколько грубо и не совсем корректно по отношению к первому лицу самой великой империи этого мира. Но Телиан Пятый лишь дружески улыбнулся и пустился в пояснения:
— Вам ведь не составило труда забраться в самое сердце Успенской империи, пройти на тракт и даже там найти себе верных и знающих союзников. О проникновении непосредственно в черный монолит и устройстве там диверсии с последующим отходом вообще упоминать не стоит. А значит, вам по плечу решить любые трудности. И что весьма важно: в вас нет присущей многим воителям кровожадности, вы довольно взвешенно подходите даже к истреблению явного противника, которого надо уничтожать безжалостно. Вот в этом наши интересы совпадают, и я уверен, что вы не просто уничтожите кайрегов своим уникальным вооружением, но приложите все силы для возвращения уникальных животных в тот устоявшийся ареал единения человека с природой, за который ратуют все жители нашего мира.
Заметив, как все пятеро интенсивно переглядываются между собой, император добавил:
— Ко всему прочему, мы обещаем вам поддержку в освоении новых земель не только всеми имеющимися у нас сведениями, но и конкретную помощь наших лучших ученых и желающих принять в этом деле участие целителей. С другой стороны, если вы желаете жить дальше в заслуженном, достойном вас покое — это ваше право. Так что вы выбираете?
Император опять встал, и его рука потянулась за меньшей папкой. Хотя и сделал это после нарочитой, слегка затянувшейся паузы. Но к тому времени все пятеро землян уже сделали для себя окончательный выбор, обменявшись еще и несколькими фразами. Маурьи посмотрела на недавнего командира группы и поощрительно взмахнула ресницами. Новоиспеченный барон Василий коротко кивнул, церемониально обратился к первому лицу государства и огласил общее решение:
— Мы согласны попытать счастья в Лудеранском лесу. — И со скромной улыбкой добавил: — Все-таки жить в заповедной роще гораздо предпочтительнее, чем в огромных и пыльных городах.
Вручая ему папку в руки, под шум аплодисментов, император ворчливо прошептал:
— А мне вот приходится дышать пылью! — (Хотя идеальная чистота во дворце говорила о том, что Телиан перегибает палку.) — Разве что буду к вам иногда наезжать в гости?
Василий постарался ответить соответственно моменту:
— Несомненно, ваше величество! В списке почетных гостей вы всегда будете стоять на первом месте.
Только он вернулся с папкой в руках к своим товарищам, как раздался мелодичный звон, и глас распорядителя пригласил всех гостей двигаться вслед за императором и его семьей в банкетный зал. Как оказалось, именно «третья» и являлась сегодня гвоздем программы. Их даже рассадили невдалеке от императора, и во время пиршества приходилось частенько отрываться от угощений и подробно отвечать на вопросы первого человека государства. Да и не только он спрашивал, его супруга, принцесса и старший принц тоже многим интересовались.
Отрываться от вкусных блюд было тяжко, но тут уже ничего не поделаешь. Тем более что все пятеро старались отвечать по очереди, обстоятельно и с подробностями, давая возможность насытиться товарищам. Так что к концу банкета все остались довольны: и гости сыты, и любопытные удовлетворены.
Правда, Дана несколько озадачилась одной темой и на ушко поделилась с Сильвой:
— С чего это принцесса выспрашивала про Светозарова и его отношения с Александрой? Причем так нагло и вызывающе?
— Эх, подруга! — Сильва в кои веки расслабилась полностью, выпила чуть лишку и поэтому на весь мир смотрела через розовые очки. — Видать, нравится он ей, а может, и какие другие планы имела. Но теперь уже все, назад дороги нет, Сашка свою добычу из рук не выпустит. Да и нам-то что? Без нас разберутся.
— Хорошо, если без нас, — согласилась Маурьи, с сомнением присматриваясь к кружку первых ловеласов империи, который кружился вокруг принцессы. — Слишком уж эта девушка властная.
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Из комнаты, где хранились подарки хаерсов, графская чета Светозаровых вышла через несколько часов, порядочно зачумленная и примолкшая. Слишком много нового и не всегда понятного требовало осмысления и перепрофилирования на человеческие мерки. Не все просмотренное даже Торговцем воспринималось легко и сразу. Хотя в гардеробную они с собой принесли внушительную сумку с массой выбранных приборов и устройств. И только когда начали облачаться и экипироваться, Александра уже в который раз стала выказывать сомнения:
— Ты уверен, что эти штуковины нам не принесут вреда? Все-таки мы и внешне и внутренне довольно отличаемся от хаерсов. Что им хорошо, нам может прийтись не по нутру.
— Ерунда! Мы как раз и отобрали лишь то, что подходит любому живому существу.
После этого Дмитрий подвесил супруге на пояс нечто в виде броневого щита из странного пластика, которое в списке носило еще более странное название «йо-йо». Затем помог закрепить это устройство ремнями через плечи, крест-накрест.
— Ну как?
— Да оно тяжеленное! — возмутилась Александра. — С ним ходить трудно, не то что прыгать. В придачу ты ведь заставишь еще и сюртук надеть.
— Заставлю!
— Совсем меня не жалеешь?! Давай выбирай что-то одно, я все на себе тащить не смогу. Загнусь.
— Ну хватит капризничать, для нашей же безопасности стараюсь. Сама знаешь, что на Земле творится. И не думаю, что мы двойную ношу носим даром. Сюртук, он хорош против колющих, режущих и пулевых ранений, а вот защитить таким коконом против распыляемых ядов, как этот йо-йо, никогда не сможет.
Александра все равно продолжала торговаться:
— Но это же страшно неудобно! Йо-йо меня заваливает вперед, словно беременную перед родами. Может, его на спину можно закрепить? Еще лучше на плечи! А?
— Конфигурация кокона тогда станет не соответствовать пропорциям защиты, — терпеливо напомнил Дмитрий выписку из инструкции. — Некоторые участки тела могут остаться незащищенными, подвергая носителя опасности.
— О! Ты даже наизусть выучить успел.
— Тем более мы тебе для равновесия подвесим на спину вот эти ускорители. Но уже потом, после сюртука.
— Димочка, я боюсь. Вдруг меня эти ускорители в стенку впечатают или в потолок?
Опять Торговец нудным голосом зачитал несколько положений:
— «Во время действия устройство анализирует окружающую обстановку и предпринимает соответствующие маневры. В результате этих маневров тело носителя ни в коем случае не может столкнуться с преградой, которая имеет шансы повредить ограничению жизнедеятельности…» Конец цитаты. То есть если тебе понадобится запрыгнуть на третий этаж, то ускорители тебя подбросят точно и метко, об стенки ты биться не будешь. Да и вообще, как по мне, то такое устройство просто уникально. Еще и действует на чистой энергии магнитного поля. Ни тебе выхлопов угарного газа, ни тебе всесжигающих струй пламени. Любой пожарный инспектор одобрит такое устройство без взятки и уговоров.
— Да? Ну смотри, как бы тебе не пришлось меня разыскивать вместо третьего, на десятом этаже. Не доверяю я этим новинкам. Ни разу не испытали даже.
— Успокойся. Для нашего убийства хаерсам не стоило идти так далеко в обход. Уверен, что их подарки от всей души и максимум из того, что они могли предложить мне за работу. Плюс приглашали заглядывать еще. А мне все равно туда заглядывать придется: вдруг кто-то из коллег объявится?
Только когда замотал свою прекрасную жену, как куклу, в сюртук, обвесил вспомогательными устройствами, то с чувством умиления отступил на шаг назад.
— Ну вот, теперь я спокоен. Можем прыгать.
Сам он одевался и экипировался не в пример быстрее и нацепил на себя гораздо меньшее количество технических изысков безопасности.
— Что за неравноправие?! — изумилась Александра, пытаясь отстраниться от обнявшего ее мужа. — А сам налегке решил?
Но их уже унесло в безвременье. Причем и там их разделяло всего чуть-чуть, и Дмитрий строго попросил:
— Веди себя хорошо, мы прибываем в Лодзь.
— Ну погоди, дай только домой вернемся! — пригрозила рассерженная супруга, представляя, насколько нелепо она выглядит в чрезмерной экипировке.
Но как только они появились в квартире, где работал бывший главный аналитик конторы, спрятала недовольство за настороженностью и внимательностью. Тем более что старый поляк, как только распознал прибывших, вытер пот с лица и облегченно воскликнул:
— Наконец-то! Думал, уже не успеете!
— Что случилось? Отыскался Рифаил? — Светозаров замер на месте, соображая, какой шаг предпринять дальше.
— Да нет. — Казимир Теодорович хлопнулся обратно в кресло и стал с завидной скоростью колотить по клавиатуре компьютера. — Рифаил пока неуловим, но вот его пособника Лысого я отыскал. Того самого, на которого ты вышел через Анджея Дойника. Чуткий гад, настороженный. Не знаю, как он распознал слежку, но сразу скрылся из виду и залег на самое дно. С ним еще два подельника затаилось. Хорошо, что мои осведомители эту лежку чуть раньше отыскали, успел поставить там наблюдателя. Вот все данные и конкретный адрес с описанием.
— Так это же отлично, пан Казик! — обрадовался Торговец. — Что тогда за бледный вид?
— Все потому, что и меня кто-то сдал прежним хозяевам, — пожаловался аналитик. — Так что твоя квартирка уже спалена. Не думаю, что это конторские, во главе с Павлом Павловичем, из них никого не заметил, а вот кто-то из местных меня «нащупал». Скорее всего, из-за использования некоторых старых наработок и нескольких давнишних каналов связи. Ну и по айпишке компьютера потом дошли сюда. Вот глянь! Если я правильно понял, они уже готовятся к моему захвату. А то и полностью готовы.
На экранах возникло изображение окрестностей, видимых с крыши дома и некоторых окон и объединенных в единый просмотровый коллаж. При поочередном увеличении делалось приближение каждого человека или группы лиц, готовящихся к явно противоправной насильнической акции. И действительно, все смахивало на то, что боевики только и ждут последнего сигнала.
— Шура, узнаешь хоть кого-нибудь? — спросил Казимир у бывшей подчиненной, которая склонилась у него над плечом.
— Хм! Если уж вы не узнаете никого, то с моим девичьим склерозом… Нет, никого.
Торговец тем временем терзал в раздумье свой подбородок.
— Как бы их наказать, чтобы впредь не были такими наглыми?
— Заминировать здесь все к такой-то бабушке! — с азартом предложила графиня Светозарова и тут же сникла под удивленными взглядами обоих мужчин. А супруг и вслух высказался:
— Ты чего? Дом-то многоквартирный.
— А нашкодить штурмовикам можно, — вмешался Теодорович. — Если успеем, конечно.
— Конкретней?
— Есть у меня прямые выходы на службы польской безопасности. Времена уже совсем не те, и на вмешательство внутри своей страны теперь поляки смотрят совсем по-иному. Просто счастливы будут хотя бы десяток диверсантов схватить, а потом со скандалом выдать на-гора. И просто сейчас сбрасываю всю нужную информацию в нужные руки.
— Сбрасывай! — перебил его объяснения Дмитрий. — Только вот большой стрельбы не получится?
— Еще чего! Ворон ворону глаз не выклюет! — Старческие сухонькие пальчики так и порхали над клавиатурой. — Это надо мной представители обоих сторон измывались бы до потери пульса, вытягивая печень через почки. А здесь будет просто много шума, визга и мордобоя. Русским стрелять и воевать нельзя, а поляки таким скопом сейчас навалятся, что просто шапками этих шустряков закидают. Сдадутся все. Ну а уж потом веселье начнется: зубы уж всяко не одному выбьют да синяков порядочно наставят. Потом вколют что надо и будут сведения качать.
— Действительно. А вот в Германии этот скандал аукнется? Я имею в виду, добавит что-нибудь к тому дебошу, что там после бомбардировки бункера никак не уляжется?
— О-о! Еще как аукнется: лишний скачок подозрительности и новой волны арестов. Тем более что поляки обязательно поделятся сведениями, полученными при допросах. Как следствие, вся та дивизия спецвойск, о которой мы упоминали в предыдущей нашей встрече, просто завязнет в тюрьмах или будет вынуждена опять оттянуться в Россию. Павлу помогать будет некому.
— А мне жалко ребят, — неожиданно призналась Александра. И, не дожидаясь новых изумленных взглядов в свою сторону, стала оправдываться: — Там подавляющее большинство и в самом деле истинные воины, готовые за добро и справедливость порвать кого угодно. Я некоторых знала, да и «третья» — вон какими героями оказались. Разве я не права, Теодорович?
— Да, права, спору нет, — согласился старый поляк, грустно кивая. — Вся беда в том, что управление этими истинными солдатами отчизны захватила всякая сволочь, стремящаяся лишь к личной наживе. Вот и пошло все наперекосяк. Теперь пойди разберись, кто кого кроет и за какие идеалы сражается.
Торговец резко выдохнул:
— Ладно, что отсюда следует забрать?
— Да только лишь то, что в этой комнате. Разве еще мой чемодан, который в спальне сейчас соберу. — Уже в дверях Казимир приостановился: — За экранами посматривайте! И это… куда дальше отправляемся?
— Пока в Рилли. В гостевой домик к «третьей». Они как раз уже должны проснуться после первой ночи в звании баронов.
Из спальни послышалось завистливое мычание, тогда как супруга Дмитрия, так и не отрывая глаза от экранов, поинтересовалась:
— А со временем ребята могут из баронов превратиться в графов?
— О-о, дорогая! Такое почти нереально. Хотя в теории, конечно, возможно. Хотя бы с помощью бракосочетания с персоной, владеющей наследным графским титулом. Более сложный вариант — это создание на своих землях не менее двадцати крепких баронств, что уже само по себе выглядит нереальным. Телиан Пятый обещал, что наградит пятерку наших героев по-царски, но в любом случае на удвоенном участке двадцать баронств не разместишь. Даже если наши две потенциальные пары женятся и объединят свои владения, все равно не получится. Маловато земельки для этого.
— Жаль, — вздохнула молодая графиня и попыталась расстегнуть ворот сюртука. — Уф! Мне жарко становится!
— Так включай охлаждение! Что? Заело? Ну-ка дай гляну.
Некоторое время он возился с манжетами сюртука, на каждом из которых стояла дублирующая система подкачки, охлаждения или подогрева. В результате определенных действий его супруга опять осталась недовольна:
— Ой! Там все такое холодное!
Вернувшийся в комнату аналитик косо посмотрел на капризничающую женщину, вскинул брови на крутящегося вокруг нее Торговца, пожал плечами и вновь уселся на вращающийся стул. Вслух своего удивления он так и не высказал: желает парочка манерничать и потакать друг другу — да на здоровье. А чтобы не молчать, стал громко пересказывать все перипетии розыска Лысого и связанные с этим выводы:
— Сомневаться не приходится: этот тип должен знать, где находится малочтимый халиф Рифаил. По крайней мере, где находился недавно. Уж слишком много дел их связывало и связывает до сих пор.
— Ну хоть какие-то намеки имеются, где тот конкретно? Где-то поблизости или в жарких странах?
— Боюсь ошибиться. Все расклады говорят — пятьдесят на пятьдесят.
— Ну а если Лысый ничего полезного выдать нам не сможет? Ведь такой вариант тоже следует учитывать.
— Учитываю. Но дальше зависит от твоих умений и возможностей. — Теодорович высветил на экране новые данные. — Потому что в этом доме, уж сто процентов, половина обитателей знают лично Рифаила и могут подсказать, где тот находится. Но дело осложняется тем, что это не что иное, как посольство. И там внутри такой надзор и строгости, что даже одного человека выкрасть сложно. Практически там все живут, словно на осадном положении.
— Почему? — вырвалось у Александры.
— Видимо, грехов много в своей жизни сотворили, вот и опасаются слишком ранней отправки к предкам.
Дмитрий задумчиво всматривался в мелькающие кадры, подспудно считывая информацию и пытаясь ее сразу анализировать.
— Сколько в этом доме обитателей вместе с охраной?
— Сто тринадцать человек. Но мои данные могут быть неверными, потому что частенько туда въезжают тщательно тонированные авто и непонятно, то ли они ввозят кого, то ли забирают. За подавляющим большинством авто проследить пока, с моими возможностями, не удалось.
Некоторое время обсуждали, предлагали и вновь спорили. А потом Теодорович вновь показал кадры окружающей местности:
— Ну все, теперь точно пара минут до атаки на мою тушку осталась. Трое уже на крыше с веревками, остальные входят в подъезд.
— А те, что на улице, подстраховывают?
— О! Этих загребут в первую очередь. Вон, видишь, куча машин разных наехала, словно цыгане на своих старых фургонах? Так это уже польские спецслужбы весь район оцепили. Да вон видать за высокими зданиями сразу шесть вертолетов. Я им все свои картинки отправляю, так что они каждого налетчика увидели, засекли и наручники заготовили.
— Конечно, хотелось бы посмотреть, как тут все завертится, — с сожалением скривился Торговец, но аналитик стал бледнеть:
— Потом пакет информативной съемки на сайт Интернета придет, сможешь полюбоваться. А сейчас бы… Ох! Пошли!
— Спрыгиваем, — согласился Светозаров, шагая на тропу безвременья.
Когда они оказались в гостевом домике, Казимир облегченно перевел дух и прислушался:
— И здесь не гремит?
— Место на стыке выбрал, вот потому и не гремит, — пояснил Торговец. Затем деловито вышел в коридор между комнатами и гаркнул во всю глотку: — Господа бароны! Обед проспите! Тру-ту-ту-ту! На выход, строиться!
Первым в коридоре появился Курт. Причем он выглядел несколько дико: в одном носке, в трусах и с автоматом в руках. Рассмотрел, кто кричит, поставил оружие на предохранитель и недовольным голосом проворчал:
— Твое графское сиятельство, видимо, страдает солдатским юмором? Или мечтает стать сержантом?
— О-о! — поощрительно кивнул на автомат Дмитрий, нисколько не обидевшись на неприветливый тон. — Есть еще порох в пороховницах.
— После чего вдруг заметил за спиной Курта мелькнувшую с кровати и кутающуюся в простыню молоденькую служанку и затянул более тихо:
— О-о-о-о!.. И не только порох!
Немец просительно приложил палец к губам и скрылся за дверью. Зато из другой комнаты показалась взлохмаченная голова Василия:
— Что за шум, а драки нету?
— Пардон, господа, если разбудил, но надо посоветоваться и утрясти кое-какие мелочи. Ждем вас в комнате Казимира Теодоровича.
Он вернулся обратно, где как раз его супруга с аналитиком заканчивали наводить порядок среди лежащей повсюду оргтехники, куч проводов, удлинителей и прихваченных попутно излишков мебели.
— А розетка здесь есть? — уныло вертя в руках штепсель, поинтересовался поляк.
— Вот за теми декоративными дощечками. И что вы так на меня уставились? В подвале дома генератор на газу. К дому подведен газ, освещение газовое, но для особых нужд и внутренняя электросеть имеется. Давайте помогу.
Пока вся «третья» подтянулась в комнату, там уже мерцали экраны и велась настройка параметров внутренней сети. Здоровались несколько натянуто, особенно с бывшим главным аналитиком, хотя женщины с Шурой даже расцеловались. Последним на костылях прибыл Петр и сразу разрядил обстановку своими восклицаниями:
— Вот чего нам здесь не хватало: мультиков! Теодорович, признавайся, есть мультики? Или у тебя только порнуха на дисках памяти скопилась?
И, не дожидаясь смеха на свои шутки, ткнул графской чете под нос поблескивающий каменьями знак барона:
— Как вам такое отличие?
Молодожены сразу замычали от восторга, вертя в руках отличительное украшение. А присмотревшись, Дмитрий признался:
— Боюсь ошибиться, но таких мне еще на глаза не попадалось. Кажется, этот знак по себестоимости почище иной княжеской диадемы будет. Ну, ребята, поздравляю! От всей души за вас рады! Заслужили!
Он еще раз пожал всем мужчинам руки и чмокнул женщин в щечки:
— И от меня еще раз личное спасибо.
Но тут Василий протянул ему кожаную папку, прямо пугающую своей роскошью:
— Вот, нам и земельки за дела ратные прибавили. Одни говорят, что впятеро больше, чем обычно, другие утверждают, что раз в восемь, а то и десять. И что очень радует, так это что соседями будем. А в самом центре наших земель будет стоять старинный и неприступный замок.
Улыбка на лице Светозарова завяла прямо на глазах, и он поспешно открыл папку. Ему хватило только одного взгляда, чтобы все понять и расстроенно воскликнуть:
— Лудеранский лес?! А вы знаете, что там кайреги?!
— Да что нам каких-то ящеров бояться? — пожал плечами Курт.
— Но их же запрещено уничтожать! Или от вас скрыли?
— Нет, намекнули открытым текстом, что желательно укротить и вновь вернуть в гармоничные отношения с людьми, — пояснила Сильва. — А что не так?
— Ха! Да все! И в первую очередь, что мы все изрядно влипли. И так времени ни на что не хватает, так теперь еще и с кайрегами возись!
Дана встряхнула своей несколько спутанной прической.
— Так это и понятно, приручение так быстро не происходит. Годик-два поживем в крепости, осмотримся, освоимся на местности.
Но Торговец, как могло показаться, ее совсем не слушал. Вместо этого он нервно расхаживал вдоль окон и не на шутку возмущался:
— Ай да Телиан! Ай да хитрец! Одним махом всех побивахом! И наградил по-царски, и нагрузил по самые… хм… помидоры. И главное, что мне ни слова, ни полслова! Ай да жучара! — Резко остановился напротив целительницы и стал объяснять: — Этих злющих кайрегов уже более двух тысяч лет приручить не могут. А вы за два года собрались?! Хы! Да там столько людей уже свои любопытные головы сложили, в том числе и целители, столько крови пролилось, что и не пересказать. Мне тоже туда пару раз вздумалось с помощью сунуться, как же, шибко умный! Так еле ноги унес: эти твари быстрые, прыгают по деревьям не хуже обезьян, а на прямой развивают скорость похлеще лошади. Грызут все, что шевелится, и ломают все, что построено руками человека. Ни для кого не секрет: каждому воину гарнизона в той крепости, пробывшему на службе три года, дают пожизненную пенсию и разрешают уйти в отставку. Там действительно герои служат. Отдельно следует отметить и тот полк, который с силовыми щитами сопровождает редкие караваны. Когда полк возвращается из леса, ему дают полноценный трехмесячный отпуск с содержанием. А потом они вновь собираются на двухмесячные тренировки для проводки следующего каравана. Кстати, сразу скажу по поводу моих сил, которые приходится затрачивать для переноса в крепость своей тушки и некоторого запаса продовольствия: половина полноценной пирамидки! То есть в два раза больше, чем я потратил на захват жреческого каравана с ларцами Кюндю.
Выговорившись, Светозаров резко выдохнул и озадаченно примял свою шевелюру. А новоиспеченные бароны с хмурым видом переглядывались между собой. Первым попытался отшутиться Петр:
— Вот это нас наградили! А давайте сегодня отправимся к императору и попросим поменять нам наделы? А? Пусть меньше, зато спокойнее и радостней. — Сообразив, что все смотрят на него слишком косо и непонимающе, штатный снайпер «третьей» возмутился: — А чего вы хотели? Чтобы я всю свою жизнь переживал за мать своих детей? Которая меня совсем не слушается и только и будет, что рисковать своим телом при контактах с ужасными хищниками. Да мне никаких патронов не хватит для ее прикрытия!
Дана в ответ на это ничего не сказала, а только подошла к сидящему на стуле Петру и успокаивающе погладила по плечам. Зато Сильва сильно закручинилась:
— Так что, нас развели как последних лосей? Поменять в самом деле не получится?
— Никак! — угрюмо подтвердил граф Дин Шахматный Свирепый. — Разве что заслужите подвигами новые баронства и вам вручат иную папку, где будут нарисованы новые земли.
— А с этими что?
— Да ничего. Гарнизон крепости теперь оттуда выведут, или вам придется набирать свой. Можно и этому заплатить, но я даже не представляю, во что это выльется. Полк по проводке караванов оплачивать тоже придется владельцам леса. Вдобавок первые пять лет, как я заметил, вас освободили от всяких податей и налогов в казну. Это вроде как хорошо. Хотя и поборы на земли вам дали сносные. Но если и в последующие сорок пять лет налоги так и не будут выплачиваться, то Лудеранский лес вновь забирается и переходит на баланс империи. Как, впрочем, и преемственность баронских титулов прерывается. Ваши внуки уже не будут баронами, да и детям достанется при жизни.
— Облом! — скривился Василий. — А мы так губу раскатали, укротители хреновы!
— Ну, не все так мрачно, дружище. — Торговец опять вскочил на ноги и прошелся несколько раз перед окнами. — Если мои запасы кристаллов станут почти неограниченными, если сумеем наладить нужный приток помощи и если сумею разгрести сиюминутные, наиважнейшие проблемы в своей жизни, обещаю вам помощь с освоением новых земель. В крайнем случае если этих кайрегов не удастся укротить, то мы их с помощью самых совершенных технических новинок просто оттолкнем в глубины леса и отвоюем хотя бы треть территории. А это уже невероятные площади. Думаю, император недаром всучил вам Лудеранский лес, знал, что я вас без помощи не оставлю.
— О! Совсем другой разговор, — расслабился Петр. — А то «две тысячи лет», «за неуплату выселят»…
— Но тогда и вы мне помогайте по мере возможностей. У меня дела слишком личного характера, поэтому подключать к ним имперские, королевские или силы всей академии как-то неудобно. На данном этапе легко справимся и малой группой. Как, поможете?
Все заулыбались, кивая согласно и слаженно, а Курт высказал общее мнение:
— Ты даже и не спрашивай. Говори, что надо?
— Минут через тридцать я доставлю в подвал этого дома Лысого, одну жутко криминальную личность, которая знает, как отыскать след к моей родной сестре. В общем, вас сейчас введет в курс дела Казимир Теодорович. Заодно приготовьте все к экстренному допросу. Если халиф Рифаил узнает о пропаже Лысого, то может и сам перестраховаться, меняя свою дислокацию.
— Почему так долго? Полчаса? — поинтересовалась Дана.
— Надо вначале присмотреться к лежке и ликвидировать возможные сигнальные устройства. А то мы этих типов выдернем, а тревога все равно подымется. Учтите, пленников будет трое.
— Понятно.
— Кстати, нужны будут какие-то психотропные средства для допроса?
— Справимся и без них, — твердо пообещала госпожа Маурьи. — Меня еще при допросе герцога Белза очень многому научили.
— Ну тогда готовьтесь! — Дмитрий подхватил супругу под руку и исчез в неверном проблеске света.
— Уф! — Василий расслабленно вздохнул и довольно панибратски пнул поляка кулаком в плечо: — Ну, старая песочница, рассыпайся информацией! Кого пытать будем?
У него одного с бывшим главным аналитиком конторы всегда были какие-то особые, доверительные отношения. Казимир в ответ ехидно рассмеялся:
— Ничего, ты вон уже тоже сильно постарел, скоро меня догонишь. Уже никакая молодка в твою сторону и не посмотрит. Ну а уж наша преобразившаяся Сильва тем более.
— А вот и не угадал, — подбоченился барон Василий. — Хоть мы и не были в загсе, но уже давно Сильва моя законная супруга. Вот так вот!
— Да-а-а?! Ну тогда от всей души поздравляю.
Старик бы еще и целоваться полез, но его строго осадила Дана:
— Теодорович, время! Давайте ближе к делу.
И в самом деле, поздравления могли подождать, а вот полчаса пролетят незаметно. Пальцы Казимира Теодоровича вновь застучали по клавиатуре, а пять его коллег по усопшей конторе склонились к экранам и приготовились внимательно слушать.

Глава пятая
Вынужденное рвение

Когда повозка въехала в ворота самой печально известной в этом мире усадьбы, к Хотрису уже почти вернулось ощущение собственных ног и рук. Но о побеге он и мечтать не смел. Несмотря на то что его не связали, против умений везущего его мага, который не думал и оглядываться на пленника, даже не стоило рыпаться. А так как тактику своего поведения на ближайшее время он продумал досконально, то принялся во все глаза рассматривать расположение построек на заднем, хозяйственном дворе. Ведь в любом случае следует знать, где что располагается. Ну а когда проехали внутренние ворота, отделяющие от «чистой усадьбы», и взору открылся непосредственно сам замок, юноша не сдержал восхищенного возгласа:
— Ух ты! Да такого наверняка и у самого императора нет!
Помощник владыки местного мира повернулся, скептически оглядел мальца и хотел было рявкнуть нечто грубое и оскорбительное. Но сразу же понял неправильность такого обращения и улыбнулся, словно отец родной:
— Что, нравится?
— Еще бы! Всегда мечтал хоть краешком глаза на это чудо взглянуть.
— Зачем же тогда убегал от нас?
— Да я разве знал, что от вас?! Будь моя воля и знай я об ученичестве, сам бы к вам под ворота пришел и упрашивал меня принять. Этот дядя мне хуже редьки надоел, скот редкостный. И приказчик его — шваль подзаборная, тупое отродье, каждый раз так и норовил меня поколотить. Вот и решил хоть на несколько дней от них избавиться да в заброшенных садах в южном пригороде пожить. Как раз фрукты поспели.
— А… точно. — Неожиданно глаза мага прикрылись от детских воспоминаний. — Я ведь и сам в детстве туда бегал. — Но тут же вернулся к действительности, останавливая повозку возле коновязи. — Чего уставился? Я ведь тоже когда-то таким же, как ты, сорванцом был. А сейчас видишь кем стал?
— О-о! Я тоже хочу!
— Ну так я тебя для этого и привез в ученичество. Старайся, и станешь великим магом. И забудь все, что говорят плохого про великого Купидона Азарова. Это он сам распространяет эти жуткие слухи, чтобы к нему никто не лез с просьбами и не мешал заниматься магической наукой. На самом деле наш покровитель и учитель — добрейшей души человек, истинный гений и творец прогресса в нашем мире.
— Вот это да! — делал Хотрис круглые от восторга глаза. — Я так и знал! Я чувствовал, что люди врут и наговаривают.
— Ладно, потом мне подробно расскажешь, кто и что именно наговаривал. А сейчас идти можешь?
— Конечно, господин.
— Обращайся ко мне «господин наставник».
— Понял, господин наставник.
Помощник по черным делам удовлетворенно кивнул, положительно оценивая желание мальчугана и выслужиться, и исполнить любое задание. Кандидат на отправку в неизвестность ему нравился все больше и больше. И он не решился откладывать представление такого ценного кадра своему владыке. Удачной покупкой следовало похвастаться как можно быстрей.
— Если вдруг с тобой захочет поговорить сам великий Купидон Азаров, обращайся к нему «ваше магичество». Ведь он — король среди всех волшебников Кабаньего.
— Да здравствует король!
От этого восклицания маг поморщился, но вроде как неискренности в юноше не заметил. Поэтому только предупредил:
— Ну, так выкрикивать не надо. Обращайся только так, как я сказал.
— Так точно, господин наставник!
— И так кричать не надо. Просто склони голову в знак понимания и исполнительности. — Он хмыкнул, проследив, как Хотрис старательно задергал головой. — Не так часто, достаточно одного раза. Бери вещи и иди за мной.
Дальше они обогнули одно крыло здания, потом второе, и все это время маг продолжал инструктировать нового ученика, что и как надо делать и что делать на территории поместья запрещено. А потом вдруг застыл на месте и зашептал:
— Стой здесь! — и бросился к одному из боковых входов, откуда с озабоченным видом выскользнул Азаров. — Ваше магичество!..
Подскочив к своему повелителю, помощник что-то приглушенно зашептал, показывая взглядом на Хотриса. При этом он так увлекся рассказом, что по лицу его было видно, как мальчуган сноровисто уходил от загонщиков, как чуть не ушел и насколько он ловкий, жилистый и выносливый. Великий колдун тоже сразу оценил такого перспективного кандидата. И в конце словесного спича буркнул:
— Пусть подойдет!
По взмаху наставника Хотрис бросился к ступенькам, поклонился и с наигранным благолепием и восхищением во взоре воскликнул:
— Рад видеть ваше магичество в полном здравии!
— Да что с меня убудет, — проворчал крепкий телом старикан, переживший много поколений императоров.
Но эта детская непосредственность и льющаяся на него искренняя любовь все-таки тронули циничное, окаменевшее сердце. Слишком уж привык редкостный мизантроп, гроза всего живого, что к нему неизменно подползают на коленях трясущиеся от страха и унижения существа, а тут такой нелицемерный восторг и благолепие. Поэтому он тоже внешне смягчился, быстро осознав правомерность такого поведения: в любом случае искренний помощник будет выполнять задание во сто крат с большим рвением, чем тот, который действует из-под палки и по принуждению.
— А вот ты как, дитя мое, готов стать учеником мага и устремиться к вершинам наивысших таинств?
— Готов, ваше магичество! Давно готов!
— Похвально твое рвение, похвально. Но сразу хочу предупредить: для полноправного вступления под нашу длань, следует пройти испытания. Пройдешь первую ступень: станешь один год помогать при уборке лабораторий и ухаживать за подопытными животными. Пройдешь вторую ступень, тебя начнут обучать азам грамоты и счета. Ну а если и самое сложное испытание пройдешь, то сразу станешь моим личным учеником и начнешь изучать магические ритуалы, древние книги и наивысшие законы магии.
— Да! Да, ваше магичество! Я сразу готов к испытанию третьей ступени!
— Э-э-э…
— Тем более что я и писать, и считать умею!
Помощник мага зашипел краешком губ:
— Не перебивай никогда владыку.
— Ладно, ладно, — благодушно заулыбался Купидон. — Для первого разговора это простительно. Но меня просто поражает твоя готовность действовать, малыш. Столько экспрессии и фанатизма. Но ведь быть магом — это тяжелейший повседневный труд. Не каждый с этим справляется.
— Я справлюсь! Все жизнь мечтал стал магом, — захлебывался слюной от счастья паренек. — И творить, творить, творить…
«Все понятно, — решил для себя Азаров. — Розовый фанатизм. Но как раз такой мне больше всего и подходит. Теперь главное — не спугнуть его за эту неделю, чем-то ненароком не обидеть и самым идеальным образом подготовить. А может, и две недели на его муштру потратить? Итог того стоит. Главное, чтобы он не набрал лишнего веса при усиленном питании. Сейчас все сразу и выясним».
Гроза всего живого в Кабаньем решил потратить на мальца еще полчаса своего драгоценного времени. Опять радушно улыбнулся, похлопал Хотриса по плечу, потом приобнял и двинулся с ним по дорожке дальше, в обход следующего крыла замка.
— Вижу, что ты храбрый парень, решительный. Но на третьем уровне следует прорваться через окружение диких собак, а то и других неприятных хищников. Пойдешь ли ты на такое?
— Запросто! Я никаких собак не боюсь.
К слову сказать, помимо знания того, что ему предстояло сделать, и полной уверенности в своей безопасности Хотрис Тарсон и в самом деле не боялся собак совершенно. Скорее, это они его боялись до ужаса и сразу сворачивали с его дороги, будучи даже в стае из нескольких особей. Чувствительные на ауру животные сразу осознавали перед собой убийцу, который голыми руками мог в мгновенье ока задушить огромного пса с себя ростом, а то и переломать ему шею.
Но ясное дело, что просто голословным утверждениям такой человек, как Азаров, не поверит. Проведет испытания или как минимум попробует выпытать все подробности. Что и случилось.
— Хм! Ты явно парень хват, но собаки тоже бывают разные. Откуда вдруг такие умения?
И Хотрис решил рассказать всю правду без утайки:
— Когда мне было девять лет, однажды мы с товарищем пробрались на грядки со сладкой калвеоной. Приближались сумерки, мы очень надеялись, что нас никто не заметит. Но вдруг откуда-то примчалось два огромных черных дога, и мы бросились к забору. Но я-то успел забраться наверх, а вот моего товарища сторожевые псы загрызли насмерть. А я лежал на заборе и ручьями лил слезы, не в силах ничем помочь. Даже мои крики о помощи запоздали: моему дружку просто отгрызли голову. Вот с тех пор я и начал войну со всеми собаками. Брал обоюдоострый нож, насаженный на бамбуковую палицу, и ходил по округе, уничтожая всех сторожевых собак. Начал с самых маленьких, а закончил самыми громадными, действующими в паре или тройке. Дошло до того, что, как только я перебирался через забор, все шавки чувствовали свою гибель, прятались по будкам и щелям и только повизгивали от страха.
— М-да! Что-то такое в твоей ауре есть! — воскликнул присматривающийся Азаров. — Как интересно! Ну а что потом?
— А потом я понял, что собаки, по сути своей, не виноваты. Их же просто обучают только для охраны, и они не умеют рассуждать. Мне стало их жалко, и вот уже года полтора я ни одной не убил. Хотя их страх передо мной никуда не делся. Скорее, даже усилился.
— Ну ты молодец! — не сдержался от похвалы владыка. При этом даже к своему помощнику обернулся и показал большой палец. Мол, удачную покупку ты сделал. — Тогда тебе вообще большого труда не составит одним махом пройти самое трудное испытание.
— Прямо сейчас? Я готов!
— Ну нет, в любом случае я не хочу тобой рисковать. Скажу откровенно: такие кадры встречаются редко, и мы, маги, обязаны их ценить на вес золота. Ни к чему тебе спешить, а потом год, а то и два прозябать на уборке конюшен. Поэтому одна неделя, а то и две уйдут на твою скрупулезную подготовку. Для начала давай взвесимся.
Они вошли в какой-то флигель, где стояли мерные весы и куча иного механического хлама. Кандидата на отправку раздели до нижней сорочки и поставили на платформу. После чего оба мага вздохнули с облегчением. Купидон наставительно поднял указательный палец:
— Ну вот, за эту неделю до испытания ты имеешь право набрать только один килограмм. Поэтому будешь питаться исключительно фруктами. Кстати, ты любишь фрукты?
— Обожаю, ваше магичество! — И это было истинной правдой. — К тому же от них только сил прибывает.
— Тоже верно. Но откуда такие знания?
— Меня матушка в детстве вообще никогда мясом и хлебом не кормила. Вот потому я такой сильный и жилистый, даже не болел ни разу.
На это верховный владыка всех магов Кабаньего странно подвигал бровями, многозначительно посмотрел на своего помощника и констатировал:
— Видишь, оказывается, и народ о правильном питании знает. — И тут же вновь повернулся к одевающемуся парнишке. — О! Родовой?
Хотрис с готовностью протянул свой кинжал и порывисто выдохнул:
— Так точно, ваше магичество! А можно вопрос?
— Давай! — Повертев холодное оружие в руках, великий маг вернул его обратно.
— Вы сказали, что килограмм у меня в запасе. Значит, если я не растолстею, я бы мог с собой на испытание взять свою бамбуковую палку с ножом? Вот она.
Отстегнутое чуть раньше от руки оружие не было на первый взгляд каким-то внушительным. Короткая, сантиметров сорок, прочная бамбуковая палка. На одном конце ее обломок треугольного лезвия, всего сантиметров пять в длину. Лезвие острое, с двумя режущими кромками и намертво прикрученное отвердевшей до окаменелости ниткой шварской лианы. На другом конце ременная петля для кисти. Вроде ничего страшного и опасного, но в умелых руках таким оружием и в самом деле можно убивать любых собак. Особенно если сразу рассечь нос атакующему псу.
— Ого! Удивительная вещица. Хвалю такую инициативу. И если действительно не наберешь до момента испытания лишний килограмм веса, можешь боевую палицу захватить с собой.
— Буду стараться, ваше магичество!
Купидон похвально хмыкнул, немного подумал и стал давать последние распоряжения:
— Значит, так: ходить хвостом за своим наставником и выполнять все его распоряжения. Он тебя уже сегодня начнет тренировать на испытательном полигоне, где мы имеем примерную копию того места, где ты получишь третий уровень посвящения. За пределы поместья выходить категорически запрещено. Наши тайны не должны попасть в неопытные руки обывателей. Надеюсь, ты это понимаешь?
— Еще как, ваше магичество!
— Поэтому ты должен носить вот этот охранный браслет. Он тебя не выпустит, если ты вдруг «заблудишься».
Хотрис протянул руку с поразительной готовностью, радостно вздохнул после надевания и даже успел погладить магический браслет второй ладошкой. Что лишний раз убедило обоих магов в правильности выбранной линии поведения. Все-таки пряник действует гораздо лучше кнута, а уж с личностями, попавшими под влияние «розового фанатизма», и того проще. В их понимании, харизматичный лидер если и ошибается или творит неправильные деяния, то все равно вина сваливается на злой рок или козни злопыхателей. И если этого парнишку воспитать как следует, из него может получиться самый идейный и преданный последователь.
И, уже отправляясь поспешно по неотложному делу, Купидон Азаров подумал: «Жаль будет отправлять такого сорвиголову на погибель в замок Свинга Реальностей. Но с другой стороны, если кто и донесет маяк до цели, то только Хотрис! Хм! А вот если он вернется, тогда я и сотворю из него своего уникального раба. Глядишь, еще и преемником моим станет. Да нет! Чего это я?! О таких вещах слишком рано думать, двести лет мне еще гарантировано. А уж за два столетия я таких фанатиков сотни воспитаю».

Глава шестая
Первая ниточка

Вначале Дмитрий перенесся с Александрой в одну из квартир в Лодзи. И сразу сумел удивить:
— Это та самая квартира, где я долгое время жил с родителями. До самого их исчезновения. Здесь почти все осталось в неприкосновенности.
— Ух ты! — Молодая графиня рассматривала обстановку во все глаза. — Да об этом и в конторе никто не знал.
— Только этого мне не хватало! Я выкупил квартиру через подставных лиц, обустроил все как прежде, прикупил недостающие детали мебели и очень редко сюда наведываюсь.
— Здесь тоже створ между мирами?
— Заметила, молодец. И вот эта деталь меня больше всего интригует: а вдруг родители как-то об этом знали или догадывались?
— Точно! Должно же быть нечто наследственное у тебя именно от родителей.
Интереснейший вопрос, над которым Дмитрий Светозаров задумывался многие годы. При всем своем стремлении и желании хоть что-то припомнить из жизни отца или матери, выходящее за рамки каждодневного бытия, ни единой детали не прорисовывалось. Ну разве что, как офицеру, отцу частенько приходилось покидать квартиру — и ночью по тревоге, и время от времени уезжать в командировки. Та же строгая служба не могла позволить ему вообще удалиться далеко или надолго от гарнизона по собственной инициативе. В те времена с этим было жуть как строго. Так что отлучки по тревоге или в командировки не следовало даже сопоставлять с какой-либо деятельностью Торговца. Тут ответ имелся однозначный.
А вот по поводу створа, широкой дугой пересекающего почти всю квартиру на втором этаже четырехэтажного здания, сомнения грызли и терзали. Тем более в последнее время, когда после определенных усилий и тренировок тот же шафик Аристарх Великий из королевства Ягонов умудряется рассмотреть легкую, почти невидимую вуаль на месте переходов в межмирское пространство. А раз сумел Аристарх, то почему не могут это сделать и другие?
Правда, и здесь следовало не забывать историю. В те времена распределение квартир среди семейных офицеров Западной группы войск велось строго централизованно. О каком-то выборе или пожеланиях жильцов и речи быть не могло. Пусть радуются тому, что дали. И так по сравнению с обеспечением остальной армии живущие за границей счастливчики считались жутко привилегированным сословием.
И все-таки?
Во всей этой длинной цепи домыслов и натяжек в последние дни появилась некая основополагающая концепция: если удастся спасти родную сестру Елену, то многое в семейной трагической истории может приоткрыться. Особенно будет важен сам момент похищения сестры, или что там могло произойти на самом деле. Уж она сумеет подсказать, куда и почему исчезли родители. Недаром она, воспользовавшись именем Анджея Дойника, так грамотно вывела родного брата на истинного возмутителя правопорядка и спокойствия в Лодзи.
Воспоминание о лидере здешней преступной группировки заставило Дмитрия прекратить бесплодные пока размышления и заняться делом. Усаживаясь в удобное кресло, он предупредил супругу:
— Я здесь бываю редко, поэтому за безопасность наших тел не ручаюсь. Мало ли что. Поэтому иду пока один, а ты останешься на подстраховке. Попробую все рассмотреть в быстром мелькании. Надо будет — пойдем вдвоем или метнемся вначале в обитель Желтых Грез. И уже оттуда двинемся на медленный просмотр.
Когда он откинулся на спинку кресла и замер, Александра поежилась от неприятного чувства навалившегося одиночества, а затем дисциплинированно застыла рядом, напряженно прислушиваясь к каждому звуку, который вполне хорошо слышался в старом панельном доме.
Через четверть часа графиня стала ерзать на месте. Еще минут через десять — волноваться и озабоченно присматриваться к лицу любимого. Как раз в тот момент он резко вздохнул, открыл глаза, посмотрел на электронные часы и затараторил:
— Во как я вовремя уложился! Хотя по большому счету показалось, ничего сложного нет. Этот Лысый восседает на стареньком кресле, а два его подручных прислуживают ему, словно лакеи. То тарелку на маленький столик поставят, то чашку с кофе принесут, то булочку с кремом. Прямо идиллия, честное слово! А потом подумал: чего они так с ним носятся? У того и оружия при себе нет, все разложено аккуратно на большом столе, но непосредственно в руках и на поясе — пусто. И решил на всякий случай более тщательно рассмотреть кресло и то, что под ним. А там — вот такенный заряд прилажен!
— Фанатики? — напряглась Александра.
— Не похоже. Кажется, они как бы сами себе решили: будут отстреливаться до последнего, а если десантура все-таки ввалится внутрь, вот тогда себя и подорвут. Но! Видимо, и обо мне что-то знают. И о моем способе передвижения. Потому что явно замаскировали все слишком тщательно и дальновидно. Вздумай я сразу похитить Лысого и его лакеев простым выдергиванием, те бы взорвались, пусть даже и в межмирье. Не знаю, может, и мне бы досталось, если бы щитами не прикрылся.
— И что теперь?
— Ха! Теперь-то я все продумал. Кресло с оружием просто оставлю в межмирье, пусть себе взрывается. Подхвачу только членов шайки, немного придушу в дороге и доставлю прямо в подвал к твоим коллегам. Пусть сразу начинают выколачивать сведения. Так, становись за мной. Можешь даже не держаться, включаю слипание сюртуков! Начали!
Конечно, женщина попыталась из-за плеча рассмотреть, что происходит. Для нее ослепительные вспышки и разноцветное мелькание уже совершенно не считались помехой для наблюдения.
Туманные чертоги межмирского пространства. Затем основательный грохот. Перекошенные лица бандитов, белеющие в сумраке подвала. Опять туман безвременья. И резкая вспышка! Все-таки что-то взорвалось. Кажется, даже неожиданно для Торговца. Но щиты безопасности он вокруг себя и супруги выставил довольно мощные: их только слегка качнуло в перемещении. Но зато и само перемещение удлинилось на добрых десять секунд. А потом они с легким выхлопом и постукиванием оказались в центре подвальной комнаты, по периметру которой замерли в готовности новоиспеченные бароны и Казимир Теодорович. Три захваченных тела плюхнулись на пол безвольными тушками. Причем тело самого Лысого оказалось разорвано на спине так, словно оттуда вырвали позвоночник. Одного взгляда хватало для определения: не жилец. Один из его подельников тоже не отличался целостностью: полчерепа словно срезало аннигилятором. С этого тоже уже не дождаться показаний.
Ну а третий подельник, сравнительно молодой и с копной кучерявых волос на голове, оказался в полном здравии. Даже успел сразу глубоко вздохнуть, восстанавливая дыхание, затем попытался встать на ноги. Подскочившая Дана даже рукой еще коснуться не успела, а шустрый мужчина поник, стал вялым и инертным. Его тут же подхватили под локти, усадили на заготовленный стул, крепко привязали на всякий случай, и целительница коснулась указательными пальцами щек пленника. Тот дернулся всем телом, максимально раскрыл бездумные глаза, да так и замер, словно включенный в розетку робот. Разве что время от времени моргал глазами.
За это время Дмитрий успел бегло осмотреть труп Лысого и обсудить причины гибели с соратниками:
— Да, какая-то гадость у него и на спине висела. Ну от такого я его уже обезопасить никак не мог.
— Это плохо?
— Не знаю. Вроде взрыв произошел уже между мирами. Значит, никакие сигналы не сработали в том подвале.
— А кресло с бомбой? — напомнила супруга, борясь с приступами дурноты.
От вида трупов она в последнее время уже в обморок не падала, но окровавленные останки бодрости и легкости не прибавляли.
— Его я сразу закинул куда подальше. Чуть позже мелькну в тех местах и проверю силу взрыва бомбы и все ли тихо на лежке этих уродов. Жаль, что допрашивать особо некого. Но может, с паршивой овцы хоть шерсти клок?
— Ты меня слышишь? — начала допрос Дана.
— Да.
Чувствовалось, что допрашиваемый преступник где-то внутри своего организма отчаянно борется с навязанной ему насильно линией поведения.
— Готов отвечать на все мои вопросы?
— Да.
— Тогда начнем. Где находится сейчас халиф Рифаил?
— Не могу… точно сказать.
— А где он может находиться?
— В очень многих местах.
— Ничего, мы не спешим, — ласково продолжила целительница. — Начинай перечислять все места, где сейчас может находиться Рифаил.
Бандит, к всеобщему облегчению, оказался личностью довольно информированной. Удивляло, сколько он знал точек, в одной из которых мог находиться разыскиваемый халиф. Теодорович быстро установил видеокамеру, вставил в передающее гнездо антенну, а потом метнулся в верхние комнаты, буркнув на ходу:
— Буду сразу пробивать адреса по планам и картотеке!
Правда, при движении чуть не поскользнулся на луже крови, вытекшей из головы мертвого бандита.
Пришлось Торговцу совершить микропрыжок, забросив трупы вместе с разлитой кровью в какое-то укромное место иного мира. А может, и это, отчитываться он не собирался. Но когда вернулся в подвал, Александры там уже не было.
— Побежала за Казимиром, — объяснила шепотом Сильва. — Ей возле экрана не так тошно.
— Логично.
Дмитрий приблизился к допрашиваемому и стал писать для Даны очередные вопросы. Как он знал, менять голос во время важных допросов не рекомендуется. Мог произойти коллапс в сознании преступника, и он надолго впадет в сонную кому. А время и так поджимало.
— Что ты знаешь про Елену Светозарову?
— Вчера о такой женщине шеф говорил по телефону с халифом. Потом Лысый долго слушал молча, а в конце сказал: «Да, ты прав, следует наш козырь перепрятать в самое надежное место. В крайнем случае, если что-то сорвется у нас, пусть Елена никому не достанется».
— Еще какие-нибудь упоминания были об этой женщине?
— Нет.
— Что тебе известно о Дмитрии Светозарове?
— Ничего.
— Что ты знаешь о Торговце?
— Торговец — хитрый и коварный враг, которого очень боятся Лысый, халиф Рифаил и все воины халифа. После получения от него какого-то выкупа его надо обязательно убить любым способом.
— Оговаривался какой-то конкретный способ?
— Да. Лысый советовал заминировать внутренности какой-то сестры Торговца.
— У Лысого тоже были внутренности заминированы?
— Да.
Светозаров пригнулся к ушку госпожи Маурьи и прошептал:
— Качай его, Даночка, качай! А мы там наверху пока по картам попытаемся рассмотреть, что и куда!
Он жестом позвал за собой Курта и поднялся наверх. Но еще на лестнице спросил, как успехи по разминированию учебного пособия. Узнав результаты, похвалил:
— Да ты молодец! А по большому счету и все остальные на приличном уровне.
— А зачем оно нам? — успел спросить немец.
— Ты видел, что эти изуверы творят? Не только с собой, но и с другими?
— Надо бы внимательно рассмотреть тело этого Лысого, — внес предложение Курт.
— Обязательно тебя и пару помощников заброшу. Но чуть позже. Возможно, твоя помощь понадобится при повторном посещении подвала. Следует еще раз внимательно просмотреть место лежки этих вурдалаков.
В операторской, как правильно следовало называть теперь комнату Теодоровича, оргтехника гудела с максимальной натугой. И после нескольких минут простого прослушивания ведущегося внизу допроса следователи уже имели перед собой приблизительную карту с местами, где предположительно мог находиться Рифаил.
— Кошмар какой, — жаловался старый поляк. — Да мы его так ни в жизнь не найдем. Он может быть где угодно, и не только в Европе.
— Ерунда. Ты мне только точно укажи географический центр между всеми этими точками возможной дислокации банды. А вернее, их шефа.
— Центр? — пожал Казимир плечами в удивлении. — Да запросто.
Густой перестук клавиш, и на одном из экранов появился участок условных обозначений.
— Вот здесь!
— Что там конкретно?
— Дорога проселочная. Балка. Поле. Вот это рощица. По периметру — два хутора.
— Прекрасно! Значит, наличие зоны мобильной связи там гарантируется?
— Несомненно.
Александра уже догадалась, что собирается сделать Светозаров.
— Опробуем льюпер? — И сняла при этом с пояса устройство в кожаном чехольчике. Вынула из чехла, открывая взору нечто в виде плоской невысокой чаши.
— Льюпер?! Что за диковинка? — загорелись оба зрителя.
— Подарок хаерсов, — охотно пояснила графиня. — Прибор, в середину которого вставляешь свой работающий телефон и говоришь. А вот на ободке стрелочка, которая определяет точное географическое направление, откуда звонит твой собеседник.
— Такое невозможно, — сразу отверг аналитик.
И лучший минер группы его поддержал:
— Верно. Любой сигнал движется через ближайшую антенну ретранслятора, как от твоего собеседника, так и к твоему телефону.
Торговец примирительно кивнул:
— Сам сомневаюсь и осознаю. Но через десяток минут и проверим. Курт, готов?
— Сейчас, только прихвачу свои инструменты!
Курт метнулся в свою комнату и вскоре стоял в операторской, перехваченный поясом с чехольчиками и кармашками, где размещались основные инструменты профессионального минера. На груди у него располагался «щуп», одно из устройств высокотехнологического мира Ситулгайна. «Щуп» позволял с приличного расстояния в двадцать метров различать любые взрывчатые смеси и даже рядом находящиеся составляющие. Незаменимое для любого сапера приспособление. Пару пистолетов и ножи немец тоже с собой не забыл прихватить. Дмитрий осмотрел воина с ног до головы, внутренне похвалил за предусмотрительность, и уже через минуту они стояли в том самом месте, где еще недавно Лысый сибаритствовал за чашечкой кофе. С первого взгляда все оставалось в глубоком подвальном помещении тихо и пристойно. Отголоски взорвавшейся в межмирье бомбы сюда не достали.
— Осмотрись тут со всем тщанием и поищи тайники. Наверняка что-нибудь для нас полезное да найдется. Системы какой-нибудь экстренной связи тоже могут быть. А мы сейчас к тем хуторам, сделаем короткий звонок и к тебе присоединимся.
Еще минута, и чета Светозаровых уже стояла на нужном месте, в каком-то захолустье современной Европы. Дмитрий с закрытыми глазами продумал весь предстоящий разговор, тщательно установил льюпер на верхушке придорожного столбика, засунул в центр свой мобильник, пригнулся вместе с супругой рядом и только после этого нажал кнопку вызова.
— Слушаю, — раздался ответ уже после третьего гудка.
Голос халифа хоть и звенел напряжением, но был легко узнаваем.
— Как мы и договаривались, я ставлю в известность о предстоящем обмене заблаговременно, — стал отчитываться Торговец. — Половина камней мною уже собрана, как и половина денег, остальное мне обещано собрать вместе через два, максимум через три дня. Вас это радует?
— Несомненно, — последовал лаконичный ответ.
— Тогда все постарайтесь приготовить на вечер третьего дня. Если у меня возникнут какие-то сложности, я дам немедленно знать.
— Договорились. — Рифаил после этого не отключился. — Где вы сейчас?
— В Чехии, по банковским делам.
— Не боитесь так рисковать?
— А что делать? Не желаю, чтобы моя сестра и лишнего часа находилась в неволе.
— Зря волнуетесь. Ей созданы самые тепличные условия.
— Надеюсь.
— Но у меня еще кое-что.
Черточка уже давно показывала конкретное направление, но понятно, что прекращать разговор в любом случае не стоило.
— Что с Еленой?!
— С ней все в порядке, я ведь говорил. А вот некоторые структуры слишком уж наседают на хвост моим людям. Как мне удалось выяснить, вы их недавно сильно потрепали, а может, просто приложили к трепле свою руку. Но теперь они мешают мне.
— Вины Торговцев в этом нет! — При этом заявлении Дмитрий хитро подмигнул своей супруге. Пусть, мол, думает, что нас немереное количество.
— Хочется в это верить. Но как честный партнер я просто обязан предупредить: будьте осторожны и сильно не засвечивайтесь. С всеобъемлющими надгосударственными структурами безопасности ни я, ни даже вы не совладаете.
— Спасибо за предупреждение.
Прощаний не было, сразу короткие гудки. Но Дмитрий был настроен оптимистически:
— Боится, гад! И правильно делает: сейчас мы высчитаем его хотя бы примерное направление. А уж потом…
— А ты заметил оговорку Рифаила? — задумалась Александра. — При упоминании о твоей сестре халиф не добавил слово «здесь». А это значит, что Елены может рядом с ним и не быть.
— М-да, — сразу расстроился Торговец. — Ну ничего, все равно шарахаться нам из стороны в сторону не стоит. Будем действовать последовательно и по заранее составленному плану. Дорогая, прыгаем!
И в следующий миг проселочная дорога вновь оказалась пустынной.

Глава седьмая
Адская неделя

Следующая неделя выдалась для Хотриса невероятно трудной. Ежечасно создавалось впечатление, что маг-наставник, по наущению великого Азарова, и в самом деле вознамерился сделать из юноши максимально изворотливого, скользкого, неуловимого лазутчика. И не просто лазутчика на один раз, а на долгие годы и все случаи оставшейся жизни. Потому что как еще можно было расценивать круглосуточное участие в тренировках одного из самых сильных магов, входящих в когорту приближенных самого Купидона? Да и сам владыка магического и физического мира Кабаний не гнушался пару часов в день посвятить себя малолетнему сироте.
Чаще всего Азаров просто посматривал за тренировками да иногда вносил определенные коррективы. Несколько реже вмешивался сам и конкретными действиями показывал, что и где, по его мнению, не так. Для полноценной тренировки на одном из задних дворов имелась специальная площадка, на которой были нанесены размеры двора того самого таинственного замка и обозначались конкретные ступеньки. Действительно, если судить по макету, то пробежать предстояло всего лишь метров двадцать открытого пространства и, взлетев на парадное крыльцо, юркнуть в спасительные внутренности древнего строения. Но с каждым днем ставящаяся перед посланником задача усложнялась.
На первой тренировке установили несколько чучел собак с наложенными на них почти живыми личинами, потом десяток имитаций, затем их стало более пяти десятков. Все чучела довольно сноровисто передвигались и хоть не кусались, но пытались задавить, сбить юношу с ног своим корпусом. Вслед за собаками прибавилось несколько десятков соломенных аналогов вообще дивных животных иных размеров и характера: огромные вараны, человекоподобные мохнатые существа и даже некое подобие птичек в виде двухметровых субтильных петухов. Только вместо привычного клюва у петуха имелась лягушачья пасть с острейшими зубами. По поводу этих птичек Хотрис больше всего и удивился во время очередного короткого отдыха:
— Ваше магичество, а этот монстр тоже там будет обязательно?
— Скорее всего, нет, — уверенно отвечал самый сильный колдун Кабаньего. — Никого там, кроме собак, не будет. Потому что в книге описаны и нарисованы подробно только они. И сказано, что они охраняют замок Свинг Реальностей. К твоему сведению: все предыдущие мои ученики, выполнившие задание, никого, кроме собак, не встречали. Но я уже лет двадцать не беру новых магов твоего возраста в обучение, и обстоятельства там могли измениться. В той же книге нарисованы и вот эти страшилки и упоминается, что они где-то там в окрестностях тоже могут обитать. Посему нам с тобой лучше перестраховаться и научиться с ними тоже бороться или уходить от столкновения.
Юноша обратил внимание на проскочившее местоимение «нам»:
— Разве опытному магу тоже трудно проскочить этот двор?
— Не дерзи! Даже твой наставник своей силой испепелит всех тамошних хищников играючи. А я еще и сам замок с землей сровняю. Но есть ограничения по весу, и мы не может тебя подстраховать во время твоего испытания. Только после десяти секунд я тебя выдергиваю оттуда и в случае необходимости латаю на тебе укусы или царапины.
Но дотошный кандидат в ученики вел совсем к другому:
— Ваше магичество, а если и я хоть чему-то научусь из магии? Это мне поможет? Например, надену на себя личину варана. Или стану похож на вон то мохнатое существо. Так не запрещено проходить испытания?
Такое простое, но вместе с тем такое неожиданное предложение заставило грозного мага задуматься. До того он и мысли не допускал, чтобы обреченного на гибель человека, не значащего сиротинку еще и чему-то учить. И не потому, что жалко было времени или усилий, просто всегда делалась ставка в первую очередь на удачливость и везение. Вдруг кто-то да успеет донести маяк в нужные пенаты?
А в данном случае кандидат попался прямо-таки уникальный по своим возможностям. Да и прущая из него инициатива казалась весьма похвальной. Если мальчонку еще и некоторым премудростям обучить, то несколько лишних шансов на миллион добавится однозначно.
— Видишь ли, в чем основное противоречие, — проникновенным тоном стал объяснять Купидон Азаров. — Ведь как раз все обучение полноценного мага и начнется после прохождения тобой испытания. Как же можно тебя учить, коль ты только кандидат в ученики? Так получится нечестно по отношению к остальным твоим будущим коллегам.
— Не обязательно учить меня чему-то великому и страшному, — прикидывался простаком Хотрис. — Есть ведь умения, которые доступны и некоторым простым обывателям города, которые они имеют от рождения. Мне бы хоть таких парочку.
Действительно, таких случаев в мире Кабаний хватало. Хотя чаще всего про врожденные возможности некоторых индивидуумов знали все соседи и знакомые и воспользоваться своими дарами они не могли как следует. Другой вопрос, что будущий посланник в неизвестность не знал одну аксиому: любого человека можно было обучать магическим умениям, но только с пятнадцати лет. Исключения, конечно, бывали, но общего правила они изменить не могли. Поэтому научить парнишку чему-то путному Азаров теоретически не смог бы при всем желании. Пустяшная трата времени. Тем не менее, исходя из невероятной важности предстоящей миссии, хоть что-нибудь попробовать стоило в обязательном порядке. И великий маг сразу припомнил одну простейшую дисциплину для начинающих.
— Во время каждого приема пищи, — обратился он к своему помощнику, — начнешь вдалбливать ему основы теории «пятна кальмара». А я лично по полчаса вечером и утром стану учить его практике. Может, за оставшиеся дни и справимся.
Инициатива наказуема. Вот именно поэтому уже на третью ночь Хотрис спал на час меньше. Но самое главное, пусть и к большому удивлению его наставников, а также их внутренней гордости за свои преподавательские таланты, юноша успел за четыре дня обучиться первому своему магическому умению. Суть его заключалась в создании темного воздушного пятна в виде собственного облика аналогичных размеров, которое продолжало двигаться в прежнем направлении и с прежней скоростью. Недолго — секунды три. А человек в момент опасности размытой тенью мог метнуться в сторону. Недалеко, правда, всего лишь на два, максимум три метра. Да и пятен таких начинающий маг умел создать не больше пяти. Тем не менее в случае опасности при уходе от зубастой пасти и эти лишние секунды или метры могли стать спасительными. У нашего героя, при накоплении силенок в течение часа, получалось шесть «пятен кальмара»! Так что общие шансы увеличились еще на десять, как минимум, единиц.
Всю неделю нового ученика кормили, словно на убой. Причем такими экзотическими, восхитительно вкусными плодами, что многие горожане даже не подозревали о существовании подобных деликатесов. Но! Кормили каждый раз только одним видом фруктов и с обязательным интервалом между ними не менее получаса. Как следствие, вес усиленно тренирующегося кандидата не только не возрос, но на какие-то полкилограмма стал меньше.
Особо следовало отметить уникальное положение Хотриса Тарсона в поместье. Он ни с кем из дворовых даже практически не пересекался. С иными магами не заговаривал. От своего наставника не отдалялся далее чем на пять метров. Принимал пищу только за одним столом с магом и даже спал в большой кладовке или гардеробной, примыкающей к его спальне. То есть по всему получалось, что мальца опасаются оставить рядом с кем-то, кто может сболтнуть нечто лишнее о прежних посланцах или о бесперспективности возвращения. Похоже, что Азаров и в самом деле решил изменить всю прежнюю систему подготовки, перейдя от количества к качеству, хотя и количество было решено отныне увеличить в десятки раз. Слишком уж он хотел отправить маяк для создания постоянного портала в замок Свинг Реальностей.
И хорошо, что сирота рода Тарсон знал, что с ним ведут двойную игру, выдавая желаемое за действительность и сильно видоизменяя эту действительность. Так, например, Азаров несколько раз облагоденствовал купленного кандидата своим присутствием во время обеда и пытался логично и правдиво объяснить подноготную такого странного и редкого испытания:
— Ведь все остальные мои ученики проходили третий уровень уже в возрасте далеко за пятнадцать лет. Им в Свинг Реальностей не позволял попадать чрезмерный вес. Да плюс надо нести на себе маяк для обратного перехода. Но несколько человек таки побывали во дворе того замка, подтвердив впоследствии данные о собаках.
— И все они прошли испытания?
Купидон словно ждал этого вопроса. Тяжело вздохнул и с отеческим откровением признался:
— Никто не прошел. Все вернулись покусанными, в слезах и соплях. Пришлось их лечить, выводить шрамы и отправлять на работы в конюшне. Мало того. Страх и нерешительность так и оставались у них в крови. Только один из них стал магом, сейчас он служит в свите императора. Остальные скатились к серой посредственности.
— Я прорвусь, ваше магичество! Не сомневайтесь! — попытался вскочить Хотрис на ноги с должным рвением, хотя мысленно подумал: «Ага! Жди меня, и я вернусь! Так ты меня больше и увидишь!»
Хорошо, что даже самые сильные и страшные маги не умеют читать мысли.
— Я верю в тебя, мой мальчик! — проникновенно отвечал Азаров, усаживая за плечи паренька обратно. — Сразу видно устремленную к победе личность.
А про себя тоже подумал нечто иное: «Такой кадр и в самом деле может прорваться. Его инициативы с легким оружием и с начальными умениями в магии помогли мне совсем по-иному взглянуть на старую проблему. Такого фанатичного, искреннего поклонника следует сберечь любой ценой. Так что я, со своей стороны, тоже постараюсь придать больше гарантий непосредственно переходу. Мало ли что может случиться. Следует предвидеть любую случайность, даже неожиданный порыв ветра».
А с другой стороны, тоже плохо, что мысли магов у них на лбу не написаны. Иначе Хотрис бы сильно своей судьбой обеспокоился. А так он продолжил интенсивные тренировки с бамбуковой палицей, рассекая морды движущимся силой магии чучелам и постигая первую колдовскую премудрость. Со стороны наставников неслись очередные команды и советы, подсказки, требования доверять собственной интуиции, так что Хотрису к концу недели никакие чудища были не страшны и действовал он против них с завидной легкостью и уверенностью.
Зато в последний и предпоследний дни паренька озадачило поведение как самого Азарова, так и назначенного наставника. Оба черных дел мастера стояли в сторонке от тренировочной площадки и о чем-то усиленно дискутировали, не забывая, конечно, и чучела передвигать с удивительной скоростью и сноровкой. Причем таких дискуссий проводилось несколько, и Хотрис стал догадываться, что окончательно решается его судьба. По крайней мере, момент испытания могли отложить еще на одну неделю.
Нечто подобное и в самом деле происходило.
— С одной стороны, — с присущим ему цинизмом рассуждал Азаров, — незаменимых людей нет. Погибнет этот сирота, ну и ладно. У нас теперь новая концепция действий: набираем пару десятков детишек-сирот восьми лет и планомерно готовим их к нужной кондиции. А то и несколько групп разного возраста. Если воспитать из них должных зверенышей, да с нужным фанатизмом в душах, то они обязательно к замку прорвутся.
— Тем более что позже вы сможете портальные переходы с большими перерывами делать. Не раз в неделю, — напомнил помощник, — а раз в полторы-две. Режим собьется.
— Правильно! — тяжело вздыхал Купидон. — Но с другой стороны, такой как Хотрис мне только и видится во главе этого детского отряда. Мы бы для них построили отдельное помещение на заднем лугу, оградили от чужого влияния и взращивали бы, словно отряд боевых магистров.
— Э-э? — подивился приближенный. — А зачем вам отряд? Вдруг уже первый посланник прорвался бы во дворец?
— Тупишь? А что мне следует делать после образования двустороннего портала? Отправиться туда самому, а то и послать предварительно десяток рыцарей для уничтожения всякой хищной живности. Как раз бы этим детки и занялись.
— А потом?
Азаров ухмыльнулся:
— Потом отряд магистров можно использовать в любом месте для любого действия. Хотя бы для показательного наказания зазнавшихся императоришек и корольков. Хотя, если я прорвусь в Свинг Реальностей, мне местные пешки покажутся не важней травинки на лугу.
Помощник, конечно, ничего конкретно про загадочный замок не знал, только и мог что догадываться, но такое грандиозное сравнение и его несколько напрягло.
— Вдруг даже весь отряд не пройдет?
— Плевать! Будем каждый год набирать новый курс. Откроем постоянно действующую школу. Да что там — три школы! Что мне, средств не хватает, что ли?
— Да, ваше магичество! Вы только на последней партии адских топазов и зектангов такие деньжищи заработали!
Польстил и тут же сам пожалел: у Азарова чуть глаза из орбит не выскочили от злости.
— Закрой пасть и больше не вспоминай об этом! Толку с тех зектангов, если их больше не будет и где их взять — я не знаю. Да еще этот проклятый Торговец теперь мстить начал!
Речь шла о похищенных кристаллах, которые Дмитрий Светозаров выкрал с помощью Александры из магической башни Азарова. Конечно, в этом мире о конкретном виновнике знать не могли, что и попытался напомнить помощник:
— Вряд ли это Торговец нанес вам убытки. Тем более что вы его взорвали в межмирском пространстве.
— Да откуда я знаю, что с ним там случилось?! — скрипел зубами коварный колдун. — Вроде как и должен был взорваться, вместе с этой своей куколкой, но кто его знает, что на самом деле произошло? Вдруг выжил, скот? Иначе кто, кроме него, мог только осмелиться вторгнуться в мои владения? А ему очень нужны были энергетические кристаллы, очень!..
Помощнику, конечно, хотелось напомнить о некоторых случаях в истории, когда башни уже рушились таким образом, кристаллы рассасывались в пространстве, а виновных не существовало, но на этот раз он благоразумно промолчал по этому поводу. Зато попытался вновь вернуть разговор в более спокойное русло:
— Так что будем делать с парнишкой?
— Отправляем! Пусть покажет, на что способен. Ну а если вернется… Хм! Чего заранее загадывать. Вернется, тогда и посмотрим.
Вот так и вышло в итоге, что по прошествии недели усиленных тренировок Хотрис Тарсон оказался на хорошо ему известном черном цилиндре. Правда, чувствовал он себя в тот момент гораздо увереннее, чем все остальные жертвы: у него в руках имелось отменное, привычное оружие, он обладал в своем магическом арсенале одним весьма важным умением и, самое главное, он прекрасно знал, куда он отправится на самом деле. Вдобавок у него в кармане имелся небольшой огарок свечи, трут с кресалом и моток крепкой жилки с крючком, который обычно использовали рыбаки для поимки довольно крупной рыбы. Жилка была метров тридцати в длину, и утащить ее незаметно для магов казалось невероятной удачей. Так или иначе, но даже такое примитивное средство должно было помочь пареньку для добычи пропитания на новом месте. Свеча пригодится в темноте, вдруг где-то там темный подвал. Кресало поможет разжечь костер, а рыбацкая снасть не даст умереть с голоду на первых порах. То есть посланник надеялся попасть куда угодно, только не в замок со странным названием Свинг Реальностей.
Поэтому начало завершающей инструкции стал выслушивать с железным внутренним спокойствием и с показным рвением в глазах.
— Браслет я с тебя снимаю, там он только тебе помешать может, а после возвращения ты у меня становишься персоной, полностью облеченной моим доверием, — распинался Азаров, пряча магическое средство слежения в карман. Затем в сотый раз обрисовал, что делать надо, а что нельзя, и в самом конце добавил страшную подробность: — Для твоего же блага я тут вокруг тебя создал вязкую структуру сдерживания. Так, на всякий случай, вдруг ветер сильно дунет, птица какая на голову свалится или яблоко гнилое рухнет. А настройки-то раз — и собьются! Зато теперь ты будешь спокоен: ничего не бойся, а во время переноса магические оковы сразу спадут. Ну! Не подведи меня! Удачи, сынок!
И страшный колдун, развернувшись, двинулся к креслу несуразной конструкции, где рядышком уже ложился на землю помощник. Хотрис с ужасом опробовал окружающее пространство и понял, что не может даже пошевелить мизинцем. Только веки его и слушались. Так что и крикнуть вслед ничего не получалось: опять мышцы лица словно окаменели, обжатые невидимой магической силой.
А в следующий момент черный цилиндр под ним стал окрашиваться ярким белым сиянием.

Глава восьмая
Ушлый халиф

После окончания разговора по мобильному телефону в роскошном, украшенном под древний Восток помещении некоторое время висела полная тишина. Под настороженными взглядами холеная, унизанная перстнями рука делала пальцами в воздухе некие замысловатые движения, словно ударяя по невидимым клавишам пианино. Это означало, что обладатель этих пальцев находится в глубокой задумчивости и выводить его оттуда — себе дороже. Несколько человек, находящихся в том же помещении, об этом знали, поэтому сидели в креслах, стараясь не шелохнуться, ожидая, пока их шеф и покровитель соизволит заговорить первым.
Наконец пальцы замерли в одной точке, а потом потянулись к мундштуку дымящегося кальяна. Одновременно с этим раздался приятный баритон Рифаила:
— Что-то тут не так. Звонок несколько выпадает из сиюминутной необходимости.
Явные размышления как бы давали команду к обмену мнениями, и родной племянник халифа, уже несколько лет подвизающийся в дядином бизнесе, бросился показывать свою сообразительность.
— Вполне нормальный ход. Светозаров логично волнуется и предупреждает несколько заблаговременно о возможной дате обмена.
— Вот именно, что «несколько»! — нравоучительно изрек халиф. — По существующим понятиям, при подобном требовании выкупа лишних звонков делать не стоит никому, а если и делается, то уже последний, конкретный и всего лишь за пару часов до часа икс.
— Как же тогда с проверкой и личным разговором? — удивлялся племянник. — Ведь в любом случае Торговец пожелает основательно переговорить с сестрой перед обменом и убедиться, что она в полном здравии. И только тогда начнет оговаривать окончательные условия обмена.
— Условия буду диктовать я! — Рифаил глубоко затянулся и выпустил перед собой густую струю дыма. — И он это прекрасно понимает. Здесь я уже все продумал до мелочей, и обмен пройдет по намеченному сценарию. Больше всего следует опасаться излишней подозрительности со стороны Торговца, а именно: он может заставить сестру снять с себя все, до последней нитки, еще находясь вдали от него. Если он поставит такое условие, мы окажемся в довольно затруднительном положении с уничтожением объектов.
— А может, это и к лучшему? — встрял в разговор худющий, изможденный на вид человек, который состоял в должности казначея рода. — Все-таки грех уничтожать курицу, несущую золотые яйца. Уже сейчас ты рассчитываешь на выкуп, достигающий в сумме двадцати миллиардов, а какие выгоды может принести дальнейшее сотрудничество?
— Не смеши верблюдов, Гавир! — Губы халифа презрительно изогнулись. — Этих денег хватит всему роду на вечные времена. Не стоит жадничать. Да и вообще, как бы мы поступили с противной стороной на месте Торговца?
— Да это понятно: уничтожили бы при первой представившейся возможности, — вздохнул казначей. — Но все-таки… иные миры! Это нечто совсем иное.
— А то я не хочу туда попасть! Но… увы! Следует реально смотреть на этот мир, а не замахиваться на все сразу. Тем более что у нас впереди еще будут и новые возможности, и средства со временем. Обязательно покопаемся в останках Торговца, может, отгадку на его умения даст иной состав крови или особенная конструкция печени. Впоследствии по образцам можно будет начать поиск таких же существ по всему миру. Если родился здесь один, то и второй отыщется обязательно.
Еще один присутствующий в помещении мужчина являлся почти точной копией доброго доктора Айболита. Разве что восточный халат смешивал образ со стариком Хоттабычем. Но в его сферу деятельности как раз и входили медицина, лабораторные исследования самого широкого спектра, ну и прочие научные разработки. Хотя в семействе халифа к нему обращались не иначе как суфий Талет. Вот как раз этот суфий Талет и напомнил жутко скрипучим голосом, совершенно разрушающим образ добряка Айболита:
— Вряд ли они такими рождаются. Баснословно громоздкие исследования тела и всех его составляющих органов Елены ничего нам не принесли. Так что мое мнение однозначно: редкостная и совершенно случайная мутация. Второго такого случая можно не отыскать даже во всей Вселенной.
— Когда у нас будет два тела, — словно про использованные газеты, рассуждал Рифаил, — то можно будет сделать сравнительные анализы. Тем более что для этой работы мы подключим лучших ученых и самые знаменитые институты мировой науки. — Зная, насколько штатный доктор рода ревниво относится к другим подобным себе специалистам, халиф покладисто добавил: — Конечно, суфий Талет, все они будут работать только под твоим руководством и присмотром. Да и тебе в полную власть купим наилучший научно-исследовательский академический центр.
Суфий счастливо заулыбался, хотя голос от этого не стал менее скрипучим:
— Все-таки я бы предпочитал работать не с трупами, а с целыми и жизнедеятельными организмами. Никак нельзя что-нибудь придумать в этом плане?
— К сожалению! Ты ведь сам видел видеозапись исчезновения Торговца с площади в момент захвата. И нож вонзился, и дырки на теле от пуль появились, а все равно он успел куда-то шагнуть, исчезнув, словно мираж, а вскоре появиться живым и невредимым. Так что его живучесть и «всепроникновенность» — для нас наибольшее зло и опасность. А уж про его опыт вкупе с невероятными умениями и подозрительностью никогда забывать не стоит.
— Да вы, дядя, только об этом случае на площади и напоминаете, — позволил себе по-родственному выразить некоторое недовольство племянник. За что был тут же поставлен на место:
— А ты слушай и учись! Иначе отправишься ишаков пасти! В лучшем случае. До моего опыта предвидения — тебе еще словно к Луне на четвереньках. — Дождавшись подобострастного кивка, халиф продолжил с озабоченностью: — Вот потому мне и последний звонок Торговца очень не нравится. Создалось такое впечатление, что он очень осторожно пытается нащупать наше местоположение.
Казначей нервно сглотнул:
— Ох, неужели и здесь мы не находимся в полной безопасности?
— Гавир, тебе ли не знать, что нет таких хранилищ или подземелий, куда не смогут пробраться фанатично жадные до чужого добра воришки. Но если против воров у нас есть все техническое, военное и психологическое вооружение, то против существа, с легкостью шастающего между мирами, мы даже не знаем, как бороться. Только тотальное сохранение тайны может спасти нас от нежелательного визита смертельно опасного гостя. Иного мнения не дано.
— Нас может кто-то предать? — продолжал нервничать казначей. — Не лучше ли было убрать много знающих исполнителей?
Рифаил встал и в задумчивости несколько раз прошелся по помещению, в котором даже окон не было. Потом замер на месте, подвигал интенсивно бровями и опять потянулся к мобильному телефону со словами:
— Иных уж нет, а вот Лысый…
После двух длинных гудков он дал отбой. По уговору Лысый должен был взять трубку, отозвавшись лишь после повторного звонка. Но теперь вместо телефона в руках халифа оказался пульт дистанционного управления, на котором тот произвел несколько манипуляций. После чего, горестно вздохнув, пожаловался окружающим:
— Ну вот, еще на одного старого товарища стало меньше. Кто же меня в глубокой старости опекать станет?
Судя по странному блеску в глазах родного племянника, надеяться на доброту и заботу родственников халифу не стоило.

Глава девятая
Опережая всего на полшага

После телефонного разговора с халифом чета Светозаровых на короткое время вернулась в графский домик, в столице Рилли. Введя обнаруженное льюпером направление, по которому следовало искать недавнего собеседника, довольно быстро высчитали нужный азимут, проложили по карте прямую линию и получили примерный результат. Примерный, потому что рядом с линией имелось сразу три точки, в которых гипотетически и мог находиться Рифаил со своей бандой.
Причем все три места довольно примечательных.
— Скорее всего, они обосновались в посольстве! — сразу заявил Петр, которого весьма расстраивало его положение временного инвалида. — Надо выковыривать оттуда всех и сразу.
Сильва склонялась к иному мнению:
— Сомневаюсь, что главарь шантажистов выберет для укрывания Елены именно такое заметное место. Зато вот этот отель на берегу озера подходит намного лучше. В подобном пункте под видом постояльцев могут находиться любые вооруженные формирования.
— Не обязательно, — возражал ей Василий. — Тем более что допрашиваемый Теодоровичем пособник Лысого просто указал, что Рифаил там бывает редко и только для контакта с владельцем отеля. Владелец служит неким почтовым ящиком для сбора и передачи разнообразной информации.
— Действительно, отель хорош для тайных встреч с курьерами и прочими мелкими сошками, — стала высказывать свое мнение госпожа Маурьи. После чего ткнула пальчиком в медицинский профилакторий в гористой местности: — А вот здесь они могут прятать кого угодно и как угодно долго.
Дана при этом тоже сослалась на слова плененного преступника: «Там излечивают раненых боевиков, пострадавших при различных авариях, и ведут профилактическое медицинское обслуживание».
— Могут еще и вот на этом складе, — добавил Казимир Теодорович. — Тоже весьма удобное и примечательное место. Там можно хоть завод, хоть полигон устроить.
Торговец к тому времени уже внимательно запомнил ориентиры всех четырех объектов по панорамной спутниковой карте и вновь стал готовиться вместе с Александрой к прыжку.
— Ничего, главное, чтобы он где-то там оказался и льюпер не ошибся в направлении. А уж на таких ограниченных пространствах мы его быстро нащупаем.
— Хотите сразу там оказаться? — засомневалась Дана.
— Нет. Отправимся туда, откуда наблюдение с подсмотром наиболее эффективно. Но вначале заскочим на лежку Лысого и посмотрим, чего там нового нарыл наш Курт. Может, какие-то новые детали помогут определиться конкретней. Не скучайте тут без нас.
Для пары ушедших в межмирское пространство людей четыре воина вместе с комнатой растворились в мареве, завихрился сполохами разноцветный туман, а потом в неверном свете фонарика возникло несколько бледное лицо лучшего минера «третьей». В последний момент Дмитрий так подправил «приземление», что он и его супруга оказались на прочном обеденном столе. И было отчего искать сухое место: находящееся в полумраке помещение оказалось затоплено дурно пахнущими водами почти на полметра. Первым делом Торговец добавил яркого освещения и только потом буднично поинтересовался:
— Решил позабавиться?
— Ага! — в тон ему отвечал немец. — Захотелось принять ванну, вспомнилась русская банька… Да только тут о таком и не ведают. Сплошные отходы вместо чистой воды.
Беглого взгляда хватало для определения: здесь недавно что-то взорвалось. Вернее, не в этом помещении, а в прилегающей ванной комнате, смежная дверь которой была разнесена в щепки, и как раз оттуда выносились потоки нечистот. Так и не пытаясь слезть со стола, Александра озабоченно поинтересовалась у коллеги по старому месту работы:
— А как выбираться отсюда планировал? Или ждешь спасателей?
— Скорее всего, взрыв никого не заинтересовал совершенно, так что помощников ждать не приходилось. — Курт показал собранную «на коленке» бомбу из подручных материалов. — Вот, уже собирался входную дверь открывать и наружу выбираться. Не понравилась мне здешняя банька.
— И все-таки, кто тебе так удружил?
— Предсмертный сюрприз от Лысого и его подельников, — стал пояснять Курт, взбираясь на некое подобие низкого буфета. — Я сразу первым делом «щупом» все вокруг проверил и поразился, что все оставленные телефоны полны взрывчатки. От греха подальше их собрал в одну коробку и для порядка затолкал под чугунную ванну в той комнатке с санузлом и прочим. Пока рылся да осматривался в остальных вещах, слышу, стал звонить один из телефонов. Причем слишком уж явственно в виде предварительного сигнала, только два гудка. Замер я, жду, дальше что будет. Ведь все равно про должные действия Лысого в таком случае мы не знали. А потом и рвануло. Хорошо, что разлетающиеся осколки зрения не лишили.
Все трое многозначительно переглядывались, пытаясь сообразить, что и как они сделали не так.
— Неужели Рифаил о чем-то догадался? — досадовала Александра.
— В любом случае, до получения выкупа он со мной ссориться не станет, — стал рассуждать Торговец. — Но вот обнаружить исчезновение Лысого мог. Например, тот не подал в нужное время заранее оговоренный сигнал.
Курт имел несколько иное мнение:
— А мне кажется, этот халиф просто решил перестраховаться и убрать ненужных помощников. Оборвал, так сказать, все ведущие к нему ниточки. Слишком большая игра ведется, и слишком большой куш на кону.
— Очень может быть, — согласился Дмитрий. — Тем более что ему на пятки стали наступать люди, связанные либо с Павлом Павловичем, либо с его высокопоставленным подельником. А уж когда настолько огромная нажива маячит на горизонте!.. В таких случаях подобные деятели никого не щадят, даже старых друзей. Ну да ладно. Отыскал хоть что-то интересное или не успел?
— Понятно, что на тщательный осмотр времени не хватило, но даже с первого взгляда понятно: ничего, кроме еды, выпивки и оружия, здесь нет и быть не может. Конечно, если хочешь…
— Не хочу. Спрыгиваем отсюда, — решил граф Дин Свирепый Шахматный, и уже через полминуты вся троица оказалась в покрытом густыми сумерками лесу.
Оглянувшаяся по сторонам графиня воскликнула:
— Монастырь! Правильно?
— Молодец, узнала, — похвалил Дмитрий, набирая номер на своем мобильном телефоне. — Теперь бы нам как можно незаметнее проскользнуть за ограду. Алло! Отец Клод! Приветствую! А? Да с удовольствием! Мы как раз и решили в гости наведаться. Только вы уж откройте нам калитку со стороны леса, чтобы мы там не слишком на глазах у дотошных журналистов маячили. Да-а? Тоже неплохо, но мы все равно лучше с черного входа проскочим.
Положив телефон в карман и уверенно двинувшись в сторону обители Желтых Грез, Дмитрий пояснил, в основном для супруги:
— Адвокаты отработали свои деньги с лихвой: теперь в этот лес боятся не то что журналисты заходить, но даже простые грибники держатся от греха подальше.
Чем ближе они подходили к высоченной громаде забора, тем сильнее раздавался разноголосый шум, который обычно царит в школьных дворах во время большой перемены. Сжато пересказывая Курту все перипетии перемещений детей из мира Зелени на Землю, графиня Светозарова несколько обеспокоенно добавила:
— Вроде как и время ужина прошло, должны ко сну готовиться как сорванцы-целители, так и опекуны-родители.
— Не забывай, — ответил супруг, — что монастырь все-таки маловат для полноценного размещения такой оравы людей. Вот ребята и оттягиваются на свежем воздухе.
Уже с улыбкой, но шепотом и по секрету Александра поведала товарищу:
— Он им разрешает творить что угодно, сейчас полюбуешься.
Тот в ответ тоже перешел на шепот:
— А с оружием что делать?
— В самом деле! Чуть не забыли! Убирай все из виду и следи за сталью в оба. И вовсе не потому, что оружие вообще прятать следует, а потому, что эти шалуны тебя в два счета разоружат и побегут с трофеями играться.
Курт сноровисто попрятал пистолет, ножи во внутренние карманы и отделения своей экипировки. Тем временем стальная калитка в заборе приоткрылась и оттуда выглянула голова одного из монахов. Торговец сразу опознал его, тем более что сам когда-то лечил и спасал от смерти.
— Стивен, привет! Как вы тут поживаете?
— Прекрасно, Дмитрий! Это если не сказать сказочно! — Монах пропустил гостей внутрь, не переставая тараторить ни на мгновение: — Здесь такие чудеса творятся, что мы на седьмом небе от счастья и восторга. Только то, что мы узнали и подучили за последние дни, совершенно меняет все понятия о мироустройстве! Ко всему прочему, ребятки весь окружающий лес почистили и массу подслушивающих и подсматривающих устройств обнаружили. Все ликвидированы! Так что теперь за нами никто посторонний не следит. Кстати, настоятель сам не стал спешить к калитке, ждет вас в обители. Иначе вся ребятня сразу бы догадалась и сорвалась вас встречать.
Словно издеваясь над его словами, из-за хозяйственных построек с радостными воплями выплеснулась бегущая навстречу волна младшей детворы. За ними более солидно трусили старшие ученики академии.
— Ну вот, все равно почувствовали, экстрасенсы малолетние.
Через секунду троих посетителей окружила плотная стена радостных лиц, не стесняющихся громких приветственных восклицаний. Причем отношение со стороны детей сразу разделилось на три вида. Курту достались заинтересованные, оценивающие взгляды. Александре — несколько настороженные и ревнивые. Без всяких слов становилось понятно, что ей попросту завидуют: жена, да плюс ко всему от своего супруга почти ни на шаг не отходит. Ну а графу достался сплошной восторг и любовное почитание. Почти каждый ребенок пытался привлечь к себе внимание криком или восклицанием, дотянуться рукой, а то и, обнимая, забраться на плечи.
Такого отношения Александра не видела даже в Свирепой долине, и у нее тоже от непроизвольной ревности екнуло сердечко. Но, глядя, с каким искренним восторгом Дмитрий раздает ответные приветствия, женщина миролюбиво вздохнула и внутренне себе пообещала приложить все свои усилия, чтобы добиться от этих недавних сирот хотя бы половины такого уважения и любви. А потом и прислушиваться стала к начавшемуся диалогу и хлынувшему потоку просьб. И самая главная просьба прозвучала от Сафы Зайтлера, восемнадцатилетнего Маурьи, ответственного за соблюдение внутреннего режима и распорядка:
— Ваша светлость, когда вы нас возвратите в академию?
— Мы ведь столько занятий пропустили! — сердилась его напарница Тренди, тоже Маурьи и тоже назначенная присматривать за своими младшими коллегами.
Казалось бы, это только старшим хочется быстрее вернуться в Свирепую долину, но и младшие детишки застыли, затаив дыхание и дожидаясь ответа. Граф Дин попытался отшутиться:
— Молодцы! Вот бы все ученики так стремились к усвоению знаний и рвались в классные аудитории! — Но, заслышав недовольный гул вокруг, сразу миролюбиво развел руками. — Придется еще парочку дней потерпеть. Сами понимаете, насколько на Земле все сложно и запутанно.
— Ну ладно, пусть не всех, — не сдавалась Тренди, — хотя бы половину отправьте.
— Мм? — не сразу понял Торговец.
— Хорошо, пусть не половину, — поддержал подругу Сафа Зайтлер. — Можно и треть. Обиженных не будет, выбирать не придется. Мы уже и жребий разыграли, каждому номер достался, что для первого варианта, что для второго.
— Вот вы какие предусмотрительные. — Торговец огляделся вокруг, стараясь выглядеть строгим и подозрительным. — Тогда наверняка у вас прошел розыгрыш и на тот случай, если я отправлю каждого десятого?
Несмотря на недовольный гул голосов, один из самых младших детей не смог спрятать на лице радостного выражения и даже дернул рукой вверх. Мол, я, я все равно попадаю по жребию на отправку. Правда, старшие коллеги сразу на него зашикали и постарались заслонить спинами, но явно запоздали со своими действиями. Дмитрий продолжил в показных раздумьях:
— Десятая часть — это всего пять человек.
— И три десятых, — подсказала ему Тренди. — А так как человека делить нельзя, значит, надо округлять до шести.
— Вот оно как! Ну ладно, тогда округлим… до одной трети. Итого восемнадцать человек! — выпалил он, стараясь унять поднимающийся крик радости. — Может быть, через часик-полтора я и успею отправить их в Свирепую долину. Так что кому там повезло при жребии, пусть соберут свои вещички и будут на всякий случай готовы в подвальном помещении. Если мы уйдем без них, значит, обстоятельства не позволили сделать перенос. Следовательно, все чинно и без обид возвращаются по своим кельям. Понятно? Тогда разбегайтесь.
Отец Клод встречал гостей в холле монастыря с распростертыми объятиями.
— Как прошла ваша первая свадебная неделя?
— Да нам порой вспомнить об этом некогда, — пожаловалась Александра. — События мелькают как в калейдоскопе, а время пролетает со скоростью ветра, несущегося в турбине сверхзвукового лайнера.
— Зато как красиво звучит, — восхитился настоятель монастыря. — Да и у нас в последние дни течение жизни ускорилась раз в десять. Кстати, тут мы уже стол для чаепития накрыли.
— Нет, уважаемый, — вежливо оборвал его Торговец. — Нам, как всегда, жутко некогда и надо немедленно уединиться в нашей любимой келье.
— Как пожелаете.
— Может, позже минут десять выкроим. А вот наш товарищ, его зовут Курт, с радостью составит вам компанию во время чаепития. Я думаю, вам будет о чем поговорить.
Оставив минера в компании настоятеля и нескольких монахов, графская чета поспешила на второй этаж, где для них так и оставалась незанятой облюбованная для «медитаций» комнатушка. Естественно, что несколько учеников академии и там попытались приостановить Дмитрия как вопросами, так и попыткой поделиться своими впечатлениями, но их главный опекун, благодетель и попечитель деликатно, но весьма действенно сумел убедить детей в своей чрезмерной занятости и закрылся с супругой в келье. Когда засов оказался задвинут и влюбленные уже усаживались на скамейку, Александра выразила свое удивление вслух:
— Как тебе только удается? Ты вроде их и балуешь неимоверно, и в то же время они тебя слушаются с полуслова. Гипноз?
— Сама подумай, что говоришь. Разве можно таких, как Маурьи, а то и Арчивьелы, подвергнуть гипнозу? Да целители обоих уровней сами кого угодно не только усыпят, но и вообще психику, мировоззрение перенастроить могут. Вон посмотри, насколько монахи за короткое время изменились.
— Так быстро глубинные изменения заметить трудно.
— Тем не менее… Ладно, давай к делу. Ты пока просто сидишь и меня придерживаешь, а я отправлюсь на предварительный просмотр сам. Как только замечу нечто интересное, сразу примечаю створы и подходы для нашего парного просмотра и возвращаюсь за тобой.
Александра лишь согласно кивнула, глядя, как глаза ее любимого закрываются, и догадываясь, что его сознание уже несется по намеченным к просмотру местам.
Для Торговца существовало два вида просмотра: одиночный и парный. В одиночном он просматривал пространства со скоростью слишком большой, около пятидесяти километров и выше. Тогда как в парном просмотре мог вестись подсмотр вместе с напарником с медленной скоростью, а то и зависая на одном месте. У каждого варианта имелись свои плюсы и минусы. Например, при парном подсмотре при отсутствии створа между мирами во время появления части лиц «где-то там» слышался грохот. Порой весьма сильный. К тому же лица могли заметить, что за ними подсматривают, и нанести подсматривающим значительный физический ущерб. Зато все можно было идеально рассмотреть при наличии освещения и прослушать в любом случае.
При одиночном просмотре самым громадным минусом была чрезмерная скорость. Приходилось метаться сознанием по кругу, возвращаясь, допустим, в одно и то же помещение раз в двенадцать секунд. Так и не услышишь ничего, да и подсмотреть успеваешь лишь некоторые эпизоды. Именно для замедления этой большой скорости Торговец и использовал обитель Желтых Грез, которую окружал и накрывал странный энергетический купол желтого цвета. Благодаря ему движение при одиночном подсмотре проходило в несколько раз медленнее, а круг удавалось сделать меньшего диаметра, что давало неоспоримые удобства.
Теперь, после того как улетевшие в свою вселенную хаерсы дали некоторые пояснения, стало понятно, что подобные купола как раз и создавались для привлечения к ним именно Торговцев. Другой вопрос, что над черным монолитом купол был несколько иного цвета, а почему он над обителью именно желтого — еще следовало выяснить. Как предположил Светозаров, скорее всего, кто-то давно установил под землей некий агрегат, который продолжает свое функционирование уже многие столетия, пережив при этом самих создателей. Понятно, что в нынешней запарке проводить еще и дополнительные исследования, а скорее всего, и крупномасштабные раскопки — дело немыслимое. Спасение Елены сейчас стояло на первом плане.
Именно отыскать сестру и мечтал Дмитрий Светозаров в данном своем одиночном подсмотре. Обозначенные в его памяти ориентиры сразу четырех зданий, а также логические выкладки давали вполне реальную надежду на положительный результат поиска.
Первым у него на пути стояло здание лечебного стационара-профилактория. Пожалуй, самое громадное здание, если учитывать все раскиданные среди громадных деревьев строения. Пришлось изрядно «помелькать» во всех освещенных комнатах многократно, а потом еще тщательно прочесать все гипотетические подземные пустоши. Подвалы и там оказались, даже несколько освещенных попалось. Но там царили вполне соответствующие для данных мест уныние и серость. Никакой охраны, никаких наблюдателей и уж однозначно — никаких пленниц.
Следующим на очереди оказался отель. То самое место, которое, по утверждениям захваченного в плен бандита, использовалось как огромный почтовый ящик для семейства халифа Рифаила. Там подозрительных помещений обнаружилось не в пример больше. Причем некоторые из них оказались в полной темноте, и как раз часть этих помещений охранялась угрюмыми, молчаливыми и нахмуренными личностями. Мало того, у нескольких охранников Дмитрий сумел рассмотреть на головах не задействованные пока очки и приборы ночного видения.
А это показалось самым опасным. Похоже, спецслужбы халифа как-то нащупали одно из слабых мест Торговца. То ли случайно, то ли целенаправленно, но они догадались во время встречи с оценщиком драгоценных камней, что вездесущий ходок между мирами не силен там, где ничего не видно. И готовились предельно этим воспользоваться. Если уже не воспользовались! Ведь выяснить, что творится в пустующих подземельях, Дмитрий не смог. А с учетом появления приборов ночного видения у противников даже парный подсмотр теперь становился слишком рискованным. Вдруг они с Александрой попытаются заглянуть в пустоты, а их там уже ждут внимательные сторожа, держащие указательные пальцы на автоматных спусках? В этом случае даже ответное использование подобных приборов мало чем поможет. Следовало немедленно менять всю тактику и стратегию подсмотра. Или придумывать нечто совершенно иное.
Как это «иное» может выглядеть, Дмитрий пока себе не представлял. Но на этот раз с немалым сердечным волнением подался на осмотр третьего объекта. Того самого посольства, под прикрытием которого халиф Рифаил мог проворачивать свои черные делишки. И уже на этом, третьем по счету объекте стало понятно: там точно кого-то прячут. А что еще можно подумать, если все подвальные этажи полностью затемнены, а входящие туда дежурные или охранники, сменяющие себе подобных, все поголовно имели при себе приборы ночного видения? Мало того, еще и треть внутренних помещений посольства ограждалась режимом полного затемнения. Хотя и в них, после пятиминутного «мелькания подсмотром» можно было заявить, люди имелись.
На предварительный просмотр Торговцу в предпоследнем месте понадобилось почти четверть часа. Еще минут пять он потратил на склад, но там вроде как царила рабочая суматоха, было слишком многолюдно и разбираться «мельканием» в происходящем было бы слишком сложно. Да и прятать тут кого-то халиф бы не рискнул.
В итоге, когда разведчик вернулся в монастырь, не мог сообразить, как действовать дальше и что предпринять.
— Поверь, в посольстве и отеле нам даже не стоит рисковать парным подсмотром, — сделал он заключительный вывод, после того как тщательно пересказал все увиденное супруге. — Все освещенные пространства осматриваются как минимум двумя наблюдателями от пола до потолка. Наши любопытные носы со лбами сразу заметят.
Александра с азартом включилась в рассуждения:
— Зато полдела сделано: место, где содержится Елена, найдено!
— Не стал бы утверждать так однозначно.
— На отель слишком не оглядывайся, там только собираются вводить режим затемнения. Да и то, скорее, лишь в том случае, если туда перебросят твою сестру при запасном варианте.
— Она, может, уже там находится.
— Все равно следует начинать именно с посольства. Мне кажется, организовать «теплую встречу» всем пленникам будет несложно. Ведь опыт переноса и обезоруживания целого каравана у тебя имеется.
— Здесь совсем другой случай, — отрицательно качал головой Дмитрий. — Не забывай про заминированные ловушки, пример: тот же Лысый. А если я не имею возможности хотя бы контурно рассмотреть опасные предметы и отсечь их во время переноса, то о безопасности транспортируемых людей не может быть и речи. Нам следует изначально устранить любой риск.
— Давай тогда захватим одного, а то и десяток «языков», допросим их экспресс-методом, и получишь более детальную картину.
— Здесь такое получение инфы не пройдет. Лишь только один человек из персонала или охранников исчезнет, как халиф может запустить программу тотального уничтожения всего посольства. Ведь Лысого хотел устранить однозначно. Тем более что главного организатора вымогательств я ни там, ни в отеле не заметил.
— Может, льюпер и в самом деле ошибается? А Рифаил невесть где обретается?
— Вряд ли. Для уверенности мы можем устройство экспериментально проверить с любыми иными, совершенно ничего не подозревающими абонентами. Чуть позже попробуем.
— Давай хоть кого-то попробуем подслушать, — предложила Александра. — Если не в отеле, то уж в лечебном центре наверняка кто-нибудь проболтается.
— Польза может быть и от этого, но нас жутко поджимает время. Ты себе только представь: мы подслушиваем и подсматриваем несколько часов, а толку при этом никакого. Никто так ничего дельного и не сказал.
— Да, печально будет.
— Вот именно. Поэтому надо срочно придумать нечто более действенное и кардинальное. Какие будут предложения?
— Пока только одно из двух: ты смог бы использовать шокер либо одновременно усыпить всех людей как в посольстве, так и в отеле?
— Хм! Намекаешь на прибор массового усыпления?
— А то ты сам о нем не вспомнил.
Хаерсы и такое чудо оставили, хотя выглядел прибор достаточно объемно и занимал пространство размером с громоздкий сундук. Между собой графская чета его сразу так и окрестила: «сундук». Испускаемые из него лучи в мгновение ока валили с ног любое теплокровное создание, вводя его в крепкий сон. Причем лучи имели разный захват по ширине и действовали на расстояние до двадцати километров. То есть при желании можно было усыпить одновременно огромный город. Именно это и имела в виду графиня Светозарова, когда добавила:
— Посольство и отель почти рядом. Можно усыпить всех в том квартале, а потом спокойно все рассмотреть.
— Если бы у нас было сразу два «сундука», мы бы так и сделали. Действуя точечно на два объекта. Еще лучше — на все три одновременно. А так, создать аналог устройства или нечто подобное в скором времени нам никак не светит. — Дмитрий даже досадовал на то, что его жена не осознает всех опасностей и последствий такого действа. — Ты себе только представь, сколько людей рухнет с ног на таком огромном пространстве. Продолжат нестись неуправляемые автомобили, соприкоснутся со смертельным напряжением работающие электрики, перемелют застывшие тела линии эскалаторов и закрывшиеся лифты. Я уже не говорю о том, что в самом нужном нам здании кто-то просто свалится с кресла, тем самым спровоцировав цепную реакцию взрывов. Опять-таки вспомни пример.
Александра к тому времени подняла ладошки вверх и покаянно воскликнула:
— Про Лысого больше не упоминай! Я все осознала и больше так не буду. Но тогда я ни на что больше не способна. Ничего путного больше в голову не приходит, кроме как лично подкрадываться к каждому охраннику и с помощью шприца с толстенной иглой парализовать каким-нибудь ядом.
— Да уж! Верный, хоть и весьма медленный способ, — грустно закивал Торговец. — Зато надежный. И не смертельный в итоге. Даже для своих. — После чего он ожесточенно почесал левый висок ногтями, явно пытаясь что-то припомнить. — М-да! А ведь есть нечто созвучное, есть!.. Все-таки идею ты подала правильную: паралич! И про шокер хаерсов правильно напомнила. Теперь только и надо будет, что узнать всего лишь два секрета.
Повисшая пауза тянулась недолго. Слишком уж Александре не терпелось узнать, в чем суть дела и что это за секреты.
— Ну! Чего молчишь как рыба? Только губами шевелишь. Мне тоже твои мысли послушать интересно. Э-эй! Дорогой! Отзовись! Чем тебе так понравился шприц с ядом?
Дмитрий поднял на нее несколько отрешенный взгляд, возвращаясь к действительности:
— Совсем не шприц, и совсем не с ядом. А нечто совсем иное. Но! Его действие сродни моментальному удару «сундука», который оставили хаерсы. Ну или шокеру.
— Можешь выражаться более конкретно?
— Да-да, конечно. Есть определенный газ, который, проникая в легкие в течение хотя бы пяти минут, создает определенную почву для единовременного паралича основного опорно-двигательного аппарата. То есть человек только и сможет, что через раз дышать да относительно нормально слышать и видеть. Ну, может, еще обонять. Паралич охватывает тело ненадолго, минут на десять, но мне кажется, этого времени должно вполне хватить для захвата и разминирования все того же злополучного посольства. Импульс для паралича дает направленная магическая формула, которую нам следует узнать, а сам состав газа — это уже вторая тайна. Итого две.
— Мне что, каждое слово из тебя вытягивать? — уже сердилась супруга. — Кто знает эти тайны и где этот человек находится?
— В том-то все и дело, что знающий секреты создания этого газа — наиболее неприятный и опасный человек из всех, кого я когда-либо видел. С ним я хотел бы встретиться в последнюю очередь. И живет он в мире Кабаний.
— Купидон Азаров? — с кислым выражением на лице протянула графиня. — Однако! Если накопители мы у него сможем реквизировать без особого труда, то такими магическими тайнами он в любом случае делиться не станет. Верно? А если взять его в плен и допросить как любого иного разбойника?
— Никак не получится! — закончил за нее Торговец. — Это в тысячу раз опасней, чем поцеловаться с гремучей змеей. Если не хуже.
— То есть он может поделиться этими секретами только добровольно? Или продать нам за очень большие… камни или иные средства платежа?
— Вот я и думаю вначале, как вообще к этому Азарову подступиться. Ведь он наверняка теперь будет прожаривать молниями любую мелькнувшую на периферии зрения тень, а уж потом разговаривать с тем, что на месте той тени останется. И потом, если он и согласится продать нечто, то за такую немыслимую цену, что мне страшно становится. Как бы нам не пришлось весь собранный за Елену выкуп этому страшному колдуну отдать. А сама понимаешь, на это я пойти не могу: возможности для спасения сестры надо разыскивать иные, а выкуп держать на самый крайний случай.
Александра не унывала:
— А вдруг еще кто-нибудь в Кабаньем знает об этих секретах? Или могут продать оба раздельно?
— Да нет. В том-то и дело, что про этот газ и магическую формулу воздействия на него знают в Кабаньем все иные маги и при этом только и ссылаются на Купидона. Дескать, это одно из уникальных средств воздействия великого колдуна на своих оппонентов. По легендам, таким образом фактический властелин упокоил несколько армий, пытавшихся завоевать его поместье. Так что вот я сижу и думаю: не рано ли я обрадовался? Стоит ли нам отвлекаться и тратить время на торговлю с этим гнусным человеконенавистником? Если здраво рассуждать, то Азарова легче уничтожить, чем вытянуть из него такую важную тайну.
Понятно, что никто лучше Торговца не знал его возможностей по захвату и пленению любого живого существа. Тем более что он лучше всех изучил истинную силу колдуна Азарова, совсем не напрасно опасаясь даже сделать попытку приблизиться к такому человеку. Если в первый раз у них подобное получилось вполне легко, во второй чуть не закончилось гибелью, то в третий раз лучше не рисковать. Именно это он и пытался внушить своей супруге, но та еще долго не могла успокоиться, предлагая самые различные и хитроумные планы захвата. Но все они были раскритикованы и отвергнуты.
Зато в споре Александре в голову пришло более удачное продолжение идеи с «сундуком»:
— Слушай, Дима! А ведь мы можем использовать сонное устройство хаерсов только в одном здании. Конечно, после того как определимся окончательно. Для этого только и надо, что правильно выбрать иную точку в пространстве между тремя объектами и позвонить халифу оттуда.
Светозаров моргнул глазами от восторга:
— Шура, ты — гений! Как мы сразу не подумали? — но тут же скривился от очередных размышлений: — Только боюсь, второй неожиданный звонок, еще и в такой короткий период, может быть вообще проигнорирован.
— Вряд ли. Куш для Рифаила слишком большой. С какой ему стати играть в молчанку?
— Тогда следует придумать исключительный повод для звонка. Вернее, даже для двух звонков: второй необходим для стопроцентной гарантии определения местонахождения халифа.
— Вот и придумай! Тебе лучше знать, на что может клюнуть жадный вымогатель.
— Жадный — это однозначно. Но и осторожный до невероятности. Тут предложения просто так не пройдут. А вот некие серьезные обвинения…
— Точно! Лучшая защита — нападение, — тут же ухватилась за эту мысль опытный агент. — Обвини его, например, что твою штаб-квартиру атакуют некие воинские формирования, весьма похожие на подручных халифа. И говори коротко, сердито: льюперу хватает десяти секунд для определения.
Дмитрий прикрыл глаза, мысленно представляя себе подробную карту нужного района. Искомые места, откуда следовало звонить оба раза, определил быстро. Так же быстро, коротким просмотром проверил эти места и отыскал ближайший створ для более бесшумного перехода. Стык между мирами оказался довольно близко, так что после переноса в глухой двор одного из домов останется пройти метров пятьсот. А потом вернуться в противоположную сторону примерно на один километр. Как раз получится необходимая пауза, во время которой якобы рассерженный Торговец выяснит непричастность людей халифа к нападению и даст короткий отбой вместе со сжатыми обвинениями. Но при этом возникала иная проблема, о которой пришлось напомнить супруге:
— Ты ведь помнишь, что отсюда я могу уйти, а вот пробраться назад — нет. Так что пора нам экономить энергию в кристаллах. Да и мы вдвоем на улицах города быстрей привлечем к себе ненужное внимание. Отлучусь сам, а ты иди к калитке в заборе монастыря и там жди моего возвращения. Я условно стукну нашим кодом.
— И долго ждать? — Александра недовольно хмурилась.
— Наверняка уложусь в двадцать, максимум в двадцать пять минут.
— Димочка, я буду волноваться. Возьми меня с собой, ты ведь обещал.
От таких жалостных просьб на душе у Светозарова заскребли кошки, но он сумел собраться с духом и весьма строго отказать супруге:
— Ничего опасного, должна сама понимать. Потом прихватим детей и отправимся в мир Зелени.
Когда он исчез с некоторым грохотом, Александра печально вздохнула и, отсчитывая непроизвольно секунды, покинула уютную келью. В холе первого этажа ее встретило удивленное восклицание настоятеля монастыря:
— О! Пришла попить чайку? А почему сама?
— Дима скоро вернется. А мне нужен ключ от калитки, чтобы его встретить.
— Стивен! — крикнул в сторону столовой отец Клод и, когда монах появился, отдал распоряжение: — Проводи сударыню к задней калитке и поможешь открыть, когда скажет.
— Да я и сама справлюсь.
— Э, нет! Там со всей силы плечом прижимать надо, — стал объяснять Стивен. — Мы ведь вон какой высоты сверху забор пристроили! Нижний фундамент и не выдержал местами, дал трещину. Косяк калитки чуток перекосился, вот замок и приходится открывать, помогая солидной массой тела.
— Ну и мало ли что, — добавил настоятель. — Стемнело уже, вдруг помощь Стивена понадобится.
— С этими проблемами мы и сами справимся, — улыбнулась Александра, демонстративно похлопывая себя по внутренним карманам сюртука. — Пусть только какой наглый грибник к нам сунется.
— А грибов нынче вообще нет, — стал жаловаться словоохотливый монах, провожая красавицу на монастырский задний двор. — Сухо слишком. А вот раньше бывало…
Вся ребятня уже находилась в здании, и только на вышке возле ворот прохаживался вооруженный дежурный.

Глава десятая
Недетская изворотливость

Отсчет только начался, а Хотрис Тарсон уже интенсивно пытался отыскать вариант для своего спасения. Он прекрасно понимал, что помощи со стороны ждать бессмысленно: никто его не подтолкнет и никто не запустит в голову огромным яблоком. Да и не факт, что в данном случае удар чем-то тяжелым по голове позволит сдвинуться хоть на несколько миллиметров: магический кокон силы обжимал со всех сторон хоть и мягко, но до жути уверенно. Как ни странно, но осознание этого не ввело юношу в панику, а заставило соображать еще интенсивней.
«Если там и в самом деле хищники, то для меня самое главное — спастись любой ценой и проникнуть внутрь замка. А для этого следует облегчиться максимально! Маяк придется бросить сразу!»
Хотя гипотетически именно внесенный в замок маяк и давал тот шанс для спасения, о котором следовало мечтать. То есть должен был установиться канал между двумя порталами, и диковинное кресло Азарова приняло бы на себя тело мальчика. Но с другой стороны, лишних восемь килограммов заплечного груза могли сказаться на скорости движения и стать фатальной преградой к спасению. Последним проблеском сознания в этом мире Хотрис успел подумать, что если он спасется, то уж потом обязательно придумает, как вернуться за сброшенным маяком и доставить его куда следует. Как он понял еще раньше, рубильник на странном кресле так и остается в положении «возврат», а само устройство продолжает работать чуть ли не до следующего переноса очередного «счастливчика». Так что после ознакомления с местностью вернуться будет никогда не поздно.
И как только вспышка света перестала прожигать глаза сквозь плотно закрытые веки, а давление вокруг исчезло, Хотрис бесстрашно раскрыл веки и постарался осмотреться. С неким ужасом анализируя, как его тело проваливается в вихрящуюся разноцветную туманную субстанцию, он первым делом приступил к намеченным всего несколько секунд назад действиям: проверил, плотно ли затянута страховочная петля его оружия на правой кисти, а пальцами стал лихорадочно расстегивать нагрудную пряжку заплечного мешка. И успел это сделать вовремя!
Как только готовые к посадке ноги коснулись чего-то твердого, восьмикилограммовый рюкзак с маяком соскользнул с плеч, и левая рука удержала его за лямку. А правая ладонь привычно обхватила шершавое оружие из бамбуковой палки и закрепленного на ее конце стального наконечника. Уже в следующий момент туман и мерцание исчезли, открывая совершенно чистое и прозрачное для широкой перспективы пространство. В Кабаньем такого и близко никогда не существовало: там сиреневый, вечно клубящийся туман только и позволял, что рассмотреть предметы на расстоянии двадцати — двадцати пяти метров. Разве что высоко в горах видимость увеличивалась до дистанции в один километр. Вообще-то и здесь за высоченным пятиметровым забором в каком-то цветном водовороте кружилось воздушное пространство, но вот весь преогромнейший двор просматривался как на ладони. Конечно, колдун Азаров и об этом предупреждал, но в это слабо верилось любому человеку, с самого рождения живущему в вездесущем сиреневом тумане.
Прямо перед глазами у Хотриса возвышалось диковинное многоэтажное здание замка, и до его ступенек, ведущих к парадному входу, действительно было около двадцати метров. Справа и слева двор простирался метров на сто в каждую сторону и там упирался в отходящие под прямыми углами крылья забора. Сзади пространство ограничивалось метров через сорок все тем же забором и массивными, наглухо закрытыми металлическими воротами. На этом все приятные, вернее, относительно нейтральные новости этого мира оканчивались. Начались жуткие и опасные.
Под ногами, и вообще чуть ли не по всему двору, довольно густо лежали разбросанные кости. Побелевшие от времени, они хрустели под ногами и своим видом, даже для совсем далекого от науки анатомии юноши, слишком уж напоминали человеческие. Менее густо валялись изорванные одежды, среди которых неприятными на вид горками возвышались вещмешки с маяками. Ткань на них тоже была либо измочалена зубами, либо изъедена до трухи временем. Но не это пугало больше всего. Сразу с нескольких направлений на появившегося посланца бросилось с десяток зарычавших не то волков, не то помеси собак и шакалов. До этого они просто бродили между костей, вынюхивая остатки давно отсутствующего мяса. Еще одна внушительная стая в количестве примерно четырех десятков особей поднималась на ноги именно со ступенек парадного крыльца, куда посланцу и следовало бежать в спасительную тень дверного проема. И это было еще не все! Уже во время отчаянных попыток уйти от зубов шакалов и сражения с ними из-за правого угла замка на приличной скорости выбежали те самые петухи-переростки, которые своими зубастыми пастями могли запросто откусить и руку, и ногу взрослому мужчине. Три особи из этих явно кровожадных созданий благодаря своим длинным ногам неслись во весь опор, как скаковые лошади.
Все хищники, в общем, весьма напоминали те соломенные чучела, на которых посланец предварительно тренировался в последнюю неделю. Вот, правда, скорость их передвижения оказалась на порядок выше, и даже молниеносного взгляда хватало, чтобы понять: смерть рядом и сквозь нее живым не прорваться! Тут даже избавление от маяка ничего не даст. Тем более что о такой огромной стае, стоящей прямо на пути, и речи не шло на предварительных тренировках.
Но раз нельзя прорываться вперед, можно ведь бежать в любую иную сторону. Знаменитая смекалка и удивительная сноровистость Хотриса подсказали ему единственно верное решение в данной ситуации: мчаться к воротам! Другой вопрос, что, домчавшись до них, все равно беглеца может ждать смерть, но так хоть можно побороться с судьбой несколько лишних секунд.
Левая рука с силой метнула рюкзак с металлическим маяком в пасть приближающегося шакала справа, а наконечник бамбуковой палки со свистом смачно рассек нос того шакала, который готовился к последнему прыжку слева. Уже почти развернувшись и стартуя с места, Хотрис ощутил на лице веер брызнувшей во все стороны крови убиенного им хищника. А потом его бег превратился в сумбурное сочетание прыжков, нырков, кувырков и бега со смертельными препятствиями.
Несколько раз он пригибался или уходил вперед кувырком, вовремя уклоняясь от летящих в мощном прыжке тел. Чуть ли не десять раз пускал в ход свое оружие, весьма ловко, с завидным хладнокровием рассекая самые чувствительные места на мордах шакалов. И два раза он довольно удачно выпустил по ходу своего прежнего движения «пятна кальмара». Потому что иначе не получалось обмануть несущиеся наперерез туши петухов-переростков. Судя по звуку схлопнувшихся в чернильной пустоте пастей, петухи здорово ошиблись, но зато юноша остался без единой царапины.
А потом у него перед глазами выросли массивы вздымающихся ворот.
Пока он к ним бежал, думать было некогда. Зато когда приблизился, времени на осмотр оставалось еще меньше: несущаяся по пятам группа хищников не схватила его до сих пор только лишь по причине своей невероятной скученности, они мешали друг другу сделать последний прыжок и порой оскальзывались на своих фонтанирующих кровью сородичах. Так что последующие действия Хотрис предпринял на остатках своего инстинкта выживания и последних крохах оставшегося в крови кислорода. Неведомо каким чудом глаза рассмотрели минимальные зазоры в кладке камня боковых опорных воротных столбов, пальцы рук эти зазоры нащупали в стремлении наверх, а ноги в кожаных мокасинах ни разу не соскользнули по довольно гладкой поверхности.
Правда, именно при подъеме посланник и получил свои боевые ранения. Один из шакалов успел прыгнуть и достать икры беглеца когтями, прорвав прочные штанины так, словно те были из тонюсенькой бумаги, и проделав в коже сразу пять глубоких полосок разной длины.
Что должно быть с иной стороны забора, Купидон Азаров никогда не рассказывал. Да, скорее всего, и сам не знал. Только благодаря этому воспоминанию в последний момент Хотрис не спрыгнул сразу на ту сторону, а просто замер на гребне, пытаясь отдышаться и размахивая своим оружием для равновесия. И правильно сделал: по ту сторону забора не было ничего!
Если, конечно, считать разноцветную, лениво клубящуюся дымчатую субстанцию «ничем». Причем субстанция тоже оказалась гораздо прозрачнее все того же сиреневого дыма в родном мире. Можно было смотреть сквозь нее вниз на дистанцию метров сорока. Именно там терялись самые последние видимые камни кажущегося теперь бездонным, уходящим во всемирную пропасть забора. Как ни странно, но и перед воротами не было ни моста, ни какой-либо насыпи, но удивляться, для чего они сделаны, было в данный момент бессмысленно. Юношу вдруг скрутила сильнейшая боль от полученных царапин, и он, вскрикнув, чуть не свалился обратно, прямо в пасти пытающихся допрыгнуть хищников.
Следовало немедленно оказать себе первую помощь, потому что кровь лилась довольно сильно. Без раздумий Хотрис уселся на возвышающуюся верхнюю перемычку ворот, изорвал собственную рубаху и крепко перевязал полученные раны. О том, что когти грязного хищника могут быть еще и отравлены, он в тот момент старался не думать. Уже считая великим благом, что спасся в самую первую минуту. И только убедившись, что кровь надежно остановлена, а ноги опять прекрасно держат его отдышавшееся тело, посланник более внимательно присмотрелся ко двору. И вовремя это сделал.
Вся свора шакалов теперь бесновалась на ближайшем к воротам пространстве. Там же между ними топталось около десятка кровожадных петухов, порой довольно бесцеремонно отфутболивая мощными лапами слишком приблизившееся мохнатое тело. Но самое главное, что никто из данных хищников не мог допрыгнуть до гребня пятиметрового забора. Но! Теперь со стороны левого угла к месту столкновения двигалось около десятка приземистых мохнатых фигур, весьма напоминающих сильно сутулых крестьян. А сразу с обеих сторон, извиваясь по камням двора, спешило к воротам полтора десятка мерзко смотрящихся варанов. От соломенных тренировочных чучел они отличались лишь свисающими со всех сторон кусками кожи. То ли они так линяли, то ли всегда так выглядели, но знакомиться с ними ближе желания не появилось.
Вначале казалось, что и эти два вида хищников попытаются достать человеческого пришельца, но случилось несколько неожиданное: они проигнорировали столпотворение возле ворот и целеустремленно набросились на мертвых или еще шевелящихся в конвульсиях шакалов. Таковых целей нашлось целых девять, и пересчитавший их герой хриплым от переживаний голосом воскликнул:
— Получили, твари?! Это вам не на безвинных детей охотиться!
Звук его собственного голоса показался чужим, да и звучал он здесь несколько странно, словно со всех сторон, особенно сзади, ему вторили многочисленные отголоски эха. Но это все равно успокаивающе подействовало на парня, и он еще громче заорал:
— Ну ничего! Я вас всех уничтожу! Всех до единого!
После чего стал еще более внимательно осматриваться по сторонам и пересчитывать хорошо видимых хищников. Те вроде пока перестали обращать на человека внимание, потому что осознали: их лишают не то корма, не то особей по единому стаду. Как это ни странно, но шакалы, хоть и отошли немного от ворот и развернулись мордами к замку, не стали бросаться на окровавленные куски, а просто время от времени задирали свои пасти кверху и жалобно подвывали. А вот зубастые петухи поспешили к кровавой трапезе со всех ног. Отвоевав у несколько медлительных варанов два тела шакалов, они довольно быстро разорвали тушки на части и сожрали все без остатка.
С той же скоростью отобедали мохнатые создания и хладнокровные рептилии. Еще некоторое время все они старательно слизывали кровь и остатки внутренностей с камней, а потом с порыкиванием и шипением стали бродить кругами, общим скопом приближаясь к воротам. В итоге дошло до того, что все четыре вида хищников теперь уже дружно возобновили попытки достать посланца на гребне забора. Но если варанов сразу можно было сбрасывать со счетов как опасность, то мохнатых сутулистых увальней Хотрис вначале испугался. Слишком уж они выглядели умными и сообразительными, когда стали внимательно присматриваться к углублениям между стыками камней, а потом и предприняли попытки взобраться на забор по примеру человека. Но несмотря на длинные когти, а может, и благодаря им у них ничего не получалось. А подсадить друг друга или подбросить соображения не хватало.
Но только Хотрис вздохнул несколько свободней, как ему вновь пришлось вступить в бой с шакалом. Тот совершенно неожиданно для всех показал чудеса сообразительности и ловкости. Разогнавшись издалека, он вдруг вскочил на спину близко находящегося возле забора петуха, оттолкнулся от его покрытого крепкой кожей тела и прыгнул уже непосредственно на кромку забора. Хорошо, что чуток не дотянул, но тем не менее передними лапами зацепился вполне отлично. Ему оставалось лишь чуть толкнуться задними лапами и выбраться на узкую каменную тропу между пропастью и внутренним двором. Но выверенный удар бамбуковой палицей — и взвизгнувшая тушка упала вниз, заливая плиты двора своей кровью. Дергающееся в конвульсиях тело с пугающей деловитостью быстро прижали к земле мохнатые и тут же стали рвать своими клыкастыми мордами.
Хорошо, что юноша не слишком засмотрелся на это действо. Второй шакал совершил аналогичный прыжок и оказался еще сноровистее, сразу замерев всеми лапами на верхней кромке забора. Но Хотрис к тому времени изготовился еще удачнее: два удара — и вторая порция корма досталась массивным петухам. Еще одна тушка вскоре оказалась разрываема крокодильими пастями варанов. Следующая пошла на корм мохнатым. Пятая опять досталась петухам-переросткам.
Хотрису уже стало очень интересно. Даже боевой азарт пришел. Сил у него хватало, и ему показалось: еще час-два таких прыжков, и от последнего шакала останутся только мокрые пятна на плитах двора. Но шестой прыгун несколько перестарался, потерял равновесие и стал заваливаться наружу. Еще и удар лезвием по задней икре ускорил это падение, и с жутким воем хищник скрылся в глубине мерцающей субстанции. Как ни странно, но этот вой полностью остановил любые атакующие поползновения всех четырех видов. Они короткое время постояли в некоторой прострации, словно выходя из шока, а потом развернулись и побрели в стороны своего постоянного пребывания.
— Эй! Вы куда? — изумился юноша. — Собачки! Ко мне! Куда пошли? Возвращайтесь немедленно! Эй, петушки! Цып-цып-цып, мои цыплята!.. Вот сволочи! Оглохли, что ли?
Но сколько он после этого ни кричал, никто на него больше не реагировал. Словно после дикого воя упавшего в бездну шакала человек стал невидим и неслышим. Немного успокоившись, Хотрис пустился в философствования. Причем делал это вслух, словно советовался с кем-то невидимым:
— Первую задачу выполнил. Выжил. А что дальше? Пить пока не хочется… вроде. Эх, лучше бы не вспоминал! Сразу захотелось. Кушать?.. Ну, с этим терпимо. Думаем дальше. Что следует сделать в первую очередь? Две вещи: продвинуться в стороны и посмотреть, что творится за углами замка, и… хм, осмотреть ворота? А зачем? Знать бы в самом деле. А почему бы и нет? Ведь если их можно открыть, то… Что тогда? Ладно, посмотрим.
Понятное дело, что слезать вниз он не стал, ибо сразу понял, что второй раз он даже с большого перепугу обратно не взберется. Повезло один раз, так зачем заигрывать с судьбой дважды. Вначале внимательно осмотрел ворота и виднеющиеся запоры с одной стороны. Затем аккуратно, по более узкой перемычке из незнакомого металла перебрался на другую сторону ворот, присмотрелся там. По всему получалось, что изнутри ворота можно было открыть. Причем открыть наружу.
Что это могло дать? При всей своей буйной фантазии Хотрис представить себе не мог ответа на данный вопрос. Но, размышляя о целесообразности, додумался о полной бесполезности данного рискованного мероприятия. Ну разве что все местные хищники вдруг по доброй воле прибегут к открытым створкам и сдуру бросятся в пропасть. Если вспомнить о жутком вое упавшего в бездну создания, то о таком мечтать не приходилось. Вон как испугались все кровожадные твари, даже про человека забыли.
Значит, теперь следовало двигаться по гребню забора дальше.
Что с его выработанной за последние годы ловкостью и чувством равновесия не составило для юноши особого труда. Правда, несколько напрягала в неверной дымке пропасть по правую руку, но ведь необязательно туда пялиться все время. Тем более что красота замка притягивала взгляд гораздо сильнее.
Уже через несколько метров пути Хотрис рассмотрел на другой стороне забора, идущей перпендикулярно, точно такие же ворота. Сразу их увидеть мешала круглая башня. Таких башен виднелось две на переднем плане и две верхушки на заднем. То есть все четыре башни, диаметром более десяти метров каждая, симметрично примыкали к углам квадратного замка и возносились гораздо выше всех остальных шпилей, коньков крыш и башенок.
Продвинувшись еще чуть дальше, наследник рода Тарсон окончательно убедился в симметричности всего замка и окружающей его стены. По крайней мере, и с той стороны виднелся точно такой же по размеру двор, а напротив ворот — точно такое же крыльцо парадного входа с ведущими к нему ступенями. Только вот второй двор охраняли петухи-переростки, и белеющих костей здесь виднелось гораздо меньше. Некие холмики, напоминающие брошенные маячки, вообще отсутствовали. Большинство петухов, словно на насесте, неподвижно сидели на первых ступеньках, ведущих к крыльцу замка.
Уже догадываясь о сути третьего двора, Хотрис вернулся обратно по стене, перебрался по верху ворот и продвинулся теперь до самого угла влево. Причем сделал это по той причине, что именно на углу имелся небольшой пятачок, на котором можно было сравнительно удобно улечься и расслабить натруженные ноги. Третий двор был точной копией предыдущих, только его охраняли те самые клыкастые мохнатые создания. Им тоже нравилось неподвижно лежать на ступеньках, хотя несколько особей словно неприкаянные бродили по всему участку двора. Костей тоже было на порядок меньше, да и маяки отсутствовали.
Немного отдохнув и обдумав перспективы, юноша все-таки решился пройти весь забор и осмотреть двор, как он догадался, оберегаемый варанами. Как ему казалось, именно мимо этих медлительных хладнокровных проскользнуть будет намного проще. Конечно, при условии, если окрепнет решение прорываться во внутренности замка. Умирать на заборе от голода и жажды никак не хотелось, а мало ли что может быть ценного в загадочном строении? Ведь недаром туда Купидон Азаров стремится ценой таких жертв и усилий. Вдруг из замка имеются переходы в иные миры? Или хотя бы значительные запасы воды и продовольствия? Пусть даже не продовольствия, а обычных сухарей. Или какое-нибудь оружие, способное выкосить двор от хищников. Или…
Действительность заставила серьезно задуматься над преодолением именно этого двора. Потому что вараны лежали по всему пространству вокруг ступеней в перемежающихся позициях. То есть даже на большой скорости этих хищников обежать будет очень трудно. Мало того, еще больше пугало прямо-таки невероятное количество громадных костей, лежащих грудами. Скорее всего, они никак не могли быть человеческими, но раз эти хладнокровные так легко уничтожают забредших к ним гигантов, то и Хотрису здесь может весьма не поздоровиться. Именно так рассуждал мальчуган, долгое время присматриваясь и к воротам, и к темнеющему зеву очередного входа. И словно в ответ на его сомнения, состоялось показательное вторжение на данную территорию странного существа.
Вряд ли огромный, весом под тонну, прямоходящий медведь был разумным. Потому что явно не ожидал случившегося с ним переноса. Вначале он бешено заревел, потом попытался сам атаковать метнувшуюся к нему парочку варанов, но те оказались до изумления проворными и неуязвимыми; уходя от ударов могучих лап, они просто переворачивались на бок и на спину, нисколько не боясь за свой слабо защищенный живот, а когда вторжитель соблазнился именно самым уязвимым местом противника, лежащий варан неожиданно сложился колесом и нанес зубодробительный удар бронированным хвостом по медвежьей пасти. Хищник из иного мира покачнулся, его повело в сторону, но с первого удара он не упал. Зато в следующий момент ему по ногам пришелся удар хвоста второго варана. Свирепое страшилище рухнуло на плиты, но встать больше так и не успело: спаренный удар еще парочки хвостов пришелся прямо по голове. А потом сразу четыре пасти принялись отрывать передние и задние лапы. Чуть позже на том месте уже извивалась почти вся стая местных «хранителей» и с громким чавканьем растаскивала последние кусочки медвежьей туши.
Даже быстрее всех прибежавшим петухам не досталось ни кусочка. Про мохнатиков и десяток запоздавших шакалов и говорить не приходилось. Те только издали посмотрели на завершившуюся трапезу, грустно развернулись и потрусили обратно, на свои позиции. Причем, как стало теперь понятно, к «чужому столу» спешило не более одной четверти с каждой из сторон. То есть в любом случае основные силы свой пост не покидали. А шакалов прибежало и того меньше: штук пять. Что вполне было объяснимо: пятнадцать тварей посланник только недавно уничтожил.
Зато стали понятны правила этого места. Раз детенышей не видно, то четыре местные разновидности хищников живут вечно. Может быть. Чтобы они все-таки не впадали в долгую спячку, где-то в иных местах имеются случайные переходы, которые без всякого разбора забрасывают сюда любую случайную жертву. Разве что Азаров дополнительно подкармливает шакалов своими посланниками с маяками. Кстати, этих иномирских устройств Хотрис насчитал аж восемьдесят три штуки. Считая и его, который он успел сбросить со спины. А это значит, что восемьдесят два посланника бесславно закончили свое существование в желудках диких тварей. Против такой жуткой цифры даже четыре спасенных предшественника не слишком утешили наследника рода Тарсон. В какой-то момент он не сдержался и стал выкрикивать страшные угрозы в адрес кровавого колдуна, властелина всех магов мира Кабаний.
Да что толку с криков? Пусть даже их услышат в родном мире и все поголовно узнают, какой гад жирует на теле города, никто не сможет ни уничтожить Азарова, ни призвать его к ответу за совершенные преступления. Так что кричать бесполезно. Вначале следует спасти собственную жизнь, а уж потом думать о каком-либо отмщении.
На крики человека вараны не обратили ни малейшего внимания. Внешне. Хотя глазками косили. Словно имели полную уверенность: сколько вторжитель не прячься на высоком заборе, все равно попадет в зубастые пасти.
— Ну это мы еще посмотрим, кто кого! — угрожающе пробормотал Хотрис, укладываясь спать на углу забора между дворами с мохнатиками и варанами. — Дайте мне только вздремнуть как следует, а то глаза слипаются. Интересно, здесь ночь наступает?..
С этими рассуждениями юноша и уснул. Хотя спал некрепко, часто вздрагивал, открывал глаза и затуманенным взором осматривал оба двора. Да и снилось ему только одно: как он с криком ярости прорывается сквозь заслон из местных хищников. Спешит к темнеющему входу, но с каждым шагом этот вход не приближается, а все больше и больше отдаляется.
Неприятный сон. Кошмарный.

Глава одиннадцатая
Старые знакомцы

Поджидая своего супруга, Александра старалась отбросить беспокойство и сосредоточиться на пересказе монахом последних событий в монастыре и вокруг него. Вроде бы тот тараторил без умолку и было довольно интересно, но беспокойство все равно нарастало. Дошло до того, что женщина почувствовала жар на лице и стала обмахиваться ладошкой.
— Действительно душно, — тут же посочувствовал Стивен. — Наверное, к дождю.
— Да нет, тут что-то другое, — пыталась понять свое самочувствие графиня.
Наверное, она успела бы проанализировать свое состояние лучше, но в этот момент с той стороны послышался знакомый, родной голос, да еще условный стук раздался:
— Дорогая, ты меня ждешь?
— Жду. — Но облегчения не наступило. Наоборот, беспокойство, накатившее чуть ли не с дурнотой, резко увеличилось. — Что-то со мной не так!..
Стивен тем временем навалился плечом на дверь, крутанул ключом, открыл дверь наружу и с сочувствующими нотками в голосе пробормотал:
— Душно, к дождю, вот вашей жене и нехорошо.
Торговец застыл на мгновение соляной статуей, анализируя и припоминая. И кажется, успел все сообразить почти вовремя. Когда раздался грохот автоматных очередей, он уже вталкивал монаха обратно за дверь, сбивая его телом Александру с ног и сам окутываясь сполохами перехода.
Выстрелы звучали еще ровно одно мгновение, а затем стихли так же резко, как и начались. Зато весь ночной лес загудел и заскрипел раскачиваемыми деревьями, зашумел взвившейся тучей листвы и опавших иголок. Затем вдалеке прозвучал приглушенный взрыв, и все стихло окончательно. А из сознания графини Светозаровой все нахлынувшее беспокойство пропало почти без остатка. Почти, потому что рядом на земле от боли застонал Стивен.
Вскочив на колени, Александра выхватила фонарик, а второй направленный луч засветила на обшлаге воротника. Лицо монаха выглядело бледным до синевы, но он старался выдавить успокаивающую улыбку:
— Плечо жжет, но вроде ничего страшного.
А со стороны монастыря уже слышались встревоженный гомон и топот множества ног. Отец Клод вместе с несколькими монахами подхватили истекающего кровью собрата и бегом понесли в сторону основного строения. Разве что настоятель успел спросить на ходу:
— Что с Дмитрием?
— С ним все нормально, — удивляя даже себя, уверенным голосом ответила Александра. — Несите Стивена детям, они его «вытащат» в любом случае. А я подожду мужа здесь.
Затем она осталась одна, встав спиной к стене и прислушиваясь к каждому звуку, несущемуся снаружи. Сама не заметила, как в руках оказались два любимых многозарядных пистолета. И мысленные команды уже подготовили затеплившиеся ускорители за спиной. Подарок хаерсов мог поднять как на любую высоту, так и со скоростью снаряда доставить в любую точку леса. Прошло минуты три, пока послышался звук шагов, напоминающих быстрый бег. Двигался кто-то один, тем более догадывающийся о возможной засаде. Потому что голосом Дмитрия заговорил еще издалека:
— Это я! Что там у вас?
— А что вокруг? — поинтересовалась его супруга.
— Все подчистил! — шумно дыша отчитался он, вваливаясь внутрь и первым делом ощупывая ненаглядную: — Цела?
— Без царапины. Хотя две пули по сюртуку ударили.
— У-у-у! Сволочи!
— А вот Стивена ранили. В плечо.
Торговец уже спешно и умело закрыл калитку на торчавший из замка ключ и вместе с женой поспешил к монастырю.
— Вытянет? Или надо в академию?
— Сейчас посмотрим. А кто там снаружи был?
— Да какие-то восемь ублюдков, увешанных оружием, как новогодние елки гирляндами. Плюс еще два водителя в машинах. Одна, правда, взорвалась еще при входе в межмирье, так что один труп есть, а вот всех остальных я отделил от всего искусственного, что на них имелось, «песчаной теркой» и совершенно голыми сбросил в тюремные зинданы нашего герцогства Томной Печали. Чего даром таким ямам столетиями пустовать?.. Там пленные не то что видеть друг друга, перекрикиваться не смогут. А мы чуть позже разберемся, кто такие!
— «Песчаной теркой»? — хмыкнула графиня. — А они там кровью раньше времени не истекут?
До сих пор еще Торговец подобное средство очистки человека от всего лишнего на нем не применял. Считал его слишком жестоким и жутким. Потому что каждого вытащенного в межмирское пространство он оттирал от одежды, ремней, обмундирования и даже носков пространственной стенкой из мелкого песка. Все с тела срывалось, но при этом возникали жуткие потертости на теле. Кровоточить они сильно не могли, но вот боли и страшные мучения доставляли преизрядные.
Видимо, слишком разозлился граф Дин Свирепый на безымянных пока киллеров. Но не уничтожил сгоряча, а решил обязательно допросить и докопаться до имени основного заказчика.
— Они у меня издохнут не раньше, чем раскаются во всех грехах.
— А что с халифом? Может, это от него посланцы?
— Вряд ли. Ему нет никакого резона нас уничтожать. Пока. Остальное позже.
Они уже вошли в холл монастыря, где лежащего на большом столе Стивена обступили сплошной стеной не только старшие, но и младшие ученики академии. Причем сразу по оживленным переговорам и всеобщему настроению стало понятно: монах идет на поправку и опасность ему не грозит. Что и подтвердила повернувшаяся к вошедшим восемнадцатилетняя блондинка Тренди:
— Пулю вытащили, систему кровоснабжения отстроили заново, кожный покров тоже восстановили. Ядов не обнаружено, угарная копоть и сажа удалены. Пару дней покоя, и может переходить в разряд ходячих.
— Ох! Спасибо вам, ребята! — с чувством воскликнул Дмитрий. — Что бы мы без вас делали! — Затем шагнул в расступившуюся перед ним стену и наклонился над монахом: — Ну, как себя чувствуешь?
— Неплохо. — Стивен еще и пошутить попытался: — Второй раз уже становлюсь раненым героем. Везет!
— М-да! Избавляйся быстрей от такого везения! — от всей души пожелал Торговец и тут же обратился снова к Тренди: — Так что, красавица, мы его смело здесь можем оставить на ваше попечение?
— Без сомнения! — подтвердила молодая Маурьи, но тут же печально вздохнула: — Жребий-то я выиграла на возвращение в долину, но… как я понимаю…
— Правильно понимаешь, наша ненаглядная! — При этом граф, словно родную дочь, обнял девушку за плечи, притянул к себе и плотно прижался к ней висками. — Ты ведь тут вместе с Зайтлером за всех остальных отвечаешь. Так что…
Кажется, Тренди в таком состоянии могла стоять часами. Но, сообразив, насколько полная повисла тишина, и увидев вокруг ожидающие взгляды, она решительно встряхнула золотистыми волосами и ткнула ладошкой в самую младшую девчушку:
— Пойдешь вместо меня.
Та пискнула от удовольствия, забавно послала своей старшей подруге воздушный поцелуй и, сорвавшись с места, понеслась за своими личными вещами.
— Ну вот и ладушки. — Появившуюся лишнюю минутку Дмитрий решил использовать для короткого инструктажа. — Значит, так: все, кто возвращается в академию, становитесь с вещами под этой стеной. Я вас сразу высаживаю в зале прибытия, и дальше отправляетесь по классам и своим комнатам, судя по обстановке. Но учтите: из замка до моего особого распоряжения ни ногой. Вдруг понадобится опять вас срочно представить здешней озабоченной публике, значит, мчаться в точку переноса бегом. Ну, что еще? Ага! Господину ректору передадите, что я наведаюсь к нему через период в восемь — десять часов. Это если не случится чего-либо срочного. — Затем повернулся к настоятелю: — Господин Клод, отправляйте пострадавшего в палату для раненых и поставьте постоянный вооруженный пост возле калитки. Вот для них на всякий случай специальные очки с прибором ночного видения. Таких очков ни у кого на Земле нет, так что пусть относятся бережно. Мы с графиней вернемся довольно скоро, пусть будут готовы нам открыть.
Пока уносили раненого, по лестнице колобком скатилась малышка со своим рюкзачком. Прежде чем присоединиться к общей группе коллег, она с жаром чмокнула в щеку счастливо заулыбавшуюся Тренди, а потом на ходу шлепнула по нескольким протянутым в ее сторону ладошкам остающихся детей.
Короткое хмыканье Торговца, все внимательно осмотревшего, и вот уже в поле зрения Александры мелькнул приемный зал их графского замка в Свирепой долине. Затем снова разноцветные сполохи, и молодая чета оказалась в том самом домике, где «третья» вместе с Казимиром Теодоровичем продолжала вести допрос пленного бандита. Именно к аналитику сразу Дмитрий и шагнул.
— Давайте проверим еще два азимута. Вначале я позвонил отсюда, и стрелка указала сюда…
— Посольство! — подтвердил старый поляк.
— Но через двадцать пять минут я позвонил халифу вновь и коротко извинился, добавив, что нападающие все уничтожены, а схваченные в плен допрошены. Все, мол, отказались от связи с халифом и показали на другие стороны. Но теперь стрелка уже указала вот сюда. Что там?
— Угу, смотрим. Здесь только одно указанное пленным заведение: оптовый склад-магазин упаковочных материалов. Тот самый, что мы уже обозначали. Намекал на грандиозные подвалы в том месте. Слышал, дескать, краем уха.
— Информированный бандит попался. Но тогда получается, что халиф за эти полчаса переехал либо на автомобиле, либо прошелся пешочком, что вообще в его положении недопустимо, либо…
— Ну да! Мог и по подземному коллектору добраться, тут совсем рядом, — высказался Казимир Теодорович, увеличивая изображение карты. — Напрямик совсем ничего будет.
Все присутствующие с этим предположением согласились, а Сильва рассудительно добавила:
— При современных и компактных механических проходчиках можно любой туннель проложить легко и незаметно.
— Теперь надо и там просмотреть.
— Но меня больше волнует твое случайное предвидение, — стала рассуждать Александра. — Эти десять человек и в самом деле нас атаковали почти в то же самое время, как ты «жаловался» халифу. А вдруг они все-таки от него и есть?
— В ближайший час это выяснится! — Светозаров поднял взгляд на собравшихся вокруг воинов «третьей»: — Ребята и девчата, ничего опасного, просто надо допросить пойманных мною отморозков, которые совсем недавно пытались нас подстрелить возле обители Желтых Грез.
Все только успели кивнуть, а Петр уже затараторил:
— Надеюсь, при допросе такого большого коллектива и для меня дело найдется?
— Несомненно! Будем только рады твоей посильной помощи.
— Ха! Да я лучше любого из наших допрашивать умею! — возрадовался все еще пребывающий в инвалидной коляске снайпер. А на укоризненный взгляд Даны не постеснялся возмутиться: — А что, неправда? Кто тебя учил пленных на чистую воду железной логикой выводить? Ну да, сейчас ты уже Маурьи, одним взглядом можешь в мозгах крамолу отыскать.
— Молчи уже, — фыркнула черноглазая красавица под смешок остальных товарищей. — А то быстро в твоих двух единственных мыслях крамолу отыщу, тогда знаешь сам, чего лишишься.
— Э-э-э… — Петр сделал вид, что говорит в сторону. — Вот повезло, что она о моей третьей мысли еще не прознала!..
Как номинальный командир группы, Василий поинтересовался:
— Может, что особенное прихватить надо? Для допросов-то?
Торговец оглядел воинов, которые и так были обвешаны чем угодно, словно только и ждали команды «На штурм!». Пожал плечами:
— Зачем? Там и диктофонов хватит с одним ноутбуком. Пленники уже готовы к разговору и за мазь, притупляющую зуд кожи, что угодно расскажут. Дана, прихвати каждому из вас по флакону.
Целительница метнулась в комнату со своими вещами, а ее подруга Сильва продолжила задавать вопросы:
— А если к ним помощь подойдет?
— Там совершенно иной мир. Мир лейшанов — людей, вышедших из камня. А вокруг центра моего герцогства никто из разумных в радиусе пятидесяти километров не живет.
Петр и тут не удержался от комментария:
— Эко ты жестоко с пленными обращаешься. Всю округу криками распугали.
— Так им и надо! — осадила давнего коллегу Александра. — Не будут по мирным людям из автоматов лупить почем зря.
Дождавшись госпожу Маурьи с емкостями лечебной мази, Торговец не стал больше ничего говорить, а перенес всех скопом на голое каменистое плато. Рядом с тем местом, где он совсем недавно вместе с супругой достал накопители из перекрестного концентратора древней башни, а саму башню благополучно сровнял с землей. Здания древнего неизвестного мага не стало, а вот его уникальные тюремные камеры остались. Да еще и функционировать продолжали как следует. На плато сразу бросались в глаза круглые каменные диски, количеством более двадцати штук, которые своей массой прикрывали пробитые на глубину десяти метров отверстия. Причем внизу каждое отверстие имело форму каменного мешка диаметром метра три.
— Смотрите, вот это стопор. — Дмитрий нажал ногой на утопившийся вниз камень. — Теперь крышку легко отвернуть в сторону по направляющему стержню. А вот там внизу готовый к даче информации человек. Свойства зиндана таковы, что пленного слышит только тот, кто стоит сверху. Причем даже тихий шепот можно понять отчетливо. Приступайте! Задача: все досконально узнать о нанимателях.
— А если они станут запираться, невзирая ни на что? — выразил сомнение Курт.
Торговец нехорошо улыбнулся и ткнул пальцем в горку чего-то белого. Вещество очень напоминало мелкую кухонную соль и располагалось в специальной выемке под отваленной в сторону крышкой.
— Это и в самом деле соль. Просто посыпайте вниз время от времени на самых молчаливых и упрямых. Начнут говорить, полейте водой. Вон там ручей и с десяток ведер, я когда-то забросил попутно.
Сильва, внимательно всматриваясь в дно ямы, которое было освещено странным белым светом, вдруг хмыкнула:
— А ведь это кто-то из наших! Не конторских, нет. С «большой» земли птичка. Видимо, только недавно прибыла.
— А что за фрукт? — оживилась и Александра, нагнувшись над отверстием.
— Вроде парень нормальный, где-то даже идейный. Скорее, слишком честный.
На что Светозаров откровенно обрадовался:
— Хорошо, что я их сразу в фарш не превратил! Постарайтесь, ребята, действовать больше пряником, чем… солью. Можете даже новую жизнь в новом мире обещать. Если все расскажут и будут действовать правильно, найду для них хорошее местечко. Хотя бы даже в этом герцогстве. Тут скоро большие подвижки и строительство затеваются. Так что…
На его интенсивные взмахи ладонями Василий коротко кивнул:
— Раскрутим залетных как следует!
— Тогда мы с Шурой спрыгиваем!
И опять графская чета оказалась в лесу возле обители Желтых Грез. Пока шли к калитке, Александра довольно безбоязненно и громко стала спрашивать:
— Куда оправимся на подсмотр в этот раз?
— Осмотрим еще раз тот оптовый склад сверху донизу. Теперь уже вместе. Видимо, при мелькании я там самого важного и не заметил. Но чего ты так громко разговариваешь?
— Да вот, почему-то решила: опасность нам не грозит. На душе спокойно, радостно.
— Угу. А перед самой стрельбой?
— От беспокойства чуть сердце из груди не выскочило.
Дмитрий остановился на месте, привлек любимую к себе и попытался заглянуть в глаза:
— Значит, все-таки в тебе что-то такое есть?
— Да оно во мне всегда было. Недаром я любую опасность нутром предвидела еще давно и пусть даже в обморочном состоянии, но умудрялась спастись. И ваша суспензия, вернее, божественная Эрлиона, лишь усилила во мне это чувство предвидения опасности.
— Это, может, и хорошо, но… Провериться у ректора академии и его лучших помощников надо будет в самое ближайшее время, — решил граф, вновь увлекая супругу за руку вперед. — Да и сама Эрлиона пусть на тебя свой взор обратит. Хуже от этого не будет.
— Чего ты так волнуешься? Со мной все в порядке. Или есть конкретные подозрения?
Развить эту тему им дальше не дали. Со стороны приблизившейся стены раздался спокойный, уверенный голос одного из несущих дозор монахов:
— Господа Светозаровы, добро пожаловать!
Войдя внутрь, графская чета увидела строительные платформы, которые на лесах были подняты на определенную высоту, где и стоял один из монахов в уникальных очках, прекрасно различая любого в полнейшей темноте. Ему достаточно было только выставить голову над забором, чтобы все прекрасно увидеть, вот потому и узнал гостей издалека.
Добравшись до их «штатной» кельи, Торговец задумчиво пробормотал:
— В принципе, если хорошо вооружить этот монастырь да окружить его стенами высочайшей технологической защиты, то можно уже сейчас заявлять во всеуслышание об уникальных целителях.
— Ну и?
— Конечно, следует вначале провести огромный ряд мероприятий превентивного и общекоммуникационного характера, но по сути — процесс вполне решаем.
— Ох! Ты хоть себе представляешь, что вокруг начнется?! На всей Земле такой вой подымется, особенно со стороны фармакологов и самых бездарных лекаришек. Они ведь свою вотчину и огромные заработки так легко не отдадут новоявленным, истинным целителям.
— Вот я и говорю, что надо как следует подготовиться. И для этого у меня есть на примете несколько человек, которые устроят все в самом лучшем свете. Давно за ними наблюдаю и веду должный обмен мнениями. Талантливые люди, а при надлежащей технической поддержке, щедром спонсировании и физической охране они такую информационную бомбу приготовят! Как рванет — только держись! А там и до перетасовки правительств недалеко останется. Ладно, потом помечтаем.
Они уселись на скамью, готовясь к парному подсмотру.
— Готовься и следи за толчками пальцев.
Через некоторое время в келье сидели два человека, лишенные значительной части своих лиц. Смотрелись они несколько жутковато со стороны, но подсматривать за ними в обители никто и не собирался.

Глава двенадцатая
Очередная торговля

Оптовый магазин-склад, несмотря на позднее время, оказался полон работников, ярко освещен внутри, хотя снаружи окна наглухо были закрыты стальными жалюзи. Две пары глаз проникли в здание через гаражи, граничащие со складскими помещениями. Там наблюдалась спокойная, неторопливая, но вполне размеренная работа: кто-то грузил небольшие упаковки или ящики в кузова машин, сверяясь со списками. Кто-то разгружал и складировал прозрачный или цветной пластик, металлизированную бумагу или фольгу. Виднелись возвышающиеся до самого потолка пирамиды пустых коробок и прочего упаковочного материала. Как раз между этих пирамид и было весьма удобно передвигаться двум парам глаз, торчащим чуть ниже носам и надбровным дугам с участками лба. Теперь уже Александра умела контролировать свое тело и не высовывалась всей головой из подпространства, как случалось раньше.
Затаившись в переплетении потолочных балок, наблюдатели еще и шепотом переговаривались, при необходимости высовываясь максимально:
— Тут явно какое-то производство!
— Несомненно. Значит, в любом случае стараемся пробраться в нижние подвальные уровни.
В этом им помог грузовой лифт-подъемник. Он как раз стал вращаться, поднимая наверх партию какого-то товара, в то время как вниз ничего не подавали. Так и спустились вниз две пары глаз, а потом сразу затерялись в хаосе подвешенного к потолку освещения. Подвалы и в самом деле оказались преогромными. В этом бандит не соврал. Но самое интересное, что все пространство подвального этажа оказалось занято сразу пятью поточными линиями загадочного производства. Вначале какие-то устройства и агрегаты нечто переплавляли, парили, просеивали, формировали и прессовали. Потом полученные субстанции делились, нарезались и механическими аппаратами укладывались в прозрачные упаковки или в баночки из цветного стекла. Но только когда наблюдатели сместились чуть в сторону и зависли над последним участком одной из линий, стало понятно, что нелегально производится в этом месте.
— Таблетки! — еле сдержала громкое восклицание Александра. Хотя из-за шума упаковочных агрегатов могла и не таиться. — Вот сволочи! Ты только посмотри, что вытворяют!
— Как раз мы только упоминали несознательных фармакологов и те средства, которые они выдавливают из глупых обывателей сплошным потоком этого «дерьма», — шептал Торговец. — Они ведь на ровном месте такие барыши огребают, что даже вот такие нелегальные производства могут сказочно обогатить за короткое время.
— Мне страшно, — призналась его супруга. — Я ведь столько этой гадости порой съедала при насморке или легком недомогании.
— Ничего, если все получится, как я задумывал, то целители скоро тут наведут порядок. Так, а вон там что? Вроде кабина с операторами. И несколько человек чаек попивают да на пульты управления линиями поглядывают. Ха! Как у них тут все технически грамотно устроено! Зависть пробирает! Двигаемся к ним, наверняка они про халифа будут беседовать, если он сюда с визитом наведывался.
Вначале пробраться за прозрачное стекло никак не получалось, а при повторном выходе из подпространства обязательно бы раздался грохот. Но затем на какой-то из линий произошла заминка в движении, и два оператора поспешили наружу. Оставшиеся четыре человека продолжали попивать чаек и вести скучные разговоры о разных причинах заминки. Зависших у них над головами наблюдателей они и не заподозрили.
Да вот толку от подслушивания их разговоров вначале никакого не было. Только слова, касающиеся работы, да ничего не значащие общие фразы. Уже Торговец стал нервничать, сожалея о напрасно потраченном времени, как со стороны замершей фармакологической линии через переговорное устройство попросили помощи. Туда поспешили еще два человека, видимо техники младшего звена, тогда как в операторской остались представители административного руководства, пребывающие явно в дружеских отношениях друг с другом.
Старший из них по должности сразу выплеснул свое раздражение:
— Не нравится мне это! Черт знает что творится!
— Ну, ты… — попытался осадить его товарищ, показывая многозначительно глазами по сторонам. — Могут ведь и в самом деле…
— Да что за чушь ты несешь? Вот, сам посмотри! — Первый демонстративно достал прибор, изыскивающий в любом помещении любые подслушивающие устройства, и обвел им все окружающее пространство. — Последняя техническая суперновинка. И что? Да ничего! Никто нас подслушать не может.
— Ну а чего бы шеф тогда такие драконовские меры ввел? Что он рассказал, скорее на колдовство смахивает.
— Вот именно! Здравый рассудок надо иметь и понимать!.. — Но после этого восклицания недовольный оператор все-таки непроизвольно понизил громкость своего голоса. — Мне кажется, просто запахло жареным, вот и выдумывают всякие сказки, чтобы потом найти простых козлов отпущения.
— Ты думаешь?
— Уверен на все сто!
— А к чему тогда это полное затемнение внизу и охрана со шлемами и странными очками?
— Легко догадаться: проводят какие-то испытания или готовят для себя надежную дорогу для побега. А нам лишний раз режим ужесточили.
— Ну мы и так на нижние этажи допуска не имели.
— В этом самое страшное для нас, — тяжело вздохнул первый. — Может и такое быть: знай мы, что там внизу творится, уже давно бы прятались в австралийской сельве.
— Уф!.. Что-то ты сгустил краски.
— Нисколько! Неужели ты думаешь, что наше производство когда-нибудь да не накроют?
— Конечно! Ведь у шефа и официальный завод есть, там точно такой же товар выпускается, а за этот просто налоги не платят.
— Эх, мне бы твою уверенность.
Больше пооткровенничать они не успели. Линия вновь заработала, и четверо коллег поспешили вернуться к прерванному чаепитию. Во время их вхождения наружу выскользнули и наблюдатели. Чуток еще ознакомившись с этажом и рассмотрев ведущие вниз лестницы, упирающиеся в наглухо закрытые двери, Дмитрий решил возвращаться в келью.
И уже там они коротко обсудили услышанное.
— Конечно, я сейчас постараюсь и нижние этажи просмотреть «мельканием», но вряд ли мы при таком режиме секретности узнаем что-то новое. Наверняка халиф стал похож на параноика для своих подчиненных, но вот крови он нам этими тотальными перестраховками попортит.
— Следовательно, твоя сестра может, по идее, находиться в одном из трех мест?
— Получается, что так.
— Но неужели и она сидит в кромешной тьме? Ей же обещали все удобства?
— Эх! Что тут говорить! — с досадой воскликнул Дмитрий. — Они и Елене могут выдать прибор ночного видения, а в остальном ничем больше не ущемлять.
— А если заставить Рифаила делать ошибки?
— Как? Собирался натравить на него людей из силовых структур. Как немецких, так и твоих недавних коллег по работе, но это тоже слишком чревато непредвиденными последствиями. Вдруг у кого рука дрогнет да нажмет кнопку взрывателя раньше времени.
Александра усиленно продумывала различные варианты, но тоже ничего дельного подсказать не получалось.
— Если бы еще знать, какую они ловушку собираются подстроить при обмене Елены на выкуп.
— Да это меня меньше всего волнует. Достаточно мне будет сестру хоть издалека увидеть, как я ее сразу изолирую от внешнего мира и переброшу в безопасное место. Но хотелось бы раньше все эти гнезда на свет белый вывернуть и хорошенько, до самого дна почистить.
— Ну, тогда придется идти на поклон к Азарову и просить у него раскрыть его самые великие секреты.
— Добро, ты пока тут думай, а я еще раз внимательно просмотрю подвалы этого фармакологического заводика. Вдруг чего и мелькнет полезного для нас.
Но, вернувшись через четверть часа, удрученно пожаловался:
— Полное затемнение! И как только до такого додумались?
— Да, недооценили мы врага, — согласилась Александра. — Но я вот тут подумала, может, нам опять попросить помощи у целителей твоей академии? Ты себе только представь: они легко усыпляют все посольство управляемыми потоками сознания, а мне с «третьей» остается лишь пробежать по всем коридорам да разминировать опасные места. Если там не находим Елену, перекидываемся на склад или отель. А может, они одновременно потянут тотальное усыпление сразу на трех объектах?
— Даже об одном мечтать не стоит, — разочаровал граф свою супругу. — Ты себе только представь: ректору академии надо видеть перед собой противника, и то он может одновременно усыпить не более пяти человек. А ведь Тител Брайс — Верховный целитель мира Зелени. С ним никто по силе не сравнится. Ну разве что этот плененный бывший правитель Успенской империи.
— Да нет, Дасашу Маххужди я бы такую важную операцию не доверила. А что, если проконсультироваться на эту тему с Эрлионой?
Призвать на помощь ожившую, получившую одухотворенную сущность магическую суспензию Светозаров внутренне побаивался. Как бы ни восторгался новым разумным существом ректор, как бы ни гордился появлением в академии такой сверхсилы, Дмитрий не забывал, что Эрлиона еще слишком молода и, может быть, несознательна. Да и пребывание ее только лишь в стенах академии делало невозможным участие в каких-либо спасательных операциях.
Но с другой стороны, просто попросить совета, а то и получить какую-либо дельную подсказку никогда не зазорно. Тем более в такой напряженной сложившейся ситуации. И граф Дин решился:
— Уговорила. Тогда сейчас прыгаем в наш замок и идем на свидание с Эрлионой.
— А потом?
— Видно будет. Хотя следует обязательно в самые ближайшие часы заглянуть к Бонзаю и проверить, как у него идут дела с ледовыми кангами и их отмороженной владычицей. Потом заглянем в Кабаний и прикинем, как лучше поторговаться с Купидоном Азаровым. Кстати, и в мир Ситулгайна заскочить не помешало бы, вдруг у них уже готовы приборы и оружие для посещения чертогов Зеленого Перекрестка.
— А про Гинвейл ты не забыл?
— Вроде как не к спеху. А что?
— Да я вот вспомнила, что рыцари того мира совершенно не подвержены воздействию магии. Ты ведь сам утверждал. Так почему бы их не попробовать привлечь к усмирению обнаглевшего Купидона? Мне кажется, в мире Кабаний рыцари королевств Пурпура и Сирени быстро бы навели порядок.
Торговец основательно задумался. А потом стал рассуждать:
— Что-то в этом есть, но следует все тщательно продумать. Ведь магия, творимая дикими, жуткими на вид хищниками из мира Мерлан, ни в коей мере не составит конкуренции тем чудесам, которые может создать Азаров. Хотя несомненно, идею ты подсказала перспективную. Да и недостатка в добровольцах не будет, только клич брось, драться начнут при создании очереди.
— Ну вот, можешь уже клич бросить, пусть готовятся.
— Еще одна деталь неприятная в мире Кабаний, меня она сильно всегда напрягает. Это тамошний туман. Вездесущий, противный, скрывающий видимость уже через двадцать метров и необъяснимого происхождения. Ну и светящийся постоянно шар, в который заключена вся планета. Кажется, кто-то всемогущий в давние времена заключил целый мир в плен, и, пока я не пойму, что и как, рисковать рыцарями Гинвейла как-то не хочется. Вдруг в этой странной изоляции и Купидон замешан? А благодаря туману может воздействовать почти на всех обитателей своего мира?
— Ох! Ну, до такой степени он заведомо быть сильным не способен, — возразила графиня. — Есть же всему предел, даже самым сильным колдунам. Тем более что Азаров и сам мечтает в другие миры прорваться. Причем готов за это все отдать. А не может! Кстати, — она оживилась, — что, если во время торговли ты ему это и предложишь? Мол, всего парочка секретов, а за это я тебе другие миры покажу. Наверняка гадостный старикашка на такую приманку клюнет.
— Не знаю, не знаю. Может и отвергнуть любое заведомо выгодное для себя предложение. Он такой.
— Отправляемся? — Александра встала, поправляя на себе топорщащийся сюртук. — Как мне в нем уже надоело!..
— Потерпи, сейчас сбросим. Только настоятеля предупредим об уходе и спрыгиваем.
Но только они спустились в холл монастыря, как зазвонил один из мобильных телефонов Торговца. На загоревшемся экране высветилось имя халифа, так что долго раздумывать, отвечать или нет, не приходилось. Только и присел так, чтобы Александре тоже было удобно слышать каждое слово, а второй рукой установил на стол льюпер, устройство определения направления собеседника.
— Алло! Я слушаю.
— Вроде только недавно говорили, а вот недоговоренности так и остались, — раздался медоточивый голос Рифаила. — Кстати, выяснили, кто штурмовал вашу штаб-квартиру?
— Естественно. Для меня подобных трудностей не существует.
— Может, поделитесь информацией?
— Легко. Сейчас подумаю, что можно открыть вам, и чуть позже перезвоню. Что еще вас беспокоит?
— Отвечу не скрывая: слишком огромные расходы. В последние дни мои потери перевалили все немыслимые пределы, и я даже впал в некоторую финансовую зависимость.
— Ха! Что тогда мне говорить, если приходится отдавать такую огромную сумму?
— Не прибедняйтесь, Дмитрий! — рассмеялся халиф. — Именно поэтому вам и звоню, чтобы вы не мелочились и добавили еще один миллиард к ранее оговоренной сумме выкупа за вашу сестру. Все-таки взятие моего следа силовыми структурами — это и ваша вина, так что будьте добры возместить ущерб.
Светозарову потребовалась вся стальная выдержка, чтобы не заскрипеть зубами и продолжить разговор спокойным тоном:
— Наверняка из-за этого дополнительного требования сам момент обмена задержится еще на одни сутки.
— О! Не переживайте! Нам не к спеху.
— Хорошо, но добавляю миллиард с одним условием: разговор с сестрой в ближайшие сутки. Хочется удостовериться, что с ней все в порядке.
— Да вроде можно устроить.
— Тогда вы мне и дозвонитесь, когда все подготовите. Только учтите, я сюда буду наведываться редко. Все-таки сбор таких средств за такое короткое время — не шутки. Ну и я чуть позже коротко позвоню и дам информацию про тех, кто пытался мне навредить.
— Понимаю и принимаю ваше условие. Ждите звонка!
И Рифаил отсоединился, не соизволив даже попрощаться. Зато Дмитрий уже нервно доставал карту и настраивал компас. Еле сдерживая бешенство, он цедил сквозь зубы:
— Расходы у него!.. Урод! Ну ничего, ничего, я до тебя доберусь!.. И где же ты прячешься!.. Ага! Не совсем точно, но почти со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что халиф опять в посольстве. Наверняка ушлый угорь использует подземные коммуникации. Возвращаемся в келью, на всякий случай еще раз осмотрю это гнездо порока.
Но очередной подсмотр «мельканием» так и не принес результатов. В посольстве старательно соблюдали режим максимального затемнения, ничего интересного рассмотреть не удалось. И, продолжая ругаться сквозь сжатые зубы, Торговец уже в который раз оказался в холле монастыря. Натянуто попрощался с настоятелем Клодом, и вскоре уже графская чета снимала неудобные сюртуки в спальне своего замка в Свирепой долине. А молодой посыльный бросился на розыски ректора академии.

Глава тринадцатая
Отчаянный прорыв

Проснулся Хотрис оттого, что во дворе мохнатиков началось очередное, но на этот раз грандиозное сражение за куски свежей дичи. Судя по всему, откуда-то из далекого леса на подворье замка оказалось перенесено целое семейство диких свиней. Громадный секач, достигающий в холке полутора метров, несколько более молодых самцов, четыре крупные матки и около десятка небольших полосатых хрюшек.
Кажется, такого обилия пищи местные хищные стражи не ожидали. А может, такие подарки были слишком редкими. Потому что принялись несколько сумбурно и неорганизованно отлавливать добычу. Ну и огромный вожак кабаньего стада доставил сутулым прямоходящим зверям немало хлопот. Практически его удалось утихомирить лишь совместными усилиями примчавшихся на помощь варанов, петухов-переростков и нескольких шакалов. Да и то небольшие ранения получили как мохнатики, так и петухи с шакалами.
На этот раз поедать подраненных коллег никто не стал, их просто оставили в покое, и те похромали к своим местам постоянного обитания. Зато все остальные устроили настоящий кровожадный пир на каменных плитах.
За всей этой зрелищной суматохой даже внимательно присматривающийся ко всему юноша не заметил маленького чуда. Двум молодым поросяткам удалось увернуться от многочисленных когтей, клыков и зубастых пастей, а затем каким-то образом проскочить во внутренний зев ведущего в замок прохода. Причем далеко вглубь они не заходили, продолжая отчаянно хрюкать и повизгивать от страха, но и наружу благоразумно не спешили. Зато как бесились остающиеся на дворе хищники! Как ни странно, но на ступеньки крыльца зашли только мохнатики, но даже они дальше самой последней ступеньки не могли сделать ни шагу. То есть венчающая крыльцо площадка размером в пяток квадратных метров оставалась для них недосягаемой. Словно в сознании у зверей существовало какое-то внушение или табу. Потому что явной преграды заметить было нельзя. Да и поросята ведь прорвались внутрь каким-то образом!
Так что теперь Хотрис имел лучшее представление обо всей системе охраны загадочного замка. Прорваться внутрь его и в самом деле означало полную безопасность для вторжителя. Становились понятны и перемещения соседних зверюшек. На ступеньки не своего участка они войти не могли, а вот по всем участкам двора могли передвигаться как угодно, подхватывая оставшуюся пищу и посильным образом помогая «соседям» в поедании любой живности.
В свете этого стала прорисовываться стратегия прорыва. Как ни хотелось изначально проскочить через двор с ленивыми на вид и малоподвижными варанами, от этой идеи юноша отказался сразу. Слишком уж эти твари оказались верткими, зубастыми и сильно защищенными. Таких коротким оружием не успокоишь, тем более что против мастерского удара хвостом вообще трудно будет увернуться.
По той же причине пришлось проигнорировать медлительных на вид мохнатиков. Убить их нельзя коротким лезвием, но достаточно будет только одному из них дотянуться длиннющей лапой с острейшими когтями до бегущего на прорыв человечка, и все, путь окончен.
Про петухов-переростков изначально речи не шло.
Ко всему прочему, этих трех разновидностей зверей-хранителей насчитывалось по шесть десятков. Разве что варанов было почему-то только пятьдесят девять.
Тогда как крупных собак-волков, похожих на шакалов, оставалось только сорок пять. Это Хотрис специально проверил, вернувшись к прежнему углу забора, откуда просматривалось подворье с маяками. То есть пока восполнения количества хищников не наблюдалось. Другой вопрос, насколько такое состояние продлится? Щенков не отмечалось, но ведь кто-то же подбрасывает сюда диких животных вместо корма, значит, может и заметить резко уменьшившееся количество стражей и пополнить поголовье. Почему-то юноше казалось, что такое таинственное сооружение не может полностью оставаться бесхозным или заброшенным. Порой создавалось подспудное ощущение, что кто-то сейчас выйдет из внутренних покоев через открытые двери на крыльцо или вдруг выглянет из окна, которых в открытом виде тоже хватало. Но все окна, в том числе и закрытые, были изнутри завешаны плотными неподвижными шторами, так что рассмотреть творящееся в комнатах действо или хотя бы какую-либо мебель не удавалось. Нижний ряд окон располагался метрах в шести над каменными плитами двора, и все окна были закрыты. Порой неверные отблески света на стеклах создавали некую видимость мимолетного движения, но, сколько наблюдатель ни всматривался, шторы не шелохнулись ни разу, что в закрытых, что в раскрытых оконных проемах. Похоже, здесь даже сквозняки отсутствовали.
По поводу сквозняков или ветра тоже задачка казалась непосильной. Если предположить, что замок стоит на какой-нибудь возвышенности, то тем более должны были ощущаться подвижки воздуха. А то и ураганные дуновения. Но дальше сорока метров среди лениво клубящегося дивного тумана ничего не просматривалось. А почему так? Ведь с любого угла забора до иных двух углов ничего взгляд не задерживало, чистейший и прозрачный воздух. А расстояние считалось очень большим, около двухсот метров. Отчетливо также виднелись верхушки башен. Хотрис, конечно, боялся ошибиться, но, по его понятиям, максимальная высота этих башен явно превышала сто метров. На всем пространстве не отмечалось ни зеленого пятнышка, ни единой травинки, а откуда тогда кислород? Об этой особенности растений юноша тоже знал из прочитанных книг. Так почему тогда так легко дышится?
Чувствуя, что так можно и с ума сойти от растущего количества вопросов, Хотрис решил сосредоточиться на главном: совершить как можно быстрей прорыв внутрь замка. Причем поспешность в этом деле была вполне уместна. Ведь в отличие от зверей, подвизающихся здесь в роли хранителей, человек не имел ни запасов воды, ни запасов пищи. И в любом случае с каждой минутой становился слабей, потому что сон не слишком взбодрил, разве что помог успокоиться и добавил некоторой ясности к рассуждениям. Только вот рассуждения не внушали оптимизма.
По всему получалось, что следовало промчаться метров шестьдесят открытого пространства, да еще успеть обойти, увернуться от всех шакалов за очень сжатый временной период, пока сюда не нагрянут быстро бегающие хищные петухи. И если бы только дело было в скорости. Наибольшую трудность все-таки представляли именно эти сорок пять крупных и злобных существ. Как они разрывают своими пастями тело жертвы, посланец уже насмотрелся. И хуже всего, что эти твари густым полукольцом занимали наиболее стратегически выгодную для себя позицию. Выйдя на прямое столкновение с ними, придется буквально вырубать кровавую просеку среди мохнатых и зубастых тел. В такой схватке один неверный шаг, поскользнувшаяся нога, неудачное падение — и путь к спасению окажется отрезан. Как, впрочем, и путь к отступлению. Как же быть?
Пришла вначале идея все-таки сделать небольшую вылазку в стан врага и несколько при этом проредить его количество. Вроде и неплохо придумано, но чем больше юноша присматривался к неглубоким выемкам кладки между камней у ворот, тем больше ему эта идея не нравилась. И так великое чудо, что в горячке первого боя он сумел взобраться на забор, а если во второй раз не получится и он сорвется?
Правда, еще имелась наивная мысль, что на человека вообще хищники могут не обратить внимания. По крайней мере, сразу. Дескать, уже к нему привыкли, так пусть себе гуляет. Но ничего, кроме грустной улыбки, такая наивная мысль не вызывала, слишком уж частенько бродящие по двору особи поднимали головы и посматривали в сторону вторжителя голодными, поблескивающими глазами. Нет, его не забыли! Просто пока отнесли к недостижимым для зубов целям.
— Вот бы позвать хоть кого-нибудь на помощь! — вслух мечтал Хотрис, уже в который раз рассматривая внимательно окна. — Но что-то мне сдается, любые крики будут бесполезны.
Сказал, несколько раз пробежался взглядом по открытому входу и остальным окнам и вскрикнул от пронзившей его сознание новой идеи:
— Вот я недоумок! Чего я так прикипел к этим раскрытым дверям?!
В самом деле, хоть окна нижнего ряда и были закрыты вроде как наглухо и располагались несколько выше, чем гребень забора, но вот многочисленные выступы и лепнина украшений давали отличные шансы легкому и сноровистому юноше забраться не только на подоконник первого этажа, но в случае слишком неподатливого стекла попытаться залезть на второй, а то и третий этаж. Там находилось несколько окон с раскрытыми створками. Что такое стекло и насколько оно хрупко, посланец знал прекрасно. В Кабаньем мире этого прозрачного материала хватало с избытком. Но в то же время имелись воспоминания, что некоторое стекло с помощью магии становилось упругим, прочней железа, и порой разбить такое прозрачное покрытие даже тяжеленным молотом считалось проблематичным.
Но самое важное: идея пришла, и довольно реальная в исполнении!
Теперь только оставалось выбрать благоприятный момент для прорыва. И Хотрис наилучшим фактором посчитал время колдовской кормежки. Ведь пока он раздумывал и осматривался, в стане петухов-переростков появилась какая-то дичь и туда поспешили не только шакалы, но и мохнатики. Наверняка и невидимые с этого места наблюдения вараны поспешили к своим коллегам. Вскоре все бросившиеся на трапезу твари довольно неспешно потрусили на свои исконные позиции. А значит, следующая кормежка обязательно должна появиться на участке двора с шакалами. Ведь не кормятся те только теми несчастными детьми, которых к ним раз в неделю забрасывает Азаров. Иначе могло так получиться, что они уже якобы «пообедали» посланником, а потом полакомились свежатиной и все остальные хищники. И все! Кормежка раз в неделю! Мало ли каким образом здесь пища распределяется?
Но подождать несколько часов следовало в любом случае.
И довольно скоро Хотрис оказался вознагражден за свою выдержку, усидчивость и сообразительность. Правда, очередной перенос пищи состоялся на участке, контролируемом варанами, но так получилось даже лучше. Неизвестно, кто из обитателей леса там появился, может, опять медведь, но десяток видимых мохнатиков заковыляли туда косолапой походкой уже после первого раздавшегося рычания. В тот же момент в обход замка с двух сторон устремились и по три шакала. Как только они скрылись за стенами выступающей у дальнего угла башни, юноша стал действовать. Более благоприятного момента трудно ожидать.
Буквально задыхаясь от бушующего в крови адреналина, он повис на руках, держась за край забора, и только потом спрыгнул на плиты двора. Хоть и с пяти метров не раз прежде доводилось прыгать, но сейчас даже легкое повреждение стопы или коленки могло привести к смерти. Еще при падении развернулся лицом к замку, а одновременно спружинившими при приземлении ногами придал себе нужное стартовое ускорение. В любом случае, он постарался выбрать траекторию движения такую, чтобы его не сразу заметили оставшиеся на посту мохнатики. Свой прорыв он прикрывал выступающим на углу замка массивом круглой башни. Но уже на начальной стадии своего разгона понял, что оповещение о прорывах здесь поставлено на высоком уровне. Вся свора из оставшихся тридцати девяти шакалов исторгла истошные завывания так, словно они хотели только этим умертвить наглого человечка. Стало сразу понятно, что если и не все, то довольно внушительное количество хищников поспешит на помощь диким хранителям.
Но человечек не запаниковал, а, наоборот, еще больше ускорился. Мало того, краем глаза он заметил странную леность расположившейся на ступеньках стаи. Конечно, хищники двинулись навстречу ведущемуся прорыву, но как-то вяло и нецелеустремленно. Похоже, за немыслимо огромное время твари осознали для себя самое главное: нельзя пропустить вторжителя на крыльцо. А по остальному двору пусть бегает, сколько ему заблагорассудится. Все равно пойдет на корм в ненасытные желудки. Мелькнуло и второе рассуждение: не все хранители могли постоянно находиться в боевой готовности. Скорее всего, среди них существовало некое разделение труда: основная часть впадала в спячку, а десяток-полтора слонялись по двору и бегали за остатками роскоши на соседские участки. Тем более что такое состояние дел наблюдалось и у мохнатиков.
Поэтому юноше удалось пробежать две трети дистанции, ни с кем не пересекаясь и ни разу не используя свой мизерный магический потенциал. А вот как раз на последних двадцати метрах ему и пришлось выдавить из себя весь тот максимум сноровки и бойцовских качеств, которые отличали его от остальных сверстников.
Вначале он метнулся прямо навстречу несущейся к нему своре. Это несколько сбило шакалов с толку, и они отпрянули чуть в стороны, пытаясь схватить жертву в кольцо. Но к ним пошло сдвоенное и от этого кажущееся более массивным «пятно кальмара». Стоило видеть, как на этой туманной кляксе с хрипом, визгом и рычанием сомкнулось сразу два десятка оскаленных пастей. Будь на том месте чье-то тело, от него бы только подошвы ног остались. В крайнем случае — копыта. А так получилась просто замечательная, потрясающая куча-мала из оглушенных столкновением хищников.
Пожалуй, это в основном и решило исход неожиданного прорыва. Хотрис сделал еще несколько стремительных рывков в стороны, нанес попутно пяток метких ударов своим оружием и выпустил в разные стороны еще по одному «пятну кальмара». А пятое и шестое подобие собственной фигуры он отправил уже вдоль стены замка, прямо навстречу вынырнувшему из-за круглой стены башни сутулому мохнатику. Туда, лязгая зубами и брызгая слюной, метнулась парочка наиболее шустрых шакалов, где благополучно и столкнулась со своим коллегой-хранителем. Тогда как сам человек подпрыгнул на стену, ухватился, словно клещ, за лепнину в виде гроздей винограда, а потом стал быстро взбираться вверх. В этом заранее выбранном месте еще и стык между башней и стеной основательно помогал при перемещении.
Хотя и там посланник напоследок получил на ноге еще одну небольшую царапину. Какой-то шакалюга все-таки допрыгнул. Но это уже показалось несущественным. Усевшись на широком наружном подоконнике на высоте шести метров, Хотрис достал остатки рубашки из кармана и стал перевязывать ранку с торжествующим хохотом и задыхаясь от злорадных восклицаний:
— Как я вас обставил?! Тупые твари! А чтоб вы все друг дружкой удавились! Ну ничего, пусть я только найду в замке хоть какое-то подходящее оружие! Еще лучше — лук со стрелами. Тогда точно всех до единого повыведу! Вот увидите!
Только вот просто смотреть на него и ждать собственной смерти хищники не захотели. Во-первых, они вскоре сильно удивили своим количеством. Кажется, сбежались все, ну, может, только по пять-шесть особей осталось на посту у ступенек. Посчитать точно было трудно из-за постоянного перемещения тварей. В этот раз они даже не стали разрывать пять трупов убитых шакалов, словно не замечая свежей крови. Все обеспокоенно и с рычанием глазели на наглого человечка, покусившегося на святое. И это при том, что совсем недавно они полностью игнорировали прорвавшихся в замок двух поросят.
Может быть, проникновение через окно являлось вообще жутким нарушением всех устоявшихся законов и табу? Потому что после хорового озлобленного рычания зверье стало предпринимать отчаянные попытки добраться до шустрого вторжителя. Опять петухи с готовностью подставили свои кожистые тела для повторного толчка стремящихся на большую высоту шакалов. И опять сутулые мохнатики предприняли попытки взобраться по отвесной стене, используя лепнину и стык между круглой и прямой стеной. Но если попытки допрыгнуть не принесли шакалам ничего, кроме еще одного трупа и двух раненых с поврежденными при падениях конечностями, то вот попытки взобраться вверх у их мохнатых коллег получились весьма успешными. Медленно, но уверенно, со странной разумностью поддерживая друг друга снизу, эти клыкастые хищники стали выстраивать чуть ли не цирковую пирамиду, вздымающуюся все выше и выше.
К тому времени Хотрис осмотрелся окончательно и даже опробовал прочность стекла на окне. Ни само окно, ни его прозрачное покрытие не поддались. Стекло сильно пружинило, но не разбивалось. Будь еще нечто массивное в руках, а так, бамбуковая палица, пусть и со стальным наконечником, оказалась слишком легкой. Тогда как ударять всем телом в створ окна показалось слишком рискованным и ненадежным мероприятием. Оцарапать поверхность стекла тоже не получалось.
А сопящие и пускающие слюни мохнатики подбирались все ближе к подоконнику.
Мелькнула у юноши мысль просто дождаться момента да полоснуть по пальцам зверюг своим окровавленным оружием, отсекая длинные когти, но он дальновидно отказался от такой идеи. Не стоило забывать о длине лап мохнатиков. При удачном резком движении они могли бы достать человечка, зацепить и сбросить его наземь.
Ничего больше не оставалось, как взбираться выше. Зато теперь и риск казался меньшим. Только и действуй рассудительно, без спешки. Выбирая очередную опору, переноси грамотно всю тяжесть тела, не забывая подстраховывать себя остальными тремя конечностями, и только после этого двигай дальше.
Расположенное выше окно тоже оказалось закрыто наглухо. Зато через два справа располагалось открытое. Еще такое же имелось прямо над головой. Направо вел слишком узкий и неудобный карниз. Мало того, мохнатикам везло, они уже почти добрались до первого подоконника.
И Хотрис без долгих раздумий полез на третий этаж.
Уже там, устроившись на всей ширине подоконника, он первым делом пошевелил створки окна. Они сдвинулись с места с противным скрипом и довольно туго.
— Сколько же лет вас никто не смазывал?
Затем довольно осторожно острием своего оружия раздвинул плотные полотняные шторы. Вернее, даже не полотняные, как он понял при первом прикосновении, а чуть ли не деревянные. Настолько те оказались твердыми и не поддающимися на изгиб. Но достаточная для рассмотрения щель все-таки образовалась. И даже первого взгляда хватило, чтобы понять по некоторой мебели и отделке: здесь когда-то жили очень высокие люди! Ростом как минимум в два с половиной, а то и три метра. Иные существа за столом и на стульях таких пропорций просто бы не смогли трапезничать.
Хотрис уже нащупал в кармане огарок свечи и приготовился протиснуться между штор, когда вспомнил про пыхтение и возню у себя за спиной. Улегся на подоконник и стал высматривать, что там внизу творится. За это короткое время положение стало меняться. Петухи вкупе с варанами заканчивали доедать шесть тел пострадавших шакалов. Хищническая сущность все-таки проявилась. Причем половины тварей-соседей уже в пределах видимости не наблюдалось, видимо, поспешили на свои участки двора. Тогда как мохнатики, в количестве чуть ли не трех десятков, не только не прекратили попыток взобраться вверх, но и достигли в этом существенных результатов. Теперь на подоконнике первого этажа громоздилось сразу три клыкастых хищника и общими усилиями пытались подсадить вверх четвертого товарища по стае.
— Э-э-э! Так не пойдет! — возмутился юноша, уже со всей силой налегая на шторы и протискиваясь в комнату. — Это мой замок! Я первый сюда вошел. Вот только как это утвердить?
Первым делом для лучшего осмотра он подтащил два громоздких стула к шторам, раздвинул их и подпер. Стало гораздо светлее. А потом принялся спешно искать хоть какое-то подходящее оружие против настойчивых мохнатиков. Правда, вначале метнулся к высоченной двери и попытался ее открыть. Бесполезно! Даже не шелохнулась. Причем ни дверной ручки, ни какого-либо замка или замочной скважины видно не было. Цельное, толстенное полотно из дерева, по твердости напоминающее железо.
Пришлось бегло осмотреть всю остальную меблировку. Громадная, под балдахином с резными колоннами кровать выглядела словно площадка для игры в мяч. Только вот по твердости и отсутствию какого-то постельного белья на ней предполагалось уместным лишь вскочить туда ногами и подпрыгивать, как на батуте. К сожалению, о забавах пока было думать недосуг. Многочисленные двери громадных комодов и шкафов тоже оказалось невозможно открыть, словно они были вырезаны из цельных стволов гигантского дерева.
А пыхтение за окном раздавалось все ближе!
Но именно взгляд на окно подсказал возможный выход из положения. На высоте пяти метров виднелась прочная, вроде как металлическая штанга, удерживающая тяжеленные шторы. А что, если попробовать сдернуть ее вниз и использовать как копье?
Конечно, можно было выкатить на подоконник и спихнуть вниз одно из кресел, но уж слишком они выглядели громоздкими и несуразными. Таким снарядом не попадешь по прижимающимся к стене клыкастым хищникам. Так что вначале шторы!
Хотрис ухватился за одну из них, оттянул низ к центру комнаты и несколько раз сильно дернул. И сразу заметил поползшие по штукатурке трещины. Крепления поддавались и выходили из своих гнезд. Отлично! Еще несколько отчаянных рывков и своевременный перекат через спину с последующим нырком под огромный обеденный стол. И тут ловкость со сноровкой не подвели мальчугана, иначе рухнувшие одеревеневшие шторы вкупе с металлической штангой могли кого угодно похоронить под своей массой.
Грохот падения затих. Пыли, как ни странно, не наблюдалось вообще. Поэтому следовало сразу осмотреть гипотетическое оружие. Штанга оказалась тяжеловатой, не менее чем десяток килограммов. Но с другой стороны, такому силачу, как Хотрис Тарсон, и не такими тяжестями ворочать приходилось. Подхватив длинный, метров до семи, стержень, юноша прислонил его рядом с окном, а потом и сам выбрался на подоконник. Глянув вниз, проворчал совсем не детские ругательства: мохнатики уже добрались до второго этажа и готовились сработанной парой десантировать третьего еще выше. Вот тебе и дикие звери!
Зато против воли и сообразительности человека и эти выходки оказались бесполезны. Конечно, клыкастые хищники замерли и насторожились, когда заметили действия вторжителя. А потом и попытались отбивать длинными лапами наконечник металлического стержня. Но у человека теперь была более удобная и выгодная позиция. Он перехватил штангу двумя руками, несколько раз примерился к удару, опасаясь самому нечаянно свалиться вниз, а потом согнулся и, присев всем корпусом, нанес удар наконечником своего импровизированного оружия по темечку висящего на лепнине мохнатика. Тот свалился вниз, словно куль с дерьмом. Его соплеменникам, стоящим на подоконнике второго этажа, тоже достались подобные удары, и они рухнули вниз, попутно зацепив когтями, скорее всего инстинктивно, троицу тех, кто обосновался на подоконнике первого этажа. Итог таких кульбитов и падений не замедлил сказаться: оголодавшие шакалы дружно набросились на три новых трупа своих соседей. А те из клыкастых, кто смог передвигаться самостоятельно, сутулясь еще больше, убрались на свою территорию.
Организованное и массовое преследование посланника иного мира опять закончилось его победой.
— Ну вот, кажется, обживаюсь помаленьку, — пробормотал юноша, затаскивая копье в комнату. Затем подумал и стал закрывать створки окна. — Так будет лучше. А то вдруг засну крепко. Или еще чем полезным займусь. Точно! Вначале надо найти воду и пищу!
Воспоминания о еде отозвались в животе резким покалыванием, а желание немедленно напиться сразу высушило гортань до пустынной горечи. Еще раз внимательно осмотрев комод и шкаф, Хотрис так и не нашел способов деликатного вскрытия. После чего вооружился своим новым копьем и воинственно воскликнул:
— Раз еда не оставлена на столе, значит, поищем ее в кладовых и комодах! Ура!
Грохот и треск наполнили комнату. И хоть какой прочной ни оказалась древесина комодов, настойчивому юноше удалось добраться до полок, ящиков и рассмотреть их содержимое. К сожалению, большого восторга удивительные, прекрасные изделия из фарфора и керамики у него не вызвали. Даже хрустальные бокалы невиданной красоты, исторгающие волшебный звон, вызвали только рассеянную улыбку. Ему все больше хотелось кушать, а любоваться искусством неизвестных мастеров ему и в голову не пришло.
Поэтому он с новым энтузиазмом потянулся к своему оружию, после чего варварскому нападению подверглись оба огромных шкафа, стоящие вдоль боковых стенок. Здесь древесина поддалась с еще большим трудом, но ничего, кроме истлевшего, одеревеневшего от времени тряпья, внутри этих древних питомников моли не обнаружилось. Даже чистые на вид и белоснежные рубахи не годились ни для ношения, ни для перевязок. Ткань так и расползалась под пальцами. Примерно в таком же состоянии находились и многочисленные простыни с одеялами, подушки и мохнатые полотенца. Именно значительное количество этих самых полусгнивших полотенец натолкнуло на мысль о возможном наличии ванной комнаты. Такой роскоши, правда, в спальнях родного поместья рода Тарсон не было, там приходилось каждый вечер мыться в бочке с водой. Но вот зато маг, подручный Купидона Азарова, пользовался подобными привилегиями. Еще и своего временного ученика приучил. А ведь где находится ванное помещение, там наверняка и вода в наличии. От одного воспоминания о ней пить захотелось еще сильней, и Хотрис, превозмогая желание завалиться на кровать и хоть пару часиков поспать, с маниакальной настойчивостью стал обследовать двери, ведущие куда-то из спальни, и боковые деревянные панели.
Помощи ждать было не от кого.

Глава четырнадцатая
Взросление Эрлионы

В своем замке графская чета после переодевания сразу отправилась чем-нибудь подкрепиться. Как-то неожиданно вспомнилось недоедание последних часов, отказ настоятелю обители испить с ним чаю и даже полное игнорирование имеющейся в келье вазы с фруктами. Чересчур мешали насладиться едой излишнее беспокойство и острая нехватка времени.
Так что когда вернулся отправленный на поиски ректора посланник и доложил о его местонахождении, молодая пара уже вовсю уплетала разысканные прямо на большой кухне остатки недавнего ужина. Естественно, что причитающий Хулио Кассачи, управляющий замком, чуть на себе волосы не выдрал от расстройства:
— Ну как я не догадался придержать шеф-повара хоть ненадолго?! Ведь словно чувствовал, что кто-то остался без ужина.
— Хулио, не мельтеши! — с набитым ртом пытался его успокоить граф Дин. — Лучше быстренько доложи, что тут у вас творится и все ли в порядке?
— Да у нас тут относительный порядок, — продолжая подносить к столу разные вкусности, стал перечислять управляющий. — Кастелянша Бригита со вчерашнего дня ввела обязательную одинаковую форму для всех учеников академии и преподавательского состава. Теперь все бродят по коридорам и друг друга не узнают. Мастер Хитс в своей конюшне получил какого-то удивительного жеребенка и теперь третий день со своими сподвижниками оттуда не вылезает. Поговаривают, что жеребенок с крыльями и, когда вырастет, будет летать.
— Ух ты! — Дмитрий даже подавился от восторга, а когда прокашлялся, пояснил супруге: — С одного из миров мне удалось доставить уникальную лошадку с обрезками крыльев. В том мире она осталась последней, потому что считается отродьем. Но мастер Хитс сразу стал утверждать, как только увидел, что это не простая лошадь, а небесный пегас. Ты себе представляешь?! Мчаться по небу на крылатой лошади!
— С трудом… огромным! — призналась графиня Светозарова. — Но мне уже хочется немедленно осмотреть этого жеребенка.
— Успеется. Тем более что главный конюх вряд ли пока допустит к этому созданию посетителей. Да ты ешь, ешь!
— Не много ли? Вдруг помешает?
Она намекала на предстоящий осмотр, но Дмитрий безапелляционно завил:
— Нисколечко! Хулио, что еще новенького?
— Зейлонг хвастался сегодня, что договорился о поставках к нам по железной дороге плодов кенум, тареми и зайсилы. Так что вскоре в нашей столовой будет полный комплект по обозначенному списку растительных деликатесов.
— Давно пора.
— Джейк со своими малолетними живописцами завтра отправляется в поход к леднику. Решили рисовать там этюды с натуры.
Граф Дин озабоченно подвигал бровями:
— Там опасно. Если бы не с этим старым воякой Джейком, ни за что бы детей не отпустил. Но все равно, пусть ему в помощь начальник охраны пяток опытных егерей выделит. Скажешь, что я распорядился.
— Понял. Ну, вот вроде и все новости. Да, — вдруг припомнил управляющий и недовольно скривился, — сегодня утром весь замок слегка тряхнуло. Как я понял — это господин ректор какие-то свои эксперименты в подвальных лабораториях проводил. Причем когда я поинтересовался о причине такого сотрясения, он мне своей ручищей треснул по плечу и проорал со всей силы: «Не дрейфь, Хулио! Мы не утонем!» — Обида так и слышалась в голосе рассказчика. — Ему все шутки! А ведь несколько плафонов на лампах треснуло, пара бокалов в большой трапезной раскололась, и все стекла в окнах долго звенели и гудели. Так и замок когда-нибудь завалится.
— Да ладно тебе. Замок крепкий. Его ведь и гораздо сильнее встряхивало.
— Ох! Лучше не напоминай! — Управляющий даже за сердце схватился от печальных воспоминаний. — Такие разрушения тогда случились, такие разрушения!..
Повернувшись к супруге, Светозаров дал пояснения:
— С ним бесполезно спорить! Вечно преувеличивает. А ведь разбилось-то всего на десяток бокалов больше.
— Как?! Всего лишь?! Да у меня список уничтоженных и поврежденных вещей на две тетради! — возмущался Хулио Кассачи. — Плюс несколько детей порезались осколками!
— Ха! Как порезались, так тут же себе раны и затянули. А тех, кто случайно «порезался» дважды, я потом очень ругал.
Прекрасно зная, как «страшно» ругает граф шалунов и озорников академии, управляющий замка расстроенно вздохнул и лишь для проформы поинтересовался:
— Еще соку хотите? — потому что внушительный графин оставался на столе наполовину полным.
— Да нет, спасибо, дружище. Разве что распорядись, чтобы в наши апартаменты доставили столик с легкими закусками. Может, чуть позже опять аппетит прорежется.
Хулио не сдержал довольной улыбки, глядя вслед торопящемуся графу. Слишком он любил, когда создатель академии и преобразователь Свирепой долины в райское место обращался к нему как к близкому, старому другу. И прощал за такое обращение все тяготы и лишения своей хлопотной должности.

Высокую, нескладную фигуру Титела Брайса графская чета заметила издалека. Стоя во внутренней оранжерее замка, он как раз оканчивал читать лекцию внушительной группе учеников средних классов академии. Стоило видеть, с каким вниманием и усердием дети ловили каждое слово целителя четвертого уровня и с какой готовностью заносили в свои тетрадки ссылки на обязательную к прочтению литературу.
Зато когда последовало объявление о завершении лекции, вся группа превратилась в сущий ураган. Обтекая с двух сторон хозяина замка и его супругу, выкрикивая слова приветствия им, детвора с нарастающей скоростью понеслась к местам своего обитания: до общего отбоя оставалось чуть больше часа.
— Чего это ты детишек так поздно занятиями мучаешь? — довольно строго поинтересовался Торговец, пожимая другу руку.
— Ничего, надо будет, я и ночью их построю на лекцию, — без тени раскаяния ответил ректор академии и несколько неуклюже поцеловал Александре ручку. — Графиня! Вы выглядите просто обворожительно!
— Ты моей жене зубы не заговаривай. Лучше признавайся, чего деток ущемляешь?
— Еще чего! Да они у меня меньше половины лекций прослушали. Полное отставание по программе! И все из-за тебя! — Вместо защиты Тител перешел к обвинениям. — Сколько раз тебя просил заполнить вакантные места преподавателей? Я с подачей материала не справляюсь, а недоучек нам не надо!
— У, ты какой! А кто, как не ты, забраковал более трех десятков преподавателей только после собеседования? И ведь талантливые, знаменитые люди.
— Вот когда станешь Верховным целителем, когда научишься распознавать в словах каждого человека ложь, тогда и будешь мне указывать, как проводить отбор в мою академию!
— Совсем зазнался среди своих пробирок! Это не твоя, а моя академия!
Со стороны казалось, что старые друзья и единомышленники довольно интенсивно ругаются. Александра даже ресницами заморгала от неожиданности. Но затем вовремя рассмотрела и сообразила, что оба деятеля скрывают радостные улыбки и шумят больше для проформы. Не все же время общаться деловым и озабоченным тоном.
Хотя ректор первым прекратил пикировку, со смешками переходя к делу:
— Ладно, хозяин, твоя она, твоя! Все здесь твое! У меня вон даже жены собственной нет! Так что еще желает хозяин от своего покорного раба?
— Эх! Всегда бы ты был таким покладистым, — искренне пожалел Дмитрий и получил воинственный ответ:
— Покладистым я стану только после смерти. Вот тогда и сможешь меня класть куда тебе возжелается.
— Понял, учту. А сейчас мы по поводу небольшого… хм… осмотра. Ты ведь и сам был очень заинтересован проверить Александру после ее оживления.
— А! Ну да, ну да. — Глаза Титела сразу стали выпуклыми, задумчивыми, а его взгляд стал пронзать графиню словно рентгеном. — Давно пора! Давайте вниз! Эрлиона тоже будет очень заинтересована.
Понятно, что женщина ничего не боялась, тем более что готовилась к чему-то подобному, но все равно почувствовала себя неуверенно. На ходу схватила локоть Дмитрия и крепко к нему прижалась. Заметив ее нервозность, Торговец бесшабашно рассмеялся:
— Надеюсь, это не займет много времени?
Вначале ректор только хмыкнул в ответ, но, уже зайдя в кабину лифта и отправив его в подземелья замка, чванливо поднял палец вверх и стал поучать своего товарища:
— Надеяться не вредно, а противопоказано. И если уж я берусь за осмотр твоей прекрасной супруги, то ей придется пройти все обследования до единого. Только тогда можно вынести правильный вердикт о ее здоровье и наметить верные пути к устранению всех недомоганий.
— Но я здорова и чувствую себя прекрасно! — поспешила воскликнуть графиня.
— Милочка, если вы не разбираетесь во врачевании, то не следует быть такой самонадеянной. Как правило, самые здоровые на вид организмы тоже подвержены всяческим незаметным на первый взгляд заболеваниям. Так что…
Его разглагольствования неожиданно прервало легкое прикосновение к сознанию и раздавшее в пространстве радостное восклицание:
— Здравствуйте, папы и мама!
— Здравствуй, дорогая Эрлиона! — сразу догадался Дмитрий, отвечая в пространство. — Как поживаешь?
Лифт проехал только половину спуска, так что его сильно удивило такое уверенное вступление в контакт магической сущности.
— Отлично! Тем более что Тител пообещал мне вскорости сестричку.
— Ай да папа! — не удержался от сарказма хозяин замка.
Но ректор его шутки не поддержал. Наоборот, постарался вести общение строгим голосом, как он всегда делал с нерадивыми учениками:
— Эрлиона, сколько я раз тебя просил не проявлять себя вне твоего непосредственного жилища? Ты ведь знаешь, насколько важно хранить пока в тайне факт твоего существования.
Хрустальный смешок предварял ответ:
— Зря волнуешься. В замке нет плохих людей, к тому же все обо мне и так знают.
— Вот и плохо, что знают, — ворчал ректор, первым выходя из лифта. — И откуда такая уверенность?
— О! Я уже легко могу все видеть, слышать и чувствовать до самой крыши замка, — похвасталось создание магии и целительства. — Еще немного, и я смогу придерживать некоторые предметы от случайного падения практически в каждой комнате.
От такого признания двое мужчин встали на месте, буравя друг друга взглядами.
— Разве такое возможно? — выдавил из себя Торговец.
— Конечно, папа! Когда ты научишься правильно пользоваться своей силой, я и тебя научу. Это ведь так просто.
— Э-э-э… малышка. — Чувствовалось, что ректор в некотором замешательстве, да и назвал он создание уменьшительно-ласкательно, скорее, по глубокой задумчивости. — А это каждый человек так может двигать предметами и все просматривать?
— Нет, папа Тител. Это может получиться только у тебя и у мамы Александры. И то вам надо долго учиться и несколько преобразоваться.
Теперь мужчины во все глаза пялились на графиню Светозарову Свирепую Шахматную. Причем ректор своей ручищей сжал друга за плечо, когда тот первый открыл рот и попытался что-то сказать. Зато заговорил сам:
— Ну ладно, кто среди нас теперь «старший» папа, мы определились. Хотя он мне в правнуки годится по возрасту, — не удержался он от шпильки. — Но как такое случилось, что и мама имеет такие уникальные возможности?
— Они у нее всегда были, как я поняла, — отвечала Эрлиона серебристым голоском. — Просто во время воскрешения моя предшественница отдала ей весь свой потенциал к магии, выплеснула свою предсмертную энергию, и теперь мама Саша тоже может творить удивительные вещи. Только я пока затрудняюсь ответить, какие именно направления выберут ее тело и сознание в самоопределении.
От такого известия Тител пришел в себя гораздо раньше остальных, покачал своей лохматой головой на длинной шее и жеманно воскликнул, вновь прикладываясь к ручке растерянной графини:
— Рад вас приветствовать, коллега, в нашем творческом кругу. И сразу предлагаю заняться развитием самого великого дара, дара целительства!
— Постой, постой, — отмахнулся от него Дмитрий, подхватывая супругу под локоток и устремляясь в сторону вертушки. При этом он на ходу обращался к магической сущности: — Моя жена уже умеет предвидеть большие опасности. Что это значит?
— О! У нее редчайший дар улавливать предсмертные напряжения полей живых разумных сущностей. Я еще сама досконально не изучила этот вопрос, но вокруг каждого существа имеется особое поле, чувствительное к энтропии смещения всего пространства. Оно улавливает отторжение агрессивности с любой стороны и реагирует на это резким сокращением. Уловить это сокращение — дело немыслимое, но если маме Саше это удается, она всегда может вовремя обезопасить и себя, и своих близких от любой беды.
Кажется, к моменту этого объяснения все трое уже были готовы засыпать Эрлиону вопросами. Тем более что они уже во все глаза смотрели и, можно сказать, видели, с кем разговаривают: вся вертушка была покрыта облаком мерцающего сияния, вращающегося в гипнотизирующем калейдоскопе. Но вдруг сбоку к ним шагнула тень, и сочный мужской голос произнес:
— Здравствуйте! Как поживаете? Можно с вами познакомиться?
Как только Торговец рассмотрел говорящего, сразу прикрыл собой супругу и вытянул правую руку вперед для магической атаки. Тител Брайс тоже от удивления подпрыгнул на месте, но среагировал на появление этой страшной личности несколько иначе. Скорее, сварливо и с досадой.
— Эрли! Детка! Зачем ты выпустила Дасаша из воронки? Это не опасно?
— Нисколько! — Вновь голос послышался одновременно с хрустальным смехом. — Он уже такой милый, любопытный и подвижный. Ему хочется все познавать, осматривать, и ему совсем не сидится на месте. И ему так хочется увидеть солнце и всю долину. У, ты мой хорошенький! Молодец, правильно здороваешься и ведешь себя вежливо, культурно.
Под этот восторженный лепет, очень напоминающий лепет донельзя довольной мамаши, графская чета во все глаза рассматривала недавнего злейшего врага всего мира Зелени, кровавого диктатора Успенской империи Дасаша Маххужди. Его лицо украшала счастливая улыбка, глаза сияли детским восторгом и искренней любознательностью, да и переминался он с ноги на ногу словно малолетний, стеснительный мальчуган. Видеть такое превращение в оставшемся от прежнего владельца теле было несколько дико, скорее, даже неприятно.
И магическая сущность это почувствовала, ограждая своего воспитанника от ненужных вопросов:
— Дасаш, потом мы тебя позовем. А пока иди в свою комнату и продолжай обучение с прозрачным облаком.
— Да, мама. До свидания!
Здоровенный мужик, от одного вида которого еще недавно трепетали все жрецы и министры Успенской империи, вежливо поклонился и поспешил куда-то в подсобные помещения. Когда он удалился, Эрлиона охотно пояснила для графской четы:
— Пришлось несчастному стереть всю память и теперь воспитывать с самых азов. Зато какой у него просто невероятный магический потенциал!..
— Что за облако? — ревниво поинтересовался Тител.
— Да я создала небольшой накопитель обучающей информации и преобразовала его в искрящееся облачко. Ребенку всегда интересно туда засунуть голову и вместе с развлекательными картинками получать курс начального образования. Дасашу жутко нравится, три часа там торчал, пока я его перед вашим приходом не выгнала прогуляться. Ведь двигаться ему тоже необходимо как можно больше.
Торговец сразу уловил для себя самое главное.
— Можно такие облачка и для учеников академии создать?
— Не знаю. Буду пробовать. Но здесь мне уже должен папа Тител помогать.
После чего на несколько минут оба создателя академии вступили в жаркий спор о возможностях и перспективах подобного магического обучения. В их перепалку даже Эрлиона не могла вставить и словечка.
Зато графиня Светозарова решила напомнить супругу о крайней нехватке времени:
— Дорогой, — еще и за рукав дернула, останавливая спор, — зачем мы сюда пришли? Все вопросы обучения уважаемый господин Брайс решит и без твоего участия. Верно?
— Конечно! — заносчиво задрал подбородок ректор. — Без него разберемся! Итак, Эрли, как будем проводить осмотр?
— Ой, папа, это ведь так просто. Сажай маму Сашу в вертушку, и никаких проблем. Она теперь и сама бы все могла в себе рассмотреть, просто пока не умеет. Зато в вертушке она мне поможет и сама немного поучится. Мы с ней вдвоем лучше всего вашего консилиума рассмотрим.
— М-да? — одновременно с недоверием и гордостью в голосе хмыкнул Верховный целитель империи Рилли. — А у вас получится? Ну-ну, посмотрим, посмотрим.
Но руку Александре подал и помог подняться на бортик бассейна с магическим облаком. Искорки и переливы чуть раздвинулись, открывая взору готовое к приему пациентки сиденье со спинкой и дугами безопасности. А как только женщина уселась, сиденье вновь скрылось с водоворотах тумана и вся магическая суспензия буквально вздыбилась новыми яркими красками и водоворотами.
Мужчинам даже пришлось отступить на несколько шагов назад, подтянуть отвисшие челюсти и только через несколько минут вернуться к общению.
— Обалдеть можно! — восклицал Светозаров. — Это же в какое сказочное чудо превратилась наша Эрлиона?!
— Я сам от восторга чуть сознание не теряю! — признался с радостным всхлипом Тител Брайс.
И тут же они получили ласкательное прикосновение, проникающее во все внутренности и отозвавшее в сознании словами:
— Ой, папочки! Мне так приятно, что я вам нравлюсь!..
— А как же осмотр? — всполошился граф. — Мы тебя не отвлекаем своими восторгами?
— Нисколько! Я ведь могу одновременно быть уже почти во всем пространстве замка.
Но все равно мужчины отступили от вертушки под самую стенку и там непроизвольно тихими голосами продолжили обсуждение как перспектив использования информационного облачка, так и ближайшего будущего Дасаша Маххужди. По утверждениям ректора получалось, что Эрлиона уверена в правильном воспитании вчерашнего диктатора. По ее выкладкам выходило, что Дасаш вскоре станет истинным целителем и по своей мощи будет несколько превосходить четвертый уровень. Возможно, ориентируясь на него, придется вводить даже пятый уровень магических умений.
Такая сила в голове у Дмитрия никак не находила определений.
— Что он тогда сможет творить с больными?
— Не знаю, — пожимал плечами ректор. — Там остается всего один-два шага до воскрешения мертвых.
Но наговориться они все равно не успели за полчаса. Мельтешащее облако замедлилось, а потом выпустило из себя несколько взъерошенную, постреливающую во все стороны голубыми молниями Александру. Причем настроение у нее явно оставляло желать лучшего.
— Дорогая, — бледнея от переживаний, бросился к ней Светозаров. — С тобой все в порядке?
— Даже более того! — ответила та резко. — И не только со мной! — Затем перешла на ехидный и сварливый тон: — А ну-ка признавайся: когда это я успела забеременеть?!
— А-а-а? Так я…
— Сама догадываюсь, что во время нашего последнего «отдыха». Ну а ты куда смотрел? Ты ведь мог меня оградить! Мы ведь пока ничего не планировали!
— Почему не планировали? Я тебе говорил.
— Да?! Без меня решаешь? Ну ладно! Я с тобой наверху поговорю!
И она решительным шагом отправилась к лифту. Магическая сущность не отзывалась, видимо, она и так уже с женщиной наговорилась достаточно во время осмотра, а вот старый друг имел неосторожность посочувствовать:
— М-да! Холостяком, оно, конечно, легче живется. Но как скучно!..
Дмитрий уже порывался бежать за супругой, но замер на месте и с укором уставился на ректора. Затем нахмурился, что-то соображая, и полным чувствительной заботы голосом обратился в пространство:
— Кстати, Эрлиона! Мне тут по пути сюда твой папа Тител жаловался, что он у меня в роли бесправного раба подвизается и даже собственной жены не имеет. Не пора ли ему подобрать подругу жизни?
Пока ректор заикался от такой наглости и размахивал руками, магическая сущность задумчиво стала рассуждать:
— Чуть позже я попробую свои новые наработки по омоложению, так что детородные функции у папы Титела обязательно возродятся. А вот с выбором для него жены придется основательно потрудиться. Будет нелегко подобрать ему спутницу жизни по всем сходным параметрам. Но справимся!
— Да вы что? Издеваетесь? — прорезался наконец голос у Верховного целителя.
Не обращая на него никакого внимания, Дмитрий буркнул себе под нос:
— Так тебе и надо! — А вслух от души поблагодарил: — Спасибо, детка! Я знал, что ты своих папочек в беде не оставишь.
— Всегда готова помочь! — понеслось ему в спину вместе с хрустальным смехом. Кажется, удивительное создание могло одновременно не только смеяться, говорить, петь или вести научные опыты, но и все остальное, вместе взятое, творить легко и беззаботно.

Глава пятнадцатая
Вынужденные предосторожности

Когда Дмитрий вошел в столовую, Александра с сердитым видом сидела за столом и резво поглощала огромный бутерброд с сыром и ветчиной. На мужа она демонстративно не смотрела, хотя глаза так и пылали гневом пополам с обидой. Поэтому граф аккуратно зашел сзади и постарался погладить женское плечико:
— Сладенькая, чего ты так расстроилась? По-моему, все прекрасно. Ты ведь сама мечтала о детях, и мы решили, что их у нас будет много.
— Вот! Именно что «мы»! — Ненадкушенный бутерброд оказался на тарелке, а женский пальчик обвинительно уперся в грудь любимого мужчины. — Знаешь, что больше всего обидно? Если что-то незначительное, то ты говоришь «мы», а как только что-то важное, ты обязательно решаешь сам.
— Ну так я ведь мужчина, мне вроде как положено не грузить тебя разными проблемами.
— Ах! И мою беременность ты называешь проблемой?
— Я имел в виду другое.
— Тогда почему ты мне сразу не сказал? Ты ведь уже утром, когда мы выбирались отсюда, все знал! Как только тебе не стыдно?!
— Стыдно, чего уж там. Еще как стыдно, — пригорюнился Дмитрий. — Но я ведь больше от переживаний промолчал. Хотелось, чтобы ты прошла полную проверку, следовало вначале устранить возможные неполадки в организме, а уж потом порадовать приятной новостью.
— Заливай, заливай! Ведь сам утверждал, что я здорова как лошадь, а потом, словно испуганный заяц, перевел разговор на другую тему.
— Ну, нам тогда действительно следовало спешить.
Неожиданно он понял, что таким образом может оправдываться до бесконечности, и резко форсировал события. Подхватив супругу на руки, он закружился с ней по столовой, целуя в щеки и в губы и восторженно приговаривая:
— Поздравляю! Поздравляю, и еще раз поздравляю! Я так счастлив! А ты?
Александра еще продолжала капризничать, хотя руками уже крепко обхватила мужа за шею.
— Ну а как ты думаешь? Мне в последние годы о моей устоявшейся бездетности сотни раз повторяли. Так что я уже к этому привыкла на генетическом уровне. А тут вдруг… И ты мне ничего не сказал!
— Вот такой я недалекий: хотел как лучше, а получился полный сюрприз! — Он усадил любимую обратно на стул и совершенно деловым тоном приказал: — Давай хорошенько подкрепись, теперь ущемлять себя никак нельзя. И быстренько смотаемся к Бонзаю. Поделимся с ним приятной новостью и пообещаем взять в крестные к нашему мальчику.
— О-о-о! Ты даже это сумел рассмотреть? — Графиня округлила глаза. — Этого даже Эрлиона рассмотреть не смогла. Или ты просто гадаешь?
— Только гадания мне в таком деле не хватало!
— Тогда как именно?
— Это долго рассказывать, поверь пока мне на слово, а со временем обязательно тебя научу. Договорились? Вот и хорошо. Ешь быстрей, нам еще опять в сюртуки переодеваться.
Александра жалобно наморщила носик:
— А может, без них? Я в сюртуке этом, словно в тесном танке хожу. Ни вздохнуть, ни разогнаться как следует.
— Ну нет! Теперь ты и сама капризничать не должна. Отныне целых девять месяцев к тебе будут предъявляться самые строгие правила по личной безопасности. И не спорь! В противном случае оставлю тебя дома под присмотром Эрлионы и кастелянши. Кстати, не забудь мне напомнить в Ягонах про кровать. Захватим одну у Бонзая и попробуем на ней прорваться прямо в обитель Желтых Грез. Давно собирались попробовать, да все забываем.
— Ну да, после визита автоматчиков нам бы лучше сразу в монастырь переноситься. Да и в будущем тебе это помочь может при доставках продовольствия и всего остального. Вдруг обитель со всех сторон блокируют?
— Все может быть. Но пока проверить надо. Все-таки цвет купола над монастырем и кораблем хаерсов сильно отличался.
Сооружая себе уже второй бутерброд, Александра фантазировала:
— Ну а если этот купол — тоже призыв о помощи Торговца? И вдруг кто-то глубоко под землей тебя ждет до сих пор? Что тогда?
— Хм! Понятия не имею, хотя прятаться на глубине — полная бессмыслица. Мне кажется, что устройство поддержки купола просто слишком долговечно и наверняка давно пережило своих создателей. Точные подробности узнаем лишь после тщательных глубинных обследований.
После второго позднего ужина опять стали облачаться. На этот раз Шура отнеслась к сюртуку и ко всем остальным приспособлениям спокойно и рассудительно. Видимо, осознала опасность не только для будущего ребенка, но и для себя лично. Естественно, что под опасностью для себя она подразумевала угрозу оставить ее в замке на все девять месяцев. От одной мысли про расставание с любимым она готова была хоть три сюртука надеть, лишь бы не остаться в стороне от важнейших дел. Правда, старалась при этом благоразумно помалкивать. С Дмитрия теперь станется и в самом деле запаковать жену в танк.
В королевстве Ягонов парочка появилась сразу в башне главного шафика. Первым делом Торговец прислушался: не звенит ли сигнал тревоги. После этого облегченно вздохнул и поспешил на выход.
Наружная стража встретила главного королевского шафика дружным приветственным речитативом:
— Благоденствия и крепкого здоровья!
— И вам того же, добры молодцы! Все ли у вас спокойно да чем его величество занимается?
— Спокойствия особого нет, — стал докладывать старший поста. — Не так давно с севера показался над столицей ледяной дракон. Но теперь не стали ждать, пока он сосульками начнет по городу метать, а еще на подлете к наружной стене запустили огненную ракету навстречу.
— Сбили? — не сдержал радостного вопроса главный шафик.
— Вроде как нет, но повредило дракона взрывом знатно. Сразу на землю стал заваливаться да обратно на север уходить. Но с дозорной башни доложили, что, скорее всего, этот змий ледяной далеко не улетел. Похоже, где-то вдали на деревья и завалился. Столб тумана или пара там вверх поднялся. Вот его величество со всеми шафиками да дежурным полком туда умчались.
Торговец повернулся к супруге, которая уже догадалась, что ее хотят оставить. Поэтому она упрямо сжала губы и демонстративно приподняла руку, готовясь включить на своем сюртуке режим «слипания». Но была остановлена убедительной просьбой.
— Там королева с наследником волнуется, так попытайся ее успокоить. Еще лучше, пригласи ее в эту башню и угости чем-нибудь вкусненьким. А мы с Бонзаем постараемся долго не задерживаться.
Ничего не оставалось, как сдержать раздражение и подставить щечку для поцелуя. После чего еле слышное громыхание — и мужа не стало. Все-таки в этом месте перед башней створ между мирами почти истончился.
Не успела еще графиня Светозарова и рта открыть, как старший поста упредил готовый вырваться вопрос:
— Как только мы ваши светлости увидели, так сразу сигнал во дворец и дали. Теперь посмотрите на этот сигнал туннеля: кто-то сюда уже спешит. Этот сигнал может подавать лишь его величество. А раз короля нет в столице, значит, сюда спешит ее величество Власта.
— Прекрасно, тогда я поспешу ей навстречу! — решила женщина, соглашаясь с мудрым поступком мужа.
Тоже ведь неудобно могло получиться: королева примчалась, а хозяев нет. Да и наверняка точно волнуется, бедняжка.
Обе женщины встретились где-то в центре туннеля. Его Торговец заставил построить еще при возведении своей башни и не раз пользовался этим переходом для быстрого передвижения в королевский дворец. Власта и в самом деле была взволнована настолько, что сама несла на руках своего годовалого ребенка, не доверяя сокровище суетящимся вокруг нянькам и телохранителям.
— Ох! Александра! Как я рада тебя видеть! А Дмитрий где?
— Помчался помогать твоему мужу откапывать остатки дракона в лесу.
— Ты уже в курсе?
— Конечно! Вот потому я и осталась. Хочется с тобой чайку попить да посплетничать, пока нам никто не мешает. — Так, разговаривая, они отправились к башне шафика. — Тем более что у меня есть очень важная новость.
— Какая? — Власта на глазах успокоилась и уже с умиротворенным вздохом передала ребенка в руки первой няни.
— Вот когда рассядемся, тогда и узнаешь.
Графиня старалась казаться холодной и даже равнодушной к творящимся где-то в далеком лесу событиям, но все равно в душе терзала себя страхом и сомнениями: «И зачем я его отпустила одного? Он ведь даже стрелять как следует не умеет».
Но обязанности гостеприимной хозяйки очень помогали восстановить душевное равновесие.

Глава шестнадцатая
Борьба за выживание

Проломить двери в ванную комнату удалось только после отчаянного долбежа одной из боковых панелей. Для этого действа использовались и штанга со штор, и личное оружие, и громоздкий таран из тяжеленной столешницы. Кстати, для проката столешницы вместе с ножками по полу и получения более мощного разгона пришлось бессовестно использовать металлическую посуду, вернее, дивные по форме цилиндрические кувшины, которые отыскались в одном из комодов. Трудно было представить, сколько стоил такой кувшин и какой ценностью обладали использованные для инкрустации драгоценные камни. На высокое искусство было глубоко наплевать: лишь бы добраться до воды!
И цель была достигнута: вначале удалось пробить дыру ближе к полу и заглянуть внутрь. Привыкнув к слабому освещению, юноша отчетливо разглядел остов массивной, прямо-таки императорской ванны, умывальник, кучу всяких других удобств и, самое главное, краны, поблескивающие даже после невероятного срока с момента своей установки. Одежды истлели, а неведомая сталь так и не проржавела, что внушало определенную надежду. После этого работа пошла удвоенными темпами. Но когда удалось протиснуться внутрь, взломщик еще долго стоял на подрагивающих ногах и не решался прикоснуться к кранам. Пугала одна мысль: столько сюда ломился, а вдруг воды не окажется? Только и останется тогда улечься в эту белую ванну и ждать смерти.
Но все-таки, после очередного тяжелого вздоха, рука повернула один из кранов умывальника. И сразу отдернулась. Что-то щелкнуло, потом громко захрипело, потом кран загудел утробным звуком и только потом выплюнул из себя струйку странной коричневой жидкости. Причем струя шипела и брызгала пузырьками воздуха. Потом она ускорилась, стала течь более размеренно, а где-то над потолком что-то ухнуло. После этого непонятного звука напор стал сильней, а еще через минуту темная вода с неприятным запахом стала светлеть, постепенно превращаясь во вполне пригодную для питья жидкость.
Но сразу Хотрис пить не рискнул, как ему ни хотелось. Вначале стравил всю застоявшуюся в трубах воду. Затем тщательно ополоснул ванну, отыскал затычку из странного тяжелого материала и закрыл сток. И только когда громадная емкость набралась до половины, стал тщательно принюхиваться и пробовать на язык прозрачную до идеала жидкость. Нельзя было сказать, что питье соответствовало привычным вкусовым нормам, скорее, оно было совершенно безвкусным. Но после первого утоления жажды ничего болезненного не случилось. Разве что желудок громко требовал следующей порции.
И вот тогда уже посланник мира Кабаний напился вволю. Аж дурно стало! Потом наполнил несколько стеклянных графинов, найденных на полке в ванной, выставил их через пролом наружу и присмотрелся к себе. Живот вздулся так, что обратно в комнату протиснулся с огромным трудом, еле добрался до кровати и с блаженным стоном завалился на жесткое покрытие. Очередную победу следовало наградить заслуженным отдыхом.
Проснулся неизвестно через какое время, опять сходил на обильный водопой и довольно умиротворенно, пусть и долго присматривался к возможным изменениям. Скорее всего, тут смены дня и ночи не существовало, тени оставались прежней длины и прежнего направления. При обзоре сквозь окно, а потом и после его открытия пришло понимание, что шакалы о нем забыли совершенно. Поредевшим составом они занимали ступени, ведущие к крыльцу, а по двору бродило только четыре особи. От растерзанных и съеденных после недавнего побоища тушек не осталось и мокрого пятнышка.
Но после неожиданного вспоминания о прожорливости хищников навалилась новая беда: голод! Звериный и всепоглощающий голод. Наверное, слишком долго спал, если организм сжег все запасы внутреннего резерва и даже залитая внутрь вода не могла его обмануть. При таком ощущении в желудке человек сам становится хищником, и у Хотриса совершенно не вызвала отторжения мысль каким-то образом выбраться наружу и поохотиться на шакалов. А еще лучше — на петухов-переростков! Вот уж у кого мясо точно получится самое аппетитное. Даже воспоминание, что петухи сами хищники и мясо у них наверняка жесткое, абсолютно не пугало. Да и вараны, если вспомнить расхожее мнение о деликатесном змеином мясе, очень бы сгодились для утоления голода.
Кресало есть, на дрова запросто можно пустить и кресла и стол живших здесь когда-то великанов. Осталось решить только один вопрос: как загнать теперь дичь на третий этаж? Ну или самому спуститься на первый, а уже оттуда атаковать выбранного хищника.
И опять молнией пронеслось воспоминание: где-то там внизу бегают два удивительно упитанных диких поросенка! Так и повис перед мысленным взором румяный, с прожаренной корочкой кусок свинины. От этого слюна чуть по подбородку не потекла, а сам Хотрис кинулся к своему оружию с твердым намерением прорубить выход в коридор в любом случае.
Только, увы! На этот раз ничто не помогло. Таран пружинисто отскакивал назад, импровизированное копье тоже оказалось бесполезным, словно ударялось со всего разгона в монолитную каменную твердь. В конце концов оно некрасиво изогнулось. Ну а наконечник личного оружия прямо на глазах стал тупиться, отсекая за каждым разом лишь тонюсенький ус витой щепы.
Пришлось сесть и задуматься всерьез. Почему все двери здесь словно без замков? Такого ведь просто быть не может: все закрыто наглухо, а ключей нет. Да и вставить их некуда. Как же тогда прежние хозяева пользовались посудой? Шкафом? Как заходили многократно в течение дня в ванную? Наверняка ведь открывали все легко, быстро и почти не замечая. Как это им удавалось?
«Магия! Однозначно, им помогала магия! — раздраженно размышлял Хотрис. — Место здесь колдовское, и жили здесь раньше гигантские колдуны. Будь они прокляты! Что для них запоры или замки? Посмотрел на дверь — она сама и раскрылась. Дунул — опять заперлась. Еще и приросла при этом к рамке. Или увеличилась, входя в пазы?»
Опять юноше помогла наблюдательность. Проламывая дверцы комода, он заметил несколько ровных брусочков единой с остальным фоном деревянной структуры. Тогда, сразу, внимания особого не придал, зато сейчас решил разобраться. Подняв дверцу и собрав на нее кое-какие обломки, он перенес этот хлам на подоконник и стал внимательно рассматривать. При более интенсивном освещении стали прекрасно видны те моменты, которые раньше скрывались в сумерках помещения. По всем периметрам внутреннего среза дверцы имелось углубление для бруска. И если покрутить со всей силы декоративную лепнину в виде расползшегося, плоского кустика травы, то бруски поднимались из глубины и плотно входили в существующие на раме пазы. При данной крепости древесины да при том немыслимом периоде неупотребления можно было представить, настолько прочно срослись подогнанные детали. Потому и кустик в изначальной, несильной попытке его провернуть не поддался.
— Да… Это же сколько я сил даром потратил! — сокрушался посланец. — А мебель какую раскурочил? Если хозяева вдруг вернутся, то вполне заслуженно сразу выбросят такого вандала-вредителя, как я, за окно, на корм шакалам.
Упоминания о корме его опять основательно взбодрили, отложив возможные терки с хозяевами в туманное будущее. На больших дверях тоже имелись аналогичные кустики декоративного украшения. Разве что гораздо большие по размеру и с заметными выступами. Все-таки в любом случае для открытия двери даже великанам следует приложить немало усилий и надо за что-то ухватиться пальцами.
Невзирая на имеющиеся силы, пальчики юноши явно оказались заточены не под эту дверь. Пользоваться бамбуковой палкой было жаль, вдруг треснет. Длинная штанга никак не входила плашмя в глубокий створ утопленной в стену двери. Пришлось вдребезги разломать одно из кресел, прежде чем в руках оказалась вполне узкая, но прочная перемычка. С ее помощью первая накладка, с правой стороны, была благополучно… выломана. То ли прикипела со временем намертво, то ли вначале следовало открывать левую. Зато вторая противно заскрипела, прокрутилась по часовой стрелке на девяносто градусов и намертво застопорилась.
Ничего больше Хотрису не оставалось, как попробовать вначале ногой, потом плечом, посматривая при этом на свой импровизированный таран. Но чудо случилось: дверь поддалась уже после второго удара всем телом и с уже привычным для этого замка скрипом открылась наружу.
Сразу вывалиться в коридор юноша поостерегся. Вернулся к ближайшему креслу, накинул петлю своего оружия на кисть. Затем еще и копье положил возле двери, как можно ближе и удобнее. И только после этого стал осторожно выглядывать из комнаты. За полураскрытой преградой было темно, хоть глаз выколи, и даже полностью раскрытая створка не дала нужного освещения. Наоборот, все там казалось сумрачным и опасным. Только где-то далеко-далеко справа виднелось тусклое пятно света. Словно некий выход в конце туннеля.
«Наверняка там лестница, — предположил Хотрис. — И наверняка там есть хоть одно окно между пролетами. Значит, пойду туда. Но придется зажечь свечку».
С большими усилиями, используя выдранную шерсть со своих штанов, юноша таки воспламенил фитиль и в его ровном, неколеблющемся свете двинулся на дальнейшую разведку. С первых шагов богатое убранство широкого, метров пять, коридора его просто поразило. Хрупкие на вид столики под стенками. А на них золотые канделябры, дивные шкатулки, огромные фарфоровые вазы и подсвечники. Пугающие отблесками гигантские, потускневшие от времени зеркала. Кое-где изящные мягкие стулья. Причем стулья, как это ни странно, вполне нормальные по обычным человеческим меркам. Поражали взор удивительные картины до самого потолка, изображавшие пышущие жаром вулканы, заснеженные ледники, красные барханы или вздымающиеся валы морской воды. Нечто подобное удалось подсмотреть и у Купидона Азарова, но там везде присутствовали нарисованные люди, животные, растения, а здесь не было ни травинки, ни малой мурашки. Под ногами пружинил прекрасно сохранившийся толстенный ковер. С потолка свисали роскошные люстры с какими-то странными, грушеподобными стекляшками, алмазными подвесками и трубками, поблескивающими позолотой.
Не удержавшись, Хотрис открыл одну из шкатулок, но она оказалась девственно пуста. Под удивленное хмыканье открыл еще несколько — тоже пусты. Видно, кто-то, прежде чем покинуть замок, забрал с собой все хранившиеся здесь драгоценности. А может, здесь лежало нечто иное? И если у здешних хозяев было время забрать все наиболее ценное с собой, то почему они оставили открытыми окна? А уж тем более — входные двери? Надеялись на хищников-хранителей? Или надеялись сразу вернуться? Но тогда точно нет смысла опустошать шкатулки. Тем более что на крышках и огранке самих шкатулок тоже использовано и золото, и драгоценные камни. Что же в них можно было хранить еще более дорогостоящее?
Чтобы выйти из задумчивой прострации, пришлось потрясти головой. Свечка не вечна, а все здешние подсвечники словно для красоты здесь выставлены. Где-то в середине коридора Хотриса привлекла более широкая и самая высокая дверь. Вставив огарок в ближайший подсвечник, он попытался открыть преграду по уже знакомой схеме. Но не получилось: крепкая палка осталась в первой комнате и возвращаться за ней было некогда. Хотелось дойти как можно быстрей до лестничного пролета.
Тот оказался несколько ближе, из-за обманчивой темноты. Вернее, не пролет, а слияние коридоров в виде буквы Т, имеющее в центре огороженное перилами пустое пространство полукруга. Да и не было там никаких окон, только одно, виднеющееся на громадной высоте. Скорее всего, оно являлось верхней частью одной из башен, которая пронзала всю высоту замка. По логике вещей, где-то внизу, под ногами располагался один из входов, доступ к которому контролировали шакалы, но ведущий вниз колодец уже наглухо перекрывался на втором этаже виднеющимся полом. То есть сама башня не имела лестниц и, похоже, была архитектурным излишеством. Если учитывать, конечно, ограниченные познания в архитектуре юного исследователя.
Прямо отходил другой, точно такой же коридор, и в нем располагались иные двери: справа — ведущие в комнаты с окнами наружу, а слева, более редкие, — во внутренние помещения. Третий коридор, перпендикулярно отходящий в глубь здания, тоже имел в дальней оконечности тусклое освещение. Туда юноша и поспешил, догадываясь, что там примерный центр всего замка. И вот там уже отыскалась широченная башня. С далекого верха падал рассеянный свет из окна на крыше. Широкая витая лестница вела сверху и уводила вниз. Как раз снизу и отсвечивало второе тусклое пятно. Мало того, именно оттуда послышалось жалобное повизгивание диких поросят. Ни мгновения не сомневаясь больше, юноша поспешил на первый этаж и вскоре понял, откуда туда проникал рассеянный свет. Лестница выводила в большой круглый зал, верх которого терялся далеко над головой. Помимо этого, еще три точно такие же лестницы виднелись поблескивающими деревянными ступеньками, раскрыв свои пасти-зевы друг на друга. Симметрично к этому перекрестку и вливались в зал внутренние арочные коридоры, которые прямиком вели к выходам из замка. Тем самым выходам, где располагались на своем посту хищные хранители этого места.
— Вот тебе и окно!.. — грустно воскликнул посланец, сам подивившись странному эху от своего голоса. — Эй? Ого-го! У-у-ух! А-а-а-а!!!
Эхо странно завораживало и наполняло энергией. Но стоило ему чуть затихнуть, как слуха достигло грозное разноголосое рычание. А сквозь него доносилось тонкое поросячье повизгивание. Присмотревшись к виднеющимся створам выходов, юноша вздрогнул от страха: там виднелись оскаленные клыкастые пасти его недавних противников. Все, буквально все хищники собрались на верхних ступеньках каждого крыльца, каждый со своей стороны, и теперь вслух выражали свое негодование от диких человеческих выкриков. Может, и пламя свечи твари рассмотрели, но вот сделать последний шаг на верхнюю площадку, а уж тем более рвануть внутрь замка никто из них не смог.
И все равно было страшно. А вдруг нарушат табу? Вдруг изголодались настолько, что соображать перестанут?
От греха подальше посланник мира Кабаний решил вернуться в комнату великанов и там немного передохнуть. Да и водички попить не мешает. Поспать. А там, глядишь, и новые идеи придут в голову. Тем более что проблем не уменьшалось: все так же жутко хотелось кушать, свечки надолго не хватит, оружие до сих пор не найдено, следует все-таки отыскать место для розжига костра.
«Не хватало мне только пожар тут устроить, а потом и сгореть по собственной глупости! — думал Хотрис, уже изрядно набив брюхо водой и укладываясь на кровати. — И что это меня так часто в сон тянет? И слабость какая-то? Все тело странно немеет. Заболел или от голода пухнуть начинаю? Ладно, спокойной ночи. Утро вечера мудренее».

Глава семнадцатая
Грустная победа

К его удивлению, Дмитрий прибыл на место крушения ледяного дракона несколько раньше всех остальных заинтересованных лиц королевства Ягоны. Причем с ходу сообразил, что произошло: техника в этот раз оказалась намного сильней колдовства. Неизвестно как сформированное из замершей воды живое создание при попадании ракеты наверняка стало погибать, и творящиеся в его теле изменения привели не просто к разрушению внутренних связей, а вызвали обратную цепную реакцию. То есть по какому-то остаточному принципу видоизменения энергии весь лед, вернее, вода, его составляющая, поменяла температурный минус на плюс и разом вскипела. А судя по широкой и длинной просеке, которую наверняка оставили глыбы падающего льда, она вскипела уже после окончательной гибели самого дракона.
Ну, по крайней мере, так показалось Торговцу на его первый, непросвещенный взгляд. Вдобавок он на втором кругу мелькающего подсмотра разобрал среди кустарника и подлеска множество тел, которых раскидало взрывом по сторонам от просеки. Причем именно по сторонам, ни одно из тел не попало в многочисленные, бурно кипящие озерки и лужи. Хоть люди и выглядели бездыханными, кажется, все остались живы. Вокруг каждого валялись некие остатки не то ткани, не то пластика, а может быть, больших рыбьих пузырей. Мысль при их виде появлялась одна: «Подушка безопасности! Однако! Только парашютов на этом драконе не хватало!»
Уже обегая ножками вдоль правого края просеки, более внимательно присмотрелся к телам. Мужчины, все сильные и молодые. Обряженные в кожаные доспехи, такие же шлемы, наручи и некое подобие щитов за спиной. Как минимум человек сорок, а то и пятьдесят. Всюду раскидано оружие в виде боевых палиц, топоров и гарпунов. Солидно собрались поохотиться ледовые канги в Ягонах. Не с миром сюда шли и не с предложениями о торговле.
Тем более жалеть не стоит. Если не окажутся шафиками, то у Бонзая имеются для таких места трудового подвига, пусть поработают во славу мира и правопорядка. Если же некоторые окажутся людьми с магическими способностями, то придется тоже держать их на каторге далекого Юга. Именно на той каторге, где добывают слантерс и любой пленник в зеленом дыму становился обычным рядовым каторжанином. Когда-то в свое время Светозаров вместе со своим другом королем там побывали и сумели оттуда вырваться лишь с помощью уникальных умений Торговца видеть створы между мирами и уметь сквозь них путешествовать.
Воспоминания о тех приключениях заставили Дмитрия еще раз припомнить о разности власти, о том, что некоторые правители бывают ух как злокозненны! И не просто используют умение колдовать для нагнетания зла, но порой и самих колдунов любого пошиба стараются уничтожить или превратить в рабов. А ведь сюда оживший лед привела чья-то злая воля. Не иначе как самой Ледяной Владычицы. А где же она сама? Спряталась уже или погибла, превратившись в пар? Именно поэтому, невзирая на то что некоторые воины, потерпевшие «драконокрушение», стали приходить в сознание и двигаться, Торговец решил дать еще несколько десятков расширяющихся кругов над местом катастрофы мелькающим сознанием.
И правильно сделал! На расстоянии полутора километров в сторону севера он засек сразу целую группу убегающих агрессоров. Четверо мужчин, несмотря на то что и сами были изрядно ранены, во всю прыть волокли пятое тело, закутанное в белый воздушный саван. Или прихватили кого-то без сознания, или пытались спасти главного инициатора и вдохновителя своей агрессии. Скорее всего, ту самую пресловутую свою владычицу, потому что в ином случае бросить остальных своих боевых товарищей на произвол судьбы — в голове не укладывается. Судя по допросам и поведению прежних пленников, даже среди этих ледяных, отмороженных холодом дикарей такой поступок неприемлем.
Вполне удачно перед убегающей группой оказался нужный створ между мирами, и Торговец появился в нужной точке совершенно бесшумно. Еще и время у него осталось присмотреться к ледовым кангам и приготовиться к сражению. Он хорошо помнил, насколько опасным оказался какой-то Хранитель острова, того пришлось уничтожить с огромным трудом. Вдруг и эти обладают подобной силой? Ведь недаром сумели остаться в сознании после крушения, да еще и бегут вон с какой форсированной скоростью. На окровавленных и расцарапанных лицах, а еще лучше в колеблющихся жаром аурах хорошо просматривались все обуревающие их чувства: гнев, отчаяние, горечь поражения и крайняя решимость спасти своего лидера любой ценой. Сразу легко догадаться, что разговоры о сдаче или просто попытка как-то вразумить здесь неуместны. Поэтому Торговец решил атаковать первым, из засады, хотя и средствами, не вызывающими смерть.
Очень для этого пригодилась одна из новинок, подаренных хаерсами. Ее так и назвали по аналогии «большим шокером». Оружие било на поражение извивающимися, как рыбки, искорками, хотя со стороны атакуемых искорки и смотрелись как миниатюрные шаровые молнии. Причем из шокера вылетали сгустки энергии двух типов: вызывающие долгий паралич или убивающие насмерть. Как раз последними сгустками и уничтожали жрецы несчастных отшельников на тракте Магириков при попытке «третьей» поджечь черный монолит.
Хаерсы улетели в свою Вселенную, но полезное оружие оставили Торговцу. И теперь это оружие выплевывало из себя сплошную струю парализующих искорок. К счастью, четверо кангов не оказались настолько сильны, как павший на острове Хранитель. Хотя следовало отдать должное их силе и магическим умениям. А может, сказались ранения вкупе с жуткой усталостью от бега по максимально пересеченной местности. Все четверо, мягко уронив тело на кучу прошлогодней листвы, дружно бросились врассыпную, пытаясь одновременно атаковать всеми имеющимися у них умениями. Любому простому человеку для успокоения хватало одной, максимум двух искорок, тогда как ледяные отморозки получили по десятку как минимум и продолжили интенсивно двигаться. Даже щитами себя какими-то окружили, которые во второй фазе сражения сумели прикрыть своих создателей от нескольких добавочных порций.
Один из кангов атаковал Дмитрия, прикрывающегося толстенным деревом, облаком тонких, несущихся горизонтально сосулек. Ствол дерева стал похож на белого ежика, остальную порцию отбил личный магический щит, который Светозаров научился сооружать в Успенской империи.
Второй атаковал неким подобием молота. Кажется, молот формировался из влаги, висящей в воздухе и превращающейся в лед. Коварная и опасная штука: сшибло над головой королевского шафика с пяток толстенных веток, но их, как и сам молот, щит от твердых предметов тоже сдержал, отбросил превосходно.
А вот два остальных канга атаковали ядовитыми смесями не только разного цвета или уровня токсичности, но и разными по составу. Одно облако состояло из плотного клуба не то газа, не то дыма, а второе — из нереально крупных капель воды. Здесь уже в обороне во всей своей красе показал себя йо-йо, то самое устройство, создающее вокруг носителя специальный кокон против газа и жидкости. Хотя оба облака, словно состоявшие из липкого пластилина, наглухо обернулись вокруг кокона, затрудняя не только обзор, но и нормальное передвижение.
Пришлось задействовать ускорители и взлететь над полем боя. Короткий осмотр и добавочные порции из шокера по слабо шевелящимся телам. Все-таки и первой атаки оказалось почти достаточно для итоговой парализации, но уже после определенной добавки обездвиженные пленники могли только глухо мычать от бессилия и с поразительным бешенством вращать зрачками в глазницах.
— Ну и чего вы так усердствовали? — философски рассуждал Дмитрий, опускаясь на грунт рядом с женским телом. — Жили бы себе на острове, горя бы не знали. Вас же никто не трогал! Чего это вас на завоевания потянуло?!
Несмотря на свою злость, он старался действовать осторожно. Вдруг эта лидерша кангов только притворяется слабой и немощной. Но первого взгляда на бледное лицо с посиневшими от перенапряжения губами хватило, чтобы удостовериться: женщина, скорее всего, в критическом состоянии от крайнего истощения всех своих сил. Нетрудно было догадаться, что управление погибающим ледяным драконом вымотало и в физическом, и в магическом плане. Вдобавок еще в первой атаке на бегущую группу в окутанное саваном тело вонзилось не меньше пяти, а то и все десять парализующих искорок, что тоже не могло не сказаться на общем состоянии.
Несмотря на все это, женщина нашла в себе силы моргать и непослушными губами выдавливать какой-то шепот. Еще раз осмотревшись по сторонам, убедившись, что ему больше ничего не грозит, Светозаров чуть наклонился и прислушался.
— Они ни в чем не виноваты! — отчетливо раздался просительный шепот. — Вся вина на мне!.. Только на мне! Не убивай кангов! Пощади их!
При такой белизне обескровленное лицо казалось жуткой, гротескной маской, но все равно было заметно, что владычица божественно красива. Следовательно, догадаться о ее способах воздействия на отмороженных островитян было несложно. Что расстроило Торговца и разозлило одновременно.
— Не убивать?! А они это заслужили после того, как метали огромные сосульки на мирный город?!
— Это не они! — шипела надрывно женщина. — Их тогда не было! Я тогда летала сама всего лишь с парой помощников. Этих я взяла для спасения наших островитян из ваших тюрем.
— Не надо с нами воевать, не сидели бы в тюрьмах! — С яростным оскалом Дмитрий навис над пленницей еще ниже: — Зачем вам Ягоны?! Зачем ты прилетела на эту землю сеять смерть и разрушения?!
— Я хотела спасти свою мать. А может, и остальных родственников. Они в рабстве, страшном рабстве.
— Неправда! — бушевал от негодования Торговец. — В Ягонах нет рабства! А на каторгах и в тюрьмах находятся только преступники! Да и то в других мирах их бы казнили без раздумий. Так что не лги! А то прямо сейчас, на твоих глазах, порву этих кангов на окровавленные куски!
— Нет! Умоляю, я готова на все! Только не убивай! Я все расскажу!
— Тогда зачем ты напала на королевство?! И не вздумай опять врать про каких-то рабов! Живо отвечай!
Он пытался хоть что-то получить в ответ сразу, зная, что парочке кангов из арестованных в Ягонах удалось поставить в своих мозгах какую-то странную блокаду. Сколько потом на них ни использовали психотропные средства, отмороженные островитяне так и не выдали главные свои тайны. Если уж они могли сопротивляться последним медицинским разработкам технологических миров, то эта владычица и подавно будет молчать как рыба. Только сейчас, в горячке катастрофы и под угрозой уничтожения ее самых близких сторонников, она и может проговориться.
Хотя женщина, кажется, и сама была готова во всем покаяться, сваливая основную вину на себя. Потому что очень старалась, даже заговорила несколько быстрее, разборчивее:
— Это я виновата! Я обманула кангов, они не знают всей правды: моя мать находится в магическом рабстве у какого-то жуткого волшебника. Причем я не знаю точно, где находится это мерзкое, кошмарное место с зеленым туманом. Матери только и удалось несколько раз донести свои мысли в мои сны, и там звучало самое главное: «Следует отыскать Зеленый Перекресток и уже оттуда прорываться на помощь».
Владычица кангов дернулась, застонала от боли, потеряла сознание от затраченных усилий, а у нее из-под век выкатились на бледные щеки две крупные слезы.
А победитель стоял над телом пленницы, хмурился, нервно покусывал губы, сжимал непроизвольно шокер хаерсов и еле сдерживал себя от волчьего тоскливого завывания: «Ну почему все в этом мире так запутано! Почему так все страшно кроваво и печально?! Чего стоило этой дуре просто дать запрос по дипломатическим каналам и спросить по-доброму: “Нет ли у вас такого-то поганого перекрестка?” И все! Мы бы тоже спросили, а там бы и договорились про совместные усилия при исследовании тех и в самом деле жутких болот в зеленом тумане. Мало того, скоро у меня и оружие будет для той местности, и летающие приборы разведки, и… Стоп! А ведь она послала своих порученцев в Ягоны на разведку! Хм, послала. А те стали действовать на подрыв стабильности в королевстве и вокруг него. Что это значит? Однозначно: они и сами не знали конечных целей своего лидера. А те, что знали, поставили блокаду себе в мозгах. Значит, тут и наша недоработка есть. Может, следовало поймать шпионов, переговорить, а потом и отпустить с вопросом: чего надо? Вдруг эта дура начала бы переговоры? Все-таки своих подданных она в беде не оставляет, старается защитить и выгородить. Вину вон всю на себя взяла».
Мысли прервали звуки выстрелов. Пусть и дремучий лес кругом, но на два километра можно расслышать, распознать подобные хлопки и щелчки легко. А так как огнестрельное оружие имелось только у Бонзая и его гвардейского полка, то, значит, они уже на месте крушения и пытаются организовать захват приходящих в себя лишенцев.
«Как бы они там слишком не перестарались! — несколько сменили направление мечущиеся мысли. — В свете признаний этой бледной куклы, положение еще можно как-то исправить, не доводя дело до кровавой мести и вечного противостояния. После гибели своих кангов и лучших воинов вряд ли островитяне пойдут на мирное соглашение легко и в охотку. И так при нападении на дворец погибли Хранитель и еще десяток защитников».
Поэтому Торговец, подхватив тело в воздушных тканях на руки, как можно быстрей переместился к месту катастрофы. А там, задействовав ускорители, завис над полем боя и с помощью атмосферных усилителей звука заревел громоподобным голосом:
— Всем стоять, бояться! Прекратить сопротивление! Ваша владычица уже пленена и находится в моих руках. По ее словам, воевать нам не за что, мы уже почти обо всем договорились. Так что одумайтесь, присмотритесь к моей ноше и выходите все на открытое пространство! Лишние жертвы бессмысленны! Пошевеливайтесь, времени совсем мало: дело близится к обеду, холодные блюда — невкусные, и делать больше гвардейцам нечего, как выискивать вас в зарослях и вытаскивать из болота. К тому же мы все сейчас в любом случае возвращаемся в столицу. Значит, глупая гибель от диких зверей будет на совести каждого, кто по собственной дурости спрячется в лесу.
Именно такие вот житейские рассуждения о хищниках и стынущем обеде и оказались решающими. Да и ношу в руках королевского шафика, висящего на высоте метров пятидесяти, все канги опознали моментально. Атаковать и при этом хоть как-то задеть свою владычицу им и в голову не пришло. Чуть ли не бегом они стали возвращаться на относительно открытое пространство и под присмотром гвардейцев разоружаться. Не забывали при этом сносить раненых или погибших товарищей. Причем хоть и выстрелы недавно прозвучали, да и гвардейцы в первой атаке не церемонились, но жертв оказалось, к счастью, мало. Лишь двое убитых да шесть раненых. Еще три человека не пережили катастрофы и погибли при падении дракона и его последующем взрывном испарении. Но эти цифры на общем фоне страшно развороченной просеки казались минимальными.
Главный шафик опустился рядом со своими коллегами, которые с двух сторон прикрывали короля Ягонов. Причем Флавия Несравненная сразу приняла под свою магическую опеку пленницу, озвучив дельные вопросы:
— Как удалось ее пленить? И что делать, если очнется?
— Пленил легко сравнительно… она очень обессилена. А если глазки откроет, то сразу ей заявишь: Зеленый Перекресток у нас есть, мы готовимся к походу в его внутренности и ничего не имеем против дополнительных союзников.
— А ты куда? — успел спросить Аристарх Великий.
— Смотаюсь на место пленения, заберу там четверку соратников-телохранителей этой куклы и оставлю в тюремном госпитале. Потом вернусь за вами.
Но монарх Ягонов, Бонзай Пятый, прямо клещом вцепился в рукав сюртука своего друга.
— Ты сам? И как там в столице?
— Все в порядке, не волнуйся. Наверняка Александра с Властой уже чайком балуются и с наследником играются. Скоро сам увидишь. Ты тут быстрей пленных в колонну строй, пехом пойдут. А раненых и павших вот здесь пусть сложат.
После порядочного грохота пальцы короля сжали пустое место, но в отличие от гвардейцев и замерших кангов он не застыл на месте, а стал с возрастающей поспешностью раздавать команды во все стороны:
— Чего встали? Пошевеливайтесь! Строиться в колонну по три! Еще вон сколько вам до столицы ножками топать! Раненых вот сюда, их сразу перенесут вместе с нами в госпиталь! Шустрей, мужики, шустрей! Не переживайте за жизни своих товарищей, вытянем их с того света. А погибших вот сюда, эти уже отвоевались, но в лесу оставлять зверью негоже. Знаете, какие тут волки бродят? Лучше б вам и не знать.
По угрюмым лицам островитян было видно, насколько им такие распоряжения не нравятся. Причем почти у всех в поблескивающих глазах читались явные мысли об освобождении своего лидера и о повторном побеге. Что не ушло от внимания шафика Аристарха.
— Ну и чего вы коситесь, словно агразаса объелись? Ведь ясно сказали: война кончилась! С вашей владычицей уже договорились. Вот ее полечат, она сама вам скажет о капитуляции. Тем более, вам еще мало досталось? Крови лишней хотите? Так сейчас вам гвардейцы из своих «пукалок» живо дырок для охлаждения наделают. А то и раненым нечаянно добавят. Ровней, ровней в колонну строиться! Или военной дисциплины совсем не знаете?
Глядя, как тяжело вздыхающие пленники пытаются подровняться на вздыбленной вывороченными корнями земле, его величество шепнул своему шафику:
— Да ладно тебе, не на площади парад принимаешь. Лучше просмотри, не осталось ли в кустах да на месте падения дракона чего ценного да полезного.
Именно последнее распоряжение монарха и заставило Аристарха задействовать поисковые структуры и тщательным образом начать осматривать образовавшуюся просеку и наклоненные вокруг нее деревья.
А тут и Торговец вернулся. Первым делом спросил у Флавии:
— Не очнулась?
— Очнулась. Уже минуты полторы. Просто лежит и делает вид, что без сознания. К разговорам нашим прислушивается.
Тотчас пленница хоть и с трудом, но приоткрыла слипшиеся от слез глаза. А наклонившаяся над ней Флавия преувеличенно равнодушно повторила оставленное специально для такого случая сообщение. После чего взгляд владычицы заметался, выискивая пленившего ее человека:
— Союзники? Разве мы можем стать союзниками?
— Почему бы и нет? Мы как раз только и делаем, что прилагаем все усилия для проникновения в Зеленый Перекресток. Но там столько монстров и жутких напастей, что просто так не пройдешь. Плюс ко всему обычная одежда и даже крепкое железо там разъедается зеленым туманом, как сахар водой. А то и быстрей. Так что мы заказали оружие из редчайшего сплава, специальные одежды и еще кучу специальных устройств и механизмов. Скоро они будут готовы, так что военная экспедиция не за горами. Тем более теперь, когда мы знаем: монстры и болота скрывают несчастных людей, над которыми кто-то издевается и считает своими рабами. А рабовладельцев или работорговцев мы сразу приговариваем к смертной казни. Их пособников — к пожизненной каторге.
Теперь уже слезы из глаз плененной женщины лились нескончаемыми потоками, а с губ срывался покаянный шепот:
— Что я наделала! Что я наделала!..
Дмитрий тем временем уловил бросаемые на него Аристархом многозначительные взгляды и понял их причину: все канги стояли словно окаменевшие, стараясь хоть что-нибудь расслышать и готовые в любой момент броситься на призыв о помощи из уст своего лидера. Следовало как-то разрядить обстановку. Поэтому главный шафик взял пленницу на руки, повернул ее так, чтобы она не видела трупов, а только строй островитян, и попросил:
— Успокойте своих людей. Иначе они могут сорваться на неблагоразумное поведение. И может, хоть представитесь?
— Леда.
— Кто бы сомневался, — не сдержался он от ворчания. — Говорите, Леда.
— Они не услышат мой шепот.
— Еще как услышат!
Неверие прорвалось в коротком всхлипе-вздохе, а потом владычица стала шептать:
— Не сопротивляйтесь, нам обещали не делать вреда.
Устройство «шелест» прекрасно справлялось с усилением звука в атмосфере. Даже шепот по своей силе казался шумом сходящей с гор лавины.
— Мало того, королевство Ягоны, скорее всего, наши союзники. И мне еще придется вымаливать у кангов прощение на коленях и собственной кровью.
Настроение в строю пленников сразу изменилось. Конечно, они ощущали шок, растерянность и непонимание, но зато прошла агрессивность, исчезла жажда побега и нахлынула несколько апатичная успокоенность. Мол, владычица жива, приказ сдаваться мы от нее получили, а дальше видно будет.
Но, судя по ужимкам Аристарха, у него еще какие-то секреты появились. Передав Леду в руки Флавии, Светозаров наклонился к своему коллеге:
— Что еще?
— Там в одной из остывающих луж лежит нечто большое и жутко магическое. Вы отправляйтесь в столицу, гвардейцы с пленными тоже тронутся, а я постараюсь достать из земли этот странный предмет, когда там чуть остынет. Мало ли что.
— Хорошо, с тобой останется пяток воинов. Сами доберетесь? Вот и отлично. Хотя, может, потом, перед своим убытием из мира, я к тебе и заскочу на минутку. А пока… мы прыгаем.
Дальше вся группа с королем, Флавия с Ледой на руках, раненые и павшие в бою скрылись в туманном и громыхающем коловороте пространства. А уже не раз наблюдавший подобное действо гвардейский полковник браво рявкнул:
— Шагом марш!
Со вздохом глядя на тронувшуюся колонну и цепи конных конвоиров по сторонам, он не удержался и пожаловался Аристарху:
— Хоть бы к ужину успеть.
— Ничего. — Шафик снисходительно улыбнулся командиру, с которым был уже давно в приятельских отношениях. — Зато сегодня уже точно учебной тревоги ты своим орлам не устроишь. И ужин будет не простой, а праздничный. Да, чуть не забыл: вон тех пятерых со мной оставь, и пусть лопаты им дадут, кто имеет.
Когда общая колонна скрылась за стволами деревьев, направляясь к самой ближайшей лесной дороге, Аристарх стал распоряжаться спешившимися воинами. Провел их вначале почти к самому финишу просеки, где образовался, а может, и раньше был крутой холм. На склоне этого холма и красовалась внушительная воронка с крутыми берегами, вся заполненная бурлящей жидкостью.
— Вы, трое, начинайте вот здесь рыть отводную канавку вон в тот распадок. А вы старайтесь обкопать это кипящее озерко.
— Господин шафик, там ведь так кипяток и плещет, — с опаской подходя к краю провала, осторожничал гвардеец. — Может, вы остудите вначале этот бульончик?
— Легко! Момент, и вместо кипятка — сплошная глыба льда. Но тогда тебе взамен лопаты лом понадобится и часа на три больше времени. Устраивает?
Услышав такое, гвардеец молча, но с утроенным усердием принялся копать в указанном месте. Причем вопросов или пожеланий больше не высказывал.
В любом случае, на отвод воды и рытье ушло не меньше часа. И только тогда перед взорами пыхтящих от усердия и перемазанных землей людей предстало исполинское, чуть ли не метр в диаметре, странное кристаллическое образование. Вроде как на вид слиток какого-то разноцветного стекла, но как-то слишком уж странно пульсирует, меняясь раз в полминуты в размерах. Причем плавно так, то меньше, то больше сантиметров на десять станет. И все цвета радуги при этом внутри как-то хаотично меняются. Дотронуться нельзя, слишком горячее.
Споров или противоположных мнений не возникло. Все пятеро гвардейцев только и кивнули согласно, когда шафик воскликнул:
— Сердце! Сердце дракона!
А вот на другие вопросы подсказать ответ было некому.
— Живое оно или умирает? Может, его охладить надо? Но тогда оно точно погибнет. А как нам его погрузить на волокуши?
Поднять на лопатах тоже не получается — тяжеленное, не менее центнера. Но ведь и оставлять здесь никак нельзя. Стали собирать подходящие лесины для создания волокуш, отесывая их лопатами вместо топоров. Работа долгая и неблагодарная, но тут, к всеобщей радости, опять грохотнуло и рядом вывалился из межмирского пространства главный королевский шафик. Причем, ничего не спрашивая, сразу с досадой воскликнул:
— Его надо было коркой льда накрыть! От перегрева оно погибнет!
В следующий момент он передвинул телекинезом пульсирующую глыбу в ближайшее озерцо-лужу и постарался превратить это вскипающее на глазах озерцо в кусок льда. Ничего у него с первого раза не получилось, но зато к нему присоединился Аристарх, и общими усилиями они даже как-то умудрились на поверхности поддерживать корочку льда. Время от времени корочка эта вздымалась, вывороченная паром, но основная цель оказалась достигнута: часть тела павшего дракона стала быстро охлаждаться и успокаиваться, а между шафиками, отправившими гвардейцев в столицу, завязался разговор:
— Вот немного подождем, а потом перебросим сердце в мою башню. Там как раз Шура с Флавией колодец запасной приготавливают.
— Откуда узнал про сердце? И как пленница?
— Ей еще долго восстанавливаться, все-таки силы все поистратила при катастрофе, да и от меня ей куча парализующих молний досталась, но речевой аппарат работает. Вот в конце своего рассказа она про сердце дракона и вспомнила. Опять плакала.
— Чего? Жалко, что ли?
— Еще как! Но утверждала, что дракон погиб и больше никогда такого не создать. Оплакивала как дитя собственное. Вот я и сжалился, спросив, а что могло остаться от ледяного тела? Она и говорит: ничего. Единственное, что оживляло дракона, — его сердце. Но оно слишком хрупкое. Потом задумалась и высказала предположение, что хоть осколки могли остаться. А если хоть один отыщется и его удастся быстро заморозить, то из него впоследствии можно вырастить новое магическое создание. Вот я сюда и поспешил. И как мне кажется, вовремя.
— Ага. Вряд ли это осколок. Целехонькое и действующее. Как только при ударе о землю не разбилось? И вроде как грунт не пушистый. Хотя…
— Может, и успеваем спасти? Вдруг и самим такое чудо удастся сотворить да приручить со временем?
— Если не удастся? Вернешь союзникам?
— Потом видно будет. Пусть оклемается вначале да союзничество свое подтвердит в полной мере.
— А что она о себе рассказала? — выпытывал Аристарх.
— Ух! Совсем жуткая история, хотя и основана больше на снах да мифическом, таинственном появлении самой Леды на острове кангов. Но если подоплека, кошмары, передача матери о своей беде каким-то ментальным способом, а также ошибочные источники нашего конфликта подтвердятся, то из Зеленого Перекрестка ведет дорога в один из бездонных филиалов ада всех вселенных. А может, как раз там самый жуткий ад и расположен.
— Однако! Вдруг тогда вообще не стоит туда соваться?
Торговец с укоризной взглянул на своего коллегу:
— Если бы мы с Бонзаем три года назад не наведались в Бормот на Юге, ты бы до сих пор добывал слантерс на каторге в зеленом тумане. Хорошо быть рабом?
— Как тебе не стыдно! — возмутился бывший многолетний каторжанин. — Сам знаешь, как я отношусь к подобным вопросам! Просто и здравые опасения должны предшествовать нашим поступкам. По тем болотам, кишащим монстрами, даже с самым уникальным оружием и мощной армией не прорваться. Стоит ли начинать такую кровавую эпопею, если платой станет гибель сотен и сотен пусть даже добровольцев? Если уж идти туда, то с неимоверным перевесом в оружии, магии, мускульной силе. Во всем. В том числе и в знании обстановки. Вот когда твои летающие устройства там побывают и доставят нам картинку происходящего, тогда и решим окончательно. Да и не забывай, насколько у нас мало шафиков!
— Помню. — Но грустным при этом признании Торговец не выглядел. — Зато вскоре у нас может оказаться целое войско из одних наших коллег.
— Как это?
— Так ведь островитяне во все века жили себе и не тужили, а губительного для нас зова на Юг никто и не слышал. Не доставал он через льды, холод и сплошные туманы. Вот потому на острове, в отличие от континента, как минимум каждый третий — это хорошо развитый и обученный шафик. А среди остальных — половина с неплохими задатками работы с магией.
— Не может быть. — Аристарх от такой новости даже растерялся. — Так мы что?..
— Вот именно! С новым оружием да с солидным отрядом мы прорвемся через болота и буераки Зеленого Перекрестка, словно прогуливающиеся туристы по крепостной столичной стене. Мало того, для усиления мощи отряда я еще и целителей из мира Зелени приглашу. Сам понимаешь, что добровольцы и там отыщутся.
— Хм! Ну если так все и в самом деле… И опять-таки, кто такая Леда и говорит ли она всю правду до конца?
— Ты ведь знаешь, Александра усилила свой дар. Теперь уже почти с полной уверенностью может различать, когда человек врет, а когда говорит правду.
— Так ведь дело имеем с владычицей. Наверняка самая сильная, хитрая среди всех кангов. Помнишь, как говорили пленные: к власти приходит самый сильный, лучший после магических состязаний.
— Естественно, что сильна. Но сейчас, да в таком психологическом шоке, она, кажется, не способна лгать.
Аристарх в сомнении почесал свои омоложенные кудри, но вслух ничего не сказал. Зато ударив очередной раз магией мороза по луже, ткнул в нее пальцем:
— Смотри, какой лед толстый. Как бы все в один комок не смерзлось.
— Так и надо. Вроде бы.
— Да это не столь важно, как надо, а вот утянешь ли такую глыбу?
— Если уж тебя как перышко могу на верхушку вон той сосны закинуть, то чего про глыбу говорить? Давай еще по разу ударим морозцем и… Вот! Теперь порядок. Чувствуешь, как оно расширяться перестало?
Его коллега всмотрелся внутрь льда и забеспокоился:
— Кажется, перестало биться. Умерло?
— Наоборот. Теперь расширение перешло во внутреннее мерцание и увеличилось по частоте в сотни раз. Можно сказать, работа сердца вошла в нормальный режим. Именно так оно и должно колотиться в самом важном участке тела ледяного дракона.
— То есть оно уже и не вскипит?
— Конечно. Сейчас поместим его в колодец и наглухо заморозим. А потом…
— Отправимся выпытывать пленную?
— Само собой разумеется. Но! Вначале малость перекусим. Бонзай наверняка уже нас за столом ждет.
Перенос прошел без осложнений, и вскоре вся толща воды в запасном колодце башни главного королевского шафика оказалась проморожена до последней капельки воды. К тому времени и Александра прибежала в подвал из небольшой столовой второго этажа.
— Чего вы тут копаетесь? Бонзай грозится собственную супругу от голода проглотить.
— Не дракон, чай, не получится, — возразил Дмитрий с улыбкой и сжато пересказал жене суть всей спасательной операции.
Присмотревшаяся к толще льда графиня непонимающе пожала плечиками:
— И зачем нам дракон? Он ведь без Леды вряд ли станет кому иному подчиняться?
Уже поднимаясь в столовую, Торговец растолковал более подробно свою идею:
— Не важно, кто будет руководить этим змеем, важно, что он будет при этом делать. Если Леда и в самом деле станет нашим союзником, то согласится и нам помочь в некоторых мирах. Например: как, ты думаешь, себя поведет наш старый приятель Купидон Азаров, если все его башни начнут систематически подвергаться бомбардировке ледяными сосульками? И ведь против дракона Купидону противопоставить будет нечего, в Кабаньем ракет нет.
— Идея неплоха. Только вот у Азарова могут иные сюрпризы вместо ракет найтись.
— А головы нам на плечах зачем? Придумаем что-нибудь. — Они вошли в столовую, и Торговец с ходу продолжил: — Бонзай, не смотри на меня такими глазами, а лучше послушай, что я тебе интересного расскажу. Ты сейчас обалдеешь!..

Глава восемнадцатая
Запрет на колдовство

Как бы планы и обстановка вокруг него ни менялись, Дмитрий Светозаров постоянно прокручивал в мыслях любые возможности по досрочному спасению родной сестры из неволи. Но и основной вариант событий, навязанный похитителями людей, держал под контролем: следовало в любом случае собрать и приготовить для обмена не только деньги на Земле, но и всевозможные драгоценные камни в иных мирах. Поэтому, как только слегка утолили первый голод, пришлось перейти к делу, напоминая коронованному другу:
— Бон, ты мне камешки приготовил?
— Когда это я обещания не выполнял? — фыркнул монарх Ягонов. — Давно все в мешки упаковано да в сокровищнице сложено. Где она находится — знаешь. Золотые слитки — тоже рядом с мешками. Прыгай туда и бери без лишних вопросов.
— Спасибо. Обязательно верну сторицей.
— Да перестань ты! Моему королевству для благодетеля и спасителя ничего не жалко. Должны останемся в любом случае. А эти камни и золото все равно за год опять заработаем. Вон какие барыши пошли от заводов, сувениров да воздушных путешествий.
Торговец несколько смутился от таких панегириков в свой адрес и, наклоняясь над тарелкой, проворчал:
— Тоже мне нашли благодетеля.
Хотя именно благодаря его защите и помощи более трех лет назад королевство Ягонов успешно отбилось от армии ледовых берсерков, а затем решительно взялось за идущих на них войной соседей с иных сторон. Сменили монархическую династию в королевстве Опалов и оказали решительную помощь Визенской империи в избавлении от внутренних врагов. С тех пор император Константин Решительный — лучший друг Бонзая и Торговца, а у короля Опалов Марио Льера удалось сосватать его старшую дочь. Как итог: рядом с монархом Ягонов восседает счастливая, очаровательная королева Ягонов и в наличии бродящий сейчас вокруг стола карапуз, пытающийся влезть в любую дырку и схватить все, до чего дотянутся его ручонки. Плюс Ягоны стали самым продвинутым и мощным государством этого мира во всех отношениях. То есть Бонзай в любое время дня и ночи был готов отдать по просьбе своего товарища хоть последнюю рубаху с себя. Ну и мечом, а то и просто кулаками в любой заварушке поддержать лично.
Дмитрий Светозаров всегда при таких демонстрациях тушевался, утверждая, что ему эта помощь совсем ничего не стоила. И добавлял, что он как Торговец еще и прибыль за свою помощь поимел немалую: личная башня шафика, многочисленные угодья по всему королевству, сотни манящих загадок на всей планете и таинственный Зеленый Перекресток в личном хозяйстве. Причем подспудно Светозаров считал, что именно Перекресток со своим непонятным чародейским притяжением стал путеводной звездой, затянувшей его в этот мир. Ну а там уже все пошло по накатанной дорожке из удивительных случайностей: случайная пьянка с Бонзаем, совместная схватка с волками и крепкая дружба, выросшая из взаимовыручки и искренней симпатии друг к другу. Потом подаренная под башню земля, казалось бы, в совершенно случайно выбранном месте, и найденный при рытье фундамента Зеленый Перекресток с зеленым, бормочущим то ли дымом, то ли туманом.
Только и осталось, что открыть тайны этого магического дна многих миров. Потому что после сегодняшнего рассказа плененной владычицы Торговец для себя окончательно окрестил Зеленый Перекресток как дно межмирского пространства. Или нечто в том же духе.
Кстати, внимательно присматривающаяся к мужу Александра заметила его легкое смущение и перевела разговор на другую тему:
— Что будем делать с Ледой и ее кангами? Все-таки они чрезмерно опасны со своими магическими умениями. При желании могут любую тюрьму разнести по камешку.
— В самом деле, — ее величество Власта, не выпуская наследника из поля зрения, рьяно поддержала свою новую приятельницу, — давайте и ее, и всех ее воинов отправим немедленно на их остров. Пусть там себе выздоравливают помаленьку и ждут приглашения в поход.
Дмитрий переглянулся с Бонзаем, утверждаясь в собственном мнении:
— Да нет, некрасиво как-то получится. Раз уж процесс от военного противостояния повернул к союзу, то следует пленников и на ноги поставить, и в зеленый туман Перекрестка впустить. Пусть удостоверятся, как быстро исчезнет на них одежда и как на глазах разъестся их оружие из крепчайшей стали.
— А поселим где? — оторвался от еды монарх Ягонов. — Вроде как в тюрьме их содержать тоже не с руки.
— Именно! Посели своих «гостей» в лучшей гостинице столицы. Пусть шикуют в «Империале». Им восторг, тебе спокойно. И все будут довольны.
Только единицы, приближенные к королю, знали, что каждое помещение лучшей в этом мире гостиницы и прослушивается, и просматривается самыми уникальными техническими средствами из Ситулгайна. Так что там содержать почетных пленников и удобнее, и безопаснее. Если вдруг вздумают плести заговор или замыслят устроить какую пакость, то контрмеры будут приняты незамедлительно. Ну а если между собой канги будут вести разговоры о дружбе и сотрудничестве, то это даст дополнительную уверенность в будущем союзе. Недаром ведь «Империал» строили с таким размахом, роскошью и тайным техническим вооружением. А о некоторых встроенных в стены сюрпризах и о том, как ими пользоваться, вообще знали только два человека: сам монарх и его главный шафик. При всем их человеколюбии и всепрощенчестве даже для врагов оба друга прекрасно понимали, что некоторых людей уже никогда ничем не исправишь. Но и живыми их оставлять нельзя — таких бед натворят, что потом не расхлебаешь. При этом еще и масса дипломатических нюансов обязывает оставить врага живым и внешне здоровым. Пока из Ягонов не выедет! Ну а дальше как удача повернется. Некоторые особо подлые деятели, после того как вернулись в свои государства, то заболели, то вдруг отравились чем, а то и просто не проснулись после инфаркта. Зато дома, тихо-мирно, в полной безопасности, без всяких ненужных подозрений на королевство Ягоны. И хлопот никаких, и честные люди к тому времени подготовлены, обеспечены средствами и направлены по нужной дорожке.
Легко и, несмотря на огромные начальные расходы, очень дешево.
Понятно, что даже королева Власта не догадывалась о таком рычаге крайнего давления, поэтому не на шутку взволновалась после разговора мужчин:
— Но ведь канги и владычица смогут колдовать! Вдруг они свои умения, пусть и нечаянно, пустят во вред жителям столицы? Или что еще похуже? Ведь дворец на виду у всех.
При этом она опять непроизвольно перевела взгляд на сыночка.
Все сидящие за столом напряглись, размышляя, как и в самом деле перестраховаться на случай самой непредвиденной случайности. С некоторым сомнением Аристарх предложил:
— Если пленники согласятся, можно попробовать надеть на них браслеты Запрета.
Светозаров сразу оживился:
— Неужели уже готовы и отлажены?
— Да не совсем. Так и не получается у нас отрегулировать замки, которые может вскрыть только установивший браслеты шафик. Но ты, со своей силой, мог бы их запечатать, а когда мы убедимся в полной лояльности кангов, ты бы и снял печати.
Подобные браслеты в королевской лаборатории создавались уже давно и как раз были рассчитаны на успокоение магических возможностей тех личностей, которые эти возможности имели, но вели себя преступно. Но к сожалению, сколько Аристарх, Флавия и их молодые помощники ни бились над проблемой отладки надежной фиксации браслетов на руках, у них ничего не получалось. Другое дело, что Торговец и в самом деле мог поверх замков наложить свои печати, мешающие снять браслеты. Вся беда заключалась в том, что наложение печатей требовало слишком долгого времени, а его у Дмитрия и так в обрез. О чем он сразу заявил во всеуслышание. Правда, потом чуть подумал, пошептался с супругой и предложил:
— Хотя на саму Леду и на четверку ее самых сильных соратников браслеты Запрета можно надеть. Пусть глубже прочувствуют свою вину за разжигание войны. Значит, решено: Аристарх, доставь в тюремный госпиталь пять пар браслетов; Флавия, проверь, как ведут себя остальные канги; Бонзай, успокой народ в городе, а Власта пусть тоже покажется с ребенком на балконе дворца. Мы с Александрой сразу отправляемся в помещение с владычицей и проведем соответствующую моральную подготовку. Если она безропотно подчинится, то и с остальными проблем не будет.
Все быстро завершили обед, после чего подались из башни в разные стороны выполнять данные им поручения. Но по пути графиня Светозарова вдруг спросила своего мужа:
— Как сделать такой фокус, чтобы подобные браслеты Запрета оказались на руках Купидона Азарова?
Вначале Торговец не нашел ничего лучше, как рассмеяться на такое предложение. Потом проворчал:
— Только если этот вурдалак станет трупом.
Потом мечтательно закатил глаза и добавил:
— Хотя подобный номер стал бы самым звездным в моей карьере Торговца.
— Вот видишь! Значит, есть смысл постараться.
— Ха! Да ты шутишь?! Дорогая, есть мечты реальные, а есть нереальные, учитывай разницу.
— Учитываю, — серьезно подтвердила Александра. — Например, в детстве я очень мечтала побывать в сказке. Повзрослев, стала понимать, что это нереально. А теперь? Встреча с тобой — и вот я в сказке.
— Ну, это как раз и реально, — не сдавался Дмитрий. — Просто ты раньше не знала, как в эту сказку войти.
— Вот и нам надо придумать, каким образом нацепить браслеты Запрета на кисти Азарова. Ты себе только представь: сколько проблем бы сразу разрешилось само собой. Плюс и мир Кабаний вздохнул бы свободно.
Торговец несколько странно посмотрел на супругу, но больше ничего не возражал и усиленно размышлял до самой встречи с Ледой.
Ледовая Владычица к тому времени более не выглядела настолько бледной, и мимика лица ей уже повиновалась. Но все равно ни рукой, ни ногой она двигать не могла, хотя и очень старалась вернуть им чувствительность своими возвращающимися магическими умениями.
— Не стоит так напрягаться, — с дружеским участием посоветовал Торговец, еще на подходе к кровати заметивший магическую активность. — Надо просто выждать определенное время, и все само вернется в норму.
— Но мне так страшно чувствовать себя беспомощной.
— На эту тему мы уже разговаривали. — Голос Дмитрия стал суровым и строгим. — И тут уже соболезнования бессильны. За любую агрессию приходится платить. Причем очень часто собственной жизнью.
— Если сочтете нужным, я готова, — смиренно закрыла глаза Леда.
— Дело даже не в целесообразности наказания, дело в успокоении народа Ягонов. Во время предыдущего прилета ледяного дракона в небо над столицей среди простых подданных имелись жертвы и раненые. Вполне естественно, что люди собрались на площадях и требуют немедленной казни всех виновников агрессии.
— Казните только меня, канги ни в чем не виноваты!
— Это мы уже слышали. Но другой вопрос: на что готова Ледовая Владычица ради спасения своих подданных?
— На все! — решительно ответила пленница. — Пусть это будет даже моя смерть с несмываемым позором.
— Ну если так, тогда вам будет совсем нетрудно согласиться на ношение этих вот браслетов. — Торговец кивнул Аристарху Великому, появившемуся в дверях минутой раньше, и тот подал парочку совсем непритязательных на первый взгляд украшений. — Точно такие же мы наденем и четверым вашим ближайшим сподвижникам. Уговор их — на вашей совести, потому что надевать следует добровольно. При этом все остаются живы, мы продолжаем оговаривать аспекты нашего союза, а в обозримом будущем, когда волнения среди народа улягутся, а союзный договор будет торжественно подписан, я снимаю наши подарки.
Глядя с опасением на незнакомый поблескивающий металл, Леда спросила:
— Зачем они нужны?
— Называются «браслеты Запрета». Когда они на запястьях, носитель не может совершить самое простое магическое действо.
— Никогда! — воскликнула пленница, грозно сверкая глазами.
Дмитрий на это среагировал совершенно спокойно, словно предвидел заранее, и стал рассуждать:
— Ну и где обещанное покаяние? Где так пафосно недавно провозглашенное смирение? Неужели так трудно побыть некоторое время без возможности использовать свой дар? И при этом спасти от страшной казни не только себя, но и всех своих соратников! Тем более, если они и в самом деле не виноваты.
Владычица застонала от раздирающих ее противоречий:
— Но как?! Как я смогу жить без привычной силы? Это ведь хуже смерти!
— Обман! Например, я гораздо сильней во всех сферах, но без раздумий лишусь своих сил ради спасения моей любимой или близких друзей. Так что, какой будет твой выбор?
Минута прошла в тяжелом ожидании, и только потом вздрагивающие губы выплеснули из себя слова:
— Я согласна.

Глава девятнадцатая
Голод – большой учитель

Проснувшись и свесив ноги с гигантской кровати, Хотрис ощутил в себе уже не просто звериный голод, а раскаленный, пылающий очаг, который стал прожигать стенки желудка и вскоре вывалится наружу. В противовес этому обе ноги чувствовались словно чужие, и после внимательного осмотра стало понятно, что полученные когтями шакалов раны изрядно припухли.
Укоряя себя за ротозейство и запоздало сожалея, что не промыл раны еще при первом посещении ванны, Хотрис устремился туда со всей поспешностью. Причем с помощью перемычки кресла он теперь легко провернул декоративную накладку и с одного удара плечом опрокинул обломки злосчастной двери.
— Ну вот, как все просто, — бормотал он, открывая краны и быстро разматывая свои импровизированные бинты. — А я столько времени потратил! Баран, и тот бы дурной башкой биться в стену не стал, а легко бы додумался ручку поискать.
Раны выглядели неважно: царапины распухли и странно покраснели. Касания к ним вместо боли вызывали какое-то неприятное жжение. А ведь ни лекарств, ни даже запасных бинтов под рукой нет. Разве что жалкие остатки одного рукава, которые после тщательного промыва тела юноша наложил непосредственно на рану и замотал прежними обрывками. После чего грустные мысли так и закрутились в сознании: «Чего мне стоило прихватить хоть одну маленькую баночку лечебной мази в лаборатории Азарова! Тем более что наставник, руководящий изготовлением целебного средства, так и хвастался уникальными его лечебными особенностями. Мол, Купидон лекарство только самым богатым продает, и за очень большие деньги».
В самом деле, стащи парень тогда хоть одну баночку магической панацеи, сейчас бы и горя не знал. Весила она совсем ничего, да и украсть было легко: по той лаборатории маг его проводил несколько раз. То картинки со здешними хищниками показывал, то кресло возвращения демонстрировал. Причем хоть кресло и гудело, вибрировало, все время оставаясь включенным, помощник Азарова обучал Хотриса правильно сжаться при возвращении и цепко держаться за дуги на подлокотниках, не забывая часто повторять:
— Кресло находится здесь, но это не значит, что ты сразу в нем окажешься. Тебя еще несколько раз потрясет, а то и швырнет из стороны в сторону в самом подпространстве. Именно поэтому рекомендуется сразу, как только провалишься в омут перехода, ухватиться крепко за эти дуги. Именно они находятся не только ЗДЕСЬ, но и ТАМ. И чем быстрей ты за них ухватишься, тем быстрей и безболезненней очутишься в кресле.
Сейчас Хотрис сожалел страшно:
— Не кресло надо было рассматривать, а баночку с чудодейственной мазью хоть одну прихватить! Тетеря безмозглая!
Но чего уже себя укорять, упущенного не вернешь. Только и оставалось надеяться, что раны просто временно припухли, а дальше дело пойдет на поправку. Тем более что вновь резко напомнил о себе больной желудок, напрочь отметая ненужные размышления, кроме одного: «На охоту! Иначе поросята сдуру выскочат наружу и… мне придется охотиться на петухов-переростков. А там роль охотника может и не мне достаться».
Пожалуй, это размышление заставило подойти к окну и внимательно присмотреться к обстановке. И сразу глаза уловили главное несоответствие: шакалов стало больше! После тщательного и троекратного подсчета увеличение численности хищников подтвердилось: вместо тридцати девяти стало сорок девять. Причем как раз новые особи и бродили с бешенством в глазах по всему двору, с надрывом подвывая и порой кидаясь друг на друга. Кажется, попали они сюда явно не добровольно и теперь никак не могли освоиться. Зато совершенно иначе вели себя «старички». Они в сонной прострации разлеглись на ступеньках крыльца и только лениво приподнимали головы в случае особенно громкого визга.
То есть кто-то, а может, и некие магические структуры заметили уменьшившееся количество хранителей и стали наращивать прежнее количество. Печальное наблюдение! Теперь будет трудно уничтожить всех шакалов и очистить хотя бы один двор для свободного перемещения. Хотрис еще не понимал до конца, зачем это надо, но смутная уверенность в правильности такого действия имелась. Хотя попытки над ней задуматься привели к иной мысли: «А три погибших и сожранных мохнатика? Их тоже подменили новыми? И одного варана не хватало. Надо обязательно глянуть. Ладно, успеется. А сейчас — на охоту!»
На этот раз юноша не стал зажигать свой жалкий свечной огарок, понимая, что того все равно не хватит, а решил ориентироваться в темноте коридоров на тусклые пятна света в их торцах. Тем более что и возвращаться в «свою» комнату он сможет по аналогичному ориентиру: свет из раскрытой двери.
Накинул на запястье петлю своего оружия, палку для открытия дверей прикрепил к ремню брюк на спине, взял импровизированное копье да вдобавок прихватил весьма удобный, в виде короткой дубинки, подсвечник. Причем когда двинулся по коридору, то копье в левой руке практически волок за собой по мягкому ковру, чуть выставив вперед, а правой тыкал подсвечником перед собой, дабы не врезаться в неожиданную преграду. Тем более что глаза быстро привыкли к густой темноте и уже после первого поворота коридора различали общие контуры предметов вполне сносно. Надо было и в первый раз не использовать свечку, а постараться привыкнуть к слабому освещению.
Добравшись до центра замка, бесстрашно спустился вниз, стараясь двигаться без стука и топота. Теперь Хотриса терзал другой страх: вдруг глупые поросята решили вырваться к свету, вообразив, что там чистый лес и свобода? Потому что вначале желанного повизгивания не слышалось. Никак не отреагировали и дикие твари, холки и головы которых виднелись на фоне светлого пятна центральных выходов. Видимо, их только и можно было привлечь да разозлить громкими криками и разносящимся после этого эхом. Но сейчас такие действия совершать не следовало. Опять-таки, и поросята могли испугаться да сорваться в сторону почти открытого пространства со стороны варанов. Там виднелась только одна зубастая пасть.
«Кстати, а где же эти спасительные кусочки поросятины? — Иначе, чем обжаренными, истекающими аппетитным соком порциями мяса, юноша свою возможную добычу уже и не представлял. Хотя и сырыми уже съесть был не против. — Пусть только они мне на глаза покажутся! Ну, заснули или как? Может, как большая свинья, похрюкать? Попробую».
Хорошо, что он умел это делать, дурачась порой с друзьями возле расположенной невдалеке небольшой фермы. Им просто интересна была реакция на такие звуки как самих свиней, так и охраняющих ферму собак. И сейчас это умение пригодилось. К вящему восторгу юноши, на довольно умелую имитацию звуков обеспокоенной свиноматки, разносящуюся эхом в самые отдаленные коридоры, поросята откликнулись вопросительным похрюкиванием. Видать, и сами изголодались и по родственникам соскучились. А затем и приближаться стали из того самого прохода, ведущего во двор с мохнатиками.
Затаившись на второй ступеньке ведущей наверх лестницы, охотник в левую руку перехватил копье, а правой замахнулся дубинкой-подсвечником. И продолжал изредка тоже похрюкивать. Поросята медленно, но уверенно приблизились, пытаясь принюхаться и понять, откуда несутся звуки, так похожие на выговор давно съеденной мамаши.
Ну а потом Хотрису представилась отличная возможность для атаки: резкий удар со всей силы подсвечником — и первый трофей практически без всякого визга уткнулся рыльцем в мраморные плиты. Второй стал интенсивно разворачиваться в попытках сбежать, но все те же мраморные плиты оказались слишком скользкими для его копытец. Он упал на бок, а пока вставал, в бок ему ударил тупой, но жутко тяжелый наконечник штанги для портьеры. Вот тут уже визг раздался по всему замку и за его окрестностями. Странное эхо этого пересечения коридором постаралось. Не то что первый, но и второй, даже пятый удар копья никак не мог добить барахтающееся и мечущееся по всей ширине коридора животное. И это следовало считать лишь точные удары, а сколько кануло в пустоту! В стены! В ножки столов и даже в зеркало!
Грохот, звон разбитого стекла, стук падения мебели, стоящих на ней ваз, кувшинов и шкатулок, разбивающихся вдребезги! И когда наконец несчастное животное, практически превращенное в отбивную, затихло, Хотрис с ужасом присмотрелся к окружающему полумраку. Полный разгром! Если сию минуту появятся вдруг хозяева замка, то без всякого разбирательства просто прибьют на месте.
Но страх как быстро появился, так быстро и исчез. Короткий взгляд на выходы: там порыкивали обеспокоенные шумом и визгом хищники-хранители. Но опять-таки на верхнюю площадку крыльца даже шагнуть не осмеливались. Затем быстрый розыск второй поросячьей тушки, которую во время последующего сражения затолкали совсем в иное место. А потом, даже позабыв о копье, стремительный марш-бросок к облюбованной комнате. Искать нечто другое, а возможно, и обязательную для таких мест громадную кухню юноша даже не подумал. Настолько сознание застилал терзающий голод, и настолько хотелось как можно быстрей проглотить хоть кусочек жареной свинины.
Полированный, с разными текстурами шпона стол был варварски использован как разделочный. И то лишь для снятия кожи и отрезания всего нескольких стейков для первой закуски. Затем лихорадочное разжигание свечи, сбор щепочек, оставшихся с предыдущего погрома шкафов и комодов, и наконец трепетные языки огня вздымаются из костерка, разложенного прямо на бесценном, по понятиям некоторых любителей, мраморе пола. Три минуты, четыре, и вот уже первая порция чуть обгоревшего, сочащегося соком, но еще почти сырого мяса спешно рвется зубами. Для этого используется левая рука, а вторая уже доводит до сносной готовности следующую порцию мяса. Она тоже попала в желудок горячей и обворожительно вкусной. Даром что без соли и специй.
А вот третий кусок…
Не успел Хотрис его как следует пристроить над разгорающимся пламенем, как вдруг сверху ливанул неожиданный, невообразимый в таком месте ливень. Причем настолько сильный, что в Кабаньем и не слышали о таком. Некоторое время юноша так и стоял на коленях возле костра, задрав голову вверх и с открытым ртом пытаясь рассмотреть, куда делся весь замок над головой и откуда взялась дождевая туча.
Тучи не было. А вода лилась из каких-то веерных распрыскивателей, высунувшихся между потолочными украшениями из лепки. Хорошо лилась, долго. Зато когда перестала течь, пользоваться насквозь промокшим трутом для разжигания свечи не стоило и мечтать. Очумелый взгляд повара-неудачника вернулся к тотально погасшему костру, наткнулся на кровоточащий кусок мяса, а рука непроизвольно потянула это мясо в рот.
Жевать совсем сырую пищу оказалось препротивно. Хотя и она упала в желудок довольно быстро. Но такое действо, помимо первого утоления самого страшного голода, заставило совершенно мокрого человечка рассуждать более логично и здраво: «Кошмар! Теперь мне что, кушать все сырым? И что это за магия такая: водой поливаться? Идиоты тут жили раньше? Полные идиоты! Это ведь они специально так придумали, чтобы костры гасить! Делать им нечего. А может, боялись пожара? Вот магию против него и настроили. Но где тогда они поросят жарили? Или только фрукты ели? Хм, а у нас обычно где жарят? На кухне!.. Так кто здесь идиот?! Ой! Опять я тут такого натворил!..»
Но сидеть на мокром полу в луже было еще более глупо и стыдно. Вздохнув над своей несчастной долей, Хотрис с кряхтением поднялся и стал собираться в дальний путь. Уж в любом случае он отыщет новую комнату и с сухой кроватью, и с целой дверью в ванную комнату, а может, и с нормальными шкафами, где одежда сохранилась более приемлемой для носки. Может, в других комнатах и оружие отыщется, и чудеса какие полезные. В том числе и лекарства следует поискать, а не вести себя как дикий, необразованный варвар. Ну и самое главное, надо отыскать кухню, где можно будет без боязни искупаться под проливным холодным ливнем поесть все-таки отменно прожаренной поросятины.
Для предстоящего похода юноша использовал пару плащей, найденных в шкафу, которые еще имели кое-какую относительную прочность. Из них он соорудил некое подобие вещевого мешка и запихнул туда оба своих охотничьих трофея. Сама мысль оставить мясо здесь, на произвол судьбы, в голове не укладывалась. Мешок повесил за спину, разложил в карманы насквозь мокрых штанов огарок свечи, кресало с трутом, покрепче сжал в руках бамбуковую палку с лезвием, рычаг для открытия здешних «ручек» и двинулся на поиски нового, сухого, более гостеприимного, светлого пристанища.

Глава двадцатая
Приготовление ловушки

Вернувшись в Свирепую долину, граф Дин не сдержался и пожаловался своей супруге:
— Силы для переноса используются с невероятной скоростью! Представь, остался в моем распоряжении только один полный накопитель. Я в ужасе! Вдруг придется срочно выдергивать куда-нибудь, например такую массу людей, которые прячутся в посольстве? Да еще и склад с отелем в придачу.
— Значит, в любом случае придется наведаться в гости к нашему любимцу Купидону, — пожала плечиками Александра. — Может, нам и переодеваться не стоит?
— Хм! Какая ты у меня шустрая!
— И наблюдательная. Так что можешь не прятать от меня те две пары браслетов Запрета, которые ты взял у Аристарха. Лучше сразу выкладывай, что надумал?
Торговец замялся, но под пристальным взглядом своей любимой сразу осознал, что долго в молчанку не протянет.
— Да пока ничего конкретного, только общая идея. И заключается она в двух обязательных условиях: сумеет ли Тител Брайс наложить на эти украшения структуру обманного накопления и клюнет ли Азаров на такую примитивную ловушку.
— Ой! Мне уже интересно! Не останавливайся, давай подробности о ловле мерзкого колдуна на приманку!
— Ловушка проста: отыскиваем древнюю шкатулку, наносим на нее надпись: «Здесь лежат браслеты-укротители любого Торговца. Если Торговец прикоснется к ним, когда они будут на руках носителя, то носитель навсегда забирает себе силу Торговца, а тот становится его рабом». Или что-то в этом роде.
— Да-а-а! Примитивизм во всей своей гениальности, — мотала головой Александра. — Но ты знаешь, это может сработать. Только вот как ты сумеешь подсунуть шкатулку в руки самого страшного колдуна Кабаньего? Чтобы это выглядело правдоподобно до невероятности. Он все-таки не наивный недоучка.
— Как раз это проще всего. Еще год назад я наткнулся в том мире на археологический отряд, который принадлежит Азарову и ведет раскопку старого кургана рядом с древней столицей. По сути, не так далеко и от усадьбы самого Азарова. Конечно, я тоже заинтересовался и даже побывал во внутренних помещениях кургана с фонариками и в отличном скафандре. Сам надеялся отыскать невесть что таинственное и грандиозное. Да обломилось: пусто там, словно река подземная все вымыла. Насколько я помню, там до сих пор маги-поисковики копаются да каждое помещение вскрывают, словно какую святыню. Уж не знаю, чего они там отыскать надеются? Но зато лучше места для приманки не сыскать. Вот куда-то туда, уже под сотрясаемую ударами кирки дверь, и следует подложить шкатулку.
— О! Ну если так, то, мне кажется, Купидон ухватится за браслеты руками и ногами. Только ты уверен, что его подручные не утаят находку от «большого босса»?
— Исключено! Сами они браслетами в любом случае воспользоваться не смогут, да и друг за дружкой следят со всем тщанием. В крайнем случае можно просто слушок бросить: такой-то отыскал что-то, да припрятал.
— Как просто. Жаль, ты у нас шефом в конторе не работал. А что за чары должен ректор академии наложить?
— Вот здесь самая большая сложность. Надо под мнимым, но воистину видимым магическим резервуаром наполнения захваченной силы спрятать основные функции браслетов Запрета. Иначе весь труд пойдет насмарку, Азаров подставу ни за что на себя не наденет.
— Тогда чего мы стоим — идем искать господина Верховного целителя?
Дмитрий сочувственно посмотрел на супругу:
— Может, я сам? Это дело часа на два затянется, а то и больше. А ты бы пока немного вздремнула? Все-таки в твоем состоянии…
Лучше бы он этого не говорил. Александра словно взорвалась недовольством:
— Как тебе не стыдно! Так мне что теперь, из дому не выходить?! А ты сам будешь по мирам мотаться? И не надо быть моим личным доктором, указывая, как себя вести и что делать. Я и сама со всем прекрасно разберусь. Тем более что мне еще рано вообще какие-то поблажки давать! На мне еще пахать можно несколько месяцев. Сам ведь вместе с Тителом утверждал, что я здорова, как… как…
Она замялась, подбирая менее обидное слово для себя, и Дмитрий этим воспользовался, быстро воскликнув:
— Никаких обид! И ты меня неправильно поняла! Просто у нас еще очень много дел, и я не знал, когда удастся поспать. Если хочешь, пойду я вздремну, а ты сама отыщи ректора и все ему растолкуй. А в следующий раз поспишь ты. Договорились?
Понятно, что это только подходящая отговорка, хитрость тут не проходила, но графине ничего не оставалось делать, как пристыженно примолкнуть, соображая, как поступить. Против логики не попрешь, а самой идти к ректору и заставлять его что-то делать даже представить трудно. Поэтому ничего не удалось придумать лучше, как вздохнуть и сделать вид, что прощаешь.
— Ладно, не буду мешать твоему общению со старым другом. Лучше и в самом деле выберусь из этой сбруи и приму душ.
Торговец уже снимал у нее со спины ускорители, а потом принялся ловко расстегивать уплотнительные клапаны сюртука:
— Ты, как всегда, права. Поваляйся немного в постели, пусть позвоночник отдохнет.
— Пусти, я сама!
— Хорошо, не буду мешать!
Короткий поцелуй, и Торговец исчез прямо из своих апартаментов. Что лишний раз доказывало, насколько он торопится осуществить постоянно меняющиеся на ходу замыслы.
Отыскав Титела Брайса в одной из лабораторий академии, Дмитрий постарался с ходу наброситься на него со своей идеей. Но ректор не стал вначале ничего слушать, не стесняясь высказать свое возмущение:
— Мне в последнее время даже выспаться некогда. А все текущие планы и распорядок дня пошли кувырком и рухнули под лавиной экстренных обстоятельств.
— Увы! Так все складывается.
— Но у меня ведь тоже какие-то опыты должны вестись, которые прерывать нельзя! Неужели невозможно некоторые твои проблемы переложить на плечи хотя бы старших учеников? Для них это будет наилучшей практикой. Или вон Эрлиону попроси.
— Ох! Мне кажется, что без твоего участия ничего не получится. Но если дашь мне конкретного исполнителя, сразу бегу к нему.
И подробно пересказал всю подноготную готовящейся ловушки. Не отрываясь от своей работы с какими-то разноцветными геометрическими фигурками из пружинящего слантерса, ректор внимательно выслушал друга и озадаченно признался:
— Да, та еще задачка! — Потом посмотрел по сторонам каким-то отсутствующим взглядом и негромко спросил: — Эрлиона, ты все слышала?
Тотчас в сознании обоих мужчин послышались переливы женского голоса:
«Да, папа!»
— Ну и как, детка, сможем что-то сделать?
«Да я и сама вполне справлюсь. Пусть только папа Дин эти браслеты ко мне принесет и в суспензию опустит».
— А мои силы тебе не понадобятся?
«Вряд ли. В крайнем случае я Дасаша попрошу поделиться энергией целителя со стороны человека. Ему такие развлечения страшно нравятся, а силы из него так и брызжут даром во все стороны. Так что пусть хоть на пользу пойдут».
Хозяин замка с первого слова счастливо улыбался при этом магическом диалоге, но и сам не удержался от вопроса:
— Эрли, а сколько у тебя на создание «обманки» уйдет времени?
«Часа два-три, а может, и больше. Поэтому можешь спокойно отдохнуть и даже поспать немного. Я тебя потом разбужу».
— Здорово! Теперь нам ни будильника в замке не надо, ни кастеляншу утруждать не придется, — порадовался Торговец, но тут же стал серьезным. — Только вот отдыхать совершенно некогда. Мне ведь надо еще и шкатулку старинную отыскать, и надпись на ней подходящую соорудить. Кстати, Эрли, ты не против, если я сразу к тебе перенесусь? Быстрей будет.
«Да нисколько! Прыгай!»
Зато ректор обеспокоился:
— Ты ведь в лаборатории!
— Ничего, сюда как раз краешек створа доходит, так что за свои пробирки не переживай! — Он хлопнул озабоченно хмурящегося друга по плечу и уже в следующий момент оказался возле бассейна с магической живой сущностью. — Эрлиона, я здесь!
— А я отсюда и не уходила, — зазвучал теперь уже наяву женский голос. — Но и у тебя просто сказочно получается. Мне так ни в жизнь не научиться.
— Почему? — Дмитрия до дрожи во всем теле поразило то, что магическая сущность может что-то видеть, как он, а то и понимать саму суть процесса переноса между мирами.
— У нас совсем иные материальные ипостаси, и я все-таки стабильно привязана только к одному эгрегору.
— Но ты видишь стыки между мирами?
— Нет. Хотя твои объяснения я уже слышала, поняла, но так ни разу у меня ничего не получилось.
Мелькнула мысль, что следовало бы обязательно поэкспериментировать более тщательно, да только времени пока на это не хватало.
— Хорошо, в будущем мы еще с тобой поработаем совместно. А сейчас, куда положить эти браслеты?
— Смело кидай прямо в бассейн, я поймаю.
— И еще одно, — вспомнил Светозаров о своих проблемах. — Как у тебя с запасами силы? Не поделишься?
На фоне последовавшего женского голоса раздался грохот далекого урагана, перемежающегося скрипом валящегося леса и шумом сходящей лавины.
— Мне самой не хватает. Так много уходит на мое взросление и на все остальные эксперименты, что скорость сбора энергии из окружающей среды я бы с удовольствием хотя бы удвоила. А в идеале не помешало бы и удесятерить.
Такое объяснение давило на психику и заставляло просящего понять несвоевременность своей просьбы, даже напугать его, заставить чувствовать себя нескромным, назойливым. Да только на Торговца такие наущения не действовали, он, наоборот, обрадовался и восхитился:
— Да, Эрли! Ты умеешь быть убедительной! — после чего легонько подбросил браслеты в направлении искрящегося облика.
Но кажется, магической сущности похвала от папы понравилась, и она решила хоть как-то его наградить:
— Но я могу тебя немного покатать в вертушке. Четверть часа — и у тебя будет достаточно энергии интенсивно действовать без сна или отдыха в течение трех дней. А то и больше.
— О-о-о! Эрли, ты просто средоточие доброты и вселенского бескорыстия! Что бы я без тебя делал?! Но мне раздеться или?..
— Можешь усаживаться со всеми своими устройствами и в сюртуке. Разве что наспинные ускорители сними, будут давить при сидении.
Он без промедления устремился к ступенькам, где его уже ждало в сонме приоткрывшегося искрящегося облака кресло вертушки. Хотя краем уха все-таки расслышал самодовольное, но приглушенное женское ворчание:
— Хоть маленькая капелька, но и на это у меня уходит энергия.
Уже усевшись и закрывая глаза в довольной расслабленности, Дмитрий спросил:
— А откуда тогда во время твоего рождения взялось столько энергии, что сразу двадцать три Маурьи стали Арчивьелами?
Кресло сдвинулось с места, проваливаясь куда-то в пустоту, а Эрлиона откровенно призналась:
— Если бы я знала! Мы с папой Тителом уже над этой головоломкой не один час просидели и пришли только к одной здравой мысли. Ведь мир Зелени волшебный и каждому новорожденному человеку дарит дар самоисцеления. А когда родилась я, то мне изначально было дано исцелять не только себя, но и кого угодно. Значит, в любом случае миру следовало меня как-то одарить. Вот он и повысил уровень целителей сразу двадцати трех моих родителей.
— Да, вроде сходится, — бормотал Дмитрий, пытаясь остаться в сознании и не поддаться вихрю усыпляющего умиротворения, который ворвался в его сознание. — Но что будет, когда родится твоя сестра или брат?
— Посмотрим. И хватит задавать вопросы. Расслабься.
Очнулся Дмитрий от ласкового касания влажного, пахнущего весной ветерка к разгоряченному лицу и сразу услышал недовольное фырканье:
— В самом деле, тебе следовало раздеться. Этот твой противный сюртук мне мешал как следует до тебя добраться, поэтому ты и перегрелся малость. Ну и как себя чувствуешь?
Взбодрившийся пациент уже вскочил на ноги и теперь сбегал по ступенькам.
— Эрли, ты не чудо, ты божество! — восклицал он. — Я от тебя без ума! Такое ощущение, словно заново на свет народился. Потрясающе!
— Без ума? — раздавался несколько ехидный женский смех. — Божество? А ведь ты наверняка такие слова уже говорил кому-то другому.
— Ну как ты можешь сравнивать! Эти слова я говорил твоей маме Александре, а сейчас говорю своей обожаемой дочери. Неужели не чувствуешь разницу?
— Ладно, папа, ладно, я тебя тоже люблю!
— Тогда я поспешу за шкатулкой, наведаюсь в Кабаний на место раскопок, затем гляну, что творится в мире Гинвейл, и напоследок проверю, как там справляются воины «третьей».
— А если тебя станут искать?
— Да кому я нужен.
— Хотя бы той же маме Александре?
— Э-э? Ну скажешь, что я где-то тут бегаю по делам.
— Обманывать нехорошо.
— Да это ведь чистая правда! Я ведь и в самом деле не на застолье с друзьями отправился, — увещевал Торговец магическую сущность, доводящуюся ему родной дочерью. — А ты должна помнить: лишний раз волновать маму в ее положении нельзя.
— Ну если рассуждать с этой точки зрения…
Воспользовавшись задумчивостью Эрлионы, Светозаров горячо поблагодарил за подаренные силы и бодрость и исчез из подвала с легким грохотом и сотрясением. Поэтому не видел, как буквально через несколько мгновений из облака выбрался Дасаш Маххужди и, чуть не плача от расстройства, стал жаловаться:
— Я не могу снять эти браслеты! И хуже всего, что теперь ни одно заклинание или структура у меня не получаются. У меня пропал дар!
Голос Эрлионы стал снисходительным и терпеливым:
— А кто тебя просил надевать эти браслеты себе на запястья? И зачем ты покрыл собственной печатью неработающие замки? Теперь получается, что ты стал жертвой собственного нетерпения и неосторожности. Сам себя засадил в коварную ловушку. Теперь так и останешься обыкновенным человеком.
— Что? Как же так!
На растерянного Дасаша, отчаянно пытающегося сорвать с себя коварные украшения, было жалко смотреть. Теперь он точно напоминал нашкодившего и искренне страдающего от собственной глупости подростка.
— Я больше не буду! Ма, ну помоги мне. Пожалуйста!
— А чем я тебе помогу? Ты сам поставил печати, только ты теперь их и сможешь снять. Так что подумай.
— Но у меня не осталось даже капельки магической силы! — чуть не плакал солидный на вид мужчина.
— Как же ты тогда сумел наложить печати?
— Как?..
— А вот теперь давай ныряй обратно в суспензию и будем думать вместе. Хотя я больше буду просто подсказывать верное направление твоим мыслям. Сам нашкодил, сам и исправлять будешь.

С поиском подходящей шкатулки Торговец справился быстро. Как и с наложением с внутренней стороны крышки подходящей надписи. Благо в шкатулках и в древней вязи в структурах наложения недостатка не было.
Гораздо больше времени ушло на посещение в мире Кабаний внутренностей того самого кургана, где проводились раскопки. Маги-поисковики практически уже все помещения кургана вскрыли и заканчивали потрошить самый последний уровень. Но нужное место для подброски шкатулки все-таки отыскалось: через несколько часов рабочие должны были пробить толстенную кладку, которой перегородили когда-то проход в древнюю усыпальницу. В прошлый свой визит Дмитрий эту усыпальницу не заметил, поэтому сейчас постарался внимательно осмотреть. Но ничего, кроме запыленной посуды, сундука с декоративными украшениями и ссохшейся мумии в саркофаге, не обнаружил. Зато весьма обрадовался такой находке. В любом случае достоверности найденной шкатулке придаст как внушительный сундук, так и сама усыпальница. Теперь только следовало надеяться на магические умения Эрлионы.
На посещение мира Гинвейл ушел вообще чуть ли не час. Причем ни тучный Андер, король Пурпура, ни блондин Рональд, король Сирени, не тащили его за стол, предлагая выпить хоть кубок за встречу. Просто в довольно деловом ключе происходила сама передача собранных зектангов и адских топазов. Попутно еще следовало оговорить условия о наборе двух первых сотен рыцарей-добровольцев для возможной переброски их как в мир Мерлана, так и в мир Кабаний. В первом предстояло побороться с хищными тварями, помогающими себе при нападении магией, а во втором как-то озаботить не только главного колдуна Азарова, но и всех остальных его приспешников. Причем сотни могли потребоваться очень спешно, и для этого разработали специальные сигналы, после которых в долине Сражений в течение десятка минут следовало выстроиться колонне рыцарей-добровольцев во всеоружии и с походным снаряжением.
Вроде и немного говорили при этом, а время промчалось незаметно. Да еще и огромные списки с заказами вручили напоследок, чуть ли не насильно. Попробуй отказать лицам с коронами на голове! Хоть и друзья, но тоже ведь могут обидеться. Напоследок, уже прощаясь с королем Сирени, Дмитрий подивился на оказавшийся в комнате переговоров большой стол на колесах, уставленный в три уровня разными угощениями и напитками:
— И как твои слуги все успевают?
— Для хорошего человека!.. Слушай, может, хоть глоток вина за встречу?
— Увы, Рональд, я бы с радостью, но мне еще столько дел важных решить сегодня надо.
— Ну хоть с собой угощения забери!
— Шутишь? Спасибо за предложение, но… — Неожиданно Торговец вспомнил, куда сейчас отправляется, и сообразил, что его помощники там не кормлены, а работы еще наверняка много. Поэтому вначале уточнил: — А не жалко?
— О-о-о! — завопил обиженно Рональд. — Мое величество опозорить хочешь?! К скрягам приравниваешь?!
— Что ты, что ты! Я только и хотел попросить какую-то скатерку, чтобы сверху прикрыть от пыли.
Король Сирени хитро прищурился:
— Ну, за скатерть мы отдельно, в следующий твой визит сторгуемся.
В свое герцогство Томной Печали, расположенное в мире Лейшанов, Светозаров прибыл к моменту первого подведения итогов допроса. Полноправные бароны империи Рилли как раз заканчивали рисовать схемы с квадратиками и прямоугольниками, сводящимися в единую пирамиду.
— Итак, что ваши светлости вытянули из своих бывших коллег? — задал граф первый вопрос, оставив столик, покрытый скатертью, у себя за спиной.
Судя по тому, что отвечать первой стала именно Дана, она как целительница второго уровня выпотрошила из своих подопечных намного больше информации, чем остальные.
— Если разбираться, то каждый из них знает ничтожно мало, но вот если правильно суммировать эти знания, то можно узнать очень много. И ведь учти, мы только подводим первые итоги и выясняем, как, о чем и кого именно следует выспрашивать дальше. Эти зинданы словно созданы для следовательской работы. Пленные ни договориться между собой не могут, ни перестукиваться, а уж понять, где они сейчас находятся, — тем более. Причем никто из них не может там заснуть, жалуются на освещение. Ну и соль.
— Много пришлось сыпать?
— Только на двоих пока. — Она осуждающе глянула на Курта и Сильву, но подруга и не думала оправдываться.
— Нечего было слюной от злости захлебываться и мне разными карами угрожать! Тоже мне, полковник недоделанный!..
— А мой клиент прямо бесился аки зверь, — пожал плечами Курт. — Все пытался по стенке наверх взобраться, как обезьяна. Зато сейчас как шелковый, за ведро воды на голову все рассказывает как на духу, как мне кажется. Но юлит, гад, ох как юлит! Вот сейчас на него Дану натравлю, посмотрю, как она с ним без соли справится. Хотя госпоже Маурьи и соли не надо, аппетит и так умеренный.
Дмитрий поддержал общий смех, но все-таки попросил:
— Ребята, у меня времени в обрез. Да и вас немного, если вы пожелаете участвовать в создании большого чистящего «дуршлага» для всей той шушеры, которая скопилась в посольстве, отеле и складе.
— Да мы всегда готовы! — обрадовался Василий. — Будет как в случае с караванами с ларцами Кюндю?
— Лучше. Я буду сразу их всех угощать из шокера с парализующими молниями, а то и «сундук» применим для усыпления. Вам только и останется, что разминировать особо фанатичных изуверов, обыскать да разнести тела по камерам и вот этим зинданам. Ну и попутно разобраться в общей массе: наверняка там отыщутся и невинные, и непричастные, а то и похищенные в рабство. Согласны?
— Согласны! — в один голос ответили все пятеро.
А Дана сразу продолжила доклад:
— По всем наметкам создается вот такая картина. Наш бывший шеф Павел Павлович не просто жив, но стал очень активно действовать из какой-то своей конспиративной квартиры. Причем работает он сразу в трех направлениях: поиск Торговца, малая локальная война с миллионером Каралюховым Борисом Викторовичем и большая облава с последующим захватом халифа Рифаила и всей его клики. Естественно, уже после непосредственного изъятия самого выкупа, слухи о котором в среде наших вояк, — она мотнула головой в сторону зинданов, — муссируются самые невероятные. Видимо, сразу в нескольких местах произошла утечка информации, потому что и про выкуп, и про все остальное бойцы знают очень многое. Понятно, что каждый имеет лишь частичное понимание ситуации, зато все вместе наводит на мысль, что силы с просторов нашей родины сюда бросили просто немыслимые.
— И кто же эти силы сюда направил?
— Пока утверждать рано, но по длинным цепочкам мы добрались и до самой верхушки пирамиды. В любом случае, руководит всем кто-нибудь из вот этих трех людей. — Маурьи показала три листка с графиками. — Но почти с уверенностью в девяносто процентов анализ показывает вот эту личность.
Светозаров озадаченно помотал головой.
— Ого! Колоритная фигура. Такого наказать, так целая иерархия завалится. Ничего себе дружки у вашего Пыл Пылыча.
— Да не наш он уже давно, — встрял Петр, прекратив набирать какой-то текст в лежащем у него на коленях ноутбуке. — Мы теперь на собственных хлебах и на государство не работаем.
— Да уж, — скривился граф Дин Свирепый Шахматный, вспоминая, какие громадные, но жуткие территории достались баронам-героям. — Пока там еще тот хлеб вырастет, не один барон похудеет.
— Нас это не пугает, — со смехом заверил Василий, а немец добавил:
— Зато личное знакомство с самим императором свели. Ну а земли еще облагородить надо, только потом про урожай думать. Правильно у вас, русских, говорят: «Что посмеешь, то и пожмешь!»
Какой-то момент все вдумывались в услышанную несуразицу, а потом дружно грянули смехом. Разве что Петр притворился обиженным:
— Ну вот, а вы все меня балаболом да шутником обзываете! Вот она — хваленая немецкая пунктуальность: в любой шутке тройной умысел. И ведь не оспоришь.
На прощание Дмитрий указал рукой на прикрытое скатертью великолепие:
— Там для всех хватит, в том числе и для тех, кто пожелает с нами сотрудничать и чего-то заслужить в этой жизни, помимо ранений и неустроенной старости. Сколько вам еще надо времени?
— Часа три, не меньше, — после короткого раздумья сообщила Маурьи, затем многозначительно глянула по сторонам. — Но если ты подольше задержишься, нам будет чем заняться. Оставим Петра на атасе — и в разные стороны. Интересно ведь.
К желанию баронов осмотреться в новом мире Торговец отнесся с пониманием. Сам через это сотни раз прошел. Тем более что опасность тут в виде хищных зверей или заблудших армий отсутствовала. Пока стояла древняя башня с накопителями, местность считалась смертельно опасной и запретной к любому передвижению. И пока еще никто в этом мире не знал, что башня рухнула и герцогство Томной Печали стоит на пороге своего возрождения.
Взмах рукой на прощание, и вот уже граф Дин в своем замке, на краю Свирепой долины. К апартаментам, а в частности к спальне, он приближался осторожно, надеясь не потревожить сон своей супруги. Но та или вообще не спала, то ли страдала повышенной чувствительностью, но окликнула через приоткрытую дверь сразу:
— Чего ты там крадешься? Я ведь и выстрелить могу с испугу.
— Вот и разрешай тебе после этого носить оружие, — сердился Дмитрий. — Теперь мне в собственную спальню ползком пробираться или перекатом вваливаться?
— Еще чего! Только бегом и сразу, с разгону в кровать! — Александра включила свет и тоже стала сердиться: — И почему одетый?
— Ну а вдруг нам следует немедленно куда-то прыгнуть?
— Не надо обманывать доверчивую девочку. Если бы ты прибежал по тревоге, то уже с порога бы кричал, что надо пошевеливаться. А так ты крадешься, как объевшийся сметаной партизан, который только и мечтает, чтобы его ничем больше не угостили.
— Ну у тебя и сравнения. — Светозаров уселся на кровать и стал через одеяло прощупывать женские ножки. — Я ведь просто боялся нарушить твой сон.
— Раз уже нарушил, то хоть расскажи, что с браслетами?
— Эрлиона обещала сама справиться, а меня немножко взбодрила и отправила восвояси. Скоро спустимся к ней и узнаем результат.
— Ага, ага, немножко, значит? — Александра выскользнула с другой стороны кровати и стала поспешно одеваться. — И куда ты успел смотаться, пока находился «восвояси»?
— Ты ведь знаешь, сколько забот у хозяина такого огромного замка. И с этим… с Тителом переговорил. Он там очень важный опыт сейчас проводит с каучуковыми деталями. Вернее, даже не с каучуковыми, а из слантерса. Помнишь о таком веществе с Юга?
— Не только помню, но и считать умею. Так что сразу догадалась: ты уже давно где-то бродишь по иным мирам. А про заботы хозяина замка можешь не заливать: возглавляемая дворецким бригада специалистов разного профиля с этими заботами получше тебя справляется.
— Ты уверена?
— В бригаде или в том, что ты мотался по иным мирам? — последовал вопрос вместо ответа. — Или ты от меня что-то скрываешь?
— Хм! Попробуй от тебя что-то скрыть. Я еще подумать не успею, а ты уже знаешь, куда я отправлюсь. В самом деле в тебе дар пророчества прижился.
— Ты мне зубы не заговаривай. — Супруга уже застегивала на себе сюртук. — Помоги надеть ускорители. И не молчи! Добровольное признание смягчает вину. Где был?
— Да вспомнил, что наши бароны без крошки еды и питья в нашем герцогстве тоскуют, ну и забросил им малость подкрепиться.
Они вышли в столовую, где на столе, рядом со скособоченной от времени шкатулкой, громоздилась кучка специфических мешочков с зектангами и адскими топазами.
— Ну и попутно к Рональду и Андеру заскочил. Спокойней будет, когда драгоценности уже собраны в одном месте.
Кажется, супруга простила, если судить по тону, а не по взгляду.
— И что ребята накопали на допросах? — При этом она первой двинулась на выход и дальше к лифтам, ведущим в подземелья.
— Твой Пыл Пылыч жив и ведет активную войну на всех фронтах. Еще и помощь в виде целой армии запросил от своего высокопоставленного подельника. Имя вроде как вычислили. Можно будет надавить при необходимости. Ваш Борька тоже без дела не сидит, присвоил конторские денежки и теперь выдает себя за прирожденного миллионера. Ну и попутно собрал банду оплаченных пособников и пытается воевать с бывшим шефом, искать нас и наступать на пятки халифу. Тот еще фрукт!
— Да, наглости Каралюху не занимать, — согласилась графиня. — Как и цинизма, подлости, жадности и жестокости. Такого уже не исправишь, при встрече сразу пулю в лоб и вся недолга.
— Разберемся, пусть только встретится, — скрипнул зубами Дмитрий, прекрасно помнящий, как вышеупомянутый изувер издевался над Александрой. — А как только с делами разберемся, так и сами поищем на встречном курсе.
В тот же момент у них в головах раздалось одновременно:
«О! Вы как чувствовали, что мы уже справились с браслетами».
«Сложно было?» — мысленно спросил Торговец, сожалея, что лифт движется так медленно.
«Не сказала бы. Гораздо сложней направить энергию Дасаша в нужное русло. Он меня так порой удивляет!..»
«Как же, как же, любимый воспитанник, — хмыкнула Александра. — Ты только не забывай, кем в прошлой жизни было тело этого Маххужди и сколько он невинных людей разорвал своими руками».
Грянула траурная мелодия, и строгий голос магической сущности стал наущать:
«Не стоит вспоминать умерших. Они уже наказаны смертью за свое плохое поведение».
Уже выходя из лифта, Дмитрий подморгнул своей супруге и заговорил вслух:
— Мне кажется, у Эрлионы пропадает талант режиссера-постановщика.
— А также звукооператора, художника и сценариста. Ты себе только представь, какие вскоре наша детка научится создавать кинематографические шедевры! Мм! Причем если подучить ее компьютерной графике, то любая картинка с самыми удивительными животными получится как живая.
Не дойдя до вертушки с бассейном, Торговец замер на месте, хмурясь в раздумье:
— Хм, ведь это гениальная идея. Создать несколько обалденных фильмов якобы по современным технологиям, а в них пропихнуть на Землю все самое важное и главное о целителях. Цензура корпораций воспримет фильм как обычную мультяшку, зато нужный след в сознании детей и более старших отроков они оставят в любом случае. Мало того, можно ведь снимать все с натуры, а потом лишь слегка «ухудшить» изображение якобы неудачной графикой. Ты себе представляешь, насколько все достоверно получится?!
— О чем это вы? — заинтересовалась магическая сущность. — В личной библиотеке папы Дина есть отдел «Фильмы», но я еще до него не добралась.
— Ну и не спеши пока, этим мы займемся чуть позже. Лучше браслеты покажи.
— Сейчас. Дасаш, давай выходи! Покажи дедушке с бабушкой свои первые поделки.
Из-за бассейна, несколько стесняясь и сутулясь, появился бывший император и с розовыми щеками приблизился к ошарашенной графской парочке. Так и читалось в их глазах: «Вот это внучок выискался на нашу голову!»
Но Торговец первым улыбнулся радушно и приветливо:
— Интересно, интересно. И как оно все действует?
Взрослый на вид мужчина с детским восторгом и запалом принялся рассказывать, что как налагается, почему не видно одно и почему хорошо видно другое. Потом подробно пересказал, как они с «мамой» все это проверили, и напоследок похвастался, что отныне замки фиксации на браслетах действуют. И показал, как надо ими пользоваться. Причем показал на Александре, которая сразу себя почувствовала полуоглохшей и несколько покалеченной психологически. Настолько, оказывается, она привыкла к своему минимальному дару предвидения и начальным умениям видеть, чувствовать и манипулировать магией. А тут все это как будто отсекло непреодолимой стеной.
Хорошо, что это продолжалось недолго, и радостный «мальчуган» возжелал проверить свою поделку на «дедушке» Дине. Тот проявил здравую осторожность в этом вопросе, хотя и постарался отказаться как можно дипломатичнее. К тому же Эрлиона дала мысленно и строго направленно нужную подсказку:
«Похвалите его! Он так этого ждет!»
Ну тут уже графская парочка постаралась. «Дедушка» обнял и похлопал «внучка» по плечам, а «бабушка» настолько расчувствовалась, что даже поцеловала Дасаша в щеку и погладила по короткому ежику волос. На слова они тоже не поскупились, и донельзя довольное «дитятко» умчалось в свою комнату заниматься прикладной магией.
Светозаровы одновременно вздохнули и мысленно пожурили магическую сущность:
«Ты хоть предупреждай заранее».
«А то как снег на голову».
«Но вы же меня любите? — ревниво и несколько капризно поинтересовалась Эрлиона. — Так почему не любите моего приемного сына?»
«Конечно любим! Эрли, даже не сомневайся! Просто его лицо слишком напоминает о недавних печальных событиях, — мягко ответил Дмитрий. — Сама понимаешь, к этому привыкнуть надо. Это для тебя он сущность новая, почти девственная».
— Я его вообще рассматриваю как сгусток энергии определенной формы, цвета и консистенции, — перешла на звук магическая сущность. И с всплеском морской волны воскликнула: — Но если вам не нравится его лицо, я могу его изменить!
— В самом деле? А это нетрудно?
— Если быстро, то очень трудно. Но если за несколько дней, то без всякого напряжения.
Торговец покрутил от азарта головой:
— И так любого человека можешь изменить.
— Если он даст на это согласие. А что?
— Как — что?! Да твой папа Тител с огромной толпой старших учеников только и может что наложить мне недолговременную иллюзию на лицо, а ты обладаешь такими талантами и помалкиваешь?
— Просто раньше повода не было, да и разговор не заходил.
— Ладно, тогда потренируйся пока на Дасаше, а мы посмотрим на результат.
Эрлиона с детской наивностью поинтересовалась:
— Ты хочешь видеть его похожим на себя?
— Нет, нет! — успела воскликнуть Александра, хватаясь за сердце. — Я этого не вынесу. Пусть лучше он станет похож на папу Титела. Только помоложе.
— Точно! — поддержал супругу граф. — Желательно преобразовать Дасаша в возраст лет пятнадцати, чтобы после грядущего омоложения господина ректора его внук смотрелся не как сверстник, а как… Ну, в общем, сама понимаешь.
— А папе Тителу об этом говорить? — В вопросе слышались сомнения.
— Зачем? — чистосердечно удивился Торговец. — Ты ведь знаешь, как твой папа Тител любит приятные сюрпризы.
— Знаю.
— Вот и отлично! Спасибо огромное за браслеты! Если получится разжиться накопителями энергии, обязательно тебя порадуем щедрым подарком.
— Ой, как здорово! Мне так не хватает пяти, а то и шести полных кристаллов!
От услышанного количества Светозаров стал пятиться к лифту еще быстрей и приговаривать:
— Это ты… перегнула! С такими аппетитами твои папы с мамами по миру пойдут. Тут хотя бы парочкой разжиться у этого скряги Купидона.
Они уже стояли в кабине лифта, когда Эрлиона послала мысленное восклицание:
«Ничего! С этими браслетами ты легко победишь любого Купидона!»
— Мне бы такую уверенность, — вздохнул Торговец.

Глава двадцать первая
Круг сжимается

У себя в апартаментах граф Дин особым способом уложил обе пары браслетов в шкатулку, закрыл ее и припечатал слабеньким, еле ощутимым заклинанием. Внимательно наблюдавшая за ним супруга засомневалась:
— Может, посильней? А то подозрительно будет.
— Как раз так и надо. На всех остальных вещицах сундука примерно такое же по силе остаточное заклинание. Видимо, тысячелетия в захоронении пролежали.
— Сундук? Захоронение? Ты и там успел побывать без меня?
— Мне следовало хорошенько прицелиться и заранее обозначить место.
Но все равно пришлось рассказать про найденную полость кургана, куда в ближайшие часы должны добраться подручные Азарова. Ругаться графиня не стала, видимо осознав свою бесполезность в предварительном рейде, но зато взамен поинтересовалась:
— И как ты собираешься устроить личную встречу с Купидоном и коснуться его запястий с браслетами?
— Тоже просто. Только давай я вначале смотаюсь в курган и подложу шкатулку.
Оставшись одна в грохоте и дребезжании, Александра серьезно задумалась над пересмотром своей стратегии. Если раньше она настаивала на обязательном своем сопровождении супруга в каждом прыжке, то сейчас стала понимать: дальше так действовать и сложно, и расходно для накопителей. Но и сдавать свои позиции воина-телохранителя не хотелось. Следовало срочно придумать, как ужесточить контроль за перемещениями Димы и сопровождать его только туда, где и в самом деле опасно.
Придумать ничего толкового не удалось, потому что граф Дин вернулся:
— Все пучком! К находке ни одна экспертиза не подкопается. Тем более что там уже все стены сотрясаются от магических ударов и ударов обычными кирками. Еще полчасика, час, и к Азарову помчится радостное сообщение.
— А мы?
— Ха! А мы сейчас быстро пишем послание, и я тебя ввожу в курс дела. Итак!
Он схватил лист бумаги, черный фломастер и стал писать, попутно давая пояснения:
— «Уважаемый Зуперт! Наслышан о Вашей честности и истинном благородстве…» На самом деле такая же сволочь, как и его магический властелин. «Тем более что Вы являетесь единственным и бесстрашным колдуном, который конкурирует с подлым обманщиком Азаровым…» Тоже полная ложь! Он полностью зависит от Купидона, выполняет любые его желания и доносит на всех остальных своих коллег ежедневно. Это они просто такую хитрость придумали в виде демократического плюрализма: вот, мол, я хороший и смелый какой! Если кто обижен Купидоном, приходите ко мне и жалуйтесь! Мы накажем обманщика! Ну и народ глупый спешит к Зуперту.
— Сволочи!
— Ничего, дорогая, мы их направим на путь истины. «Поэтому только с Вами отныне я и хочу торговать адскими топазами и зектангами. Если Вас это заинтересовало, дайте мне сигнал о своем согласии: посадите на своей площади перед башней оркестр музыкантов и пусть играют что-то бравурное…»
— А это еще зачем?
— Да пусть хоть раз в Кабаньем колдуны что-то хорошее для народа устроят.
— А-а-а. Добрый ты мой.
— «Как только мне донесут о сигнале, я наведаюсь как можно быстрей на крышу Вашего жилого дома, и мы проведем переговоры. Сразу захвачу с собой несколько камней, цену Вы знаете, но для первого раза можем и поторговаться. Постарайтесь тщательно проследить, чтобы о нашей сделке не узнал никто из посторонних. С огромным уважением и надеждой на взаимовыгодное сотрудничество. Подпись: Торговец». Дату ставить не будем, вдруг оркестру придется сутки, а то и трое наигрывать и народ веселить?
— Логично. А как доставишь письмо в руки этого Зуперта?
— А у него на воротах башни специальный привратник сидит и, как только в щель очередное письмо простые, а то и непростые люди просовывают, сразу перечитывает и решает: выслать наблюдение за корреспондентом, схватить сразу же, как только удалится от башни, или немедленно доставить письмо хозяину. Так что, скорее всего, Купидон получит весточку от своего подпольного компаньона еще раньше, чем с места раскопок.
Супруга похвально кивнула и добавила:
— Отправляй! — И опять скривилась от грохота и сотрясений. — Неужели ему всегда придется подрабатывать личным почтальоном? Вот бы придумать такую пневматическую почту между мирами: вложил письмо в шкатулку, набрал на крышке адрес и захлопнул. Раз! А письмо уже у адресата. — Она замолчала, оглянулась, увидела свое отражение в зеркале и обратилась именно к нему: — Хорошо, что никто не слышит, иначе бы точно за дурочку приняли.
И где-то на краю своего подсознания услышала серебристый, отдаляющийся смешок. Сердито фыркнула, но тут же не сдержалась от улыбки:
— Эрли! Проказница! Это некрасиво — подсматривать за родителями! Будешь наказана!
Последнее предложение расслышал вернувшийся супруг:
— С кем это ты ругаешься?
Тотчас в сознании графини прозвучали просительные, извиняющиеся колокольчики, и она не стала выдавать магическую сущность:
— Да так, отрабатываю командные интонации в голосе.
— А-а-а. Интересно бы узнать для чего?
— На всякий случай. Письмо передал?
— Зачем же я тогда от любимой супруги отрывался?
— Тогда куда двигаемся дальше?
Так как они оба были готовы к какому угодно путешествию, Торговец не стал отвечать, а просто утянул жену в прыжок. Из этого мира они не выпали, а оказались в столице империи Рилли, в том самом домике, где оставшийся в одиночестве Казимир Теодорович колдовал над клавиатурой, разнося итоги последнего допроса. На шум у себя за спиной он даже не вздрогнул, хотя наверняка приложил к этому максимум усилий. Только степенно оглянулся и спросил:
— А где остальные?
— Заняты пока. Что интересного рассказал подельник Лысого?
— Важного почти ничего. Разве по другим вопросам дал массу полезных дополнений. Если их учесть да осмотреться на местности…
— Вот это мы сейчас и сделаем. Все трое прыгаем на другую мою конспиративную квартиру. Правда, там вокруг слишком людно, центр все-таки, зато посольство почти под боком. Звонок оттуда халифу будет очень кстати.
— Что там с Интернетом? Смогу опять дать новые задания нанятым прежде группам и следопытам-одиночкам?
— Легко. Только захватите свой координационный ноутбук, а всего остального там в достатке.
Аналитик и о проблемах помнил:
— Нас ведь сразу конторские засекут, квартирка накроется медным тазом.
— Не жалко. Тем более что могут и поостеречься переть нахрапом. Ведь на прошлом захвате сколько их погорело! А сколько польские спецслужбы нагребли!
Казимир согласно кивал головой, складывая необходимое в сумку. Затем бодро отрапортовал:
— Я готов!
А когда оказались в новой, совершенно неведомой для него квартире на Земле, живо метнулся к столу с оргтехникой и стал подсоединять, включать и настраивать.
— Если хотите, могу показать сброс записей, которые имеются в резерве невостребованной почты. Там подробности операции польских спецслужб.
— Чуть позже. Сейчас важно настроить сетку координат и точно выяснить, где этот скользкий халиф находится. Ну и попутно раздавайте задания своим осведомителям и агентам из частного сыска. Думаю, час общего времени на все про все у нас будет как минимум.
— А для спецслужб поляков приготовить пакет с информацией?
— Конечно! Пусть они, как в прошлый раз, всю малину конторским испортят.
Пока аналитик входил в Сеть и включался в интенсивный обмен посланиями, Дмитрий с женой обошли квартиру, внимательно осматривая окна и все, что за окнами творилось. Истинный центр большого города: дым, угарный газ, грохот, шум и вездесущая вибрация. Глядя сквозь щель между шторами наружу, Александра внимательно к себе прислушалась и вдруг призналась вслух:
— Какой кошмар! Как здесь люди выживают? И что самое смешное, я ведь сама совсем недавно жила здесь же, как все, ездила в авто, стояла в пробках, даже курила!.. А сейчас стою и задыхаюсь. Что это со мной? Неужели так быстро привыкла к чистому горному воздуху Свирепой долины?
— Просто у тебя чувствительность повысилась, вот и весь секрет. — Дмитрий потянул ее за рукав сюртука. — Пока помоги Теодоровичу, а я позвоню Рифаилу.
Сетка координат уже была настроена, а готовый к работе льюпер стоял на столе и дожидался своего часа. Торговец вставил в него мобиль, нажал номер нужного абонента и послал вызов. На этот раз халиф откликнулся чуть ли не перед автоматическим сбросом на короткие гудки:
— Есть свежие новости?
— Да, Рифаил. Напавшие на мой офис бандиты таковыми не являются, их прислал из далекой страны один человек, имени которого мы пока не знаем. Но можем его обозначить как «москвич».
— И что этому «москвичу» от вас надо?
— Почти ничего обычного. Только выход в иные миры. Но хуже всего, что к его прибывшей сюда армии просочилась информация о нашем готовящемся обмене. Здешним огрызкам некоей печально известной конторы удалось схватить одного, а по некоторым данным, и двух человек из вашего дальнего окружения, и «москвичу» даже известна сумма выкупа в десять миллиардов евро.
— Досадно!
— Не то слово! Поэтому и у меня стали закрадываться нехорошие подозрения, и я хотел бы как можно быстрей переговорить со своей сестрой.
— Когда именно?
— Да хоть сию минуту.
— Увы, в данный момент это невозможно.
— Готов ждать в течение часа.
Халиф сделал паузу, то ли размышляя, то ли с кем-то советуясь. Потом ответил:
— Постараемся организовать. Но ненадолго, минут на десять максимум. Вам хватит этого времени?
— Думаю, что да. Вопросы на опознание у меня уже заготовлены.
— Тогда ждите моего звонка.
Только телефон замолк, как на одном из экранов высветилась сетка координат. Ошибиться было трудно: скорее всего, халиф при разговоре находился в отеле.
— Да что он мечется как заяц! — возмущался Дмитрий, отправляясь в спальню. — Ну пусть только я его хоть мельком замечу!
Но через минут двадцать он в расстроенных чувствах вернулся к аналитику:
— Ничего! Там тоже тотальное затемнение. Вроде как даже всех жильцов то ли выселили, то ли не принимают. Круто дядька с Востока стелет! Казимир! Подключайте всех ваших следопытов на этом треугольнике: посольство — склад — отель. Пусть отследят этого Рифаила. Не жалейте денег и для других сыскных агентств. Все равно теперь у нас будет отговорка, что действуют люди «москвича».
— А если никто халифа так и не засечет?
Лоб Торговца прорезали глубокие старческие складки:
— Значит, он и в самом деле использует полностью затемненные подземные магистрали. Кротяра!.. Ну ничего, мы его и там достанем. А пока подождем разговора с Еленой. Если уж мы засечем ее точное местонахождение, то дело быстро пойдет к финалу. Причем финалу для нас весьма выигрышному.
— Но вдруг халиф возит твою сестру с собой? — высказала дельное предположение Александра.
— М-да, тогда сложности все равно останутся. — Напряженно размышляющий Дмитрий долго смотрел в стену перед собой, а потом криво усмехнулся. — Но мы и эти проблемы решим!

Глава двадцать вторая
Сокровища Али-Бабы

Естественно, что кто такой Али-Баба, Хотрис ни разу в своей жизни не слышал. Все-таки сказки в Кабаньем несколько отличаются от земных. Но и в его детстве бытовали подобные легенды, сплетни и слухи, рассказывающие, как некий бедняк отыскал немыслимые сокровища и благодаря этим богатствам и собственной хитрости стал впоследствии императором.
Ни о чем подобном юноша старался не думать, хотя даже роскошь первой обследованной им комнаты буквально вопила во весь голос: «Есть в этом замке сокровища! Есть!» С первого часа пребывания здесь он только и думал, как выжить, потом как напиться, потом как наесться. Теперь вот: как отыскать кухню и уже там вдоволь наесться, напиться, отдохнуть, а уж тогда…
Дальше мечты отпускать не следовало. Только одна-единственная жесткая цель: кухня. Правда, уже с первым шагом по коридору появился и вполне естественный вопрос: а где может находиться в этом здании так нужное помещение? Уж никак не в этом коридоре, куда выходили двери явно жилых комнат. Другой вопрос, что противоположные двери могли запросто вести в большую столовую, а то и в кухню при ней. Ведь не может быть в таком огромном комплексе всего лишь одна, пусть даже и преогромнейшая столовая. Следовало сделать выбор: либо искать кухню там, где ей положено быть по всей логике, либо проверить хоть одну дверь в коридоре напротив жилых комнат.
Ну, одну так одну. Юноша решительно сбросил со спины импровизированный мешок со свиньями и приблизился к одному из проемов, который как-то особенно отделялся дальними простенками от остальных проемов. Уж если и сооружать столовую для обитателей этого крыла, то именно здесь. Теперь бы только вскрыть. А если опять древесина прикипела от времени? Постучать бы молотом вначале.
«А ведь отличная мысль! Чего мне жалеть чужую собственность? Все равно уже столько всего напортил, что пощады от хозяев не будет. Наоборот, может, жить оставят, чтобы лет триста убытки отрабатывал».
Вместо кувалды сгодился огромный многоуровневый подсвечник. Тяжеленный, килограммов на пятнадцать, а то и все двадцать. Но зато как удобно им было орудовать: прижал к поясу, качание всем телом назад, качание вперед. Удар! Красота! Все гудит и трясется! И так раз двадцать. Причем на месте стыка старался не бить, возле петель тоже, вдруг внутренние бруски заклинят. На пол осыпалась какая-то стружка, мелкие кусочки блестящей краски, позолота и даже опилки. Ну если уж после этого створки не откроются!..
Начал теперь сразу с правой, сообразив, что изнутри эта сторона окажется левой. И правильно сделал: вставленный рычаг довольно легко провернул декоративную накладку на девяносто градусов. А вот даже после нескольких прыжков всем телом на преграду она не открылась. Только плечо от такой глупой затеи разболелось. Вновь пошла в ход импровизированная кувалда. И только от десятка ее ударов створка двери поддалась, открывая за собой полнейшую темень. Ни одного окна в открытом помещении не было, а зажечь в данный момент свечку не стоило и мечтать. Но не это заставило Хотриса поспешно закрыть дверь и даже прокрутить декоративную ручку в обратную сторону. Запах! Какой-то жутко неприятный и противный запах, почему-то ассоциирующийся с трупным, вызывающим тошноту и полное отторжение.
— Нет, там явно не столовая! А если и она, то не так давно там отравились все едоки, да так и остались лежать лицами в тарелках.
Представленная картина могла вогнать в жуть кого угодно, чего уж там говорить о юном, пусть даже воистину бесстрашном герое. Он опять водрузил себе на спину ношу с мясом, подхватил копье и уже более целеустремленно отправился на поиски кухни. Больше никаких комнат он вскрывать не решился. Пусть даже он бы там и нашел подтверждение своего обособленного пребывания в этом замке, но лучше оставаться в неведении, чем удостовериться, что замок полон разлагающихся трупов.
На первом перекрестке юноша задумался: вроде как следовало пройти прямо и обследовать второе крыло этажа. Но ведь это лишняя трата времени, а голод опять терзал неимоверно. Значит — только к центру здания. Ну и по пути осматривать каждый столик с громадными подсвечниками! Неужели в их выдвижных ящиках не отыщется хотя бы единственной свечи? Но пока поиски оказывались совершенно безрезультатными. Скорее всего, свечами здесь не пользовались как раз по причине наличия в замке той самой магии, призванной бороться с пожарами. Но тогда зачем, спрашивается, все эти многочисленные подсвечники? Неужели просто для красоты? А освещалось тогда все пространство как? Неужели вон в те маленькие груши, подвешенные в огромных люстрах на потолке, подается горючий газ и потом светится? Подобные газовые фонари в Кабаньем имелись, но выглядели несоразмерно больше и опять-таки выделяли немало жара с раскаленным воздухом. Что-то тут не сходилось.
Полная темень очень мешала рассматривать картины, зеркала на стенах, да и саму мебель с подсвечниками, но еще при первом прохождении здесь со свечой были замечены странные парные квадратики на стенах. Из незнакомого материала, причем довольно хрупкого, они негромко щелкали, когда Хотрис дотрагивался до них острием своего оружия. Несколько таких квадратиков он легко и безжалостно расколол, пытаясь рассмотреть, что там внутри. Увы, ничего, кроме непонятных мелких деталей из того же хрупкого материала. Да и рассматривать подобные бессмысленные, ненужные настенные украшения было некогда.
Двигаясь по радиальному коридору, а потом и спускаясь вниз, посланник пытался интенсивно додуматься, где конкретно проводить поиски кухни. Вроде как должна быть на первом этаже или на первом подвальном этаже. Судя по очень высоко расположенным окнам, первый этаж однозначно можно было назвать бельэтажем, а вот то, что расположено ниже, скорее всего, хозяйственным уровнем. Но тогда получится, что там совершенно нет света. А использовать уже и так наполовину сожженный огарок свечи для длительных поисков — дело неблагодарное. Конечно, можно из остатков одежды наделать факелов, но вот как они будут гореть? Смазать их нечем, смолы не видно, и самое неприятное, что по закону подлости при использовании открытого огня опять с потолка может окатить холодной водой. В эту особенность присущей замку магии Хотрис поверил сразу и бесповоротно. Но легче от этого не стало, освещение требовалось однозначно.
Тем более когда добрался до самого нижнего уровня, то отыскал за парадной лестницей не менее широкий пролет со ступеньками, ведущий чуть ниже. Ровно восемь ступенек нащупали ноги, а соображение подсказало: «Как раз уровень двора, хозяйственный уровень, тот самый… без окон…» И действительно: темень внизу стояла кромешная. Даже привыкшие уже к потемкам глаза только и различили, что более темные зевы двух расходящихся не то коридоров, не то дверных проемов в иные помещения. А обострившееся обоняние уловило запах сырости и плесени. Но именно наличие какой-то плесени заставило задуматься: «Дождей здесь нет. Значит, влага могла попасть сюда только из поврежденной трубы с водой. Но так как пол ровный вроде, а под ногами у меня ничего не хлюпает, значит, трубы целы. Иначе залило бы все основательно. Но влага ведь есть! Стало быть, возможны какие-то емкости с водой. Движение воздуха, даже обычные сквозняки отсутствуют, это и привело к застою, а потом и плесени. А что здесь могло зацвести? Да мало ли что, хоть бы те же одежды, тряпки, ковры, шторы или полотенца. Вот! Здесь ведь и прачечная могла быть! Отсюда и сырость, плесень и все остальное. Пойду-ка я под другими лестницами осмотрюсь».
Мысль оказалась верной. Под остальными тремя лестницами имелись точно такие проемы, ведущие на единый с двором уровень. Но если один проход также разил сыростью и плесенью, то два оставшихся «пахли» вполне безопасно. Уложенный на груди трут уже полностью высох от тепла тела, значит, подоспела пора использовать свой единственный источник света. Правда, на этот раз пришлось с этим вроде простым делом повозиться. Не было сухих ниток, долго пришлось строгать из раскуроченного очередного столика тоненькую стружку, а потом потеть над созданием искр и раздуванием первого язычка огня. Когда наконец огонек на фитиле затрепетал и стал разгораться, все тело дрожало от усталости и перенапряжения.
«Легче с шакалами сражаться, чем огонь добыть! — грустно восклицал юноша. — А ведь в любом случае придется еще и большой огонь разводить».
Для этого ему пришлось оставить на лестнице свое копье, а в левую руку ухватить как можно больше оставшихся после разлома столика дорогостоящих дров. А потом, с трепещущим от ожидания сердцем, поспешить в правый из проемов, который уже через несколько шагов вывел в большое помещение. Не кухня, скорее нечто похожее на склад, уставленный вдоль всех стен комодами, неким подобием сундуков и открытых полок с посудой. Что сразу вселило в сердце уверенность: раз есть посуда, значит, кухня со столовой совсем рядом! Скорее всего, в том проходе, ведущем налево. И, уже собираясь развернуться, Хотрис на всякий случай решил заглянуть хоть в один из ящиков близстоящего комода. Вдруг там хоть и не еда, но хоть что-то полезное. Водрузив дрова на маленький столик под рукой, он осторожно потянул ящик на себя.
И замер от восторга и досады. Еды там не было. Но! Ящик был полон длинных, удивительно изящных, сделанных в виде вьющейся спирали свечей. Свечи! Много! И всего лишь в трех шагах от того места, где он только что с невероятным трудом, потратив уйму времени, зажег свой жалкий огарок. Вот невезуха! Или, наоборот, счастье? Скорее, второе.
Стараясь не дышать, чтобы горящий фитиль не погас, юноша достал первую свечу из ящика и принялся поджигать почти полностью утопленный в воск фитиль. Причем сразу обратил внимание на высочайшее качество воска. Твердый, не липнущий к рукам, прохладный на ощупь, он наверняка создавался не на вонючих свечных заводиках Кабаньего. Постреливая искорками, фитиль разгорался с трудом, но когда наконец разгорелся, то дал света в три раза больше, чем дрожащий в правой руке огарок.
Давя в себе дикое желание орать и прыгать до потолка от радости, посланник поставил первую свечу прямо на комод и стал зажигать следующую. Когда и та дала освещение, тщательно загасил свой огарок, спрятав его в карман к мотку лески. Выкинуть такую ценную реликвию, память о прошлом, ему даже в голову не пришло. Затем задумал зажигать третью свечу, но вовремя вспомнил о магии замка, защищающей от пожара. Хоть как ни хотелось зажечь сразу десяток свечей и устроить праздник иллюминации, но здравые рассуждения возобладали: только не хватало опять возиться с разжиганием огня!
Зато смекалка сработала. Раз на один огонек дождь сверху не льется, значит, расставив свечи в разных местах, можно добиться и полного освещения, и желанной сухости в помещениях. Тем более что, вспоминая разгоревшийся костерок, на котором жарилось мясо в первой комнате, следовало сделать вывод: магия срабатывает, когда открытого огня слишком много или когда дыма становится с избытком. Найденные свечи не дымили совершенно, так что оставалось только выяснить по поводу исходящего от них тепла.
Более двух десятков свечей Хотрис просто запихнул под ленту своего вещмешка на груди, пяток сунул в карман, еще пяток взял в левую руку и, окинув довольным взглядом найденное помещение, повернул к выходу. Здесь много необходимых сокровищ, но они и подождать могут, следовало поторопиться на кухню. В предбаннике, том самом, к которому вело восемь ступенек, два декоративных подсвечника висели прямо на стенах. И там были водружены первые две горящие свечи. Затем пара свечей осветила и сами ступеньки, потому что те были каменные и установить восковой источник света на них было легко и безопасно в любом случае. Еще две свечи постоянно находились в правой руке.
Уже только от соединенного света сразу шести свечей стало так светло, что легко, метров на десять, просматривалось пространство за левым проходом. Так что, сделав всего несколько шагов в ту сторону, юноша не сдержал радостного восклицания:
— Ну вот ты где! — и шумно выдохнул: — У-у-у!..
Затем очнулся и стал продвигаться внутрь, расставляя в безопасных местах по одной свече. Через несколько минут весь огромный зал дворцовой кухни просматривался во всех мелочах, хотя для этого понадобился весь запас прихваченных свечей. По центру стояли четыре квадратные плиты с чугунным покрытием. Над ними нависали объемные колпаки для сбора дыма, неприятных запахов при жарке и поднимающегося вверх жара. По сторонам, вдоль стен размещались колоссальные котлы для варки, разделочные столы, промывочные ванны и умывальники с кранами, шкафы с различным кухонным оборудованием и громоздкие комоды до самого потолка. Причем некоторые из этих комодов были с дверцами и выдвижными шкафами, а вот некоторые очень напоминали чем-то шкафы для выпечки пирожных, которые когда-то Хотрис видел в городской пекарне. Пришлось ему и там как-то подрабатывать на разгрузке муки. Правда, городские шкафы были меньше и смотрелись несравнимо проще, но это уже было само собой разумеющимся.
Но больше всего паренька поразили доски на стенах с разделочными поварскими инструментами. Такого количества и разнообразия ножей, топориков, тесаков с широченными лезвиями, ножниц и даже ножовок он и представить себе не мог. Все тускло поблескивало и манило к себе неимоверно. Помогла опомниться вытекшая на отвисший подбородок слюна.
— Хватит зевать! — прикрикнул Хотрис сам на себя. — А то так с голоду и ножки отбросишь. За работу!
Первым делом проверил наличие воды в кранах. Тоже порычало, поскрипело в трубах, плюнуло коричневой пеной, а потом вода потекла чистая и вполне пригодная. Первый раз «ура!». Набрал в ванну чистой воды и бросил туда тушки свиней. Затем уже надрезанную тушку почистил со всем тщанием найденной возле мойки металлической щеткой, водрузил на разделочный стол и потянулся за широченным и тяжеленным ножом. Тот оказался острым как бритва, и в течение десяти минут тушка оказалась вычищена, разделана, разложена на части и даже поделена на порции. Второй раз «ура!».
После чего дело застопорилось. Проблемы возникли при обследовании плит. На том месте, куда следовало закладывать дрова или уголь, ничего в виде колосников и поддувала не оказалось. Просто большие, вместительные жарочные духовки. Между ними и чугунными поверхностями плиты оставалось пространство всего в ладонь толщиной, так что раскладывать там какие-то дрова было бессмысленно. Да и пустого пространства не замечалось. А как подавался тогда сюда огонь? Неразрешимый вопрос.
Но для чего тогда существует смекалка?
Юноша вновь сбегал за оставленными дровами, приволок еще несколько обломков живо раскуроченной мебели, и вскоре прямо на чугунной поверхности плиты горел костерок, а на нем стояла большая чугунная сковородка. Поднимающийся вокруг высоких бортов дым уходил под колпак, а оттуда, пусть и слишком медленно, вытягивался куда-то вверх. При здравом размышлении, даже если магия замка опять запустит обильный дождь, то на него можно плевать и вообще забыть, сидя прямо на плите на невысоком стуле и помешивая жарящееся мясо. «Колпак — это маленькая крыша, прекрасно предохраняющая от любой жизненной бури». Именно так философски рассуждал посланник мира Кабаний, от души насыщаясь мясом и хихикая над одураченной магией. Даже отсутствие соли и специй его не слишком смущало.
«Для первого угощения и так здорово. Хотя оно и понятно: специи, соль и все остальное просто обязаны быть на кухне. Особенно меня манит то самое “остальное”. — Он еще раз обежал взглядом многочисленные шкафы до самого потолка. — Допустим, вон те и вон те — это жарочные шкафы для выпечки хлеба, булочек и пирожных. Да и стоят они несколько отдельно от всего остального. Значит, бывают сильно горячими. Но вот все другие шкафы в любом случае что-то в себе содержат. А что можно держать на кухне, кроме еды? Свечи в другом помещении, полотенца, фартуки, рукавицы и обувь с поварской одеждой наверняка там же. Ну разве что здесь еще будет второй комплект этих сказочных наборов ножей. Ну, поварешек еще небольшая куча. Ну, противни там какие, кастрюли и сковородки. Но хоть какой окорок должен заваляться? Хм, да нет, окорок все равно бы давно сгнил или пересох, слишком давно здесь никто не живет. А вот крупы, каши, а то и обычные макароны просто обязаны были храниться! Опять-таки, если этой кухней хоть когда-нибудь пользовались. Может, этот замок как построили, так и забросили? Все установили, надраили, начистили и… забыли к нему дорогу? Да не бывает такого».
После такого чрезмерного объедания так и хотелось заснуть над догорающим костерком, не вставая с неудобного стула. Но именно неудобная поза и подвигла посланника на дальнейшее обследование кухни. Тем более что при такой иллюминации заниматься поиском сокровищ было одно удовольствие.
Кряхтя и постанывая, он спустился с плиты на пол, с трудом приседая на свои еще больше припухшие ноги. От неожиданности слова стали вырываться вслух:
— Да что же это с вами творится? Может, воды вскипятить да еще раз хорошо эти царапины промыть? Точно! Только вначале надо отыскать чистые одежды или полотенца. Может, хоть что-то сохранилось. Но вначале — шкафы и местные комоды!
Свою бамбуковую палку он все равно снимать с руки не стал, зато вооружился отличным топориком, обух которого был приспособлен для отбивания мяса, и тем самым ножом с широким лезвием, которым разделывал поросенка. А в дальнейшем ко всем ножам с широченным лезвием крепко приклеилось название «тесак».
Первый шкаф открылся легко, там вообще не было запоров. Но и ничего ценного, если судить с точки зрения пропитания: огромное количество кастрюль с невиданными стеклянными крошками. Металл тоже казался особенным — хоть и похожим на сталь, но без единого пятнышка ржавчины. Сокровище? Несомненно! Только продав эти кастрюли, в Кабаньем можно взамен купить поместье не меньшее, чем сейчас принадлежит по праву наследнику рода Тарсонов.
Второй шкаф тоже разочаровал: некое подобие кастрюль разных размеров, но странно закрытых наглухо сверху своими крышками. Правда, разочарование сразу сменилось восторгом, только лишь первая кастрюля оказалась в руках: она была чем-то наполнена! Причем явно жидким: при наклоне кастрюли внутри нечто булькало и переливалось. Вдобавок удалось рассмотреть продавленные прямо на корпусе кастрюли длинные надписи разным по размеру шрифтом. Причем на других банках даже с первого взгляда было заметно: надписи разнятся.
«Неужели вода? Но какой смысл хранить ее в подобных, совершенно герметичных емкостях? Да еще и подписывать по-разному? Значит, там, скорее всего, то ли приправы, то ли нечто съестное! Например, мед! Хотя… Нет, мед намного тяжелей. Ну а что еще можно хранить в подобных кастрюлях так долго? Ведь любая иная пища в любом случае загниет и испортится уже через пару дней. А тут… И как эту хитрую кастрюлю надо открывать?»
Водрузив находку на ближайший разделочный стол, Хотрис попытался острием топора поддеть плотно закатанную крышку. И сразу сообразил, что, в общем-то, толщина стенок везде одинакова и довольно тонкая. Так что легко можно и прорубить. О собственном вандализме и порче имущества он уже не задумывался, поэтому без сомнений замахнулся топориком.
После появления дырки в крышке оттуда выступила черная, неприятная на вид вода, вызывая в душе новую волну разочарования. Наверняка содержимое сгнило и испортилось! Но потом юноша принюхался и удивленно хмыкнул. Пахло какими-то соленьями, и довольно вкусно. Конечно, не огурцы соленые и не помидоры, но что-то в этом роде.
Уже не опасаясь, вырубил в крышке квадратную дыру побольше. Схватил со стены самую маленькую ложку и вынул на свет из черной жидкости первый плод. Тот очень походил на баклажан, но, видать, вырос слишком маленьким, таким его в кастрюлю и упекли. Вот только как он за неведомо как долгое время не испортился в банке? Соленья могут храниться долго, порой и месяц, а то и два, если в холоде, но здесь тепло и не похоже, что кто-то занимался засолкой два месяца назад.
Пока мозги размышляли, а глаза рассматривали, рука непроизвольно поднесла плод ко рту, а зубы сами по себе откусили кусочек.
— Мм… Мамочка! А вкусно-то как!
Не удержавшись от восклицания, юноша мгновенно пережевал, а потом и проглотил весь плод. Замер он уже в тот момент, когда рот открылся снова, а рука услужливо запихивала в него сразу два следующих плода.
«Стоп! А вдруг они отравлены?! Или ядовиты?! Мало ли кто здесь в этом замке проживал? Поговаривают, что некоторые люди привычны к ядам и спокойно едят смертельные для остальных волчьи ягоды. Нет! Надо перетерпеть и хоть немного, но выждать!»
Сколько силы воли пришлось приложить для возвращения плодов обратно в кастрюлю, трудно было передать словами. Настолько хотелось съесть эти баклажанчики. Все и сразу! Но видимо, все-таки значительно помогло недавнее перенасыщение жареным мясом. С полным желудком контролировать свои желания в любом случае проще. Вдобавок пришло озарение: если трудно от чего-то оторваться, немедленно займись важным делом или тяжелой работой. И работы имелось непочатый край!
Косясь глазами на раскрытую кастрюльку и сглатывая непроизвольную слюну, Хотрис перехватил топорик удобнее в ладонь и устремился к ждущей его очереди шкафов, комодов и выдвижных ящиков, в которых таились воистину настоящие сокровища.

Глава двадцать третья
Дополнения с пополнением

Ждать обещанного разговора с Еленой пришлось очень долго. Если судить по часам, пятьдесят семь минут прошло.
Понятно, что все это время три человека на конспиративной квартире не бездельничали. Светозаров вместе с Казимиром Теодоровичем в четыре руки набирали команды нанятым сыщикам, рассылали письма и перерабатывали поступающую сплошным потоком информацию. Ни о чем другом и подумать было некогда, а уж сборник файлов с записью поимки небольшой армии вторжения вокруг предыдущего штаба сразу отложили для просмотра на далекое будущее. Будет время для досуга, будет и развлечение. Потому что вряд ли что ценного на той записи обнаружится.
Александра внимательно следила через наружные камеры за находящимися в опасной близости пространствами: коридорами, лестничной клеткой, крышей, соседними балконами и некоторыми участками улиц напротив дома. Благо, что и здесь неизвестный устроитель квартиры, действовавший когда-то по заказу Торговца, постарался на славу. Хотя, судя по ворчанию заказчика, экипировка этой квартиры обошлась ему в свое время в весьма крупную сумму, чуть ли не больше стоимости самой квартиры. Но именно подобная щедрость сейчас и окупилась.
Как раз после пятидесятой минуты Александра уловила первые опасные симптомы слежки, а чуть позже и спешного окружения.
— Все-таки они нас выследили! Как ты и предполагал, одного часа хватило.
— Ничего, четверть часа у нас еще будет, — рассуждал Дмитрий. — А потом в любом случае уходить придется.
Бывший агент думала более масштабно:
— Тебя ведь приказано уничтожить, так что могут и ракету прямо сюда запустить.
— Сомневаюсь, что мой труп им поможет перехватить готовящийся выкуп. Да и не так просто протащить в место, удобное для пуска, ракету. Пусть даже несколько гранатометов. Напоследок, чтобы ты меньше волновалась, я поставил вокруг нас особые щиты. Они, конечно, не могут выдерживать прямых попаданий ракет большой разрушительной силы, но нас просто аккуратно вытолкнет в межмирское пространство, а дальше мы уже сами, своими силами.
— Хм, но я ничего не чувствую, — озадачилась его супруга, внимательно осматриваясь по сторонам. — Или мне не дано?
— Скорее всего. Эти щиты может заметить лишь тот, кто видит створы между мирами. Они фактически и являются первой фазой создания перехода в подпространство. А если…
Но объяснить до конца он не успел: зазвонил установленный в льюпере мобильник. Тотчас включили сетку координат, Александра еще внимательнее стала наблюдать за экранами внешнего обзора, а сам Торговец включил кнопку ответа:
— Слушаю.
— Уважаемый Дмитрий, вы готовы поговорить со своей сестрой? — Вкрадчивый голос халифа так и сочился нарочитой вежливостью и добродушием.
— Всегда готов! — последовало грубое солдафонское заверение.
С этого самого момента Торговец вознамерился говорить жестко, чуть развязно и грубовато, всеми силами стараясь скрыть свою тревогу за родную сестру.
— Тогда сразу напоминаю, что при скользких, явно запретных вопросах разговор немедленно прекращаю. Вдобавок убедительная просьба: растолкуйте Елене, что обстановка сейчас крайне сложная, поэтому временные трудности с размещением должны ею восприниматься с пониманием и терпимостью.
— Хорошо, это вполне справедливое требование.
— Тогда говорите.
И в следующий миг послышался родной голос:
— Димусик! Как я рада тебя слышать!
Интонации были знакомы, и Светозаров ни минуты не сомневался, с кем он разговаривает. Да и какое-то подспудное чувство родства не допускало иной трактовки.
— Я тоже рад. Как там с тобой обращаются?
— Да нормально. Живу как сахарный снежок в хрустальной коробочке. А что там с выкупом за меня, ты уже собрал?
— По этому поводу не переживай, все налаживается.
— А то так уже хочется с тобой увидеться, ты просто не представляешь, как я тут извожусь слезами и мечтами.
— Успокойся и веди себя рассудительно. И вообще, чего это у тебя так странно голос изменился?
— У меня? Да ты что? — всполошилась Елена. — Вроде все нормально! Ну разве что охрип немного.
— Вот-вот! С чего бы это?
Повисшая тишина обозначала, что пленнице подсказывают обязательный ответ. В тот же момент Казимир Теодорович привлек взмахом руки внимание Торговца к экрану с координатами. Диагональ упиралась в склад, в подвалах которого производили подпольные медикаменты.
— Так ведь лето, жара, — раздался женский голос. — Вот я слишком холодного сока и выпила. Ты ведь помнишь, как я любила все холодное? Пару раз болела ангиной из-за того, что снег ела.
— Ангиной? Нет. Не помню. А вот ты в любом случае постарайся вспомнить некоторые детали из нашей жизни, о которых я тебе намекну.
— Да сколько угодно!
— Кто из нас больше всего любил кататься на коньках?
— Ты вместе с мамой.
— А что больше всего нравилось делать отцу в зимнем лесу?
— Хм… Но это ведь не со спортом связано?
— Нет.
— Тогда знаю: он обожал разводить костер и жарить на нем колбаски. Верно?
— Может, и не совсем, но про костер с колбасками я сам только что припомнил. А вот мы с тобой на пару где больше всего радовались в зимнюю пору?
— Конечно же, на санках! Мы еще с другими гарнизонными детьми кусочек парка имели в своем распоряжении и устраивали там целые баталии на санках, тараня друг друга или влезая одной огромной кучей на самые крепкие санки. Помнишь, как это называлось?
— Да я-то помню, но это ты должна ответить на мои вопросы.
И дальше Дмитрий зачастил вопросами, которые по мысли любого родственника могли на сто процентов определить невидимого собеседника. Но при этом Теодорович несколько раз озабоченно махал руками, показывая на экран: местонахождение собеседника медленно, но уверенно продвигалось в сторону посольства. Что уже в который раз путало все карты.
Переговоры прекратил своим вмешательством халиф:
— Не много ли вы болтаете? Удовлетворены?
— Да, это Елена.
— Тогда до встречи на обмене. Раньше, чем соберете все нужное для выкупа, звонить мне не рекомендую.
Короткие гудки.
И встревоженный голос Александры:
— Кажется, минут через пять к нам могут нагрянуть нежданные гости. Причем не только наши противники, но и потенциальные союзники. Поляки тоже засекли наше местонахождение. Да и пакет с инфой, как мне кажется, Теодорович сбросил несколько рановато.
— Центр города все-таки, — оправдывался аналитик. — Я и не думал, что они так быстро отработают операцию оцепления.
— Ничего страшного, — успокоил их Светозаров. — Мы в любом случае успеем уйти. А вот это передвижение халифа вместе с моей сестрой на подземном поезде меня невероятно расстроило.
— Ты так говоришь, словно теперь в этом абсолютно уверен, — заметила его супруга. — Может, вначале соберем доклады групп наружного наблюдения?
— Они только подтвердят мои выводы. Потому что Елена дала конкретную подсказку сразу, в начале разговора, а я потом еще и уточняющий вопрос задал.
— У вас в семье все такие умные?
Добрая улыбка показывала, что графиня имеет в виду и своего мужа. Но тот ее разочаровал:
— Нет, только Елена. Мы в детстве действительно катались на санках и частенько это делали паровозиком, цепляясь друг за другом. Это называлось у нас «поезд сахарных снежков». Ибо мы были с ног до макушки вываляны в снегу. А вот когда мы съезжали для разнообразия на переполненных санках, то это уже называлось «сахарные снежки в хрустальной коробочке». Так что все просто: она заточена в передвижном вагончике, который ездит в холодных подземельях, и народу вокруг нее, словно огурцов в бочке. Может, и затемнение при этом используют полное.
Аналитик оторвался от клавиатуры, удивленно двигая бровями:
— И как же тогда их выковырять из этих подземелий? Да еще и на всей неизвестной нам протяженности?
Торговец теперь тоже посматривал с напряжением на экран наружного наблюдения:
— Трудно сказать как. Но то, что выковыряем, — однозначно. Тем более что наверняка халиф издавна использует вспомогательные туннели или даже отводные, которые остались при строительстве здешнего метро. Даже если мы не раздобудем подробных схем, мне все равно удастся проникнуть внутрь и разведать хоть какие-то ответвления. О! Тут вскоре станет очень горячо! Лучше встаньте на ноги, я заберу отсюда всю мебель и оргтехнику. Нечего им даже по нашим отпечаткам на наш след выходить.
Вскоре все трое опять оказались в домике, где работал Казимир в последнее время и где проживали бароны Лудеранского леса. Только теперь в комнате шагу было негде ступить из-за нового сброса сюда всего прихваченного и из второй квартиры хозяйства. Аналитик тут же с причитаниями принялся все поднимать, расставлять по своим местам и подключать к единой сети, тогда как графская чета интенсивно освобождала помещение от лишней мебели. Потом еще с полчаса покопались в базах данных, выискивая все, что касалось нужного им метро в нужном городе, и собрались вновь куда-то прыгать. Правда, Теодоровича предупредили:
— Может, вскоре и баронов сюда подбросим для отдыха.
Находились они в межмирском пространстве на этот раз настолько долго, что, когда встали на каменистую поверхность плато в герцогстве Томной Печали, Александра сразу поинтересовалась:
— Что-то не в порядке?
— Наоборот: оркестр играет уже во всю мощь! — Заметив мелькнувшее непонимание на лице супруги, Дмитрий объяснил: — Сделал небольшой крюк и совершил касательную посадку в мире Кабаний. Тебе это не дано, но я успел заметить на площади перед башней Зуперта цветастый оркестр и услышать, как они здорово наяривают. Даже народ стал собираться, некоторые уже в пляс пустились. По всем понятиям, Зуперт готов к продаже, торговле, обмену и чему угодно сразу после прочтения письма.
— Так что, пора туда?
— Рановато. Надо дать возможность Купидону обследовать найденные браслеты, проникнуться их исключительной важностью и надеть себе на запястья. Ну а там он уже обязательно появится на моей встрече с Зупертом.
— На НАШЕЙ встрече!
— Конечно, конечно. Я просто оговорился.
— Ну и где эти бароны? — Александра с ухмылкой смотрела на крышки зинданов, которые, застопоренные, стояли на створах. — Или они научились сами по домам возвращаться?
— Да нет, наверняка осматривают наше с тобой герцогство. Им ведь любопытно, но мы их сейчас позовем.
Он достал у себя из-под мышки пистолет, вставил туда тройку специальных патронов и один за другим отстрелял прямо в небо у себя над головой. Три ярких цветка салюта красочно расцвели в дневном небе, затмевая даже сияние здешнего светила. Понятно, что после такого сигнала к месту его подачи не поспешат лишь те, кто надежно заперт в зинданах.
Первой появилась Дана, с ходу объявив:
— Я вас сразу заметила, так что зря салюты запускали.
— Ну, ты теперь колдунья, — напомнила Александра целительнице. — А остальные как? Где Петруху потеряла?
— Чего его терять, не маленький, поди. Вон к тем скалам на своей коляске укатил. Туда хоть путь ровный. Да вот он уже летит, гонщик недоделанный.
Недовольство в ее голосе так и прорывалось, но было оправданно: еще не ходящий больной лихо катил по легкому спуску на своей инвалидной коляске, и казалось, вот-вот перевернется, ломая себе не только позвоночник, но и голову. Пока он так мчался, подошли Василий с Сильвой, потом и Курт откуда-то нарисовался, и теперь вся группа зрителей включилась в короткое обсуждение-спор на тему: доедет или не доедет. Победил Василий, авторитетно заявивший о товарище:
— Этот везде проскочит!
На что госпожа Маурьи припомнила:
— Проскочил уже раз, так мы его потом на руках через полмассива Бавванди волокли.
— Да ладно тебе ворчать, — осадила ее Сильва. — Это ведь он тогда именно тебя прикрыть торопился.
Тут как раз и «гонщик» лихо притормозил возле накрытого скатертью столика, а заметив смущенно покрасневшую Дану, возопил:
— Кто это здесь мою любимую баронессу обижает?
— Мы больше не будем, — притворно скривился Курт и, словно в сторону, добавил: — И меньше тоже.
— Ладно, весельчаки, — остановил Торговец готовую начаться перебранку. — Решаем вопрос: что дополнительного имеете после допросов?
Дана доложила сжато, акцентируя только на интересных деталях.
— Понятно. А что будем делать с этими бойцами? Имею в виду, можно ли им давать шанс к новой жизни в этом мире? Пока оставлю здесь, пусть строят временное жилье и обживаются. Потом заброшу куда-нибудь на проверку, а то и в гарнизон вашего Лудеранского леса определим. Согласятся они добровольно?
Здесь уже после короткого раздумья стал отвечать Василий:
— Если, конечно, открыть им секреты иных миров, то ребята ухватятся за это с радостью. Семей у них нет ни у кого. Да и люди они все вполне нормальные и адекватные, истерик закатывать не будут. Даже полковник, уж насколько злющий, фанатичный и отчаянный, все равно в реалии поверит и с готовностью новому миру послужит.
А вот Сильва сомневалась:
— Вдруг ты их здесь оставишь, а они по всему миру и разбегутся. С их знаниями, умениями и воинским азартом они большущих бед натворят.
— Вот мы их за день-два и проверим. — Торговец достал еще один подарок хаерсов. — Называется «метка». Каждая капелька пронумерована и отыскивается в течение года. Сейчас я этих парней достаю уже помеченных, потом тратим пятнадцать минут на их инструктаж и спрыгиваем. Василий, будь добр, порви скатерть на девять набедренных повязок.
Он куда-то исчез в громыхании, и, пока отсутствовал, девять повязок под шутки и прибаутки были приготовлены. А когда обнаженные воины стали появляться перед ощетинившейся на всякий случай стволами «третьей», Василий стал кидать каждому кусок ткани со словами:
— Срамоту прикрой!
Воины все оказались матерыми, даром что голыми. Пытаясь проморгаться от вспышек перехода, они первым делом пытались высмотреть, куда броситься и на кого напасть, а уж потом нехотя пытались прикрыться. Но времени на раздумья им не дали. Появившийся под раскаты грома Светозаров указал на возникшую сзади него кучку строительных инструментов, перемешанных с грудой спецовок и рабочих ботинок, и начал ускоренную инструкцию:
— На пару дней вы становитесь строителями! Приказ: построить сносное жилье между тех вон двух скал и ждать дальнейших распоряжений. Дальше пяти километров от этого места не удаляться! Теперь смотрите на них. — Скупой жест в сторону «третьей». — Ваши бывшие коллеги своим ратным трудом заслужили в новом мире титулы баронов и земли, которые даже по меркам бескрайней России тянут на целые княжества. Кстати, хочу и вам сразу сказать: на планету Земля вы в ближайшие годы не вернетесь. Да и потом такое путешествие станет возможным лишь в случае полного доверия к вам. Отныне вы все рядовые воины. Прежние звания, заслуги аннулируются. Что от вас требуется еще…
Он и в самом деле уложился в пятнадцать минут. Может, потому, что его никто не перебивал и ни о чем не спрашивал. Да он и не ждал никаких вопросов. Напоследок кивнул на стол с ополовиненными блюдами:
— На ужин хватит. Завтрак ловите сами, зайцев здесь полно. Для контакта со мной и докладов назначаю старшим… — Он сделал паузу и спросил: — Кто поверил в чудо окончательно и готов быть старшим в группе?
Все угрюмо молчали, и только один мужчина, с расширенными от восторга глазами, всем своим видом показывал, что не прочь попробовать. Но товарищи по строю этого не видели. Василий, стоящий чуть сзади Торговца, не шевеля губами, еле слышно прошептал:
— Лейтенант Долеханов Григорий, романтик.
— Ты! — Палец графа Дина уперся в лейтенанта. — Фамилия?
— Долеханов.
— Назначаешься старшим группы, которая отныне и до особых распоряжений будет называться «девятка». Счастливо оставаться!
Пару человек из строя стали открывать рты то ли для вопросов, то ли для возмущения, но грянул гром и все стоящие перед ними бароны исчезли одновременно с супругами Светозаровыми. А то, что это муж и жена, почти все знали. Как и то, что Светозаров и есть тот загадочный и легендарный Торговец. Именно за его голову, особенно живую, большое командование сулило миллионы. Да только где оно теперь, то командование?
— Вот нас Торговец и уделал, — констатировал полковник, непроизвольно поглаживая потертости тела у себя на боках. — Но теперь пусть он нас здесь поищет!
Тогда как новый старший группы приблизился к столику и огласил:
— Ребята, давайте сюда, постараемся разделить поровну.
— Ты чего это раскомандовался? — взъелся полковник.
— И не командую я, просто старшим назначили.
— Лейтенант!..
— А звания здесь аннулированы, прошу ко мне обращаться по имени. Григорий меня зовут.
Пока полковник пускал пену изо рта и готовился наорать на строптивого подчиненного, еще один воин, нисколько не обращая внимания на бывшего командира, приблизился к столу и довольно хохотнул:
— А что, если это и в самом деле иной мир, то мне здесь нравится. Давно мечтал о собственной крыше над головой, а до сих пор в общагах отираюсь. А здесь вон, можно и титул баронский заработать! Командуй, Гриша! — Он приоткрыл нижнюю полку колесного вместилища кулинарных изысков, которая до того была завешена шторкой. — Ух ты! Ребята, налетай! Но осторожней, на завтрак все-таки оставить что-то надо. Вдруг зайцев не выловим?
С тяжелым вздохом полковник последним приблизился к своим бывшим подчиненным. Хоть он и не был уже давно романтиком, но даже простого взгляда хватало для того, чтобы поверить Торговцу: стало вечереть, и на неярком небесном куполе прорисовались сразу три разновеликие луны. Да еще и разного цвета. И полковник элитной гвардии никак не мог сообразить, грустить ему по этому поводу или радоваться. И так как встроенные в теле чипы уничтожения до сих пор не сработали, то попавшему в иной мир пленнику оставалось намного больше поводов для радости, чем для печали.

Глава двадцать четвертая
Западня

После того как Дмитрий перенес «третью» и Александру в домик в столице империи Рилли на Зелени, стали совещаться, как лучше всего и безопасней для Елены вытащить ее из подземелий. Ведь даже со своими уникальными возможностями Торговец никак не мог сообразить: как разыскать, а потом и выдернуть вагон или его пассажиров из подземелья, где нет даже искорки света.
— А почему ты тоже не используешь прибор ночного видения, — поинтересовался Курт. — Ведь это наилучший выход из положения.
— Не получается, — признался Светозаров. — Долго рассказывать, но в двух словах звучит так: мой путь «торможения» при выходе из подпространства очень короток, и я обязательно должен привязываться или к знакомому месту, или к выверенной точке в пространстве. А резкий переход от вспышки к тьме не оставляет времени для ориентации. Причем опробовал самые лучшие разработки, в том числе из мира Ситулгайн. Среди подарков хаерсов тоже ничего подходящего нет.
— Если все-таки «сундуком» воспользоваться? — рассуждала Александра. — Надо только с уверенностью знать, где вагон подземки будет стоять, и…
— Вот именно! И не только знать, но еще и быть уверенным, что там все хитро не заминировано — раз. Что машинист в этот момент не собирается тронуться в путь с ускорением — два. И что Елена будет находиться именно в тот момент в вагоне — три. Ее ведь могут и высаживать для разнообразия на одной из трех станций. Или вагоны менять для перестраховки. Мне кажется, халиф совсем параноиком стал, но его меры против нас оказались действенны. Никак не подступиться.
— Ага! И это при условии, что мы уже практически знаем, где они и что они.
Затем свои варианты и подсказки стали предлагать бароны и Казимир Теодорович. Но так ничего дельного и не решили. Час пролетел незаметно, за ним второй, а потом Торговец спохватился:
— Все, ребятки, нам пора. В любом случае без накопителей с энергией мне целое посольство, а уж тем более и остальные два объекта вкупе с подземкой не вытянуть. Поэтому пора нам наведаться в Кабаний. Попробуем и поторговаться, и попутно устроить экспроприацию несправедливо нажитого добра.
— Может, и мы с вами? — предложила Дана. — Или хотя бы я, как целительница?
— Да нет, схватка будет бескровной, а ты меня будешь отвлекать от основного действа. А там один момент наверняка потребует моей предельной концентрации.
— Да я сама могу.
— Нет-нет, это лишнее. Пока тут можете отдыхать, ну и заодно тренируйтесь с чемоданчиком разминировать разные сюрпризы, чувствую, придется ох как много работать в этом направлении.
Следующий прыжок графская чета совершила в мир Кабаний, который легко опознавался по вязкому, лишающему дальней видимости сиреневому туману. Пара оказалась в узкой улочке, пропитанной сыростью и ужасными запахами отбросов.
— Где это мы?
— Невдалеке от башни Зуперта. Слышишь разудалую музыку?
— Лучше места не нашел? Потом не отмоемся.
— Зато здесь створ, никого грохотом не напугаем. Да и присматриваться к башне начнем издалека.
— А наши сюртуки? Нас ведь сразу заметят.
— Ну и пусть. Мы все равно будем проходить через площадь и мимо оркестрантов. С этой стороны нас точно не ждут, а я постараюсь получше рассмотреть возможные ловушки. Азаров не будет Азаровым, если и здесь какую-то пакость не подстроит.
— И где будем вести переговоры с Зупертом?
— Лучше всего в той комнате сразу за воротами, где сидит привратник.
Еще при последнем осмотре это место понравилось Торговцу больше всего. Оно ну никак не располагало к встрече таких высоких сторон, и там почти невозможно было установить любую ловушку. Ну а уж для более сложной западни Купидону просто не хватило бы сил и элементарного времени.
А вот сам великий колдун Кабаньего просто обязан был клюнуть на приманку и, несмотря на все свое могущество, оказаться в иной западне. Кажется, времени на то, чтобы поверить в чудесные браслеты, у него имелось предостаточно. Да в сущности, это сразу будет заметно и по поведению Азарова, если он тут появится, и по виднеющимся украшениям.
Пока шли к площади, особого внимания на парочку вроде как не обращали. Хотя некоторые люди, выныривающие из тумана, пытались вжаться в стенку и испуганно поклониться в пояс. Видать, безошибочно принимали за колдунов. Ну а звуки разудалой музыки становились все громче. А вот уже на самой площади приходилось раздвигать руками плотно стоящую толпу. Ближе к ним толпа стояла сплошным кольцом, а дальше виднелись проносящиеся в лихом танце парочки.
— Любит здесь народ повеселиться, — хвалила Александра, двигаясь за плечом супруга, который старался ее так прикрывать. — Но как они живут в этом жутком тумане? Это ведь можно клаустрофобию поймать: дальше двадцати — двадцати пяти метров ничего не видно.
— Да вот, как видишь, никто не страдает. Несутся в танце, куда ноги ведут, и плевать, что сталкиваются на всей скорости. Смотри, никто не обижается.
Но пока они пробирались через круг танцующих, их уже заметили, и прямо перед ними возникли две льстивые личности, резкими окриками заставляющие людей расступиться. Как только гости прошли мимо играющего оркестра, он, словно по команде, смолк.
— Ну вот, поторопились испортить людям праздник, — пробормотал Торговец, входя через одну створку ворот в тесноватую привратницкую. А там, по-хозяйски усевшись за стол, крикнул в спину провожатым: — Ну и что?! Где господин Зуперт? Пора начинать переговоры.
— Но, господин, — в панике взмолился провожатый. — Как можно?! Там наверху накрыт стол, расставлена золотая посуда.
— Молчать! Меня золотом не удивишь, и времени у меня в обрез. Хочет твой хозяин совершить покупку, пусть спускается сюда. Не до церемоний мне сейчас.
Стоило видеть, насколько побледнели провожатые, но бросились по лестнице на верх башни с такой скоростью, словно у них подметки горели. Кажется, хозяин расслышал творящееся внизу еще раньше, чем слуги к нему домчались. Потому что вскоре уже и сам спустился по лестнице, сопровождаемый сразу двумя своими ближайшими помощниками, обряженными в немыслимо роскошные халаты. Сам хозяин своими одеждами вообще потрясал воображение: сплошные переливающиеся потоки золота и драгоценных камней. Подобного наверняка не носили даже богатейшие императоры. Ведь всему должен быть предел. А для того чтобы им как следует полюбовались издалека, колдун-толстяк замер на третьей ступеньке лестницы.
Светозаров сидел с равнодушным, скучающим видом. Зато Александра не удержалась от едкого замечания:
— Хватит на выкуп за Елену. — А потом громко, с наглецой спросила: — Ну и где уважаемый господин Зуперт? Мы спешим!
Большего издевательства нельзя было и придумать. Но с другой стороны, пришел какой-то человек и замер. Значит, по логике, смиренно ожидает прибытия истинного хозяина. Хотя оно, по сути и задумке, так и было.
Но вначале толстяк сильно покраснел от стыда и бешенства. Хорошо, что его помощник правильно среагировал. Сбежал вниз, воздел руки на блестящее чудо и прокричал:
— Великий колдун Кабаньего, несравненный Зу-у-перт!
Прозвучало очень похоже на цирк, когда голосистые дикторы объявляют выход следующего боксера на ринг. От этого сравнения Торговец резко выдохнул и стал синеть от натуги, а глянувшая на него супруга вдруг поняла, что он сейчас дико расхохочется, а вся с таким трудом подстроенная западня накроется медным тазом. Поэтому она тоже продемонстрировала ужимки хорошо вышколенной прислуги: обежала стол и подскочила к продолжившему движению хозяину башни:
— Простите, сразу не узнали. Первый раз все-таки встречаемся. А вот это мой хозяин, великий Торговец, и вы не смотрите на него, что он такой вдруг стал синий. Мы только что со званого обеда, а там грибы были слишком ядовитые. Хорошо, что я не ела, а моего благодетеля никакие яды не берут. Все, кто был на званом обеде, вымерли, а ему хоть бы хны! Смотрите, вот сейчас отдышится и вновь будет как новенький.
Дмитрий и в самом деле сумел усмирить рвущийся наружу хохот только одним воспоминанием о родной сестре, изнывающей от страха и тоски в руках вымогателей. Тем более что графиня несла полную чепуху и следовало брать бразды разговора в свои руки. Несколько раз резко вдохнул и демонстративно вытер мелкий пот со лба.
— Да, мне и в самом деле лучше. Рад познакомиться, господин Зуперт. Камни-накопители у вас при себе? — Дождавшись несколько неуверенного кивка, продолжил: — Тогда приступим! — небрежно вынул и положил на стол один адский топаз и зектанг. — Вот, можете посмотреть, потрогать и оценить по достоинству!
Ох, сколько же чувств читалось не только в ауре, но и в глазах приблизившегося к столу колдуна. Жадность, зависть, мстительность, злорадство, звериная злоба и шакалье угодничество. Кажется, он успел за те несколько минут, что осматривал камни, и пожалеть о творящемся в его башне предательстве, и позлорадствовать, и понадеяться на спокойное и счастливое будущее. Так и читался ход его мысли: «Эх, как жаль, что я сам не начну вести дела с этим торговцем! Я бы обогатился больше императора! Да что там императора, я бы по богатству Азарова обогнал! Ох!.. Чего это я? Азаров сразу меня до нитки оберет и живым гнить оставит. Нет! Лучше уж меньше откусить, но зато уверенно проглотить. Наш повелитель мои заслуги учтет! Ну а если сегодня получится все, что он задумал… О-о-о! Тогда я и в самом деле могу стать богаче императора. А если этот подлый Купидон не врал, то и императорская корона мне через десяток лет достанется. Ради такого стоит рискнуть».
Наконец он осмотрел камни и принял какое-то решение. Но вслух спросил на удивление тихим, елейным голосом:
— И что вы хотите за эти камни?
— Три полных накопителя, — последовал твердый ответ. Но, заметив, как меняется цвет лица Зуперта, Торговец пожал плечами и с братской улыбкой добавил: — Но так как во всех мирах обо мне ходит слава самого великого и щедрого компаньона, то я не буду эту славу разрушать. Поэтому для первого раза и для закрепления нашего сотрудничества в дальнейшем готов обменять камни один к одному к накопителям.
«Вот сволочь! — чуть не заорал вслух Зуперт. — А ведь этот проклятый Азаров нам предлагал такие камни по цене трех накопителей! Может, все-таки стоило состряпать это дельце самому?»
Но отступать уже было некуда, да и поздно. Поэтому толстяк напустил на себя максимальное смирение и горестно вздохнул:
— Несмотря на вашу хваленую щедрость, господин Торговец, вы меня хотите оставить нищим. Это ведь совершенно нереальная цена.
Светозаров встал, спрятал камни в карман и довольно весело воскликнул:
— Ну, нет так нет! Хотя мне очень жаль, что слухи о вашем уме, господин Зуперт, оказались несколько преувеличены.
Поняв, что сделка в любой момент может прекратиться, толстяк заголосил:
— Постойте, постойте! Я на все согласен! Хотя если признаться, то у меня нет второго накопителя. Поэтому пришлось срочно одолжить. — Он оглянулся на лестницу и громко крикнул: — Принесите камни-накопители! — А потом продолжил: — Да и как любой порядочный колдун этого мира, я не могу остаться незащищенным. Даже не имею права этого делать перед лицом моих подданных, доверившихся мне, и моих родственников.
— Разве в вашем мире все люди не являются подданными императора? — удивился Торговец.
— Конечно, конечно, но все мои работники закреплены императорскими указами за мной как полная собственность.
— То есть у вас процветает рабство? Какой позор для такого развитого мира! Вот почему к вам так трудно попасть через полосу запретов и громадных штрафов.
— У вас еще и штрафами наказывают? — послышался голос с лестницы, и оттуда спустился в довольно скромной на вид одежде Купидон Азаров.
Но только единицы знали, что его одеяния, называющиеся «хаюшь», практически непробиваемы для любой магии, для любого физического оружия. Владыка всех колдунов отечески улыбался и сразу постарался перейти к делу:
— Не бойтесь меня, господин Торговец.
— Чего мне вас бояться? Просто я стараюсь с обманщиками больше никогда не торговать.
— Произошла страшная ошибка! Ни в коей мере не хотел вас обманывать или извлечь лишнюю прибыль, — с достоинством оправдывался Купидон. — Просто так сложились обстоятельства, что мои личные враги узнали о нашем сотрудничестве и попытались в отместку уничтожить нас обоих. Тем взрывом, который вы унесли с собой, вы спасли мне жизнь, и я теперь чувствую себя обязанным. А чтобы вы не сомневались в моей искренности, вот два полных накопителя, которые я вам дарю от чистого сердца.
Два накопителя с помощью левитации поплыли в сторону гостей и легли перед ними на стол. Пока их внимательно осматривали, Азаров достал из сумки на поясе еще парочку точно таких же камней:
— А вот эти два я вношу как плату за доставленные вами драгоценности. Или у вас еще имеются?
При этом рукава его халата немного задрались, приоткрывая так хорошо знакомые браслеты. Теперь, когда Светозаров убедился в близости закрытия ловушки, он вздохнул спокойнее: рыбке с крючка уже не сорваться! Оставалось только довести торг до конца и дождаться, как и когда злой колдун начнет уговаривать гостя дотронуться до браслетов. Хотя вариантов у него всего парочка.
— Да нет, я не рассчитывал, что в этот раз удастся продать больше. Но если вас интересует, то в следующий раз я доставлю сразу десяток зектангов и пяток адских топазов.
— О! Еще как интересует! А чтобы вы не сомневались в искренности нашей договоренности, я хочу вас одарить еще одним камнем-накопителем! — торжественно провозгласил Азаров, и теперь уже три предмета торговли проплыли по воздуху и улеглись на стол. — Пусть во всех остальных мирах тоже говорят о щедрости и честности Купидона Азарова!
От такого пафоса и ложного величия так и хотелось проблеваться, но Дмитрий со всем тщанием присматривался к бесценным аккумуляторам энергии. А попутно еще больше усилил щит вокруг себя и супруги. Береженого все берегут! Но больше всего он сам. Но и при магическом рассмотрении ничего коварного или опасного граф в накопителях не заметил. Тогда спокойно, не спеша, все пять уложил в свою сумку и стал прощаться со словами:
— Хорошо, мне нравятся такие условия договора.
— Так вы теперь во мне не сомневаетесь? — перебил его властелин Кабаньего.
И столько надежды и подлости сверкало в его глазах, что было бы очень стыдно обмануть ожидания такого великого прохвоста. Как он дрожал от жуткого нетерпения, мечтая вобрать сейчас в себя силу другого человека и стать еще и повелителем над многими мирами.
«Нет, надо с ним кончать. Да и мир этот потом будет гораздо легче спасти без протектората этого зажившегося на свете подлеца. Конечно, может, и стоит немедленно отсюда смыться, энергии мне теперь для всего хватит с излишком, даже один накопитель могу Эрлионе подарить. Но потом ведь буду себя ругать последними словами, что такой великолепный момент не использовал. Да и Сашенька помалкивает, а значит, никакой опасности не чувствует. Значит, ничего иного этот кровопийца против нас не заготовил. Да и успеть он не мог».
Следовало скорей прерывать затянувшуюся паузу и отвечать на ханжеский вопрос.
— Да нет, ваша щедрость и добрая воля к сотрудничеству заставляют забыть все прежние сомнения.
— Тогда давайте в знак нового союза пожмем друг другу руки! — пламенно воскликнул Азаров, шагая навстречу Торговцу. — Пусть этот миг войдет в историю!
— Ну, если так надо, — словно нехотя согласился Дмитрий, делая шаг вперед и включая на сюртуке режим «слипания» со вторым сюртуком.
Оставаться здесь после наложения печатей на браслеты Запрета он не собирался. Мало ли как на лишение силы своего благодетеля отреагируют Зуперт и его подручные. Да и на верху башни могли таиться невидимые силы прихвостней Купидона.
— Если надо, то можно и пожать!
Он уже заготовил печати и приноравливался сразу коснуться браслетов, как Азаров сам чуть ускорил соприкосновение. Но вместо знакомой структуры обманного накопления в браслетах оказалось нечто совершенно иное! И замков там совсем не было!
Но все это Торговец осознал, уже находясь в каком-то странном, желтого цвета, спирающем дыхание коконе. Попытка прыгнуть в межмирское пространство потерпела полное фиаско, а вместо этого перед его глазами вершилось страшное и кровавое действо. Вначале провалились камни пола, и Зуперт, лицо которого покрылось кровавыми каплями, с дикими воплями провалился в дымную пропасть. Вместе с ним рухнули и его помощники. Следом за ними стали опадать стены, а потом и вся башня в целом. Только Азаров и остался, стоящий на тонком каменном выступе, уходящем ему за спину и теряющем в сиреневой, сгустившейся мгле. На вытянутых руках он легко придерживал образовавшийся желтый кокон с пленниками и разражался сардоническим хохотом:
— Ну вот! Вот ты и в моей власти, самонадеянный торгаш! И час твоей гибели, а перед тем и близкого бессилия, близок! Но пусть Живой Ужас вначале насладится твоими муками! Пусть он разорвет твое сознание на части и заставит выть, как бешеная собака, от полного бессилия! Лети! Делай свой последний прыжок!
И желтый кокон вместе с пленниками рухнул в пропасть.

Глава двадцать пятая
Будни единоличного хозяина

Кухня оказалась полна приятных, а самое главное, съедобных сюрпризов. И находились все они точно в таких же герметически закрытых кастрюльках. В них Хотрис отыскал и невероятное количество специй, и различные крупы, и массу солений. А уж как он обрадовался сладким джемам, повидлам, странно сгустившемуся молоку. Но больше всего его поразили кастрюли с вполне съедобным, божественно тающим во рту мясом, тефтелями, блинчиками и даже плавающими в томатном соусе куриными окороками.
Хорошо еще, что сработало внутреннее торможение и юноша не принялся вскрывать все банки подряд, а стал присматриваться к надписям и выкатывать на пол в ряды одинаковые кастрюльки. Но даже с различными надписями он не вскрыл все и не смог оценить всего найденного разнообразия. Только и осознавал, что здесь можно жить тысячелетиями и не познать голода. Тем более с некоторой обидой припоминались безумная охота на поросят, их убиение и животное поглощение сырого мяса. И это буквально в нескольких шагах от такого умопомрачительного изобилия!
Стало понятно, что продукты тут все вполне пригодные и уж ни в коем случае не отравлены. Потому что удержаться было никак нельзя: лезущие в нос ароматы забивали попутно любую осторожность, и руки действовали словно сами по себе, угощая своего носителя все новыми разнообразными деликатесами.
Но и конец пиршества все-таки настал. Так захотелось спать, что юноша еле добрался до комнаты с неким подобием душевых и оборудованием для личной гигиены. Затем, проверяя по пути свечи, расставленные в безопасных в пожарном плане местах, он отправился в хозяйственное отделение кухни. Там тоже установил десяток свечей, уже поняв, что каждая из них будет гореть не менее трех часов, по примерному внутреннему времени. Он собирался зажечь новые, как только сознание подскажет, что освещение стало уменьшаться или колебаться. Думал, что и два часа ему хватит для восстановления сил. Тем более что трут и кремень, вместе с родным огарком свечи, постоянно находились в кармане штанов.
Затем тщательно расстелил прямо поверх комода вполне сносно сохранившиеся не то узкие простыни, не то полотенца, употребив для этого дела чуть ли не два тюка. А чего жалеть? Все равно терять уже нечего! А на поиск подходящей спальни сил уже не оставалось.
И провалился в сон. Наглухо. Словно ослеп.
А когда проснулся, то и в самом деле подумал, что ослеп. Вокруг него царила полная темень. Ни одна свеча не горела, а значит, он проспал гораздо больше, чем три часа. Укоряя себя за такое бессилие и одновременно убеждая, что ничего страшного не случилось, попытался соскочить с комода. Да так и рухнул всем телом, когда совершенно непослушные ноги подломились, словно тряпичные.
«Ай! Я ведь еще перед сном собирался вскипятить воды и промыть раны! — Вот это уже действительно был грубейший просчет и недозволительная расхлябанность. — И даже перевязку не поменял!»
Ругая себя последними словами и поддавшись панике, Хотрис по памяти прополз до возможного выхода и только там, рассмотрев чуть отличное от полной темноты пятно, немного успокоился и взял себя в руки. И действительно, следовало всего лишь опять добыть огонь, зажечь свечи, а потом детально заняться своими ранами. Тем более что ноги при движении опять стали обретать чувствительность, а значит, ничего не потеряно. Ко всему прочему, раз в замке имеется кухня, то обязательно имеется и нечто вроде госпиталя или лазарета. Освещение есть, свечей и продуктов — неисчислимое количество, значит, можно поискать и лекарства. Жизнь прекрасна! Надо только не поддаваться лености, а интенсивно брать от этой жизни все ценное, полезное и питательное.
На этот раз благодаря предыдущему опыту свечу удалось зажечь уже всего лишь через четверть часа. А потом началось почти что факельное шествие по первому, вернее, даже цокольному этажу. Ноги разработались, и, пока вода в кастрюле закипала на небольшом костре, Хотрис везде, где только мог, расставил свечи. Попутно заглянул и в те помещения, которые находились симметрично данной кухне, под основаниями других лестниц.
Как он и предполагал, два из них оказались если уж не прачечными, то отдаленно на них похожими. Огромные поблескивающие комоды с большими круглыми окнами в центре никак не походили на корыто прачки, но именно из них, там, где окна были приоткрыты, густым ковром выползала плесень. Та самая, от которой и шел неприятный запах. Хозяйственные помещения, примыкающие к обеим «прачечным», оказались заставлены массой гладильных столов, уж эти приспособления для глажки сразу поддавались точной идентификации. Также там стояло и много корзин, столиков на колесах со стопками того, что когда-то именовалось одеждой, полотенцами и простынями. Сейчас это все частично было покрыто слоем плесени, а частично превратилось в расползающийся под пальцами прах.
Вторую кухню посланник осмотрел бегло, с рядовой деловитостью и со вздохом удовлетворения. Теперь в замке можно было принимать гостей чуть ли не ежедневно. Разве что зашел во второй хозяйственный блок, удостоверился в огромном количестве свечей и осмотрел там, насколько сохранились тряпичные полотенца. К сожалению, сырость там похозяйничала гораздо больше: ни сами полотенца, ни поварская одежда не годились для импровизированных бинтов. Зато бесцеремонно, спешно вскрывая все комоды подряд, он наткнулся на такой шкаф, который пришлось решительно взламывать топором. Иначе он не поддавался. Зато внутри оказались довольно интересные бутыли, в которых плескались жидкости с разной вместимостью алкоголя. Вино в своей жизни Хотрис успел попробовать и даже пару раз оказался под порядочным хмельком; несколько раз доводилось попробовать и крепкую водку, которую продавали в лавках, принадлежащих только магам или императору. Но сейчас радость пришла совсем по иному поводу: ведь доподлинно известно, что вино, а водка еще лучше, используется при промывке ран и частичной дезинфекции. В данном случае, с учетом распухших ног, такая находка показалась как нельзя кстати.
Мало того, посланник припомнил, что в своем хозяйственном блоке, где он последний раз спал, до подобных шкафов он так и не добрался. Но на всякий случай прихватил пяток бутылок уже найденных.
Вода к тому времени закипела, и, поставив на угли сковородку с мелко нарезанной свининой (пропадать охотничьим трофеям тоже не стоило!), юноша приступил к самолечению. Осмотр ран его весьма обеспокоил. Царапины теперь раскрылись еще больше, набухли, на краях разрывов появилась неприятная зеленоватая бахрома. Боли не было, в месте повреждения кожа оставалась совсем бесчувственной. Благодаря чему удалось без негативных болезненных ощущений хорошенько промыть рану неким подобием водки. Опасная зелень отмылась при этом полностью, но все равно состояние раны продолжало сильно тревожить. На руке у юноши был пустячный порез, так он на соприкосновение с прозрачным алкоголем сразу отреагировал: стало печь, щипать и дергать невероятно. Тогда как огромные раны на ногах не реагировали на водку совершенно. После небольшого раздумья пришла идея наложить на рану влажный компресс, пропитанный алкоголем, и неплотно замотать подходящими тряпками. Это сравнительно подействовало. Уже приступив к поглощению поджаренного мяса, Хотрис почувствовал, как от места ран стало струиться тепло, онемение прошло окончательно, а чуть позже раны стало даже пощипывать. То есть дезинфекция стала приносить свои ощутимые плоды.
Естественно, что настроение после этого улучшилось, а сообразительность еще больше повысилась. Пришла в голову хорошая идея, как больше не мучиться с розжигом свечей в случае слишком долгого и крепкого сна. Для этого были отобраны три замысловатых преогромных канделябра, в которых можно было установить свечи чуть ли не в пять уровней. Определенно поставленная свеча при сгорании до минимума поджигала следующую, и так далее вниз. Канделябры, получившие название «гирлянда», прекрасно разместились под колпаками остальных трех плит, и теперь в любом случае имелась тройная перестраховка.
Ну а потом, вооружившись свечами, наилучшим поварским оружием и несколькими сухарями, найденными в одной из герметично закрытых банок, Хотрис отправился разыскивать дворцовый лазарет. Причем начал действовать практически наобум, поднявшись на первый этаж своего крыла и принявшись открывать только те двери, которые поддаются легко. Конечно, какая-то логика все-таки присутствовала: раз все в этом здании настолько симметрично и продублировано, то наверняка вотчина врача или пункт первой помощи обязаны быть в каждом крыле здания. Значит, следует обойти все этажи и искомое обязательно отыщется. Вернее, даже не все этажи, а только начальные. Ведь намного легче снести больного вниз, чем волочь на носилках под самую крышу!
Но первые три этажа не принесли ничего, кроме ощущения себя богатейшим императором всех времен и народов. Открывались легко только две-три комнаты каждого уровня, но и та роскошь, которая там имелась, поражала воображение юноши. Причем роскошь в каждом случае сильно разнящаяся от предыдущей. Складывалось впечатление, что в некоторые определенные комнаты вкладывали все самое ценное совершенно разные люди, иного склада ума, отличного полностью характера и воспитанных совсем на иных понятиях. Причем если сравнивать с довольно скромной комнатой великанов, куда Хотрис забрался в самом начале, в большинстве стояла мебель и стулья вполне обычных размеров. Но встречалась и совсем несуразная меблировка. Что наводило на определенную мысль. Получалось, замок Свинг Реальностей — не что иное, как гостиница, постоялый двор, на котором в давние древние времена гостили, или собирались гостить, люди не просто из разных миров, но и разного физического сложения. А возможно, даже и несколько иного телесного строения. Похоже, что для трехметровых великанов отводились отдельные апартаменты. Но когда стали поддаваться и другие двери третьего этажа, стало понятно, что весь он был отдан для обслуживания великанов.
Кстати, с некоторым колебанием и предельной осторожностью Хотрис заглянул и в то помещение, которое он посчитал за столовую и из которого так жутко разило неприятными запахами. Сделал он это после полного открытия двери, вначале заглядывая туда издалека, а потом с большими сомнениями приблизившись и став с подсвечником на пороге. Ему хватило ума, чтобы сразу понять предназначение этой комнаты: лаборатория. Многочисленные столы со штативами, непонятными устройствами, печами и странными горелками, сонмы штативов с пробирками и умопомрачительно загнутыми колбами, банками, ретортами. Кое-где столы оказались изъедены странной серебристой пыльцой, штативы с пробирками рухнули вниз, и, несмотря на мраморное покрытие, пол местами оказался тоже выеден, словно пирог зубастыми динозаврами. То есть время здесь похозяйничало еще более жестоко.
После краткого анализа увиденного посланник убрал подсвечник с тремя свечами от греха подальше и опять плотно закрыл лабораторию. На этот раз навсегда. Как он хорошо помнил, одно из первых наущений наставника в доме Купидона Азарова звучало так:
— Никогда и ни при каких обстоятельствах, даже вне лаборатории, не бери в руки увиденную пробирку, реторту или колбу с жидкостью. То, что она может взорваться от тепла твоей руки, — еще пустяк. Химические реактивы знающий человек восстановит, а колбу сделает стекольщик. А вот то, что ты навсегда останешься без пальцев, а то и без руки или глаз, будет плодом только твоей личной безответственности и крайней человеческой глупости. Нюхать незнакомую жидкость тоже смертельно опасно, можем и не успеть тебя спасти.
Глупым человеком юноша себя не считал. Да и лекарств или лечебных мазей в подобной лаборатории не обнаружишь. Поэтому он даже не пытался чуть позже открывать аналогичные по расположению помещения на первых двух этажах: если там лаборатории, то вообще от ядовитого воздуха можно задохнуться.
Зато в иных вскрытых помещениях стал с каждым разом действовать все грубее и бесцеремоннее. Входил без страха и первым делом раздвигал в стороны тяжеленные, одеревеневшие от времени шторы. А то и брутально срывал их на пол. Требовалось освещение, а использовать единовременно больше трех свечей он не решался, купаться вновь не хотелось. Если окно было открыто, предусмотрительно его закрывал, запирая задвижками. Коль вдруг заставит нужда, то он при надобности и на пятый этаж заберется. А перестраховаться на нижних уровнях следовало: вдруг мохнатики опять предпримут попытку восхождения? Обеспечивал свет, потом приступал к выборочному обыску.
Глазу быстро примелькались вазы и посуда из чистого золота и удивительных металлов, ноги неблагодарно топтали украшенные удивительными рисунками ковры, корпус безжалостно отталкивал в сторону мешающие этажерки с книгами и удивительными статуэтками зверей, людей и крылатых созданий. Кстати, с трудом пролистав несколько книг со слипшимися, рассыпающимися под пальцами страницами, посланник не нашел ни единого понятного знака в них и больше ни к одной не присматривался и не прикасался. Зато он ловко и быстро наловчился вскрывать любые комоды, шкафы, выдвигать ящики этажерок, письменных столов и прикроватных трюмо. Если те не поддавались или имели более изощренные способы закупорки, без раздумий пускал в ход топорик или массивный секатор. В нескольких местах он попытался и кровати приподнять, а потом и опрокинуть. Под ними оказались пространства, заполненные подушками, одеялами, простынями и прочими постельными принадлежностями. Причем некоторые из них сохранились в превосходном состоянии. А одна кровать и комната второго этажа настолько понравились юноше, что он решил в следующий раз спать только здесь, официально провозгласив собственной спальней.
В общей своей совокупности вскрытые ящики сильно разочаровали. Там порой была уйма всякой мелочовки, предназначение которой никак не удавалось понять. Какие-то тряпочки, металлические булавки, странные штуковины в виде карандашей, куски бумаги в виде пакетиков, некое подобие записных книжек, истлевшие резинки и много вообще непонятных мелких устройств или магических артефактов из хрупкого материала. Того самого, который составлял основу квадратиков на стенах. Только порой весьма утончившегося материала, с просвечивающимися дырами, словно сырость и сюда достигла и выела его своей плесенью.
Ни лекарств, ни мазей, ни иных подобных средств не было.
Зато получилось вскрыть несколько шкафов, в которых одежды сохранились почти идеально. То ли ткань была иная, то ли сырость сюда не добралась. Удалось отыскать для себя отличные штаны, удивительные по мягкости нательные детали нижнего белья, а потом и повседневную рубаху. Правда, штаны пришлось немного подрезать, а рукава рубахи закатать, но от этого стало только удобнее. Отыскалась и обувь по размеру, которая с новыми носками смотрелась на ноге как влитая. Опять-таки и старую свою обувь, которую выдали в поместье Азарова, выкидывать нужды не было: прочная, удачно сшитая и на мягкой подошве, она как никакая другая соответствовала бегу, прыжкам и лазанию по деревьям. Ее пришлось отнести в «свою» спальню и водрузить на стол со всем остальным найденным и составляющим какую-либо ценность скарбом. Хорошим дополнением к одежде оказалась и прочная, из непромокаемой ткани жилетка с множеством карманов. Ну а ворох кожаных поясов завершил окончательную экипировку посланника из мира Кабаний. С их помощью можно подвесить и закрепить какое угодно оружие.
А вот самого оружия не было нигде. Конечно, если не принимать за таковое поварской инвентарь. То ли здесь было не принято поселяться с оружием, то ли категорически запрещено, но пока на трех просмотренных этажах «шакальего» крыла не отыскалось ни единственной завалящей шпаги, сабельки или даже кортика. А уж так взлелеянный лук и подавно не попадался на глаза. Жаль! Ведь так хотелось поохотиться на хищников во дворе!..
Между прочим, после просмотра шакалов и тщательного поголовного пересчета тех оказалось уже пятьдесят девять! То есть почти полный комплект. Неизвестный «благодетель», а может, установленная в неизвестных лесах магия регулярно восстанавливала популяцию местных хищников. Причем делала это сразу десятками. В связи с чем стало интересно: трех мохнатиков и одного отсутствующего варана тоже подбросили на подворье или нет?
С этой мыслью Хотрис отправился на кухню подкрепиться. Судя по почти догоревшим первым свечам, он потратил на осмотр сокровищ замка три часа. Заменив прогоревшие, он подумал над излишней иллюминацией и посчитал ее расточительной. После чего, вообще убрав лишние свечи, он поспешил на внутренний перекресток центральных проходов. Подниматься для пересчета хищников на третий этаж показалось бессмысленным, и он решил пересчитать прямо с крыльца. Раз дикие хранители не могут преодолеть верхнюю площадку, значит, бояться нечего. Правда, на всякий случай он двинулся к выходам во всеоружии, да еще и не поленился на кухню вернуться, прихватив с десяток разделочных ножей среднего размера. Показалось, что их можно будет метать в случае необходимости. Другой вопрос, что не было наработанной ловкости метания именно с этими, несколько тяжеловатыми ножами.
Первым делом поспешил к варанам, ибо помнил, что те не скапливаются все на ступеньках, а распределяются равномерно по всему подворью. Так и оказалось. Вокруг площадки возлежали только четыре наиболее крупные особи, которые на появившегося человека прореагировали неоднозначно. С одной стороны, они подняли свои зубастые крокодильи пасти и злобно зашипели, а с другой стороны, даже лапой не двинули. То есть агрессию проявили, но нападать не торопились. Что посланника вполне устраивало. Посчитав хвостатых тварей и убедившись в полной комплектности шести десятков, уже более осторожно приблизился к территории мохнатиков. Слишком хорошо вставала в памяти картина пирамиды этих сообразительных животных.
Здесь реакция оказалась несколько иной. Никто из мохнатиков не рычал, не пытался к нему прорваться, но зато все они скопились на ступеньках и уставились на человека с немым, но терпеливым ожиданием. Причем, судя по выделяемой обильно слюне, они явно мечтали этого человека сожрать вместе с его кожаными ремнями. Мохнатиков тоже оказалось шестьдесят особей, так что стала понятна система подброса свежей порции хранителей. Понятно, что при заброске сюда мясного корма, особенно такого как медведь или дикий, внушительный вепрь, жертвы среди хранителей будут обязательно. И такие единичные случаи возмещаются сразу и незаметно. А вот если уничтожить много и сразу, то неведомая сила сюда поставит новый отряд тварей в количестве не большем чем десять особей. Исходя из этого можно было все-таки при желании вычистить хотя бы один двор, а потом легко уничтожать и очередную партию в десять голов. А вот как тогда отреагирует неведомый поставщик?
С этими размышлениями Хотрис вышел на площадку двора с шакалами. Эти твари, видимо, его боялись и ненавидели больше всех остальных. Потому что со злобным рычанием, завыванием и хрипом прямо-таки бесновались на ступеньках всей стаей. На этот шум из-за углов даже примчался пяток петухов и приковыляли четыре мохнатика. Но, немного постояв в стороне и понаблюдав за напрасной тревогой, они несколько печально побрели на свои территории. Вараны, как это ни странно, даже не появились. Может, их остановили возвращающиеся не евши петухи и мохнатики?
Юноша уже было собирался идти обедать, потому что понятия завтрака или ужина у него из обихода исчезли. Раз здесь все время день, значит, любой прием пищи считается обедом. Но вспомнил о прихваченных с собой ножах.
«Почему бы и не попробовать? Ножей у меня хватает, и будет интересно, как произойдет очередная замена. Да и позиция у меня просто идеальная: всего пять метров до оскаленных и рычащих тварей. Попробую».
Первый нож ударился ручкой в район глаза одного из шакалов. Второй прорезал второму шакалу шкуру на лопатке. Зато третий клинок уже смачно вонзился прямо в грудь наиболее рослому хищнику. Вот тут уже раздался совсем иной вой, но останавливаться на достигнутом Хотрис не стал. Результат остальных семи бросков был вполне удовлетворителен: еще три трупа и два подранка.
Ха-ха! К тому времени примчались петухи, появились мохнатики и даже приползли вараны. И все они устремились рвать и заглатывать куски тел пострадавших коллег по охране замка. Причем если тело лежало на ступеньках, петухи оттягивали его очень осторожно в сторону, испуганно при этом косясь на человека, и только там приступали к трапезе. А вот сами шакалы к моменту десятого броска уже словно сообразили о никчемности своей гибели и дружно откатились от крыльца метров на двадцать.
— Ух вы какие! — поразился юный охотник. — Даром подыхать не хотите? Умные слишком? Ну ничего, надо будет, я вас и там достану! Всех изведу! А потом еще и ножи свои обратно соберу. Кстати, можно ведь и тесаки использовать, если кидать их, словно диск, горизонтально. Вот потеха будет!
Присматриваясь к тому, как пришлые твари поедают здешних, юноша задался иным вопросом. А куда деваются экскременты? До этого он ни разу не видел ни самих подобных следов, ни того момента, как хищники испражняются. Вроде и противный вопрос, но ведь в любом случае живые создания! Как же они живут? Или все-таки существа, созданные магически? Если так, тогда всех диких хранителей создает для себя сам замок. Ну или что там в нем есть магического на эту тему. Потому что, скорее всего, здесь сосредоточен если не пуп всех миров, то уж наверняка нечто вроде всемирной гостиницы, и великое колдовство до сих пор содержит эту гостиницу в относительном порядке и неприкосновенности. Недаром Купидон Азаров так мечтает сюда попасть.
Следовательно, надо было продумать: а стоит ли так бессмысленно уничтожать бродящих по дворам тварей? А вдруг то самое «нечто», которое восстанавливает количество хранителей, сообразит, кто виновник участившегося недобора, и каким-то иным способом накажет незваного гостя? Ведь уже один раз наказало довольно жестоким неожиданным ливнем, так почему не дунуть теперь каким-нибудь ядовитым газом? Или не брызнуть тем серебристым порошком из лаборатории, который проел мраморный пол?
«М-да, надо действовать более осмотрительно, — решил Хотрис, возвращаясь на кухню. — Хотя потренироваться с ножами, секаторами и топориками в любом случае не помешает».
Вот потому, когда жарилась очередная порция мяса и разогревались извлеченные из банок продукты, бравый охотник и затеял попутно крупномасштабную тренировку. Расставил у разных стен разделочные доски, приволок вместительный столик на колесиках, нагрузил на него груду ножей, как узких, так и с широкими лезвиями. А затем, не прерывая своего насыщения и жуя на ходу, принялся с ухарскими криками метать кухонное оборудование в разные стороны. И можно сказать, что к концу очередного обильного, продолжительного обеда достиг внушительных успехов в науке попадания в доску не только вообще метаемым предметом, но и острием или, в случае широкого тесака, далеко выступающим лезвием. Все-таки увлечения детства и последних лет юности не прошли даром, сейчас только и следовало, что руке подстроиться под иной нож да глазу рассчитать скорость вращения.
Собирать ножи тоже оказалось легко и просто: объехал со столиком кухню по периметру, и вся груда оружия снова под рукой.
Но тренировку, хоть и весьма увлекательную, пришла пора оканчивать. Пока на тело не свалилась очередная волна усталости, следовало все-таки отыскать местный лазарет. Поэтому Хотрис предстал перед выбором: либо попытаться вскрыть все остальные двери трех обследованных этажей, либо совершить восхождение и бегло осмотреть все верхние этажи своего крыла, к которому так и прикипело название «шакалье». Ведь в любом случае некая обитель доктора может и наверху оказаться, ходячих больных он может и там принимать, а вот уже лежачих… Где? Вполне может оказаться, что госпиталь всего один и находится в любом другом крыле замка.
Как ни хотелось пробежаться до самой крыши и посмотреть на пейзаж из верхних окон, юноша выбрал первый вариант. Все-таки раны на ногах его изрядно беспокоили, и не факт, что прозрачный алкоголь в виде водки ему поможет. Поэтому вновь вооружился до зубов и поспешил на взлом еще не открытых сокровищниц. Тем более что чувствовал он себя полноправным и единственным хозяином этих сокровищ.

Глава двадцать шестая
Живой ужас

Во время падения показалось, что гибель от страшного удара будет неизбежной, и Александра, не сдержавшись, стола коротко подвывать. Сюртуки держались вместе весьма жестко, но графиня еще и руками пыталась обнять своего супруга за плечи. Ну а сам Дмитрий Светозаров тщился подавить в себе рвущееся от злости на себя рычание и сделать все возможное, а может, и невозможное для спасения. Задавить рычание у него получилось, а вот остальное все — никак!
Поэтому и для него явилось полной неожиданностью резкое, почти лишающее сознания торможение и затем приземление на какой-то наклонной плоскости из скользкой, мокрой глины. Некоторое время парочка, барахтаясь и стиснув зубы, упиралась в стенки кокона, пытаясь остановить скольжение или хотя бы избавиться от кувыркания. Но в этом им помог конец спуска, оказавшийся в мрачном округлом колодце. Причем и тут существовал опротивевший сиреневый туман, только не подсвеченный неким подобием неба, а светящийся сам по себе. Тем не менее возможность осмотреться кругом он давал прекрасную. И окружающую их действительность Торговец назвал весьма некрасиво:
— Полная ж…!
Почувствовав твердую почву под ногами, Александра шумно отдышалась, а потом и вообще отключила режим слипания между сюртуками. Несколько раз подпрыгнула, помахала руками, раздвигая довольно легко поддающиеся и мягкие стенки кокона, и поинтересовалась:
— Ты цел?
— Ни царапины! — заверил Дмитрий, с тревогой рассматривая лицо любимой.
— И со мной все в порядке. Значит, расстраиваться нечего, мы уже почти на свободе и обязательно отсюда выберемся.
— Хм! На свободе?
— Конечно. У Купидона ничего не получилось, мы от него сбежали и просто провалились куда-то в иной мир. Теперь нам только и надо, что избавиться от этого кокона. Или что-то не так?
— Да все не так! — в сердцах воскликнул Торговец, продолжая тем не менее всеми доступными ему средствами обследовать окружающее пространство. — Во-первых, мы не на свободе, а там, куда нас забросил этот мерзкий колдун. Во-вторых, я никак не могу шагнуть в межмирское пространство, как ни пытаюсь. Даже наличие сразу шести накопителей, полных силой, мне не помогает. Ну и в-третьих, почему ты не почувствовала опасности?
— Шутишь?! Да ты поставил такой щит, что даже я его заметила, почувствовав себя так, словно меня обложили толстенным слоем ваты. Хотя какое-то ускоренное биение сердечка мне и не понравилось, но я отнесла его на счет критичности момента. Все-таки западню подстраивали мы, и я переживала, ожидая последнего, самого важного события. И тем не менее почему ты решил, что мы в тюрьме у Азарова? Все-таки обещанного нам какого-то живого ужаса я пока и не вижу и не чувствую. Ты ведь снял щиты?
— Нет, внутри кокона он нас и прикрывает, и оберегает. Но вот насчет обещанных страхов… — Он повернулся и указал супруге в другую сторону. — Только сильно не присматривайся.
Но она присмотрелась. Правда, сознание терять не стала, как в бытность свою агентом конторы, а гневно воскликнула:
— Вот ублюдок! Он не пожалел даже своего верного союзника! И всех его помощников с обитателями башни уничтожил!
Под дальней стеной возвышалась груда измочаленных, окровавленных тел, среди которых сразу выделялась раззолоченная одежда погибшего Зуперта. Без сомнения, Азаров не стал считаться ни с потерями, ни с уничтожением целой башни, а возможно, и части города, лишь бы пленить великого Торговца, а потом и превратить в своего раба. От этих мыслей пленный загрустил еще больше.
— И ведь была мысль плюнуть на все и сматываться оттуда с полученными накопителями, была! Потом бы с этим вурдалаком разобрались, а сейчас!.. Эх!
— Ладно, не кори себя так. И нечего думать на тему «если бы да кабы»! Лучше думай, как нам отсюда выбраться. И вообще, может, попробуешь хоть ослабить свой щит?
Дмитрий поморщился в сомнении, еще раз внимательно огляделся по сторонам и стал истончать свою магическую защиту. Постепенно, словно приближаясь к ним издалека, на уши стал давить жуткий, немыслимый для простого человека крик-рев. Именно так, двойным словом, иначе выразить неприятные звуки было невозможно.
Немножко убавив звук своим щитом, Торговец попытался определить источник звука, а потом ткнул в самый дальний угол неровного цилиндра, где виднелась змеящаяся, полуметровая по ширине трещина:
— Кажется, это там кто-то завывает.
— Может, это и есть то обещанное Купидоном наказание?
— Странно, если так. Но с другой стороны, подлый колдун и десятой доли моих умений не знает, да и знать не может. Да, в кокон он нас посадил, да, свободы передвижения лишил, относительной. А вот про щит и массу других деталей он даже не догадывается.
— И мы можем попробовать взлететь на ускорителях! — воскликнула графиня.
Но ее супруг отрицательно мотнул головой:
— Даже не пробуй! Мне кажется, вокруг нас кокон из вывернутого наизнанку энергетического поля, того самого, которое накрывает и обитель Желтых Грез и которым в свое время меня пытались заманить хаерсы к черному монолиту и столице Успенской империи. Причем кокон не простой, а основательно и непонятным для меня образом переработанный. А ведь суть постановки такого купола я приблизительно знаю, хаерсы мне основное понятие дали. И все равно даже не знаю, с какого боку к этой гадости подступиться.
— Ну, ты пока думай на эту тему, — милостиво разрешила графиня Светозарова. — А мы тем временем посмотрим, кто это там так надрывно кричит. Вдруг помощь нужна?
— А опасности не чувствуешь?
— Да нет вроде. — Она пожала плечами. — Да и щит все еще мешает.
— Ну-ну! И как «вы» пойдете смотреть?
— А вместе с тобой! Вот так!
Александра сделала два шага в сторону трещины, растягивая кокон в ту сторону, и замерла. Тут же сообразив, за ней двинулся и супруг. Получалось очень удачно и необычно. Бежать в таком мягком, словно мыльном пузыре, стелющемся под ноги вращением, конечно бы, не получилось, но вот неспешно идти — без всяких проблем. К тому же упирающаяся в кокон руками графиня даже хихикнула от удовольствия:
— Ух ты! Он такой мягкий и приятный на ощупь! Даже чуть пушистый. Словно шкура огромного тигра. Слушай! Это же уникальная вещь! А ты мне такой потом подаришь? Я тоже хочу!
От души поражаясь такому оголтелому оптимизму своей любимой, Дмитрий и сам воспрял духом, успокоился и стал размышлять более здраво и взвешенно. Правда, сразу делился своими соображениями с женой:
— Если бы Азаров хотел нас угробить, то сделал бы это сразу. Да и сейчас спасения от сброшенной нам на голову плиты мы не отыщем.
— Спасибо, порадовал!
— Но раз до сих пор не уничтожил, значит, с полной уверенностью считает нас своей собственностью и намеревается раскрутить на все тайны и полное услужение. И мне не дает покоя все та же загадка: чем он на нас еще давить собирается? Неужели одним этим жутким ревом?
— Может, и так. — Александра чуть постояла перед трещиной в стене, а потом решительно стала в нее протискиваться. — Вот подумай, если бы у тебя не было этого щита, мы бы выдержали такое издевательство над нашим слухом?
— А-а-а!.. В самом деле, не выдержали бы. Может, и с ума бы сошли.
— Вот тут она, загадка, и кроется.
Расщелина еще чуть расширилась, позволяя конечные метры пройти вполне свободно, последний раз вильнула, а потом пленники оказались в небольшой, скорее даже тесноватой пещерке. И с недоумением уставились на нечто магическое, страшное и гротескное одновременно.
Из пола, в виде сталагмита, торчало некое обрубленное на уровне груди возвышение из непонятного материала. С потолка свисал стержень из поблескивающей, наверняка нержавеющей стали. И этот стержень почти все время давил вниз, только изредка, на короткое время приподнимаясь вверх. А вот под острием находилось удивительное, неповторимое, но однозначно живое создание. Корпус представлял собой упитанную тушку осьминога. Даже не восьми, а вроде как десяти-, а то и «одиннадцатинога». Все тело, сантиметров сорока, и щупальца до полуметра длины у него были серого цвета. Но самое главное, что сразу бросалось в глаза, — это вполне себе человеческое лицо, нормальных размеров, венчающее туловище. Без шеи, без волос на голове, но все остальные части присутствуют. Если отстраниться от всего остального нереального сочетания, то лицо могло принадлежать пожилому мужчине с красивым прямым носом и даже несколько аристократичными чертами лица. Глаза у этого странного мутанта были закрыты, словно от усталости, а вот рот синхронно с опускающимся и вонзающимся прямо в темечко стержнем открывался и выдавал те самые жуткие звуки, которые могли довести до сумасшествия. Когда стержень поднимался, дивное чудище делало поспешный и глубокий вдох.
Некоторое время графская чета недоуменно переглядывалась, крутила в изумлении головами, но потом Торговец все-таки не выдержал. Выбрав короткую паузу между криками, он постарался узнать самым будничным тоном:
— Ну и чего так кричим?
Стоило посмотреть на реакцию «многонога»! Он резко раскрыл глаза, которые чуть не выскочили из орбит, моментально из серого стал бледным и без всякого нажатия штыря на темечко заорал своим ужасным ревом. А вот вздохнуть-то он не успел! И когда стержень опустился вновь, крик вскоре перешел в хриплое сипение, а потом и вовсе затих. Только глаза так и норовили вывалиться наружу да серая бледность перешла в болезненную синеву.
Не дожидаясь начала вдоха, теперь уже задала вопрос Александра:
— И не в лом тебе так надрываться, дядя?
Конечно, в первую очередь парочка сама была поражена увиденным и просто пыталась хоть какими-то действиями вывести себя из шока. Такой вот беспредметный разговор подходил лучше всего. Ну и естественно, если есть лицо, да с кричащим ртом, то, по логике, оно вроде как и разговаривать должно, но представить себе такое было невозможно. Поэтому люди даже отступили назад от неожиданности, когда дивное создание резко втянуло в себя воздух и с явным испугом воскликнуло:
— Как вы сюда попали?!
Пока Светозаровы растерянно переглядывались, пытаясь вникнуть в прозвучавшие слова, стержень опустился снова и крик возобновился. Хорошо, что Торговец весьма умело регулировал то ли толщину энергетического щита, то ли звуковые фильтры на этом щите. Но все равно он недовольно поморщился и сразу в наступившей тишине спросил:
— А ты можешь не кричать?
— Не могу! Меня специально для этого пленили и используют, — успело сказать несчастное создание. И опять закричало.
Так вот диалог и происходил, прерываемый частыми и продолжительными воплями. Но с другой стороны, куда спешить пленникам, сидящим в глубокой подземной темнице? Тем более что разговор с каждым словом становился все интереснее и познавательнее:
— Кто же тебя пленил и как давно?
— Подлый Азаров, шестьдесят лет назад.
Причем длинная пауза, заполненная душераздирающим воплем, давала возможность хорошенько продумать следующий вопрос и сжать его до минимума.
— Чего ты так испугался?
— Никто еще ни разу ко мне не смог выйти.
— Ну а когда никого нет, тебя тоже заставляют кричать?
— Нет. Тогда я отдыхаю и философствую.
— То есть тебя заставляют воздействовать криком на пленников?
— Да. Мой крик их сводит с ума, и они превращаются в сума-а-а-а-а-а!..
— А что потом делает Купидон с пленниками?
— Выпытывает все, превращает в рабов или убивает.
— И как долго идет процесс пыток криком?
— На второй день штырь опускается реже, на третий — еще реже, и на четвертый Азаров сюда спуска-а-а-а-а-а!..
Александра первой прониклась жалостью к несчастному созданию и попыталась сквозь кокон прикоснуться к нему рукой. Не тут-то было! Похоже, вокруг всего пыточного устройства и самого существа существовал иной кокон, который нельзя было преодолеть.
— Зачем тебя окружили невидимой стеной? Пленные тебя пытались убить?
— Никто и никогда сюда не смог даже заползти, да и не пытался.
После понятной паузы крикун продолжил объяснять:
— Вы первые! Как вам это удалось?
— Понятия не имеем. Так что со стеной прозрачной вокруг тебя?
— Она удерживает меня от побега.
— И чем тебя кормят?
— Туманом растворенного камня.
После такого замысловатого ответа пленники перешли на более конкретные термины, знакомство и обсуждение возможности отсюда вырваться:
— Так что ты за создание?
— Магический кальмар, пронзающий камни и питающийся каменным туманом.
— Мы даже не подозревали о существовании таких кальмаров. Откуда ты?
— Мир Шелестящего Песка. Но мой мир погиб при столкновении с другим миром.
— Сочувствуем. А мы из мира Земля. Слышал?
— Нет. Меня зовут Прусвет. А вас?
— Меня — Дима, Дмитрий, мою жену — Саша, Александра.
— Очень приятно. Хотя обстановка, сами понимаете…
— Ну и как отсюда можно выбраться? — Торговец тщательным образом пытался ощупать невидимую преграду со всех сторон.
— Не знаю. До этих пор я никого здесь не видел, а сам даже не могу выставить щупальце наружу. Может, вы что-то придумаете?
— Давай думать вместе. Что двигает верхний стержень?
— Насколько догадываюсь, часовой механизм с заданной программой. Иногда Азаров его настраивал на повторное опускание, согласованное с частотой последнего уровня, когда какие-то его пленники с первого раза не сдавались. Но таких было всего два случая.
— Ну а Купидон узнает сразу, если ты перестанешь кричать?
— Нет. Он опускается вниз только после того, как я умолкаю. Боится. Его ведь тоже сводит мой крик с ума.
— А почему ты тогда ему не отомстишь и не крикнешь?
— Он меня перед тем усыпляет какой-то гадостью.
Пока Прусвет заполнял очередную паузу своим криком, Дмитрий успевал провести обсуждения с супругой:
— Уже шанс! Если мы сумеем разбудить кальмара во время спуска Купидона, мы и его в плен захватим. А потом заставим выпустить нас из кокона. Дружище! А как тебя можно разбудить?
— Только опустив штырь на голову.
— А чем тебя усыпляют?
— В каменный туман добавляют нечто сонное. Остальное для меня — секрет.
— Тоже неплохо. На нас имеются такие устройства, которые отражают любую атаку газом или водными смесями. Если мы встанем вокруг твоей дыбы, то сонный туман тебя не тронет.
В глазах у кальмара засветился огонь надежды:
— Люди! Если вам удастся меня спасти, я готов вам служить до конца собственной жизни!
— Да что ты, Прусвет, мы в одной лодке и в любом случае уже друзья. Какое может быть служение!
— Это вы зря от меня отказываетесь!..
— Ни в коем случае! Просто будем лучшими друзьями, и ты сможешь всегда жить рядом. Что тебе для этого надо?
— Каменное здание. Чем больше, тем лучше. Я прохожу сквозь любые стенки и укрепляю их, сращивая каменным туманом. Могу жить до пятисот местных лет. Нас в древности брали на работу по уходу за своими башнями, замками, крепостями и дворцами самые знаменитые маги, Торговцы, короли, импера-а-а-а-а-а!..
Светозаров еле дождался окончания очередного крика, подпрыгивая на месте и тряся кистями рук.
— Что ты сказал по поводу Торговцев? Ты имел в виду купцов?
— Нет, именно Торговцев. Тех самых.
— Но откуда ты про них знаешь?
— Это знает каждый каменный кальмар, пронзающий камни. Но Торговцев уже давно не стало.
— Как не стало?! Вот он я! Перед тобой!
При очередном крике было странно наблюдать, как мужское лицо хмурится от тяжких раздумий, а глаза поблескивают явным недоверием. Видимо, у кальмара уже за шестьдесят лет выработались условные рефлексы: рот кричал самостоятельно от основных потоков сознания.
— Если ты Торговец, то почему отсюда не вырвешься?
— Но ты же видишь желтый кокон вокруг нас! Вот он и мешает. Ведь такое было со всеми пленниками?
— Я никогда ни одного из них не видел.
— Жаль! Но что ты знаешь о Торговцах?
И кальмар Прусвет, используя все более удлиняющиеся паузы между нажатием штыря, перешел к рассказу о своей судьбе:
— От нашей планеты две тысячи лет назад осталось только несколько кусков замерзающей магмы, покрытых скальными обломками. Но мы не боимся холода и безвоздушного пространства, мы обитаем в камне. И кое-где небольшие островки жизни сохранились. Ко всему прочему, к нам продолжали наведываться изредка Торговцы, приглашая на работу в иные миры. Это всегда считалось почетно и очень интересно. Но тысячу лет назад визиты к нам прекратились, только некоторые маги с ближайших планет имели в себе силы для контакта с нами и умудрялись манипулировать весьма сложными перемещениями моих соплеменников-добровольцев к себе. А когда я родился восемьдесят лет назад, то и эти контакты почти прекратились. Было обидно: кто не хочет увидеть мир в молодости? Кто не хочет испытать приключений и познать новое? Вот и я познал. В этот мир я попал случайно, дрейфуя на холодном космическом метеорите. Так мне советовал поступить мой старый учитель. Иного выхода из той действительности не существовало. И напоследок учитель мне давал такой завет: «Постарайся отыскать Торговцев и напомнить о нашей цивилизации. Иначе мы погибнем». Вот так я и оказался в метеорите, готовясь путешествовать хоть до самой смерти. Но мне повезло, не прошло и полгода, как мой метеорит вдруг резко притянуло к огромному пылающему шару, а потом и сбросило на него. Уже распрощавшись с жизнью, я осознал, что метеорит мой благополучно испарился, сохранив меня от смертельного жара. А я нахожусь в мире, заполненном сиреневым туманом. Понятно, что я сразу бросился на поиски самого сильного мага, потому что мы всегда с ними сотрудничали и взаимно помогали друг другу. С некоторыми странностями, меня отправили по цепочке к Купидону Азарову, и вначале он мне показался весьма славным стариканом. Мы много беседовали, и он дотошно выпытывал у меня все подробности про мои способности, не очень-то веря в существование каких-то Торговцев. Хотя потом вдруг выяснилось, что он знаком с одним отшельником-Торговцем, который отгородился от всего мира и не желает никого видеть. Уж как я его просил о встрече, как просил! На свою голову. И вот он меня заманил сюда, подло пленил, и я теперь работаю, по сути своей, палачом.
Слеза выскользнула из глаза рассказчика, и кончик щупальца с трудом достал ее на щеке. Александра тяжело вздыхала, тогда как Торговец остался неудовлетворенным и засыпал кальмара, пронзающего камни, дополнительными вопросами:
— Но куда пропали Торговцы? И что, все сразу?
— Да, практически одновременно они исчезли. А куда, так и остается тайной.
— А что ты про них еще знаешь? Сохранились книги, памятники, легенды?
— На нашей планете было все, даже специальные магические кристаллы с памятью. И книги, и масса всего иного. Но все уничтожено, и до меня дошли только легенды. Когда-то Торговцев было много, очень много. Разных видов, рас и даже разумных форм. Они объединяли миры, помогали выжить цивилизациям, привносили новшества и подправляли развитие прогресса. У них даже существовал в подпространстве замок Свинг Реальностей, где они частенько обитали и собирались на свои встречи. Кстати, подлый Купидон откуда-то знает об этом замке и проговорился, что обязательно туда прорвется со временем. Но и сам добавлял, что не раньше чем через пятьдесят — шестьдесят лет. Вот так складывалась история. Но потом среди твоих коллег началась война, которую развязал какой-то ученый по имени Крафа. И эта война сразу оттянула силы Торговцев от их прямых почетных обязанностей. А потом их не стало. По выводам большинства мудрецов, в том числе и наших, все уникумы, умеющие путешествовать между мирами, погибли. Взаимно уничтожили друг друга в жестокой войне, начатой Крафой. Но вот мой учитель верил и рьяно доказывал, что Торговцы живы и где-то обязательно существуют. Ведь они почти бессмертны.
— То есть?
— Они могут прожить до трех тысяч лет по местному циклу. А ты что, не знал?
Вот тебе и раз! Светозаров выглядел полностью ошарашенным, узнав о своем невероятном, пусть пока и гипотетическом долгожительстве. Поэтому не сразу ответил на заданный вопрос. Вместо него заговорила Александра:
— Ну он еще совсем молоденький, только родился недавно, чуть больше тридцати циклов назад. И до недавнего времени даже не подозревал, что в мироздании существуют ему подобные индивидуумы. А теперь вот ты ему поведал вполне конкретную и, самое главное, важную историю.
— Да, — дождавшись момента, заговорил и Дмитрий. — Теперь мы просто обязаны отсюда вырваться и вывернуть этого Купидона наизнанку! Мы с него все вытрясем! — Но, встретив умиротворяющий взгляд своей супруги, поспешно добавил: — Но вначале надо спасти мою сестру из лап похитителей.
Откричавшись в очередной раз, Прусвет вздохнул с некоторым облегчением:
— Вот теперь можно и поговорить, паузы станут еще в три раза длинней. Но я вижу, что и у вас в своем мире осталась куча проблем? Тогда почему вы их не решали, а постановили податься сюда? И как умудрились попасть в ловушку, которая называется Живой Ужас?
— Как-как… По собственной глупости и самонадеянности, конечно, — признался Торговец.
И после короткого вздоха стал пересказывать все перипетии последних часов. В любом случае опытному сокамернику будет легче определиться с возможностями побега, если он будет лучше знать все магические возможности своих новых друзей.
Кстати, обговорили и все слабые стороны своего противника, и вот тут Прусвет огорчил рассказом про хаюшь, уникальную одежду, в которой Купидон Азаров выходит невредимым из всех стычек и кровавых столкновений. Наличие такой редкой обороны отныне следовало учитывать в любой разработке.

Глава двадцать седьмая
Уровни сообразительности

После обмена всеми данными о своих возможностях пленники приступили к составлению конкретных планов на побег. Естественно, что самым надежным изначально показался вариант с защитой Прусвета от усыпления, а потом он постарается своим криком сразу свалить прибывшего в тюрьму Купидона с ног. Здесь только и оставалось доработать момент расположения якобы беспамятных или бредящих тел и последующие действия с захватом Азарова в плен. По некоторым наметкам, такие действия могли иметь сразу несколько вариантов, тем более что колдун будет сходить с ума от парализующего крика.
Только вот Дмитрию такой вариант событий нравился меньше всего.
— Время! Мы потеряем трое суток! Халиф Рифаил может вообразить что угодно и перепрятать Елену вообще в неизвестно какие дали.
— Тогда думайте дальше! — скомандовала графиня Светозарова. — А нет, так начинайте проводить эксперименты. Все равно у вас время неограниченно.
— Зато ограниченны наши жизни, — проворчал Дмитрий, расстегивая свой сюртук и доставая разнообразные артефакты с магическими наработками и технические новинки из развитых великих галактик.
Про эксперименты они тоже договорились заранее, подразумевая, что надо будет досконально проверить все, что имеется в наличии у пленников. Начали с обычных пистолетов. Причем делали это довольно осторожно, ведь пуля может отскочить и вернуться сторицей, мечась между стенок кокона и дырявя людские тела. Но на удивление пуля на пределе своей силы пробивала кокон и вываливалась наружу. На крик радости своей супруги граф Дин резонно спросил:
— Ну а дальше? Даже если пуля полетит дальше и отправится в глаз Купидона, он будет в окружении своего магического щита. И только посмеется над нами. Его и снаряд не свалит, только крик нашего нового товарища.
— Но ты ведь уже что-то придумал? По глазам вижу.
— Пока только догадываюсь. Будем пробовать.
И он со всеми предосторожностями, прилепив супругу к себе на грудь, попытался задействовать ускорители. Вот тут сказалось сразу несколько отрицательных факторов: внутри кокона резко подскочила температура до экстремальной; люди приподнялись только до верха кокона, который резко натянулся и стал давить вниз; а автоматическая прокладка курса ускорителей, призванная в любом случае предохранять людей от столкновения с чем-либо, вообще устройства отключила. Так что, упав на пол, пришлось срочно накидывать капюшоны и включать режим усиленного охлаждения.
Лишнее тепло изнутри кокона выходило, но довольно медленно. Зато появилось время для обсуждения.
— Надо было сразу надеть капюшоны и дать полный газ! — ворчала Александра. — Глядишь, и вырвались бы!
— Или нас бы запекло в собственном соку! Нет, тут все совсем иначе работает. Смотри: воздух микроскопичен и он проходит почти свободно сквозь стенки. Пуля уже больше, и только огромная скорость позволяет ей прорваться. Наши тела огромны, и их надо разогнать до космической скорости, чтобы разорвать кокон. А мы в таком случае погибнем от перегрузок. Но вот что будет, если пулю разогнать еще быстрей?
— Точно! У нас ведь есть реактивные пули!
— Увы, только по одной обойме. Ну и плюс несколько обойм с особыми пулями в виде салютов и сигнального выстрела.
— Верно, верно, почти уловила твою мысль. Договаривай!
— Значит, надо нам изнутри так разогнать пулю, чтобы она на преогромнейшей скорости вылетела наружу, но не потеряла своей убойной силы.
Парочка стала подниматься, следя за внутренними показателями на забрале о температуре окружающей среды.
— Опускается, — вздохнула с облегчением графиня. — Но как ты настолько сильно разгонишь пули? И если вдруг температура опять повысится?
— Ты забыла про подарок Азарова? У нас ведь пять его и один наш накопитель. Полнехонькие! Вот и буду использовать со всей щедростью. Ну а жара… Думаю, наши сюртуки справятся.
Правда, Александра еще не могла понять, куда и зачем стрелять именно теперь. Вроде как получалась дармовая трата патронов. Не отвечая на ее вопросы, Светозаров опять приступил к переговорам с их товарищем по несчастью:
— Так ты дышишь или нет?
— Газовые смеси мне приходится в себя втягивать только для крика.
— Воздух тебе не нужен, а вот как к тебе проникает подкормка в виде каменного тумана? С задержкой сквозь прозрачную преграду?
— Да нет, никогда не замечал чего-либо подобного. Свободно проходит.
— Значит, ход моей мысли правильный! А что будет, если вот это каменное основание под тобой…
— Оно не каменное, — сразу возразил Прусвет. — Иначе я бы давно сбежал отсюда. Это какой-то неизвестный мне материал, возможно сплав, который Азаров специально придумал для моего пленения. Сквозь этот сплав даже каменный туман не проходит.
— А он сильно прочный?
— Наверное. Хотя мне почему-то кажется, что он кристаллического происхождения и несколько хрупкий.
— Отлично! Тогда старайся поднять свои щупальца как можно выше и отогнуть их назад. Сейчас мы попробуем раскрошить нижнюю часть твоей дыбы. Если она рухнет, ты сумеешь освободиться?
— Да! — с непередаваемым предчувствием ликования закричал кальмар. — Я сразу впитаюсь в камень под ее основанием!
— Ну тогда приступим. И поберегись осколков, разлетающихся с внутренней стороны твоей преграды.
А потом начались стрельбы. Вначале пытались ударять вылетающей пулей, прижавшись стволом чуть ли не к прозрачной преграде. Пуля пробивала желтый кокон, но бессильно застревала во второй защите. То есть у Торговца не получалось как следует разогнать пулю, не хватало расстояния. Вдобавок и температура внутри кокона резко подскакивала.
Потом попробовали делать выстрел с максимального расстояния. Александра легла спиной на пол, расставила носки сапожек чуть в стороны, и те оказались всего в пяти сантиметрах от прозрачной преграды вокруг Прусвета. Дмитрий своими сапогами уперся жене в плечи и почти полулег, откинувшись назад. Кокон при этом даже натянулся, как бы испытывая порядочное натяжение. Да еще и носками своих сапожек графиня постаралась натянуть так приятную ей поверхность по максимуму.
И вот как раз ровно между носков Торговец и стрелял. Созданная им магическая структура еще в стволе настолько разгоняла пулю, что, пройдя дальше по силовому коридору, она пронзала кокон с легкостью иглы, проникающей сквозь ткань, затем пробивала и прозрачную преграду вокруг кальмара и на порядочной скорости вонзалась в постамент из неизвестного сплава. Как потом выяснили при рассмотрении осколков, сплав очень напоминал кристаллическую пластмассу из высокотехнологичного мира Ситулгайн. Но как Купидон удосужился выплавить такой раритет, оставалось только предполагать. Самое главное, что пластмасса довольно четко и красиво стала колоться, покрываться трещинами и рассыпаться!
Желаемый итог удалось достичь, даже не используя реактивные и специальные пули. Правда, Александра после этого так и ехидничала:
— Ну вот, а ты мне запрещаешь всегда лишний пяток обойм по карманам распихать. И в мире Гинвейла это помогло, и здесь.
Как только постамент рухнул, Прусвет скользнул вниз и на несколько минут исчез из поля зрения. Стержень из потолка так и продолжал свои ритмичные движения, совсем не обратив внимания на сбежавший Живой Ужас.
Зато Торговец облегченно вздохнул и полностью скинул щит:
— Уф! Устал от такого напряжения. Надо хоть чуток расслабиться.
Его супруга оглянулась по сторонам и прошептала еле слышно:
— А если он сбежит? И про нас забудет?
— Тоже не страшно, — философствовал граф Дин, разлегшись на полу. — Хоть так Купидону напакостим.
Но ликующий кальмар вернулся через несколько минут. Причем еще долгое время метался, как шарик, между стенами, вонзаясь в них, радостно восклицая:
— Я свободен! Я свободен!
И только когда несколько раз его отбросило после столкновения с желтым коконом, он стал немного успокаиваться и перешел к извинениям:
— Вы, наверное, подумали, что я сошел от радости с ума? Да так и было первые минуты! Я провалился на неведомую глубину, а потом с непроизвольным хохотом метался вокруг в попытках отыскать эту тюрьму. Вы меня должны понять: шестьдесят циклов я провел на этом проклятом постаменте! Шестьдесят циклов я был непроизвольным палачом, рабом и лелеял в себе мечты про отмщение! Вам этого не понять, вы только несколько часов здесь. У-у-у-у! Как я буду мстить! У-у-у-у! Как я страшен в гневе!
— Тебе это ничего не напоминает? — шепнул Дмитрий супруге.
— Какой-то мультик из детства, — отозвалась та, дергая головой и пытаясь угадать, а потом и проследить глазами следующий отскок мечущегося в буйстве чувств кальмара. — Кажется, еще в детдоме показывали.
Наконец Прусвет окончательно успокоился, уцепился щупальцами за камень стены, утопив свои конечности как в воду, и повис вниз лицом, которое вдруг провернулось, словно ванька-встанька, и теперь казалось, что именно из лысой головы растут конечности «многонога».
— Ха-ха! Вот теперь примемся и вас выручать. Как поступим? Может, я мотнусь наверх и там постараюсь проследить за Купидоном? Вдруг он проболтается о тайне этого кокона?
— А стоит ли? Вдруг подлый колдун и там тебя сможет усыпить направленным облаком ядовитого вещества и ты опять попадешь в рабство.
От такого варианта событий счастливый кальмар отмахнулся:
— Теперь ему со мной не справиться! — Но настаивать не стал. — А что тогда?
— С самой основой этого купола я знаком, в общем. — Светозаров потрогал пальцами ускользающую шелковистую плоть. — Так что уверен: вскрыть его, взломать можно только снаружи, с твоей стороны. Значит, мы должны придумать способ вскрытия, тебе его растолковать и… попробовать! Ведь ты же магический кальмар?
— Но мне может сил не хватить.
— Вот поэтому давайте и подумаем над тем, как тебе изначально передать «на волю» хотя бы один кристалл-накопитель.
Обсуждение дальнейшего плана побега перешло на иной, более высокий уровень. И преодоление этого уровня могло означать только полную победу.

Глава двадцать восьмая
Последняя битва

Список найденных сокровищ все множился, а необходимый лазарет так и не находился. Но юноша не унывал, действуя все с большим размахом и творческим вдохновением прирожденного взломщика.
Еще при первых осмотрах его заинтересовали весьма странные железные двери, расположенные как на Т-образном перекрестке, так и возле витой лестницы в центре замка. Дверей имелось по два комплекта, и по здравому размышлению они не могли скрывать за собой больших комнат. Либо чуланчики, либо аналогичные подсобные помещения. Поэтому изначально их вскрывать смысла не было. Но когда все выбранные помещения «шакальего» крыла оказались обследованы, пришла пора чуланов.
Выбрал для этого третий этаж. Ни ручек, ни накладок на дверях не было. Разве чуть сбоку очередные квадратики из хрупкого материала. Но нажатие на них было бесполезным, как и поломка ударом топорика. Зато виднелась на стыке дверей мягкая резина для уплотнения. Уже хорошо! Топор между резинок, затем массивный и широкий тесак вместо рычага, а потом и кусок отломанной мебели в образовавшуюся щель. Двери не открывались, как обычно, а разъезжались в стороны. Причем жутко пружинили при этом и поддавались с трудом. Но суть подобных раздвижных покрытий была Хотрису знакома, поэтому он не слишком и задумывался. Первую дверь не удалось взломать настолько, чтобы заглянуть в чернеющую щель. Как и вторую с третьей. Зато четвертая, после резкого щелчка и звука разлетающихся обломков, разблокировалась и таки разъехалась в стороны окончательно и полностью. Дохнуло в лицо воздухом, несколько странным запахом металла и еще чего-то, а глазам открылся довольно просторный черный колодец, увитый по бокам стальными полосками и поблескивающими канатами. Свечи помогли рассмотреть дно, где-то на уровне цокольного этажа, и верх, теряющийся в темноте где-то под самой крышей.
«Магия! — авторитетно заявило подсознание. — Магия в стальных чуланах! Наверняка по этим колодцам весь замок пронизывает и перемещается магия всего замка! Но! Если здешнее колдовство меня не наказало за вторжение, значит, считает меня гостем, который имеет право так себя вести. И что это мне дает? Ха-ха, свободу я и так имею. Так что ничего нового и полезного. А вот где же этот незаметный, но такой желанный госпиталь спрятался? Неужели здесь никто никогда не болел? Быть такого не может!»
И он, на всякий случай задвинув двери на прежнее место, пустился в дальнейшие поиски. Начал с того, что прикинул свои силы и всмотрелся в верхушку башни, по стенкам которой и пролегала вьющаяся лестница. Количество поворотов уже переваливало за два десятка. Подниматься далее было куда.
Прислушался к себе, поправил повязки на ранах. Ноги гудели и не совсем соответствовали нормальному состоянию, но ведь всегда можно отдохнуть, пройдясь по выбранному этажу! И посланник мира Кабаний начал восхождение.
Каждый этаж, которых в сумме оказалось двадцать четыре, являлся точной копией предыдущего. Ну разве что теперь стали заметны некоторые разнообразные надписи и значки напротив магических чуланов. Да отличались между собой столики у стен, с иными вазами и хитро изогнутыми подсвечниками. Каждые три-пять пролетов Хотрис совершал исследовательское отклонение от маршрута, проходя по коридорам и ловко вскрывая выбранные двери. В лаборатории он не совался, как и в некоторые большие комнаты, предназначенные то ли для игр, то ли для танцев, то ли для собраний, а вот некоторые спальни и жилые комнаты обследовал. Раздвигал шторы, рассматривал никогда не меняющийся пейзаж и выворачивал наизнанку все приглянувшиеся ему ящики. Причем чем выше поднимался, чем больше различалась сохранность вещей. А под крышей почти все ткани, книги и мелкие предметы оставались в превосходном состоянии. Видимо, сюда влага достигала меньше, порча с плесенью не добрались, и в шкафах находились воистину невиданные сокровища, если судить хотя бы только по одеждам. Складывалось впечатление, что проживавшие здесь когда-то разумные сущности хранили в замке свои самые парадные одеяния. Наверняка у них здесь по ночам проходили балы, костюмированные маскарады и званые приемы. Хотя почему ночью? Выспались — и на банкет! Поели, потанцевали — и спать. Красота!
Посуда, столовые приборы, фужеры и хрустальные вазы с каждым этажом становились все роскошнее и изысканнее, наводя на мысль, что под самой крышей обитали сливки местного общества. А после этой мысли мелькнула и вторая: тогда, может, и лазарет устроили на последнем этаже? Вполне могло такое случиться.
Тем более что стали появляться рисунки и великолепные картины с людьми, у которых имелись крылья. Да и не только люди, некоторые странные создания рисовались крылатыми, и настолько пространственно, достоверно, что перед некоторыми картинами можно было стоять в изумлении часами, любуясь волшебной грацией изображенных существ, изяществом линий всего творения и удивительной многоцветностью красок. Приходилось юноше буквально силой себя заставлять двигаться дальше на первых порах, а потом чувства притупились, смешавшись в калейдоскопе впечатлений. И когда добрался до выхода на крышу и уткнулся в прозрачное толстенное стекло, казалось, уже ничто не могло его удивить.
Однако и там оказалось нечто удивительное. Все открытое пространство между куполами и шпилями башенок занимало некое подобие парка, со скамейками, ажурными фонтанами, которые сейчас были без воды, и изящными подставками, на которых, приподнятые на тонких иглах, находились загадочные шары. Что топорщилось на поверхности этих разноцветных шаров, рассмотреть было трудно, а вот поражала больше всего растительность этого парка. Вроде и немного, вроде и не выше пяти-шести метров, но ни одно растение не повторялось, и ни одного такого растения в своей жизни Хотрису видеть не доводилось. И только больно ударившись лбом в прозрачное стекло, юноша понял, что готов рассматривать эти диковинные растения бесконечно. Даже отсюда. Что сразу показалось вредным и неправильным.
Если уж и смотреть, то с близкого расстояния, да и пощупать хотелось. Да вот беда: расположенная рядом стальная дверь оказалась вообще странной: ни ручек, ни накладок, ни замочной скважины, ни даже резиновых полосок, которые уплотняли двери магических чуланов. Озадаченно погромыхав по двери топориком, а потом и расколотив от раздражения пару хрупких квадратиков на стене, Хотрис печально вздохнул и вспомнил, что пора возвращаться вниз, на свою любимую кухню.
Естественно, что он не удержался и собирал понравившиеся ему трофеи, оставляя их у лестницы, а когда стал спускаться, то эти трофеи стали складываться в огромный узел, связанный из простыней. Так что когда он добрался до желанной кухни, то пыхтел от усилий и взмок так, словно без остановки взбежал на пятидесятый этаж.
— Откуда такая жадность во мне прорезалась? — удивлялся посланник, сбрасывая непомерный груз на груду вывороченных из шкафа поварских одеяний. — Все равно ведь мое, все мое!.. Так куда спешить, спрашивается.
На этот раз обед уже полностью состоял из разогретых блюд замковой кухни. Возиться с мясом больше не хотелось, да и сил не осталось. Правда, азарт метания ножей все-таки расшевелил поникшего посланника. Целых три раза он объезжал с тележкой периметр всего помещения, вынимая оружие из разделочных досок и собирая то, что попадало на пол.
А потом только и осталось сил что проверить свечные «гирлянды», заменить верхние прогоревшие свечи, захватить одну «гирлянду» с собой и с невероятным блаженством растянуться на импровизированном ложе в хозяйственном отсеке. Подниматься в облюбованную спальню показалось глупым и расточительным делом.
Засыпал с блаженством, а вот сам сон оказался неприятным, полным липких, жутких кошмаров. Что только не снилось уставшему и воспаленному событиями и калейдоскопом впечатлений сознанию! То Хотрис сражался с жуткими монстрами голыми руками, то падал с большой высоты, сорвавшись со стены, то под ним проламывались прогнившие ступени лестницы, и все это перемежалось то неожиданно хлещущими холодными дождями на голову, то страшным раскаленным жаром, укутывающим все тело.
Именно от нестерпимого жара и желания немедленно напиться юноша и проснулся. И сразу, по вихрящимся кругам перед глазами и онемению во всем теле, осознал, насколько ему плохо.
— Что же мне теперь, и не спать никогда?! — прохрипел он со злостью, делая попытки пошевелить бесчувственными ногами. — Как бодрствую — все нормально, а как засну — мне все хуже и хуже! Неужели эта проклятая магия меня наказывает за порчу имущества?
Ноги окончательно отказывались повиноваться, и пришло понимание, что виной всему все-таки запущенные раны, а не магия. Так и встала перед глазами стопочка банок с целебной мазью в лаборатории Азарова, и досада на собственную глупость разгорелась с новой силой:
— Хоть бы одну стащил!
Но утраченного не вернешь, госпиталь так пока и не отыскался, и приходилось интенсивно разминать непослушные икры руками. Это немного помогло, а потом позволило и встать на сильно распухшие ноги. Добрался до бутылок с водкой и принялся осторожно делать очередную перевязку.
На этот раз неприятных признаков гниения на краях ран оказалось вдвое больше. Даже интенсивное промывание алкоголем гниль не вымыло окончательно, отчетливо виднелось, что она стала прорастать в странно посеревшее мясо. Не надо быть лекарем, чтобы с пугающей, горячей паникой осознать начавшийся необратимый процесс заражения. И ведь никаких шансов для самоизлечения! Если бы хоть удалось отыскать водку в первый час своего пребывания в замке и сразу сделать промывание с перевязкой, то все могло обойтись. А что теперь? Став самым богатым человеком во Вселенной, глупо умереть на грудах сокровищ? Или насмерть упиться перед смертью собранным алкоголем?
К Хотрису пришло осознание приближающейся смерти. Еще один такой сон, и он уже не сможет подняться на ноги. А то и вообще не вынырнет из жутких горячечных кошмаров.
Печально. Обидно. До слез обидно.
Слезы и в самом деле стали скапливаться под веками. А ведь слезы всегда считались табу в роде Тарсонов. Как бы тяжело ни было, как бы ни пинала судьба и даже перед самой смертью считалось неприемлемым плакать и досадовать на оставшиеся за плечами оплошности.
Именно упоминание о своей семье, именно завещания своих родителей помогли Хотрису опять встать с кучи тряпья, перед тем закрепив на ногах новые повязки с компрессами. Да и позже он уже маниакально время от времени поливал водкой прямо на повязки. Мысли лихорадочно метались по кругу, стараясь отыскать выход.
«Госпиталь, может, и существует, но, пока я его отыщу, могу и умереть. К тому же не факт, что я правильно разберусь с лекарствами и не намажу рану каким-то быстродействующим ядом. Значит, остается только один выход. Да и то надо постараться успеть. Итак? Да что тут сомневаться, придется все-таки… возвращаться».
Этот путь отступления сознание с самого начала хранило в уголке памяти, не давая вынырнуть под лавиной новых впечатлений. А теперь единственный выход сформировался окончательно. Только и надо, что доставить маяк в замок. Оставалось только придумать, как, каким способом занести валяющийся во дворе вещевой мешок во внутренности здания. Да и в этом действии имелось очень много, даже слишком много различных вариантов исполнения.
Например: стоит ли ставить маяк на пол или следует держать его в руках? В первом случае тело вроде как перенесется само в диковинное кресло. Но тогда Купидон получит уже готовый туннель перехода и в любом случае использует его только для своих целей. Значит, следует маяк держать возле себя, а то и вообще крепко прижимать к телу. Тогда туннель не сохранится, и в любом случае никого иного для засылки второй раз Купидон не отыщет. А во второй раз Хотрис пройдет скопище этих шакалов, словно раскаленный нож сквозь масло. Да и сразу бросится на стену, а там до ближайшего открытого на четвертом этаже окна. Наплести даже великому колдуну с три короба басней, да при этом преданно глядя в глаза, — это совсем нетрудно. Поверит во все! Тем более что и врать почти не придется. Лишь в одном месте: «Только вбежал с маяком на крыльцо и шагнул в арку прохода, как меня и перенесло в Кабаний. Я и опомниться не успел!..»
Значит, с маяком расставаться нельзя!
Другой вопрос: как быть с массой тела? Во-первых, за эти два или три дня он кушал как не в себя. Во-вторых, гораздо потяжелевшая одежда. Ну и в-третьих, хотелось хоть какие-то вещицы из замка захватить с собой. Так сказать, для достоверности излагаемых фактов. Чтобы и мысли не появилось у Купидона послать кого-то иного.
Такой сильно пугающий момент, что маяк может не сработать, пришлось тут же затолкать на самые дальние закорки сознания. Как и то предположение, что кресло приемки могли давно и навсегда отключить. В обоих этих вариантах ничего, кроме единственного итога, не получится: пьяная смерть с бутылкой алкоголя в руке. По крайней мере, юноша понимал, что в алкогольном дурмане последние часы бессилия покажутся проще.
Вот так вот размышляя, он стоял у плиты в кухне и усиленно насыщался.
А когда обдумал все окончательно и до последних тонкостей, стал готовиться к битве с хищниками. Для этого выбрал еще больший столик на колесах, на котором можно было и на двадцать человек подавать блюда в столовые. Затем щедро заставил его всеми возможными режущими и колющими инструментами. Благо таких только на этой кухне оказалось предостаточно. После этого скрупулезно отобрал самые мелкие, легкие, но ценные доказательства своего здесь пребывания и рассовал их по карманам новой одежды. Нащупал было огарок свечи, моток лески с кресалом и хотел их выбросить, но ностальгические воспоминания не дали этого сделать.
Напоследок напился, закинул в рот кусок непонятного, но страшно вкусного мяса и, поднатужившись, стал толкать стол-тележку в сторону нужного двора с маяками. Все-таки нагрузил железа он порядочно.
Когда он появился на площадке крыльца, шакалы встретили вполне ожидаемым воем и рычанием. Но вот так ожесточенно и злобно на ступеньках уже не подпрыгивали. Чувствовалось в их движениях некое опасение и сдержанность.
— Ага! Неужели стали уважать? — хмыкал юноша, высматривая, где его мешок с маяком, а потом пытаясь досконально пересчитать хранителей. — Или признали за хозяина? Давно пора, давно. О! Ваш попечитель до сих пор отсыпается? Собратьев не подкинул?! Отлично! На шесть ножей меньше метать придется. Ну разве что ваши побратимы подтянутся.
Те и в самом деле подтянулись, но, как и в прошлый раз, чуть понаблюдав и не почувствовав крови, вновь подались на свои территории. Это охотника вполне удовлетворило: не будут вначале мешаться и сбивать прицел. После чего подвигал для разминки плечами, выбрал приглянувшийся нож и воскликнул:
— Тогда приступаем! Те, кто боится крови, — пусть спрячутся!
Сделал шаг вперед и метнул прямо с двух метров свое оружие в первого шакала. Дальше дело некоторое время шло как по маслу. Тела кувыркались, валились наземь, а вскоре и стали растаскиваться в стороны подтянувшимися хищниками с других дворов. Вот тут юноша вроде как и совершил основную ошибку. В горячке сражения он стал убивать всех, кто оказывался на выгодной для броска дистанции. Не разбираясь, мохнатик это, варан или петух. Тем более что для петухов весьма убойными оказались несущиеся в виде диска тесаки, которыми трудно промазать мимо таких широких целей, как грудь. И там, чуть ближе к шее, оказалось самое слабое место этих зубастых недоразумений домашней фауны.
Вараны практически сразу выбывали с поля боя после попадания им режущего предмета в белое брюхо. Если дырка оказывалась значительная, то сразу и внутренности вываливались, что значительно бесило иных хищников и заставляло отвлекаться на кровавое пиршество.
Самыми хитрыми и проворными оказались мохнатики, хоть они и выглядели сутулыми увальнями. При виде летящих в них предметов они инстинктивно пригибались и закрывали голову руками. Но и они ничего не могли противопоставить тяжеленному, вонзающемуся в череп тесаку или топорику.
А ошибка охотника стала понятна лишь после того, как вся стена хищников оттянулась от крыльца на расстояние метров двадцати. Видимо, в программе их тактики и такое предвиделось, в случае уничтожения всех и вся. Похоже, если бы Хотрис убивал только шакалов, ему бы удалось завершить это дело вполне быстро. Иные коллеги сожрали бы трупы и убрались восвояси. Тогда проблемы позади! Подходи и преспокойно забирай свой маяк, который всего лишь вон, в пятнадцати метрах.
— М-да, что теперь?
Хищники расположились гигантским полукругом и сидели с таким видом, словно собрались дождаться либо своей смерти, либо смерти этого коварного человечка. На таком расстоянии с ними сражаться казалось бессмысленной тратой сил и времени. И ведь маяк так близок! Неужели придется вначале уйти, потом дожидаться, пока дикие хранители разойдутся и вновь возвращаться? Вроде как шакалов осталось не больше десятка, с этим количеством он и своим коронным оружием расправится. Опять-таки, если сможет! Однозначно ощущалось общее ослабление тела и ухудшение моторики.
Хотрис потрогал ладонью лоб.
— Неужели начинается жар? Только этого мне не хватало. Что же делать?
В полной задумчивости руки машинально подались по карманам. Нащупали родной огарок свечи, леску, кресало…
— Стоп! — опять вслух, но уже радостно заорал юноша. — У меня ведь есть леска! Ура! Ура! Как же я раньше не сообразил.
Торопливо распутал свои рыбацкие принадлежности. Снял ненужный поплавок. Проверил надежность привязки крючка и грузила. Все в норме. Ну а уж глаз заядлого рыбака, охотника, а теперь уже и воителя против монстров — не подведет!
Хотя и пришлось закидывать снасть несколько раз, пока она прочно не зацепилась крючком за ткань мешка с маяком. Но только стал подтягивать имущество к себе, как хищники зашевелились. Один мохнатик даже вперевалку побежал к движущемуся холмику. Пришлось опять хвататься за секаторы и с грозным уханьем метать добрую минуту и в того мохнатика, и в его коллег в том месте полукольца.
Помогло, монстры отпрянули, отступив еще дальше. Потому что еще две особи получили смертельные ранения. Правда, есть их пока никто не собирался. Видно, не до насыщения стало. А может, объелись уже?
Как бы там ни было, но вскоре вожделенный маяк оказался вначале на крыльце, а потом, извлеченный из ткани, крепко был прижат Хотрисом к животу.
Затем посланник шагнул к арке, напоследок оглянулся на странно притихших монстров и двинулся дальше. Где-то уже на пятом шаге к нему пришло недоумение, на восьмом — страшное разочарование, ну а после десятого шага сознание поблекло, проваливаясь в пустоту сработавшего перехода.
Все-таки обратная дорога в свой мир существовала!

Глава двадцать девятая
И месть моя страшна

Как ни старались новые друзья обучить друг друга своим магическим умениям, как ни спешили с этим делом, но пять часов времени у них на это ушло. И то, если бы не уникальные возможности Прусвета, если бы не его огромная база магического умения да не его философский, научный склад ума, ничего бы не получилось. Но в итоге он таки научился создавать структуру разрушения, которая по всем теоретическим пока выкладкам должна была разрушить кокон. А вот для практического подтверждения следовало в завершающей стадии всех обсуждений совершить довольно рискованный эксперимент.
Если знания у кальмара, пронзающего камни, уже появились, то вот сил для этого не имелось. И теперь вся соль заключалась в передаче ему наружу кокона хотя бы одного накопителя. А в идеале и двух. Потому что Дмитрий сомневался в достаточности только одного камня. Все-таки пленившее их вещество считалось уникальным во многих вселенных, и так легко с ним даже сильному магу или технарю не справиться.
Для передачи камень следовало разогнать до такой скорости, чтобы он пронзил кокон, как пуля. Но при этом не перестараться, иначе накопитель мог пролететь и дальше и просто размазаться при столкновении с окружающими стенами. Хорошо еще, если при этом не произойдет взрыва титанической силы.
Последнюю проблему решил Прусвет:
— Постараюсь схватить накопитель прямо при его выходе из кокона.
— Как это? — не понял Светозаров. — Подробнее, пожалуйста.
— Я ведь пронзаю любой камень. А могу пронзить его только частью тела и остаться с двух сторон: и в камне и снаружи. То есть я вытяну вперед щупальца и начну принимать летящий предмет ими. А далее пропущу предмет в глубину своего тела, меняя структуру на большее уплотнение. Должно получиться.
— А если тебя пронзит насквозь? Или вообще разорвет?
— Для меня это не страшно, мое тело довольно трудно рассеять в пространстве, несмотря на его эфемерность. Хуже будет, если взрыв отбросит ваш кокон на стену.
Они еще немного поспорили, оговорили мелкие детали, а потом приступили к исполнению рискованного плана. Люди опять улеглись на пол, растягивая свою гибкую тюрьму по максимуму, а Прусвет пристроился сразу за подошвами сапожек Александры. С той стороны он тоже пытался придавить кокон, потому что предвидел огромное растяжение поверхности.
Ну а потом Торговец по прошедшему предварительные испытания магическому каналу разогнал один из накопителей, добавочно завернув его в кокон силы с иглообразным носом. И сделал старт.
Получилось неожиданно для всех. Хоть и с огромным трудом, но накопитель прорвался наружу. Правда, в коконе температура после этого подскочила до двухсот градусов, и людей спасло только наличие защитных костюмов из мира Ситулгайна. А вот самому кальмару, как показалось вначале, сильно не повезло. Накопитель-то он поймал своим телом, но остаточная скорость его не просто отбросила, а буквально вонзила в стенку, где он и скрылся на добрых пять минут.
— Неужели погиб? — с отчаянием восклицал Торговец, уже встав на ноги и тщательно присматриваясь к месту исчезновения их нового товарища. — Ни единой трещинки! Или его разорвало где-то там внутри?
Александра тяжело дышала под закрытым забралом, но попыталась отнестись ко всему с оптимизмом:
— Будем надеяться на чудо. — Хотя тон, которым она это сказала, сразу подразумевал, что она уже ни на что не надеется.
— Лучше бы мы все-таки подождали три дня и воспользовались медленным, но верным способом для побега! — корил себя Дмитрий, усаживаясь на обломок постамента. — Ладно, в любом случае надо выждать. О, вроде температура выровнялась, открываем щитки.
И ожидание их окупилось сторицей. Кальмар со смачным шлепком вылупился из стены, завис в воздухе и, достав накопитель одним из щупальцев, стал потрясать им, как грушей:
— Оля-ля! А вот и я! Не ждали?!
— Ой! — вскочила на ноги Александра, тем самым натягивая кокон и заваливая супруга на колени. — Ждали! Еще как ждали!
Дмитрий на нее ничуть не обиделся, хотя и придержал за подол сюртука, не давая высоко подпрыгивать от радости.
— Дружище! Где тебя так долго носило? Опять радовался свободе и большой скорости передвижения?
— Если бы! — не понял юмора кальмар. — Меня затолкало метров на сто вглубь, а пробираться сквозь камень с физическими предметами даже для меня трудно. Вот и полз как улитка. Но теперь я тут! И я буду колдовать!
И он начал создавать структуру, которой обучался в предыдущие часы. Торговец, правда, начал с вопроса:
— Может, и второй накопитель перебросим?
Ведь у него еще оставалось два полнехоньких. А вот два пришлось растратить на невероятный расход энергии при создании каналов ускорения.
— Попробуем вначале с этим, — не соглашался Прусвет. — Мне не хочется опять ползти как улитка из такой толщи пород.
Дальше он творил и трудился с увлеченностью фанатика, только изредка уточняя у графа Дина некоторые нюансы и подробности создания магической структуры. Стоило ли рассказывать, как переживали к моменту истины все три товарища по одному узилищу!
Причем разумный кальмар, когда полностью изготовился к колдовству, еще и предвидел некоторые сложности:
— Мне кажется, при схлопывании кокона может вас и на стены бросить, и жаром припечь, и звуком оглушить. Так что вы уж там…
Дважды повторять не стоило, благо что обезопасить себя было чем. Разве что на всякий случай еще и режим слипания в сюртуках включили.
А потом бахнуло!
Никакого выброса тепла не случилось. А вот звук резанул по ушам даже через поставленный щит и прочие технические прибамбасы сюртуков. Помимо этого, графскую парочку подбросило метров на пять и сильно приложило об сходящийся свод у них над головой. Но там тоже помог созданный щит, смягчил удар, а потом и на пол плавно опустил.
Зато теперь ликовали уже все втроем и окончательно! Свобода!
Хоть и в глубочайшей подземной тюрьме это происходило, откуда бы не выбрались никакие иные существа, но для двух человек и разумного кальмара, пронзающего камни, словно воду, место ликования было уже несущественно. Тешила мысль, что их тюремщик до сих пор пребывает в неведении о побеге, а этим следует немедленно воспользоваться.
Может, поэтому Прусвет, проведший в неволе шестьдесят лет, гораздо быстрей вернулся в действительность и заорал:
— А теперь — мсти-и-и-и-ить!
Причем получилось у него прямо-таки сногсшибающе. Если бы Торговец не успел поставить щит, то и сам бы свалился, и Шура бы рухнула. За что и последовал укор:
— Дружище Прусвет! Ты бы хоть нас пожалел.
— Простите, друзья, это я от избытка эмоций! — принялся извиняться кальмар. — Тем более что в моем сознании вы четко ассоциируетесь с существами, на которых мой жуткий крик на разных частотах не оказывает никакого воздействия. Отныне буду предупреждать. Мало ли. Вот так!
И он расставил крестом четыре своих щупальца. Торговец согласно кивнул и перешел к обсуждению следующего шага:
— Что делаем дальше?
— Давайте я поднимусь в поместье Купидона и все там хорошенько осмотрю. Мне ведь достаточно находиться в едином пространстве каменного строения, чтобы там почти все слышать, и выставить хоть краешек глаза, чтобы все нужное подсмотреть.
— А тебя там не схватят?
— Ни за что!
— А если заметят?
— О-о! Я теперь уже не тот наивный кусок камня, которым был шестьдесят лет назад! Теперь я уже знаю, где и что мне грозит, и стократно буду перестраховываться. Ждите меня здесь.
— Да мы тоже немного попутешествуем глазками наверху и посмотрим, что там творится.
От такого признания Торговца их новый товарищ сильно удивился:
— Неужели для вас и такое возможно? Да вы как боги!
— Ну это ты загнул: бога нельзя даже за хвост схватить без своего разрешения.
— Ой! Неужели у вас и хвосты имеются?
Серое лицо скривилось, словно сморщенная жаром груша. Но теперь не понял юмора Дмитрий. Зато супруга пришла ему на помощь:
— Увы! Уже нет! Недавно ампутировали, чтобы не мешали.
Заливаясь несдержанным смехом, кальмар воскликнул:
— Ничего, скоро вырастут новые! — И скрылся в толще стены.
Тогда как парочка отыскала самое удобное место и расположилась для парного подсмотра.
— Я постараюсь вынырнуть на стыке, — предупредил Дмитрий. — Чтобы не было грохота. Ну а потом уже попытаемся проникнуть в замок через какое-нибудь окно. В любом случае сразу отклоняйся назад при любом нажатии моего пальца. Лучше мы потратим еще пять минут на настройку подсмотра, чем получим по молнии между глаз. Договорились?
— Не переживай, любимый. Я всегда подчиняюсь любым твоим прихотям, — промурлыкала Александра.
— Ловлю на слове! Только попробуй не подчинись хоть раз!
Взгляд его уже стал тускнеть, когда до слуха донеслось капризное восклицание:
— Имеются в виду только твои прихоти. Во всем остальном превалируют мои простые человеческие желания.
Так они и вынырнули в сиреневом тумане: с улыбками и желанием безобразничать. Но первым, на что они напоролись, перелетев над сараем на внутренней территории усадьбы, оказалось такое зрелище, от которого вся веселость сразу испарилась. Там под присмотром мага два угрюмых работника закончили копать неглубокую могилку, а потом равнодушно скинули туда два завернутых в старые тряпки тела и тут же стали резво засыпать их землей.
— Ногами, ногами утрамбовывайте! — прикрикнул маг, а когда его требование было выполнено, решил, что его обязанности на этом исчерпаны. Хотя и добавил, перед тем как уйти: — Плохо утрамбуете, появятся ямы со временем — накажу. Потом сверху накатите два камня с кучи.
Невдалеке громоздилась куча валунов, вероятно доставляемых сюда на телегах.
— Не извольте беспокоиться, ваше магичество, — угодливо отозвался один из работников. — Не впервой.
После таких слов наблюдатели присмотрелись и немного вильнули над пустырем, на котором лишь кое-где росли кустики. Зато вот таких парных, одиночных, а то и лежавших один на другом камней вместо надгробий виднелось здесь как на кладбище.
Уже придвинувшись к основному замковому комплексу, Торговец не выдержал и, высунувшись всем лицом из подпространства, озлобленно прошептал:
— Ну все! Достал меня этот мерзкий комар! Столько крови пить из народа — и не подавится, гад! Будем его уничтожать, чего бы нам это ни стоило!
Затем опять по максимуму спрятал свое лицо. Заодно приподнялись повыше и, стараясь оставаться на границе видимости сиреневого тумана, опустились уже на крыше. Потом осторожно высунулись над краем, выбирая, в какое из окон нырнуть в первую очередь. Там, где раздавались голоса, появляться не следовало, могли просто случайно смотреть в окно и их заметить. Таких окон было несколько. Но и без обитателей комната нашлась. В ней ничего примечательного не обнаружили, зато через приоткрытую щель удалось вылететь в коридор. И вот там, уже передвигаясь под самым потолком, графская чета добралась до самого охраняемого в замке помещения. С первого взгляда было понятно, что это либо спальня, либо рабочий кабинет самого Азарова: возле дверей стояли два вооруженных до зубов воина, а их подстраховывали сразу два мага в боевых одеждах, расположившиеся за ближайшими поворотами коридора. Причем они сидели в креслах так, чтобы видеть только воинов, холл перед ними и два пролета лестницы, ведущие вверх и вниз.
Светозаров направился к самому навершию дверей, стараясь там затаиться так, чтобы две пары глаз, носов и лбов не были заметны на фоне витиеватой лепнины. Вроде как получилось, да и Александра прекрасно поняла, что таким образом они только и смогут попасть в святая святых этого замка.
Вот только как долго продлится ожидание подходящей возможности?
Повезло: не больше десяти минут потратили, прислушиваясь к ничего не значащим переговорам воинов между собой. А потом дверь, через которую не проникало ни единого звука, резко открылась и держащийся за ручку Азаров пригласил своих собеседников на выход. При этом они продолжали разговор:
— Если ваше магическое могущество сам появится на площади — это будет наилучшим решением. Народ вас уважает и не посмеет роптать, — топтался на месте красный как вареный рак мужичок, нервно вытирая с лица обильный пот. — Все-таки такая яма после башни Зуперта осталась.
— Раз пообещал, значит, иду! — Довольно бесцеремонно Купидон чуть не вытолкал посетителя в коридор. — Но вообще, как бургомистр, ты сам должен улаживать подобные неприятности.
Он стал тянуть за собой высокую дверь, брезгливо отталкивая мешающего ему выйти мужичка. Именно этим моментом Торговец и воспользовался, нырнув внутрь помещения. Дверь тут же плотно закрылась, но с той стороны продолжало прекрасно слышаться каждое слово.
— Но как можно, ваше магическое могущество?! Народ просто в ужасе и страшной панике! Они мне не верят!
— Ничего, ничего! На том месте я построю новую башню, считай, что разрешение императора у меня уже в кармане. А вот с теми, кто меня так сильно «уважает», мы сейчас разберемся!
Голоса стали удаляться, хотя еще удалось разобрать брошенное одному из магов распоряжение:
— Эвтихид! Я вернусь через час. Пусть к тому времени накроют стол для обеда в столовой! И кстати, бургомистр, а почему ты…
Светозаров уже высунулся из подпространства и с привязанной к нему магией Александрой метался по всей комнате.
— Личный кабинет Азарова! Причем можешь не переживать, нас с той стороны не услышат, хоть мы тут молниями стреляй! Это здорово, значит, во второй раз мы сможем прямо сюда десантироваться всем телом.
— Так, может, сразу так и сделаем? — поинтересовалась его жена, тоже высунувшись чуть ли не по плечи.
— Только в крайнем случае. Все-таки сотрясение при этом может получиться, и тот же самый Эвтихид может это почувствовать. О! Глазам своим не верю! Наши браслеты! Как же этот сатрап раскусил нашу ловушку?
— Присмотрись получше.
Браслеты лежали прямо на столе, в некоем подобии хрустальной салатницы. Но как Светозаров к ним ни присматривался, у него ничего не получалось. Некоторое время он хмыкал и пыхтел, но все равно ничего не вышло.
— Не получается! Что-то там нагромождено, а вот конкретно рассмотреть не могу. Мне бы в руках подержать.
— А ручки-то вместе с телом остались, — напомнила Александра.
Зато ее супруг удовлетворенно замычал, вспомнив, как он в свое время пронес в зубах бомбу разрушительной силы в столицу Визенской империи. Тогда ему помогал Бонзай, и им удалось взорвать всю элиту кровавой организации, пропагандирующей человеческие жертвоприношения и желающей завоевать королевство Ягоны.
В тот раз он действовал зубами. Пришлось и сейчас задействовать тот же принцип. Но ведь еще и Александру следовало уговорить.
— Я беру одну пару зубами, а ты вторую. Это удачно они между собой пристегнуты.
Графиня с недоверием переспросила:
— Зубами? Но ведь их кто только не…
— А что делать? У меня одного не получится. А когда я там с этой магией разберусь, то уже сам обе пары сюда заброшу.
— Ну, после твоих рук и я…
— Дорогая! У нас нет времени!
И он первый потянулся лицом к браслетам. Получалось несколько неудобно, все-таки салатница, но удалось. Потом то же самое проделала тяжко вздохнувшая Александра, и они отправились к своим телам.
В камере, лишь только открылись глаза и стали слушаться руки, графиня Светозарова выплюнула ношу и стала интенсивно вытирать рот вынутым из кармана платочком.
— Фу! Какая гадость!
— И не говори, дорогая, и не говори, — бормотал рассеянно Дмитрий, уже вращая свою пару браслетов у себя перед глазами. А потом в озарении воскликнул: — Ах он подлый потрох! Ты только глянь, что он тут учудил!
— Как же, как же! Все вижу и все прекрасно понимаю!
— Извини, я несколько увлекся. — Он стал интенсивно накладывать на браслеты невидимые простому глазу структуры. — Видимо, он либо не поверил надписи, либо решил с ней разобраться чуть позже, намереваясь использовать для нашей поимки давно заготовленную ловушку с Живым Ужасом. Зато сразу поверх всего нашего колдовства Купидон наложил свой магический ограничитель, превращая эти украшения в обычную безделушку. Но этот самый ограничитель теперь может сыграть с Азаровым злую шутку, потому что я его не только смогу убрать с дистанции в пару метров, но и одновременно наложить свои печати на замки. Вот только чуточку здесь подправлю да здесь поменяю. Ха-ха! Как все замечательно получается!
— Но мне кажется, этот, как ты его называешь, потрох может и не надеть браслеты во второй раз. Что тогда?
— Наденет! Наденет как миленький, особенно если к нему в гости нагрянет новый Торговец.
От этого известия Александра даже растерялась:
— Кого ты имеешь в виду?
— Себя, дорогая, только себя. Сейчас мы живо подбрасываем браслеты на место, а потом я, затемнив свою фигуру или прямо из подпространства швыряю в руки того самого Эвтихида послание. Кстати, доставай бумагу и пиши, пока я вторые браслеты подправлю. — Краем глаза он проследил, как Александра достала в одном из многочисленных карманов сюртука записку, самописку и приготовилась записывать. — «Только что был у вас, не застал. Желаю встречи. Вернусь через сорок минут. Подпись: Старший Торговец Нидинту-Бел из Месины». Конец цитаты, точка с запятой.
— Но он же тебя сразу узнает и атакует!
— Пусть попробует вначале узнать. Ты забыла про нашу детку Эрлиону? Она ведь может запросто сменить мне внешность.
— А я?! — с обидой воскликнула Александра. — Если рядом будет женщина, он нас сразу раскусит. Или ты собираешься опять воевать без меня?
— Ну как можно, сладенькая? Воевать без лучшего стрелка современности? Ты у меня будешь в резерве и начнешь там все громить и ломать, если у меня пойдет что-то не так. Во время своего прибытия я оставлю тебя в любой свободной комнате справа, слева или сверху кабинета. Под общий грохот и сверкание тебя никто и не заметит. Прислушивайся к моему разговору через наушники сюртука и сама решай, как действовать. Так, у меня все готово! Поможешь мне зубками?
На этот раз возражений не последовало, и вскоре обе пары браслетов опять воротились в хрустальную вазу. Потом наблюдатели возвратились в тюрьму, и только Торговец стал готовиться к прыжку с запиской, как из стены выскочил Прусвет.
— Купидона нет, — выпалил он с ходу. — Подался в город утихомиривать народ. Там какие-то сильные разрушения. Зато ему сейчас готовят обед.
— Знаем! — коротко остановил его Дмитрий. — Сейчас Саша тебе все быстро растолкует, а я на две минутки отлучусь.
И пропал. Зато его супруга стала тараторить без умолку, стараясь сбросить всю новую информацию разумному кальмару.
Тот даже пригорюниться успел:
— У вас лучше получилось. А я думал отраву какую ему в пищу подсунуть.
Последние слова расслышал вернувшийся Светозаров.
— Не получится, такие колдуны на яд не ловятся. Но ты теперь понял, что мы затеяли?
— Понял. Мечтаю, чтобы все получилось.
— Тогда пока оставайся и присматривай за кабинетом и что вокруг твориться будет. А мы помчались менять внешность и вооружаться. Жди нас здесь через тридцать пять минут.
Вскоре уникальная, самая надежная тюрьма осталась пуста, пленники теперь ее вообще использовали как место для тайных встреч.
Александру Торговец сбросил в их апартаментах и отделался только коротким словом: «Вооружайся!» А сам метнулся в подвалы замка. Хотя и сомневался немного, вдруг стоило прийти нормально и попросить помощи более мягко. Но с другой стороны, он тут хозяин и магическая сущность — его дочь! Да и время! Время поджимало страшно! По вине Купидона они уже поистратили даром вагон, да что там вагон — целую пропасть времени, более семи часов!
Наверняка Эрлиона заметила появление графской четы сразу, потому что не успел граф Дин материализоваться возле бассейна, как раздалось ее взволнованное:
— Что случилось?!
— Нужна твоя помощь. Следует всего за двадцать пять минут изменить мою внешность до неузнаваемости. Причем чтобы даже папа Тител не узнал.
— А надолго маскарад?
— Да нет, хотя бы четверть часа продержаться или чуть больше.
— Легко! Прыгай в кресло вертушки! — А когда он усаживался, уточнила: — Как хочешь выглядеть?
— Что-нибудь эдакое. Пафосное и с императорским апломбом.
— Проще простого. Опробую на тебе самые свои последние разработки по соединению черт лица самых решительных, выдающихся, вызывающих уважение людей.
Последние слова Торговец уже слышал, проваливаясь в привычную волну отдыха и расслабленности. Хотя вроде даже и не успел насладиться этим, как сиденье под ним дернулось, словно от струи тока.
— Вставай! Ты ведь сам торопился!
— Уже? Ну ты чудо, Эрлиона! И чувствую себя опять на максимуме своих возможностей. Здорово!
— Взбодрила тебя попутно.
— А как я выгляжу? — Он уже выбрался из бассейна и теперь посматривал на свои ноги, живот и руки. — Растолстел?
— Стал чуть более солидным. Ну а лицо пусть оценит мама Саша.
— Понял, спасибо преогромное! — И уже в следующий момент оказался в графской оружейной. — Ну, как я тебе?
Открытые в восторге глаза Александры говорили сами за себя. Но и молчать она не стала:
— Потрясающе! Цезарь! Нет… Аристотель! Тоже нет… Юпитер!
— Все, я уже зазнался, буду цедить слова только сквозь зубы! — Теперь Дмитрий не скрывал своего удивления: — Чего это ты на себя взгромоздила?
— Переносная ракетная установка и полевой низкочастотный разрушитель. А что? Может, еще чего прихватить?
Она и так смотрелась как разумный, но мультяшный муравей, обвешанный самым современным вооружением. Словно сошла с обложки фантастического боевика.
— Куда уж больше? Небось коленки трясутся от перенапряжения?
— Меньше болтай! Перебрасывай меня на место, и я там разложу, что мне надо и как надо.
— Но мы ведь вначале в тюрьму.
— Ничего, прислонишь меня на три минуты под стеночку.
Спорить с такой воительницей было себе дороже. Поэтому Торговец совершил прыжок в их недавнее узилище, где сразу стал получать информацию от Прусвета:
— Ой, что там за переполох поднялся в замке! Сразу послали за Купидоном, он примчался из города и сейчас стягивает в коридор перед своим кабинетом всех своих наилучших и верных магов-помощников. А всю челядь и слуг погнали на задворки замка. Что теперь?
— Ну вот, — Дмитрий подморгнул супруге, — если что, то можешь никого не жалеть! А ты, дружище, зависни над головой Азарова в момент нашего с ним разговора. Если вдруг я подам такой сигнал — он двумя руками откинул волнистые кудри назад, — сразу дави колдуна своим криком. Может, тех пару секунд его замешательства мне и хватит. Все? Готовы? Помчались мстить!

Глава тридцатая
Разгром противника на его поле

Взъерошенный азартом и переживаниями, самый великий колдун Кабаньего метался из кабинета в коридор, сквозь настежь распахнутые половинки дверей и обратно. При этом он монотонным речитативом отдавал своим помощникам все новые и новые распоряжения. Но суть их сводилась к одному:
— Увидите слепящий луч сквозь стены, сразу сливаете все свои силы в ручей и направляете ко мне.
При этом он опять внимательно посматривал на браслеты у себя на руках и нервно восклицал:
— Но этот вариант уничтожения мы задействуем только в случае неудачи отбора силы. Всем быть начеку! Смотреть в оба! Дверь по возможности стараться оставить открытой! — И опять сорвался с места.
Вот так его и застали, практически в дверном проеме, грохотание, дребезг и световые вспышки перехода из межмирского пространства. Ведь он и не догадывался, что при желании Дмитрий мог не только занижать звуки до возможного минимума, но увеличивать эффекты своего появления.
И в самом деле, получилось что надо: все здание вздрогнуло, грохот был слышен во всем поместье и за его пределами, а колдуны наверняка бы ослепли, если бы не вовремя задействованная ими магическая защита. Вдобавок из подпространства, сразу вслед за появившимся грузным человеком, эхом донеслось:
— Старший Торговец Нидинту-Бел из Месины!
Кажется, внешний вид, его величие и явная аристократичность манеры держаться и смотреть свысока поразили даже хозяина поместья. Он постарался придать и своему лицу некоторую приветливость, нацепил умильную улыбку и воскликнул:
— Приветствую вас, Нидинту-Бел из Месины! Чем обязан такому визиту?
— Воры! — так и не ответив на приветствие, рыкнул Светозаров. — У меня завелись воры, которые украли у меня зектанги и адские топазы! Это кошмар! Причем счет идет на сотни, многие сотни камней! И след преступника ведет сюда, к вам!
Указующий перст, с громадным камнем в огранке кольца, уставился обвинительно на Купидона. Но тот не настолько растерялся, как могло ожидаться.
— Очень сожалею, но нашей вины в вашей пропаже нет.
— Я это знаю! — продолжал пениться Старший Торговец. — Но укравший мои камни преступник сюда наведывался. Как я понимаю, он наверняка предлагал вам купить мои камни.
Местный властелин всех колдунов тоже не велся на мякину. И постарался всеми силами тянуть время, чтобы понять, как себя правильно вести.
— Да, скрывать не стану, наведывался тут один. Но я не знал, что он преступник и камни краденые. Кстати, давайте пройдем в мой кабинет, не будем тут пугать колдовством и напрасно распинаться перед простыми просителями, которые прибыли ко мне отовсюду со своими просьбами.
— Мм? — Нидинту-Бел из Месины оглянулся вокруг, на сообразительных магов, которые стали кивать и угодливо кланяться, словно они и в самом деле простые подданные империи. — И вам охота с такими людишками возиться?
В его тоне прозвучало открытое глумление и непонимание. Было забавно наблюдать, когда Азаров сделал вид, что смущен:
— Прошу вас, входите. Поговорим в моем кабинете. — И сам первый попятился назад, остановившись у самого стола. — А как его звали, этого вашего преступника?
Двери все-таки за спиной Торговца закрылись, но казалось, что он не обращал на это ни малейшего внимания.
— Как?! Разве в ваш запретный мир кто-то еще осмеливался проходить, кроме этого вора? Отвечайте!
В глазах Азарова мелькнула звериная заинтересованность. И по этому блеску стало понятно, что он и сам жутко заинтригован сказанным и сейчас попытается хоть что-то выведать.
— Ну, не всегда наш древний мир был запретным. Когда-то и у нас велась торговля и мы общались с магами иных миров. Имеется много легенд…
— Вы о чем? Испокон веков в Кабаний проходу не было. И все эти ваши легенды — не более чем выдумка сказочников.
— Но я ведь о вас знаю, — вкрадчивым голосом послышалось возражение.
— Наверняка вам что-то наплел этот преступник. Разве можно верить подлому воришке? Или вы с ним уже давно сотрудничаете?
— Да нет, если честно, то совсем, совсем недавно, только первый раз встретились. Да и камней я у него купил всего лишь какую-то сотню-другую.
— Ах он!.. — Старший Торговец весь пылал справедливым негодованием. — Его казнь будет весьма показательной!
— Неужели? Как говорится в наших легендах, Торговцы вообще уже почти все вымерли. Зачем же вам казнить друг друга?
— Это наши внутренние дела.
— К тому же этот ваш вор обещал посодействовать в приобретении для нашего мира статуса свободного. То есть мы вновь можем увидеть солнце, звезды и избавиться от сиреневого тумана.
Светозарову ничего не оставалось делать, как воскликнуть:
— Полный нонсенс! — Тем более он чувствовал, что теряет инициативу в разговоре. Поэтому максимально сосредоточился на своей задаче и постарался сделать шажок вперед, сокращая дистанцию между собой и хозяином кабинета. — Прощения ваш мир не получит!
— Да? Но тогда вы должны знать, от кого зависит наше прощение?
— Это наши секреты.
— Для меня это не секрет: от общего симпозиума Торговцев, который проводится ежегодно в замке Свинг.
Колдун сделал многозначительную паузу, и Дмитрий вовремя припомнил рассказ кальмара Прусвета про место сборов Торговцев в древние времена.
— Откуда вам известно про замок Свинг Реальностей?
— Хм! Мне-то известно, а вот вам, кажется, нет! — Теперь Купидон перешел на обвинительный тон, а Светозаров почувствовал, что последний, такой нужный шаг сделать не может: тело уперлось в какую-то невидимую преграду. — И если вы не докажете, что являетесь именно Старшим Торговцем, дальнейший разговор я вести с вами не намерен.
— Ха! И чем же вам доказать? Моего появления недостаточно?
— Нет! Лучше назовите мне зверей-хранителей, которые охраняют замок Свинг Реальностей. Итак?
— Всего лишь? Но я не имею права говорить такое перед посторонними. Тем более что я прибыл сюда совсем по иному вопросу.
— Значит, не знаете.
— Не имею права!
— Да ладно вам, я-то про этих хищников знаю. И готов даже назвать парочку, чтобы вы не сомневались. Если вы и в самом деле старший.
— В самом, в самом!
— Да? Так вот, я называю, — настойчиво гнул свою линию Азаров. — Орангутанги, вараны… Ну, может, теперь вы? Хотя бы одних монстров назовите из двух оставшихся?
К тому моменту в голове у Дмитрия только и нашлись воспоминания о тех зверях, которые терзали кровать перехода к черному монолиту. И он, скривившись, с презрением выплюнул:
— Шакалы!.. Например…
Глаза великого колдуна не выдержали и чуть приоткрылись от удивления. Но больше он ничем себя не проявил, видать, внутри приняв какое-то окончательное решение. А вслух согласился:
— Правильно. Хорошо, так чего вы хотите?
— Хочу вашей помощи в поимке воришки. Справедливость должна восторжествовать. Поможете?
— И как это должно выглядеть? Это раз! А второе: что я с этого буду иметь? Ведь именно так у вас начинается торговля?
— Совершенно верно. Меня радует ваш шаг навстречу! — И опять-таки Светозаров не смог продвинуться вперед. Правда, он еще не применял всех своих возможностей, но не сомневался, что Азаров держится начеку. — Поэтому сразу предлагаю окончательную цену за ваше содействие: пятьдесят адских топазов или зектангов. На ваш выбор.
— У-у-у, — с кислой миной протянул колдун, хотя внутренне чуть не взорвался от жадности. — Как вы дешево оцениваете мое доброе имя. За такой мизер я торгового партнера не продаю.
— А за сколько?
— По пятьдесят и зектангов и адских топазов!
В первый миг показалось, что Торговец сейчас взбеленится, но он лишь скривился и отчаянно рубанул рукой воздух:
— Ладно! По рукам!
И стоило видеть, с какой досадой затаил дыхание его собеседник. Он почувствовал, что и на двести зектангов получил бы согласие, ведь недаром здесь были упомянуты сотни и тысячи уникальных камней.
И опять продолжительная пауза показала, что принятое ранее решение пересмотрено и взамен его вступает в силу другая заготовка. Теперь каждое слово взвешивалось и вылетало с осторожностью пугливой птички:
— Как будем устраивать ловушку?
— Просто! Я вам передаю прибор, с помощью которого вы мне передадите сигнал в тот момент, когда вор здесь появится. После чего я тут же появляюсь в вашем замке, блокирую подпространство с помощью помощников и пленяю подлого предателя.
Вновь оглашенные, такие невероятные перспективы на некоторое время заставили Азарова опешить. Он ведь так долго мечтал вырваться из Кабаньего и пуститься на завоевание окрестных миров, но не мог найти даже ниточку, ведущую наружу. А тут вдруг ему предлагают контакт с внешним миром, который при определенной магической разработке тоже может принести долгожданные плоды.
И опять по его тщательно скрываемой, но все-таки различимой ауре со сполохами неуверенности можно было судить о меняющемся варианте поведения. Теперь он уже и сам не знал, что делать: пленять Старшего Торговца и отбирать у него силу, соглашаться на сотрудничество или просто не сходя с этого места уничтожить. Сил у него хватало для всего, но вот как правильно выбрать? Как верно сориентироваться в обстановке, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях?
Но именно на такой результат и рассчитывал Светозаров, затевая такой многогранный разговор с надуманными реалиями. Кажется, своего он добился: местный владыка на перепутье и не знает, куда ему двинуться. Хотя, скорее всего, вариант с уничтожением он в любом случае отвергнет.
Зато настала пора действовать мстителям. Дмитрий вытащил из своих одежд льюпер и стал его протягивать рукой вперед:
— Вот, это прибор для связи со мной. Эй, а что это меня не пускает?
Он выглядел озадаченным, словно только сейчас почувствовал перед собой преграду. На что Азаров кисло ухмыльнулся:
— Разумные предосторожности. Моя доброта в этом мире многим не по вкусу. Ни в коей мере не имею в виду вас, господин Старший Торговец, но все-таки нормы есть нормы. Если не можете мне сами передать, то просто подвесьте прибор в воздухе.
— Да ладно, как хотите.
Льюпер поплыл по воздуху к хозяину кабинета, а Светозаров стал поднимать обе руки, чтобы небрежным жестом поправить себе прическу. И как раз в тот момент, когда он уже начал это делать, а прибор должен был коснуться пальцев Азарова, из коридора послышался заполошный вопль:
— Беда! Горит лаборатория!
Но жест получил свое завершение, волосы оказались приглажены, а на поворачивающего голову в сторону окна Купидона с потолка обрушилась лавина самого жуткого, громоподобного и яростного крика. Все это помогло Торговцу протолкнуться резко сквозь невидимую преграду, сделать недостающие два шага и наложить печати на замки браслетов Запрета.
Практически владыка местного магического мира растерялся, ослабил чуть контроль над своими щитами лишь на одно мгновение. Но и этого мгновения хватило для мастерской атаки действовавших сообща мстителей. Колдун дернулся от удара звуком, но тут же вновь расправил плечи, приподнимая кисти рук. Он готов был ответить всем страшным, что у него имелось в резерве. Да вот только… Браслеты действовали! И теперь Купидон Азаров превратился в самого обычного усредненного обывателя. И он это почувствовал сразу: завыл с таким бешенством, что легко смог бы конкурировать с Живым Ужасом. Но резко оборвал свой крик, когда ему на голову свалился весь кальмар целиком, обхватил по самые плечи щупальцами, парализовал и с восторгом спросил:
— Все? Он безопасен?
— Как видишь, — усмехнулся Дмитрий, но больше ничего сказать не успел, а только отвесил от удивления челюсть.
Тело Купидона тряпичной куклой вонзилось в стену и в ней… исчезло! Зато тут же обратно вывалился Прусвет:
— Месть моя страшна! У-у-у-у-у! Но ты не бойся, колдун жив. Просто это ужасное мучение для живого существа — почувствовать себя камнем. И побыть в нем. Пусть хоть немного помучается.
И тут же добавил, пока Дмитрий пожимал плечами:
— Там помощники Азарова после моего крика попадали на пол, но уже поднимаются, сейчас бросятся сюда. Кричать опять?
— Зачем! Остальные тоже хотят повоевать. Только подстрахуй! Сашенька, ты все слышала? Начинай!
Одновременно с провалившейся внутрь кабинета дверью по всему коридору прошлась все сметающая собой очередь реактивных снарядов. Александра Светозарова знала, как надо стрелять даже сквозь стены.

Глава тридцать первая
Из огня да в полымя

Переход из замка Свинг Реальностей в жесткое, странно перекрученное кресло прошел сравнительно удачно, если, конечно, не считать сильнейшего удара по спине. Создавалось такое впечатление, что посланник угодил в кресло, падая с пятиметровой высоты. У него даже дух свело и нечем стало дышать. Но когда фиолетовые круги перед глазами развеялись, он по вездесущим остаткам фиолетового тумана понял, что вернулся в свой мир. И от страха первым делом замер: что сейчас будет? Как себя вести? Куда бежать и кого звать на помощь? Стоит ли опрометью мчаться к Азарову с немедленным докладом?
А тут и кресло под ним, отработав свою миссию по возвращению, вздрогнуло и застыло окончательно. И наступила полная тишина. Относительная, конечно. Где-то во дворе перекрикивались работники поместья, издали раздалось конское ржание, затем непонятный грохот, обычно предшествующий редкому явлению — грозе. И чуть позже непонятный нарастающий шум со стороны основного здания.
В то же самое время раздались топот ног и чьи-то голоса в самой лаборатории. Пока Хотрис не мог четко сориентироваться, но вроде как со стороны выхода. А когда голоса двух мужчин стали разборчивее, то сразу стал различим голос наставника, который целую неделю натаскивал юношу перед отправкой в замок Свинг Реальностей:
— А я тебе говорю, что здесь что-то стукнуло! Словно что-то упало или завалилось.
— Странно. Я работал на первом столе, — возражал ему кто-то незнакомый, — и ничего не расслышал.
— Звук ко мне пришел вон из того большого окна. Или, может, это ты что-то упустил из рук?
— Только этого мне не хватало! Как раз смешивал самые дорогие ингредиенты для лечебной мази. Урони я хоть что-то, меня бы покровитель самого на составляющие пустил. Ну, смотри! Что тут могло упасть?
Шаги и голоса стихли, а Хотрис сжался калачиком в кресле, стискивая в руках маяк и коря себя, что сразу не отложил его куда подальше. Внимательный осмотр длился жутко долгое время, и все равно наставник остался неудовлетворенным:
— Что-то тут не так. Давай все-таки обойдем все столы и посмотрим за шкафами.
Но только они двинулись с места, как со стороны основного комплекса зданий послышался звук горна, означающий тревогу, а следом за ним и топот чьих-то ног. Похоже, что бегущего заметили через окно, открыли створку и нервно поинтересовались:
— Куда несешься как на пожар? Что случилось? «Пожар?! — подумал юноша. — Это было бы очень кстати!
Может, меня бы не сразу и нашли. Хотя что это мне дает?»
— Только пожара нам не хватало! — Голос принадлежал одному из личных телохранителей Азарова. — Но тут дела покруче заворачиваются. Второй Торговец объявился! Причем не простой, а Старший. Немедленно хочет увидеться с покровителем, а ты сам знаешь, что подобное означает. Наверняка и второго проходца между мирами господин захочет пленить да силы его забрать. А может, и уничтожить, так что тревога по разработанному им плану.
— А где он сам?
— В город подался с бургомистром, народ успокаивает после провала под землю башни Зуперта. Но за ним уже умчались, а мы все собираемся в холле замка. Поторопитесь.
— Бежим! — отозвался наставник, и сразу послышался стук закрываемого окна. Одновременно он обратился к коллеге: — Закрываем тут все — и в замок. Только не хватало прибежать позже покровителя.
Частый топот показал всамделишную поспешность магов, хотя несколько фраз еще долетели до слуха вернувшегося посланника:
— А что с тем первым Торговцем?
— Доводят до кондиции в тюрьме Живым Ужасом.
— Ого! Превращают в кисель? Вместе с его барышней? Вот бы с ней…
— Рот не разевай! Не про нас каравай!
— А вдруг этот Старший прибыл спасать своего младшего подельника?
— Ничего! Покровитель и этого в бараний рог скрутит! А уж мы…
Плотно запертая дверь отсекла звуки с той стороны, что послужило Хотрису сигналом для начала активных действий. Первым делом он с некоторым трудом встал на непослушные ноги и постарался потрясти бесчувственными икрами. Потом засунул так мешающий ему маяк под самый низ какого-то стола с вытяжным колпаком. Затем его взгляд упал на спинку приемного кресла: рычаг был опущен! Так вот что озадачило наставника, когда он заметил некое непривычное несоответствие в облике лаборатории. Какое везение, что он умчался!
На всякий случай Хотрис вернул рычаг в прежнее положение, и кресло опять мелко завибрировало. И только после этого, выглянув осторожно из окна и увидев растворяющиеся в тумане спины хозяйничавших здесь магов, юноша облегченно выдохнул тихим шепотом:
— Неужели я сам? Тогда срочно искать мазь!
А что ее было искать? Там она и была, где обычно, возле места основного производства. От жадности юноша вначале запихнул в карманы сразу четыре баночки, а только потом закатил штанины, сорвал с ног повязки и принялся обильно смазывать жутко смотрящиеся раны. Потом подумал и вообще смазал ноги целиком, по самые бедра. Причем делал это с подспудной мстительностью, зная, как баснословно дорога каждая чайная ложечка этого магического снадобья. На втирания и на толстый слой поверх найденных чистых тряпок, которые использовались для протирания колб, ушло сразу три емкости со спасительной мазью. Зато когда наложил эти тряпки на раны да примотал другими, то минут пять сидел в каком-то странном, расслабленном отупении. Словно выпал из действительности. Но это помогло: когда вернулся и стал соображать, с удовлетворением осознал, почему ему так радостно, — откуда-то взялась твердая уверенность, что лекарство обязательно поможет и ноги вернутся к здоровому состоянию.
А раз так, то следовало немедленно обеспокоиться целостностью и всего остального организма. Ведь это просто удивительное совпадение, что в замке начался переполох, все маги стянулись туда, а значит, появился уникальный шанс пересечь поместье в нужном направлении и преспокойно выбраться со стороны сада по уже натоптанной, много раз хоженой тропе. Даже если его вдруг кто-то заметит из охраны, то вряд ли он знает, куда подевался парнишка в последние несколько дней. Увидит — останавливать не станет. Опыты с перемещением держались в жуткой тайне, о которой знали только Купидон и его первый помощник. А дальше совсем просто: знакомый дикий кабан, несущий охрану между заборами, пропустит в любом случае. Напоследок можно прорубить внешнюю ограду из стальной проволоки для быстрого ухода. Тесак с собой. Тогда посланника уже точно не найдут! Никогда! Уж он постарается!
Другой вопрос, что Хотриса жутко заинтриговали сообщения о каких-то Торговцах. Тем более таких, которые «проходцы» между мирами. Мало того что прибытие Старшего спасло мальца от обнаружения и необходимости держать отчет перед Азаровым, так еще четко прослеживалась идея возможного сражения неведомого мага с местным властителем колдунов. Ведь наверняка второй коллега явился сюда для спасения младшего товарища, и никакие утверждения, что и его свернут в бараний рог, голословно не проходили. Вдобавок мелькнула мысль, и перед глазами четко предстал тот способ, с помощью которого простой юноша мог хоть как-то помочь Старшему Торговцу в предстоящей магической схватке. Ну если уж и не помочь (свои силы надо рассчитывать реально!), то уж значительно отвлечь самого Азарова, а в итоге и порядочно ему насолить. Как минимум!
И для этого дела лучше всего подходил пожар! Если начнет гореть ценнейшая лаборатория, то в любом случае силы местных магов немного оттянутся от заранее симпатичных для Хотриса Торговцев. Да и по его следам в случае погони некого будет отправить, все будут заняты тушением пожара.
Единственное, чего в своей жизни Хотрис не делал или не устраивал, так это пожаров. До этого судьба миловала. Но с другой стороны, если подумать, то и сложного в этом ничего нет. А уж в лаборатории, где достаточно просто неаккуратно смешать несколько жидкостей, сделать пожар может и пятилетний ребенок, и паралитик старик. Толкнул штатив с пробирками, он упал на пол, стекло вдребезги, и все… носи воду для тушения!
Но вначале следует открыть свободный проход наружу, а с этим оказалось несколько сложней. Обе двери оказались наглухо закрыты, а на окнах стояли решетки. И только после заполошного метания по всем помещениям на глаза попался грузовой люк, через который сюда, скорее всего, затаскивали уголь для тиглей, тяжеленные емкости с газом и прочие вспомогательные вещества. На уровне пола он был жестко задраен изнутри на защелки и даже прикручен зажимами. Но ведь изнутри!
Азарт, а самое главное, жуткий грохот со стороны замка (разве сражение магов уже началось?) помогли справиться с такими нехитрыми запорами минут за пять. Затем короткий осмотр местности вокруг лаборатории со стороны люка, и вся фантазия пошла только в одну сторону: что бы такого поджечь, чтобы горело… нет, чтобы сгорело все? Смекалка подсказала, как правильно использовать прочные длинные веревки, висевшие на стене возле главного входа. А дальше стало совсем просто, хотя вновь зависшая тишина над замком сильно настораживала: неужели сражение магов так быстро закончилось? Но так как шума больше не слышалось, следовало продолжать начатое дело, и операция «Пожар» перешла в завершающую стадию. Естественно, что для розжига огня приспособления имелись, и вскоре уже юноша обходил со свечой все столы и, где только мог, зажигал рабочие тигли, малые горны и газовые горелки. Некоторые он ставил на пол, сразу прислоняя к древесине столов. Обратил Хотрис внимание и на круглые емкости с газом, одну из которых с огромным трудом перекатил в самый центр лаборатории. Ну и в финале протянул веревку через несколько столов, где громоздились наибольшие емкости с самыми опасными, ядовитыми даже на вид жидкостями.
Когда было все готово, постоял у люка, оглядывая последний раз творение своих рук, крепко ухватился за конец веревки и, набирая разгон, вынырнул за стены лаборатории. Раздавшиеся за спиной грохот и звук битой посуды буквально через пару мгновений сменился мощным хлопком, а потом и столб пламени вырвался с такой силой, что опалил волосы на затылке. Натянувшаяся веревка дернулась обратно, рука сама ее отпустила, а бесчувственные пока еще ноги попытались придать телу хоть какое-то ускорение.
«Ой! Что-то я перестарался! — запаниковал юноша, чисто интуитивно выбирая направление для бега. — Думал, что чуть позже полыхнет, а оно вон как, сразу. Как бы все за мной следом не бросились!..»
И как раз после этого, словно отвергая мысли об опасном преследовании, со стороны замка раздался ужасающий по своей силе крик, который ударил настолько жесткой волной, что Хотрис споткнулся и зарылся носом в траву. Пока подымался, затравленно озираясь, и вновь набирал скорость, в замке раздались такой грохот, вой, треск и скрежет, что в любом случае никакое здание не выдержит. Уже вбегая в сад, юноша оглянулся в ту сторону, где стоял замок, но за проклятым сиреневым туманом рассмотреть ничего не удалось. Тогда как вой, грохот и скрежет продолжались с неослабевающей силой.
«Вот сейчас уже точно сражение магов началось! — ликовало сердце. Хотя и тревога тут же закралась: — Только вот кто победит?»
Этот вопрос настолько заинтриговал Хотриса, что, добежав до так хорошо знакомой яблони, он не бросился к забору, а залез на дерево и затаился в давно облюбованной, удобной развилке. В любом случае немножко выждать и хоть что-то узнать будет полезно.

Глава тридцать вторая
Старший и младший

Как только реактивные снаряды стали крошить в коридоре отчаянно сопротивляющихся магов из свиты Купидона Азарова, граф Дин Свирепый Шахматный тоже не стал отставать от своей супруги. Но только тогда и вспомнил, что в отличие от нее совершенно забыл пополнить свой арсенал. Тем не менее реактивные пули у него еще имелись, как и пули, несущие сигнальные огни и праздничные салюты. И все они оказались весьма эффективны при пробое созданных магами оборонительных редутов.
Несмотря на многочисленность магической свиты, ничего особенного противопоставить графской чете они не смогли. Да и отсутствие их покровителя, которое они заметили сразу после выноса двери, значительно подорвало их боевой дух. Хотя молнии, таранные удары и ледяные стрелы так и сыпанули сплошным градом в кабинет исчезнувшего хозяина. Несколько неожиданным для Торговца оказалось применение многочисленных иллюзий, которые с невероятной скоростью ринулись вперед, сквозь пули и крошащие камни взрывы. Для простого человека они не только являлись воплощением страха, но и при касании могли умертвить. Но Торговец быстро раскусил подобное колдовство и никак не реагировал на призраков, которые толпились вокруг, не имея возможности преодолеть энергетический щит. Причем с гибелью своего создателя иллюзии исчезали моментально, поэтому Дмитрий и сосредоточился на том, чтобы каждая пуля не пропала даром.
А потом Александра задействовала полевой низкочастотный разрушитель, и оставшиеся напротив кабинета стены замка, в которых засели обороняющиеся колдуны, стали превращаться в песок, перемешанный с пылью. Тут уже оставшиеся в живых подельники Азарова не выдержали и бросились врассыпную. Кто успел, естественно. Преследовать их в сиреневом тумане, конечно, было делом бессмысленным, а стрелять им вслед — тем более. Поэтому Дмитрий попросил супругу через переговорное устройство:
— Дорогая, побереги патроны. Да и город жилой вокруг.
— Не учи ученую! Даже рикошет стараюсь учитывать. — Александра лихо спрыгнула с верхнего этажа на остатки коридора, осмотрелась и только тогда повернулась к мужу: — Ты как? Не пострадал? — И сразу же с улыбкой добавила: — Главное, что не в коконе!
— Да мы с Прусветом этого Купидона на раз уделали! Ну и новость, что лаборатория горит, Азарова чуток отвлекла.
— Да, вон в той стороне что-то сквозь туман просвечивает. Знатно, видимо, горит.
— Пойдем посмотрим? Ведь кто-то же нам помог?
— Вряд ли, видимо, когда в панике сюда сбегались, что-то с огня снять забыли, вот оно и переварилось.
— Может быть, может быть. Но все равно глянуть надо.
— А времени не жалко? И вообще, здесь бы сейчас хоть кого-то для наведения порядка оставить. Самим-то некогда.
— С радостью. Только вот кого?
Графиня Светозарова шумно фыркнула, хотя стволом разрушителя все-таки продолжала водить по руинам:
— Так ведь сил у тебя полно. И тут еще обязательно накопители отыщутся. Значит, немедленно перекидывай сюда «третью», «девятую», с десяток целителей из академии и часть своей армии с твоего поместья на юге Рилли. Чего им там бездельничать? А здесь вон сколько дел. Можешь и корпус рыцарей-добровольцев из Гинвейла добавить. Небось ждут не дождутся. Может, и Бонзай полк даст.
— Точно! Хотя целителями рисковать не имею права, «третья» нам самим сейчас будет нужна, с Бонзаем такой договоренности не было, а вот всех остальных… Подождешь меня здесь?
— Нет. Достану сейчас Купидона из стенки, отволоку на главную городскую площадь и буду на глазах всего народа от души пинать ногами. Шучу, шучу! Прыгай!
Когда Торговец исчез, минут пять ничего не происходило, а потом в воздухе перед графиней завис Прусвет и с досадой воскликнул:
— Как?! Уже все закончилось?
— Повоевали и хватит. Пока.
— А я так здорово гонялся за этими подлыми подручными Купидона! Троих успел поджарить прямо на стенах! А вот остальные… — Он тяжело и горько вздохнул, но сразу оживился: — Кстати, а ведь лаборатория загорелась не случайно!
— Вот и Дима чего-то решил, что ее кто-то поджег.
— Я тут только что подслушал разговор прачки со служанкой, которые вон в том домике находятся. Да не смотри ты так, все равно тебе за туманом не видно…
— А тебе?
— Я там камень чувствую, поэтому словно вижу. И эта прачка со всхлипами клялась, что видела того самого ученика, которого целую неделю помощник Купидона мучил на заднем дворе, заставляя сражаться с какими-то чучелами да иллюзиями. Дескать, выскочил пацан из лаборатории и веревку за собой волок, а потом и полыхнуло. Затем ученик в сторону сада побежал. Но сомнений в его причастности к поджогу нет, сплошная уверенность. Теперь женщины друг друга успокаивают и голосят: что, мол, дальше с нами будет.
— Интересно! — Александра коротко задумалась. — Слушай, Прусвет, а ты там вокруг сада поищи, пока остальные наши подтянутся. Может, и отыщешь пацаненка?
— Конечно, он никуда не денется. Там вокруг поместья делянки с дикими кабанами на охране, только маг и прорвется.
— Как бы он сдуру туда не сунулся.
— Лечу! — Хотя разумный кальмар не полетел по воздуху, а исчез, просто вонзившись в ближайшую полуразрушенную стену.
Чуть позже стали появляться и силы подкрепления. Вначале вывалились девять мужчин в строительных комбинезонах. Только в руках у них были не лопаты, а автоматы, подсумки с патронами и компактные рюкзаки со всем необходимым для короткого боя или похода. Видимо, им снаряжение Светозаров закинул по пути. Сам он вынырнул из подпространства только на минутку, отдать приказ:
— Девятая! Поступаете под командование графини Светозаровой! — А потом добавил уже для супруги: — Вначале промчался по войскам и дал им сигнал на построение. Сейчас они вооружаются и становятся в колонны. Будь готова для них сразу дать задание!
И пропал с громыханием. А для «девятой», воины которой уже интенсивно обвешивались подсумками и надевали на спину рюкзаки, уже неслись распоряжения:
— Пятерым разойтись и держать периметр, оставаясь в пределах моей видимости. Двум парам прочесать оставшееся в целостности здание. Осторожно, могут оказаться гражданские лица. Всех, кто окажет сопротивление, уничтожать на месте!
Но судя по тому, что ни одного выстрела так впоследствии и не раздалось, сопротивления никто не оказывал; скорее всего, подручные Купидона, замешанные в черном колдовстве, постарались как можно быстрей покинуть поместье, а то и вообще бывшую столицу местной империи. Слуги и в самом деле оказались в замке, и теперь те, кто выжил, запыленные, перепуганные и растерянные, стягивались в один из дворов.
Потом стали появляться рыцарские силы. Вначале показался весь отряд под командованием маркиза Дриено Гаспи, управляющего землями графа Дина Свирепого на юге Рилли. Около сотни воинов, все верхом, все в полной сбруе и с переметными сумами на крупах коней. Видимо, последние наставления Торговца по поводу такой тревоги восприняли совершенно серьезно. И отрабатывали походное построение по нескольку раз на дню.
Маркиз оглядывался недолго:
— Ваше сиятельство, прибыл в ваше распоряжение!
— Рада вас видеть, маркиз! — не удержалась от радостной улыбки Александра. — Распределите своих людей и немедленно займите все стратегически выгодные участки этого поместья. Обеспечьте полную охрану дальнего периметра и блокируйте все въезды и выезды. Кто будет оказывать сопротивление, говорите, что Купидон Азаров пленен и скоро пойдет под суд. Если и это не поможет, сразу уничтожайте строптивцев.
Когда этот отряд рассосался в тумане, несколько иное задание получили и оставшиеся пятеро воинов «девятой»:
— Старший группы остается возле меня, остальные пары — на помощь в прочесывании замка! — А когда рядом с ней остался только бывший лейтенант Долеханов, спросила с подначкой: — Ну что, Григорий, домой не тянет?
— Меня? Нисколько! — Да и его горящие восторгом глаза не давали повода усомниться в искренности утверждения.
— С тобой понятно. А вот остальные?
— Тоже уже все правильно осознали. Даже полковник принял как данность все, что нас окружает.
— Мне казалось, что он будет артачиться.
— Нам тоже так казалось. Но труд сближает, и час назад полковник с нами поделился некоторыми тайнами. Оказалось, что после захвата выкупа и уничтожения Торговца нас всех собирались пустить под «зачистку».
— Ну это понятно! Такие огромные деньги для «москвича» — отменный куш, которым он ни с кем делиться не собирался. Меня, кстати, тоже чуть не зачистили со всей конторой по указке Пыл Пылыча и его собутыльника в правительстве.
Долеханов немного помялся, но потом все-таки спросил:
— А что с ними будет? С «москвичом» и его кликой?
— Не волнуйся, разберемся! — сузила глаза графиня. — Сейчас просто у нас рук на все не хватает.
И как раз после этого появилась из подпространства силища с множеством рук, ног, копыт, ну и голов, естественно. От тяжести двух сотен рыцарей мира Гинвейл земля в мире Кабаний содрогнулась, словно при землетрясении, а у забывшего выдохнуть Григория челюсть так и отвисла. Поэтому он даже сразу и не сообразил, что чуть запыхавшийся Светозаров стоит рядом и жалуется супруге:
— Уф! Чуть не надорвался такую массу перетаскивать. Караваны жрецов с ларцами Кюндю в десять раз легче были!
— Тогда зачем так много?
— Ха! Так там чуть драться не стали за место в первом десятке. Вот и пришлось весь первый тревожный отряд забирать. — Глядя, как рыцари с лязгом железа, с храпом лошадей и гортанными криками подравнивают свои ряды, недоуменно добавил: — Ты бы только знала, сколько там еще подобных отрядов в долине Сражений собралось! Ладно, как тут у вас?
— А вон уже маркиз Гаспи скачет. Спускаемся во двор.
Управляющий и в самом деле примчался на лошади, начав доклад еще на расстоянии:
— Ваша светлость! Все поместье у нас под контролем! На воротах успели захватить ошивавшегося там бургомистра города. Говорит, что побоялся оставаться с народом после поспешного бегства с площади владыки колдунов.
Следом за ним приблизился и командующий отрядом гинвейлских рыцарей.
— Тоже неплохо! — Он обратился к рыцарю по титулу, который никак не соответствовал простому облачению: — Ваше высочество! Хватайте этого бургомистра за жабры и занимайте город. Вернее, главную префектуру, или что там у них. Постарайтесь установить полную власть и выловить всех приспешников Купидона Азарова. Если прибудут посланники из новой столицы от императора, вступите с ними в переговоры и выясните позицию номинального правителя. Если он двинет войска против вас, мы перекинем еще пару отрядов и будем менять не только магическую, но и политическую власть в этом мире. Надеюсь, что понятия справедливости и добра вам самому помогут разобраться в ситуации лучше всего. Но и горожан, которые натерпелись от беспредела бывшего владыки, постарайтесь привлечь под наши знамена. У меня все. Вопросы!
— Пока вопросов нет, господин Торговец! — выдохнул принц, и по тому, как он резво развернул своего тяжеленного коня, стало понятно, насколько ему не терпелось скорей вступить в бой и показать свою молодецкую удаль.
Глядя вслед двинувшейся в путь стальной колонне, Александра несколько озадачилась:
— А что это за принц?
— Сосед королевства Пурпура.
— Как бы они чего не наворочали.
— А что делать? Кого послать? Лес рубят — щепки летят, — сокрушался Дмитрий. — Тут и так из-за этого проклятого тумана издалека не разберешь, кто друг, а кто враг. Поэтому рыцари, нечувствительные к магии, здесь самое сильное средство для наведения порядков. Иначе никто с этим огромным городом не справится. Такое начнется, что представить трудно: грабеж, мародерство, умышленные поджоги, засилье банд. Если раньше все боялись магов с их владыкой, то теперь все может пойти в разнос.
Словно дождавшись окончания этой гневной тирады, из ближайшей стены вынырнул Прусвет и хотел подлететь ближе. Да чуть не напоролся на застрекотавшую автоматную очередь: хоть и с отвисшей челюстью, но Григорий Долеханов среагировал преотлично. Хорошо, что Торговец успел поставить локальный щит и воскликнуть:
— Стоять! Это свой!
Но разумный кальмар нисколько не обиделся на такую встречу. Даже пошутил:
— Мне ваши пули, что для океана стакан молока. А вот что я на заднем дворе и в саду отыскал!
— Мальчугана, небось? — предположила Александра и быстро пересказала мужу суть недавно сделанных кальмаром открытий и находок.
Но только Прусвет еще дополнил:
— На заднем дворе находятся чучела каких-то варанов, орангутангов и шакалов. Это не про них ты так занимательно беседовал с Купидоном?
— Хм! Очень даже может быть.
— Там еще и петухи-переростки какие-то странные, без перьев и с зубастыми пастями. А ведь разговор шел про что? Про тот самый замок!
— Да это понятно! — Дмитрий уже нервно оглядывался по сторонам. — Ну и где этот пацаненок?
— На дереве спрятался и сидит как мышь. Но я его только увидел снизу, а достать не могу — древесина.

Хотрис и в самом деле сидел на дереве и уже давно сожалел, что сразу не перемахнул через ограду. Хотя, может, и правильно поступил. Вначале ему помешали разбегающиеся поодиночке помощники и подельники Азарова. Причем один из них постарался перемахнуть каменную ограду в знакомом месте. Скрылся там в тумане, а потом зашелся в диком предсмертном крике. Причем его не уничтожил дикий кабан, маг наверняка погиб или еще перед стеной, или уже на ее кромке. Значит, там засада? Получается, правильно сделал, что не сбежал сразу?
Потом по саду во всех направлениях стали носиться на конях всадники. И если странные латы, оружие и сбруя еще как-то могли вписаться в рамки обыденности этого мира, то вот лошади — никак! Ведь верховые животные, да еще насколько изящные, вообще считались в Кабаньем большой редкостью. Следовательно, пришлые маги, называемые Торговцами, явно перебросили из иных миров подкрепления. С одной стороны, вроде неплохо, но с другой стороны, неизвестно, что у победителей на уме. В лучшем случае следует сидеть здесь до победного конца. Тем более что мази лечебной хватает, ноги уже стало припекать исцелением, а некоторое время поголодать никогда не вредно.
Но минуты шли за минутами, а неподвижность тела и пережитые потрясения вкупе с начавшимся лечением стали вводить в сон. Так и не заметил посланник, как задремал. А когда вздрогнул от призывного крика, то чуть не свалился с дерева.
— Эй, парень! Ну-ну, только не падай, спокойно. Хотя если что, то мы тебя тут подхватим.
Внизу стояли два человека, мужчина и женщина, одетые в совершенно одинаковую одежду. Вдобавок еще и какие-то странные штуковины на лямках за спиной топорщились.
Несмотря на открытое лишь лицо, женщина казалась сказочно красивой и улыбалась так искренне и по-дружески, что сразу вызывала симпатию.
Мужчина тоже пытался улыбаться, но при этом не забывал прикрывать свою спутницу хоть частично плечом, потому и казался строгим, несколько напряженным. Дав время разбуженному юноше к ним присмотреться, он продолжил уже более конкретно:
— Может, все-таки спустишься к нам? На земле говорить удобнее. Не бойся, мы тебя поблагодарить хотим за поджог лаборатории этого злого колдуна. — Видимо, на лице Хотриса все-таки отразился страх, потому что мужчина поспешно добавил: — Да и вообще, любой союзник нами всегда приветствуется и щедро одаривается.
Посланник быстро, а главное, правильно еще раз прокрутил имеющуюся у него в голове информацию и с придыханием спросил:
— А вы Торговец?
— Да.
— И умеете перемещаться между мирами?
— Естественно! Иначе как бы я мог сюда попасть? Ну, спускаешься?
Хотрис и в самом деле со вздохом отклеился от ствола и попробовал присесть на толстой поперечной ветке. Как вдруг его по ногам резанула острая, да так и оставшаяся в поврежденных заражением тканях боль. Вроде правильно, раны стали заживать и вновь вернулась чувствительность, но как теперь слезть вниз? От боли и озадаченности пришлось непроизвольно скривиться, что на земле не осталось незамеченным.
— Что с тобой?
Не хотелось признаваться, но не оставаться же из-за своей скромности на дереве?
— Раны у меня, от когтей.
— Шакалов? Тех самых, чучела от которых на заднем дворе?
— Да. А откуда вы знаете?
— Ну… на то мы и Торговцы! — А заметив, что юноша так и не может удобно и ловко присесть, мужчина представился: — Меня зовут Дмитрий, а это моя жена, Александра. А тебя?
— Хотрис.
— Вот что, Хотрис, давай смело прыгай вниз, а я тебя здесь встречу магической периной. Или мне лучше самому подняться за тобой?
Он согнул руки в локтях и вытянул их вперед. А его жена тоже с милой улыбкой призывно махнула ладошкой:
— Прыгай, не бойся.
«Вот еще! — возмутился Хотрис. — Она меня за трусишку считает?» И прыгнул.
Посадка получилась мягкой и плавной. Словно и в самом деле на перину. Еще и новый знакомый с поощрением в голосе воскликнул:
— Да ты совсем уже не мальчик! Скорее, отрок, настоящий воин!
Но только после этого юноша смог рассмотреть то, на что до сих пор не обращал внимания, сидя на дереве: над тем самым черным цилиндром, от которого начинался портал к замку Свинг Реальностей, зависло странное белесое образование. Словно вытянутая подкова, длиной более десяти и толщиной в центральной части около трех метров. От нереальности увиденного посланник даже глазами несколько раз моргнул с усилием, что сразу заинтересовало заботливо над ним склонившегося Торговца:
— Что ты там увидел в этом… на этом камне?
— Да вот, может, мне кажется? Раньше там ничего не было.
— Что?! Что ты там видишь?
И столько волнения отразилось в голосе и на лице Дмитрия, что супруга озабоченно схватилась за его локоть, а юноша еще больше растерялся. Но тут же чутье ему подсказало, что таиться или скрытничать не стоит. Высмеют так высмеют. И он признался:
— Да над камнем появилась странная полоса, дугой. Туманная какая-то.
И с еще большим удивлением услышал стон-выдох:
— Створ! Ты видишь створ между мирами!!!

Глава тридцать третья
Головой о стену

Подробная беседа там и состоялась, возле створа и черного камня. Причем беседой это назвать было нельзя: скорее, скоростным допросом. Светозаров только и спрашивал, а Хотрис старательно и последовательно отвечал. Как он жил раньше, кто его родители, как попал к Азарову и как удалось спастись в замке Свинг Реальностей. Причем если юноша хоть на секунду запинался, тут же следовал новый, уточняющий или наводящий вопрос.
Но вот когда пошел опрос о подробностях самого замка, Торговца вернула в действительность его супруга:
— Дорогой, тебе не кажется, что Хотрис немного устал? Да и раны у него…
— Ох! Как же я несообразителен! — Он даже хлопнул себя рукой по лбу, а потом лихо подхватил юношу на руки. — Прыгаем к Эрлионе!..
Но чуть раньше у него из-под ног раздалось умоляющее восклицание:
— А как же я?! Я в этой траве задыхаюсь!
И в метре над поверхностью завис корпус разумного кальмара.
— Ладно, — легко согласился Светозаров. — Только я вас вначале познакомлю: это Прусвет, магический кальмар, пронзающий камни. А это Хотрис, мой коллега, начинающий Торговец. Отныне мой ученик, стажер и… и все прочее. Кстати, Прусвет, а без твоего здесь присутствия Купидон не издохнет?
— Никогда! Будет веками безвольно орать в толще камня. Разве что камень разобьют на куски и тело погибнет навсегда. Но я уже предупредил твоего маркиза.
— Тогда все, понеслись.
И юный герой совершил свой третий переход через межмирское пространство. Ну а разумный кальмар, соответственно, первый. Но оба остались жутко довольны, а Хотрис так вообще раскраснелся от удовольствия, понимая, что слова о коллеге, стажере и начинающем Торговце не пустой звук, а истина. Правда, и в подземельях замка, при виде бассейна с искрящимся облаком, вихрящимся коловоротом красок, глаза у паренька не закрывались. Тем более, когда он заметил мелькнувшую в это облако тень кальмара и услышал сварливый, капризный голос:
— А это что за создание здесь ошивается? Папа Дима, он с тобой?
Тотчас любопытный Прусвет пулей вылетел обратно из облака и с изумленным выражением на своем сером лице затараторил:
— Она живая! Она живая!
Правда, при этом постарался спрятаться за спину Торговца. Но тот не обратил на это никакого внимания, а деловито поднялся на ступеньках и усадил юношу в кресло вертушки. При этом он завершил вслух наверняка уже давно ведущийся мысленный разговор с Эрлионой:
— Да нет, для начала просто подлечи его раны и немножко взбодри. Впоследствии нам еще надо побеседовать, перекусить, ну а потом… — Он подмигнул Хотрису. — Что ты хочешь потом?
— Я? — Неожиданно даже для самого себя юный герой вспомнил о недавней несправедливости и твердо сказал: — Хочу навести порядок в своем родовом поместье!
— Хорошо. Имеешь полное право. Хотя сразу тебя предупреждаю: от нас ты далеко не отойдешь теперь до полного своего обучения. Слишком дорог для меня всего лишь второй известный мне коллега из всего мироздания. Договорились?
Они обменялись кивками.
— Вот и ладушки! Качай его, Эрли!
Пока он отходил от бассейна, цветастое облако завращалось искристым ураганом. Александра, тоже слышавшая мысленный разговор с магической сущностью, предложила:
— Времени чуть ли не час. Чем займемся!
— Да какие могут быть занятия? Какие занятия! Если тут такое творится!.. Есть они! Есть!
Казалось, только сейчас Дмитрий дал волю своим чувствам. То размахивая руками, то интенсивно вышагивая вокруг супруги и бассейна, он с патетическими нотками принялся восторгаться свершившимся чудом. Утверждал, что он верил в это; вспоминал, как ждал подобного момента; жаловался, что этот момент так долго не приходил; и ликовал, предчувствуя, что этот момент — только начало новой исторической эпопеи в цивилизации Торговцев.
В конце концов графиня не выдержала и громко воскликнула чуть ли не в самое ухо увлекшегося оратора:
— Эй! Перед кем выступаешь?! А для меня там маленького местечка не отыщется в вашей божественной цивилизации?
— Ну и меня не забудьте! — не преминул напомнить о себе разумный кальмар. Сообразив, что Торговец замер на месте и пытается вернуться в реальность, подтолкнул его к этому: — Ты не забыл свое обещание побывать в наших колониях и хоть одним словом взбодрить моих родственников?
— Нет, конечно! Но! Сейчас никак не получится. Следует бросить все силы на спасение моей сестры и хотя бы мимолетное обследование Свинга Реальностей. Вдруг там мы отыщем хотя бы минимальные подсказки, как быстрей помочь Елене или как отыскать иных коллег, которые мне бы помогли всем скопом.
— Ну, по поводу коллег ты так сразу губу не раскатывай, — осадила его супруга. — А вот обследовать замок можно прямо сейчас. Все лучше будет, чем потрясать конечностями и мешать Эрлионе подлечивать юного Хотриса.
— А он мне не мешает! — прозвенел серебристый смех.
— Спасибо, детка, — улыбнулся Светозаров. — И тебе спасибо, любимая. И в самом деле, стоит попробовать. Правда, я так и не понял: где находятся координаты этого замка? Хотя можно попробовать с того самого камня, что и отрока отправляли.
— Вот и попробуй! Только забрось меня вначале в нашу оружейную, и я немного довооружусь. Если там всякие твари…
— Так я вам помогу! — тут же предложил свою помощь Прусвет. — Ка-а-ак крикну!
— Это у тебя здорово получается. — Они, все втроем, уже находились в оружейной, а люди поспешно выбирали из отсеков запасные обоймы с патронами. А Дмитрий продолжал общение: — Только вот у меня к тебе, дружище, еще одна важная просьба. Из всех пяти накопителей у меня теперь только полтора осталось. То есть с чем пришел к Азарову, с тем и выбрался от него. Но ведь у этого потроха еще наверняка по всему замку камни с энергией припрятаны. Ты нигде не заметил?
— Да я внимания не обращал, — признался виновато кальмар. — Мне для этого надо специальной себя радугой окружить, чтобы замечать подобные аккумуляторы.
— Ну вот, не мог бы ты поискать, пока мы Свинг Реальностей нащупать попытаемся? Для нас это большая проблема, а с твоей способностью пронзить любой камешек — сущая ерунда.
— Но я тоже замок посмотреть хочу!
— Хорошо, тогда прыгаем вместе, а потом, когда мы отправимся наводить порядок в родовом поместье Тарсон, ты в стенах купидоновских развалин и покопаешься. Кстати, наверняка следует этого колдуна вытащить из стены и хоть предварительный допрос провести. Он слишком много знает, особенно по поводу огненного шара вокруг мира Кабаний. Не иначе или сам руку приложил, или накопал что-то. Недаром археологические раскопки всякие проводил вокруг столицы. Как думаете?
Александра первой закончила набивать свои карманы оружием и боеприпасами.
— Это может и подождать. Пусть этот гад помучается, вмурованный в камень. Зато потом, как руки до него дойдут, более сговорчивым будет. Нас вон трое суток собирался в кисель превращать.
— Другой бы спорил, — согласился Торговец, теперь уже переносясь в мир Кабаний, прямо к торчащей из земли верхушке черного цилиндра. — Я-то вначале подумал, что тут простое совпадение и на этом месте остался фундамент какого-то памятника или статуи.
— Твой коллега говорил, что вначале надо раскалить этот цилиндр добела, — подсказал кальмар. — Помнишь?
— Ну, это, может, просто так лично Азаров измышлялся, потому что створа он увидеть не мог. Хотя тоже интересно, как он до этого додумался? Или где подсказку откопал? Так. Дорогая, держись за меня! Прусвет, тоже прижмись сбоку. Ух!
Они окунулись в подпространство, долгое время там их кружило и вертело, а потом резко оказались… опять на черном камне.
— Хм! Как же так? — озадачился Дмитрий. — Ну ладно, пробуем дальше.
Но и очередные десять попыток не принесли успеха. Теперь Светозаров уже начал сердиться:
— Да что же это творится! Шура, Прусвет, отклонитесь в сторону! Сам попробую.
Возразить ему никто не посмел, и потом уже со стороны женщина и разумный кальмар с сочувствием наблюдали, как фигура Торговца то мелькнет куда-то в небытие, то вновь появится во всей своей красе. Но и в этом случае ничего не получилось. Растерянно почесывая свои растрепанные на макушке волосы, граф Дин выглядел словно отличник, неожиданно схлопотавший двойку за хорошо выученный урок. Но все-таки попытки больше не повторял, спустился вниз и стал присматриваться к створу во все глаза.
— Странно! Совершенно обычный, ничем не отличается. И самое обидное, что вроде правильную ориентировку беру, но словно головой в какую-то железную крышку упираюсь. Нонсенс!..
— А видно тебе замок?
— В том-то и вторая странность, что нет! Чувствую, вот оно, что-то рядом, а не проясняется ничего перед торможением! Потом — бум, и я снова отбрасываюсь сюда.
— Значит, не туда утыкаешься, — нравоучительно рассуждала графиня. — Ты ведь там не был? Не был! Значит, без Хотриса туда и не попадешь. А вдруг и он не поможет. А?
— Да нет, если проводник стоит рядом и четко представляет себе место прибытия, я никогда не ошибаюсь.
— Вот с нашим юным героем и проверишь свою теорию на практике.
— Между прочим, — резонно заметил кальмар, скрупулезно помнящий каждую мелочь. — Юноша не должен был превышать строго определенный вес. Следовательно, взрослому человеку туда не пройти. А вот когда уже там будет маяк — тогда другое дело.
Некоторое время Дмитрий пялился на серое лицо, прикидывая это утверждение и так и эдак.
— Что-то не сходится. Если раньше в замок Свинг Реальностей попадали любые Торговцы по своему желанию и невзирая на свой вес, то почему я сейчас не могу?
Минуту царило молчание, а потом с хмыканьем кальмар констатировал:
— Получается, замок закрыли для посещения!
— Простой ответ на уникальный вопрос, — рассмеялась Александра. И показала пальчиком на часы. — Не пора ли нам смотаться за излеченным героем?
— Пора! И прямо сейчас.
— Но это уже без меня! — воскликнул Прусвет и напомнил: — Мне ведь еще накопители искать. Так что закончите разборки с родовыми поместьями, жду вас на развалинах.
К Эрлионе графская пара перенеслась, перемолвившись несколькими фразами еще в подпространстве:
— Ты разрешишь ребенку мстить своему дяде?
— Он уже не ребенок. Ну и заодно посмотрим, как он себя поведет.
Искрящееся облако как раз стало замедлять свое движение, а через две минуты Хотрис, счастливо и радостно улыбаясь, сбежал по ступенькам в зал.
— Невероятно! Эрлиона меня всего словно шипучей энергией наполнила. Боюсь подпрыгнуть, чтобы не взлететь. И ноги не болят! — Он закатил штанины и пробормотал уже несколько растерянно: — И шрамов нет.
— Что и требовалось доказать! Спасибо, детка! — воскликнул Дмитрий в сторону вертушки. — Мы тебе еще не надоели?
— Шутишь? — послышался серебристый голос. — Я всегда вам рада!
— Тогда жди нас, вскоре появимся. — Затем заглянул в восторженные глаза юноши, сжал его плечо и предложил: — А теперь представь любое желаемое для тебя место своего поместья.
И вот уже троица людей стоит перед главными воротами родовой вотчины Тарсон. Хотрис как-то странно вздохнул, сделал шаг вперед и решительно постучал в ворота.
— Кто там? — Голос казался испуганным.
— Открывай, хозяин поместья пришел, — ровно ответил юноша. — И хватит задавать глупые вопросы, Упран! Знаю, что ты меня видишь!
— Но… Но мне не велено. И я не…
Торговец пригнулся к уху своего ученика:
— Вышибать дверь?
— Зачем портить имущество? Эй, Упран, если ты не откроешь сей момент, я все равно войду. Но уже сегодня я тебя вышвырну на улицу вместе с твоей старой любовницей Лакратаной.
Видимо, он знал, чем достать непослушного работника. Тотчас щелкнул засов, и дверь распахнулась. Угодливо склонившийся привратник сразу постарался сложить с себя вину за промедление:
— Надеюсь на твою справедливость, хозяин, и на твою… — Короткий взгляд на странно одетых мужчину и женщину. — Силу!
— Сам не забывай о справедливости, — буркнул владелец поместья и быстро прошел через некое подобие сторожевой будки. И, уже идя к дому, объяснил свое поведение новому наставнику и коллеге: — Упран неплохой человек, просто сильно запуганный, да и тетушку Лакратану любит.
— Значит, ты бы их не выгнал?
— Еще чего! Они меня сколько раз из своего скудного пайка подкармливали.
Они как раз стали поворачивать за угол, когда чуть не столкнулись с грузным приказчиком. Тот вылупил глаза и потянулся к юноше своими ручищами:
— Ты?! Сбежал?!
Александра двинулась вперед, пытаясь подстраховать Хотриса, но тот сумел поразить всех троих взрослых людей. Резко бросился навстречу огромному мужику, ухватил его за ворот и дернул вниз. Сам же сумел каким-то невероятным образом выскользнуть из-под руки и, когда детина шмякнулся лицом в пыль, уже отстегнул свое оружие и резко им взмахнул. Приказчик взвыл, как зверь, от боли, дергаясь по пыли вперед. Но острие бамбуковой палки опустилось на мягкое место не ребром, а плашмя. При этом в любом случае прорвав кожу в месте удара. Но видимо, подлому приказчику причитались еще и не такие наказания. Пока тот пытался с подвываниями встать на ноги, получил еще один унизительный пинок и опять растянулся, а юноша и на этот раз проговорил довольно спокойным голосом, в котором торжество все-таки слышалось:
— Ты как хозяина встречаешь, придурок?! Значит, так: немедленно звонишь в колокол и прекращаешь все работы. В мануфактуре тоже. Всех людей собрать в этом дворе через пять минут.
И, ничего больше не повторяя, двинулся в дом. Судя по онемевшему рту приказчика и по его вываливающимся от страха глазам, до него все дошло правильно. Не успели визитеры войти в гостиную, как во дворе заполошно зазвонил тревожный колокол.
Похоже, что опекун молодого хозяина, его родной дядя, видел все случившееся через окно. Потому что стоял возле комода с самым что ни на есть бледным видом, но держал в обеих руках по длинной рапире. Оружие заметно подрагивало, а голос так вообще прерывался:
— Ч-что… что т-тебе надо?
— Дядя, положи мои рапиры на место и немедленно присоединяйся к рабочим. Ты еще не забыл свои обязанности обвальщика? Ну вот и хорошо, если будешь вести себя правильно, с этого часа ты опять зависишь от норм своей выработки.
— А-а-а… э-э-э… Что с его магическим могуществом?
— Чего это ты так за него переживаешь? Скоро этого убийцу будут судить, а потом сожгут на площади перед всем честным народом. Или ты решил за него заступиться?
— Как… как можно!.. — Дяде явно не хватало воздуха. — Он же злой и плохой колдун!
— Значит, порадуешься вместе со всеми на его казни. — Хотрис выглянул в окно и предупредил: — Люди уже во дворе, но если ты через минуту не будешь стоять среди рабочих своего цеха, можешь сразу убегать за ворота. Защищать тогда я тебя перед простыми людьми не стану. Убьют так убьют. Тем более что у них давно руки на тебя чешутся.
Видно было, каких мучений дяде истинного владельца стоило принять верное решение. Шпаги он поставил в угол быстро, на дворе тоже появился, как будто его вытолкнули наружу, а вот дальше все решила явная, мстительная злоба, которая читалась в глазах уже начавших понимать грядущие перемены рабочих. И только что сверженный управляющий довольно резво побежал в сторону ворот. Те весьма быстро открылись, а потом и захлопнулись под радостное улюлюканье множества глоток.
— Пойдет искать на тебя управу? — спросила Александра.
— А найдет?
Торговец улыбнулся простоте встречного вопроса:
— Не переживай, мы будем присматривать иногда за поместьем, навещать. Да и новому бургомистру предупреждение в кабинете повесим. Ну а как ты с остальным распорядишься?
— При жизни родителей работал у нас прекрасный и честный управляющий, а сейчас он раскройщиком трудится. Опять его поставлю, а приказчиков сам подберет. Прежние пропали.
И чуть позже графская чета пыталась скрыть удивление, слушая, как правильно и умно выступает наследник рода Тарсон перед своими работниками. И объяснил все, и посулил повышение заработков, и расчеты правильные сделал, ну а когда назначил прежнего управляющего руководить поместьем, народ радовался от всей души. Даже уходить было жаль.
Но с другой стороны, следовало и силу показать. Поэтому Дмитрий постарался незаметно шепнуть ученику:
— Поднимешь руки, скажешь: «До встречи!» — и мы прыгнем.
Кульминационное зрелище удалось. И, уже оказавшись в саду, возле камня перемещения, Хотрис позволил себе бурное излияние эмоций:
— Как они смотрели, ты видел? А как я этого жирдяя завалил? Ух, я и сам от себя такой злости и силы не ожидал! Опять увижу Эрлиону, расцелую в знак благодарности!
Вначале графиня, а потом и сам граф захихикали:
— Ладно, ладно, расцелуешь. Если она согласится. Только давай вначале опять попробуем в замок попасть. Готов? Тогда пробуем вдвоем!
Они взобрались на камень.
— Представь себе двор замка. Есть? Прыгаем!
С резким выдохом Александра увидела, как дуэт Торговцев вначале исчез, но через десяток — полтора секунд вернулся из подпространства озадаченный.
— Теперь представь себе внутренности замка.
— Кухню?
— Правильно мыслишь!
Прыжок. Безрезультатно.
— Теперь спальню!
Но и со спальней ничего не получилось ни в тот раз, ни в пару десятков других. Наконец юноша уже чуть не плакал от расстройства:
— И что теперь? Я ведь все четко представляю, словно картинка перед глазами стоит. И хуже всего, что все сгорело: и маяк, и кресло, да и вся остальная лаборатория. Или мы потребуем у Купидона рассказать все секреты?
— О-о! Еще как потребуем!
— Но почему нам сейчас не удается?
— Понятия не имею, — задумчиво ответил старший Торговец. — Может, и в самом деле закрыто?

Глава тридцать четвертая
Штурм

Словно с песком хрустящие в голове мысли оборвало появление разумного кальмара:
— Вы еще здесь? Все бьетесь головами об стенку? И как, не болят?
— Увы, если мозга нет, болеть нечему! А у тебя какие успехи?
— Отыскал сразу два тайника. Но оба представляют собой странную магическую конструкцию… как ты ее называл?
— Модуляторная с перекрестным концентратором, — напомнил Дмитрий.
— Вот-вот! И в этих модуляторных такая ловушка таится, что боюсь, и меня распластает. Достаточно только камней коснуться щупальцем, как там все станет нестабильным. В одной четыре, во второй два камня-накопителя. Как быть?
Уже в следующий момент все четверо находились в одном из неразрушенных крыльев замка, а Торговец тыкал пальцем в глухую стену:
— Здесь? Ай да Купидон! Умудрился в одном месте столько модуляторных построить! Его бы энергию, таланты и гений да в доброе русло!
— Может, его тоже отдать на лоботомию и повторное воспитание? — предложила Шура.
Но супруг ответил категорически:
— Ни за что! Хватит с Эрлионы и Дасаша. Вон она с ним сколько возится, а ведь и при зачистке памяти страшную порцию негатива приходится ей через себя пропускать. Как бы со временем эта мразь в ней не осела да вредить не начала. Представляешь, что может случиться?
— Представляю. Но ты стенку-то проломи, или мне за деструктором опять тащиться? — После того как стенка ввалилась внутрь, она смело двинулась в пролом. — Уф, как здесь пыльно! Все забирать?
Ни Дмитрий, ни разумный кальмар и слова вымолвить не могли. Разве что человек затолкал своего юного, еще ничего не соображающего коллегу себе за спину. Настолько истинные маги понимали последствия возможного взрыва и опасались этого. А графине хоть бы хны. Выгребла все четыре накопителя, уложила их на сгибе локтя и вновь вышла в коридор.
— Ну что, отправляемся ко второй модуляторной? Прусвет как-то странно икнул, а потом так задумчиво спросил:
— Слушай, Торговец, а жена у тебя кто?
Тот не придумал ничего иного, как пожать плечами и ответить вполне серьезно:
— Графиня Светозарова Свирепая Шахматная.
— А-а-а! То-то я смотрю, она накопители, словно грибы, собирает.
Когда еще одна пара накопителей оказалась в сумках, настала пора определиться с дальнейшими действиями. И тут, отдавая один из накопителей в личное пользование разумному кальмару, Дмитрий совсем иными глазами посмотрел на своего нового товарища. Затем с минуту мычал что-то невразумительное, а потом воскликнул:
— Прусвет! А ты в полной темноте видишь?
— А как я, по-твоему, в каменной толще предметы нахожу?
— Как?!
— Ха! Да просто: смотрю и вижу. А в пустотах еще и издали чувствую.
— Где ж ты раньше был! — в сердцах воскликнул человек, а разумный кальмар ответил очень двусмысленно:
— В тюрьме сидел. На тебя кричал.
— Ну и правильно делал. После твоего крика лучше думается.
— Так я сейчас! А-а…
Но крика Живого Ужаса так и не последовало, а тон Торговца стал серьезным:
— К делу, дамы и господа! Сегодня же нам надо отыскать Елену и вытащить ее из лап вымогателей.
И совсем не удивился, когда Хотрис спросил:
— Какое задание получаю я?
— Тоже ответственное: сразу начинаешь учиться вести подсмотр методом мелькания. Как только обоснуемся на Земле, так сразу и приступишь. Ну а мы…

Больше конспиративных квартир у Светозарова в нужном городе не оказалось. Поэтому он без особых угрызений совести пошел на нарушение частной собственности. Благо огромных квартир в три уровня, в которых никто не жил многими месяцами, а то и годами, в мегаполисе хватало. Отключил сигнализацию, обесточил видеокамеры и устроил внезапный отъезд дотошного консьержа. Естественно, что и на приборах управления охранной сети не моргнула при этом ни единая контрольная лампочка.
«Третья» в полном составе и с кучей разнообразного оружия расположилась на среднем этаже, в огромном салоне. Там же и старый поляк поместился со своим аналитическим оборудованием. Выше соседствующий с крышей этаж приспособили для нескольких сборников-ловушек. Так, на случай сброса неучтенных взрывоопасных артефактов. В основном же Дмитрий собирался каждого пленника по возможности обдирать как липку от одежды еще в подпространстве, а потом кидать в удобные зинданы своего герцогства Томной Печали.
На нижнем этаже устроили банк, где в мешках лежали собранные по всем мирам драгоценности, а на поддонах, стоящих рядами и обтянутых твердым пластиком, громоздилась немыслимая сумма в пять миллиардов евро. На всякий случай Светозаров хотел иметь выкуп как можно ближе, так сказать, под рукой.
Казимир Теодорович расставил все свои устройства и включился только на сбор уже поступающей информации. Не хотелось привлекать к себе внимание врагов преждевременно. Материала поступило много, и как раз с его переработки начали обсуждения. Правда, вначале Светозаров довольно подробно объяснил Прусвету, где и как проходят подземные линии с курсирующим на них поездом. Тот не стал задавать много вопросов, только один озвучил:
— А как выглядит Елена?
Вопрос не бровь, а в глаз. Хотя и запоздало сообразили, что могли попробовать вытянуть фотографию современного образца, чтобы увидеть, как женщина выглядит в свои тридцать три года, и якобы для сравнения. Но сейчас ничего, кроме фотографии двадцатилетней давности, не нашлось. Тем не менее Прусвет и ее внимательно изучил, сделал какие-то сравнения с родителями и с находящимся рядом старшим братом похищенной и впитался в стену, словно дымное облако в вентиляционную решетку.
Смотрящие на это чудо воины «третьей» не сдержались от бурных эмоций. Причем первой воскликнула Дана:
— Над ним даже аура, как над человеком!
— А мне до сих пор кажется, что я попал в мультик, — признался Василий. — Вот уж чудо, так уж чудо!..
На что Петр, которому впервые разрешили встать на ноги после травмы и передвигаться даже без костылей, напыщенно попытался воскликнуть:
— Есть многое на свете, о Гораций!..
Но его твердо остановила Александра:
— Заканчиваем травить, ребята! Еще и не таких чудес насмотритесь. Вам еще свой Лудеранский лес от жутких кайрегов освобождать, вот там и пофилософствуете. И кстати, не вздумайте что-то неприятное ляпнуть при разумном кальмаре! Прусвет просто отличный парень и замечательный, верный товарищ.
Несколько отстраненно Курт вставил и свои пять копеек:
— Шура, ты за них не переживай. Я вас, русских шутников, знаю, поэтому лично присмотрю.
— Спасибо! — последовала дружная хоровая благодарность.
— Как бы там ни было, — взял слово Светозаров, — а на Прусвета у нас самые большие надежды. Если уж он в тех подземельях не разберется и ничего не отыщет, даже не знаю, что придумать.
— И с его помощью будет сложно, — подал голос Теодорович от своих компов. — Вот тут по докладам видно, что на склад и отель привезли много тяжелых ящиков. А другие источники указывают на конкретную продажу взрывчатки в этих ящиках третьим лицам. Так что, видимо, все три объекта минируются, словно на предпраздничном социалистическом соревновании.
— М-да! — с огорчением воскликнул Торговец, покривился, а потом легонько ткнул сидящего как мышка Хотриса кулаком в плечо: — Ладно, стажер, тут и без нас думать будут. Идем ложимся в другую комнату, и будешь начинать учиться. Шура, если что, растолкаешь нас.
Они ушли в спальню под неустанные вопросы юноши:
— У меня получится? Сразу? А это легко? И почему «мелькать»?
Проводив их взглядами, оставшиеся члены готовящейся операции все дружно прикипели к экранам, где продолжала накапливаться стекающаяся от сыскных агентств информация. Дело шло к вечеру, и поэтому на всех трех объектах резко возросла активность. Особенно это отмечалось в посольстве, машины так и сновали туда-сюда, то выгружая, то загружая пассажиров. Причем многие машины заезжали во внутренние гаражи, а там рассмотреть вообще ничего не получалось.
— У них там что, и в самом деле дипломатический прием намечается? — не верил Василий. — Тоже мне время нашли.
— Да, тут мы малость не успели, — рассуждал аналитик. — Следовало за несколько часов до того пустить утку, что посольство заминировано, и ни одна бы душа туда не наведалась.
— В таком случае они могли и в самом деле подорваться, — предположила Сильва.
— А смысл? Штурма нет, опасности захвата — тоже. Территория неприкосновенна: своими силами отыскали бы какую-нибудь бомбочку в игрушечной машинке и торжественно вынесли бы фоторепортерам. Зато такого бы столпотворения не было.
— Так, может, сейчас запустить утку? Или анонимный звонок?
— Ни в коем случае! — мотал седой головой Казимир Теодорович. — В данный момент все может пойти наперекосяк. Вплоть до массового захвата заложников. Причем сам захват легко подделают в самом посольстве, а вину свалят на политических противников. Тогда там вообще такое начнется, не дай матка боска!
— Хорошо, давайте обдумаем такой вариант, — стала предлагать Александра. — Прусвет отыскивает, а Дмитрий выдергивает свою сестру из неволи. Что в таком случае предпримут вымогатели?
Мнений было много, но основное выглядело проблематично: в таком случае преступники все равно попытаются отыграться на невинных жертвах и либо взорвут то же посольство, либо создадут видимость захвата всего посольства в заложники.
— Ладно, второй вариант: Дмитрий отдает за сестру выкуп, но при этом успевает спрыгнуть из-под готовящегося на него покушения? Что теперь?
Как ни странно, но и теперь сошлись во мнении, что для заметания собственных следов халиф Рифаил устроит кровавое месиво на месте посольства. А может, и на остальных двух объектах. Тогда вообще могут пострадать тысячи ни в чем не повинных людей.
От подобных выводов спорщики даже ругаться стали. Тут выручил опять немец:
— Все, шутки в сторону! — А когда все на него уставились, заявил: — Как ни кинь, а клином выбивают клин.
— Это ты напутал, — заявил было Петр, но Курт и его остановил.
— При смешении русских пословиц как раз и всплывает самое основное. А не понимаете, поясню. Как ни крути, как ни старайся, а захват боевиков, минеров и прочих террористов, окопавшихся на этих объектах, придется проводить. Причем на всех трех! И причем хватать всех подряд, в том числе и иных дипломатов. А уже потом мы с ними сонными, вернее, парализованными и раздетыми догола будем разбираться.
— Так много он не захватит, — скривилась графиня.
— Почему? Сил и накопителей у него с лихвой.
— Время — самый главный враг. При всей своей уникальности Дима не сможет находиться одновременно в трех местах. Молодой Хотрис тут ему не подспорье. И пока он будет вытягивать все живое из посольства, к примеру, то в любом случае сигнализация сработает и все иные объекты уничтожатся в пламени взрыва.
Спор вспыхнул с новой силой. Но на этот раз его погасила фраза Петра:
— Опять-таки, если воспользоваться возможностями разумного кальмара. Ведь он может протягивать любую физическую вещь в камень и там ее оставлять?
— Да, — подтвердила Александра. — Он даже колдуна одного в стену упек, и тот теперь там мучается. Но что нам это дает?
— Да пусть он в тех туннелях с поездом повредит линии связи. Причем не явно, а так незаметно, легонько погружая краешек кабеля в окружающую породу. Пока техники будут искать и разбираться в явной технической неисправности, Дмитрий, стреляя с двух рук из парализующих шокеров наших друзей-хаерсов, успеет складировать все тела в герцогстве Томной Печали.
— Ой, как притянуто за уши! — возмущался старый поляк. — Ты, видимо, о связи только и знаешь, что она по кабелям проходит?
— Но ведь это под землей! — неожиданно вступилась за своего будущего мужа Дана. — Там радиоволны вязнут, не проходят. Помимо этого, я еще могу пару помех поставить прямо вокруг объектов. Имеется у меня такая магическая структура.
Александра немножко ожила:
— Ну так давайте эти моменты более тщательно продумаем.
Когда появился возле людей разумный кальмар, то они его даже не заметили. Поэтому пришлось Прусвету заявить о себе вслух:
— Вагон с Еленой отыскал. Идентифицировал. Она. Тормошите Торговца.
Вскоре уже сам Светозаров выспрашивал мельчайшие подробности, а Прусвет раскрывал свой талант рассказчика:
— Там не поезд, а всего один вагон. Со всех сторон торчат стволы оружия, сразу понял, что наверняка заминировано. Отыскал под днищем несколько ящиков, но зато легко разобрался, что к чему. Теперь смогу отсоединить, не напрягаясь. А вот в самом вагоне все гораздо сложней. Там нереально разобраться в ворохе имеющейся взрывчатки. Очень много, но все мелкими порциями. Но я-то состав любой могу пропустить через себя! Поэтому когда Елена нависла над мраморным столиком, обследовал ее драгоценные подвески на шее и крупные бусины. Они все — сплошная взрывчатка с громадной силой сжатия.
— Так вот как они хотели тебя убрать! — воскликнула Александра, глядя на мужа. — Ты встречаешься с сестрой, обнимаешь ее и — бах!..
— Ничего, предупрежден, значит вооружен. А как она выглядит? Что делает?
— Нормально, в меру бодрая, в меру оптимистичная, даже на своих охранников покрикивает. Вот только вслух и часто проклинает прибор ночного видения на голове. С ним ведь и в туалет ходить приходится, и кушать, и при общении надевать. Вот она и сердится часто. Но тут же себя успокаивает, сдерживает.
— Рифаил там?
— Халифа в вагоне нет, только пять охранников и две женщины. Похоже, повариха и служанка.
— Плохо. А что вы тут надумали?
О своих попытках обучения стажера и личном мелькании внутри объектов сообщить что-то радостное не получалось. Только одно изменение сам лично и заметил: на складе полностью демонтировали линию по подпольному производству лекарств. Станки все разобрали, и теперь на верхних этажах ни души.
— Зато в посольстве столпотворение, — начал рассказывать Казимир Теодорович.
Но когда все обсуждения закончились, Торговец неожиданно заулыбался:
— А ведь все удачно складывается. Смотрите: сейчас я звоню Рифаилу и заявляю уже о конкретном часе передачи выкупа. Причем назначаю его на завтра, на обеденное время. День отсрочки у меня есть, по условиям нашего договора. То есть сегодня он наверняка метаться не станет, а преспокойно завалится спать. Надо ведь набраться сил перед ответственным событием. Где бы он ни лег, не столь суть важно, но в любом случае посольство часов через пять все равно опустеет и риск захвата нами чужих дипломатов сведется к минимуму. Как и сам риск массовой гибели при взрывах. За это время Прусвет меня вместе с Куртом наведет на подвалы заминированных объектов, и мы там постараемся устранить запалы, капсюли и электронные подсоединения по максимуму. Ну а потом — сразу к вагону, и начинаю оттуда. Ага! Вас всех чуть раньше — на плато с зинданами. Заодно добавлю вам в помощь пару десятков целителей из академии. Думаю, там они будут в безопасности, а вот помочь смогут кардинально.
Все перевели взгляд на Хотриса, которого Дмитрий боялся даже на минуту оставить без своего присмотра.
— Эх, придется нашего юного героя оставить в академии, под приглядом Титела Брайса. Больше никому пока не могу доверить.
На том и порешили.
Начали с телефонного звонка. Договорились с вымогателями о точном времени обмена, местах и порядке. Халиф, который находился и в самом деле в подвалах посольства, выставил слишком жесткие условия. Получалось, что деньги и драгоценности следовало передать чуть не в самый центр скопления банкиров из нескольких стран, прямо им в руки. То есть вот, нате вам всем сразу и все. А уж потом я буду понемножку у вас забирать. Единственно верная для такого преступника политика. И только после целого часа оформления и пересчета полученного выкупа халиф обещал позвонить и сообщить, где и в каком месте появится Елена.
Наглое требование. Коварное и скользкое. Но ничего не оставалось делать, как согласиться. Зато после таких разговоров работалось на разминировании с рабочей злостью и стальной выдержкой. Настолько уже достало это общение с подлыми похитителями людей, и настолько уже окрепло желание этих всех мерзких преступников уничтожить одним махом.
И вот настал час, когда все меры приняты, большинство зарядов разминировано и даже линии связи повреждены. Дмитрий стоял в полной темноте туннеля, вжавшись в выемку стены, и внимательно прислушивался к говору разумного кальмара, который крепко держался за его плечи и только высовывал краешек глаза прямо сквозь уголок камня:
— Все, вагон встал. Конец пути. Второй машинист садится за управление. Тронул обратно, поставил на малый ход, отвернулся, что-то говорит напарнику, привстал. Пошел!
И Старший Торговец стал действовать. Первым делом он, конечно, выхватил из кроватей всех трех женщин. Обдирая с них подпространством все одежды, украшения и даже детали пирсинга, он только и молил судьбу, чтобы женщины не истекли кровью до оказания первой помощи или не скончались от страха. Хотя слух уловил от кого-то из них слабое, почти неслышное восклицание при переносе:
— Димочка.
И стало понятно, что сестра ежесекундно ждала подобного момента. Так что не испугается и не получит скоротечного инфаркта. Но даже и на этот случай Эрлиона оставалась предупрежденной и ждала, готовая оказать вместе с остальными старшими целителями академии самую первую помощь.
Ну а с остальными подельниками Рифаила вообще не стал церемониться. Обдирал их пространством настолько грубо, что дикие вопли, исторгаемые впадающими в паралич пленниками, его даже радовали. Причем было все равно, кто это кричит: мелкая сошка или сам халиф. После вагона — посольство! Потом — отель. И напоследок — склад. Причем если несколько взрывов и произошло, то удалось их затянуть в подпространство, и если они там кому-то и повредили, то только тем, кто решил добровольно стать ходячей миной.
Но когда он вынырнул в конце тяжкой работы на плато с зинданами, то ужаснулся количеству только что похищенных им людей. Чуть ли не пять сотен. Причем некоторые тела оказались разорваны и измочалены взрывами, а почти все остальные имели кровотечения на коже, полученные, когда с нее, словно наждаком, сдиралось все лишнее. Кто жив — все без сознания. Ведь приходилось использовать шокеры хаерсов с самого первого мгновения. И вот в этом жутком кровавом бардаке его супруга, бароны Лудеранского леса и два десятка старших учеников академии пытались отыскать его сестру. Его единственную родственницу в этом мире.
Не единственную, конечно, но о своем будущем сыне в такой момент вспоминать не было смысла: ведь тот еще не родился. А вот Елена!..
Пожалуй, удачный исход операции решило только одно: все спасатели действовали быстро и без лишних сантиментов. Даже графиня Светозарова, которая в бытность работы агентом конторы падала в обморок при виде трупов, сейчас действовала, словно прошедшая войну сестра милосердия. Быстро отыскивала наиболее опасные раны на попавшемся под руки теле, останавливала кровь и делала перевязку. Затем двигалась дальше.
Елену удалось отыскать Сильве. Как и первой убедиться, что бесчувственное тело не пострадало. Ну, почти не пострадало. Внешне. А вот непонятные три пятна на спине, с распространяющейся во все стороны синевой, сразу всполошили двух подтянувшихся целительниц. И когда подскочил Торговец, они в два голоса заявили:
— Яд! Если бы была в сознании, уже бы умерла!
В следующее мгновение Дмитрий с сестрой на руках уже стоял на бортике бассейна, а в уши его ворвалось магическое повеление:
— Бросай в суспензию!
Дальше ему пришлось спрыгнуть на пол и отступить на несколько шагов назад, чтобы не испортить зрение из-за разыгравшейся магической бури. Хотя уже через пару минут бессильного ожидания не удержался от вопроса:
— Что с ней, Эрли?
После короткой паузы раздался шум водопада, треск колющегося льда и несколько усталый женский голос:
— Будет жить. Ты успел вовремя. Да и два подаренных тобой час назад кристалла мне пригодились.
— Что с ней сделали? Как отравили?
— Скорее всего, иглы пронзили матрас, на котором она спала. И то хорошо, что только три иглы коснулись кожи. Могло быть и больше.
Не в силах больше здесь оставаться и уже успокоившись о самом главном, Светозаров спросил:
— Через сколько мне сюда вернуться?
— Часа через три. Но лучше вообще не уходи.
— Почему?
— Сейчас месть твоя будет неправильна, остановись.
С минуту он подумал и твердо пообещал:
— Эрлиона! Сейчас я никому не буду мстить. Только помогу нашим.
— Тогда иди.
И вот перед глазами Торговца опять залитое кровью плато. Причем залитое кровью врагов. Но почему, почему он совсем этому не рад?

Глава тридцать пятая
Экскурсы в историю

Зинданы вскоре оказались переполнены пленными. Даже при всем старании в каждую яму помещалось не более десяти человек. Причем туда пихали только опознанных преступников, которых быстро вычленяли из общего числа хорошо помнящие картотеки бароны. А ведь еще оставалось для пленения и последующих допросов две сотни человек. Причем наверняка среди них половина вполне нормальные, не замешанные в кровавых преступлениях люди.
Но с виноватыми и невиноватыми времени разобраться было предостаточно.
Уж очень хотелось как можно быстрей вытянуть всю информацию о своих родственниках из головы Рифаила. Тело этого самого главного преступника отыскали чуть ли не последним, зато ему и в другом повезло: привели в полное сознание самым первым. Причем именно в сознание, тело все еще оставалось парализованным. Для грядущего допроса халифа Торговец собрал вокруг себя Александру, Дану, разумного кальмара и пару наиболее опытных учеников академии, у которых имелись звания Арчивьелов, целителей третьего уровня. И всю эту группу переместил в свою башню шафика в королевстве Ягоны, сразу в тюремный подвал. Благо, что и такой там имелся, предусмотренный еще в момент проектирования, но до сей поры ни разу не использованный. Хватало специальных заведений подобного толка и у короля Бонзая Пятого.
Пыточные инструменты в башне шафика отсутствовали как архаичные и ненужные, а вот некоторые устройства магического плана могли удержать в своих сетях не только простого человека, но и такого монстра, как Купидон Азаров. Потому сразу о нем и вспомнил разумный кальмар, когда присмотрелся и оценил витиеватые, перекрученные конструкции:
— Как все здорово придумано! Здесь моему объекту мщения тоже будет несладко! Когда доставлять будем?
— В порядке живой очереди, — буркнул Торговец, глядя, как супруга вместе с Даной размещают пленника в устройстве, а оба Арчивьела приводят его в сознание. — Вначале этого надо допросить: вдруг моим родителям тоже требуется экстренная помощь.
— Надеешься, что и они живы?
— Надеюсь. Ведь вещественных доказательств их гибели так и не отыскали за двадцать лет.
Упоминать слово «трупы» даже мысленно не хотелось. Тем временем Александра повернулась к супругу и сообщила:
— Халиф начал приходить в себя, можем приступать. Кстати, а что там наверху, в столице? Не хочешь взглянуть?
— Раз сигнала тревоги не слышно, значит, у Бонзая все в порядке. Если бы Ледовая Владычица пошла на разрыв соглашения или ее канги взбунтовались бы, переполох бы мы сразу услышали.
Совсем не в тему намечающегося процесса любопытный Прусвет и тут не смог удержаться от вопросов:
— А где это мы? И что за Владычица?
— Чуть позже познакомим.
— Может, я сам?
— Ни в коем случае! Здесь у местного монарха каждый миллиметр пространства под постоянным просмотром. Заметят тебя, такую охоту устроят!
— Ха! Меня попробуй поймай! — хорохорился разумный кальмар, но, уловив укоризненные вздохи графской четы, поспешно пошел на попятную: — Да ладно вам, уже и пошутить нельзя. О! Ожил наш подсудимый и готов покаяться. Или его чуток пугнуть своим методом?
Пленник, стоя в устройстве на специальных магических и физических растяжках, открыл глаза и начал осматриваться.
— А что ты можешь? — поинтересовалась графиня.
— Например, камень ему на руку надеть. Больно будет до потери пульса!
— Так ведь рука у него отомрет. Да и парализованная она.
— Нисколько не отомрет. Структура тканей останется целой, как и кровеносная система. Там, скорее, будет психологическое воздействие, провоцируемое страшной болью при совмещении двух различных пространств. А чувствовать боль даже при полном параличе можно.
Светозаровы переглянулись, и граф разрешил:
— Давай, пробуй. Этому гаду еще и не то причитается. Вон тот валун под стеной можешь взять.
Повторять дважды не было смысла. Разумный кальмар метнулся к валуну, легко подхватил его, доволок к испуганному, все более бледнеющему лицу Рифаила и стал совмещать камень в районе локтевого сустава. Вначале пленник не осознал, что это с ним творят и что это за странное существо над ним измывается. Но потом он рассмотрел приблизившегося Торговца, прочувствовал сминающую все барьеры сознания волну боли и заорал тоскливым, снижающимся от бессилия криком.
На пару минут целители поставили вокруг его головы звукоизолирующий кокон и все то время лишь наблюдали за весьма неприятным зрелищем. Камень стал с рукой одним целым, а потом и повис на ней, неестественно перекашивая своим весом все тело. От такого зрелища хотелось сбежать куда подальше.
Когда крик несколько стих, Дмитрий приблизился к пленнику и отчетливо проговорил:
— Ты готов отвечать на все вопросы?
Рифаил затряс губами от невероятного усилия выговорить:
— Да! Все, что угодно! Только камень снимите!
По знаку разумный кальмар быстро проделал обратную операцию, освобождая руку халифа от каменного груза, и допрос продолжился:
— Как ты понимаешь, теперь тебе даже для смерти надо постараться. Заслужишь прощение своими откровениями, тебя казнят быстро и без мучений. Если хоть что-то солжешь, тебя ждут гораздо большие наказания, чем этот камень.
— Что, что вы хотите знать? — хрипел халиф, потеряв всякое соображение от ужаса, обуявшего его сознание.
— Все! Но вначале расскажи, как к тебе попала Елена и где сейчас наши родители?
— Не знаю. — Но тут же от страха икнул и поправился: — О родителях ничего не знаю! Только про Елену.
Нужды воздействовать на похитителя, афериста и убийцу магическими средствами больше не было. Как и проверять с помощью способностей Александры каждое слово на предмет правды. Пленник говорил как на исповеди, не скрывая ничего. Да вот только и после его рассказа половина загадок осталась неразгаданной.
Ибо он и действительно ничего не знал про родителей Светозаровых.
А вот сама Елена оказалась в его руках в совершенно странной, никак не укладывающейся в голове ситуации. Вернее, сразу она попала в руки не к халифу, а к его старому приятелю по самым гнусным делам. Тому самому, который проходил под прозвищем Лысый и уже давно догнивал в земле после взрыва мины на своей спине.
Тринадцатилетняя девочка, которая к тому времени уже страшно исхудала, осунулась и выглядела одиннадцатилеткой, отыскалась возле усадьбы Лысого совершенно случайно. Он буквально наткнулся на нее, выгуливая свою собаку. О пропавшей семье советского военнослужащего он слышал и был в курсе всех событий по розыскам, но случилась пропажа более трех месяцев назад. Поэтому, глядя на серое, дрожащее создание, Лысый даже и мысли не допустил сравнить дитя с фотографией той красивой и ухоженной девочки, которую разыскивали. Не узнал совершенно. Зато сразу мысли заработали в сторону киднеппинга и дальнейшей перепродажи. Раз бродяжка, значит, сбежала. Раз никто не ищет — значит, никому не нужна. Следовательно, можно прикормить, приодеть, а потом и продать выгодно.
Мало того, найденыш почти ни на что не реагировал и ничего не мог вспомнить поначалу. Даже своего имени. А это устраивало преступника еще больше. Продержав девочку в особняке несколько дней и не заметив никакого резкого шума по поводу исчезновения ребенка лет одиннадцати, Лысый довольно быстро и весьма удачно сторговался, а потом и отправил будущую рабыню халифу Рифаилу. А когда в конце концов до него дошло, кого именно он продал, то было уже поздно что-либо изменить. Да и не собирался продавец живого товара что-либо исправлять.
Попав на Восток, девочка еще около двух лет себя не помнила, чем окончательно отрезала себе малейшие возможности к самостоятельному побегу. Она просто не соображала, что вокруг нее творится. А когда память стала понемногу возвращаться, стало поздно: она уже перешла в категорию женщин и стала одной из жен Рифаила в его гареме. Там охрана велась круглосуточно, сбежать даже при всем желании было почти невозможно.
Естественно, вернувшаяся память заставила Елену начать жаловаться и бороться за свое освобождение. К сожалению, что с ней случилось перед пропажей родителей и где она отсутствовала целых три месяца, она так и не вспомнила. А на ее крики, требования выпустить на волю и отпустить домой следовали только наказания и унылый карцер по нескольку дней кряду. Халиф на крики и жалобы не реагировал, хотя и поругался на эту тему с Лысым, но на этом все и закончилось. К своей наложнице он после диких скандалов с ее стороны несколько охладел, но на волю так и не отпустил. Все изменилось, когда частная разведка вкупе с европейским отделением под руководством Лысого напали на след Торговца. А потом и поняли, кто именно находится во власти Рифаила.
Поняли и стали действовать, невзирая ни на какие человеческие нормы морали и справедливости.
Да, хотели после получения выкупа убить Дмитрия. Да, вместе с его сестрой. Да, чтобы замести свои следы от возможной мести иных Торговцев. Да, думали, что подобных существ, как Торговец, очень много во Вселенной.
На этом первый, предварительный допрос окончился.
Дмитрий поник головой. Как он все-таки надеялся, что родители его живы!
«Хотя… Ведь и подтверждения об их смерти я до сих пор не имею! — От этой мысли он опять воспрял духом и даже улыбнулся. — Даже наоборот: все сведения говорят о том, что с родителями тоже случилось нечто невероятное, таинственное и непредсказуемое! Значит, тем больше уверенности, что они живы! Ну и Елена!.. С ее сообразительностью и хитростью она могла просто притвориться, что ничего не помнит про те три месяца. Вполне возможно, что умышленное сокрытие этих данных теперь поможет нашим совместным розыскам».
И вслух сказал:
— Здесь мы заканчиваем. Но вот ты, Дана, с ребятами продолжай допрос. Чуть позже я вам и Петра в помощь подброшу. Начинайте составлять списки всех остальных преступников, с которыми знаком халиф или о которых только слышал. Подробную опись деяний каждого — на отдельном листке. Будет чем озаботить судебных приставов на Земле.
— А вы куда?
— Вначале одним глазом глянем, что там творится в Кабаньем. Может, помощь нужна. Потом на Землю. Забираем оттуда приготовленный выкуп и Теодоровича. Выкуп мне надо раздать: камни тем, кому я должен, а деньги тоже куда-то пристроить в оборот. Потом — к Эрлионе.
— Привет ей от нас! — улыбнулся один из Арчивьелов.
— Обязательно. Работайте!
В Кабаньем все оказалось относительно спокойно и под приемлемым контролем. Рыцари Гинвейла рьяно взялись в бывшей столице за наведение порядка, а при необходимости им в этом помогала и сотня маркиза Дриено Гаспи. В присмотре за поместьем плененного Купидона великолепно справлялась «девятая» собственными силами. В поместье Хотриса заглянуть времени не было. Хотя пару слов маркизу на эту тему сказать успели.
А вот на Земле события несколько осложнились, и пришлось задержаться. Причем произошло это по вине все тех же неуемных остатков из разгромленной конторы Павла Павловича и целой армии, все-таки присланной его приятелем «москвичом». Они почему-то решили, а может, как-то и пронюхали о том, что обмен будет произведен именно этой ночью, и всеми своими силами окружили все три объекта. Оказывается, и у них разведка отработала на должном уровне, выследив все те здания, в которых находился как сам халиф Рифаил, так и готовая для обмена жертва.
По ходу операции, а вернее, в сам момент ее неустойчивого, готового вот-вот начаться штурма послышалось несколько взрывов. (Все-таки не удалось Дмитрию все взрывные устройства утянуть в подпространство!) И естественно, что команда на начало штурма пошла! Да вот только врывалась нелегально просочившаяся сюда армия уже в совершенно пустые, лишь иногда обезображенные взрывами помещения. Ни единой живой души! Да что там души: ни единого тела! А ведь вроде они и деться никуда не могли. Вроде как пора отступать с полным недоумением и проклятиями на устах, да не тут-то было!
Опять своим старым коллегам по работе изрядную свинью подложил Казимир Теодорович. В который уже раз, правда, теперь по собственной инициативе, он натравил по следу шустрых вояк все местные спецслужбы, силы правопорядка и даже наличные силы народного ополчения вкупе с Интерполом. Всех успел поднять и поставить под ружье. И когда армия «москвича» стала отступать, им в лицо уперлись штыки многократно превосходящей их по количеству другой армии. Сопротивляться смысла никакого не было, пришлось сдаваться.
Причем сдаваться, лихорадочно соображая сразу о многих свалившихся на них вопросах: как они оказались в чужой стране, вооруженные до зубов? Почему именно в этих зданиях? Куда делись все здесь ранее обретавшиеся? И еще не самое последнее: что будет потом, дома, когда все-таки удастся вернуться на родину?
Вот как раз за всеми этими пертурбациями и пришлось понаблюдать с помощью экранов и сходящихся от десятков наблюдателей информации. Зрелище того стоило. И уже перед самым переносом аналитик выдвинул еще одно предложение:
— Я тут смотрю, что наших воинов везде можно использовать? Так почему бы и этих из тюрем не вытянуть? Им все равно больше ничего не светит, даже если до родины доберутся. Не всех, конечно, но половину бойцов, досье на которых у нас или есть, или я знаю где взять, вы можете со спокойной совестью приставить к делу. Тем более что таких дел у вас по всем мирам — хоть отбавляй.
Супруги стали переглядываться, но Александра сразу поддержала старого поляка:
— Да ты не сомневайся. В любой случае шанс ребятам надо дать. Многие такого печального конца не заслужили. А большинство так вообще в спецуру шли только по велению сердца и страстного желания служить справедливости. Уж мы-то с Казимиром знаем.
Торговец развел руками:
— Ну, раз такие специалисты ручаются, что дело стоящее, то я даже спорить не буду. Казимир, собирай досье и постарайся выяснить, где и кого из пленников содержать будут.
— Так, может, я тут пока останусь?
— Да нет, мы и так на чужую территорию вторглись. Хоть и нежилое помещение, а выметаться следует немедленно. Но могу аналитический отдел пока в обители Желтых Грез оставить. Там пара келий наверняка освободилась, так что операторскую будет где соорудить.
— Да мне все равно где работать.
— Тогда прыгаем!
Аналитика оставили в монастыре, хотя пришлось прямо-таки убегать от голосистой толпы учеников академии, которые в ультимативном порядке требовали немедленной отправки на учебу. Только и спасло обещание Торговца, что завтра половину воспитанников отправит в Свирепую долину. И жесткий приказ пока всеми силами помочь Казимиру Теодоровичу. Как потом выяснилось, несколько опрометчивый приказ. Ребятки явно перестарались и сотворили такое… Но в тот момент никто и предположить не мог подобного.
Затем пришлось пометаться с раздачей одолженных камней. При этом Дмитрию тоже пришлось проводить несколько жесткую политику.
— Ты ведь знаешь, как я не люблю хоть кому-то быть обязан, — напоминал он супруге. И в итоге, когда владельцы драгоценностей начинали выпучивать от недовольства и обиды глаза, он высокопарно вопрошал каждого: — Ты мне друг?! Только честно!
В ответ неслось разное, но сводилось, по сути, к нескольким словам:
— И не сомневайся!
— Значит, как друг — ко мне никаких обид! Бери, а там дальше разберемся. Все равно постараюсь выкупить. А сейчас извини, прощаюсь! Сестра в тяжелом состоянии, надо к ней успеть вовремя.
Пока арендаторы-друзья сочувственно вздыхали на такой пассаж и готовились посочувствовать, Светозаров уже растворялся в межмирском пространстве. С деньгами получилось несколько проще: их прямо в поддонах разложили в определенных местах, порой прямо в офисах доверенных управляющих банков. Благо, что была ночь и сигнализация осталась ненарушенной. А потом Светозаров просто сделал короткие звонки и сжато пересказал, сколько и куда перевести или вложить. Несколько поддонов оказалось и в самом глубоком подвале обители Желтых Грез. Парочка — на иных конспиративных домах, скромно стоявших в самых неожиданных местах земного шара.
На все эти хлопоты и метания как раз и ушло почти все три часа, отведенные магической сущностью на восстановление Елены Светозаровой. Хотя и пришлось еще с четверть часа нервно прохаживаться вокруг бассейна. Хорошо, что нетерпеливое ожидание скрашивала и супруга отвлекающими вопросами, и прибывший чуть позже Тител Брайс, рядом с которым неотступно следовал Хотрис Тарсон.
Наверное, ректора академии по мысленному каналу связи вызвала сама Эрлиона, понимавшая, насколько раздраженным сейчас будет папа Дима в преддверии первой, по-настоящему первой встречи с родной сестричкой. Двадцать лет разлуки, оживление из небытия и такая бесконечная эпопея по освобождении даже на железной выдержке основателя академии, хозяина уникальной Свирепой долины и самого известного во всех мирах человека сказывались негативно. Так и до нервного стресса недалеко.
Именно поэтому Верховный целитель сразу напал на своего старого друга с сердитыми обвинениями:
— Да ты хоть соображаешь, что творишь?! Тебе что, мальца совсем не жалко?!
При слове «малец» Хотрис еще больше расправил плечи и открыл было рот для возражений. Но, заметив предостерегающий хитрый взгляд Александры, вовремя остановился, выдохнул и закрыл рот. Зато с полоборота завелся Торговец:
— Ты о чем?! Да я за своего коллегу любому глотку порву!
— С меня будешь начинать? — С высоты своих двухсот пяти сантиметров ректор навис над графом и при этом стал пребольно тыкать указательным пальцем в его плечо. — Сколько раз тебе говорить: прежде чем проводить серьезные эксперименты, следует убедиться в достаточном здоровье своего партнера! Тем более, если твой партнер зеленый и неопытный новичок! Ты знаешь, что Хотрис надорвался?
— Э-э? — На растерянного графа было жалко смотреть. — Но ведь Эрли его подлечила? И он ведь прекрасно видел створ.
— А ты вспомни. — Указательный палец так и продолжал безжалостно терзать плечо собеседника. — Вспомни, сколько тебе времени понадобилось для разгадки тайны створа! Вспомни, сколько ты мучился в попытках прорваться через подпространство!..
— Но я ведь действовал самостоятельно, — попытался оправдаться Дмитрий. — Мне и подсказать было некому. А тут сразу все готовенькое.
— Это для тебя оно «все готовенькое»! — смешно передразнил ректор. — А для него перегрузка могла привести вообще к гибели уникального дара. Он ведь очень старался, и у него получилось чуть-чуть «мелькание». А теперь у него от перегрузки нижняя челюсть трясется.
Светозаров с таким страхом посмотрел на Хотриса, что тот не выдержал и бодро отрапортовал:
— Уже прошло!
Но Тител Брайс только усилил натиск:
— Помолчи, когда старшие разговаривают! — И вновь к графу с тычками своего пальца: — Это хорошо, что я его сразу подлечил и что надо подправил, а если бы начался кризис? Да запустили? Ведь самое первое, что ему надо, — это обучиться самоисцелению! Потом сбору энергии! Потом обучиться умению эту энергию правильно использовать. И только потом постепенно и аккуратно учиться просачиваться в иные, порой смертельно опасные миры.
Дмитрий не выдержал и отступил, потирая непроизвольно плечо.
— Так что надо делать?
— Есть только одно правильное решение: ты мне отдаешь Хотриса на несколько лет в нормальное и полное обучение.
— О-о-о! — Торговец настолько возмутился, что стал размахивать руками, словно апеллируя к супруге, Хотрису и невидимой Эрлионе. — Нет, вы видели, чего он захотел?! Видели?! У меня всего лишь один ученик, всего только один, так он хочет и того заграбастать под свою опеку. И на какой срок! А? Может, он будет в твоих лабораториях вообще до пенсии топтаться?
— Было бы здорово! Правда, Хотрис? Мы с тобой такие открытия совершим!
Юный герой на это предложение нахмурился, а потом с некоторой надеждой стрельнул глазами в сторону старшего коллеги. Коллега это дело просек сразу и выдал:
— И чего ты за нашего отрока решаешь? Он уже достаточно взрослый и самостоятельный, чтобы самому выбрать верную дорогу. Так что давай, парень, мы с тобой будем обучаться самостоятельно, а к господину Брайсу ты будешь заявляться только на медицинские осмотры. Правильно я говорю?
Юноша успел только кивнуть, а дальше слово взяла Эрлиона:
— Не давите на ребенка! Со временем все проблемы в любом случае улягутся. А сейчас лучше встречайте… Елену!
Женщина, на которой было теперь надето тонкое, неплотно облегающее сари, уже стояла на бортике бассейна и с немым восторгом присматривалась к спорящим и вслушивалась в каждое их слово. Похоже, она там уже несколько минут стояла, никем не замеченная. Но когда Дмитрий кинулся к сестре, сама побежала ему навстречу со ступенек и с разгону кинулась в объятия:
— Димочка! Димусик!!!
— Леночка!!!
Понятно, что без слез и целой кучи глупых, чисто семейных восклицаний не обошлось. Два счастливых, восторженных человека больше никого не видели, только и смотрели друг другу в глаза, с недоверием обнимались и обменивались короткими вопросами и ответами.
На какое-то время Верховный целитель вместе с Хотрисом вообще удалились на другую сторону бассейна, и только Александра продолжала стоять почти рядом, вытирая иногда катящиеся по щекам непроизвольные слезы.
Но минут через пять Дмитрий повернулся к супруге, а потом и подвел к ней сестру:
— Вот, познакомься, это моя жена. Саша, Александра. Любимая.
Женщины со вздохами радости обнялись, обменялись десятком приветственных реплик, и только после этого Елена попыталась осмотреться:
— А где это мы? И как я сюда попала?
— Вот этими объяснениями мы сейчас и займемся! Но вначале познакомься! — воскликнул Торговец. После чего торжественно представил сестре ректора и стажера всеми их пышными, но пока ничего для женщины не значащими титулами. Не забыв упомянуть и миры, из которых те родом.
— А теперь мы вот этой нашей компанией поднимемся в столовую и пообщаемся за праздничным столом. Его уже накрыли. Думаю, все мы заслужили короткий отдых.
— А меня возьмете? — раздался несколько обиженный голос магической сущности.
— Эрли, я ведь сказал: все мы! Так что без твоего общества встреча немыслима.
— В лифт? — спросила Александра.
— Еще чего! Летать так летать!
На это восклицание ректор стал хмуриться и хотел было воззвать к порядку, но его опередил голос Эрлионы:
— Я разрешила папе Диме прыгать сюда и отсюда, как ему нравится.
За момент до перехода Елена спросила несколько пораженно:
— Дочь?
— Ага! — осуждающе воскликнул Тител Брайс, уже касаясь ногами ковра в столовой графских апартаментов. — Дочь. Причем такая дочь, которая своего папочку слишком балует.
— Папа Тител! Я тебя тоже люблю! — воскликнула невидимая Эрлиона.
Пока рассаживались, Елена все никак не могла успокоиться:
— Так у этой дочери два отца?
— Гораздо больше, — рассмеялась Александра. — И матерей, и отцов у Эрлионы больше пятидесяти. Так что по нормам старой социалистической терминологии она может считаться дочерью-героиней. Или как по здешним понятиям: дочерью академии.
Естественно, что после выхода из лечебной суспензии Елена совсем не чувствовала голода. Хотя красивые блюда и салаты, в любом случае, привлекли ее внимание. Но пока обслуживали друг друга и помогали накладывать в тарелки, Дмитрий не удержался, наклонился к сестре и спросил:
— Ну хоть два слова скажи: помнишь что-нибудь о родителях?
Елена мелко замотала головой, а на глазах стали выступать слезы:
— Ничего не помню. Все словно в тумане. Целый кусок жизни не помню. Очнулась только после…
— Ну ладно, ладно! Тогда больше не будем о грустном! — мягко остановил Светозаров готовые вырваться горестные воспоминания сестры. — Сегодня у нас праздник, сегодня мы с тобой встретились после долгой разлуки, так давай это отпразднуем со всем возможным в нашем положении весельем.
— Давай!..

Глава тридцать шестая
Последний удар

Следующие пять суток семья Светозаровых в основном только и делала, что отдыхала, предавалась объеданию, излишествам сна; прогуливалась по Свирепой долине и вела неспешные, философские разговоры о бытии, собственных возможностях и о приоритетных направлениях будущего.
Правда, в самом начале, сразу после праздничного застолья по поводу спасения сестры, Торговцу пару часиков пришлось интенсивно пометаться между мирами. Готовя, так сказать, почву для последующих дел и свершений. При этом он оставил нового друга Прусвета в королевстве Ягонов, поселив в своей башне главного королевского шафика и дав разрешение обживаться как следует. Но и совет добавил: ни в коем случае не соваться к Зеленому Перекрестку. Кажется, разумный кальмар проникся, хотя и выразил недоумение:
— А мне чего бояться этого хохочущего тумана? Был бы только камень, я в нем всегда спрячусь.
— Все равно: без нас туда — ни щупальцем! — настоял главный королевский шафик. — Тебе тут и так работы на неделю хватит, а там и мы с приборами заявимся.
Зато потом Дмитрий и сам уже ни на что не отвлекался, и его больше никто не беспокоил.
Вследствие чего пять дней прошли как в сказке. Все трое Светозаровых и Хотрис, ставший словно четвертым членом семьи, обошли почти весь замок графа Дина, осмотрели значительную часть академии и побывали в самых красивых уголках Свирепой долины. Тем более что достопримечательностей хватало и обсуждение каждой из них доставляло истинное удовольствие.
Но пожалуй, самой бурной реакция всех оказалась на маленького пегаса, который недавно родился в замковых конюшнях. Визит состоялся в финале тех пятых суток, о которых шла речь, и по всем признакам прошел знаменательно. В выражении восторга трое взрослых нисколько не отставали от юного Торговца, а уж погладить подрагивающего жеребенка по мягкой шерстке, а потом и потрогать гибкие, словно шелковые крылышки хотелось всем невероятно. Наверное, поэтому при этом посещении специального загона не обошлось без некоей толики мистики и чуда.
Дело происходило под неусыпным, жутко ревнивым присмотром мастера Хитса, главного конюха, который с полным правом ставил именно себе в заслугу как уход и восстановление изуродованной лошади-пегаса, так и последующее выведение потомства. В свое время он для этого на какие только ухищрения не шел. И денег требовал от хозяина долины, и магической помощи от целителей, и доставки в долину каких-то уникальных жеребцов с Авроры, седьмого континента мира Зелени. То есть предпосылки к чуду изначально закладывались не на пустом месте. Неуемная вера, доходящая до фанатизма, организаторские способности плюс уникальный уход и забота словно о родном человеке, и вот результат: божественное создание, размахивая для равновесия крыльями и смешно взбрыкивая ногами, забавно носится по загону, под озабоченное ржание своей покалеченной матери.
Изначально мастер Хитс встретил визитеров еще вдали от загона и сразу не постеснялся выдать целую серию указаний-предупреждений:
— Близко к ограде не стоять, пегасы нервничают. Громко не разговаривать и не ахать, им это не нравится. Руки, тем более внутрь, не протягивать, запросто Дива откусит. Ну и не вздумайте бросить маленькому Вихрю какой-нибудь сухарь или морковку.
— Хитс! — попытался приструнить его граф Дин. — За кого ты нас принимаешь? Никто Вихрю или его мамаше зла не желает. Да и закармливать мы их не собирались. Тем более при твоем неусыпном контроле… разве их угостить хоть кусочком сахара…
— Сахар им нельзя!
Между прочим, данные пегасам имена тоже исходили от главного конюха, и он очень любил улавливать даже само звучание этих слов, непроизвольно улыбаясь при этом. Но сейчас, словно предчувствуя грядущие нарушения дисциплины в своем ведомстве, нахмурился и стал строже некуда:
— Им вообще нельзя ничего лишнего или постороннего, выбивающегося из установленного рациона!
Все визитеры грустно вздохнули, потому что перед отправлением на конюшню и в самом деле распихали по карманам не только кусочки сахара, но и сухарики с морковками. Но когда дошли к загону и уставились на невиданное зрелище, сразу подзабыли про припрятанные угощения. И без того было чем полюбоваться и что обсудить восторженными восклицаниями.
Разве что когда первые страсти чуть улеглись, Дмитрий негромко поинтересовался у мастера:
— Неужели и в самом деле может руку откусить?
— А то! Ты же сам видел, какие у нее зубы! — с восторгом стал отчитываться Хитс, словно сам был бы рад пойти на прокорм к такому чудесному, волшебному созданию. — Это когда твое сиятельство только доставил калеку к нам, она была еле жива и ласкова со всеми. А сейчас она — дикий зверь! Только меня внутрь загона и пропускает. Ну а когда я стою рядом с Вихрем и глажу ему шерстку щеточкой, она караулит у меня за спиной и дышит шумно прямо в ухо. Так и кажется: вырази малыш недовольство лишь коротким ржанием или даже движением — так мне голову его мамочка и откусит. А у меня от страха и ликования волосы дыбом встают!
Хозяин замка удивленно кивал и двигал бровями, но потом до него дошла главная несуразность такого воспитания:
— Слушай, мастер! Но так ведь тоже нельзя. Если это истинный, всамделишный пегас, то в будущем он, по всем логическим понятиям, легко должен поднять в небо кого-то из людей.
— Ничего он не должен! — сразу озлобился главный конюх, поглядывая на графа, словно на опасного змея. — Эти благородные существа созданы только для красоты, любования, восторга и поклонения! Какие могут быть полеты?! Им бы хоть свое тело поднять в небо. Куда уж волочь на себе человеческую тушу?!
— Ну почему — тушу? — не сдавался и гнул свою линию Торговец.
А его супруга сразу поддержала скромным замечанием:
— Тем более что женщины гораздо легче. Особенно те, кто следит за своей фигурой.
Хотрис тоже, нисколько не стесняясь, безмолвным не остался:
— А я так вообще сорок килограммов вешу. Пока.
Мастер от такого напора прямо-таки испугался:
— Да вы что, сговорились? Или шутите? Может, вы сразу Вихря хотите зарезать и на колбасу пустить?! Бедное животное, вместо того чтобы радоваться жизни и полной свободе, будет надрываться в рабской упряжке.
— Э-э, дружище! — стал уже и Торговец возмущаться. — Так ты договоришься, что мы и на лошадь никогда больше не сядем.
— Так то — лошадь!
— А это — пегас!
— Это будет насилие!
— Нисколько, если человек просто будет дружить с умным животным.
Пока они вот так спорили, главный конюх и голос повысил, и руками стал размахивать, и к хозяину долины почти всем корпусом повернулся. Поэтому в горячке разговора и не заметил, как Вихрь оказался рядом с оградой, а юный Хотрис без всякого раздумья сделал шаг вперед, протянул руку и погладил любопытную мордашку жеребенка. Тот отнесся к такому жесту знакомства вполне лояльно и с явным интересом.
Зато его мамаша и в самом деле обеспокоилась. В два прыжка оказавшись рядом, она, всхрапнув, показала свои внушительные зубы и стала протискиваться между своим чадом и оградой. Вот тут и Елена показала бесшабашность: тоже шагнула вперед и без тени страха потрепала Диву по шее. Когда та замерла от неожиданности, то и вторая рука принялась гладить гриву.
К тому моменту мастер Хитс уже обернулся, но ничего из себя, кроме сдавленного мычания, выдавить не смог. Граф Дин, видевший каждое движение изначально, испугался гораздо меньше. Мало того, он еще и пробормотал во всеуслышание:
— Даже если и укусит за руку, то мы сразу рану залечим.
Но Дива и не думала кусаться. Кося глазами на жеребенка, которого все больше и смелей гладил Хотрис, она ткнулась губами в плечо Елены, затем потянулась к рукам осмелевшей Александры и уже в следующий момент захрустела первым угощением в виде внушительной ярко-красной морковки. Дальше процесс знакомства, поглаживаний и угощений перешел в совершенно иную, практически неуправляемую стадию. Хотрис первым проскользнул в загон, за ним то же самое сделали и женщины, и уже там они по очереди то скармливали пегасам принесенные лакомства, то нежно гладили Вихря, с особым восторгом прикасаясь к нежным и мягким, словно толстенный шелк, крылышкам.
Тогда как на долю хозяина Свирепой долины досталось успокоение главного конюха. Причем держать руками мастера не пришлось: тот и так стоял, словно окаменев. Разве что мотал ошарашенно головой да удивленно восклицал:
— Гляди! Не укусила!..
То есть до того он был полностью уверен в сильной травме любого человека, который бы осмелился подойти к маленькому пегасу на близкое расстояние. А сейчас смотрел и глазам своим не верил. Когда его восклицания несколько поднадоели, Дмитрий попытался подвести итог увиденному действу:
— Вот видишь, дружище, пегасы сами готовы идти на контакт с человеком.
— Но ведь остальных конюхов Дива чуть и в самом деле не покалечила! — возражал Хитс. — А любого, кто приближался к загону, она отпугивала угрожающим ржанием и грызла зубами доски ограждения. Даже Арчивьелов пыталась укусить.
— Может, это лишь в первые дни? Пока Вихрь не подрос?
— Да я и сейчас уверен, что никого Дива ни к себе, ни к малышу не подпустит, — заверял мастер. — А вот их…
— Почему только их? Меня крылатая лошадь тоже не тронет.
С этими словами Торговец шагнул вперед, подзывая свистом животных к себе и протягивая на ладони пару кусочков сахара. Подошла только Дива, но сахар подцепила губами аккуратно и уважительно.
— Вот видишь!
— Ну, это она тебя помнит. Ведь ты ее от смерти спас и в наш мир доставил. — Главный конюх даже запыхтел от ревности, но дальше выдал интересную сентенцию: — Наверняка между вами есть нечто общее: она могла бы летать по небу, а ты летаешь между мирами.
— Хм! А ведь верно ты подметил, — задумался граф Дин. — Но ведь мы не все…
Да так и замер на полуслове. Если за себя и Хотриса он был уверен, они оба умели перемещаться в иные миры, то вот по поводу женщин так однозначно думать нельзя. Ладно еще Александра, она уже сейчас имела уникальный дар предвидения опасностей и еще много чего полезного как для начинающего, но довольно сильного мага. Воскрешение в волшебной суспензии после страшной гибели разбудило в ее теле массу уникальных возможностей. Вероятно, что и створ между мирами она со временем станет различать, а потом и самостоятельно выходить в межмирское пространство. Во всех иных ее талантах еще следовало хотя бы разобраться в ближайшие годы.
А вот что с Еленой? За прошедшие дни брат с сестрой о чем только не переговорили, что только не обсудили и на какие только темы не общались. Естественно, что подробные детали самого перехода между мирами Дмитрием описывались и рисовались со всем тщанием: слишком уж ему хотелось, чтобы единственная родственница оказалась, как и он, представителем общности Торговцев. Да только, увы, сестра никогда створов не замечала, чего-либо странного в своих умениях не находила и ничего мистического в своей жизни не пережила. Если не считать, конечно, сам факт ее исчезновения из города Лодзь и последующее трехмесячное отсутствие неизвестно где.
Но ведь вот оно, чудо! Прямо на глазах графа Дина и мастера Хитса покалеченный пегас, скорее всего, единственный из подобных созданий, явно проводил параллели между людьми, умеющими перемещаться между мирами. К ним со стороны Дивы совершенно одинаковое, уважительное отношение. А почему?
С другой стороны, за те же три месяца в тринадцатилетнем возрасте с Еленой могло произойти невесть что. В том числе и непроизвольная инициация Торговца, когда человек совершает первый переход между мирами не просто неосознанно или спонтанно, а в результате сильного, а то и смертельного стресса. Насколько Дмитрий помнил свои первые впечатления от проснувшегося дара, так уже сам факт, что он тогда чудом избежал собственной смерти, а потом еще некоторое время не мог припомнить, что именно случилось, говорил о многом. То есть начинающий ходок между мирами получил такой шок, что произошла кратковременная потеря памяти. Во время этой потери он ни створов не видел, ни самой сути случившегося не помнил. А что это могло значить в случае с Еленой?
Вариантов много, но фантазия сразу подбросила самый интересный, который в воображении замершего возле ограды Торговца предстал единой и цельной картинкой. Вот его родители вместе с сестрой отправились на прогулку в парк. Вот их похищают неизвестные злоумышленники. А может, происходит какой-то сбой пространства между мирами, и они попадают неизвестно куда. Причем место попадания могло оказаться неординарным, скорее всего, даже экстремальным для провалившихся туда Светозаровых. То же самое по экстремальности могло относиться и к месту тюремного заточения, если людей похитили.
Естественно, что тринадцатилетняя девочка только и мечтает в таком случае об одном: попасть домой. Как угодно попасть, какими угодно способами, переводя это желание в разряд подспудных, инстинктивных, не зависящих от разума. Мог в таком случае проявиться дремлющий, еще не набравший нужной силы дар? Трудно сказать, потому что Дмитрий не имел ни книг на эту тему, ни личных статистических наблюдений. Но ведь мог! По всей логике путешественника между мирами — мог! Значит, тринадцатилетняя девушка каким-то чудом, в момент критического перехода на высшую ступеньку, а то и нежданного пробуждения дара, могла вырваться неизвестно откуда и очутиться в родном городе. Вполне понятно, что она при этом чуть ли не смертельно «надорвалась», потеряла память и лишилась большой части своего физического резерва. Практически спонтанный перенос использовал все, что только мог. В том числе и некоторую часть мышечной ткани и все жировые прослойки. Потому Леночка и стала выглядеть на два года младше.
Гипотетический вариант, но ведь вполне возможный!
Теперь только оставалось исследовать некоторые параллели и провести сравнительный анализ не только с собой, но и с Хотрисом. И естественно, что с этим делом лучше всего справится именно Эрлиона.
«Наверняка “детка” уж за эти пять дней отдохнула от наших визитов, — рассудил Дмитрий. — Пора к ней наведаться».
Приняв такое решение, он вернулся из своих грез, присмотрелся к расшалившимся визитерам, на которых мастер Хитс взирал уже с безысходной тоской и унынием, и захлопал в ладоши:
— Девочки и мальчики! Предлагаю оставить маленького Вихря в покое, может, и в самом деле не стоит закармливать Диву внештатными продуктами. У меня тут наметилась некая срочная программа обследований, поэтому давайте навестим нашу милую Эрлиону и попросим у нее помощи.
— Так вы идите, — невинно посоветовала Елена. — А я еще немного с пегасами побуду.
— Сожалею. Но как раз твое присутствие на предстоящем обследовании меня больше всего интригует.
— Это он любит, — пожаловалась Александра, сама первой тем не менее дисциплинированно отправившись к ограждению. — Опыты проводить над другими. Но если раньше ему вначале следовало выловить Титела Брайса и оторвать того от важной работы, то теперь он без угрызений совести сразу бежит к Эрлионе и нагружает бедную малышку своими проблемами.
Женщины уже выбрались наружу, тогда как Хотрис делал это неспешно, стараясь напоследок просто обнять игривого Вихря за шею.
— А когда мы еще сюда придем?
— Скоро.
— Может, я позже сам могу?
— Нет. Пока не можешь! — До сих пор Дмитрий боялся отпускать от себя геройского юношу дальше чем на пяток метров. — Да и не только ты. До встречи, мастер!
Главный конюх только и успел пожать на прощание руку графа, а потом тот сразу исчез вместе со своими спутниками.
Вся четверка очутилась возле бассейна с магической сущностью, и уже там Александра с нажимом спросила:
— Что ты имеешь в виду?
— Дорогая, ты и так самая дисциплинированная, ни на шаг от меня не отходишь. А теперь вот пришла пора и с Еленой разобраться.
Сестра Дмитрия улыбнулась и соглашательски кивнула:
— За двадцать лет так соскучилась, что и сама не отстану.
Зато такое положение вещей не понравилось молодому Торговцу:
— Так мы теперь что, вот так вчетвером целых двадцать лет ходить будем?
Чувствовалось, что для него личная свобода не пустой звук и непрерывную опеку взрослых он долго не выдержит. Но на это граф Дин Свирепый Шахматный ответил весьма расплывчато:
— Время покажет, как мы ходить будем. — Потом он сделал паузу, очевидно завершая мысленный разговор с магической сущностью. — Вот и отлично! Эрлиона нас всех четверых приглашает покататься. Занимайте сиденья вертушки.
Сам уселся первым, и сиденье вместе с ним скрылось в искрящихся переливах. Когда расселись и остальные, вертушка сдвинулась с места в своей привычной манере: вверх-вниз и с постоянным ускорением. Но вскоре и наметились первые различия: каждый постепенно смог разглядеть лица остальных троих людей, словно те находились в конце туманного туннеля. Причем лица с каждым взлетом или падением становились все ближе и отчетливее, а когда оказались на расстоянии вытянутой руки, то стали покрываться и соединяться между собой вначале десятками, а потом и сотнями лучиков ярко-желтого света.
Объяснения со стороны Эрлионы не раздавались, между собой людям тоже оказалось говорить невозможно, так что оставалось только догадываться о сути эксперимента. И только один Торговец знал, что проводится скрупулезное сравнение тел по всем возможным для восприятия магической сущности параметрам. Вопрос стоял ребром: что есть у Елены и Александры такого, что обязательно присутствует в теле Дмитрия и Хотриса?
Трудный эксперимент, скорее всего, и безрезультатным окажется, но попробовать стоило в любом случае. Тем более силами уникальной магической сущности. Другой вопрос: сколько для окончательного сравнительного анализа понадобится времени? Исследуемым показалось, что немного, но, когда они выбрались из вертушки, оказалось, что прошло почти пять часов. Александра даже рассердилась из-за этого на супруга:
— Хоть бы сказал, в чем дело!
— Вот сейчас наша малышка и расскажет. Готова?
— Можно и так сказать. — В голосе Эрлионы не слышалось запала и присущего ей оптимизма. — Если рассуждать с позиции единых для Торговцев свойств организма, то мне следует сделать в ближайшее время подробный осмотр еще десятка квартетов иных людей. Потому что у меня нет базы данных для сравнения. Ведь если вы все путешественники между мирами, то и различий между вами не отыщешь.
— Эх! И в самом деле! — расстроился покаянно Дмитрий. — Моя вина, не продумал.
— Да я это сразу поняла, но все равно эксперимент начала, — фыркнула магическая сущность, словно делая замечание ее не перебивать. — Так что пока утверждать, что Елена или Александра — это явные кандидаты в клан Торговцев, не берусь. А вот иных различий между вами имеется неисчислимое множество. Причем явно магического свойства. Здесь тоже мне трудно определить, что и к чему конкретно соотносится. Но я сравниваю некие силы магии с теми Маурьи и Арчивьелами академии, которых уже до сегодняшнего дня тщательно обследовала. Конечно, много там спорного и странного, о чем вообще пока рано заявлять во всеуслышание. Но есть и парочка очень впечатляющих моментов. Например: мне удалось выделить орнамент силы, которая сопутствует целителю, умеющему отыскать любого иного, но хорошо знакомого ему человека в данном мире. Так мы проводили опыты с одним Арчивьелом, который утверждает, что видит своих сестру и отца и даже точно знает, где те в тот момент находятся, что конкретно делают. Мало того, он может наблюдать и за главным обидчиком из своего детства, который живет по соседству с родительским домом. Все обитают на другом материке, так что пока мы еще письменных подтверждений в ответ на наши запросы не получили. Но уж слишком отличается выделенный мною орнамент силы от всех остальных магических потоков.
Наступившую паузу Торговец в нетерпении заполнил вопросом:
— И как нам теперь этот орнамент в себе рассмотреть, а потом и использовать?
— Да я и не говорила, что вы все эту силу имеете. Она есть только у Александры.
— О-о-о! — поразилась Шура. — А почему я до сих пор о ней и не догадывалась?
— Ее еще надо уметь разбудить, — принялась поучать Эрлиона. — А потом еще и направить в нужную сторону.
После этого полчаса велась лекция по данному вопросу. Причем даже Хотрис слушал с неослабевающим вниманием, с оттопыренными ушами и с приоткрытым ртом. Настолько казался увлекательным урок колдовства в изложении магической сущности. Но в итоге «поисковый орнамент», как отныне решили называть данную силу, графине не только удалось прочувствовать, но и начать правильно им пользоваться. Только вот тут сразу последовало от учительницы предупреждение:
— Мама Саша! Не забывай: ты можешь представить себе только конкретного, хорошо знакомого человека и только в том случае, если он находится в мире Зелени. В другом случае ничего, кроме боли, от перенапряжения ты не получишь.
Но Александра вроде как и не собиралась перенапрягаться:
— Будь мы хоть на Земле, никого из родных или близких я не помню. Мать… — Она вспомнила опустившуюся женщину, вечно пьяную, которая за свою жизнь ничего, кроме горя, дочери не принесла, и нервно сглотнула: — Умерла. Разве что одну свою подругу по детскому дому увидела бы с удовольствием.
Дмитрий поспешил обнять супругу за плечи и прижаться губами к шее. Хотелось утешить и оградить от неприятных воспоминаний. Хотя в тот же момент остро пожалел, что ни у него, ни у Елены такого поискового орнамента не обнаружилось. Они бы сразу, не раздумывая, приступили к поиску родителей. Хотя тоже не факт, что враги или похитители не могли оказаться из иного мира, а значит, и отыскать их было бы в любом случае почти нереально.
Но зато упоминание о врагах заставило Торговца встрепенуться:
— Подругу тоже обязательно отыщем, а вот по поводу наших недоброжелателей… Может, ты попробуешь директора своей конторы отыскать? Или того же подлого миллионера Бонке? Он в последние дни как-то исчез из поля зрения сыскных агентств.
— Правильно! Такие, как Пыл Пылыч и Каралюх, не должны портить атмосферу! — загорелась местью Александра. — Прыгаем на Землю!
И даже шаг сделала перед собой, словно это именно она сейчас перебросит всех остальных за собой.
— Ну нет, не так быстро! — воскликнул Дмитрий, останавливая жену за руку. — Мы и так на ужин опоздали. Так что война войной, а еда — по распорядку. Ну и никуда твой бывший шеф от нас до утра не денется. А на свежую голову мы его быстренько определим куда следует. — И, уже перенося свою семейку в графские апартаменты, добавил: — Перед тем еще придется на Ситулгайн заскочить да в Ягоны наведаться. Ну и в Кабаньем осмотреться.
— Начнем допрашивать Купидона? — деловито поинтересовался Хотрис, усаживаясь за стол рядом с давно восседающим там Тителом Брайсом.
Пришлось ему напомнить:
— Без Прусвета мы его из стены не вытащим. Так что Ягоны все равно раньше у нас по пути. Но! Вначале мне следует побывать на родине разумных кальмаров, причем самому. Атмосферы там нет, как таковой, так что я отправлюсь в гости сам, в скафандре. И вот только после этого мы займемся оболочкой Кабаньего и новыми попытками попасть в замок Свинг Реальностей. Как возможность и время появятся. А теперь всем внимание: никаких разговоров о делах. У нас последний спокойный ужин перед следующей рабочей неделей. Говорим только хорошее и жутко интересное. Приятного аппетита!

Зато на следующее утро Торговец и в самом деле принялся интенсивно разгребать накопившиеся дела и выполнять давно данные обещания. Причем они так и путешествовали вчетвером: он, любимая жена, любимая сестра и молодой стажер, которому он во время переходов постоянно бубнил правила, законы и раскрывал профессиональные секреты человека, умеющего передвигаться в межмирском пространстве.
Вначале наведались в Ситулгайн, самый технически развитый мир, известный Торговцу. Там он показал свой дом и объяснил расплывчатый статус местного Советника:
— Это как обращение на Земле к некоторым «господин доктор». Тот и лечить порой не умеет, да и доктором себя считает только в производстве одного сорта пуговиц, зато солидно звучит и позволяет самому себя уважать. Так и здесь: ничего не умею, почти ничего не понимаю, зато наловчился иждивенчески пользоваться плодами здешней цивилизации.
Знакомство с Шалвенгройзом, дворецким господина советника, прошло излишне чопорно и официально. Но иного и не получилось бы. Как только высоченный служитель узнал, с кем он знакомится, его словно заклинило на выполнении всех церемониальных действий. Пришлось Торговцу убедительно попросить:
— Шалвенгройз, дружище! Нам очень некогда, и званый обед устроишь для нас во время следующего визита. Договорились? И не смотри на меня так, словно удав на лягушку, я тебя не боюсь. Лучше скажи: что там наш уважаемый сосед-академик делает? И что там с нашими заказами?
Стоило видеть, как тяжело и шумно выдыхал расстроенный дворецкий:
— Господин Курстюнгрьюм только четыре с половиной часа как нанесли последний визит. Он оставил вот эти сумки с аппаратурой и инструкциями по ее использованию, а сам отправился за первой партией оружия и обмундирования. Обещался доставить к сегодняшнему вечеру.
— Отлично, мы это забираем. Ну а Курстюнгрьюму передай: пусть свозит весь заказ сюда и мы постараемся забрать все это завтрашним вечером. Кстати, о своем обещании и его прихватить я тоже не забыл. Если хочет, пусть приготовится и из дому далеко не отлучается.
Видно было, как дворецкий хочет поведать последние, самые важные новости этого мира. Он даже начал пересказывать скороговоркой, наплевав на свою солидность и степенность:
— Со вчера ввели обязательный закон, при котором карта телепортаций всегда должна находиться при любом гражданине и быть заполнена до того, как производится перемещение. Это вызвало сильные волнения среди народа, решившего, что посягают на его свободу. Сегодня…
— Все! Я понял — это надолго, — перебил советник своего дворецкого. — А нам страшно некогда. Есть еще какие-нибудь дела, которые ты не сможешь решить без моего участия?
На этот традиционный вопрос последовал не менее традиционный высокопарный ответ:
— Таких дел нет!
— Вот и отлично. А как у тебя со средствами на ведение хозяйства? Достаточно?
— В который раз напоминаю, господин советник, что ваши средства тратятся умеренно, и при этом накопления на счету постепенно увеличиваются благодаря правильной политике и выгодному обороту имеющихся капиталов. Разве что у меня еще одна идея мелькнула.
— Согласен с ней заранее и даю свое добро! До свидания!
И даже не дожидаясь, пока женщины раскланяются с дворецким, Торговец переместился в Ягоны, не забыв и сумки прихватить. Первым делом сказал несколько фраз по внутреннему телефону, связавшись с Бонзаем, а потом, разведя руки в сторону, указывая на стены громадного холла, сложенные будто бы из гигантских валунов, он воскликнул:
— И как тебе обитель колдуна?
Пока его сестра осматривалась по сторонам, жена укорила за поспешность при прощании в мире Ситулгайн. Пришлось дать краткие пояснения:
— Если уж Шалвенгройз оседлает своего конька по обороту свободного капитала, то может как клещ вцепиться на несколько часов. Оно нам надо? Помимо истинного таланта дворецкого в нем еще и великий финансист пропадает. Причем настолько явный и талантливый, что содержание всего огромного дома мне с момента покупки и оснащения ничего не стоит.
Наконец и Елена высказала свое мнение про обитель главного королевского шафика:
— Впечатляет! Словно в сказке! И много у тебя таких жилищ?
— Подобная башня пока только одна. Но хочу нечто схожее, еще больших размеров построить и в герцогстве Томной Печали. Вот увидишь, насколько тамошний мир Лейшанов удивителен и прекрасен. Хотя место для жительства на иных облагороженных землях выторговать оказалось на удивление трудно. Только и сумел, что случайно приобрести страшно убыточное герцогство по цене двух мешков картошки.
Вот тут сестра Дмитрия и высказала впервые свое сокровенное желание:
— А как мне приобрести, вернее, как заработать на свой дом? — Заметив, как брат расширил глаза от удивления, она поспешно стала объяснять: — Понимаешь, мне всегда хотелось иметь свой домик. Пусть маленький, всего на две спальни, но только мой, персональный. И чтобы никто, ну кроме тебя и Саши, не имел права там появиться без моего разрешения.
Подобная прихоть считалась вполне оправданной, если припомнить, что Елена прожила двадцать лет практически в рабстве. Где бы она ни находилась, в любой момент туда мог войти либо представитель охраны, либо прислуга, попутно выполняющая в гареме роль надсмотрщиков.
Поэтому Дмитрий лишь успокоительно кивнул, поцеловал сестру в щечку и только после этого добавил:
— Как мне кажется, работы для тебя будет очень много. Причем работы очень высокооплачиваемой. Так что приобрести для себя любую недвижимость ты сможешь где угодно и каких угодно размеров. А если тебе хочется немедленно определиться, то смело покупай все, что тебе понравится. Оплата с меня, а если тебе хочется полной самостоятельности, то вернешь деньги, когда заработаешь. Тем более что есть сразу несколько вариантов прямо в этой столице. Взгляни в окно.
Пока они обсуждали несколько виднеющихся зданий, прибыл его величество Бонзай Пятый. В сопровождении Аристарха и еще нескольких младших шафиков, которые специализировались на самой современной вычислительной и съемочной технике. Опять состоялась короткая процедура знакомства, которую Торговец в официальной части свел до минимума. Пока сестра пыталась присесть перед монархом в реверансе, он обнял Бонзая за плечи и стал наставлять:
— Ну вот, теперь у тебя уже две сестры: Саша и Лена. И если я буду в дальней командировке, ты должен их опекать вместо меня.
— Это еще кто кого, — не удержалась стоящая сбоку Александра, а веселящийся король только хмыкнул:
— Слышь, Дин! Как тебе в последнее время везет! — Затем стал загибать пальцы: — Супругу себе заимел, сестричку отыскал, теперь только и осталось, что маму найти вместе с папой, и станешь весь в шоколаде. Здорово!
— Да, хорошо бы. — Напоминания о родителях вызвали короткий вздох и жажду дальнейших действий. — Что там с Ледяной Владычицей?
— Прекрасно! Уже почти полностью восстановилась после катастрофы и совершает экскурсии по городу и его окрестностям. При этом у нее частенько вырывается: «Почему я решила, что здесь мои враги?» Канги у нее по струнке ходят и, кажется, заранее простили все бывшие прегрешения. Попутно усиленно отговаривают Леду от публичного покаяния, которое та намерена вначале провести здесь, а потом и у себя на острове. Сегодня вечером я ей обещал показать Зеленый Перекресток.
— Как раз кстати! Пусть сразу с нашими специалистами приступает к изучению поступивших приборов. Разбирайте, ребята! — Дмитрий указал рукой молодым шафикам на сумки. — Принцип действия все тот же, что и на прежних летающих видеокамерах, только все сделано на иной композитной основе и на материалах, не поддающихся коррозии в зеленом тумане. Вскоре и оружие с сюртуками для целого отряда подбросим, а там, после тщательной разведки, может, и первую вылазку сделаем. Ну а пока…
— Сейчас куда торопитесь?
— На Землю. Разве что вначале прыгнем в твой госпиталь и прихватим одну из кроватей мира Эдельвар. Вдруг удастся прорваться сразу под купол над обителью Желтых Грез?
Но в этот момент из стены вылетел разумный кальмар, пронзающий камни.
— Привет всем! — От его радостного вопля закладывало уши. — А почему вы меня не ищете? Затаились?!
— Прусвет, заканчивай свои пытки звуками, — попросил Торговец. — Небось не в тюрьме работаешь. А искать тебя как? Отбойными молотками стенки рушить?
— Да, тут мы до конца не продумали. Но какой-нибудь вибронож надо и в самом деле установить для моего вызова. — Кальмар переместился на другую стенку. — И надолго сюда?
— Уже отправляемся на Землю. Хочешь с нами?
— А когда в мой мир наведаемся?
— Сразу, как только устроим первый допрос Купидона Азарова. Но уж ни в коем случае не сейчас.
— Ну ладно, тогда я здесь пока останусь обживаться. Нравится мне здесь.
— Удачи!
В госпитале четыре путешественника между мирами уселись на кровать из уникального сплава и уже вместе с ней двинулись в межмирское пространство. И вновь во время перехода за станину и за ножки кровати с рычанием вцепились вынырнувшие из тумана клыкастые чудовища. Их было штук пятнадцать, они висели и дергались, словно замедляя своим весом процесс перехода в иной мир.
— Шакалы! — с некоторым испугом опознал в них Хотрис тех самых хищников, с которыми сражался на подворье возле замка Свинг Реальностей. — Те самые!
— Значит, ты не всех уничтожил, — констатировал Торговец. — Или кто-то их разводит в каком-то питомнике. М-да, загадка. Но ничего, и ее разгадаем.
Удалось прорваться сразу в монастырь. Хоть и с порядочным грохотом, но кровать с четырьмя ездоками оказалась прямо в коридоре, возле кельи, где у Казимира Теодоровича имелась оборудованная по последнему слову техники операторская. Причем старый поляк работал не сам, вокруг него оказались сразу несколько помощников из числа старших учеников целительской академии. И судя по гневной перепалке между аналитиком и молодежью, велась довольно бурная, скорее всего, ругательная дискуссия. И только осознав, кто это с таким грохотом к ним заявился, Теодорович вскричал:
— Ну вот, сейчас вы схлопочете по полной программе! — и с ходу стал жаловаться Дмитрию Светозарову: — Что эти юные таланты учудили! Они запустили в Сеть воззвание-рекламу для тех, кто желает стать истинным целителем и посвятить свою жизнь спасению иных людей от болезней. Причем воззвание получилось вполне реальным: со сложными тестами, с объяснением самой сути целителя, с обратным адресом. И что теперь в мире творится!
Торговец уже сидел перед экраном и вчитывался в текст воззвания; на последнее восклицание аналитика он коротко спросил:
— И что именно творится?
— Дурдом! Все словно с ума сошли. Вот подборка основных материалов.
— Монастырь вычислили? Пора всех эвакуировать?
— Да нет. Тут эти гении нечто такое сотворили, что у меня в голове не укладывается. Запустили инфу совсем с иных носителей, и теперь весь мир уверен, что инициаторы этого бума находятся где-то в районе Байкала. Скандал разгорается.
Следующий вопрос последовал одному из молодых Арчивьелов:
— И как отнеслась к воззванию молодежь?
— Невероятная активность! — захлебываясь от восторга, стал рассказывать парень. — Причем уникальные ответы с тестами приходят не только от молодых, но и от людей старшего возраста, пожилых, а то и стариков. Они готовы на все, лишь бы без всякой оплаты помочь ближнему. Так что наш мир Голубой Лазури можно считать уже спасенным. Если только эти люди возьмутся за наведение порядка на планете, жизнь станет здесь не хуже, чем в мире Зелени. Только надо им помочь. Чем быстрей, тем лучше.
Торговец скептически посмотрел на целителя третьего уровня и хмыкнул:
— И как эта помощь должна выглядеть? И кто будет ее осуществлять?
— Конечно, ваше сиятельство! — даже удивился Арчивьел такому непониманию. — Мы только попытаемся скоординировать действия и наметить точки сбора. Остальное уже в компетенции человека, проходящего в иные миры.
Повисла напряженная пауза, во время которой казалось, что сейчас Дмитрий вскочит со стула и начнет метаться по тесной келье с причитаниями и обвинениями в адрес слишком инициативных учеников академии. Но произошло неожиданное: граф спокойно встал и, двигаясь в сторону так и оставшихся в коридоре родственников и близких, проговорил:
— Ладно, давайте попробуем. Координируйте! Только сделайте так, чтобы финал всей операции пришелся на период недели через две, не меньше.
И уже после того, как оказался в пустой келье, стал распоряжаться:
— Хотрис, закрой дверь на засов и никого не впускай. Лена, в случае опасности начинай изо всей силы тормошить наши тела. Ну а мы начнем поиск.
Причем впервые поиск они проводили совершенно раздельно. Вначале Александра закрывала глаза и пыталась четко себе представить лицо и всю фигуру своего последнего работодателя. Затем, входя в транс, использовала свой поисковый орнамент силы, внимательно присматриваясь к показавшемуся в ее сознании месту. При этом она могла вслух рассказывать о своих наблюдениях, а когда определилась с точным местом, туда немедленно отправился и Торговец в режиме мелькания.
Павел Павлович и в самом деле оказался великим мастером перевоплощений. В данный момент он сидел в прозрачной кабинке одного из дешевых интернет-кафе и довольно активно вел переписку и переговоры со своими агентами. Кафе располагалось в самом криминогенном районе, где жили только выходцы из Турции, да и сам бывший шеф распавшейся конторы непостижимым образом выглядел как истинный турок. Порой и восклицал нечто громкое на турецком. То есть он сразу заставил мысленно завистливо мычать от увиденной маскировки.
Потом еще выяснились иные важные детали: оказывается, в данный момент шла подготовка к смертельной кровопролитной войне с врагами. А в роли врагов выступала клика под руководством Каралюхова Бориса Викторовича. Бывший агент-миллионер Бонке собрал к себе под крылышко целую свору самых маститых и жестоких подельников и в последние дни настолько достал своего начальника, что тот позабыл и про Торговца, и про сбежавшую Александру, а задался целью только одной: уничтожить Каралюха. Причем даже последняя неудача с перехватом выкупа и тотальный арест почти всей армии, присланной «москвичом», его не сбивали с направления главной атаки.
Каралюхова с его людьми удалось загнать в труднодоступный поселок среди гор, где те заняли последние рубежи обороны, намереваясь сражаться до конца. Хотя причина такого поражения оказалась до банальности проста: у миллионера Бонке все-таки кончились деньги. Тогда как старый зубр внешних спецопераций мог спонсировать подобные войны еще долгие десятилетия. Наворованных и прикарманенных средств ему хватало с лихвой.
Назревало неслабое сражение.
И у Торговца имелось два варианта воздействия на развитие событий. По первому он мог схватить, а потом и закинуть в зинданы всех основных лиц предстоящей войны. Но дело осложнялось переполненностью тех самых зинданов. В них до сих пор допрашивали или томили захваченных сторонников халифа. А значит, пришлось применить второй вариант, на который Александра хоть и поморщилась, но все-таки согласилась: слить всю подробную информацию по Павлу Павловичу и Каралюхову специальным силам правопорядка Германии.
— Хотрис, открывай дверь!
Пришлось спешно возвращаться в операторскую. После чего графиня присоединилась к аналитику и его гениальным помощникам, а Дмитрий, только лишь в компании с юным стажером, побывал возле зинданов герцогства Томной Печали. Там они подобрали к себе на железного коня Василия, Курта и Сильву, нескольких целителей, участвовавших в допросах, и уже все вместе вновь вернулись в обитель Желтых Грез.
Вот тогда уже работа с подачей материалов куда и как следует пошла полным ходом. Тем более что юные гении из академии на всякий случай заранее заготовили еще несколько каналов для передачи информации. Вскоре органы правосудия получили конкретные данные о длинных цепочках серьезных преступлений, по которым они стали проводить массовые аресты. Это что касается подручных халифа и его компаньонов по черному бизнесу киднеппинга. Причем сразу оглашались факты ареста Рифаила и давались угрозы оставить пленников у себя, если машина правосудия начнет буксовать на взятках и укрывательстве. То есть впервые в мировой истории получилась парадоксальная, а может, и комичная ситуация при захвате заложников: если вы не арестуете других, которые еще на свободе, то мы не выдадим вам первых, которые уже в тюрьме. Причем местоположение любого преступника указывалось с точностью до миллиметра. Хочешь не хочешь, а арестовывать пришлось.
По поводу войны между шефом конторы и его родным агентом германским властям пришлось изрядно попотеть. Но тут с лучшей стороны показали себя военные, в течение нескольких минут поднявшие армию в ружье и проведшие натуральные крупномасштабные учения, максимально приближенные к боевым. Нелегальные вояки были смяты превосходящей силой и пленены в течение одного часа. Причем попали в кандалы и оба предводителя войск. Несмотря на свою пронырливость, везучесть и настороженность, даже косивший под турка Павел Павлович оказался схвачен, обыскан и упакован в арестантскую робу. А уж Каралюху в его поселке и деваться было некуда.
Вот так и закончилась месть графини Светозаровой своим главным обидчикам. Хотя надеялась почему-то, что те обязательно погибнут при аресте, пытаясь сопротивляться. Так что итогом последнего удара она осталась недовольна:
— Ну дадут этим гадам пожизненный срок. Ну будут они кашу темную жрать долгие годы. А толку? Они ведь сами столько людей уничтожили, что им и часа жить нельзя на этом свете. Где же справедливость?
Торговец лишь уныло пожимал плечами:
— Что теперь делать? Не подсыпать же им яду в ту самую кашу.
Судя по виду Александры, она бы и перед таким шагом не остановилась. Но раз супруг конторских крыс травить запрещает, то и ладно, может, и само как-то утрясется. В тюрьмах ведь тоже долго не живут. Порой…
Может, именно поэтому, когда основные события остались позади, Сильва, глядя на свою нахмуренную подругу, вдруг предложила:
— А давайте устроим пикник на природе! Расслабимся от всей души! И не где-нибудь, а на наших законных землях в Лудеранском лесу. Мы, бароны, приглашаем всех к нам в гости!
Василий сразу поддержал свою супругу:
— Отказы не принимаются! Правда, сразу хочу предупредить: условия там не царские и пикник мы будем устраивать прямо на донжоне нашей единственной крепости в лесу. Причем крепость, судя по картинам, — настоящая сказка величия и неприступности. Только давайте еще и Дану с Петром захватим.
Все перевели взгляды на сосредоточенно задумавшегося Торговца, а Хотрис даже в нетерпении схватил своего наставника за руку:
— Прыгаем?
— Хм! Вам бы только прыгать. А то, что у меня на это полнакопителя уйдет? Забыли о тамошних сложностях?
Курт шагнул вперед и неожиданно заговорил с явным немецким акцентом:
— Не жадничай, Дмитрий! Мы тебе целых два накопителя потом вернем. Тем более что ты обещал нам наши угодья показать, когда на Земле все закончим. Как гласит русская пословица: «Дал слово — держи, вылетело, не поймаешь, а за двумя зайцами погонишься — и синицы в руках не останется». И только не надо напоминать, что обещанного три часа ждут.
— Опять ты все перепутал! — воскликнула Александра. — Такого нагородил, что сам не понял. Тоже мне знаток русских пословиц. И в самом деле, Петрухи на тебя нет.
Тогда как Елена почему-то поинтересовалась у немца, пока все вокруг посмеивались и обсуждали услышанное:
— Ой, вы так смешно говорите! А откуда пословицы знаете?
— Специально изучаю, — степенно отвечал Курт. — В свободное от работы бароном время.
— А в вашем замке и в самом деле настолько интересно?
— Сам не был, врать не стану. Но вот людей, у которых после осмотра крепости челюсти навсегда отвалились, — точно видел. Бедняги.
Видимо, Елена представила себе таких бедняг без челюстей и сама рассмеялась. Впервые рассмеялась с того самого момента, как оказалась на свободе.
Естественно, что после такого действа сердце Торговца дрогнуло и он окончательно решился на экскурсию для всех в центральную крепость Лудеранского леса.
— Уговорили! — Под восторженные вопли баронов никто не слышал, кроме супруги, как граф Дин бормотал себе под нос: — Развеяться в любом случае не помешает. Потом, надо и в самом деле глянуть, что там творится. Ну и заодно подарки гарнизону и свежих припасов подбросим. Порадуем вояк! В любом случае это зачтется.

Эпилог

В столице империи Рилли, а вернее, на ее главных императорских складах переполох начался со скоростью пожара и уже через час достиг своей кульминации. Зато все заказанное по высшему повелению оказалось свезено и сложено на главной площади складских территорий. Выполняя распоряжение императора, снабженцы старались как никогда. Но еще и добавочный интерес присутствовал: впервые они ожидали увидеть, как за товаром прибудет великий Торговец и все эти ящики, мешки, бидоны и корзины одним махом заберет с собой для героического гарнизона крепости в Лудеранском лесу. Туда пищу доставляли редко, как и смену отслужившим свой срок воинам: раз в полгода. Поэтому изрядно интриговало предстоящее событие и возможность невиданного зрелища. По утверждениям большинства служивых, такую массу товара и на двух караванах переправить невозможно.
Да только Дмитрий Светозаров таких обсуждений не слышал. Оставшийся час он потратил на полное вооружение своей супруги и хозяев Лудеранского леса максимальным количеством личного оружия. Ну и плюс еще кое-какой запас с собой прихватил. Не остались без средств пассивной защиты и остальные приглашенные: Елену облачили в хорошо знакомый и проверенный сюртук. Нечто подобное получили и все молодые целители из академии, а также с десяток откликнувшихся на приглашение монахов обители Желтых Грез. Казимир Теодорович, пожалуй, остался единственным, кто не взял ни оружия, ни даже простенького бронежилета. Утверждал, что с ним и раньше ничего плохого не случалось, а уж при такой охране вокруг и подавно не случится.
Сбор состоялся, как и поэтапная переброска всех людей, все на тех же складах. А когда уже все стояли возле пирамид из мешков и штабелей из ящиков, прозвучала напутственная речь-инструкция одного из старых офицеров крепости, прослужившего в лесу более десяти лет. Кстати, он тоже решил воспользоваться уникальной возможностью и побывать в крепости. Проведать, так сказать, места собственной боевой славы и старых товарищей. Причем вся инструкция оказалась как нельзя более короткой и доходчивой:
— Слушаться беспрекословно командиров и дозорных на башнях. Если кто во время тревоги не уберется с наружных стен в саму крепость, пойдет на корм кайрегам. Так что глухим и нерасторопным советую сразу остаться здесь.
Кажется, такое выступление Елену впечатлило; пока все сдвигались вокруг Торговца, она спросила у него еле слышно:
— Димусик, там и в самом деле так опасно?
— Ничего не бойся. Ты, главное, от меня никуда не удаляйся, и все будет в лучшем виде. Ну и Саша за тобой будет присматривать вместе с бравыми баронами.
А потом наступил и час представления для жмущихся за углами складов интендантов его императорского величества. Загремело, загрохотало, ослепительные вспышки заставили глаза непроизвольно закрыться, а потом толкнуло в лицо упругим теплым воздухом. А когда глаза вновь обрели возможность рассматривать, то ни людей, ни товара для двух караванов на площади не осталось.
Тогда как в далекой крепости, под перезвон заполошной тревоги (дозорные сразу заметили необычное явление, да и сильный гром этому предшествовал), на внутреннем дворе появились неожиданные гости. Да и еще и с грудами продуктов.
Первой, по какому-то наитию, заговорила Дана:
— Господа бароны, принимайте временное командование крепостью! Всем остальным приступить к переносу и складированию доставленных продуктов. Кому сей труд не по силам — становится в сторону к стене и не мешается под ногами! Веселей, ребятки, веселей!
Все задвигались, выполняя более конкретные распоряжения баронов, прибывшего офицера-ветерана и появившегося во дворе местного коменданта гарнизона. Поэтому никто вначале не обратил внимания на самое главное: отсутствие непосредственно Торговца и его юного стажера. Только Елена, растерянно озираясь по сторонам, пыталась нащупать что-то перед собой руками и приговаривала:
— Где они? Куда они пропали?
Пытаясь унять выскакивающее от тревоги из своей груди сердце, Александра приблизилась к родственнице мужа и, обняв за плечи, отвела в сторону со словами:
— Ничего страшного. Наверняка Дима с Хотрисом куда-то заскочили по своим делам или отвлеклись на что-то интересное. Это иногда случается. Скоро вернутся.
— А если не вернутся? — побледнела Елена.
Графиня Светозарова постаралась все перевести в шутку:
— Значит, будем здесь осваиваться сами и отвоевывать этот лес у злобных кайрегов. Вот забава начнется!
Несмотря на ровный тон, две пары женских глаз уже были полны слез, готовых пролиться при первом же всхлипе. Ни о какой забаве не могло быть и речи. Начинался очередной виток странных, непредвиденных приключений.

Юрий Иванович
ПОИСК ВРАГА


Пролог

Вместо ожидаемой тверди каменной крепости Лудеранского леса под ногами великого и знаменитого путешественника между мирами вдруг оказались упругие, толстенные листья доисторического папоротника. Причем папоротника огромного, ибо, если судить по продолжительности падения, до жидкой, хлюпающей пузырями почвы было не меньше чем пятнадцать метров. И все эти пятнадцать метров Дмитрий Петрович Светозаров только и делал, что спонтанно пытался остановить руками хаотичное скольжение вниз. Даже про заплечный ускоритель, позволяющий летать, забыл. Но хуже и страшнее всего оказалось нежданное магическое бессилие при попытках вновь вернуться в межмирское пространство. Ко всему прочему, на сознание давил ужас, что, возможно, и все остальные люди из огромного отряда, которых он перебрасывал в центр баронских владений, сейчас точно так же куда-то падают, скользят по соседним листьям или тонут в болотной жиже.
А уж такие мелочи, как чрезмерный грохот, непрекращающиеся вспышки молний и обильный ливень, казались несущественными. Хуже и так быть не могло. Даже режим слипания на своем сюртуке Дмитрий включить не успел. Так что ни родная сестра Елена, ни супруга Александра, ни тем более юный Торговец Хотрис сейчас рядом не ощущались. Впервые в своей практике передвижения между мирами Светозаров потерял контроль за перемещением на его конечной стадии и попал неизвестно куда. Такого казуса с ним еще не случалось!
Додумать, что и почему именно так происходит, не удалось, падение завершилось более чем неудачно: последний толчок отшвырнул тело в сторону, оно совершило несуразный кульбит, и голова смачно врезалась в мохнатый, но все равно изрядно твердый ствол неизвестного растения. Сознание тут же поплыло, но спасли инстинкты выживания. После удара тело полностью погрузилось в болотную жижу и стало самостоятельно выплывать оттуда. То есть сознание окончательно вернулось к Торговцу в тот момент, когда ноги уперлись во что-то твердое, голова поднялась над поверхностью, а рот жадно вдохнул сырой воздух.
И только после этого разум осознанно приступил к оценке происходящего.
Вначале осмотр тела: все вроде цело. Потом проверка сюртука: образец высокотехнического мира Ситулгайн функционировал превосходно! Даже капельки жидкости не просочилось внутрь защиты. А раз так, то и прозрачное забрало открывать и надевать на голову нет смысла. Наоборот, пусть ливневые, скорее всего, чистые потоки смоют ту болотную жижу, которая испачкала голову, да еще и прилипла, словно глиняный раствор. Видимо, зарылся знатно в самую глубину и там зачерпнул изрядно придонного ила собственной шевелюрой. Попытка включить заплечные ускорители сразу стала приподнимать тело вверх: значит, это нужное устройство тоже исправно. Но пока взлетать вверх не стоит, следует прийти в себя и осмотреться более основательно.
Хуже всего, что дар Торговца утерян. Пусть и временно, но это факт. Переместиться в иной мир никак не получалось. Исходя из этого опять резко накатила ужасная паника по поводу: а где все остальные?! Несмотря на продолжающуюся где-то над верхушками папоротников грозу и шум льющейся воды, заполошных криков или призывов о помощи не слышно. Да и по всем выкладкам, воспоминаниям, груз и всех людей Светозаров успел доставить на подворье крепости. Его наработки просто не позволяли опуститься на место прибытия самому, а уж потом опуститься остальным. Нет, вначале он опускал грузы по системе обратного торнадо, потом людей, и только потом сам оказывался в точке прибытия. Значит, можно считать всех остальных в безопасности? Относительной, конечно, безопасности, так как Лудеранский лес, полный злобных кайрегов, совсем не походил на базу отдыха или пионерский лагерь. Скорее, наоборот. Но там хоть можно действовать, двигаться и пользоваться оружием, которое было сброшено, пожалуй, даже в чрезмерных количествах. А вот что происходит здесь? И где это «здесь» находится? И как по поводу разумных существ вокруг? Стоит ли их позвать, проверить их наличие? Или следует затаиться, словно вон та огромная лягушка, заползшая под торчащую из воды корягу? Кстати, эта и другие коряги, рядом с ней расположенные, напоминают ветви громадного дерева, на стволе которого, затопленного в болотной жиже, Торговец, скорее всего, и стоял. Значит, дерево упало с крутого берега или принесло паводком. Второе предположение малореальное. А вот первое предположение вполне заслуживает права на жизнь. Значит, где-то рядом находится лес. Или раньше находился.
Как бы там ни было, но в эту странную западню Торговец угодил один.
«Уже легче! — подумал он. — Одному и выбираться спокойнее».
Теперь осталось проверить свои магические способности. Вдруг и они исчезли? А заодно и звук о себе подать да прослушать на него реакцию. Поэтому устройство «Шелест», усиливающее звуки в атмосфере, задействовать не стал, а применил только магическую силу, прибавив мощности собственному голосу:
— Э-гэ-гэй! Есть тут кто еще?
Так он повторил несколько раз, довольный, что остальные магические умения все-таки остались в полном порядке. И уже собирался взобраться на торчащую чуть дальше ветку, как вдруг услышал знакомый голос:
— Наставник?! Учитель! Я здесь! Здесь, на ветках застрял!
— Хотрис?! Ты где?! — орал Дмитрий, уже резво взлетая из жижи, задействовав ускорители, и поднимаясь сквозь причудливое переплетение ветвей папоротника. — Хотрис! Отзовись еще раз! Ау-у-у! Или постарайся включить переговорное устройство сюртука!
Юного коллегу он отыскал быстро. Тот и в самом деле застрял довольно удачно еще в самом начале своего падения. То ли удалось руками вовремя схватиться, то ли малый вес не проломил тонкого зеленого перекрытия, но зато теперь паренек выглядел чистеньким, хоть и с мокрой от ливня головой.
— Ух ты, какие молнии! — восторгался Хотрис, нисколько не переживая о странном месте их пребывания. — Как этот мир называется?
— Пока и сам не знаю, — признался Дмитрий, маневрируя на ускорителях и включая на сюртуке режим присасывания. Когда оба сюртука словно склеились намертво, а юноша спиной приклеился к груди своего наставника, тот попытался набрать высоту. — Но постараемся это выяснить как можно скорее.
К сожалению, даже приподнявшись над зеленым морем диковинных растений, ничего рассмотреть не удалось по двум причинам: линия горизонта не просматривалась из-за густых, клубящихся туч и стреляющих прямо над головой молний.
— Так нас прямо на лету прожарить может! — с досадой воскликнул Торговец, снижаясь как можно ближе к листьям и направляясь к темнеющей в липком тумане громаде леса. — Пора искать хоть какой-то навес для укрытия. А то мне эта сырость не нравится.
Юный стажер на такие восклицания своего наставника примолк и только тогда прочувствовал опасность нештатной ситуации:
— Так мы здесь случайно оказались?
— Случайно? Да нет, вряд ли такое бывает. — Светозаров внимательно всматривался в приближающуюся стену леса, с краю которой стоял сильно накренившийся, готовый в любую минуту рухнуть в болото древесный великан. — И вроде мир для меня совершенно незнакомый, а вот такие деревья точно где-то видел. Ничего, сейчас будем разбираться.

Глава первая
ЛУДЕРАНСКИЙ ЛЕС

Когда все окончательно и бесповоротно удостоверились в отсутствии Торговца и его юного стажера, встал вопрос: что делать дальше? На версию Александры, которой она пыталась в первую очередь успокоить саму себя, решили пока не обращать особого внимания. Ведь даже в том случае, если граф Дин где-то задержался по срочным делам и вернется в следующую секунду, это не означало, что надо сесть и ждать его, сложа руки. Следовало немедленно определиться и учесть даже такой вариант, что придется здесь прожить весь остаток своей жизни. Хотя можно и выбраться на безопасные территории империи Рилли с очередным конвоем каравана, регулярно прибывающего в крепость. Но до него еще оставалось четыре с половиной месяца, а раньше ждать караван вместе с полком сопровождения смысла не было.
Поэтому когда кое-как успокоили рыдающую Елену и определили ее на постой, все видные люди, обладающие какой-то властью, собрались в штабной комнате коменданта крепости и стали решать, кто примет на себя командование. Казалось бы, такой простой вопрос, а страсти по этой теме разгорелись нешуточные. Нынешний комендант заступил на этот пост только две недели назад, после трагической гибели своего предшественника. Как старший офицер, он становился комендантом автоматически. В то же время воинское звание старого ветерана, который прибыл с отрядом, и его более чем пятилетний опыт на должности коменданта сразу ставили его на первое место.
Затем вступали в силу юридические законы империи. Так как весь Лудеранский лес с недавних пор принадлежал пятерке баронов с планеты Земля, то, значит, и вся власть с момента прибытия в крепость оказывалась в их руках. По тем же законам старшинство в спорных вопросах всегда имели целители, а посему Маурьи Дана становилась единоличным главнокомандующим. Опять-таки, по тем же законам целители второго уровня всегда выполняли распоряжения целителей третьего уровня. А ведь в отряде оказалось сразу четыре Арчивьела, учеников академии, которые, несмотря на молодость и несовершеннолетие, все равно имели право создать командный квартет и распоряжаться всей военной и гражданской жизнью в крепости.
Кстати, сама эта твердыня носила несколько странное, непонятное для новичков название Волчий Шар. Почему именно волчий и уж тем более почему шар, никто точно не знал, хотя мнений и предположений на эту тему во все века бытовало предостаточно. А вот точных исторических хроник, повествующих, кто и когда нарек сложным именем эту цитадель в центре дикого леса, так до сих пор и не отыскали.
Но на первом совете никого старое название не волновало, решали, кто станет командовать. Причем его светлость, барон Петр, сразу начал с укора своему бывшему командиру:
— Ну вот, Василий, и устроили пикничок! Как бы он до нашей пенсии не растянулся! — Скорее всего, из-за досады штатный снайпер «третьей» сразу предложил только одну кандидатуру, а потом только ее и поддерживал: — Маурьи Дана прекрасно справится и с наведением порядка, и с наведением дисциплины в Волчьем Шаре. Опыт у нее есть, знания тоже, да и баронесса она сразу двух участков Лудеранского леса.
— Во-первых, ты еще официально не оформил свои бумаги на ее имя, — ехидно напомнила Сильва. — А во-вторых, нечего тут разводить семейственность и кумовство! Хотя я лично ничего против своей подруги не имею. Но генерал Мудрах, с его опытом — самый приемлемый вариант. Пусть он командует.
Тут отозвался и Рафа Зелай, которому стало обидно за своих товарищей Арчивьелов:
— В подобных случаях никто не сможет распоряжаться людьми лучше, чем целители третьего уровня.
Вот так и начались шумные споры с дебатами. Причем никто не хотел уступать, и споры грозились затянуться до бесконечности. Как всегда в таких случаях, все решила сложившаяся обстановка: раздались сигналы тревоги.
— Кайреги штурмуют замок! — в один голос воскликнули старый и новый коменданты.
Так как чуть раньше выяснилось, что любого кайрега, нападающего на Волчий Шар или конвой сопровождения, можно безжалостно уничтожать на месте, то Дана сразу воскликнула, напомнив одно из последних предложений квартета Арчивьелов:
— Тогда пусть каждый займет свою стену на периметре и ведет бой. У кого лучше и эффективней будет результат, тот и получит окончательно бразды правления крепостью в свои руки. Договорились? Вот и здорово!
И все разбежались по заранее выбранным стенам. Причем баронам под командованием Даны достался самый трудный участок, а ведь они еще ни разу в своей жизни не видели этих жутких и мощных монстров. И теперь им предстояло доказать силу земного оружия перед бичом Лудеранского леса. Благо еще, что оружия этого хватало с избытком. Другой вопрос, что запасы амуниции не беспредельны, о чем бароны прекрасно помнили, еще на ходу договорившись стрелять только одиночными и только наверняка. С ними вместе на стену взобрались и те несколько монахов из монастыря, примкнувшие к отряду в погоне за новыми впечатлениями. Кажется, отныне им этих впечатлений будет обеспечено выше крыши.
Для монахов оружия хватило, хотя и досталось не самое убойное. Тогда как Казимира Теодоровича вообще на стену не пустили, посоветовав помогать при госпитале, если при отражении штурма появятся раненые. Старый поляк с явной неохотой покорился этому приказу, хотя в дальнейшем наблюдал за перипетиями событий с крыши самого высокого здания, внутри крепости.
Человеческий форпост в этом диком краю стоял в низине, что уже казалось странным, и одним своим углом всего лишь метров на двадцать не доходил до крутого изгиба лесной речушки. Довольно шустрая речушка, с быстрым течением, но глубиной всего чуть больше двух, а шириной до четырех метров. Лес и любой кустарник вокруг нее, да и вокруг всей крепости, систематически вырубался, так что хорошо просматриваемое пространство доходило до полукилометра.
Крепостные стены Волчьего Шара не отличались большой высотой, и штурмующие войска наверняка бы легко взломали оборону. Все-таки пятнадцать метров — это по всем фортификационным стандартам считается слабой преградой. Когда прибывшие бароны во время совета задали логичный вопрос: «А почему за столетия не надстроили стены еще на десяток метров?», выяснилось, что еще в неведомой древности первые строители допустили грубый просчет, заложив под стенами хлипкий фундамент. А может, и не было нужды в те времена строить нечто грандиозное. Вдобавок многие высказывались о том, что вся твердыня стоит на бывшем болоте, что косвенно подтверждало отсутствие подвалов и факт довольно мелких внутренних колодцев: вода там стояла уже на глубине трех метров. Может, и близость реки сказывалась. Но в любом случае все попытки хоть как-то увеличить высоту стен сразу приводили к расширяющимся трещинам в них и ощутимым просадкам всего комплекса построек. Вот потому и возвышались наружные стены всего на пятнадцать метров, да внутренние здания крепости не превышали той же высоты.
Казалось бы, для глупых диких животных и такой преграды будет достаточно, но здешние твари умели цепко держаться за отвесные стены своими страшными когтями, а при атаке большим скопом под стеной создавалась импровизированная гора тел, по которой резво взбегали наверх иные особи, преодолевали оставшиеся до кромки расстояния, а то порой и сразу запрыгивали наверх.
Ну а в ближнем бою кайреги становились страшным, почти непобедимым противником. По внешнему виду они немного напоминали динозавров, но с более длинными передними лапами и гибким, более стройным телом, похожим на змеиное. Высотой до трех метров, с острейшими когтями на всех лапах и с двухметровым хвостом, на конце которого имелся удивительно массивный, кажущийся чрезмерно тяжелым бивень. Удар такого костяного бивня при попадании проламывал любые доспехи, ну а сам хвост служил отличным подспорьем при подъеме на стены. Монстры упирались им снизу, а когтями передних лап буквально прорезали каменную кладку, создавая выемки для зацепа, и со скоростью черепах, но вполне уверенно совершали восхождение. Хорошо, что не быстрей, иначе Волчий Шар уже давно бы пал и зарос громадными древесными великанами, которые превалировали в окружающем лесу.
Пасти на вытянутых шеях легко уклонялись от ударов мечей, копий и длинных алебард и с таким же проворством устремлялись вперед за добычей. Ну а если уже челюсти сомкнулись на теле жертвы, то разжать их можно было, лишь порубив эти челюсти на части. То есть здешняя гроза всего живого только чудом до сих пор не выжила из Лудеранского леса разумного человека. Да и то лишь по причине именно собственной неразумности.
Нападения на крепость носили очень несистематический характер и зависели только от наличия в округе большой стаи. То есть собрались кайреги по какой-то причине в огромную, до двухсот особей стаю, значит, обязательно ринутся на стены Волчьего Шара. Причем, бывало, за один день случалось и по три штурма. Счастье еще, что эти хищники вели дневной образ жизни и ночами не нападали. Но вот днем иногда бывало слишком жарко. Вот тогда и случались среди защитников крепости тяжелые потери.
А порой ни единого кайрега не замечали в округе целые недели, а то и месяцы. По необъяснимым причинам те пропадали в лесных гущах и на удаленных болотах, и в такие периоды воины совершали даже вылазки в лес на охоту, производили санитарные вырубки, заготавливали дрова или собирали под руководством целителя нужные в быту и для лечения растения. Такие периоды назывались «благостными» и, естественно, были самыми желанными. Но, увы, более чем за две недели до прибытия баронов в свои вотчины очередной благостный период закончился, и не проходило дня, чтобы кайреги раз, а то и два не штурмовали форпост человечества на этих землях. Именно в одном из таких штурмов и пал предыдущий комендант крепости, своим оружием пытаясь ликвидировать прорыв нескольких тварей внутрь крепости.
Суть сражения с хищниками всегда была проста и незатейлива: постараться обрубить им лапы тяжелыми бердышами во время подъема по стене. Еще лучше, если надрубить и голову. Но это уже считалось сложней, как и попасть в глаз тяжелой стрелой. Потому что голова любого кайрега всегда бессистемно двигалась на гибкой шее в разные стороны, лишний раз заставляя сравнивать тварей с семейством змеиных.
Нападали хищники тоже все время бездумно и хаотично. Мало того, порой казалось, что они специально рассредоточиваются по всему периметру крепости, чтобы не мешать друг другу. Если бы они хоть раз все дружно ринулись с одного направления, защитники потерпели бы сокрушительное поражение сразу. А так только и считались опасными те моменты, когда кайреги случайно сбивались в одну кучу и лезли на стену по головам друг друга. В таких случаях к месту возможного прорыва с остальных стен спешили свободные стрелки и копейщики, ну а если прорыв все-таки случался, то тогда мечущихся по крепостному двору тварей старались прикончить с крыш внутренних строений. Там стояли с осадными луками специальные посты «последней надежды».
Баронам сразу удалось показать силу имеющегося у них оружия. Тем более что на их стену навалилась та самая спонтанная куча-мала, которая исторически считалась наиболее опасной при обороне. Вначале стрельба велась только одиночными, и часть стаи удалось уничтожить еще на дальних подступах к стене. Но уже тогда стало заметно, что не всегда одна, а то и парочка пуль останавливает мчащегося на громадной скорости кайрега. Об этой их нечувствительности к ранам именно во время лихого бега предупреждали заранее, а лучники вообще начинали отстрел хищников лишь во время подъема тех на стену. Не раньше. Почему пули оказывались в большинстве случаев бессильны, бароны понять не могли, зато гораздо интенсивней, а то и короткими очередями стали отстреливать прущую на них волну зубов, клыков и когтей, когда та стала подниматься уже конкретно по стене.
Вот тогда сила огнестрельного оружия и сказалась окончательно. Одна минута — и все нападающие монстры выведены из строя. Никто не ушел обратно в лес, хотя многие, судорожно извиваясь и взрывая когтями землю, и пытались удалиться от крепости после смертельных ранений. Погибли все. И ни одна особь не добралась на гребень стены.
На остальных направлениях атака оказалась не в пример слабей, так что там уничтожили не более чем по десятку кайрегов, а остальные, словно поняв бесполезность штурма, вернулись в лес. После чего офицеры и целители собрались на стене, где оборонялись бароны, и подсчитали количество трофеев с их стороны. Первым выразил свой восторг нынешний комендант крепости:
— Вот это да! Сто двадцать три тела! Такого еще в истории крепости не было!
Зато генерал-ветеран казался недовольным, еще и поучать начал:
— Как правило, в любой атаке достаточно уничтожить только четверть потока кайрегов. Остальные, видя гибель членов своей стаи, сразу теряют агрессивность и удаляются в лес.
Его светлость барон Петр снисходительно улыбнулся:
— Ага! Вначале возвращаются в лес, а потом снова атакуют крепость. А теперь эти вот двенадцать десятков уже успокоились навсегда.
— Так-то оно так, но ведь уже приближаются сумерки, — под одобрительный гул ветеранов напомнил генерал Мудрах. — А что надо сделать с наступлением ночи? Правильно, во избежание вони и гниения надо будет все трупы сбросить в речку. А она почти на противоположной части периметра. Так что полночи точно никому теперь спать не придется.
— Странно, что они сами не пожирают друг друга как волки, — пожал плечами Курт. — А может, их другие хищники растащат? Или грызуны какие?
— Иных хищников здесь нет, не выживают. А грызуны хорошо, если за пару дней с одной тушей справятся.
Пока ее коллеги грустно переглядывались между собой, Сильва спросила:
— А речка не запрудится таким количеством тел?
— Пока еще такого в истории не случалось. Да и бросать надо только по одному телу с небольшим интервалом.
— И куда река выносит эти тела?
— Достоверных сведений нет, ни один разведывательный отряд не вернулся дальше чем с расстояния в дневной переход. Но вроде всегда упоминалось в легендах, что в большое озеро.
— Хорошо. — Дана придала своему голосу командирской строгости. — Судя по сгущающимся сумеркам и молчанию тревожного колокола, кайреги сегодня больше не сунутся. Сколько у нас лошадей?
— Только три, — отчитался комендант. — Больше держать нельзя, сена нет, овса надолго не хватает. Да и эту тройку порой приходится на мясо пускать, когда есть нечего или конвой с караваном задерживается.
— Значит, будем впрягаться в телеги сами. Людей в крепости теперь много.
— У нас арбы с большими колесами. Так удобней катить по вязкому грунту, особенно после дождей.
— Тем лучше! — Баронесса осмотрела личный состав вверенного ей гарнизона, улыбнулась и хлопнула в ладоши: — За работу, дамы и господа!
И никто ее командирские функции больше не оспаривал. Зато работа закипела на удивление споро и бойко. В самый разгар даже выяснилось, что легких повозок в виде арб не хватает, и тогда от стены, что была ближе к речке, мужчины помощней оттягивали туши кайрегов просто волоком. Накидывали на себя лямки и тащили туши в сто пятьдесят килограммов и более, словно бурлаки на древней картине Репина.
Правда, и несение дозоров не прекращалось, хотя старожилы и утверждали в один голос:
— За все века кайреги еще ни разу ночью не нападали.
Госпожа Маурьи на это вполне резонно возражала:
— Всегда что-то случается впервые, и мне бы не хотелось попасть под первую атаку именно сегодня.
Поэтому и оставались на стенах все четыре барона с приборами ночного видения и во всеоружии. Александра нести дозор отказалась и с тихой яростью присоединилась к перетаскиванию остывающих хищников. Ведь, пожалуй, только она одна, как графиня и супруга Торговца, не подпадала под юрисдикцию нового командира. А заняться тяжким трудом она решила по причине неприятного, гнетущего беспокойства за своего супруга. И только когда почти все тела оказались вывезены, она вспомнила про Елену, которая оставалась в выделенной ей комнатке одна. И сразу обратилась к оказавшейся рядом Дане:
— Про Димину сестру забыли. Надо либо ее подключить к работам, либо кого-то к ней послать для успокоения.
— А ты почему не пойдешь?
— Ох, чувствую, что не смогу удержаться и будем вместе с ней рыдать как две…
— Понятно. Тогда кого? Развеселить разве что у Петрухи получится.
— О! Мне кажется, и Курт с этим справится, — неожиданно вспомнила Александра. — Он со своими пословицами как раз в тему будет.
В итоге барон Вайсон был снят с дозора и отправлен на успокоение сестры Торговца. Что он там ей говорил и как отвлекал от действительности, но результат оказался вполне действенным: к позднему ужину, организованному уже за полночь, Елена вышла вполне собранная, подтянутая и с незаплаканными глазами. Еще и предупредила сразу же свою невестку, усевшись с ней за один стол:
— Отныне не вздумай оставлять меня в безделье. Согласна на любую работу. Хоть кашу варить, хоть котлы мыть.
— Хорошо. — Шура виновато пожала плечиками. — Только вот работы в крепости мало, особенно для женщины, поэтому предлагаю тебе уже с самого утра заняться тренировками общего физического плана и совмещать это с развитием тех магических способностей, которые в тебе определила Эрлиона.
— А это меня отвлечет?
— Еще как! Нагружу тебя по максимуму. Ну а остальные наши способности будем развивать под руководством молодых Арчивьелов. Если у них что и не получится, то уж, по крайней мере, начальные навыки целительства они нам в сознание вколотят.
— Получится? Особенно с моим телом? — сомневалась Елена Светозарова. — Мне ведь уже тридцать три, и я никогда ничем, кроме танцев, не занималась.
— Вот и прекрасно. Координация движений в тебе есть, а остальное подтянем. Тем более что даже в глубокой старости растяжки и занятия единоборствами полезны, а уж в таком молодом возрасте, как у тебя, и подавно.
Помалкивавший во время этих переговоров Курт тоже придумал занятие:
— Жалко, что патроны придется экономить только для отстрела кайрегов, а то бы я тебя стрелять научил лучше нашего штатного снайпера. Но зато у меня с собой в багаже один чудный чемоданчик есть. Изучая его внутренности и практикуясь на них же, можно научиться разминировать подавляющее большинство современных взрывных устройств. Ты себе представляешь, насколько это здорово иметь такие умения!
Елена наморщила носик и честно призналась:
— Не представляю. Зачем оно вообще мне может понадобиться в жизни? Тем более здесь. Но если мне будет интересно, то и твой чемоданчик разберем на части.
— Ты не пожалеешь. — Лучший минер «третьей» готов был начать обучение сиюминутно. — Там столько полезных знаний.
К концу ужина в столовой остался лишь командный состав и старшие ученики целительской академии. Поэтому Дана решила сделать краткий обзор событий и нарисовать некий план на будущее. Тем более что во время еды генерал Арчи Мудрах продолжал изливать из себя информацию и воспоминания непрерывным потоком. Именно эта информация и легла в основу обзора.
— Что у нас имеется? По словам ветеранов, завтра следует ожидать еще большего наплыва хищников. По многолетним наблюдениям, после таких потерь в своих стаях кайреги следующие два дня просто звереют от бешенства и прут на крепость сплошными колоннами. Правильно я поняла, Арчи?
— Ну не совсем колоннами, они ведь все-таки дикие, а вот плотно сгруппированными стаями бегут и штурмуют стены, словно по единой команде. И перед преодолением стен не рассредоточиваются, как обычно. На третий день агрессивность идет резко на убыль, а потом, возможно, на несколько недель наступает пора «благоденствия».
— Ну это не столь важно, думаю, что два дня мы в любом случае отобьемся от любых атак стрелковым оружием иных миров. Меня сильно обеспокоил другой факт, на который, как мне кажется, никто и никогда не обратил должного внимания.
— Никогда? — не удержался генерал от язвительности. — А вы, значит, госпожа Маурьи, вот так просто, в самый первый день все и подметили?
— Ну, не совсем просто и не совсем я. Но мнению нашего лучшего снайпера по прежней работе, а ныне барона Петра Левина в нашей группе привыкли доверять. И если он утверждает, что всадил в тело зверя три пули, то, значит, три, а если говорит, что четыре, то, значит, именно четыре.
— При чем здесь количество? — пожал плечами комендант крепости. — Наши лучники порой уничтожали кайрегов с одного выстрела. Редко, но случается.
— Значит, я не с той стороны начала обсуждение, — призналась Дана и тут же продолжила: — Но вот был случай, чтобы лучник уничтожил кайрега с одного выстрела вдали от стены? Или при столкновении в лесу?
Прежде чем ответить отрицательно, комендант посмотрел на ветерана Мудраха, но тот тоже мотнул головой.
— Нет. Только при подъеме на стену или уже в самой крепости.
— Вот к этому я и веду. Мы несколько удивились, когда наши тяжелые пули оказались неэффективны на дальней дистанции. Но тут сказать нечего, мы могли и не попасть по движущимся мишеням. Элементарно промазать. Мы — это все остальные, но не барон Левин. Если уж он укладывал зверя в своем секторе стрельбы, то особенно в первых случаях четко запомнил, сколько пуль пришлось израсходовать на каждого. И еще перед уборкой тел он попросил меня лично осмотреть несколько тушек кайрегов, которых он уложил на дальних подступах. Так вот, из четырех пуль в зверя попадала только одна, максимум две. Из пяти — две, максимум три. Ну а из трех — только одна. Если одной хватало, она убивала или смертельно ранила, огонь переносился на другие цели. И теперь главный вопрос: куда девались еще две, а то и три пули, от которых хищники не получили даже касательных царапин?
Все слушатели, кроме квартета Арчивьелов, заинтригованно переглядывались, не решаясь озвучить вслух мысль, переворачивающую все основы здешнего противостояния. Наконец главный целитель крепости выдавил из себя:
— То есть вы хотите сказать, что кайреги имеют некую магическую защиту?
— Не обязательно именно кайреги, — качнулась вперед Дана. — Возможно, весь лес защищает каким-то образом этих диких животных, и только в районе крепости эта защита теряется полностью. А уж какой вариант правдивее…
— Нонсенс! — воскликнул главный целитель, а судя по кивкам генерала и других офицеров, все они придерживались такого же мнения. — Тысячи лет лучшие умы империи проверяли здесь каждый пятачок, ощупывали каждую косточку препарированных тел и ничего не обнаружили. А вы вот так, всего по отсутствию нескольких кусочков свинца делаете такие поспешные выводы.
Дана решительно поднялась с места, но ни спорить, ни доказывать свою точку зрения не стала.
— На сегодня наша теория, будь она даже доказана, ничего не принесет. Толку от этого не будет. Но завтра мы все равно повторим проверки попаданий и постараемся собрать больше доказательств. А так как день обещает быть весьма тяжелым, то предлагаю всем свободным от вахты разойтись и хорошенько выспаться. Спокойной ночи!
И, больше никого не слушая, поспешила на выход. Хотя местные вояки едва лишь стали входить во вкус спора. Да только все вновь прибывшие люди вышли следом за госпожой Маурьи, а потому и спорить стало не с кем. И шумно фыркающим от возмущения офицерам тоже пришлось отправиться по своим комнатам.

Глава вторая
ЛЕС НА БОЛОТЕ

В лесу тоже показалось малокомфортно. Началось с того, что, опускаясь вниз, оба Торговца сразу разглядели в густом тумане все ту же черную болотную жидкость.
— Как же они растут? — изумился Хотрис. — Разве такое бывает?
У него в сознании крепко засела мысль, что деревья растут только из земли, но ни в коем случае не из жидкости. Зато его старший коллега и не на такое насмотрелся.
— Бывает. Еще как бывает! — Он поднялся гораздо выше к кронам и теперь присматривался к многочисленным дуплам, в каждом из которых легко могло поместиться два, а то и три человека. — Но конечно, несколько странно, что подобные великолепные гиганты растут из такой гнилой жижи. По логике, не должно так быть.
— Вот и я говорю.
— Но ведь растут! Может, это болото — самое питательное для корней? А может, болото сюда добралось совсем недавно? О! Вот и домик временный для нас. Кажется, вдвоем не просто вольготно разместимся, а и поспать сможем.
Они поднялись чуть выше и приблизились вплотную к стволу особо огромного, толстенного дерева. Дупло внешне вроде и не отличалось большим овалом, зато внутри сразу показалось просторным и внушительным.
— Там никто не живет?
Светозаров приложил одну руку к коре, чуток подождал, а потом уверенно заявил:
— Никого! — и уже смело стал подталкивать внутрь юношу.
— А мы не провалимся? — продолжал сомневаться тот.
— Будем надеяться, что прежние обитатели не провалились в болото?.. — Луч фонарика осветил внутренние стены, пол, уложенный неким подобием сена. — Ого! Да тут, кажется, дупло расширяли каким-то инструментом. Глянь, сколы как от топора.
Хотрис осторожно ступил на сено, потом несколько раз подпрыгнул и только после этого стал осматриваться по сторонам со своим фонариком.
— Неужели здесь живут люди? На такой высоте?
— Высота не страшна. — Дмитрий отгреб ногами сено и даже присел, присматриваясь к мелкому мусору. Потом так же внимательно осмотрел стены и только после этого констатировал: — Может, и не совсем люди, но здесь они уже давно не живут. Такое впечатление, что все давно убрались отсюда.
— Сбежали? От страха или от зверей?
— Вряд ли. Если я правильно понял, то, скорее всего, они сбежали из-за болота. Потому что раньше здесь жило много существ разных, вон и гнезда в кронах виднеются, а сейчас ни единой птички не видно, ни единой белочки.
— Может, это мы их спугнули?
— Не похоже. Давно ушли. Так, на голову не капает, теперь можно и осмотреться. — Граф Дин улегся под дальней стенкой дупла и приготовился к процессу «мелькания». — Стажер, посматривай за обстановкой и в случае опасности тормоши меня что есть сил.
— Так точно, господин наставник! — с готовностью откликнулся Хотрис, занимая место ближе к овальному выходу.
После чего стал посматривать то в серые сумерки леса, то на Торговца. Хотя и без подсказок понял вскоре, что у того ничего не получается. Как Дмитрий ни расслаблялся, как ни концентрировался и ни пытался уйти своим сознанием в астрал быстрого просмотра, ничего у него не получалось. И эта особенность его тела, так необходимая сейчас, и давно наработанные умения в этом странном мире не действовали.
Тогда он уселся на полу и передвинулся к Хотрису:
— Погружаемся в парный подсмотр!
Обычно на синхронизацию этого магического действа уходило десять минут, хотя с супругой у Светозарова вообще получалось за пять. На этот раз у него со стажером и за полчаса ничего не получилось.
«Что за проклятый мир?! — мысленно, чтобы не напугать юного ученика, восклицал Торговец. — Вот это мы влипли!.. И ведь даже ничего путного в голову не приходит. Придется совершить облет окрестностей и только после этого определяться».
Затем граф Дин проверил, как работает связь между сюртуками, вручил Хотрису пистолет, с которым уже раньше научил обращаться, и наказал из дупла вообще не высовываться. А сам огласил свое решение — немножко осмотреться по сторонам:
— Ускорители работают на пределе. Если какая опасность, то и сманеврировать не сможем. Я только вверх, по горизонту гляну да по соседним дуплам заверну.
Ливень к тому времени сравнительно стих, да и вообще вода в дупло совсем не попадала, хотя сырость все-таки чувствовалась. Сравнительно в плачевном состоянии пребывали другие подобные обители не то обезьян, не то еще каких-то созданий, живших раньше здесь внушительным сообществом. Тщательный осмотр показал, что обитатели выбирались не спеша, основательно, забирая все пожитки без исключения, а значит, ничего экстремального здесь не произошло. Гнезда птиц и в самом деле оказались пусты и давно заброшены, никаких иных зверушек тоже не наблюдалось.
Вершина выбранного дерева с дуплом для постоя являлась и выше всех окружающих. Поэтому было достаточно ее облететь по периметру, чтобы понять: лес не так уж велик по размерам. Его границы четко виднелись в расходящемся тумане. А раз так, следовало лететь к краю и уже осматриваться там.
— Хотрис! Как слышимость? Как обстановка?
— Все спокойно, слышу хорошо! — отозвался юноша.
— Тогда сиди на месте и время от времени отвечай мне на запросы. А я слетаю на другую опушку.
Связь работала вполне сносно, хотя на расстоянии и появились шумы, треск и писк при переговорах. Но и на окраине леса каждое слово различалось. А вот пространство за ним оставляло удручающее впечатление. Кажется, именно оттуда и наступало основное болото, потому что древесных великанов с той стороны накренилось сразу с десяток, а еще около нескольких десятков бессильно торчали лишь большими ветками из болотной жижи и стремящегося вверх зеленого папоротника. Явно с этой стороны было гораздо глубже, и хоть течения как такового не наблюдалось, в любом случае берег с корнями как-то размывался или проседал, и лесные великаны, словно раненые воины, один за другим заваливались в черную топь. Стало сразу понятно, почему этот лес покинули и его обитатели: топь обошла его по низинам вокруг, и теперь он был обречен на вымирание.
В общем, ничего страшного. Торговцу в своих путешествиях и не такие природные катастрофы встречались. Один раз он даже наблюдал видимое погружение материка, полного живности и буйной зелени, которого поглощал океан. Против природы не попрешь, да и через многие тысячи лет стволы этих великанов, слежавшись без доступа воздуха на большой глубине, превратятся в высококачественный уголь. А потомки здешних обезьян (или кто тут обитал до недавнего времени) будут добывать этот уголек и радоваться в холодное время года теплу и свету.
Другой вопрос, что сейчас исследование причин гибели данного леса вообще Торговца не касалось. Ему следовало срочно искать отсюда выход и разобраться, почему он ни створов не видит, ни вырваться отсюда не может. Ну а отсутствие способностей к подсмотру пугало еще больше.
Быстро перелетел на противоположную сторону лесного острова. Даже чуть отлетел от края крон, пытаясь рассмотреть, что там темнеет вдали. Оказалось, что опять виднеется лес, только более массивный и основательный.
— Ну вот, Хотрис, кажется, вижу место для нашей следующей остановки. — Он уже летел к стажеру. — Как у тебя там? Ну, чего примолк?
— Да вот… — Голос юноши казался озадаченным. — Я тут в стенке отверстие вертикальное нашел. До того оно словно пробкой было заделано. А внутри вроде как рулончик с бумагой. Вытащить никак не могу.
— Постой! Я уже возвращаюсь! Сейчас помогу.
Вполне естественно, что непоседливый подросток в бесцельном ожидании не мог высидеть спокойно. Вот он и ощупывал все подряд, до чего мог дотянуться. Продолжая односложно отвечать на вопросы наставника про обстановку, он ущупал и осмотрел вначале пол под собой, а затем принялся и за стены. Потому что сразу к нему закралась в голову мысль: «Раз это дупло самое большое и удобное, то здесь жил вождь. А у него обязательно могло быть нечто ценное. Причем наследство, доставшееся от его предков, возможно давно забытое за ненадобностью. А то и утерянное. Конечно, здесь таких сокровищ, как в Свинге Реальностей, не сыщешь, но все равно интересно».
Почти сразу Хотрис обратил внимание на выступ из стены. По логике, его тоже должны были стесать для увеличения жизненного пространства, но оставили. Может, как подставку? Тем более что верх оказался замазан чем-то вроде воска.
«Неужели этот выступ для свечки? — спрашивал себя Хотрис, осматриваясь с удивлением. — Нет, вряд ли здесь кто рискнет жить с открытым огнем».
Достал подаренный наставником нож, расковырял воск и понял, что им была замазана небольшая пробка. Выковырял и ее, а потом стал поддевать кончиком ножа нечто похожее на рулончик бумаги. А тут и сам наставник отозвался в очередной раз. Затем и влетел внутрь, как заправский огромный шмель:
— Ну, что тут у тебя?
Рассмотрев, долго церемониться не стал. Своим ножом ловко расколол выступ, и свернутый кусок тонкой, выделанной кожи вывалился в ладонь. Пока осторожно разворачивал в свете подрагивающего фонарика, Хотрис не выдержал:
— А мы сможем прочитать?
— Несомненно, коллега! Ты ведь помнишь: попадая в иной мир, мы сразу получаем и знание его языка, и умение читать.
— Как здорово! — восхитился юноша, но тут же сник: — Ничего не понятно. Эти каракули даже на письменность не похожи.
— Хм! В самом деле слишком странно, — бормотал Торговец. — Вроде кожа выделана невероятно искусно, на такой просто бездумные детские каракули наносить не станут. С другой стороны, порой некоторые грамотеи такой почерк имеют, что сами потом прочитать не могут. Ага! Вроде вот так надо читать. Да еще и справа налево. И все равно почерк ужасный. «Будь про…»
— «Будь проклято», — неожиданно подсказал стажер, чем вызвал похвальное восклицание учителя.
Дальше они прочитали уже общими усилиями:
«Будь проклято черное болото, изгнавшее альресков из своих жилищ! Будьте прокляты черные выдры, разбудившие черное болото! И пусть вернутся наши плооны и уничтожат всех черных выдр!»

Дмитрий отнесся к тексту с огромным скепсисом. Правда, попытался подробно разъяснить все открывшиеся ему тонкости отношений этого мира:
— М-да! Вот они ростки ошибочной религии, которая во всех случаях приписывает бездумной стихии величие и силу божественных сущностей. Наверняка эти альрески — люди каменного века. Ну ладно, пусть деревянного. Понятно, что черное болото у них живое, раз его надо будить. И понятно, что виновные тоже найдутся. Скорее всего, ни в чем не повинные черные выдры, а то и бобры, которые если и сделали где-нибудь запруды на реках, ни в коей мере не виноваты в причинах опускания суши. Но их ведь надо как-то наказать? Вот эти наивные альрески и уповают на возвращение каких-то своих старых божков плоонов, которых призывают вернуться и ни много ни мало, а просто сожрать всех болотных обитателей. Кстати, я в том болоте искупался, но так ни одного обитателя и не увидел, кроме нескольких лягушек.
Юноша смотрел на своего наставника круглыми от восхищения глазами:
— Как вы все здорово объяснили!
— Основы материальной диалектики, — хмыкнул тот. — Со временем и сам выучишь.
— То есть я этот тайник нашел без толку? И свиток можно выбросить?
— Ни в коем случае! И ты просто молодчина! Ведь теперь благодаря этому свитку мы знаем суть некоторых отношений, верований этого мира и можем правильно этими знаниями воспользоваться. Если эти пещерные… вернее, дуплистые люди настолько развиты, что у них есть письменность, то, значит, и города есть, и библиотеки. Следовательно, мы просто выспросим у них, куда нам отправиться, с кем поговорить, и мы скорее поймем подноготную этого мира. Подумаем, сведем все данные вместе и отыщем причину как нашего попадания сюда, так и нашего магического бессилия при попытках вырваться в межмирское пространство. А там и выход отыщется.
— И как мы станем с ними знакомиться?
— Легко! При встрече только и понадобится, что раздельно выговорить то, что мы недавно прочитали. В любом случае люди, проклинающие черное болото, — это уже не враги. А значит, с ними можно и бедами своими поделиться. Вот мы их внимательно и выслушаем.
— Но ведь мы можем еще и восхвалить их старых божков плоонов, — проявил юноша инициативу.
Но наставник только скривился:
— Вот этого делать нельзя категорически.
— Почему?
— А вдруг эти плооны уже давно здесь? А записка была вложена лет сто назад? И плооны за это время сговорились с черным болотом и сами стали разводить выдр для забавы? И мы и ляпнем при первой встрече: «Ай, как ваши мучители добры и прекрасны». Лучше уж проклинать только болото: оно вон, лучше не стало, но и хуже тоже. А вот остальные… Ладно, больше мы тут ничего не сыщем. Пора лететь к большому лесу. И то не знаю, как скрытно туда добраться. Вдруг нас примут за перебежчиков? Или за подлых посланников черного болота? И не смейся: чем примитивней цивилизация, тем более непредсказуемы их помыслы. Хотя, опять-таки, эта письменность говорит очень много.

Глава третья
ВОЙНА АБОРИГЕНОВ

Пока задействовали сцепку между сюртуками и выбирали наиболее удобное положение тел при полете, опять за стенами дупла возобновился ливень. Причем еще более сильный, чем прежде. Пришлось накинуть на головы герметичные капюшоны и включить вновь внутренние переговорные устройства.
— Нас на землю не смоет потоками? — распереживался Хотрис, когда они вывалились из дупла и сильно просели вниз.
— Да нет, вроде тянем, — успокоил наставник. — Гораздо лучше, что грозовые разряды почти исчезли. С другой стороны, если в том, большом лесу мы нежелательные гости, то нас за такой стеной воды могут и не заметить. А уж мы с нашими приборами любых недоброжелателей рассмотрим.
По большому счету задействовать капюшоны сюртуков против влаги особого смысла не было. Для предотвращения контакта с водой могли помочь и устройства Йо-Йо, подаренные хаерсами. Специальное поле в виде кокона могло оградить тело и от газов и от сырости, но Торговцу взбрело в голову экономить энергию в батареях в любом возможном случае. Мало ли как долго придется оставаться в этом мире, а ведь местная цивилизация древесных обезьян могла оказаться чисто «детьми природы», без минимальных технических средств. Почему-то кроме как обезьяноподобными он себе местных жителей не представлял. Да и как иначе, и с какой стати те смогли бы жить на таких высоченных деревьях? Наверняка аборигены имеют строение тела, максимально приспособленное для лазания по отвесной древесине. А уж с их когтями, как воображение подсказывало, лучше и не связываться.
Свободное пространство между гибнущим в болоте островом и основным лесным массивом преодолели на большой высоте, стараясь вообще приблизиться к кронам сверху, из сочащихся дождем туч. Внизу болото почти не просматривалось, хотя сквозь редкие окошки и удалось заметить черную, пузырящуюся поверхность. Ни гигантского хвоща, ни массивных папоротников там не росло. Только лишь проклевывались первые, с метр-полтора высотой побеги. То есть сюда болото добралось и в самом деле совсем недавно. Сравнительно.
Уже при подлете Дмитрий включил устройство обнаружения теплокровных созданий, и виртуальный дисплей забрала стал покрываться сгущающимися розовыми точками. Причем сами стволы деревьев полностью экранировали действие устройства, и те существа, которые находились в дуплах, практически не просматривались. Зато их тушки (пусть и не все) удавалось засечь непосредственным всплеском локатора через створ дупла, после чего бортовой компьютер заносил данные в общую базу и соотносил с создаваемой картой.
— Что-то местных аборигенов гораздо больше на земле, чем в дуплах, — удивлялся граф Дин, делясь информацией со своим стажером. — Такое впечатление, что они там собираются группками и дружно движутся в одном направлении. И это в такую непогоду?
— Может, они такие огромные, как те орангутанги из дворца? — вздрогнул Хотрис, уже прекрасно понявший разницу между простыми обезьянами и теми сутулыми созданиями, с которыми он сразился на подворье Свинга Реальностей. — Тогда они и в самом деле из-за своей тяжести лучше себя на земле чувствуют.
— Хм. Не видно. Тут вообще нижние ветки деревьев сплошным веером распущены. Пеленгатор только благодаря мелким просветам дает общую количественную картинку. А по поводу орангутангов… Вряд ли они бы стали жить в дуплах на такой громадной высоте. Явное несоответствие среде обитания. Причем устройство показывает одну и ту же массу — и в дуплах, и рядом с ними, и на поверхности земли.
— Мы сейчас к ним спустимся?
— Мне кажется, рано еще для первого контакта. А вот то место, куда они все так дружно стремятся, осмотреть не помешает. Вон вижу впереди какое-то открытое пространство. То ли прогалина, то ли небольшая долина. А вдруг и там болото?
Они долетели до самой крайней кроны, выбрали место подальше от розовых точек, которых тоже хватало в кронах, а потом и вполне удобно приземлились на одну из нависающих над поляной ветвей. Еще и режим маскировки на сюртуках использовали. Даже если ливень прекратится, заметить чужаков будет непросто. Широкая ветка попалась, прочная, с множеством более мелких отростков, за которые удобно держаться. В крайнем случае, если и надломится, то Светозаров всегда мог воспользоваться наспинными ускорителями и опять взлететь. Да и смотреть вниз ничего не мешало. А посмотреть было на что.
Внизу, где располагалась долина, густо заросшая высокой травой, готовилось сражение. Сражение между двумя войсками местных аборигенов.
Как это ни оказалось удивительным, но ничего присущего макакам, гиббонам или шимпанзе Светозаров не заметил. Как и обязательных для древесных созданий когтей на конечностях. Глазам невольных гостей этого мира предстали вполне нормальные, в привычных человеческих пропорциях люди. Разве что их средний рост мог считаться несколько заниженным примерно на двадцать сантиметров. Ну а в остальном мужчины как мужчины. Женщины — вполне себе как женщины. Ну разве что все имели на себе экипировку воинов, присущую данному моменту. Причем экипировка первого войска, расположившегося прямо внизу, состояла только из растительных материалов, начиная от прочного шлема-каски, весьма напоминающего половинку разрезанного ореха или желудя, и кончая отблескивающими от капель дождя деревянными доспехами. Причем доспехи у некоторых воинов казались более тусклыми, оцарапанными, то есть многократно побывавшими в сражениях. Ветераны. Именно эти ветераны и стояли во второй линии войск, толпясь чуть сзади, находясь вроде как в резерве.
Оружие тоже не блистало оригинальностью. Пики, копья, луки со стрелами, дротики, щиты и даже булавы с шипами — все явно взращивалось в лесу или делалось из растений. Металлического оружия, а уж тем более щитов было совсем мало. Только мечи, ну и у некоторых особо опытных ветеранов просматривались топоры, кинжалы на поясах да некое подобие металлической окантовки на щитах. Все это войско выстраивалось прямо под ногами у невидимых пока никому гостей этого мира.
Совсем по-иному смотрелся противник. На той стороне узкой долины выстроилась фаланга из воинов, в большинстве своем укрытых стальными доспехами и имеющих только оружие из металла. Причем та армия и в самом деле использовала в построении принцип фаланги, потому что начиная с третьего по шестой ряд там стояли копейщики и только за ними виднелись свободно расположившиеся лучники, метатели дротиков и пращники. Первый ряд состоял из воинов с тяжелыми щитами и короткими мечами, второй — с небольшими щитами, но зато и мечи у них были более узкие и длинные. Дисциплина, вышколенность и воинская выучка противостоящей армии сразу бросались в глаза. Ровные ряды, бравый вид и четкое, единовременное выполнение любой поданной команды так и завораживало взгляд и могло заронить страх, посеять панику в душе любого противника.
А уж когда вся эта армия вздрогнула от звука горна, а потом одновременно шагнула вперед, от такого зрелища поневоле мурашки пробежали по спине даже у Торговца.
— Вот это выучка!
А чуть позже, следом за двинувшейся фалангой, из того леса стали выкатываться и странные многоколесные сооружения, похожие на горизонтальные штурмовые башни, из окон которых во все стороны торчали странные древесные трубы. Их тянули за собой упряжки из трех, а то и четырех квартетов толстенных буйволов да подталкивали за колеса члены обслуживающей команды, в каждой около пяти десятков аборигенов. Причем над сооружениями поднимался не то густой пар с дымом, не то дым с паром, и если бы не упряжки, могло показаться, что они представляют собой самоходные паровые машины.
На диковинные сооружения Хотрис совсем не обратил внимания, настолько его раззадорило само действо приближающегося сражения:
— Ух ты! Что сейчас будет!
— Да ничего хорошего, — осадил его старший коллега. — Сейчас будет тут и кровищи, и криков со стонами, и всего остального дерьма.
Ученик оглянулся на своего наставника, и восторг в его голосе увял:
— Кто здесь против кого?
— Ну, с «лесниками» все понятно, видимо, свою вотчину защищают. Хотя совершенно в голове не укладывается, почему именно и по какой причине на них нападают, скажем так, «городские».
— Может, тут под нами собрались грабители и разбойники?
— Тоже не исключено. Нам так сразу в здешних хитросплетениях не разобраться.
Войско лесников тоже неспешно двинулось вперед, но, пройдя тридцать метров, остановилось, стараясь изменить строй и перестраиваясь на открытом пространстве в атакующие клинья. По логике, только так и можно было проламывать единый строй окованной железом фаланги.
Но в то же самое время даже юный наследник рода Тарсон заметил главные несуразности военного противостояния:
— Как-то глупо лесники собираются воевать. Не лучше ли рассеяться за стволами деревьев, засесть на ветках и уже оттуда поливать врага стрелами, метать копья и кидать камни?
— Молодец, заметил. — Дмитрий крутил головой во все стороны, тоже пытаясь осознать местные правила войны. — Не похоже, что здесь будут строить из себя рыцарей и сражаться по каким-то единым правилам. И скорее всего, разгадка кроется вон в тех коптящих небо сооружениях. Смотри, как раз все клинья пытаются установить острием против самоходных коптилен. К чему бы это?
Тем временем сходящиеся противники замерли на месте, не доходя метров сто друг до друга. И сквозь фалангу на некоей смеси крупного ослика с пони выехал военачальник. Вернее, как выяснилось в дальнейшем, представитель высшей власти. Причем взывал он к лесникам с призывами одуматься с явной болью и сочувствием в голосе:
— Братья! В последний раз советую прекратить сопротивление и немедленно покинуть Обреченный лес. Ваша несознательность и ваше упрямство ни в коей мере не спасут лес от гибели, но в итоге пострадают и другие пространства нашей великой империи. В любом случае вы погибнете вместе со своими домами, но из-за этого лишатся крова, пострадают тысячи наших собратьев. Послушайтесь призывов императора и Магического совета: немедленно покиньте Обреченный лес!
— Ага, сейчас! — раздалось ему в ответ грубое рычание одного из лесников. — И что нас ждет на других землях?! Голод и унижение! Там и так страшное перенаселение! Не хотим такой доли и лучше умрем со своими деревьями!
Рев одобрительных криков полностью заглушил шелест вновь усилившегося ливня и даже громыхание громовых раскатов. Но представитель имперской власти как-то усилил свой голос и сделал еще одну попытку уговорить непокорных:
— На новых землях вам предоставят каменные дома! Уже ваши дети не захотят жить в лесу и пользоваться лапавитами. В крайнем случае, мы и всех ваших лапавит доставим вместе с вашим скарбом.
Недовольный рев опять начисто заглушил призывы к благоразумию. Только и послышалось:
— Одумайтесь, братья! Ставши пленниками, вы станете бесправны! Кровь воинов империи вам не простят!
Да только лесники больше слушать не хотели. Заревела длинная труба, которую несли на плечах сразу два воина, раздался грохот мечей по деревянным щитам, и вся масса плотных клиньев, набирая скорость, двинулась вперед.
— Они прорвутся! — не сдержал восклицания Хотрис.
Кажется, он больше сочувствовал тем аборигенам, которые не желали насильственно покидать свои родные места. Зато его старший коллега, насмотревшийся в разных мирах на сражения и бойни, высказался более осторожно:
— Сомневаюсь. Да и оружие у них.
— Но их же больше раза в три!
— Если бы победы в сражениях зависели только от количества воинов!
Последующие события показали его опытность в этих вопросах. Ну а «городские» вообще действовали на загляденье. Определенный сигнал трубами, и каждая пара колонн воинов, стоящих в затылок друг другу, повернулась на сто восемьдесят градусов и прижалась друг к другу. Копья оказались подняты вверх, щиты передних двух рядов развернуты вдоль колонн. Зато между ними оказалось широкое пространство для свободного пробега, и по нему сразу вперед выдвинулись лучники и пращники. Лучники присели на одно колено и стали без пауз пускать стрелы в несущегося на них врага. Туда же полетели камни и дротики.
Залп оказался потрясающим по своей эффективности для такого боя. Практически четыре из восемнадцати клиньев «лесников» оказались уничтожены настолько, что про них как угрозу уже и не стоило вспоминать. Еще три клина превратились в окровавленную, плохо управляемую толпу. Да и оставшиеся одиннадцать клиньев лишились большей части самых мощных, наиболее хорошо защищенных лидеров. Все-таки лучники старались выбивать в первую очередь лучшие силы противника.
Нельзя сказать, что стрелки другой армии бездействовали. Они тоже рассредоточились по сторонам клиньев и нанесли массированный удар из своего оружия. Но явно с применением стрел запоздали. За полминуты до этого, по сигналу труб, весь легкий авангард фаланги отбежал в тылы, колонны вернулись на свои места, передний ряд сдвинул свои огромные щиты и присел за ними, второй ряд щитами прикрыл голову как свою, так и товарища спереди, и большинство стрел бессильным дождем опали перед ощетинившейся копьями стеной. А потом и сама стена воинов сделала синхронные шаги вперед, и на пятом шаге с грохотом и взвившейся к тучам волной рева сошлась в столкновении с набравшими скорость клиньями.
Тут уже даже граф Дин Свирепый Шахматный затаил непроизвольно дыхание от наблюдаемого зрелища. Вроде и не богатыри сошлись, не явные рыцари-красавцы мира Гинвейл, и конницы нет, и грохота орудий не слышно, а шум и в самом деле поднялся до небес. Вдобавок еще и каждый воин пытался собственным криком подбодрить себя, своих товарищей, но при этом запугать, сбить с толку противника. А уже на второй минуте сражения чаша весов вдруг склонилась в пользу лесников.
Три клина таки сумели не просто вмять довольно гибко действующую фалангу, но и прорвать ее, смести легкий заслон из лучников и пращников и после этого с непонятным бешенством наброситься на странные устройства и обслуживающие их команды. Причем легковооруженные аборигены из обслуги имперских коптилен не стали сражаться насмерть, а, отбиваясь мечами, сразу стали отходить к лесу.
Вот тогда из центра прорвавшихся клиньев к вставшим на месте устройствам метнулось около десятка лесников с большими бурдюками. Они живо облили деревянные трубы и всю оснастку темной жидкостью и подожгли. Невзирая на сильный дождь, сооружение загорелось, словно домик из сухой соломы.
— Хм! — не удержался от комментария Дмитрий. — Да они никак напалм использовали! Во дают, дуплистые люди!..
— А что такое напалм? — тут же поинтересовался стажер. Но, поняв, что ответа можно от наставника и не дождаться, хвастливо воскликнул: — А ведь я говорил, что лесники победят!
— Да? Вряд ли. Слишком они странно воюют. Им следовало сразу разворачиваться и бить в тылы фаланги. Они же потеряли все свои преимущества. И вдобавок… — Торговец первым увидел всю картину ведущегося сражения. — И вдобавок совершенно забыли про резервы имперского войска. Посмотри над кронами противоположного леса.
Действительно, над вершинами деревьев на той стороне долины из облаков вынырнули диковинные, никогда ранее не виданные даже Торговцем создания. Первые уже подлетали к долине, а из облачных образований выплескивались все новые и новые создания. Более тридцати штук, как оказалось впоследствии. Они в полете напоминали ползущих по земле, извивающихся змей. Только вот размеры таких змей поражали: метров до ста в длину и диаметром до полуметра. Причем медленные движения летающих существ в воздухе никак не соответствовали их повышенной скорости полета. Но самыми опасными для лесников были небесные всадники. По пять, а то и шесть десятков на каждом змее, всадники располагались в удобных седлах и легко могли стрелять, наклоняясь и вправо и влево. И когда змеи стали снижаться в сторону клиньев, итог этого сражения стал более чем очевиден.
Воздушным силам империи жители леса не смогли противостоять. Толи совсем не ожидали здесь увидеть небесное воинство, толи вообще не существовало эффективных способов противостояния атаке сверху. Мало того, один только вид приближающихся змей поменял всю диспозицию на поле боя: по рядам детей леса пробежала волна жуткой паники, заполошных криков, они все дружно развернулись, бросаясь под прикрытие гигантских деревьев. Может, поэтому многие так и не оглянулись назад, не поняв, откуда пришла смерть. А фаланга опять повторила маневр перестроения, пропуская вперед своих подвижных лучников, которые уже не спеша, выверенно, били в спины убегающих противников.

Глава четвертая
ТАЙНЫ БАРОНСКИХ ВОТЧИН

Последующий день показал полную справедливость предположений, высказанных накануне генералом Арчи Мудрахом, насчет того, что численность участвующих в наскоках хищников увеличится. Сила атак кайрегов возросла примерно в полтора раза. По крайней мере, это подтверждало общее количество туш, которых к концу дня, после двух штурмов, насчитали более двухсот. Так что работы после наступления сумерек прибавилось как извозчикам, так и лесной речушке, уносящей тела хищников к неведомому озеру. К несчастью, одна из лошадей повредила ногу, в связи с чем людям на этот раз пришлось провозиться с уборкой места побоища чуть ли не до утра. И это с учетом того, что огнестрельным оружием теперь старались убивать только в упор да на дальнем периметре — для проведения экспериментов.
Ну а сам осмотр убитых хищников на этот раз уже с полной уверенностью подтвердил: магическая защита существует! В любом случае две, а то и все три пули отклонялись от несущихся к крепости тварей. Причем зона рассеивания защиты напрямую зависела от расстояния. Примерно в двадцати — тридцати метрах от крепостных стен неведомая защита отклоняла всего лишь одну пулю, в редких случаях — две. Ну и почти в момент соприкосновения кайрегов с человеческой твердыней защита уже не справлялась с летящим свинцом или стрелами, и дальность самого выстрела на это уже не влияла.
Так что на утреннем, коротком совете госпожой Маурьи было выдвинуто два предположения: либо сила самого леса на открытом пространстве ослабевала, либо непосредственно в самой крепости существовало нечто, разрушающее непонятную защиту хищников. По второму предположению ветераны Волчьего Шара высказались однозначно: никаких магических структур, технических устройств или даже чего-то особенного, странного или загадочного в крепости нет. Уж в этом за прошедшие века убедились сотни, а то и тысячи самых дотошных и талантливых исследователей.
Следовательно, вину за чрезмерную живучесть хищников можно было возлагать именно на Лудеранский лес. Тут уже возражающих почти не нашлось. Тайн в баронских вотчинах хватало, а уж белых пятен оказалось в сотни раз больше, чем обследованных территорий. Имеющиеся карты ничего, кроме печального вздоха, не вызывали. Дотошные обозначения просматривались лишь в десятикилометровом радиусе вокруг самой крепости, примерно на глубину километра вдоль единственного тракта и максимум на три километра по внешнему периметру всего лесного массива. То есть и в самом деле всего парочка процентов от огромной площади. Что творилось в глубине леса, никто даже не догадывался, ну а про большое озеро, о котором ходили только легенды, вообще говорить не стоило.
Но в свете выявленной защиты кайреги уже совсем иначе рассматривали карту сейчас, тем более бароны-совладельцы, представители довольно развитой технической цивилизации. По их придирчивому мнению, одного взгляда хватило, чтобы заметить явно геометрическую фигуру из обозначений, а потом и устроить мозговой штурм на тему удивительного расположения. Правда, само обсуждение было встречено ветеранами, а в особенности генералом в штыки и чуть ли не с насмешками. Причем Арчи Мудрах еще и попытался усовестить Дану:
— Госпожа Маурьи, вы не с того начинаете свое командование Волчьим Шаром. Зачем вам повторная разведка этих развалин? В данный момент, сразу во время предстоящего благостного периода, советую бросить силы всех людей на вырубку леса, удаление его периметра от крепости и поспешную заготовку дров. Потом такой свободы передвижения по лесу может не случиться и парочку месяцев.
— Во-первых, разведку мы можем осуществить совсем малыми силами, — несколько резким тоном вмешалась в спор Александра. — А во-вторых, неужели вас не интригует именно такое расположение этих объектов?
— Нисколько не интригует! — фыркнул генерал, костяшками пальцем тыкая в карту. — Все пять городищ я лично и неоднократно осматривал. Помимо меня это делали все исследователи, в том числе и множество Арчивьелов. И никто никогда не высказал иного мнения: когда-то там были опорные пункты обычных человеческих поселений, но и они пали от набегов кайрегов из-за отсутствия крепостных стен.
— Вот! Уже только эта тайна заставляет задуматься! — нравоучительно подняла указательный палец Дана. — Раз люди там жили, причем даже без стен, то, значит, в те времена кайреги вообще в лесу не жили. Либо их никто не опасался. Ведь император ясно намекнул, что когда-то люди и эти хищники не враждовали.
Мудрах переглянулся с офицерами и досадливо скривился:
— Конечно, там, в столице, во дворце император имеет право рассказывать древние легенды и даже верить в эти сказки. А мы здесь имеем только одну задачу: выжить самим и сохранить крепость в целостности.
— Опять-таки присмотритесь к линиям.
— Ха! В древности неизвестные строители могли просто потворствовать прихоти тогдашнего правителя, — не сдавался ветеран. — Что, что вы тут увидели?
Все опять присмотрелись к карте, которая наиболее подробно и верно освещала десятикилометровую зону вокруг крепости. Там и правда идеально прямых линий не получалось, но ведь и скидку следовало делать на здешних картографов и местные условия, вернее, их полное отсутствие для точных замеров. Именно поэтому госпожа Маурьи, при непосредственной помощи остальных баронов и графини Светозаровой стала скрупулезно обсуждать план размещения городищ.
— Давайте для начала просто проигнорируем неточное расположение объектов по сторонам света. Если чуть повернем карту, то вот эти три городища на одной линии станем считать северными. Вот это одно, справа, будет у вас восточным. А вот это — юго-западным.
На каждую отметку развалин она установила пять патронов, пулей кверху. На место Волчьего Шара установила большой патрон, реактивный, предназначенный для воздушного салюта. Все точки таким образом и в самом деле смотрелись не строго по линиям. Но после этого Дана и Александра их чуть сдвинули, подравнивая:
— Ведь трудно четко рассмотреть все развалины, если не делаешь это с большой высоты. А теперь скажите мне, Арчи, что вот здесь, на юге и юго-востоке?
— Намекаете, что и там должны быть городища? Может, и так. Но там глубокий овраг, дно покрывает непроходимое болото, преодолеть которое никому из разведчиков не удалось. Выжившим, по крайней мере.
— А вот здесь, на западе?
— Там тоже непроходимое болото. Но разливного типа, похоже, там просто низина с водоносными ключами. Причем для кайрегов это болото — словно любимое место для игр и спаривания. Ими там просто кишит. Наверное, больше, чем в ущелье.
— Значит, там тоже могут находиться развалины, — заявила Александра, устанавливая еще три патрона на те места, которые являлись белыми пятнами. — Зато посмотрите теперь на общий план.
Действительно, получился идеальный квадрат, на каждой стороне которого стояло по три малых патрона. А прямо в центре возвышался их большой собрат. Смотрелось красиво и до мурашек по спине волнующе, таинственно и загадочно. Только и это не развеяло скепсиса опытного генерала. Он пожал плечами и спросил:
— Ну и что? Пусть даже мы и в самом деле отыщем эти три ранее не замеченные развалины, хотя так и не пойму, как вы это сделаете, то что нам это дает?
Дана постаралась дать объяснение самыми доходчивыми словами:
— Если учитывать, что и крепость ориентирована углами по углам общего квадрата, то налицо явное, заранее продуманное построение. Не знаю, как в вашем магическом мире, но в нашем техногенном — это явный признак определенного воздействия. Имеются такие лучи, наподобие световых, которые не только прощупывают пространство перед собой, но при надобности и уничтожают, ломают, сжигают прикосновением все, что угодно. В данном случае они могут не сжигать, а просто охранять кайрегов от удара пули, стрелы, а то и копья.
— Так уж и охранять?!
— Действительно, — легко согласилась Маурьи. — Могут и разрушать защиту, как раз ближе к стенам крепости делая невидимый нам кокон минимальным, а то и вообще лишая хищников любой магической опеки.
Не сдержавшись, в спор вступил нынешний комендант Волчьего Шара:
— Вы, конечно, извините, но какие оттуда могут идти лучи? Там ведь одни развалины! Причем развалины почти вровень с землей и напрочь заросшие лесом.
Дана осмотрела своих земляков и, получив поддержку во взглядах, решительно заявила:
— Тем не менее! Если и наступающий день будет хлопотным из-за атак кайрегов, разведку отложим. Ну а уж завтра обязательно осмотрим развалины городищ. Причем первыми те, которые не отмечены на карте. А потом обязательно следует посмотреть, что творится на мифическом озере, куда уносит тела хищников. Может, и нет ничего такого.
Тут уже генерал Мудрах стал сердиться:
— Какое озеро?! Вы о чем?! Посланные туда одиночные разведчики и целые отряды сгинули бесследно! Ничего им не помогло: ни передвижение на лошадях, ни сплав на плотах по течению. И у вас ничего не получится.
Графиня Светозарова не стала сразу раскрывать тайны иномирских техногенных подарков, которые имелись у нее и у молчащей все время Елены. Только и сказала многозначительно:
— Мы пойдем другим путем.
На том совет и завершился.
Третий день оказался наиболее тяжелым, защитники крепости понесли потери, несмотря на наличие у баронов и бойких монахов огнестрельного оружия. Два воина пали при прорыве крупной партии кайрегов на внутренний двор Волчьего Шара. Жертв наверняка оказалось бы многократно больше, если бы не наличие в отряде целителей да еще и целого квартета Арчивьелов среди них. Поэтому тяжелораненых всех удалось спасти, ну а мертвых вернуть с того света при всем желании не получилось бы.
Затем целую ночь пришлось убирать туши поверженных хищников, коих оказалось свыше четырехсот штук. Никому из обитателей крепости так и не удалось в ту ночь подремать. Даже сестра Торговца не прилегла в своей комнате, стоически помогая обихаживать раненых и участвуя в приготовлении пищи.
Отсыпались на четвертый день и последующую ночь. Тем более что в светлое время суток к крепости примчалась всего лишь одна стая кайрегов в количестве полутора десятков, да и те быстро очнулись после гибели тройки членов своей стаи и дружно вернулись в лес. При этом защитники твердыни ни одной пули не израсходовали, били стрелами. Зато после случившейся короткой стычки генерал Мудрах уверенно заявил:
— Все! Да здравствует благостный период!
Но еще и на пятый день выбраться в дальнюю разведку к городищам не удалось. Пришлось всем участвовать в уборке как на поле боя, так и в близлежащем лесу. Также следовало немедленно и довольно значительно подремонтировать стены, в которых после когтей кайрегов оставались значительные выемки. Для этого использовали местный аналог цемента: молотый известняк, перемешанный с растертым шлаком и собранным на некоторых деревьях клеем.
И только в начале шестого дня стали распределять имеющиеся силы и средства для разведки. Причем сразу столкнулись с непредвиденными трудностями. Заспинные ускорители, действующие на энергии магнитного поля планеты, имелись только у Елены и ее невестки Александры. Так что изначально графиня Светозарова решила, что с ней к не разведанным еще городищам полетит либо сама Дана, либо кто-то из баронов. Каково же было общее удивление, когда недавно спасенная из рабства женщина неожиданно заявила:
— А почему мое мнение никого не интересует? Я сама могу прекрасно справиться с разведкой. Брат меня обучил пользоваться ускорителями, сюртук на мне, прочие устройства тоже — так что опасаться за меня не стоит.
Барон Курт Вайсон, почти все последнее время являющийся основным протеже сестры Торговца, первым пришел в себя после такого заявления и попытался воззвать к здравому смыслу.
— Леночка. — Так обращаться из мужчин только он себе позволял. — Тут все подобрались как на подбор: смелые и ловкие. Поэтому вопрос не стоит, что за тебя переживают. Дело все в том, что в такую разведку просто по сути своей положено отправлять наиболее подготовленных воинов. Иначе…
— Только не надо меня сразу зачислять в список бездарей!
— Э-э-э… но там же надо стрелять! Резать ножом! — не на шутку разволновался немец. — А вдруг бороться придется? Или помочь в пленении какого-нибудь мощного зверя?
— Ты мне зубы не заговаривай! — Елена тоже за последние пару дней со штатным минером прославленной «третьей» стала обращаться слишком уж по-приятельски. — Разведка проводится для осмотра, а, находясь в воздухе, большого навыка в рукопашной не надо. В крайнем случае, я сама просмотрю развалины и пощупаю их руками, а Шура меня прекрасно сверху подстрахует. Или ты в ее способностях сомневаешься?
— Ха-ха! Как раз в ней не сомневаюсь. Но есть еще и такое дело, как дисциплина, — сделал последнюю попытку вразумить свою подопечную бравый барон. — И если командование крепости распределило конкретных исполнителей, то, значит, им и идти. В том числе и вооружение является собственностью всего гарнизона. Так что ускорители…
— А вот и неправда! Мне Дима сразу сказал, что средства индивидуальной защиты и выданные мне устройства, оружие и прочие прибамбасы принадлежат только мне. И я никому их не собираюсь отдавать. Тем более что к гарнизону я не отношусь, попала сюда как гость, турист, путешественник и прочее. Нужное выбрать и подчеркнуть!
Если офицеры во главе с генералом только выжидающе помалкивали, то вот выходцы с Земли основательно обеспокоились такой строптивостью. Одно дело — разрешить с такими трудами спасенной из рабства женщине участвовать в боевой и повседневной жизни Волчьего Шара, и совсем другое — отправить в лес, кишащий жуткими хищниками. Пусть даже и по воздуху. Ведь никто не мог себе представить Елену даже стреляющей из пистолета, до сих пор ее и от этого ограждали. Ну и ответственность за единственную родственницу графа Дина Свирепого Шахматного все-таки довлела над сознанием словно каменная глыба. А вдруг чего случится? И как потом доказать Дмитрию, что не уговорили? Что не удержали? Что не образумили?
Другое дело, что и супругу Торговца следовало беречь не меньше, но тут уже с бывшим лучшим агентом специальной силовой конторы даже разговаривать было бесполезно: что захочет, то и сделает. Да и на крайний случай она могла почти все. За нее хоть не так беспокоиться будут. Тогда как женщину, которая только и умела, по всеобщему мнению, что танцевать, посылать на заведомый риск никто права не имел. Назревал скандал, во время которого набирающая в грудь воздуха Дана собралась грубо и действенно наорать на строптивую землячку.
Золовку попыталась оградить от этого сама Александра:
— Да ладно, чего уж там, дело в принципе несложное: только пролететь и убедиться в наличии развалин. Так что с этим вопросом я и сама разберусь.
— И то правда! — с облегчением выдохнула госпожа Маурьи. Вот только Елена Светозарова и с таким вывертом оказалась не согласна.
— Это вы зря! И от тебя, Шура, я такого не ожидала. Мне Дима не простит, если с тобой что-то случится. Как на старшей по возрасту на мне лежит ответственность за невестку. Так что летим вместе, и никаких отговорок! — Оглядев присутствующих и по их лицам догадавшись о готовящихся возражениях, сестра Торговца даже ногой притопнула от обиды: — Иначе я полечу сама! Компас у меня тоже есть.
После такого заявления волей-неволей пришлось смириться и перейти к техническим вопросам, которые начал выпытывать Василий:
— И насколько хватает ресурса работы этих самых ускорителей?
Графиня Светозарова ответить не успела, ее опередила весьма довольная собой родственница мужа:
— Я успела тщательно изучить всю инструкцию, так что теперь знаю: с помощью этого устройства, без замены капсулы с катализатором, можно с небольшими перерывами облететь всю планету по экватору. А уникальный вычислительный модуль не даст столкнуться пилоту ни с одной преградой. Даже если она мобильна и передвигается.
Оппоненты выслушали это заявление с прискорбным вздохом. Хотя барон Курт Вайсон выдал сразу после этого дельное предложение:
— В любом случае следует пустить наземное сопровождение. Раз наступило продолжительное затишье, то десяток человек проведут разведку по поверхности как раз в направлении непреодолимого ущелья. Тут всего лишь пяток километров по прямой, так что при марш-броске мы даже не запаримся. Это раз. Ну и само ущелье теперь преодолеть будет проще некуда: достаточно перекинуть трос на ту сторону и натянуть его.
— Да, тут ты прав полностью, хорошая идея. — Дана заметно успокоилась, обводя взглядом остальных друзей и соратников. — Значит, понизу отправимся все мы, кроме… — Похоже, она решила оставить в крепости Петра, учитывая его недавнюю травму позвоночника. Но припомнила заверения Арчивьелов, что барон в полной кондиции, и вдобавок заметила его сжатый в угрозе кулак. Поэтому обратилась к генералу: — Арчи, нападения точно на крепость в ближайшие дни не будет?
— Две недели полного спокойствия гарантирую.
— Тогда добавьте к нашей баронской пятерке еще пятерых знатоков окружающей местности. Конечно, из самых ловких и выносливых.
— А здесь ротозеев и слабаков не держат, — с гордостью похвастался генерал. — Или вы заметили нестроевых людей в гарнизоне?
— Пока нет. Но придется в марш-броске двигаться бегом и при необходимости с ходу вступить в бой с хищниками.
— Справимся! — сразу обозначил свое участие Мудрах. — Со мной пойдут четыре лучших разведчика. Они и территорию не хуже меня знают, и из лука стреляют на зависть любому, да и мечом, копьем орудуют превосходно.
— Тогда собираемся, готовим тросы и оружие и через полчаса выходим! — скомандовала госпожа Маурьи и первой поспешила на выход.
При такой надежной подстраховке опасения за судьбу сестры и супруги Торговца значительно рассеивались, да и толк от самой разведки, можно сказать, утраивался, сообразительный немец и в самом деле подкинул отличное предложение. Переправиться с помощью последних новинок и поддержки с воздуха через таинственное ущелье вполне по силам и вряд ли будет рискованно. Болото на востоке можно обследовать позже, ну а про мифическое озеро думать уже после подтверждения теории о восьми городищах, а то и вообще после тщательного исследования этих городищ. А к тому времени, может, уже и сама Елена успокоится или Торговец вернется. То, что он погиб или пропал навсегда без вести, даже предполагать не стоило. При общем молчаливом согласии все условно считали Дмитрия Петровича Светозарова отправившимся в дальнюю командировку.

Глава пятая
ПЕРВЫЕ ЗНАКОМСТВА

Дмитрий и Хотрис, так и находясь на ветке дерева, настолько засмотрелись на сражение, что и думать забыли о собственной безопасности. Благо еще, что длинные змеи с лучниками в седлах не могли передвигаться ни в самом лесу, ни среди густых крон. Поэтому они в основном вернулись в долину и барражировали над открытыми пространствами. Но оставалась масса иной опасности. Ведь даже паническое отступление одной армии от другой еще никак не означает окончания военных действий. Тем более что странность именно такого сражения в открытой долине изначально настораживала. Только размещение лучников в кронах деревьев могло дать лесникам значительное преимущество. А они этого не сделали. Почему?
Правда, как раз в момент панического отступления ливень уменьшился настолько, что видимость стала просто отличной. И ведь лучники в кронах деревьев все-таки были, хоть и в малых количествах. Но именно они стали постепенно наращивать стрельбу по наступающей фаланге. Причем пару странных чужаков в диковинных костюмах соседи на близко расположенных кронах тоже заметили. Как следствие, первые стрелы попытались пробить не только сюртуки, но и прозрачные защиты забрал. Пришлось проходцам между мирами выбирать: либо ретироваться поспешно с этого места, либо уничтожить мешающих лучников.
— Похоже, что нас приняли за вражеских наблюдателей, — констатировал Дмитрий. — Но сматываться нам вроде как рано отсюда. Только внимание лишнее привлечем и не факт, что оторвемся от этих змеев. Давай ложись вот так, — скомандовал он юному стажеру, — чтобы меньше риска было при попадании в прозрачную защиту. А остальное наши сюртуки выдержат. Надо ведь досмотреть, в чем тут дело и чем все закончится.
Конечно, на ветке расположиться со всеми удобствами оказалось сложно, но от стрел наблюдатели почти укрылись, а чуть позже лучникам лесников вообще не до чужаков стало. Фаланга подошла почти вплотную к лесу, а прущие за ними сооружения продвинулись сквозь раздавшихся в стороны воинов. Вот тогда и стало сразу ясно предназначение этих странных, коптящих небо построек на колесах.
По единой команде горна все имперские воины нацепили на лица непонятные для Хотриса маски:
— Чего это они?
— Вроде как противогазы или нечто подобное, — подивился граф Дин. — Не пропускает в легкие человека ядовитые газы. Не все, конечно, и не полностью, но…
Теперь стали понятны и дивные деревянные жерла на устройствах. Чуть ли не одновременно большинство из них извергло из себя по направлению вперед густые струи вязкого дыма насыщенного коричневого цвета. Так и двигаясь в направлении деревьев, струи расширялись, набухали, закручивались в гигантский штопор, словно горизонтальные торнадо. И влияние дыма оказалось двойственного характера. Везде, где он касался людей, те забывали про всякое сопротивление, стараясь убежать как можно дальше. Похоже, что дышать долго подобной газовой смесью было вредно или неприятно. Но самые видимые пертурбации начали происходить с деревьями. Те буквально на глазах посерели, кора скукожилась, стала отваливаться, а чуть позже веерообразные, многолиственные образования принялись осыпаться на землю, словно после удара резкого, нежданного мороза.
Причем производители дыма работали на удивление интенсивно, без всяких задержек или остановок. Чуть продвинувшись в лесной массив, они и не подумали остановиться, а, выбирая широкие прогалины между древесными великанами, задействовав и боковые раструбы для распыления дыма, решительно покатились в глубь заповедного леса. Теперь имперским воинам только и оставалось, что подбирать потерявших сознание противников да укладывать их в живо примчавшиеся из противоположного леса телеги. Причем раненым оказывалась первая помощь прямо на поле боя, а потом их тоже отвозили в тылы. Никакого добивания врага или плохого к лесникам отношения замечено не было. Словно и в самом деле завоеватели относились к ослушникам имперских приказов как к родным братьям.
Хотрис уловил основную суть сражения:
— То есть вся роль этой непобедимой фаланги как раз заключалась в охране этих коптилен?
— Как видишь. Видимо, за свой лес имперцы слишком опасались, а то бы начали пускать дымные торнадо еще издалека.
— Но как они так могут поступать?! Свой лес берегут, а чужой безжалостно уничтожают! — возмущался юноша. — Ведь видно, что этот лес умирает!
— Да, тут много странного.
Сидя на ветках, понять всю подноготную происходящих внизу событий становилось все трудней. Ну ладно бой, ну ладно хотят переселить лесников куда-то в глубь континента, но зачем собственными руками уничтожать такой величественный лес?
Следовало либо вступать в контакт с аборигенами и искать добровольного рассказчика, либо брать кого-то в плен и выпытывать сведения по законам военного времени. Только вот в какую сторону податься? И не примут ли до сих пор летающие по небу змеи их передвижение по воздуху за агрессию?
Последние сомнения разрешила сложившаяся обстановка: листья опали настолько, что чужаков на ветке заметили и наступающие войска. Потому как они старались засечь на ветках привязанные тела вяло копошащихся лучников, и если те продолжали стрелять, то безжалостно уничтожали их совместным залпом нескольких отделений. Один из латников заметил две фигуры и указал на них пальцем:
— Вон, вон на той ветке еще двое! Лежат вдоль ствола!
Тотчас два десятка лучников стали скапливаться внизу и готовить свои стрелы для залпа. Одновременно с этим к лесной опушке стал приближаться один из змеев с всадниками.
— Летим в глубь леса, — решил Дмитрий, включая на сюртуках режим слипания. — И голову прикрой на всякий случай руками.
Пусть уж лучше рукавицы пострадают, чем прозрачное забрало. Тем более что многократный залп стрел себя ждать не заставил. Всадники змея тоже вскинули свои луки, изготавливаясь к стрельбе. Пришлось резко забирать вниз, увеличивая скорость, а потом, прикрываясь густым ядовитым дымом, отрываться от несущегося следом крика и шелеста стрел.
Пролетели над устройствами, производителями дыма, затем обогнали спешно отступающих лесников. Одновременно с этим более внимательно рассмотрели, как аборигены взбираются и спускаются по деревьям. Потому что как раз из всех дупел велась спешная эвакуация женщин и детей. Как оказалось, ни когти, ни особое строение тела для этого не нужны. Для подъема и спуска вдоль ствола использовались дивные, словно большая резиновая лепешка, образования. Причем образования, скорее всего, живые, если не сказать полуразумные. Двигались эти «лепешки» раза в два медленнее, чем обычные лифты, прикасаясь одним своим краем плотно к стволу, и грузоподъемность их, по крайней мере при спуске вниз, составляла примерно трое детей или пару женщин. Порой живые грузы заменялись вещевыми мешками с продуктами и пожитками, которые мужчины громоздили на себя, словно верблюды, или на осликов, буйволов да пони и спешили убраться подальше. Дети цеплялись за отцов, а женщины спускались вниз последними, продевали в дырку своего прирученного образования веревку, отрывали от ствола с некоторым усилием и тащили лепешку за собой, преодолевая ее значительное сопротивление. При этом лепешки так и продолжали висеть в воздухе на полуметровой высоте, порой пытаясь ухватиться за любой находящийся поблизости ствол или становясь с недовольным скрипом на ребро. То есть имелись все признаки нежелания покидать обжитые территории. Зато сразу стало понятно, почему таких созданий не было на лесном острове, уже окруженном болотом. Аборигены в любом случае старались забрать за собой «домашнюю животинку». Да и проживание на такой высоте без подобных уникальных подъемников теперь казалось нормальному наблюдателю немыслимым.
А чуть позже стало понятно и местное название таких уникальных созданий. Одна из женщин решила взять на руки малолетних детей, поэтому строго прикрикнула на пытавшегося уйти вперед более старшего сына:
— Ладонри! Тяни нашего лапавита! Иначе придется его бросить.
Мальчонка тут же, без возражений вернулся, перехватил веревку из рук матери, но, прежде чем тянуть лапавита за собой, погладил его ладошкой, словно большую собаку, что-то там ему наговорил просительным голосом и уже после этого легко потянул за собой. То есть здешние помощники лесников различали своих хозяев, другим не подчинялись и с большой неохотой покидали привычное дерево.
Хотрис припомнил обещание представителя империи забрать и лапавитов на новые места и удивился:
— А что бы эти создания делали в каменных домах?
— О! Ты еще не знаешь, какие устройства могут быть в высоченных зданиях, — ответил Торговец. — Вдруг и эти полурезиновые лепешки могут по стенам подниматься. Представь, как это будет здорово.
— Ну да, — немного подумав, согласился юноша. — Помню, как мне трудно пришлось при восхождении в Свинге Реальностей на двадцать третий этаж. А эти «блинчики» могут еще и груз поднимать.
Нельзя сказать, что иномирскую парочку никто не замечал, но те на одном месте не задерживались, а сразу улетали еще дальше. Старались при этом придерживаться направления, в котором отходили беженцы. Те и в самом деле прямо к болоту не шли, а забирали все больше и больше вправо, из чего становилось понятным: пытаются уйти как можно дальше вдоль берега от смолокурных или дымокочегарных устройств. Чуть позже показалась и лесная опушка, граничащая с круто поднимающимся взгорьем, которое покрывал лишь небольшими островками низкорослый кустарник. Вот через это плато, вдоль кромки болота и уходили ручейки беженцев. Где-то там вдали за несколькими крутыми холмами виднелся между проблесками синего, нежданно очистившегося от туч неба лесной массив. Именно туда и велось переселение отчаявшихся аборигенов.
Мужчин с оружием видно не было, часть ушла далеко вперед, а часть наверняка осталась прикрывать отход своего народа. Зато на самом плато, но чуть в стороне, возле весьма примечательной скалы, в окружении нескольких женщин на грозном с виду буйволе восседала женщина с неким подобием дорогой диадемы на голове. Кажется, женщина то ли присматривала за беженцами, то ли вела им счет, то ли просто с грустью прощалась с родным лесом.
— Чем не вариант? — пробормотал себе под нос Дмитрий, направляя полет именно к этой группе местных аборигенов. — Если не захочет поговорить, то поищем более словоохотливых.
Как это ни странно, но женщина с короной не слишком удивилась чудно разодетым людям, которые вдруг оказались у них за спинами, словно вышли из скалы. Правда, иные подруги попытались закрыть ее своими телами, но были успокоены взмахом ладошки. Похоже, носительнице короны уже было совершенно все равно и она уже ничего хорошего от жизни не ждала. Да и голос ее казался усталым и бесцветным:
— Кто вы такие и что вам надо?
Торговец вежливо склонил голову, придерживая стажера за плечо, и постарался говорить самым приветливым голосом:
— Приветствуем вас! Мы прибыли сюда издалека, причем оказались здесь по независящим от нас причинам. Скорее всего, нас сюда переместило насильственно или преднамеренно с помощью неизвестных нам сил. Нам следует во всех этих тайнах нашего перемещения разобраться как можно быстрей, поэтому хотели бы поинтересоваться: что здесь происходит? Почему идет война и почему имперцы травят ваши деревья?
Женщина чуть сменила позу в своем диковинном седле, и ее глаза стали поблескивать от любопытства. Но сама отвечать не спешила, наоборот, решила уточнить:
— Откуда именно «издалека»? Уж не со Второго ли континента?
— Да нет, мы вообще не из вашего мира, — не стал скрывать Дмитрий.
Хотя это могло показаться дикостью, но это совсем неожиданно успокоило собеседницу. Видимо, ей создания из иного мира казались менее опасными или более привычными, чем с иного континента.
— Это хорошо, что вы не врете, потому что на Втором все давно вымерли.
— Прискорбно, хоть мы и не догадываемся о причинах их гибели.
— Причина та же самая, по которой когда-нибудь покроется болотами и весь наш континент, а вся цивилизация альресков тоже вымрет.
— Еще раз извините, но мы здесь оказались буквально несколько часов назад, поэтому до сих пор не знаем, кто такие альрески и почему с ними воюет империя.
— Да уж! Трудно поверить, что вы из иного мира, но эти ваши слова явное тому доказательство. Так что я могу рассказать про наши беды и начну с того, что все на этом континенте являются одним сообществом. Издревле мы называемся альресками, людьми, рожденными из дерева. И когда-то альгендровые рощи покрывали поверхность нашей планеты на одну четверть.
Она замерла, прервав свой рассказ тяжелым, продолжительным вздохом, и Светозаров решил быстренько и представиться, и уточнить:
— В иных мирах у меня много титулов и имен, но чаще всего я известен как граф Дин. А это мой ученик и стажер Хотрис Тарсон.
— Герцогиня Шала Лайяси, — кивнула женщина на буйволе.
— Очень приятно познакомиться! Но возвращаясь к нашему разговору: как давно континенты вашей планеты стали погружаться в океаны?
— А с чего вы взяли, что они погружаются?
— Ну как же? А эти черные болота? Разве это не следствие расширения пойм рек? Разве не это подмывает ваши великолепные деревья?
— Сразу видно, вы здесь недавно, раз не смогли понять разницу между океаном и мерзким черным болотом. Наши священные альгендры падают в топи не из-за океана. Всему виной глупые альрески, которые когда-то заселяли Второй материк.
Торговец никак не мог соотнести рассказываемое бедствие на планете с такими же людьми, как альрески, но рассказ на этом месте был прерван появлением большой группы воинов, вышедших из леса и теперь спешащих в сторону герцогини. Те издали увидели возле своей правительницы чужаков в дивных одеждах и перешли на бег. Причем многие держали в руках мечи и изготовленные к стрельбе луки.
— Ваше сиятельство, — обратился Дмитрий к Шале Лайяси. — Как тут у вас с законами гостеприимства? Мы ведь никому не желаем зла и попали сюда по явному недоразумению. Ссориться нам ни с кем не хотелось бы, но и агрессивного отношения к нам мы тоже не потерпим. Но если наше присутствие здесь в такой тяжкий для альресков час нежелательно, то мы можем уйти.
— Куда, например?
— Да хоть в небо! — закатил глаза Торговец. — Нам это нетрудно. А потом поищем тех, кто расскажет нам о здешних событиях более подробно. Мы в выяснении всех обстоятельств очень заинтересованы.
Герцогиня, словно рассуждая вслух, проговорила:
— Мне кажется, будет более правильным, если вы все узнаете от нас, чем от представителей империи.
— Они перевирают историю?
— Вряд ли. Просто империя огромна, беда их еще как следует не коснулась, они продолжают жить как и прежде, позволяют себе опасные эксперименты и кощунственные переселения народов. И они до сих пор недооценивают опасность. — Шала успокоительно кивнула заметно напрягшемуся Торговцу, а потом жестом все той же ладошки заставила приближающихся мужчин перейти на шаг и убрать оружие. — Калигар! — обратилась она к наиболее рослому и богато вооруженному мужчине. — Граф Дин и его ученик — мои гости! Поэтому отношение к ним должно быть соответствующее.
— Но, ваше сиятельство, — пытаясь восстановить дыхание, обратился Калигар. — Этот… э-э-э… граф был замечен на ветке, непосредственно возле самой битвы.
— Он помогал имперским воинам?
— Да нет.
— И что случилось потом?
— Враги их интенсивно обстреляли, заставили убраться с ветки и полететь в эту сторону.
— Ну, значит, они точно не лазутчики. — Шала попыталась впервые с момента знакомства улыбнуться. — Да и какой смысл за нами следить? И так все знают, что мы уходим в предгорье. Если бы силы империи хотели нас уничтожить, уже давно бы здесь летали их змеи с лучниками.
Улыбка у нее получилась грустная и жалостная.
В самом деле, неприятель не спешил претворять в жизнь свое тотальное преимущество и сосредоточил все свои усилия именно на уничтожении завоеванной альгендровой рощи. Тем временем поток беженцев достиг максимума и пошел на убыль. Женщины и дети двигались в сторону гор, волоча за собой пожитки и на данном отрезке совершенно переставших сопротивляться лапавитов. Именно их вид вызвал очередное замечание герцогини:
— Половина лапавитов на новом месте не приживется. Да и наши люди будут вынуждены жить подачками.
Догадываясь, к чему она клонит, Дмитрий все равно уточнил:
— Леса в Предгорье заняты другим народом?
— Нет, не заняты. А троекратно перенаселены беженцами из Обреченного леса и ему подобных рощ!
— Тем более не понимаю: зачем травить ядовитым дымом лес?
Ответить на этот вопрос поспешил волнующийся Калигар:
— Ваше сиятельство, пора и вам двигаться за всеми.
— Хорошо, маркиз, отправляемся! — Но перед тем как две женщины взяли буйвола за большое кольцо, продетое в ноздри, Шала кивнула своим незваным гостям: — Граф, если вам не трудно слушать прямо на ходу, сопровождайте меня, и я расскажу историю наших бедствий.
Дмитрий лишь дождался утвердительного кивка от стажера и двинулся следом за величественно вышагивающим буйволом. Сил у обоих еще оставалось много, так что повествование они восприняли с полным вниманием да искренним человеческим сочувствием. Тем более что поводов посочувствовать было хоть отбавляй.
Все началось, по некоторым сведениям, две, а то и три тысячи лет назад. Два материка планеты — Заман и Второй, хоть и не имели на себе больших гор и считались низинными, но от обшей площади суши занимали всего лишь сорок процентов. Остальной процент составляли многочисленные острова, поверхность каждого из которых покрывал девственный лес из альгендров. К тому времени цивилизация встала уже крепко на ноги, хотя выбрала путь развития совершенно не технический, а ведущий к полной ассимиляции с природой. Альрески — рожденные из дерева — все свои силы, знания и даже некоторые магические умения направляли лишь на выведение новых растительных сортов пищи да на разведение новых пород животных, помогающих человеку существовать на планете. Именно одним из таких животных, которых, правда, только и оставалось, что приручить, и являлись лапавиты.
Как раз к началу трагических событий почти пятая часть населения планеты все-таки перебралась жить в города, пытаясь перепрофилировать под свои нужды как растительный, так и животный мир. Причем самые крупные города, можно сказать мегаполисы, появились именно на Втором, где к тому времени сосредоточилось более половины всего городского населения данного мира. Как это всегда бывает в таких случаях, повальная урбанизация повлекла за собой массу неразрешимых проблем, и в первую очередь в области загрязнения окружающей среды. Громадные города стали задыхаться от сонма плавающих у побережий отходов, и никакие очистные сооружения уже с ними не справлялись.
Тогда ученые и биологи Второго решили вырастить определенные организмы, которые могли бы очищать воду, синтезировать ее грязные элементы в собственную плоть, а потом еще и этой плотью расширять жизненное пространство, укреплять мелководные шлейфы и хрупкие береговые пространства вблизи островов. И поначалу созданные существа, названные эсторгами, показались истинной панацеей в борьбе с отбросами. Они уничтожали всю грязь, оставляя после себя идеально чистую океаническую воду. А потом, умирая, строили своими небольшими известковыми тельцами прочнейшие колонии в виде коралловых рифов и островов. Немного мешает судоходству, но разве это проблема? Тем более что к тому времени на планете уже вывели летающих змеев, могущих перевозить через водные и сухопутные пространства не только людей, но и грузы. Так что борьбу с эсторгами изначально запустили. Спохватились только тогда, когда осознали страшную закономерность: живым строителям кораллов нравилась именно загрязненная жидкость, и они отторгали ничего не дающую им в росте чистую морскую воду. Следовательно, колонии кораллов стали строиться вокруг берега сплошной стеной, впитывая в себя все нечистоты, пойманные в закрытые лагуны. Вроде как тоже ничего страшного, но со временем заметили, что эсторги выбираются по течению грязных рек вверх и там создают запруды. Естественно, реки разливались, превращаясь постепенно в болота. Причем разрушить природную, нерукотворную дамбу из омертвевших полипов оказалось практически невозможно. По крепости она приравнивалась чуть ли не к железобетону.
Мало того, разрушенные дамбы затягивались и феноменально восстанавливались буквально за несколько суток. Если при этом не мешало резкое течение.
Ученые и тут не слишком растерялись и быстренько вывели уникальную породу черных подводных выдр, которые благодаря процессам метаболизма в их организме могли питаться омертвевшей органикой и имели соответствующие для перемалывания такой пищи зубы. Подводные выдры довольно легко прогрызали коралловые дамбы на глубине от пяти до десяти метров, и все накопившиеся болота тут же уходили в открытый океан.
Вот именно тогда некоторое недовольство такими действиями человека косвенно, а может, и открыто высказала сама планета. Неизвестно по какой причине вполне себе добрые животные плооны, питающиеся лишь травами, кустарником, водорослями да немного рыбой, вдруг стали хищниками. И с методичностью саранчи принялись выедать насмерть с таким трудом и заботой взращенных черных выдр. Причем бороться с плоонами оказалось не просто бесполезно, они появлялись тем больше, чем старательней их изводили. Но вдобавок и сами альрески довольно щепетильно относились к уничтожению любых живых существ. Табу, наложенное на сознание цивилизации, отринувшей техногенный путь развития.
Но в дальнейшем помогла магия. Те же ученые совместно с наилучшими шаманами планеты умудрились соорудить такое устройство, которое не убивало плоона, а просто перебрасывало его в иную, вполне обитаемую и приятную реальность с приемлемой средой обитания. Даже в те времена утверждали, что местом переброса является почти безжизненная, полная лишь богатейшей флоры планета. Да и сам проект довольно двусмысленно назвали одним словом: «Переселение».
Сказано — испытано — сделано. Лишь только в какой-то части планеты скапливалась стая хищных плоонов, как магические силы перебрасывали их в далекую реальность. Еще и с пожеланиями доброго здравия. Потому что считалось: коль хищники останутся без объектов своей кровожадной атаки, то вновь станут травоядными и будут жить в полной гармонии с природой.
И вроде бы все наладилось. Черные выдры стали размножаться и расти в размерах, эсторги с еще большей интенсивностью очищать сточные воды, а довольные альрески радоваться жизни и развивать цивилизацию. На этом фоне общего благоденствия даже как-то незаметно растворилась, прошла мимо сознания трагедия: погибли пять ученых и десяток самых одаренных шаманов, участвовавших в создании проекта «Переселение». Правда, и без них созданное магическое образование действовало само без ошибок, выверенно и с перспективой на бесконечность. Так что долго трагедию не оплакивали, решив, что и без ведущих специалистов в случае нужды вновь починят магическое образование, а то и построят новое.
И вот тогда природа нанесла самый подлый и непоправимый удар по разумным обитателям. Все началось с того, что черные выдры, достигши размеров земного носорога, превратились в иных, несколько измененных от первоначальной задумки созданий. То есть они все также рыли и перемалывали органику и все остальное, но им жутко стала нравиться топь, вследствие чего они стали интенсивно подъедать подтопленные береговые линии. Эсторги в ответ словно взбесились, размножаясь с троекратно большей скоростью и возводя все новые и новые дамбы. И дамбы с вонючими топями стали наступать как на города, так и на все, что возвышалось над сушей. Вдобавок и планета словно изменилась в плане климата. Отныне дожди по всей поверхности шли с интенсивностью многократно большей, чем прежде.
Началось что-то страшное. Города-мегаполисы исчезали под слоем болот в течение одного, максимум двух десятилетий. Еще большей напасти подверглись многочисленные острова, покрытые альгендровыми рощами. А напоследок и полностью пал весь Второй материк.
Нельзя сказать, что альрески не боролись за спасение своей планеты. Еще как боролись. Взять хотя бы самое последнее изобретение имперских ученых и шаманов. Они отравляли специально гигантские альгендры, те некоторое время гнили на корню, а когда падали в гниль подступающего болота, на некоторое время становились ядом для разрывающих корни и побережье черных выдр. Но даже такая действенная и радикальная мера не приносила больших результатов. Болота и топи продолжали наступать на континент Заман.
И все эти прошедшие века альрески пытались отключить, а еще лучше уничтожить магическое образование, которое выбрасывало стаи хищных плоонов в иную реальность. Да только, увы! Тот самый проект «Переселение» так и продолжал действовать без сучка и задоринки. А несколько столетий назад, когда на Втором не осталось ни одного разумного жителя, даже доступ к магическому образованию стал недоступен. Теперь цивилизации ничего не оставалось, как ждать страшного, агонизирующего конца.

Глава шестая
РАЗВЕДКА

Обстановка вокруг Волчьего Шара сложилась наиболее благоприятная.
Тем не менее основная группа разведки не сразу двинулась в путь к ущелью. Предусмотрительный генерал Мудрах послал на опушку вначале пятерку воинов, которых сверху прикрывала одна Александра. Тогда как Елена поднялась над самой крепостью почти на километр и уже оттуда рассматривала окружающий лесной массив. По крайней мере, только так, дав «важное» задание, удалось для начала придержать сестру Торговца возле Волчьего Шара.
Группа углубилась в лес всего на один километр, но и этого оказалось достаточно для изначального определения: в непосредственных окрестностях человеческой твердыни не осталось ни одного хищника. Естественно, что уже на втором, третьем и тем более пятом километре встретить кайрегов можно было и в самый разгар периода благоденствия, но тут уже как повезет. К тому же твари в то время если и попадались, то не настолько агрессивные, редко когда большими стаями, чаще всего раздельно или довольно мирно пасущимися парами.
Последнее утверждение ветеранов несколько озадачило Дану и остальных совладельцев Лудеранского леса:
— Непонятно! Так они хищники или травоядные?
— Естественно, что хищники! — последовал твердый ответ. — Сами ведь видели, как они пытаются не просто умертвить человека, но и быстро его разорвать на части, а потом съесть. Да и во всем лесу по вине кайрегов нет ни одного иного крупного животного, всех выели подчистую. Но в связи с этим и сами остались у разбитого корыта: жрать-то больше нечего! Вот кайреги и наворачивают несколько видов трав, а то и кустарников с толстыми, словно мясистыми стеблями. Порой и упавшие на землю ветки объедают. Про их рыболовные умения и спорить не стоит: много раз наблюдали, как они изумительно вылавливают рыбу в нашей речушке. По утверждениям большинства разведчиков, находясь в болоте, кайреги и там объедают всю мелкую живность, начиная от крупных жаб с голову человека и заканчивая отрытыми из ила личинками. Кстати, находясь в том самом болоте на западе, они потрясающе теряют свою агрессивность. Бывали случаи, когда разведчики приближались к зверям вплотную, и те на них почти не реагировали.
На это Сильва, как самая информированная среди землян о животных и вообще штатный биолог «третьей», уверенно заявила:
— Значит, родная среда обитания для кайрегов — это болото. В крайнем случае — реки или водоемы.
— Ну, у нас тоже такое мнение бытует, — согласился Мудрах. — Только какой толк от этого? Все равно период возрастающей активности тварей высчитать никак не удается. Как и понять природу, истинные причины этой активности. Только и можно с уверенностью рассчитывать на благостные периоды после массовых атак на Волчий Шар.
Начало активности защитниками крепости всегда фиксировалось очень легко: на рассвете на опушках леса появлялись небольшие стаи хищников, которые, посматривая на цитадель, громким рыком показывали свою злобу. Как правило, уже после такого утреннего моциона люди никаких выходов в лес не совершали, и через день-два начинались первые набеги подвывающих от бешенства тварей. А вот почему и после чего такие всплески активности наступают, даже за многие века разобраться не удалось.
К моменту возвращения первых разведчиков основная группа тоже выступила из крепости, после последних проверок амуниции и вооружения. Особое внимание Курт и Александра уделили Елене, хотя в сюртуке, с шокером хаерсов в руках, с возможностью передвигаться по воздуху и при подстраховке, присмотре всех остальных землян она в любом случае меньше всех подвергалась риску. Ну и строго-настрого наказано ей было лететь только рядом с напарницей.
Пока десять человек двигались по открытому пространству, обе женщины уже довольно интенсивно прочесали опушку, и доклад по внутренней связи выглядел самым оптимистичным:
— Ни одного кайрега! Расширяем ареал наших наблюдений.
И пока разведчики быстро двигались в южном направлении через девственный лес, от звена воздушной разведки поступили новые сообщения:
— Видим ущелье. Шириной от трехсот до восьмисот метров. Похоже, что ущелье пересекает весь Лудеранский лес, ни конца ни края пока не замечаем. Зато понятно, почему раньше никто через ущелье не пробрался: все его дно на большую глубину заполнено болотом. И кайреги в этом болоте копошатся, как личинки в протухшем мясе. Такое впечатление, что они здесь взращивают молодняк.
Елена тоже добавила свои впечатления к словам невестки:
— Это просто жуть какая-то! Если вдруг вся эта масса двинется на штурм крепости, то они ее просто снесут не заметив.
Генералу, как и каждому из четырех остальных следопытов, тоже досталось переговорное устройство. Поэтому он все прекрасно слышал и даже мог высказывать свое мнение:
— Мы сами так думаем. Видели наши разведчики это ущелье. Но пока судьба от такого массированного штурма миловала.
— Ладно, девочки, — не снижая темпа передвижения, взялась распоряжаться Дана. — А что на берегах ущелья делается?
— Вроде все чисто и гламурно, — доложила Александра. — Одна фауна, флоры не видно.
— Тогда ищите место для закрепления тросов. Желательно в обе стороны. Мы уже на подходе. Кстати, если четко зафиксируете место выхода хищников из ущелья в лес, тоже будет польза. Вдруг удастся завалить с помощью взрывов тропу, тоннель, или чем они там пользуются.
Этот аспект предварительно тоже оговаривался. В самом деле, ведь не взбираются кайреги каждый раз на берега ущелья по отвесным стенам. Наверняка пользуются какими-то спусками или уходящими в стороны расщелинами. Может, и широкие проходы имеются где-то дальше. Но если временно завалить имеющиеся спуски вблизи намечаемого места переправы на тот берег, то наверняка это уменьшит риск при неожиданном или поспешном отступлении в сторону крепости. Уж в таких вопросах бывшие агенты знаменитой конторы и силовых ведомств имели богатейший опыт.
А вскоре и новые доклады от Александры поступили:
— Есть места для натяжения тросов. Словно по заказу! В обе стороны будете скользить, как в парке аттракционов.
— Нам осталось чуть меньше километра.
— Мы пока осмотрим два места, выгодные для восхождения зверей. Вроде как на тропы похожи.
Пока основной отряд вышел на край ущелья, а потом сдвигался влево к самому узкому месту над ним, звену воздушной разведки удалось рассмотреть и заинтересовавшие их места. При этом Александра старалась размышлять вслух:
— Поблизости от переправы с той стороны два подозрительных места. Но одно, как мне кажется, звери используют только для спуска, слишком уж тут круто и сыпуче. Наверняка они просто съезжают вниз как на санках. Да и следы на берегу свидетельствуют: идут только в одну сторону. А вот подъем слишком широк, его ничем не завалишь и не углубишь.
— А что с нашей стороны?
— Чуть дальше на восток виден такой же широченный выход. Там тоже вряд ли удастся что-то подправить взрывчаткой.
— Дело мастера щекочет! — отозвался Курт. — Для окончательного мнения требуется осмотреть местность такому профи, как я.
— Щекотки мастер не боится! — не преминул высказаться и барон Петр Левин. — Когда он с бомбой спать ложится!
Дана добавила в голос строгости:
— Разговорчики, выздоравливающий! А то в тыл отправлю. Курт, сдвигайся на восток и в самом деле глянь на ту тропу. Сильва, подстрахуй. И вы двое! — (Два следопыта присоединились к уходящим барону Вайсону и Сильве.) — Василий, а ты давай влезь на это дерево, закрепишь трос.
Тут как раз и Александра подлетела:
— Чего ему корячиться? Мы и сами закрепим.
— Вы лучше перенесите другой конец на тот берег и закрепите надежно. А потом Василий отсюда натяжение сделает.
Место и в самом деле оказалось весьма удобным для натяжения с должными наклонами сразу двух дорог в обе стороны. Пока Василий натягивал первый трос, Шура с Еленой перенесли, закрепили на том берегу второй. Получалось весьма удобно: встал на скалу, поднял руку, зацепил каток троса разгрузки, накинул страховочный карабин, поджал ноги и…
Конечно, хотелось при пересечении глубокого ущелья еще и залихватски ухнуть или свистнуть, но вид копошащихся в болоте хищников заставлял действовать трезво и сдержанно. Тем более что тварей внизу и в самом деле кувыркалось в жиже или грелось на солнышке видимо-невидимо. Вдруг резкий звук, а потом и вид людей вызовет у них неожиданный приступ агрессии?
Переправились все, кроме самой госпожи Маурьи. А вскоре вернулся Курт, обследовавший тропу, и порадовал сообщением:
— Тотальной преграды не получится, но две дистанционные мины на обходных путях вокруг скалы с минусовым уклоном заложил. Если чудища за нами потянутся во время отступления, наверняка сумеем отсечь первую волну.
— Отлично! Давайте на тот берег, я прикрываю. Шура, а вы начинайте двигаться и осматривать лес на пути к предполагаемому городищу. Как только заметите развалины, дайте знать.
Все-таки предварительные расчеты оказались верны. Там, где им и полагалось, на юге находились древние, но все-таки просматриваемые развалины. Лесом они тоже заросли знатно, но, видимо, некоторые постройки когда-то возводились прямо на скальном основании, потому что там могла удерживаться своими корнями только молодая поросль, кустарники да трава. Но уж если цеплялись деревья своими подземными щупальцами, то старались вырасти до своего максимума. Не всегда это получалось по той причине, что корни просто раздавались вширь, используя наносной грунт или щели в самих стенах. И когда древесные великаны становились слишком массивными, любой шквалистый ветер опрокидывал его за кроны на землю. И никакие, даже самые расширенные в стороны веерообразные корни не могли удержать гигантов от падения. Как раз два таких местных великана и лежали поперек на округлившихся от времени и слоя мха постройках.
Но если громадная площадь открывшегося пространства ничего, кроме скального основания, не имела, то вот вторая прогалина после вздыбившихся корней приоткрыла древние плиты существовавшего здесь некогда подворья. На них графиня Светозарова сразу обратила свое самое пристальное внимание. Заставила Елену занять наблюдательную позицию на верхушке корневых переплетений, и пока подтянулась основная группа, она успела даже проверить плиты и пространство под ними своим универсальным эхолотом. Естественно, что каждое свое действие и последующие выводы она озвучивала для товарищей. Поэтому когда те приблизились, уже были в курсе всего происходящего.
— А с чего ты вообще решила их просканировать своим устройством? — поинтересовался Василий. — Камни как камни. Точно такими же плитами и подворье Волчьего Шара уложено.
— Да и не только! — подключился к обсуждению генерал Мудрах. — Практически в каждом городище имеется вот такое подворье. Кое-где, правда, заросшее, кое-где почти открытое.
— Вот именно! — воскликнула Александра. — Вам это не кажется странным?
— Нисколько. Ведь, скорее всего, любые строения в Лудеранском лесу возводили одни и те же строители, по единому, так сказать, стандартному проекту. Зачем же удивляться совпадениям?
— В самом деле, Шура, здесь все вполне логично, — попыталась Дана убедить подругу. — Хотя я согласна, если и здесь очистить всю площадь, то, скорее всего, орнамент да и величина подворья окажутся идентичны крепостным.
По сути, еще в Волчьем Шаре бросалось в глаза некоторое отличие в структуре каменных плит. Они все были сделаны из гранита с красным, серым и белым оттенком. Причем уложены строго последовательно, создавая довольно простую, но правильную фигуру. Если смотреть сверху, то узор напоминал некое подобие замочной скважины, нижней частью упирающейся в ворота, а верхним кругом располагаясь по центру двора. Внутренний узор выкладывался серыми плитами. Затем шла трехметровая окантовка из красных плит, и напоследок пятиметровая окантовка из белых. Причем следовало учитывать, что данный двор являлся как бы ловушкой для того врага, который проломит основные ворота крепости и ворвется внутрь. Вокруг этого двора имелась еще одна стена, невысокая, всего лишь в три метра, но и с нее было бы весьма удобно расстреливать из луков прорвавшегося во двор противника.
Другое дело, что кайреги разумным противником не считались изначально, да и сами ворота, окованные сплошным железом, они никогда штурмовать не пытались, хотя в истории имелась масса случаев, когда хищники прямо со стены у ворот попадали на уложенные разноцветные плиты и уже по ним стремились по направлению к ближайшим людям. При этом вторичную стену высотой в три метра они перемахивали чуть ли не единым, слитным прыжком, так что как преграда она никогда при обороне крепости не учитывалась. Мало того, стена мешала воинам при внутренних передвижениях, и ее издавна регулярно собирались разобрать. Но так же регулярно откладывали это дело на неопределенное будущее.
В городище, а вернее, в его развалинах на внутреннюю стену даже намеков не было. Как, впрочем, и наружной крепостной стены замечено не было. Правда, генерал при данном упоминании сразу ответственно заявил:
— Да нет, вокруг городищ тоже стена имелась, причем вокруг каждого. И тоже метра три в высоту. Но! Все блоки, а вернее, колотые в длину камни просто укладывались друг на друга без всякого скрепляющего раствора. Потому и разрушились эти заборы, иначе их и не назовешь, в первую очередь.
— Зачем тогда их возводили? — удивилась Сильва.
— Как утверждают исследователи, в те времена в Лудеранском лесу еще имелись и другие животные: волки, кабаны, олени и лоси. Так что таким образом просто возводилась преграда против нечаянного вторжения иных животных на территорию людей. Причем преграда временная, которую всегда без труда можно было передвинуть на другое место.
Пока велись эти обсуждения, Дана внимательно присматривалась к Александре, которая закрыла глаза и замерла посреди круга, того самого, который венчал замочную скважину. Наконец она не выдержала и спросила:
— Шур, ты чего? Бледная какая-то стала. И дышишь словно после бега.
Графиня Светозарова открыла глаза, протяжно вздохнула и призналась:
— Вот чувствую, всеми внутренностями чувствую, что тут нечто важное таится.
— Именно здесь?
— Да вроде как нет. Но для более полного осознания мне надо немедленно вернуться в Волчий Шар, постоять там на подворье и сравнить ощущения.
— Прямо сейчас? — засомневалась госпожа Маурьи.
— Конечно! Вы пока тут постарайтесь расчистить подворье до конца, а я через полчаса вернусь. Ну… максимум через час.
— А?.. — Дана подняла глаза на внимательно прислушивающуюся к разговору сестру Торговца.
— Леночка, остаешься здесь! И постарайся страховать группу сверху. Я быстро!
И, больше ни с кем не разговаривая и не советуясь, задействовала свои ускорители, приподнялась над плитами двора и с завидным ускорением понеслась на север.

Глава седьмая
ПЕРВЫЕ ВЫВОДЫ

Расстояние до Предгорья оказалось гораздо большим, чем вначале показалось на глазок. Да и день уже близился в этом мире к своему завершению. Поэтому большинство беженцев стали устраиваться на ночлег под открытым небом. Вернее, даже не под открытым, потому что ливень продолжал возобновляться с завидной регулярностью, а под мастерски и быстро расставляемыми навесами и в палатках. Причем ткань была уникального качества: не просто непромокаемая, но при первом поверхностном взгляде создавалось впечатление, что сделана она на ультрасовременном химкомбинате. Просматривалось нечто из высшей технологии. Но расспросы об этой ткани Дмитрий решил оставить на потом.
В общий лагерь из потока беженцев никто не собирался, где шли, там и стали самостоятельно располагаться группками и близкими кланами. Для герцогини ее воины выбрали довольно удобное место, на котором поджидали, видимо, раньше отправленные в путь две огромные повозки, запряженные волами. Шустро разожгли пару костров чуть в стороне, и на их огне женщины сноровисто стали готовить пищу. Причем очень много пищи. Как чуть позже выяснилось, за порцией наваристой каши с мясом мог подойти любой желающий. Давали ему и несколько местных фруктов и некое подобие лепешек, которых оказался в повозках внушительный запас. Война войной, но и про отступление местные альрески подумали заранее.
Один костер разложили внутри самой большой палатки-навеса, имеющей в центре внушительную дыру для вытяжки дыма. Причем вначале высокое пламя пару раз почти коснулось непромокаемой ткани, но та словно была противопожарным брезентом, даже не скукожилась от жара. Именно под этим внушительным покрытием расположились сама герцогиня и оба гостя из иного мира.
Когда пища оказалась приготовлена, из тылов подтянулся обоз телег с ранеными, за ними следом подошел и отряд основного прикрытия. Стоило видеть прорвавшуюся радость герцогини, когда она рассмотрела своего супруга в толпе приближающихся воинов и осознала, что тот остался в живых. Герцог Лайяси, хоть и смотрелся жутко уставшим и бледным от нескольких ран, старался выглядеть сурово и непоколебимо. Вот только нахмуренные брови и бугрящиеся желваки на скулах выдавали все его отчаяние и горечь от создавшегося положения.
К чужакам он отнесся поначалу с подозрением, угрюмым недоверием, но после пятиминутного шепота ему на ухо со стороны супруги несколько успокоился. Черты лица его несколько расслабились, хотя хриплый голос звучал глухо и с надрывом. Видимо, сорвал во время недавнего сражения.
— Не могу кривить душой, граф, и заявлять, что рад вас видеть в такой тяжкий для моего народа час. Но уже одно ваше сочувствие приравнивается нами к выражению союзнического, доброжелательного отношения.
— Несомненно, ваше сиятельство, — заверил Дмитрий. — Я даже готов помочь вам, в меру своих сиюминутных возможностей.
— Помочь? — Герцог уже в который раз пытался рассмотреть непривычные для его взора одеяния гостей. — Каким образом? Выгнать имперских отравителей из нашего леса?
— Такими силами и возможностями я не располагаю. Да и вообще исторически запрещено Торговцам вмешиваться в войны разумных какого угодно мира. Но я бы мог помочь вашим раненым. Если позволите.
— Вы, граф, целитель? Или шаман?
— Не совсем. Но некоторую ощутимую помощь оказать могу. Может, даже удастся спасти тяжелораненых.
— Увы! Всех тяжелых мы были вынуждены отдать имперцам, иначе бы они и до ночи не дотянули, — с горечью признался здешний властитель альресков. — Но если вы облегчите страдания остальных, то мы будем невероятно благодарны. В наших рядах не осталось ни одного шамана, все погибли, так что…
— Понятно. Кто меня проведет?
Сжав зубы от боли, герцог поднялся сам и повел гостя к временному госпиталю. Дмитрий никак не мог поверить, было дико такое слышать, что раненых отдали в руки врагу, но когда он начал осмотры, то и в самом деле убедился, что умирающих нет. Значит, при всей абсурдности ведущегося насмерть конфликта аборигены не сомневались в том, что злейший враг не просто возьмет опеку над ранеными, но и поставит их на ноги своими средствами и при помощи своих шаманов. Удивительные отношения!
Но тем проще оказалось облегчить участь остальных лесников. Кому следовало устранить вывих, кому вправить треснувшую кость, кому вытащить наконечник из раны, которая казалась неопасной, но в будущем могла грозить смертельным заражением. Некоторым воинам Светозаров просто помог успокоиться и уснуть, некоторых, наоборот, взбодрил, вгоняя тело в интенсивное самоизлечение и наращивая аппетит. Причем при всех своих действиях он вполголоса бормотал своему стажеру подробные пояснения, что и как, где и откуда. Вел, так сказать, непрекращающийся урок. Понятно, что большинство действий своего учителя Хотрис не то что не осознавал, даже заметить не мог, но старался изо всех сил, и порой ему удавалось что-то рассмотреть в виде мерцающих направленных сияний.
И уже возвращаясь к кострам, гость-целитель осмотрел тело самого герцога. После чего, нисколько не стесняясь присутствия женщин, сообщил:
— Если на то пошло, то наиболее пострадавшим в бою выглядит господин герцог. Особенно опасно смотрятся трещины в костях левой лопатки и правой коленной чашечки.
Как заволновался герцог, искоса посматривая на супругу. Но та сдержала все свои вопросы, эмоции, восклицания и замерла, словно окаменела. Только из глаз неудержимо выкатились две слезинки. Все это не ускользнуло от внимания Торговца, и он тут же постарался ее успокоить:
— Но тоже ничего страшного, могу и тут помочь. Правда, на руку и плечо придется наложить жесткий лубок, а колено забинтовать совершенно по-иному.
Чем и занимался последующие четверть часа. Попутно взбодрил тело альреска, разбудил у него зверский аппетит, а в нужных местах сделал обезболивание. Как итог, ужин раненый провел весьма интенсивно, съел как минимум три порции, хоть и пользовался одной рукой, а перед началом предстоящего разговора почувствовал прилив сил и ясность мысли.
И когда разговор между Торговцем и местными аборигенами продолжился, единственным, кто падал с ног от усталости, оказался Хотрис Тарсон. Так он и завалился минут через двадцать на расстеленное сбоку одеяло. Впечатлений и переживаний сегодняшнего дня ему хватило сверх меры. Тем более что обсуждаемые вопросы юноше показались несколько скучноваты. А может, и вмешался кто в его сознание? Пробудил лишнюю сонливость? Как бы там ни было, но виновных вроде как не оказалось.
Тогда как герцогиня, отправив из круга всех соратников, кроме маркиза Калигара, спать, опередила своего супруга с первым вопросом:
— Ваша светлость, поясните мне: что это значит — быть Торговцем?
Понимая, что теперь его очередь делиться некоторыми сведениями, граф Дин довольно объемно расписал свои основные задачи, приоритеты в вопросах перемещения между мирами некоторых товаров. Причем сразу подчеркнул, что товары в первую очередь должны отвечать требованиям всеобщего мира, гармоничного развития и непременного благоденствия большинства народа и ни в коей мере не менять основные устои, традиции и выбранные исторически направления развития цивилизаций.
Дальнейший его рассказ перебил герцог:
— А помогать вы попавшим в беду народам обязаны?
— Подобного свода законов для меня не существует, — признался Дмитрий. — Но мои личные приоритеты, симпатии всегда на стороне справедливости. Опять-таки, с моей точки зрения. Например, я не могу в угоду разумным варанам, которые предпочитают жить в пустынях, высушить разливающиеся океаны, которые поглощают материки. Тем более если в этих океанах обитают разумные дельфины.
Его поняли правильно, но сразу примерили выданную сентенцию на себя:
— То есть нам вы помогать не станете?
— Во-первых, я сам в данный момент нахожусь в плену у этого мира и нуждаюсь в помощи. Практически я полностью бессилен. А во-вторых, хочу уточнить: кому именно помогать?
Герцог с досадой скривился, но, как ни странно, нашел в себе силы и мужество подняться выше собственных подданных и только что покинутого леса:
— Всем! Всем альрескам.
— Ха! Вопрос поставлен неправильно. Наоборот! Я буду стараться изо всех сил, чтобы помочь уничтожить черных выдр, а в лучшем случае — уничтожить и страшно живучие колонии ваших эсторгов. Вернее, сделать так, чтобы эсторги больше не появлялись на этой планете. Поверьте, в иных мирах имеется масса средств, технических устройств и магических умений, чтобы претворить подобные задумки в жизнь.
— То есть шансы у нас есть?! — радостно воскликнула Шала Лайяси.
— Естественно!..
— И сколько это будет стоить альрескам? — сузив глаза, спросил герцог.
Дмитрий улыбнулся открыто и непринужденно:
— Скорее всего, что ничего не будет стоить. Порой я действую с убытком для собственного кармана. Хотя скрывать не стану, везде и всегда я стараюсь отыскать в новом мире нечто такое, что там валяется под ногами как мусор, но за этот самый мусор в иных мирах люди готовы отдать целое состояние. То есть выгода для всех огромная, а расходы порой совсем минимальные. Так что, ваше си…
Герцог хлопнул Торговца по колену правой ладонью и по-свойски перебил:
— Зови меня Лаасс! Без всяких титулов! Они порой так мешают в разговорах и в работе. Договорились?
— Ладно. Тогда и ко мне обращайтесь просто Дин. Меня самого порой от этих всех приставок смех разбирает! — признался Дмитрий бесшабашно. Но видимо, здесь в титуле не видели ничего смешного и опускать его разрешали только друзьям и близким родственникам. Поэтому, заметив удивленно взведенные брови у своих собеседников, Торговец продолжил с деловитой озабоченностью в голосе: — Так что, Лаасс, для меня и для вас в данный момент выходит на первое место только одна наиважнейшая проблема: понять, как я сюда попал, что меня сюда затянуло и как отсюда вырваться в иные миры.
Маркиз Калигар переглянулся с герцогской четой и решился задать вопрос:
— Чем мы можем помочь?
— Скорее всего, мне понадобится полная картина проведенного у вас в древности магического ритуала, после которого из вашего мира выкидывает всех этих ваших плоонов. Мельчайшие подробности архиважны. Лучше всего мне предоставить древние книги и фолианты по этому вопросу. Еще лучше опросить специализирующихся на этом вопросе ученых и шаманов.
Герцоге некоторым сомнением поведал:
— В столице Предгорья есть довольно внушительная библиотека. Там же существует и лицей шаманизма. Начального уровня.
— Понятно. Мне это следует понимать так, что в столице империи по этому вопросу мне дадут более полные сведения и предоставят более достоверные факты?
Местный самодержец тяжело вздохнул, но вынужден был признать:
— Не могу ручаться, но в любом случае столица империи ни в какое сравнение не может идти со столицей Предгорья.
— Ага! Тогда давайте уточним несколько деталей. — В противовес своим собеседникам Дмитрий заметно оживился. — Для начала со всеми подробностями опишите мне: как выглядят внешне ваши ушедшие в иные измерения плооны?
— Я видела много рисунков с плоонами, — взяла слово Шала Лайяси. — По преданиям, эти животные довольно добрые и милые, пока не чувствуют возле себя зло в виде черных выдр. А выглядят они следующим образом: в высоту вдвое выше, чем альрески, очень гибкие, с блестящей кожей, хвост даже больше, чем наш рост. На конце хвоста тяжеленный, убийственный бивень. На всех лапах острейшие когти, способные резать камень, унифицированные зубы, могущие как перемалывать растительную пищу, так и вырывать куски бронированной кожи у выдр, и…
— И гибкие длинные шеи? — продолжил за женщину Светозаров. Та в ответ только растерянно кивнула. — Отлично! Значит, с местом своего нахождения я примерно определился: ваш мир является прародиной тех хищников, которые живут в совершенно ином мире и которых там называют кайрегами. Причем обитают кайреги в довольно ограниченном в масштабах тамошней планеты ареале и по всем историческим канонам и легендам появились там неведомо когда и неведомо откуда.
Герцог икнул от удивления:
— Ты хочешь сказать, что неведомые ирреальные пространства, куда закинули шаманы наших плоонов, заселены разумными существами?
— Не то слово! Там райский мир, дающий своим обитателям удивительные магические силы. Его обитатели давно, при желании, могли бы уничтожить всех кайрегов до единого, объявив неизвестным хищникам непримиримую войну, но не идут на это. Стараются понять, кто такие кайреги. А по возможности и приручить. Причем делают это с невероятными расходами и даже со смертельными жертвами.
— Значит?..
— Значит, произошел некий магический сбой пространства. Во время нашего перемещения в центр Лудеранского леса, где обитают кайреги, сработал непонятным образом действующий тут у вас артефакт. Может, в нем что-то поломалось, может, я что-то не так сделал, но меня вместе с учеником выбросило сюда. Так сказать, в противовес выталкиваемым стаям плоонов отсюда. Причем в отличие от тех же плоонов я не могу точно таким же образом попасть в тот же мир Зелени. Ну разве что постараюсь непосредственно добраться на Второй и там прямо протиснуться в магическое творение ваших древних предков.
— Туда нет пути, — напомнил Лаасс, продолжающий икать.
— Ты не забыл, что мы умеем летать? Другой вопрос, что, прежде чем отправиться на погибший материк, мне следует вооружиться максимальными знаниями по истории и вашей магии. А для этого мне необходимо в столицу империи. Немедленно! — Воскликнув это, Дмитрий перешел на интимный шепот: — А как ко мне отнесутся имперские распорядители?
— Ну-у-у-у-у…
— Понятно, бюрократия есть везде и является основой любого мира. Ну а если мы отправимся туда вместе и вы лично попробуете представить меня императору?
— Ну-у-у-у-у!..
В этом междометии герцога слышался совсем иной тон. Дескать, пусть только попробует кто-нибудь встать у меня на пути.
— Так ведь ты враг империи? Ведь тебя, Лаасс, могут с ходу арестовать и бросить в тюрьму? Как же ты меня сможешь сопровождать, да еще и представить самому императору?
Предводитель местных аборигенов сразу перестал икать и аж зубами щелкнул от избытка чувств:
— Дин! Как ты не понимаешь! Мы можем резать друг друга в военных столкновениях, но мне никто не имеет права заступить дорогу, если я подамся в столицу империи! Альрески — единый народ, и никто не посмеет в мирной ситуации напрасно обидеть своего собрата. Как следствие и сам император будет обязан принять меня как истинного герцога окраинных земель в течение двух часов после моего прибытия в столицу.
Торговец с некоторой жалостью покосился на своего спящего стажера и предложил:
— Так что, вначале выспимся или отправляемся немедленно?
— Нет, Лаасс! — повелительным голосом остановила мужчин герцогиня. — Вначале вы собираетесь в дорогу, выбираете лучших мулов и только потом отправляетесь в путь. Причем после пересечения старой границы ты пользуешься правом крови повелителей и требуешь у имперских шаманов предоставления вам летающего змея. Мне кажется, в данном, невероятно важном случае ты имеешь право рискнуть.
— Чем рискнуть? — не удержался Дмитрий от вопроса. На что герцог дружески подмигнул:
— Да ничем особенным, только… собственной жизнью. Если император усомнится в правомочности моего права крови и найдет повод для моих требований несущественным, то меня просто казнят.
Такой поворот событий, вполне непредвиденный, Торговца обеспокоил не на шутку:
— Все-таки ручаться за свои силы и умения, утверждая, что мне удастся разрушить магическое образование ваших предков-шаманов, я не имею права. Вдруг у меня ничего не получится? Вдруг мне со стажером так и придется жить здесь долгие годы, а то и до самой смерти?
— Самый печальный, самый нежелательный для нас вариант, — закивал головой правитель местных аборигенов. — Но и в этом случае за свою жизнь мне беспокоиться не стоит. Твое появление на нашей гибнущей планете — это уже нечто из ряда вон выходящее, так что мое требование по праву крови повелителей вполне обоснованно.
Если предположения герцога окажутся верны и имперские военачальники предоставят ему змея для экстренной доставки самого Лаасса и его гостей в столицу, то и в самом деле получится весьма удобно и действенно. Не придется тратить время на собственные расследования, поиски нужных библиотек и многочисленные знакомства. Сразу Торговец попадал к хранилищу наиболее достоверных первоисточников.
Ну разве что мелкие вопросы остались.
— И как долго нам добираться до столицы?
— Вначале час, максимум два потратим на перемещение в расположение войск императора. Ну а там проволочек не будет, разве что придется переговорить с главнокомандующим лично и предъявить ему свои титульные грамоты. После чего два часа полета — и мы в столице.
— Кстати, а сколько лететь до материка Второй?
— Четыре часа. Но уже давно ни один змей туда не летает. Вернее, их туда не рискуют отправлять кормчие. Потому что любому змею следует после пяти часов полетов сутки отдыхать и наедаться, а где это сделать? Погибший континент представляет собой нагромождение дамб, заполненных топями и папоротниками, совершенно непригодными в пищу змеям. Да и для сна змеям нужна удобная поверхность, желательно с сухим песком.
— Где же тут у вас при такой погоде сухой песок отыскать можно? — удивился Дмитрий. — Или бывают солнечные дни?
— Практически не бывают, — вздохнул герцог. — А для змей приходится строить длиннющие навесы или бараки и прогревать их теплым воздухом от бездымных костров из дорогостоящего угля. Если змеи во время своего сна простудятся — они умирают. Да и вообще, содержать этих летающих волшебных монстров в последние столетия себе может позволить только империя. Честно говоря, мы даже не ожидали, что император разрешит использовать этих уникальных животных для сражения с нами. Потому и потерпели такое сокрушительное поражение.
Чтобы быстрей вывести собеседников из черной меланхолии, Торговец щелкнул пальцем по нависающему над ним покрытию:
— А кто и как у вас тут производит такую непромокаемую ткань?
— О! Это действительно необходимая вещь! — оживилась Шала. — Называется она олок. А делать ее начали имперские шаманы уже более пятидесяти лет назад. Вначале олок был слишком дорог, а сейчас его может приобрести любой альреск по цене собранного задень урожая плодов. Причем производят олок из черной, неприятно пахнущей густой жидкости. Правда, так до сих пор секрет производства держат в строжайшей тайне.
Дмитрий только хмыкнул на это и, уже укладываясь возле мирно посапывающего Хотриса, подумал: «Не такой уж этот мир отсталый, хоть люди и продолжают жить в дуплах деревьев. Вон, даже нефть научились как-то синтезировать и создавать такие чудесные ткани. В данный момент глупо думать о какой-то меркантильности, но, мне кажется, и такой мир найдет что предложить ценного для меновой торговли. Если удастся отсюда вырваться, конечно. — После чего мысли переключились на переживания о любимой жене, о сестре и о многочисленных друзьях, которые отправились вместе с ним в Волчий Шар. — Как они там? Справляются с кайрегами-плоонами? И верят ли в мое скорое возвращение?»

Глава восьмая
ДРЕВНЯЯ ЖУТЬ

Александра сердцем чувствовала, что с мужем все относительно в порядке. Ну а разумом пыталась сразу переключаться на иные, насущные проблемы, чтобы сдержать себя от непроизвольных, совершенно неуместных в данном месте рыданий. Вот такой парадокс: знает, что пока ничего смертельного не произошло, а все равно до истерики всего полшажка.
Вот и сейчас, вернувшись из леса на максимальной скорости в крепость и сразу приземлившись на центр уложенного отличными по цвету плитами двора, она вдруг остро почувствовала свое одиночество, тоску по любимому человеку и чуть не заплакала. Если бы не глазеющие со всех сторон дозорные и не приближающийся поспешно комендант крепости, так бы и залилась горючими слезами. Настолько ей захотелось быть рядом с Димой, настолько ей захотелось прочувствовать тепло его тела, услышать родной голос и отдаться во власть щемящего душу покоя и неги. На мгновение перед мысленным взором мелькнула их спальня в графских апартаментах Свирепой долины, и запоздалое раскаяние полоснуло по сердцу: «И чего это нас понесло в этот Лудеранский лес?! Новые бароны в своих вотчинах и сами бы прекрасно справились с наведением порядка и с приручением кайрегов. Ну, или тотальным уничтожением этих тварей. А теперь что? Сколько мне ждать и томиться в неведении?..»
Офицер уже приблизился настолько, что выкрикнул первый вопрос:
— Что-то случилось?
— Нет. Все в порядке. Мне только и надо, что немного прочувствовать магический фон этого места.
— А где все остальные?
— Исследуют пока городище на юге, которое сразу за ущельем.
— Значит, нашли?..
— Конечно, — напряглась графиня Светозарова. — Но ближе не подходите. Мне надо здесь побыть одной.
Тотчас комендант дисциплинированно развернулся и поспешил к узкому проходу в окружающей двор стене. А женщина, оставшись одна, закрыла глаза, расставила руки немного в стороны и стала вслушиваться в себя и окружающее пространство. Почему она делает именно так, а не иначе, и сама понять не могла. Но именно так она делала в найденных руинах городища, почувствовав тогда странные, ощущаемые только шестым, а то и седьмым чувством лучи, бьющие из-под ног к небу. Нигде в ином месте такого не было, но, не желая ошибиться или ввести соратников в заблуждение, она решила себя еще раз проверить, помчавшись в Волчий Шар и уже здесь пытаясь сравнить ощущения.
И разница вскоре была зафиксирована. Причем огромная и совершенно с противоположными значениями. То есть подобные лучи здесь тоже пронзали пространство, но уже не из земли в небо, а наоборот. Словно падающее вниз сияние впитывалось камнями в самом центре трехцветного круга. Причем Шура почему-то верила, что никакие приборы или умения целителей не заметят ни этого сияния, ни самого центра странного поглощения. Скорее, только немыслимым чутьем, зарожденным в ней даром предвидения, можно было уловить эти дивные перемещения таинственной силы.
Но эта сила была однозначно. И однозначно разного направления.
Теперь оставалось только обследовать любое из остальных городищ, чтобы окончательно убедиться в наличии какой-то системы. В идеале, следовало побывать на подворье всех руин без исключения. Чем бы это ни оказалось впоследствии, но уже сам факт нахождения воспаряющих и падающих вниз лучей мог перевернуть все прежние научные выкладки и гипотезы по Лудеранскому лесу.
Так что больше задерживаться Александра в крепости не стала. Разве что, пролетая над комендантом, пообещала вскоре вернуться вместе со всеми. Да уже пролетая над опушкой, приветственно взмахнула руками в сторону внушительной группы воинов и даже нескольких целителей Академии. Почти половина гарнизона сейчас интенсивно занималась заготовкой дров, ну и вполне естественно, что данная заготовка велась как раз на том направлении, куда подалась группа разведки. То есть на юге.
Когда добралась до южных развалин, графиня в нескольких предложениях описала свое открытие и посоветовала Дане:
— Начинайте отход к переправе, все равно в вашей помощи мы пока не нуждаемся. На юго-восточное городище мы с Еленой слетаем сами, и на месте мне хватит пяти минут осмотреться, не больше. Потом мы с вами встречаемся уже на том берегу ущелья.
После чего, даже не дожидаясь ответов или согласия от госпожи Маурьи, звено воздушной разведки унеслось на восток. Словно командовала всеми действиями группы не Дана, а именно графиня Светозарова.
Но черноглазую целительницу это нисколько не смутило. Она полностью доверяла мнению подруги и прекрасно знала о ее даре предвидения. Поэтому только продублировала приказ для остальных:
— К переправе бегом, марш!
И уже на ходу никто не мог удержаться от улыбок, прислушиваясь к шуточной пикировке между Петром и Куртом.
— Жаль, а я как раз в азарт истинного землекопа вошел.
— Еще чуть-чуть — и клад у меня в руках!
— Зачем твоей светлости клад искать? Да еще на собственных землях? Все равно все твое. Или жадность вдруг проснулась?
— Никак она не могла проснуться, — заверил Петр. — Потому что я ей еще в детстве голову скрутил. Просто мы, в отличие от немцев, люди запасливые.
— Ага, — не остался в долгу Курт. — Как у вас говорят: «Запас карман не тянет, он в нем дырку своим весом прорывает».
— Не-ет, не знаешь ты русских пословиц.
— Зато мне повезло отлично изучить русских.

Александра вместе с золовкой отыскала юго-восточное городище довольно быстро. Хотя с первого взгляда бросалась в глаза полная победа дикой природы над творением разумных строителей. Почти все было покрыто толстенным слоем земли, и всюду громоздились древесные великаны, ни в коей мере не отличавшиеся от остальных деревьев. Видимо, почва здесь оказалась мягкой и податливой, в отличие от каменного плато на юге.
Тем не менее именно с большой высоты удалось заметить ровные квадраты строений и контурные линии ограждающего периметра. Благодаря им легко было сориентироваться и в общем плане городища, а сравнивая с аналогами остальных планов, точно вычислить и место самого подворья, уложенного цветным гранитом. Понятно, что женщины докапываться до плит не стали, до них могло оказаться два, а то и больше метров грунта. Александра выбрала вначале удобное место прямо на дереве, помогла устроиться там Елене и дала ей четкие инструкции, что делать в том или ином случае:
— Я буду слишком расслаблена и с закрытыми глазами, поэтому если заметишь какую-либо опасность, кричи со всей мочи. Стрельбу старайся открывать только в самом крайнем случае.
— Не переживай, стреляю я хорошо. У нас в гареме свой тир был.
— Не сомневаюсь в твоих умениях, просто патроны нам надо экономить. Мало ли что.
Слетев на землю, графиня вначале не могла отыскать именно сам центр круга, переходя по слежавшейся листве и время от времени вводя себя в транс. Так что потратила гораздо больше минут, чем рассчитывала. Но когда нашла, почувствовала неведомую силу сразу. Как и на южных развалинах, таинственные лучи вырывались из земли и устремлялись в небо. То есть стала вырисовываться некая стройная система: отсюда лучи вздымаются, а на подворье крепости опять опускаются. Получается нечто вроде коловорота или непрестанного вращения. Но если из всех иных городищ лучи бьют вверх, а потом сходятся вместе, то в крепости должно ощущаться многократно большее «течение». А ведь этого не было. Следовательно, либо силы рассеиваются в небе, либо есть иные места для их возвращения в глубь планеты. А чтобы это доказать или опровергнуть, придется обследовать и все остальные развалины.
Пока Шура об этом рассуждала, оставаясь с закрытыми глазами, на нее вдруг стало наваливаться иное чувство. То самое, которое всегда предваряло страшную опасность. Пришлось быстро выводить себя из транса, открывать глаза и внимательно осматриваться вокруг. Вроде ничего не слышно и не видно. Елена на своем посту внимательно посматривает во все стороны. А все равно чувство гнетущей опасности все время растет и растет.
«Может, что-то угрожает не нам? А баронам? Или самой крепости?»
Не успела Александра это додумать, как по ней из-под земли ударило нечто, практически слабо ощущаемое, но все равно слегка подтолкнувшее тело вверх. Ненамного, всего сантиметров на десять, но женщина словно подпрыгнула на месте, не прикладывая к этому никаких усилий и не задействуя ускорители хаерсов.
— Ого! — вырвались слова вслух. — Неужели это так лучи вдруг усилились? А что это значит? В любом случае лучше отсюда убираться подобру-поздорову.
Не успела она взлететь на большую высоту и приблизиться к золовке, как опять усилившийся поток наподдал ей ускорения словно порядочным пинком.
— Ох! Леночка! Быстрей летим к ущелью! Держись сзади за мной и, если начнешь отставать, кричи.
Кажется, они развили максимальную скорость. Но сколько графиня ни оглядывалась назад, Елена не терялась и не отставала. Похоже, управление ускорителями в любом случае учитывало пожелания человека придерживаться наивысшей скорости при преследовании определенной цели.
Когда стали наискосок пересекать ущелье, с одного взгляда стал понятен и тот страх, который разбудило предчувствие опасности. Практически все поголовье кайрегов словно взбесилось, и теперь со страшным ревом, затаптывая друг друга, эти хищники пытались выбраться в лес по узким тропам, редким тоннелям и неудобным осыпям. Причем все в едином порыве бросались только в одну сторону — на север. А ведь именно там и находится Волчий Шар!
В некоторой панике, уже приближаясь к месту переправы, женщины услыхали сдвоенный взрыв, а потом и заметили, как в болото ущелья скатывается огромная волна рычащих, свившихся в жуткую лавину кайрегов. Это отступающие бароны взорвали дистанционно мины, заложенные Куртом. Другого выхода, чтобы создать себе небольшой задел времени, у них не было.
Зато очень хорошо, что к тому времени они все успели переправиться на ту сторону и теперь с максимальной скоростью неслись среди деревьев. Понятно, что снимать или рубить тросы никто и не подумал. К чему? Да и каждая потерянная секунда на вес жизней.
Имеющие ускорители женщины догнали по воздуху товарищей быстро, а потом еще и начали набирать высоту и осматривать дальние фланги. И на пределах видимости сразу заметили несущихся во всю прыть кайрегов. Те явно превосходили скоростью бегущих людей и могли пересечься с группой примерно возле самих стен. Понятно, что такой расклад никого не устраивал, и Александру в первую очередь. Она громко крикнула несущимся внизу баронам, генералу и следопытам:
— Бросайте все лишнее, но надо ускориться! Петр! Приготовься и подними руки! Мы тебя первого вместе с Еленой попробуем доставить на стену! Лена, ты как?
Сестра Торговца только кивнула. Выставила руки вперед и с бледным, но решительным лицом стала пристраиваться рядом со снижающейся невесткой. В себе Шура не сомневалась: сил бы хватило удержать барона Левина и самой, да вот только ускорители вряд ли потянут такую чрезмерную тяжесть. Мощность их ограничена. Удержит ли половинную тяжесть в руках женщина, которая всю свою жизнь занималась только танцами?
Подхватили, удачно прижали расставленные руки к собственной груди и, заметно просев к земле, понеслись в сторону крепости.
Как это ни странно, но ведущие рубку деревьев воины словно тоже почувствовали опасность после услышанного взрыва, а может, просто готовились возвращаться на обеденный перерыв в Волчий Шар: стали строиться в походную колонну. Пролетая над ними, Александра в очередной раз посадила свой голос отчаянным криком:
— Кайреги! Сюда мчатся кайреги! Бросайте все — и на стены!
Ух, как рванули все дружно в сторону крепости! И топоры побросали, и вещи ненужные. Разве что и здесь сказалась крепкая рука командира-ветерана: двух оставшихся в строю лошадей тут же стали выпрягать из телег два обслуживающих животных воина. Это их порядочно задержало, но потом, уже взобравшись верхом, они добрались до главных ворот сразу вслед за отрядом лесорубов.
К тому времени звено воздушных воительниц уже оставило Петра на стене изготавливаться к прицельной стрельбе, а сами вернулись к отряду разведки. Отыскали их уже подбегающими к опушке и сразу вычленили самое слабое звено:
— Генерал! Руки в стороны!
Этот груз оказался потяжелей, хотя и не выглядел особо массивным. С хрипом, стараясь отдышаться и уже летя над открытым пространством, Мудрах попытался оправдаться перед несущими его женщинами:
— Возраст.
— Ерунда, вроде успеваем, — пискнула Александра.
Ветерана на саму стену возносить не стали, а опустили на грунт метров за двести до ворот. Слишком тяжелый, да и в любом случае успеет добежать сам. Следовало немедленно возвращаться и хоть еще одному человеку помочь. Как раз восемь человек вырвались на открытое пространство, когда дуэт вновь сделал заход для подхвата:
— Сильва! Не зевай!
Подругу тоже сбросили метров за пятьдесят до ворот. Но вовсе не для того, чтобы еще кого-то донести, а чтобы вернуться к семерке бегущих людей и самым радикальным способом задержать, отпугнуть приближающихся к тем по диагоналям хищников. Решение оказалось правильным: выстрелы в упор в оскаленные пасти несколько подправили ситуацию. Да и прицельная стрельба лучшего снайпера прямо со стены крепости тоже сказалась. Самые шустрые из кайрегов, вырвавшиеся далеко вперед от основной стаи, закувыркались в пыльной траве, мешая своими телами несущимся за ними членам стаи. Этого оказалось достаточно, чтобы все успели вбежать в крепость, а громадные железные ворота запереть наглухо.
А потом началось историческое отражение невиданного никогда доселе штурма. И если бы не запасы и само наличие огнестрельного оружия в руках баронов, этот день можно было бы смело считать последним как для самой крепости, так и для всех его защитников.
Видя критичность ситуации, владельцы Лудеранского леса не стали оттягивать и с применением тяжелого вооружения. Может, только благодаря этому каким-то чудом в рядах защитников не оказалось ни одной жертвы. Хотя раненых насчитывалось невероятное множество. В ход пошли и подствольные гранатометы, и разрывные кумулятивные снаряды, коих было сравнительно мало, но они пробивали за один раз и таинственную защиту кайрегов, и десяток, а то и полтора прущих плотным строем хищников.
Бой получился страшным, кровавым и очень продолжительным.
И уже к концу дня, когда стало понятно, что взбешенные стаи успокоились и отошли в лес, пошатывающийся от усталости генерал Арчи Мудрах обвел взглядом примыкающие к стенам горы окровавленных туш и воскликнул:
— Да здесь их тысячи! Десятки тысяч! — Потом немного постоял и грустно добавил: — Только вот что мы будем делать завтра? Ведь даже просто отодвинуть эти горы от стен мы за ночь не успеем.
Дружный вздох вырвался из груди всех баронов, тоже рассматривающих буро-красное пространство перед собой. И только Дана приблизилась медленно к стоящей в стороне Александре и тихонечко спросила:
— Может, все-таки расскажешь, что случилось в юго-восточном городище?
— Понятия не имею.
— Но это не твоя вина?
— А хоть бы и моя? Что теперь можно исправить?
— Постараемся что-то вместе придумать. Наверняка ведь отыщем выход. Только ты уж, пожалуйста, поподробнее рассказывай.
— Разве о чувствах расскажешь? — Графиня Светозарова усталым жестом поправила свои сбившиеся волосы. — Но я постараюсь.
И стала облекать испытанные ею ощущения в слова.

Глава девятая
ВЕРШИННАЯ ИМПЕРИЯ

Когда-то в цивилизации альресков кроме иных многочисленных государств имелись сразу три великие империи. Сейчас осталась только одна, Вершинная. Да и то по той банальной причине, что оказалась выгодно расположена на внутренних площадях более гористого континента. А вот остальным двум империям, Победной и Островной, не повезло, они канули в Лету. Причем, по утверждениям герцога Лаасса Лайяси, расположившегося в полете сзади Торговца, именно Вершинная империя считалась во все времена наиболее консервативной, издревле придерживающейся древних традиций, системы управления и ни в коей мере не стремящейся менять устоявшийся за тысячелетия образ жизни.
Поэтому, пролетая над просторами самого мощного из оставшихся государств, можно было сразу оценить красоту древнейших населенных пунктов, величественных замков, оригинальных дворцов и великолепных комплексов из фонтанов. Дмитрий сидел в самой середине мощного змея, пышущего даже на большой скорости ощутимым теплом. Хотрис находился впереди, ну а герцог подавал комментарии сзади. Помимо них совершали полет к столице только два кормчих, четыре воина охраны и какой-то генерал Тарьенти, занимавший должность заместителя главнокомандующего и попутно состоящий в каком-то дальнем родстве с самим императором. То есть человек, обладающий самым большим доверием и пробивной силой. К слову сказать, о самой встрече между вчерашними соперниками: как только герцога с гостями довольно вежливо препроводили к маршалу, тот больше пяти минут визитеров и слушать не стал, а уж в чем-то сомневаться или сто раз переспрашивать одно и то же — тем более. С чисто солдатской непосредственностью перебил требующего привилегированной доставки в столицу герцога, отдал приказ своему порученцу немедленно готовить змея к скоростному полету и после этого предложил:
— Давайте пока попьем горячего чаю! — а усаживаясь за стол под громадным штабным навесом из ткани олок, чуть ли не по-приятельски поинтересовался у герцога: — Лаасс, куда там твои собираются напроситься? В Предгорном и так не протолкнуться от беженцев.
Тот сразу поник головой и пригорюнился:
— Где-нибудь приткнемся. Уж лучше так, чем в ваши города.
Видно было, что в любом случае соглашаться на дальнее переселение Лаасс не станет. А тут как раз и чай принесли проворные адъютанты. Причем настолько ароматный, что даже граф Дин похвально закивал головой:
— Удивительный вкус и запах!
— Южный, — сообщил маршал и, скривившись, словно пил отраву, добавил: — Из старых запасов. На юге в этом году ливень не прекращается, как и в прошлом. Так что больше мы такого чаю можем и не попробовать.
Так и запомнилась Светозарову дивная картина: сидят рядом два одинаковых по возрасту и по титулу мужика, вчерашние враги в сражении, грустно пьют горячий чай и с черным пессимизмом думают о будущем. Герцог, правда, спохватился первым и, пока готовили и подавали летающего змея, красочно расписал маршалу, что это за гость перед ним и почему затребован немедленный полет в столицу. От таких новостей вчерашний победитель тоже несколько оживился и даже ответил с охотой на несколько вопросов. К сожалению, и он ничего не знал конкретного на тему, как остановить дожди или как потравить колонии ненавистных эсторгов. Но, проникшись ответственностью момента, снарядил им в помощь того самого генерала со словами:
— Вы не смотрите, что он худой и часто чихает. По характеру он как огонь с кремнем. Этот никаких прошений на аудиенцию подавать не будет! Либо всех прихлебал вокруг трона разметет своим ором, либо черными ходами вас прямо в спальню императора проведет.
И уже перед самой посадкой в удобные седла, которые заранее прикрепляли ремнями на змея по количеству седоков, Дмитрий поинтересовался у генерала:
— Давно насморк беспокоит?
— Хронический, — пояснил тот и многозначительно повел глазами вокруг себя. — Проклятый климат!
— Лечится элементарно. Мне понадобится всего три минуты.
С недоверием поглядывая на чужака, генерал пробормотал:
— Никто из шаманов не смог вылечить.
Но тем не менее три минуты выстоял не шелохнувшись, пока значительно превосходящий его в росте иномирец держал у него руки на лбу и переносице.
Потом они уселись и взлетели, но не прошло и пяти минут, как генерал обернулся первый раз и, показав указательным пальцем на свой нос, тут же в понятном землянину жесте поднял вверх большой палец. Мол, действует! Во время полета он так сделал раз сорок, чем развеселил в конце концов даже грустного герцога Лайяси. Ну а когда приземлились в императорском саду, то, схватив за руки гостей, бравый вояка с такой скоростью устремился к виднеющимся террасам правого крыла дворцового комплекса, что его из наружной охраны и остановить никто не успел.
Внутри их все-таки довольно грубо и решительно попытались задержать, ссылаясь на отсутствие должных распоряжений и отсутствие начальника охраны.
Генерал и там оказался умней всех. Ссориться или качать свои права не стал, а просто вернулся чуть назад, проскочил через несколько полутемных коридоров, потом нырнул в подвал, потом поднялся на пару этажей выше и в конечном итоге вывел гостей сквозь какую-то стену в какой-то шкаф. Потом из этого шкафа провел через анфиладу спален, прошествовал важно мимо группки удивленных придворных и напоследок распахнул обе половинки расписной двери с витражами. Еще и с наглым видом оттолкнув перед тем заступившего ему дорогу лакея в золотистой ливрее. И сразу же с порога радостно воскликнул:
— Хангверд! Меня вылечили от насморка!
В большом бальном зале проходило нечто вроде репетиции или обучения танцам. В довольно простеньких костюмах пяток мужчин пытались правильно вести за талии так же скромно одетых женщин. Все это под громкий счет пухлого колобка с дирижерской палочкой и под тихие звуки небольшого камерного оркестра, расположившегося в углу зала. После крика и радостного смеха генерала все замерли, музыка стихла, и Дмитрий, глядя во все глаза, попытался определить, кто из присутствующих Хангверд, а следовательно, сам император. И к собственному стыду, ошибся, причем сильно ошибся. Потому что ни мужчина с властными чертами лица и мощной мускулатурой, ни утонченный с виду потомственный аристократ на хохот нежданного посетителя не отозвались. Зато на него с нотками притворного недовольства стал кричать тот самый пухлый колобок:
— Тарьенти! Я тебя отправил с армией вовсе не потому, что ты наводишь сырость во дворце своими чихами! А потому, что ты мне вечно мешаешь заниматься танцами и обучаться музыке.
— Как не стыдно твоему величеству настолько расслабляться! — С расставленными в сторону руками генерал продолжил двигаться к своему императору. При этом он громогласно вопрошал: — А кто будет свергать врагов? А кто будет вести за собой доблестную армию?
— Вот ты со своим любимым маршалом и свергай врагов, а меня оставь в покое! — Хангверд Десятый выставил дирижерскую палочку перед собой как шпагу и тоже повысил голос: — И как ты посмел вернуться в столицу без моего приказа?
— Меня отправил с важным заданием маршал, мой император!
— С какой стати? Вы проиграли сражение?
— Никак нет! Мы разбили армию герцога Лайяси вдребезги. Вот он сам может подтвердить.
— А-а-а!.. — Пухлый колобок довольно элегантно сдвинулся в сторону, ловко обошел бравого генерала и уставился на мятежного герцога. — Значит, все-таки одумался? Решился на переселение?
— Нет, ваше величество, — проворчал тот, отводя глаза в сторону. — Мы решили проситься на приют в лесах Предгорья.
— Не понял. — Император с обиженным видом оглянулся на стоящего сзади генерала. — Он что, сам на казнь напрашивается, или вы его пленили?
— Да нет, он сам с утра явился и потребовал по праву властелинов предоставить ему змея для полета в столицу.
— Без весомой причины?
— Да нет, я ведь сразу сообщил твоему величеству, что вылечился от насморка.
— При чем тут твой насморк? — стал сердиться Хангверд Десятый.
— Как?! Меня ведь ни один шаман не мог вылечить! А господин граф, — красноречивый жест в сторону Торговца, — сделал это за три минуты. Причем графа Дина привез в столицу именно герцог Лайяси. Ну и самое главное, граф прибыл в наш мир из других миров. Н-да! Не тычь в меня своей палкой, пожалуйста! Я нисколько не выдумываю. Причем прибыл вместе со своим учеником, который тоже в будущем должен стать Торговцем.
Стоило отдать должное сообразительности императора. Чрезмерные увлечения танцами и музыкой ни в коей мере не повлияли на его интеллект. Скорее, даже укрепили и развили. Потому что сразу после сумбурных пояснений генерала он понял основную суть события. Хоть изначально и повернулся к остальным придворным.
— Дамы и господа, занятия на сегодня отменяются. Дорогая супруга, не составите мне компанию?.. — Он отставил локоть чуть в сторону, и одна довольно миловидная дама положила туда свою ладошку. После чего император обратился уже к гостям: — Приглашаю вас в малую гостиную. Думаю, нам там будет весьма удобно обсудить аспекты нашего предстоящего сотрудничества.
Дмитрию даже показалось, что Хангверд что-то знает конкретное о Торговцах. И когда осталась позади первая часть церемонии знакомства, а беседа перешла к деловым вопросам, он спросил:
— Ваше величество, вам известны случаи появления здесь Торговцев? Уж слишком вы спокойно отнеслись к известию о моем появлении в вашем мире.
— Увы, первый раз про такое слышу, — не стал юлить император. — Но раз уж есть иные миры, то по всей логике должны существовать и люди, которые живут в тех мирах. Так почему бы не предположить, что имеются и такие люди, как вы? К тому же в нашей истории имеется один из фактов подтверждения существования иной реальности. Именно туда до сих пор перебрасываются наши плооны, лишь только их соберется в одну стаю больше, чем семь-восемь особей. А один из моих далеких предков утверждал, что подобный перенос такого количества животных для нашей цивилизации когда-нибудь да аукнется. Обязательно отыщутся недовольные таким положением вещей, которые отправят нам аналогичные подарочки обратно.
— Если честно, то в империи Рилли прямо-таки мечтают избавиться от ваших плоонов. Просто до сих пор никто не догадывался, что они из иного мира.
— Было бы очень кстати, если бы наших зверюшек нам и вернули.
— Сочувствую. Теперь бы мне сообразить, как самому выпутаться, а потом и вам помочь.
— Самый оптимальный допуск к нашим книгам и прочим тайнам вы получите, — пообещал Хангверд Десятый. — Но вот лично для меня обрисуйте, пожалуйста, почему и как вы здесь оказались?
Дмитрий вначале обрисовал Лудеранский лес и всю обстановку, там сложившуюся. Потом о своих действиях и предпосылках самого пробоя в подпространстве и только потом подвел некоторые итоги:
— Я ведь раньше в Лудеранский лес только сам наведывался и только пару раз. То есть большого возмущения в межмирском пространстве создать не мог. А вот в последнем случае масса переправляемого отряда и сопроводительного имущества оказалась просто огромна. Именно это и спровоцировало какой-то магический сбой в вашей вечно действующей магической ловушке. Причем меня больше всего волнует не сам этот сбой, а тот факт, что я не могу вырваться из вашего мира обратно. Ну и еще несколько моих функций Торговца перестали действовать. А это значит, что ваши предки-шаманы и в этом плане что-то намудрили. И по сути основных наших действий: нам предстоит не просто разрушить одну, а отыскать и разрушить сразу несколько магических систем. Причем таких систем, о которых я пока не имею даже минимального понятия.
— Не волнуйтесь. Тут самую эффективную помощь окажет наш главный имперский шаман Прахай. Практически и он, и все его подчиненные поступают с этого часа в ваше полное распоряжение. Совместно со всеми лабораториями и библиотеками.
— То есть мы можем приступить к поискам сведений немедленно?
— Конечно! Тарьенти, — повернулся император к генералу, — устрой наших гостей и герцога Лайяси в восточном крыле. Там будет наиболее удобно: все книгохранилища под боком окажутся. Ну и Прахай во флигеле напротив обретается. Распорядись, чтобы обед и любые другие заказы подавали нашим гостям в апартаменты по первому требованию. Ну а к ужину мы вас приглашаем на малый прием, так сказать, в чисто семейном кругу. Лакеи вас оповестят и проводят.
На том первая встреча и закончилась.
Бравый генерал, на ходу давая краткие характеристики встречающимся шедеврам дворца, не стеснялся также расписывать мудрость и дальновидность своего родственника императора. На что Торговец легко согласился:
— Да, деловой, хваткий правитель.
И только угрюмый герцог, идущий сзади, довольно отчетливо проворчал:
— Если бы он еще меньше слушал разных недоумков.
То есть и тут было как всегда: если народ устраивал сам император, то наверняка не устраивал контингент, его окружающий. Ну и тем более у проигравшего сражение правителя, к тому же полностью лишившегося своей вотчины, могли иметься огромные претензии к первым советникам императора.
Вроде бы и понятные эмоции, вроде и угрюмость герцога вкупе с его настороженностью к месту, но именно это сорвавшееся с губ ворчание заставило Торговца мобилизоваться, стать более внимательным.
Конечно, он с самого начала старался не терять бдительности и с максимальным упорством исследовать окружающее пространство. Все вокруг чужое и неизведанное. Даже гостеприимство герцога или самого императора, их откровенное желание сотрудничать еще ничего не значат. Поэтому и просматривал доступными ему магическими умениями все вокруг, поэтому и задействовал технический сканер, вмонтированный в сюртук.
Именно сканер и помог. Пока шли по дворцу, не единожды Дмитрий замечал одинокие фигурки то ли наблюдателей, то ли тайной стражи, которые скрытно располагались в стратегически важных закоулках. Порой в нишах, задрапированных материалом, порой в оконных проемах, прикрываясь тяжелыми шторами. Но как правило, все они были без явного оружия и поодиночке.
А вот когда пересекли первые коридоры восточного крыла и стали двигаться по анфиладе приемных залов, сканер и подал тревожную информацию. Расположенный впереди зал оказался по всему периметру заставлен примерно полутора десятком людей, которые так и фонили висящим на них железом.
Чтобы хоть как-то лучше сориентироваться и выиграть время, Светозаров цепко ухватил генерала за рукав мундира, резко остановил почти перед самой распахнутой дверью в следующий зал и ткнул рукой в первую попавшуюся на глаза картину:
— Вот это да! Какой шедевр! Что это? Тарьенти, хоть пару слов!
Вояка растерянно заморгал, присматриваясь к полотну и пытаясь вспомнить, что это и чьей кисти:
— Это?.. Ммм… Сразу так вот затрудняюсь ответить. Но что вы нашли в этой картине шедеврального?
— Как же! Да вы посмотрите на эти краски! Какие тона! Какой контраст! — При этом он продолжал тянуть генерала к себе, одновременно указательным пальцем показывая на губы и советуя молчать. — А вон та картина? Мне кажется, это все — одного автора!
Получалось несколько сумбурно и неэффективно. Ведь приходилось одновременно заталкивать себе за спину Хотриса, отталкивать локтем герцога Лайяси, да еще и самому пятиться при этом, фиксируя взглядом данные сканера в виртуальном пространстве возле глаз. И только когда получилось отступить метров на пять назад, по направлению ко второй, расположенной в тылах аляповатой картины, Дмитрий умудрился вставить шепотом пару фраз между своих восклицаний:
— В той комнате более пятнадцати человек. Вдоль стен. С оружием. Они всегда там стоят?
Несмотря на всю свою храбрость и сообразительность, генерал ухватил не сразу суть всего происходящего. Хотя рука автоматически стала доставать именную саблю из ножен. Вот как раз в тот момент, пока он пытался высмотреть людей через открытую дверь, стоящие в засаде и сообразили, что их уловка с неожиданным нападением не удалась. А может, кто напротив и держал идущую к ним четверку в поле зрения. Послышался лязг железа и громкий приказ:
— Убить их!
А затем грохот кованых сапог по деревянному паркету сразу добавил адреналина в кровь всем участникам события.
Вот тут уже и у генерала развеялись последние сомнения, и он заорал во всю мощь своих легких, разработанных командными рыками:
— Предательство! Стража! Гвардия! На помощь!
К тому моменту как враги стали вываливаться через широкий дверной проем, Дмитрий уже резво толкнул Хотриса за какой-то каменный постамент попутно с распоряжением:
— Одеть забрало!
А потом и сам выхватил пистолеты из наружных карманов сюртука, одновременно возводя вокруг себя и ближайшего окружения максимальную защиту. Первыми на них вынеслись сразу четыре арбалетчика, которые, разрядив свое оружие, отбросили его в сторону и выхватили мечи. А уж за ними перла целая толпа как с арбалетами, так и иным, не менее грозным оружием. И звука пистолетных выстрелов практически слышно не было в криках, лязге и топоте.
Самое странное, что Светозаров был на все сто уверен в своем отличном умении стрелять. Тем более не дрожащими после долгого усилия руками. Конечно, супруга стреляла намного лучше, но и он с такого расстояния мазать не мог. И тем не менее почти в каждого атакующего противника ему пришлось всаживать по четыре, а то и по пять пуль, прежде чем те начинали спотыкаться и заваливаться на пол. И двух магазинов по шестнадцать патронов каждый никак не хватало на успокоение всех нападающих. Хорошо, что передние своим падением все-таки придержали прущих сзади подельников, и в какой-то момент Дмитрий успел перезарядить пистолеты. Но как раз в этот момент пригодилось личное оружие генерала и герцога. Оба альреска постарались с двух сторон прикрыть гостя от яростной атаки добежавших мечников. При этом они сами получили ранения, а два сильных удара досталось и Торговцу: в грудь и по плечу. Тот, конечно, после них даже не почесался, сюртук давал неоспоримые преимущества, закончил перезарядку пистолетов и уже следующими тридцатью двумя патронами уложил остающихся на ногах врагов на пол.
Затем, когда защищающиеся, шумно дыша, замерли, перезарядил пистолеты еще раз и сделал пару шагов в сторону, заглядывая в дверной проем. Далеко, в конце анфилады мелькнули две тени, но прицельно выстрелить по ним он никак не успевал.
— Двое ушли! — констатировал он, переводя взгляд на некоторых предателей, которые корчились на полу от ранений или предсмертных судорог. — Ничего, эти расскажут о своих подельниках.
— Вряд ли, — скривился генерал, прислушиваясь к топоту ног охраны, приближающейся с тыла. — На каждом удавка повиновения. Видите желтый дымок?
Корчащиеся в судорогах воины засады прекращали движения, издавали судорожный вздох, а над их головами начинала струиться вверх ярко-желтая струйка дыма. То есть выживших заговорщиков, пригодных для допроса, скорее всего, и не было. Но если это предатели, то только по их связям и знакомствам можно будет определить других злоумышленников. По крайней мере, так логически думалось Светозарову.
Но еще более важный вопрос крутился в голове на тему: а кого все-таки хотели убить в этом коридоре? Генерала? Герцога? Гостей из иного мира? Или засада здесь ожидала прохода самого императора? Ведь по всем временным нормативам трудно было организовать засаду так быстро именно для первой четверки. Никто из них не знал как само место поселения, так и маршрут движения, который определился только в самый последний момент импровизированной аудиенции.
Ну разве что сам император знал о засаде, ведал, куда направить гостей, или дал распоряжение по иным каналам оповещения. При этом могла поступить команда уничтожить только гостей. Или только герцога Лайяси. А может, только одного генерала Тарьенти? Вдруг тот слишком надоел его далекому родственнику из-за вмешательства в уроки танцев? Но тогда получалось, что верить в этом дворце вообще никому нельзя.
Так что, пока налетевшая громадной толпой стража, гвардейцы и даже шаманы разбирались с телами и метались по соседним помещениям, Торговец стоял в самом удобном для обороны месте, под той самой аляповатой картиной, и придерживал любопытного Хотриса у себя за спиной. Да и вообще он бы отдал сейчас все свое состояние, лишь бы только юный стажер оказался где угодно дальше от этого мира. Пусть даже вместе со всем отрядом в крепости Волчий Шар. В любом случае, там могло показаться безопаснее и гораздо спокойнее.
Ведь он никак не мог предполагать о тех трудностях, которые свалились на плечи его супруги, сестры и вообще всех защитников твердыни Лудеранского леса.

Глава десятая
РИСКОВАННЫЕ ПРОБЫ

А в самой крепости положение было критическим. По всеобщему мнению, заниматься уборкой тел всю ночь было бессмысленно и неэкономно. Все равно даже десятую часть сплавить в озеро не удастся, зато люди окажутся вымотаны, совершенно обессилены перед завтрашним днем. Тем более что завтрашним днем все и решится: если крепость падет, то в таком случае и горы разлагающихся тел уже никого не побеспокоят.
А вот сами внутренние здания следовало приготовить для отражения атак хищников. Для этого в течение двух часов вечера использовали все силы остающихся на ногах воинов и все подручные средства. Даже узкие окна были заложены наглухо, все входы и выходы, кроме нескольких, — тоже. После чего был дан общий отбой, и все завалились спать.
Все, кроме старших офицеров, баронов и целителей. Они все-таки собрались в одном из небольших залов для попытки хоть как-то упростить задачу на завтра. Причем первые вопросы адресовались самым младшим, квартету Арчивьелов. Но те только скорбно развели руками:
— Наших сил остановить сердце у этих бестий хватило только для умерщвления сотни штук. Имеются в виду те, которые прорвались за стены крепости. Остальных порешили воины и бароны. То есть на большую помощь от нас в таком сражении рассчитывать бесполезно. И ничего более существенного подсказать тоже не можем. Потому что для приготовления тех же страшных ядов, например, и распыления их перед стенами крепости нужны определенные ингредиенты. А их у нас нет совсем. Никто взять не догадался.
— Ну, с этим понятно, и вас никто не винит, — кивнула головой Дана. — Но нельзя ли нам всем вместе создать какой-нибудь щит? Хотя бы вокруг самого вместительного строения?
И опять, после переглядывания между коллегами, отвечать взялся Рафа Зелай:
— Для создания такого щита необходим громаднейший опыт и наличие как минимум двух целителей четвертого уровня. То есть таких, как наш ректор академии.
— Понятно. Ни того ни другого у нас нет. Тогда давайте думать на тему тех самых странных лучей, которые чувствует своим телом графиня Светозарова. Мы тут предварительно прикинули и предположили: если попытаться отторгнуть эти лучи, падающие на внутренний двор крепости, то может случиться, что кайреги лишатся тянущего их сюда таинственного зова. Иначе как можно трактовать такое совпадение: лишь только поток из дальнего городища усилился, здесь он во много раз пропорционально увеличился. Его силу графиня чувствовала, даже находясь на крепостной стене.
Один из Арчивьелов угрюмо спросил:
— А почему мы никаких лучей, волн, сияний или малейшего давления не чувствуем? Причем никто, даже наши младшие соученики. Или у вас получается, госпожа Маурьи?
— Увы! — Баронесса пожала плечами. — Я тоже словно слепая и глухая. Все эти потоки силы чувствует только один человек.
— Ну тогда пусть ваше сиятельство, — обратился Рафа к побледневшей и нахохлившейся Александре, — показывает, где эти лучи и что нам надо делать. Кстати, какова их сила сейчас?
— Почти вернулась к той норме, которую я заметила днем, — ответила та. — Ну а показать… Так я даже ни одного вашего магического удара или чего иного до сих пор рассмотреть не могу. Так что подсказчик из меня никудышный.
Со своим предложением выступил Василий:
— А если Шура слетает и на другие городища да проверит там?
— Ночью?!
— Ранним утром.
— Шутишь?! — фыркала Дана в унисон со всеми остальными. — Как мы поняли, сегодня нас атаковали кайреги из ущелья. Ведь они так и перли из леса только с южной стороны. Так ты теперь хочешь, чтобы к ним присоединились и твари с западного болота?
— Да нет, я говорю о северных развалинах. Может, и туда отправится часть этой неведомой силы?
— Сомневаюсь, — Александра бездумно крутила в пальцах крупнокалиберный патрон. — Скорее всего, и там вздуется неведомая сила, для которой, как почему-то уверена, именно я послужила неким катализатором, толчком для выплескивания. Скорее всего, я и в южном городище что-то нарушила, вот с него да плюс с юго-западного и хлестнула в небо неведомая сила.
— Правильно, — кивнул генерал Мудрах. — Провоцировать новые вспышки неведомой энергии — чистое безумие. Но меня вот тут несколько заинтриговало одно слово господина Арчивьела: призыв. Если оттуда идут толчки и сюда сходится точка какого-то призыва, то почему именно сюда рвутся кайреги? Что это значит?
— Ну уж никак не центр для их экзальтированного паломничества! — резко отверг гипотезу Курт Вайсон. — Никто из тварей в сам круг не стремился.
Действительно, во время штурма более двух сотен тварей перемахнули через стены и метались по всему двору. В том числе и по малому двору, зажатому между низкими стенами и ведущему от главных ворот. Мало того, в самом центре круга и сейчас валялось около десятка тел, которые вовсе туда не стремились, просто пробегали рядом и были уничтожены, как и все остальные.
Следовательно, на первое место начинала выходить совсем другая теория, которую принялся озвучивать генерал:
— Тогда получается иная картина. В древние времена кто-то построил крепость и городища с таким расчетом: враг захватывает крепость. Группа магов, а то и одна только пара отправляется в городища и своими телами активирует иные магические силы. Те доводят всех тварей моментально до состояния бешенства и направляют на штурм захваченной врагами цитадели. Час, максимум два, и враг растерзан в мелкие клочья. А довольные победители преспокойно возвращаются в Волчий Шар. Вроде все сходится.
На некоторое время все напряженно задумались, мысленно признавая правоту ветерана и пытаясь отыскать в его словах хоть какую-нибудь нелогичность.
Такую прореху нашла Сильва:
— Палка о двух концах. Точно так же могли использовать кайрегов в своих целях и враги.
— А вот и нет! Ведь сколько сотен лет целители и маги бродили по городищам, стояли в центре кругов, да и здесь истоптали каждую плиту на подворье! И ничего у них не получилось. Значит, есть какой-то неизвестный им секрет. И только тело графини Светозаровой, обладающее массой еще неизведанных возможностей, совершенно случайно спровоцировало выплеск силы.
Все глаза опять скрестились на Александре, ей аж жарко стало:
— Зачем на меня так смотреть? Я и не скрываю своей вины.
Пока все отводили глаза, улыбнувшийся Петр решил разрядить обстановку:
— Тут вопрос в другом. Раз ты разбудила неведомую силу, то, может, твое тело эту силу и остановит.
— Отгонять руками, как вертолет винтами?
— Ни в коем случае! Просто немного дольше постой во дворе замка. А еще лучше вообще поставь там, в круге, палатку и ложись в ней спать. Если тебе те лучи не вредят, конечно.
Договорить он как следует не успел, черноглазая подруга, как имеющая на то право главнокомандующий, ткнула ему локтем под ребра. Да и остальные бароны зашикали. Но сама графиня Светозарова вполне мирно улыбнулась:
— А что, нечто ценное в этом предложении есть. Можно и там поспать. В крайнем случае, если ничего путного не получится, то хоть высплюсь на свежем воздухе. А то здесь задохнуться можно.
В самом деле, освещаемый свечами и факелами зал, после того как снаружи заложили все вентиляционные щели, стал напоминать собой душегубку, да еще и с таким количеством людей внутри.
Как ни странно, но после этого высказывания так ничего больше умного и не придумали. Разве что полчасика еще спорили о второстепенных, неактуальных мелочах. Здравой идеи на тему, что делать и как противостоять завтрашнему штурму, так в голову никому и не пришло. А в том, что штурм будет обязательно, никто из ветеранов во главе с генералом Мудрахом не сомневался.
Так что вскоре все разошлись по своим местам, а бароны легли с оружием прямо на крыше центрального здания крепости. Все-таки пример графини Светозаровой и в самом деле оказался заразителен. А она лично только и попросила расчистить место в круге двора от тел павших тварей да посыпать песочком слишком уж толстые пятна крови. Затем выволокла туда высокую лежанку с матрасом и разлеглась на ней без установки палатки. Чистое, звездное небо только одним своим видом отрицало дождь в ближайшие часы.
Хотя под утро сырость все-таки достала. На всю долину, покрыв ее вровень с крепостными стенами, опустился густой туман. Дело, между прочим, довольно редкостное, и даже ветераны могли пересчитать такие случаи по пальцам. Разве что генерал Мудрах с неописуемой радостью на лице, когда выбрался на крышу здания и осмотрелся, стал хвастаться:
— А мне доводилось видеть подобное сорок один раз! Вот так-то!
На его, в общем-то, негромкие восклицания зевающая и протирающая глаза Дана отозвалась с непониманием:
— Ну туман, ну сорок один раз. А радоваться чему?
— Ха! И еще раз ха-ха! — веселился ветеран. — Да тому, что в такой туман кайреги никогда не атакуют!
— Правда?! — сразу проснулась госпожа Маурьи, готовясь вопить от радости на всю крепость.
— Правда, правда. Только вот голосить не надо, — осадил ее радость Мудрах. — Мало ли кого своим криком с лёжки сорвешь. Или напугаешь. Потом будет бегать. Оно нам надо?
Баронесса выразила свою радость панибратским похлопыванием генерала по плечу и только потом переспросила:
— Так все-таки кайреги не атакуют в любом случае или ничего не видят? А если будем кричать — сориентируются на звук?
— Пока не знаю, и на этом мой личный опыт заканчивается. Потому что сейчас явно не сезон для тумана. Не только на моей памяти, но еще никогда в истории в это время года тумана не случалось. Даже слабенького. А тут, гляди, какой.
Теперь уже все вставшие бароны озадачились и смотрели вокруг с удвоившимся напряжением. Волны тумана местами клубились так, что переваливали через стены и серой дымкой, правда еще вполне прозрачной, заполняли внутренние подворья. Солнце еще не встало, но уже дневной свет довольно неплохо освещал все пространство. Даже хорошо видимая отсюда кровать с графиней среди недалеко оттащенных тел кайрегов просматривалась отлично.
— А вдруг как раз в этом тумане кайреги уже взбираются по вчерашним горам из плоти? — проворчал Курт.
— Может, разбудим Шуру? — предложил Петр, чувствуя именно себя виноватым в выборе такого странного места ночлега.
— Бесполезно метаться! Если твари уже так научились красться без рева, да еще и в тумане, то нам все равно через десять минут настанет конец. Лучше припомним азбучную истину: раньше чем через час после восхода хищники не попрут, — напомнил о своем опыте генерал. — Так что пусть графиня еще поспит.
— Но раз не сезон, откуда такой туман? — продолжал выпытывать барон Вайсон.
— Все может быть. Тем более что вчера здесь уничтожено такое количество кайрегов, что порой и за два, а то и три года не случалось в общей сумме. Только от их тел, крови и еще невесть чего мог образоваться не только туман, но и ядовитый газ. Кстати, если трупы не убрать за трое-четверо суток, то так и получится. Задохнемся от вони.
Так и стоя на крыше, приступили к интенсивному обмену мнениями по вставшему вопросу: начать немедленный вывоз тел в реку или все-таки выждать до завтра? По утверждениям ветерана, туман никогда не стоял больше одного дня, а вот действия кайрегов после него не поддавались какой-то определенной статистике. То они вновь шли штурмом, то наступал очередной период благости.
Только когда солнце стало пробивать облака над лесом своими лучами, Сильва неожиданно спохватилась:
— Чего мы так расшумелись? Нашу соню разбудим.
Тогда как Дана обеспокоилась совсем по иному поводу:
— Не нравится мне такой крепкий сон. Как бы с ней чего не случилось. — И уже в полный голос, сложив руки рупором, крикнула в сторону кровати: — Шура! Просыпайся! Александра, ну сколько можно спать? Э-эй! Графиня Светозарова-а-а! Уж день давно и ночь прошла!..
И словно в издевательство над потугами госпожи Маурьи, волна клубящегося тумана скрыла спящую женщину с глаз. Будто накрывая беззвучным одеялом. Теперь уже все изрядно переполошились и бегом бросились вниз.

Глава одиннадцатая
ПРОИСКИ БЮРОКРАТОВ

Опознание тел воинов, которые находились в засаде, проводилось тут же, на месте. Тем более что и следовало только снять с верхней части лица дешевую бутафорскую полумаску. И все были опознаны моментально, разве что несколько тел осталось временно в стороне, ибо их лица оказались значительно искорежены пулями или ударами генеральской сабли. Хоть это и ввело генерала Тарьенти в транс, но все заговорщики беспрепятственно входили, если можно так выразиться, во дворец. Несколько из них состояли в страже, несколько в императорской гвардии, часть принадлежала к наружной охране, и несколько просто подвизались на службе в роли столяра, плотника, свечника или цирюльника. Такой разнобой занятий и обязанностей сразу отодвигал изобличение главных инициаторов засады в туманное будущее. Хотя стоящий рядом с Торговцем герцог Лайяси так прокомментировал результаты опознания:
— Тут явно не обошлось без шаманов. Удавки повиновения только они могут наложить, да и провести такой набор предателей в структуре дворца вряд ли удастся посторонним лицам.
Говорил он шепотом, и так же тихо Дмитрий попытался у него уточнить:
— А есть у тебя подозрения на конкретных людей?
— Не без того.
— Может, кто-то из нас мешает императору?
Лаасс долго думал, присматриваясь к царящей вокруг суете, прежде чем ответить:
— Ни в коем случае. Хангверду Десятому уничтожение любого из нас ничего путного не принесет. Я и так в его руках, Тарьенти — тем более, а на тебя со стажером вообще молиться следует. Да и не такой император простак.
— А кто тогда?
— Хм… Говорю же — шаманы. Причем на самом высоком уровне. Не удивлюсь, если потом здесь и Прахай окажется замешан. Редкостный ханжа, мизантроп и карьерист.
— Верховный шаман? Так вроде выше некуда? Ему-то зачем?
— А гонор! А амбиции! А непререкаемость и авторитарность! Это ведь по его настоянию травят наши альгендры, и те гниют на корню. По большому счету черным выдрам от этого гнилого дерева большого урона не будет. Ну, издохнет десяток, два, не больше, зато на их место подтянутся сотни новых. Так что гибель моего лесного герцогства самый опрометчивый шаг императора за все время его правления. Ведь мой народ мог еще год, а то и все два жить спокойно на прежнем месте.
— Но в таком случае. — Торговец сделал короткую паузу, — вся эта заварушка, может быть, затеяна против тебя.
— Тоже не сходится, — продолжал ворчать герцог. — Ну сам посуди, убили бы нас четверых, а потом? Да император дворец бы свой развалил, но все равно нашел виноватого.
— Ну не скажи, — вздохнул Светозаров. — Порой зачинщики измены такие многоходовки проворачивают.
— Например?
— Да вот с ходу: убивают и в самом деле всех четверых, но твой труп аккуратно уносят и надежно прячут. А то и разделав на мелкие части, сваливают в отходы. В таком случае все будет выглядеть как твоя личная месть, а то и попытка убрать самого императора. Напоследок еще и весь твой народ подвергнут гонениям. Может такое случиться?
Лаасс даже назад шагнул, глядя на гостя круглыми от страха глазами:
— Ну ты и… Если ты решишь в заговорах участвовать, любому твоему неприятелю лучше сразу на свой нож броситься!
— Ну, это я утрирую, не обращай внимания. О! Кажется, и высшие чины пожаловали. Кто это с такой наглой и спесивой рожей?
— Прахай, верховный шаман.
Прибывшая группа альресков сразу же стала действовать жестко и весьма энергично. Оттерли в сторону гвардейцев, разогнали по своим постам иных стражников, незаметно взяли в полукруг гостей с герцогом и примкнувшего к ним генерала. Причем Тарьенти выглядел настороженным и нервным. Все это происходило под речитатив скрипучего, скорее, даже визгливого голоса местного пастыря всех шаманов. Кого он только не поносил: и заговорщиков, и чужаков, и коварных ослушников приказов императора. Ходом начавшегося расследования тоже остался очень недоволен:
— Кто посмел? Кто посмел сдвигать тела с того места, где их застала смерть? Для расследования важна каждая деталь, каждая часть оружия! Стыдно, генерал, что вы лезете не в свое дело, ваше место в армии, а не при раскрытии заговоров и поиске предателей. А кого мы тут еще видим? Вместо того чтобы спровадить посторонних в иное место, так сам герцог Лайяси пытается запутать следы преступления и мешает дознавателям. Эй, гвардия! Четыре отделения, ко мне!
Кажется, Прахай не ограничился одними только инсинуациями, а собрался прямо на месте начать некие аресты и растаскивание в стороны непосредственных свидетелей. Оно и понятно: если верховный собирался защищать честь мундира, то только четыре объекта нападения видели вздымающиеся над трупами ярко-желтые дымки. Генерал и герцог стали вытаскивать свое оружие из ножен. Посматривая на них, нащупал свои пистолеты и Торговец.
Вот тут как раз и появился сам император в окружении десятка своих ближайших придворных и телохранителей. Несколько отстраненно слушая непрекращающиеся стенания, инсинуации и обвинения верховного шамана, он осмотрел поочередно каждый труп. Одного даже узнал и пнул ножкой, облаченной в изящную туфлю. И только затем приблизился к гостям. Хотя первые его слова были обращены к дальнему родственнику:
— Это вы их знатно посекли, жаль, что никого в живых не осталось. Или разучился пленных брать?
— Так ведь… — попытался что-то ответить Тарьенти, но был прерван полным холодного льда голосом:
— Молчать! Сейчас немедленно отправляешься в мой флигель и там ждешь моих личных распоряжений. Чего стоишь?! Бегом! — Причем голос вдруг стал басистым и совершенно незнакомым. Даже шаман притих и не пытался что-то сказать. — Герцог Лайяси, вы тоже переходите под домашний арест. Сдайте свой меч гвардейцу! Отлично. Проводить герцога в апартаменты номер двадцать и там содержать под стражей до моего особого распоряжения!
Как это ни странно, но уходящий внутри каре из гвардейцев Лаасс не выглядел удрученным. Еще и умудрился незаметно подмигнуть Торговцу. Может, именно поэтому тот не стал ничего спрашивать, когда император не слишком вежливо приказал:
— А вы, со своим учеником, следуйте за мной!
И первым двинулся в противоположную от прежнего направления сторону. Пришлось идти следом. Но уже в дверях Дмитрий обернулся и быстрым взглядом окинул место кровавой схватки. Хищный оскал на лице Прахая ему очень не понравился. Неужели и почетных гостей собираются посадить в нечто подобное домашнему аресту?
Действительность оказалась несколько хуже: их посадили, а вернее, ввели в высоченную, сужающуюся вверх шпилем башню, по среднему периметру которой имелось очень много узких, всего сантиметров в десять, застекленных витражами оконцев.
Пропустив гостей вперед и жестом оставив сзади придворных, император шагнул следом и скороговоркой проинструктировал:
— Башня Покаяния. Наиболее тщательно охраняемый объект всего комплекса. Здесь магия шаманов бессильна. Ваша — не знаю. Но постарайтесь просматривать даже еду, которую вам будут подавать через решетку двери. Кроме меня, к вам никто не войдет. Дверь могу открыть только я лично. Книги по вашему запросу постараюсь тоже сюда передать. Ну а мне… Мне надо вначале со всеми этими заговорами разобраться.
Когда он ушел, массивная дверь закрылась наглухо. И только тогда Хотрис осторожно спросил:
— Нас посадили в тюрьму?
— Какая же это тюрьма?! — воскликнул Светозаров, стараясь выглядеть бесшабашным и обводя помещение рукой. — Это настоящая камера хранения! Ты какую кровать выбираешь?
Диаметр странной башни составлял метров десять и, похоже, был рассчитан на четырех человек. А то и на четыре пары, потому что все широкие кровати являлись чуть ли не двуспальными. Между ними по периметру стены стояли тумбочки, этажерки с книгами, различными статуэтками, прочими непонятными безделушками. Посреди помещения — внушительный круглый стол с несколькими пустыми вазами из переливающегося стекла и парой подсвечников. Десяток стульев вокруг.
Высота сужающейся к потолку башни не поддавалась точному расчету, но получалось метров двадцать, не меньше. Света в дневное время хватало и без свечей. Сухо. Относительно тепло. Хотя на кроватях сразу по нескольку одеял.
Вроде бы жить да радоваться, но опять юный герой оказался недоволен. Причем по весьма прозаической причине:
— Где здесь… э-э-э… ночной горшок? — Видимо, он терпел уже очень давно и сейчас, судя по непроизвольному топтанию на месте, мог долго не выдержать. — Очень хочется…
— М-да! — громко изумился и его наставник. — А слона-то мы и не заметили! Ну ладно, давай поищем, а уж потом в дверь постучим.
Но сколько они ни заглядывали под кровати и за тумбочки, ничего приемлемого для насущной нужды не обнаружили. Тогда юноша стал рукояткой своего родового кинжала колотить в дверь, пытаясь достучаться до охранников. А сам Торговец еще раз решил проверить сканером стены. Как-то у него в голове не укладывалось, чтобы в таком уютном месте для пленников, а уж тем более для кающихся не предусмотрели элементарных удобств. И оказался прав. За каждой этажеркой, в ногах каждой кровати имелось значительное пустое пространство, и, наугад подергав все выступающие на этажерке и вокруг нее предметы, удалось задействовать устройство открывания. Совмещенный с душем санузел оказался небольшим по размеру, но вполне себе достаточным как для нужд, так и для умывания. Тем более что даже горячая вода и несколько кусков душистого мыла имелось в наличии.
Пока Хотрис находился в первом вскрытом туалете, его наставник проверил три остальных аналогичных помещения и напоследок поучительно изрек:
— Первая задача любого кающегося — это следить за чистотой собственного тела.
— А вторая? — подыграл ученик, с облегченным вздохом падая на кровать.
— Вторая — очистить все свои душевные помыслы.
— Так у нас вроде грязных мыслей и не было?
— Значит, нам легче, — засмеялся Дмитрий, усаживаясь за стол и открывая первую попавшуюся в руки книгу. — Поэтому мы будем усиленно заниматься, чтобы ни минуты времени не пропало даром. Вначале просмотрим всю наличную литературу, а потом приступим к твоему персональному обучению. Готов?
Хотрис больше посматривал по сторонам и в темнеющую даль потолка, чем выказывал желание заняться учебой:
— Не лучше ли нам сбежать?
— Каким образом?
— Взлетим под потолок, расширим одну из щелей — и фьють!
Торговец медленно приподнял сложенную книгу над столом:
— Если у нас это получится, то следует не забывать о шаманах. Как только мы станем выбираться отсюда, они нас… — Книга с громким звуком упала на стол. — Хлоп! И скажут, что так и было. Мол, упекли заговорщиков при побеге.
— Так мы и с ними справимся. Все оружие при нас осталось!
— Спорный вопрос. Как и момент протаскивания наших тушек в узкое окошко. Можно ведь направленным взрывом и дверь сорвать, две мины у меня есть. Но стоит ли так торопиться? Император ясно дал понять, ему нужно время для разборок. В любом случае такие дела за день, а то и три не решаются. Так что лучше подождать. Особенно если нам и в самом деле доставят книги на затребованную тему. Если уж на то пошло, здесь мы будем в ближайшие дни в наибольшей безопасности.
— А если и в самом деле отравленную еду нам принесут?
— Ха! Так все мои умения и навыки — кроме главных, увы! — остались при мне. — Дмитрий демонстративно поднял указательный палец и с него слетел небольшой переливающийся шарик живого света. — Любые яды распознаю в пище. Это только шаманов эта башня лишает их силы. А мы ведь не альрески, тем более не шаманы.
— И все равно мне тут очень… неприятно, — признался Хотрис. — Или это, может, я за весь остальной отряд волнуюсь?
— Так и я волнуюсь. — После этих слов Светозаров упрямо мотнул головой и стал успокаивать в первую очередь именно себя: — Их там много, ветераны с ними, целители тоже, боеприпасов и отменной пищи чуть ли не на год хватит. И с такими бойцами, как бароны и Александра, в крепости ни одной проблемы не будет. Так что давай сгружай мне на стол все книги по порядку, а я начинаю их просматривать.
Превозмогая навалившуюся на него лень, Хотрис встал с кровати, и вскоре на столе уже не было места от пыльных томов. Но и его наставник без дела не оставался, быстро по диагонали просматривая оглавление каждой и по десятку страниц в произвольно выбранных местах. Что представляло хоть какой-то интерес, складывал на стулья от себя слева, парочку особо заинтриговавших его книг положил на стул справа, а остальные просто отставлял в сторону со словами:
— Начинай заставлять этажерки с левого края и по часовой стрелке.
За пару часов интенсивной работы книги были осмотрены и рассортированы. После чего, словно по заказу, грохотнули засовы, часть двери открылась, образовав зарешеченное оконце. Вслед за тем весьма вежливые и предупредительные гвардейцы стали передавать внутрь башни сквозь прутья решетки не только продукты и какие-то книги, но и листы бумаги, пишущие принадлежности, несколько загрунтованных холстов и парочку наборов кистей с полным комплектом пастельных красок и гуашей.
— Вот это дело! Кажется, мы здесь не только местную историю шаманизма изучим, но и парочку шедевров для опочивальни императорской наваяем.
— Не умею я рисовать, — признался юноша, тем не менее с восторгом рассматривая великолепный набор цветных карандашей. — В нашем районе вообще ни одного художника не проживало. А вот на бывшей главной площади они порой просто толпами сидели. Но гнали нас, даже подсмотреть портреты не получалось.
— Ты не забыл, что у тебя уже давно есть персональный наставник? — Продолжая говорить, Дмитрий споро расставлял на столе принесенные продукты. — Я, конечно, не Леонардо да Винчи или Тициан, но все-таки парочку уроков у величайших художников разных миров получил. А знаешь, как они удивительно рисовали?
— Откуда же мне знать?
— Прости, увлекся воспоминаниями. Так, вроде все готово, кушать подано! Правда, из горячего у нас только печеный на поду картофель, но нам и этого хватит с лихвой. О! А это что такое!.. Кажется, обычная сельдь. Причем в ароматном рассоле. Если у них дамбы эсторгов перекрыли все выходы в океаны, то где они вылавливают эту селедку? Неужели пресноводная?
Как потом выяснилось из принесенных книг, довольно редкая рыба являлась неким подобием сельди и взращивалась в высокогорных озерах. Поставлялась на столы только знати и его императорского величества.
— Ого, так нас еще и кормят с барского стола! — констатировал переевший граф, развалившись на кровати с книгой в руках и почти с умершим желанием что-то изучать, искать или раскапывать. Глядя, как его ученик мирно засопел на выбранной для себя кровати, философски добавил: — Хотя оно, конечно, правильно: поели, можно и поспать. Поспали… хм… наверняка еще поесть принесут.
Но только его веки стала склеивать дремота, как вновь лязгнули запоры и открылось зарешеченное окошко. Но вместо лица одного из гвардейцев показалось личико какого-то прохиндея:
— Эй, как тебя там? Граф, что ли? Поди сюда, разговор есть!
Такой тон и странное отсутствие с той стороны какой-либо охраны не просто настораживало. На подобное поведение следовало и реагировать адекватно:
— Ты к кому, свиное рыло, свое хрюканье адресуешь?! Забыл, скот, как к титулованным господам следует обращаться?
Прохиндей на это лишь нагло ухмыльнулся:
— И не таких господ видали!.. Последний раз повторяю: иди сюда, я с тобой криком говорить не собираюсь. Не то хуже будет!
И перед его мордой показалось ложе заряженного арбалета. Причем нацеленного прямо в Торговца. А тому только и оставалось, что лихорадочно соображать: «Что за гад такой? И чего ему надо? Если хотел убить, то стрелял бы сразу. Хотя стоп! Что-то тут не так! Император грозился, что башня Покаяния — самая охраняемая в его вотчине. Значит, сидящим тут пленникам ничего не грозит. Хотел бы убить чужими руками, сделал бы это сразу и не присылал бы сытный обед и такие нужные по науке шаманизма книги. Следовательно, за дверью одно из двух: либо враг, либо какой-то оголтелый вымогатель. Если верен второй вариант, то вымогатель или аферист в любом случае скажет, чего он хочет, даже на таком расстоянии. А если это враг, то наверняка хочет всадить в меня отравленный болт в упор. Если тут вокруг стоит магическая защита, то никто меня снаружи подстрелить не сможет. Да и моя личная защита, без сомнения, любой выстрел отклонит. Таким образом, решено: хамлю дальше».
— Слышь ты, шут гороховый, тебя видно давно вежливости не учили и батогами не пороли? Или ты любишь под вожжами извиваться?
Даже через решетку было видно, насколько затрясся от злости странный, вмиг покрасневший до синевы посетитель. Тем более мерзкой показалась его вымученная улыбка.
— Ладно, не хочешь по-хорошему, сейчас тебе будет очень больно. — И придвинул арбалет вплотную крешетке: — Получай!
Звон струны — и невидимый в толчке болт устремился вперед. Но видимо, защита по всему контуру башни существовала великолепная, и стреляющий об этом знал. Ибо его снаряд оказался неким специальным магическим конгломератом: с яркой вспышкой пробил поставленную невидимую преграду и долетел до цели. Другое дело, что помогла индивидуальная защита, да и в момент вспышки Дмитрий стал сдвигаться в сторону, пытаясь достать пистолет из кармана. Болт поэтому ударился в стену, и убийца, грязно выругавшись, решил, что промазал. Тут же его голова опустилась вниз, и раздался скрип ворота, натягивающего арбалетную струну. А потом и угрожающее ворчание:
— Сейчас. Сейчас ты у меня попрыгаешь! И не таких титулованных видели! — Вскоре его голова опять показалась в зарешеченном окошке. — Э-э?..
Но вот поднять арбалет нежеланный посетитель не успел. Разве что удивиться: чужак уже стоял рядом с дверью и направлял в убийцу некое странное устройство из металла. Негромкие хлопки выстрелов, и с развороченным пулями лицом местный киллер завалился куда-то под дверь. При этом дверца так и осталась открыта. И через нее вполне удобно просматривалось тамбурное помещение. Хотя рассматривать там особо было и нечего: два несчастных гвардейца лежали изломанными куклами в позах, однозначно доказывающих смерть. По всему получалось, визитера в тамбур они пропустили сами или по его непосредственному приказу. И скорее всего, судя по отсутствию следов схватки, никак не ожидали от него подлости. Следовательно, прибывший киллер в местной иерархии либо занимал очень высокий пост, либо имел некое влияние на данных гвардейцев.
Как теперь быть? Не придет ли следом еще какой убивец? А то и целая кучка подобных киллеров? Может, не следует дожидаться смены караула? Вдруг и смену всю либо порешили, либо потравили? Если тут замешаны шаманы, то они в средствах не ограничены. В любом случае следовало подать сигнал общей тревоги, и сделать это оказалось довольно просто: возле второй двери виднелся висящий на цепочке шар сантиметров двадцати в диаметре. Может, только и следовало, что потянуть цепочку вниз, но Светозаров решил просто выстрелить в шар. Тот оказался вылит из хрупкого чугуна, после удара пули треснул и разлетелся на осколки, вес на цепочку ослаб, она подтянулась вверх, и где-то вдалеке отчетливо ухнул колокол. Сигнал в караулку пошел.
Осталось только спокойно дождаться пятерки гвардейцев с офицером и объяснить им все происшедшее. Выслушали почетного гостя со всем вниманием и даже пообещали, что такого впредь не повторится.
— А кто это такой? — ткнул пальцем вниз Торговец.
Кажется, офицер побаивался недавнего визитера даже мертвого. Потому что отвечать конкретно не стал, лишь отмежевался неопределенным бормотанием:
— Без нас разберутся.
После чего форточку на двери захлопнули, задвинули засовами, а потом еще некоторое время в тамбуре слышался топот ног, оживленные голоса и командные окрики.
На немой вопрос своего давно проснувшегося стажера Дмитрий пожал плечами:
— Ничего не поделаешь! Даже у таких почетных пленников, как мы, могут быть трудности с выживанием.
— Так что нам теперь — не спать? — вполне логично забеспокоился юноша. — Следующий арбалетчик может засовы смазать, дверцу открыть так, что та и не скрипнет, и подстрелить нас даже ночью.
— А вот и не сможет! — обрадовался Светозаров пришедшей к нему на ум идеи. — Только вначале нам еще чуток поработать придется.
Вскоре перед дверью выросла солидная баррикада из лишних стульев, этажерок с книгами и одной кровати. Пройти туда и обратно вдоль стенки было легко, а вот стрелять по расположенным на кровати людям — бесполезно. Их просто не было видно за баррикадой. Как и самого стола, за которым можно работать, принимать пищу или заниматься рисованием.
И только после этого гости данного мира решили преспокойно вздремнуть, сколько душа пожелает. И опять им помешали. Хотя на этот раз явился сам император.
Открыв дверь, он вначале с удивлением обозрел баррикаду, обошел ее, но затем похвально закивал:
— Дело полезное. Но разве защита башни не сработала?
Торговец подал подобранный болт, который пронзил местную защиту и был отклонен персональной:
— Если защиту ставили сами шаманы, то наверняка они знают, как ее обойти.
— Хм, меня убеждали, что построенная в древности башня уникальна и все ее секреты утеряны.
— Как видите, не все.
— М-да! Но я все равно рад, что все закончилось хорошо и ваша магия оказалась более действенной. Отныне я сменил всю систему охраны, и, думаю, подобное больше не повторится.
— А кто это был? Как мне показалось, офицер гвардии его даже мертвым побаивался.
— Ну еще бы. Это наш главный палач Вершинной империи. Очень колоритный альреск… был. Никак понять не могу, зачем он организовал заговор?..
— Так это он главный организатор всего?
— Скорее всего. Хотя следствие еще продолжается, и постепенно вскрывается много интересных деталей.
Торговец решился на прямой вопрос:
— Но какой смысл палачу было меня убивать?
— Есть некоторые мысли на эту тему, но я их позволю пока оставить при себе. — Хангверд Десятый мило улыбнулся и перевел разговор в другое русло: — Кстати, как вам книги?
— Уже начали просмотр, но пока ничего интересного.
— Вскоре вам принесут еще книг, которые отбираются по составленному мной списку. Ужин тоже вскоре подадут. Что-то еще желаете?
— Спасибо, вроде ни в чем больше не нуждаемся.
Уже поворачиваясь на выход, император с некоторым смущением замер:
— Ах да! Совсем из головы вылетело! Там, за этажерками.
— Мы уже отыскали, ваше величество, не стоит беспокоиться!
Когда Хангверд Десятый покидал башню, отчетливо донеслось его бормотание:
— Хорошо быть шаманом.
Когда посторонние шумы стихли, стажер с несколько кислым выражением на лице поинтересовался:
— Теперь уже нам никто спать не помешает?
— Спать будем ночью! Может быть, — стал наставлять ученика Торговец. — А сейчас я просто обязан осмотреть все окна и знать, что творится снаружи. И так чуть светлое время суток не прошляпили.
В самом деле, ведь не обязателен приход опасности со стороны двери. Может и сверху что-то на голову рухнуть. Смело можно было предполагать, что отныне император будет содержать гостей в башне под стражей до тех пор, пока либо полностью не уничтожит заговорщиков, либо пока эти все заговорщики сами себя не раскроют, пытаясь добраться до магов из иного мира и убить их. Явно просматривалась ловля на живца. Следовало оставаться начеку и осмотреться вокруг со всем тщанием.
Задействовав ускорители, Дмитрий последовательно облетел все окна, проверил тщательно каждое из них и высмотрел, что находится за стенами. Причем свои наблюдения и выводы комментировал вслух прямо по ходу действия:
— Вроде бы каждое окно имеет зеркальное напыление с внутренней стороны, так что снаружи к нам заглянуть не получится. Вокруг башни пустое пространство, а из земли торчат какие-то каменные штыри. Может, именно они создают непреодолимый барьер вокруг башни? Больше никаких заборов нет. Виден также двор, кусок сада или, скорее, парка. Ближайшее строение — примыкающее крыло дворцового комплекса. Верхняя терраса на уровне наших нижних окон. Расстояние метров десять. Хм! Если перекинуть прочный мост, то можно в принципе к нам и пробраться.
Растерявший сонливость Хотрис решил дать совет:
— Надо попросить императора: пусть наши окна заложат камнями наглухо.
Опустившийся вниз наставник не согласился:
— В таком случае мы сами лишимся возможности просматривать события снаружи, а в перспективе и совершить попытку пролома наружу будет намного сложней. Про дневной свет вообще не говорю, намного полезнее, чем свечи. Но вот мини-датчики на движение у окон я обязательно настрою. Если кто будет заглядывать без спросу, то мы и его пулями угостим. Ладно, раз тебе не спится, приступаем к работе.
Младший коллега со вздохом встал с кровати и принялся безропотно подносить на стол очередные стопки книг.

Глава двенадцатая
ИНОЙ МИР

Александре снился долгий фантасмагорический сон. Причем вначале ни одна частичка сознания не сигнализировала, что творящееся вокруг нее действо — плод уставшего, измученного тела. Вернее, мозговой подкорки.
Приснилось раннее, почти совершенно забытое детство. То время, когда ей было хорошо, беззаботно и радостно, когда вроде как жил отец и когда мать не превратилась в последнюю, подзаборную алкоголичку. Кто-то из взрослых подвел ее к краю громадной чаши, очень похожей на метеоритный кратер, и прошептал, словно дуновение ветра:
— Это твой дом! Здесь мы все появились на свет!
На душе было так радостно и светло от счастья, что глаза застлали слезы истинного восторга, мешающие видеть в слепящем солнце и как следует рассмотреть внутренности гигантской впадины. Но пришло подспудное озарение-подсказка, что надо просто сморгнуть глазами, мешающие слезы скатятся и можно будет увидеть весь пейзаж в подробностях.
Так и случилось. Но сколько Александра ни всматривалась, не могла рассмотреть на открывшейся ей долине ни единого строения. Только ярко-синие окошки озер, какие-то связки-каналы между ними и обильные островки рощ, раскиданные вперемежку с лугами. Над кронами деревьев парили тучи громадных птиц, похожих отдаленно на орлов, по высокой траве лугов передвигались животные нескольких видов, белые облачка отражались в синеве озер, но вот людей нигде видно не было. Поэтому малое дите, которым ощущала себя Шура, стало капризничать и восклицать:
— Где, где? Я ничего не вижу!
— Ты видишь, — раздался все тот же голос-шелест. — Но не понимаешь. Присмотрись лучше и подумай. А еще лучше — вспомни!
Откуда-то примчалась озорная мысль: «Наверное, имеется в виду, что мы произошли от обезьяны. Хи-хи! Но их нигде там не видно, только узнаю косуль, кайрегов, лосей и некое подобие жираф. Да и не хочу я происходить от обезьяны! Они хоть и милые порой, но все равно мне не нравятся. И чего тут вспоминать? В школе-интернате все равно не настаивали на нашем происхождении от макак… Стоп! — пришло в голову первое осознанное размышление. — Я ведь еще совсем маленькая! А значит, в детдоме вроде как быть не могла. И что это значит? Или я уже взрослая?»
Она попыталась вокруг себя осмотреться, но вдруг поняла, что рядом с ней никого нет, зато появилось чувство осознания себя как совершенно взрослой, полной сил и энергии. Причем неожиданно прежняя долина пропала, а вокруг раскинулась мощная дубрава. Место сразу показалось знакомым, присмотревшись, оставалось лишь ахнуть от удивления.
«То самое городище на юго-востоке! Как же я сюда попала? А где тогда Елена?» Над головой никто не висел, и весь лес оставался безмолвным. «Неужели мне это все снится?»
Она стояла на том самом месте, в котором еще вчера неожиданно разбудила неведомую силу. Прислушалась к себе: ничего. Никакие лучи не ощущаются. Зато появилось в душе несколько иное чувство: скорбь, тоска, тяжесть разлуки. А потом стала наваливаться непреодолимая тяга куда-то идти, вернее, как можно быстрее вернуться домой, в свой рай, в свою долину.
«При чем здесь долина? — уже вполне осознанно подумала Александра, все больше и больше осознавая, что просто спит. — Дом наш давно снесли, и уж он никак не в той долине. Скорее, своим домом я с удовольствием готова считать замок Димы в Свирепой долине, чем ту странную долину. Кстати, а ведь та долина даже более чем загадочная! Только вот почему? Никак понять не могу. Что-то важное там упустила, а вот что именно, постоянно ускользает из сознания».
А потом с некоторым удивлением поняла, что непроизвольно движется на ощущаемый зов. Причем движется очень странно, словно раненая или не совсем здоровая. Но вначале списала это все на собственную усталость, подумала, что еще просто не выспалась. Резкий всплеск страха и ужаса случился, когда она в таком трансе вышла из-за толстенного дерева и буквально наткнулась на пару пасущихся в траве кайрегов. Руки бессильно попытались нащупать в карманах пистолеты, а рот непроизвольно выдал из себя совсем непонятное рычание.
Вот именно на это рычание пасущаяся парочка и среагировала. Подняли головы, с каким-то шокирующим равнодушием взглянули на Александру и просто, словно кенгуру, присели на собственные хвосты. Потом одна особь, которая почему-то явно ощущалась как самочка, тихо рыкнула и мотнула головой. И самое удивительное, что в голове у Шуры это порыкивание легко сложилось в вопрос:
— Ты куда?
Скорее всего, из-за полной растерянности, а может, и чисто подсознательно она рыкнула в ответ:
— Домой!..
Дальше начались вообще чудеса. Совсем не пытаясь атаковать замершую в ступоре женщину, кайреги грустно помотали головами и стали порыкивать, перебивая друг друга.
Причем каждый их звук или два трансформировались в сознании в слова:
— Ты только пришла?
— Тебе всего не понять.
— Прольешь много слез, но все равно останешься здесь до смерти.
— А может, и раньше умрешь от рук хранителей Тропы.
— И только по Тропе можно попасть домой.
— Но без проводника ни у кого не получается.
— Поэтому наш дом теперь здесь.
— И смерть тоже.
Александра уже давно перестала шарить по себе в поисках карманов с пистолетами, только краем сознания предположив, что карманы кто-то ради шутки просто зашил. Настолько в ее сознание ударила неожиданная мысль: «Может, это и не сон! Может, меня просто перебросило в лес, как перебрасывает Диму в его переходах! А раз меня перебросило сюда, значит, я стала понимать язык этих хищни… Нет, они не хищники! Скорее, травоядные, но опять-таки разумные создания. Но тогда получается, что я и сама могу у них спрашивать? А что спросить? Кажется, они знают нечто о городище и какой-то Тропе. Или лучше сразу спросить о загадочном проводнике?..»
Вопросы в голове крутились десятками, но первым и в самом деле прозвучал самый важный:
— То есть по Тропе и в самом деле можно вернуться в… наш мир?
— Да.
— Но у тебя самой это не получится.
— А где отыскать так нужного проводника?
— Не знаем. Наверное, в конце Тропы. Но отыскать его так никто и не смог.
Щеки у Александры стали горячими от прикосновения раскаленного, колючего ветерка, но она не обращала на это внимания.
— Тропа ведет в строение хранителей? И там оканчивается?
— Да.
— Но если попробовать еще раз? И прорваться по Тропе?
— Бесполезно. Без проводника не получается. Много раз пробовали, умирая от рук хранителей.
— Но кто такой этот проводник? Как он выглядит? Как его отыскать?
Казалось, кайреги стали настолько грустными и печальными, что сейчас умрут от разрыва сердца и свалятся бездыханными в сочную траву. Но ответить и на эти вопросы попытались:
— Не знаем, как отыскать. Не знаем, как выглядит. Только известно, что проводник должен чувствовать все.
Шура ощущала, как в ее легкие закрадывается что-то жутко едкое и препротивное, нос стало щипать, а глаза немилосердно слезиться. Но она постаралась закаменеть всем телом, продолжая выпытывать:
— Что значит «все»?
— Не все, а ВСЕ! Понимаешь?.. ВСЕ, что вокруг нас. И особенно зов призыва и зов отторжения.
Дышать стало совсем невозможно, в нос словно что-то попало неприятное и шевелящееся, и Александра решила почесать переносицу рукой. Но вместо руки с диким ужасом обнаружила перед собой страшную, несуразную лапу с длиннющими до оторопи когтями. Простояв некоторое время в каком-то ступоре, она все-таки не сдержалась и изо всей силы чихнула.

Чихнула и… проснулась!
Затем открыла глаза, собираясь чихнуть еще раз.
И даже не успела удивиться кардинальному изменению окружающей обстановки, как над ней склонилось лицо Елены с расширенными от дикой радости и беспокойства глазами:
— Проснулась?! Какое счастье! Мы уже боялись, что ты умерла!
Тут же на ее глаза накатились слезы, совершенно неуместные в, казалось бы, прозаичном случае.
— Ну, проснулась, и что с того? Все просыпаются, — недоумевала Шура, сдерживая чих с помощью пальцев усиленным вращением носика в разные стороны, а второй рукой пытаясь погладить золовку по голове. — И зачем меня перенесли внутрь здания?
— Так ведь давно перенесли! Четверо суток назад! — выдала оглушающие сведения Елена. — И что только с тобой за эти дни не делали целители: по щекам били, какие-то вонючие средства нюхать давали, какими-то иголками по всему телу кололи. Я так испугалась, так испугалась! Что бы мне Димочка сказал, если бы мы тебя не уберегли!..
До графини Светозаровой наконец дошла вся серьезность положения, и она рывком уселась на кровати.
— Четверо суток?! — Но вроде как организм ни воды, ни пищи не требует. — Как же крепость? И где все?
— А все на стенах, утро, солнце встает, — перешла золовка на скороговорку. — И огромные стаи кайрегов на опушках появились. Курт уже к стрельбе готовится, хочет их еще возле опушки расстреливать. Тем более что несколько тысяч тел до сих пор возле дальнего периметра осталось, за четверо суток благости так и не успели все мясо в речку сбросить.
Уже поднимаясь на ноги и чувствуя, как подрагивают коленки, Александра попыталась возразить:
— Они не «мясо»! Кайреги разумные! — Но, поняв, что идти сразу не сможет (все-таки четырехдневное голодание стало сказываться!), а на ней нет ни сюртука, ни ускорителей, закричала: — Со всех ног беги наверх и кричи, что хочешь делай, но останови стрельбу! Беги! Леночка, ну быстрей же!
Женщина сорвалась с места, испуганной птахой унеслась к узкому выходу, и только после этого стало понятно, что на ней тоже нет ни сюртука, ни ускорителей. Успела Шура и по сторонам осмотреться. Здесь располагался крепостной госпиталь, сейчас совершенно пустой, но с приготовленными кроватями, стоящими рядами и аккуратно застеленными чистыми простынями. Видимо, все, даже малоходящие воины отправились на стены, готовясь к последнему в своей жизни сражению.
Опять устало усевшись на кровать, графиня узрела большой кувшин на столике рядом, схватила его обеими руками и стала пить, словно путник, вышедший из пустыни.
«Четыре дня?! Неужели такой короткий сон растянулся на столько времени?! И все ли в этом сне правда? — Она прислушалась, отставляя пустой кувшин в сторону, но выстрелов пока не слышалось. — Хоть бы опять не начали бессмысленную бойню раньше времени! — Выпитая вода заметно придала силы. — Отлично! Что это на мне? — Нечто в виде просторного балахона полетело в сторону. Рядом на табурете лежало сложенное обмундирование, которое раньше находилось в багаже. — Хм! С меня даже специальный костюм под сюртук стянули! И кто это его на себя напялил?!»
Только она окончила одеваться, как влетела разгоряченная бегом Елена:
— Успела! Они уже к лесу летели! Сейчас здесь будут!
— А ты почему без сюртука? И где твои ускорители?! — несколько грубо накинулась на нее Шура. — Мне потом Дима голову оторвет, если с тобой что-нибудь случится.
Ответ, как ни странно, последовал твердый и уверенный:
— За тебя бы мне тоже досталось. А вот за меня беспокоиться не надо. Я уже взрослая, старше тебя и вполне сама могу за себя решать. Тем более что наилучшим стрелкам мой сюртук и ускорители гораздо нужней.
Хотелось все равно с ней сильно поругаться на эту тему, но тут в госпиталь ввалились две баронские тушки, экипированные в сюртуки и ускорители. Один был на Курте, а второй на госпоже Маурьи. Ну, оно и понятно: кого еще лучше отправлять на опушку леса, чтобы там забросать готовящихся к штурму кайрегов минами и прочими орудиями убийства. А вот сюртук, отданный Еленой именно Курту, навевал некоторые отстраненные размышления.
Прибывшие бароны нисколько не выглядели раскаявшимися или удивленными.
— Проснулась?!
— Ну ты молодец!
— А что по поводу какой-то разумности? — подпрыгивала на месте Дана. — Там кайреги уже на опушках скопились тучами и ревут, как с ума посходили.
— Отдай мне ускорители! — потребовала вместо ответа Александра. И не произнесла больше ни слова, пока не закинула устройство себе за спину и не затянула страховочные ремни. И только после этого, уже двинувшись к выходу, стала говорить: — Не знаю, что у меня получится, но просто обязана попробовать. И мне кажется, что кайреги не просто разумны, а сейчас ждут именно меня.
— Зачем? — В тоне семенящей сзади подруги послышались панические нотки. — Что ты хочешь с ними сделать?
— Пока не знаю. Может, пообщаться попробую. Потом вообще прикоснуться.
— Да ты что! Они же тебя разорвут!
Они уже поднялись по крутой лестнице на крышу, и, что-бы как-то остановить графиню Светозарову, целительница ее даже за руки схватила. Но в ответ только получила недоуменный взгляд голубых глаз, от которого пальцы сами разжали рукава защитной куртки. Перед тем как взлететь, Шура только и сказала:
— Сон мне снился — от силы час, а оказалось — четверо суток. Но именно за этот час я познала иной мир.
— Постой! — попытались в один голос остановить ее и Елена и Курт.
— Нет времени! Оставайтесь все на местах. За мной лететь не надо, только помешаете.
Когда она поднялась в воздух и перелетала через стену, то успела заметить, насколько безмолвно, в едином порыве замерли на стенах и на крышах все защитники. Уж из них никто точно не мог понять, куда и зачем отправляется только что проснувшаяся после неимоверной спячки графиня. Но смотрели во все глаза, может, еще и по той причине, что вот они все приготовились к самому тяжелейшему бою, скорее всего, последнему в своей жизни, а тут последовала неожиданная отсрочка. И естественно, что вместе с отсрочкой у каждого в душе зашевелилась хоть маленькая, но надежда: «Вдруг что-то изменилось? Вдруг откуда-то придет спасение?»
Но никто из них и заподозрить не мог, что спасение может прийти со стороны как раз смертельного врага. То есть со стороны хищников.
Александра сразу отправилась именно в юго-восточном направлении, подспудно ожидая, что именно там ее если и не ждут, то встретят более приветливо, узнаваемо, что ли. Вот только недовольный, скорее, грозный рев, несущийся из леса, все равно сковывал члены и путал мысли. А на самой опушке вид оскаленных, раскрытых в бешенстве пастей мог отогнать и испугать куда более твердого и бесстрашного человека. Да и сам танец с приседаниями готовящихся сорваться в грозную атаку созданий сразу словно отторгал любое разумное вмешательство. Тем более хрупкого, беззащитного человека.
Тем не менее, хоть и немея от страха, Александра решила действовать.
Опустилась и встала на землю метрах в двадцати от первого ряда кайрегов. Те вначале от такой наглости словно опешили. Даже притихли чуть-чуть. Тогда женщина сделала вперед короткий шаг, одновременно пытаясь порыкивать на вполне для нее теперь знакомом и понятном языке:
— Стойте! Послушайте меня!
То ли получалось плохо, то ли тихо, но со стороны кайрегов никакой реакции.
Еще шаг — и повторные более громкие восклицания. Затем еще и еще. Когда расстояние сократилось до десяти метров, первое создание, вытянув вперед шею, тоже шагнуло вперед, поливая слюной почву перед собой.
Еще одно мгновение, и чудище бросится в атаку!
И ведь стоящей перед ним женщине довелось собственными глазами видеть, как эти вот огромные зубы рвут и калечат человеческую плоть!
Но еще один шаг, и практически истерический крик-вопль-рычание:
— Стойте! И прекратите наконец рычать! Послушайте меня!
Вот тут и случилось первое чудо. Пытающийся начать атаку кайреги словно споткнулся и припал на передние лапы. Пасть его закрылась, тогда как две узенькие полоски глаз стали постепенно раскрываться все шире и шире. Сзади его подтолкнули два нетерпеливых соплеменника, озадаченные неожиданной остановкой. Но вдруг и они замерли, прислушиваясь к гневному рычанию стоящей перед ними женщины.
После чего всеобщий дикий рев стал смолкать расходящейся волной, как по мановению волшебной палочки. А над притихшим лесом все громче и отчетливей звучал несколько непривычный звук, издаваемый совсем не приспособленной для этого глоткой.
Дело действительно чуть не кончилось полным срывом голоса, но Александра вовремя почувствовала хрипоту, покалывания в горле и, сделав сразу пять шагов вперед, почти касаясь руками склоненных зубастых пастей, рыкнула:
— Постарайтесь действовать спокойно и рассудительно. Мне кажется, что я смогу быть для вас проводником и провести по Тропе к вашему дому.
Это длинное предложение пришлось повторить несколько раз, прежде чем последовала какая-то реакция со стороны окаменевших кайрегов. Причем реакция несколько неожиданная: извиваясь и петляя между тел соплеменников, вперед выдвинулась гибкая самка, остановилась чуть сбоку и довольно приветливо фыркнула вначале. Какое-то чувство сразу подсказало, что они уже знакомы. А потом и рычание это подтвердило:
— Мне никто не верил, что мы тебя вчера видели. Но ты была как мы. Почему ты сейчас другая?
Александра думала только одно мгновение:
— Потому что проводник может выглядеть как угодно. — И тут же с ходу предложила: — Пойдешь со мной первой по Тропе?
Самка как-то растерянно оглянулась кругом, прислушиваясь к напряженному хрипу из сотен разгоряченных легких. Сразу вокруг нее возникло какое-то сероватое сияние не то страха, не то огромной печали, но тут же сменилось совершенно ярким зеленым цветом. Женщина внутренне похолодела и мысленно ахнула: «Неужели мне отныне дано видеть ауру иных существ?! И что обозначает зеленый цвет? Агрессию или решительность?»
Как оказалось, решительность. Самка шагнула вперед и рыкнула:
— Я иду с тобой, проводник!
Графиня Светозарова постаралась выдохнуть незаметно. После чего с отчаянием прыгающего в первый раз из самолета десантника прикоснулась чуть выше надбровной дуги склонившейся к ней пасти. Этот жест словно послужил командой всем остальным кайрегам. Неизвестно, как они прочувствовали или что вообще случилось, но даже отдаленный рев с остальных лесных опушек словно растворился в лучах восходящего солнца. Стало так тихо, что первые из притаившихся птичек в кронах деревьев несмело чирикнули. Словно спрашивая: «Ну что, перестали нас пугать своим ревом? Ну и правильно сделали!»
А затем они двинулись неспешно в сторону крепости. Причем женская рука продолжала покоиться на голове своего недавнего смертельного врага.

Глава тринадцатая
НАСТОЙЧИВЫЕ ШАМАНЫ

Второй день для пленников башни Покаяния прошел сравнительно скучно в плане внешних новостей, но довольно продуктивно в плане вычитки необходимых сведений из древних книг. Утроившиеся в количестве гвардейцы только и делали, что приносили пищу, новые книги да уносили ненужные, ибо в ином случае их вскоре бы стало некуда класть. Помещение-то не резиновое! Да и ценность некоторые раритеты представляли огромную. Оставалось только удивляться порой, как те же шаманы не подгребли имеющиеся у императора издания под свое крылышко.
Естественно, что Дмитрий только и старался вначале, что отобрать самое ценное и нужное из принесенного материала, но порой попадались настолько интригующие экземпляры, что, перед тем как их отложить для дальнейшего изучения, приходилось каждый читать более внимательно до последней буковки. Благодаря этим трудам предков местной цивилизации в голове у Торговца стала складываться некая, пока еще сильно туманная структура, которую только и могли использовать ушлые шаманы в далеком прошлом. По прикидкам получалось, что альрески создали некий магический портал, весьма сходный с порталом телепортации, который построили в наивысшем технологическом мире Ситулгайна. Только сделали все должные привязки именно к данному миру и к единственно мешающим ходу цивилизации созданиям. Верилось в такое с трудом, но пока иных идей на этот счет не появлялось.
Кроме того, совершенно никак не укладывалось ни в какие теории и личный опыт, как и, самое главное, в каком именно месте планеты был создан источник уникального кокона, так мешающего Торговцу воспользоваться своими умениями и уйти в межмирское пространство. Ведь если эту тайну разгадать не удастся, то так и придется доживать на этой планете все годы своей жизни. Ну и сам факт таких умений местных шаманов настораживал и пугал: не так ли были «упрятаны в ловушку» и все остальные Торговцы? Вначале куда-то там попался один, потом следом за ним отправились на поиски другие, затем и спасательные отряды не смогли вырваться из западни. А там, глядишь, и последних «проходцев» между мирами просто насильно перехватили в пути да и забросили к остальным коллегам. Вот они и пропали из миров все до единого.
Страшно. Тем более за себя — вдвойне страшно. Только и остается надежда, что иных Торговцев вылавливали и заманивали в опасное место специально, а сам Светозаров попал в иной мир случайно. А значит, ловушка тут — сугубо попутный продукт волшбы, и местные шаманы даже сами о нем не подозревали в момент создания портала. Следовательно, понять и раскусить их магические задумки на данной планете, может, и получится. Надо только тщательно, настойчиво покопаться, а потом и разобраться в местных открытиях шаманов, их наработках и тенденциях. Само собой, что и на материк Второй придется наведаться в поисках того самого пресловутого портала.
А может, и не надо? Ведь Дмитрия и его стажера выбросило совсем в ином месте, практически на дальней окраине Вершинной империи. И некое подобие портала или его аналога могло и здесь оказаться. Так что Светозаров уже и пожалел, что не настолько тщательно, как бы полагалось, обследовал место их прибытия. Но мысль об этом крепко засела в голове, и даже появились предварительные идеи на этот счет.
Размышления и выводы шли своим чередом, а просмотр книг продолжался.
Хотрис тоже, по мере своих сил и знаний, пытался просматривать книги, сортировать их на более важные и второстепенные. Некоторые даже сам откладывал в сторону как несоответствующие актуальной теме. Правда, ближе к вечеру ненужную беллетристику плененным гостям приносить перестали, а пошла только самая горячая, практически тайная литература. И юноша только тем и занимался, что перестановкой да робкими попытками что-то порисовать на одном из холстов.
Обстановка опять поменялась на третий день. И все по вине тех самых неизвестных злоумышленников. Вначале на завтрак принесли фляги с каким-то странным компотом или соком. Первым к нему принюхался Хотрис:
— Фу! Да этот сок прокис!
Перехвативший у него флягу наставник попытался рассмотреть в жидкости наличие ядов, но явно забродившая, пенящаяся субстанция никак не давала возможности рассмотреть опасные или ядовитые вещества.
В любом случае фляги отложили в стороны, а при передаче обеда попросили гвардейцев, дабы те попеняли поварам или интендантам за случившийся казус. Кажется, охрана была удивлена, но большого недоумения по этому поводу не высказала. Чего не случается порой на кухне.
Зато когда пленники разложили доставленный обед на столе, Торговец сразу, еще сильно не присматриваясь, обнаружил смертельно опасные для организма любого человека споры. Причем изящно завернутые вместе с грибами в некое подобие мясных рулетов. Рулеты плавали в соусе в узких судках, которые только и можно было протиснуть через решетки маленькой дверцы. Остановив стажера от попыток даже принюхаться к доставленной пище, Дмитрий принялся все обследовать более тщательно и потом не раз похвалил себя за предусмотрительность. Яд оказался еще в трех блюдах, в том числе и в сырной, обалденно ароматной запеканке, в которой оказался ингредиент некоего опасного парализующего газа.
— Во дают, местные Марии Медичи! — восклицал Светозаров, тщательно укрывая несколькими простынями всю доставленную на обед пищу. — Не мытьем, так катаньем хотят нас сжить со свету. Так что мы теперь с тобой, дружок, до ужина на хлебе и воде поститься будем.
Стажер грустно посматривал на небольшую буханку хлеба, которую отравители не догадались тоже обсыпать каким-нибудь сладким дустом.
— Да мне что-то не хочется. Вот если бы с подливой или со сметаной…
— О-о! Да я бы подливу со сметаной и без хлеба оприходовал, — возвестил наставник, разламывая хлеб пополам и беря себе меньшую часть. — Ничего, как проголодаешься, и это пойдет за милую душу.
— Но ведь нам принесут новую пищу. Или нет?
— Да принесут, конечно. Но только к ужину. А если и она окажется отравлена? Да и пока нам обед поменяют, пока с отравителями разбираться начнут, глядишь, и до самого завтрака на диете сидеть придется. Но с другой стороны… Если нас как бы «уже отравили», то какой им смысл еще и в ужин чего-то подкладывать? Только лишние подозрения заговорщики на себя направят. Так что, скорее всего, в ужин мы наверстаем свои потери в весе… Может быть.
Словно невзначай Хотрис придвинулся к буханке и стал небрежно ее пощипывать. Но разговор перевел на другое:
— А вот когда вернемся в Кабаний, удастся прогнать туман и вернуть людям солнце? Это ведь так здорово, когда находишься под его лучами. Вроде и недолго под ним грелся, а все равно сейчас так тоскливо на душе, что…
— Что аппетит пропал. М-да! Громадный философский вопрос. Но я ведь тебе говорил уже: сделаем все возможное, чтобы солнце в ваш мир вернулось. Да и наш старый приятель-вражина Купидон обязательно в этом деле поможет.
Вспомнив о жутком колдуне, юноша непроизвольно поежился. Но опять-таки спросил с явным сочувствием:
— А вдруг он там в стенке уже давно умер?
— Да нет. Добряк Прусвет гарантировал полную выживаемость Азарова. Другой вопрос, как там наш пленник себя в стенке чувствует.
— Прусвет грозился, что Купидону очень больно будет все это время.
— Ну да. А к чему это ты вспоминаешь?
— Так ведь мы собирались через день-два в Кабаний наведаться, а сейчас явно задерживаемся. И если Азаров переживает сейчас немыслимую боль, как грозился разумный кальмар, то может и с ума сойти. А кто нам тогда про тайну открытия солнца расскажет?
Дмитрий посмотрел на ученика с уважением:
— Ты прав. Тут мы немного упустили. Но с другой стороны, в иной тюрьме Купидон мог бы устроить побег за это время, а потом мы бы получили такой ворох проблем, что уж лучше он пускай с ума сойдет, но в надежной темнице потомится. Да и в любом случае этот подлый обманщик заслужил наказания. Поживет в камне, только сговорчивее станет.
Кажется, юному Торговцу такие слова принесли некоторое успокоение. Но вслед за одними переживаниями всплыли другие:
— Ну а как нам все-таки добраться в замок Свинг Реальностей? Это ведь такое чудо и там столько тайн!
— Конечно, я тебе верю. И сам мечтаю туда попасть. Но если рассматривать это с иной стороны: раньше жили без этого замка, значит, и дальше прожить сможем.
Вот тут Хотрис и выдал странную сентенцию совершенно уверенным голосом:
— Мне кажется, что именно после пребывания в Свинге Реальностей я и получил умение видеть створы между мирами.
— Интересно, интересно, — задумался наставник. Потом откинулся на спинку стула и стал размышлять вслух: — А ведь идея имеет право на существование. Если представить себе такую картину. Торговцы, отправляясь в замок, всегда берут с собой нескольких людей в качестве сопровождающих. Причем людей с определенным даром или явными магическими умениями. И во время пребывания в замке нераскрытые способности попутчиков инициируются. Может такое быть? Вполне! Ну а если не инициируются, то…
Юноша не дождался вывода своего учителя и разорвал повисшую паузу:
— То таких попутчиков возвращали просто домой.
— Хм! Слишком просто получается. В таком случае в истории многих миров обязательно бы имелись воспоминания, мемуары таких людей. А то и просто легенды, про них сложенные. Все-таки побывать в том замке, который ты описал, — это воистину величайшее событие в жизни любого разумного существа.
— Значит, их оставляли жить в замке.
— И много ты их там увидел?
Действительно, во время своего пребывания в Свинге Реальностей Хотрис не заметил ни мумий, ни тел, ни тем более какого-то подобия кладбища или крематория. Поэтому он выдвинул еще одну версию:
— Ну, или поселяли в какой-нибудь отдельный мир.
— Вот! Это уже ближе к правде. Но пока мы замок не обследуем, утверждать что-либо или предполагать — это все равно что гадание на кофейной гуще. Поэтому… — Торговец красноречиво глянул на крошки, оставшиеся от порции хлеба. — Поели? Тогда за работу!
Они действительно к ужину уже изрядно проголодались. Поэтому, когда доставили очередные порции, Дмитрий стал проверять судки и пакеты сразу во время приемки. Как он и предполагал, вся пища оказалась в идеальном, пригодном для немедленного употребления состоянии. Но только когда принял ужин в башню, стал передавать обратно нетронутый обед с конкретными претензиями и обвинениями.
Тотчас сработал колокол тревоги и поднялась суматоха. И прибывающие официальные лица сменяли друг друга с такой скоростью, что вскоре и сам император появился. Опять вошел внутрь башни и начал с того, что бессильно опустился на стул и пожаловался:
— Прямо кошмар какой-то творится! Никак не могу это осиное гнездо выжечь! Уже сколько арестов провели, сколько людей допросили, а все никак не можем главных заговорщиков отыскать. Прямо наказание какое-то!
— Ничего, зато теперь вы через отравителей еще нескольких предателей отыщете, — утешил Торговец. — Но неужели рядом с вами преданных шаманов нет? Так ведь и вас могут отравить.
— Да вроде все преданные, — вздохнул Хангверд Десятый. — А как присмотришься!.. Только вот меня травить весьма опасно для собственной жизни. Закон у нас есть такой интересный: если императора убьют или отравят, то всех шаманов из окружения казнят на второй день после моей смерти. А все придворные отправляются в ссылку на дальние окраины. Так что за себя я почти спокоен, хотя тоже перестраховываюсь многократно.
— Хороший закон, хоть и суровый, — покрутил головой Светозаров. — Но вот и по нашей обороне перестраховаться бы не помешало.
— Есть конкретные задумки?
Почетный пленник показал рукой на окна:
— Могут до нас и оттуда добраться, сбросив вниз какую-то гадость. Так что лишние посты на крыше, которая недалеко от башни, наверняка не помешают.
— Верно. Распоряжусь. А как дела продвигаются с поиском нужного материала? — Император уже встал, готовясь обходить баррикаду перед дверью.
— Пока еще в начале пути, но сам путь уже как-то определяется, — только и мог ответить Торговец. — Но у меня еще одна просьба по теме.
— Да, да, слушаю.
— Следует со всем тщанием присмотреться и обследовать то место, где мы прибыли в ваш мир. Я показывал на карте это место у Обреченного леса. Еще лучше там установить постоянное круглосуточное наблюдение. Мне кажется, там если не постоянный, то уж временный портал точно должен находиться.
Император наморщил лоб в раздумьях, но согласился быстро:
— Хорошо, распоряжусь немедленно. Там и в самом деле может оказаться портал. — И уже почти возле самой двери Хангред сам что-то вспомнил и вновь повернулся: — Кстати, мы ведь так и не оговорили цену вашей помощи.
— Ваше величество, — заулыбался Дмитрий. — О какой помощи может идти речь, если я сам в беде и не знаю, как из нее выбраться? А тем более об оплате за эту помощь?
— И тем не менее?
По решительному виду императора было видно, что он без конкретного ответа не уйдет. Поэтому пришлось срочно вспоминать, что в этом мире есть мало-мальски ценного. Благо, что долго думать не пришлось:
— Да ничего особенного и не надо, разве что раскроете секрет производства ткани олок.
Стоило видеть, как напрягся и стал неожиданно краснеть Хангред Десятый после такого, казалось бы, минимального требования. Поэтому Светозаров поспешил заверить со всей ответственностью:
— Конечно, с моим твердым обязательством не конкурировать с вами на внутреннем рынке! — Лицо местного властелина слегка расслабилось, но все равно облегченного выдоха не последовало. Пришлось добавлять: — К тому же я постараюсь посодействовать продаже олока именно вашего производства в иных мирах.
— Ну вот, я знал, что мы договоримся, — уже совсем по-иному отреагировал император. — Счастливо оставаться, продуктивной работы и… приятного аппетита!
— И вам всего наилучшего, ваше императорское величество! — раскланивался ему вслед почетный пленник до тех пор, пока вновь массивная дверь не закрылась наглухо. Вернувшись к столу, он уселся и деловито придвинул к себе судок с жареной рыбой: — Ну как, вкусно?
Хотрис к тому времени уже заканчивал свою порцию и работал ложкой как помелом. Но умудрился проговорить:
— После насильственной диеты все вкусно.

Затем потянулись дни, заполненные однообразной, приедающейся работой. Покушения закончились, киллеры больше не показывались, травить иномирцев тоже перестали. Никто, кроме гвардейцев, да и то видимых лишь сквозь решетку, с жителями башни Покаяния не общался. Отдельные просьбы игнорировались, новости снаружи не передавались, посетителей тоже не допускали. Даже император не появлялся.
Так что к концу восьмых суток после отравления стало скучно и тоскливо. Только и оставалось два увлечения, разгоняющих серость будней. Для Хотриса это было подглядывание в дневное время за окрестностями через окна. А для его наставника — попытки расшифровать текст одной из книг, которая явно содержала какие-то сведения по ведомству шаманов. Вроде и шифр был простой, и бортовой компьютер сюртука старался на пределе своих возможностей, а ключ никак не отыскивался. Если бы хоть знать, откуда эту книгу доставили и какие конкретно книги находились раньше с ней рядом, то вопрос бы решился быстрей. Скорее всего, ключ к шифру где-то имелся, но вот где?
И хмурые гвардейцы не могли ничего подсказать: им передали, они доставили, и весь сказ. Ну а просьбу императору о визите или разговоре они якобы передавали старшему офицеру, а дальше их тоже ничего не касалось.
По поводу создания портала, а также всех его магических составляющих у Торговца, в общем, вырисовалась довольно четкая концепция. Он понял, как все строилось, какими силами творилось и какими умениями оперировали древние шаманы в далеком прошлом. И даже видел примерный способ, как разрушить портал, который по какой-то странной задумке получался многоуровневым. Сложно, даже опасно, но при надлежащей сноровке разрушить можно. Оставалось только понять, почему нынешние шаманы не смогли додуматься до этих выводов самостоятельно. Понятно, со знаниями великого путешественника, знатока технических новинок и громадного разнообразия колдовства иных миров местные нувориши сравниться не могли. Наоборот, они за века многое из собственных знаний подрастеряли и забыли. И все-таки: почему портал работает так долго и надежно?
И еще одна деталь беспокоила: не удавалось понять, откуда взялось взаимодействие созданного портала и получившегося вокруг данного мира кокона. Ну и как конкретно это взаимодействие или взаимная поддержка срабатывает. Вдруг так получится: многоуровневый портал рухнет, кайреги перестанут выбрасываться в мир Зелени, а вот кокон вокруг этого мира так и останется? Произойдет «магическая коллапсация» пространства, и после этого никакие силы не помогут вновь шагнуть в межмирское пространство. Что тогда делать Торговцу и его стажеру? Оставаться здесь на века не хотелось.
А где найти отгадки? Как назло, еще и загадочная книга никак не поддавалась расшифровке.
Но события в столице империи, видимо, все-таки дошли до своего логического конца. Как заговорщики ни таились, как следы ни запутывали, настал момент, когда им уже ничего не оставалось: либо быть схваченными и казненными, либо попытаться изменить режим, законы, захватить власть в свои руки и перевернуть с ног на голову всю историю. Как это ни странно, но сил у заговорщиков к часу икс еще оставалось вполне достаточно.
А может, это дальновидный император заставил предателей вылезти на свет из своей скорлупы притворства и действовать с отчаянной решимостью?
Как бы там ни было, но определенная часть шаманов и придворного люда под предводительством Прахая решила свергнуть законного правителя, физически ликвидировать все ключевые фигуры вокруг императора, захватить власть и сменить большинство существующих законов. И действовать они начали не глухой ночью, под шум непрекращающегося ливня, и не пасмурным утром или поздним вечером, а в самой середине дня, когда небо во время обеда слегка очистилось от туч и солнечные лучи стали нежно ощупывать промокшую землю.
Именно из-за появившегося солнышка Хотрис и проигнорировал послеобеденный отдых, взлетел к окнам и с интересом рассматривал окружающие виды. Благодаря его наблюдательности первые признаки тревоги были отмечены сразу:
— О! Что это все так забегали? Ого! На охрану возле дальнего входа напали и, кажется, всех положили! — Он живо перелетел на другую сторону. — И на пост гвардейцев напали! Тот, что на крыше!
Дремота с сознания графа Дина слетела, словно от неожиданного удара:
— Вниз! Отдавай мне ускорители!
Свои сюртуки они и так снимали только в случае посещения душевых кабинок. Полминуты, и вот уже вместо юноши к окнам поднялся его опытный наставник с готовыми к стрельбе пистолетами. Вовремя, пост из четырех гвардейцев уже оказался полностью выбит, а заговорщики, вместо того чтобы мчаться дальше во дворец, принялись интенсивно продвигать заготовленный заранее мостик из связанных брусьев в сторону башни. То есть эта группа однозначно была нацелена именно на уничтожение почетных пленников.
Магическая защита башни оказалась довольно действенна поначалу. Даже с яркой вспышкой опалила концовку мостика, а потом еще некоторое время окутывала весь мостик искрящимися волнами голубого цвета. Да только для атакующих шаманов и это не составило заметной преграды. Видимо, они давно знали, как обойти поставленные их предками элементы защиты. Один из атакующих выпустил в сторону башни из внушительного стеклянного сосуда нечто в виде фейербола, и вся защита приказала долго жить. После чего сразу два заговорщика, неся на плечах слишком подозрительные мешки из ткани олок, стали переходить по мостику.
Да только Торговец не стал ждать развития событий в невыгодном ему ключе. Ударом ноги выбил кусок цветного витража, словно в тире расстрелял всех нападавших. Правда парочка из них успели залечь за выступом крыши и то ли стали отползать в сторону, то ли готовить какую-то пакость. Тогда Дмитрий, скорее на всякий случай, сделал парочку выстрелов по тому самому сосуду, из которого недавно его живой владелец уничтожил защиту башни. Выстрелил и запоздало пожалел: рвануло, словно от фугасной бомбы! Крыша очистилась не только от тел, но и от архитектурных излишеств в виде фигурок, украшений и выступов, осколки которых практически вынесли стекла в самой башне и чуть не лишили стрелка зрения. Спасла индивидуальная защита. Ну а сидящий внизу Хотрис с самого начала поднял на голову прозрачное забрало. Его даже успокаивать не пришлось:
— Ну вот, вроде отбились.
— Мне тоже посмотреть хочется.
— Еще чего! — повысил голос наставник. — Вообще лучше спрячься в душевой и плотно прикрой за собой стенку. Вдруг с этих шаманов станется еще и дверь в нашу «спальню» высадить. Видишь, какие они опасными штуками располагают, даром что дикими и отсталыми притворяются.
После чего оставалось только прислушиваться и осматриваться через окна. Потому что мелькнула мысль вначале минами расширить створ одного из окон, выбраться наружу и уже там помочь всеми своими силами и оружием законному правителю. Да только здравые рассуждения возобладали: как отличить заговорщиков от защитников? Можно ли оставить Хотриса одного в таком опасном, с данного момента, месте? Ну и самое главное: до конца не было уверенности в самом императоре. Вдруг он таким образом пытается избавиться от всех неугодных? Уж подобных случаев в истории известно более чем достаточно.
Граф Дин мины, конечно, приготовил на случай нежданного бегства, но решил выждать. Тем более что через четверть часа после начала событий «раздаточное» окошко открылось и послышался обеспокоенный голос одного из гвардейцев:
— Ваше сиятельство! Вы там как, в порядке?
— Все под контролем, — отозвался Светозаров. — А у вас там как?
— Пока спокойно. Тем более что у нас приказ: держать пост даже в случае полного развала всего дворца.
— Тогда удачи! Но если станет жарко, опять откройте окно и позовите меня на помощь.
— Так точно, ваше сиятельство!
Кажется, бравые гвардейцы не только догадывались, но и знали, что к чему и какие расклады идут во дворце. А может, на этот пост и поставили самых верных и политически подкованных. Так что не сбегут и будут стоять до последнего. Еще и о помощи со стороны графа сразу вспомнили. Уж наверняка о том случае, когда был расстрелян главный палач империи, все были наслышаны, и сила почетного пленника считалась вне конкуренции.
Всего попытка переворота продолжалась чуть больше часа. Что опять-таки показало хорошую подготовленность сил, верных императору. И это несмотря на то, что самые сильные и опытные шаманы оказались на стороне заговорщиков. Как позже выяснилось, под видом слуг, просителей или случайных лиц служба разведки провела и спрятала во дворце около двухсот шаманов, верных императорскому престолу, но родом из дальних провинций. Сюрприз оказался решающим: магического противостояния предатели не выдержали. Большинство было уничтожено в первые минуты, а потом и остальных не слишком миловали.
Верховный шаман с несколькими своими сторонниками оказал такое яростное сопротивление, что пришлось его уничтожить. Это впоследствии сильно расстроило Торговца, который ожидал выпытать у главного заводилы не только основные тайны заговора, но и каким способом поддерживается функционирование многоуровневого портала. К счастью, несколько шаманов, владеющих нужной информацией, оказались более благоразумными, вовремя сдались и своей разговорчивостью попытались спасти себя от неминуемой казни.
Так что суматоха во дворце унялась сравнительно быстро, но прошло еще три часа до того момента, когда пленников со всеми полагающимися почестями вывели на свободу, провели по уже чисто прибранным анфиладам залов и предъявили в главном тронном зале на глаза восседающего на троне императора.
Может быть, Дмитрий и сомневался бы в целесообразности выхода из-под домашнего ареста, но за ним в башню Покаяния прибыли лично хорошо знакомый Тарьенти, уже красующийся в мундире маршала, и разодетый в самые роскошные наряды герцог Лаасс Лайяси со своей супругой Шалой. И вот пока они сопровождали иномирцев в тронный зал, по дороге подробно успели пересказать как о самом заговоре, так и об этапах его подготовки. Даже хвастливо перечислили, кого и сколько порубали лично в прошедших всего пару часов назад столкновениях.
Правда, при этом что маршал, что герцог всеми силами уходили от разговора о том, что еще произошло в мире, отделываясь только одной загадочной фразой:
— За все остальное тебя император будет благодарить лично!
Ну, гость и посчитал по своей наивности, что ему сейчас какой-никакой орден, но дадут за убийство главного палача, помощь в разоблачении отравителей и за недавнее уничтожение штурмовой группы шаманов, пытавшихся пробиться через окна в башню Покаяния. Имелись еще и предположения, что, будучи девять суток в виде подсадных уток или в роли натурального «живца», почетные гости уже только этим помогли выявить злокозненных бунтовщиков, которые проявляли слишком большой интерес к башне Покаяния. За эту роль могло достаться еще по одной медальке, максимум какой-нибудь титул сподвижников или верных союзников.
Тогда как действительность превзошла все мыслимые и даже немыслимые нормы.
Гостей встречали не меньше как триумфаторов и как спасителей всей цивилизации. Вначале, еще только на входе в тронный зал, грянула величественная музыкальная кантата. Потом, по ее окончании, все с минуту стояли в полной тишине, следуя примеру застывшего как изваяние императора. Ну а потом, под грянувший барабанный бой, все присутствующие альрески (кроме самого повелителя империи) рухнули на колени. Итак, маленькие ростом, по сравнению со старшим иномирцем, они вмиг стали ниже пояса. С некоторой растерянностью Торговец и его стажер тоже попытались сделать нечто подобное или хотя бы опуститься на одно колено, но были слишком настойчиво подтолкнуты сзади сразу тремя парами рук: маршала Тарьенти и герцогской четы Лайяси. Плюс ко всему их настойчивым шепотом, тонущим в барабанном грохоте:
— К императору!
— Идите к нему!
— За наградами! Не останавливайтесь!
— И возле трона только поклонитесь!
— Потом стойте и ждите произнесения речи!
Глупо было бы не подчиняться таким настойчивым тычкам и советам. Поэтому двое разновозрастных коллег, стараясь скрыть полную растерянность, приблизились к трону, поклонились в меру своего разумения и замерли в ожидании. Барабанщиков словно отрезало по невидимому сигналу. А стоящий возле своего трона где-то на шестой, а то и восьмой ступеньке Хангверд Десятый начал речь в полной тишине:
— Альрески! Сегодня великий день не только для нашей Вершинной империи, но и для всего нашего мира. Настал час истины! Настал час великих изменений! Свершились наши многовековые ожидания, и на наши благословенные альгендровые рощи возвращается вечная жизнь и многолетнее процветание. Отныне мы обрели веру в будущее! Отныне наши потомки будут жить в свободе выбора места и самоопределения. И все это благодаря визиту в наш мир людей, знающих, как спасать миры, знающих, как дарить надежду, и ведающих, как покорять вершины шаманского искусства. Благодаря великому, известному во многих мирах Торговцу мы вырвались из порочного круга, куда нас по ошибке и незнанию толкнуло невежество наших предков. Граф Дин Свирепый Шахматный спас наш мир и поэтому заслуживает наивысших наград, всеобщего почитания и занесения его имени и имени его молодого коллеги во все исторические скрижали. Да будет так!
Пауза была сделана мастерски докладчиком, как для собственного отдыха, так и для выпуска накопившихся эмоций у своих подданных, которые перед тем встали с колен по взмаху императорской длани и зашлись на несколько минут в невообразимом реве восторга, почитания и поклонения. От такого искреннего, неподдельного усердия могло показаться, что они приветствуют как минимум сошедшего на эту планету Демиурга, создателя всего мира, всего живого и неживого, и в частности альресков.
Но если ничего не понимающий Светозаров еще как-то пытался напустить на себя некую невозмутимость, то вот Хотрис крутился как юла, взирал во все стороны округлившимися глазами и с отвисшей челюстью никак не мог понять, что именно он с наставником является средоточием возданной хвалы и непомерного почитания.
Тем временем Хангверд Десятый как следует передохнул, поднятием руки дождался наступления полной тишины и продолжил свою речь:
— Наши скромные возможности не позволяют в должной мере оценить тот вклад, который внесли своей деятельностью великие Торговцы в возрождение нашего мира. Надеюсь, что только наши далекие потомки за текущие века сумеют отблагодарить наших спасителей, наших благодетелей и наших союзников. И тем не менее в данное время я, как повелитель Вершинной империи, провозглашаю Дина Свирепого Шахматного и Хотриса Тарсона коронными принцами! Дарую им по герцогству на Покинутых шлейфах и по герцогству в павшей Островной империи. Отныне они считаются ровней моему величеству и вправе иметь все дозволенные мне вольности на своих землях. Да будет так!
Опять рев, сопровождающий надевание на шеи Торговцев некоего подобия то ли герцогских медальонов, то ли отличительных знаков коронных принцев. Кстати, и сами короны, хоть и несколько более скромные, чем у императора, были возложены на головы иномирцев. Особо расшитые плащи, инкрустированные драгоценными камнями, шпаги и пышные перевязи можно было уже и не упоминать среди подарков, как несущественные мелочи. А напоследок главный церемониймейстер от имени Хангверда Десятого пригласил всех присутствующих на праздничный банкет.
Оказавшиеся за спиной маршал и герцогская чета немного оттянули гостей назад, позволяя первой пройти паре императора с супругой, а потом подтолкнули ненавязчиво следом. Но некая дистанция все-таки сохранилась, поэтому Светозаров ловко ухватил маршала под руку, крепко сжал и, стараясь не шевелить губами, потребовал:
— В чем дело?! За что такие почести? Немедленно выкладывай саму суть! Иначе…
Вот так они и шли сквозь толпы кричащих здравицы придворных и гостей праздника, а новоиспеченный маршал скороговоркой давал отчет основных событий последних суток.
Смута, затеянная заговорщиками, базировалась в первую очередь на личных амбициях верховного шамана. Он ни много ни мало уже давно мечтал занять трон и самому стать императором. Плюс ко всему в среде коллег Прахая издавна укоренилось мнение о строгом запрете на какие бы то ни было изменения магической сущности планеты. А уж тем более возбранялось думать о разрушении древней структуры многоуровневого портала. То есть наслоились друг на друга личные стремления к власти и косность многовековых стереотипов. Но именно из-за появления в этом мире Торговцев верховный шаман решил форсировать события и начать захват власти на полгода раньше, чем планировалось. Это помогло императору и его сторонникам, да плюс непомерная ненависть к иномирцам, заставившая заговорщиков ошибаться и преждевременно раскрываться в своих планах.
То есть появление Светозарова и его юного стажера стало своего рода катализатором в политической подковерной борьбе за власть.
Но не это было самым основным в причине награждения и такого невероятного чествования. Главной причиной стало возвращение в этот мир плоонов, тех самых кайрегов, которые так докучали людям в Лудеранском лесу империи Рилли. И самое первое появление желанных плоонов произошло перед лицом нескольких десятков наблюдателей.
Случилось это после того, как по просьбе Торговца император отправил в обозначенное место большую группу наблюдателей, ученых и преданных шаманов. Они развили активную деятельность там, где Светозаров предположил наличие некоего портала, того самого, в который его затянуло вместе с Хотрисом. В течение нескольких дней прибывшая экспедиция вырубила в обозначенной точке болота весь гигантский папоротник, подняла стволы рухнувших в топь альгендров и окружила гипотетический портал сплошной цепью огромных плотов. Там, на плотах, она и жила в домиках и под навесами, ведя круглосуточные наблюдения и исследования.
И первого, рухнувшего с высоты более чем десять метров плоона увидели не менее десяти альресков одновременно. Тем более что появлению существа предшествовало заметное громыхание как при грозе и некое краткое сияние в виде дуги на полнеба. После чего в топь и рухнула первая особь. Благодаря тотальной расчистке плоон ничего себе не повредил при падении, всплыл, некоторое время вертел своей гибкой шеей во все стороны и осматривался, а потом почувствовал самую ближайшую черную выдру на глубине и без всякого страха бросился в атаку.
Минут через десять появился второй плоон. Потом третий и четвертый. А затем ревущие от восторга и азарта плооны стали плюхаться в болотную жижу с минутным интервалом. С тех пор они так и падают, распространяя волнами во все стороны невиданную войну с непобедимыми доселе черными выдрами.
Случилось это вчерашним утром, весть долетела в столицу к вечеру. Потом очередные новости поступали каждый час. Причем заговорщики тоже обо всем узнали по своим каналам, и эта осведомленность сыграла определенную роль в их более раннем, не настолько спланированном выступлении.
Ну и естественно, что всю заслугу в возвращении плоонов приписали Торговцам, сделали их коронными принцами и одарили громадными территориями, которые в данный момент находились во власти… болотной жижи и черных выдр. А ведь они к событию даже пальца не приложили, только и прятались в башне Покаяния, читали книги да отсыпались. Но разве восторженному народу подобное расскажешь? А если и расскажешь, то поверят ли?
Уже усаживаясь за стол, на определенное ему почетное место, Светозаров мысленно воскликнул: «Благодарность императоров в последнее время становится слишком предсказуема: звучный титул и никем не оприходованные земли! Ха! Но ведь возвращение кайрегов — это всего лишь полдела. Что они станут делать с колониями эсторгов и уже существующими плотинами? И самое смешное: как я докажу свою причастность к заработавшему порталу? Сам ведь пока никуда дернуться не могу. Разве что этот грохот и свечение в момент появления плоонов вселяет определенный оптимизм. Очень похоже на некое проявление створа между мирами, очень. Как бы теперь быстрей закончить это празднество и унестись на змее к Обреченному лесу? Хм, сомневаюсь, что удастся это сделать легко и быстро!..»
Кругом звучали здравицы и реками лилось наилучшее местное вино.

Глава четырнадцатая
ОТУПЛЯЮЩАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Считается, что человек привыкает ко всему. А к хорошему привыкает еще быстрей. Вся сложность только и заключается в том, насколько этого «хорошего» много. И если слишком, то радость угасает очень быстро.
Так и с Александрой случилось. Первый день она проводила кайрегов по Тропе с трепетом в конечностях и с сердцем, переполненным счастьем. Тем более что удалось втолковать недавним врагам основной постулат возвращения на родину: выстраиваться из лесу на Тропу в колонну по одному, не спешить, не толкаться, не выбиваться из строя.
Так и шла ровная цепочка к Волчьему Шару и дальше во двор, к стоящему в центре круга проводнику: смиренно, терпеливо, не выказывая даже тени недовольства, а уж тем более свирепости. Вся сложность заключалась в том, что сами разумные существа не могли проваливаться в свой мир самостоятельно. Для этого изначально требовалось тридцатисекундное прикосновение проводника к голове, шее или предплечью кайреги. И ни секундой меньше! То есть очередной кандидат на возвращение вступал в круг, замирал возле женщины, она накладывала на него ладошку (хорошо хоть любую из двух!), и создание проваливалось вроде как под плиты двора. Именно вниз, с глаз долой, словно в подземелье.
Потом в круг вступал следующий, опять поднятая рука, и вот так целый день.
Вначале распирала гордость и уверенность в себе. На второй день навалилась тоска и грусть. На третий Александра с содроганием встретила солнечные лучи наступающего дня. Четвертый вообще представлялся сплошным кошмаром.
Счастье еще, что кайреги вполне с понятием отнеслись к ночному времени суток. Да и то, если бы не насильственное закрытие тяжеленных ворот, они бы всю ночь двигались размеренной цепочкой. А так они разбредались по лесу пастись, но еще на рассвете вновь выстраивались в колонну по одному и нетерпеливым порыкиванием давали знать, что готовы к возвращению на родину. Причем звук рычания нарастал до тех пор, пока дрогнувшие ворота не начинали расходиться в стороны. Тотчас все замолкали, до самого вечера не исторгая и звука из зубастых пастей.
Нападения на людей где бы то ни было прекратились полностью. Даже если некоторые воины замирали рядом с очередью, то игнорировались как пустое место. В густых дебрях, при нечаянном столкновении с человеком, стаи кайрегов поспешно разворачивались и устремлялись в противоположную сторону.
Естественно, что в таких кардинально изменившихся условиях командование крепости первым делом отправило группу разведчиков по единственному тракту, ведущему из леса. Следовало ознакомить остальной мир, столицу империи Рилли с невероятной новостью. Да плюс ко всему прочему еще несколько более мелких групп рассредоточились по направлениям к руинам городищ, а одна отправилась на четвертый день в сторону озера. Но именно к концу четвертого дня, когда Александра уже тряслась от одолевавшей ее тоски и однотонной скуки, пришло новое потрясающее известие. Сразу две группы разведчиков независимо друг от друга, на разных городищах стали свидетелями невиданного явления. Словно из-под земли, а вернее, в самом центре разноцветного круга из камней вынырнуло сразу восемь, а в другом случае семь особей. Испачканные черной грязью кайреги с заполошным рычанием оглянулись по сторонам, увидели замерших в растерянности людей, деловито их обогнули по большой дуге и поспешили в сторону крепости. Причем у людей появилась четкая уверенность, что змеистые существа их узнали, сообразили, что к чему, и сразу помчались вновь на свою взлелеянную Тропу.
То есть получался какой-то странный, дичайший в своей несуразности коловорот разумных из иного мира сюда и обратно. Когда измученный проводник вошла после трудового дня в столовую, не нашлось вначале даже желающих, чтобы сообщить сногсшибательную новость. И только когда графиня поужинала и с подозрением стала присматриваться к окружающим, Дана, как облеченная наивысшей властью, со вздохом пересказала нерадостный доклад обеих групп разведчиков.
Александра вначале даже подумала, что над ней шутят, и глупо хихикнула:
— Как это — возвращаются? — И только когда до нее дошел весь абсурд происходящего, возопила: — Да они что, издеваются?! Или баловаться вздумали? Мне теперь что, до гробовой доски в этом кругу стоять и пасти зубастые гладить?! За что-о-о?!
Она возмущалась еще долго и упоенно, вымещая на товарищах и проснувшийся страх, и усталость, и тоску последних дней. И только всеобщими усилиями удалось как-то успокоить графиню, всучить ей огромную кружку чая с улучшающими тонус травами и заставить слушать.
— Мы тут уже с ходу придумали одно контрсредство, — тоном заботливой няньки рассказывала госпожа Маурьи. — Хотя завтра еще надо будет все-таки лишний раз удостовериться в регулярности обратного переноса. Нельзя отбрасывать подозрения, что увиденное сегодня — просто досадное и единственное исключение.
— Ага! Сразу две стаи и сразу в двух местах! — фыркала чаем рассерженная графиня. — Исключение!..
Дальше продолжил генерал Мудрах:
— Если все-таки факты возврата к нам кайрегов подтвердятся, то мы попробуем кардинальный метод пресечения: разберем каменные плиты дворов в городищах, растащим плиты в стороны и даже уберем, если понадобится, грунт снизу. А то и камень выдолбим.
Александра замерла в задумчивости:
— Опасно! Вдруг при порче портала «отторжения» перестанет действовать портал «призыва»?
— Вряд ли. Тем более мы не начнем раскапывать сразу все восемь городищ, а только одно. Причем то, откуда в любом случае возникают новые стаи.
Глядя на сомневающуюся подругу, Сильва постаралась ее подбодрить:
— Да ты не сомневайся! В любом случае обязательно что-нибудь придумаем!
Как Шура ни была расстроена и озадачена, все равно почувствовала себя в том состоянии, когда до сна всего полшага. Поставила на стол чуть не выпавшую из рук кружку и отправилась в свою комнату со словами:
— Ладно, вы тут без меня думайте, у меня все равно мозги не варят совершенно.
Уже возле самой кровати быстро раздевающуюся невестку догнала Елена.
— Слушай, мне вот тут мысль одна пришла: а если тебе помочь?
— Ох, я и так засну, — буркнула Шура, заваливаясь на кровать.
— Да я о другом, о том, чтобы вместо тебя постоять на Тропе как проводник.
— «Хи», и еще два раза «хи». Ведь уже все пробовали стать проводниками, от Арчивьелов до целителя крепости.
— Но ведь меня к кругу так и не подпустили!
— Ну и правильно сделали. — Александра чуть ли не руками приоткрыла смежающиеся веки. — Тебе мало прежнего страха?
— Но я их уже не боюсь, — утверждала Елена и, словно ребенок, похвасталась: — А к одному кайреги я даже прикоснулась возле ворот.
— Угу, вот откусит руку по локоть, Дима тогда тебе голову оторвет. И мне.
Последнее слово она буквально прошептала и… уснула. Обиженная золовка шумно хмыкнула, но будить уставшую героиню не стала. Зато с некоторой мстительностью вслух проговорила:
— Ничего! Я еще докажу свои умения! Если не завтра, то… — Она задумалась, и лоб ее наморщился от тяжких дум. — То через четыре дня все равно проснусь.
Вскочив, она убежала, поэтому не видела, как Александра, словно очнувшись, широко открыла глаза, осмотрелась по сторонам, озадаченно потерла лоб ладошкой и пробормотала:
— Что-то мне примерещилось про Елену. А что? Хм. Не помню.
Повернулась на бок и опять провалилась в сон.
Но утром проснулась до побудки сама, что-то вспомнила, потягиваясь, а потом уже сознательно и резко распахнула глаза:
— Эта глупышка собралась спать в центре двора!
И, даже толком не одевшись, помчалась вон из здания.
Только начинало светать, хотя стоящих на стенах дозорных уже было видно на фоне неба отчетливо. А вот оконечность Тропы просматривалась еле-еле. Навстречу обеспокоенной графине метнулся начальник караула:
— Что случилось?
— Не видел сестру Торговца?
— С вечера еще гуляла по крепости.
— Вот…! — Ругательства Шура умудрилась сдержать, хотя сама уже неслась бегом ко двору с разноцветными плитами.
Сестра Торговца действительно спала в самом центре круга. Правда, без кровати, а просто на тройке одеял да укрывшись четвертым. С колотящимся от бега и переживаний сердцем Александра рухнула рядом со спящей на колени и стала осторожно тормошить. К огромному облегчению, Елена открыла глаза сразу, виновато ими заморгала и самым невинным голосом спросила:
— Уже утро?
И получила полный едкого сарказма ответ:
— Нет, уже вечер четвертых суток! А за воротами собралось целое войско кайрегов, которые ждут не дождутся, когда ты проснешься и освободишь их любимую Тропу. Кстати, я из-за тебя лишний час недоспала!
Встала на ноги и с самым рассерженным видом двинулась в здание. Елена подхватила одеяла и под изумленным взглядом начальника караула бросилась догонять свою невестку:
— Сашенька, родненькая, я ведь только попробовать хотела, и ничего ведь плохого не случилось.
— Все равно Диме расскажу!
— Ну что ты в самом деле! Что тут такого? Ну, поспала на свежем воздухе.
— Вот перед братом своим и будешь оправдываться!
— Вот язва! Я ведь для тебя старалась, помочь хотела.
— Язва? Ну ладно, ладно! Сейчас попрошу нашу Маурьи, чтобы она тебя вообще под домашний арест посадила! Будет тебе свежий воздух через окошко в решеточку!
— Фи! Какая ты неблагодарная! Я вот… — После чего Елена совершенно неожиданно оборвала себя на полуслове, встала перед входом в здание, замерла и закрыла глаза.
Через минуту наружу выглянула рассерженная, но все-таки обеспокоенная Александра. И опять ее тон сочился сарказмом:
— Чего застыла? Решила тут досыпать?
— Да нет, — прошептала золовка. — Просто вот стою и свой сон вспоминаю.
Графиня сразу чуть побледнела и шагнула ближе:
— И что?
— Мне снилось, что я играю в такой огромной-преогромной долине, возле какой-то лужи. Причем я еще совсем маленькая, а мои друзья и подруги такие же маленькие… кайреги.

Глава пятнадцатая
ЛОМАТЬ НЕ СТРОИТЬ

Праздничный банкет затянулся не то чтобы до утра, а до утра следующих суток. И никто, в том числе сам Хангред Десятый, даже слушать не желал о каком-то немедленном вылете на далекую окраину империи. Мало того, деликатные попытки напроситься в допросную или хотя бы ознакомиться с материалами ведущихся полным ходом допросов Торговцу ничего не принесли.
— Ты для нас — символ! — твердил изрядно захмелевший император. — Ты для всех альресков отныне стержень нашего бытия. Так что без твоего участия праздник превратится в самое нелепое и будничное мероприятие, элементарную пьянку. А знаешь, что за это может быть? Вот именно! Новый заговор! Потому что мои подданные не поймут ни меня, ни моих придворных, которые будут праздновать, гулять и веселиться сами, без твоего соучастия. Ммм… Или лучше сказать: соприсутствия?
Скорее всего, к тому времени уже получалось второе: Светозарову ни спиртное, ни мясное уже в глотку не лезли, и он только соприсутствовал, наклеив на лицо улыбку доброго всезнайки. Но ответил положительно:
— Конечно участия. Хотя я бы с большим усердием поучаствовал в допросах шаманов.
— Не-е, не царское это дело. Есть кому изгаляться на этой ниве, вот пусть и стараются. Правда, прежнего палача ты завалил как цыпленка (вот уж кто был самым затейливым в выбивании сведений!), но чего уж там, он сам виноват. А вот нового теперь поискать придется.
— Боюсь, время потеряем, — все-таки попытался образумить разгулявшегося правителя Торговец. — Ведь до конца все тайны еще не разгаданы, и даже та весьма занятная книга не расшифрована. А ведь разные уровни и потоки портала продолжают работать как и прежде. То есть соберутся плооны в стаю от семи, восьми и больше особей, и их сразу же перебросят опять в мир Зелени. Иных проблем с этими тайнами тоже хоть отбавляй.
Император закатил глаза и громко простонал, что за общим гулом в зале осталось для присутствующих незамеченным.
— Слушай, Дмитрий, ты всегда такой нудный? Столько дней просидеть взаперти в замкнутом пространстве и все равно рваться к работе! А еще принц коронованный! Давай веселиться, а? Тем более что мы еще и не танцевали пока.
Так и пришлось, набравшись терпения, праздновать, поднимать кубки, кивать благодарно в ответ на здравицы и даже танцевать. Еще больше на этом «празднике жизни» томился и скучал Хотрис. Непоседливая натура юноши требовала постоянного движения, новых познаний и впечатлений, а тут только сиди да со вздохами наблюдай за все больше пьянеющими физиономиями окружающих. А отпускать его от себя наставник не желал ни в какую. Еще и возмущался в ответ на все просьбы:
— Меня сразу кондрашка хватает, как представляю тебя потерявшимся! А уж как мы в болоте тогда не потерялись, до сих пор понять не могу, но судьбу благодарю. Так что дальше десяти, а еще лучше пяти метров от меня не отходить!
Но все когда-то кончается. На вторую ночь празднества уже и сам император явно перебрал и наутро, очнувшись с больной, распухшей головой, припомнил нетерпеливые просьбы коронованного принца и признал его правоту. Пригласил гостя на легкий завтрак и, пока совместно лечились дивным ароматным чаем, выслушивал доклады подчиненных сразу по нескольким основным направлениям.
Допросы провели на «отлично», хотя наверняка сказалось и желание плененных шаманов выслужиться. Шифр книги был подсказан, подобный использовался еще дальними предками верховных шаманов для записи особо важных и секретных сведений. Так что полный текст загадочного талмуда, уже переписанный в нормальном стиле, писари обещали доставить в ближайший час.
Новости со стороны Обреченного леса поступили еще более оптимистические, чем прежде. Возвращающиеся плооны ринулись во все стороны и сейчас вели сражения с черными выдрами на огромных пространствах. Мало того, взбешенные первыми ранами и спасаясь от настойчивого преследования, часть выдр в безумстве стала выбираться на берег, а еще более внушительная часть бросилась прогрызать дыры в максимально глубоких местах, а именно — у основания дамб. И во многих колониях эсторгов появились значительные отверстия, из которых на нижние уровни под существенным напором хлынули черные воды болот. При большом течении эсторги заделывать дыры не могли изначально, так что на какое-то время даже стали оголяться довольно внушительные площади прибрежной зоны, а продолжающие лить дожди только помогали потоками чистой воды выносить ил и зловонную жижу в нижерасположенные запруды.
Но больше всего завтракающих союзников обрадовали итоги тщательнейших обысков, проведенных в вотчинах и замках как самого верховного шамана, так и его главных приспешников. Наибольший улов повезло собрать в горном замке Прахая, который достался ему по наследству от предшественника. Помимо подробных инструкций о создании древних порталов и сопутствующих им дополнений и привязок в вотчине Прахая отыскали целое хранилище странных устройств, которые, судя по имеющимся описаниям и инструкциям, могли каким-то особым лучом кромсать удивительно прочные дамбы из омертвевших эсторгов. Вот только по предварительным осмотрам специалистов получалось, что устройства практически все разрушены либо временем, либо преднамеренно руками альресков. Вернее, руками самих шаманов, у которых, дескать, имеются определенные завещания предков: никогда и ни при каких обстоятельствах не покушаться ни на целостность дамб, ни на существование самих эсторгов. Мало того, по утверждениям технического помощника Прахая, устройства вообще никогда не действовали даже в глубокой древности, будучи полностью неповрежденными. По словам этого самого помощника, иногда предпринимались попытки починить хоть один экземпляр и опробовать его, но все оказывалось безрезультатно.
Как только Светозаров услышал про древние устройства, так у него сразу пропал аппетит даже на лучший чай Вершинной империи.
— Ваше величество! Надо немедленно лететь в тот замок покойного Прахая!
Сегодня император и не думал спорить на эту тему. Хотя в принципе празднества в столице должны были продолжаться еще два дня. Поэтому тут же отдал распоряжение седлать летающего змея. Сомнения тоже высказал:
— А ты уверен, что сможешь починить найденные устройства?
— Конечно не уверен! Но пока я их не увижу и не ощупаю, больше ничего конкретного сказать не смогу. Единственно, хочу дождаться копии расшифрованного экземпляра книги.
— Тоже верно, вот-вот доставят. Кого хочешь взять с собой? Маршала или герцога?
— Да никого не надо, пусть люди гуляют и празднуют свою победу.
— Кстати, а они уже проснулись? — Последний вопрос Хангред адресовал своему личному секретарю, делающему доклады.
— Так точно, ваше императорское величество. И уже полчаса как сидят в вашей приемной. Герцог Лайяси со своей супругой просит отпустить его к своему народу, им ведь предстоит повторное перемещение на территорию Обреченного леса. Ну а маршал Тарьенти обижается, что его не пускают на побережье, где он грозится с войсками тоже изрядно попортить шкурки глубоководным выдрам, выбирающимся на берег.
— Вот видите, принц, не одни мы такие трудоголики, — хихикнул император.
— Особенно вчера мы все перетрудились, — с сарказмом поддакнул ему Дмитрий, ощупывая лоб, а чуть позже присоединился к довольному смеху Хангверда Десятого.
— Да уж! Как у нас говорят: кто хорошо работает, тот славно и веселится.
— Во всех мирах есть аналогичные поговорки.
— Верю, верю. Ну и последний вопрос: когда будете рассматривать тайну и процесс приготовления ткани олок?
— А что, его надо только рассматривать? — откровенно удивился Светозаров. — Лучше просто передать мне документацию.
— Не получится. Каждый рулон ткани, который сматывается, творят в несколько этапов. Но в самом начальном определенные структуры накладывают на жидкость шаманы, сгущающие то самое вещество, названное вами нефтью. Затем процесс ведется чисто механически, машинами и приспособлениями. Но в конце опять-таки закрепляющие штрихи совершают наши кудесники. И вот свой опыт или знания во все годы производства шаманы передают только визуально, обучаясь этому длительное время. Причем утверждают, что записать подобные методики или передать в рассказе суть магического влияния невозможно.
— Может быть, и так. Хотя пока передача вашего секрета о ткани олок — дело второстепенное. Вначале мне надо понять, что собой представляет кокон вашего мира и почему он препятствует моему передвижению в подпространство.
Пока допивали чай и выслушивали самые последние новости от секретаря, старательные писари справились с переводом и первые три экземпляра доставили в трапезную Хангверда Десятого. Причем самому императору достался только один экземпляр, потому что Торговец дал второй стажеру со словами:
— Тоже читай и попытайся вычленить самые главные постулаты и наиболее интересующие нас концепции.
А потом и сам минут на пятнадцать углубился в выборочное чтение и беглый просмотр остального текста. Этого времени ему вполне хватило для понимания общей картины творящегося в данном мире магического вмешательства древних, хотя некоторые детали все-таки оставались в этой картине темными пятнами. Зато отныне наведаться в вотчину покойного Прахая следовало как можно быстрей, и уже на ходу, поторапливая своего ученика, Торговец обрисовал суть своего предстоящего действа:
— Теперь понятно, почему ваши шаманы и не смогли бы задействовать устройства для разрушения дамб. Там используется совершенно иная энергия, которой у вас нет.
— Где же ее тогда взять? — волновался Хангверд, чуть ли не за рукав придерживая своего гостя.
На что тот высокопарно воскликнул:
— Ее у меня в достатке! И, зная общую концепцию создания устройства, можно будет если и не починить хоть одно старое, то создать новое. Что нежелательно: времени потратится… уйма!
— Тогда желаю вам удачи! — восклицал правитель вслед поспешно уходящим иномирцам, всеми силами давя в себе авантюристическое желание бросить все дела, праздники, разборки с заговорщиками и отправиться вместе с Торговцем. Увы! Момент для этого был не совсем подходящий.
Ну а Дмитрий с Хотрисом вскоре уже мчались на пышущем теплом змее к замку верховного шамана. Очень жалея при этом, что нельзя прямо на ходу еще раз полистать имеющийся перевод древнего талмуда. Хорошо хоть воздушный транспорт всего за полчаса доставил нетерпеливых иномирцев в горы, и уже там они с головой окунулись в процесс починки отысканного устройства.
Естественно, что от юного стажера почти во всех вопросах толку было мало, но в любом случае его наставник ни на минуту не прекращал воспитательного и обучающего процесса. Что-то рассказывал, показывал, делился мыслями и даже не стеснялся советоваться, заставляя тем самым молодого коллегу постоянно думать, напрягаться, что-то заучивать и, самое главное, интенсивно запоминать, учиться и совершенствоваться.
А в починке оборудования древних помогло конкретно большое количество найденных экземпляров. Каждое отдельно взятое устройство оказалось полностью неработоспособным, но ведь все они состояли из множества частей, так что, пользуясь расшифрованными записями о работающей, полностью исправной конструкции, Дмитрию не составило труда разобрать устройства на составляющие. Второй шаг — выбрать исправные блоки и сложить вновь. Потом немножко пришлось повозиться с преобразованием энергии из накопителей в имеющиеся магические структуры самого устройства. Все-таки разница имелась огромная, и в конечном итоге пришлось пропускать преобразованную силу, используя собственное тело как некий трансформатор. Именно поэтому никто другой на данном этапе не смог бы управлять «резаками», как назвал их Торговец, кроме него самого. Да и само название «резак» вошло в сознание только из-за своей краткости, ибо называть правильно полным названием — «деструкционный размягчитель омертвевших эсторгов» — даже мысленно не хотелось.
В будущем, если добраться до техногенной цивилизации, то вполне запросто можно приспособить к резакам любые мощные батареи, используемые для лазерной накачки. Но ведь вначале еще следует отсюда выбраться.
Поэтому Торговец починил только четыре резака. И уже к вечеру того же дня оказался на побережье. Прикомандированный к нему змей под присмотром кормчих улегся под навесами отъедаться и спать. Ведь с самого утра планировался полет к Второму материку. А сам Светозаров, используя собственные ускорители, отправился на свои первые массированные разрушения дамб. И дело пошло семимильными шагами, даже невзирая на наступившую ночь. Иномирец выбирал точку в основании дамбы с наружной стороны и благодаря мелководью легко вырезал внушительный арочный выход в монолитной массе омертвевшей колонии. Эсторги, после обработки их резаком, из прочнейшего монолита превращались в некое подобие манной каши, участок дамбы выдавливался наружу бешеным напором жидкой грязи и… процесс очистки берега от заболоченных участков ускорился многократно.

Глава шестнадцатая
НОВАЯ ЭПОХА

Идея Елены поспать в центре круга оказалась хуже заразной болезни. Потому что уже со следующей ночи в центре круга кто только не спал. Причем в разных количествах, начиная от одного человека и заканчивая двумя десятками. Да только ни у кого из всех спавших впоследствии не нашлось даже мизерного таланта к ощущениям потока. Ни зова призыва, ни зова отторжения они не ощущали. Что у простых людей, что у Арчивьелов ничего не проснулось и не инициировалось. Даже сна про кайрегов и их долину-прародину никому не приснилось. Чему виделись три основные причины: либо засыпание во дворе стало неэффективным; либо ни у кого больше не было нужных параметров тела; либо магические силы по каким-то только им понятным соображениям решили, что для Тропы и двух проводников более чем достаточно.
Зато как гордилась собой и как искренне радовалась своему преображению сама Елена! Уж теперь она не чувствовала себя обузой, стала чувствовать себя на равных с остальными и гораздо меньше предавалась тоске и меланхолии. Хотя и она уже на третий день поняла и осознала, насколько рутинной и отупляющей является работа проводника. И это при том, что она стояла на Тропе только одну треть рабочего дня! А больше не получалось сразу по нескольким соображениям.
Во-первых, сестре Торговца приходилось держать свою ладошку на теле подступающего кайрега не тридцать, а все пятьдесят секунд. Что сразу вызвало заметное недовольство в замедляющейся цепочке созданий, спешащих вернуться на свою историческую прародину.
Во-вторых, новый проводник понимал кайрегов с большим трудом, и при попытках разговора с ними не реализовалось должного общения. Самой рычать как следует у нее вообще не получалось.
Ну и в-третьих, проистекало из двух первых пунктов. Почти все опасались, что полудикие создания, еще вчера с бешенством разгрызавшие человека, могут слишком перенервничать в долгом ожидании очереди и своей зубастой пастью нанести непоправимый вред госпоже Светозаровой. Именно поэтому при ней, пока она проводила кайрегов по Тропе, всегда с полным комплектом вооружения рядом дежурили сразу два барона: либо Курт с Сильвой, либо Василий с Петром.
Зато хоть некоторую свободу, возможность разнообразить свой день получила Александра. За что золовке в любом случае была очень благодарна. Правда, свое обещание пожаловаться так горячо любимому обеими Димочке в любом случае грозилась выполнить. На тему этой жалобы между женщинами постоянно велись внутрисемейные ворчливые наезды и подначки, доставляющие непонятное удовольствие обеим. Наверное, так им легче было представлять, что любимый супруг и обожаемый брат вскоре обязательно справится со своими трудностями и наверняка вернется за ними.
Как только у Шуры появилась коллега на тяжкой стезе, она стала больше спать, меньше печалиться и больше помогать своим землякам. Правда, опять-таки вся ее помощь сводилась к тесному и постоянному общению с кайрегами, потому что только она одна могла с ними общаться в самом интенсивном режиме. Для этого она улетала на опушку леса и там старалась общаться с наиболее влиятельными членами стай. Так сказать, с их неформальными лидерами.
К концу третьего дня таких обширных общений стали накапливаться данные от разведывательных отрядов людей, разосланных во все стороны, а одно из городищ, вернее его каменное подворье, оказалось кардинально и окончательно разрушено. Все плиты выдернули с основания, пронумеровали и уложили стопами в отдалении. Причем работы велись именно там, где стаи кайрегов появлялись все с большей регулярностью. Причем даже в тот момент, когда подворье разбиралось и было уже развалено на две третьих. К всеобщему огромному восторгу, возвращение существ из неизвестного мира обратно прекратилось окончательно при полной разборке. И при этом главное подворье в крепости продолжало функционировать без сбоев. Идея себя оправдала на все сто, и строители-триумфаторы тут же перебрались на следующее городище.
Мало того, при тщательном наблюдении родилась вторая весьма здравая идея, вызванная вопросом: почему обратно возвращаются стаи лишь не меньше чем в количестве семи особей? Больше было, а вот меньше — ни разу. Следовательно, обратное «нечто» перекидывает кайрегов только в том случае, если они собираются вместе. При длительных разговорах с уже «вернувшимися засланцами» Александра сумела и этому найти подтверждение. Кайреги сами рассказывали, что достаточно им было хотя бы случайно сойтись вместе на площади примерно в сто квадратных метров, как они вместо своей любимой жидкостной среды вновь оказывались на руинах очередного городища. Конечно, это не касалось того места, где они плюхались в болото. Огромное пространство вокруг портала было безопасно в плане «непроизвольного возвращения» в мир Зелени.
После этого началась гигантская разъяснительная работа. Александра общалась с вожаками стай, настаивая только на одном: ни при каких обстоятельствах нельзя собираться в одну стаю больше чем трем-четырем особям. Да и эти малые группы, завидев аналогичное сборище своих собратьев, обязаны были драпать в другую сторону, рассредоточиваясь при этом куда попало.
И это средство сработало! Прижившиеся возле каждого городища наблюдатели сразу отметили значительное уменьшение групп «возвращенцев», а потом и почти полное их исчезновение. Радости обитателей Волчьего Шара не было границ. Ну а уж непосредственных проводников — тем более. Понятно, что до тотального уменьшения многотысячного поголовья кайрегов в Лудеранском лесу было еще ой-ей-ей как далеко. Тем более что самки продолжали давать потомство, да и весь молодняк к выстраивающейся очереди даже не подпускался. Как поведали взрослые особи, на их прародине им приходилось сражаться со страшными созданиями, которые имели бронированную шкуру и очень прочные зубы. Так что детские особи могли легко погибнуть при столкновении с теми зверюгами. Кстати, чем еще занимаются кайреги в своем мире и есть ли там люди, Александра долгое время понять не могла. Потому что уходящие по Тропе сразу мчались совершать только одно: уничтожать громадных черных зверей, которые могли грызть не только дерево или землю, но даже камни. По ощущениям кайрегов, они с момента возвращения в родную стихию больше ни о чем ином думать не могли.
Пришлось отбирать специальную группу разведчиков, которые благодаря своей силе и наилучшему умственному развитию не настолько слепо поддавались всесильному, поглощающему разум инстинкту. Именно эти несколько групп, по три-четыре особи в каждой, после отправки по Тропе падали с порядочной высоты в воду, собирались вместе и тут же устремлялись в сторону берега для осмотра и разведки. Потом, когда им удалось рассмотреть множество людей, осваивающих внутренности опустевших грязехранилищ, и некое подобие поселений, разведчики-кайреги собирались двумя группами в одну, переносились в Лудеранский лес и мчались не просто к крепости, а конкретно к вторым воротам, где их с нетерпением ждала Александра. Она проводила длительные переговоры, выпытывала все детали «тамошней» жизни, а затем вне очереди отправляла выделенных помощников обратно.
И вот когда вернулась уже пятая такая группа, поступили наиболее ценные сообщения. Наблюдателям удалось заметить, что на одном из участков побережья имеются разрушения в дамбах, не прогрызенные черными зверями, а сделанные явно рукотворным способом. Отверстия очень напоминали громадные арки. Тем более что в тех местах как раз и происходило наибольшее движение, перемещение огромных масс тамошнего люда. К кайреги тамошний люд относился с почтением, словно к родным братьям, и ни разу даже атаковать не пытался. Наоборот, они всеми силами тоже активно уничтожали с помощью железа тех самых черных всеядных созданий.
Но больше всего Александру воодушевил рассказ одной из групп разведчиков, которые сдвинулись далеко по побережью вслед за ревущими потоками грязи. У них сложилось впечатление, что отверстия тут проделали совсем недавно, потому они решили посмотреть, кто, как и зачем. Хотя на вопрос «зачем?» рассказчик сразу и прорычал ответ:
— Скорее всего, тамошние люди собираются опять сажать леса на возвращенных территориях. А может, и дома строить, потому что местами видны выступившие из грязи развалины, вроде вашей крепости в конце Тропы.
— Ну а как они делают отверстия? — перенапрягая горло рычаниями, интересовалась Александра. — Ведь колонии маленьких отмерших созданий очень прочны.
— Конечно. Только черные звери и могут их прогрызть от страха перед нами, — похвастался кайреги. — Но мы сумели догнать и увидеть того, кто делает огромные арочные отверстия в дамбах.
— Это тамошний житель?
— Нет, он выше их ростом, примерно как вы. У него странное покрытие на теле, похожее на твое, он умеет летать в воздухе не только при помощи длинного змея, и у него в руках нечто очень похожее на те стальные штуки, которыми вы издалека уничтожали наших собратьев во время помутнения нашего рассудка.
— Мне очень жаль.
Хотя по замершей от восторга Шуре нельзя было сказать, что она искренна в своем сочувствии.
— Прошлого не вернуть, да и мы сами виноваты, что тебя не отыскали раньше.
— Но этот летающий человек, как он выглядит? Как он отнесся к вам, когда увидел?
— Рассмотреть его в небе трудно. Тем более при больших течениях и водоворотах, которые остаются у него на пути. Но когда он нас рассмотрел первый раз, то отчетливо помахал верхней лапой. Точно так, как нас ты приветствуешь.
— Ох! Ты не представляешь, как мы рады услышать новости именно про этого человека! Это мой муж! Если это не случайное совпадение. Мы потерялись и теперь страшно по нему скучаем и ждем. Нельзя ли его опять догнать и попробовать передать для него небольшой кристалл с сообщением?
Прежде чем ответить, кайреги посовещался со своими товарищами в группе и только потом ответил согласием:
— Конечно, мы постараемся передать. Но если мы его не найдем?
— Тогда просто бросьте в ваш мир маяк с информацией. В любом случае передаваемые новости к нему дойдут через внутренние устройства одежды, когда он окажется сравнительно близко от маяка.
На том и договорились. Некоторое время Александра, вместе с остальными землянами и целителями академии, готовила кристалл с сообщениями, а потом и сам маяк. К сожалению, мощного маяка, накрывающего сигналами огромные пространства, у них не было, но и существующий аналог сигнального прибора давал неплохие шансы доставки послания к адресату. Успели наговорить не только все самое важное и основные постулаты о круговороте порталов между двумя мирами, но и второстепенные мелочи, подозревая, что каждая деталь может оказаться для графа Дина неимоверно важной в его попытках вернуться.
Затем Шура подвела обе группы разведчиков к концу Тропы и отправила вне очереди. Сразу и подменила после этого значительно уставшую Елену.
Но не успела золовка порадоваться весточке о своем родном брате, как в крепость вернулся отряд разведчиков, отправлявшийся на поиски легендарного озера, существование которого всегда стояло под вопросом. Зря сомневались. Оно и в самом деле существовало, на расстоянии двух дневных переходов от крепости вдоль безымянной лесной речки. Но люди, побывавшие у озера, вернулись с внушительными потерями: из десяти воинов четверо так и сложили головы в жутких обстоятельствах. Отныне стало понятно: на смену кайрегам из чащи прут иные, еще более опасные существа. Причем совершенно неизвестно какого происхождения.
Все началось с того, что отряд добрался до озера и расположился на возвышенном, довольно живописном берегу. Разведку вдоль берегов решили отставить на завтра, так как уже подступали сумерки, а временный бивак еще надо было как следует обустроить. Никакой опасности и ничего подозрительного на подходах к озеру разведчики не заметили. Разве что удивила одна странность: последние десять километров пути не было замечено даже единого кайрега. Словно эти змеевидные создания, большие любители болотных пространств, никогда в этот лес и к огромному водоему не приближались. Спросить было некого, посоветоваться тем более, и воины уже непосредственно на берегу решили, что раз недавние враги настолько разумны, то для них озеро наверняка является неким подобием кладбища, и вряд ли у них возникали желания даже приближаться к тысячелетнему месту упокоения своих соплеменников. Все-таки сюда павших тел сплавили по реке неимоверное количество.
Несмотря на кажущуюся безопасность, троих воинов в охранные дозоры все-таки выставили. Только эта предосторожность и спасла остальных. Ночью из воды невидимо и неслышно выползли шестилапые десятиметровые создания, отдаленно совмещающие в себе внешний вид ужасных крокодилов и премерзких осьминогов. Щупальца располагались у чудовищ в передней части тела, единым клубком на спине, достигали в длину до восьми метров, и бороться против их хлестких ударов не могли даже такие подвижные создания, как кайреги.
Двое дозорных пали сразу при внезапной атаке. Третий успел рассмотреть опасность в свете костров, поднять общую тревогу и двумя словами обрисовать всю бесполезность любого сопротивления. Бросив все снаряжение и почти все оружие, разведчики стали спешно удаляться от озера, несмотря на глухую ночь и почти нулевую видимость от легшего тумана. При этом отходе пали еще два товарища. Мало того, когда утром шестерка людей выбралась на берег безымянной речки, на них из воды вновь бросились новые «крокоспруты». Повезло, что время было дневное и удалось вырваться из стягивающегося мешка настойчиво продолжающих преследование тварей. Но один из воинов сломал ногу, пришлось его нести оставшийся путь на носилках. То есть группа вернулась чуть ли не половинным составом, измочаленная тяжелым переходом и постоянно оглядываясь назад. Все им казалось, что кто-то их постоянно преследует.
Как бы этого ни хотелось, но госпожа Маурьи объявила по крепости готовность номер один. А так и не отдохнувшая Елена вновь вернулась в центр круга, потому что Александра вновь подалась к лидерам и вожакам стай кайрегов, чтобы выяснить все про крокоспрутов. Пришлось потратить время до самых сумерек, только к ночи складывая цельную картину происходящего на озере, которое с того дня люди стали называть Поминальным.
Ибо так его во все века звали сами кайреги. Изначально ничего страшного на берегах, да и в водах самого Поминального озера не было. Но пару столетий назад, как гласила разобщенная молва старожилов, в озере появились жуткие, хоть и редкостные создания. Причем создания, способные к продолжению рода. Если судить о событии с точки зрения Торговца, то наверняка произошел какой-то сбой в пространстве, затянувший жуткую образину, а то и парочку из неизвестного мира. И вот эта парочка прижилась и стала размножаться. Лет через пятьдесят кайреги уже опасались плавать и резвиться в огромном озере. Еще через пятьдесят стало опасно ночевать на берегу. Полвека назад в прибрежной зоне не осталось ничего живого, ну а в последние годы эта зона разрослась до десяти километров.
Питались крокоспруты в основном остатками тех тел, которые приносила река, и даже предпочитали это мясо всему остальному. А так как недостатка в мясе никогда не было, то и размножались твари словно в великолепном инкубаторе.
Порой кайреги, особенно в первые времена, пытались защитить свои территории. Имея необычайно крепкие зубы и мощные челюсти, они скопом нападали на крокоспрутов и довольно удачно разрывали на части. Но настало время, когда жуткие чудовища инстинктивно переняли тактику сплошной стены, и против такой хлещущей щупальцами фаланги даже массированные нападения в численном преимуществе заканчивались плачевно. Гибло невероятно много нападающих, а ведь здесь чувство самосохранения, в отличие от зова на Тропу, все-таки у кайрегов работало. И они отступили.
Ну а теперь единственное, что могли посоветовать людям, так это использовать на максимальную мощь дальнобойное оружие. И то лишь в том случае, если чудовища приблизятся к Волчьему Шару вплотную. Тот факт, что боеприпасов к этому оружию почти не осталось, большой роли для убывающих на свою историческую родину созданий не играл.
Зато как расстроились все бароны, целители, да и остальные защитники крепости, когда собрались на ночном Совете и выслушали собранные графиней Светозаровой сведения.
— Да что это творится?! — возмущался барон Петр Левин. — Не успели от одной проблемы избавиться, как вторая ломится не в окно, а в дверь! Этот лес не Лудеранский, а Зачарованный!
— Ха! Нам ли привыкать к трудностям? — старался бравировать лишь барон Вайсон. Да и то делал это лишь для успокоения хмурящейся, сильно уставшей Елены. — Тем более что русские — это чемпионы всех миров по преодолению немыслимых препятствий. Если препятствий нет, то русские превращаются в скучных немцев.
Улыбку у мадам Светозаровой вызвать удалось, да только остальным от этого легче не стало. Разве что общего оптимизма никто не потерял. Да и позитивные стороны обрисовал, суммируя, генерал Мудрах:
— Через день, максимум три к нам доберется первый отряд с большой земли. Это уже будет неоценимая помощь. Ко всему мы с раннего утра можем отправить в ту сторону новых посыльных со свежими новостями. Как следствие, для борьбы с крокоспрутами сюда вскоре доставят какие угодно по мощности аркебузы, какие угодно ядовитые смеси и какие угодно по количеству войска. С подобными тварями, в отличие от кайрегов, император цацкаться не станет. Да и от добровольцев тут вскоре будет не протолкнуться, а потом и желающих поселиться ринется сюда немереное количество. При массированном ударе никакие чудовища нам не противостоят. Ну и при самом неприятном для нас раскладе мы отныне всегда можем почетно отступить, благо остальной лес для нас теперь полностью безопасен. Крокоспруты двигаются медленно, так что отодвинуться на запасные позиции мы всегда успеем.
Нынешний комендант крепости вздохнул:
— Хуже всего, что новые хищники ведут ночной образ жизни. Сражаться без света — довольно трудно.
— Зато есть надежда, что крокоспруты на стены взобраться не смогут, — не унывал Курт. — Слишком массивные и не имеют острых когтей.
Некоторое время на совете обсуждали возможности новых монстров именно в этом аспекте, детально выспрашивая командира разведчиков про все замеченные его воинами детали. Хотя чего тут выпытывать, медлительный, громоздкий хищник заведомо не мог представлять опасность для защитников на верхушке вертикальной стены. Так что сражения как такового люди не боялись, скорее, было очень прискорбно то обстоятельство, что вроде бы обретший свободу и сказочную привлекательность Лудеранский лес вновь грозил стать опаснейшим местом нахождения даже для мощного воинского отряда. И если крокоспруты распространятся по всем баронским уделам, это означало вновь тяжелейшие доставки грузов к любой, пусть даже заново отстроенной или возведенной крепости. А уж на простых поселениях, латифундиях, хуторах и на возведении баронских сельскохозяйственных вотчин можно сразу ставить жирный крест.
Подведение итогов сделала целительница второго уровня баронесса Дана:
— Как бы там ни было, но некоторое время у нас еще есть. Вряд ли крокоспруты нападут в ближайшее время, а уж тем более этой ночью. Хотя приказы разжечь несколько костров на опушке леса и около реки я отдала. Как и осветить стены факелами. Завтра же отправляем посыльных навстречу каравану и в империю. Пусть сразу шлют сюда ученых, целителей и лучших загонщиков. Только так, дружно навалившись, мы и сможем справиться с новой опасностью. Ну и просьба к Елене: тебе придется с самого утра становиться на Тропу и отправлять кайрегов в их мир.
Вторая из проводниц грустно взглянула на невестку и жалобно пробормотала:
— Да я и так…
Александра в ответ погладила золовку по руке и озвучила вслух еще не высказанные для себя задания:
— Мне придется с самого утра полетать над речушкой и близлежащим лесом. Если обнаружу приближающуюся опасность, придется лететь вслед за посыльными, может, и обгонять их, и предупреждать идущий к нам караван. Конечно, если он и в самом деле так быстро собрался и выступил в путь.
— Наше долгое невозвращение, — подвигал плечами, словно разминаясь Мудрах, — наилучшая мотивация для нашего поиска. Думаете, император, когда мы через сутки-двое не возвратились, не обеспокоился? Наверняка стянул к лесу и полк сопровождения, собранный по тревоге, и прочие вспомогательные силы. А уж общее спокойствие и неагрессивное поведение кайрегов в последние дни на наружном периметре сразу бросились в глаза.
Елена непроизвольно скосила глаза на Курта, и тот немедленно пообещал:
— Можешь не волноваться, с самого утра лично буду тебя охранять с самым блестящим автоматом и рассказывать попутно русские анекдоты.
Все уже расходились, когда Петр недовольно проворчал Дане на ушко, но так, что все услышали:
— Какие хитрые немцы пошли! Специально наши анекдоты вызубривают, чтобы потом нашим женщинам мозги пудрить!

Глава семнадцатая
ЧЕРЕДА ЗАДЕРЖЕК

Не успел Дмитрий выспаться после первой ночи своих праведных трудов, как к его биваку прибыли, можно сказать, боевые побратимы: маршал Тарьенти и герцог Лайяси. Последний, правда, без супруги, которая отправилась к своему народу, собирать его для обратного переселения в почти погибшее герцогство.
Причем оба побратима с ходу, так и не дав толком позавтракать, принялись слезно умолять помочь еще хоть сегодня в деле очистки побережья от болот. Они аргументировали свои просьбы тем, что один день, потраченный на святое дело, Торговца не спасет, а потом они тоже присоединятся на своих змеях в полете к Второму континенту. Да и риск в этом перелете был немалый: вдруг для змеев после трех-четырех часов полета не удастся отыскать место для ночлега и достойной кормежки? Вернее, не так кормежки, еды на один день можно набрать и с собой, а вот с местом отдыха и тепленьким песочком как быть? А если змеи как следует не отдохнут, то и обратный путь не осилят.
Самому Дмитрию было и в самом деле легче, он, хоть и на бреющем, медленно, но через море с Хотрисом перелетит на ускорителях. А вот змею и кучерам что делать? Вдобавок если еще и горящие желанием помочь побратимы с ним полетят, то какой с них там будет толк? Не придется ли потом, если вдруг бесценные теплокровные змеи погибнут, еще и звать на помощь альресков?
Именно поэтому Торговец и согласился немного помочь вначале на побережье, сразу поставив условие, что в любом случае на Второй он полетит сам. Что герцог, что маршал обрадовались неимоверно и поспешили выстраивать людей по намеченным примерным направлениям. По их утверждениям получалось, что к обезумевшим черным выдрам, ползущим на берег от страха перед плоонами-кайрегами, добавятся еще и те монстры, которых дезориентирует резкое падение уровней черных топей. А уж на твердой земле альрески имели неплохие навыки уничтожения и наработки борьбы со всеядным бедствием своей планеты.
Перед началом действий Дмитрий лично проследил, как и под какой охраной находится его стажер. Маршал и сам настолько проникся заботой о юноше, что окружил того во временном лагере не менее чем половиной своей прославленной фаланги. В распоряжение начинающего Торговца предоставили огромный шатер, лучших поваров, лучшего преподавателя из боевых шаманов и даже учителя фехтования. Ну а чтобы ученик вообще забыл про скуку и от безделья чего-нибудь не вытворил, то уже и Светозаров ему подкинул несколько домашних заданий. Так что Хотрису ни на небо, ни на лес взглянуть было некогда.
Ну а затем началось планомерное уничтожение болот на побережье. Кое-где этому уже помогли взбешенные преследованиями черные выдры, а когда в ход пошел работающий на всю мощь резак, то очищение огромных территорий от зловонной жидкости стало происходить прямо на глазах. Светозаров улетал далеко в туман, примерно за пятую, а то и восьмую дамбу, и проделывал в ней внушительное арочное отверстие в самом основании. Потом перебирался на уровень выше и дырявил там. Получалось переливание из одного корыта в более нижнее, и, хотя процесс осушения можно было ускорить большим количеством арок, сообразней было делать только одну по той причине, что постоянное и сильное течение внутри ее лишало эсторгов возможности заращивать проделанное отверстие. Да и альрескам настолько быстро не освоить отвоеванные пространства, ведь порой дамбы отстояли друг от друга на несколько километров. На более ровных участках суши и до десяти километров доходило.
Так прошел первый день.
После чего стал заметен неприятный дисбаланс окружающего пространства. Внушительный выступ суши в сторону океана образовался, а вот по сторонам над ним опасно нависали чернеющие массивы боковых дамб, несущих в любом случае угрозу затоплением от неуправляемых действий черных выдр. Прогрызи хоть одна всеядная тварь внушительную дыру со стороны оставшихся болот, и опустившиеся на новую сушу альрески могут оказаться смыты лавиной грязи.
Поэтому пришлось еще целых шесть дней расширять образовавшийся выступ суши во все стороны. Радости и энтузиазму местных жителей не было предела. Впервые за многие века у них появилась твердая уверенность в своем будущем и в будущем всей цивилизации альресков. Но уже к концу напряженной рабочей недели коронованный принц отверг все непрекращающиеся уговоры в свою сторону. «Ни единого часа больше и даже ни единой новой арки!» Под таким девизом он стал готовиться к пересечению океана на рассвете седьмого дня. Да и мысли о своей семье, друзьях и соратниках вконец одолели: ведь они наверняка переживают, не зная, где он и что с ним. Пора предпринять все усилия для возвращения и для этого напрячься при частичном разрушении некоторых уровней портала и уничтожении кокона вокруг этого мира. А это все, иначе как находясь на ином материке, не сделаешь.
Несмотря на все уговоры, возражения и даже приказ от имени коронованного принца, маршал Тарьенти и герцог Лайяси все равно решили отправиться с Торговцем. «Ведь обещали!» — восклицали они со справедливым негодованием. На свой страх и риск и на собственных, подаренных им императором змеях. Причем каждый решил взять с собой по двадцать воинов из числа добровольцев. Не стоило и говорить, что добровольцами вызвались все воины обеих, еще не так давно сражающихся между собой насмерть армий. Отправилось бы и больше, но остальные места на воздушном живом транспорте отводили для корма самим змеям. Так и отправились в путь: три змея, летящих друг за дружкой. В кильватере, видимо, не так мешал встречный ветер.
Правда, вскоре летящий впереди змей Торговца стал отрываться и теряться из виду. Все-таки груза на нем имелось на добрую треть меньше, а это порядочно сказывалось на скорости. Но это было оговорено заранее: пока подтянутся остальные, змей авангарда покружит над материком, отыскивая место для приземления, а сам Дмитрий начнет интенсивно делать первые дырки в дамбах. Глядишь, хоть какой-то участок суши появится.
Так и получилось. Когда уставшие змеи просто вынуждены были пойти на посадку, самая верхняя чаша материка уже опустела от жижи полностью, а повалившиеся набок гигантские папоротники и прочая болотная растительность представляли собой довольно приличную комбинированную подстилку. Тут же часть воинов принялась сооружать навесы против вездесущего дождя и заниматься сложным обхаживанием змей, а остальные бросились добивать мечущихся вокруг черных выдр. Все-таки плооны-кайреги сюда пока еще не добрались, и всеядное бедствие вело себя довольно агрессивно. Пришлось даже Светозарову несколько раз применить свое огнестрельное оружие, помогая очистить верхнюю чашу от нежелательного соседства. И он очень сожалел, что не может своими умениями перенести именно сюда хотя бы пару сотен агрессивных, вернувшихся в свой мир кайреги.
Но в любом случае завоеванием плацдарма он остался доволен. Змеи однозначно выживут и не заболеют, а значит, завтра один из них отправится на материк Заман, и вскоре здесь уже будет не протолкнуться от строителей и новых поселенцев.
После чего устроили короткий обед, посовещались и уже точно сориентировались на местности. Благодаря древним картам отыскали то место на материке, где когда-то находилась цитадель верховных шаманов, вокруг которой в переломный момент истории и построили проклинаемый поколениями альресков многоуровневый портал. К сожалению, цитадель находилась чуть ли не на самом побережье, и для осушения древней вотчины шаманов следовало преодолеть огромное расстояние, пробивая многочисленные каскады монолитных дамб. Причем вначале сделать так, чтобы основные потоки грязи обошли цитадель стороной, а уже только потом очищать интересующий участок. Иначе мощные потоки и страшное течение могли повредить магические структуры совсем не так, как следовало. Что тогда произойдет, трудно было даже представить. По некоторым данным, вычитанным в расшифрованном талмуде, могла начаться проваливаться в иное пространство сама окружающая материя. Трудно такое себе представить, но если все-таки поверить этому, то на Лудеранский лес мира Зелени могло низвергнуться страшной лавиной все, что представляло собой Второй материк: и дамбы, и болота, и остатки городов, и сам материк в придачу. Подобной катастрофы для Рая, как часто называл сам Светозаров мир Зелени, следовало избегать всеми силами. И если бы не желание самому возвратиться домой, то наверняка и весь Второй остался бы в неприкосновенности. Лучше не прикасаться к тому, что настолько опасно.
— Не буди лихо, пока спит тихо, — бормотал себе под нос коронованный принц, заканчивая вырезку очередной арки в многометровой по толщине дамбе. Через мгновение размягченная пробка вылетела, а за ней с устрашающим ревом и ускорением, вздымаясь черными брызгами и туманом, хлынул грязевой поток. — Ну вот, еле увернулся от этой гадости!.. — В который раз окинув высоту дамбы, опять пробормотал: — Еще бы! Не меньше тридцати метров. На Замане таких высоких дамб нет. Или здесь наиболее плодовитые эсторги? А может, самые прожорливые или сильные? Тоже не факт. А вот явная близость более толстых и более высоких дамб именно к цитадели просматривается в любом случае. Неужели «плодосоты» еще действуют?
Об этих магических структурах, расположенных в катакомбах, на уровне океана, и даже имеющих подводное сообщение с тем самым океаном, тоже говорилось в переведенном талмуде. В плодосотах шаманы древности как раз и взращивали первых эсторгов. Потом процесс их размножения пошел уже друг от друга, и глубокие катакомбы были просто законсервированы за ненадобностью. Но ведь сами магические структуры остались неуничтоженными. Так что вполне возможно, что там, глубоко внизу, еще варится питательный «супчик», в котором продолжают совершенствоваться новые виды кардинально непохожих на прежние варианты эсторгов. Это пока они вездесущи и неистребимы по историческим меркам, то и не перерождаются. Но если вдруг с ними начнется беспощадная война? И если плодосоты выдадут на-гора совершенно иные, не победимые данными резаками создания? Конечно, при открытии тайны и массовом производстве взрывчатых веществ любая проблема с растущими дамбами будет решена в этом мире окончательно, но ведь гораздо лучше не иметь врага вообще, чем воевать с ним с надрывом и мобилизацией последних сил.
Так что лучше всего в перспективе добраться до самого дна и уже там уничтожить, возможно, еще действующую лабораторию.
Но вначале — цитадель. Вернее, ее руины и все то, что сохранилось вокруг.
Лишь на пятый день пребывания на Втором сравнительно оголились мощные фундаменты и остатки толстенных стен, обозначающие павшую от времени твердыню древних шаманов. Толстенный слой ила смывался дождем весьма плохо. Застрявшие огромными кучами папоротники и прочие болотные растения издавали порой такую вонь, что приходилось вести поиски с задраенным прозрачным забралом. И вполне естественно, что ни о каких вскрытиях подвальных помещений или элементарных раскопках не могло быть и речи. Но самое важное — удалось правильно сориентироваться и отыскать все намеченные строения. Именно в их основаниях, а то и на первых этажах возводились в древнее время сложные энергетические конструкции, питающие всепланетный портал и создавшийся при этом кокон, мешающий Торговцу применить свои умения. Раз точки приложения сил были найдены и рассчитаны, то теперь только и оставалось уничтожить некоторые фрагменты той самой конструкции.
В талмуде говорилось четко и конкретно: вначале были созданы всеохватывающие порталы, после которых плооны-кайреги стали перебрасываться в иную реальность. Причем перебрасываться не навсегда и безвозвратно, а с определенным умыслом о возвращении, если понадобится. И со временем накопившиеся где-то там плооны стали вываливаться обратно. Это показалось шаманам несколько странным и явно преждевременным, черных выдр к тому времени еще было очень мало, и поголовье увеличивалось с трудом. Поэтому ученые мужи придумали, а рабочие спешно достроили еще четыре равноудаленные от цитадели башни. Именно в них и создали дополнения к основной конструкции. После чего возврат ненужных миру, пусть даже и весьма преданных альрескам полуразумных животных прекратился.
Дмитрий не без оснований полагал, что после уничтожения хотя бы одной из найденных башен уже разомкнет единую цепь и кокон вокруг этого мира перестанет существовать. То есть ломать все четыре фундамента, скорее всего, не будет иметь смысла. Но с другой стороны, а вдруг частичное разрушение тоже ничего не даст? Ничего конкретного об этом в талмуде не говорилось, но мало ли как замкнули единую систему далекие предки альресков. Вон сколько столетий прошло, цивилизация даже на грани вымирания оказалась, а магические структуры все еще работают как новенькие.
Ну и самое печальное: у него к данному моменту практически и не было чем взрывать. Две мины в наличии только и могли послужить что детонаторами для воспламенения остаточной энергии в кристаллах. Примерно для такого случая он до самого «дна» кристаллы не истощал, и два как раз оставались. То, что накопители после этого уничтожатся, — не жалко, лишь бы кокон разрушить. И в любом случае, лучше всего добиться желаемого с одного взрыва. А для этого как раз очень и очень помогла бы основательная расчистка.
Вот тут и пригодились те воины, которые прибыли с герцогом и маршалом. Да что там воины, их командиры сами, личным примером и короткими, словно саперскими, лопатками отгребали жижу, рубили водоросли с папоротниками и прорывались вдоль массивных стен к более массивным фундаментам. И только на минимальную подготовку одной башни к взрыву так и ушел весь пятый день пребывания на Втором.
На следующее утро иномирец решил взрывать остатки башни. Только сразу после рассвета со стороны Замана показался весь воздушный змеиный флот Вершинной империи, идущий с максимальной загрузкой воинами и поселенцами. Пришлось пару часов потратить на прием и распределение, потому что животных, покорителей небесного океана, следовало вначале уложить, потом успокоить, а потом и придерживать кормчим во время громкого взрыва со значительным сотрясением почвы.
Хорошо рвануло, от души. На месте останков башни только и остались что гигантская воронка да раскиданные на много километров гранитные блоки.
Стараясь хоть немножко выждать, Дмитрий вместе с Хотрисом во все глаза пытались высмотреть появляющиеся створы между миров. Юноша вскрикнул первым, указывая в сторону низко висящего облака, после чего Светозаров сразу и попробовал шагнуть в межмирское пространство. Да не тут-то было! Створ Хотрису, как оказалось, померещился, и Торговец так никуда и не вырвался.
— Вот незадача! — воскликнул он в сердцах, стараясь, чтобы крепкие слова с досадой не прорвались. На что маршал Тарьенти уж нервно покручивал свой ус:
— Так что, поднимаем людей и пусть окапывают вторую башню?
— Придется. Отправляй!
Какие именно развалины раскапывать, оговорили уже заранее, а так как теперь сильных рук хватало с избытком, то вроде как и за два часа обещались управиться со вторым объектом. А чтобы как-то отвлечься и не надоедать своими советами, поправками и подсказками, Торговец подхватил ставший уже привычный рукам резак и отправился на вырезание арок в иных дамбах. Благо работы на Втором еще оставалось отсюда и до горизонта. И вот уже новые ревущие потоки грязи мчатся к чистому и девственному океану.
Увлекшись работой, Дмитрий тем не менее пытался лихорадочно сообразить: как действовать в случае неудачи? То есть если и от второго фундамента ничего не останется, а кокон так и не исчезнет? Тогда вопрос о производстве взрывчатого вещества становился самым актуальным. А это значило только одно: немыслимую и длительную задержку. Ни порох, ни тем более нечто радикальное за день, а то и два не приготовишь, невзирая даже на знания некоторых, весьма интенсивных технологий из иных миров. Химия — дело канительное. Там счет пойдет на недели. И когда он к родным вернется?
В душе кольнуло от разлуки и печали, и, очерчивая очередную арку, Светозаров с некоторой озлобленностью стал напевать машинально начальные слова позабытой частушки:
— Химия, химия, здравствуй морда синяя.
После чего резко взмыл вверх, уходя от хлынувшего вместе с размягченной пробкой грязевого потока. И только после этого запоздало сообразил, что перед глазами и в самом деле, проносясь в грохочущем потоке, мелькнуло какое-то лицо. Причем и в самом деле то ли синее, то ли чернильное от черной топи.
— Брр! Что-то мне мерещиться начало, заработался! — решил было Торговец, чуть сдавая вниз. — Оп-па! Еще одна морда лица? Хм! Так я вроде трезвый.
Тогда как по спине пошли непроизвольные мурашки, а сознание непроизвольно сжалось от мистического ужаса:
— Или это здесь души давно усопших шаманов резвятся?.. А может, все-таки померещилось? М-да.
На этот раз зрение четко зафиксировало чуть вынырнувшее из потока и словно взглянувшее на небо лицо с выпуклыми контурами, примерно двухметровой величины. После чего, невзирая на всю свою смелость, неверие в предрассудки и рассудительность, Дмитрий Светозаров постарался удвоить высоту своего зависания над разрушенным участком дамбы.

Глава восемнадцатая
ТУПЫЕ БЕСТИИ

Первая ночь, после возобновившихся тревожных дозоров, прошла спокойно. Да и с самого утра Александра, пролетав над берегами речки более двух часов, ничего подозрительного со стороны Поминального озера на северо-востоке не заметила. Так что защитники крепости вздохнули поспокойнее. Еще радостней оказалось на душе, когда, пролетев над трактом всего лишь километров пятнадцать, графиня обнаружила спешащий во всю прыть караван из империи. Силища и в самом деле перемещалась значительная: помимо полка сопровождения, привычного к данной местности и обученного сражаться с кайрегами, двигало около сотни повозок с грузами и около двухсот человек вспомогательного состава. Известия от дозорных они уже получили и даже ожидали увидеть и саму Александру, потому что не успела она вылететь из-за крон деревьев, как навстречу ей понеслись приветственные выкрики.
Обмолвившись с ними несколькими словами, особенно по поводу прохода в крепость через вторые ворота и оставлении половины рабочего люда у юго-западного городища, Шура понеслась обратно к крепости. Требовалось и обрадовать соратников, и сменить уставшую Елену. Дальше уже конкретно от нее ничего не зависело, бароны сами справятся. Да так оно и произошло. Только новость о караване распространилась по Волчьему Шару, как давно ожидающие этого Василий и Сильва, в сопровождении парочки целителей и офицеров, выехали по тракту навстречу. Потому что в нынешних условиях следовало немедленно возводить второй форпост человечества в Лудеранском лесу. И заранее решили, что такой форпост логичнее всего выстроить как можно ближе к тракту, а там как раз и располагалось городище юго-западного направления.
О названии, кстати, никто и не спорил, сразу согласились с первым же предложением Елены — Дмитроград.
Для строительства Дмитрограда на выбранном месте и условия были самые оптимальные. Покатый холм, наличие рядом скальной гряды, масса строительного леса вокруг, близость тракта и вдобавок масса уже колотых блоков и плит от старых построек. Только используя древние развалины, можно довольно быстро выложить хотя бы фундамент для крепостной стены. Тем более что саму стену там можно будет возводить на любую высоту в случае необходимости. Грунт позволял хоть небоскребы строить.
Впоследствии несколько таких крепостей, или укрепленных фортов, следовало отстроить и вдоль всего тракта с таким расчетом, чтобы между каждой было расстояние в половину дневного перехода вдоль единственной пока дороги в Лудеранском лесу. А в будущем эти форты могут стать основой для небольших городков, в которые и будут стягиваться переселенцы. Бароны желали как можно скорее заселить свои законные вотчины.
Понятно, что возводить основу Дмитрограда придется с большой осторожностью, опасность со стороны крокоспрутов еще не была изучена как следует, но вселяло оптимизм расположение строительной площадки: в противоположном, наиболее дальнем углу от озера. То есть все располагалось на единой прямой с северо-востока на юго-запад: Поминальное — Волчий Шар — Дмитроград. Главным архитектором и зодчим будущей твердыни сам себя назначил барон Василий Сутугин. Да друзья по этому поводу и не спорили, никто лучше бывшего командира «третьей» в фортификации и вообще архитектуре не разбирался. Хотя и помощников для него в этом деле нашлось предостаточно. Мало того, вскоре из империи Рилли подтянутся какие угодно специалисты и знатоки тонкостей проектирования.
Изрядно ополовиненный караван встретили в крепости грохотом барабанов и ревом сигнальных труб. Тоже старая, устоявшаяся традиция, означавшая празднество, отпуска, смену состава и долгожданные вкусности с большой земли. Правда на этот раз ни про отпуска, ни про вкусности речи не шло. Припасов в крепости и так хватало, а смена некоторой части личного состава прошла только два месяца назад. Но праздник есть праздник. Тем более с акцентом тотального примирения между собой людей и кайрегов. Все ходили довольные и счастливые, вели интенсивные беседы по всей крепости и с отвисшими челюстями рассматривали, как проводит графиня Светозарова недавних кровожадных хищников по Тропе. Разве только генерал Мудрах неожиданно загрустил, а когда его спросили о причине, ответил с ностальгией:
— Скоро такие праздники останутся лишь в истории. Пройдет совсем мало времени, и сюда подобные караваны станут прибывать ежедневно, а в таком случае редкостное событие становится серыми буднями.
— Ничего, — успокаивала его Маурьи Дана. — В будущем будут иные праздники, а сегодня давайте и в самом деле веселиться. Пир так пир!
Понятное дело, что праздничный ужин, начавшийся заранее, еще засветло, ни в коей мере не давал право напиться всем подряд и, свалившись с ног, потерять всякую бдительность. Но сегодня на посты в ночь заступили рыцари полка сопровождения, как всегда и делалось в таких случаях, а сами воины гарнизона получили заслуженный выходной день. Так что К поздней ночи появились даже сильно упившиеся индивидуумы. Одних разнесли по их казармам, а вторые, заводя остальную массу гуляющих, устроили нечто вроде пения и хороводов вокруг внушительного костра прямо под стенами крепости, но снаружи. К тому времени очередь из кайрегов уже давно рассосалась в лесу, а веселящиеся люди расслаблялись на полную катушку.
Да и чего было опасаться? Еще засветло Елена вместе с Куртом, которому Александра дала попользоваться своими ускорителями, облетели на пару весь участок леса вблизи крепости и речки, а потом еще и вдоль русла основательно просмотрели. Ни в самой воде, ни в густых зарослях чего-то движущегося не заметили, чем и порадовали готовящихся к пиру соратников. Помимо этого, на самой опушке вдоль реки, да и на отрезке между потоком и углом крепости установили около двадцати внушительных, «долгоиграющих» факелов. То есть все было предусмотрено и сделано с подстраховкой. Врасплох опытных воителей не застанешь!
И все-таки кошмарные бестии выползли на освещенные факелами участки несколько неожиданно. Только что вроде и не было никого, и вот уже ползут, перебирая неспешно своими массивными лапами и шевеля блестящими от чешуи щупальцами.
Грохнули барабаны, взревели трубы, взлетела в небо сигнальная красная ракета, на стены добавили новых факелов. Любители танцев, трезвея на ходу, втянулись в крепость, а массивные ворота захлопнулись намертво. Хотя изрядно подвыпивших воинов гарнизона, а уж тем более тех, кто вскочил с кроватей и на заплетающихся ногах поспешил наружу, на стены все равно не пустили, там и так было не протолкнуться. Еще и команда от Даны поступила вполне конкретная и понятная:
— Всем отсыпаться! Мало ли как оно завтра получится.
Ну а потом все стали ждать и наблюдать, как поступят крокоспруты.
За лагерь строителей Дмитрограда пока никто не переживал, тот находился в противоположной стороне, и вряд ли за оставшееся время ночи приближающиеся монстры преодолеют это расстояние. Хотя звуки ответного сигнала горном с той стороны тоже донеслись. Как и взлетевшая в небо сигнальная ракета, они показали, что лагерь спешно приводится в состояние боевой готовности. В крайнем случае, строители могли срочно отступить по тракту на юго-запад.
Крокоспруты перли вперед с неумолимостью бронированных танков. То ли им так человеческое мясо понравилось, то ли самый последний сброс и сплав тел погибших кайрегов их разбаловал, то ли ароматные запахи пиршества до них донеслись, но они покинули свою любимую водную стихию и теперь двигались именно на Волчий Шар.
— А вдруг и они имеют разум? — высказала предположение Александра и сама же от этого содрогнулась. — Только бы не это!..
Расположившийся рядом Петр, поглаживая приклад своей винтовки, согласился:
— Неприятная вещь — война с такими тварями. Уж на что мне раньше кайреги противными казались, так теперь они выглядят словно милые и пушистые игрушки по сравнению с этими образинами.
— Вдруг и у них странная защита вокруг тела? Давай подстрели хоть одного с дальней дистанции.
— Зачем? Договорились ведь не стрелять, пока не рассмотрим, чего эти ходячие гнезда щупальцев могут. Вполне возможно, что уткнутся в стенку, сообразят, что там ни медом, ни жиром не мазано, да и вернутся в свою речку.
— Забыл, что ли? — удивленно воскликнул стоящий не так далеко Курт. — Что речка не «их», а наша. Скорее всего, именно тебе с Даной та сторона с речкой и достанется при делении территории.
— Я буду возражать! — возмутился лучший снайпер.
— Да сколько угодно! — посмеивался немец. — Все равно жребий выберет тебя. Еще и озеро в придачу получишь. А вот твое определение этих гор ужаса вполне звучное получилось: ходячее гнездо щупальцев.
По стене в обе стороны пробежал говорок, это воины передавали друг другу услышанное от баронов. Разве только графиня Светозарова осталась недовольна:
— Слишком длинно. Давайте просто их назовем гнездами.
— Птички обидятся, — тут же возразил Петр. — Лучше уж аббревиатуру использовать. Например… — Он задумался на мгновение и выдал: — Например, КССГ. Крокодил со спрутом гнездовым.
— Тоже длинно, — возражал барон Вайсон. — Лучше уж ГСК. Гнездо спруто-крокодильное.
— Кажется, уже такая аббревиатура уже существует, — сомневалась Александра.
На что Петр тут же поддакнул:
— Ага! Гипсостроительный комбинат! — Пока знающие земляне нервно хихикали, снайпер надумал еще кучу расшифровок: — А можно еще и так…
— Нет, так нельзя, — строгим голосом перебила своего любовника Дана. — Лучше еще короче: от двух букв, «к» и «с», то есть каэска. Или каэск, или каэски. Решено!
— Вот и выбирай такую в командиры! — ворчал Петр. — Ты бы их еще АКа назвала: «Адуренно килограммовые». Ни какой романтики.
— Будет тебе романтика, не плачь! А пока давай все-таки и в самом деле одного каэска завали, вон того, чуть правее, что вперед вырвался. Посмотрим, что его защищает.
До выбранной цели дистанция как раз достигла отметки в тридцать метров, так что Петр уже через пять секунд всадил пулю со смещенным центром тяжести прямо в глаз. Никакой магической защиты вокруг твари не оказалось, она осталась без глаза. Зато живучесть у нее оказалась просто невероятная: с развороченной глазницей она взревела от боли, раскрыла пасть и даже слегка ускорилась в движении.
— Ха! Вы только гляньте на эту образину! — возмутился громко Петр. — Где же у нее слабое место?
Второй раскуроченный глаз убавил скорость крокоспрута вдвое. Третий, прямо в лоб, вообще никакого видимого эффекта не дал. И только четвертое попадание у основания передней лапы оказалось смертельным. Монстр извернулся дугой и забился в смертельных судорогах. От этого строй почти единой фаланги нарушился, но поедать павшего члена стаи никто не стал. С озлобленной, неумолимой настойчивостью твари подались в стороны, обходя и обтекая агонизирующее тело.
Главнокомандующий Волчьего Шара дала добро еще на несколько выстрелов, которые однозначно подтвердили предварительные выводы: самое уязвимое место у каэсков грудина под шеей. То ли сердце у них там, то ли еще что не менее важное, но хватало практически одной пули для успокоения такой живущей и мощной твари. Другой вопрос: как сражаться с таким чудовищем обычным воинам, если закончатся боеприпасы для огнестрельного оружия? Ведь даже копий длиннее чем восемь метров не существует в природе, а стрелы не имеют должной пробиваемости. Еще и попасть надо куда следует. Ну а ближе к себе вряд ли крокоспрут кого подпустит. Вся надежда на высокие стены. Как оно получится?
Действительность грубо опрокинула все предварительные ожидания. Каэски не умели лазить по стенам, нет, но зато они прекрасно могли взбираться… друг по дружке! И это было невиданное, завораживающее своим ужасом зрелище. Крокоспрут задирал голову круто вверх, чтобы она ему не мешала, а передними ногами начинал шагать на стену. При этом всю тушу уверенно толкали задние лапы. Средние конечности несуразно торчали в стороны, шевелясь в такт с иными. Вначале казалось, что чудовище встанет вертикально, а потом и завалится беспомощно на бок или на спину. Но не тут-то было! Громадные хищники замирали под углом в сорок пять градусов, а уже по их спинам заползали вверх другие члены стаи. Причем первый опорный ряд выстраивался, словно по команде невидимого дирижера, сплошной покатой стеной. Еще и средними лапами как-то сцеплялись, усиливая тем самым жесткость и убирая последние щели между собой.
Второй уровень становился несколько круче, градусов под шестьдесят, третий почти по семьдесят, зато каэск из четвертого ряда уже не просто доставал до верха стены щупальцами, которыми мощно подтягивался, а чуть ли не сразу лапами.
Какое счастье, что в тот момент большинство щупальцев было занято поддержкой тяжеленного тела и это позволяло воинам интенсивно рубить эти покрытые чешуей ответвления, а затем и сталкивать рогатинами ревущего от боли монстра вниз.
И все равно сражение получилось страшное по своему накалу и поразительное по своему продолжению. Уже и утро наступило, а крокоспруты все еще ползли и ползли со стороны речки. Благо еще, что не окружали всю крепость и не атаковали со всех сторон. Но и этого оказалось достаточно, чтобы с северо-восточного направления тела монстров практически достигли пятнадцатиметровой высоты. То есть твари заползали наверх уже без всяких пирамид, просто по трупам впередиидущих.
Конечно, к тому времени бароны сильно пожалели, что не начали отстрел чудовищ еще с дальней дистанции, но, с другой стороны, боеприпасы все равно к утру оказались почти на исходе.
Помогли наблюдения самых первых минут боя: крокоспруты довольно осторожно и опасливо обходили те несколько десятков костров, которые горели у них на пути. А значит, целители со всех ног бросились к большим чанам, которые привез последний караван, и стали варить основанную на смолах жидкость, напоминающую своими свойствами напалм. В империи Рилли имелось несколько видов этого древнего оружия, которое только и применялось во все века в войне против Успенской империи. Да и то лишь при обороне крепостей, которые ашбуны пытались атаковать при своих ежегодных наступлениях. Сейчас же местный аналог напалма, под названием жигонь, сказал последнее слово в сражении. Как только пылающие частицы жидкости стали прожигать кожу каэсков, они с недовольным ревом стали разворачиваться и бежать к воде.
В ход пошли малые глиняные горшки, крынки и даже чаши. Все годилось, лишь бы зашвырнуть жигонь как можно дальше, в массу шевелящихся, извивающихся щупалец. И хоть какие омерзительные запахи от паленой плоти ни крутились в воздухе, защитники крепости ликовали. Ну а враг под первыми лучами местного солнышка живо отступил к воде и в лесную чащу.
После чего о сне никто и не подумал. Часть целителей, прибывших вместе с караваном, принялась препарировать новых и неизвестных для них хищников. Вторая часть, преимущественно ученики академии, отправилась с отрядом в лес для сбора смол и прочих ингредиентов для варки жигоня. Самые значительные силы, прикрываясь разожженными большими кострами, оккупировали пространство между крепостью и рекой и приступили к сплаву туш, коих накопилось на месте побоища более чем восемь сотен. Работа у них оказалась тоже та еще: от такого частого сброса наверняка ниже по течению образовывались заторы, да такие, что сразу отмечался некий застой воды. Но ничего иного придумать пока не удавалось. В ином случае начавшееся разложение неизвестных доселе тварей может еще более губительно отразиться на людях.
В лагере строителей Дмитрограда ночь прошла спокойно, и с раннего утра там продолжили поднимать стены. Рассказанные ужасы про штурм Волчьего Шара мобилизовали на самый настоящий трудовой подвиг, когда главные стены внутренней цитадели будущей крепости стали расти прямо на глазах. Этому помогли и около сорока человек, переброшенных на помощь после сброса тел крокоспрутов в речку.
Ну а из самого леса с раннего утра на Тропе выстроилась длинная очередь терпеливых и смиренных кайрегов. Кажется, теперь они хотели попасть на свою историческую родину еще целеустремленней. И поговорившая с некоторыми из них Александра получила этому «словесные» подтверждения:
— Ползунов слишком много, а мы людям ничем не можем помочь. Тем более что ползуны начали великое переселение.
Странное название для жутких монстров придумали кайреги. Ползуны? И о каком переселении идет речь?

Глава девятнадцатая
СПОСОБНЫЙ УЧЕНИК

Мелькнувшие в потоке грязи лица настолько Светозарова выбили из колеи, что он некоторое время просто висел сверху и созерцал. И только потом стал задействовать свое соображение как положено.
Во все века при возведении дамб эсторги действовали одинаково. То есть начинали строить новую преграду там, куда доставала стоячая гниль от предыдущей запруды. Ну разве что приоритетным местом начала строительства всегда являлся более густой поток грязи, ручеек или текущая с более высоко расположенной местности речка. После чего вширь дамба так и разрасталась вдоль все той же верхней кромки. В результате этого порой за самой запрудой оказывались если не целые города, то уж значительные каменные строения или внушительные поселки. И пару раз Торговец уже натыкался в своей работе на такие места, где после открытия «пробки» с той стороны мешали не то строения, не то остатки крепостных стен. Несильно, в сущности, мешали, потом их тоже размывало беспощадным потоком, но порой течение от этого поначалу сильно сдерживалось. Другой вопрос, что мощное течение могло выковырять из основания и громадные блоки фундаментов.
Вот после тщательного наблюдения Дмитрий и рассмотрел в грязевом потоке те самые блоки, плиты и даже куски колонн. А когда мелькнуло очередное лицо, туг же сменившееся гранью плиты, сразу успокоился: «Так и параноиком стать недолго! Увидел участки стен с выпуклыми барельефами и поверил в нечистую силу. Тьфу! Докатился. Но что это за такие интересные развалины с той стороны? Ни разу должных упоминаний в здешней литературе не встречалось. И устно никто не упоминал».
Хотя для достоверности следовало бы еще раз просмотреть перевод талмуда, совместив это с опросом как герцога Лайяси, так и маршала Тарьенти. Ну и остальных порасспросить не помешает. Все-таки с последней массой переселенцев прибыло сразу несколько шаманов. В том числе несколько вполне старых и авторитетных.
Самые верхние уровни Второго к тому времени уже стали принимать некое подобие обжитой зоны. Чему способствовали шатры, навесы и жутко чадящие дымом костры. Слишком уж не хотели разгораться пропитанные влагой местные аналоги болотных растений.
Первым к приземлившемуся чуть в сторонке Торговцу поспешили два человека — Хотрис и маршал.
— Я изучил и научился делать проводку энергии через себя! — успел первым юноша. Они еще в башне Покаяния перешли к родственным обращениям на «ты». — Опробовал, и у меня получилось! Вот посмотри!
Бесцеремонно он забрал у наставника из его поясной сумки один из почти опустошенных накопителей, положил на выступающий блок древних развалин и прикоснулся к нему мизинцем правой руки. Затем сосредоточился, направил указательный палец левой руки в торчащий набекрень всего в одном метре огрызок ствола папоротника и закрыл для чего-то глаза. Секунд двадцать ничего не происходило, но только Дмитрий собрался пошутить на тему плохо выученного урока, как вдруг из указательного пальца Хотриса сорвалась ревущая синяя молния и практически испепелила несчастный пенек до основания корней.
— О-о! Вот! Видел?! Видел? Ух, какая мощная получилась! — запрыгал от распирающей его гордости стажер. Пораженный демонстрацией именно такого умения, Светозаров вынужден был признаться:
— Честно говоря, даже у меня такого не получается!.. Ну-ка объясни, чего ты тут намудрил?
Но стоящий рядом маршал уже подтянул отвисшую челюсть и проморгался от вспышки молнии:
— Принц, уже минут десять, как горнисты передали условное сообщение с дальнего участка: вторая башня очищена и под фундамент сделан подкоп.
— Хорошо, хорошо, — слабо среагировал на него Торговец. — Чуть позже. Вначале тут разберусь.
И стал тщательно выспрашивать ученика обо всех подробностях увиденного. Оказалось, что юноша совершенно по-своему интерпретировал продиктованные ему наставления, а когда у него ничего не вышло, добавил еще и откровенной «отсебятины». При этом руководствовался только своей интуицией и страстным желанием все-таки получить отличную оценку. В результате и получилось новое открытие. В том смысле, что открытие именно для наставника, ведь вполне возможно, что иные Торговцы, если таковые отыщутся, подобную молнию вообще детским лепетом считают. Но раньше у Дмитрия такого при подобной проводке не получалось: ну таран, ну просто сноп света или струя горячего воздуха, а тут молния! Вдобавок со страшной силой.
Пришлось изучать и рассматривать, как это получилось у Хотриса. А уже через полчаса осознал, насколько все просто и гениально!
Проверил накопитель — энергии ушло мизерное количество. Попробовал сам еще несколько раз и почувствовал себя Зевсом Громовержцем. Но не успел этому как следует нарадоваться, как ученик, нисколько не обращая внимания на подошедшего вместе с группой шаманов герцога Лайяси, снова озадачил старшего коллегу:
— Значит, я теперь тоже могу полетать и поработать с резаком?
В принципе эти просьбы уже прозвучали стократно, потому и было дано такое, казалось бы, немыслимое задание — научиться проводить сквозь себя энергию. И только после этого торжественно обещалось вручить устройство древних Кулибиных, предназначенное для размягчения колоний эсторгов.
Теперь приходилось слово сдерживать, хотя попытку как-то выкрутиться Светозаров все-таки предпринял:
— Э-э-э… даже не знаю, как у тебя получится.
— Да запросто! Снимай! Давай помогу! — Стажер чуть ли не насильно снял у наставника с шеи висящий до сих пор на ремне резак, сноровисто перевел его в режим максимальной работы, а для источника питания использовал зажатый в некоем подобии приклада почти полный энергии накопитель. — Ну что, где попробуем?
До ближайшей громады, уже мокрой лишь от дождя дамбы, было всего лишь метров двадцать. Вот на ее нависающий внутрь изгиб и указал Торговец с некоторым сомнением:
— Попытайся тот кусок размягчить.
Юноша только обидчиво фыркнул, недовольный сомнением в своих силах, навел некое подобие раструба в цель и задействовал устройство. Но вместо ожидаемого тихого гудения и почти невидимого туманного луча вдруг произошло неожиданное: раздался резкий скрип-сирена, а из раструба вырвался огненный шар в виде жидкой капли напалма. Увеличиваясь в размерах, капля понеслась к цели и к моменту удара стала около метра в диаметре. Взрыва, к счастью, не произошло, капля просто беззвучно впиталась вся в монолит эсторгов. Но самое удивительное произошло дальше: эффект поражения получился многократно больший! Вместо одного метрового куска из дамбы рыхлой кашицей вывалился участок диаметром в шесть метров и в глубину на всю толщину омертвевшей колонии! Хорошо, что ни с той, ни с этой стороны поблизости никто из людей не стоял, иначе сейчас бы выкапывали из-под массы, сменившей консистенцию.
Маршал, герцог и подошедшие шаманы замерли с отвисшими челюстями, а наставник на всякий случай протер глаза:
— Ну ты уникум! Чего только творишь?! А?
— Да я чего… Оно само так вырвалось.
Хотрис и сам выглядел растерянным, поглядывая с недоумением то на резак в своих руках, то на огромную дыру в дамбе.
— Ну-ка дай!.. — Дмитрий неожиданно испугался, что такое экстраординарное использование резака наверняка изрядно опустошило накопитель. Но там уровень остался почти неизменным. По крайней мере, перерасхода энергии не произошло. — Хм… странно. Неужели именно такая вот проводка синей молнии заставляет работать устройство в совершенно ином режиме?
Пока он так бормотал, парочка самых авторитетных шаманов приблизилась к разрушенной дамбе и начала осматривать срез. За ними подтянулись и остальные, тут же начавшие что-то бурно обсуждать.
Прежде чем к ним присоединиться, Светозаров и ощупал своего ученика, и тщательно расспросил о самочувствии. Все-таки опасения за внутреннее состояние органов юноши у наставника имелись небеспочвенные. Сам когда-то еле выжил после таких экспериментов. Но тут оказалось все в порядке.
— Чего мне станется? — ворчал притихший Хотрис, а в ответ слышал аналогичное ворчание:
— Если бы я знал.
Действительно, ни методик, ни инструкторов по этим вопросам у графа Дина никогда не было, так что до всего приходилось додумываться самому. Причем порой очень больно и страшно додумываться. Потому и переживал за своего младшего коллегу как за родного сына. Если не больше.
А ведь теперь придется и в самом деле выполнить желание и отпустить Хотриса на кардинальную порчу иных дамб. Слишком уж паренек мечтал об этом, да и доказал право на самостоятельные полеты своим умом и сообразительностью.
Чуть позже уже все вместе осматривали разрушенный участок и обсуждали основное существенное различие. Если при разрыхлении эсторгов до того края получались изъеденными и царапающимися, то после выстрела каплей напалма срез получился гладенький, словно оплавленный. Все бы ничего, ибо Торговец не видел в этом принципиальной разницы, но вот самый старший по возрасту шаман доказывал некую аксиому. Дескать, он читал в одной из древних книг, что если край колонии эсторгов удастся расплавить до гладкой пленки, то на эту пленку никогда больше не нарастет новая колония. То есть утверждалось, что таким образом можно ограничить нарастание новых колоний.
Коронованный принц на это только воскликнул:
— Да мы только рады будем, если арки или вот такие тоннели зарастать перестанут! Вам же в будущем меньше работы. Но тут вот у меня, уважаемый, всплыл новый вопрос по теме этого материка. Может, вы и об этом знаете?
И подробно обрисовал, какие именно лица и каких размеров он видел в созданном совсем недавно грязевом потоке. А напоследок поинтересовался, что это может быть за строение и для чего оно предназначалось.
Шаманы долго морщили лбы в напряженных воспоминаниях, хмурились и переглядывались, но ничего так вспомнить и не смогли. Как и боевые побратимы Торговца. А вот его младший коллега с некоторым сомнением потянул его за рукав и прошептал:
— Учитель, я вот тут четко вспомнил пару строчек из малозначащей книги, которую мы отбросили в башне Покаяния.
— О чем книга?
— «Обряды при захоронениях». Честное слово, такая чушь!..
— А что за строчки?
— Сейчас… э-э-э… «Украшать блоки усыпальниц резьбой и орнаментом в виде лиц является кощунством и категорически запрещено. Только посмертный Пантеон с телами великих шаманов древности на Втором является исключением из этих правил. Лучшие скульпторы высекали метровые лики почивших или павших шаманов, но обращали их глазами внутрь Пантеона…»
— Молодец! Память у тебя на зависть, — похвалил Дмитрий ученика. Но после такой неожиданной подсказки интерес к событию у него сразу пропал. — Пантеон, говоришь? Наверняка он стоял нетронутым и неразграбленным до самого последнего часа, пока не скрылся в глубине болота. Ну и ладно! Пусть его там размоет окончательно, нам с него толку никакого, а все, что вымоет в нижнюю чашу, потом археологи альресков раскопают. Сейчас мне важней взорвать вторую башню.
— А я полечу дырки делать! — воскликнул Хотрис. Правда, заметив кислое выражение на лице наставника, стал краснеть от возмущения и зашипел, словно старый паровоз: — Но ты же обещал?
— Что с тобой сделаешь, можешь приступать. Бери мой резак и начни вон с той стороны уже очищающейся просеки. Как раз пойдешь вверх от участка с Пантеоном, пусть корячит его потоком до конца. Не заслужили предки альресков спокойного сна, не заслужили.
— А почему там?
— По крайней мере, издалека буду за тобой посматривать. Забрало обязательно используй! И не забудь в аварийном случае задействовать свой маяк. И сам время от времени посматривай в мою сторону. А если…
Стажер с таким укором посмотрел на своего наставника, что тому стало стыдно от перечисления всех напутствий и того вороха наставлений, который он уже приготовился обрушить на голову подопечного. Поэтому после тяжелого вздоха старший коллега лишь хлопнул младшего по плечу и разрешил одним словом:
— Лети!
Да и сам после этого поспешил на участок с подготовленной башней. Все же шаманы прекратили свои прения и, чуть ли не обгоняя герцога с маршалом, устремились к заранее приготовленному к полету змею. Было решено, что они будут наблюдать взрыв башни с высоты птичьего полета. Слишком им было интересно понаблюдать за разлетающимся фундаментом и образованием такой огромной воронки.
Пока Дмитрий закладывал мину и устанавливал возле нее остатки накопителя с крохами энергии, Хотрис успел раскурочить более десятка дамб и, пока не появились давно ожидаемые створы в межмирское пространство, со всей прытью наверстывал проведенное без приключений время. Причем после каждого выстрела каплей непонятной до сих пор плазмы он взмывал вверх, дожидался фонтана рвущегося грязевого потока, демонстративно разворачивался в сторону наставника и салютовал воинским приветствием. В общем, развлекался юноша от всей души. И хоть как за него Светозаров ни переживал и ни сжимал строго губы, в душе он жутко гордился своим стажером, протеже, коллегой и почти родственником.
Мина оказалась заложена, Торговец отошел под прикрытие солидной дамбы, подал условный сигнал на барражирующего с седоками по большому кругу змея и, глядя на часы, приготовился дать последнюю отмашку, означающую «Внимание!». При этом он беспокойно оглядывался в сторону Хотриса, который уже почти скрылся в сгущающейся облачности. И сам себя отругал: «Чего я нервничаю? Сигнал тревоги сразу услышу. — Затем перевел взгляд на уголок экрана перед собой и стал ругать себя вообще плохими словами: — Лопух! — Это слово еще выглядело комплиментом по сравнению с остальными. — Почему прием аварийки не включил?! Вот бы парень подал сигнал тревоги, а я ни сном ни духом!»
Несколько движений пальцами по обшлагам сюртука, и досадная оплошность устранена. Так и продолжая косить глазами сразу в два места, на тень ученика и часы, Светозаров стал поднимать руку для отмашки. И резко вздрогнул от неожиданного писка. Сидел бы на дереве, наверняка бы свалился вниз, как мешок с… листьями. А так только бешено заметался глазами по все той же облачности. Как ни странно, но там опять мелькнула взлетевшая фигурка Хотриса, отдающая честь в развороте.
«Что за ерунда?!» Но в этот миг раздался весьма похожий писк часов, и рука сама дала отмашку.
Раздался вполне ожидаемый грохот, и почва вместе с башней стала разлетаться в стороны. Да только наблюдать за воронкой или там появлением створов было недосуг, Торговец строгим голосом дал команду Хотрису возвращаться немедленно. Но чем ближе тот подлетал, тем больше недоумевал его наставник: «Вроде с ним все в порядке. Неужели нечаянно включил систему оповещения? Точно! И как я сразу не догадался?..»
Уже на подлете Хотрис замедлился, не удержался и еще раз выстрелил из резака, понаблюдав, как раздувающийся шар летит в основание очередной дамбы. Вот шар впитался, словно вода в губку, и тут же на месте впитывания с грохотом вырвалась бешеная струя черной грязи. А паренек уже взлетал, удивленно уставившись на своего наставника.
Тот опять включил переговорное устройство, удивляясь своему спокойствию, и начал с похвалы:
— Отлично у тебя получается!
— Так это легче всего! Вот пока я научился энергию через себя проводить.
— М-да, тем более молодец. Но вот скажи мне, зачем ты сигнал тревоги включил?
Взгляд Хотриса заметался, выискивая должный значок на своем экране:
— Да не включал я. Вот, даже значка нет! Точно не включал!
Опять чувствуя себя последним дураком, Светозаров вывел на свой экран карту и задал ориентировку для компьютера о направлении сигнала. И уже через несколько мгновений кусал губы от рвущихся на самого себя нареканий: кто-то просил о помощи с побережья материка Заман! Совсем недалеко от точки незапланированного выхода из межмирского пространства!
На этот раз мозг действовал и сам не хуже компьютера. Предельная скорость ускорителей по прямой все-таки уступала скорости разогретого, несущегося вперед небесного змея. Поэтому через океан — только на местном волшебном транспорте. Бреющий вдалеке змей с шаманами тоже легко доставит на материк, ведь ресурс свой, вернее запас сил, он выработал только на одну восьмую, не больше. Но в то же время под навесами сейчас лежит и давно готов к немедленному полету и персональный змей, которого император Хангверд Десятый практически подарил коронованному принцу в полное распоряжение.
Поэтому Торговец, тремя словами рыкнув приказ Хотрису, устремился к своей экзотической собственности. По пути, правда, дал крюк и коротко обрисовал криком сложившуюся ситуацию маршалу и герцогу:
— Кто-то из моего мира призывает меня на помощь около места возвращения плоонов! Мы летим туда немедленно на моем змее.
И пока он спешно грузился, потом взлетал, прямо на ходу определяя цель для кормчих, на змее с наблюдателями тоже определились. Вниз при краткой посадке сошли несколько шаманов, а все остальные решили оказать максимальную помощь Торговцам в любых вопросах. А что для этого означает перелететь всего лишь океан?
Да так, мелочь.
И вот уже два прекрасных и волшебных создания несутся под хмурыми, дождливыми облаками. А Дмитрий Светозаров продолжает интенсивные размышления, ведущие только к одному выводу: «Скорее всего, кто-то из нашего отряда рискнул и решил каким-то чудом оседлать проваливающихся в никуда кайрегов. А может, и случайно чего получилось».
Все-таки о разумности и полной вменяемости плоонов-кайрегов великий Торговец пока не догадывался.

Глава двадцатая
НЕЗАМЕНИМАЯ ГРАФИНЯ

С самого начала дня Александра простояла на Тропе только два часа. И не только потому, что сама рвалась и на опушку и к речке на разведку, но по необходимости немедленного разговора с вожаками стай. Слишком уже сильно не давало покоя высказанное мнение о массовом переселении крокоспрутов. Если они так размножились на озере, что теперь решили захватить весь лес, то это будет еще то бедствие.
Смена произошла благодаря возвращению Елены и Курта из разведки. Причем сведения, ими доставленные, оказались более чем неутешительные: каэски не просто заполонили сплошь своими телами окрестности реки ниже, но и выше по течению речки. А в лесу, особенно в низинных и влажных местах, монстры лежали сплошным ковром. Создавалось впечатление, что они просто отсыпаются перед очередным ночным штурмом человеческой твердыни. Мертвые тела своих сородичей, сплавляемые по воде, каэски не трогали, только расступались и провожали злобным рычанием.
И это при том, что такие огромные чудовища просто обязаны были хоть что-то кушать!
Насмотревшись на эти стада хищников, Елена сама напросилась подменить невестку и «отдохнуть» возле милых и добрых кайрегов.
Но не успела Александра улететь на лесную опушку, как ее позвали к столам по разделке и осмотру тушек крокоспрутов. Там в основном и толпилось все командование крепости.
— Складывается твердое впечатление, — стала рассказывать Дана подруге, — что все каэски совсем недавно чем-то сильно переболели. А в данный момент они как бы находятся в фазе выздоровления.
— Эти монстры еще и болеть могут? — подивилась графиня Светозарова. — И чем конкретно? Может, мы им поможем опять заболеть?
— Нечто вроде расстройства желудка или сильного отравления.
— Вот те раз! Непроходимость газов спровоцировала массовую миграцию озерных оленей! — голосом телеведущей прокомментировала графиня. А потом добавила в раздумье: — Может, они с голодухи ягод волчьих объелись? Вон их сколько в лесу, потому и крепость эту так наверняка назвали.
— В том-то и дело, что ягоды им смысла жрать нет, в озере дичи и рыбы видимо-невидимо.
— Почему они тогда переселяются?
— Вот именно для этого мы тебя и позвали, чтобы выяснить этот вопрос, — призналась Дана. — Нам нужны твои ускорители, Елена свои уже отдала Петру. Я с ним хочу на пару слетать к озеру и на месте посмотреть, что и как. Разгадку мы отыщем только там.
— Ну нет! — решительно возразила Александра. — Ускорители мои, мне и лететь! И не надо мне никого в напарники, я все равно легче, поэтому буду лететь гораздо быстрей. По всем расчетам к вечеру успею вернуться обратно, если вылечу немедленно. Что надо высмотреть на озере?
Понятно, что спорить с полностью независимой супругой Торговца никто не смог, и после протяжного вздоха на нее со всех сторон посыпались задания и наставления. Следовало и осмотреться, и проверить дельту речки при впадении в озеро, взять пробы воды и грунта в определенных местах, ну и… вернуться в целости и сохранности.
— В последнем и не сомневайтесь! — уже через пять минут отвечала Александра, полностью собранная в дальнюю разведку. — Счастливо оставаться!
Летела она по компасу по кратчайшей прямой, поэтому редко когда могла конкретно рассмотреть что-либо внизу на открывающихся прогалинах или на водной артерии безымянной речушки. Но если на прогалинах рассмотреть туши крокоспрутов не удавалось, то в реке они просто кишели, заменяя своими щупальцами любые открытые пространства с водой. Видимо, даже во время миграции каэски не могли находиться без жидкости. А вот чем они питались, рассматривать было некогда, да и не хотелось. Пусть хоть друг друга глотают, лишь бы оставили людей в покое.
К озеру Александра и в самом деле долетела довольно быстро. Все-таки шестьдесят километров для ускорителей пустяк, и за час, с доставкой такого легкого тела, справились. А вот на месте пришлось задержаться надолго, по многим причинам. И самая главная из них: озеро стало не Поминальным, а Мертвым. Всюду, куда только доставал взгляд, на поверхности плавали вздутые туши крокоспрутов. Вокруг летали мириады огромных зловонных мух и слепней. А вонь стояла такая, что Александра поблагодарила судьбу, догадавшись заранее тщательно проверить герметизацию забрала на голове. Иначе один судорожный вздох и… непроизвольное пике было бы гарантировано.
Трупы монстров частично устилали и берег. Видны были и утонувшие тела в глубине вод. Ну и сразу становилось понятным, что здесь даже рыбы не выжили. Разве что раки, если не вымрут от трупного яда, откормятся до размеров все тех же каэсков. Только вот отчего это вдруг все так дружно отбросили ласты? И почему сбежавшие вверх по течению реки особи выжили? Вопросов тьма, а вот спросить не у кого. Зато и бояться теперь некого.
Спокойно опустилась на берег и стала брать пробы грунта. Затем в другом месте, не забывая и о пробах воды в разных местах. Последние пробы взяла в дельте безымянной речки. Там от запруды из трупов вообще творилось нечто страшное. Река разлилась, и, возможно, дельта вскоре превратится в стоячее болото. Хотя если пойдет сильный дождь, то в любом случае запруда снесется, словно стог легкого сена.
Назад решила лететь, стараясь придерживаться поворотов речки. Первые несколько километров — только обездвиженные тела. Дальше — уже шевелящиеся. Ну а после шестого-седьмого километра показалось пустое пространство. Видимо, это пространство словно карантин разделяло выживших и успевших удрать из озера крокоспрутов от тех, кто заболел и остался умирать. Теперь становилось понятным, почему инстинкт выжившим тварям подсказал не есть своих мертвых членов стаи. Ну и с десятого километра пошли только одни живчики, интенсивно полощущие свои внутренности чистой сравнительно, но, главное, не отравленной водой. Вот и вся подноготная великого переселения. Если людям удастся справиться с этой единой волной выживших каэсков, то Лудеранский лес навсегда избавится от неприятностей. Ну разве что потом придется разобраться еще и с озером и выяснить причины такого массового отравления. Как бы потом сам водоем не стал рассадником таинственных болезней и вирусов.
Разведав все самое основное, Александра опять легла на прямой курс и вскоре уже делала доклады своим друзьям и соратникам. Шаманы и целители моментально разобрали все доставленные пробы и занялись анализами, ну а пара оставшихся рядом баронов и офицеров засыпала разведчицу дополнительными вопросами. Причем лично Дану интересовал только один аспект:
— Неужели и в самом деле советуешь покинуть крепость в случае критического штурма?
— Конечно! Причем настаиваю! Крокоспруты валом валят по реке только с единой целью: выжить. Ну а люди им в этом мешают постольку-поскольку: запахом пищи, шумом, кострами, дымом. Но если крепость просто бросить на некоторое время, то монстры пройдут дальше, рассеются по речке и болотцам и со временем все равно окажутся уничтожены. Так что сохранение этих стен не стоит даже единственной человеческой жизни.
— А может, они и так пройдут? Или мы в любом случае отразим их атаку.
— Может, все может быть. Но если станет слишком жарко, смело командуй отступление.
Петр додумался до иной мысли, причем довольно рациональной:
— В любом случае сегодня убирать трупы каэсков не было смысла. Ну разве что чуть от стен отгрести и сделать из тушек вал вдоль всего нашего берега.
Все, кто его услышал, на это только согласно покивали.
— Чего уж теперь горевать, — пытался добавить оптимизма генерал Мудрах. — В любом случае уже счастье, что нашествие крокоспрутов, или, как их изволит называть госпожа Маурьи, каэсков, — это дело временное. Да и отступить можно в самом деле. Хотя история крепости еще ни разу такого не фиксировала. Столько веков твердыня держалась под натиском любого взбешенного противника!..
— Ладно, ладно, пока будет возможность, будем держаться до последнего, — устало махнула рукой Дана на патетические призывы ветерана. И повернулась к графине: — Шура, как себя чувствуешь?
— Вроде отлично.
— Сменишь Елену хоть на часик? А то ее там наш немец анекдотами до смерти уморит. Она сегодня вообще чего-то слишком смешливая, даже кайреги на нее смотрят вывалившимися от удивления глазами.
— Хорошо, уже иду.
Но в этот момент целители закончили предварительные результаты, и послышались первые восклицания:
— Госпожа графиня, баронесса, подойдите к столам, это довольно интересно!
— Появился шанс избавиться от крокоспрутов одним ударом!
— Да, это может получиться!
— И ведь разгадка была практически у нас под носом.
— Увы! Не сразу ход мыслей выбирает единственно верное направление.
Прибывшие с караваном целители и ученые уже бывали здесь не раз, поэтому суть и строение тел кайрегов знали давно и досконально. Именно это и легло изначально в гипотезу возможного отравления всего озера. И гипотеза оказалась верна: никогда еще во всей истории по речке не происходило такого гигантского сброса тел кайрегов, как после последних сражений с ними. И если озеро раньше справлялось с умеренным количеством туш, да и крокоспруты в последние годы интенсивно помогали обжорством, то теперь от обилия разлагающихся трупов началось жуткое отравление. Причем положение усугубила огромная задержка с переносом тушек в речку. В конце четвертого дня они уже стали поддаваться страшному разложению, и работающие на зачистках воины еле справлялись с вонью, наглухо обматывая лица мокрыми полотенцами. В итоге по речке уже изначально плыла отрава. Одно следствие наслоилось на другое, на третье, и в итоге все озеро стало братской могилой для всего живого в своих глубинах. Выжили только те каэски, которые промышляли на берегу, а потом сходились на водопой к речке. Да и те, подталкиваемые обезумевшими членами стаи, инстинктивно стали бежать от смерти вверх по течению.
Вот и вся разгадка.
Но плюс ко всему появилось отныне в руках у людей отличное оружие для последнего, самого решительного удара по отвратительным крокоспрутам. И оружие вот оно: уже в пробирках с пробами. Достаточно только отраву влить у истоков речки, да и в середине течения напротив крепости, как через несколько дней поголовье хищных монстров станет смехотворно минимальным. Если вообще под корень не вымрет.
Вся проблема лишь в том, что яд следует доставить к истокам уже немедленно, прямо сейчас. Именно поэтому самые догадливые и остановили уходящую графиню Светозарову. Если она сама не сможет лететь от усталости, то пусть отдаст свои ускорители госпоже Маурьи, и та с радостью…
— Не отдам! — безапелляционно заявила графиня. — Я лучше ориентируюсь над лесом, привыкла к управлению и справлюсь быстрей. Где наш самый лучший прибор ночного видения?
— У Курта в комнате, — подсказал Петр. — Шура, но, может, все-таки вдвоем полетим?
— Тебе и тут работы с головой хватит: центр всего русла и затем несколько малых болот и низин с огромными лужами. И не спорь! — А шагнув к барону вплотную, добавила шепотом со зловещими интонациями: — Я по титулу все равно выше! Пожалуюсь императору, он тебя казнит!
Дана все равно услышала каждое слово и попыталась заступиться за своего возможного супруга:
— Сашенька, он мне еще нужен, не вели казнить, вели миловать. — Потом чуток подумала и тоже шепотом добавила: — А вот когда он на меня свое баронство оформит…
Петр фыркнул и двинулся к столу с пробирками:
— Но вначале дайте хоть мне попробовать эту отравленную водичку. Вдруг вы ошиблись и она не слишком концентрированна?..
Под изумленными взглядами целителей он ловко подхватил одну из пробирок и сделал вид, что хочет выпить. Но так и замер после жалобного писка за спиной. Оглянулся на побледневшую Дану, вздохнул и поставил пробирку обратно со словами:
— Упустил из виду, что беременным волноваться вредно. И как теперь шутить, если реакции совсем не те?
Перед тем как уйти, Александра подбодрила подругу:
— Забыла, что у меня предчувствие хорошо развито? В следующий раз посматривай: если я не напрягаюсь, значит, Петруха шутит.
После чего сходила за прибором ночного видения, запаслась в дорогу сухим пайком, перебросилась несколькими словами с веселящейся Еленой и отправилась наводить потраву. Дело усложнялось тем, что ни на одной карте истоки не были обозначены даже приблизительно. Ни разу туда разведчики не дошли, да и смысла особого их туда посылать не было. Поэтому пришлось лететь словно в слаломе, придерживаясь каждого крутого поворота водного потока. Километров через двадцать речка превратилась в говорливый ручей, но к тому времени там уже не встречалось ни единого крокоспрута. В том месте разведчица и вылила первые порции отравленной жидкости. А еще километров через пять графиня долетела и до непосредственного источника. Это оказалось не озерцо и не болотце, а некое подобие обложенного каменными плитами колодца. Именно из него тугой, мощной струей и выплескивалась чистейшая родниковая вода со скоростью десять литров в секунду.
А вот дальше от родника, чуть выше по склону пологого холма, мрачно возвышалась глыба неведомого строения, напрочь заросшего по сторонам кустарником, ползучими растениями и толстенным ковром мха.
Разведчица вначале влила с интервалом имеющееся у нее ядовитое средство в поток воды и только потом задумалась, стоит ли обследовать загадочную постройку. Если бы не прибор ночного видения, она бы даже и близко не подошла к мрачной глыбе, настолько темно и угрюмо казалось под густыми кронами деревьев невооруженным взглядом. Так и мерещилось, что здесь место проживания если не Бабы-яги, то уж точно Змея Горыныча. Но уж очень хотелось выяснить, что это такое.
Вначале Александра облетела строение вокруг и осмотрела сверху. Сложная, с неравными стенками восьмиугольная башня метров шесть высотой. Основание метров десять в диаметре, кверху заметно некоторое сужение. Ни окон, ни дверей, по крайней мере видимых. Да и растительность мешает не то что осмотреться, а и вообще приблизиться. Пришлось задействовать бортовой сканер сюртука и делать повторный облет. И на этот раз тайны стали приоткрываться в строящемся эскизе на экране забрала.
Дверь оказалась в ожидаемом месте, прямо напротив родника. По четыре симметричных окна на каждом из двух этажей. Непосредственно в центре башни, до самой крыши винтовая лестница из камня. На крыше тоже нечто в виде квадратного люка. Правда, сверху на том люке возвышалась горка грунта почти метровой толщины и густая поросль кустарника, кошмарно опутанная колючками лесных ягод типа ежевики.
Так что попытку пробраться сверху графиня отмела сразу, лопаты у нее с собой не было. А вот дверь оказалось очистить легче всего. Четверть часа интенсивной работы здоровенным кинжалом — и перед глазами словно литая, без единого зазора или замочной скважины дверь. Железная. Но без единого пятнышка ржавчины. Что поразило больше всего. Сомневаясь в приборе ночного видения, Шура даже сняла его и подсветила себе фонариком. От смены освещения ничего не изменилось: неподвижная дверь, казавшаяся неприступней, чем стена, была плодом высочайших технологий. В мире Зелени такого артефакта вроде как до сих пор не встречалось. Естественно, пребывание звездолета хаерсов в Успенской империи за многие столетия тоже дало этому миру немало уникальных технологий, артефактов и полезных вещиц, но такими вот постройками, затерянными в самой глухой, неприступной местности, инопланетные пришельцы не баловались. Супруг Дмитрий тоже здесь не бывал и подобную «заначку» построить не мог. По крайней мере, он сам так утверждал. Следовательно, интерес у Александры только разгорелся. И хоть понимала, что следует поторопиться с возвращением, она решила еще и через окна попробовать вломиться внутрь.
А как это сделать? Потратить уйму времени, очищая ножом каждое окно от мха и прочей флоры? Не лучше ли вначале отыскать то окно, которое хоть не заперто наглухо? Хорошая идея! Для этого разведчица опять задействовала сканер. После чего разгонялась и в горизонтальном полете обеими ногами ударяла в то пространство, где располагалось окно.
Повезло на шестом по счету окне второго этажа. Оставшиеся два тоже не дрогнули. А вот шестое откровенно «играло», словно висело не на петлях, а на оплетающей его растительности. А может, это гибкие, всепроникающие стебли забрались под створку и расперли стальные ставни чуть наружу?
Ставни оказались из того же тусклого нержавеющего металла, что и дверь. Одна из них уходящими вниз и вверх штырями заперта наглухо, а вот вторая оказалась просто плотно прикрыта. То ли уходящий хозяин забыл провернуть ручку запоров, то ли все тот же хозяин никуда не уходил, а просто…
«Что просто? Чего это я вздрагиваю? — осадила себя Александра, интенсивно работая боевым кинжалом. — Даже если хозяин и умер, а теперь лежит на своей кровати высохшей мумией, это уже ничего не меняет. Трупы не страшны, страшны живые. Это раз. Ну и во-вторых, здесь могло в принципе никогда и не быть постоянного хозяина. Обычное техническое сооружение. Возможно, даже насосная станция, дающая воду из артезианской скважины. Понятно, что давно не работающая. И понятно, что вода сама со временем могла подняться по пробитым штольням и течь самостоятельно. То есть пока два варианта: обитель иномирского отшельника или забытая все теми же хаерсами или иными инопланетянами насосная башня. Что еще? О! А может, это те неизвестные, которые в свое время построили Волчий Шар и городища вокруг него? Ведь там чего только не наворочено: и порталы перемещения, и дивные лучи зова призыва-отторжения, и сама Тропа для таких проводников, как я и Лена. Так что, вполне возможно, строили те создания, которые из своего мира перебрасывали кайрегов сюда и обратно. Но с другой стороны, не стыкуется. Зачем им тогда насосная станция так далеко от крепости? Да и там водоносные слои всего лишь на глубине трех метров. Ладно, только и остается что внутрь заглянуть».
Очищенная половинка стальной ставни неохотно подалась, открылась, вытягивая за собой целый ворох корней и пронырливых колючих стеблей. И после падения вороха вниз показалось тусклое, потемневшее от времени стекло. Аккуратно по нему постучав и поцарапав кончиком кинжала, графиня поняла, что назвать это стеклом сложно. Скорее, некая смесь стекла с наиболее продвинутыми, долгоживущими и прочными пластмассами. И все равно время покрытие не пощадило, а может, и пробравшаяся сюда флора попортила прозрачность? А раз насквозь не просматривается и рама сидит жестко, не шевелясь, то придется выбивать.
Другой вопрос: чем выбивать? Несколько размашистых ударов рукоятью кинжала эффекта не дало. Ну разве что еле видимые царапинки появились. Удары ногами тоже ничего не принесли. Зато большой палец на ноге болеть стал после неудачного толчка. И хоть как ни жаль было любого потраченного патрона, пришлось делать первые дырки двумя выстрелами из пистолета.
Помогло. От обеих дыр в разные стороны змейками пошли ветвистые трещины, и дальнейшее разрушение с помощью кинжала пошло на ура. И вот только после этого открылись взгляду внутренности второго этажа. Сдвигаясь немного то влево, то вправо, разведчица принялась их рассматривать. По центру и в самом деле винтовая лестница, упирающаяся в потолок. Зато никаких кроватей с ссохшимися мумиями. Чуть левее кучи какого-то полуистлевшего хлама. Возможно, там стояла мебель, со временем превратившаяся в труху? А вот справа, под самой стеной хорошо просматривалась туманная, слегка колышущаяся в воздухе субстанция. Причем сквозь эту субстанцию контурно просматривалась линия вполне знакомого магического устройства.
«Да это же модуляторная! — мысленно воскликнула графиня. — Перекрестный концентратор! С теми самыми накопителями, которые мы с Димой по всем мирам ищем! Ай да я, ай да молодец! Вот я сейчас…»
Она уже потянулась к ручкам окна с внутренней стороны, чтобы открыть и вторую створку, как так и замерла от воспоминаний. Перед глазами проскочили те предосторожности, с которыми она с супругом изымала накопители энергии из древней башни давно умершего мага в герцогстве Томной Печали. Тогда им пришлось действовать очень быстро и с огромным риском. Ведь как только графиня убрала кристаллы из перекрестного концентратора, вся магическая поддержка башни рассеялась, и та в единый момент превратилась в кучу развалин. Тогда Дмитрий успел выдернуть и себя и жену в подпространство, а потом переместиться на безопасное расстояние от рухнувшей башни.
Так что следовало сто раз подумать, прежде чем без подстраховки в виде Торговца стремиться за вожделенным богатством баснословно дорогущих накопителей. К тому же и в самой модуляторной могут оказаться какие угодно ловушки, неприятные сюрпризы, а то и ожившие каменные големы. Так уже было при экспроприации кристаллов из башни, принадлежавшей Купидону Азарову. Тогда Светозаров в упор расстрелял крупнокалиберными бронебойными патронами двух оживших каменных демонов, а теперь вот прикрыть спину некому.
«Ну и ладно, — решила Александра, плотно закрывая как окно, так и ставни. — Вот когда Димочка вернется, тогда мы с ним сюда и наведаемся. Мне все равно накопители без надобности».
Подумала об этом и не сдержалась от всхлипываний. Так и обливаясь слезами, постаралась тщательно замаскировать окно колючими ветками и лианами и только после этого отправилась в обратный путь.
Немного взбодриться и развеять мрачные мысли помог ужин, прошедший прямо налету. Тем более что еще неизвестно было, что творится сейчас в крепости. Хорошо, если там можно сразу завалиться в кровать и хоть немного выспаться. Но вдруг там опять стычка с противными крокоспрутами?
На самом деле оказалось все куда хуже, чем можно было предположить. Еще издали по вспышкам в небе и по внушительному зареву стало понятно, что вокруг, а то и внутри Волчьего Шара слишком горячо. А когда удалось все рассмотреть собственными глазами, положение вообще показалось фатальным. Несмотря на жгущий, убивающий их напалм, несмотря на отчаянную рубку щупалец мечами, применение жидких ядов, монстры целеустремленно лезли по горам окровавленных и обожженных туш. Выстрелов не раздавалось, следовательно, боеприпасы к огнестрельному оружию закончились. Ну хуже всего для людей, что хищные твари наползали со всех сторон.
Отступать защитникам крепости было некуда. Все свободное от леса пространство бугрилось вздымающимися щупальцами крокоспрутов.

Глава двадцать первая
СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОМОЩЬ

Во время перелета над океаном Торговец вместе со своим учеником только и присматривался, не мелькнет ли где подкова или дуга долгожданного створа. То есть подрыв двух башен так ничего и не дал. В итоге придется бросать все силы и время на изготовление взрывчатки и подрывать все остальные башни по очереди. А если понадобится, то и саму основную цитадель с лабораторией разрушить до основания.
Но это все позже! Гораздо больше волновала проблема продолжающего идти сигнала. Кто там в беде? Как сюда попал? Неужели это и в самом деле кто-то из баронов? А может, и сама Александра сюда прорвалась?
В любом случае, дара предвидения Дмитрий не имел. Когда прилетит на место, вот тогда сразу все станет понятно. Так что мысленно резким и многократным одергиванием заставил себя сосредоточиться на определенных воспоминаниях, связанных с производством взрывчатки. Большого практического опыта в этом деле не было, но зато теоретические знания Светозаров в свое время получил. Специально прошел несколько интенсивных курсов в нескольких мирах. Не то чтобы собирался выводить какую-нибудь цивилизацию из каменного века, а скорее, для полного гармоничного развития личности. Да и деятельность Торговца в любом случае обязывала: вдруг да пригодится? Как вот в данном мире, например.
Полученные знания лежали в кладовой памяти уже давно, а потому изрядно «запылились» другими событиями. Вот потому и пришлось хорошенько поднапрячься, дабы припомнить, как нужные минералы выглядят, где чаще всего встречаются и как их лучше всего добывать. А потом еще и верные пропорции вместе с формулами припомнить бы сразу не помешало.
В итоге, уже подлетая к побережью Замана, у Торговца в голове имелась комплексная программа с подробными планами производства взрывчатки. Это его успокоило основательно, и он деловито переключился на поиски того человека, который подал сигнал тревоги. Причем сразу же с огромным удивлением и беспокойством определил, что источника подачи сигналов стало целых два. Благо еще, что находились они рядом, в одном квадрате, и в любом случае змей направлялся именно туда. Но, только приблизившись вплотную, Дмитрий понял, что это такое: аварийные маяки! Причем располагались они на скалах, выступающих из очищенных от болот поверхностей суши, а значит, попасть на пятиметровую высоту самостоятельно никак не могли.
Пришлось Дмитрию вместе с Хотрисом, двигаясь на ускорителях, тщательно исследовать первую скалу для того, чтобы определиться: куда делись люди и почему маяки воздвигли на такую высоту. Странно знакомые выемки в камне от когтей подсказывали правильный вывод, но в это трудно было поверить.
Так что изначально, лишь только первый маяк оказался в руках, Торговец приступил к изучению полученной информации. Стало понятно, насколько важное доставлено сообщение. И, уже больше ни на что не отвлекаясь, прямо на верхушке скалы иномирцы вскрыли герметичный контейнер маяка, вставили инфокристалл в приемник сюртука и прослушали целую гору новостей из мира Зелени.
Это было сообщение именно из Лудеранского леса. И, невзирая на рассказ про пережитые там сложности, Светозаров внимал каждому слову с непроизвольной, немножко глуповатой улыбкой. Настолько ему было приятно слышать голос любимой и знать, что с ней все в порядке, что Елена очень здорово вписалась в коллектив, что все держатся молодцом и никто не поддался унынию. Естественно, что все твердо верили в графа Дина Свирепого Шахматного и понимали, что в любом случае он скоро вернется.
Стало многое, даже очень многое понятно, ясно и доступно. Оказывается, маяки принесли сюда кайреги. Эти же почти разумные создания доставили послание наверх скалы и там оставили, не сумев визуально отыскать адресата. Еще больше заинтриговали подробные сведения о Тропе, зове призыва и отторжения. Подобных сведений о потоках неведомой силы в разных направлениях ни в расшифрованном талмуде, ни в иных книгах на глаза не попадалось. Как раз после этого недостающие детали о создании здесь многоуровневого портала позволили воссоздать полную картину магического сооружения.
Конечно, пока Светозаров ничего не знал и ничего не чувствовал на месте переброса кайрегов в этот мир. Но ведь он пока еще и не пробовал почувствовать. Если уж у Елены получилось стать проводником, то у Торговца для этого имелись стократно лучшие шансы. И попробовать ощутить конкретный зов можно было немедленно, благо зона сброса плоонов-кайрегов из мира Зелени сюда была совсем рядом. Причем место падения полуразумных истребителей черных выдр до сих пор не осушили как раз по той же причине их падения. Они появлялись из подпространства на высоте чуть ли не десяти метров над топью, падали и тут же плыли в любую произвольную сторону. Лишь бы не оказаться в одной стае и как можно быстрее добраться до своего главного врага. Хотя даже изначально наблюдатели твердили одно: на месте сброса порой собиралось до ста особей, но никогда это не приводило к обратному переносу в мир Зелени. Значит, именно в этой большой чаше и следовало улавливать те самые таинственные лучи, которые чувствовала Александра.
Прихватив второй маяк и вручив его пока на хранение Хотрису, Торговец поспешил к месту переноса. И, уже стоя на одном из плотов для наблюдателей, вытащенном в самый центр под порталом, в течение десятка минут добился от своего тела ощущений той самой неведомой силы. Она шла снизу и устремлялась в небо!
Удивительное чувство!
Жаль, что долго предаваться эмоциям времени не было. По разнице времени между мирами, которая легко просчитывалась бортовыми вычислительными системами сюртука, здесь дело близилось к обеду, а вот в мире Зелени царила глубокая полночь. Именно поэтому на голову и не падали с минутной задержкой рычащие от азарта кайреги. Но ведь желательно до начала пересылки отыскать и то место, которое здесь будет именоваться «зов отторжения». И скорее всего, именно из того места, если организовать местными силами нечто вроде Тропы да отыскать среди шамана надлежащего проводника, можно будет вырваться, минуя кокон и не разрушая все оставшиеся от древних построек фундаменты. В любом случае, попытка такого свойства могла сэкономить уйму времени, которую придется потратить на изготовление взрывчатки.
Ну а где может находиться место с порталом, работающим в другую сторону? Только там, где неведомые лучи бьют с неба, вонзаясь в землю. И место это может быть где угодно, но!.. Следуя логике, ссылкам и указаниям во всех источниках, то, скорее всего, именно на Втором. Так что хочешь не хочешь, а придется иномирцам вновь возвращаться на иной материк. Возможно, и башни теперь рушить не придется, зов отторжения отыщется где-то рядом с ними.
Вот только перед отлетом Дмитрий прослушал сообщение из второго маяка тоже. И пожалел, что потратил на это время не в движении! Опять Лудеранскому лесу угрожали новые хищные твари! Даже поразиться подобному нонсенсу не получалось, откуда только эти напасти берутся?
Метнувшись в главный штаб альресков на побережье, Торговец потребовал у маршала свежего, отдохнувшего змея. Благо на единственном материке, еще покрытом альгендровыми рощами, основные силы воздушного флота как раз и стянули на побережье. Туда, где открывались новые просторы и оголялись от грязи желанные для альресков пространства суши.
Змея предоставили. Причем быстро. Но в то же время и сам маршал, хоть в этот раз без поддержки герцога, тоже решил возвращаться на Второй. Похоже, он пуще собственной жизни оберегал обоих коронованных принцев и готов был сопровождать пару иномирцев хоть на край света. Правда, в обратный путь бравый Тарьенти прихватил с собой все тот же десяток боевых шаманов, прилетевших с ним полчаса назад, мотивируя это тем, что плооны так до сих пор и не добрались до Второго. А ведь там все равно дамбы порушены, черные выдры дезориентированы и бесятся, а кто тогда будет сражаться с этими заблудившими в болотах бестиями? Правильно, вот пусть боевые шаманы и порезвятся, охраняя лагерь людей от нечаянного нашествия громоздких и совершенно ничего не соображающих выдр. Тем более что на этом побережье и без одного десятка остальными силами справятся, а вот за морями те самые стеклянные устройства, швыряющиеся опасными для всего живого фейерболами, весьма и весьма пригодятся.
Так что опять три с лишним часа прошло в полете над океаном. Но теперь Светозарову уже было чем заняться: он раз пять прослушал все сообщения из маяков и еще больше озаботился нежданным появлением странных чудовищ, которым даже названия дали неприятные: крокоспрут или каэск. Конечно, Александра была уверена, что защитники крепости непременно справятся с нежданным нашествием, а то и отступят по тракту в глубь ставшего безопасным леса, но в любом случае накатывали какие-то неприятные предчувствия беды. Хотелось куда-то спешить, что-то делать и немедленно кого-то спасать. Да и соскучился он уже порядочно по родным и близким. Значит, это все накладывалось вместе и заставляло спешить, бежать самому и подгонять остальных.
Увы! Скорость змея и так была оптимальной. Мало того, Светозаров почти сразу указал кормчему направление полета на тот участок, где имелись уже взорванные воронки и пока еще нетронутые развалины остальных строений. Именно там логичней всего следовало искать обратный портал.
Но в какой-то момент, пролетая уже над «облагороженными участками», заранее настраивающийся на поиск зова отторжения Торговец почувствовал странный отголосок неведомой силы. Хотя основная цель уже находилась в пределе видимости. Ни секунды не раздумывая, иномирец просто свалился в сторону из седла, задействовал ускорители и стал смещаться правее. По внутренней рации дав команду стажеру:
— Пусть кормчий змея даст большой круг, и присматривайся ко мне.
И почти сразу после этого почувствовал странную, таинственную силу, но теперь направление лучей шло строго вниз! Вот он! Вот он — зов отторжения! Вот оно — место с обратным порталом, ведущим, скорее всего, именно в мир Зелени!
Зависнув в одной точке, Дмитрий стал внимательно осматриваться. А когда разобрался, что у него под ногами, не сдержал вырвавшихся восклицаний:
— Вот это да! Так получается, что вся структура проходила через древний Пантеон?! Через ссохшиеся мумии древних шаманов?! Так вот почему никто за эти годы не смог разрушить магическую структуру! Все боялись потревожить покой тупых предков! Идиоты! Ну сейчас мы этот Пантеон драный!.. Хотрис!
— Мы уже развернулись и подлетаем! — отозвался ученик.
— Там перед моим седлом еще один резак закреплен, с накопителем. Хватай его и готовься бить прямо из седла! Сейчас надо будет пару дамб разворотить до основания.
И сам включил имеющееся у него на груди устройство в режим максимального воздействия. Ведь еще ранним утром он лично пробил здесь дыру, а потом испытал мистический ужас, рассмотрев в ревущем потоке синие лица. Впоследствии и юноша здесь постарался, каплями из своего резака пропалив дыры в вышестоящих дамбах. Они ведь так и задумывали, чтобы течение из нескольких запруд за долгое время размыло ненужный Пантеон вместе с основанием. В случае созданной последовательности болото в данном квадрате могло сойти лишь на вторые, а то и третьи сутки. Все зависело от количества вышестоящих плотин.
Но сейчас следовало осушить эту чашу как можно скорее. Почему-то Дмитрий решил, что возле Пантеона как раз и расположен некий рисунок из цветных плит, и если встать в центр этого рисунка, то портал межмирской телепортации может и сработать. И вскоре уже оба коронованных принца, своими резаками используя последнюю уникальную разработку младшего коллеги, огненными шарами превращали монолит из эсторгов в расползающуюся кашу. Вначале соорудили обводные течения из вышерасположенных котлованов, пустив их в стороны, а потом без всякой жалости наделали тоннелей в основании той дамбы, которая прикрывала древнее захоронение шаманов.
Естественно, что при таком количестве отверстий болото схлынуло прямо на глазах. А вот от самого Пантеона под горестные вздохи удалось рассмотреть лишь промытое русло да некие контуры от фундамента по берегам этого русла. Тем более ни двора из плит, ни хоть чего-то напоминающего рукотворное покрытие под слоем налипшего ила даже не просматривалось.
С горестными причитаниями Светозаров опустился на скользкий край фундамента и, пытаясь сохранить равновесие, замахал руками:
— Как же мы просчитались! И стоило нам беспокоить покой усопших!
— Ты ведь сам говорил, — резонно стал напоминать стажер, опустившийся со змея почти рядом. — Что так им и надо!
— Ой!.. Ну говорил. И сейчас говорю. Но вот само здание мог догадаться сохранить? Мог! А чем я думал?
— Мозгами? — искренне удивился Хотрис. Но в его тоне наставнику сразу почувствовалось тонкое издевательство.
— Ладно, ладно, я тебе это припомню. Кстати! А ты невидимую силу или лучи энергии чувствуешь?
Ученик стоял как раз на другой стороне промытого в почве русла и посматривал на грязь у себя под ногами:
— Не-а. Ничего не чувствую.
— Постарайся твердо встать на ноги вон на тот кусок фундамента, — стал подсказывать Светозаров. — Так, хорошо. Теперь закрой глаза и полностью расслабься. Это похоже на ощущение, как будто мимо тебя несутся потоки чистой воды. Почувствуй их вначале кожей, как легкий ветерок. А теперь представь, что они проходят через тебя насквозь.
— Больно не будет?
— Не теряй концентрацию! Если бы было больно, я бы твои ноги прибил гвоздями к камню, чтобы не дернулся и не свалился!
— Спасибо!
— Не за что! Чувствуешь?
— Мм?
— Еще это немного напоминает дым, который плывет по твоим артериям вместе с кровью. Даже немножко щекочет.
— Есть! — шепотом, словно боясь вспугнуть удачу, воскликнул Хотрис. — Есть туман!.. Движется!.. Э-э-э?.. Но почему вниз?
— Отлично! Так и должно быть! — радовался наставник. — Мы ведь на острие портала, ведущего обратно, скорее всего, в Лудеранский лес. Давай-ка, парень, спустимся вниз, в само русло и попытаемся там нащупать основной поток силы! Вдруг повезет?
— Но там же… — Юноша открыл глаза, рассматривая глубокие промоины в русле и кривясь в сомнении. — Там же грязи по колено! А то и по пояс!
— Ничего! Настоящим мужчинам грязь не страшна! — бойко отвечал Светозаров, перелетая на противоположную сторону к ученику. — М-да! В центре луч сильней.
— Может, мы вначале те остатки камней фундамента вниз столкнем? Все-таки будет удобнее встать и расслабиться.
— Ну да. Только кто эти камни толкать будет? Еще больше измажемся. Разве что ногами попробую с разгона.
Пока наставник пробовал столкнуть сильно накренившийся кусок фундамента, его ученик чисто машинально обвел взглядом небосклон. И как раз в момент всплеска, при котором кусок фундамента таки рухнул в промоину русла, на фоне других облаков резко возникло новое облако. Причем странно знакомой и желанной конфигурации. Не веря собственным глазам, Хотрис несколько раз сильно сморгнул, но явный, хоть и слишком большой створ между мирами не пропадал.
— Хо-хо-хо!.. — запыхтел юноша, пытаясь сдержать рвущиеся в крик эмоции. — Учитель! Мне кажется, что этот последний камешек все-таки разрушил кокон!.. Уф!
Торговец как раз разогнался, пытаясь ударить ногами во второй обломок, но резко взял выше, на лету разворачиваясь и жадно осматривая весь горизонт. И уж его опытный взгляд сразу выхватил и определил нужное место.
— Ух ты! Какой огромный створ! Но почему один? И почему… — Он смешно шевелил ногами, пытаясь уйти в пространство между мирами. — Тьфу ты! И почему у меня ничего не получается?
— Может, тогда туда? — несмело предложил Хотрис, указывая рукой на небо.
— Конечно! Айда за мной! Причем прорываемся в створ не сами, а на змее! Там у нас багаж, резаки и сумка с последним накопителем. Я закину! Усядешься на ходу в седло?
— Легко! — подтвердил стажер и тут же заволновался: — А как же кормчие?
— Потом верну их назад. Вначале только попробуем!
Они лихо уселись на змея, а тот как раз летел в нужном направлении.
— Туда! — указывал рукой Торговец. — Левее! Еще чуть левее! Теперь увеличь подъем. Отлично! Так и летим! — И только после этого он стал кричать в сторону второго змея, на котором летел маршал альресков с воинами и десятком боевых шаманов: — А вы куда?! Назад! Летите в лагерь и ждите нас там! Назад, я говорю! Вы что, оглохли?!
Но бравый вояка Тарьенти только разводил руками, всеми силами показывая, что не понимает, отчего такой крик и ажиотаж. Объяснять побратиму всю суть перехода в иной мир было делом долгим и неблагодарным. Тем более что створ уже находился на расстоянии пары десятков метров.
«Да ладно! — мысленно воскликнул Светозаров. — Этих тоже верну обратно! Лишь бы получилось! Слишком уж створ странный и всего один».
А вслух заорал:
— Пробуем прорваться в иной мир!!! Всем держаться и ничего не бояться!!! Потом делать как я!!!
И с жуткими громовыми раскатами оба змея вонзились в центр белесой подковы перехода между мирами. Вначале Дмитрию почувствовалось некое сопротивление пространства, но потом словно прорвалась невидимая пробка, ориентировка на крепость Волчий Шар сработала, и в следующий миг воздушный десант на змеях вынырнул под лучи утреннего светила. Оставалось только восхититься невозмутимости этих гигантских волшебных покорителей океана: они так и летели по прямой, не дрогнув и даже не закрывая своих гигантских глаз. Но тут же в нос ударил удушливый угар сожженной плоти, дыма и нефтяной копоти. А взгляд рассмотрел кишащие горы сползающихся к крепости чудовищ. И на стенах — отчаянно рубящихся мечами защитников.
— Хотрис! Дави их из резака! — дал команду стажеру, потом крикнул в сторону летящего рядом змея с шаманами: — Вы тоже не спите! Стреляйте по монстрам!
А сам, сорвавшись вниз на ускорителях, ринулся к самому опасному месту прорыва, где жизнь людей висела буквально на волоске.

Глава двадцать вторая
УПУЩЕННОЕ ВРЕМЯ

В самый критический момент итог сражения для всех защитников Волчьего Шара казался уже только одним: смерть под ударами хлещущих со страшной силой щупальцев. Так что нежданное появление Торговца, ворвавшегося в бой одновременно с первыми лучами солнца и приведшего за собой многочисленных помощников, было воспринято словно чудо. Его юный ученик, носящийся на длиннющем змее, расстреливал крокоспрутов из непонятного здешнему люду устройства загадочными каплями, расширяющимися в большие шары. Те не убивали тварей, как выяснилось позже, а просто надолго парализовали. Еще более эффективной оказалась атака шаманов на втором змее. Задействовав свои «стекляшки», они буквально за пару минут смели назад взобравшихся на западную стену чудовищ.
Ну и с особым размахом действовал сам граф Дин на остальных направлениях. Он попросту захватывал несколько слоев движущихся по спинам друг друга каэсков и забрасывал их в самый ближайший, но совершенно пустынный, лишенный даже капли влаги мир. По всей видимости, горы иссушенных костей крокоспрутов в том мире отныне стали там главной достопримечательностью. Ну а в Лудеранском лесу люди стремились сделать все, чтобы воспоминания о чудовищах, представляющих собой помесь крокодила со спрутом, стали историей. Воспарив духом, издав дружный крик радости, защитники одним натиском отрубили те щупальца, которые тянулись непосредственно к ним или к их пострадавшим соратникам. И только после этого многие просто свалились с ног, не в силах оказать помощь ни себе, ни другим раненым.
К тому времени у крокоспрутов то ли прошел запал голодного бешенства, то ли период ночной охоты закончился, но все оставшиеся в живых дружно развернулись и устремились под защиту леса.
Дмитрий добивать чудовищ поголовно не стал, следовало организовать немедленную помощь раненым, а то и эвакуацию в более приспособленное для лечения место. Ну и как для себя лично, то он не смог удержаться, в первую очередь отыскав своих любимых: супругу и сестру. По несколько печальным причинам они оказались вместе. Александра с одним из юных Арчивьелов пыталась оказать первую помощь Елене. Та хоть и была в сюртуке, но получила по ногам такой сильный удар щупальцем от крокоспрута, что в районе колена что-то хрустнуло, лишая возможности передвигаться. Как авторитетно заявил целитель, трещина коленной чашечки.
Без всяких лишних разговоров всеобщий спаситель забросил всех троих сразу же в госпиталь-лабораторию при академии в Свирепой долине. Там задействовал общую тревогу, по которой сюда сейчас же стянутся лучшие целители академии во главе с ректором Тителом Брайсом. И хотел было сразу вернуться в Волчий Шар, но Александра задействовала режим слипания на своем сюртуке и оказалась намертво приклеена к спине своего супруга.
— Милая, тебе надо отдохнуть и успокоиться! — попытался Светозаров урезонить жену. — Я скоро вернусь!
— Ага! Хватит с меня почти трехнедельного ожидания! — в полный голос ругалась Александра. — Не успела отвернуться и сделать шаг в сторону, как он пропал невесть куда!
— Но у меня осталось мало энергии в накопителях! Дорогая, ты ведь знаешь.
— И знать не хочу! Тем более что тебе все равно придется ползать передо мной на коленях, выпрашивая прощение не только за самовольную отлучку, но и за новые, полнехонькие накопители.
Они уже перенеслись обратно на стены крепости, как раз туда, где скопилось больше всего раненых, и Дмитрий попытался вывернуть шею, рассматривая любимую и уточняя:
— Ты о каких накопителях?
— Отыскала я для тебя несколько, пока ты где-то от меня прятался.
Дальше разговор пришлось на эту тему прекратить, опять вокруг роились люди, и следовало немедленно продолжить переброску пострадавших воинов.
— Ускорителями Елены пользовалась Дана, и, хотя Светозаров посмотрел на то, как она их снимает, с некоторой досадой, неодобрением за подобное перераспределение, все равно понимал целесообразность такого действия. Ведь в любом случае госпожа Маурьи действовала с подарком хаерсов многократно эффективнее, чем Елена, и принесла гораздо больше пользы при обороне человеческой твердыни. Сейчас главнокомандующий баронских вотчин выглядела жутко уставшей и несколько потерянной:
— Здесь на стене трое тяжелораненых, пятеро во дворе и еще трое в госпитале.
— Понял. Забираю всех в Свирепую долину. Младшие целители не пострадали?
— Все без единой царапины. Мы им вообще запрещали в первую линию лезть.
— А почему сразу не отступили? — все-таки решил спросить Торговец, обращаясь ко всем одновременно.
— Не успели, — развела руками Дана, в одной из них держа возвращаемые владельцу ускорители. — Они вначале только с одной стороны перли, а потом, когда мы уже на лес посматривали и готовились к отступлению, вдруг со всех сторон выползли. Обложили, гады!
Тем временем оба змея из иного мира, исчерпав до предела лимит своих сил, совершили посадку прямо во внутренний двор крепости. Невзирая при этом ни на тела мертвых крокоспрутов, ни на тесное, неудобно расположенное пространство. Указав на них, Торговец попросил:
— Пока мы с ранеными разберемся, позаботьтесь об этих волшебных созданиях. Кормчие сами попросят, что им надо.
Прикрепил ускорители Елены к поясу, а затем в едином вихре собрал всех раненых, причем не только тяжелых, и перенес их в госпиталь при академии. К тому времени там уже и целители роились, выслушивая сбивчивый рассказ своего юного коллеги, и преподаватели сбегались, да и сам Верховный целитель примчался на своих длинных, словно у цапли, ногах. Причем, поняв, что с любыми ранами вполне справятся его ученики и коллеги, Тител Брайс самоустранился от лечения, но зато с ходу набросился на Дмитрия:
— Что случилось?! У меня последние волосы поседели и выпадать стали от переживаний! Как так можно?! Да тебя за подобное разгильдяйство и безответственность сечь надо!
— Виноват, ваше высокоцелительское благородие, — сразу стал каяться граф. — Только ты, если хочешь меня наказывать, в очередь вначале встань, и то не знаю, останутся ли для твоих целей нормальные розги.
— Ничего, я знаю, где этих розг навалом!
— Злобный тиран! Не стыдно? А еще преподаватель!
— Хватит вам паясничать, — приструнила старых друзей Александра. — Лучше Елену как следует осмотрите. Она после удара еще и катилась несколько метров.
В любом случае, все трое уже стояли над раненой, а сам Дмитрий аккуратно присел на кровать к сестре и взял ее за руку:
— Ну что? Как тебе наши приключения?
— Здорово! — неожиданно ответила та. — Димусик, ты себе не представляешь, какая я счастливая и гордая за всех нас. Мне до сих пор не верится, что я живу в самой настоящей сказке. Мечи, чудовища, прыжки!.. И между прочим, ни на секунду не сомневалась, что ты вот-вот появишься и нам поможешь.
Переживающий брат шумно вздохнул и уточнил у ректора, который тоже провел беглый осмотр:
— Что скажешь? Когда ходить сможет?
— Если постараемся, дней через пять.
— А как остальные раны?
— Да ничего больше нет. Пара ушибов, несколько синяков. Так они на Светозаровых заживают как на собаках. Кстати, вот самое главное, почему ты мне еще так нужен! Мы это время ни единого часа не потеряли и практически вплотную приблизились к финальной части сотворения еще одного объема суспензии.
— Ого! Да вы и в самом деле недаром хлеб едите! — обрадовался хозяин Свирепой долины, представив в своей вотчине еще одну магическую сущность. — Так это у Эрлионы братик появится вскоре или сестричка?
— Мне без разницы, кто у нас еще появится, — продолжил Тител свою речь ворчанием. — Но нам немедленно надо сразу два полных накопителя с энергией. И не смотри на меня такими глазами! Процесс создания, по причине твоего отсутствия, висит на волоске, все наши трехнедельные усилия и весь лабораторный задел могут пойти насмарку! Так что где хочешь, там и доставай!
Дмитрий с сомнением перевел взгляд на супругу:
— Сладенькая, ты что-то там намекала по поводу…
— Тогда возвращаемся в Лудеранский лес. Можешь сразу прыгать к истоку лесной речки. Я тебе покажу мысленно.
— Нет, вначале захватим с собой Хотриса с его резаком. В этой суматохе первый раз о нем забыл. — И уже в самом перемещении и последующем движении по крепости на вопрос супруги: «Как он там с тобой скитался?» ответил с гордыми нотками в голосе: — Да он и в самом деле герой! А какой сообразительный! Не только пару ценных подсказок дал, но и непосредственно помог приблизить тот момент, когда тамошний кокон разрушился и на небе появился первый створ между мирами. Представляешь, только и стоило, что разрушить Пантеон, где хоронили шаманов древности! Толкнули последние камешки, и…
— Не представляю! — с сарказмом ответила Шура, но на юного героя, когда они к нему приблизились, посмотрела словно родная, любящая мать. Еще и за плечи обняла на радостях, перед тем как спросить: — Выглядишь геройски! Подрос, солидней стал. Надеюсь, что ты присматривал за своим наставником и он вел себя благоразумно?
— Ха! Да в том мире мы так здорово помогли, что отныне и я, и он имеем титулы коронованных принцев! — в справедливой гордости захлебывался юноша словами, помогая наставнику надеть на него и закрепить ускорители, которые тот забрал у Даны. — Нам в честь этого такой пир устроили! Два дня и две ночи гуляли!
— Даже ночи? — прикусила губу Александра. — И на этом пиру много местных красавиц было?
— О-о-о! Со всей империи, самые лучшие примчались!
— И танцевали?
— Конечно! — бесхитростно отвечал юноша, не видя, как Светозаров иронически кривится. Правда, следующим предложением непроизвольно сам поправил положение: — Да только среди альресков все женщины совсем маленькие! Самые высокие не выше меня, так что с наставником и танцевать было некому.
— М-да? Ну тогда вам повезло… может быть.
— В чем повезло? — искренне удивился стажер. — Что не танцевали?
— Да нет, не обращай внимания. Это я так, о своем. — И перевела разговор на другое: — А как на этих змеях ощущается полет? Холодно от встречного ветра?
— Совсем не холодно. От них такое тепло идет, как от печки.
Дмитрий решил прервать неуместные пока расспросы:
— Так мы прыгаем к накопителям? Я как вспомню, сколько мы времени потеряли…
Но тут к ним подбежал барон Петр Левин, заранее сигнализируя поднятой рукой:
— Вы надолго? А то Дана спрашивает тебя, Дмитрий: не мог бы ты хоть немного помочь с уборкой тушек этих крокоспрутов? Вряд ли теперь даже речка справится со сплавом, да и так работы дня на четыре.
— Обязательно помогу, но чуть позже. — Граф еще разок с сомнением покосился на свою супругу. — Если силенок поднаберем.
В момент прыжка Александра, прижавшаяся к мужу с одной стороны, постаралась сомнения развеять:
— Конечно, конкретно кристаллы я не видела. Но башня — в наличии. Модуляторная имеется, перекрестный концентратор явно работает. Туманное марево вокруг него защищает. Я бы и сама попробовала, но мне они без тебя и так не нужны.
Они уже очутились на полянке, прямо у истока безымянной речушки. Причем сразу пришлось взлететь на высоту метров пятнадцати: по истоптанной траве, озлобленно стегая друг друга щупальцами, ползало несколько десятков крокоспрутов.
— Вот монстры! — в сердцах воскликнула Александра. — И сюда добрались! А жрать-то и здесь нечего.
Пока взрослые зависли на одном месте и осматривались, Хотрис без раздумий отправился в полет над поляной, приступая к расстрелу шевелящихся и пугающих рыком чудовищ. Перевел свой резак на минимальный режим и маленькими шарами, действуя выборочно, приступил к парализации крокоспрутов. Торговец, видно, хотел остановить ученика, но сразу прикрыл приготовившийся к обращению рот. Пусть, мол, стажер порезвится. Хотя взглядом так и старался не терять юношу из виду.
Тогда как сама башня его заинтересовала однозначно:
— Никогда такой еще не видел! И заросла-то как местной флорой, но все равно что-то чуждое просматривается.
— Так это и понятно, что чуждое. В каждом мире как-то иначе устроено, потому и непривычно, — пустилась в размышления Шура. — Как по мне, то башня как башня, хоть всего два этажа имеет.
— В том все и дело, что для установки в рабочий режим перекрестного концентратора требуется высота как минимум в пятнадцать метров. Это общепризнано везде, где существует магия и само понятие накопителей.
— Может, она и была выше? Просто со временем в землю провалилась.
— Ха! Тоже как идея вполне приемлемо. Тогда почему так массивно выглядит? Не покосилась даже?
— Ну так не всем постройкам быть настолько перекошенной, как Пизанская башня. Заходим? Вон то окно я уже очистила и приготовила. Даже внутреннее стекло убрала.
— Что б я без тебя делал.
— Рыдал бы и жаловался на судьбу!
— Правильно, сладенькая, правильно. — Дмитрий осторожно приоткрыл обе ставни, поглядывая внутрь башни. Но потом решил подозвать своего ученика поближе: — Хотрис, ты уже закончил с этими ящерицами?
— Вот вроде последняя образина пузом кверху вывернулась. Остальные по лесу разбежались.
— Тогда давай к нам. Будешь тылы возле окна прикрывать и по сторонам смотреть. А мы сейчас попытаемся внутри осмотреться.
Вскоре графская чета уже стояла в толстом слое пыли и осматривалась.
— Давненько здесь не убирались, — заметил он.
— А она тоже развалится после выемки кристаллов? — беспокоилась Шура. — Как та, что в герцогстве Томной Печали?
— Вроде не похоже, — проверял окружающие их стены Торговец. — Там только все и держалось на единой магии, а здесь, кажется, обычное крепкое строение. Если почистить как следует да новые накопители поставить, то по теории вероятностей и они начнут аккумулировать энергию. Глядишь, башенка еще тысячу лет простоит. Хотя, опять-таки, сомнения терзают, низковато для модуляторной.
— Может, внизу вначале глянуть? Вдруг и в самом деле там десять этажей в подвалы ведут?
— В принципе, посмотреть стоит. Заодно попробуем наружную дверь изнутри открыть. При спешной эвакуации может пригодиться.
Александра стала присматриваться к каждой вещи с утроенным вниманием:
— Вроде ничего страшного. Или тоже могут куски камня ожить? Но ни одной статуи не видно.
— После того как мы познакомились с разумным кальмаром, пронзающим камни, я теперь ничему не удивлюсь. — Идя первым, Дмитрий аккуратно спускался вниз по винтовой лестнице. — Кстати, надо будет и нам какой-нибудь способ противостояния от такой напасти, как плен в камне, придумать заранее.
— Но ведь Прусвет нам друг, — не то утвердительно, не то вопросительно провозгласила супруга. — Или ты ему не доверяешь?
— Ему? Как раз доверяю! Но мало где и какие еще каменные кальмары вдруг появятся? Причем такие, которые и Прусвета, не задумываясь, сживут со свету. Так что панацею следует отыскать заранее. О! Гляди-ка! Может, ты и права насчет подвалов.
Винтовая лестница в самом деле закручивалась дальше вниз, уводя заросшими черным мхом ступеньками в подземелья. Ну а сам первый этаж вообще ничем особенным не выделялся. Скорее всего, здесь когда-то стояла уйма деревянной мебели, но теперь только оставшиеся кучи трухи да кое-где остатки брусков заставляли воображение напрячься. В кучах просматривались и некие предметы, вполне возможно, что обычного бытового свойства. Но трогать их пока Торговец не решался, следовало открыть дверь, да и все окна тоже. С окнами оказалось проще, и вскоре все уже впускали внутрь помещения дневной, пусть довольно и затененный кронами свет. А вот с дверью оказалось многократно сложней. Как выяснилось, она местах в десяти вокруг всего стального полотна была укреплена клинышками все из того же металла.
И пока эти стопоры выковыривали, все с большим напряжением оглядывались на винтовую лестницу, уводящую вниз.
— Если все выходы наглухо закрыты именно изнутри, то куда девался сам хозяин?
— Может, его кости среди останков мебели?
— Тогда бы его кости лежали сверху. Вряд ли разумный спрятался бы в шкафу.
— То есть он в любом случае спрятался потом в подвале? — перешла на непроизвольный шепот Александра.
— Зачем же так утрировать, — фыркнул граф, успокаивающе касаясь руки супруги. — Вариантов несколько. Например: он мог уйти из этой башенки просто по подземным переходам. Потом, не забывай про люк на крышу. Мы ведь его даже не осматривали, и, возможно, он закрывается сверху. Если еще и землицы подсыпать, то вряд ли кто внутрь здания без тротиловых шашек заберется.
— Ну да. Эту дверь и тараном не вывалить. Легче всю башню снести. А какой еще вариант есть?
— Не забывай о древности этой башенки и прикинь, как давно в этих мирах не видели Торговцев.
— Ты хочешь сказать?..
— Конечно. Раз мы уже удостоверились в существовании моих коллег в глубокой, но обозримой древности, то вполне логично будет предположить, что кто-то из них и соорудил эту башенку в самом глухом месте да и заряжал здесь помаленьку свои кристаллы-накопители.
Александра и здесь попыталась отыскать рациональное зерно:
— Почему именно здесь? Большое течение или выброс планетарной энергии?
— Да нет, фон несколько завышенный, но ничего сверхъестественного.
— Или виден створ между мирами в самом помещении?
— Тоже отсутствует. Мало того, на окружающем пространстве створа не видно. Тут, скорее всего, некая загадка может крыться в подвале. А если нет, то все банально упирается в малопосещаемость данного места. Вполне возможно, башня была построена уже в те времена, когда в этом лесу безраздельно начали хозяйничать кайреги.
Жаль, конечно, что ни точной даты первого заброса плоонов-кайрегов в этот мир не сохранилось в истории мира альресков, ни в здешнем мире Зелени местные легенды не отличались четко указанными годами. Но может быть, в здешних вещах отыщется подсказка? Именно об этом напомнила Александра, уже когда дверь раскрылась нараспашку и внутри стало еще светлей:
— А где мы будем осматривать находки?
— Есть в нашем замке один большой подвал с отличным освещением и огромными столами. Вот там и осмотримся. Но вначале все-таки поднимемся в модуляторную. У меня уже энергия на пределе, да и у стажера в резаке, удивляюсь, откуда еще капли концентрируются. Эй, Хотрис! Присматривай и за этим входом, а мы опять наверх.
— Да мне отсюда любая травинка в округе видна как на ладони! — бравировал юноша, зависший в десятке метров над крышей башни. Тогда как графиня Светозарова еще одни тылы желала обезопасить:
— Так мы в подвал так и не спустимся?
— Ни к чему. Вначале накопители.
— А вдруг оттуда…
— Кривоногий и хромой? Страшный умывальник? — хохотнул Дмитрий, устанавливая на лестнице несколько датчиков и чуть в стороне охранное устройство. — Так мы тут одну очень умную штуковину поставим. Она и молниями бьет, и сигналы на мой комп передаст с любым изображением. Зато мы спокойно защиту вокруг перекрестного концентратора снимем. А там видно будет.
О том, что накопителей может и не оказаться, графская чета пока и словом не обмолвилась, чтобы не сглазить. На втором этаже сразу постарались снять или обезопасить туманное марево вокруг концентратора. На удивление это оказалось сделать легко, достаточно было лишь разрушить ручеек магической подпитки, держащий затемнение в стабильном состоянии. И как только пелена спала, супругам Светозаровым предстала великолепная картина: в трех гнездах располагалось сразу по парочке накопителей. Полных энергией под самую завязку.
— Парные?.. — поразился Торговец. — Даже не представлял, что такие могут существовать.
— Так нам больше достанется, — более прозаично рассуждала его жена. — Или тут даже защитного контура на вторжителя нет? Тогда и ты их собрать можешь?
— Увы! Контур есть! Да еще и какой! Так что лишь ты, моя сладенькая, с твоим уникальным даром можешь попробовать. Только я тебя умоляю! Не так резко! Плавно, медленно подходи.
С замиранием сердца он наблюдал, как Александра неспешно вошла в зону защитного контура, потом уже привычно протянула руку и стала собирать кристаллы-накопители. При этом она складывала их уверенными жестами на сгиб локтя левой руки. Но как только она вынула последний, шестой кристалл из его гнезда, все окружающее пространство сотряс жуткий, невероятный по силе рев. Причем рев раздался одновременно с сиреной, грохотом разрядов и сопровождался вспышками молний с первого этажа. Охранное устройство сработало великолепно: и предупредило людей, и прожарило молниями неожиданного агрессора.
Теперь оставалось одно из двух. Либо немедленно сматываться из чужой и странной башенки, либо вступать в схватку с неведомым. Но, судя по расширенным глазам Дмитрия Светозарова, глядящего на свой виртуальный экран, даже он вначале растерялся и не знал, что предпринять конкретно в данном случае.

Глава двадцать третья
ГОСТЬ ИЗ ПРОШЛОГО

С одной стороны, лучше было сбежать, тем более что накопители уже и так в руках у Александры. Или, в крайнем случае, используя ускорители, переместиться в пространство над башней, туда, где как раз завис со своим резаком юный коронованный принц мира альресков. Кстати, Александра словно предвидела второй вариант и в несколько прыжков оказалась у раскрытого окна, готовясь задействовать подарок хаерсов. Но перед этим воскликнула:
— Дима, что там за зверюга ужасная? — И тут же, прислушиваясь к продолжающемуся рычанию, пояснила: — И странная! Потому что ничего опасного мне чутье не подсказало.
— Да вот и я смотрю. — Граф тоже бочком приблизился к окну, кося глазами то на жену, то на экран. — Что совсем это и не зверюга вроде. Скорее, на человека похоже, но слишком большого. Этакий увеличенный Конан-варвар. Но ты все-таки к Хотрису присоединись на всякий случай, а я сейчас на ваши экраны изображение переведу.
Но этого не понадобилось. Потому как в следующий момент все трое уже своими собственными глазами рассматривали удивительную картинку.
Здоровенный мужик, более чем за три метра ростом, таки прошел охранный периметр сигнального устройства, на скорости промчался к выходу, вывалился через распахнутую дверь и с недовольными, возмущенными рыками принялся кататься по влажной земле и мху. При этом еще и срывая с себя многочисленные элементы боевого рыцарского облачения. Правда, облачение это не выглядело из железа, скорее, нечто сотворенное из твердой кожи, а то и прочнейшего дерева. Это дерево прекрасно справилось с защитой тела от практически смертельных молний, лишь местами оно почернело от попаданий электрических разрядов и наверняка перегрелось, доставляя гиганту массу неприятных впечатлений. И эти впечатления так и перли из глотки возмущенного, продолжающего исторгать из себя жуткие ругательства великана.
В том, что это были именно ругательства, даже юный Хотрис не сомневался. Хотя язык никак не удавалось понять и разобрать нечто конкретное. Мало того, и сам Торговец, опершись на подоконник и высунувшись наружу половиной корпуса, не мог разобраться в происхождении этого громадного человека. Оставалось только дождаться сравнительного спокойствия перед башней, а уж тогда попытаться начать диалог с нежданно откуда явившимся пришельцем.
Но и бдительности терять не стоило: хорошо зарекомендовавшее себя устройство так и продолжало исправно работать на спуске в подземелья.
Тем временем гигант сорвал с себя самые проблемные из-за перегрева детали облачения, уже более целенаправленно стащил с себя поддоспешник, войлочную безрукавку, и нательную рубаху и, вот так стоя, покряхтывая от боли, стал ощупывать покрасневшие места на теле. Нельзя было сказать, что тело мужчины отличалось какими-то особенными, могучими клубками мышц и мускулов, но если просто присмотреться как к человеку, то все соответствовало симметрии и чаще всего прилагалось к телу воина с физическим развитием чуть выше среднего. Это если не учитывать непомерный рост этого человека: уже сейчас наблюдатели его определили с помощью бортовых компьютеров как три метра и сорок шесть сантиметров. Возраст установить было трудно, ибо лицо оказалось преизрядно закрыто разросшимися усищами и бородой, отдельные пряди которой достигали до пояса. Зато в остальном выгоревшие и усы и борода представляли собой жалкое зрелище: деревянные латы никак не смогли уберечь их от раскаленных молний. Но за этими клочками и лицо как следует не просматривалось.
Тем временем великан закончил оказывать себе медицинскую помощь похлопываниями ладоней и ругательствами и стал осматриваться. Почти сразу его взгляд наткнулся на ближайшего, парализованного Хотрисом, крокоспрута. Он испуганно стал пятиться от чудовища, тем более что вполне живые глаза образины следили за ним безотрывно. Но тут же наступил на лапу второго крокоспрута. Теперь реакция оказалась несколько иной. Смешно подпрыгнув на месте, великан живо отыскал неподалеку свой меч, поднял его с земли и, встав в боевую стойку, стал оглядываться более внимательно. Вот только тогда и заметил посматривающего на него Торговца. А задрав голову, увидел Александру с Хотрисом, зависших над крышей башни. После чего раз пять, наверное, осмотрелся вокруг, с явным сожалением поднял левой рукой часть сброшенных нагрудных щитков и только тогда замер на месте, уставившись именно на Светозарова.
Тому и пришлось начинать разговор:
— Мы приветствуем тебя в мире Зелени! Ты понимаешь меня?
Гигант немного подумал и только после этого осторожно кивнул.
— Вот и прекрасно! Тогда мы первыми тебе и представимся. Меня зовут Дмитрий, мою супругу — Александра, а ученика — Хотрис. А как зовут тебя?
На этот раз пауза затянулась, вполне справедливо вызвав подозрения в умственной неполноценности или замедленной сообразительности такого огромного человека. Ведь не всегда «большой и сильный» соответствует понятиям «умный и сообразительный». Воину рефлексы можно вколотить в процессе муштры и обучения, а вот широкомасштабная разумность — понятие несколько иное.
По крайней мере, в предложенном русле начатый диалог гигант вести отказался. Вместо этого он прокашлялся и грубо спросил:
— А вы кто такие? — Причем, как показалось, и сам вздрогнул от своего баса.
— Но ведь мы уже представились.
— Чего вам от меня надо и что я тут делаю? — Теперь он старался говорить намного тише и сдержанней.
Но зато стало понятно, что неизвестный переросток сам не знает, где он и как тут оказался. Хотя мог и притворяться.
Светозаров попытался отвечать мягко и вежливо:
— Как раз нам от тебя ничего не надо. Мы себе тихонько занимались своими делами, а тут вдруг ты появляешься из подвала и с ревом пытаешься вырваться наружу. Мы даже наши ручные молнии остановить не успели, вот они тебя немножко и припекли.
— Ничего себе немножко!
Гигант возмущенно продемонстрировал правый локоть, где уже появился волдырь от ожога.
— Сам виноват! Куда мчался сломя голову? Надо было нас позвать, вышел бы спокойно, без ран. Кстати, у нас и мазь противоожоговая есть, сейчас и боль снимем, и красноту уберем. Прошу внутрь! Или лучше на свежем воздухе? Э-э-э… ты так и не представился.
Гигант шумно вздохнул, посмотрел на пару летунов, которые теперь опустились на крышу, и только потом совершенно неожиданно сказал:
— Но родители меня всегда учили не доверять чужим разумным созданиям.
Только в одной этой фразе было много чего интересного. Само определение «разумные создания» говорило о знакомстве этого великана если не с иными разумными, то с самим понятием о многочисленности миров и их разнообразии. Этот вывод мог подтвердить и тот факт, что неожиданный гость не слишком удивлялся, глядя на парящих в воздухе людей. То есть к подобному факту он отнесся вполне равнодушно. Мол, привык, и не такое видывали!
Только больше всего неприятия вызывала ссылка на родителей. Огромный, матерый воин, с бородой чуть ли не до пят, приводит в качестве аргумента для своего недоверия строгие наущения родителей? Странно.
Но Дмитрий и глазом не моргнул. Демонстративно вылетев через окно, приземлился метров за пять от незнакомца. И опять никакого удивления, только меч в руке оголенного по пояс гиганта качнулся, взятый более удобно. Торговец примирительно улыбнулся, продолжая выпытывать:
— Если ты назовешь свое имя, родители тебя за это в угол не поставят. Итак?
— Меня зовут Шу'эс Лав.
— Красивое имя, хотя где-то мне уже встречались подобные. Теперь хотелось бы узнать: что ты делал в этой башне?
Великан пожал плечищами:
— Понятия не имею.
— И как ты там оказался?
— Не знаю. Просто проснулся, и мне стало страшно. Увидел свет невдалеке и пошел туда, меня стало бить молниями, закричал от боли. А потом тут… а потом вы…
— Угу, значит, амнезия? Нечто вроде потери памяти?
Шу'эс Лав смешно замотал своей опаленной бородой:
— Да нет! Я все прекрасно помню. Могу вчерашний день и все остальные пересказать подробно.
После чего он напрягся, приподнимая кончик меча в сторону новой угрозы. Александра, оставив три накопителя Хотрису, опустилась рядом с супругом. Ему отдала два, а последний уложила в свою сумку. Оттуда же достала на ходу мини-баллон с лечебным аэрозолем. После чего шагнула вперед, бесстрашно глядя прямо в глаза великана:
— Меч свой убери! А то порежешься еще! И пока вы тут беседуете, волдыри увеличиваются. Надо срочно залить их мазью!
Деловито обошла подрагивающий меч и направила струйку аэрозоля на поврежденный локоть. Стоило видеть испуганные, огромные глазища диковинного воина, когда он почти сразу почувствовал облегчение. Боль словно рукой сняло. Потом он уже чуть расслабился, бугры его мускулов опали, и он чуть ли не покряхтывал от удовольствия. Меч оказался опущен, а мешающая деталь облачения отброшена в сторону. И, словно прочувствовав нужный момент, графиня Светозарова во время медицинской деятельности еще и пару нужных вопросов задала:
— Здесь уже не болит? Теперь бок… Руку убери! Теперь лопатка. Присядь, я ведь не достаю! Кстати, мы себя людьми называем. А ты из троллей или орков будешь?
Это она так пошутила, но Шу'эс Лав ответил очень серьезно:
— Не знаю про таких. А мы себя называем баюнгами.
— То есть ты — баюнг?
— Да. И мир наш называется Ба.
— Мм? Коротко, но тоже красиво. А лет тебе сколько?
— Двенадцать.
Возраст как возраст, тем более если учитывать, что орбита вращения тамошнего мира Ба вокруг тамошней звезды могла оказаться раза в четыре длинней, чем земная. То есть если соразмерить возраст этого баюнга к земным понятиям, то ему могло оказаться как тридцать, так и все сорок лет. Если не больше. Но Александра под скептическим взглядом мужа решила уточнить:
— И сколько лет ты такую длинную бороду выращиваешь?
Левой рукой Шу'эс Лав оттянул усы и бороду вперед, глядя на них так, словно и сам видел впервые. При этом даже дернул обгорелые волосы несколько раз, словно сомневаясь в увиденном. Боль в ответ подсказала, что сомневаться вредно, это не сон, и только после этого прозвучало стесненное признание. Причем подрагивающий бас при таком варианте звучал полным диссонансом с увиденным:
— Я ее не выращивал. Вчера ее вообще не было.
— Ага! Значит, за ночь растительность на твоем лице сама выросла? Тогда подскажи: во сколько лет в вашем мире Ба начинает у мужчин расти борода?
— В шестнадцать, а то и в двадцать лет.
После этого графиня впала в некий ступор, вопросы с ее стороны иссякли. Да и ран, требующих целебной мази больше не оказалось, и добровольная целительница сделала пару шагов назад. Теперь ужа оба человека рассматривали великана, задрав головы и соображая: это он так над ними шутит или нагло издевается?
Кажется, баюнг уловил сомнения в поведении людей, покраснел и опять вспомнил родителей:
— Ни отец, ни мать никогда не врут! И меня приучили говорить только правду.
Торговец пришел в себя первым и продолжил диалог:
— Тогда откуда у тебя такая борода? Да и общий вид, словно ты уже давно возмужавший, прошедший разные перипетии судьбы воин. Вон, и на плече и на груди шрамы есть, значит, сражался в поединках или в войне участвовал.
Очередной цирковой номер: отбросив меч, великан пытается рассмотреть собственные шрамы и растиранием ладони убрать их, как и мох, налипший местами с грязью. И только через минуту возмущенное недовольство:
— Это не мои шрамы! И тело не мое!!!
Эти утверждения прозвучали оглушающим басом. Со слезами на глазах. С обвинительно выставленным вперед указательным пальцем. Кажется, с этого момента Шу'эс Лав утвердился в мысли, что его вероломно выкрали, пленили, безжалостно обокрали, а напоследок сознание еще и засунули в тело какого-то варвара. Причем все выглядело так натурально и естественно, что графская чета в который уже раз с изумлением переглянулась.
«Что за ерунда?! — мысленно восклицал Дмитрий. — Чего только не случается в мирах, но такое первый раз встречаю! Неужели переселение сознания и в самом деле возможно? Кошмар. Но ведь помню, как он, увидев опасность в парализованных крокоспрутах, стал действовать словно настоящий воин. Поднял меч, встал в стойку, осмотрелся по сторонам. Все это нарабатывается годами, становится рефлексом, заставляет действовать подспудно, чисто на памяти тела. Тогда что, получается розыгрыш? Или обман? А может, некое подобие постороннего гипноза? Мало ли какое колдовство в том неведомом мире Ба творится. Да! И самое главное, надо проверить!..»
— Ладно. Шу'эс Лав… Я правильно называю твое имя? — Гигант в ответ только кивнул, продолжая помаленьку пятиться и скашивая глаза в сторону густого подлеска. — Так вот, смысла убегать нет, мы тебе не враги. И сами от всей души хотим понять, что с тобой произошло. Но прежде чем мы станем более откровенны друг с другом, давай выясним один вопрос: у вас в Ба есть Торговцы?
Обожженный бородач словно окаменел на месте после этого вопроса. Пришлось раскрывать суть предложения во всех масштабах и пояснениях:
— Ну, это такие разумные создания, которые могут, как я и Хотрис, прыгать в межмирское пространство, а потом появляться в любом месте задуманного мира.
Теперь у баюнга задвигались зрачки. Он раз двадцать перевел взгляд с Дмитрия на стажера и обратно. Потом ткнул пальцем в Александру:
— Она тоже?
— Моя супруга занимается иными делами. Так что в Ба с Торговцами?
Шу'эс Лав хитро прищурил глаза:
— Э-э-э… А чем докажете, что Торговцы?
— Могу сейчас переместиться с места на место. А то и в иной мир сейчас всех нас перенесу.
И опять неожиданное утверждение:
— Ну, так не только Торговцы умеют.
«Неужели ему и само понятие телепортации известно?!» — поразился Светозаров.
— А вот створ между мирами мне показать можете?
Теперь глаза расширились у людей. Наверное, не в первый раз за время данного общения. Поэтому присутствие рядом своего стажера Торговец осознал несколько с опозданием. А тот, нисколько не стесняясь того факта, что его коллега выше его более чем в два раза, радостно воскликнул:
— Так ты тоже наш?! Ха! Так что же ты сразу ничего не сказал? Нет здесь створа в пределах видимости. Верно?
— Угу.
— И тебе точно двенадцать лет?
— Угу.
— А мне тринадцать! Правда, здорово? Так что давай дружить!
Шу'эс Лав, все еще с недоверием и несмело, но улыбнулся.
— Давай. А что теперь со мной будет? Вы мне поможете?
Опять нить разговора перехватил Светозаров:
— Поможем, не сомневайся! Да только если ты Торговец, то почему сам в свой мир не вернешься?
— Так ведь я… не могу еще, — признался великан, опять краснея от стеснения. — Года через два, не раньше.
На что Александра сразу шепотом отозвалась:
— Ну вот, Дима, теперь у тебя два стажера.
На что получила от баюнга отрицательное мотание головой:
— Мне домой надо. Быстрей. А?
Граф Дин нахмурился:
— Не сомневайся, парень, заброшу. Прямо сейчас могу. Самому интересно до жути. Но может, вначале в подвал заглянем? Ведь как-то ты там появился, откуда-то взялся, может, и вещи какие остались. Посмотрим?
— Если надо. А что у вас вообще в том подвале?
Пришлось признаваться чистосердечно:
— Никакого понятия не имеем. Сами только час здесь обретаемся.
— Как?! Так башня вам не принадлежит?
— Уже принадлежит! По любым законам данного мира отсутствие хозяина в месте проживания более чем тысячу лет автоматически лишает его права собственности. А так как хозяин гораздо больше отсутствовал… Да ты сейчас сам присмотришься.
И Торговец первым двинулся к открытой двери. За ним пошла Александра, а Хотрис, видя сомнение своего коллеги, запанибратски хлопнул того по ладони. Выше, например до плеча, он бы только с разбега в прыжке достал.
— Да ты не робей! Сейчас посмотрим, не потерялось ли чего из твоего багажа, и наставник нас быстренько в ваш Ба забросит! А что у вас там самого…
— Хотрис! — перебил его строгий голос учителя. — Ты остаешься снаружи и присматриваешь за крокоспрутами. Вдруг они опять из лесу подтянутся за добавкой.
Юноше ничего не оставалось, как спрятать недовольство за фразой:
— Тогда я тебя здесь подожду.
Когда Шу'эс Лав приблизился к лестнице, Дмитрий уже снял сигнально-охранное устройство с молниями, пустил впереди себя сразу три осветительных шара, приготовил пистолет на всякий случай и стал спускаться со словами:
— Идете на пять ступенек сзади и по малейшему окрику возвращаетесь наверх.
Но когда сам достиг пола подвального помещения, замер в некоторой растерянности. Лестница оканчивалась, ниже уровни отсутствовали, зато от всего остального глаза разбегались. Так что пришлось поторопить супругу и великана из мира Ба:
— Веселей спускайтесь, опасности вроде нет. А вот наследства… хоть отбавляй.

Глава двадцать четвертая
НЕЛИКВИДНОЕ НАСЛЕДСТВО

Распрямившись во весь рост, баюнг все равно не доставал до потолка поднятыми руками. То есть подвальный этаж оказался самым высоким. Хотя по площади несколько уступал вышестоящим уровням. Но тут, скорее всего, виной были более толстые, массивные стены основания. А вот расположенных здесь предметов и в самом деле оказалось бесчисленное множество. Причем полностью целых, прекрасно сохранившихся и не испорченных временем. Видно, древесину при их изготовлении не использовали и близко. А все металлические вещи были сделаны из материала, идентичного наружной двери: прочного и нержавеющего.
Хотя сразу бросался в глаза хрустальный саркофаг. Конечно, приходило некое банальное сравнение с гробом, но слишком оно было вульгарно, неприменимо к имеющейся красоте. Ограниченное стенками хрустальное ложе достигало в длину около четырех метров, было выстелено внутри чем-то мягким, а на подушке до сих пор сохранилась вмятина от головы. Верхняя крышка была откинута в сторону на петлях. В изголовье стояла подставка со шлемом великолепной работы. Возле стены целая стойка с самым разнообразным оружием, причем на некоторые приспособления для убийства все трое смотрели с полным непониманием.
— Это твое? — ткнул Светозаров пальцем на стойку.
— Нет.
— Но из твоего мира?
— Да. Вот это гаичи, метает маленькие стрелки сжатым воздухом. Это банитус, иначе говоря — паутина, рассекающая на расстоянии. А вот это…
— Но ты умеешь ими пользоваться?
— Конечно нет! Воины учатся овладению тем же банитусом лет десять, пока им разрешают его иметь в своем арсенале. А гаичи — это произведение искусства, творимое лишь великими мастерами в течение пары лет. Позволить себе его иметь может только великий, прославленный воин.
— А разве в вашем Ба нет ничего из высокоразвитых в техническом плане миров?
— Ничего нет! Уже пять тысяч лет в нашем мире существует паритет на введение любого технического новшества. Хотя наши Торговцы имеют право торговать или обмениваться товарами в иных мирах по собственному усмотрению.
— Похвально, похвально, — бормотал Дмитрий, продолжая осматривать подвал.
Сам саркофаг располагался на причудливом постаменте все из того же металла. Вдоль стен тянулись массивные тумбы из прозрачного хрусталя, и каждая третья из них утончающимся шпилем вонзалась в потолок. Между этими тумбами на каменных выступах фундамента, как на полках, стояли разновеликие стеклянные сосуды с разноцветными жидкостями. Часть была полна, часть опустошена почти до дна. Из некоторых сосудов выходили трубочки и, словно артерии, втягивались в хрустальные тумбы, растворяясь там без остатка. Кое-где стояли подсвечники, виднелись лабораторные тигли и горелки. Ни одной вытяжки на стенах или потолке. Вроде как лаборатория, но в то же время весь подтекст наблюдений не умещался в голове.
Прикинув массивную фигуру баюнга, Александра сравнила ее с саркофагом:
— Выходит, вот здесь ты и лежал? — Пожатие плеч она истолковала как согласие. — И как же ты мог здесь находиться? Неужели существуют в мире сказки про спящих принцев? Хотя… И почему твоя борода такая длинная, а волосы на голове вполне нормальную прическу напоминают?
Дожидаясь ответа, она приподняла подушку, заглянула под мягкую подстилку и прощупала обе вещи.
— Не знаю. Может, потому, что уялса на бороду не действует.
Заметив недоумение в обращенных на него взглядах, великан охотно пояснил:
— Уялса — это такая специальная мазь. Если не хочешь иметь бороду, мажешь лицо, и ничего на нем не растет года два, а то и три. А вот волосы на голове как-то отличаются. Их достаточно намазать той же уялсой после сотворения новой прически, и она может по желанию носителя остаться неизменной на всю жизнь.
— Фи, как скучно! — фыркнула Александра. — Но почему тебе эта прическа понравилась?
Шу'эс Лав потрогал свои космы, свисающие почти до плеч, и напомнил:
— Это ведь не мое тело. Я последний год, сразу после одиннадцатилетия, стал носить короткую стрижку, готовился к посвящению в ученики Торговца.
— Это у вас обязательно или добровольно? — интересовалась графиня, теперь уже тщательно ощупывая постамент под саркофагом.
— Мне лично нравится короткая стрижка, а каждый волен носить любую прическу.
После чего великан более пристально присмотрелся к голове старшего коллеги.
— Скорее всего, тебя именно сюда и перебросили пару часов назад, — задумчиво рассуждал Торговец. — Может, и усыпили перед тем ненадолго. Но вот почему ты оказался в другом теле? И эта вот лаборатория… Мне кажется, все тут неспроста. Такое впечатление, что все потоки энергии именно на саркофаг и завязаны. Так, словно питание к нему подходило. Или обогрев?.. Так, а здесь что у нас?..
Александра уже принялась ощупывать и осматривать весь подвал по часовой стрелке, как лучший агент помня, сколько важности может иметь любая отысканная мелочь, тогда как ее удачливый супруг небрежно сделал самую важную находку. Причем на самом видном и открытом месте. Просто приподнял шлем, стоящий на отдельной подставке, а под ним оказалась слегка сморщенная от времени емкость. Кажется, желудок какого-то животного, с прозрачными стенками, но полный какой-то розовой кашицы.
Рассмотрев емкость, Шу'эс Лав радостно воскликнул:
— Уялса! Это она, точно! Как мне надоела эта пакля, называемая бородой. Тьфу ты, гадость! Ненавижу бороду! — Он довольно ловко срезал край емкости, щедро выдавил кашицы на ладонь и принялся втирать ее в усы и основание бороды. — Сейчас, сейчас!..
Графская чета с удивлением наблюдала, как клочья обожженных волос летят на пол, открывая белую, словно только что выбритую, кожу лица. Розовая уялса и в самом деле оказалась очередным чудом, о котором растерянно держащий в руках шлем Торговец раньше никогда не слышал. Только на этом средстве в иных мирах можно было уверенно озолотиться. Но здравая мысль мелькнула:
— А что с этой мазью вообще? У вас в Ба паритет на ее продажу?
— Еще какой! — продолжая натирать лицо, подтвердил великан, все больше превращаясь в довольно симпатичного, если не смотреть на размеры тела, мужчину. — Только наши некоторые старцы, самые уважаемые и древние, знают секрет приготовления уялсы. Да и у нас она стоит неимоверно дорого.
— Кто бы сомневался, что дорого, — бормотал Дмитрий, начав рассматривать шлем как произведение искусства. — Но вот скажи, по какой причине эта мазь оказалась рядом с этим саркофагом?
— Может, случайно?
— Да еще и под шлемом? Он твой?
— Первый раз вижу.
— Вот то-то и оно, что странно все это.
В тот момент он заметил внутри шлема, под войлочной подкладкой уголок серой на вид бумаги. Осторожно достал ее, развернул и принялся всматриваться в почти выцветшие от времени буквы:
— Еще страньше и страньше! Алиса с Чеширским котом нервно трясутся в сторонке. Язык, который я не понимаю! Ха! Не иначе, парень, это послание из твоего мира. Ну-ка почитай, если сможешь.
Пару мгновений Шу'эс Лав хмурился, пытаясь вчитаться, потом идеально обритое лицо его разгладилось:
— Да, это наш язык! — И сразу начал читать: — «Дорогой сын! Я горжусь, что именно тебе, самому великому и прославленному нашему воину, выпала эта огромная честь…» — Неожиданно великан стал бледнеть и нервно сглотнул: — Это почерк моего отца! Я боюсь ошибиться, но очень похоже. Но кому это он пишет?
— Читай дальше, пожалуйста! — настоятельно попросила взгромоздившаяся на тумбу Александра, заглядывающая гиганту через плечо.
— Хорошо. «Только ты сможешь победить подлого Крафу и разрушить все его коварные замыслы. На тебя взирает не только весь мир Ба, но и все оставшиеся на свободе Торговцы. Только тебе удастся переждать во временном саркофаге опасное время и дождаться развоплощения порталов-ловушек, которые Крафа настроил в межмирском пространстве. За пятьсот лет ни одной из них не останется, да и возможность попасть в Свинг Реальностей появится вновь. Ты знаешь, как следует поступить с подлым предателем, и пусть твоя рука не дрогнет! А если мы и сами с ним справимся, то сразу прервем твое добровольное затворничество. Удачи и стойкости! Мы с матерью гордимся тобой и надеемся на обязательную встречу в скором будущем. Шу'юс Трит, твой любящий отец.
P. S. Чуть не забыл, Шу'эс Лав, как ты ненавидишь бороду и каждые два года ее уничтожаешь мазью уялса. Поэтому оставляю тебе одну упаковку. Вдруг да пригодится после длительного сна».
Чтение закончилось. Руки великана подрагивали, а из глаз лились слезы. Губы еле заметно шевелились. Но надо было сильно прислушаться, чтобы расслышать шепот на языке мира Зелени.
— Шу'юс Трит… Это и в самом деле писал мой папа. Но этого не может быть! Мне двенадцать лет, и я ничего про какого-то Крафу не знаю! О чем же тут написано?.. Для кого?.. Может, меня насильно переселили в тело какого-то воина?..
Торговец хмурился и кусал непроизвольно губы. Затем не выдержал и стал рассуждать вслух, пытаясь в первую очередь своими словами немного отвлечь и заставить правильно мыслить именно великана:
— Удивительное письмо! Тем более что имя Крафа мне уже знакомо. Причем знакомо в очень нехорошей комбинации. Одна женщина ночами несколько раз видела сны, в них ее мать пыталась убежать из жуткого мира страшных монстров, которыми и управлял этот Крафа. Думаю, ты сам вскоре сможешь выслушать эту женщину. Но скажи мне, что ты знаешь о Свинге Реальностей?
— А вы разве не знаете? — искренне удивился Шу'эс Лав, осматривая графскую чету.
На что Александра пожала плечами:
— Дима только недавно про замок узнал, а вот Хотрис там был и прожил несколько дней, потом еле вырвался, потому что раны, нанесенные шакалами, загноились у него на ноге.
— Ну вот, если даже Хотрис…
Светозаров мотнул головой:
— Долго рассказывать, но после того, как стажер оттуда вернулся, мне туда попасть не удалось, что-то не пускает и выбрасывает обратно. Словно головой в стену бьюсь. Потому и спрашиваю.
Баюнг немного задумался, словно припоминая, да и улыбка у него чуть проступила после первых слов:
— Мне там довелось побывать пять раз с родителями и один раз с дядей. Причем никаких трудностей с прыжками у них не было. А уж в самом замке так здорово! Детей полно, и мы с ними играли с дворовыми животными. А какой там волшебный сад на крыше! И можно было свободно падать с крыши во двор. Вот где дух захватывало от восторга!
— Постой, постой. — Дмитрий чуть не подпрыгнул в попытке поймать великана за экспансивно размахиваемую руку. — То есть просто берешь и падаешь? С двадцать третьего этажа?
— Да! И никто никогда не разбивается. Там у самой земли воздушная подушка торможения: ра-а-аз! И ты уже на плитах двора. Потом опять в холл, на лифте на крышу и опять: у-у-ух!
— На лифте?
— Ну да! — Глаза великана горели от восторженных воспоминаний. — Такие маленькие специальные кабинки из технических миров. У нас в Ба таких нет.
— Надо же!.. А это… по поводу зверей: они ведь хищники! Чуть Хотриса с потрохами не съели. Еле выжил парень.
— Хищники? — от всей души подивился Шу'эс Лав. — Да мы на них и верхом катались, и руки в пасти засовывали, и ногти им подстригали — ни одной царапины ни у кого из детей не было.
— Ничего себе сказки. Может, они за время отсутствия Торговцев в замке совсем одичали?
— И давно там нет Торговцев?
— Судя по описаниям Хотриса, не меньше чем тысячу лет.
— А он не мог ошибиться? — с какой-то надеждой в голосе вопрошал баюнг. — Там всегда было так людно и весело.
— Вот сейчас у него и спросишь. Держи! Выходим! — распорядился Торговец, отдавая тяжеленный шлем в руки великана и отправляя один из осветительных шаров по лестнице наверх. — Порядок следования: Шура — впереди, я — сзади. Не нравится мне здесь, а уж попытаться сделать переход именно отсюда вообще глупостью будет несусветной.
Наверху настроение заметно улучшилось, тем более что никаких атак со стороны крокоспрутов до сих пор не последовало. Зато Хотрис с ходу озадачил своего наставника:
— Вода перестала выходить из колодца. Река обмелела полностью и сразу.
Торговец задумался:
— А нам какое дело? Меньше сырости в лесу будет. Пора нам в гости к Шу'эс Лаву наведаться. Кстати, ты свое снаряжение собери и надень по возможности, а то как-то возвращать тебя полуголым несподручно.
— Все равно тело не мое, — возразил великан с некоторой флегматичностью, но раскиданные доспехи стал собирать при помощи Хотриса и при его же помощи водружать на свои телеса. Тогда как Александра подступила к мужу с претензиями:
— Чего это ты так наплевательски к речке относишься? Мы за это время чего только не осмотрели в Волчьем Шаре, но лишний раз подтвердили, что уровень внутренних колодцев напрямую связан с рекой. Какой уровень там, такой, пусть только с суточным запозданием, устанавливается и в колодцах. Так что желательно русло восстановить.
— Ха! Легче сказать, чем сделать, — резонно заметил Дмитрий. — Тем более что нашей вины в этом может и не быть, да и о причине мы не догадаемся.
— Ну почему не догадаемся? — Шура задумалась. — Просто можем вспомнить все свои действия и сделать обратное. Например, закрыть крышку саркофага. Потом вернуть шлем на подставку. Еще закрыть все окна и дверь.
— Ага! Сейчас ты договоришься до того, чтобы и все накопители вставить обратно в перекрестный концентратор! — рассердился супруг.
— Ну ладно тебе, может, и не все вставить, а только один. Ведь где-то и что-то мы нарушили, цепь разомкнули.
— Ничего, река хоть и обмелеет, но будет протекать и дальше. Влаги в лесу навалом, и никакой лесной ручей по себестоимости не сравнится с заряженным под завязку накопителем. Да и про разорванную цепь лучше не выдумывай. И без тебя…
Но так и застыл в немом озарении. Машинально подергал себя за мочку уха, что считалось признаком очень интенсивного перелопачивания самых противоположных вариантов. Затем шумно фыркнул и улыбнулся до ушей:
— А что, сладенькая, мысль где-то верна и имеет право на жизнь, только вот мы сделаем по-иному и одним выстрелом попытаемся убить сразу несколько зайцев.
— Зайчиков не жалко?
— А? Ты о чем? — сбился с мысли озабоченный Торговец, но тут же великодушно простил супругу: — Сейчас все устроим! Летим в модуляторную! — Когда они там оказались, он достал из своей сумки два кристалла. — Вот, разряженные. Вставляй в концентратор! Может, и получится с рекой. А нет, так проследим со временем за уровнем зарядки. Вдруг здесь аномалия какая-нибудь? Так и башню лишнюю строить не придется.
— Сам ведь утверждал, что высота башни никудышная, — напомнила Шура, ловко вставляя пустые накопители в гнезда устройства. — Все? Или посмотрим вначале из окна, что будет?
— Чего там смотреть? Пойдет вода — баронам повезло. Не придется собственные артезианские скважины бурить. Ну а нет — то пробурят, чай не бедные. А вот затворить все окна и двери наглухо придется немедленно. Не то вдруг какой любопытный появится да в модуляторную сунется? Только дым от него и останется! Или колбу какую с жидкостью в подвале разобьет? Не нравятся мне незнакомые химикаты.
Они живо опять стали закладывать клинья обратно под дверь и закрывать наглухо непробиваемые ставни изнутри.
После чего Торговец просто прыгнул на маленькое расстояние, возникая с супругой прямо возле увлеченно спорящих стажеров. Несмотря на невероятную внешнюю разницу, оба подростка сразу прочувствовали друг в дружке родственную душу, а главное, они были одного возраста, и теперь их рты не закрывались, пытаясь исторгнуть из себя и кучу информации, и кучу новых вопросов.
Ну и причина споров да обсуждений была самая актуальная: что и как творится в Свинге Реальностей. Причем что Хотрис, что Шу'эс Лав пытались в первую очередь отыскать как главную закономерность, так и главное отличие в своих воспоминаниях.
— Сколько было животных в каждом дворе?
— Ровно по шестьдесят.
— А если кто-нибудь из них погибал, через сколько часов восстанавливалась численность?
— Никогда такого не было! — горячился великан. — Мне дядя говорил, что орангутанги там по сто лет некоторые живут и, только когда стареют, уходят в пропасть за воротами, и только тогда, прямо в тот же самый миг на дворе появляется новая особь.
— Прямо вот так сразу? А не врешь? — нисколько не боялся своего огромного коллегу Хотрис.
— Я? Вру?! Да я там каждый раз по месяцу жил. Каждый уголок знаю!
— Тогда скажи: в каком шкафу подсобного помещения возле кухни находятся бутылки со спиртными напитками?
— Э-э? — растерялся гигант, непроизвольно поправляя на себе кое-как несуразно надетые доспехи. — А нас туда не пускали.
— Ну вот! А хвастаешься тут! И как вообще животные уходят в пропасть? Через забор прыгают?
— Сам не видел, но говорят, что просто выходят за ворота и шагают в пропасть.
— Ха! Так ворота ведь закрыты!
— Неправда! Они всегда раскрыты настежь.
— А вот и нет! Я видел!
— Видел? И открытых ворот рассмотреть не мог? Ха-ха! Да по закону замка ворота всегда обязаны быть открытыми! Понял? Всегда! Иначе никто и внутрь попасть не сможет! Этот закон вечен.
Хотрис и тут сдаваться не собирался, но его неожиданно напряженным голосом остановил наставник:
— Ученик, помолчи! А теперь ты, Шу'эс Лав, повтори свои последние слова! — И когда великан повторил с некоторым недоумением, Торговец вычленил самое главное: — Вот теперь все понятно. Кто-то, возможно, что и тот самый пресловутый Крафа, закрыл ворота, и вход в замок стал недоступен нашим коллегам. Абзац! А вот с новой строки не получится: понятия теперь не имею, как в замок прорваться.
Стажер посопел немного обиженно носом и напомнил:
— Как, как?.. Как и собирались: с помощью Азарова. Пусть рассказывает, как построить кресло, как сделать маяк и как запустить портал. А уж я теперь любое подворье с любыми хищниками преодолею играючи.
— Так ведь…
— Вот именно, учитель! Поторопиться надо, пока я на всяких пирах в нашу честь лишние килограммы не наел. — Потом коротко задумался, что-то вспомнил и радостно воскликнул: — А сели и наем, то не беда! Вес маяка можно смело отнять! Ведь потом, когда я ворота открою, любой Торговец и без маяка легко в Свинг Реальностей прорвется.
Признавая логику Хотриса, Дмитрий одобрительно хмыкнул. И словно в подтверждение одной из тайн Свинга Реальностей, на поверхность из колодца вновь выплеснулась тугая струя воды, наполняя собой древний исток безымянной лесной речки. Хотя создавалось впечатление, что отныне без яркого названия речка долго не останется.

Глава двадцать пятая
ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ, ДЕЛА БЫТОВЫЕ

Нарадовавшись возродившемуся потоку и немного подправив на великане топорно сидевшую экипировку, Александра въедливо поинтересовалась у задумавшегося мужа:
— Шеф! Так мы куда вначале отправляемся? В Ба или в Волчий Шар?
— Да вот сомнения меня одолевают.
— Дорогой, чего тебе сомневаться? Я с тобой, накопители я тебе достала, и прыгать ты теперь можешь, перемещая за собой хоть целые планеты.
Дмитрий не удержался от счастливой улыбки:
— Не переживай, мои благодарности ты получишь отдельным пакетом. Меня больше волнуют все эти загадки в письме. А на данном этапе именно те самые коварные порталы-ловушки, которые имелись в межмирском пространстве. Как ты думаешь, Шу'эс Лав, — обратился он к великану, задрав голову, — если твой отец поместил тебя именно сюда, пусть даже и в другое тело, то не означает ли это, что у вас дома ну совсем не безопасно?
Прежде чем ответить, гигант смешно помял свой внушительный нос огромными пальцами руки.
— Никак не означает, — наконец ответил он с полной уверенностью. — В нашем мире царит многовековой порядок, за последнюю тысячу лет не было ни одной крупной войны, к Торговцам и колдунам отношение самое лояльное и стабильно уважительное. Сами увидите, когда мы там окажемся.
— Но ведь недаром отец предупреждал о таком сроке в пятьсот лет, при котором якобы ловушки рассосутся и ты сможешь действовать на стезе вселенской мести. Что, если пятьсот лет прошло, а судя по состоянию мебели в этой башне, и вдвое больше, но опасность вокруг твоего мира так и не миновала? И попасть сдуру в какую-нибудь новую ловушку ну никак не хочется. Мне последние три недели пришлось провести в ином мире как раз по причине подобной западни, и только благодаря некоторым совместным действиям отсюда и оттуда, смекалке стажера, нескольким совпадениям и случайностям нам удалось оттуда вырваться. Поэтому давай чуток повременим, подумаем, проверим весь найденный на первом и втором этажах башни мусор, максимально экипируемся для прыжка в твой мир и только тогда наведаемся на твою родину. Договорились?
Великан тяжело вздохнул, но воспитание заставило сказать правду:
— В таких случаях последнее слово всегда остается за более старшим по возрасту Торговцем.
— Вот и отлично. Тогда мы сейчас забросим все здешние находки в Свирепую долину, попрошу там кого-нибудь ими заняться, и заодно порадуем ректора академии двумя накопителями. Потом кратко наведаемся в Волчий Шар, где я поработаю ассенизатором, убирая туши крокоспрутов с глаз долой. После чего заскочим к Бонзаю, а то он мне за такое долгое отсутствие голову открутит. Затем, усевшись на чудо-кровать, надо срочно прыгнуть на Землю, глянуть, что там творится, и забросить туда монахов с Казимиром Теодоровичем. Там ведь операция «Воззвание» как раз к своему финалу приближается. И только потом в мир Ситулгайна за заказанным вооружением и оборудованием для похода в Зеленый туман.
— А меня где оставите? — не выдержал долгого перечисления Шу'эс Лав.
Светозаров совсем по-иному взглянул на громадную фигуру воина, в теле которого обретался двенадцатилетний подросток. Сравнил его с тщедушной фигуркой Хотриса и понял, что отныне и второй стажер в самом деле будет вынужден мотаться за старшим коллегой во все дырки разнообразных миров. Но с другой стороны, что в этом страшного? Энергии с запасом, все живы-здоровы, если не считать выздоравливающей Елены, значит, оставлять без постоянной опеки и второго «юношу» не следует. Ну разве что сдать его в руки Верховного целителя для небольшого исследования. Тител Брайс за такую возможность воочию просветить насквозь уникального великана отдаст все, что угодно. Хотя после этого молодой коллега может здорово обидеться на старшего наставника, ведь кому понравится ощущать себя подопытным кроликом?
Так что ответ на вопрос прозвучал уверенный:
— Будешь перемещаться с нами и попутно получать те же знания, что и Хотрис. Учиться полезно в любое время дня и ночи. Ну а когда прыгнем к тебе на родину, уже там осмотримся, и будешь решать самостоятельно. Итак, вперед!
Но еще перед самым прыжком Александра, которой не давали покоя рассказы Хотриса о внутреннем убранстве замка Свинг Реальностей, успела поинтересоваться:
— Вдруг среди останков мебели что-то хрупкое? Уникальная посуда, например. Не разобьется?
Ее супруг хвастливо задрал подбородок:
— Еще три года назад я бы и вас переносил поодиночке. А вздумай перенести этот мусор, он бы превратился в перемолотый фарш. Зато сейчас о моем мастерстве ты и сама знаешь. Чего стоит только умение раздеть во время переноса и полностью обезоружить. Так что кучки трухи и былого в ней содержания, скорее всего, так и останутся непотревоженными.
Действительно, когда они оказались в широком светлом помещении, заставленном громадными столами, все содержимое обоих надземных этажей башни оказалось разложено прежними горками на столах. Естественно, что кроме перекрестного концентратора. Ну и к подвалу Торговец не решился прикоснуться.
— Так, пусть все и лежит нетронутым, у нас нет времени. — Приказ относился к стажерам, которые одновременно шагнули к столам с намерением покопаться в доставленном хламе. — Сейчас ножками отправляемся на поиски ректора академии.
Долго искать не пришлось. Уже на первом перекрестке коридоров хозяин замка узнал по внутренней связи, где находится Верховный целитель, и поспешил непосредственно по адресу. Это оказалось совсем рядом, все в тех же подвалах, совсем недалеко от того бассейна с вертушкой, где обреталась магическая сущность Эрлионы. Причем как только все четверо отошли от переговорного устройства, в голове у Дмитрия послышался немного обиженный голос той самой сущности:
«Папа Дима, ты что, забыл? Если хочешь что-то узнать, можешь в пределах замка мысленно обращаться ко мне. Я тебе подскажу намного быстрей и правильней!»
«Извини, малышка! Я тут немного замотался, да и отвлекать тебя не хотел понапрасну. Наверняка ведь вы с Тителом занимаетесь подготовкой нового объема магической суспензии?»
«О-о-о! И еще как занимаемся!»
«Ну вот видишь».
«Но это нисколько мне не мешает присматривать за всем замком и даже разговаривать одновременно с несколькими людьми».
«Здорово! Теперь от твоего внимания наверняка ни одна шалость не ускользнет, совершенная учениками академии? Управляющий теперь на тебя молится?»
«Еще чего! Я функции полицейского выполнять не собираюсь. Тем более что ребята делают шалости или разбивают что-нибудь не со зла и чисто нечаянно. Ведь они такие милые, веселые и непосредственные».
Кажется, в сознании Эрлионы стали проскальзывать некоторые сожаления о том, что она вот так же точно не может порой беззаботно носиться по коридорам академии. Все-таки у нее, как личности, подобного детства не было, нет и уже никогда не будет. Вот они, перекосы создания искусственного интеллекта! А это может стать опасно! Мало ли чего придет «в голову» такому сильному в магическом плане интеллекту? Следовало сразу подправлять перекосы и ставить перед магической сущностью великие, далеко идущие, но весьма сложные в исполнении планы.
Поэтому Светозаров постарался выкрутиться прямо на ходу, пряча свои беспокойные рассуждения в глубине сознания:
«Ха! Мне кажется, Эрли, что ты вообще самая веселая, добрая и обаятельная! Причем остается только поражаться твоим возможностям. И ты знаешь, мне тут пришла одна дельная мысль: если я могу проникать в иные миры, то почему бы и тебе не попробовать?»
«Как?! Я ведь практически являюсь единым целым с твоим замком! — Кажется, магическая сущность даже рассердилась. — Или ты собираешься меня перенести вместе со всеми подвалами, бассейном с суспензией и вертушкой?»
«А что?! Тоже вполне возможно! Но мы еще над этим обязательно поработаем. Ведь если мне приходится тащить за своим сознанием в иные миры и само тело, то тебе зачем такие потуги? Ведь по всему замку ты можешь перемешаться сознанием? Запросто! Значит, со временем и всю Свирепую долину осматривать сможешь. А там совсем недалеко и до шага в другой мир останется. Тем более что тут можно целую программу разработать и постепенно претворять ее в жизнь. Зато как потом все изменится! Представляешь? Раз, и ты уже любуешься красотами иного мира и можешь исследовать там все, что твоей душе угодно. Два! И ты по своему желанию доставляешь нам любой экспонат или творение иной вселенной, и даже мне остается только по-отечески позавидовать такой умной, гениальной дочери».
Кажется, Эрлиону проняло величие таких возможностей. По сравнению с ними веселая беготня ребятни по коридорам академии показалась ей пустой тратой времени. Она некоторое время натужно молчала, «не отключаясь» от связи с папой Димой, а потом уже совсем иным, деловым и заинтригованным тоном сообщила:
«Да, идея хороша. Я тут на досуге теперь над ней подумаю и составлю план на первые этапы».
Зато Александра по мимике супруга догадалась, что он беседует с кем-то, и скорее всего с названой дочерью. Поэтому не выдержала и заговорила вслух:
— Эрлиона! А чего это вы за моей спиной сплетничаете? Что за секреты от матери? И не стыдно?
На что Светозаров тут же попытался оправдаться за двоих:
— Ничего мы не сплетничаем. Просто начали с одного маленького технического вопроса, а потом слишком увлеклись его обсуждением и слегка отклонились от темы начатого разговора. Ну ты сама знаешь, как оно бывает.
— Знаю. Поэтому почти не обижаюсь.
Тотчас в коридоре раздался и голос Эрлионы:
— Ма, извини, мы больше не будем. — И она с ходу перевела разговор на другую тему: — А кто это с вами такой большой и сильный?
Все как раз вошли в искомое помещение, где к ним навстречу тут же поспешил Верховный целитель. Так что граф Дин провел представление заодно и для старого друга:
— Прошу любить и жаловать: мой временный стажер, тоже будущий Торговец. Зовут его Шу'эс Лав, он из мира Ба, где обитатели называют себя баюнгами. Юноше всего двенадцать лет, и он уверен, что его по неизвестной причине поместили в тело зрелого, скорее, даже пожилого мужчины.
— Ай-я-яй! Как интересно! — Тител Брайс сразу стал нарезать круги вокруг великана. — Юноша, говоришь? В чужом теле? Невероятно!
Со своим ростом в два метра и пять сантиметров высоченный ректор все равно смотрелся рядом с баюнгом словно подросток. Причем он сразу почему-то решил, что граф накопители за такой короткий срок достать совершенно не способен, но взамен привел на излечение именно этого великана. И теперь в предвкушении потирал ладони и осматривал гиганта не иначе как с точки зрения экспериментатора. Еще и восклицал при этом с торжеством в голосе:
— Ничего, ничего! И не таких излечивали! Или тело парню омолодим, или амнезию ликвидируем. Ай, хорош! Ай, красавец!
Но такое пристрастное внимание к своей особе великану не понравилось, и он просительно уставился на Торговца:
— Не надо меня лечить, я здоров. И мы так не договаривались.
— Не волнуйся, дядя Тител так просто шутит, — успокоил Дмитрий и схватил за локоть возмущенно на него оглянувшегося друга. Еще и заговорил с нажимом: — Тем более что господину ректору сейчас не до врачебных осмотров. Он очень занят другими делами.
— Какими делами? Какими?! — запричитал тот, пытаясь вырваться из цепкого захвата. — Ты вначале мне накопители принеси, а потом указывай, что мне делать. Так что…
Да так и замолк, уставившись на протягиваемые ему кристаллы.
— Так что бери, — продолжал за него граф Дин. — И целуй даме ручку в знак благодарности. А нам некогда. Но потом еще проведаем обязательно. В крайнем случае, если Шу'эс Лав пожелает, то пригласит тебя в гости в его мир Ба, там на месте и осмотришься. Как мои предложения?
Первым с явным облегчением и поспешностью соглашательски кивнул баюнг. Тогда как Татил еще с некоторым сожалением переводил взгляд то с накопителей на великана, то обратно. Наконец чувство долга победило, и он выбрал то, что оставил несколько минут назад за спиной.
— Ладно, только опять не пропадайте на три недели! — И тут же, словно забыв о своих сомнениях, развернулся и поспешил к огромному бассейну с магической суспензией. При этом вслух стал общаться с магической сущностью: — Эрлиона! Давай немедленно собери мне сюда всех Арчивьелов.
— Хорошо, папа. Уже собираю.
— Ну и Маурьи давай, тех, что самые ответственные и сообразительные. Нечего, понимаешь, своими тушками даром в саду деревья обламывать.
«При чем здесь сад?» — мысленно трансформировал свой вопрос Светозаров.
— «Да так, — хихикнула Эрлиона. — Сегодня с утра одна юная Маурьи сверзилась с груши и сломала ногу. Вот папа Тител до сих пор и приходит в ярость от одного воспоминания об этом».
«Можем прямо отсюда выпрыгивать?»
«Ты что! Тут у нас, можно сказать, новая колыбель образуется, а ты греметь собрался».
— Понял, — уже вслух заговорил граф, увлекая жестами супругу и стажеров за собой. — Ребята, здесь сверкать нельзя, поэтому поспешим в зал отправки. Нас и так наверняка в крепости заждались.
Действительно, на недавнем поле боя с крокоспрутами Торговца ждали как избавителя. Не все, конечно, а только оставшиеся на постах дозорные да прибывшие со свежими силами из строящегося городища бароны Сильва и Василий Сутугины. Они ведь так и настаивали, чтобы их считали супружеской парой, ну а свадьбу решили отложить на более благоприятное для празднеств время. Все остальные участники ночного сражения завалились отсыпаться.
Причем свежие силы подкрепления только и пытались, что навести порядок во внутренностях крепости да убрать мертвые туши крокоспрутов из малого двора. Вдобавок ко всему, некоторые тела монстров, которые Хотрис в свое время просто парализовал, теперь стали подавать признаки возвращения в сознание. Вставал вопрос: не стоит ли их добивать немедленно?
Ну и самая главная сложность опять назревала со стороны леса.
— Там собрались огромные полчища кайрегов, — волновалась Сильва. — Причем пока они по телам крокоспрутов к крепости не передвигаются, но выглядят слишком уж нервно и возбужденно. Того и гляди, с места сорвутся. Только вот куда именно?
Василий внес предложение, обращаясь прямо к Александре:
— Может, хоть немного на Тропе постоишь?
Та сразу вскинулась и с мольбой уставилась на супруга:
— Я не могу! Это так нудно, тяжело и скучно! Придумай что-нибудь.
— Хм. Что именно?
— Ну хотя бы одно стадо для тотального спокойствия перенеси в мир альресков.
Дмитрий скривился, не зная, что ответить на такую просьбу любимой. Но тут и шаманы, которые стояли рядом и внимательно прислушивались к каждому слову, предложили свою помощь:
— Давайте и мы попробуем стоять на Тропе? Ведь по древним легендам, каждый из нас в древности умел общаться с плоонами. Вдруг что-то и получится?
— А вы чувствуете пронзающую подворье силу? — оживилась Александра.
— Нет. Мы уже все знаем о здешних событиях и даже опробовали свои умения. Но ничего не получается. Может, вначале стоит попытаться на городище почувствовать зов призыва? А уже потом улавливать зов отторжения?
— Может, и так.
— В крайнем случае, мы попробуем следующую ночь поспать прямо в центре круга.
— Тоже верно. Но давайте вначале выберемся на опушку, — как истинный эксперт решила графиня Светозарова. — Я пообщаюсь с кайрегами-плоонами и успокою их, а вы попутно поучитесь и сами попробуете язык общения. Договорились? Вот и отлично. Дима, тогда освободи нам для прохода вначале то пространство, которое между воротами и лесом.
— Как прикажете, ваше сиятельство! — жеманно склонил голову Торговец. И сразу иным тоном обратился к своим младшим коллегам: — Стажеры! Остаетесь здесь и ни на шаг не отходите от баронов Сутугиных. А я по проторенной уже дорожке мотнусь десяток раз в мир Пустыни.
За первые две ходки он убрал туши с тракта Большие ворота — лес. При этом он обратил пристальное внимание на расход энергии в накопителях. Было чему радоваться с первого взгляда: если раньше на попадание в Лудеранский лес использовалось жуткое количество силы, то сейчас работающие совсем в ином режиме порталы, наоборот, создавали некое попутное течение, помогающее в переброске таких умопомрачительных масс вещества. Но все равно углубляться в лес и выискивать там все остальные туши умирающих от инфекции, а может, еще полностью здоровых крокоспрутов смысла не было. В любом случае, оставшееся поголовье большой опасности для людей не представляло. То ли сами вымрут, то ли будут уничтожены специальными отрядами.
Да и Александра в этом направлении предприняла определенные шаги. Указывая рукой на заваленные телами поля перед крепостью, она начала общение с кайрегами такими наущениями:
— Как видите, крокоспруты мешают не только нам, но и вам. Поэтому ваша непосредственная задача: организоваться в стаи и через пять дней (не раньше!), когда в живых останутся только здоровые экземпляры этих монстров, желательно уничтожить их всех до последнего. Только не хватало, чтобы эти твари отложили свои яйца и расплодились в итоге в ваших любимых болотах.
— А если они успеют вернуться в Поминальное озеро? — поинтересовался один из вожаков. — Там они для нас неуловимы.
— Озеро еще месяц как минимум будет ядовитым для всего живого. Да и потом наверняка придется предпринимать какие-то кардинальные меры по его обеззараживанию. Так что главное — выловить и уничтожить всех крокоспрутов, которые решат спрятаться в низинных и влажных местах, болотах или озерках. Если сами не справитесь с большим очагом обитания монстров, сразу зовите на помощь людей.
Вот так с той поры и повелось в Лудеранском лесу: кайреги и люди стали помогать друг другу во всех совместных проблемах или начинаниях. Тем более что очень многие кайреги не спешили покидать места своего рождения в мире Зелени, а некоторые так вообще вернулись из мира альресков обратно именно по причине осознания нового места своего обитания.
И вскоре ни единой живой образины с шестью лапами и клубком щупалец на спине в Лудеранском лесу не осталось. Только и пришлось тщательно следить за сухими местами с теплым песком да сразу уничтожать появляющихся из кладок прикопанных яиц, причем появляющихся сразу с зубами, крокоспрутов.
После вступительной официальной части разговора Александра представила своих попутчиков, обрисовала, кто они и откуда, и после этого приступила к взаимному обучению. Легенды мира альресков и тут не подвели: у каждого шамана оказался некий дар, позволяющий не только понимать плоона, но и самому при максимальных усилиях передавать трансформируемые в рычание слова.
А вот пребывание в городище огромной делегации людей и кайрегов желаемого результата не принесло. Потоков неведомой силы шаманы так и не прочувствовали. Пришлось только и надеяться что на предстоящую ночевку во дворе крепости под открытым небом. Но в любом случае графиня Светозарова оставалась внутренне очень довольна собой. Завтрашний день томил неопределенностью, но, по крайней мере, сегодня она не стояла на Тропе и не занималась самой утомительной работой в своей жизни.
Тогда как Торговец работал с полным напряжением своих сил. Можно сказать, в поте лица. Хотя сюртук и справлялся великолепно как с охлаждением тела, так и с подогревом, случись такая необходимость. И вскоре все вырубленные от леса окрестности крепости были очищены от неприятного вида уродливых да вдобавок окровавленных и раскуроченных останков монстров из неведомого мира.
После чего стали просыпаться защитники крепости, почуявшие запахи готовящегося обеда. Пришлось на него остаться и главным действующим лицам. Хотя уже за столом барон Петр Левин словно ненароком спросил:
— А что там на Земле творится? Наша помощь не нужна?
— Да вы тут вначале разберитесь да по одному достойному замку себе постройте, — осадил его Дмитрий. — Наверняка вскоре император решит наведаться с визитом, и где его принимать будете? А свадьбы? Где будете их проводить? В этой мрачной твердыне?
Волчий Шар и в самом деле не годился для специальных праздничных мероприятий. Но если обе пары молодоженов об этом задумались всерьез и притихли, то полностью холостой барон Вайсон от грядущей постройки собственного замка только отмахнулся:
— Построить недвижимость всегда успеется. Ты лучше расскажи, что там в иных мирах? Как Елена там со своей коленкой? Когда уже ходить сможет и к нам вернется?
На что с хитрым прищуром в глазах сразу отозвалась Александра:
— Не поняла, тебя иные миры интересуют или только Леночка? Не успел еще ей все анекдоты рассказать? И чего это она должна сюда возвращаться? Ей и у брата в замке совсем неплохо живется.
Пожалуй, впервые в своей карьере немцу не удалось справиться со своим смущением, и друзья-соратники это заметили.
— Всегда за Куртом замечал признаки русской души, — проговорил Петр со значением. — Готов в любое время языком потрепаться, лишь бы ничего иного не делать.
— А кто тебя научил любые бомбы разминировать? — укорил Курт товарища.
После чего и Дана за него заступилась:
— Зато если он берется за любое дело, то делает его тщательно, без единой погрешности и лучше всех.
Сильва рассмеялась:
— То есть если он взялся смешить Елену, то будет это теперь делать до самой старости?
— Почему бы и нет? — Немец уже справился со своим смущением и вновь перешел на шутливый тон: — Тем более что смех продлевает жизнь вдвое, если не сказать что втрое.
Постепенно разговор с пострадавшей коленки перешел на другую тему, но теперь разволновался сам Светозаров. В его понимании спасенная и возвращенная с такими трудами сестра отныне и безраздельно поступала в распоряжение родного брата. Иного даже по умолчанию не подразумевалось и не обсуждалось. А тут оказывается, его родная Леночка имеет какие-то права на личную жизнь? Имеет право на выбор своих друзей, партнера для разговора, увеселений, а то и еще чего-нибудь покруче? А то и право на собственного мужа? А где тогда родной брат окажется? В голове все эти вопросы не укладывались вот так, сразу, и требовалось некоторое время для их осмысления. Но в то же время стало вдруг понятно, что бывший агент, штатный минер знаменитой «третьей» как-то совсем неровно дышит в сторону Елены Светозаровой. И самое главное, что и той в его обществе чувствуется совсем неплохо. А то и превосходно! К чему это может привести? И стоит ли до этого допускать?
Вот поэтому Торговец и просидел все окончание обеда в угрюмом молчании, перебирал, так сказать, варианты. Нет, ничего лично против Курта Вайсона он не имел! Ни в коем случае! Но ведь и вот так, ни с того ни с сего представить его ухажером, а то и супругом своей, только недавно воскресшей, с такими муками возвращенной любимой сестрички? Трудно. А что делать?
Вариантов имелось предостаточно. И самый оптимальный: увлечь Елену чем-то новым, интересным, отнимающим все время без остатка и элементарно больше не сводить вместе с Куртом. Уж это в любом случае в силах Торговца. Только ему решать, кого, куда и когда перебросить. Другой вопрос, что придется это делать очень и очень осторожно. Да и решиться на такое будет нелегко. Если сестра хоть раз в жизни заподозрит манипуляцию ее судьбой, то это может закончиться очень плачевно. Тем более следует учитывать, что она почти двадцать лет провела в фактическом рабстве, не видела мира, не путешествовала и общалась только с узким кругом лиц. Если рассуждать по правде, то следовало вначале окунуть Елену в мир знаний, путешествий, новых знакомств и только после этого плавно предоставлять ей право выбора спутника в жизни. А оно вон как получается!
Какой-то отголосок таких размышлений донесся и до Александры.
А может, она просто угадала всю подноготную своим женским чутьем? Потому что, когда они выходили из столовой, уцепилась за локоток Светозарова и промурлыкала:
— Ты чего такой задумчивый?
— Да так.
— Переживаешь за Леночку? — На его удивленный взгляд она только хмыкнула и продолжила уже с настойчивостью: — А зря! Она уже не маленькая и давно вправе сама решать свою судьбу. А если ты ждешь благодарностей до глубокой старости…
— Ну как ты можешь!..
— Тогда тем более. И чтоб ты знал: Курт вполне приличный и достойный кандидат в женихи. Мало того, если хорошенько осмотреться по сторонам, то он окажется и самым лучшим. Насколько я его знаю, он со своей жены будет пылинки сдувать и на руках носить, а уж если полюбит всем сердцем, то и уважать будет больше собственной жизни.
— Так он ведь вроде когда-то слыл в «третьей» женоненавистником?
— Ну и что с того? Мало ли какая шалава ему душу своим поведением вымотала? Так что ему теперь, после того как встретил милую и симпатичную, молчать в тряпочку? Да в монахи до старости лет подаваться? Любит жизнь — прекрасно. Справился со своим горем и комплексами — так еще лучше: отныне знает, чего хочет, и его на мякине не проведешь.
— Да? — Дмитрий немного отстранился и посмотрел на жену издалека. — Слушай, сладенькая, а ты, случайно, сводницей никогда не работала?
— Работала! — с некоторым вызовом ответила, но тут же словно про себя забормотала: — Зачем соврала? Это же военная тайна! Зачем он спросил? Зубы заговаривает! Наверное, хочет меня рассердить. Причем очень сильно рассердить!
— Ладно, ладно, не будем сейчас драться при таком обилии свидетелей, Елена с Куртом и сами между собой разберутся!
Они еще пошушукались немного на эту тему в сторонке от основной массы народа, который неспешно тоже переговаривался после сытного обеда. Разве что две разновеликие фигурки в противоположной стороне двора о чем-то спорили, обсуждая очередную проблему подростков.
Именно на них перевел внимание Дмитрий чуть позже.
— Все-таки Шу'эс Лав не врет: все его поведение и в самом деле подтверждает названный возраст в двенадцать лет.
— Но и уложить его в саркофаг не могли в юном возрасте: латы все-таки по его теперешнему размеру. И это упоминание отца в письме про мазь уялсу и нелюбовь сына к бороде.
— Вот и мне больше кажется, что у него частичная потеря памяти.
— Верно, — кивнула графиня, не отводя взгляда от великана. — Я тоже думаю, что виной всему длительный сон, продлившийся вдвое больше намеченного ранее срока. Но как твоему коллеге помочь?
— Лучший способ — вернуть на родину. Наверняка последующие воспоминания не замедлят вернуться. Может, он тогда сразу начнет пользоваться створами между мирами.
— А если виды родины не помогут?
— Тогда будем просить помощи у Эрлионы и Титела Брайса. Уж они ему точно мозги на место вправят.
— И куда сейчас?
— По утвержденному твоим высочеством плану.
— Врунишка! Я ничего не утверждала!
— Но молчала, когда я перечислял, значит, согласилась. Итак, к Бонзаю в гости на часок. Господа! — обратился он к присутствующим баронам. — Мы вас ненадолго покидаем.
И вместе к супругой поспешил к оживленно спорящим стажерам. Легче самим было переместиться, чем докричаться до этих сорванцов.

Глава двадцать шестая
ШУТКИ ХОХОЧУЩЕГО ТУМАНА

В королевстве Ягонов четверо путешественников появились сразу в башне главного шафика, где истинный хозяин вначале посмотрел на сигнальные устройства и прислушался: сигнала тревоги не было. Только после этого Светозаров облегченно вздохнул и расставил руки в приветственном жесте:
— Добро пожаловать в резиденцию главного королевского шафика Дина! Как вам тут?
— Неплохо, — прогудел басом Шу'эс Лав. — Ничего не мешает.
Как для баюнга, то ему в башне больше всего нравились высокие, под четыре с половиной метра потолки и двери трехметровой высоты. После тесной и низкой крепости, где он мог за столом только сидеть, а через двери выползать на четвереньках, подобные просторные хоромы человеческой башни сразу вызывали уважение. Ну и в Свирепой долине ему понравилось, чего скрывать, но уж слишком там на него странно поглядывал тамошний ректор академии, словно съесть хотел. Поэтому и тут великан решил осторожно уточнить:
— А здесь тоже ученых много?
— Да нет, здесь просто монархическая вольница. Правда, в лесах волки есть, — решил пошутить шафик, но его супруга сразу успокоила:
— Но ты их не бойся, они тебе по колено, растопчешь и не заметишь.
И принялась рассказывать стажерам про местное житье-бытье более подробно. А сам хозяин башни принялся названивать по внутренней связи в разные места и согласовывать предстоящее собрание. Чем метаться ко всем в гости, он решил собрать заинтересованных лиц у себя в башне. Ну а для такого дела приемный зал первого этажа подойдет как нельзя кстати.
Пока он занимался разводкой и приглашениями, в зал ворвался на приличной скорости разумный кальмар, пронзающий камни:
— Хо, хо! Кого я вижу? — орал он своим громоподобным голосом. — А почему заявились и меня не ищете? Я ведь и обидеться могу за такое невнимание.
— И как тебя искать? — улыбалась графиня товарищу по тюремной камере и соратнику побега из западни Купидона Азарова.
— Так вы еще из башни не выходили? Надо же! А ведь сразу на выходе я с иными шафиками одно вибрирующее устройство сделал. Если его запустить, то мне зов даже на малых крепостных стенах будет слышен.
— Вибрирующее? А королевский замок от него не развалится?
— Обижаешь, подруга! — веселился Прусвет, рассеивая вокруг себя положительную энергию. — Мы проверяли, и после пятого испытания уже никто с ног не валился, а те пару трещин, что получились, маляры уже давно закрасили. Так что забудем про неудачи! Вы лучше признавайтесь, где пропадали? И что это за дядя такой объемный среди вас? Если мне не изменяет память, то именно о таких Торговцах повествуется в наших летописях. Уж очень они любили каменных кальмаров приглашать на жительство в свои замки. А? Ты не из них?
— Нет, я к вам на развалины планеты не прыгал, я еще не умею, — заулыбался Шу'эс Лав. — А вот ваших собратьев несколько раз видел. В том числе и у дяди в замке один такой кальмар обитает.
— Ух ты! Вот это здорово! — завопил Прусветтак, что люстра на потолке опасно качнулась и зазвенела. — Хочу! Хочу в гости к твоему дяде! Когда прыгаем?
Когда все перевели свои взгляды на Торговца, который как раз окончил последний разговор по телефону, разумный кальмар ринулся к нему с предложением:
— Ты меня с этим великаном быстренько закинь к его дяде, а потом спокойно занимайся своими делами.
— Не получится. Сейчас примчится сюда Ледовая Владычица, и я хочу, чтобы они попытались отыскать в своей памяти общие сведения о некоем Крафе. Потом мы хотим заглянуть на Зеленый Перекресток, ну и… Кстати, ты туда еще не совался? А то с тебя станется запрет мой проигнорировать.
— Хм… — Было странно наблюдать, как воистину человеческая, пусть даже и лысая голова кальмара слегка розовеет, а лицо несколько конфузится. — Да и не собирался игнорировать. Просто… решил пощупать этот туман самым длинным щупальцем. Один раз, честное слово!
— М-да? Ну и как впечатления?
— Да нормально, в общем, по камням я могу передвигаться по тому болотному миру куда угодно, только вот через болота, которые почему-то кажутся бездонными, понятия не имею как перебраться. Вся сложность в том, что мое уникальное тело, легко противостоящее любой среде, при соприкосновении с Зеленым туманом начинает сразу вздуваться волдырями. Так что ни подсмотреть я из камня не могу, ни подслушать.
— Так ты без щупальца? Или новое отрастил?
— Да нет, старое уже почти зажило.
С некоторым стеснением Прусвет вытянул из вороха остальных щупалец пострадавшее, и все могли видеть заживающую рану, словно живой кусок плоти окунули в кипяток. Новая кожица показывала, что рана успешно заживает, но разумному покорителю каменных пространств путь за границы Зеленого Перекрестка заказан.
— Ну вот, а нас туман даже не щекочет, — съехидничал Торговец. — Видно, его создателей больше всего достали голосистые кальмары вроде тебя. Вот они и оградили свои жилища от твоего присутствия.
— Так вы меня что, с собой не возьмете в поход? — обиделся кальмар.
— Почему нет? Запросто! Но в специальной прозрачной банке, из материала как у наших забрал. Устроит такое перемещение?
— Не-ет, так не интересно. — И тут же опять перелетел к огромному баюнгу: — Слушай, а расскажи про наших! А? Сколько их, как зовут, как долго выживают?
— Я слышал только о шести, — пробасил великан, — видел одного. А вот имени и сколько он там живет, так и не спросил.
Дальнейшие занимательные подробности обстоятельного рассказа перебило появление короля Бонзая Пятого. Он тоже, быстро скомкав приветствия и краткое прижатие щеками с Александрой, набросился на своего друга с упреками:
— И где это ты так долго пропадал?
— А что, сам с подданными не справляешься? — зачастил встречными вопросами Дмитрий. — Нужен страшный шафик для удержания всех в ежовых рукавицах? Или повода нет, чтобы сбежать от супруги да выпить бочонок далийского?
— Ха! Я тут за него переживаю, а он все на выпивку сводит! Хотя… мог бы и угостить старого приятеля.
Тотчас Светозаров сделал приглашающий жест к отдельному столику, и вскоре уже друзья обсуждали последние события, попивая свое любимое вино из огромных кубков.
— Что расскажешь о Ледовой Владычице? Слишком озорничает со своими кангами?
— Удивительно покладисто себя ведет и дисциплинированно. Только и ждет не дождется, когда ты ей разрешишь заглянуть в туман Зеленого Перекрестка. Сейчас уже на пути к башне, ну и несколько кангов с ней появятся, саму не отпускают.
— Тоже неплохо. После беседы и нескольких вопросов покажу Хохочущий туман.
— Впустишь ее внутрь?
— Если захочет, то на здоровье. Ведь бояться нечего, болотные твари на окраину не выходят.
— А это… — подвигал бровями Вонзай. — С одеждой как? Дашь ей сюртук?
— И не подумаю. Просто напомним, что одежда и вся сталь растворяется, словно воск, под пламенем. Быстрей вернется на Перекресток из тумана.
— А вдруг не выскочит? Заартачится?
— Тогда мы с Александрой в своих сюртуках ей подсобим. Думаю, наши ускорители в любом случае внутри какое-то время протянут.
— Может, они и в тумане работать будут почти вечно?
— Сомневаюсь. Совсем не тот материал в конструкции, что сюртучный или сталь кроватей из мира Эдельвар. Я сразу проверил.
— А заказать еще и ускорители в царстве техники Ситулгайна?
— Ха! Вначале еще надо попасть туда. Ты видишь, что во вселенных творится! Столько дней проторчал в коконе мира альресков! И так диву даюсь, как мы оттуда вырвались.
И в течение минут десяти шафик пересказывал королю случившиеся с ним и его стажером приключения. Причем синхронизировал пересказ и с событиями, происходившими в мире Зелени.
Как раз к концу этого увлекательного повествования и появилась Ледовая Владычица со своей свитой. И после краткого представления все уселись за стол, делясь как прежними воспоминаниями, так и свежими новостями. Особую реакцию Леды вызвало упоминание о ненавистном Крафе:
— Это он, он! Мама так и обвиняла его в общем предательстве и угрожала грядущим возмездием.
Вот только дальше уже известных фактов домыслить не получалось. До сих пор было непонятно, где этот Крафа прячется, где содержит своих пленников и в самом ли деле подсмотренные во сне побеги Леда видела на болотах с Хохочущим зеленым туманом. Поэтому ничего не оставалось, как после подведения итогов собрания пригласить всех присутствующих прогуляться к Зеленому Перекрестку и заглянуть в глубины клубящегося тумана.
Правда, после некоторого размышления, заметив несколько сонный вид великана, Торговец решил оставить обоих стажеров в верхних покоях башни под присмотром разумного кальмара.
— Прусвет, присмотри за ребятами и попутно ознакомь тут с достопримечательностями. Ты ведь уже однозначно старожил этого здания. А мы долго не задержимся.
— Дружище, не переживай! — сразу оживился тоже несколько заскучавший кальмар. — За мной ребята, как за каменной стеной! Покажу каждое интересное место.
— Только наверху.
— Ну а в модуляторную они и так не пройдут при всем желании. Мне там даже в стенке неуютно.
Вставая из-за стола, хозяин башни еле слышно ворчал:
— Ага! Щупальце уже почти зажило, а вот пустоты в голове вряд ли заживут.
Прусвет сделал вид, что ничего не услышал, увлекая стажеров на второй этаж.
Все остальные спустились в подвалы башни и вскоре уже стояли перед овалами проемов, ведущих в страну кошмаров. Изначально графская чета вынула из своих одежд все оружие и прочие предметы, которые могли раствориться в тумане. Сняли с себя ускорители и прочие уникальные средства защиты. Остались только в одних сюртуках. Потом посоветовали рвущимся в туман кангам и их Владычице снять с себя верхние одежды или оставить на перекрестке хотя бы плащи.
— После возвращения вам хоть будет во что завернуться.
Куда там! Леда только и смотрела в туман, словно уже готова была рвать его на клочья, ну а канги только и твердили, что их одежды сотканы из особого пуха северных птиц, который не берет ни пламя, ни магия.
— Хорошо. Но только напоминаю самое главное условие, — распоряжался Торговец. — Все немедленно бегут обратно после первого же моего приказа. Договорились?
Дождался согласных кивков от всех и только тогда открыл прочные решетки, отстоящие от тумана внутрь подвалов на добрые полтора метра. Сам вошел первым, внимательно осмотрелся в совершенно еще рассеянном тумане, и приглашающе махнул рукой:
— Заходите, осматривайтесь.
Бонзай так и остался на Перекрестке. Он уже два раза возвращался из тумана голым. Это если не вспоминать его пребывание голышом на каторге далекого южного континента, где он вместе со своим главным шафиком якобы добывал наркотические корешки акстрыга. Хорошо, что тогда удалось вырваться быстро и без потерь. Еще и других шафиков этого мира спасти из рабства. Но свое хождение в чем мать родила король Ягонов всегда вспоминал с содроганием. Поэтому сейчас только наблюдал да подстраховывал, готовый в любой момент отправить в туман десяток стоявших с оружием на изготовку воинов. В любом случае, пока их стальное оружие станет восковым, они успеют порубить в капусту любых заблудившихся болотных тварей.
Леда шагала первой, да так целеустремленно, что пришлось ее останавливать метров через пятьдесят чуть ли не насильно:
— Стойте! С более дальнего расстояния выход на перекресток не видно, и мы можем заблудиться.
— Как же вы раньше добирались до болот? — задала резонный вопрос девушка.
— Выкладывали из камней ориентиры через каждые сорок метров.
— Где же они?
— И устанавливали возле них пост из пяти воинов. Как видите, ориентиры с тех пор исчезли, камни раскиданы в стороны, а уже это требует утроенной осторожности. То ли кто разумный здесь побывал, то ли болотные твари прошли сюда по нашим следам и разбросали пирамидки из камней.
— Хорошо. Я постою здесь, — согласилась Леда. — Только не мешайте мне.
Тотчас все три канга отошли назад и в стороны метров на десять. Графская чета, недоуменно переглянувшись, тоже отошла чуть в сторону. Поглядывая оттуда на ставшую медитировать Владычицу, стали вполголоса переговариваться:
— Может, зря ты с нее не снял браслеты подчинения? Она ведь ничего не почувствует без основной магии.
— Раз не попросила снять, значит, почувствует. Видимо, браслеты нисколько не снижают уровень концентрации и вхождения в транс.
— А одежда пока не распадется на ней?
— Вроде рано, минут двадцать у них еще есть. Ну и вдруг пух северных птиц и в самом деле уникален? Надо было его давно проверить.
— Если бы они о нем раньше признались! — Александра фыркнула слишком резко, словно сердилась. Следующие вопросы несколько прояснили ее вспыльчивость: — Ну а если одежды все-таки вдруг и быстро растворятся?
— Да ничего страшного, их ведь предупредили.
— Но ведь они останутся голыми!
— Тоже не страшно, — посмеивался Дмитрий. — Ты просто отвернешься, пока они добегут до Перекрестка.
— А ты, значит, не отвернешься?
— Но я ведь не смущаюсь! — Ему было смешно наблюдать, как супруга краснеет от негодования:
— Признавайся: ты это все специально задумал, чтобы полюбоваться на голую Владычицу?
— Чего? Ну у тебя и фантазии, сладенькая. Ты, случайно, женские романы не пишешь? Как раз там в моде подобные повороты сюжетов. — После чего Дмитрий притворно вздохнул и признался: — Я бы до такого не додумался.
— Ах так?! Ну только попробуй за ней своими похотливыми глазками водить!
— Ну вот, уже и оскорбления пошли. Дорогая, я дал повод усомниться в моих чувствах?
Александра и в самом деле поняла, что переборщила в своей ревности, и просительно взмахнула несколько раз ресницами:
— Ты меня за весь сегодняшний день даже не обнял… как следует.
Но только Светозаров попытался устранить свое упущение хотя бы одной рукой, как со стороны более густого тумана раздался далекий, но весьма отчетливый вой. Стоящая в трансе Леда даже не вздрогнула, а вот все остальные визитеры не на шутку заволновались. Один из кангов сразу спросил, доставая из голенища сапог длиннющий нож:
— Кто это?
— Болотные твари, — пояснила графиня, приближаясь к не шевелящейся Владычице. — Они частенько так воют.
— Нас почувствовали? И будут ли нападать?
— Нападать не будут. В этой близости от Перекрестка их ни разу не видели. А вот по поводу нашего обнаружения, вряд ли. Просто какой-то твари неймется от тоски, вот и воет.
— Большие? Как с ними справиться?
Тотчас завывание утроилось. Потом добавились новые завывания, похоже, там теперь надрывалось сразу шесть, а то и восемь глоток. Но пока вроде к людям не приближались. Тем не менее звуки и клубящийся на дальней кромке туман сосредоточили на себе все внимание шестерых людей. Они при этом ни назад не оглядывались, ни друг на друга не смотрели. Но вроде как были причины смотреть именно вперед: оттуда вдруг покатила не то волна, не то густые клубы зеленого, жутко хохочущего тумана.
Александра отреагировала первой, хотя взгляд от волны не отрывала:
— Ничего страшного. Такой же туман, как и весь остальной, только более плотный и громче пугает хохотом.
За первой волной накатилась сразу же вторая и третья. Вот как раз после третьей волны один из кангов растерянно воскликнул:
— Что за напасть?!
Не успели все скрестить взгляды на его рассыпающихся сапогах, как примчался гонец от короля:
— Его величество вам кричит, но вы не слышите и сами не видите: половина одежд на северных гостях уже отвалилась!
Он хотел броситься назад, но его резко тормознула Александра:
— Давай свою рубаху!
А когда получила желаемое, довольно грубо и бесцеремонно напялила ее на Леду. Прямо поверх тех ошметков, что еще на теле висели. Как ни странно, вошедшая в транс женщина и на это не отреагировала. Все вроде бы и не так страшно, можно ведь еще с посыльным доставить сюда сколько угодно рубах, но пока графиня пыталась уловить похотливые взгляды со стороны своего супруга, завывания болотных тварей резко удвоились и стали быстро приближаться. Поэтому кангам полетела строгая команда:
— Хватайте свою Владычицу на руки и бегом к Перекрестку!
Почти обнаженной свите ничего больше не оставалось, как исполнить приказание, спасая свою правительницу острова. Но когда они ввалились в подвал, а за ними неспешно отступила графская чета, Леда вернулась в сознание и начала приходить в бешенство:
— Как вы меня посмели унести?!
Хорошо, что в подвал донеслось громкое завывание, а в клубящемся тумане легко просматривались чьи-то тени. Поэтому она сразу поняла и осознала опасность, немного успокоилась и, когда решетка вновь оказалась Торговцем накрепко заперта, заговорила надрывным голосом:
— Моя мать там! Я ее почувствовала. Она очень страдает, но жива! Самое главное, что она жива!
После этого дрожащую от переживаний Владычицу накрыли плащом одного из воинов и забросали уточняющими вопросами. Всех весьма интересовало хотя бы примерное расстояние до матери, ее возможная реакция на спиритический контакт, наличие вокруг нее иных разумных сущностей или ощущение какой-либо опасности. Но, увы, ничего больше к сказанному изначально девушка не добавила. Ни Крафы она не видела, ни иных пленников, да и расстояние не поддавалось осмыслению. Разве что некое ответное, рванувшееся навстречу дочери чувство еле-еле улавливалось. Опять-таки, это могло и показаться.
Тем временем вой в тумане смолк, и твари вновь подались на свои болота. Что несколько озадачило Светозарова:
— Первый раз они так близко подходят.
— Никак таксы пожаловали? — уточнил Бонзай и пояснил нахмуренным кангам, которые стыдливо кутались в поданные им плащи: — Они и в самом деле очень похожи на гладкошерстных такс, да вот только размеры у них с крупного волка и зубки… Уж лучше не вспоминать на ночь.
— Ничего, скоро я вернусь с оружием, одеждой и летающими разведывательными модулями, — проворчал Торговец. — Вот тогда они у нас повоют!
И первым, никого за собой не приглашая, двинулся к лестнице. Король поспешил за своим другом, и Александре ничего не оставалось, как проявить себя гостеприимной хозяйкой:
— Давайте поднимемся в верхние комнаты и там подыщем вам какую-нибудь одежду. Прошу!
Посмотрев на остатки изъеденного насквозь кинжала в руках своего канга, Владычица запоздало бросилась извиняться:
— Простите, что сразу не вняли вашим предупреждениям.
— Ничего, — ровным голосом отвечала графиня. — Я успела прикрыть ваше тело от нескромных мужских взглядов.

Глава двадцать седьмая
ЦЕЛЕБНЫЙ СОН

Когда поднялись на второй этаж, навстречу Дмитрию метнулся явно чем-то огорченный Прусвет.
— Э-э-э… пока вас тут не было… — замялся он, сразу вгоняя хозяина башни в краску переживаний.
— Что они натворили? Или ты виноват?
— Да никто вроде не виноват и ничего не натворили. Но когда мы поднялись в твою спальню, Шу'эс Лав прямо-таки возопил от радости, увидев твою кровать. Мол, у них в Ба тоже только такие огромные. Ну и присел на нее. Потом мы с Хотрисом стали рассматривать настенные часы из хрусталя, немного увлеклись, а когда оглянулись, великан уже дрыхнет без задних ног. Вот теперь и не знаем: будить его или пусть проспится до ужина?
Когда прозвучал этот вопрос, граф уже поднялся вместе с королем в спальню и мог лично лицезреть лежащего на спине и расслабленно раскинувшего руки в стороны стажера. На лице у того проступала детская улыбка, хотя спать в деревянных латах казалось весьма неудобным делом. Довольный Хотрис сидел с ногами в кресле возле окна и с увлечением рассматривал книгу с гравюрами.
— Укатали малого? — хохотнул Бонзай, кивая на великана. — Может, он привык рано спать ложиться?
— Да нет вроде. Но с другой стороны, его пробуждение в подвале, а потом и последующие перемещения могли сильно ударить по ранимой детской психике.
— Все-таки думаешь, что он ребенок?
— Ну какой натренированный, с таким отменно развитым телом воин свалится с ног всего лишь после половины дня бодрствования? — вопрошал Светозаров, прислушиваясь к голосу жены, которая провела гостью в гардеробную. — Окончательно все решится, когда я с ним побываю в Ба.
— Меня возьмешь! — не попросил, а потребовал монарх Ягонов.
— И меня, — поддакнул в тон разумный кальмар.
Посмотрев на обоих изучающим, скептическим взглядом, хозяин башни неожиданно легко согласился:
— Ладно, по рассказам стажера, там ничего опасного. Ну разве что эти таинственные порталы-ловушки нас забросят в какую-нибудь тмутаракань. Тогда мне хорошие бойцы пригодятся. Но назад можем и не вернуться.
— Только меня-то пугать не надо! — возмутился Бонзай Пятый. — И при королеве не вздумай такую глупость ляпнуть. Скажешь просто: отправляемся для установления дипломатических отношений с новым миром.
— А то ты Власту из рода Льеров не знаешь? Там все такие доставучие! И сама навяжется, и наследника прихватит.
— Тогда скажешь, что там суровый патриархат. Договорились?
— Могу и сказать, но вот Александре по поводу патриархата будешь сам все объяснять. Ведь ее тоже оставить придется в таком случае.
Глядя на пригорюнившегося короля, Прусвет похвастался:
— Мне оправдываться не перед кем! Хорошо быть холостяком.
— А кстати, — заинтересовался Дмитрий. — Как вы там у себя размножаетесь на обломках планеты?
Разумный кальмар смешно скосил глаза на увлекшегося Хотриса и заговорщицки прошептал:
— Только не при детях! Потом как-нибудь растолкую.
Звук женских голосов подсказал: примерка и облачение в новые платья закончились и хозяйка башни ведет гостью вниз. Правда, голоса на мгновение прервались, и в створ двери заглянула Александра:
— О чем сплетничаете?
— Как всегда, о женщинах, — не стал ее разочаровывать супруг и приложил палец к губам. — И не надо так кричать, пусть парень выспится.
Графиня уже и сама заметила великана, безмятежно раскинувшегося на кровати. Но только собралась уходить, как Дмитрий попросил:
— Ну и пока мы тут обговорим наши мужские секреты, закажи ужин из королевских кухонь. Пусть сразу и накрывают. Власту с наследником тоже пригласи, все заодно и поужинаем.
Когда успокоенная и нагруженная заданиями Александра поспешила вниз, Торговец сразу перешел на заговорщицкий тон:
— Значит, так, ребята, я быстро смотаюсь сам на Землю и гляну, что там в монастыре творится. Времени в обрез, у меня еще куча монахов в Лудеранском лесу зависла вместе с аналитиком. Так что я отсюда тихонько в госпиталь, седлаю кровать и — помчался.
— А если… — Большой палец короля многозначительно указал на дверь.
— Если меня станет разыскивать Шура, скажешь, что я вышел в туалет. Только прошу тебя, веди себя при этом естественно и не падай в обморок.
И тут же с легким хлопком воздуха Светозаров исчез.
— Ха! А нам теперь тут за него отдувайся, — проворчал монарх Ягонов, ища сочувствия у разумного кальмара. И нашел его: — Хорошо быть холостяком!

Тогда как Торговец и в самом деле намеревался в максимально быстром темпе решить вопросы хотя бы с Землей. Метнулся в госпиталь, оседлал кровать из хитрого сплава мира Эдельвар, позволяющего сразу нырять под защитный купол обители Желтых Грез, и вскоре оказался в хорошо знакомом коридоре монастыря. Быстрая пробежка в операторскую и беглый опрос возопивших от восторга учеников академии показали, что все в относительном порядке.
— Все данные по операции «Воззвание» мне приготовить на диске или кристалле памяти! Вернусь через пять минут!
Опять оседлал кровать и рванул в мир Зелени. Так быстро эвакуироваться обратно на Землю ни монахи, ни главный аналитик были не готовы. Пришлось переправлять их партиями, вылившимися в целых три ходки, используя все ту же чудо-кровать и не рискуя пробираться по лесу к калитке черного входа. Зато гости далекого мира успели собрать все свои вещи, сувениры и скромные подарки от товарищей по оружию, с которыми они так самозабвенно защищали Волчий Шар.
К тому времени ученики приготовили для графа Дина полный комплект по ведущемуся эксперименту с общественным мнением и отбором кандидатов для последующего краткого обучения. Еще и на словах высказали самое основное:
— Все группы будут готовы к переносу примерно в одно и то же время, ровно через четыре дня. Вы успеете?
Наученный горькой действительностью, что не всегда обещания можно выполнить, Светозаров приложил ладонь к сердцу и пообещал несколько иначе:
— Обещаю приложить все свои силы для этого!
По задумке организаторов поднявшегося на земле переполоха, отобранных через Интернет кандидатов следовало просто на короткое время перебросить в иной мир, значительно подлечить, кратко с каждым переговорить и тут же отправить домой. Предполагалось, что этого будет достаточно для создания как определенного общественного мнения в защиту контактов с иным разумом, так и подъема сознательности народа в борьбе с правительствами за свои права.
Спорные постулаты, весьма шаткие в исполнении, но по большому счету для Торговца легко выполнимые. А уж дальнейшее будущее вполне может оказаться руках только самих землян. Причем и некоторое вливание в земной мир обученных в академии целителей только подстегнет процесс возможных преобразований.
Для переноса и убеждений готовилось двадцать групп по двести человек в каждой. Это, конечно, при условии, если на местах власти не станут чинить прямые и косвенные препятствия для сбора каждой группы. Ведущие эксперимент целители утверждали, что каждый кандидат многократно проверен тестами и предать не может. То есть сообщить властям о чем-то конкретном вроде как некому. Но ведь существуют и тайные структуры, и подсматривающие, подслушивающие устройства. Никакой заговор в умеренно развитой, наподобие земной, цивилизации не сможет долго оставаться в секрете.
Но пока все шло по плану, и переживать заранее, а тем более пророчить неудачу смысла не было.
И, прихватив с собой собранный для него материал, граф Дин устремился в королевство Ягоны. Успел вовремя. Раскрасневшийся Бонзай, вытирая пот со лба, недовольно пробормотал:
— Уже два раза снизу лакей поднимался. Стол накрыт.
— Быстро это они управились! — поразился Дмитрий, нависая над великаном и раздумывая, будить или не будить.
— Так ведь Власту и в гости звать не пришлось твоей Александре, — жаловался король. — Она сама на порог башни заявилась с целым сонмом поваров и служанок. Что? Пусть еще спит?
— Не хочу одного здесь оставлять, вдруг проснется, а нас нет.
Сомнения мужчин развеяла ворвавшаяся в спальню графиня. С ходу поняв, в чем основная задержка, она бесцеремонно растолкала великана и попросила:
— Шу'эс Лав! Вставай, пожалуйста, а то ужин уже стынет на столе! Мы все только тебя и ждем.
Баюнг встал, пару раз пошатнулся, а потом довольно уверенно потопал к выходу, спрашивая пристроившегося к нему сбоку Хотриса:
— Долго я спал?
— Не сказал бы. Часа два, не больше.
— Хм! А мне так показалось, что целый месяц. Может, это от голода?
— Точно, — солидно подтвердил второй стажер. — У меня тоже такое бывает.
Но когда они уже усаживались за стол, великан несколько стеснительно прошептал на ухо своему новому приятелю:
— Только мне теперь совсем другое помнится. Будто мне не двенадцать лет, а все тринадцать. И в замке я бывал не шесть, а семь раз. В прошедшем году меня дядя уже второй раз туда с собой брал.
Хотрис посмотрел на гиганта с какой-то грустью и тоской, немного подумал, а потом так же шепотом ответил:
— Жаль! Еще вот так раз тридцать поспишь и превратишься в сорокалетнего мужика. А у меня и так друзей не осталось.

Глава двадцать восьмая
ПЕПЕЛИЩЕ

Некоторое время никто особо не обращал на стажеров внимания. Король, Владычица, разумный кальмар Прусвет и Торговец довольно громко, интенсивно обговаривали ожидаемые поставки из техномира Ситулгайна и прикидывали, как и когда можно будет организовать первый поход в Хохочущий туман. Естественно, что оговаривалось сразу: выступят только лишь после попыток отправить вперед летающие радиоуправляемые видеокамеры и тщательного просмотра того, что творится за первыми болотами.
Супруга Бонзая, королева Власта, как всегда, пыталась загрузить своих сотрапезников бытовыми проблемами и проблемами воспитания наследника, и только Александра успевала и коронованной подруге поддакивать, и планы супруга прослушивать, и за разновеликими приятелями присматривать. Поэтому первой заметила грусть обоих стажеров, их сравнительно плохой аппетит и слишком уж не по-детски нахмуренные брови великана. Поэтому выбрала момент, обошла стол и попыталась обе ладошки положить на плечи начинающих Торговцев:
— О чем задумались, герои? И почему так плохо едите? Не успели после обеда в крепости еще аппетит нагулять?
Хотрис в сомнении скривился, посматривая на своего огромного приятеля, но в любом случае понимал: сообщить о новом воспоминании баюнга придется все равно. Так почему бы не сразу? Да и сам Шу'эс Лав, потеребив свое огромное ухо, выжидающе посмотрел на юного коллегу. Ну тот и начал:
— Как тут не задуматься, если Шу'эс Лав всего и поспал ничего, а уже тринадцатый год своей жизни вспомнил. Так он вскоре и в самом деле свои великие воинские подвиги припомнит и вообще со мной здороваться перестанет.
Хотя при этом юноша старался спрятать рвущуюся наружу улыбку. Баюнг тоже развеселился и забасил, легко перекрывая шум общего разговора:
— Неправда. Я старую дружбу никогда не забываю. Тем более что мы все равно с тобой коллеги, будем жить очень долго, а в таком случае разница в возрасте в десять или двадцать лет никакой роли не играет.
— А если в тридцать?
— Ха! Что нам лишних десять лет!
Но напрягшаяся графиня опять попыталась вернуть разговор в нужное русло. Тем более что и все остальные сидящие за столом стали прислушиваться:
— То есть за пару часов сна ты вспомнил целый год жизни?
— Может, даже чуточку больше.
Его слова повисли в полной тишине, а граф Дин даже вилку отложил в сторону, настолько его заинтересовало услышанное. Ну и естественно, что он сразу понял суть сказанного и потребовал полного отчета о «нашедшемся» году жизни великана:
— Шу'эс Лав, будь добр, как можно подробнее расскажи про свой тринадцатый год. Особенно в свете воспоминаний о замке Свинг Реальностей и о том самом пресловутом Крафе.
Баюнг пожал своими огромными плечищами и начал рассказ с того, что, в общем-то, ничего нового за указанный период времени не произошло. Ну разве что его отдали еще на обучение в школу фехтования и воинского искусства. Это помимо его начавшейся учебы как начинающего Торговца. Его родители мотались по мирам, как и прежде, именно по этой причине на очередные летние каникулы Шу'эс Лав опять отправился с дядей. Как стало понятно по его некоторым стеснительным заминкам, детские игры со сверстниками стали уходить в историю, появилось некое увлечение представительницами противоположного пола. С одной девочкой из расы баюнгов он очень близко подружился. Хотя и обследования самого замка продолжились полным ходом. Прыгать уже стало неинтересно, зато появилась тяга к исследованиям подвалов, коих в замке, по сведениям тринадцатилетнего подростка, оказалось целых два десятка уровней. Это притом, что еще несколько часов назад он помнил только про три подвальных этажа. Кстати, победно глянув на своего приятеля, великан с гордостью сообщил, что отныне тоже знает, где на нулевом уровне находятся шкафы с алкоголем. На всех иных уровнях, занимающих во много раз большую площадь, чем площадь самого замка, располагались в основном музеи и хранилища самого разнообразного толка.
— А почему большая площадь? — перебил первый раз рассказчика Прусвет.
Оказалось что подвалы, начиная после второго минусового уровня, захватывают в себя и пространства под дворами. И если учитывать шестиметровую высоту, то пространства внизу оказались воистину немыслимые.
Затем Шу'эс Лав при молчаливом попустительстве слушателей, сидевших с горящими глазами и отвисшими челюстями, перескочил на описание тех видов разумных коллег, которые обитали на самых верхних этажах замка. В основном там располагались те, кто умел либо летать с помощью крыльев, либо перемещать свое тело в любых плоскостях-вертикалях с помощью магии. Последние умели это делать чуть ли не с рождения и назывались сейзунами. Хотя остальные их чаще называли «парителями». С одним таким юным сейзуном баюнг даже сильно подружился при совместном исследовании подвалов. Летающие люди тоже выглядели довольно высокими, до двух с половиной метров, но зато сильно отличались худобой и тонкостью костей. Тем не менее юные отпрыски сейзунов тоже умели и веселиться, и играть в азартные игры, и проказничать порой, как все остальные сверстники. Далее пошли примеры таких шалостей, когда пятерка юных Торговцев попыталась забраться на четырнадцатый подвальный уровень, запрещенный к посещению детям.
Но эти тонкости уже не так заинтересовали слушателей, тем более что Дмитрий Светозаров очень хотел уточнить чисто профессиональные детали, которые наверняка уже были знакомы баюнгу на первом году обучения.
— Но теперь тебе уже известно, со скольких лет Торговец безопасно может передвигаться между мирами и в каком возрасте происходит инициация?
Великан отвечал с прилежностью, как на уроке:
— Первичная инициация, происходящая в период от двенадцати до четырнадцати лет, дает возможность видеть створы между мирами и начинать начальное обучение. Вторичная инициация, дающая возможность передвигаться между мирами самостоятельно, наступает в период от четырнадцати лет до восемнадцати. Хотя имеются случаи и более ранних прорывов, но все они заканчивались, как правило, гибелью Торговца. Именно поэтому считается очень важным: непосредственно обучение и даже первые перемещения между мирами надо проводить под руководством наставников. Иначе возможны самые негативные последствия, начиная от потери памяти на разный срок, потери способностей на неопределенное время и заканчивая все той же гибелью.
На все эти слова хозяин башни согласно кивал головой. Видимо, вспоминал свои первые шаги на этом тернистом пути и сравнивал некоторые свои размышления по поводу Елены. Александра уже слышала от мужа его историю первых проб и болезненных ошибок, поэтому сама знала, что того больше всего интересует:
— То есть дети всегда наследуют способности от своих родителей?
Великан отрицательно мотнул головой:
— Не всегда, а только в пятидесяти процентах. Ну и как минимум трехразовое пребывание детей в замке Свинг Реальностей увеличивает этот показатель до шестидесяти процентов. Именно поэтому в семьях Торговцев было чуть ли не обязательным иметь не менее четырех детей.
— А у других разумных сущностей как этот дар проявляется?
— У-у! Такого почти не бывает. И то, при долгом копании в родословной обязательно отыщется предок, который, имея родителей Торговцев, сам таким не стал.
Некоторое время в зале царило задумчивое молчание, которое оборвал Бонзай:
— Если так рассуждать, то все мы — потомки всего нескольких разумных особей. Или в ином случае: за тысячи лет генеалогические деревья могут так переплестись между собой корнями и ветками, что, без сомнения, все мы приходимся друг другу родственниками.
Власта на это прищурилась с подозрением:
— Никак твое величество тоже решил податься в путешественники между мирами? А кто королевством будет управлять?
— Ха! А жена для чего? — возмутился Бонзай. — А наследники? К тому же Дин умудряется со всем справляться: и башни строить, и города, и герцогства, и академии.
— Тебе напомнить, что его жена все время у него за спиной висит?
Дмитрий решил поддержать друга в этом тяжком споре:
— Не преувеличивай, Власта. Никто у меня не висит, Шура мне просто помогает в трудных ситуациях. Тем более что это дело временное; когда и у нас появится наследник, она тоже будет заниматься его воспитанием и присматривать за ведением хозяйства где угодно. Начиная от этой башни и кончая герцогством Томной Печали.
Лучше бы он этого не говорил. Теперь возмутилась Александра:
— С какой это стати?! А может, это тебе лучше заниматься воспитанием детей и присматривать за хозяйством?
— Да я что, против? Только вот кто тогда будет в иные миры наведываться и торговлю вести? — Он резко развернулся в сторону баюнга: — Шу'эс Лав, как в вашей семье решаются подобные вопросы?
Тому и задумываться не пришлось. Видимо, хорошо знал саму суть:
— Чаще всего семьи смешанные. У нас в роду Торговцы по линии отца. Еще есть дядя и тетя. Ну и других родственников полно. Но в семье Торговец занимается своим делом всегда и только сам. Чаще всего в дела отца мама никогда и не вмешивается. Но именно на ней все наше воспитание, забота о замке, связи с остальными родственниками, с властями, с общественностью. У нее тоже забот хватает.
— Верю и сочувствую. Но тогда другой вопрос, — никак не желала сдаваться графиня Светозарова Свирепая Шахматная. — Неужели так трудно твоему отцу всегда с собой и мать захватить?
— В общем-то, нетрудно. — После чего великан и замялся, и смутился, и несколько странно посмотрел на Дмитрия. — Они порой и вместе путешествуют.
Что уже и самого Торговца заинтриговало. Пытаясь прояснить недоговоренности, он стал уточнять:
— Раз нетрудно, то почему только «порой»? Или есть какие-то ограничения?
Шу'эс Лав замялся еще больше. Стал что-то мямлить невнятное, мычать, словно пытаясь сам себя заткнуть, но, кажется, ему в тринадцать лет еще не привили способность лгать в некоторых случаях и дипломатически уходить от прямых вопросов. Поэтому он в конце концов из себя выдавил:
— Конечно, ограничений много.
Нагнетая напряжение за столом, Светозаров уже надавил на великана всеми своими магическими резервами:
— Но самое главное ограничение — какое?
— Так это… по весу. — Баюнг горестно вздохнул и только после этого ответил словно по шпаргалке: — Любой Торговец не сможет между мирами перенести за собой товар, по весу превышающий вдвое вес собственного тела.
Только теперь стало понятно, почему он такими расширенными глазищами наблюдал со стен Волчьего Шара за тем, как Светозаров отправляет в мир Пустыни тонны и тонны туш ужасных крокоспрутов. Наверняка у него в голове только и металось одно определение: «Это невозможно! Мне это все просто снится!»
Некоторый шок испытали все остальные присутствующие. Даже разумный кальмар Прусвет о таких ограничениях не знал. Все давно к этому привыкли, и манипулирование в пространстве сотнями рыцарей с их лошадьми или перенос огромных караванов на любое расстояние казался им вполне естественным и единственно верным. Раз Торговец — значит, любой из них такой вот сильный и мощный. Иного не дано.
А тут оказалось, что Дмитрий Светозаров не только единственный пока настоящий Торговец, оставшийся во вселенных, а еще и однозначно уникум. Причем Уникум с самой большой буквы. Так что некоторые незыблемые постулаты следовало пересмотреть в свете новых сведений немедленно.
А именно: в межмирском пространстве те самые гипотетические порталы-ловушки могли существовать и поныне. И только невероятная мощь Дмитрия как Уникального Торговца позволяла ему непроизвольно преодолевать все эти ловушки, а то и просто игнорировать. Подобную мощь следует сравнить с поступью слона, который может наступить на мышеловку и даже не подозревать о ее существовании.
Исходя из этого, первые пробные перемещения Хотриса, а то и самого Шу'эс Лава, если тот не повзрослеет сознанием, следует проводить только с полной уверенностью в безопасности любого конкретного прыжка. И чем позже это произойдет, чем больший окажется срок обучения и плотного надзора, тем больше будет уверенности в том, что подрастающие коллеги не провалятся невесть куда. Если уж сам уникум вляпался в кокон вокруг мира альресков, то что говорить об учениках? Тем более если они по силе только и смогут, что нести с собой удвоенную тяжесть собственного тела?
На некоторое время за столом разгорелся нешуточный спор, в котором и перекрикивали друг друга, и засыпали вопросами баюнга, и только сам граф Дин сидел и о чем-то сосредоточенно размышлял. И только когда пришел к какому-то выводу, поднял руку, призывая к тишине, и огласил неожиданное решение:
— Шура! Немедленно экипируемся и отправляемся с Шу'эс Лавом в его мир Ба.
Заметив полное недоумение на лицах, и даже у супруги, он решил раскрыть мотивы такого решения:
— Пусть в Ба прошло пятьсот лет. Пусть даже тысяча. Но с помощью Шу'эс Лава мы попадем в наиболее конкретное место, где жили, а может, и до сих пор живут иные Торговцы. В любом случае, в замке или его окрестностях обязательно отыщутся конкретные упоминания, ссылки, а то и наставления, что делать, куда идти и чего опасаться. Если уж Ши'юс Трит для своего сына не забыл положить мазь против растительности на лице, то в собственном замке он наверняка сумеет спрятать и любые тайны и любые секретные документы. — Он повернулся к великану: — Есть в вашем замке такие места, о которых ты знаешь, что они используются для хранения самого важного?
— Даже несколько!
— И ты любое сможешь вскрыть?
— Только одно, но зато с точностью укажу на другие. — Баюнг уже порывался вскочить на ноги, поправляя на себе латы. — И нам помогут их открыть… э-э-э… хотя бы… Да кто угодно! Ведь в любом случае там проживает кто-то из потомков нашего рода.
— Тогда собираемся! — Светозаров решительно встал из-за стола.
— Но я бы советовал прихватить лучшего специалиста по тайникам! — вальяжно воскликнул разумный кальмар. — Или ты про меня забыл?
— Да как бы я посмел?! Просто я знаю, что тебе собирать нечего, вся броня и так с тобой. Или присмотрел себе какое-нибудь оружие у меня в арсенале?
— Оно мне надо? Таскай его потом сквозь камни, надрывайся.
Пока выходили из зала, было заметно, как король тоже собирается напроситься на вылазку в иной мир. Но ему не повезло: когда он стал открывать рот, то осознал сидящего у него на руках наследника, плотный захват на своем локте и активный шепот в своем левом ухе:
— Раз тебя не позвали, значит, ты только под ногами там будешь мешаться. Сиди и не позорься со своими просьбами!
Зато сразу предложила свои услуги Ледовая Владычица:
— Возьмите меня с кангами! Мы ведь многое можем, что вам неподвластно.
Уже стоя на выходе, хозяин башни оглянулся и скептически оглядел девушку:
— А если без кангов?
— Согласна! — тут же раздался ответ.
— Ладно! Шура, подбери сюртук и на Леду. Ведь вы вроде одного роста.
И, уже не обращая внимания на недовольный гомон кангов, который они в первую очередь обрушили на свою правительницу, двинулся в арсенал.
Минут через тридцать все оказались готовы к переходу, хотя расстроенный Хотрис так и продолжал отираться рядом и канючить, чтобы и его взяли.
— Если там будет безопасно, то во второй раз обязательно возьмем, — пообещал наставник и более строго добавил: — А теперь остаешься с Бонзаем. И не сметь мне отходить от короля далее чем на двадцать шагов.
Монарх тоже грустил, но в строгости своему другу не уступал:
— Ничего, его персональным обучением займется сейчас сама Флавия Несравненная. Она вот-вот должна вернуться от побережья на воздушном корабле. Наверняка уже ищет нас по дворцу.
— А где Аристарх пропадает? — поинтересовался граф о втором королевском шафике. На что монарх равнодушно буркнул:
— Занимается исследованием слантерса.
На местном сленге это означало, что Аристарх Великий занят на какой-то весьма важной операции по слежке за подозрительными личностями. Вполне возможно, что и за всеми остальными кангами сейчас присматривает. Все-таки полного доверия к недавним агрессорам в Ягонах еще не появилось. Хотя внешне это выражалось лишь в ношении браслетов повиновения самой Владычицей и кангов из ее свиты. Причем ношении добровольном, без всякой оговорки сроков.
Вот и сейчас Леда стояла молча, несколько неудобно чувствуя себя в громоздком сюртуке и сопутствующей экипировке, но ни словом не уговаривая высвободить ее магический потенциал. Светозаров вспомнил об этом сам. Подошел, попросил вытянуть вперед запястья и снял браслеты. И понял, что поступил правильно. Глаза Владычицы засияли восторгом и благодарностью, а на суровых лицах кангов проступили счастливые улыбки. И это при том, что сами они оставались до сих пор с подобными браслетами.
Напоследок задание получил Шу'эс Лав:
— Хорошенько представь себе замок своего рода. Знаешь как?
Вместо ответа тот просто кивнул и закрыл глаза.
Больше никаких напутственных речей не было. Предупреждений тоже. Просто в привычной для Торговца манере он перебросил себя и своих четверых подопечных в искомое место.
Как и следовало ожидать, завершили они прыжок в таком же створе. Так что ни громом, ни молниями эффект прибытия не обозначился. Что все равно заставило прибывших удивиться. Но если остальные просто оглядывались вокруг, скорее, с недоумением, то сам баюнг стоял словно ломом пришибленный. Ибо ни о каком замке здесь и речи не шло. Вокруг, насколько доставал взгляд, протирались россыпи скалистых обломков, переходящие в пологие холмы и на горизонте смыкающиеся с лесом с одной стороны и громадными, покрытыми вечными снегами горами — с другой. Ну разве если присмотреться, можно было угадать под ногами жалкие остатки каких-то руин, почерневших не то от времени, не то от копоти костров. А может, и не костров? Последнее предположение возникало из-за тотального отсутствия какой-либо растительности. Ни деревца, ни кустика, ни травинки! Даже жалкие островки мха или лишайника на камнях выглядели почерневшими и болезненными. Только окаменевшая почва, камни да нанесенный местами ветром песок. Несколько колючек типа перекати-поле можно было и не упоминать.
Естественно, что можно было пенять на полную потерю памяти у великана. Но он вдруг принялся оглядываться вокруг себя, перебегать с места на место и бормотать словно умалишенный:
— Это здесь!.. Вот здесь он стоял!.. И лес… горы… Как раз здесь мое окно… было. Я из него видел вон тот кусочек гор и вон тот кривой холм. Точно!
Но еще до этого бормотания Торговец поманил пальцем к себе разумного кальмара и дал первое задание:
— Просмотри фундаменты, может, отыщутся неразрушенные подвалы.
Затем повернулся к застывшей на месте Леде:
— А ты попробуй войти в транс и почувствовать все, что связано с этим местом.
И только когда они расслышали слова бормотания шокированного великана, Александра поинтересовалась:
— Нам что делать? В любом случае я ничего не чувствую. Ни зова отторжения, ни какой-либо опасности. Скорее, уныние и запустение могильного, никем не посещаемого места.
— У меня такие же ощущения. Неприятно, но… В любом случае лучше явной угрозы или открытой агрессии.
— Но ты глянь на нашего «малыша». Кажется, он вполне отлично сориентировался по остаткам еле просматриваемого фундамента.
Шу'эс Лав и в самом деле отыскал какое-то место и требовательно возопил:
— Здесь находился главный спуск на подвальные уровни! Их было пять! Значит, обязательно что-то должно сохраниться! Там тоже есть тайники, я помню! Надо копать здесь!
Торговец приблизился к тому месту и спокойным тоном попытался сгладить эмоции. При этом он словно рассуждал вслух:
— Если здесь имелись основные лестничные пролеты, то при разрушении замка они пострадали в первую очередь. Раз провала нет, значит, тут все сровняли специально, а может, и песком замело. Мне кажется, стоит поискать более узкую и не часто употребляемую дорогу на нижние уровни.
— Южный флигель! — воскликнул баюнг. — Там вниз вела винтовая лестница в лабораторию и ниже!
— Показывай.
Все равно без помощи Прусвета пока ничего копать не стоило. Да и потом, если разумный кальмар будет точно знать местонахождение тайника, то в любом случае вытянет спрятанный там предмет наружу сквозь любую каменную породу.
Великан уже топтался на новом месте, тыкая в землю мечом:
— Здесь! Я уверен, что здесь!
— Хорошо. Но вначале послушаем, что нам скажет Ледовая Владычица.
Та уже вышла из транса и теперь приблизилась к остальным. На немые вопросы, читаемые на лицах, она начала говорить сухим, словно старческим голосом:
— Вокруг нет ничего живого. Это место обречено на вечную смерть. Опасности для людей нет, но растения не прорастут еще очень долго.
— А что у нас под ногами? — спросил прерывисто Шу'эс Лав.
— Ничего.
— Как это ничего?! Там должно быть пять уровней!
— Не могу ответить, куда делись подвалы, но там сплошной монолит.
Словно соглашаясь с ее мнением, из фунта выскользнул Прусвет. С довольно озабоченным лицом и сморщенной от раздумий лысиной он подлетел к людям и поделился своими наблюдениями:
— Такое впечатление, что внизу только расплавленный, спекшийся в единый монолит камень. Ни о каких пустотах или уцелевших тайниках не может быть и речи.
На лицо великана было страшно смотреть, так оно исказилось от гнева и отчаяния. Но его бас прозвучал на удивление ровно:
— Давайте тогда прыгнем к замку моего дяди. Это здесь, недалеко.
— Запросто, — ответил Торговец и вновь сделал небольшой прыжок, ориентируясь по воспоминаниям баюнга.
И вновь всеобщий вздох печали вырвался у всех пятерых. На месте ожидаемого замка оказалось точно такое же пепелище.

Глава двадцать девятая
ОСКУДЕВШЕЕ НАСЛЕДИЕ

Правда, местность была несколько иная. Могучий лес возвышался почти рядом с руинами, а могучие горы отсюда виднелись лишь своими белыми верхушками. Метров на пятьсот вокруг контуров руин тянулось безжизненное пространство, а вот дальше уже зеленели травы, виднелся кустарник, а в сторону леса взрастала и молодая поросль перекрученного ветром подлеска. Ну и самое главное, на открытой опушке виднелось несколько вполне добротных каменных строений. По расположению они напоминали собой зажиточный крестьянский хутор. А по определенным пропорциям окон и дверей сразу становилось понятным: живут на этом хуторе такие великаны, как и Шу'эс Лав.
То есть разумные создания здесь жили и продолжали здравствовать, а значит, нечто из истории этого края они поведать или знать в любом случае обязаны. Не говоря уже про большие города, крепости и хранящиеся там древние книги.
Конечно, вначале проверили возможные подвалы крепости, но вывод оказался прежним: все тот же спекшийся от жара и пламени монолит. Да и оплавленные блоки фундамента впечатляли.
— Каким это здесь напалмом баловались? — вопрошал в пространство перед собой Светозаров.
Леда тоже ничего нового после своего транса не сказала. И после короткого совещания отправились пешочком к хутору. Благо, что неполный километр — не расстояние для путешественников между мирами.
Ограда вокруг подворья отсутствовала. Зато в нескольких загонах виднелись козы, по людским понятиям величиной с корову, овцы с баранами и какие-то противные монстры, на вид как крысы в рост человека, но со свиным рылом и аналогичной пастью. Заметив интерес к этим свинонутриям, баюнг пояснил:
— Парчусы. Очень вкусное мясо и ценнейшая кожа.
Оглядываясь на диковинных парчусов, визитеры пересекли весь двор, взошли по ступенькам на высокое, широкое крыльцо под навесом и замерли перед тяжеленной дверью из толстенных, но идеально подогнанных друг к другу досок. С некоторым сомнением Шу'эс Лав поднял свой кулачище и несколько раз стукнул по доскам. Тотчас с той стороны послышалось изумленное хмыканье и раздался мужской надтреснутый голос:
— Кто это к нам пожаловал? Входи! Не заперто!
Стажер прекрасно понял подаваемые Торговцем знаки и вошел в дом один. Но дверь за собой так и оставил наполовину открытой. Благодаря чему люди получили возможность все слышать, а потом и осторожно подглядывать. Понятно, что разумного кальмара подобные тонкости не интересовали. Он сразу юркнул над деревянным полом внутрь и завис в самом сумрачном уголке помещения.
В роли хозяина оказался восседающий в кресле старик, занимающийся очисткой каких-то бобовых. Рассмотрев вошедшего подслеповатыми глазами, он отодвинул чуть в сторону мешок со стручками и воскликнул:
— Никак воин?!
— А что не видно? — вопросом на вопрос ответил не знающий, как реагировать, гость. Ведь здороваться, по его воспоминаниям, в мире Ба было не принято.
— Видно! — почему-то возмутился старик. — Но откуда же ты тут взялся?
Немного помолчав и не услышав продолжения вопроса, Шу'эс Лав опять продолжил отвечать иносказательно:
— Знамо откуда: командир послал с заданием, вот я и взялся.
— Даже так? И какое задание у тебя?
Гость решил не искушать судьбу, а просто припомнить, как в его времени мог действовать настоящий воин на его месте.
— А что это ты, дед, такой любопытный? Вначале ты мне отвечай: кто такой и как зовут?
На этот раз строгий тон возымел определенное действие.
— Так ведь я Ша'ген Зойг. Меня все тут знают.
— А я так первый раз слышу о таком! Кто еще тут с тобой проживает и где они?
— Двое сыновей с невестками, четверо внуков, супруга моя… Кто на рынок в город поехал, кто в лес по дрова отправился. А зачем они тебе?
— Как зачем? Или про войну ничего не слышал?
Вопрос наобум попал на благодатную почву. Старик заметался, подтягивая костыль и пытаясь подняться на покалеченную ногу.
— Так ты вербовщик?! Что ж сразу не сказал, я бы тебя угостил чаркой вина.
— Сиди, дед, сиди. Я и без вина себя хорошо чувствую. И так путь еще далекий предстоит, заплутал я малость, а теперь вот придется в город до вечера успеть. Ты мне лучше скажи, как твои сыновья к службе относятся?
— Так их уже приглашали. И пошли бы они на войну с туюсками, да невестки согласия не дают. Ну а внуки еще по малолетству в армию не допускаются.
Гость лихорадочно пытался сообразить, как себя вести дальше, потому что в его понимании война с туюсками, если речь шла именно о разумных созданиях, живущих в горных пещерах и катакомбах, невозможна по умолчанию. Те ростом всего по колено взрослому баюнгу, довольно слабые, с пушистой шерсткой, легкоранимые, безобидные и во все времена славились своим веселым и добрым нравом. Во все времена их считали на Ба братьями меньшими и всегда старались оградить от любой опасности. А тут вдруг война? Как это вообще может выглядеть?
Но разговор следовало продолжить.
— Ну а ты сам как к туюскам относишься?
Дед пожал плечами:
— Да как и все, жалко этих недоумков до слез. А что делать? Хочешь не хочешь, а уничтожать надо. Тем более что каждая новая волна заметно агрессивнее и коварней, чем предыдущая. Тебе-то самому их убивать не жалко?
— Дело не во мне. У воина все проще, выполняй приказы командира. Меня вот больше обеспокоила эта равнина перед лесом. Никогда здесь не бывал раньше, но все такое странное, и руины черные. С чего бы это?
— О! Да ты и про наши легенды не слышал? — заметно оживился старик и приготовился рассказывать. — Только ты мне вон тот кувшин подай, горло вначале промочу.
Вдоволь напился водицы и только потом стал с чувством и гордостью рассказывать.
— В этой долине когда-то стояло несколько замков и с десяток городов. А в замках тех проживали злые колдуны, Торговцами они себя еще называли. И занимались эти колдуны тем, что похищали баюнгов, где только можно, а потом продавали в иных мирах в рабство.
Шу'эс Лав не удержался от вопроса, хоть и смог его из себя выдавить только после покашливания:
— И как давно это было?
— Да почитай, уже полторы тыщи лет назад их всех повывели. Долго у народа не получалось прижать мерзких колдунов к ногтю, уж слишком силы они имели непомерные да знания подлые, из иных миров принесенные, за проданных рабов купленные. И кого только те хитрые Торговцы в Ба не приводили из нечисти иномирской: и коротышек-лилипутов, и драконов летающих, и зверей кровожадных да диких. Но и на них нашлась в конце концов управа. Пошел на них лютым боем король нашенский, богатырь великий да воин справный. И звали того короля Крафа Славный. Всех колдунов он повывел, похватал всех в силки магические да в дикий мир в ссылку отправил на сроки пожизненные за преступления злокозненные. А замки и обители грешные, в своем нутре врагов таившие, пожег страшным пламенем, горевшим долгие годы. Вот с тех пор и стала пустыней долина наша, и баюнга на ней не селятся, и деревья не растут. Но как раз перед самой своей гибелью коварные колдуны месть на наши головы и придумали: насылают на туюсков затмение разума раз в пять лет, и те страшной волной проходят по землям приторным, уничтожая все живое на своем пути.
Старик тоже прокашлялся после долгой проповеди-сказки и опять приложился к кувшину. Рассказанная им история выглядела дикой даже для людей и разумного кальмара, а уж для притворившегося вербовщиком воина, который здесь вырос, провел детство, а может, и все зрелые годы, все казалось невероятным абсурдом. Единственное, что он понял, что своих спутников на глаза деду показывать не стоит. Ну и следовало как можно быстрей добраться до большого города. Уж там современную и древнюю историю в любом случае изложат более правдиво и не таким иносказательным текстом. По словам деда получалось, что пресловутый Крафа в мире Ба чтился как древний герой и величайший воин. Причем он явно вместо себя подставил на тогдашний трон какую-то марионетку, потому что, будучи презренным «лилипутом», не смог бы управлять великанами. А уж так извратить историю — и в самом деле надо иметь великие возможности и таланты.
Ну и немалую толику расстройства в сознание великана внесло известие, что все события происходили здесь не пятьсот лет, а троекратно большее время назад! То есть шансы увидеть в живых хоть кого-нибудь из родных и близких сводились к нулю. Как тут не загрустить и не растеряться!
Поэтому Шу'эс Лав и совершил несколько ошибок.
— Ладно, дед, я пойду, еще в город добираться надо.
— А ты что, пешком? — подивился старый.
— Так ведь аргайл в лесу вырвался и сбежал. Искал я его, искал, да толку никакого. Вот потому заблудил да неизвестно куда от дороги вышел.
— Аргайл?! — У деда от волнения затряслись губы. — Откуда он у тебя?
— Так каждый воин у нас его имеет.
— Где это — у вас? — Теперь голос старика скрипел, как несмазанное колесо. — Аргайлов умели разводить только мерзкие колдуны, и уже лет пятьсот, как эти удивительные животные безвозвратно вымерли.
— Много ты знаешь! У нашего короля уже целая сотня воинов на аргайлах ездит.
Теперь дед схватил тяжеленный костыль совсем иначе, словно собирался его метнуть. А каждое слово вылетало словно каменное обвинение:
— У нас нет короля! Полторы тысячи лет народом правит собрание старейшин. А раз ты этого не знаешь, ты — не вербовщик. А кто ты такой? По дороге из лесу ты пройти не мог, там наши дрова вдоль обочины рубят, да и стук топоров ты сам бы услыхал. Значит… ты пришел из долины?
— Так ведь говорю, что и туда забрел, черные руины осматривал.
Кажется, крестьянин воину не поверил, потому что вдруг мило улыбнулся, гнусавя в нос, но при этом усаживаясь как можно удобнее:
— Ладно, иди себе своей дорогой!
Да только Шу'эс Лав оборачиваться не стал, а просто попятился к двери задом. И правильно сделал. Поняв, что предполагаемая жертва уходит, дед решился на прицельный бросок своего костыля, который для людей смотрелся не меньшим, чем толстенная оглобля. Тот со страшной силой врезался в косяк двери, разлетаясь при этом на несколько частей. Ну а пригнувшийся вовремя воин не стал убегать, а, наоборот, в неконтролируемом бешенстве метнулся к креслу, сгреб дедка в охапку, поднял к потолку и стал трясти, приговаривая:
— Ах ты старая плесень! Да ты знаешь, что Торговцы весь этот мир создали?! Что их весь народ любил и уважал?! А ты, козлища поганая, их мерзкими колдунами обзываешь? Да я тебя!..
Скорее всего, он бы так и задушил несчастного крестьянина, если бы не подоспевшие вовремя люди. Дмитрий ударил по великану волной успокоения, Леда добавила в его мышцы немеющее бессилие, а разумный кальмар завис между двумя огромными лицами и своим голосищем гаркнул:
— Он что, виноват навязанному с рождения мнению?! Хочешь удушить невинного?! Откуда он может знать правду о Торговцах?!
Тело старика выпало из пальцев и, словно мешок с требухой, грохнулось в кресло. Но вот лицо осталось полно мистического ужаса. Как же, ведь он только что воочию увидел лилипутов-коротышек, летающую нечисть, а посему окончательно удостоверился, что пришлый воин — это посланник подлых колдунов древности. И теперь всей цивилизации баюнгов настанет полный регресс.
Кажется, дед даже дышать перестал от страха.
Покрасневший от ярости великан не сводил со своей жертвы взгляда.
— Нежелательный свидетель. Может поднять панику. Это нам помешает при розысках истинной правды. Надо его…
— Не обязательно, — возразила Леда. — Я могу его усыпить и устранить память о последнем часе.
— Отлично! — обрадовался Светозаров. — Хотя усыпить мне этого старикана и самому ничего не стоит. Вот… — В самом деле, крестьянин расслабился, закрыл глаза и откинул голову на спинку кресла. — На всякий случай убери ему два часа воспоминаний, голова у него вон какая большая. А мы пока тут осмотримся.
— Это от размера не зависит, — отстраненно прошептала Ледовая Владычица.
Пока она колдовала, а Шу'эс Лав никак не мог успокоиться, графская чета при помощи Прусвета тщательно обыскала весь дом. Но, увы, ничего ценного или познавательного не отыскала. Книжки скорее привлекали картинками, чем дельным текстом, ничего по истории не было, а уж научных, исторических печатных трудов сие средоточие хуторского хозяйства никогда и не видело.
— На чем же дети учатся? — недоумевала Александра.
— Неграмотные — и то прекрасно! — не унывал Прусвет. Тогда как сам граф Дин выглядел наиболее недовольным:
— По всей видимости, здесь очень опасно. Одно неосторожное слово, и сожгут, чего доброго, как злого колдуна. Именно поэтому даже не может быть и речи о том, чтобы оставлять Шу'эс Лава здесь одного. Нам здесь засветиться тоже не резон.
— Но мне надо здесь остаться и все выяснить! — стал приходить в себя великан.
— Ха! И еще раз ха! Какой смысл так рисковать? Может, ты еще десяток раз выспишься и вспомнишь все, что творилось накануне твоего усыпления на пятнадцать веков. Думаю, что за десять дней в Ба ничего кардинально не изменится.
— А вдруг…
— Постараемся этих «вдруг» не допустить! — жестко оборвал Торговец стажера. — Ты только посмотри, как этот Крафа затер все следы пребывания здесь наших коллег. Практически выжег все замки до основания, опасаясь, что отыщутся документы, раскрывающие истинную правду. А потом еще с ног на голову поменял общественное мнение. Если использовать для этого передовые рекламные технологии, то достаточно ста лет, чтобы вот такие дедки распинались с пеной у рта в таких вот легендах и грудью становились на защиту перекрашенной в белое черной лжи. Для изменения ситуации кардинально следует высаживать в этом мире целый десант хорошо подготовленных людей. Так что убираемся, пока остальные дровосеки не подтянулись. Леда, у тебя все?
— Да. — Колдунья, пошатнувшись от затраченных сил, двинулась к двери.
Зато расставил руки, словно в озарении, великан:
— А что, если нам наведаться в малую башню Затворника?
— Что в ней интересного?
— В нашем роду было несколько таких башен, и строились они в глухой, неприступной местности для длительного отдыха стареющих, ушедших на покой Торговцев. Практически они отправлялись туда, в сопровождении нескольких слуг, умирать. Где иные башни, я не знаю, но вот в малой раз бывать доводилось. Она как раз вон в тех горах. Вдруг в ней сохранились какие-то вещи, документы?
— Ну, если там ничего опасного…
— Хотя как раз вокруг нее и жила внушительная община милых туюсков. Если они сейчас настолько стали дикими, что идут войной, то следует, конечно, их поберечься. Но с другой стороны, мне никак не верится, что эти создания стали злобными, воинственными и агрессивными.
Торговец в раздумье подвигал бровями, переглянулся с супругой, словно советуясь, и решился:
— Добро! Тогда совершаем короткий прыжок и держимся все единой группой. Если вдруг кто бросится на нас, пушистый, но зубастый, то сразу возвращаемся в королевство Ягонов. Мало того, слово «война» подразумевает наличие у противоборствующей стороны какого-никакого оружия. В том числе и метательного. А то и отравленного. Поэтому стоять у меня за спиной и не выходить из круга созданной защиты. Всем понятно?
— Так, может, мы сразу в холл башни прыгнем? — предложил великан. — Внутренний интерьер я помню, он сродни тому строению, в котором вы меня отыскали спящим.
— Не стоит, здание может быть захвачено этими туюсками, невзирая на самые прочные двери. А оказаться в замкнутом пространстве в окружении врагов намного хуже, чем на открытой местности.
— Мм… Ну тогда там был один весьма удобный для наблюдения уступ, мы на него с кузеном взбирались. Малая башня Затворника видна оттуда как на ладони. Мало того, кажется, на тот уступ выходит створ. Я сам не видел, зато кузен, старше меня на два года, утверждал.
— Еще лучше. Представляй, и прыгаем.
Через минуту все пятеро уже бесшумно материализовались в нужном месте и замерли на скалистом, без единого клочка земли выступе. Невысоко он располагался, метрах в пятнадцати над поляной, покрытой альпийскими травами, но с него и в самом деле хорошо просматривались все окрестности. В том числе и башня, начисто заросшая мхом и колючим кустарником, выглядевшая как ее копия в Лудеранском лесу. Кажется, архитекторы Ба не слишком заморачивались разнообразием стилей. Но сразу бросалась в глаза совсем не башня, а расположенный прямо на зеленой траве альпийского луга внушительный походный лагерь. Причем лагерь, явно принадлежащий воинским формированиям. А между неким подобием стоящих рядами палаток сновали милые, примерно по пояс рослому человеку создания. И, глядя на них, у Александры первой вырвалось единственно для землян верное сравнение.
— Покемоны!..

Глава тридцатая
ВОЙНА С ТУЮСКАМИ

Снующие по лагерю маленькие воины совсем не обращали на уступ никакого внимания. Зато Торговец решил этим воспользоваться, стараясь рассмотреть лагерь во всех подробностях. Еще и остальным стал раздавать указания:
— Присядем, не стоит бросаться в глаза. А ты, Шу'эс Лав, вообще вон в ту ямку под стенкой усаживайся. Прусвет, а ты давай осмотри все окружающие нас скалы. Если эти пушистики в самом деле в пещерах живут, то не хватало только их появления у нас за спинами.
— Каменному кальмару не следовало повторять дважды. Только и мелькнули его щупальца, вонзающиеся в каменную твердь.
Совсем по-иному вел себя местный житель. Видно было, что баюнга очень поразили знакомые ему с детства разумные и милые создания, двигающиеся с оружием, а местами и тренирующиеся с этим оружием. Он никак не мог поверить своим глазам и бормотал не переставая:
— Как же так? Туюски всегда были нам лучшими друзьями, их даже мысленно обижать никто не посмел бы. Они всегда беспрепятственно, по собственной воле приходили в любой замок, в любую крепость или дом и жили там столько, сколько им нравилось. Их всегда кормили самым вкусненьким, не смели крикнуть или выгнать. Наоборот, считалось хорошей приметой, если в доме проживает один, а то и два туюска. А некоторые родители безбоязненно оставляли под присмотром этих пушистиков детей одного-, двух-, а то и трехлетнего возраста. И никогда дети себе даже нечаянных ушибов не наносили. Я сам себя помню где-то в возрасте четырех лет, когда игрался с таким вот туюском, и мы, тогда одинакового роста, боролись целыми днями, купались в бассейне и лазили по деревьям. Причем тот туюск вроде как имел возраст лет тридцать, но был моим учителем в шалостях и лазании по тем же деревьям. А сейчас!.. Они!.. С оружием!..
— Они такие забавные, — согласилась Александра, — что даже невозможно представить их карабкающимися по веткам.
— О! В этом деле им нет равных. Руки у них с такой же ладошкой, как у нас всех, очень цепкие и сильные.
— М-да! Заметно, — согласился и Светозаров, рассматривая лагерь в бинокуляр своего прозрачного забрала. — Вон какие у них арбалеты! А если еще и болты отравлены, то любого великана завалят. Но кто же тут у вас довел таких очаровашек до состояния войны? — Поняв, что вопрос получился безадресным, он попросил супругу: — Сашенька, ты посматривай за башней. Не поверю, что местные воители не устроили там нечто вроде штаба.
Наблюдения продолжили сразу в нескольких направлениях. Да и Леда не просто рассиживалась на камне, а, войдя в транс, попыталась просмотреть ауры туюсков непосредственно в башне. Как она утверждала, ауры слишком яркие, поэтому должны просвечивать и сквозь стены.
Сам Торговец никаких аур вообще не видел, но раз новая союзница утверждает, то пусть помогает тем способом, который у нее наилучше получается. Некоторое подобие аур заметила и Александра, о чем довольно подробно пыталась поведать мужу. Тогда как в лагере действительно готовились к большой войне. По крайней мере, просматривалась вереница пушистых воинов, которые выносили где-то из-под подошвы горы тяжелые на вид мешки, корзины, иные не совсем понятные емкости и укладывали все это под открытыми навесами. А по всем признакам подобный вынос снаряжения означал прибытие не сегодня так завтра обоза. Следовательно, дальнейшая погрузка много времени не займет, обоз тронется в путь, одновременно с ним снимется и армия. Если таких лагерей в горах много, то война и в самом деле предстоит нешуточная.
То, что основные места обитания туюсков располагались в пещерах, было понятно по выносу оттуда провианта, оружия и всего, что на войне так необходимо. Но еще и Прусвет вскоре вернулся, восторженным шепотом делясь информацией:
— У-у-у! Там их видимо-невидимо! Целые города настроили! Кузни, плавильные печи, гончарные мастерские, выделка кож и производство каких-то тканей из клея и белого порошка. А галерей с агрофермами — заблудиться можно.
— Чем же они питаются? — Вопрос Дмитрий адресовал скорее баюнгу.
— Да практически всей растительной пищей, — стал перечислять тот. — Варят корни растений, их стебли, собирают все плоды рядом с горами, а в лесах собирают все шишки, ягоды. Потом выращивают удивительные по вкусу грибы в своих галереях, разные травки, корешки и сочную морковь, используемую как сладости. Еще они взращивают разных моллюсков, ракушки, около сотни сортов улиток и почти двадцать видов змей.
— А их для чего?
— Для кожи. Ну и на мясо. А теперь, как я понимаю, еще и для яда. Хотя раньше они его просто отдавали иногда нашим целителям для разных мазей.
— Прочная у них материальная база, — уважительно резюмировал Торговец. — С такими тылами можно и воевать. Да, Шура, что там с башней? Створ ее прямо пересекает, так что перепрыгнем без шума и пыли.
Супруга отнеслась к заданию ответственно:
— Все ставни на окнах закрыты наглухо. Дверь тоже. Вокруг трава совсем не вытоптана, а на крыше пышно разрослись кусты не то ежевики, не то чего-то похожего на нее. Эти кусты оплели своими колючками почти всю постройку, так что можно утверждать смело — покемоны туда не ходят.
— А что ты скажешь?
Леда уже вышла из транса и терпеливо ждала своей очереди для доклада.
— В башне нет ни одной живой души. Но зато есть нечто странное, мертвяще-неживое, и расположено оно на втором этаже.
— Модуляторная! — ухмыльнулся Торговец. — Мертвей не бывает!
Александра чуть не подпрыгнула от радости:
— Слушай, так мы можем еще несколькими накопителями разжиться?
— Это надо у тебя спросить: стоит наверху перекрестный концентратор?
Шу'эс Лав подвигал в раздумье челюстью:
— Понятия не имею. Догадываюсь, что вы имеете в виду, но на второй этаж мы с кузеном ни разу не поднимались. Да и были мы здесь дня три всего.
— Хм! Значит, можем разжиться новыми накопителями. Так что приготовьтесь.
Но Дмитрия перебил Прусвет:
— Нас заметили. Только гляньте, какая суматоха поднялась!
В самом деле, весь альпийский луг за несколько мгновений стал напоминать встревоженный муравейник. Вначале показалось, что движение и беготня неорганизованны и хаотичны, но уже через минуту стала заметна боевая выучка и четкое командование всеми действиями. Часть туюсков прикрыла дальние подступы на луг, часть грамотно окружила готовые к погрузке припасы. Около одной пятой части от армии похватали свои арбалеты и в едином порыве придвинулись к отвесной стене, на которой располагался выступ. Причем все они старались держать нежданных шпионов на прицеле своего взведенного оружия. А около сотни пушистиков ринулись к подножию скалы с явным намерением и хорошо заметными приспособлениями для подъема.
— Ух ты! Никак местные егеря! — подивился Прусвет. — Неужели нас в плен взять вознамерились?
— Ну, ввиду явного численного преимущества довольно глупо убивать мизерную группу лазутчиков, — стал рассуждать Торговец и, пожалуй, впервые в своей практике усомнился в приобретении языка нового мира. — Шу'эс Лав, а как ваши туюски разговаривают? На каком языке?
— На едином для всего Ба. Хотя они считаются молчаливыми созданиями, но говорят как и мы.
— А что, может, попробуем поговорить с ними? Уж они-то видят, что я не баюнг, сразу стрелять не станут. Может, чего и выясним полезного. А нет, так мой щит нас прикроет, и мы сразу спрыгнем прямо в башню.
Так как все остальные молчали, на правах главного советчика ответила супруга:
— Попробуй.
В следующий момент Дмитрий встал во весь рост и поднял руки вверх в призывающем внимание жесте. Кажется, подействовало. Замерли даже те егеря, которые собрались взбираться на скалу.
— Уважаемые туюски! Мы прибыли в ваш мир издалека и пытаемся разыскать Торговцев. Но по первым непроверенным сведениям, их не стало здесь полторы тысячи лет назад. Для нас это очень важно: узнать, куда они подевались и что здесь случилось за это время. Были бы очень вам признательны за разъяснения в этом вопросе.
Немного подождав в полной тишине, Светозаров добавил:
— Спасибо за внимание! — Потом еще, уже с некоторым сарказмом: — Кто будет отвечать с вашей стороны?
Ждать пришлось долго. И когда уже показалось, что отвечать так никто и не станет, в районе средоточия навесов наметилось какое-то шевеление. А потом оттуда выкатился ничем от других не отличающийся пушистик. Слишком близко он к скале приближаться не стал, но его голос был слышен вполне сносно:
— Вначале скажи мне: кто ты такой?
— Человек. Из мира Земли. Меня зовут Дин.
— И как ты сюда попал?
— Я Торговец, могу перемещаться, куда пожелаю.
После этого предводитель туюсков как-то странно повернулся в сторону малой башни Затворника и прислушался. Потом с некоторым недоверием продолжил:
— А чем ты можешь доказать, что ты Торговец?
— Хотя бы внешним видом своих спутников и самого себя. Кстати, мои предки и предки вот этого разумного спрута когда-то жили в вашем мире и частенько наведывались в гости. Вам это известно?
Пушистик постарался издалека внимательно рассмотреть Прусвета, но после некоторого молчания вынужден был согласиться:
— Да, в нашем главном храме есть и такие рисунки с вашими изображениями. Но это еще не повод для радости.
Светозаров попытался уловить недосказанность фразы:
— По крайней мере, вы готовы признать, что врагами мы быть не можем?
— Как раз наоборот: вашей внешностью могут воспользоваться наши злейшие враги. И скорее всего, вы будете нами уничтожены.
— Ну, раз мы можем оказаться врагами, то вам не составит труда описать, кто эти ваши враги вообще и чем они вам угрожают в частности? Итак?
Опять пауза перед ответом затянулась настолько, что стало создаваться впечатление специальной затяжки времени. Торговец успел обменяться на эту тему подмигиванием с разумным кальмаром, прежде чем послышался голос туюска:
— Слишком много личин надевает на себя наш враг. А особенно в этом преуспевают посланные им бестии. И имя этого врага Крафа! Знаешь ли ты его, Дин из мира Земля?
— Пока не доводилось узнать о нем нечто точное и конкретное, но некоторые слухи и недомолвки мне подсказывают, что это и в самом деле некое лживое, коварное и смертельно подлое существо, с которым обязаны бороться все Торговцы. Только мне неизвестно, что из себя этот Крафа представляет и где можно отыскать его конкретные, а не легендарные следы? И жив ли он вообще?
— О! Крафа жив! Даже слишком жив! И по его вине мы каждые пять лет вынуждены идти войной на баюнгов, пытаясь уничтожить их подставной совет старейшин и открыть правду всему миру Ба на действительность. И каждые пять лет тысячи наших воинов и простых туюсков гибнут под мечами одурманенных ложью великанов, с которыми мы когда-то дружили и существовали в вечном мире. Зло снизошло на наш мир!
Дмитрий вздохнул и выдержал краткую паузу:
— Но почему вы не расскажете всей правды баюнгам прямо в глаза?
— Они перестали с нами разговаривать и стремятся только уничтожить.
— Тогда все равно не понимаю: почему вы воюете? Силы ведь в любом случае неравны. Они — великаны, а вы — такие нежные и ранимые.
Кажется, сравнение с нежными и ранимыми туюскам понравилось. Они все, словно под единым порывом ветра, качнулись. Но их предводитель продолжил возражением:
— Не скажи, иномирец! С каждым разом наша сила все возрастает, и однажды мы таки свергнем совет старейшин, которых подбирает подлый Крафа.
— Но почему у вас такие странные периоды между войнами? Пять лет? Может, следовало подготовиться восемь, а то десять лет? А уж тогда единым ударом вернуть в Ба справедливость. Ведь простые баюнги вас до сих пор любят и поднимают на вас оружие только по приказу.
Опять, при упоминании о любви баюнгов, пушистики слегка качнулись. Но дальнейшие разъяснения все расставили на свои места:
— Раз в пять лет, если не выполняется одно жесткое условие, Крафа запускает в наши пещеры и галереи сонмы мерзких и кровожадных тварей. Делает он это из иного мира, и мы ничего не можем этому противопоставить, кроме тотальной эвакуации. Следует выждать целых две недели, прежде чем твари уничтожат частично друг друга или вымрут из-за неподходящего для них воздуха и разложенных нами ядов. Потом мы организуем отряды зачистки и вырезаем остальных, оставшихся в одиночестве тварей. А раз нам всем приходится на две недели переходить долины, то чем просто погибать под мечами баюнгов, нам приходится с ними воевать. Так что война каждые пять лет — это двойная необходимость.
— И никак нельзя ее избежать?
— Никак!
— Но ты говорил о каком-то условии. Какое оно? Может, мы можем в чем-то помочь?
Опять предводитель туюсков задумался. Хотя от внимания людей не укрылись странные передвижения егерей под уступом. Те принялись раскатывать по траве и укладывать крест-накрест широкие рулоны какой-то ткани.
— Понимаешь ли, иномирец… Вы и в самом деле можете нам помочь. Только вот я начинаю сомневаться, стоит ли такая помощь той цены, которую придется заплатить за отложение войны на целых пять лет.
— Материальные блага не в счет, если можно остановить кровопролитие! — высокопарно воскликнул Торговец. На что получил странный ответ, но в виде вопроса:
— А моральные терзания?..
Тотчас из-под ног Торговца послышалось шипение разумного кальмара:
— Дин! Эти пушистики полным ходом прокладывают к нам за спины сразу два тоннеля из своих пещер. Метр породы они проходят за три минуты. Как раз метр и остался.
— Ах вот они как! — не разжимая губ, ответил Светозаров. — Вознамерились нас коварно столкнуть вниз и там запутать теми полосками тканей? Вот тебе и пушистики! Итак, ребята и девчата: на счет три прыгаем в башню. А на счет два ты, Прусвет, гаркни своим музыкальным голосом. Пусть напоследок почешутся. Готовьтесь включить приборы ночного видения! Приготовились? Раз, два…
Из глотки каменного кальмара, который уже давненько соскучился по возможности показать свою удаль молодецкую, вырвался утробный рев, смешанный со всеми резонансными волнами инфра- и ультразвука. Несчастные егеря и все арбалетчики повалились наземь. Правда, часть арбалетов сработала, и вверх понеслась туча разноцветных болтов. Большинство унеслось в небо, угрожая при падении ранить самих стрелков, но часть все-таки понеслась в Торговца. Да только в следующий момент он исчез из действительности вместе со своими спутниками, словно его там никогда и не бывало.
Зато началось светопреставление в ином месте.
Как раз там, куда Дмитрий перенес всю группу. В малой башне Затворника. Вначале он ничего не понял: переход еще практически не закончился, перед глазами только-только замаячили черные внутренние стенки, как вдруг сверху хлынуло какое-то распространяющееся клубами сияние. Загрохотало так, что пол стал вырываться из-под ног, задрожал весь воздух, а напоследок еще невероятная сила попыталась сместить тело в горизонтальную плоскость. Почти непроизвольно, чисто инстинктивно Светозаров поставил свою защиту на максимум. Одновременно с этим задействовал режим слипания сюртуков и, чувствуя на себе тяжесть двух женских тел, шагнул к великану и схватил того за руку. Хорошо, что Шу'эс Лав не дрогнул и стоял словно скала, пусть даже с закрытыми глазами. Ушлый Прусвет и сам догадался всеми щупальцами просто вонзиться под пуленепробиваемый сюртук Торговца прямо на груди и там заякориться, словно на века.
Грохотания сотрясения после этого еще больше усилились, но теперь уже Дмитрий не переживал о своих попутчиках и сосредоточился только на противодействии. С каким-то злорадством он осознал, что кто-то гораздо более слабый, чем он, пытается затянуть их в силовую ловушку, а потом и вышвырнуть неизвестно куда. Но силенок для сопротивления хватало с избытком, и вместо собственного тела Торговец швырнул прямо в ловушку убийственное копье внешней силы. Наверняка ушла добрая четверть накопленной в кристалле энергии, но таким копьем можно было сокрушить приличный замок. Неведомой силе с таким ответом справиться оказалось не под силу. Что-то захрустело, пахнуло горелым мясом, в воздухе завис дым от паленой травы, послышался вой болотных бестий, потом что-то резко скрипнуло и словно оборвалось с железным звоном.
И наступила тишина. Сразу же унялась дрожь. Исчезло сияние сверху. Осталось слышно Дмитрию только натужное дыхание: два женских возле ушей, великанское сверху и двойное из собственной груди.
— Что это было? — пискнула осипшим голосом Александра.
— Лишнее напоминание, что женам следует сидеть дома.
— Давно не страдал от моего гнева? Я серьезно спросила!
— Ну… Если серьезно, то нас кто-то пытался поймать в какую-то ловушку. Понятия не имею, что это за ловушка, может, та самая с порталом, о которой упоминал в своем письме отец Шу'эс Лава. А может, нечто совсем иное. Но рука подлого Крафы и тут, возможно, просматривается. Правда, и туюсков со счетов скидывать не стоит.
Словно в ответ на его слова, за стенами послышалось дружное хоровое пение, а обвисшая, словно тряпка, Леда проговорила непослушными губами:
— Вся армия собралась вокруг башни.
— Атакуют? — забеспокоился Светозаров.
— Нет. Вроде как… молятся.
— Хм! Не понимаю слов в таком речитативе! Шу'эс Лав, что они там поют?
— Все так и стояли тесной группой. Вернее, женщины даже висели на мужчине, потому что отключить слипание сюртуков никто не догадался. И в полной темноте, нисколько не перекрывая мощное пение, послышался басок баюнга:
— Они воспевают хвалу чудовищу, поглотившему Торговца. Они проклинают это чудовище. И они радуются, что теперь война отложена на целых пять лет. Условие выполнено, бестий не будет.

Глава тридцать первая
ПЕРЕМИРИЕ

Наконец пение за стенами башни стало смолкать, а расслабившийся разумный кальмар отцепился от сюртука, вонзился в стену и выглянул наружу.
— Расходятся, — доложил он вскоре. — Кажется, по их понятиям, нас уже здесь нет и мы в ловушке. Наивные!
— И несчастные, — добавил грустящий великан.
В самом деле, радость туюсков по поводу отмены войны могла оказаться преждевременной. Непонятно, как действовала западня, но если в ней не окажется пленников, то пресловутый Крафа все равно отправит полчища кровожадных тварей в подземные города пушистиков. А те окажутся к этому совершенно не готовы.
Конечно, преступная логика неведомого злого гения, заставившего именно таким образом милых пушистиков превращаться в зверей и идти каждые пять лет на войну, не поддавалась осмыслению. Но может, именно таким образом задумывалось привлекать последних спрятавшихся Торговцев в горы? А если судить по выполняемым в древности условиям, то такое случалось не раз. Желая примирить милых туюсков с великанами, Торговцы выходили из своих укрытий, приходили сюда и чаще всего пытались проникнуть в остающиеся целыми башни. По разным причинам: кто из любопытства, а кто в погоне за накопителями. Похоже, что среди великанов умельцев перемещаться между мирами оказалось невероятно много, а потому их и пришлось вылавливать по миру самыми разнообразными способами.
Но пока гадать да додумывать особого смысла не было. Требовалось действовать, и Светозаров отключил режим слипания сюртуков со словами:
— Хорошего понемножку! — Затем подвесил над головами несколько осветительных шаров и потянул супругу за собой. — Все остаются здесь и начинают планомерный обыск. В подвал пока не ходите. Ну а мы пройдемся в модуляторную. Может, какие трофеи нам от судьбы полагаются.
Наверху по большому счету больших отличий от башни Лудеранского леса не наблюдалось. А вот странный диск диаметром метра три, подвешенный к потолку прямо над перекрестным концентратором, сразу привлек самое пристальное внимание. Состав материала диска с ходу не поддавался определению, но было понятно, что это некая смесь стекла, пластика и многослойной алюминиевой фольги. Без сомнения, продукт какой-то невероятно высокоразвитой в техническом плане цивилизации. Диск, правда, оказался с несколькими трещинами, но то, что это именно он являлся основой всей ловушки, сомнения не вызывало.
Вначале отключили скрывающее мерцание. Потом Александра деловито собрала все шесть накопителей, тем самым практически отключая неприкосновенность магического устройства, и передала их для осмотра супругу. Два кристалла оказались разряжены полностью.
— Понятно, — бормотал Торговец, — для запуска ловушки в режим захвата нужна огромная масса энергии, хотя второй накопитель мог опустошиться и после моего копья наружной силы. Остальные накопители всегда оставались в резерве, на случай прибытия подмоги или повторной партии неосторожных путешественников. Ладно, а что собой представляет вот эта… хм… тарелка?
И он задействовал все свои магические восприятия на обследование ловушки. Весьма удобным оказался для исследования и сам технический принцип, заложенный в создание диска. Будь тут только магические структуры, то после их уничтожения трудно было бы вникнуть в суть и разгадать основные секреты. А так ушло всего десять минут на осознание причин, следствий и последующих выводов. Некто весьма талантливо создал этакий смеситель для перекручивания межмирского пространства, и любой, кто попадал в башню с помощью прыжка, тут же выбрасывался в задуманное место. А если то место заключено в кокон, то выбраться оттуда становилось и практически, и теоретически невозможно.
Это если не знать, куда ты попал и как. А вот если хорошенько подумать да запастись определенными силами магической и технической направленности, то можно было и внутри тех коконов побарахтаться. По крайней мере, некоторые задумки в голове у Дмитрия появились сразу, а вот как бороться непосредственно с ловушкой, он придумал вообще моментально.
— Ха! Да тут система противодействия до смешного проста, и я ее раскусил с ходу! — хвастался он супруге. — И обезопаситься — раз плюнуть! Как только возникает подозрение о попадании в ловушку, или разряжается заготовленная в амулете магическая структура, или автоматически срабатывает довольно простенькое искрообразующее техническое устройство. Представь, что всего сотня маленьких искорок разнополярного действия легко превращает эту вот тарелку в сгоревший и оплавленный от перегрузки трансформатор. И энергии на эти искорки уйдет в тысячи раз меньше, чем при создании копья внешней силы. А я действовал как тот мужик с ломом, пытающийся взломать лифт и не догадавшийся нажать кнопку открытия.
— Ты Хотриса припомнил? — улыбнулась Шура. — Так он и не мужик, да и на кнопки вначале тыкал. Не его вина, что в Свинге Реальностей электричество отключено и лифты не работают.
— Тем не менее амулет я создам сразу. Так, на всякий случай.
— Пока он возился с созданием магической структуры, Александра обошла весь этаж, присматриваясь к толстому слою пыли и стенам:
— Однако! Тут, кажется, вообще никаких вещей не оставляли. Да они бы и не выдержали таких сотрясений и вибрации больше одного раза. Как только сама башня не развалилась на кусочки? — Она аккуратно открыла одно из окон, затем сделала маленькую щелочку между наружными ставнями и стала подсматривать: — Почти все ушли. Вроде как праздновать собираются, потому что устилают неким подобием ковров луг и достают заготовленные для войны припасы. Может, пора их предупредить? И как это вообще сделать?
Довольный Торговец закончил создание амулета, радостно крякнул и разрешил:
— Да как тебе заблагорассудится! Для начала можешь все окна открыть. Пусть видят, что здесь настоящий, пусть и старый хозяин появился. Ведь нашего великана в любом случае можно считать наследником, по праву вошедшим в это здание.
Он подошел ко второму окну, открыл его и резкими ударами по створкам распахнул наружные ставни. Еще и заорал что есть мочи в сторону копошащегося в праздничной суете войска:
— Да будет свет! — Потом прокричал в сторону лестницы: — Народ! Поднимайтесь наверх, сейчас будем продолжать переговоры!
Разумному кальмару проникнуть сквозь толщу пола удалось быстрей всех, и он оказался рядом, как по мановению волшебной палочки.
— Чего так радуешься? — Одно из щупалец указало на туюсков. — Вон они как вскинулись! И опять поголовно за свои арбалеты хватаются. Может, стоило их лучше в неведении хоть пару часиков оставить?
— Нет смысла. Если они не захотят мирного сосуществования и не прислушаются к нашим доводам, то это уже будет не наша вина. Тогда нам только и останется, что разрушить как можно больше таких ловушек в предгорье и собрать имеющиеся там кристаллы с энергией. Сам знаешь, насколько они для нас сейчас ценны.
— Трудно переоценить такую добычу, — тоном философа изрек Прусвет. — Если отыщется еще несколько таких башен, то за них бы тот же Купидон Азаров весь мир Ба огнем бы залил.
— Ага! Я твой намек понял: хорошо, что мы не Азаровы.
Сзади приблизились Леда и Шу'эс Лав, прислушиваясь к разговору и поглядывая на приближающиеся колонны войска пушистиков. По всем понятиям, логическим выкладкам и справедливости дальнейшие переговоры просто обязан был вести представитель баюнгов. Поэтому Торговец, не совсем доверяя сообразительности тринадцатилетнего подростка, стал спешно инструктировать, что сказать, как себя повести и как ответить в том или ином случае.
— Да и ко мне прислушивайся, — добавил напоследок наставник. — Буду шептать из-под твоего локтя.
Великан шагнул к самому окну и выставил вперед ладонь. Тотчас колонны баюнгов, уже довольно близко подошедшие к башне, почти на два десятков метров, замерли на месте, а в первый ряд протолкался так ничем особо и не выделяющийся предводитель. Кажется, он первый хотел что-то спросить, но его опередил разнесшийся по округе бас баюнга:
— Меня зовут Шу'эс Лав. И мой отец Ши'юс Трит когда-то имел огромный замок в большой долине. Многие ваши предки жили в том замке и были счастливы. Теперь я вернулся в эту башню, которая принадлежит мне по праву наследования рода. Отныне жившее здесь чудовище уничтожено, и вы мне покажете остальные подобные башни вокруг гор, что-бы и там навести порядок. И отныне между нашими разумными видами опять воцарится мир, дружба и взаимная любовь. Поверьте, у нас найдутся силы, способные справиться не только с предательским советом старейшин баюнгов, но и с самим пресловутым Крафой. Праздновать вам еще рано, трудности остаются. В том числе не исключается заброс в ваши пещеры очередной партии озлобленных и диких бестий. Поэтому взываю к вашему рассудку, к вашей памяти и к вашему миролюбию.
Вроде как сама речь и не произвела особого впечатления, но, как чуть позже выяснилось, совсем не по причине ее нескладности.
По сигналу поднятой руки предводителя вся армия несколько неуклюже встала на одно колено, отложила в сторону свое оружие и в едином порыве пропела вполне понятные слова:
— Мы узнали тебя, Шу'эс Лав! Мы ждали тебя, Шу'эс Лав! Мы верим тебе, Шу'эс Лав!
Создалось впечатление, что туюски репетировали подобные пения-приветствия неделями, если не месяцами, настолько слаженно и красиво все это прозвучало.
В воздухе еще висела некая дрожь, а эхо приветствий металось между гор, когда Торговец покаянно прошептал:
— Нет, чтобы сразу начать переговоры с представления нашего легендарного воина, который сейчас о своей славе ничего не помнит, так вперед выперся человек с Земли. Э-эх, от скромности я не умру.
И только разумный кальмар проявил чрезмерную, хотя и вполне справедливую предосторожность:
— После шестидесяти лет пребывания в тюремной ловушке я почти никому уже не верю. — Заметив удивленный взгляд со стороны Дмитрия, он несколько ехидно уточнил: — Ну, кроме графини Светозаровой, естественно! Но возвращаясь к вашим пушистикам: вдруг они таким образом хотят усыпить нашу бдительность, а сами готовят очередную пакость? Ведь не предупредили нас про чудовище в башне и даже радовались, что мы им своей гибелью войну отстрочили.
— Одно другому не мешает. Тем более что нашу силу они уже увидели.
И к словам Торговца добавила свои наблюдения Ледовая Владычица:
— Теперь их яркие ауры чисты и прекрасны. Никакой агрессии или воинственности. Только любовь, счастье и спокойствие.
Глядя на терпеливо ожидающих от него дальнейшего слова туюсков, великан забеспокоился:
— Не рано ли они расслабились: а вдруг твари вот-вот проникнут в пещеры?
— Чего ты нас спрашиваешь? Они тебя ждали и тебе верят! Вот и давай выспрашивай у них все вначале и заодно предупреди, чтобы не расхолаживались, — советовал интенсивным шепотом наставник. — И вообще лучше распустить войско по иным делам и выйти наружу и переговорить с их предводителями. Или он у них один?
Дальнейшую линию поведения великан усвоил и опять прокричал из окна:
— Пусть все возвращаются к своим делам и в любом случае продолжают подготовку к эвакуации всего народа туюсков из пещер. А мы спускаемся на луг и будем говорить с главами семейств.
Массы пушистиков пришли в движение, чуть ли не бегом припустив к своему лагерю. А возле башни остались только трое, да чуть позже к ним присоединились еще четверо собратьев, передвигающихся гораздо медленнее и солиднее. Даже по внешнему, степенному виду в них чувствовался опыт прошедших лет.
Пока вскрывали в башне наружную дверь да растворяли все остальные окна, баюнг немного просветил людей и разумного кальмара в вопросах общественного строя жизни туюсков. По крайней мере, насколько сам помнил из своей юности. По всей видимости, тут царила некая полная анархия. Каждая разумная особь имела право делать, что и как хочет. Причем такой неограниченной свободой обладали чуть ли не с самого рождения. Вот потому они и ходили раньше по всему миру, где им только вздумается. Хотя некий старший совещательный орган все-таки существовал, и состоял он, как правило, из того же подобия совета старейшин, который имелся у великанов. Здесь право голоса имели только действующие, вполне еще здоровые и влиятельные главы родов. В каждом районе гор были свои города и веси, они тоже направляли, правда довольно редко, глав родов для вынесения единого решения. Ну и еще реже, как в данном случае перед войной раз в пять лет, собирался великий совет, где и решалось, вооружаться или сдаваться без боя. Но уж если звучал всеобщий призыв, то, как оказалось, более дисциплинированных созданий, чем туюски, трудно было сыскать.
Сейчас на беседу с героем древности и четырьмя иномирцами пришли главы родов только данного района. Всем остальным были отправлены сообщения через посыльных: условие выполнено — войны не будет; Торговцы вернулись и отвоевали малую башню Затворника; и войны не будет, но к отражению атаки бестий и ко всеобщей эвакуации готовиться надо все равно.
Именно об этом доложил в самом начале уже малость знакомый по предыдущим переговорам пушистик, пока рассевшиеся на коврах иномирцы с интересом рассматривали туюсков вблизи. Было и в самом деле на что посмотреть и на что полюбоваться. Руки так и чесались, чтобы вытянуться и погладить шелковистый, приятно поблескивающий мех, а сознание подсказывало, что это будет воспринято не просто с пониманием, а с восторгом.
Но пока на такие приятельские отношения никто не надеялся, а Шу'эс Лав первым делом поинтересовался о себе:
— Почему вы сказали, что помните меня?
— Об этом твердят все наши древние легенды, а все пещеры украшены рисунками о твоих подвигах. Есть твои портреты в полный рост. Когда начались первые сражения между Торговцами и силами Крафы, ты оказался самым сильным, решительным и удачливым воином среди баюнгов. Ты умел удивительным образом обходить ловушки и уничтожать полчища тварей, которых Крафа закидывал на тропы между мирами. Но настало такое время, когда враг сумел построить самые опасные, непреодолимые ловушки, и твой отец тебя спрятал в какой-то не известной никому крепости. И пообещал нам, что через много, много лет его сын обязательно вернется. Вернется и отомстит за всех. А потом и сам пропал, вместе со своими соратниками. После чего все их замки в течение долгой недели выжигало незатухающее пламя. Ну а потом и ваш совет старейшин словно с ума сошел.
Великан тяжело вздохнул, морща лоб и пока ни словом не упоминая вслух о своей частичной потере памяти. После чего стал выспрашивать про главного врага не только мира Ба, но и всех Торговцев без исключения.
Мировой злодей и в самом деле тянул на единоличное лидерство. По сравнению с ним даже такой монстр, как колдун Купидон Азаров, казался жалким и добрым старикашкой. Хотя всю биографию Крафы туюски не знали. Только и помнили, что им в древности пересказали последние Торговцы.
Крафа считался лучшим, прославленным представителем когорты путешественников между мирами, слыл одним из самых великих ученых, разработчиком новых троп и теоретиком учений систематического поиска новых вселенных. Он сделал много открытий и даже помогал в окончательном восстановлении какого-то замка, расположенного вне всех миров, вход в которые был доступен только умеющим шагать в межмирское пространство.
Его признали лидером. Его хвалили. Им восторгались. Но скорее всего, именно медные трубы и вскружили сознание, затмили чувство действительности у великого ученого и исследователя. В какой-то период времени он надолго исчез, окопавшись в неизвестном мире, а потом стал претендовать на роль единоличного владыки всех миров. Поначалу его соратники и товарищи пытались по-хорошему воздействовать на своего коллегу. Да и слишком они оказались уверены в своих силах, чрезмерно понадеялись на полученное с детства воспитание и упустили тот момент, когда Крафа обрел истинное всесилие и стал полностью неуправляем. Позже его болезнь определили как прогрессирующее сумасшествие и дали команду на его уничтожение, но было поздно. Все, кто как-то мог своим умом и силой противостоять злому гению, исчезли, канули в неизвестность, а на всех остальных Торговцев началась беспощадная и беспрецедентная охота. Причем тех не спасало даже иномирское оружие, которое они стали использовать при сражении с возникающими перед ними из ниоткуда чудовищами.
Многие Торговцы погибли, но подавляющее большинство просто пропали без вести. И никто за эти долгие годы в свои миры так и не вернулся.
Печальная история на этом не закончилась, но прочие подробности оказались уже не настолько значительны. Поэтому Дмитрий стал задавать уточняющие вопросы:
— Проскальзывало такое мнение, что этот великий злодей наведывается в Ба и старается держать совет старейшин под контролем. Это правда?
— Полной уверенности нет, но, по нашим данным, Крафа появляется в Ба лично каждые двадцать — тридцать лет. При этом он подлечивает и дает долголетие молодым старейшинам, а наиболее дряхлых сменяет новыми, которых выбирает из числа предоставленных ему претендентов. Кстати, список составляют сами старейшины, как правило, из кандидатур своих сыновей и родственников. Последний раз Крафа появлялся лет двадцать назад.
Такая информация ничего важного и конкретного не давала. Вот если бы точно знать время или место, в котором подлый гений появится, то можно было бы придумать нечто вроде хорошей ловушки и выловить врага. А так следовало немедленно заниматься делами насущными.
Изначально Светозаров потребовал указать ему на карте места расположения иных башен в данных горах. А то и привести туюсков, знающих эти места конкретно. Следовало немедленно разрушить ловушки и собрать в единый кулак все трофейные накопители. Имея такую уйму энергии в своем распоряжении, можно было не бояться угодить в какой угодно кокон, разрывая его единым ударом. По крайней мере, так предполагалось в теории. Как оно получится на практике, будет видно, но ни одного кристалла упускать нельзя.
Пока отправились за картами и знающими туюсками, стали выяснять, что собой конкретно представляют массовые переброски хищных тварей в подземные пещеры. Ведь если переносы осуществляются в одних и тех же местах, стабильными партиями и по одному и тому же сценарию, то наверняка там существуют какие-то невидимые магические силы или ждущие активации порталы-тоннели, и если рассмотреть их, увидеть и проследить определенные закономерности, то почему бы и не разрушить? Идей по этим вопросам разрушения, магических и технических возможностей у Светозарова хватало. Недаром говорится: ломать — не строить.
Как и оказалось, ожидаемое через трое с половиной суток нашествие всегда начиналось с одних и тех же мест: самых больших пещер, имеющих сотни выходов и тоннелей в разные стороны. Причем когда пару раз удалось заделать наглухо все выходы каменными стенами, то в момент переброса все преграды просто вышибло, как пробки, то ли ударной волной, то ли огромным давлением воздуха. То есть у порталов имелись какие-то предохранительные структуры, ломающие замкнутое пространство. И обнаружить все это хозяйство можно было только визуально.
Поэтому Светозаров вдруг предложил:
— Давайте представим пещеру с самым большим выбросом тварей и туда перенесемся? Кто из вас готов?
Дожидаясь, пока два покемона ткнули себя ручками в пушистую грудь, почувствовал, как слева задействовала на своем сюртуке режим слипания супруга. И сказал будничным голосом:
— Отправляюсь я с Шурой. А вы попробуйте вспомнить, а потом и составить подробный план последовательности перебросов. Трудно поверить, что все порталы открываются единовременно.
Когда графская чета перенеслась во внутренности горы, волей-неволей пришлось на некоторое время замереть и восторженно рассматривать многоуровневый, похожий на грозди огромных бананов город. Все это великолепие освещали свисающие вниз гирлянды разноцветных устриц, створки которых сияли, поблескивали и даже вспыхивали перемежающимися проблесками света. Причем красоту и величие картины нисколько не портила продолжающаяся поспешная эвакуация обитателей. На иномирцев особо внимания не обращали, продолжая заниматься делами. Из чего становилось понятным, что система оповещения здесь работала отлично.
— Феноменально! Дух спирает от всего вашего великолепия! — признался землянин сопровождающим. — Но теперь мне расскажите: как именно и где вываливаются твари иного мира?
— Да везде, — безрадостно развел своими ручками туюск. — У самого пола, над ним, еще выше, порой и с десятиметровой высоты падают друг на друга. Причем каждая волна появляется одновременно и сразу везде. Пока попадают вниз, пока пытаются ринуться во все стороны, как через десять ударов сердца появляется следующая волна. И таких волн выжившие наблюдатели насчитывали порой до семидесяти. Понятно, что мы тут уже вечером начинаем установку и тонких копий с отравленными наконечниками, и миски со сладким, но отравленным медом расставляем, и в стенках проходов при отступлении ядовитые колючки вставляем. Но все равно в первые несколько суток здесь творится сущий ад. Потом нам в течение нескольких месяцев приходится тяжелым трудом отстраивать город заново.
— И сколько таких мест по всем вашим горам?
— Двадцать два.
В самом деле, получалось чересчур. Двадцать два, да перемножить на семьдесят, да на то количество тысяч, которое приходится на каждую волну… Поневоле за голову схватишься и на кого угодно войной пойдешь. Но сразу представились горы туш крокоспрутов вокруг Волчьего Шара, и вырвался вопрос:
— А что вы делаете потом с телами?
— Да ничего, — смешно фыркнул глава рода. — Через два часа после своей смерти, если его не съедают иные бестии, тело начинает истаивать и за десять ударов сердца исчезает в никуда.
— Вот это да! Вот это чудо!
С этими словами Торговец заметался кругами, время от времени интенсивно ероша свою шевелюру двумя руками. Но только через четверть часа сподобился дать хоть какие-то пояснения супруге и терпеливо дожидающимся туюскам:
— Вы себе можете представить, что у нас над головами?! Это же нечто невероятное, потрясающее по своему величию: импульсный портал с обратной привязкой сути! Поразительно!
Пришлось Александре вернуть мужа на грешную землю:
— Чему ты радуешься? Талантливому гению своего врага?
— Ах да.
— Может, ты его еще на Нобелевскую премию выдвинешь?
— Хм! Если бы не его злой гений — выдвинул бы. Но в любом случае додуматься до такого я бы не смог при всем своем усердии и желании. Так что с таким соперником придется обращаться очень осторожно.
— Додуматься — это понятно. Хотя я всегда считала своего мужа самым умным. Но разрушить его сможешь? Или тоже теперь придется создать нечто подобное?
— Подобное?.. Да, наверное, смогу, хоть и не сразу. Главную суть я понял. А принцип действия и вам могу пояснить. Ведь вы сами подумайте, сколько надо энергии, чтобы перебросить такое количество тварей? Плюс поддерживать при этом работу портала? Пусть даже импульсного. Да в голове не укладывается! Но если сделать обратную привязку сути, то в теории непосредственно переноса как бы и не существует. Сюда попадают только спроецированные копии с привязкой сути. Причем полностью идентичные, с когтями и живой кровью, но их истинные матрицы остаются на прежних болотах. А когда попавшая сюда привязка сути переходит из состояния живого в неживое, то просто происходит развоплощение. То есть Крафа из неведомого мира просто отправляет безумные копии, которые в любом случае вымрут если не через две недели, то через месяц точно. И яда не надо. Он их там как бы фотографирует импульсом, а потом отсылает изображение сюда.
Вокруг интенсивно жестикулирующего руками человека уже собралось больше десятка туюсков, стоящих кружком и внимательно слушающих. Поэтому Александра опять повернула мысли мужа на проблемы сей минуты:
— Понятно, ты уже во всем разобрался. Но вот разрушить эти порталы ты сможешь? И не получится ли так, что Крафа их потом с легкостью восстановит или перенесет на иное место?
— Разрушить? Можно и разрушить. — Он смотрел словно сквозь стены, прикидывая в уме различные варианты. — Хм. Но мы сделаем несколько иначе. Точно! Если использовать тот же принцип контрдействия, что и против ловушки в башне, то во время любого переноса из ТОГО мира с болотами СЮДА предметы и тела будут зеркально отбрасываться и сразу же переправляться обратно. А это, даже по самым скромным прикидкам, приведет к моментальной смерти любого живого существа. Потому что его внутренние органы как бы поменяются местами. Мало того, сам Крафа, вздумай он СЮДА оттуда сунуться, тоже может изрядно пострадать, если сделает это без индивидуальной защиты.
— Ты ведь признал его гением?
— Иногда и гении делают ошибки, присущие простым людям.
— А из других миров как будет проходить прыжок?
— Как и прежде. Но в любом случае восстановить уже прежние нашествия сюда кровожадных бестий никак не получится. Так что сейчас прыгаем в наш замок за кое-каким оборудованием. Из Ягонов тоже кое-что прихватим.
— А как же остальные кристаллы?
— Естественно, дорогая, что выемка накопителей у нас является внеочередной задачей. Прыгаем!

Глава тридцать вторая
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЗЛОМУ ГЕНИЮ

Последующие трое суток прошли для четы Светозаровых в настоящей чехарде из постоянных прыжков и перемещений между мирами. Они настолько замотались и замучились, что магические порции бодрости и целительские препараты снятия усталости взбадривали постольку-поскольку. Даже многочисленное переплетение траекторий перемещения заставляло Дмитрия порой ошибаться при очередном шаге в межмирское пространство.
По этой причине, вернее, еще только предвидя суматошный период, пришлось в первый же день оставить обоих стажеров под плотной опекой как друг друга, так и самого Верховного целителя империи Рилли. Тител Брайс этому обрадовался, совместно с Эрлионой проведя первый сеанс интенсивной терапии мозга, пытаясь вызвать ускоренное возвращение памяти у Шу'эс Лава. Результатов сеанс не дал, но экспериментаторы не слишком-то и расстроились по другой причине: получив в свое пользование сразу четыре полных энергией накопителя, они возопили от радости во всех слышимых и ощущаемых диапазонах, моментально забыв про подопытного кролика гигантских размеров. Все свои усилия папа Тител со своей дочкой Эрлионой бросили на оживление второй магической сущности. Еще и «юного» гения Дасаша Маххужди к этому привлекли. В том бою магии и науки с действительностью водоворот сотрудничества и содействия закрутил даже обоих стажеров. Тем более что после нескольких сеансов хорошего сна великан вспомнил очередные два года своего отрочества.
Ничего полезного в воспоминаниях этих не оказалось, особенно в плане предстоящей конфронтации с Крафой. Но зато Шу'эс Лав теперь с уверенностью заявил, что почти готов к самостоятельным прыжкам, обучен ориентировке и наверняка после следующей части воспоминаний вполне уверенно шагнет в стык между мирами.
То есть на днях у Торговца мог появиться первый полноценный коллега. Но эта радость прошла как-то тускло и буднично на фоне лавины свалившихся на голову проблем.
То на Землю, присмотреть за финальной частью операции «Воззвание».
То в Кабаний, где резко обострилось положение из-за огромной армии, собранной сторонниками и последователями Купидона Азарова.
То в мир Ситулгайна, где следовало срочно забрать давно приготовленное оружие, средства защиты и дистанционного наблюдения.
То в мир Ба, где следовало установить и перепроверить магические структуры, далеко не идеально совмещенные со смонтированными в пещерах техническими деталями.
Хорошо хоть в мире альресков вмешательства больше не требовалось, зато подаренных императором Хангвердом Десятым змей пришлось временно переместить в Свирепую долину. Так как в Лудеранском лесу все-таки было весьма опасно из-за распространившейся там инфекции. Ни альресков, ни кайрегов, ни людей инфекция не коснулась, а вот сложнейшие волшебные животные, легко покоряющие воздушный океан, чуть не умерли от висящей в воздухе заразы. Тоже вроде мелочи, но в любом случае требующие личного участия и потраченного времени.
Хорошо еще, что не приходилось отныне задумываться, где взять энергию для перемещений. С этим проблем не было.
А вот остальные неприятности так и выскакивали, словно из ящика Пандоры. Например, после возвращения Казимира Теодоровича на Землю сразу выяснилось, что один из главных врагов Александры, Павел Павлович, сбежал из тюрьмы. Скорее всего, побег своему подельнику помог устроить «москвич», но факт оставался фактом: бывший шеф некогда всесильной конторы теперь где-то залег и скрывался. А зная его неуемную натуру, следовало предполагать, что просто так он «на дне» отсиживаться не будет. Обязательно где-то всплывет и попытается напакостить. Кстати, агент Королюхов, он же небезызвестный миллионер Бонке, тоже пытался бежать, но у этого шустрика ничего не получилось. И теперь он после получения нескольких тяжелых ранений лежал при смерти в тюремном госпитале.
— Жаль, такой гад и там выживет, — расстраивалась Шура, когда узнала последние новости. — Но как Пыл Пылыч на свободу вырвался?! Неужели такого зубра не смогли стеречь как следует? Эх, какая досада, что я сама прыгать не умею!
— Ничего, расхлебаемся с этими делами и до него доберемся! — успокаивал Дмитрий супругу. — А теперь помчались в Гинвейл.
Мир рыцарей пришлось посетить, забирая там очередные отряды рыцарей и перебрасывая их на помощь в подавлении бунта в мире Кабаний. Все-таки армию подручные Азарова, колдуны, собрали немалую. А тамошний император, хоть и был призван и должно проинструктирован, фактически не обладал достаточной военной мощью. Вот потому и потребовалось подкрепление для «девятой», для отряда маркиза Дриено Гаспи и для двух сотен бронированных рыцарей, отправленных в день пленения самого опасного колдуна Кабаньего. Но сам процесс забора из мира Гинвейл и там затянулся по причине всеобщего недовольства среди рыцарей. Дескать, обещался перебросить следующие отряды буквально через несколько дней, а заявился только через две недели.
И уже в королевстве Ягонов Светозаров стал жаловаться разумному кальмару, вытирая пот со лба:
— Делаю для них как лучше, а они же меня и на пики поднять готовы!
— Благородные инициативы всегда наказуемы! — напомнил Прусвет своему товарищу. — А ведь о себе не напоминаю: какой я добрый, отходчивый и терпеливый. Не то бы орал у тебя над ухом круглые сутки и напоминал про обещание смотаться на мою родину.
— Но ты ведь лучше всех видишь, насколько я занят!
— Ха! Да ты будешь занят до самой смерти. Так что, мне теперь и домой не попасть с визитом? Причем новых забот у тебя каждый день прибавляется, а про старые ты благополучно забываешь. Словно амнезия как у Шу'эс Лава, только наоборот: он вспоминает годы зрелости, а ты забываешь дни вчерашние.
— Ладно, не ворчи, — застыдился Торговец. — И в самом деле, закрутился я. Но вот как только справимся с ловушками, потом завершим переброску людей с Земли, затем начнем приготовления у Зеленого Перекрестка…
— Ага! Как мне поведал твой приятель Курт, а все остальное наступит после того, как рак на горе свистнет.
— Мм? Когда ты его успел увидеть?
Барон Вайсон оказался единственным бароном, который при попустительстве своих товарищей бросил Лудеранский лес на их попечение и один раз коварным способом уговорил Торговца о возможности просто коротко глянуть на Свирепую долину. В тот момент замороченный Дмитрий вознамерился забросить туда своих стажеров, ну и Курта захватил. Стажеров сдал на руки ректору академии, сам помчался дальше, а вот про ушлого немца, как-то уж слишком настойчиво веселящего Елену, и позабыл. Потерял! А теперь вот вспомнил, взирая строго на Прусвета.
— Когда я с ним виделся? Пока ты с ректором переругивался и требовал какие-то магические амулеты, — с охотой пояснил кальмар. — Я с Шурой твою сестру проведывал. Ну а Курт там вроде как санитаром работает, что ли. Успел и нам несколько русских пословиц поведать и анекдот про блондинок рассказать. Правда, я так и не понял юмора, может, объяснишь?
— Я и тебе объясню, и Курту вашему… — начал Светозаров угрожающе, но тут же сменил тон, потому что к ним приблизилась обвешанная оружием Александра, потрошившая перед тем арсенал королевского шафика. — Дорогая! Ты так быстро?
— Чего тянуть, я готова. Правда, ракет с нервно-паралитическим газом и тут не нашла.
— Хорошо, что у меня танков нет.
— Плохо! — сердито скидывая тяжеленный тюк мужу на руки, воскликнула женщина. — А мне много чего не хватает.
— Вот-вот, — напомнил о себе Прусвет. — В том анекдоте, что Курт рассказал, как раз и смеялись над блондинками, что у них чего-то нет.
— Ха-ха, — не удержалась графиня от смеха. — И в самом деле забойный!
Что муж, что разумный кальмар смотрели на нее с недоумением.
— А мне расскажешь?
— А мне объяснишь?
Но переход при этом в пещеру-город туюсков все-таки совершили. А там подготовительные вопросы сразу оторвали Дмитрия от компании, через несколько часов могло начаться нашествие болотных бестий. Но пока он бегал и устанавливал какие-то дополнительные магические амулеты, его личная охрана из супруги, в паре с существом, пронзающим камни, продолжила разговор между собой. И опять кальмар попросил женщину пояснить ему юмор услышанного от Курта анекдота.
— Ну, я даже не знаю, — растерялась Шура. — Он не совсем скромный и основан в первую очередь на противоположности строения полов. А ты, между прочим, так и не поведал, каким образом «пронзающие камень» размножаются. Тогда на присутствие стажеров сослался.
— Могу и поведать, — с тихой грустью согласился Прусвет. — Вот ты знаешь, что в нашем теле самое главное?
— Мозг, наверное.
— Нет, это людям достаточно мозга для передвижения. А у нас главное — щупальца. Именно они создают вибрирующие потоки энергии, позволяющие нашему телу становиться всепроникающим и спокойно передвигаться в толще пород. И чем меньше щупалец — тем медленней скорость передвижения. У меня-то они все, четырнадцать, но если увидишь кальмара с десятью, то знай — у него уже четыре отпрыска.
— А! Так вы делитесь почкованием? Вернее, откидываете одну конечность, и она начинает развиваться самостоятельно?
— Хм! Если бы! У нас тоже есть женские особи, за которыми приходится долго охотиться и ублажать разными способами. Потом она соглашается на интимную близость, и мы отдаемся плотским утехам. И так несколько раз. Порой и месяц может пройти. А потом раз! В самый неожиданный момент! И наша подруга просто отрывает мужское щупальце, оставляя его в своем теле. Вот потом, после определенного времени, щупальце и превращается в зародыш, вынашивается и…
Тяжелый вздох прервал рассказ.
— Да-а-а… Так у вас получается, — с округлившимися от сочувствия глазами догадалась женщина, — что многодетные отцы…
— Ага! Полные инвалиды! — жестко подтвердил Прусвет. — Никому не нужные, дряхлые куски плоти, передвигающиеся только в открытом пространстве. Вот потому и любили наши предки отправляться в иные миры и жить среди иных разумных почти что отшельниками.
Александра задумалась:
— Тогда действительно тот анекдот тебе не понять. — И сразу перевела разговор на другую тему: — Смотри-ка, ни одного обычного туюска в городе не осталось. Не пора ли и нам в бункер прятаться?
— В самом деле. Мне-то плевать на этих бестий, а тебя точно с ног свалят.
Они взлетели вверх вдоль отвесной стены, которая минусовым наклоном нависала над всей пещерой, и женщина вошла в отдельный грот. Там уже толпилось сразу десяток пушистых аборигенов. Практически здесь всегда во время нашествия тварей пушистики старались оставлять наблюдателей из числа добровольцев. Хотя в половине случаев и они погибали. Некоторые хищники могли и по стенам взбираться, словно кошки. Но теперь Дмитрий соорудил дополнительную преграду в виде бронированного стекла да плюс ко всему мог в случае повышенной опасности переместить всех в безопасное место. Для готовящегося действа он не пожалел сил и времени, настолько ему хотелось своими глазами понаблюдать за работой как самого импульсного портала с привязкой обратной сути, так и за созданными магическими зеркальными отражателями. Все-таки первое, пусть и заочное противостояние с Крафой технологий, умений и знаний могло сразу показать, на чьей стороне сила.
Заметив, что супруга уже в безопасности, да и Прусвет за ней присматривает, Светозаров постарался на краткие моменты запрыгнуть и в иные пещеры, где тоже расставил контрдействующие структуры. Там оставались не только наблюдатели, но и записывающая аппаратура под сводами. Если что-то пойдет не так, то впоследствии всегда можно просмотреть записи и отыскать ошибку или упущение. А потом все-таки вернулся в самую главную и большую пещеру. По утверждениям местных жителей, именно отсюда начинали изливаться волны взбешенных перемещением хищников.
Заскочил в грот вовремя. Не успели они поговорить, а настырный кальмар рассказать до конца так заинтриговавший его анекдот, как в пещере закружилось торнадо, мерзко пахнуло запахом гнили, тухлых яиц и лежалой шерсти. А следом за этим и началось вторжение. Да только в этот раз, впервые за полторы тысячи лет, оно шло совсем по иному сценарию.
Самые невообразимые твари ссыпались из подпространства, словно нежданный град из невидимой тучи. Причем некоторых из них Торговец сразу определил как обитателей болот в Хохочущем тумане, которые отряды королевства Ягонов так в свое время и не смогли преодолеть. Но до каменного пола ни одно живое создание так и не долетало. Грязь — да, долетала. Вода и клочки шерсти — тоже. А вот нарушители здешнего спокойствия на какой-то миг замирали в воздухе, а потом истаивали, как миражи в невесомости. Причем все таяли, независимо от своего размера или начальной скорости падения.
Первая волна пропала. За ней вторая, третья. Дальше оставалось только отсчитывать десять ударов сердца и провожать исчезающие отражения взглядами.
Ликованию графской четы не было предела.
— Получилось! У тебя все получилось! — подпрыгивала Александра до потолка, даже не используя ускорители.
— Это у нас получилось. Без вашей помощи я бы не справился, — скромничал Светозаров. И тут же кривился от сожаления: — Как досадно, что мы не можем видеть бестий в момент возвращения! Погибают они или останутся жить и дальше? Вот бы перед походом значительно проредить их поголовье в болотах с Хохочущим туманом.
Разумный кальмар сделал свои выводы:
— Слушай, а если этот Крафа сейчас сразу заметит, что его твари вымирают, он ведь может и прекратить нашествие? А то и сам в атаку ринется.
— Вряд ли. Ведь не летает же он сам над болотами и сразу из двадцати двух районов поквадратно перебрасывает сюда эти визжащие своры. Ему гораздо проще установить некие технические устройства, ведущие отсчет времени, а потом порционно раздающие накопленную энергию. Не удивлюсь, если он в данный момент вообще забыл, что у него на болотах творится. Может, вообще про Ба не вспоминает?..
— Хорошо бы.
— Сколько уже волн прошло? — спросил Светозаров у сопящих от возбуждения пушистиков. Те рисовали палочки и вели скрупулезный подсчет почище, чем видеокамеры:
— Девятнадцать!
— Отлично. Значит, можем глянуть, что там в других местах творится.
И тройка иномирцев стала переноситься из одного подземного города в другой. Как оказалось, не зря. В одном месте что-то не сложилось. Может, магические зеркальные отражатели не сработали, может, настройка сбилась, а может, и несколько по-иному прошла первая волна свалившихся из иного мира бестий. Так что главные спасатели успели вовремя. Естественно, что остановить уже начавшееся нашествие они не смогли, а тем более повернуть его вспять, но зато чуть ли не наполовину сразу проредили скопившиеся внизу пещеры полчища бестий своим оружием. А потом при каждой новой волне так вообще сразу уничтожали около двух третей взбешенных хищников. Прусвет и Дмитрий действовали с помощью резаков, созданных древними шаманами и позаимствованных в мире альресков. После некоторой модификации этого чудесного оружия в лаборатории Титела Брайса оно стало практически неотразимым и било расширяющимися облачками по огромным площадям. В итоге после попадания этого и оружия, и проходческого инструмента полный паралич для любого живого существа наступал практически навсегда. И только в специальных условиях можно было оживить, вывести из смертельной комы недвижимое тело.
Ну а разошедшаяся и явно соскучившаяся по стрельбе Александра с криками азарта крошила разбегающихся тварей из огнестрельного оружия. Практически к концу вторжения в ее личном арсенале осталась только пара магазинов в личном пистолете да холодное оружие. Да и то, когда все закончилось, она замерла с пистолетом в руке, с некоторым сомнением выискивая взглядом расползающихся по дальним переходам тварей.
Заботливый супруг сразу постарался разрядить оставшееся напряжение шуткой:
— Ну что, отвела душеньку? Теперь болотные бестии от одного твоего вида шарахаться должны и дорогу сюда забыть.
— Я вся в копоти? — заволновалась красавица. Все-таки пороховые дымы до сих пор висели в воздухе и выедали глаза.
— Не в этом дело: ты так вопила, что наш друг Прусвет, недаром прозванный Живым Ужасом, тебе позавидовал.
Разумный кальмар и тут не понял юмора, зато вознамерился с запозданием воспользоваться своим уникальным голосом:
— В самом деле! Как это я забыл?!
Пришлось уже вдвоем успокаивать товарища и для профилактики опять промчаться по всем двадцати двум пещерам. Потом выскочили наружу и дали надлежащие наводки тем войскам, которые стояли в том районе, где болотным бестиям все-таки удалось частичное вторжение. Но, услышав, что сражаться придется только с третью обычного объема, да еще и частично обожженной, отравленной и парализованной, бравые пушистые вояки резво двинулись под каменные своды на добивание.
Как раз к этому моменту, если положение останется под контролем, и планировался всеобщий захват всего состава совета старейшин баюнгов. Накануне графская чета в парном подсмотре побывала в столице великанов, и теперь четко было известно время полного собрания этих ставленников Крафы. Все-таки как-никак начиналась война, и предатели собирались решать важные государственные задачи.
Решать они и в самом деле начали. Да только все их высокие помыслы были развеяны после бесцеремонного переноса всего марионеточного собрания в полном составе, вместе с охраной, писарями и кулуарными секретарями, прямо на дно небольшого ущелья. Выбраться оттуда и великанам оказалось не под силу. Зато собравшиеся на верхней кромке обрывов милые пушистики могли общаться с братьями своими старшими сколько угодно. По утверждению туюсков, они намеревались добротой и убеждением перевоспитать своих врагов за неделю.
— А может, и за две. Или три. — Именно так бесшабашно и со смирением высказался один из глав родов.
И в самом деле, куда теперь спешить, если война отложена, и, скорее всего, навсегда?
Ну а для некоего перевоспитания всех остальных великанов была задействована совсем иная пропагандистская акция. Вряд ли такая проходила когда-нибудь в мире Ба. Не только в столице, но и в нескольких крупных городах за час до начала большого совета старейшин парочка специальных автоматических планеров раскидала тысячи листовок, где ясно, черным по белому, было написано, кто в самом деле злой колдун, а кто такие воистину добрейшие, умнейшие и заботливые обо всем народе Торговцы. Прием несколько подлый, нечестный, но вполне действенный. То есть тут еще написанному пером верили безоговорочно, особенно простые баюнги. Ну и когда к главной площади столицы стали стихийно стекаться толпы великанов, в правительственном здании никого не оказалось и в воздухе стало пахнуть грозой, вот тут и возник на балконе для ораторов баюнг в древних, но тем не менее немыслимо ценных доспехах. И начал он свою речь точно так же, как перед туюсками:
— Меня зовут Шу'эс Лав. И мой отец Шу'юс Трит когда-то имел огромный замок в большой долине.
Ну а дальше он заранее отрепетированными речами довел до сознания собравшегося народа, что, как и куда. Причем помогал ему во время произнесения речи и некий личный опыт: ведь он уже вспомнил семнадцатый год жизни и свои первые самостоятельные переходы между мирами.
Кстати, если говорить об умении Торговца. Пожалуй, только Александра знала, скольких усилий ее супругу стоило уговорить резко повзрослевшего стажера на первые прыжки только под его личным контролем. Причем Дмитрий не так боялся самих прыжков, нет. Наоборот, он был безмерно рад, что у него появился друг, товарищ и напарник. Он очень опасался какой-нибудь очередной ловушки со стороны малопонятного, непредсказуемого пока Крафы. Ведь недаром отец великана предупреждал в письме, что сражаться с супостатом следует только после рассеивания в межмирских пространствах всех порталов-ловушек.
Скрепя сердце Шу'эс Лав согласился шагать в створы самостоятельно, и то лишь при полном обмундировании и экипировке. Причем только в том комплекте, который утвердит Дмитрий Петрович Светозаров. А он утвердил в первую очередь пуленепробиваемый сюртук с полным набором всей вычислительной и сопроводительной аппаратуры. И уже толь-ко одно его деяние в этом направлении можно было назвать геройским: заказ в техническом мире Ситулгайна сюртука по меркам, снятым с великана трех с половиной метров ростом. Александра сама видела расширившиеся глаза директора уникального пошивочного заведения для военных, который после долгого бормотания по поводу всегдашней срочности вдруг рассмотрел поданные ему на листке размеры.
— Да вы шутите?! — вскричал он. — Или желаете закамуфлировать в уникальную ткань боевого робота-андроида межпланетной разведки?! Да сюда тканей и оборудования уйдет втрое больше обычного!
— Я тоже утраиваю оплату заказа, — спокойно ответил Торговец, что вызвало у директора только новое рычание:
— Все вы, господин советник, меряете деньгами! — Но тон уже стал вполне умеренным. — А ведь у меня не рабы работают, а люди.
— Сколько конкретно будет участвовать работников в пошиве и создании сюртука?
— Ммм… Да человек пятнадцать.
— Тогда при расчете я доставлю еще пятнадцать вот таких сувениров. — И Дмитрий выложил на стол переливающуюся перламутром ракушку. — Так сказать, в виде поощрения. Она живая, питается влагой из воздуха и, самое удивительное, напевает частенько немыслимые, фантастические мелодии. Надо только ее погладить по верхней кромке.
С настороженным лицом директор ателье произвел манипуляции пальцами и с детским восторгом слушал, в общем-то, незатейливую мелодию. Зато потом его глаза блеснули странной заинтересованностью:
— И где такие волшебные игрушки произрастают?
Покупатель ответил доброй улыбкой и вопросом:
— Я ведь у вас не выпытываю производственные тайны вашего пошивочного клана?

В общем, с сюртуком все сложилось, как никогда, прекрасно, и уже завтра его следовало забирать, а пока Светозаров стоял сзади великана, поглядывал из-под локтя на площадь и готовился в случае любой непредвиденной угрозы убрать своего коллегу в безопасное место.
Но все прошло, как и планировалось. После длительной и продолжительной речи на древнего героя посыпались вопросы. После идеально отточенных подсказками наставника ответов народ, вполне естественно, стал интересоваться: что делать, куда идти, что менять?
На что с балкона слетел строжайший запрет на ведение боевых действий с добрейшими туюсками и призыв-совет немедленно выбрать в новый совет старейшин самых честных, миролюбивых и достойных граждан. Напоследок местный Торговец провозгласил:
— Трудности еще продолжаются! Война с подлым Крафой еще не окончена. Поэтому на короткое время я вынужден буду вас покинуть. Но учтите, если вернусь, а все еще будет здесь по-старому, то и новый состав совета старейшин окажется на перевоспитании в ином мире.
В том, что пленными пока занимаются пушистики, решили не признаваться. Иначе могли произойти политические трения и накладки. «Вроде воевать нельзя, а туюски наших пленных не отпускают?» Именно такие провокационные вопросы могли бы задать сторонники и родственники прежних старейшин. А так нет продажных стариканов — нет проблем. А когда вернутся, колесо прогресса повернуть вспять уже не удастся.
Эффект прыжка в межмирское пространство тоже работал на рекламную кампанию. Пусть народ видит, что перед ним не аферист или дешевый фокусник балагана, а истинный, добрый, могучий и справедливый Торговец. Ведь именно так утверждалось в каждой листовке.
В итоге, вернувшись всей группой в Свирепую долину, Светозаров позволил себе расслабиться и закатить торжественный ужин. А потом и одну ночь отоспаться как следует. Перед финалом затеянной операции на Земле еще оставались одни сутки.
— Дамы и господа! Короткий отдых мы заслужили. Ну а потом… покой нам только снится!

Глава тридцать третья
НЕИЗВЕСТНЫЕ ВОДОФОРМЫ

На следующее утро в графские апартаменты кто-то стал ломиться с напористостью танка ни свет ни заря. Пришлось Дмитрию с невероятным усилием отрываться от любимого тела своей разомлевшей женушки, надевать халат и тащиться к двери:
— Кто там и чего надо?
— Граф, прошу меня простить, — раздался бас великана. — Но во время сна ко мне вернулась память сразу за три с половиной года, и я теперь себя помню в возрасте двадцати с половиной лет.
Хозяину замка очень хотелось вернуться к теплой супруге, поэтому он выдавил из себя с некоторой безысходностью:
— Я рад за тебя, но, может, еще пару часиков вздремнешь? А уже тогда за все выигранное у склероза время сразу и отчитаешься.
— Да мне все равно уже не спится. — Великан, видимо, и к старости не станет отличаться деликатностью. — Тем более что я вспомнил две личные встречи с Крафой. И кое-что по Свингу Реальностей.
Тотчас дверь раскрылась нараспашку.
— Заходи. — Глядя, как гигант, согнувшись, вошел в дверь, граф постарался его сразу усадить на широкую скамью, косясь на свою великолепную люстру в гостиной, и предложил: — Что будешь завтракать?
Шу'эс Лав не только возвращал себе после каждого сна по году памяти как минимум, но и удваивал свой аппетит. Видимо, пытался наверстать удовольствие, упущенное за полторы тысячи лет медвежьей спячки. Поэтому никогда не отказывался от любого угощения. И сейчас, оценивающе рассматривая великана внешне, Светозаров похвалил себя за предусмотрительность: ведь он заказал сюртук на два размера больше.
По внутренней связи он попросил доставить из кухни самый обильный завтрак человек на восемь и уселся напротив.
— Рассказывай!
А по звукам из спальни догадался, что его любимое тело в кровати уже не ждет в неге и покое, а интенсивно облачается, чтобы тоже присутствовать при рассказе. На это оставалось только незаметно вздохнуть и уже в который раз мысленно пообещать себе свадебное путешествие на необитаемый остров.
Пришлось слушать со всем вниманием.
Период возвращенных во сне воспоминаний включал в себя две довольно продолжительные встречи Шу'эс Лава с пресловутым Крафой. И начал он рассказ с описания внешности злого гения:
— Как по мне, то все вы смотритесь несколько… мелковатыми. Но вот ваши женщины всегда считали Крафу неописуемым, неотразимым красавцем. Какие только сплетни о его амурных похождениях не рассказывали! Порой даже мне, в моем двадцатилетнем возрасте, было то стыдно за великого ученого, то жутко завидно. Он умел произвести впечатление: красивый, ухоженный, лощеный и вежливый. Умел складно говорить, поражал ораторским искусством и вовсю использовал свои таланты психологического манипулирования любым разумным созданием. Кажется, его любили в то время все: и наши баюнги, и люди-птицы, и люди-парители. Вернее, сейзуны. А увидел я его…

Первый раз с Крафой тогда еще ничем не прославленный воин встретился и, можно сказать, познакомился в Свинге Реальностей, куда он впервые в девятнадцатилетнем возрасте был удостоен лично доставить младшего племянника на месячные каникулы. Как раз проходил некий научный симпозиум среди Торговцев, на который и примчались почти все наилучшие ученые, исследователи и экспериментаторы. Если судить по некоторым выводам и громким ссорам в кулуарах, то именно на том симпозиуме и наметился первый раскол Торговцев сразу на несколько противоборствующих лагерей. Потому что уже через год об этом заявляли во всеуслышание.
Но тогда молодому бойцу, интенсивно еще обучающемуся всем возможным воинским дисциплинам, очень хотелось хотя бы увидеть вблизи самого знаменитого и прославленного коллегу. А вышло еще лучше: присутствовавший на всеобщей встрече дядя, который был дружен с очень многими, как-то привел и самого Крафу непосредственно в их апартаменты, и тот провел там несколько часов. Причем не только во время застолья спорил со своим старым другом на тему наиболее опасных коконов, но и довольно снисходительно пообщался с самим Шу'эс Лавом и даже подарил какую-то мелочь его малолетнему племяннику.
Общение свелось к тому, что Крафа слишком уж насмешливо отнесся к самой идее стать прославленным воином, способным владеть любым оружием и в любой ситуации уметь найти решение с помощью военной силы. Он и рассмеялся-то несколько обидно, но постарался после этого деликатно пояснить причины такого пренебрежения:
— Уже сейчас с помощью магии, с помощью наших умений Торговцев можно решить любые проблемы. Вплоть до смены курса развития любой цивилизации.
— Но ведь это запрещено нашими законами! — запальчиво воскликнул тогда молодой воин. На что и получил небольшую лекцию о сути создания любых законов:
— Законы создают сильные. А удел слабых в любом случае следовать этим законам. Никакие предрассудки или устаревшие догмы не имеют права довлеть над сознанием свободной, образованной личности, стремящейся улучшить, преобразовать иные миры, доводя их до эталона наивысших идеалов. Только мы, познавшие магические силы, можем решить, как и в какое русло направить развитие иных разумных цивилизаций. Причем грубая физическая мощь, меч, пистолет или танки, используемые для подобных трансформаций, окажутся совершенно бессмысленны. Только чистый разум, только наши магические возможности наведут в иных мирах истинный порядок.
В тот момент дядя не выдержал и возмутился:
— Зачем молодежи мозги захламляешь? Глупая демагогия о нашем всесилии только приблизит нас к краху и гибели. Ведь недаром в наших основополагающих законах развития сказано ясно: никакого кардинального вмешательства. Никакого! А ты ратуешь за уничтожение правителей одним махом и практически насаждение иного типа правления.
Дальнейший спор пошел на весьма повышенных тонах, так что молодому великану не с руки было вмешиваться. Зато он запомнил почти каждое слово и теперь постарался пересказать все в подробностях Дмитрию Светозарову. Причем сам и привлек внимание к впервые мелькнувшим тогда словосочетаниям: заветы Водоформов, наследие Водоформов и тайны Водоформов.
Заветы неизвестных существ в общей своей сути и составляли свод законов Торговцев. Их придерживались десятки поколений, а общая история уходила на три тысячелетия назад. Именно тогда, как писалось в хрониках, появились первые создания, могущие видеть створы между мирами и пользоваться межмирским пространством.
С наследием Водоформов было и того проще. К нему принадлежал сам замок Свинг Реальностей, который восстанавливался практически во все времена обозримой истории. Потому что когда сюда пришли первые путешественники между мирами, здание было на добрую треть разрушено и почти половина всей защитной магии не действовала. Хорошо, что отыскались подробные планы и инструкции по восстановлению замка. Вот по ним и работали самые лучшие и самые мощные по своим знаниям и по своей магии ученые.
Помимо замка в наследство входили и некие мифические Опорные Станции, которых почти никто не видел и не встречал. Единичные случаи одноразовых находок только сбивали с толку, а описания свидетелей отличались чисто полярными несуразицами. В самих инструкциях, найденных в замке, якобы указывалось конкретно: Опорные Станции — это базисные опорные точки между всеми вселенными. Они неуничтожимы и вечны. В них стекается и накапливается вся информация по окружающему сектору. Внутренняя информация доступна только создателям Станций; наружная, не имеющая большой тайны, — любому путешественнику.
Увы, сам Шу'эс Лав пока никакой иной информации по найденной документации не имел. Разве что потом вспомнит.
Ну а тайны Водоформов вообще не поддавались осмыслению. Только и предполагалось, что они могут все. Хотя были и конкретные упоминания об их силе, начертанные на единственном листке мемуаров праотца всех Торговцев, легендарного Кирриалла Познавшего. Всего три строчки: «Водоформы могут уничтожить и разорвать на мелкие частички любое живое существо только одним взглядом. Они могут взрывать звезды. Любое распоряжение Водоформа — приказ для любого существа, состоящего из плоти».
Причем в споре с дядей начинающего воина Крафа как раз и ссылался больше всего именно на последнюю строчку мемуаров, восклицая при этом:
— Вот! Кто сильней, тот и распоряжается! Тот и направляет жизнь по устоявшемуся, желаемому руслу!
— И кто нами управляет? — не сдавался дядя. — Да никто! Мы предоставлены полной свободе развития.
— Это тебе просто так кажется, потому что наша свобода — это не что иное, как идеальный, хорошо видимый итог целенаправленной воли все тех же Водоформов. Если они и вмешиваются, то лишь для корректировки процесса.
— Ха! Ну тогда они сразу вмешаются, если ты начнешь нарушать устоявшиеся, незыблемые долгие тысячелетия законы.
— Как раз наоборот! Если я не внесу назревающие перемены, то высшие силы сметут все живое, а Торговцев в первую очередь.
— Да ты бредишь! Тебя надо лечить! — орал разошедшийся дядя Шу'эс Лава.
Но Крафа отвечал с не меньшей горячностью:
— Вот время и покажет, кто из нас был прав!

Вторая встреча молодого война-великана состоялась через полгода в каком-то затрапезном мирке, где сотне молодых воинов-Торговцев пришлось воевать в довольно странной и непонятной обстановке. Шу'эс Лав так и не взял в толк конкретно: зачем вообще Торговцы отрядили туда такую массу своих представителей и те целую неделю наказывали, а то и просто растаскивали сцепившиеся там в страшной сече армии нескольких народов. Крафа, скорее всего, в том мире старался стравить всех со всеми и обкатывал там какие-то свои идеи.
Более конкретных фактов пока не было.

А когда великан закончил рассказ и со всей своей воинской удалью набросился на доставленный завтрак, Светозаров в глубокой задумчивости чуть не оторвал себе мочку уха, настолько ее теребил. Мочку спасла Александра, взявшая мужа за руку и вопросительно заглянувшая в глаза:
— Ну и чего ты так разволновался?
— Да вот, какие-то Водоформы еще появились! А судя по их возможностям и по тому, что у Крафы получилось все им задуманное, то, может, и в самом деле именно такое развитие истории некие силы сформировали? Это же надо, уничтожать любое создание одним взглядом! А?! Только всесильных циников нам не хватало!
Графиня Светозарова порывисто вздохнула:
— А вдруг они… эти… как их… как боги?
— Да нет, такого не бывает. Если боги и существуют, то им наша возня, а то и вообще существование глубоко до… лампочки, что ли. Даже и слова такого культурного не подберешь. Так что мы еще побарахтаемся. Главное, что Крафа по своей сути тоже просто человек.

Глава тридцать четвертая
НАЗОЙЛИВЫЕ ТЕХНИКАНТЫ

Перед тем как окунуться в море ожидающихся на сегодня проблем, Светозаров поинтересовался у своего теперь уже полноценного коллеги:
— Значит, ты уже свободно можешь шагать в подпространство и совершать все предписанные нам действия?
— Ну… не все, — несколько смутился Шу'эс Лав. Чем больше он вспоминал из своей жизни, тем с большим уважением и трепетом посматривал на своего нынешнего наставника. — До вашего уровня, граф, мне и триста лет припомненных подвигов не помогут. Мои умения до постыдного скромны: сам, без оружия, могу прыгнуть практически из любого места. Если на мне будут мечи, прочее оружие и латы в четверть моего веса, то уже хотя бы край створа необходим для зацепки. Ну и пока еще всего лишь один свой собственный вес как добавку могу захватить из непосредственного центра створа. Два веса мои коллеги в нашей эпохе могли брать «на грудь» только годам к двадцати пяти, а то и тридцати.
— М-да, тогда понятно, что для поимки таких коллег и особых ловушек не надо, — загрустил хозяин замка.
На что Александра тут же напомнила:
— Ты ведь для этого с десяток амулетов для нашего великана придумал.
— Ха! Если бы я еще знал обо всех типах и разновидностях ловушек! Вдруг их десяток модификаций? А то и сто? Приходится ориентироваться только по одной да по тому провалу, который меня вывел в мир альресков. Ну, еще западня Азарова, в которую мы с тобой угодили, несколько хороших идей подсказала. Но просчитать все варианты никому не под силу. Не говоря о том, что амулетов еще наделать надо, но даже наш здоровяк тогда под их тяжестью загнется. Вот если бы один склепать, да самый универсальный.
— У тебя получится, я уверена. Ну теперь куда? С контрольным прыжком в Ба?
Примерно раз в пять часов граф Дин старался наведываться в пещеры добрых пушистиков с контрольным осмотром. Мало ли какие сюрпризы подбросит злой гений Крафы или его наследники в ответ на полный возврат болотных бестий, а то и на поголовное их истребление при этом. Но пока у жителей гор все проходило в спокойном, будничном режиме. Туюски уничтожили те единичные хищные создания, что затерялись в переходах, и теперь только ждали сигнала ко всеобщей команде о возвращении в родные, уцелевшие от разрухи города. Но пока заготовленной впрок пищи в долинах хватало, войны не было, великаны не наступали, а посему главы родов решили лишний день-два выждать. Чудеса чудесами, а страшные потери в древней истории навевали печаль и утроенную осторожность.
Но сегодняшним утром назначенный накануне распорядок дня Дмитрий чуть изменил:
— Нет, вначале мы все-таки наведаемся в Ситулгайн и заберем сюртук. Примерим его, а уже потом отправимся в Ба.
— А Леночку с собой возьмем? Тител разрешил ей с сегодняшнего утра вставать.
Светозаров задумался, подвигал бровями, но все-таки решил пока с собой сестру никуда не брать.
— Понимаю, что Курт ей со своими анекдотами уже надоел, но пусть еще денек посидит дома. Тем более что и в замке есть что посмотреть. Да и пегасов пусть проведает.
— Она вчера в конюшне полдня провела.
— Как?! Ей ведь ходить нельзя было!
— Разве это проблема? Барон Вайсон и не такие решает. Приспособил для Леночки удобное кресло на колесах и толкал ее, куда только раненая указывала пальчиком.
— Ох уж этот барон! — не удержался Дмитрий от ревнивого восклицания. Но тут же взял себя в руки и добавил: — Но раз он так за нее переживает, пусть еще и сегодня возле нее подежурит.
— А Прусвета с собой возьмем?
— Раз он за ночь не вернулся, то, значит, до сих пор исследует недра Свирепой долины. Меня уже давно вздрагивания и мелкие землетрясения беспокоят, так что пусть там осмотрится в основании гор. Как раз для него работа. А значит, — он развел руками, — отправляемся втроем.
Уж так ему не терпелось облачить Шу'эс Лава в пуленепробиваемый сюртук и обвесить нужными магическими амулетами и техническими новинками.
Отправились прямо из апартаментов.
Правда, вначале Светозаров перенесся в свой дом, где на сработавшую сигнализацию оповещения сразу же прибежал впервые потерявший свою невозмутимость дворецкий. Он, конечно, видел рослых людей, но его двести шесть сантиметров рядом с великаном показались лилипутскими. Но обижать гостя, называя его андроидом, Шалвенгройз не стал. Только и позволил себе один вопрос:
— Господин Дин отыскал своего нового родственника? — Про сестру он уже знал.
— Однозначно! Только степень родства определить трудно, а вот внешнее сходство бросается в глаза сразу. Но ты чего так официально и на «вы»?
Дворецкий нервно крутанул головой:
— Так с соседом нашим беда, арестовали академика. Уже сутки, как в доме господина Курстюнгрьюма ведется обыск, что-то увозят в коробках, допрашивают прислугу.
— Уф! Хорошо, что я успел забрать у него все заказанное оружие, — пробормотал Светозаров, вытирая ладонью резко вспотевший лоб. — И все остальное заказанное оборудование. А повод какой для ареста?
— Пока неизвестно, но привратник намекнул на какое-то превышение служебных полномочий.
— Хм. Странно это и не ко времени.
— Но больше всего меня пугает другое, — продолжал явно обеспокоенный Шалвенгройз. — Сегодня утром мне чуть ли не силой, причем под расписку и заставив идентифицировать мою личность касанием, вручили два польеди: для советника Дина и для меня.
— Э-э… Что-то запамятовал.
— Ну это такая карта телепортаций, которая уже некоторое время считается обязательной для каждого гражданина. Я ведь уже пару раз упоминал.
— Да, да, да.
— Так вот, в этой польеди перед любым перемещением с помощью телепортации следует обязательно вписать: откуда и куда следует гражданин. Исправить надпись уже нельзя, она сразу попадает во всеобщий банк надзора сети телепортаций.
— Что за абсурд! Вроде всегда граждане Ситулгайна в этом вопросе были совершенно свободны и независимы от подобного контроля. В честь чего такие строгости?
— В какой-то удаленной галактике тамошние ястребы тоже соорудили телепортационную сеть и теперь с ее помощью разворовывают секреты, всеобщее достояние культуры нашей цивилизации. Вот потому и создали банк надзора.
Светозаров пожал плечами:
— Но с другой стороны, ни ты, ни я не пользуемся телепортацией, так что можем все эти записи в польеди полностью проигнорировать.
— В том-то и дело, что вручавший мне карты комиссар отдельно подчеркнул, что, дескать, господин советник давно пользуется незаконными перемещениями, его передвижение фиксируется, а игнорирование польеди воспринимается как нежелание сотрудничества с соответствующими органами. Как следствие будут приниматься крайние меры пресечения.
Глядя на примолкнувшего, слегка побледневшего супруга, Александра и сама не на шутку испугалась:
— Думаешь, это месть со стороны Крафы? Или происки здешних недоброжелателей, господ техникантов?
Именно этим словом супруг в последнее время все чаще называл обитателей наиболее развитого в техническом отношении мира Ситулгайн.
— Увы! Ситуация еще более нехорошая, — пробормотал Светозаров. — Крафа никак нас здесь отыскать не мог, даже гипотетически. И любых местных недоброжелателей мы переживем. Больше всего меня пугает тот факт, что власти видят и могут проследить мое перемещение. А там уже один шаг до раскрытия тайны, что я из иной вселенной. Но как им это удается? Как они смогли меня вообще засечь?
К сожалению, подобные восклицания носили чисто риторический характер. Раз данный технический мир давно использовал телепортацию как таковую, то в конце концов обязательно изобретет нечто, позволяющее улавливать само направление перемещений и фиксировать их на приборах. А там и до выделения «странных» прыжков всего один шажок.
— Тогда возвращаемся обратно! — стала настаивать бывшая агент.
— Это мы сейчас сделаем, но вот… — Он выразительно посмотрел на дворецкого, но тот пренебрежительно отмахнулся:
— Мне нечего бояться, и я со спокойной совестью остаюсь здесь! А про польеди скажу, что господин советник даже не успел ее взять в руки. Это ведь правда, она при этом сразу автоматически еще и идентификацию производит.
— Хорошо, Шалвенгройз, тогда мы сматываемся. Потом как-нибудь дам о себе весточку. До встречи!
Когда троица вновь оказалась в Свирепой долине, все в тех же графских апартаментах, Торговец нахмурился еще больше и решительно сказал супруге, которая по неосторожности, а может, и по чьему-то злому умыслу оказалась по другую сторону стола:
— Но сюртук для Шу'эс Лава я техникантам оставлять не намерен! Ждите, я скоро!
И кажется, даже не расслышав отчаянный крик Александры, он провалился в подпространство.
— Дима! Стой! — Графиня бессильно подпрыгнула к потолку, задействовав свои ускорители и чуть не раскрошив при этом люстру, а потом атакующей чайкой набросилась на невинного великана: — А ты чего?! Ведь рядом стоял, мог поймать за локоть!
Тот испуганно выставил вперед гигантские ладони, подтверждая, что в свои двадцать с хвостиком лет он был еще далеко не прославленным и бесстрашным воином.
— Как можно? Ведь наставник…
— Для кого наставник, а для кого… — прошипела Шура, но вовремя спохватилась и замерла прямо в воздухе, прислушиваясь к своей интуиции.
Знающий о ее умениях предвидеть опасности великан пробасил:
— Ему настолько грозит опасность?
— Не могу понять. Вроде как так явно не грозит, — призналась графиня. — Но вот на душе так и крутит, так и крутит.

Понятно, что материализоваться сразу в месте непосредственной выдачи заказа Светозаров не стал. Особенно после тех новостей, которые услышал от дворецкого. Уж такому человеку, как Шалвенгройз, если он обеспокоился не на шутку, следовало поверить сразу и принять все дополнительные меры безопасности.
Поэтому на нужном индустриальном полигоне Торговец вышел беззвучно из створа внутри громадного промышленного центра, где и так телепортирующихся людей сновало не меньше, чем планктона в Мировом океане. Если банк надзора и зафиксирует лишнюю, неучтенную траекторию, то пусть ее еще конкретно привяжет к определенному индивидууму. Пройтись дальше следовало всего с километр, до ближайшего перекрестка на полигоне, где через три здания и располагалось нужное ателье.
Если судить по точному местному времени, то прибыл клиент за покупкой на четверть часа раньше условленного. Но в любом случае, когда он зашел в помещение выдачи заказа, его уже там ждали. Директор сразу встал из-за стола и с радушием пошел навстречу:
— Так и знал, что вы не опоздаете! Поэтому заранее дал команду, чтобы сюртук со всеми комплектующими уже подавали сюда из производственного цеха. Наши умельцы проявили чудеса упорного труда, но успели сделать в срок. А пока приглашаю посидеть и выпить по чашечке саруши.
Он радушным жестом указывал на другой стол, где секретарша уже выставляла поднос с местным, весьма модным тонизирующим напитком саруши. Но Дмитрию сразу не понравились посторонние люди в помещении. Трое возились вокруг какого-то чистильного агрегата, у которого слишком демонстративно выставленная вверх труба пылесоса смотрелась более чем не к месту. Еще два упитанных молодых человека осматривали образцы продукции, выпытывая что-то у клерка, совсем рядом с накрытым столом. Четверо поодиночке бродили по всему залу. Рядом с местом секретарши восседал какой-то слишком уж изящно одетый тип. Этот франт тоже здесь был неуместен. Вроде он и заигрывал с барышней весьма мило, но вот сама барышня вела себя слишком нервно: после подачи саруши по команде своего шефа шумно упала в персональное кресло и постаралась там стать как можно меньше размерами.
Поэтому пока усаживался за столом, пока говорил о несуществующих мелочах и пока принюхивался к удивительному аромату напитка, Светозаров постарался проверить и просмотреть все, что мог. Вроде никаких, по крайней мере известных ему, коконов или ловушек вокруг не замечалось. Но это вовсе не означало, что их не было рядом в принципе, ведь их могли включить по первому же сигналу.
А вот некое постороннее средство в саруши обнаружилось сразу. Вроде как не ядовитое для организма, но весьма и весьма опасное в плане воздействия на сознание. То ли усыпляющего, то ли угнетающего воздействия.
«Решили усыпить и брать малой кровью? — с возрастающим азартом подумал Дмитрий. — Ну ладно, посмотрим на ваши силенки, господа техниканты! А что вы скажете на это?»
И, словно устраиваясь удобнее на стуле, нечаянно упустил свою чашечку, выливая содержимое на стол:
— Ох! Какой же я неловкий!
— А-а-а-х!.. — не удержался от прорвавшейся досады директор. Но попытался улыбнуться, предлагая: — Сейчас заварят новую порцию.
— Не стоит беспокоиться! — остановил его гость строгим голосом. — Угощения меня не интересуют. Лучше давайте я с вами рассчитаюсь за заказ.
— Даже на него не взглянув?
— Мы с вами сотрудничаем давно, да и все прекрасно осведомлены: в моих правилах всегда доверять постоянным партнерам.
Кажется, нажим в голосе подействовал как надо: директору стало жарко и без выпитого напитка.
— Ну… Если вы так настаиваете…
— Было бы странно, если бы я настаивал на противоположном.
Вот в этот момент в события и решил вмешаться франт. Приподняв свои пальчики с заметным маникюром на уровень груди и раскрыв ладони, он, словно показывая полную безоружность, встал, прошелся несколько метров и уселся рядом с директором со словами:
— Странно, что вы не захотели выпить саруши, господин советник. А может, Дин? Или как вас там зовут на самом деле? Давайте говорить начистоту, пока я вам еще предоставляю такую возможность. Согласны?
Выждав длинную паузу и посматривая на франта как на случайно залетевшую моль, Дмитрий заметил, что все вокруг пришли в состояние наивысшей боевой готовности. Ну разве что кроме директора и его секретарши. Кстати, и тележку с заказанным изделием доставил один из работников. Да так с ней и замер, выехав из лифта, не понимая, что это вокруг творится и что за напряжение разлито в воздухе. Ну и самое важное, наконец-то включился неведомый агрегат, замаскированный под уборщика. После чего вокруг всего помещения создалось некое преддверие ловушки-кокона, который Крафа использовал при поимке Торговцев в малой башне Затворника.
«Ха! Знали бы они, сколько на мне сейчас накопителей! — мысленно рассмеялся Светозаров, довольный, что суть готовящейся на него пакости разгадана, а средства по ее деактивации известны и даже сведены в удобный самодействующий амулет. — А ведь если я еще и их использую!.. Может, для смеха уничтожить этот пошлый банк надзора за телепортацией? — И сам себя оборвал: — Не зарывайся! Хм. А вот… наказать кое-кого надо обязательно!»
Демонстративно, не спеша, перевел взгляд на директора и с подчеркнутой вежливостью стал задавать вопросы:
— Уважаемый, я вас когда-нибудь обманул?
— Ммм… Ни в коем случае!
— Я когда-нибудь попытался отсрочить оплату или устроить скандал с придирками?
— Да я всей душой.
— Вы показали работникам мою дополнительную премию в виде волшебной ракушки?
— Да.
— Или вы мало заработали на мне во время самого последнего крупномасштабного заказа на три сотни сюртуков?
— Ну как вы не поймете!
Но покрасневшего директора резко, по-хамски перебил скривившийся франт:
— Хватит паясничать, господин советник! Вы прекрасно знаете, что подобные сюртуки могут использовать заговорщики, сепаратисты из окраинных галактик. Вследствие чего может пролиться кровь доблестных защитников Ситулгайна. Признавайтесь, для кого вы делаете заказы?!
Нисколько не меняя тона и направленности обращения, Торговец продолжал стыдить раскрасневшегося директора:
— Жадность одолела? Или желание выслужиться?
— Я тут ни при чем! — уже совсем потеряв лицо, пожалев обо всем, с раздражением буркнул директор.
— Увы! Вина на расторжении сделки между деловыми партнерами только на вас. Поэтому я имею полное право…
— Ха! Сейчас я вам ваше право… — стал с угрозой приподниматься франт.
— …забрать заказанный товар в виде моральной компенсации бесплатно. Счастливо оставаться!
Вот тут все и завертелось. Уже вполне знакомо разлилось сияние, знатно громыхнуло, а в сторону заказчика вытянулась чернеющая воронка тумана. То есть агрегат еще и действовал строго по адресу, наверняка лишая своими силами любого телепортера возможности к передвижению. Но только кончик воронки коснулся Дмитрия, как включился его самосрабатывающий контактный амулет. Из сюртука вынесся рой веселых искорок, втянулся в воронку, та резко накалилась до нестерпимого жара, а потом и рванула в стороны, словно при взрыве. После чего развалился на части и сам агрегат, застлав все пространство вокруг себя жутким зловонным облаком дыма, пара и копоти.
Светозаров своим щитом лишь косвенно прикрыл от взрыва самого директора и находящуюся в том же секторе секретаршу. Потому что только эти двое оказались не в самодостаточных изолирующихся скафандрах. Зато даже франт оказался затянут в матовый кокон с ног до головы, и его голос стал плохо слышен без внутренних устройств:
— Хватайте его! Быстрей!
Ну, раз уж ловушка-кокон не смогла поймать, то куда уж там воинам спецслужб! Пусть самым лучшим и проворным! Четверо, а то и пятеро с бессмысленной злобой столкнулись лбами в том месте, где только что находился иномирец. После чего, вскочив на ноги, уставились на захрипевшего от дыма и от досады директора:
— Заказ! Держите!..
Но было поздно. Ни заказчика, ни самого заказа вместе с тележкой в помещении уже не было. Естественно, оплаты тоже никто не оставил. Только разруха, дым и убытки. Да что там убытки! Ведь в мире Ситулгайна данное слово и репутация любого человека значили намного выше порой, чем поставленная подпись на документе. Особенно в сфере частного предпринимательского бизнеса. Так что отныне данному ателье, скорее всего, придется закрываться. Как рты ни затыкай, но собственные работники в любом случае разнесут молву о нарушении договоренности и попытке подло подставить доверившегося честного клиента.
Правда, франт еще в начале всей операции пообещал покрытие любых убытков. Но сейчас и он выглядел жутко недовольным после вопросов директора о компенсации.
— Вы о чем?! Да меня самого начальство на подметки порежет за провал такой операции! О-о! А уж уничтоженный портал-воронка!.. Эксклюзивная модель, единственный экземпляр!..

Глава тридцать пятая
МЕЛКИХ ДЕЛ НЕ БЫВАЕТ

В свой замок граф Дин вернулся в прекрасном настроении, которое не испортили даже гневные взгляды супруги и ее нарочитое обиженное молчание. Несмотря на собственный магический щит и подарок хаерсов Йо-Йо, некоторое количество копоти да сажи на нем осело, но он только расхохотался, рассмотрев себя в большом зеркале.
— Трубочист вернулся после грабежа! Погоня осталась в руинах дымохода! — Осознав, что Шура пока еще не готова к милым расспросам, он обратился к Шу'эс Лаву, который чинно восседал на лавочке, сложив руки на коленях: — Нет, ты видел этих техникантов?! Ничего лучше не придумали, как такой же прообраз ловушки, которую подлый Крафа еще полторы тысячи лет назад соорудил. Ну ничего, пусть теперь там сажу с лица слезами смоют да посчитают убытки! В том числе и по причине отсутствия последующих заказов. Подобные сюртуки и другие конторы на заказ сделают, только и надо будет мне подумать, как избежать фиксации личных перемещений в этом пошлом банке надзора телепортаций. А что для этого надо? Правильно, дружище: время! Но у нас его, что? Пока нет! Поэтому давай сюда. — Он поманил великана в прихожую, где стояла тележка с заказом. — Я помогу тебе одеться и освоиться с техническими деталями. Милых дам просим не беспокоиться!
Последние слова относились к Александре, демонстративно отвернувшейся к стене и сердито покусывающей губы. Но с другой стороны, ее и в любом случае мужчины не позвали бы для примерки облачения для великана. Так что пока они возились, подтягивали, подгоняли размеры и испытывали многопрофильную начинку защитного костюма, графиня немного успокоилась и стала подумывать о грядущей мести: «Ничего! Я тоже что-нибудь устрою в том же духе! Возьму и спрыгну куда-нибудь по своим делам! Вот пусть тогда за мной помечется и поймет, как это переживать!»
Другой вопрос, что ничего конкретного, а тем более действенного в этом плане придумать не получалось. Ну как можно спрятаться от Торговца? Да еще и чуть ли не самого всесильного за всю историю? По крайней мере, так получалось со слов коллеги-великана, великого воина древности. А ведь тот еще и не все вспомнил. Вдруг и в самом деле еще несколько сотен лет воспоминаний к нему вернутся?
Зато мелькнула одна-единственная идея, как досадить благоверному супругу. Только и стоило, что в момент очередного переноса не стоять на месте, а сделать несколько резких шагов в сторону. Тогда Светозаров мог потерять самовольно движущуюся цель, выпустив ее из магического захвата. Хоть сама идея и была слишком абсурдна, зато дала женскому сердечку толику определенного удовлетворения: «Я бы потерялась, а вот он бы меня тогда пусть поискал! А вот когда нашел бы, то я бы ему… я бы ему!..»
Что она конкретно устроит Дмитрию в тот момент, было неважно. Главное, себя убедить, что за свои обиды она сможет всегда адекватно и достойно отомстить. А сейчас можно и добренькой стать, словно ничего не произошло. Или наоборот: сделать таинственный, многозначительный вид, а внешне со всем соглашаться. Пусть помучается!
Обиды женские порой рождаются на пустом месте. Но могут достичь гигантских размеров и отравить мирное существование любой супружеской пары.
Так и Светозаров ничего в момент возвращения не заметил. Жена улыбается, ну и ладно. Значит, осознала несуразность своего поведения и немыслимость каких-либо обид. Теперь можно и полюбоваться, похвастаться великаном, упакованным в новейшие достижения техникантов.
Шу'эс Лав и в самом деле совершенно внешне изменился. После смены своих деревянных, пусть и прочнее некоторых железных, доспехов он стал выглядеть словно главный герой из фантастических фильмов о киборгах. Ну, может, и не так жестко, человек все-таки, но словно вырезанные из кремня черты лица смотрелись эффектно. Причем и с внутренним хозяйством сюртука он вполне быстро научился обращаться как следует. Видимо, в той своей жизни он и не такие технические новинки повидал. Потому и удивляло, что его в хрустальный саркофаг уложили в латах из сверхпрочного, но все-таки дерева.
Кстати, сам саркофаг и все сопутствующее оборудование вместе со стеклянными сосудами в свою личную собственность уже давно истребовал Верховный целитель империи Рилли. Тител Брайс категорически запретил в подвале башни к чему-либо прикасаться до тех пор, пока он сам там все не осмотрит. И только после этого начнутся исследования. Все-таки продержать в неведомом стазис-поле живое существо полторы тысячи лет, и чтобы оно после этого сразу вскочило и побежало, такое умение древних даже в голове ректора академии не укладывалось. Но пока господин Брайс был невероятно занят созданием новой магической сущности, башню в Лудеранском лесу наглухо законсервировали и даже приставили к ней круглосуточную охрану. Вроде как оно то-го стоило.
Ну а сейчас Светозаров решил провести со своим коллегой первые эксперименты. В который уже раз проверив настроенные магические амулеты, он решительно выдохнул и приказал:
— Сейчас делаешь наикратчайший прыжок из прихожей в столовую. И ни метром дальше!
Створ там имелся, так что переход через межмирское пространство прошел благополучно. Причем наставник пробежал то же самое расстояние бегом чуть ли не быстрей.
— Ну как ощущения?
Великан покачал головой и вынужден был признаться:
— То ли навыки потерял, то ли и в самом деле что-то мешает. Словно тяжесть лишняя на плечи давит.
— Прискорбно. Хотя на тебе, как мы проверяли на весах, и одной четверти от твоего веса не висит. Так что идем в коридор и продолжим там.
На свободных от створа пространствах баюнгу оказалось перемещаться еще трудней. Он так распарился от приложенных усилий, что раскраснелся, запыхался и даже покрылся испариной. Уникальные теплорегулирующие внутренности сюртука не справлялись с охлаждением тела. То есть вот с таким весом и утвердился на данное время предел на перемещения вне створа между мирами.
Наставник, естественно, выглядел и разочарованным и недовольным.
— Теперь тебе понятны мои запреты? — вопрошал он. — И это ты еще без всякого дополнительного груза! Да попадись тебе не то что ловушка, простой крючок в бетонной стене, ты на него зацепишься воротником и будешь дрыгать ногами, пока…
Он махнул в раздражении рукой, на что стажер только еще больше понурил голову. Хорошо хоть графиня заступилась за великана:
— Ты бы себя вспомнил в его возрасте.
— М-да… Извините, погорячился. Ладно, глянем, что там у пушистиков.
На том первые тренировки и закончились.
Во внутренностях горного массива все оставалось тихо и без изменений. В ущелье продолжалось перевоспитание пленников, а в столичном городе как раз окончились выборы в новый совет старейшин. То есть в мире Ба все шло своим чередом, и никакой помощи или вмешательства не требовалось.
До перемещения на Землю еще оставалось некоторое время, поэтому наведались в королевство Ягоны. Там выяснилась еще одна, довольно приятная для людей новость. Собранный и тренируемый отряд воинов не просто испытывал новое вооружение, костюмы и вспомогательную технику, но несколько часов назад вернулся из первой, пробной вылазки в Хохочущий туман Зеленого Перекрестка. Прогулка получилась вполне себе легкая по той причине, что на некоторых участках болотных монстров практически на пути не оказалось. А вот разлагающихся трупов виднелось неисчислимое множество. То есть просматривалась невероятно эффективная польза от созданных магических зеркальных отражателей. Они не просто заткнули пресловутый импульсный портал с обратной привязкой сути, но еще, отбрасывая тварей обратно, в самом деле поменяли местами у них внутренности. Естественно, что те все и откинули при возвращении в болота свои лапы, ласты, копыта и когти.
Отряду без особого труда удалось достичь максимально дальней точки, до которой раньше доходили с наибольшим напряжением всех усилий. Мало того, с помощью летающей разведки, которая, в общем-то, зарекомендовала себя неплохо, впервые осмотрели просторы за глубоководным провалом, через который в любом случае или придется переплывать, или перелетать. Там тоже начинались несусветные нагромождения скал, болот и уже многократно большее количество хищных бестий. То есть уже там придется идти отряду в сюртуках с огромным напряжением. А еще лучше усовершенствовать нечто из имеющегося оружия: стрелковое себя оправдывало не слишком, а луки и копья могли оказаться неэффективными.
Из восьми используемых видеокамер к операторам вернулось шесть, что для разъедающего почти все на свете Зеленого тумана оказалось весьма неплохим результатом. Снятые кадры в данное время усиленно просматривались Ледовой Владычицей, которая на территориях за глубоководным проломом опознала нескольких тварей, которые во сне преследовали ее мать. То есть теперь уже можно было сказать все с большей уверенностью: где-то там, в неизвестных далях таинственного Хохочущего тумана, мог находиться если не целый мир, то какая-то часть его, завернутая в несколько коконов, и выбраться оттуда мог человек только собственными ногами, преодолевая коварные топи и вырываясь из зубов кровожадных тварей. Вполне возможно, что и штаб-квартира самого Крафы находилась в сосредоточии тех коконов, а может, и в плену там томилась не только мать Леды, а очень многие, давно похищенные из подпространства Торговцы. Ведь недаром в виденном сне окровавленная беглянка говорила не только о себе в единственном числе.
В короткой беседе с Бонзаем Дмитрий стал настаивать, чтобы без него больше в болота Зеленого Перекрестка не шли.
— Почему? В отряде почти ни одного раненого, а в следующий раз я и сам их возглавлю. Тем более мы хотим проверить остальные три прохода, начинающиеся от Перекрестка.
— Вот потому и не хочу, что там вроде как другие твари и другой мир. Да и за тебя опасаюсь! — напустился Торговец на короля. — А чтобы ты четче осознал все опасности на нашем пути, вспомни, что мы видели на континенте юга? Помнишь тот вулкан с Зеленым туманом?
— Еще бы, Бормот называется, как и вся столица.
— Так вот, вначале следует именно в вулкан летающие камеры запустить и все как следует высмотреть. Вдруг нам и не понадобится по болотам переться? Вдруг сразу под вулканом мы на этого Крафу и наткнемся?
— Хорошо бы.
— Вот потому и не торопись. Соберем силы, осмотримся в Бормоте, если надо, целителей лучших приглашу, запасемся надлежащим оружием, а только тогда и двинемся на штурм. Все-таки завалить Крафу, это не твоего умалишенного дядюшку с престола сбросить.
Монарх вспомнил перипетии своего знакомства с Дмитрием Светозаровым, последующие приключения и не сдержался от улыбки:
— Это мы тогда здорово моему тестю помогли. Да что там помогли! Готовый трон предоставили. Кхе-кхе! Вот. Но я-то себя сдержу, а вот что с Ледой делать? Прямо силой приходится удерживать и не пускать к Зеленому Перекрестку.
— Напомни об уговоре подчиняться приказам и пригрози возвращением наручников подчинения на ее запястья.
— Ладно, попробую. — Бонзай вообще бы предпочел как можно скорее отправить Владычицу на ее Ледовый остров. Так ведь красавица готова лежать у стен башни королевского шафика, лишь бы хоть на одну секунду приблизить освобождение родной матери. — Ты сейчас куда?
— На Землю. Знаешь ведь, какое у меня на родине дело ученики академии затеяли.
— Как не знать. А Шу'эс Лава тоже с собой берешь или у нас оставишь?
— Оставлю, а то он на Земле слишком выделяться будет. Ты уж тут мальца не обижай, корми как следует.
— Хм! — Бонзай Пятый оглянулся на улыбающегося великана. — Попробуй такого обидь или не покорми!.. — И уже вслед исчезающей чете Светозаровых воскликнул: — Удачи!

Глава тридцать шестая
ОПЕРАЦИЯ «ВОЗЗВАНИЕ»

Для полной конспирации графская пара прибыла в обитель Желтых Грез опять на чудо-кровати. Спрыгивая с нее на пол в длинном коридоре второго этажа, Дмитрий пошутил:
— Так скоро у Бонзая в госпитале одни раскладушки останутся.
— Ничего. Я с удовольствием опять наведаюсь в мир Эдельвар для заказа новой партии. Или ты опять сам от меня сбежишь?
— Как можно, сладенькая! И когда это я от тебя сбегал?
— Не помнишь? — прищурилась Александра. — Зато я помню!
Они уже сбегали по лестнице на первый этаж, так что и на этот раз договорить и объясниться на эту тему Дмитрий с женой не успел. А вскоре с головой окунулись в подготовительные хлопоты.
Вся суть уже была оговорена окончательно, разбита по этапам и даже согласована по времени. Причем по очень жесткому времени, расписанному буквально до минуты по единой сетке координат в совершенно разных мирах.
Само название всего грандиозного мероприятия произошло от запущенного в сеть воззвания, которое молодые целители ради прощупывания чаяний простого народа разослали через Интернет по всей планете. Там даже не так просили отозваться, как спрашивалось: «Вы хотите жить здоровыми и ни от кого не зависеть? Задумайтесь над этим и решите: что мне мешает прежде всего? А потом задайтесь еще одним вопросом: согласен ли я принять помощь со стороны? А конкретнее: от представителей иных цивилизаций? И готовы ли вы в обмен на возвращенное здоровье положить на алтарь всего человечества собственную жизнь?»
Конечно, слишком уж прямо, бескомпромиссно и не оставляя права для отступления ставились вопросы, но тут виноват оказался сработавший юношеский максимализм: или все — или ничего! А Торговца тогда в монастыре не было, монахи остановить юных Маурьи и Арчивьелов не смогли. Те и столкнули камень с горы. Причем камень очень страшный и опасный.
Вот с теми, кто с пылом и жаром, инициативно откликнулся сразу на поданные вопросы, и продолжили работать впоследствии. Конечно, потом к создавшемуся от «Воззвания» потоку примкнули миллионы, и их тоже тестировали, проверяли иными способами наравне с этими первыми десятками тысяч. Но там уже процент «засланных казачков» просто зашкаливал пределы разумного. Буквально все спецслужбы мира посадили за клавиатуру тысячи своих работников. Все «стукачи» и сетевые «проститутки», подрабатывающие по доллару за строчку при написании постингов «куда надо и как надо», примкнули к потоку слоновьим стадом. Все свободные администраторы, авантюристы и бродяжки по своему духу тоже внесли свою значительную лепту в нагнетание ажиотажа. Но все они выявлялись и отсеивались сразу уникальными тестами, длинными списками вопросов, а то и простым, банальным осмотром биографии. Ну и как уже говорилось: кто не ответил сразу, тот опоздал. Правда, предупреждалось изначально: предстоят встречи подобранных равномерно по составу групп, затем небольшое знакомство между собой, затем еще по нескольку встреч с дотошными тестами и только потом, на третий, а то и на пятый раз, возможно, группе покажут вещественные доказательства существования иных миров. Ну и подскажут, что делать дальше.
Само собой, что главный критерий для отбора четырех тысяч кандидатов дети для себя выбрали сразу: увидеть новый мир, а может, и вернуть утраченное здоровье, получат шанс только тяжелобольные земляне. Добрая треть неизлечимы, если судить по итогам консилиумов земных медиков.
Вся фишка заключалась в том, что двадцать выбранных групп по двести человек в каждой планировались к одночасовому пребыванию в ином мире сразу, при первой встрече. Для этого выбрали один из самых прекрасных городов всех миров, времен и народов — столицу империи Рилли. По крайней мере, об уникальности этого города и его невероятной красоте всегда утверждал сам граф Дин Свирепый Шахматный Светозаров Дмитрий Петрович. Он же Торговец, он же герцог, он же коронованный принц, он же… и т. д. и т. п.
Гигантский эксперимент. Немыслимый.
Но сам император, как только Дмитрий за пять минут обрисовал основную суть, воскликнул:
— Согласен! Будет тебе четыре тысячи Маурьи и Арчивьелов! Устроим для них нечто вроде всеобщего представления к наградам императорского двора. Войны нет, они и так бездельничают в своих провинциях, пусть хоть праздник себе устроят. Объявляю вселенский сбор!
В итоге к часу икс, началу всего эксперимента, на двадцати самых огромных площадях столицы собралось по двести уникальных целителей. Выряженные в самые нарядные одежды, навесившие на себя все заслуженные награды. К слову сказать, даже из Успенской империи, недавнего врага всего мира Зелени, успело добраться полтора десятка Маурьи и два Арчивьела. Что в политическом плане весьма и весьма сближало народы всех восьми континентов. В обязанности каждого стоящего на площади целителя входило: как можно быстрей взять себе любого иномирца под опеку, максимальным воздействием оздоровить или дать первый толчок к выздоровлению и попутно с лечением, если получается, провести небольшую прогулку по соседним улочкам, рассказывая о столице. При этом и сознанием надавить, помогая человеку обрести, усилить моральную стойкость против любых жизненных невзгод и неприятностей. То есть немного загипнотизировать, прозомбировать неиссякаемым оптимизмом, верой в себя и в своих товарищей. Ну и заставить быть готовым к предстоящей борьбе. Причем не просто борьбе за собственное здоровье или спокойствие, а к борьбе за всех и против многих. Не боясь при этом потерять даже жизнь.
Вот так вот, несколько грубо и цинично, юные дарования решили всколыхнуть своих земляков, заставить их поверить не только в себя, но и побороться за будущее всего человечества.
О политических аспектах этого немыслимого всепланетного мероприятия Светозаров думать себе запретил. Уж он прекрасно знал, насколько подлы, ничтожны и зависимы от всемирных банков любые правительства. Уж он-то знал, насколько невыгодно тем самым банковским структурам дать народам мира огромное облегчение одной только весточкой: «Мы не одиноки во вселенных!» Если дадут, то народ их быстро скатает в рулончик и порежет на тонкие полоски вместе со всей структурой мирового капитала. Уж он-то знал, как глубоко хранят любые свидетельства о космических пришельцах гнилые президенты от собственного народа. А порой и до самих президентов, этих марионеток мирового капитала, истинная информация не доходит. То есть сразу предвидел нечто страшное, кардинально меняющее всю жизнь на Земле.
И в каком-то трансе к этому шел.
И в какой-то неосознанной тоске к этому стремился.
Вроде как: будь что будет!
Конечно, опасения были. И преогромнейшие. Но касались они первым делом боязни попасть хоть одной группой в некую огромную, трагическую провокацию. Спецслужбы мирового капитала, чтобы прикрыть, опорочить и обесславить этот эксперимент, готовы пойти на все. Уже к часу икс под их полным контролем имелись все сетевые ресурсы планеты. Уже к часу икс они стали готовить крупномасштабные акции тотальных арестов наиболее активных членов создаваемых группировок, активистов партий и общественных организаций под общим лозунгом: «Хотим правды! Ложь больше не пройдет!»
И только уникальные мозги учеников академии, только их удивительная сообразительность и умение предвидеть массу событий, их тонкий, выверенный расчет случайных возможностей позволили уйти из-под нависшего удара как непосредственно всей обители Желтых Грез, так и самим проживающим там монахам. Ну а с контролем над мировой сетью Интернета и беспроблемной перепиской с любым кандидатом любезно помог сам Торговец, подкинув нужное оборудование из Ситулгайна еще до начала самого эксперимента.
Основная ответственность ложилась на плечи ребят и девочек. Именно юные дарования отбирали составы группы так, чтобы туда не затесались провокаторы. А уж тем более опасались попадания в группу хоть одного фанатика, увешанного взрывчаткой и готового взорвать себя в случае «предоставления доказательств существования иных миров». Такое задание могли без зазрения совести отдать те самые структуры мирового капитала, не желающие никаких изменений на захваченной ими планете.
Места сбора для групп назначали в самом центре помеченных заранее створов. Так сказать, во избежание лишнего грохота и вспышек молний.
И ведь у Торговца не будет малейшей возможности проверить группу перед отправкой: просто не хватит времени. На забор каждой группы, перенос ее на площадь столицы империи отводилась всего одна минута. Любая задержка при этом процессе могла спровоцировать всевозможные команды на уничтожение остальных групп. По этой причине и групп было всего двадцать, хотя очень хотелось бы и удвоить, а в идеальном варианте и удесятерить это количество. Но, увы!
За два десятка минут можно успеть так много! Но и так… мало!
Весь расчет строился на секретности намеченных встреч. Каждый кандидат, несмотря на общий массовый психоз, как в средствах массовой информации, так и в Интернете, уже давно понял, что с ним общается все тот же доброжелатель, все тот же разумный, который откликнулся сразу же на первое письмо. Поэтому о сохранении тайны все понимали, об этом указывалось отдельно, намекая, что после первой встречи уже легко можно будет сказать, кто проболтался, и отстранить его от следующих собраний. А впоследствии и от самого главного.
То есть все молчали, всем вроде можно было доверять, хотя и среди некоторых сдвоенных сотен имелось несколько неблагонадежных. Так, на уровне интуиции, на уровне подсознания юных гениев. Группу, где имелся хоть один ненадежный кандидат, назвали «критической». Три такие «критические» группы были оставлены для переноса самыми последними. Ну а на тех нескольких претендентов, которые были заподозрены, целители указали конкретно, и Торговец с супругой даже внимательно просмотрели их фотографии и прочитали биографии. Вроде как больны. Неизлечимо больны. И должны быть благонадежными в плане секретности. А вот поди ж ты! Юные дарования сомневались.
Но не аннулировать же перенос сразу трех групп всего из-за четверых людей, дрогнувших или самую малость неправильно ответивших при заполнении преогромнейших тестов.
В последней группе было два человека под сомнением. В девятнадцатой и восемнадцатой — по одному. Именно их после малейшего оправданного подозрения предстояло убить. И убить не Торговцу, а его супруге. Иного было не дано! Вот тогда перед Александрой и встала дилемма: либо она страхует своего мужа до конца и помогает во всем, либо освобождает место стрелка для одного из баронов из «третьей». И ей ничего не оставалось, как принять первый вариант. Хотя мысленно она уповала на то, что ребята даром сомневаются и стрелять не придется. Да и не факт, что смертельно больной человек заявится на первую, якобы чисто ознакомительную общую встречу, сделав из себя «ходячую бомбу».
Уповала на одно, а слезы готовила заранее.
Но как бы ни были длительны все приготовления, как бы ни откладывались копящиеся проблемы, пришел и момент для начала операции «Воззвание». Час икс настал.
Перед глазами Торговца и его супруги Александры замелькал калейдоскоп прыжков: Земля — мир Зелени. Опять родная планета — и очередная площадь со стоящими по кругу Маурьи и Арчивьелами. Опять укромное место на Земле — и вновь приветственный возглас на брусчатке столицы империи Рилли. Семнадцать минут пролетели в едином потоке, словно сто метров для спринтера на стометровке. Светозаров только и успевал, что охватить взглядом две сотни людей и вновь шагнуть в межмирское пространство, утягивая их за собой. При выходе в мире Зелени только и постараться, чтобы упали как можно меньше с ног: ведь никто их заранее не предупреждал о готовящемся путешествии и о некоторых его трудностях.
Падали многие. Порой до двух третей от всего состава.
С огромным напряжением пошла восемнадцатая группа. Казалось бы, вот-вот что-то случится. А ведь первые земляне, участники эксперимента, уже четверть часа любуются красотами столицы и получают громадную волну целительской помощи.
Пронесло.
Поэтому девятнадцатая группа пошла с несколько меньшим напряжением. Тоже вроде как в обычной манере: кто устоял, большинство попадали.
Ну и двадцатая! Здесь сразу двое! И, доставив их на последнюю площадь, Торговец не сводил с подозрительной парочки взгляда. Один упал. Второй устоял, посмотрел по сторонам и залился счастливыми слезами. Второй и вставать не стал, а просто протянул руки к шагнувшему к нему целителю третьего уровня.
С этими все нормально, предательства в них нет!
Как вдруг:
— Дима! Вернись на предыдущую площадь! — Резкое распоряжение не супруги, нет, безжалостного агента-убийцы. В пяти секундах перемещения короткий доклад: — Там подозреваемый странно начал откатываться в сторону.
Действительно, в девятнадцатой группе творилось нечто страшное: мужчина, даже не пытаясь встать на ноги, а продолжая сидеть на брусчатке, орет страшным голосом:
— Всем лежать на земле! Не двигаться! Взорву всех!
В руках по связке осколочных гранат.
А ведь бывший военный. Сколько намучился в госпиталях, пока его не отправили умирать домой. Хотя и предложили: «Хочешь, отрежем. Но гарантии, что выживешь, не даем!» Гангрена обеих ног с прогрессирующим заражением крови. На Земле — месяц жизни, и конец. Для Арчивьела мира Зелени — час усиленной работы — и вполне продолжительная жизнь до старости. А он…
Хорошо, что Дмитрий сразу остановил Александру, готовящуюся стрелять. Успел за полминуты поставить щит и только после этого поднял руки вверх, привлекая к себе внимание затихшей площади. Но никого больше не видел, говорил только для мужчины с гранатами:
— Ты уже никого не сможешь убить, только себя. Я поставил вокруг тебя преграду. И сейчас даю последний шанс. Посмотри вокруг себя — это новый мир. Наилучшая столица одной из наилучших империй многочисленных вселенных. Если хочешь умереть — умирай. Но все это останется жить, оно не зависит от твоей воли.
Руки мужчины, сжимающие гранаты, медленно опустились, а сорванный голос прохрипел:
— Вижу я! Все вижу! Но я уже мертв!
— Здесь тебя вылечат в течение часа.
Посеревший лицом человек отрицательно качнул головой:
— Я мертв сердцем, душой. Сейчас убивают всех моих близких.
— Кто? И за что?
— Если связь со мной оборвется, их взорвут дистанционно вместе со всем домом.
«Он здесь всего одну минуту! Шанс есть!» — мелькнуло в голове у Торговца, а вслух он заорал:
— Представь себе дом! Быстро! — Пока глаза предателя одновременно и расширялись от надежды и заволакивались туманом воображения, успел еще добавить: — И не вздумай отпустить зажимы гранат!!!
Шаг, грохот перехода, вспышки молний в сумрачной, хоть и большой гостиной частного дома. Отпрянувшие лица женщин и детей. Понятно, им запретили даже покидать это помещение. М-да! Ну и нравы!
Но разбираться с виновными некогда.
— Все здесь?!
Мужик ошарашенно вертит головой, все его тело трясется. Торговец непроизвольно усиливает щит: выпадет хоть одна граната, от бывшего воина только клочья мяса останутся.
— В-все!.. — наконец выдавливает тот, заикаясь.
Очередной шаг — и путешествие в обратном направлении. Но теперь вокруг человека с гранатами сплошным кольцом стоит многочисленная родня. Руки, держащие страшное оружие, побелели, зато в глазах странная решимость:
— Умоляю! Забрось меня ТУДА! К тем сволочам! Я знаю, где они сидят! Можешь меня там даже оставить!
Это уже полный контакт и готовность к сотрудничеству!
Но шагнувшая вперед Александра начинает экспресс-допрос:
— Куда это ТУДА? Кто именно эти сволочи?
Звучит название местности, несколько имен, звания. Но это совершенно ничего не дает, значит, следует двинуться по цепочке вверх.
— Кто ими командует? — Новые фамилии и имена. Мужик хоть и кандидат в покойники, а знает много. — А те, кому подчиняются?
Звучит очень хорошо знакомое имя, от которого Александра вздрагивает. Тот самый «москвич»! Ну а кто ему посоветовал таким вот образом вмешаться в операцию «Воззвание», и без вопросов ясно: Павел Павлович! Гад незабвенный! Знает, кто мог народу пообещать показать иные миры, Торговец, больше некому. Вот потому и посоветовал своему подельнику «москвичу» сразу копнуть тех, кто отозвался в сети Интернета самым первым. Еще и убийством всех родных пристращали. А толку-то? Все равно ведь ничего не получилось!
Дмитрий громко хмыкнул и спросил сам у себя:
— А почему не получилось? Ведь можно и подправить справедливость! — и обратился к сидящему на земле мужчине: — А что, и в самом деле рука не дрогнет побывать ТАМ и ТЕХ сволочей наказать?
— Нет!
— Тогда прыгаем, ты прицельно бросаешь им под ноги гранаты, и мы возвращаемся сюда. Не пропадать же добру, которое ОНИ сами тебе и вручили. Правда? Вот и отлично!
Себя и супругу Дмитрий затемнил выхваченным из подпространства сгустком тягучей тьмы, а вот нетвердо стоящего на ногах мужчину, наоборот, даже подсветил сиянием снизу. Они оказались в каком-то никак не менее чем стратегическом пункте управления, а вернее, в штабе главнокомандующего. И по невероятной случайности вынырнули бесшумно почти в самом центре створа. Огромный стол, на нем куча телефонов, ноутбуков и портфелей, вокруг него человек десять откормленных, сытых генералов, ведущих громкий спор и елозящих окурками по переполненным пепельницам.
Слова спора и решили окончательно участь всех присутствующих:
— Давай!
— Не затягивай!
— Взорвать дом полковника Камелина! — Последняя команда полетела в трубку от человека, председательствующего за столом. И в следующий момент глаза у него полезли на потный лоб: — Э-э-ы!..
Он так и ткнул телефоном в возникшего из ниоткуда мужика с гранатами, а тот уже бросил гранаты на стол и презрительно пожелал:
— Счастливо оставаться, педики!
Уже покидая кабинет и шагнув в межмирское пространство, до слуха троих мстителей донеслось злобно-недоуменное восклицание:
— Камелин, не балуй!..
Оказавшись опять среди своей родни, полковник Камелин рухнул на камни лицом вниз и затрясся в беззвучных рыданиях. С минуту все только поглядывали друг на друга, пока мальчуган лет пяти не присел над сотрясающимся воином и удивленно, чуть картавя, не проговорил:
— Деда, ты чего плачешь? Тут так красиво! И отсюда видно такой большой-пребольшой дворец!
Операция «Воззвание» состоялась и вошла в основную фазу своего развития. Ну а как дальше начнут развиваться события на Земле, теперь во многом зависело от четырех тысяч землян, которые, раскрыв рты от удивления, с упоением и восторгом рассматривали сейчас чудеса одной из красивейших столиц множественных миров.

Эпилог

Тугая струя теплой воды смывала с рук мыльную пену, принося своими касаниями покой и расслабленность всему остальному телу. Конечно, хотелось и полностью нырнуть в прозрачную негу бассейна, наполненного еще большими ароматами луговых трав, тропических цветов и морской соли. Но было так лень оторваться от этой вот простой струи. Было так лень раздеваться и тащиться целых сорок (!) метров к бассейну. Тогда как до кровати было намного ближе, всего-то восемь метров.
Все расстояния между мебелью и прочими предметами в своих апартаментах Крафа знал прекрасно. Успел изучить за последние две тысячи лет до последнего сантиметра. Но больше всего тому факту, что чаще полноценный диктатор всех миров живет именно здесь, удивлялся именно он сам. Где те, кто смеялся над его пристрастиями полторы тысячи лет назад? Где те, кто осмеливался ехидничать над его устаревшей на вид кроватью тысячу лет назад? И где те, кто несколько сотен лет назад смеялся над его старомодными тюлевыми занавесками над окнами? Иных уж нет, а остальные…
«Ха! Остальные совсем рядом! — Несмотря на радостную суть мысленного восклицания, настроение стало опять катастрофически портиться. — Рядом. Хм! Но даже под присмотром дикарей некоторые так и не успокоятся! Недоумки! Что за натура у людей и всех остальных разумных вечно быть всем недовольными? Что только им не дашь — все им мало! Начинаешь уважать — они чванятся и требуют услуг. Дашь им больше материальных благ — они начинают тебя ненавидеть и требовать отдать им все свое. Начинаешь их убивать — они соглашаются на все, лишь бы оставить им никчемную жизнь! М-да. Не все, конечно. Вон сколько твердолобых еще кислород переводят! Но с другой стороны, если бы не было „твердых орешков“ на моем пути, то я бы давно сам удавился от скуки. Это ведь так пошло: править всем миром, а те, кто мог бы осознать твое собственное величие, не сподобились ни на что иное, как влачить воистину рабское существование. У-ох! Как оно мне все надоело!»
Мелодичный звон со стороны парадного входа прервал размышления Крафы, уже близкого к пику очередной нервной вспышки неконтролируемого гнева. Поэтому он отозвался таким громовым голосом, что покачнулись люстры на потолке:
— Ну и кто там такой смелый?! Входи! Мне всего пять минут осталось до сна. — Рассмотрев, кто к нему явился, он немного поутих, но язвительности в голосе прибавилось: — Старый сухарь? Да ты никак научился укладываться в такой короткий срок доклада? Ну-ну! Попробуй только не успей, сразу скормлю силястрам!
Вошедший, пожилой мужчина с седыми бакенбардами, непроизвольно вздрогнул, шумно сглотнул, но все-таки постарался из себя выдавить:
— Ваше могущество может пугать меня хоть силястрами, но в то же время вы приказали доложить о причинах падежа на болотах в любое время дня и ночи. Если вы сейчас не желаете слушать, я удаляюсь и приду с докладом после завтрака.
Он склонил голову, ожидая дальнейших распоряжений.
— Ах да, я забыл про своих любимых бестий. — Крафа вытер руки полотенцем, уронил его на пол и поковылял к кровати. — Ладно, пока мне феи сделают массаж, можешь и прошепелявить мне о причинах такого массового падежа. Эй! — На его призыв из смежной комнаты выскользнули две обнаженные девушки и низко склонились уж в слишком эротическом поклоне. — Приступайте!
Он завалился на кровать с блаженным стоном, а проворные пальчики забегали по его спине, принося расслабленность и удовольствие уставшему телу.
— Так я начну, ваше могущество? — переспросил поздний визитер.
— О! Я уже и забыл про тебя, настолько ты бледный стал от воспоминаний о силястрах. Ха-ха! — Он почесал пальцем висок. — Ладно, не тяни!
— Ваше могущество, результаты многочисленных вскрытий показали, что огромное количество животных пало после очередного запуска импульсного портала с обратной привязкой сути. Именно из иного мира их выбросило не после естественной смерти, а почти сразу. Но при этом внутренние органы у них смешались, поменявшись в телах местами. То есть произошло нечто, называемое в магическом мире зеркальным отражением посланной сути.
— Что? — Крафа приподнялся на локтях, присматриваясь к докладчику. — Ты чего плетешь? Какие еще отражения?
— Магические, ваше могущество. Кто-то в том мире, куда шла проекция с импульсного портала с обратной привязкой сути, поставил противодействующую систему, из-за которой возвращаемые сути смешались с истинными, и всех животных постигла печальная участь.
Несколько секунд Крафа хмурил брови и смешно шевелил губами, словно повторяя только что услышанное. Затем так резко вскочил, что обе девушки-массажистки опрокинулись на пол да там и замерли в зверином страхе.
— Что?! Ты хоть соображаешь, старый сухарь, что сказал?!
Казалось, что седой мужчина сейчас грохнется в обморок. Но он нашел в себе силы удержаться от пошатывания и, сильно заикаясь, промямлить:
— Вот пот-т-тому и док-к-кладываю, ваше м-могущество. Сам по-а-а-нимаю, насколько это с-а-а-страшно и н-не-е-е-е-вероятно.
Сообразив, что новый и более громкий рык ничего не даст, кроме задержки в подаче информации, вселенский диктатор сжал свою волю в кулак, внешне успокоился, прошелся несколько раз по коврам перед кроватью и, задавая уже чисто технические вопросы своему помощнику по научной части, таки выяснил для себя страшную истину. Кто-то и в самом деле умертвил немыслимые сонмы созданных в лаборатории-матке бестий. Причем процесс умерщвления был рассчитан, выверен и сделан преднамеренно. Случайно такое произойти не могло.
Опять принявшись расхаживать по спальне, Крафа попытался себе представить силы неведомого противника, и впервые, пожалуй, за две тысячи лет его тело покрылось неприятным ознобом страха. Он даже не удержался от высказанного вслух вопроса:
— Кто это может быть?.. — Но замер на месте, наткнувшись на расширенные от страха глаза помощника. — А впрочем… Из какого мира бестии вернулись мертвыми?
— Не могу знать, ваше могущество. Ваши импульсные преобразователи работают только в ведомом вам режиме и по известным только вам адресам.
— Ах да! Сколько я уже в центр управления не заглядывал для настроек?
— Двадцать лет, ваше могущество.
— Хм! Однако! Как время бежит! — Страх прошел. Зато вкупе с бешенством и злобой стали просыпаться хищнический азарт, жажда мести и звериная ненависть. — За двадцать лет кто-то слишком умный вырос в сорока шести наказанных мною мирах. Придется им всем напомнить о своем существовании! Так что немедленно поднимите все наши…
При новом повороте головы он поймал взглядом тело массажистки, пытающейся незаметно отползти поближе к выходу в комнату с бассейном. После чего он брезгливо фыркнул и неожиданно даже для себя поменял решение. Настолько ему захотелось почувствовать себя истинным повелителем вселенных.
— Отставить! Сделаем это с утра!
После чего резко хлопнул в ладоши два раза. Тотчас в дверь с готовностью сунулся огромный чернокожий детина, невежливо оттолкнув при этом помощника по научной части в сторону:
— Да, мой повелитель!
— Убери этих трясущихся тварей! — Кивок в сторону девушек. — И немедленно мне доставь моих сноровистых кобылок. Сегодня они получат сполна за свою строптивость. Кстати, как там моя любимица? Ножки и ручки уже в полной целости и подвижности?
— Она снова готова вас радовать своим телом, мой повелитель! — вздрагивая от подобострастного желания услужить, восклицал чернокожий.
— Только телом? — еле слышно проворчал Крафа себе под нос. — Ха! Ну ладно! Давай и ее тоже! Пусть подруги полюбуются, как я буду воспитывать ее душу. Может, и сами быстрей станут сговорчивыми. Быстрей!
После этого восклицания за один момент в спальне никого больше, кроме хозяина, не оказалось. А он, подойдя к зеркалу, стал поправлять прическу со словами:
— Кто бы ты ни был, мой новый недруг, жить тебе осталось недолго… на свободе! И я прямо этой ночью постараюсь придумать те пытки, которыми буду с тобой развлекаться. И даже прорепетирую некоторые. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха!!!
От удара гомерического хохота зеркало пошло трещинами и раскололось. Но эта вроде как плохая примета только еще больше раззадорила и развеселила злого гения. И казалось, что вся вселенная вздрагивает от его истерического смеха.

Юрий Иванович
Жестокое притяжение


Пролог

Тварь застыла на опушке леса, присматриваясь к работающим на поле крестьянам. Прикормыши-прилипалы вокруг нее, стадом в два десятка особей, тоже припали к земле, словно единым организмом ощущая эманации своего повелителя. А сама тварь пыталась разобраться со своими ощущениями. Омываемый бурными потоками крови и голода, сравнительно маленький мозг создания боролся с желанием немедленно броситься на пищу. И делал это с инстинктивной, наработанной предками за века осторожностью.
Да и сама тварь прожила уже более восьмидесяти циклов. Ума у нее как такового не было, но сообразительности хищника, подкрепленной имеющейся в теле природной магией, хватало для ощущения себя хозяином положения. То есть положения расчетливого охотника при погоне за жертвой, заведомо обреченной на съедение. Да и вся масса шестиметровой ящерицы, похожей на варана, не мешала ей на короткой дистанции набрать скорость несущейся на скаку лошади. К атакующей мощи еще следовало добавить пятиметровый хвост с тяжеленным костяным наконечником, крепчайшую кожу, огромную зубастую пасть и довольно длинные лапы, с высовывающимися клиньями острейших, по прочности не уступающих сырой стали когтей. Эту кровожадную, прожорливую ящерицу люди называли строкоци, за характерный стрекот длинным языком во время нападения на жертву. Причем строкоци, если приподнимала тело на длину лап, превышала в высоту два метра. Но самым главным ее оружием был не рост и не длина, не зубы и когти, не хвост и с трудом пробиваемая бронированными стрелами кожа, и даже не масса, совмещенная с огромной скоростью. И уж тем более не прикормыши, в данном случае похожие на метровых сурков, являющиеся, по сути, ментальными придатками твари и помогающие ей в загоне добычи. Этих грызунов-переростков их хозяйка частенько и сама могла схарчить в случае резкого приступа голода.
Строкоци страшна была природной магией, которой могла оглушить, парализовать, а в некоторых случаях, на близком расстоянии, — умертвить свою жертву. Питалась ящерица всем, что шевелилось или шевелилось когда-то, но самым ее любимым лакомством считались крестьяне. Именно такие, которые сейчас маячили у нее перед глазами: в длинных холщовых рубахах, пропахшие потом и чесноком. Причем с чесноком — были предпочтительнее. Этот острый по вкусу овощ и его запах строкоци обожала, именно поэтому и пришла, руководствуясь чутьем, к данному полю.
Причем прежде тварь никогда не сомневалась и атаковала сразу. Невзирая на воняющих железом и страшно невкусных защитников, с которыми следовало всегда держать ухо востро и парализовать в первую очередь. Но сегодня все было не так: крестьян на поле работало сразу шесть особей, но ни одного обвешанного железом защитника рядом не было. (Легкие мотыги, которыми земля лениво взрыхлялась, железом не считались.) Что хищнику очень не понравилось. Да и любимый запах чеснока от поля и его работников шибал такой, что вызывал в маленьком мозгу недоумение. Получалось, что крестьяне специально натерлись пахучей приправой, чтобы скрасить собой намечающийся обед. Поэтому и замер охотник на опушке, остановив своих прилипал, поэтому и оценивал несколько непривычную для него обстановку.
Если бы крестьян было двое-трое, а укутанных в железо защитников трое, а то и четверо, то охота бы не состоялась. Потому что не все воины порой поддавались магической атаке и их стрелы и копья доставляли немало боли. Вернее, тварь бы поспешила обратно в лес, пытаясь отыскать себе подобную товарку призывным стрекотом, и уже потом, сдвоенными командами они вернулись бы к совместной охоте. Но тут в поле виднелись только одни беззащитные работники! И так призывно пахло любимой приправой!
Последние сомнения утонули в обильно стекающей из пасти слюне, голод окончательно завладевал сознанием. И строкоци рванула в сторону своей законной добычи.
Крестьяне заметили опасность слишком поздно. Попыток убежать не предприняли, а пораженные страхом так и застыли на местах, выронив из рук бесполезные мотыги. Да и магическое стрекотание наверняка уже парализовало всю суть шестерых несчастных людишек. Легкая добыча! Много еды!
В преддверии первого глотка горячей крови хищник еще более ускорился, примеряясь сразу перекусить своей огромной пастью ближайшего человека. Хрипящие от азарта прикормыши широкими дугами охватывали добычу, замыкая круг и препятствуя тем самым даже случайному побегу. Иногда случалось, что, упившись свежей кровью и не в силах оторваться от слишком вкусной пищи, ящерица теряла магический контроль над парализованными, те приходили в себя и бросались наутек. А так голодные прилипалы будут с рычанием пресекать любые попытки побега. Ну и когда их хозяйка утолит первый голод, то им тоже достанется вдоволь и мяса, и крови.
Когда до цели оставалось всего два-три метра, назначенная к обеду добыча вдруг стала вести себя совсем не по сценарию. Ни в коем случае не парализованные крестьяне вдруг задвигались со сноровкой обычно укутанных в железо защитников. Четверо нагнулись, подхватили из зеленой массы растений луки и с бешеной скоростью стали пускать торчащие до того в земле стрелы в рычащих прикормышей. А вот двое, резко разойдясь в стороны, выхватили из-под своих холщовых одеяний мечи и шагнули вперед в атакующих движениях. К тому же один из них оказался мастером двуручного боя, и его пара стальных клинков сразу ослепила противника короткими, но яркими бликами.
Мгновенной растерянности строкоци замаскированным под крестьян воинам хватило для первой атаки на самые уязвимые места твари, на ее лапы. И обе передние оказались удачно повреждены. Причем мастер двуручного боя нанес сильные раны сразу в трех местах. Ошарашенная, несколько сбитая с толку, тварь стала подниматься на задние лапы, одновременно бросая в атаку на мечников сразу по два прикормыша. Но люди на такую мелочь не обратили никакого внимания, и уже в следующее мгновение стало ясно почему: под рубахами они оказались плотно увешаны металлическими доспехами, зубы прилипал заскрежетали по наручам, наколенникам и поножам. Да и мастер двуручного боя, не останавливая своего движения к задней лапе твари, умудрился раскроить обоих грызунов на две части.
Его товарищу пришлось несколько тяжелей. Хоть он и выглядел мощней и больше по габаритам, прикормыши его значительно приостановили, чем и воспользовалась для ответной атаки ящерица. Резкий наклон зубастых челюстей и громкий скрежет зубов на том месте, где только что была голова человека. Только чудом воин успел отшатнуться в сторону, заваливаясь на бок, а затем и разок перекатившись по земле. На ноги он вскочил мгновенно, но теперь его уже на месте связали атакой сразу четверо прикормышей.
А вот мастер двуручного боя действовал с изумительной скоростью и невероятным умением. Пока тварь пыталась откусить голову его большому товарищу, он домчался до задней лапы и виртуозно рассек ее в двух наиболее уязвимых местах. Затем, так и не прекращая движения, перепрыгнул в нырке несущийся на него костяным наконечником хвост и нанес искусный удар с оттяжкой по кончику хвоста. Наконечник оказался отсечен начисто, а тварь испустила ужасающе громкий рык. С такими повреждениями она уже могла надеяться только на свою пасть, но вот разворачиваться на перебитой лапе к противнику оказалось весьма трудно, и она потеряла те несколько драгоценных мгновений, которые могли еще как-то затянуть поединок.
Воин оббежал строкоци сзади и перерубил последнюю лапу. С хриплым стоном тварь завалилась животом наземь, не в силах даже приподняться. Короткая пробежка прямо по спине ящерицы, и один из клинков вонзается в глазницу хищника.
Затихающий рев и приближающаяся тишина, нарушаемая только лишь завершающими ударами тетивы: лучники заканчивали отстреливать последних прикормышей, которые после гибели своей хозяйки попытались вернуться к лесу.
Тогда как мастер, оставив свой меч в глазнице гигантской ящерицы, так и уселся на спине монстра, опустив второе оружие вниз и с интересом поглядывая на своего большого товарища. Тот как раз в азарте боя закончил добивать последнего прилипалу, резко крутнулся на месте, осматриваясь в поисках нового врага, и наткнулся взглядом на улыбающееся лицо. И только потом рассмотрел, на чем восседает его боевой товарищ, командир и учитель. Шумно выдохнул, расслабился, выпрямляясь и расправляя свои широкие плечи. Ну и подспудно уже ожидая или замечаний, или подначивания со стороны старшего по чину и по званию воина.
И те прозвучали:
— Скирт, что-то ты долго копаешься! От любого крестьянина с мотыгой и то пользы было бы больше.
Не обращая внимания на нервный смех одного из лучников, здоровяк оторвал с себя мешающие остатки холщовой рубахи и деловито стал протирать ими заляпанный кровью меч. При этом признался без всякой обиды или стеснения:
— Я, наверное, седой стал после этого щелканья зубами возле самого уха.
— Да седой — это ерунда! — веселился товарищ. — Главное, что сухим остался.
— Да и запах у строкоци настолько зловонный, что меня до сих пор мутит. И чеснок не помогает отдышаться.
Мастер спрыгнул с поверженной туши и поморщился.
— А меня вот уже чесночный запах раздражать стал! — Он повернулся к лучникам, которые как раз обошли распластанных прикормышей, добивая подранков, и собрали некоторые стрелы: — Никто не ушел?
— Все здесь! — с гордостью в голосе доложил самый старший по возрасту воин. — Двадцать две прилипалы!
Прежде чем отдать следующую команду, командир внимательно всмотрелся в опушку леса. Затем вздохнул с некоторым сожалением:
— Жаль, что больше там никого нет, а то бы мы и второй комплект трофеев собрали. — После чего разрешил одному из лучников, уже приготовившему боевой горн: — Зови подмогу!
Звук горна унесся к дороге, теряющейся средь пологих холмов, и вскоре из-за них выехали три солидные повозки, запряженные парами лошадей. На каждой восседало по четверо, а то и пятеро крестьян, напряженно вглядывающихся в даль. Крестьян сопровождало пятеро верховых, одоспешенных воинов с копьями. Появись они раньше или находись сразу на поле, тварь бы ни за что не пошла в атаку на людей.
Но в любом случае пятеро воинов, которых возглавлял один из лучших и прославленных кудесников королевства, были весьма довольны результативной засадой. Это уже далеко не первое боевое крещение и на сей раз закончилось без единого ранения для людей. Некоторые ушибы, ссадины и царапины не считались.
Зато имелись потери в магическом прикрытии, и первым на это обратил внимание именно Скирт:
— Амулет-то мой того, песком осыпался! Смотри, Эрик.
В самом деле, к прочному шнурку, который обвивал шею здоровяка, теперь крепился только кусочек хрупкой дужки, все, что осталось от довольно дорогого в изготовлении медальона защиты от парализующего стрекота ящеровидной твари. Точно такие же огрызки с озабоченным видом продемонстрировали лучники.
— М-да! Это я погорячился, надеясь на вторую строкоци, — с досадой констатировал Эрик За́рнар. А потом со злостью пнул окованным сапогом по горе бездыханной плоти. — Тьфу, мразь какая! Видимо, старая уже, опытная была. Ну да ладно, половина мехов от прилипал уйдет на покупку руды кэфэц, ничего не поделаешь. Это если нам в форте Восточный ничем разжиться не удастся. Зато потом будете иметь еще более мощные амулеты, мне теперь их делать проще простого. С каждым разом все лучше получается. Думаю, что за неделю справлюсь.
Сам Эрик обладал врожденным умением сопротивляться магическим атакам хищников. Да и, будучи невероятным искусником в мастерстве двуручного боя, мог лично с мечами выходить против молодой строкоци и десятка прикормышей. А вот его команде без амулетов идти в бой или устраивать новую подобную засаду — никак. Так что волей-неволей, но придется после визита в форт возвращаться в главный город провинции, где только и можно было купить редкостную руду кэфэц.
Вынужденному отпуску больше всего обрадовался Скирт, у которого в этом городе имелась симпатичная зазноба.
— Ух ты! Неужели возвращаемся в цивилизацию?
Но его радость оказалась преждевременной.
— Вначале еще три дня побудем в поселке и походим с крестьянами простыми защитниками. Наверняка на место гибели этой твари вторая товарка подтянется. А вот когда и вторую добьем, тогда у тебя и самые основные тренировки начнутся. Плохо еще с мечом работаешь, плохо…
После чего Эрик Зарнар неспешным шагом отправился к опушке. Ему в небольшой медитации требовалось постоять на том месте, где застыла тварь перед нападением. В недавно начавшейся для него карьере охотника-истребителя такие вот медитации порой давали отрывочные картинки того, что думала тварь перед атакой и как выбирала приоритеты намеченной охоты.
Но все равно оставшиеся за спиной боевые товарищи выглядели довольными. Пусть еще три дня работы и пусть потом очередные тренировки, но скорое возвращение и побывка в большом и хорошо защищенном городе позволит расслабиться, да и отметить удачные засады последних дней хотелось неимоверно.
Тогда как командир отряда замер на опушке, пытаясь уловить еще недавно бушевавшие здесь эмоции хищника. Постоял. Прочувствовал. И самодовольно улыбнулся: задумка с чесноком сработала превосходно, перебивая запах железа и приманивая самое большое бедствие здешнего мира в подстроенную западню.
А потом уже открытыми глазами посматривал, как его воины споро помогают крестьянам прямо на месте схватки с тварью снимать с нее ценнейшую кожу, вырубать клыки, когти и прочие дорогостоящие магические детали костяка. В центре королевства подобные трофеи весьма ценились. С прикормышей тоже бережно снимали ценный мех, пока они оставались теплыми, но и останки тела не выбрасывали. В пищу подобное мясо не употреблялось, а вот если закопать у корней фруктового дерева, то потом в течение двух десятков лет оно плодоносило троекратно больше.
Посматривал Эрик на скудные поля, вспоминал про тяжкую долю здешних крестьян, и его настроение, несмотря на удачные трофеи и бескровную победу, начало скатываться в пропасть пессимизма и уныния. Да и было отчего.
Особенно если думать не о своих личных успехах, а о всеобщих поражениях.
Родной Мерлан. Мир, где хищники, перед тем как напасть на свои жертвы, сковывают их страхом и обездвиживают дикой магией. А в роли самой желанной и вкусной жертвы для кровожадных тварей — люди.
И́рцшулар — единственное мощное королевство мира Мерлан, которое имеет силы бороться с превалирующими числом и силой хищниками. В Ирцшуларе люди живут только за крепостными стенами и никогда не покидают свои твердыни в ночное время. Правда, и стены порой не спасают от смерти обитателей весей, небольших поселков, а то и целых городов. Зато днем, благодаря наличию оружия, дружной сплоченности и многочисленности населения, подданные этого королевства позволяют себе обрабатывать землю, получая желанную добавку в виде злаков, корнеплодов, овощей и фруктов в свой скудный рацион. И то обрабатывают землю по устоявшейся уже давно поговорке: «Один сеет, двое с луками наизготове — стоят рядом. Если крестьянин пашет на лошади, то вокруг стоят уже пятеро лучников».
Конечно, есть и гульде́ны, так называемые кудесники магии, владеющие необычными силами, умеющие управляться с чарами. Благодаря своим умениям они учатся сопротивляться магической атаке дикого хищника, а то и создавать амулеты сопротивления для обычных людей. Гульдены своими руками или оружием могут останавливать, а то и убивать диких монстров. Да только подобных кудесников так мало, что любой из них обитает если не в столице, то лишь в крупных городах. И увы, гульдены — наибольшая ценность мира Мерлан, так что отправить их на защиту крестьянского поля считается святотатством. Даже просить их об этом сам король не осмеливается. Обычно. А сами они только в некоторых исключительных случаях покидают город своего постоянного проживания.
Но ведь всегда бывают в жизни исключения. Вот одним из таких исключений и стал маркиз, гульден Эрик Зарнар. Красавец двадцати шести лет от роду, знатного происхождения, редкостный мастер боя сразу с двумя мечами, выпускник столичной магической академии, получивший звание магистра и умеющий самостоятельно разрабатывать новые виды амулетов защиты. О последнем стоит сказать, что подобных умельцев в королевстве можно было сосчитать на пальцах одной руки, а высший ранг магистра выпускнику академии удавалось получить один раз в три, а то и четыре выпуска. Настолько это было редкостное явление. Да и вообще этих магистров в самом мощном государстве было всего лишь чуть более двадцати человек. А в иных землях несчастного мира — и того меньше.
Маркиз Зарнар ни в коем случае беден не был, как поговаривали у него за спиной недоброжелатели и завистники. И подался в охотники-истребители не из-за наживы. По большому счету он мог зарабатывать столько же лишь на производстве охранных амулетов. Но вот усидеть в безопасном месте, зная, что творится в окрестных лесах и равнинах, он себе позволить не мог и, поварившись два года в бестолковой сутолоке придворных пустозвонов, отправился сражаться с хищными тварями. И не только сам отправился, а собрал команду, в которую вошли четыре отменных воина и его друг детства, баронет Скирт Данью. Причем дружище Скирт в своих кругах за умение владеть мечом считался чуть ли не мастером высочайшего класса. А вот против своего более настойчивого в обучении товарища смотрелся значительно слабее.
Но в любом случае команда истребителей за последний год обрела предельную известность не только в королевстве Ирцшулар, но и за его пределами. Старосты наиболее страдающих от тварей поселков буквально в очереди стояли к маркизу, умоляя его за любые деньги избавить их земли от опаснейших магических хищников. Потому что остальные команды истребителей, воевавшие без магического прикрытия, частенько сами становились жертвами. Твари не гнушались нападать парами и, хотя считались полностью неразумными созданиями, действовали порой очень слаженно и организованно. А уж умение управлять различными прикормышами, коих насчитывалось до сорока видов, сразу ставило пару атакующих бестий в невероятно выгодное положение в столкновении с людьми. С такой парной атакой могли справиться только не менее десяти тяжеловооруженных воинов, имеющих вдобавок по дорогущему амулету, защищающему от ментального удара.
Ну и те самые желанные для всех амулеты. Их невероятно малое количество обуславливалось отсутствием в городах редкого минерала, называемого кэфэц. С каждым годом его добывалось все меньше и меньше, хотя еще каких-то две сотни лет на восточной границе Ирцшулара кэфэц добывали в неограниченных количествах. Но потом горный массив Кальпири так обильно заселили магические хищники, что оттуда за последние пятьдесят лет не вернулась ни одна экспедиция, не вырвался ни один старатель. Маркиз Зарнар как раз и двигался к форту Восточный, чтобы уточнить на месте, что творится на ведущей дальше на восток дороге и можно ли попытаться по ней прорваться к горам. Хотя магистру уже заранее и все дружно предрекали неудачу в этом деле.
Предрекали и отказывались помочь воинами и амулетами. Вот и приходилось действовать самому на свой страх и риск, опираясь только на боевые качества своих верных товарищей. Ну и по ходу своего движения на восток уничтожать каждую попавшуюся возле крестьянских полей тварь. Да только, увы, даже отряд Эрика, а то и сотня ему подобных, не мог решить море проблем всего мира.
Ведь если в данном королевстве еще как-то боролись с хищной магической напастью, то в других государствах дела обстояли с каждым годом все хуже и хуже. Доходили упорные слухи, что некоторые княжества и малые королевства на окраинах материков вообще прекратили существование. Последние жители из умирающих городов бежали так далеко, что некоторые из них добирались и до Ирцшулара. И приносимые ими вести становились с каждым годом все печальнее и трагичнее. Дошло до того, что некоторые дальние столицы человеческих государств оказались на осадном положении и их обитатели выживали лишь за счет взращенных в подвалах грибов да разведения нутрий. А жизнь в такой обстановке, без нормального питания и открытого пространства, никак не способствовала органическому развитию последующих поколений. Люди становились слабее, мельчали, все реже рождались дети с зачатками кудесника, и когда где-то не оставалось гульденов вообще, то тамошнее государство или вымирало, или его подданные всем скопом покидали насиженные места и отправлялись к более благополучным соседям.
Ну а в последние годы и на окраинах Ирцшулара стало твориться невесть что. По слухам, твари стали более многочисленны, более организованны и более огромны. А все остальные магистры так и продолжали оставаться в городах, ни в коей мере не собираясь рисковать своими шкурами в открытых столкновениях с магическими тварями.
Над миром Мерлан все больше и больше нависала угроза полного исчезновения людского населения. Вот потому и тосковал Эрик Зарнар, стоя на опушке леса и посматривая на своих боевых товарищей. Вот потому и разрывалось его сердце от черного пессимизма, несмотря на недавно одержанную победу.

Глава первая
СУЕТА СУЕТ

Последние сутки прошли настолько суматошно и на пределе физических сил, что когда графиня Светозарова случайно выловила своего мужа в одном из коридоров их замка в Свирепой долине, то бросилась ему на грудь, с отчаянием восклицая:
— Дорогой! Ты меня разлюбил? И решил бросить?
— И не стыдно такие вопросы задавать? — укорил супругу Дмитрий Петрович Светозаров, подхватывая ее на руки прямо на ходу и не прекращая движения. — Сама ведь видишь, что творится.
— А вдруг ты меня потеряешь?
— Тебя? Не с моим счастьем! — хохотнул граф, на что сразу же получил легкий щипок в шею и нахмуренные в подозрении бровки своей ненаглядной.
— В каком смысле?
— Да в прямом. Раз уже мне повезло тебя найти, то будет везти и дальше: потеря такого счастья мне не грозит.
— А куда ты меня несешь, — забеспокоилась она. — Я ведь шла в другую сторону.
— Нечего было на меня кидаться и настолько запугивать своим видом сбежавшей от удушения Дездемоны.
— Ты бы знал, насколько меня утомила эта нудная учеба с твоими стажерами. Удивляюсь, как твоя сестра с ними высиживает.
— Ну, ей по штату положено рвать когти и восстанавливать утраченные врожденные способности. Теперь она имеет хорошие шансы стать четвертым Торговцем наших вселенных.
В самом деле Елена, родная сестра Дмитрия, не так давно спасенная из многолетнего плена, позавчера впервые увидела легкую вуаль стыка между мирами. За что была тут же безжалостно отдана в руки огромного баюнга Шу’эс Лава. Хотя тот и сам до сих пор числился в ученичестве у графа Светозарова, но он был второй разумный человек в его жизни, который умел пусть и со скрипом, но перемещаться между стыками миров. Причем за последние три ночи память к баюнгу вернулась еще за два года жизни, и он уже припомнил массу теоретических знаний по специальности-призванию Торговец. Ну и раз от него никакой помощи пока не было в переносе иных объектов через пространства, то для него организовали класс из тех, кто мог и должен был вскоре составить компанию графу на межмирских тропах.
Первым в этот класс, конечно, был зачислен Хотрис, тринадцатилетний отрок из мира Кабаний, который не только считался стажером номер один, увидевшим створ между мирами, но являлся единственным из современников, кто побывал в замке Свинг Реальностей, висящем где-то в подпространстве между мирами. И не только побывал, но в критической ситуации сумел геройски выжить и вырваться оттуда. Вторым учеником числился Аристарх Великий, придворный маг короля Ягонов. Более чем столетний по возрасту Аристарх различал смутные образы створа между мирами уже давно, но дальше этого сдвинуться пока не мог. Третья — уже упомянутая сестра Дмитрия, Елена. Ну и четвертой в этот импровизированный класс попала графиня Светозарова. Причем попала лишь по причине пока еще не изученных в ней возможностей и нераскрытых способностей. Надеяться, что она станет в будущем Торговцем, было бы слишком, но для выявления талантов супруг и ее заставил пройти курс обучения вместе со всеми.
Сейчас он про это вспомнил и добавил в голос строгости:
— Почему ты не на занятиях?
— Так уже ужин на носу, а мы и на обеде не виделись.
— М-да. А что делать?.. И так ничего не успеваю. — Они уже были в лифте и теперь спускались на подземные этажи замка. — Так ты со мной?
— Странный вопрос мужчины, который на руках несет на все согласную женщину.
— Действительно. В подвале меня ждут с испытанием ловушки для Крафы.
— О-о! Неужели так быстро что-то получилось? — поразилась Александра.
— Вот сейчас и посмотрим. — Дмитрий поставил жену на пол, чмокнул в губки, и дверь лифта открылась. — Все-таки лучшие ученые умы мира Зелени над этой проблемой работают.
В последние дни самой главной задачей, отметающей все остальные исследования и проекты, стало создание некоей обороны против главного врага, а в идеале — создания ловушки для поимки этого врага. После преобразований в мире баюнгов уже не мифический, а вполне реальный Крафа мог заявиться в давно не посещаемый им мир Ба с разборками и наказанием виновных. А так как Крафа мог оказаться и посильней Светозарова и его команды, то воевать с ним в открытом единоборстве было бы крайне неосмотрительно. Поэтому Дмитрий постарался подбросить всем своим ученым коллегам и соратникам одну осенившую его идею.
Крафа использовал для переброса монстров в мир Ба импульсный портал с привязкой обратной сути. Уникальное и наверняка собственное научное открытие, которое позволяло узурпатору и тирану перекидывать в пещеры милых и пушистых туюсков полчища хищных болотных тварей из болот Зеленого Перекрестка. В ответном противостоянии граф Светозаров тогда сумел за несколько дней создать устройства с магическими зеркальными отражателями — контрдействующими структурами, которые и нарушили четкую работу вражеского портала. Тогда это помогло невероятно.
Но землянин на этом не остановился, рассуждая примерно так: раз уж Крафа умудрился соорудить ловушки между мирами, действующие полторы тысячи лет, то почему и Светозарову не попробовать сотворить нечто подобное? Тем более что знания о строении кокона, почерпнутые в мире Кабаний, весьма пригодились. Ведь в любом случае враг всех Торговцев захочет наведаться в мир баюнгов, а значит, точку его перехода высчитать можно. Только и следует в той точке соорудить нежданное для врага препятствие. А еще лучше — прочную, неразрушимую ловушку.
Ученые самой академии и несколько светил научной мысли со всего мира Зелени идею графа поняли, оценили и все свои знания и умения бросили на ее воплощение. Причем им для этого совсем не требовалось видеть, щупать или бывать в подпространстве, хватило и тех объяснений, которые давали побывавшие там Торговцы и пассажиры.
И вот она, ловушка: на самом нижнем подвальном этаже замка, который как раз и служил этаким испытательным полигоном, переливался еле прозрачный кокон, весьма похожий на трехметровое веретено с пряжей. Когда-то примерно в такой были пойманы в Кабаньем Светозаров и его очаровательная супруга. Так что они знали, насколько пленнику внутри него неудобно. Тем более что новый кокон-ловушка был значительно усовершенствован, модифицирован, троекратно укреплен и подпитывался невероятной по силе энергией сразу пяти кристаллов-накопителей. Благо что последних аккумуляторов, после экспроприации бесхозных башен в мире баюнгов, в распоряжении ученых имелось более чем достаточно.
Первым заметил супружескую парочку ректор академии, Верховный целитель всей империи Рилли, старый друг и соратник Тител Брайс. За два метра ростом, но худой и нескладный, он и руками всегда размахивал страшнее ветряной мельницы.
— Наконец-то! — воскликнул он и нервно стал потирать ладонями. — У нас уже все готово, а ты словно на прогулке двигаешься.
Графиня не удержалась от ответного укора:
— Мы даже не ужинали.
— Отлично! Пустой желудок — чуть ли не главное условие! Ха-ха! — Тител несколько ехидно рассмеялся. — Мы тут некое усовершенствование придумали.
Понятно, что испытывать ловушку, кроме как Дмитрию, было некому: юный Хотрис еще не умел, а громадным баюнгом Шу’эс Лавом рисковать не хотелось. Но, услышав о неведомом усовершенствовании, граф напрягся.
— В чем суть?
— Сюрприз! — порадовал Верховный целитель своего приятеля. — Если будешь знать заранее, весь интерес пропадет.
— Чей интерес?
— Общий! Так, давай сюда. — Ректор чуть не за руку подвел Дмитрия к определенному месту, а потом ткнул рукой в сторону зеркальных отражателей. — Попытайся сместиться ровно в центр треугольника. Начинаем! Эрлиона, у тебя все готово?
Магическая дочь академии, детище научной мысли, искусственно выращенное создание, родившееся из колдовской суспензии, которое уже могло просматривать и прослушивать каждое помещение замка, тут же отозвалась у всех присутствующих в сознании мягким женским голосом:
— Да. Колыбели ничего не грозит.
В академии за последние недели создали и вторую вертушку с суспензией, которую и называли колыбелью. В скором времени оттуда собирались воспроизвести на свет то ли братика, то ли сестричку для Эрлионы. Но в данный момент она больше всех, а может, и правильнее всех остальных заботилась о помещении с вертушкой и о самой суспензии, постепенно оживающей в бассейне. В намеченном испытании ожидались как сотрясения, так и вибрации, которые весьма могли повредить здоровью новой, зарождающейся магической сущности.
— Тогда… — Тител Брайс ткнул графа кулаком в плечо. — Пошел!
Ну, Торговец и сместился в пространстве всего лишь на какой-то десяток метров. Сместился и с определенной радостью осознал, что ловушка сработала. Но вот дальше все пошло совсем не так, как он ожидал. Вместо свободного пространства внутри кокона вокруг пленника сомкнулись упругие космы магической паутины, и по всему сознанию ударило принизывающим холодом. И ладно бы только это, все-таки подобные варианты рассматривались, и научная группа их смогла воплотить в жизнь, так еще и сам кокон стал вести себя совершенно непредсказуемо. Он вращался и крутился сразу в двух плоскостях! А это лишало не только ориентации, но и начисто нивелировало так необходимую для освобождения концентрацию. Особенно в первые моменты.
Но Светозаров попытался сосредоточиться на уже хорошо знакомых ему наработках. Хоть внутренности выворачивало наизнанку и действительно повезло, что не успел поужинать, но постепенно мелькающий калейдоскоп пятен стал складываться в знакомую картинку: вот отражатели, вот две группы людей, а вот чуть осторонь и его супруга.
Вдобавок послышались направленные мысли Эрлионы:
— Папа, ты как?
— Нормально. Готовлюсь вырываться отсюда. — Даже мысли прорывались сквозь сжатые со скрипом зубы. — Пусть ставят защиту!
— А папа Тител поспорил с мамой Александрой, что ты не вырвешься.
— Это он зря. Ты сам за кого болеешь?
— Конечно, за тебя! Но с другой стороны, хотелось бы и этого Крафу поймать.
— Да уж!.. Если я не вырвусь, то и у него вряд ли получится. Р-р-р!
Порядочно разозлившись, но так и не сумев выплеснуть вокруг себя нужную энергию с искорками-разрушителями кокона, Дмитрий попробовал вначале стабилизироваться в пространстве. Сюрприз с вращением и в самом деле смешал все его предварительные задумки.
И как только задумался о новой задаче, сразу отыскался и достойный выход. Раз уничтожить или хотя бы разорвать кокон не получается, то следует его вначале остановить, а там видно будет. Но изнутри даже руками кусочек силового поля двинуть было проблематично. А если снаружи? Почему не попробовать «усилить» кокон, прибавив ему большей толщины и пространственности? Да еще не просто по всей площади, а в точках искусственно созданных наростов?
И это вначале не получалось, но зато уж как пошло, так пошло! Вначале один шип отрос в сторону на метр, потом второй на три, а затем уже последующие превратили веретенообразный кокон в устрашающего магического ежа. Как следствие, иголки зацепились за окружающее пространство стен, з а щиты людей, за стоящие без всяких креплений зеркальные отражатели, и, намотав все это на себя, вращающееся веретено так дернуло силой зацепления, что содрогнулся весь графский замок с пристроенной к нему академией всемирного целительства.
Каким-то чудом в самый последний момент Тител Брайс успел расформировать, растворить кокон в пространстве, прекращая эксперимент. Иначе если не людей, то уж отражатели точно размолотило бы об окружающие монолитные стены вдребезги. Потом вытер пот со лба и без всякой деликатности набросился с руганью на хозяина замка и всей Свирепой долины в целом:
— Ты что творишь?! Что творишь?! Или хочешь из нас отбивных наделать?
К сидящему на полу и мотающему головой графу бросилась его супруга и уже знакомыми для нее способами попыталась ликвидировать головокружение.
— Ты как?
«Папа, может, чего надо?» — послышался в голове встревоженный голос Эрлионы.
Тогда как ректор и не думал прекращать поток льющихся обвинений:
— Какая задача перед тобой стояла?! Вырваться! Только это! А зачем ты кокон решил остановить? Ну скажи мне, зачем?!
— Ну так… — стал обретать дар речи граф. — Сконцентрироваться-то надо.
— Кому надо? Крафе надо! А где ловушка будет стоять? В межмирском пространстве возле мира Ба! Так? Так! А там есть за что зацепиться разросшимся коконом?
— Действительно, — понял наконец-то задумку ученых Светозаров. Здесь, когда вокруг стены и твердая материя, такое возможно, а вот в клубящемся тумане пустоты зацепиться будет не за что. — Но если честно, то сразу воспользоваться иными средствами для разрушения кокона у меня не получилось бы. Уж так телом колотит, так мозги выкручивает и мотает!
Тител Брайс заметно оживился и с восторгом обратился к группе своих коллег, учеников и соратников:
— Вот видите! Все работает! А если мы в кокон еще и вибрации добавим… Ха-ха!
Граф Дин Светозаров не удержался от досадного восклицания:
— Но тогда этот Крафа вообще может копыта отбросить! А нам он желательно живой нужен. Мы ведь совершенно ничего не знаем о его месте обитания. Где, что, как? В каком мире он вообще ошивается и как этот мир соприкасается с болотами Зеленого Перекрестка? Есть ли у него пленники и где они?
Верховный целитель, руководствуясь логическими размышлениями, с такой постановкой дела не соглашался:
— Мы даже приблизительно не знаем сил Крафы и его умения. Но зато знаем, что он уничтожил или пленил всех Торговцев, перекрыл межмирское пространство ловушками и тем самым нанес невообразимый вред всем мирам и народам. Следовательно — перед нами враг! И в таком случае его предпочтительнее уничтожить сразу, при первой же встрече. И лучше перестараться с орудиями убийства, чем создавать мягкие путы и укутывать в шелковые простыни. Поэтому мы все настаиваем на крайне жесткой ловушке, именно такой, в которой Крафа при попадании будет сразу умерщвлен.
— Ого! Прямо вот так и «все»? — удивился Дмитрий Светозаров, с некоторым сомнением обводя присутствующих взглядом. Ответные кивки и положительные ответы заставили его задуматься всерьез. — Ладно, раз среди вас такое единодушие, то пусть будет по-вашему. Но как долго затянется переоснащение ловушки?
Еще прежде, чем ответить, Тител Брайс благословляющим жестом отдал команду своим помощникам, и те приступили к работе. А сам ректор позволил себе улыбнуться с некоторым превосходством:
— За кого ты нас принимаешь? Два часа работы, и все готово! Структуры самых убийственных заклинаний давно созданы, как и прочие технические дополнения, усовершенствования и разнообразные сюрпризы. Это ты у нас попал в ласковые сети кокона, словно спеленатый младенец, всяк другой неопознанный пришелец в межмирское пространство будет сразу же порезан и покроен на мелкие кусочки.
— Ничего себе! Так тоже вроде как нельзя! — нахмурился граф. — Вдруг там окажется кто-то из моих коллег?
Ректор академии экспансивно замотал головой, разводя руками и дивясь тупости своего товарища. Но вместо него раньше стала отвечать Александра:
— Что за сомнения? Ты ведь уже десятки раз мотался в мир Ба, изучил там обстановку досконально и сам уверовал, и нам доказывал, что никого из Торговцев там не осталось. А вот Крафа точно наведается, причем по двум причинам. Одна возможная: выяснение обстоятельств, при которых погибли его твари из Хохочущего тумана. И вторая, не менее явная: ему вроде как пора наведаться в мир альресков и проверить деятельность пляшущего под его дудку Совета старейшин. Раньше он никогда с плановыми инспекциями не задерживался.
Доводы супруги и в самом деле соответствовали исторической действительности. Так что Дмитрий сдался окончательно, хотя и проворчал:
— Но если погибнет кто-то из моих коллег, я себе этого никогда не прощу. — Потом сразу стал деловым и собранным. — Так вам точно хватит два часа?
— Вполне! — подтвердил ректор целительской академии. — И можешь устанавливать ловушку в мире Ба. Ну разве что… — Было похоже, что он мысленно переговаривается с Эрлионой. — Разве что дай нам еще один час времени. Наша детка предлагает установить и тотальный гаситель любых эмоций и деструктуризации памяти. Тот самый, который она использовала при лечении бывшего императора Успенской империи. То есть ты понимаешь, для чего?
В свое время самого страшного тирана и сатрапа мира Зелени удалось взять в плен. А так как он обладал изумительной магической силой, чуть ли не сродни, а то и больше, чем сам Верховный целитель, то просто уничтожить такое тело показалось ученым недопустимым разбазариванием врожденных талантов. Эрлиона слегка поработала над пленником, стирая ему всю память после тринадцатилетнего возраста, и теперь плотно и ежесекундно опекала и воспитывала бывшего диктатора. Тот уже имел титул целителя третьего уровня и числился Арчивьелом. Следовало добавить, что «юный» гений и в данный момент трудился здесь, вместе со всеми учеными, а его невероятные умения весьма и весьма помогли при устройстве кокона захвата.
Деяние весьма спорное и экспериментальное, но, с другой стороны, вполне понятное. Если вдруг Крафа, оказавшись в ловушке, перестанет вести себя агрессивно и лишится хотя бы основных эмоций злости и бешенства, то убийственные структуры могут и не уничтожить его полностью. То есть пленник получит начальный паралич собственного сознания, и останется несколько шансов, что его удастся впоследствии склонить к признаниям и некоторому сотрудничеству. Такое добавление устраивало Торговца больше всего.
— Вообще даю вам три с половиной часа для полного урегулирования всех деталей и согласования привязок. А мы пока поужинаем и… наведаемся к Бормоту. Попробуем опустить в тамошний Хохочущий туман наши летные устройства из мира Ситулгайн.
Тотчас из толпы соратников отделилась Ледовая Владычица, которая формально все еще считалась пленницей Торговца, но фактически уже отдавала все свои силы на благо общего дела.
— Я с вами! — И, спохватившись, добавила: — Можно?
Прежде чем ответить, Дмитрий мысленно обратился к Эрлионе:
«Детка, что ты по этому поводу думаешь? И спроси, пожалуйста, мнение Александры».
Магическая сущность отозвалась сразу:
«Разве что присутствие Леды возле Бормота крайне необходимо. Ее помощь здесь весьма желательна. Ну и мама Саша… возражает категорически!»
Еще бы она не возражала против присутствия такой красотки в их маленьком коллективе. Во время последних событий в мире альресков она не скрывая ревновала к Ледовой Владычице и в любом случае старалась не подпускать ту к мужу.
Но теперь Светозарову пришлось быстро выискивать самый деликатный повод для отказа:
— Леда, в любом случае внутрь вулкана мы опускаться не будем. А если удастся хоть что-нибудь заснять, ты будешь первой, кому мы покажем эти кадры. Не сомневайся!
И, не прощаясь, поманив за собой супругу, поспешил к лифтам. Уже поднимаясь наверх, Саша поинтересовалась:
— Кого с собой возьмем? Бонзай всегда туда рвется, как маленький ребенок. Видать, вы очень интересно провели свое время в плену?
— Еще бы! Пришлось каждую минуту думать, как спасти свои буйны головушки. Но сейчас и его брать не будем. С банальным запуском устройств дальней разведки мы и сами справимся. Зачем время терять?
— Согласна! — Графская чета отправилась прямиком на кухню замка, намереваясь сократить даже время ужина. Но, уже сидя за столом и стараясь утолить голод, не слишком присматриваясь, что им подали, Шура вспомнила про одну из проблем, требующую постоянного контроля. — Когда на Землю наведаемся?
Торговец тяжело вздохнул и мотнул в расстройстве головой. Нехватка времени его в последнее время убивала больше всего.
— Разорваться, что ли? Но война с Крафой — пока намного важней. Так что заглядываем в вулкан, потом я закидываю ловушку к миру Ба… — Он скривился от сомнений и все-таки решился. — Затем мы постараемся выспаться! И не спорь! А завтра с утра наведаемся в монастырь. Такие преобразования и в самом деле следует держать под полным контролем.
Имелась в виду операция «Воззвание», во время которой в мир Зелени на короткое время было переброшено двадцать групп землян по двести человек в каждой. Таким образом молодые гении и юные дарования в целительской магии пожелали доказать всему миру Земля, что человечество не одиноко во вселенных. А значит, следует бороться за свои права и как можно быстрей ликвидировать созданные цивилизацией, преступно взращенные опасности в виде банковских систем нещадного побора, религий и организованной преступности.
Причем отобраны были либо тяжкие инвалиды, либо те, кому осталось совсем мало жить при тяжких болезнях. После момента переноса с Земли четыре тысячи самых лучших целителей мира Зелени, практически за час или чуть больше, постарались вернуть туристам между вселенными здоровье, а то и дать начальные импульсы в отращивании утерянных конечностей. Предполагалось: если такая группа вернется на родную планету, то своими действиями и личным примером создаст переворот в сознании своих земляков, подвигнет их на тотальное изменение всей деятельности и модернизирует духовное восприятие действительности.
Сам Торговец в положительные изменения на родной планете верил слабо, но все было запущено в ход во время его отсутствия лучшими выпускниками целительской академии, так что остановить раскрученный маховик оказалось проблематично. Молодые Маурьи и Арчивьелы, которых он перед тем попросил о максимальной помощи и содействии в своих личных делах, его бы не поняли и не простили равнодушия к остальным людям. При своем юношеском максимализме, молодые дарования не понимали всей сложности, а то и невероятной длительности воспитательного процесса. Им все хотелось сразу и сегодня.
Да и трудности с четырьмя тысячами землян в операции начались еще во время посещения столицы империи Рилли, сразу после начавшегося лечения. То есть при отправлении обратно. Из четырех тысяч людей на Землю решило вернуться менее трех тысяч. Все остальные буквально в слезах и истерике умолили их оставить в новом мире. И это при том, что у каждого из них дома оставались и родственники, и любимые люди, и преданные товарищи. Настолько их пугал сам факт возвращения в место, где правит жестокость, насилие и жажда наживы любой ценой.
Не помогли и напоминания про обязательства вернуться, сражаться до конца и личным примером, словом и действием поднимать за собой на борьбу миллионы. Слишком уж люди разочаровались в подобной борьбе, а некоторые так сразу не сомневались, что будут уничтожены власть имущими или забраны в секретные лаборатории для изучения и опытов, как только распространится слух про их чудесное исцеление.
Вот тогда организаторы всерьез задумались над проблемой. Оказалось, что вылечить смертельно больного человека или дать ему конечность взамен утерянной — мало. Следует его охранять и в дальнейшем. А вот это, увы, не под силу оказалось никому. Так что назад отправились только самые стойкие, решительные и активные, которые верили, что обязательно добьются поставленных перед собой целей. Жить хотели все, но вот бороться за улучшение этой жизни отправились самые мужественные.
Возврат на Землю немного подкорректировали прямо на ходу: излеченных «возвращенцев» Торговец забросил в иные места, отличные от места первой отправки. То есть люди успели рассосаться по своим домам незаметно, не привлекая ничьего внимания к своим персонам. Даже если за ними следили до того спецслужбы или прочие недоброжелатели, вряд ли удастся отследить хотя бы некоторых и сообразить, как они оторвались от слежки. А чтобы координировать всю последующую деятельность нового движения «Наш мир не одинок!», поддерживать их материально и информационно, в монастыре Желтых Грез установили самую современную аппаратуру, уникальную даже для высокотехнической цивилизации Ситулгайна. Казимиру Теодоровичу и монахам во главе с их настоятелем отцом Клодом оставили еще по парочке Маурьи и Арчивьелов, фактически лучших выпускников всемирной академии целительства.
Так что проект не замер, а просто перешел в совсем иную плоскость своего продвижения. На месте помощь велась постоянно, но и сам Торговец был не вправе оставлять дело без личного контроля. В любой момент могло понадобиться нечто, что мог сделать, доставить или совершить лишь ходок между мирами, вплоть до полной эвакуации всех участников движения «Наш мир не одинок!» и обитателей монастыря.
По здравом размышлении на Землю следовало податься сразу после установки ловушки в межмирском пространстве, но тогда и выспаться будет некогда. А без освежающего сна даже сильнейшие уникумы вселенных долго протянуть не могут. Усталость в любом случае скажется и приведет к непоправимым ошибкам в действиях и к необратимым, весьма негативным преобразованиям в психике.

Глава вторая
БОРМОТ

Вулкан в столице южной империи оставался совершенно неизменным с тех пор, как Дмитрий его увидел в первый раз. Все та же скользкая громадина высотой в тысячу триста метров, гигантским массивом нависающая над городом, и все тот же глухой смех, больше на улицах слышимый как неразборчивое бормотание пьяного великана. Когда-то к самому пику вздымалась полоска каменных плит, со ступеньками, но впоследствии плиты были разобраны по приказу престарелого, слегка неадекватного умом императора. Ну, разве от прошлых исследований на верхушке конуса, сотворенного из так и неизвестного материала, виднелась окантовка с металлическими платформами. То есть можно было сразу определяться именно туда и приступать к намеченной разведке. Удобно, безопасно (перила по внешнему периметру), и никто из обывателей не помешает своим назойливым любопытством.
К сожалению, невзирая на предполагаемую утерю четверти часа, приходилось делать короткий визит вежливости к самому императору, потому что, появись Торговец с супругой на верхушке Бормота, его все равно заметит большинство жителей столицы, и потом верховный правитель будет явно обижаться. Поэтому еще при составлении первого договора о соблюдении таких нюансов, как небольшой разговор с обменом приветствиями и новостями, условились сразу.
Повезло, император континента Юг изволили отдыхать после сытного обеда. Чему Дмитрий от всей души обрадовался.
— Тогда не смейте его беспокоить! — приказал он нервно заметавшимся после его прибытия придворным. — Только и передайте от нас приветы и наилучшие пожелания. Мы тут с коротким рабочим визитом, заглянем в вулкан и сразу обратно отправимся.
Летающие зонды они оставили на платформе сразу, так что во дворце засветились с пустыми руками. Не следовало раньше времени раскрывать суть предстоящей разведки: что народ, что их не всегда адекватный правитель могли этим сильно обеспокоиться. Так и метались среди горожан слухи, что, если чужаки будут слишком беспокоить Бормот, тот содрогнется, осерчает и всех в столице уничтожит разъедающим все подряд зеленым туманом. То, что эта загадочная субстанция не причиняет вреда плоти человеческой и разрешает свободно дышать, многие не знали и знать не хотели. Да и то, что главный город материка здесь стоит испокон веков и ни разу никаких катаклизмов зарегистрировано не было, тоже казалось обывателям неправильным. Как следствие, народное творчество изгалялось в создании душещипательных легенд, драм и трагедий, в которых дерзкие возмутители спокойствия уничтожались Бормотом в разных позах и разными способами. А порой уничтожались, дескать, со всеми соседями, а то и горожанами.
Исследователи для данной работы облачились в свои универсальные сюртуки, не поддающиеся разъедающей мощи Хохочущего тумана. Да и все оборудование, и даже оружие, было сотворено по специальному заказу в техногенном мире Ситулгайна. Так что за себя они нисколько не опасались, с местом были ознакомлены, а посему сразу приступили к работе.
Естественно, что продолжали обмениваться мнениями и обсуждали свои действия:
— Запускаем первый зонд и вначале понаблюдаем, что он нам покажет на экранах.
— Согласна. В любом случае дальность сигнала в тумане ограниченна.
Подобные испытания уже проводились шафиками в королевстве Ягонов, и тогда воздушные разведчики зарекомендовали себя как весьма надежные технические устройства, управляемые на расстоянии. Но все равно силы передающих устройств не хватало, чтобы прорваться сквозь толщу сгустившегося зеленого тумана больше чем на полтора-два километра. Причем в болотах Зеленого Перекрестка туман был в гораздо более разреженном состоянии, чем в Бормоте.
Первый прибор, загудев, словно пчела, своими гравитационными двигателями, отправился в полет. Для просмотра передаваемого изображения оператор управления имел на выбор либо экран, либо специальные очки. Но пока пользовались только одним экраном.
— Меня уже в который раз смущает сама вот эта постройка, — бормотал Торговец, одетой на руку перчаткой управляя начавшим спуск устройством. — Ну какой с нее толк? Никакой логике не поддается, да и нигде на планете не существует чего-то подобного.
— А слантерс? А корешки акстрыга? — напомнила Александра про удивительное сырье для наилучшей медицинской резины и про наркотические, но страшно полезные в той же медицине произрастающие в полости вулкана растения. — Вполне возможно, что при постройке этого мастодонта как раз и руководствовались определенным заказом тогдашних обитателей материка.
— Может быть, может быть. Но тогда получается, что создатели этого чуда изначально замышляли гуманное и доброе дело? Откуда же тогда появились эти мерзкие твари, да и сами болота? И почему зеленый туман разъедает почти все, вплоть до обычного железа?
— Мало ли для каких дел предназначался газ. — Казалось, у самоуверенной графини на все имеется ответ. — Ну а болота с монстрами уже потом создал захвативший этот нижний мир Крафа.
— Ага! То есть ты утверждаешь, что там внизу и есть вотчина нашего самого главного врага? И эта вотчина располагается под морями и континентами?
— Вряд ли. Скорее Зеленый Перекресток и Бормот — это некие порталы, которые строители оставили для своих нужд.
— Почему тогда Крафа этими порталами не пользуется? — Дмитрий настойчиво пытался разрушить логические построения супруги. — Ни его следов, ни наличия его влияния в этом мире не было и нет.
— Это тебе так кажется. А появление Леды на северной земле? А уничтожение всех местных шафиков методом каторжных работ?
— Ха! Создание арки призыва и арки контроля на стенах вокруг столицы Юга — это уже дело рук какого-то столичного идиота, возмечтавшего прибрать к рукам всех конкурентов. Аркам не более пятисот лет, и если бы не созданный древним колдуном орден сумеречных монахов, то после его смерти популяция шафиков на планете возродилась бы давно. Ну а по поводу Ледовой Владычицы, так она, скорее всего, и попала сюда через один из порталов. Похоже, что сила ее матери сотворила чудо, помогая девочке преодолеть немыслимые силы и пространства. По всей логике девицу тоже надо отдать в ваш класс начинающих Торговцев. У нее в наличии все признаки немалой силы и умений к перемещениям.
Александра после таких обобщений скривилась и напомнила именно о своем нежелании видеть Леду слишком часто в компании графской четы:
— Я была против этого сразу по той причине, что она пленница. По ее вине погибли невинные люди, и она еще долго должна замаливать свои грехи и стремиться к оправдательному приговору. — А потом опять вернулась к основной теме: — Ну и учитывай самый главный парадокс: Крафа банально может и не знать про эти порталы. Вот потому он Леду и не нашел после ее побега.
— Именно! Как раз к этому я и веду. Если Крафа о порталах ничего не знает, значит, его вотчина не здесь, не во внутренностях планеты. Уж всяко-разно такой ученый и исследователь, как он, изучил бы свой «личный рай» до последнего обломка камня. Следовательно, имеются некие совершенно таинственные пространственные переходы.
— То есть? — не могла понять Александра.
— То есть ту самую вотчину наверняка и создали Торговцы для каких-то своих научных целей, но некоторые секреты им удалось припрятать даже от своего соратника. Ведь недаром мать Леды в насылаемых ей видениях настойчиво твердила отыскать именно Зеленый Перекресток. Она знала точно, что дочь именно в этом мире и именно через Перекресток может организовать помощь своей родительнице.
— А почему не через Бормот?
— Логичный вопрос. И правильный. И опять-таки, на него есть два варианта ответа: либо здесь под нами выхода нет, либо про него мать Ледовой Владычицы тоже не знала. Ну и может существовать более простое объяснение: в вотчину Крафы забраться сквозь вулкан многократно тяжелее, чем из столицы моего друга Бонзая. Там можно идти, пусть и голому, а здесь надо уметь летать, и то, если перья туман не растворит на первой сотне метров. Хм! Однако! Три с половиной сотни метров разведчиком пройдено, а туман только гуще становится.
Если раньше на экране просматривалось расстояние на десяток метров, то теперь универсальное устройство с уникальными, в том числе и инфракрасными, объективами просматривало клубящуюся субстанцию не далее чем на четыре-пять метров. Ко всему прочему, на экранах стали возникать помехи: передающие антенны не справлялись с такой плотной толщей Хохочущего тумана. На это первой обратила внимание Александра:
— Первые снежинки помех, сигнал приема вон как упал.
— Ничего, еще резерв есть.
Когда отметка погружения перевалила за пятьсот метров, видимость практически стала нулевой. Пришлось замедлить спуск до максимума и больше вслушиваться в передаваемые звуки, чем бесполезно всматриваться в зеленую мглу. На тех уровнях грохот, скрип, резкие щелчки и непонятные стоны раздавались, по показаниям приборов, с утроенной силой. И все это на фоне бормотания и искусственного хохота самого тумана навевало сознанию страшные и неприятные картинки.
— У меня такое впечатление, — графиня непроизвольно стала говорить тише, — что мы сейчас рассмотрим колонну невольников, которые под ударами бичей, словно бурлаки, тянут гигантские скрипучие телеги или ржаные вагонетки с камнями.
— Похоже, — согласился Торговец. И нехотя признался: — Хотя в моем представлении картина еще более непритязательная: словно тысячи прикованных к коловоротам людей вращают несколько десятков воротов. А уже от тех крутятся камнедробильные механизмы, превращая скалы в гравий.
— Брр! — Его супруга вздрогнула всем телом. — Неужели и в самом деле такое увидим?
— Да, хотелось бы ошибиться. Если вообще что-то удастся рассмотреть.
Ну и ближе к отметке в шестьсот метров пришлось менять формы исследований.
Помехи к тому времени стали настолько ощутимыми, что к экрану следовало присматриваться с резью в глазах, а звуки из динамиков перешли в сплошной хрип и щелканье. Пришлось дать команду на остановку и поменять задание для устройства. Команда там имелась на всякий случай: при полной утере связи — немедленно возвращаться на конус вулкана. Но сейчас приходилось рисковать хотя бы этим одним устройством. Пошла команда: в осторожном режиме спуска достичь твердой поверхности, автоматически исследовать там пространство в течение пяти минут и вновь подняться вверх до уровня устойчивой связи с поверхностью. Предел спуска был установлен тоже: полчаса времени или полтора километра.
Большего себе пока супруги позволить не могли.
Связь потерялась быстро — действуя в автоматическом режиме, разведчик позволил себе гораздо большую скорость спуска, чем когда его визуально вели люди. Так что те не успели еще обговорить дальнейшие перспективы и направления работы в случае сегодняшней неудачи, как связь вновь восстановилась и на поверхность отправился пакет информации. И в этом пакете, который тут же просмотрели, таилась новая загадка.
Вначале туман стал рассеиваться и видимость улучшилась. Потом снизу стало еще светлей. Ну и наконец устройство совершило посадку на прозрачное покрытие, глядя сквозь которое вниз можно было рассмотреть… белесые клубящиеся облака! Причем кое-где их пронизывали не слишком мощные солнечные лучики.
— Что это?! — поразилась Александра. — Неужели там, внизу, создано искусственное, обитаемое ядро со своим освещением и подогревом?
Отвечая, Дмитрий уже деловито и сноровисто готовил к отправке вниз сразу четыре устройства, в задачи которых входило собирать пробы, делать спектральный анализ и осуществлять более глубокую эхолокацию:
— Извини, дорогая, но твои фантазии уже ни в какие ворота не лезут. Если уж Торговцам или, пусть и самым выдающимся, ученым удалось сотворить некий мир, то делать его внутри какой-либо планеты — полный абсурд. Миров, пригодных для обитания людей, в моем представлении, неисчислимое множество. В том числе половина из них — необитаемы. То есть не заселены разумными существами. Еще столько же миров вообще никогда не отыщут, потому что на них нет привязок. Так что поверь, гораздо проще создать секретные лаборатории на одном из них, а то и прикрыть его для проникновения снаружи, как мир Кабаний или как вселенную Ситулгайна, которые я отыскал практически случайно, чем менять основы физического мира. Такие, например, как силы притяжения, сохранения энергии или законы гравитации.
— Но ведь ты и кокон вокруг Ситулгайна прошел, и в марево вокруг Кабаньего прорвался, — справедливо напомнила ему жена. — А значит, и все остальные смогут. А вот здесь…
— Именно! Стоит себе вот такой преогромный вулкан и только своим видом провоцирует любого путешественника: «Вот он я! Исследуй меня!» Так что здешний мир не сравнивай. А вот по остальным… Не хочу лишний раз хвастаться, но напомню. Не забыла, что сказал о возможностях его соотечественников-Торговцев Шу’эс Лав? Три собственных веса в переносе за собой — это уже предел даже для героев. Выходит, что я со своей силенкой проскакивал тамошние преграды, просто их не замечая.
Снаряжение и краткая диктовка заданий для других устройств не заняли много времени. И вот уже они довольно стремительно понеслись к поджидающему их на большой глубине собрату. Собрались в единую связку и продолжили спуск. Все пять экранов покрылись рябью помех, изображение исчезло. На этот раз надолго: теперь уже программа исследований задавалась обширной. Узнать, из чего покрытие, затем разлететься по дальним периметрам и рассмотреть, где и как это смотровое окно свода соприкасается со стенками самого вулкана, ну и по возможности определить, откуда именно в Бормоте появляется туман. Если удастся выяснить, откуда раздаются такие страшные и неприятные звуки, то тоже будет неплохо. Но на исполнении последнего задания Торговец не настаивал, уже после отправки устройств давая объяснения Александре:
— Не столь важно. Разве что где-то невдалеке, непосредственно в самом тумане, находится вторая каторга, о которой мы ничего не подозреваем.
— Но эти страшные стоны?!
— Скорее всего, и не страшные и не стоны, а только подтверждение моих прежних мыслей. По моим предположениям, там внизу — просто маленькое окошко-портал в иной мир. Когда-то давно, может, этого окошка там и не было, может, его вообще установили некие иные цивилизации, о которых даже вездесущий Крафа и полслова не слышал…
— Не сходится в твоих размышлениях ничего, — сердилась графиня. — Как же тогда Леда оттуда именно в этом мире оказалась? Куда пешком, ты представляешь себе — пешком, бежала обнаженная мать Леды? И почему тогда из того, другого мира не рассмотрят зеленую точку на небе, когда облака расходятся?
— Ха! А вдруг они никогда не расходятся. Или под этими тучами голая, без клочка растительности каменная пустыня? И я ведь не говорил, что окошко создали Торговцы или соратники Крафы. Может, и они об этой дырочке в небе ни слухом ни духом? А вот про Зеленый Перекресток знали и своему врагу-предателю не проболтались. Скорее всего, на болотах с тварями есть некая непреодолимая грань, за которую пешком пройти нельзя. Ну а несчастная женщина мчалась именно поближе к той грани по той причине, что с того места гораздо легче наладить ментальную связь с дочерью и хоть таким вот жестоким для себя, изуверским способом передать весточку родному человеку. Крафа и не подозревает об этом, скорее всего.
— И все-таки ты так и не озвучил дельного объяснения всем этим звукам.
Дмитрий ухмыльнулся:
— Если бы ты могла слышать все звуки в межмирском пространстве, тебе бы и объяснять не пришлось. Все эти скрипы, хрусты и стоны там присутствуют постоянно. Но! По отдельности. А тут все вместе, и по единственной возможной причине: никогда и нигде миры не соприкасаются визуально! А здесь? Да они банально трутся друг о друга, сминая между собой межмирское пространство и создавая данную звуковую какофонию. — Неожиданно, обладающий более тонким слухом, граф строго приказал: — Замри! И не вздумай смотреть вниз!
— А что там?
— Императорские глашатаи пытаются до нас докричаться, сейчас присмотримся… — Он быстро направил объективы остававшегося у них устройства и включил его для наблюдения за подножием Бормота. — Нам только не хватает сейчас отказаться от назойливого приглашения побеседовать и попить чаю. Будем делать вид, что ничего не слышали, занятые работой.
Когда они как на ладони рассмотрели творящееся внизу действо, Светозаров забеспокоился:
— Что говорит твое предвидение опасности?
— Спокойно дремлет, как сытый младенец. Так что, скорее всего, пушку они заряжают холостым выстрелом, чтобы привлечь наше внимание.
— Хм! Я тоже так думаю. Ничего, и от звука выстрела потом откажемся, не такой уж он и громкий.
Снизу бабахнуло хоть и слышимо, но не так уж громко в самом деле. А вот по поводу холостого выстрела исследователи вулкана ошиблись: в их сторону полетело огромное ядро, которые обычно начиняют картечью.

Глава третья
НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

По здравом размышлении немедленно уходить в подпространства смысла не было. Ну, ядро! Ну, пусть даже со шрапнелью! Ерунда! Ведь кроме ухода в иное место вариантов имелось несколько: закрыться общим силовым щитом, который, при наличии сразу парочки кристаллов, под завязку набитых энергией, ничего не стоило. Просто присесть на платформах, которые создавались из толстенного рифленого листового железа. А то и создать персональный кокон защиты.
Торговец выбрал первое, жалко ему стало систем управления летающими разведзондами. Ну и присели на всякий случай.
— Что-то твое предчувствие опасности сегодня явно сметаны объелось, — сердито пробормотал Светозаров, недоуменно прислушиваясь к слишком запоздавшему разрыву ядра. И только когда понял, в чем дело, опять глянул на экран. — Вот те раз! Ядро, до нас не долетев, упало вниз по склону и только там разорвалось!
— Так им и надо! — фыркнула графиня, тоже внимательно всматривающаяся в экран. — Вроде как убитые… Или раненые?
— Нет, вон все встают и ругаться начинают друг на друга. Ха-ха! Не рой яму другому! Зато все живы, и раненых нет. Работаем! — Они встали опять к экранам лицом, а спинами к глашатаям. — Я и забыл, что их пушки в высоту, даже при тройном заряде пороха, могут не больше километра выстрелить, сам продавал. А тут ведь на триста метров выше.
— Но какое хамское, угрожающее к нам отношение! — стала заводиться Александра. — Да нас так только явные враги встречают! Неужели ты вот так это им спустишь с рук?
— Конечно нет! Но ты понимаешь, сладенькая, в данный момент нам более важно закончить осмотр этого нового окошка в иной мир. Разбирательства с местными придурками мы всегда можем отложить на иное, менее напряженное время. Тем более что я почему-то уверен, произошло явное недоразумение.
— Ты еще скажи, что по нам стреляли в знак приветствия!
— Кто их знает. О! Опять глотки надрывают! Причем так громко кричат. Глядишь, скоро и слова их расслышим и поймем, чего им от нас надобно. Не удивлюсь, если им голоса помогают местные шафики усиливать. Точно! Смотри вот на этих двоих, видишь? Один из них — бывший купец Тратен, а ныне министр торговли. Мы с Бонзаем вместе с ними на каторге слантерса корячились.
— Ага! Такие, как вы, раскорячитесь! — В сердцах и со злости супруга проговорилась: — Знаю, как вы там ночами на озере время проводили!
«Оп-па! Утечка информации! — внутренне напрягся Дмитрий. — И кто проболтался про наши милые шалости, присущие каждому холостяку? Неужели Аристарх, а то и сама Флавия? Потому что Бонзай не настолько лопух, чтобы своей Власте языком трепаться. Да с него, как с короля, и спрос никакой!»
Ну а вслух ничем себя не выдал, только недоуменно двинул бровями.
— Ночами?! Да мы там всего неполные сутки находились. А что за сплетни ты узнала?
Но его прекрасная женушка уже опомнилась, плотно сжала губы, заморгала ресницами и воззрилась на него с полным непониманием вопроса. Так обычно ведут себя глухонемые.
Да и по сути, влюбленные ведь между собой перед женитьбой договаривались и тожественно клялись: кто старое помянет, тому… В общем, ничего хорошего тому не будет.
— Понятно. А ведь как орут душевно! Хором начали речитатив вести.
Ну и вскоре таки расслышали слова, несущиеся снизу: «Император умер! Покушение!»
— И что теперь будет? — опять прорезался дар речи у Александры.
— Ерунда какая. Одним старым маразматиком меньше стало. Мы с Бонзаем ему давно такой финал предсказывали. И так удивительно, что столько времени его собственная знать и придворные терпели. Да ты ведь видела.
Они вместе два раза и в самом деле заскакивали с короткими визитами к императору (увы, уже покойному), и графиня потом изумлялась, как такой человек может находиться на троне. Но теперь она что-то разволновалась — то ли за старика, то ли за его государство.
— Как бы там ни велось управление империей, дедуля никому не мешал. Так за что его убивать? И кто теперь станет наследником? Не приведет ли это к новым политическим встряскам? А то и к войне? Вдруг надо Бонзая срочно предупредить?
— Не волнуйся, ни королю Ягонов, ни всему большому континенту ничего не грозит. Море с чудовищными по размерам китами и акулами никакой военной армаде не преодолеть. А все воздушные перевозки на дирижаблях в руках Ягонов и их верных союзников. Про наследников тоже беспокоиться не стоит. Старший сын почившего императора — уже дядька в летах и вполне себе с умом. При нем только лучше станет на Юге.
— А вдруг они прекратят поставки слантерса и корешков акстрыга?
— Не смеши меня! Самим южанам такое количество, во-первых, не переработать, и, во-вторых, без надобности. Да и побоятся они договор нарушить.
— Вдруг не побоятся?
Покрытые снегом помех экраны опять зарябили полосками, а вскоре и покрылись густым зеленым цветом хохочущего тумана. Закончив назначенные исследования, разведывательные зонды поднимались вверх, уже на ходу сбрасывая пакеты информации. Так что, несмотря на драматические события внизу, Торговец вместе с супругой весь ушел в работу и просмотр отснятых изображений.
Хоть информации поступило много, всех вуалей с найденной тайны она не сняла. Наоборот, вопросов прибавилось. Прозрачное покрытие по прочности и составу очень походило на те два огромных контейнера, по которым на поверхность поднимали корешки акстрыга из каторги. Вот и вся знакомая величина. Сама площадь «оконца» в диаметре равнялась в среднем тремстам метрам, имея форму овала. Рассмотреть хоть что-нибудь сквозь облака так и не удалось.
Зато отыскались отверстия, сквозь которые в саму полость вулкана под небольшим напором подавался Хохочущий туман. Вернее, не столько отверстия, сколько сплошная щель шириной в три сантиметра, тянущаяся аккуратно вдоль периметра прозрачного овала. Как раз возле этих щелей и находился максимум тех звуков, которые так смущали исследователей и из-за которых вулкан получил название Бормот.
Со стороны графини понеслись новые вопросы:
— Что теперь скажешь? Придумаешь третий мир, который тоже сходится своими гранями именно в этом месте? Не слишком ли будут подогнаны твои гипотезы?
Дмитрий раздумывал недолго:
— Если брать теории вероятностей по их векторам максимальных совпадений, то и три мира могут соприкасаться в одной точке. Но думаю, это не так. Вот сама подумай: если два мира имеют стабильный, можно сказать вечный и неразрывный портал между собой, то как их надо между собой стабилизировать и амортизировать?
— А разве надо?
— Еще бы! В любом механизме требуется смазка и охлаждение, каким бы стойким и вечным ни был металл. А тут целые миры соприкасаются! Представь, какие силы там замешаны! Вот для смягчения точек соприкосновения этих сил, наверное, и придумали создатели всего этого некую прослойку из неведомо какого материала. Скорее всего, материал еще и добавляется сюда автоматически из неизвестных далей по мере его расхода. Ну и во время перетирания превращается в зеленый туман со свойствами хохотуна-бормотуна. Согласен, идея еще немного сырая и почти необоснованная, но, по логике моего знания межмирского пространства, может сгодиться вполне.
— Ну да, вроде твои рассуждения верны, — согласилась жена. — А уже потом строители придумали, как использовать этот рукотворный вулкан: засадили его корешками акстрыга, заселили матками из иного неведомого мира и дали местным людям слантерс. Правда, люди и сами не знают, чего они хотят. Могли бы обрабатывать слантерс, отправлять по всему миру и горя не знать. Надо же, опять орут! Уходим или хочешь откликнуться?
Торговец уже настраивал один из приборов, а затем, надев очки голографического оперирования, отправил вниз, к подножию вулкана. Только орущие увидели невиданный прежде объект, как довольно организованно сбились в квадрат вокруг пушки, выставили вперед копья и алебарды и приготовили луки. Но раздавшийся из динамиком голос кое-кто узнал сразу.
— Тратен, дружище? Ты ли это! И чего вы там с такими агрессивными лицами столпились?
— Да вот, срочную тебе новость принесли! — орал изо всех сил коллега по каторге, а ныне министр торговли.
— Ну так чего ты там надрываешься? Подойди ближе к прибору и поведай мне свои новости. Надеюсь, империя не голодает?
Тратен без раздумий быстро приблизился, с несколько недовольным бормотанием. Хотя страха и напряжения в фигуре не просматривалось.
— А ты только нашего голода и ждешь, чтобы хорошенько на нас нажиться.
— И не стыдно так говорить? Когда это я на вас наживался?
Но министр уже подошел вплотную к диковинному для него устройству и, разглядывая его во все глаза, признался:
— Это я ворчал для ушей остальных. А вы нас что, не слышали наверху?
— Да просто заняты были немножко. Старались не обращать внимания, — полуправдой ответил Дмитрий.
— Представляешь, Дин, тут офицер гвардейцев по вам ядром решился выстрелить. Я уже близко был, но остановить не успел.
— А с какой такой стати стреляли?
— Ох! Беда у нас, — понурился бывший купец. — Императора-батюшку кто-то жизни лишил. Прямо во время послеобеденного отдыха мечом старику голову отсек.
— Ай-ай-ай! И кто же это такие зверства учиняет у вас?
— Да в том-то и дело, что наследник… э-э-э… его новое императорское величество сразу на вас указал. Дескать, вы недавно наведывались, и только Торговец мог в спальню отца прорваться незаметно.
— Да он что, сдурел? Вроде бы нормальный мужик и вполне соображающий! — возмутился Светозаров. — Что за наклепы?! Или мне его за бороду следует потягать для острастки?!
— Ах! Ты ведь не знаешь, — еще больше скривился и сгорбился придворный шафик и министр торговли. — Старший принц уже пятнадцать дней как нелепо погиб, выпав со своего балкона. Он частенько любил там сидеть на перилах, высоты ведь не боялся, да и его лучшие телохранители рядом находились, придворные. А потом как-то вдруг вскрикнул, взмахнул руками и рухнул вниз. Так в сознание и не пришел.
— Ого! Как вас тут приплющило!.. Так теперь получается, что корону себе на голову нацепил младшенький Хирьял? М-да! Труба вам, ребята! Уж этот дятел точно империю до ручки доведет.
— Не так громко! — взмолился Тратен. — Хирьял — теперь величество. И послал за вами с приказом хоть пушками сбить, но доставить в любом случае на его суд. Хорошо, что я успел, а то бы эти ретивые служаки сами себя угробили. Причем на стороне молодого наследника неожиданно оказалась вся гвардия и половина знати. Я сам вроде бы всегда в курсе всего происходящего в империи, но вот всю эту чехарду с придворными закулисными трениями что-то пропустил мимо носа.
— Вот теперь и без носа останешься! — сердился Дмитрий. — Или уже позабыл монастырь с монахами, которые тебя на Зеленую Каторгу определили? Нового узурпатора на своей шее взрастили и к власти допустили?
— Каяться поздно. Но именно поэтому я сюда и примчался. Дин, вся надежда на тебя! Помоги!
— О-о-о! — Сидящий на платформе Торговец и в самом деле схватился за голову. — Да ты себе не представляешь, насколько я занят! Мне выспаться некогда, так еще и вашими интригами да цареубийцами заниматься!
Тратен неожиданно рухнул на колени и протянул руки прямо к телеобъективам устройства:
— Умоляю, Дин! Ты себе не представляешь, насколько этот Хирьял ублюдок! Он ведь самых честных и добрых людей империи под нож пустит, а там и шаг останется до гражданской войны! Миллионы напрасных жертв, и все по вине одного сумасшедшего недоумка и кровавого садиста.
Сердце Светозарова от таких обращений дрогнуло, да еще и жена за его локоть ухватилась, видимо, слышала каждое слово из разговора.
— Ладно, попробую вам хоть чем-то помочь. У вас есть доказательства вины подручных Хирьяла в обоих убийствах?
— Пока нет, только личные догадки и осмысления, — сознался придворный шафик. — Но следует допросить некоторых охранников погибшего принца и гвардейцев, и все окончательно прояснится. Пока этот узурпатор на троне и распоряжается всеми силами следствия, правда никоим образом не всплывет.
— Ну а часов пять, семь без меня продержитесь? — Все-таки планы у Дмитрия имелись немыслимые по масштабам и невозможные по отсрочкам.
— Постараемся. Заодно и должный компромат подыщем… если успеем. — Министр явно взбодрился и воскрес духом, хотя по его озабоченному лицу было видно, насколько тяжкими в его жизни окажутся эти самые пять, а то и все семь часов.
— Вот и отлично! А этому мелкому хорьку с короной передашь, что Торговец, дескать, заявится со всей своей свитой, дружиной и несколькими королями с континента часиков через восемь, не раньше. Мол, хочет лично поздравить с восшествием на престол. Это для того, чтобы он вел себя не слишком кровожадно и поспешно. Хочет не хочет, а сдерживаться и ждать ему придется. Ну и посмотрим, какие действия и в отношении кого он за это время начнет предпринимать. Договорились?
— Спаситель! — Довольно гордый, ершистый характером и умеющий пламенно ораторствовать министр вообще чуть не расшиб в поклоне лоб о камни.
— Да ты что?! Прекрати кланяться и встань с колен! — зашипел на него граф Дин Свирепый Шахматный. Но бывший коллега по каторге только и прошипел в ответ:
— Ничего! Так лучше! Пусть все видят, как я тебя умолял «заглянуть» на прием к нашему новому императору.
— Хвалю! Хотя не знаю, смог бы я сам так играть, — признался Торговец и добавил резкое: — Жди!
Тотчас продукт технической цивилизации Ситулгайна умчался вверх, а потом и парочка исследователей пропала во вспышке молний и грохоте вместе со всеми вспомогательными приборами.
Министр не спеша встал, отряхнул колени своих штанов и, развернувшись, гаркнул в сторону приближающихся и пытавшихся подслушать ведшийся разговор воинов:
— Посланник Вулкана говорил со мной, через своего бессмертного слугу! Но радуйтесь, граждане империи! Радуйтесь!!! — Кажется, его вопль разнесся на полстолицы Юга. — Он улетел. Но… обещал вернуться!

Глава четвертая
СПЕШКА И МЕТАНИЯ

Графская чета перенеслась в свой замок в Свирепой долине, оставила оборудование в технической комнате и поспешила на самые нижние этажи за созданной ловушкой для Крафы. Во время спуска лифта Торговец негодовал на свою судьбу вслух:
— Ну что за невезенье такое?! Куда мы только не подадимся — там сразу напасти и неприятности! Прямо хоть сиди только дома и не вылезай из постели!
— Я только «за»! — успела вставить в монолог мужа Александра.
— Да и я не против, сладенькая, но вряд ли нам с тобой и в следующую ночь выспаться удастся. Такое впечатление, что буквально везде мне надо успеть и везде как минимум спасти не сотни и даже не тысячи, а миллионы! Ужас! И почему эти миллионы сами о себе не позаботятся заблаговременно?
Не дождавшись ответа на свой, в общем-то риторический вопрос, Торговец принялся перечислять:
— В Кабаньем ждут не дождутся решения проблемы со своим странным коконом вокруг планеты. И там уже люди давно вымирают из-за непонятного тумана и из-за отсутствия нормальных солнечных лучей. В мире Гинвейл — цвет рыцарства готов изрубить друг друга в капусту, потому что им некуда девать свою дурную силушку. В мире Мерлан вот-вот начнется катастрофическое нашествие тварей, которое сметет с лица тамошней земли все форпосты человечества. Даже в таком техническом раю, как Ситулгайн, к власти пришли некие идиоты, намеревающиеся насадить свободным народам военную диктатуру. В мире Шелестящего Песка, а вернее на его обломках, доживают горстки уникальных разумных кальмаров. Наш друг Прусвет тоже нам не простит, если мы не окажем помощь его вымирающему роду. А мир Ба?! Там следует сидеть с баллистическими ракетами и ждать появления этого подлого Крафы, иначе он таких бед пушистым туюскам и громадным баюнгам натворит, что десятки миллионов погибнут. Я уже не вспоминаю о нашей родной Земле, где детки нашей академии замутили такие события, что по здравом размышлении именно туда надо бросить все силы и постараться удержать ситуацию под контролем. А мне только и остается, что метаться посредине и пытаться на короткое время затыкать все более увеличивающиеся дырки!
Последние слова он уже ворчал, идя по подземному испытательному полигону, и его прекрасно услышал Тител Брайс.
— Ха! Дружище! Чем это ты так недоволен? Назвался Торговцем — работай и не ропщи! Ну и… в крайнем случае мы тебе готовы помочь во всем.
— В самом деле, — неожиданно из-за плеча подала голос и Александра. — Мог бы меня в монастыре Желтых Грез оставить. Я бы там нашим ребятам и Казимиру Теодоровичу подсобила. Все-таки аналитическая работа — это мое кредо. И чувства поиска опасности мне сильно помогают.
На такое предложение Дмитрий только хмыкнул и покосился, как бы показывая, что разговор окончен. Зато ректор при упоминании о монастыре вспомнил про некий старый заказ своего приятеля. Прямо в желтую сферу, окружающую обитель монахов, а ныне центр всей операции «Воззвание», Торговцу приходилось переноситься на кровати из особого материала, который изготавливался только в мире Эдельвар. Металл там делали с помощью магии, как и все остальное, но именно из него Тител совсем недавно и предложил создать не кровать-коня, а небольшой тонкий пояс каждому, кого прихватит за собой путешественник между мирами. В том числе и ему самому. Возможно, для переноса других людей внутрь Дмитрию хватит и пояска только на себе одном. Вот сейчас эти ремешки-пояса и принесли расторопные помощники ученого.
— Смотрите, какие удобные! — хвастался ректор и Верховный целитель всей империи Рилли. — Многофункциональные, со специальными потайными отделениями и совершенно невесомые. И создают при желании определенный щит в районе паха. Хочешь попробовать?
Дмитрий с некоторым недоверием рассматривал надетый на него прямо поверх универсального сюртука пояс.
— Тонковатый он какой-то, хлипкий.
— Проверяем! — Тител Брайс отступил на шаг, намереваясь ударить товарища в пах, но тот живо отпрыгнул в сторону.
— Ладно-ладно, верю! Но вот с обителью…
— Так чего мнешься? Прыгай прямо отсюда, пять минут у тебя для проверки есть, заодно и на Земле глянешь, что творится. Тем более мы за это время успеем вмонтировать в кокон последний сюрприз.
— А можно отсюда?
— Ну не собираешься же ты все эти отражатели и кокон тащить вручную в зал переноса, — возмутился ректор. — Поэтому Эрлиона давно уже все приготовила и укрепила. Правда, детка?
— Да, папа. Можете греметь и пускать молнии безбоязненно, — подтвердил голос магической сущности. — Вторая колыбель у меня уже парит практически в пространстве.
«Ох, какая ты молодец! — восхитился мысленно Торговец. — Надо будет глянуть, как и что ты там нового придумала». Вслух же сказал:
— Ладно, опробуем ваши пояса, заодно и в самом деле посмотрим одним глазком, как там дела идут.
Ну и шагнул в подпространство, придерживая рукой Александру.
Расчеты не подвели: вскоре пара уже стояла в задуманном месте, прямо в главном холле основного здания обители Желтых Грез. В их сторону от терминалов связи и невиданных на земле систем наблюдения поворачивались лица работающих ребят, одной девушки и нескольких монахов.
— Ха! И в самом деле получилось! — обрадовался граф и громко поздоровался со всеми остальными: — Здорово, орлы! И отдельный привет нашей очаровательной целительнице Тренди! Мы тут буквально на тридцать секунд и только с одним вопросом: как идут дела?
Навстречу уже несся Казимир Теодорович:
— Ой, как здорово, что вы тут появились! У нас просто не хватает ни рук, ни глаз! Срочно надо еще хотя бы человек десять нормальных операторов, умеющих управляться с клавиатурой. Тем более что она тут почти вся виртуальная.
— Я так и знал! — Светозаров резко и печально вздохнул. — А нельзя ли чуть попозже? Часиков через… Завтра, например?
— Издеваетесь? — Старый поляк чуть не плакал. — И хорошего аналитика надо, я сам со всем ворохом информации не справляюсь!
— А я подойду? — шагнула вперед Александра.
— О! Ну еще бы! Только вот… — Аналитик с недоверием уставился на недовольного Торговца.
Но графиня обоим и слова больше не дала сказать:
— Все. Решено. Я остаюсь. У Дмитрия и так забот — выше головы, пусть с ними пока справится, чем всюду меня за собой таскать. Я ведь тебе не нужна в помощь?
— Ну…
— Вот и отлично! И не стой, дорогой, столбом, пошевеливайся! Быстрей дела сделаешь, быстрей за мной вернешься. Казимир, куда и где?
И они вдвоем заторопились в смежную комнату. С кислым видом Дмитрий прошелся за ними, но, присмотревшись, понял, что тут и так идет напряженнейшая работа и отвлекать лишними вопросами никого не стоит. Только и оставалось, что выглянуть наружу, убедиться в тотальной круговой обороне монастыря вдоль всего высоченного забора и пробормотать:
— Вроде как и спорить не стоит, в семье должно быть равноправие. Да и в самом деле, тут вроде и тихо, и спокойно, а мне за ней в межмирье присматривать да беспокоиться.
После чего вернулся в холл, где находился край створа между мирами, и тихонечко удалился по своим делам.
На подземном полигоне в Свирепой долине его встретили несколько обеспокоенно:
— Ну как? И где потерял ее сиятельство?
— Да с поясами все отлично, выше всяких похвал сработали. А вот сиятельство нашли для себя работенку. Осталась помогать в роли аналитика.
— А-а! Ну тогда я спокоен. — Тител Брайс обнял друга за плечи и шепнул на ухо: — А то я подумал, что вы поссорились: уж больно вид у тебя грустный.
— Когда это мы ссорились? — Но его вопрос остался без ответа, словно ректор банально устал ежедневно быть судьей в спорных моментах.
Вместо этого целитель повел своего приятеля вокруг кокона, скороговоркой описывая те последние сюрпризы и нововведения, которые вложила в это научно-магическое произведение его сработанная команда соратников и последователей. И даже такой беглый перечень пикантных добавок впечатлил Светозарова до глубины души. Он даже про короткое расставание с любимой забыл.
— Ну вы даете! Такое впечатление, что вы все свои разработки и структуры за последние годы сюда впихнули. Чудо, а не кокон! Если Крафа сюда попадет, от него только распыленные атомы и останутся.
— Сомневаюсь! — вполне реально рассуждал ректор. — Не забывай, у Крафы для совершенствования своей обороны и нападения имелось полторы тысячи лет. Плюс все те наработки, которые ему удалось похитить у вашего сообщества Торговцев и в других порабощенных мирах. Как бы не оказалось, что это мы пыль у него под ногами.
— Ты прав, лучше противника недооценить.
— Правильно! Поэтому мы все решили еще дней пять поднапрячься и сотворить несколько иной, модифицированный кокон. Появились во время работы различные оригинальные идеи на этот счет, ну а наша талантливая дочь Эрлиона их все собрала и классифицировала. Если все пойдет нормально, то новая ловушка будет раза в три надежнее и мощней.
— О-о-о! — уважительно протянул Торговец, оглядываясь на довольные лица Арчивьелов, Маурьи и нескольких видных ученых мира Зелени. — Хотя… в коллективе таких гениев и не такое возможно. Кстати, а как ловушка будет делать различия «свой — чужой»? А то как бы мир Ба не стал закрытым для посещения вообще.
— Отличительная метка, уже на тебе! — И Тител подергал за пояс на Дмитрии. — Разве что советую его надеть поближе к телу. Давай помогу! Отлично. И надо будет провести на всякий случай испытание.
— Прямо здесь?
— Ну не в межмирском же пространстве! Если распознавание не сработает, то мы успеем остановить кокон. Иначе он тебя и в самом деле на атомы размажет.
Граф Дин, уже хорошо представляя, на что способна ловушка, непроизвольно вздрогнул всем телом.
— А меня не того?.. Не затащит, как бабочку в костер?
— Не дрейфь! Сам ведь обзывал нас наиболее гениальными учеными этого и прочих миров, — притворно радовался Тител. — Но на всякий случай защиту вокруг себя поставь самую максимальную, на какую только способен.
— М-да? Гениальные вы наши, — проворчал главный испытатель, подходя к нужному месту для короткого прыжка. — Пусть только со мной что-то случится!
— Знаем, знаем, — бесшабашно махнул рукой высоченный Тител. — Твоя Шура нам отомстит. И поверь: этого мы боимся больше всего. Ладно, как только дам отмашку, сразу прыгай.
На этот раз все присутствующие перешли в дальний конец полигона и там скрылись за какой-то полупрозрачной вуалью.
Сам ректор разместился за неким подобием пульта управления и тоже был обернут в такую же вуаль. По ее поводу дала краткие объяснения Эрлиона:
«Это чтобы меньше отвлекаться на их индивидуальную защиту».
Значит, кокон мог и в самом деле взбрыкнуть, не распознав своего по имеющемуся на теле того поясу. Поэтому Светозаров отнесся к короткому прыжку более чем ответственно. В самом деле не пожалел всех сил, чтобы создать вокруг себя наиболее эффективную защиту. Затем кивнул Брайсу, дождался от него отмашки и шагнул в межмирское пространство. А так как цель переноса от него была буквально в десятке метров, то, естественно, он сразу оказался в ареале сил данной планеты и угодил в работающую ловушку моментально.
Создалось такое впечатление, словно он оказался прижатым к поверхности планеты с гравитацией в тысячи раз большей, чем привычна для человека. При такой силе захвата не то что пальцем шевельнуть трудно было, казалось, сами мысли не шевелились, растекшись слоем каши в черепной коробке. Вдобавок еще и вторая планета, словно каток, собиралась вот-вот прокатиться по телу. Ничего не оставалось, как для собственного спасения задействовать взрывную силу обоих кристаллов с энергией.
Но за пару мгновений до взрыва ловушка со скрипом распахнулась, и испытатель с осоловевшим видом и на подрагивающих ногах вывалился на пол между зеркальными отражателями. Совсем не к месту радостный голос Титела показался издевкой:
— Ура! Опознание сработало!
Дмитрий с хрипом втянул в себя воздух и поднял на друга налитые кровью глаза:
— Чтоб вы все… — Но, рассмотрев нешуточную озабоченность и участие на лице друга, которые никак не соответствовали тону, переиначил восклицание: — Здоровы были и жили долго! Но вот этому Крафе я точно не позавидую.
— Так ему и надо! Что, сильно приложило? — Тон стал совсем участливым.
— О-ох! Не то слово! Показалось, что все кости песком осыпаются.
— Это мы еще несколько структур разложения и вращение в нескольких плоскостях отключили, — признался ректор. — Вот сейчас их опять за две минуты восстановим, и можешь отправлять наш сюрприз в подпространство вокруг Ба.
— Надо же! — Дмитрий с недоверием ощупывал свои ребра. — А что, так всегда будет прессовать при визитах на Ба? Я-то выдержу, а вот остальные…
— Понятно! Но ты за остальных не переживай: уже со второго-третьего раза кокон начнет «своего» распознавать издалека и пропустит тебя с любой по количеству группой беспрепятственно.
— Порадовал.
— Да я для тебя — все, что угодно!
— Ловлю на слове. Поэтому верни-ка мне три кристалла с энергией, что я тебе отдал недавно.
На это Верховный целитель империи Рилли почти обиделся:
— Может, тебе еще и сердце собственное вынуть да поджарить?
— Ого?! Да ты и без сердца выживешь?! Или оно у тебя и так очерствело?
Пока друзья пикировались подобным образом, оснащение кокона ловушки структурами и прочей магической составляющей завершили окончательно. А потом, без долгих сборов и прощаний, Торговец отправился с грузом в мир Ба. Предчувствие твердило, что долго задерживаться с установкой никак нельзя.

Глава пятая
ГИНВЕЙЛ

Само размещение и крепление зеркальных отражателей и кокона прошло буднично и неинтересно. Да и холодно было. На вершинах самых больших пиков Ба, где лежали вечные снега и задували унылые ветры, любоваться окружающим пейзажем не приходилось.
Затем Светозаров сделал несколько пробных, весьма коротких прыжков, убеждаясь, что ловушка срабатывает превосходно, а процесс распознавания действительно перешел на иной качественный уровень. Теперь если и обжимало, то ненадолго и несильно, словно огромный медведь, сдерживающий в приветствии свои силы при обнимании человека-укротителя. Коллектив гениев сработал великолепно! Ну а если они дней через пять дадут усовершенствованную ловушку, то о большем и мечтать не приходилось. Тогда уже точно подлому Крафе несдобровать.
Ну а пока как в той поговорке: сделал дело, к другому — приступай смело! Согласно, так сказать, установленному списку. А следующим в этом длинном списке стояла помощь сразу двум мирам: косвенная — миру Гинвейл и непосредственная — миру Мерлан. Из первого следовало забрать излишки рыцарей, которые и так поубивают друг друга на поединках, и перебросить во второй, где эти самые рыцари, на которых от рождения никакая магия не действовала, должны были спасти целую цивилизацию от напасти перед лицом магических тварей и монстров.
Поэтому и отправился на знаменитое Поле сражений в рыцарский рай. И встречали Торговца там отнюдь не ангелы: уж слишком долго заждались своего потенциального работодателя обожающие подраться мужчины. И следствия такой нетерпеливости оказались налицо в виде небольшого нового кладбища возле знаменитого Поля. Под давлением общественности, если можно так куртуазно выразиться, короли просто вынуждены были еще позавчера разрешить рыцарские поединки и дуэли. Потому и результат не замедлил сказаться: около сотни трупов и столько же тяжелораненых.
Печально…
Пока Светозаров показательно стоял у свежих могил, со стороны лагерей к нему поспешили самые близкие и хорошо знакомые приятели: красавец блондин, многоженец Рональд, правящий королевством Сирени, и тучный, словно несокрушимый кремниевый куб, самодержец Пурпура Андер. Причем подошедший раньше Рональд сразу начал с упреков:
— Ты с хорошими новостями или опять убежишь, никого не прихватив?
Тут и король Пурпура подоспел с другой стороны:
— Свои обещания надо выполнять, голубчик!
— Обещания?! — не поворачивая головы в их сторону, зашипел граф Дин Свирепый Шахматный. — Сроки моих обещаний ограничены еще двумя неделями! А что я вижу своими глазами?! Вы кто, единовластные, грозные правители или просто погулять сюда прибыли?!
— Ты на нас не кричи! — нахмурился Андер, словно туча. — Думаешь, легко с этими драчунами справляться? Не разреши мы дуэли и некоторые поединки, нас бы самих на копья подняли, а так самые буйные и недисциплинированные вот в этой землице и лежат.
С другой стороны поддакнул Рональд:
— Верно, верно! Да и, с другой стороны, сдавать таких смутьянов и бузотеров работодателям — даже несолидно как-то. Они и у тебя бы там такого наворотили, что сам бы потом им головы рубил. А так на сотню скандальных демагогов меньше стало.
Объяснения были поняты, приняты, и Торговец обеспокоился утерянным временем.
— Так чего же мы тут стоим?! Командуйте общее построение в полном вооружении! Скажу вначале речь для всех, а потом и начну отправлять полусотнями сразу на места. Уж там с них быстро лишний боевой азарт слетит.
Еще в середине этого сообщения оба короля дали сигналы руками, понятные их герольдам, и две трубы, перекрывая друг друга, запели сигналы на боевое построение.
Видимо, рыцари, хоть изначально и бросали на гостя весьма недовольные взгляды, неким образом почувствовали грядущие перемещения, потому что, пока монархи коротко беседовали с Торговцем у свежих могил, каждый рыцарь успел домчаться до своего бивака, вооружиться, собрать заранее намеченный список тяжелого походного оружия и оседлать своих бронированных лошадок. Это с учетом, что у каждого из них имелась сменная лошадь и лошадь с походной провизией. Больше всего советовалось взять с собой бронебойных стрел, что и было сделано с некоторым перебором. Причем у каждого рыцаря стрелы были помечены собственным клеймом, которое всегда позволяло точно определить, чье попадание можно считать наиболее результативным. У доброй половины рыцарей имелось вдобавок и по оруженосцу, который и сам скакал верхом, и свою запасную лошадку с поклажей за собой вел в поводу.
Так что, когда прозвучал так всеми долго и трепетно ожидаемый сигнал построения, не прошло и десяти минут, как грозно поблескивающее торчащими вверх пиками войско выстроилось на Поле сражений. К тому времени главный работодатель только и успел обменяться приветствиями с королевами, принцессами и принцами, и вежливо поинтересоваться здоровьем обитающей в больших шатрах знати.
Ну и когда над восьмитысячным войском рыцарей пронеслись доклады о полной готовности, Торговец вышел на смотровую площадку у королевских шатров и стал держать речь. Причем начал он с описания места будущих рыцарских подвигов:
— Мерлан. Мир, в котором тамошние жители страдают от жутких магических монстров.
Дальше шла некая подробная классификация самых крупных и наиболее опасных монстров, а также самые действенные методы вооруженного противостояния магическим тварям. В данный момент на Мерлане уже находился один боевой отряд рыцарей в десять особей, который подтвердил полную сопротивляемость гинвейлнцев магическим посылам атакующих монстров. Отряд сражался в одном из захолустных княжеств срединного периметра континента и уже снискал себе немеркнущую славу, безмерное уважение, а то и преклонение спасенных подданных князя и его самого. Эксперимент и апробация врожденных качеств прошли великолепно. А уж бойцовская отвага рыцарей была выше всяких похвал.
— Как вам сражаться конкретно — определитесь уже на месте, — продолжал оратор усиленным магией голосом. — Возможно, разобьетесь на более мелкие отряды, возможно, придется вам вначале сражаться единым строем. В любом случае в каждое место Мерлана я вас забрасываю не менее чем полусотней рыцарей. В наиболее опасные места и на окраины континента — по сто, а то и сто пятьдесят доблестных представителей Гинвейла. Почти везде десант выбрасывается возле населенных пунктов, в которых живут люди и где можно спокойно переночевать за крепкими стенами. Договоренности имеются почти со всеми королями, князьями и независимыми баронами, так что вас там ждут как манну небесную. Кров и питание тамошние жители обязуются предоставлять вам бесплатно и по первому требованию. Хотя вынужден напомнить: из-за невозможности быть хозяевами на собственной земле мерланцы живут очень бедно и практически впроголодь. Но зато есть и положительная сторона: половина магических тварей и некоторые их прикормыши очень даже съедобны и приравниваются к деликатесам. А в дикой природе растет неимоверное количество плодов, ягод и ароматических приправ. Имеются кустарники с кофе и деревья с какао. Он замер, мгновение подумал и констатировал:
— Да вот, собственно, и все. Все остальное узнаете на месте по ходу действия. Но будьте готовы прямо после десантирования вступить в бой. М-да… Вопросы есть?
Всем не терпелось начать сражения немедленно, и все равно отыскался один дальновидный прозаик:
— Что с трофеями?
— Все, что вы отыщете в покинутых, но освобожденных вами городах и землях, — ваше!
Ну и один балагур:
— А как в мире Мерлан с прекрасными дамами?
— Более чем! — заулыбался Торговец, хотя сразу и погасил улыбку. — С юношеского возраста парни вынуждены сражаться за жизнь своих близких с оружием в руках. Поэтому гибнут, так порой и не создав собственной семьи. Вследствие подобной высочайшей смертности среди мужчин женского населения в том мире до восьмидесяти процентов, но и они гибнут вместе со всеми на стенах городов и весей, когда твари собираются все вместе и ведут массированные атаки.
Больше вопросов не последовало. Короли благословили подданных своими символами власти, королевы, принцессы и придворные дамы взмахнули надушенными платочками, прощаясь с цветом рыцарства Гинвейла, а сам Торговец исчез в блеске молний прямо с места своего выступления. Вместе с ним исчезла и первая полусотня.
Затем полусотни, а то и сразу целые сотни стали пропадать с регулярностью в одну-две минуты. Более редко в иной мир забиралось сразу по сто пятьдесят рыцарей со всем имуществом для дальнего военного похода.

Глава шестая
МЕРЛАН

Понятно, что переброска восьмитысячного войска рыцарей — это невероятная по тяжести и расходу сил работенка. На это дело отводилось только энергии в магических накопителях не менее чем в полтора кристалла. Ну и времени — два часа. Не меньше. Ко всему прочему, в предстоящей работенке очень мешали заплечные ускорители, и Светозаров их попросту оставил с самого начала в замке. Зато не погнушался еще при экипировке надеть широкий пояс Йо-Йо, который автоматически защищал все тело от жидких ядов и отравляющих газов. Не забыл прихватить и второй подарок хаерсов, прибор для усыпления на большом расстоянии. Тот назывался не совсем благообразно «сундук», за свою форму в виде продолговатого ящичка, но из-за малой, компактной формы прекрасно помещался в одном из карманов сюртука.
А дальше началась нудная и весьма тяжелая работенка.
В основном заброс десанта происходил вполне нормально. Если в ближайшем от поля десантирования поселке или городке курились дымки, значит, народ там жил. А ходящие по полям твари сразу становились объектом разнузданной и отчаянной охоты со стороны рыцарей. Соскучившиеся по рубке воины на застоявшихся лошадях выплескивали из себя все недовольство бездельничаньем, накопившуюся злость и тягу к приключениям.
Иногда над крышами дымы не вились, людей видно не было, а проломленные изгороди или стены говорили сами за себя. В такие места Дмитрий Светозаров перекидывал еще пятьдесят, а то и все сто воинов. Именно для таких случаев он и удвоил общее количество рыцарей, которые рвались добровольцами в иные миры. Запас карман не тянет, как говорится.
Ну и в некоторых случаях десант с ходу попадал в поле под стены города, за который отчаявшиеся люди вели непрерывное сражение с атакующими магическими тварями. Для потерявших всякую надежду на спасение горожан гром и молнии, а затем радостный атакующий рев закованных в сталь рыцарей наверняка запоминались во всех подробностях и деталях до самой смерти. Как и непосредственная атака нежданных спасителей на самих монстров, слегка ошарашенных и растерянных от своего магического бессилия.
Естественно, что в места сражений граф Дин перебрасывал еще и подкрепление, а в особо критических случаях прихватывал самое крупное скопление магических хищников и переносил, так сказать попутно, в иной, совершенно безжизненный и окаменевший от зноя трех солнц мир Огненной Патоки. Кстати, именно туда совсем недавно он переносил останки крокоспрутов из околиц замка Волчий Шар из Лудеранского леса. А во время нынешних визитов успел заметить, что от крокоспрутов остались только горы иссушенных мумий. Так что живые магические твари и их прикормыши даже косточками не успеют полакомиться. Шансы выжить, конечно, у них имелись. Гипотетически, не больше! Ведь для этого следовало во время непрекращающегося дня пройти под зноем по раскаленным пескам пару сотен километров, добраться до не менее раскаленных гор и там отыскать соответствующие пещеры. В тех пещерах можно было и воду найти, и грибы, и огромных лягушек для пропитания. Но забраться в них мог только разумный человек. Чьи следы обитания отделенным сознанием как-то при обследовании и отыскал Светозаров в далеком прошлом. Причем не только следы, но и некоторые надписи и рисунки. Вот в них и фиксировалось название мира: Огненная Патока.
Причем этот раскаленный мир еще был уникален по одной причине, которую Торговец все время откладывал для исследования на потом. В те самые горы он попытался прыгнуть своим испытанным способом, и… у него ничего не получилось! То есть в горах таился какой-то особый состав минералов или руд, которые аннулировали умения Торговца. Скорее всего, не только туда попасть, но и вырваться оттуда не получилось бы. Только пешочком, по той самой пустыне и под лучами трех солнышек.
Вот потому и откладывал обследования, просмотрев только отделенным сознанием, будучи там вместе с Аристархом. В тот краткий визит больше никаких упоминаний о живущих в древности людях отыскать не удалось, как и некогда было исследовать все остальные горные отроги. Зато лучшего места, чем пустыня, для уборки мешающих, а то и агрессивных туш хищников было не найти во всех вселенных. Раскаленный песок. Жара от трех солнц. Смерть.
Но в любом случае к концу второго часа напряженной работы по переносу тяжеленных рыцарей Торговец ослаб и физически, и морально. Такого десантирования, передислокации из мира в мир целой армии ему в своей жизни проделывать не доводилось. К тому же он заметил, что энергия второго кристалла уже подходит к концу. Фактические траты явно не укладывались в обозначенные нормы. Понятно, что на этот случай имелся и запасной кристалл-накопитель, да и экономическая сторона вопроса большой роли не играла. Уж всяко-разно назад рыцарей придется возвращать не скоро и не такими огромными группами. Кто погибнет, кто осядет и ассимилируется в мире Мерлан с большим количеством предстоящей работы охотника-истребителя, а кто и спешить не будет с возвращением. Причем многочисленное женское население окажет в решении остаться не последнюю роль. Вдобавок указывалось в договоренностях, что смену себе может затребовать лишь увечный или тяжко, неизлечимо раненный. Все остальные — не раньше чем через год.
Уже на остатках терпения Дмитрий заскочил на Поле сражений, обозрел последние четыре сотни рыцарей, которые дисциплинированно выстроились полусотнями, и захватил сразу сотню.
«Этих последних брошу к наиболее крупным столицам континента. Пусть там вычистят крестьянские угодья в первую очередь. Если смертность начнет на Мерлане падать, то злаки и плоды садов станут наиболее востребованными для пропитания. Так что центральную часть тоже следует очищать планомерно и тщательно».
Десант высадился в поле, рядом с городскими стенами столицы Ирцшулара, значит, все благополучно. Командиры рыцарей знали, к кому обратиться и как представиться. Да и вообще, даже простая неприязнь к чужому человеку здесь считалась кощунством. В любом месте вооруженного человека встречали словно родного, самого любимого друга и товарища. Ну а если случались в мире Мерлан преступники, воры или зажравшиеся аферисты, то им просто вручали в наказание копья в руки и отправляли в поле с очередной командой охотников-истребителей. Причем даже в том случае, если преступник был без одной ноги или руки.
«Отлично! Теперь еще одну сотню к восточной границе Ирцшулара, а потом…» — думал Дмитрий, привычно делая шаг в межмирское подпространство. Больше он ничего не успел.
Потому что весь мир содрогнулся.
Потому что содрогнулись все вселенные.
Потому что все разумные существа замерли на мгновение от пронзившего их сознание импульса боли и ярости.
В следующий миг Торговца вышвырнуло из межмирского пространства и бросило с огромной высоты в сторону ярко зеленеющего леса. Всякий контроль над дальнейшими перемещениями оказался потерян полностью, и ничего больше не оставалось, как сосредоточиться на собственном спасении.
«Мамочка! — Такого внутреннего страха Дмитрий не испытывал с самого раннего детства. — Куда это меня забросило?! И почему я, идиот этакий, не взял заплечные ускорители?! Я ведь все кости переломаю об эти деревья. Нет! Лучше уж на деревья, чем на скалы! И всяко лучше, чем на пески!!! А-а-а-а!»

Гульден, магистр, маркиз и командир отряда охотников-истребителей Эрик Зарнар восседал в седле своего боевого коня и прямо на ходу со всем тщанием всматривался в лесную чащу, которая темнела с обеих сторон проселочной дороги. Он со своим отрядом из трех повозок, набитых ценными трофеями предыдущих охот, спешил добраться к вечеру по дороге второстепенного значения к последнему оплоту людей на востоке, где стоял солидный форт и можно было безопасно переночевать. В данном месте встретиться с очередной тварью он несколько опасался. У его воинов, да и у товарища, барона Скирта Данью, не оставалось ни единого амулета, способного противостоять магическим атакам хищников. А значит, начнись нежданное сражение в данный момент, все пятеро окажутся парализованными в первую очередь вместе с лошадьми.
Как следствие, такой воин, как Эрик, и сам сможет сражаться почти с любой тварью и стадом его прикормышей, но если монстры нападут вдвоем — тогда за жизнь боевых товарищей ручаться не придется. Да и лошадям прикормыши глотки перекусят в первую очередь.
В принципе опасную теснину с близко подступающими деревьями уже почти преодолели, позади десять, а впереди не более двух километров. Но в любом случае расслабляться не стоило. Если бы маркиз заметил хищника, то первым бы устремился ему навстречу. Тогда вся магическая атака была бы направлена только на него лично, и тогда лучники, да и барон тоже, прикрыли бы его издалека залпами стрел. А такая стычка — гораздо предпочтительнее лобовой атаки на повозки.
Мгновение, когда дрогнул весь мир, команда охотников ощутила всеми органами чувств. Да и лошади без какой-либо команды замерли как вкопанные. Полыхнуло жаром, как в лицо, так и по жилам, в виде разогревшейся крови. Скрутило несколько болезненно мышцы. Глаза беспричинно заслезились, ну а в ушах раздался одиночный звон массивного, скорее всего, даже вселенского колокола.
И уж совсем неожиданно этот звон перешел в громкий треск веток и сучьев в лесу, совсем недалеко от дороги. Словно кто-то огромный на большой скорости вломился в чащу, ломая кустарники и низко нависшие ветки.
Первым на этот опасный звук, как и положено, среагировал магистр, гульден, командир Зарнар. Но, еще разворачивая и понукая своего словно ошарашенного коня, он успел заметить, что атакующая тварь замерла.
— Наверное, высматривает нас! — крикнул он себе за спину, безжалостными ударами шпор бросая коня вскачь. — Стрелы — товсь!
Надежный конь все равно долго не выдержит, вскоре остановится и рухнет, парализованный магией, но за это время следовало подобраться к хищнику как можно ближе. Вот уже и кустарник, вот первые деревья, вот уже и густая-прегустая тень от гигантских крон и веток…
«А где же тварь? — поразился Эрик, переводя коня на шаг и внимательно всматриваясь в чащу. — Ошибиться я не мог, треск шел вон оттуда. — Он приготовил копье, проверил мечи в ножнах за спиной, вынул ноги из стремян и приготовился в любой момент отскочить в сторону от парализованного коня. — Да что такое? Или твари научились таиться до последнего?»
А потом услышал слабый стон. Даже не стон, а такой хриплый выдох, какой получается у человека при последнем, предсмертном вздохе. В молодом, страшно густом подлеске вперемежку с ельником трудно было что-либо рассмотреть, не то что проехать верхом. К тому же на рядом стоящем дереве виднелись свежие, торчащие вдоль ствола обломки веток. Из чего можно было сделать вывод, что кто-то банально упал сверху. О таких хищниках, которые передвигаются по деревьям, а потом и атакуют с них, сведения имелись, но пока подобной напасти в королевстве Ирцшулар не встречалось. Конечно, все когда-то бывает в первый раз, но чтобы когтистому монстру вот так бездарно свалиться вниз — это в голове не укладывалось.
А значит, что? Или кто? Человек?
Пришлось спешиваться и уже с двумя мечами наготове осторожно протискиваться в гущу подлеска и кустарника. При этом терзая себя сомнениями:
«Может, стоило погонять лошадей и как можно быстрей проскочить этот опасный лес? Сейчас бы уже вырвались в поле».
А дальше взгляд выхватил в ворохе веток торчащую ногу, обутую в несколько дивный сапог. Человек!
Мечи в ножны. Несколько веток откинул в стороны, и уже окончательно испарились последние сомнения. В самом деле: свалившийся с дерева человек. Причем еще живой, если судить по хриплому, но постепенно затихающему дыханию.
Уже укладывая пострадавшего удобнее и применяя к нему все свои умения целителя, маркиз заорал в сторону дороги:
— Скирт! Бери еще одного, носилки, широкий топор и бегом ко мне! Быстрей!!!
Первым делом бросилось в глаза многочисленное, но совершенно непонятное оружие чужака. Затем одеяния человека, которые для данного королевства выглядели более чем странными. Тем более что сюртук на груди расстегнуть, чтобы облегчить дыхание, так и не удалось с первого да и со второго раза. Ткань оказалась слишком толстой, с непонятными прослойками и даже на первый взгляд поражала своей целостностью и невозможностью разрыва. Острие кинжала так и не смогло сделать в этой ткани дырку. Непонятные крючки, затяжки и полоски неизвестного материала могли поставить в тупик любого знатока, портного или модельера. А вот капюшон с головы, очень мягкий и до невероятности прочный одновременно, откинуть получилось. Да и порции целебного взбадривания помогли: дыхание стало восстанавливаться, бледные щеки покрылись розовыми пятнами. Но даже беглый, весьма поверхностный осмотр говорил о многочисленных внутренних переломах и повреждениях.
Вскоре послышался шумный топот, и помощь из двух человек подскочила к коню, смиренно ожидающему своего хозяина.
— Эрик, ты где?! — завопил барон на весь лес.
— Здесь, в кустах! Носилки прихватили?
Скирт ломился сквозь кусты и густые заросли подлеска, словно огромный медведь.
— Обижаешь! А что у тебя за трофей такой, что аккуратный перенос понадобился? Ого!.. — Оба воина заглянули в круг смятого подлеска и рассмотрели лежащее тело. — Откуда он так свергся? Неужели с дерева?
— Ну не с неба же! — ворчал Эрик, раскладывая носилки и с помощью лучника аккуратно перенося покалеченное тело. — И не пялься вверх, а то и тебя вон той полуотломанной веткой сейчас пришибет. Начинай рубить для нас просеку.
— Легко! — И широкий топор стал сносить молодые деревца и кусты чуть ли не под самый корень.
К поджидающему коню вышли без проблем. Животинка вначале глянула на своего хозяина с немым укором, обижаясь за кровавые следы шпор у себя на боках, но потом, рассмотрев бессознательное тело на ношах, словно успокоилась, признав поспешность седока вполне оправданной. И затрусила дисциплинированно за людьми.
К повозкам добирались практически бегом. Чем больше отряд находился на одном месте, тем больше шансов у магических тварей унюхать людей и поспешить с атакой. Чесноком не мазались, да и вчерашние запахи тщательно смыли, но все равно остатки могли взбудоражить не в меру ретивых бестий. Да и от тщательно вычищенных ранее, но уже изрядно вспотевших коней специфический аромат распространяется быстрей всего.
Оставшиеся два километра лесной дороги пары лошадей погоняли вовсю, несмотря на нещадную тряску повозок. И только вырвавшись на широкие просторы полей, вздохнули с явным облегчением, переходя на привычную скорость. Ехавший впереди Эрик тоже замедлился, поравнялся с первой повозкой и крикнул барону, который находился возле раненого человека:
— Ну что там?
— Дышит. Может, и выживет, — отвечал Скирт. — Только вот этот его сюртук меня скоро с ума сведет. Никак не поддается. Я его скоро зубами грызть начну!
— Не вздумай! А то если раненый очнется, то может тебя неправильно понять, — рассмеялся маркиз. — Сейчас обогнем вон тот холмик, и я тебя сменю. Попробую сам с этими странными одеяниями разобраться.
Минут пять ехали практически в полном молчании, если не считать пыхтения из внутренностей повозки да неразборчивого досадливого ворчания. Но только магистр Зарнар собрался покинуть седло, как новая опасность заставила его погнать своего верного коня во всю прыть вперед. Он первым заметил на открывшемся взгляду участке дороги нечто огромное, клубящееся и роящееся. Но, умея отлично классифицировать каждую тварь, сразу разобрался в происходящем.
— Зерпра! Видать, какого-то крестьянина заела! Ближе пятидесяти метров не приближаться! И будете стрелять, меня часом не проткните стрелой.
Ну, как действовать и с какого расстояния, охотники и так прекрасно знали. Но вслед командиру не раздалось ни одного неуважительного возгласа или пренебрежительного фырканья. Вооружившись до зубов да вдобавок пристегнув себя специальными ремнями с карабинами к облучкам, воины на нужной дистанции поспешили за командиром. Тем более что тому, без поддержки лучников, приходилось бы самому справляться с довольно опасной во всех планах тварью.
Зерпры имели некоторое сходство с гусеницами-многоножками и удавами с бронированной кожей. Только вот высота в холке этого десятиметрового в длину тела достигала двух метров. Да и прикормышей вокруг могло оказаться до двух десятков. На этот раз их оказалось всего пятнадцать, да и то не из самых опасных прилипал, поддающихся магическому повиновению. Напоминающие шакалов собаки сидели вокруг своего магического повелителя и, истекая слюной, ждали своей очереди на кровавое пиршество. Оставалось только удивляться бесшабашности какого-то несчастного крестьянина, который верхом на своей кобылке попытался разъезжать по местным полям. Может, надеялся ускакать от опасности? Может, ему бы и повезло в ином случае, заметь он опасность пораньше. Но здесь наверняка пособили при загоне шакалы. А то и недавнее сотрясение, вводящее всех во временный ступор, твари при охоте помогло.
Бурное пиршество позволило людям приблизиться незаметно на приемлемую дистанцию атаки. Уже заранее пожалев и подстраховав своего коня, Эрик спешился за двадцать метров от крайнего шакала, шлепнул мечами по крупу:
— Мчись к повозкам, может, и не свалишься!
После такой команды сообразительное животное с места рвануло к маленькому каравану вскачь, а наездник побежал в противоположную сторону, делая крюк и нападая на группу хищников со стороны ближайшего холмика. Тут уже тварь очнулась, оторвалась от еды и ударила по атакующему мечнику звуком, весьма похожим на низкочастотный скрежет циркулярной пилы. Как правило, на таком коротком расстоянии люди от этого звука валились, словно кегли. Но Эрик не только остался на ногах, приняв на себя всю мощь первого магического удара, но и ускорился. Несколько взмахов мечами, и две пары скулящих шакалов с рассеченными пастями откатились в стороны. Да, так и не останавливаясь, мчался по кругу, стараясь первым делом уничтожить и подранить именно прикормышей. Потому что те имели вредную привычку подпрыгивать на скорости и вонзаться своей жертве зубами в глотку.
Ну и началась массированная атака стрелами от замерших на месте повозок. Расстояние не позволяло попасть гигантской гусенице в глаз или в иные, жизненно важные места туши, но в любом случае дырявили красочную кожу, замедляли движение, вызывали внутренние и наружные кровоизлияния.
Зерпра завертелась на месте, сворачиваясь в бублик и пытаясь ринуться на машущего мечами, никак не валящегося с ног человека. Третий и четвертый магические удары тоже не принесли хищнику успеха. Тогда как лучники успели утыкать тварь стрелами, как швейную подушечку иголками, и она наконец запоздало обратила внимание и на них. Оттуда-то и грозила главная опасность, а вовсе не от одиночного бойца, который вроде пока и не нападал непосредственно. Пятый магический удар полетел в сторону повозок. Только из-за чрезмерного расстояния растворился втуне. Хищник поспешно зашевелил своими многочленными лапками, стараясь сблизиться с новой целью, и оставил свои тылы без должной защиты. А ведь шакалов уже и в живых-то почти не осталось.
Вот тут уже Эрик порезвился от всей души: на максимальной скорости побежал следом за главной дичью и своим острейшим мечом отсек, повредил лапы на длину доброй трети тяжеленного туловища. А когда чудовище заревело от боли и бешенства и стало опять сворачиваться бубликом, мощнейшими ударами с оттяжкой разрубил туловище по наиболее мягкой линии сгиба между секциями. Повреждая при этом и внутренние органы настолько, что сам чуть не погряз под хлынувшими из толстенного тела вонючими внутренностями.
Чудом не поскользнувшись и с трудом удерживая мокрые от слизи мечи, маркиз отскочил от приближающейся пасти и поспешил оббежать зерпру с другой стороны. Там провел аналогичные действия, в результате которых тварь лишилась трети своего тела окончательно, и это решило ее участь. Да и стрел к тому времени даже в пасти оказалось такое огромное количество, что издыхание только по этой причине было предопределено.
Остальные охотники двинули повозки к месту стычки без всякого приказа или призывного взмаха. А вот коня пришлось к себе подзывать условным, успокоительным свистом. Правда, вскакивать в седло Эрик не собирался: вначале следовало хоть немножко отмыться от попавших на него внутренностей, — просто достал чистую тряпку и тщательно вытер насухо свои мечи. Затем закрепил их обратно в ножнах, которые снял со спины, и только тогда приступил к умыванию и смене одежды. Правда, вначале скомандовал своим боевым товарищам, которые в поте лица разделывали тушу зерпры:
— Вырезайте только самое ценное, у вас осталось на это десять минут. Иначе не успеем в форт и все наши трофеи и гроша ломаного стоить не будут после нашей бессмысленной гибели.
По здравом рассуждении даже малый кусок переливающейся буйством красок, удивительно крепкой кожи этой довольно редкой твари стоил необычайно дорого, но время и в самом деле поджимало. Как только стемнеет, твари резко активизируются и стадами поспешат туда, куда их влекут резкие запахи добычи со сладкой кровью, к местам проживания людей. А на помощь в виде встречного отряда с несколькими гульденами во главе рассчитывать не приходилось. Путешествовать ночью даже в сравнительно благополучном Ирцшуларе считалось самым вредным для здоровья делом.
Вот и спешили, словно при пожаре. Хотелось и трофеи собрать, и собственными шкурами при этом не рисковать. Так что, когда маркиз вскочил в седло, любые работы по разделке туши прекратились, топоры и последние куски кожи наспех были заброшены в боковые отделения вдоль бортов, и повозки дружно тронулись с места.
Дальнейший путь, несмотря на усиливающиеся треволнения, оказался вполне чист и безопасен. Уже в сгущающихся сумерках успели и к форту, где прибывших, как давних и хороших знакомых, встречали все свободные от вахты и сна воины, ночующие здесь путники, несколько купцов и постоянные жители. Ну и понятно, что вскоре все командование форта собралось у постели неизвестного, найденного в лесу. Постарались раздеть и подлечить странного человека. В этом деле больше всего распоряжался и участвовал сам Эрик, как наиболее старший по магическому званию и титулу дворянина. При помощи своего друга барона и главного врача форта, изойдя по′том от усердия, таки раздели несчастного человека, якобы уронившего себя с дерева, и приступили к его интенсивному лечению.
Естественно, что рассказ, а затем и предположения о происхождении незнакомца и о его диковинных одеждах с оружием не прекращались ни на минуту:
— Таких у нас отродясь не бывало. Может, он из столицы?
— Там тоже такие не ходят, — ответствовал авторитетно маркиз.
— Значит, из столицы соседнего государства.
— И там таких гостей не бывает.
— Ну, тогда остаются только окраины континента.
— Ха! Там вообще уже никто не живет.
— Так что же он, с неба свалился?
— Вот и я так подумал, — подал голос барон Данью, внимательно прощупывая сюртук и бесполезно пытаясь его разорвать своими огромными ручищами. — Не мог же он на дереве жить!
Гульден-магистр отошел устало от кровати с раненым и глянул на друга с иронией:
— А ты уверен, что не мог? Помнишь наши легенды о людях, живущих в дуплах больших деревьев? Так в них еще сказывалось, что обитатели древ могли перемещаться друг к другу в гости, делая это не по веткам или мостикам, а прямо из жилища в жилище. Значит, и этот мог так перемещаться, но… заблудился и рухнул в наш мир.
Пожалуй, общий скепсис по поводу такого предположения лучше всех высказал врач форта:
— Извините, ваше магическое сиятельство, но с помощью сказок мы не отыщем ответы на вопросы: «Кто он и откуда?» Или вы имеете из столицы некие новые сведения на подобную тему?
Эрик Зарнар скривился с сожалением:
— Увы, господа, мы в столице уже не были почти полгода. Охотимся в основном только по окраинам королевства и сами тоскуем по последним новостям. Но, с другой стороны, теперь уже найденный мною незнакомец точно выживет, а значит, и сам вскоре ответит на все наши вопросы.
Барон Данью нравоучительно поднял вверх свой указательный палец-сардельку:
— Если очнется вообще! — В основах целительства он не слишком разбирался, зато прекрасно знал, что если сверзиться с дерева, ломая головой толстенные ветки, — итогом может быть кома или полный кретинизм. — Все-таки падал он и в самом деле чуть ли не с неба.
Местный главный целитель развел руками, желая высказаться и на эту тему, но его прервал тихий стон, после которого получивший множественные переломы и ушибы человек открыл налитые кровью глаза. Причем сразу было видно, что он и потолок рассмотреть как следует не в силах, но вот прошептать смог:
— Где я?..
Маркиз бросился к кровати и заговорил тоном заботливой сиделки:
— Окраина королевства Ирцшулар! Но вы молчите, вам нельзя даже говорить. И уж ни в коем случае не двигаться! Множественные внутренние повреждения, полученные при падении с дерева. Самое главное, что мы вас вытянем, наших магических умений хватит. Вам только и остается, что не напрягаться и лежать в полном расслаблении. Покой, вам не обходим только покой.
Кажется, последние слова незнакомец уже не услышал, явно проваливаясь опять в бессознательное состояние.

Глава седьмая
ЗЕМЛЯ

Нельзя сказать, что граф Дин Шахматный Свирепый, он же герцог Томной Печали, он же Динозавр, он же Торговец и он же Дмитрий Петрович Светозаров в одном лице, страдал или скучал по общению со своими соотечественниками. Или тем более нуждался во встречах с русскоязычными земляками. Все его существование, вкупе с блужданиями по иным мирам, уже давно сделало из него космополита, считающего своим домом то место, где ему хорошо, удобно и выгодно. То есть он не то чтобы не испытывал ностальгии к Земле вообще, но и в Россию никогда не стремился в частности. В бытность работы Продавцом Эпох он однозначно предпочитал проживать и трудиться в старой патриархальной, «загнивающей» Европе, чем на своей исторической родине. Хотя это не значило, что он не поддерживал контактов с русскими. Земляков он в любом случае любил, уважал и очень высоко их ценил за уникальность приспособленчества и умение выжить в самых невероятных ситуациях. Пример тому — воины из спецслужб, которых он не только привлек в мире Зелени к многочисленным военным операциям, но со многими близко подружился и стал чуть ли не родственником.
Так что, будь его воля, он бы все свои силы тратил на иные миры, на которые, кстати, и так не хватало ни сил, ни времени.
Но вот Александра придерживалась иного мнения. Особенно в последние дни ей почему-то страстно хотелось разыскать двух своих закадычных подруг по детдому и одного паренька, который, несмотря на все трудности детдомовского отрочества, определялся своими сверстниками как вундеркинд, настолько его знания и умения поражали что учителей, что воспитателей. Вот этих своих друзей юности и возмечтала увидеть молодая графиня. Ну и, чего греха таить, ей очень и очень хотелось отомстить сбежавшему неизвестно куда Павлу Павловичу и его коллеге-оборотню из российского правительства, которому присвоили довольно прозаичную кличку Москвич.
И возможность остаться в обители Желтых Грез она использовала с максимальной возможностью. Причем стремилась это сделать не только по причине полной уверенности в своих силах, знаниях и умениях. Она не сомневалась, что и в самом деле окажет наиболее эффективную помощь как Казимиру Теодоровичу, так и всему делу, движимому учениками академии и монахами, в целом. Как раз второй причиной и были те тайные желания отыскать подруг и старых врагов. А для этого новейшая и универсальная аппаратура, аналогов которой на Земле еще не создадут несколько веков, если не тысячелетий, подходила лучше всего. Доставленная Торговцем из мира Ситулгайн, аппаратура была сказочно быстро освоена Маурьи и Арчивьелами и даже некоторыми наиболее продвинутыми в области информатики монахами. Не говоря уже о престарелом поляке, бывшем аналитике пресловутой конторы. Так что Александра считала себя не хуже и была уверена, что справится.
Понятное дело, что она не стала сразу требовать от своего старшего коллеги прямого допуска к системам всеобщего наблюдения по планете. Изначально они вдвоем с Казимиром Теодоровичем с головой окунулись в ворох уже имеющейся информации. Только после скрупулезного анализа оной можно было решать, что просматривать немедленно, за кем следить дальше, куда следует обратить наиболее пристальное внимание и как правильнее скоординировать действия новых неофитов движения «Наш мир не одинок!».
На подобную аналитическую работу у них ушло более часа с максимальным напряжением всех сил. После чего старый поляк стал клевать носом, грозя свалиться в сон прямо за столом, уткнувшись лицом в виртуальную клавиатуру.
Пришлось Александре употребить все свое влияние, чтобы отправить коллегу нормально выспаться.
— Теодорович, ты и меня смущаешь своими зевками, и зубы последние себе выбьешь сейчас об стол. Тебя довести до кельи?
— Я что, такой старый на вид? — возмутился аналитик. — Я еще о-го-го!
— Главное, чтобы не и-го-го! — пошутила графиня. — А то от такой работы точно в ишака превратишься.
Но старый знакомый не желал расписываться в своей слабости сразу, а решил хоть немного переговорить «на сон грядущий» о делах отвлеченных:
— Чем там сейчас твой Светозаров занимается?
— А то ты не знаешь, — со вздохом печали отвечала Шура. — Все миры спасает. А мы еще до сих пор свадьбу так и не сыграли.
— М-да. Тяжело с ним?
Красавица чуть задумалась, прежде чем откровенно признаться:
— Правильнее ответить — жутко интересно. Настолько жутко и настолько интересно, что порой можно сломаться от тяжести новых впечатлений. Мне иногда кажется, что я умерла и заново родилась в сказке. И теперь каждый новый день — это как новая сказка, таинственная, яркая, полная необычных открытий, восторженных впечатлений и прочего, прочего, прочего.
Старый поляк хмыкнул и тоже признался:
— Ты знаешь, со мной творится нечто похожее. Сам себя не узнаю, но от лавины впечатлений весь внутренне горю и вздрагиваю, словно молодой юноша… — Моргнул глазами, делая паузу, а потом и зевнул, прикрывая рот ладонью. — Ну а вся эта аппаратура меня вообще в экстаз вводит.
— Верю. И сама хотела бы с ней как следует разобраться. Так что давай и в самом деле иди проспись, — перешла графиня на самый решительный тон, — а я пока освоюсь в управлении и навигации. Кто мне лучше всех подскажет, что тут, куда и откуда?
Потирая лицо руками, Казимир встал на ноги и, уже двигаясь к выходу из помещения, ответил:
— Да кто, как не Сафа Зайтлер и его подруга Тренди. Фактически они больше всех проект и тянут на своих плечах. Даже более сильные в плане целительства коллеги Арчивьелы здесь признают их старшинство и более умелое управление терминалами. Даже спят они в холле, прямо под стеной, и обязательно хоть кто-то из них постоянно ведет наблюдения. Так что все вопросы — к ним. Опять-таки, если они сумеют для твоего обучения оторваться от основной работы.
Блондинка Тренди отдыхала, зато на рабочем месте продолжал интенсивно трудиться Сафа Зайтлер, немец, который в свое время благодаря врожденным талантам попал во всемирную академию целительства в Свирепой долине. До Арчивьела он еще недотягивал, но уже наработанный авторитет Маурьи и огромный запас знаний, которыми семнадцатилетний парень свободно оперировал, сразу выдвигали его в число неоспоримых лидеров. Пожалуй, именно его и можно было считать основным инициатором и движителем начального проекта «Воззвание» и последовавшего вслед за ним движения «Наш мир не одинок!». Так что только он и знал о своем детище больше всех, да и с новейшей аппаратурой из Ситулгайна работал с самых первых секунд ее появления в обители Желтых Грез.
Вначале графиня скромно присела к свободному терминалу, стараясь присмотреться к действиям молодого целителя и разобраться в них хотя бы визуально. Увы, такие сложные процессы обучения и в таких объемах даже приблизительно не получилось бы понять, наблюдая со стороны. К тому же оператор работал со шлемом на голове, и вся считываемая и видимая им информация поступала сразу в мозг через впившиеся в нескольких местах тончайшие иглы. Поразительные технологии! Но что удивляло еще больше: сорви кто шлем неожиданно с головы, человек нисколько бы не пострадал. И все равно Александра долго не решалась отвлечь парня от напряженной работы. Хорошо, что тот сам почувствовал кого-то, сидящего рядом. Правда, принял за свою подругу.
— Проснулась? Ну и чего сидишь? Обленилась или расслабилась?
— Да я вроде не ленивая, — хихикнула госпожа Светозарова.
Парень поднял затемняющее забрало-экран, рассмотрел соседку и смутился:
— Извиняюсь, не узнал.
— Да это я извиняюсь, что отвлекаю. Но уж больно и мне хочется поработать с терминалом поиска и наблюдения. Научишь? Хотелось бы оценить мощность и удобство этой необычной системы.
— Только для оценки мощности? — удивился Сафа, переходя со стеснительного тона на строгий. — Нам тоже помочь не мешало бы.
— Конечно помогу. Пока буду здесь. Но и скрывать не стану: хочу о судьбе двух подружек по детдому узнать и про нашего общего товарища хоть какие-то упоминания разыскать.
Такой радости, а вернее, беды, как детский дом, немец никогда не испытал. Правда, знал достаточно не только по рассказам очевидцев, но и благодаря неограниченному доступу, особенно в последнее время, к любой информации. А там такие порой неприятные и печальные картинки попадались!..
Так что молодой Маурьи больше ни словом не возражал против отвлеченных поисков.
— Смотри сколько угодно. Тем более что при умении это не займет много времени. Мм… Может, показать на примерах наблюдения за главными активистами и сторонниками нашего нового движения?
— К чему и веду! Поиск подружек в любом случае может подождать, а лишних терминалов у вас и так несколько.
Ни хвалить за такое соглашательство, ни фыркать Зайтлер не стал. А с таким напором и умением стал объяснять основные постулаты действий оператора, что уже через четверть часа графиня попыталась сама поплавать по океанским течениям информации. Парень еще минут десять просто понаблюдал за способной ученицей, давая короткие подсказки, а потом несколько фамильярно похлопал ладонью по плечику:
— Я за тебя спокоен, дальше и сама вникнешь. И очень жалею, что Динозавр тебя к нам надолго не определил.
— Хм! Я человек самостоятельный, — не удержалась Александра от фырканья. — И сама определяю для себя нужный фронт работ.
— Великодушно извиняюсь! — буркнул Сафа, закрывая свое забрало на шлеме. Но, судя по тому тону, каким он извинился, в самостоятельность графини он нисколечко не поверил.
Да и она сама, кратко обдумав ситуацию, была вынуждена себе признаться, что без Дмитрия она никто и ничто. Относительно, конечно. Мало того, уже сейчас вдруг в ней проснулась грусть, печаль и некая тоска от одиночества. Вроде как только пару часов назад расстались, а уже скучает и переживает. Естественно, что Дмитрий не на праздный бал собрался или на застолье с закадычным другом Бонзаем и трудится сейчас в поте лица. Даже лучше, что супруга у него под ногами не путается. Но так хотелось оказаться с ним сейчас рядом, ощутить расходящуюся от него ауру сильного, уверенного во всем мужчины, прикрыться этой аурой и разом лишиться всех забот и треволнений. Очень хотелось.
И тут мир вздрогнул.
Не сильно, скорее всего, непонятно.
Но сердце у Александры так и заныло при вздохе от плохого предчувствия.
Находясь так далеко от мужа, она не могла определить для него степень опасности, это было бы нереально. Но вот все равно как-то почувствовала, что ему плохо. Или больно? Или это просто разыгралось воображение?
Очередных вздрагиваний не последовало, как ни прислушивалась с замирающим сердцем. Потом решила спросить у Зайтлера:
— Сафа, ты ничего не почувствовал несколько минут назад?
Молодой Маурьи так и не вынырнул в этот мир из своего терминала.
— Ничего. А что случилось?
— Не знаю, вздрогнуло все. Кажется…
— Бывает. Иногда на такое посмотришь, что хочется схватить ядерную ракету и всем ублюдкам головы свернуть. Все тело дрожит, и мозги еле сдерживаешь от закипания.
— И как справляешься с этим? — заинтересовалась Шура, немного успокаиваясь.
— Легко! У каждого ублюдка имеются если и не могущественные, то достаточно мстительные враги. И когда они узнают о подлости или обмане людей, а то и убивших их близких, они в любом случае наказывают преступника. То есть я им просто сбрасываю нужную, хорошо подтвержденную информацию.
— Упс!.. Почти самосуд получается.
— Ха! Не самосуд, а истинное торжество справедливости. Пусть лучше гангстеры и наркобароны друг другу головы откручивают, чем от их циничных действий простые люди страдать будут.
Графиня ушла в очередной поиск, бормоча себе под нос:
— М-да. Как бы мне таким образом Пыл Пылыча отыскать, а потом и врагов его умелых да настойчивых? Что такие враги имеются, как говорится, зуб даю. Тот же Каралюх, на пример. Вот же сволочь! И миллионы украл у конторы, и жил, как миллионер, почти не прячась.
Ее бывший коллега по конторе, Борис Королюхов, довольно ловкий агент, кровавый циник, знаменитый пройдоха и весьма подлый человечишка, в данный момент продолжал находиться в тяжелом состоянии из-за ран, которые получил во время своего ареста. Лежал он в тюремном госпитале, и следователи дождаться не могли, пока доктора дадут разрешение на допросы пациента. В Германии все еще продолжали церемониться с подобными типами и соблюдать в их отношении права человека.
Хотя если разобраться, то это не Каралюх являлся врагом Пыл Пылыча и собирался ему мстить, а скорее шеф почившей и распавшейся конторы просто обязан был размазать продажного подчиненного за кражу миллионов, попытку уничтожения всех свидетелей и явные покушения на самого шефа. Не стоило сомневаться, что как только сведения о точном местонахождении арестованного «миллионера Бонке», под именем которого последний раз засвечивался Каралюх, станут достоянием гласности в определенных кругах, так тому останутся считаные дни жизни.
«Вот! — озарила сознание Александры новая идея. — Раз пока не получается отыскать самого зубра и выяснить конкретно, кто такой Москвич, следует подкинуть им живца. Как только Пылыч получит информацию, не откажет себе в удовольствии лично отрезать Борюсику голову вместе со всеми остальными наростами на теле. Ну, может, и не лично, все-таки и сам сейчас висит в списке разыскиваемых чуть ли не на первых местах, но уж через затребованных из Москвы людей — точно. А что это значит? Правильно — новые, вполне реальные следы. С данной аппаратурой обратный ход событий отследить гораздо проще, чем вычленить важные факторы сразу».
Еще бы! Ведь основное положительное качество доставленной с Ситулгайна аппаратуры как раз и заключалось в умении опутать всю планету густой сеткой пространственных информационных каналов, необходимых для безопасных перемещений. То есть для телепортации. Ведь сама телепортация — дело невероятной сложности. Перенос живых объектов в наиболее продвинутой технической вселенной совершался такими гигантскими устройствами, которые на планете занимали пространства нескольких крупнейших городов. Но вот некая аппаратура, призванная следить за несовмещением тел во время телепортации, стояла неким особняком, занимала ничтожно мало места и не представляла уже давно для служб безопасности Ситулгайна никакого практического интереса. Весь комплект этой аппаратуры называли «Гарантия» и устанавливали в автоматическом режиме где только ни попадя. Вплоть до безжизненных и никому не нужных блуждающих астероидов.
То есть задача у «Гарантии» имелась только одна: не дать ведущим телепортацию телам совместиться в конце пути в одно целое. Или частично. Но! Если к этому комплекту добавить с десяток, а то и сотню терминалов наблюдения и фиксации, то любая планета под растянутой сетью-полем становилась прозрачной для просмотра.
Что Торговец и сделал. Понятно, что, сотвори он такое на Ситулгайне, комплект бы в любом случае отыскали. Подобные сложнейшие устройства были помечены и зафиксированы, несмотря на свою умопомрачительную многочисленность, и перенести их в другое место считалось немыслимым. Но ведь Светозарову чужая вселенная, обернутая в кокон изоляции, — совсем не указ. Аппаратуру уволок, а несчастный астероид столкнул взрывом в плотный поток метеоритов. Так что искать нечего. Как и расследовать.
Сеть накрыла Землю таким образом, что с момента ее возникновения любое движение мотылька или червячка на ней фиксировалось и вносилось в память. Причем движения фиксировались и во всех почти помещениях, которые находились выше уровня моря. Да и на небольших глубинах при определенных манипуляциях с сетью можно было просмотреть царство Нептуна или оранжереи подземных городов. Исключение представляли лишь определенные экранированные или защищенные многослойными полями здания. Весь вопрос потом заключался только в правильном анализе полученных данных и визуальном выборе должных компонентов.
Ну и второй плюс комплекса «Гарантия» вкупе с терминалами — это сбор любой уходящей по радио-, теле— и проводной связи информации. Почти вся раскодировка и дешифровка тоже велись практически автоматически. Оператору только и следовало давать задание о конкретной подборке темы.
Так что Александре Светозаровой, которая и так была аналитиком от бога, долго осваиваться не пришлось. Стараясь задавить неприятные ощущения тревоги в области сердца, она с головой ушла вначале в работу по поиску своих друзей юности. Задала исходные данные, потом запустила поиск.
Ну а затем, легко выяснив через правоохранительные структуры Германии местонахождение Бориса Королюхова, запустила известия о его «лежке» в нужном направлении. Все-таки служба в конторе еще не забылась, и многие информационные каналы, которые следовало использовать спасающемуся в экстренной ситуации агенту, она прекрасно помнила.
На все это ушел час. И самое интересное, что и после этого сил и желания действовать оставалось через край. Поэтому молодая графиня со всем пылом и жаром переключилась на поддержку нового движения на Земле, под громким и весьма многозначащим названием «Наш мир не одинок!».

Глава восьмая
ПРОКЛЯТЫЙ СКЛЕРОЗ

Дмитрий почувствовал себя спящим. Вначале. Чуть позже он ощутил себя в довольно потрепанном виде. Ныла и стонала каждая клеточка тела. Потом он вспомнил, что, перед тем как закрыл глаза в последний раз, совершенно незнакомый для него человек настойчиво посоветовал вообще не двигаться. Дескать, его дела пойдут на поправку, но вот покой — это самое главное.
«Хм!.. Так ли это? — Вполне нормальное житейское сомнение. — Ведь меня могли попросту схватить и пленить. Все-таки к Торговцу не везде относятся с восторгом и почтением. Чем бы шевельнуть вначале? Так, чтобы не заметили?»
Показалось достаточным подвигать средним пальцем правой ладони. Подвигал. И еле успел остановить несущуюся в мозг волну боли! Палец вроде как двигался, но, скорее всего, был сломан. Может, и в нескольких местах.
«Не может такого быть! — несколько запоздало завопило внутреннее чувство опасности. — Пусть палец и шевелится, но такое впечатление, словно его прибили гвоздями! Меня что, пытали?! Или растянули на дыбе? Если знают про мое умение шагнуть даже из лежачего положения в межмирское пространство, то все может быть. Ведь иным способом они меня не остановят. М-да!.. А может, я не прав и сгущаю краски? Все-таки лицо незнакомца, который меня уговаривал не двигаться, выглядело вполне прилично, и говорил он от всей души. Что из этого следует? Понятно, что вроде следует лежать и выздоравливать, но вот что со мной случилось в бессознательном состоянии? Могли, к примеру, меня долго пытать, а потом пришли хорошие дядьки освободить из рук плохих? И такое случается. А могли те же „плохие“ вдруг резко притвориться хорошенькими? Тоже исключать нельзя. Испугались, что я начинаю умирать, и поменяли политику. Однако куда это я попал и во что влип? Если меня и в самом деле будут лечить, то стоит проявить все терпение и постараться встать на ноги. А там видно будет».
Это было первое пробуждение и первые осмысленные попытки осознать собственное состояние и обстановку вокруг.
Второе пробуждение состоялось через неизвестно какое время, но чувствовал себя Дмитрий уже несколько лучше. Это если судить по дернувшемуся пальцу, боль уже не пыталась оглушить, ввергая тело в беспамятство, а лениво покатилась по нервным протокам, скорее с заживляющим эффектом.
«Неужели все гвозди из меня вынули? — сыронизировал мысленно Светозаров и неожиданно почувствовал страшный голод. — О! С одной стороны, это хорошо, выздоравливаю. Но с другой стороны — безобразие! Могли бы и покормить бедного пленника. Или не пленника? Что-то у меня со слухом. Неужели еще и оглох?»
Но, как оказалось, дальние, еле слышимые голоса вначале донеслись либо из коридора, либо из смежного помещения. Потом два человека твердой поступью вошли внутрь и приблизились к Торговцу. Каждое их слово отдавалось неприятной болью в голове, но зато на слух теперь пенять не стоило:
— Точно тебе говорю: пальцем пошевелил, а потом и дрожь по всему телу прошла.
— Ну, значит, недаром мы в него полные сутки все силы вливали, — отозвался другой мужчина. Кажется, тот самый, который настойчиво убеждал не двигаться и обещал спасение. — Если вдруг очнется и откроет глаза, обязательно настаивай, чтобы он больше не шевелился, иначе все наше лечение пойдет насмарку.
— Да это понятно. Но тогда получается, что мы в форте еще на несколько суток из-за него застрянем?
— Да не столько из-за него. Видишь ведь, что вокруг стен творится? Отправься мы сами, боюсь, что без амулетов далеко не уедем, после того дрожания по всему миру твари словно взбесились, глянь, как крови жаждут. Завтра должен прибыть внушительный обоз с провиантом для форта, с ними два гульдена, так что, скорее всего, потом к городу такой большой гурьбой и подадимся.
— А этого здесь оставим?
Дмитрий понял, что говорят о нем, но открывать глаза или как-то иначе показывать, что очнулся, было не по силам и лень.
— Придется. Ведь неизвестно, когда он на ноги встанет.
Другой мужчина тяжело и шумно вздохнул и задал следующий вопрос:
— Слушай, Эрик, а если он все-таки умрет?
— Значит, не судьба. Хоть мы и ставим восемь против двух на его выживание. А чего ты так кривишься?
— Да покоя не дают его одежды и странное оружие. Уже сейчас им интересуются буквально все в форте. За такой сюртук, который не берет никакая сталь, в столице можно озолотиться.
«Э-э! Чего это они так на мою одежонку льстятся?! — возмутился про себя Светозаров. — Глаза, что ли, открыть?» Но следующие слова Эрика его успокоили:
— Скирт, я тебя не узнаю. Как можно отвергать основной закон: пока человек жив, никто не вправе даже прикоснуться к его вещам?!
— Да я нисколько не отвергаю, как ты мог такое подумать! — явно обиделся мужчина, которого только что назвали Скиртом. — Просто будет обидно, если незнакомец умрет, а его вещи растащат по всему форту. Ведь, как его спаситель, только ты имеешь право наследования вещей.
— А-а-а. Ну, все вещи внесены в опись и будут доставлены в столицу на мой адрес. Комендант устав знает.
— Ну а сам-то ты в тех вещах и оружии разобрался?
— Тьфу ты, Скирт! Опять ты за свое?
— Но ведь интересно! Явно не нашенские устройства. Да ты и сам говорил.
— Говорил. И сейчас подтверждаю: этот человек, скорее всего, тоже гульден. Может, и магистр. Так что тем более пытаться разобраться в этом странном оружии я не имею права. Выздоровеет — сам расскажет, что к чему. А краткий осмотр во время раздевания ничего не дал. Скорее, только понимание, что эти штуковины при неправильном применении еще и меня умертвят, как глупого кролика.
«Это точно! — мысленно обрадовался Торговец. — Я всегда с собой таскаю весьма опасные игрушки для посторонних. Так что этот Эрик — мужик рассудительный и правильный».
В помещение вошел кто-то третий, обращаясь от самого порога:
— Барон Данью, я пришел к вам на смену, после меня подежурит главная сестра лазарета. А что за осмотр внеплановый?
— Заметил, что бедняга пошевелил пальцем и дернулся, — пояснил мужик, которого уже четко обозначили как барона Скирта Данью. — Ну я и сбегал за маркизом.
— О! Подобные судороги у него еще долго будут наблюдаться, — авторитетно заявил прибывший. — Упасть с дерева такой высоты — это не кило леденцов слопать. Вообще поразительно, как он выжил после таких травм.
Двое ушли, а третий, судя по скрипу кресла, уселся рядом с кроватью. Причем был настолько уставшим, а может, измученным физически, что уже через несколько минут стал похрапывать. Тогда как объект такого пристального внимания продолжал размышлять:
«Строго за мной не следят, значит, можно успокоиться: дядьки они все-таки хорошие. Вот только несколько смущают их настойчивые упоминания о каком-то дереве. Неужели я и в самом деле откуда-то свергся? Ну это ладно, выяснится. Причем лучше всего выспросить у следующей дежурной… если получится. А пока надо брать пример с моей новой сиделки: спать и набираться сил».
Следующее осознание действительности произошло довольно удачно, как раз во время дежурства старшей сестры местного лазарета. Дмитрий открыл глаза, скосил их в стороны, осматриваясь и стараясь не шевелить затиснутой в лубок шеей. Судя по колеблющемуся свету свечи или фитиля, за окнами царила ночь. Слышались странные, весьма неприятные для сознания звуки, которые буквально царапали как душу, так и мозговые извилины. Видимо, это бесновались те самые твари, упоминаемые ранее в подслушанном разговоре. Но в то же время тень на стене и шелест переворачиваемой страницы подсказали, что сидящая у стола женщина читает книгу.
Следующие усилия пошли на поворот головы чуток в сторону и различение женского силуэта. Потом легкое шевеление пальцами. Больно, но терпимо. Затем всеми пальцами! Еще больней, но сознание боль легко сдерживает. Отлично! Теперь проверка губ и целости челюсти, заодно с зубами. Как это было ни странно, но язык нащупал все зубы; губы, хоть и опухшие, слушались, а челюсть, пусть и со стреляющей болью в районе ушей, двигалась. А значит, можно попробовать говорить.
Радостно, но преждевременно. Вначале стоило произвести доступными силами целителя ревизию и остальных органов. Все-таки спаситель не зря определил его некие магические способности, назвав непонятным словом «гульден» и присвоив звание магистра. Если должные функции организма уже включились в работу автоматически, то еще следует им добавить ускорения целенаправленно. Тогда уж точно удастся поразить своих лечащих врачей чудесным выздоровлением.
Другой вопрос, что сил явно не хватало для полноценного осмотра, некоторые области тела так и оставались темными пятнами, не поддающимися проникновению магии. Иные участки заставляли сжиматься от страха и боли: опухшие от разрывов мышцы, потрескавшиеся кости. Радовало лишь то, что составление костей и даже некоторых обломков было совершено весьма грамотно и квалифицированно. Чувствовалось, что маркиз с иными врачами форта недаром провели над телом целые сутки, вправляя, составляя и сращивая. Другое дело, что им было не сравниться с тем же Тителом Брайсом, Верховным целителем империи Рилли. Но, увы, того рядом не наблюдалось! Пришлось самому распределить скудные потоки энергии на проблематичные очаги с травмами и переломами. По крайней мере, толчок к ускоренному выздоровлению, а также прояснению темных участков они дадут в любом случае.
Такие действия утомили пострадавшего Торговца вконец. Опять потянуло в сон. Но с другой стороны, и поговорить с женщиной, пока она одна, следовало в любом случае. Опять покосившись в сторону стола глазами и стараясь не напрягать ноющую гортань, он почти шепотом пробормотал:
— Эй! Вы меня слышите?
Женский силуэт вскочил на ноги и метнулся к кровати:
— Ой! Ты очнулся?! — Голос у женщины, как и ее личико, были приятными и располагающими к себе. — Что ты хочешь? — зачастила она вопросами. — Как тебя зовут? И откуда ты?
— Зовут меня… Дин. — Отвечать на каждый вопрос было трудно. Хотелось узнать самое главное. — А где все? Спят?
— Какое там! Ночи у нас не для сна! Твари совсем осатанели, так и лезут со всех сторон.
— А маркиз?
— Так он на самом сложном участке стоит. Знаменитый магистр! Сильней гульдена, чем он, во всей губернии не сыщешь. А то и в целом королевстве! Можно сказать, что только благодаря ему вторую ночь и держимся.
— Пить здесь дают? Или покушать?
— О-о-о! — обрадовалась женщина. — Никак тебе лучше стало, раз аппетит прорезался? Отлично! Только вот… маркиз пока даже воду тебе запретил давать. Уж больно у тебя все нутро покалечено, опасения есть.
— Понятно. Ну а упал я откуда?
— Не помнишь, что ли? Маркиз Зарнар тебя под деревом нашел, на груде веток и в самых густых кустах. Это тебя и спасло. Поговаривают, что ты легендарный житель деревьев. Это правда?
— Да нет.
— А другие говорят, что ты с неба выпал. Бывает такое?
— Со мной? Да, бывает. Иногда. Но чтобы с такой высоты падал, не припомню.
Язык пострадавшего Торговца уже не слушался и заплетался, глаза почти слиплись от усталости, поэтому заметившая это женщина торопилась задать последний вопрос:
— Ты сам-то откуда будешь?
Пауза, потраченная на раздумье: сказать ли правду, лишила Дмитрия сил окончательно. Только и успел прошептать:
— С Земли.
И, уже проваливаясь в омут бессознательности, граф Дин успел подумать:
«Зато теперь можно лечиться спокойно. Я среди хороших людей, меня никто не обворует, и обо мне беспокоятся как о младенце. Напрягают только две вещи: эти непонятные твари, которые людям не дают спокойно спать, и моя странная забывчивость. Никак не могу вспомнить, что же я делал на дереве в частности и в этом мире вообще? Неужели от удара мозги сместились, смешались в кучу, и теперь как в той древней кинокомедии: „Тут помню, а тут… ничего не помню“. Только склероза мне в таком молодом возрасте не хватало!..»

Глава девятая
САМОИЗЛЕЧЕНИЕ

Как позже Дмитрий узнал, с момента разговора со старшей сестрой лазарета он проспал ровно двое суток. Но зато очнулся если и не заново родившимся на свет, то в несравненно лучшем состоянии, чем прежде. Да и то проснулся от страшного дискомфорта: жрать и пить хотелось так, что готов был переварить самого себя. Именно так: не кушать — а жрать! Видимо, отложенные ресурсы организма исчерпали себя при самолечении полностью, а поступающая самотеком магическая энергия уже не могла заменить собой полноценную природную пищу.
«Ну вот, — прошелестели в мозгу весьма самодовольные мысли. — Дела явно пошли на поправку! А кто у нас на боевом дежурстве при теле героя? М-да! Видно, хорошенькие медсестры отдыхают».
Голову на этот раз получилось повернуть без труда, лубка на шее не было, и удалось рассмотреть довольно грязного, забинтованного во многих местах воина. Тот не спал и во все глаза глядел на очнувшегося больного.
— Любезный, а кто тебе так ранами все тело исполосовал? — Говорить было легко, ни горло, ни грудь не болели. — Никак на дуэли сражался?
У воина глаза вообще округлились от удивления.
— Какие дуэли? Они уже три века как не проводятся. Прикормыши это меня так.
— Хм? Что за звери?
Раненый, в роли сиделки, перестал удивляться, видимо вспомнив, что разговаривает с весьма странным, никому не понятным чужаком. И стал говорить бодро, словно рапортовал собственному командиру. Сказалась воинская выучка.
— Каждая магическая тварь обладает хищниками помельче, порой целое стадо, и держит их в полном повиновении. Так эти некоторые прикормыши когти имеют и по стенам форта вверх карабкаются. Наши стрелки нескольких шустриков с когтями прозевали, вон они на стене на меня и бросились. Зарубил всех троих! А потом еще пару, которые только головы высунули! — Парень явно хвастался. Но, не дождавшись поощрительной улыбки, вновь перешел на официальный тон: — Вот их и называют прикормышами.
— Твари? Магические? Атакуют людей параличом? — Проводящий более тщательную ревизию собственного тела, Дмитрий припомнил и мир, в котором те водились. — Так это я на Мерлане?
— А где же еще? — удивился раненый от всей души.
— А что за королевство?
— Знамо какое: Ирцшулар.
— Ага! В самый центр материка попал?
— Вроде того. Только мы сейчас на самом краю нашего королевства, у восточной границы.
— Понятно! — Осмотр в первую очередь желудка и пищевода однозначно подтвердил: принимать жиденькую пищу и воду — можно. А то и вообще забрасывать туда, как в топку, любую пищу, желательно как можно более жирную и калорийную. — Ну а чем меня покормишь, боец?
— Велено было: не больше стакана воды и полтарелки овсяной каши. И то, если вы сами попросите. — Он принялся довольно тяжело выбираться из кресла, хоть и старался скрыть тяжесть своих ран на ногах. Подхватил вполне удобный костыль, и стало ясно, почему его не пустили на стену. — Сейчас подам.
Пока он ходил к столу за стаканом с водой, Светозаров попробовал приподнять голову. Получалось, но требовало чрезмерного напряжения. Поэтому он попросил приставленного к нему воина:
— Аккуратно приподними мне голову и подложи вторую подушку. Только без рывков.
— Понимаю, не маленький.
Приподнял, по глоточку влил стакан страшно вкусной, прохладной воды. После чего Торговец полежал, прислушиваясь к своим ощущениям и присматриваясь к процессам внутри организма. Эх! Как там все заиграло, закипело и завращалось! Словно клич пронесся: «Бегом все сюда! Обед привезли!» Негативных моментов, а уж тем более боли не чувствовалось, и тогда Дмитрий разрешил дальнейшую кормежку:
— Давай овсянку!
А вот с кашей не пошло так бодро и легко. И не потому, что она была сырая или густая, как раз в меру жидкая и проваренная. Но вот в рот не лезло из-за отсутствия каких-либо добавок.
— Хоть бы соли щепотку положили.
— Соль — только для мяса и рыбы, — нахмурился воин от таких барских замашек.
— Но тогда сахарку сыпанули бы.
— Ха! Такая роскошь только в столице есть!
— Ну а ягодного джема какого или варенья?
— Какие ягоды? Кто за них голову хочет в лесу сложить? — уже чуть ли не насмехался воин, хотя по пол-ложки регулярно подавал в рот, как только этот рот выжидательно открывался.
— Как же вы так живете?
— Да мы так всегда живем! — И, судя по тому, как воин непроизвольно сглотнул обильную слюну, даже такая невкусная пища, как эта пресная овсянка, для него считалась недосягаемой роскошью. — Вернее, уже лет двести. А вы что, господин хороший, и в самом деле с неба свалились, раз ничего не ведаете?
— Ну, выходит, что и в самом деле свалился. Хотя ваш мир помню хорошо и собирался помочь в самое ближайшее время.
Раненый на это тяжело вздохнул и предплечьем поправил сползший на лоб бинт.
— Главное — на ноги встаньте, а там и поможете обязательно. Господин маркиз утверждает, что вы тоже гульден. Правда?
— Ну… наверное. Просто у меня на родине эти умения в магии называются несколько иначе.
— Здорово! Значит, вы тоже сможете на тварей внимания не обращать, когда те атакуют?
— Конечно! — Это Светозаров знал точно, еще при первых посещениям Мерлана опробовал. — А где… мое оружие и одеяния?
— Всё тут, у вас в головах сложено. Показать? Или облачиться желаете? — Глаза воина загорелись от ожидания чуда.
— Ну нет, рановато пока.
— И все равно, врачи и сам магистр от вашего выздоровления в восторге. Вечером, перед тем как уйти на стены, вас осматривали и прямо светились от радости. Они утверждали, что у вас началось самоизвлеч… самоизвлаче…
— Самоизлечение?
— Точно! Уф, не врач я и не медбрат даже, просто все на стены вышли, мечами машут да стрелы пускают. А меня тут оставили.
Светозаров припомнил предыдущий разговор.
— А что караван? Пришел вчера в форт?
Стоило видеть, как сразу ссутулился и помрачнел парень лицом.
— Беда. Ни вчера, ни сегодня караван так и не появился. И хорошо еще, если просто не вышел в дорогу из города или вернулся из-за нашествия новых стад хищников из соседнего королевства. Наше командование боится худшего: что караван уничтожен напавшими на него магическими тварями.
— М-да! Печально. А что в таком случае может произойти?
— Да ничего хорошего! Даже при экономном расходе пищи запасов хватит максимум на двадцать дней. И это мы уже сейчас, когда в дневное время собираем стрелы, вырезаем из некоторых хищников все съедобные куски мяса. И все равно мало. Если второй караван прийти не успеет, придется бросать форт и организованным обозом прорываться к городу. Народу вроде и много, но всего четыре гульдена среди нас и магистр Зарнар. Если количество тварей в окрестностях не уменьшится, никто не дойдет.
Срок в двадцать дней казался для Торговца таким огромным и нереально длинным, что он позволил себе снисходительно улыбнуться. Гораздо ближе и насущнее для него показалась тема мяса и возможных блюд из него. Хотя он все-таки попытался уточнить:
— А фрукты у вас свежие есть? — (Опять квадратные глаза собеседника ярче всяких слов убедили в бессмысленности вопроса.) — Ну это я так, к слову. А вот мяска мне не принесешь? Жареного такого. С кровью. Ну и посоленного в меру.
— Ну, если желаете…
— Очень желаю! Прямо душа стонет!
— И если вам это не повредит.
— Мне сейчас и целый жареный кабан не повредит! Эта кашка только еще больше аппетит разбудила. Беги на кухню и волоки все, что есть горячего, жирного и сочного!
— Хорошо, бегу! — Хотя понятное дело, что бег в исполнении раненого больше походил на ковыляние гадкого утенка. С костылем сильно не разгонишься!
Но Дмитрий не обращал на это особого внимания: главное — на ноги встать, а уж там он этим людям поможет и от тварей избавиться, и продуктовые запасы пополнить в неограниченном количестве. Да и кушать хотелось так, что в глазах меркло. Не ровен час откусит сейчас собственные губы да проглотит не разжевывая.
Чтобы как-то отвлечься от терзающего все внутренности голода, стал шевелить пальцами ног и рук, прогоняя по мышцам потоки разогретой от близости полноценного обеда крови. Потом попробовал согнуть руки в локтях, поднимая ладони: получилось! Ноги, правда, в коленях согнуть не удалось, но ступни слушались сравнительно неплохо.
«Хо-хо! Да я скоро буду как огурчик! — ликовало сознание. — А если меня еще и в самом деле прожаренным стейком угостят!.. Мм! Молчать, не вспоминать! А про что тогда? О! Лучше про Бонзая вспомню. Как мы с ним в последний раз бочонок далийского приговорили. Э-эх, свиньи! Там ведь столько отменной, царской закуски было, а мы пили-пили, потом опять пили-пили, и нет чтобы горбами впрок запастись, как верблюды! Тьфу! Чего это я?.. Совсем от голода отупел? Вот поведаю Бонзаю о своих приключениях, он со смеху по полу будет кататься. Ага, если его любимая Власта опять ребенком в руки не нагрузит… О! Неужели сбылась мечта оголодавшего странника между мирами?!»
В самом деле, в помещение вошли две кухарки пожилого возраста, у каждой из которых в руках имелся внушительный поднос, но глаза так и струились сомнением.
— Мы тут очень много принесли, — начала несмело одна, останавливаясь поодаль от кровати. — Но вы еще слишком больны.
— Ерунда! Мне лучше знать, как… этому… гульдену.
Отозвалась вторая кухарка, которая уже поставила свой поднос на стол и высматривала, как его ближе придвинуть к кровати:
— Его сиятельство предупреждал, что такие требования возможны, а вот главный врач форта категорически запретил любое переедание без его предварительного и постоянного осмотра.
— Милые дамы, прошу за мое самочувствие не волноваться. — Распространившиеся по комнате ароматы вызвали настолько обильное слюноотделение, что говорить было трудно. — Единственная просьба: хоть чуток приподнять мне плечи и голову при кормежке, а то как бы не подавиться.
Похоже, раненого воина оставили где-то в тылах, а то и сменили вообще, ибо вид такой обильной пищи ему явно был противопоказан. Поэтому женщины хозяйничали сами. Весьма осторожно и умело приподняли Дмитрия, подложили сразу три подушки. Затем придвинули стол вплотную к кровати, и та, что побойчей, стала предлагать разные блюда, давая на пробу по кусочку. Вторая немного постояла, присматриваясь к процессу кормления, да и умчалась по своим делам. Да оно и понятно, что ночь в этом форте — самая горячая пора суток.
А вот блюда и даже некоторые салатики оказались выше всяких похвал. И пошли не то что на ура, а гораздо лучше и приятственней. Первыми ушли рыхлые паштеты, с мякишем кислой, но весьма пикантной лепешки. Потом в желудок упали салатики, и только после них пошло поглощение мясных блюд вперемешку с корнеплодами, напоминающими репу. Но все это было сдобрено мягкими, весьма вкусными соусами и приправами, так что пожаловаться на лишнюю остроту или недосол язык не поворачивался.
Естественно, что говорливая женщина не стала молчать, представилась звучным именем Фиала и сразу посыпала последними новостями. Причем она без стеснения вываливала ворох информации незнакомому человеку практически обо всем. Даже про интимные отношения некоторых молодых парней с девушками на выданье. А также про закулисную борьбу этих девушек за внимание свободных, но, увы, по законам этого мира недостаточно многочисленных парней.
Тогда как Торговец больше слушал монологи Фиалы, тщательно присматривался к процессу собственного пищеварения да изредка задавал наводящие вопросы. Больше его радовали начавшиеся в организме процессы. Насколько он помнил себя и свои умения, впервые его магические силы смогли вершить подобные преобразования в собственном теле. Создавалось такое впечатление, что на месте желудка образовалась ненасытная топка, сразу сжигающая и усваивающая любые сброшенные туда продукты питания. Да что там топка, жалкое сравнение, скорее — миниатюрный атомный реактор, дающий от ста граммов мяса немыслимое количество живительного тепла и магической силы.
«Вот это лечение! Вот это я молодец! Видимо, от падения с дерева мне и нечто полезное досталось, — восторгался мысленно Светозаров. — Что-то сломалось, а что-то проснулось! Да с такими умениями я наверняка вообще кости и разрывы восстановлю за неделю! Ха! Да что там за неделю: три, а то и два дня! А если так и дальше кормить будут, то за сутки смогу на ноги встать! А потом Тителу Брайсу только и останется с юными Арчивьелами академии на мне последний лоск навести. Ха-ха! Ля-ля! Слава моим новым способностям!»
Настроение стало праздничным, появилась бурлящая в крови энергия, исчезли болезненные ощущения и страх рассыпаться от неосторожного движения. А там и из самого посыпались вопросы и благодарности ухаживающей за ним кухарке:
— Божественные блюда! Давно такой вкуснотищи не ел! Это вы готовили?
— Не только я, — впервые смутилась Фиала, подавая очередную ложку, полную соуса. — Нас шесть на кухне работает, просто я самая старшая и опытная.
— Мм! Обалдеть! Все выверено и наиболее гармонично по вкусу! А недавно меня убеждали, что соли не хватает. Такую пресную кашу дали.
И запнулся, видя, как женщина старательно отводит взгляд в сторону и пытается справиться со своим добродушным лицом, овеваемым печалью.
— Постойте, неужели такое только для меня приготовили?
— Ну что вы, что вы… забыла, как вас зовут?
— Можно просто Дин.
— Мы подкармливаем всех тяжелораненых. Ну и гульденам положена норма «от пуза». Вы же сами понимаете, если они ослабнут, форт падет сразу. Тут любой готов для них кусок собственного тела отрезать и поджарить.
— Ну, будем надеяться, что до этого не дойдет! — постарался как можно тверже ободрить Торговец женщину, которая даже вперед подалась от надежды.
— Вы так думаете?
— Уверен! Главное — мне встать на ноги. А потом мы уже наведем порядок. Кстати, мои коллеги уже покормлены или вы им подаете еду прямо на стены?
И опять ускользающий, смущенный взгляд, говорящий лучше всяких слов. Но на этот раз Дмитрий оказался ошарашен.
— Хочу уточнить: я что, съел порцию на всех пятерых гульденов?
Соврать кухарка не смогла:
— Да вы не волнуйтесь, мы еще приготовим! Маркиз Зарнар только о вас больше всего переживал и распорядился дать вам все, что потребуете.
— М-да! — Беглый осмотр подносов лишний раз доказал, что те основательно разграблены и подчищены. — Это я знатно перекусил! — грустно констатировал Светозаров. — Вот теперь бы еще и шагнуть… в нужное место.
Но поднять ногу для нужного переноса в стены родного замка в Свирепой долине никак не получалось. Да и в сон стало клонить немилосердно. Пришлось смириться с таким положением и понадеяться, что разгоревшийся внутри реактор таки довершит начатую работу по оздоровлению организма в самые кратчайшие сроки. Иначе…
Иначе некоторые мастера магии будут очень обижены за свои голодные желудки. Ничего больше не оставалось, как попросить вынуть подушки из-под плеч да виновато пробормотать:
— Мне надо выспаться. Огромное спасибо!.. Завтра, когда наберусь сил… поговорим.
И спрятаться от стыда за пологом окутавшего сознание сна.
Дальнейшее выздоровление проходило уже под аккомпанемент вполне себе приятных, цветных, скорее даже радужных снов. Снились довольные и радостные ученики академии, шумные застолья с лучшими друзьями и ломящиеся от закуски столы, банкеты и придворные в самом красивом дворце всех времен и народов, да и сам император Рилли, обещающий любое возможное с его стороны содействие в работе Торговца. Напоследок приснилась свадьба, все в том же императорском дворце, и причем на этой свадьбе Дмитрий Петрович Светозаров являлся не кем-нибудь, а почти центральной фигурой — женихом.
«Как здорово! Давно пора!»
С этими оптимистическими мыслями путешественник между мирами и проснулся. Взглянул на окно: судя по красноватым лучам местного солнышка, дело близилось к закату, а значит, в приятных снах пролетели очередные сутки. Рядом никого из сиделок не было, из чего был сделан вывод, что народ отсыпается перед очередной тяжкой ночью.
Ну это было и к лучшему, не будут мешать при личном медицинском осмотре. Который в общем-то прошел быстро и деловито. Итоги подводились на врачебном консилиуме, в котором несколько сущностей одного человека задавали друг другу ответы и получали утвердительные ответы: «Ну разве это не чудо? Еще какое! Невероятная регенерация! Не скажу, что я здоров, но вроде можно попытаться сесть. Нет, рановато будет! Ага, и страшно. Но уж ногу я могу поднять? Легко! И сразу обе! К чему такие резкие движения? Лучше уж по одной. А позавтракать нам дадут? Обязаны! А не стыдно? И так всех объел по всем статьям. Ну, так вроде раненым положено?.. Вот именно, что раненым! А не праздношатающимся между мирами Торговцам. Стоп, стоп, друзья! Только не ссорьтесь! Нам надо решить два вопроса и выбрать одно только решение: просим еще подкрепиться и только тогда прыгаем в академию или сразу отправляемся подкрепиться в любимый замок, а потом возвращаемся с солидным подкреплением? Ха! Тут даже думать не о чем: только домой! Ну да, в самом деле. Ага, ага. Как говорится: гости, а не надоели ли вам хозяева? Пора возвращать долги. Пока никого нет».
Без всякого труда откинул одеяло в сторону, чтобы не захватить и его ненароком. Сосредоточился так, чтобы по возможности прибыть в зал со створом вот в таком же лежачем положении. Мало ли что. Ну и в лежачем положении весьма осторожно и с оглядкой сделал первый, несмелый шажок. Вернее, лишь жалкую попытку шажка. Так, чтобы только заглянуть и опробовать самого себя. А то вдруг не только регенерация усилилась десятикратно после переломов, но и дальность перемещения при каждом движении.
И тут же, вспотев от страха, уронил, отдернул ногу обратно! Прославляя как свою осторожность, так и болезненное свое состояние. Ведь шагни он с ходу и безрассудно, неизвестно, что с ним в следующий момент случилось бы! В межмирском пространстве царил шторм. Даже не так: там властвовал всесокрушающий ураган, смерч, торнадо! Там все кипело, взрывалось, лопалось и трещало. Горело, плавилось, рвалось и трескалось! Соединялось и развеивалось! Умирало и возрождалось!
Все инстинкты Торговца возопили, что в данное время совершать переход нельзя. Может, чуть позже, когда там все успокоится и вернется на круги своя, но сейчас — никак!
«А-а-а! Так вот оно что случилось! — пришло внезапное озарение. — Некий катаклизм, из-за которого меня и вышвырнуло куда угодно и как угодно. Скорее всего, на верхушку дерева, а то и в небо… Хм! А ведь точно! Так и видится в памяти кадр: приближающаяся зелень леса… Ха! Десантник недоделанный! Вот так вот шарахаться между мирами без парашюта! Твою папуаса гирлянду! Вот же угораздило!..»
Еще минут пять Светозаров и ругался, и себя укорял за неосторожность и непредусмотрительность, но, заслышав в коридоре шаги сразу нескольких человек, резко переключился на действительность:
«Ладно! Раз не могу пока смотаться домой, значит, надо помочь тем оружием, что при мне, и собственными магическими силами. Зверье-то ведь и на меня не воздействует. И для этого не стесняться потребовать еще пищи, а то опять оголодал. Видимо, мой реактор уже все калории на пользу организму переработал».
В комнату вошли уже знакомый маркиз Зарнар, которого еще называли магистром, и его здоровенный товарищ. Похоже, тот самый барон Скирт Данью. Следом за ними — трое мужчин, наверняка командование форта и главный врач. Все пятеро при оружии, готовые опять с сумерками идти на стены сражаться с местной напастью.
Ну и следом за ними в комнату вплыла Фиала со своей помощницей и опять-таки с полными подносами.
— О! Да наш гость уже проснулся?! — бодро воскликнул маркиз, подходя к кровати и усаживаясь рядом на стул. — И как самочувствие?
— Не скажу, что великолепно, но не сравнить даже со вчерашним.
— Это мы успели заметить еще утром, когда делали осмотр.
— И конечно же, сразу спешу поблагодарить. — Дмитрий просто чувствовал себя обязанным сказать эти слова. — За мое спасение и такой уникальный, благотворный уход. Ну а лишние, съеденные мною порции постараюсь отработать сторицей.
— Ну что вы, что вы! — досадовал Эрик. — Подобные благодарности излишни. Мы сами кровно заинтересованы в скорейшем вашем выздоровлении. Не знаю, как долго оно продлится, но желательно к моменту выхода из форта, чтобы вы были на ногах… э-э-э… Дин.
Имя он назвал несколько вопросительно, как бы сомневаясь в правильности обращения, поэтому Светозаров поспешил осветить некоторые особенности своих титулов:
— Чуть позже расскажу подробнее, но всегда предпочитаю обращение по имени. И на «ты». — Сомнение в глазах магистра он расценил как нежелание человека с высокими титулами общаться так фамильярно с незнакомцем. А может, тут было замешано аристократическое воспитание? Следовало и это прояснить. — У себя на родине я обладаю титулом граф Дин Свирепый Шахматный. Но в ином месте владею целым герцогством.
— Да нет, нет, — поспешно перебил его Эрик Зарнар. — Это скорее у меня возникают сомнения в моем достойном воспитании. Но если мы отбрасываем шелуху титулов, то буду рад общаться как воин с воином. Тем более что прямого подчинения «командир — подчиненный» у нас друг перед другом не существует.
— Согласен.
— Прекрасно! К сожалению, нам надо торопиться на стены. — Маркиз оглянулся на готовящийся стол и поспешил выяснить для себя самое главное: — Но нам бы хотелось уточнить твои возможности как гульдена. Каковы твои магические параметры?
— Насколько я знаю свои прежние силы… — Дмитрию приходилось отвечать осторожно: а вдруг как не только кости сломались? — …то воздействие твари на меня лично оказать не могут. Тогда как я мог остановить их на расстоянии до двадцати, а то и до тридцати метров.
— Остановить? Или…
— Да вроде как и умертвить получалось, — не стал скрывать гость из других миров.
Это признание озадачило всех присутствующих без исключения. Кухарки так вообще застыли у стола с раскрытыми ртами. Потому что все, кто с раннего детства выживал в таких тяжких условиях, прекрасно ведали о любой возможности уничтожения опостылевших хищников. И про тех магистров, которые всплесками силы с близкого расстояния могли уничтожить какого-нибудь монстра, ходили легенды. А тут незнакомец, пусть и странный, пусть и с дивным одеянием и оружием, пусть и невероятно быстро восстанавливающий свое здоровье, утверждает, что он может умертвить кровавые порождения кошмаров с расстояния более чем в десяток метров. Неслыханно!
Даже сам магистр не поверил. Явно! Но как человек деликатный списал несколько чрезмерное хвастовство на тяжелое состояние совсем еще недавно валяющегося в коме человека и не стал на нем акцентировать внимание.
— Мы о таком даже мечтать не смели! Так что выздоравливай быстрей! Кстати, сколько на это уйдет времени?
— Ну… — Светозаров осторожно поднял правую руку и коснулся пальцами кончика носа. Плечо побаливало, но в любом случае феноменальный прогресс был налицо! — Если рассматривать самый оптимальный вариант, двое суток… может, вообще одни.
— Что требуется от нас для достижения этого самого оптимального варианта?
Граф Дин Свирепый скользнул взглядом по столу с порцией на пятерых и буркнул с некоторым стеснением:
— Придется мне вас объедать и дальше.
Магистр-гульден только обрадовался этому признанию.
— Не страшно! Хуже, если бы мы отдавали на лечение магические силы. Уверен, что больше ничего не надо? Например, лучшие вина или более крепкие напитки?
— Только повредят.
— Тогда желаем скорейшего выздоровления! Господа! — Эрик вскочил на ноги, обращаясь к воинам, так ни слова и не проронившим: — Не будем мешать нашему гостю. Нас ждут на стенах.
Гремя сапогами, пятеро мужчин покинули отдельную палату лазарета. После чего кухарки поднесли стол к кровати, опять подложили пострадавшему под спину и плечи несколько подушек, и Фиала приступила к кормлению. При этом опять-таки не забывая посвящать своего подопечного во все тонкости жизни и межличностных отношений, происходящих в форте. Так что через два часа Торговец знал о месте своего нынешнего пребывания практически все.

Глава десятая
СВИРЕПАЯ ДОЛИНА

Когда межмирское пространство содрогнулось, а по всему физическому миру прошла волна эмоциональной отдачи, во всемирной академии целительства почти все спали после трудов праведных. И поэтому почти никто ничего не заметил и не зафиксировал. Зато все прекрасно прочувствовала, осознала и даже почти догадалась, что именно произошло, Эрлиона. Магическая сущность, рожденная искусственно и обретающаяся в замке графа Дина и в пристроенной ей академии, во сне не нуждалась, да и работы у нее хватало не на одни предстоящие сутки.
Возможности и умения Эрлионы развивались внушительными шагами, и одним из направлений развития стали попытки самой увидеть, осознать и понять структуру, процесс перехода между мирами. Делалось это после недавней подсказки папы Дмитрия, который дал магической дочери новый ориентир для совершенствования. Раз уже человек, обладающий плотью, может ходить по тропам межмирского пространства, то такое уникальное существо, как Эрлиона, вообще должно как бы легко заглянуть в любой мир.
Вон она и старалась, вот она и училась. Тем более что могла видеть и слышать все происходящее в огромном, центральном комплексе строений Свирепой долины. Потому фактически всегда присутствовала на уроках для будущих Торговцев, которые с невероятным усердием вел Шу’эс Лав, баюнг из мира Ба и пока единственный трудоспособный коллега Дмитрия Светозарова. Громадный воин, все еще не вспомнивший до сих пор своей жизни после возраста двадцати шести лет, тем не менее превосходно знал теорию как взаимосвязи между мирами, так и умения отыскивать дороги в иные миры по образу и подобию, подхваченным в чужом сознании. Да и практика у баюнга после новых воспоминаний имелась преотличная. За восемь лет своей молодости он куда только не совершал путешествия. А ведь, по всем признакам, память должна была во снах вернуться еще за два десятка лет. Как раз все самое интересное о вражде и мировой войне с Крафой и невероятный опыт перемещений уже зрелого, а по найденным источникам, одного из самых сильных и боевитых Торговцев.
То есть Шу’эс Лав помимо утвержденных графом учеников имел еще одну, не учтенную им ученицу. А ведь она могла одновременно делать несколько дел и находиться во множестве мест. Следовательно, изначально имела все преимущества и в знаниях, и в магических силах, и в способностях, и в объеме оперативной памяти. Про уникальные возможности и упоминать не стоило.
И когда все содрогнулось, Эрлиона занималась тремя основными делами: пыталась прорваться в межмирское пространство по методикам Шу’эс Лава; присматривала за колыбелью с взрастающей второй то ли сестричкой, то ли братиком; ну и «периферийным зрением» присматривала за обстановкой в графском замке и в академии. Ощущения при дрожи и вибрации даже для бестелесной магической сущности оказались весьма неприятными. Мало того, произошел точечный пробой пространства, и на какую-то миллионную долю секунды Эрлиона увидала нечто совершенно для нее непонятное и непредвиденное: зарождающийся ураган в межмирском пространстве. И это видение даже не слегка, а достаточно напугало:
«Что это?! Или из баюнга — никчемный преподаватель, или из меня — самый нерадивый и непонятливый ученик! Если я рассмотрела правильно, да именно то, о чем я думаю, то никакой человек, будь дважды таким, как папа Дима, не сможет просуществовать в том подпространстве более чем секунду. Или я случайно сумела заглянуть в центр рождения новой галактики? Феерическая картина, но… даже смотреть на нее страшно. Жаль, не с кем посоветоваться. Или разбудить Шу’эс Лава?!»
Как оказалось, среди обитателей долины не только она прочувствовала содрогание всего мироздания. Верховный целитель, ректор университета, самый знаменитый ученый империи Рилли, соратник и личный друг Светозарова тоже проснулся. Вот только не смог уловить, четко осознать причину своего пробуждения. Возможно, что и заснул бы в иное время опять, но, зная, что где-то там граф Дин работает в поте лица, перебрасывая армии рыцарей в мир Мерлан, забеспокоился о друге.
А так как его вездесущая дочь держала возле ректора так называемый канал связи всегда открытым, мысленно к ней и обратился:
«Детка, ты меня слышишь?»
«Конечно, папа».
«Дмитрий не возвращался?»
«Вроде как рано еще. И я вот как раз…»
Сомнения магической сущности были не присущи, поэтому Тител Брайс вынырнул из сонливости окончательно:
«Что-то случилось?»
«Боюсь ошибиться, но… — Эрлиона подробно передала суть своего видения, подсмотренного во время пробоя, все остальные зафиксированные параметры содрогания и свои намерения для уточнения сути события разбудить баюнга. — Или пусть выспится?»
«Он-то, может, и выспится, а вот я уже не усну, пока не удостоверюсь в полном спокойствии межмирского пространства! Буди! — Верховный целитель довольно бодро вскочил с кровати, сделал несколько разминочных упражнений и не удержался от жалобы: — Старею! Всего восемьдесят четвертый год, а кости хрустят, словно жернова мельницы».
«Ничего, отец, мы тебя скоро омолодим лет до сорока, — пообещала магическая сущность. — Вот попомнишь мои слова: перевоспитание Дасаша Маххужди нам окупится сторицей».
В самом деле, недавний кровавый и циничный тиран Успенской империи, а ныне гениальный отрок в теле пожилого мужчины буквально фонтанировал идеями и прожектами. И в одном из них он настойчиво муссировал идею омолодить свое тело до своего нынешнего умственного возраста. Причем его идеи, наложенные и совмещенные с некоторыми медицинскими устройствами, оставленными хаерсами, могли дать неслыханный результат. В мире Зелени и так целители жили долго и могли значительно омолаживать, продлевать жизнь остальным людям планеты, но с использованием наследства хаерсов в этой области можно было сделать феноменальный прорыв, до сих пор неподвластный людям.
«Разбудила? — поинтересовался ректор по поводу баюнга. И, дождавшись утвердительного ответа от магической дочери, попросил: — Тогда пусть как можно тише пробирается в зал отправки со створом. Попробуем через него подсмотреть».
«А как?»
«Есть у меня одна идея».
И он полез в шкаф за пуленепробиваемым сюртуком.
Напоминание по поводу соблюдения тишины являлось совсем не лишним. Ростом в три с половиной метра, баюнг просто физически не мог аккуратно передвигаться на цыпочках или беззвучно ходить в разведку. Ко всему прочему, он свято выполнял все предписания своего наставника и учителя: никогда не выходить из собственной спальни без специально для него сшитого сюртука или безоружным. Уж слишком Светозаров опасался, что его коллегу из древности либо выкрадут, либо заманят в ловушку. Потому и требовал носить на себе как все амулеты с хитрой начинкой, так и максимум из специально подобранного по размеру для гиганта оружия. Вот в итоге и топал Шу’эс Лав по коридорам как слон, задевая головой люстры, опрокидывая столики, вазы с цветами и порой со скрипом протискиваясь в двери. Благо еще, что все коридоры в замке графа и академии были под шесть метров, а двери из двух створок — общей шириной более метра.
Наставник обучил одеваться стажера за две минуты, но все равно ректор прибыл в зал намного раньше.
— Ну и где он бродит? — возмутился он вслух.
«Ты ведь предупредил, чтобы он не бежал? — удивилась магическая дочь. — Или поторопить его?»
— Что ты, детка, что ты! — испугался Тител. — Нам не к спеху, да и постараюсь за это время объяснить тебе суть моей идеи. Слушаешь? Так вот, когда-то граф Дин тоже не умел переносить за собой всех и вся, а только одно-два тела. Да и то на спине. То есть то же самое, что сейчас умеет Шу’эс Лав. И вот мои первые воспоминания о перемещениях между мирами запомнились более чем отчетливо, особенно первые шаги. Вначале, естественно, я привыкал и даже глаза завязывал плотной тряпкой, чтобы не ослепнуть, но зато потом любовался от всей души и рассматривал в оба. То есть в отличие от тебя я сразу сумею отличить тропинку между мирами от зарождения той же Сверхновой.
«А вдруг там и в самом деле ураган? И туда нельзя соваться никоим образом?»
«Вот к этому я и веду. Порой, когда Дмитрий шагал с непомерным грузом, он вначале как бы просто заглядывал в межмирское пространство и не шагал вперед, а банально возвращал ногу обратно. Такие сценки у нас очень смешно получались. В первый момент: гром, молнии, вихрящийся туман, подступающий к горлу желудок. А в следующий миг: полная тишина, мы на прежнем месте, и недовольный голос: „Какой же ты, Тител, тяжеленный! Выкидывай половину вещей из своего рюкзака!“».
Эрлиона совсем по-женски засомневалась: «Странно, ты вроде не толстый и не такой мускулистый, как некоторые».
— Ха! А вот насчет моей силенки ты не права, — обиделся ректор. — Я хоть худой, но страшно сильный. Да-да! И нечего хихикать! Тебе все равно не понять моего физического совершенства. Ты ведь оперируешь только магическими силами… Кстати! Твоя помощь в этом кратком просмотре тоже понадобится. Создай вокруг нас все возможные щиты и силовые коконы, на какие только способна. Как-то совсем не хочется провалиться случайно с таким неопытным Торговцем невесть куда.
«Я так и собиралась сделать. Мало того, если и я некой своей магической частью естества повисну на плечах у баюнга, то, может, и мне откроется то, что и вы увидите?»
— Хм… По логике вещей, может, и получится. О! А вот и наш могучий стажер! Как спалось?
— Хорошо, но мало, — кривился Шу’эс Лав, облаченный по максимуму и вооруженный до зубов. — Судя по этому месту, отправляемся на дело?
— Не переживай, — успокоил ректор. — Воевать не понадобится. Всего маленький, безобидный, но весьма именно в данный момент необходимый эксперимент.
После чего стажеру, а вернее Торговцу из далекого прошлого, поведали суть и причины такой несвоевременной побудки. Подозревая опасность для своего спасителя, тот и сам стал рваться в межмирское пространство, словно норовистый конь, и нисколько не сомневаясь, что он в любом случае с ходу и легко попадет в место рядышком со своим учителем и наставником.
Пришлось его взывать к осторожности, напоминать о Крафе и возможных ловушках и категорически настаивать именно на минимальности предстоящего полушага. Еще напоследок несколько раз отрепетировали удержание всеми магическими силами именно на месте подсмотра в межмирское пространство. Сил Эрлионы для удержания вроде как хватало вполне, но еще и сам Брайс вложил в дело перестраховки как все свои немалые силенки, так и уникальный многолетний опыт. Получалось мощно и уверенно: даже если разверзнется пол сразу под обеими ногами Торговца, все равно он с грузом останется в зале отправления.
И когда посчитали себя готовыми на все сто, начали действовать. Тител взобрался на спину к великану и включил у сюртуков режим слипания.
— Чтобы ветром не унесло, — пояснил он, сжимая в руках сразу два весьма сложных прибора. — Глазки — хорошо, а камеры — лучше.
Затем к тяжести ректора на плечи баюнга легла еще тяжесть в пару десятков килограммов. Причем выглядела эта тяжесть в виде мокрого, упругого, хоть и еле видимого тумана.
— Это я частичку своей суспензии из вертушки сюда перенесла, — дала пояснения вслух магическая сущность. — Так будет и надежнее, и поучительнее для меня. Ухвачу самое главное в перемещении — начну пробовать сама.
Торговец скривился в сомнении.
— С этим надо сразу родиться, малышка. — Зная, как юна возрастом его невидимая собеседница, он никак не мог заставить себя обращаться как к равной и взрослой особи. — Ну что? Готовы? Тогда начинаем.
По предварительной договоренности он собирался как бы обозначить перемещение. И не куда-то там далеко, а прямо сюда же, только всего лишь на расстояние в три метра. Практически при этом не покидая центральной части стыка между мирами.
Ну и вознамерился шагнуть.
Вернее, только начал обозначать левой ногой движение.
А в следующий миг огреб впечатлений по самое не хочу! А вместе с ним получил массу неприятных ощущений Верховный целитель империи Рилли. Не меньше, чем мужчинам, если не больше, досталось и Эрлионе. Ведь, несмотря на свою бестелесность и заготовленные силовые щиты, она забыла, не сообразила прикрыть свою чувственность. Тем более что чувственность у нее была метамагических масштабов.
Первым делом всю массу трех исследователей ударило таким ураганом звуков, мельтешения и пространственного паралича, что лишило частично сознания. Причем лишило всех по-разному: баюнг остался соображать только на одну пятую от своего интеллекта; ректор растратил половину своего ума; и только Эрлиона успела заблокировать и временно отсечь двадцать процентов своего покалеченного сознания.
При этом создалось впечатление, что вступивших на тропу мужчин затягивает внутрь межмирского пространства вселенским водоворотом. Если бы не предварительные приготовления, тщательно установленная защита и несколько коконов привязки к залу перехода, Торговца, и уж точно Титела Брайса, засосало бы жутким торнадо невесть куда. А так они получили только спасительную, но весьма болезненную отдачу.
Вот эта отдача уже вторым движением отбросила великана обратно, подняла в воздух вместе с багажом в виде пассажира, крутанула, словно мотылька, и со всего маху ударила о дальнюю стенку зала. Если бы не сюртуки да силовые поля, физические травмы могли надолго вывести экспериментаторов из строя. А так они отделались только ушибами и несколькими растяжениями. Ну и благодарностями самим себе, что не сунулись в дугу створа без должной подготовки.
Как ни странно, но Шу’эс Лав припомнил некоторые позабытые в спячке ругательства своего мира и, пока приходил в себя после морального удара и физического унижения, только их и ворчал себе под нос. Ректор академии оклемался несколько быстрей, поэтому его выражения носили не настолько вульгарный характер.
Хотя быстрее всех вернувшая себе врожденную любознательность Эрлиона первой перешла к обсуждению итогов:
— Вот! Именно это я и увидела во время вашего сна, когда получила зрительное восприятие пробоя. Только там не было этих жутких звуков и ничто так кошмарно не воздействовало на мою суть физически. Значит… Перестаньте ругаться! И ответьте мне только на один вопрос: мы по правильному адресу двигались?
Тител Брайс, так и сидящий на полу, опираясь спиной на стену, задумчиво массировал ноющую челюсть.
— Полностью ручаться не могу. Может, наш герой, — он покосился на великана, все еще стоящего на четвереньках и очумело мотающего головой, — и в самом деле не туда шагнул. Только процентов на девяносто девять уверен: шли мы верной дорогой. Другой вопрос, что этой самой дороги как бы и нет. Может, временно, а может… надолго. А ты что рассмотрела?
— О! Можно сказать, что мне повезло! — хвасталась магическая сущность. — Во-первых, вас вытянула из засасывающего торнадо. Силенок и мускулов хватило!..
— Кто бы сомневался!
— А во-вторых, заметила важную для нас разницу. Вернее, сразу две разницы. При первом пробое мне показалось, что взрыв только начинается. Потому меня, наверное, и не ударило как следует. Зато сейчас я просто уверена: в межмирском пространстве уже началось успокоение. Точно так укладывается материя в очагах тех взрывов, с которыми мы экспериментировали в лабораториях. Как тебе эти выводы?
— Хм! Звучит вполне обнадеживающе, — признал Тител Брайс.
— Ну и самое главное: я уловила фермионы распыленного в той вселенной лягириса!
Последние слова даже великан баюнг расслышал отчетливо, потому что перестал ворчать и, придерживаясь за стенку, стал вставать на ноги. Затем в полной тишине поднял за руку на ноги и ректора и вопросительно на него уставился.
Лягирис — это была не столько суть самого знаменитого цветка из мира Зелени, как его магический двойник, копирующий идеально изумительный, неповторимый запах цветка. И ведь именно Шу’эс Лав предложил при формировании, создании и сборке кокона-ловушки для Крафы вложить нечто, сигнализирующее о разрушении ловушки. Утверждая при этом, что такой уникальный запах сразу разнесется чуть ли не по всему пространству между мирами. То есть послужит для информации. Если что не так, то запах так и останется в околицах мира Ба и даст знать: «Осторожно! Крафа вырвался или уничтожил кокон захвата издалека!» Тогда ученые с этим предложением согласились, и теперь трое соратников могли сделать определенные выводы.
— М-да! А ведь, кажется, подлый тиран влип! — обрадовался Тител. — Если уж кокон уничтожен полностью, то только с пленником. А?
Великан пытался стимулировать умственную деятельность, потирая налитые кровью глаза.
— Кажется, влип. Если вообще туда попал.
— В смысле? — нахмурился Верховный целитель.
— Мало ли какие у него устройства имеются. Мог ими засечь ловушку, направить в нее нечто в виде муляжа, а то и натуральное тело человека и начинить его невероятной по количеству взрывчаткой. Или хотя бы этой самой, как рассказывал наставник, атомной бомбой. Раз — и!..
Эрлиона придерживалась иного мнения:
— Напоминаю, кокон срабатывает на самоуничтожение, если только предпринимается попытка освобождения попавшегося пленника изнутри. Причем невероятно мощная в магическом плане попытка. А какое тело или муляж способны на такое? Значит, давайте считать, что туда все-таки попался сам Крафа. Да и как он мог предвидеть подобную ловушку? Я успела прочитать тысячи книг, и везде частенько упоминается: за долгое время безграничной власти человек, как правило, расслабляется и начинает себя считать венцом творения. Вот тогда его и губят те, кто не оставался на месте и продолжал совершенствоваться. А этот тиран-душитель Торговцев правил полторы тысячи лет, значит, его реакция вполне предсказуема.
Тител Брайс согласно кивнул. Да иначе и представить было трудно. «Кто-то осмелился противостоять мне, самому умному и самому великому?! Где?! В мире Ба? Немедленно туда и наказать всех подряд!»
— Действительно. Но опять-таки, мы не знаем и даже не подозреваем, какими защитными силами Крафа располагает. Вдруг он сумел вырваться из кокона и спастись?
— Ну и что? — Кажется, магическая сущность даже радовалась тому, что поединок с узурпатором дорог между мирами окончательно еще не завершился. — Тогда уже в ближайшие дни все станет ясно. Либо Крафа мертв и только остается найти его вотчину. Либо он жив и тогда очень скоро заявится к нам с местью. Но в любом из этих вариантов нам следует продолжать поиск и не переживать за папу Диму. Наверняка тот, как невероятно сильный и опытный Торговец, тоже понял, что к чему, и сейчас просто отсиживается в мире Гинвейл или в мире Мерлан. Еще лучше, если он там успел завершить свои дела с рыцарями и поспешил за мамой Сашей на Землю. Кажется, он без нее и часа не выдерживает. Ну а на родной планете бездельем они страдать не будут.
Судя по наморщенному лбу Титела Брайса, он так оптимистически на творящиеся события не смотрел.
— Хорошо. Тогда придется бросить все наши силы на вторую, модифицированную и усиленную ловушку и завершить ее не за пять, а, скажем, за четыре дня. Управимся?
— Может быть. Только мне теперь стоит продумать, где новый кокон установить, — озадачилась магическая сущность. — Иначе она при самоуничтожении всю Свирепую долину разнесет.
Глаза у баюнга стали квадратными.
— Мой мир?! Неужели Ба разрушен?..

Глава одиннадцатая
НАВАЖДЕНИЕ

Второй раз личный атомный реактор отработал с еще более удивительной силой. И результат сказался не через сутки, а уже к обеду следующего дня. А именно: Светозаров сам (!) без посторонней помощи поднялся и самостоятельно прошел в туалет, который располагался в общем коридоре лазарета.
А почему сам? Да по той простой причине, что, проснувшись, заметил возле себя новое лицо: уже довольно пожилого мужчину, у которого помимо замотанной бинтами головы еще и страшно раскуроченные ударом когтя губы виднелись. Бедняга спал в кресле, видимо, после обезболивающего отвара, который стоял в кружке на столе. Будить такую сиделку да просить о помощи — себя не уважать. Вот потому Торговец и решил проверить собственные силы. Естественно, предварительно осмотрев все свои недавние раны и переломы. Причем осмотрев очень тщательно.
Потом рассмотрел свое больничное одеяние в виде просторного халата-накидки, который весьма удобно надевать на бессознательного, травмированного человека. Немного смахивало на наряд привидения Каспера, но в данный момент не до позерства перед барышнями. И только потом встал на ноги. Покосился на свой сюртук, который громоздился на неком подобии громадного сундука у изголовья кровати, и понял, что еще не готов к такому подвигу, как самостоятельное одевание. Да и рыться в сундуке, отыскивая свои любимые пистолеты или парализатор из мира Ситулгайн, было бы именно сейчас нецелесообразно. Прикинул расстояние до двери и пошел.
Вначале движения давались непросто, с одышкой, с подспудным страхом упасть и больше не подняться. После того как преодолел дверь, стало легче. Но вот мысли в голове сновали не слишком приятные:
«Видимо, дела в форте совсем плохи, раз в дневное время возле меня посадили дежурить такого калеку. Надо срочно чем-то помочь местным. Спасли все-таки, да и вообще…»
Но даже краешком глаза заглядывать в межмирское пространство не тянуло. В душе сидела крепкая уверенность: в иные миры пока соваться нельзя.
В коридоре попытался понять, в какую сторону идти. Сориентировался быстро: запахом специфичного несмываемого клозета тянуло из тупика. Там долго не задержался, потому что, к собственному удивлению, заметил еще при осмотре: твердых остатков пищи в теле не было. Магический реактор переварил все!
Возвращаясь обратно, замер возле двери своей отдельной палаты и задумался на злободневную тему:
«Чем бы подкрепиться? — Совсем не к месту вспомнился советский мультик про славного Винни-Пуха, который заявился в гости к Кролику и все там слопал. — М-да! Главное — никому про того медведя на рассказывать, а то до скончания века приклеится новое прозвище. Но шутки шутками, а раненого гонять на кухню как-то не того. Да и пора прекращать питаться с ложечки, как дитя малое».
Ну и пошел в гости неспешной походкой, нисколько не стесняясь своего привиденческого наряда. Один поворот, другой — никого. Хотя из-за дверей палат порой и доносились явственные разговоры, вскрики, а то и стоны. Из чего и вывод напрашивался один: лазарет переполнен. Да и Фиала при последней кормежке рассказывала, что только лежачих, основательно травмированных воинов скопилось около пятидесяти человек. А это, при возможной эвакуации, самое неприятное.
Так и добрел до кухни, ориентируясь по запаху свежего хлеба и чего-то подгорелого. Дверь подалась с трудом, выпуская на посетителя целый букет совсем иных запахов, как приятных, так и не очень. Ну а в глаза бросилось приветливое лицо Фиалы.
— Ох, мамочка! Да ты уже ходишь? — изумилась она, рассмотрев гостя. — Никак опять проголодался? Давай сюда, вот к столу, присаживайся!
Пока Дмитрий усаживался на широкую скамью возле стоящего осторонь стола, все остальные кухарки, не в силах оторваться, таращились на него, словно на чудо несусветное. Видимо, не слишком доверяли рассказам своего шеф-повара. Но та не слишком и внимание обращала на простой в рабочее время, еще раньше поведала, что готовят они всего лишь треть от положенной дневной нормы. Зато попросила подруг отыскать, что есть покушать прямо сейчас, и дала пояснение нынешней ситуации:
— Обед недавно закончился, и все отдыхают. А нам только и осталось, что ужин приготовить, да потом на утро нечто питательное. Ведь, почитай, все ночные день-деньской отлеживаются, сил набираются.
— И как этой ночью? Все живы?
Сбоку кто-то неожиданно всхлипнул, а кухарка потемнела лицом.
— Двое не выжили. Одного ласкуна заклевала, а второго прикормыши со стены наружу столкнули, и его зерпра загрызла.
Ласкуна считалась тварью еще опасней, чем зерпра, потому что помимо когтей на своих огромных куриных лапах имела еще и длинный ласточкин клюв на длинной шее, умела взбираться по деревянным стенам и атаковать прямо с вертикального склона как магией, так и своим убийственным клювом. Благо еще, что эта гипертрофированная хищная курица встречалась в королевстве Ирцшулар крайне редко. Как оказалось, до недавнего времени.
— Этой ночью целый десяток ласкун к форту подбирался, — горевала Фиала, подвигая выздоравливающему гульдену все новые и новые порции то мяса, то корнеплодов в соусе. — Комендант получил тяжелое ранение в руку, а сам магистр Зарнар чуть левой руки после клевка не лишился! До чего твари обнаглели и страх последний потеряли. Еле этой ночью отбились.
Она и дальше рассказывала перипетии ночного сражения, тогда как Светозаров, стараясь подавить в себе стыд, присматривался к своему личному магическому реактору и думал:
«Заглянуть я в межмирское пространство просто буду обязан. Хотя бы для банального прояснения ситуации. Но в любом случае сегодня вечером, чувствую, придется отрабатывать за собственное спасение и несказанное гостеприимство. Это ведь только Фиала сидит передо мной, заглядывает в глаза с надеждой да безостановочно словами сыплет. А ее вон товарки словно в воду ходят опущенные и с таким содроганием новые порции подают, словно от собственных детей отрывают. А почему „словно“? Вдруг и в самом деле? Кажется, в форте полтора десятка детишек!..»
Аппетит пропал молниеносно и бесповоротно.
— Кого это я сейчас объел?
— Да что ты! — замахала на него руками местная шеф-повар. — Что за вопросы?! Сколько можно тебе повторять: мы собственные пайки отдадим, лишь бы ты остальным на стенах помог. Ешь! Даже не думай отказываться!
— Нет, я уже и так переел, как бы хуже не стало. А мне ведь еще назад добираться… — Встать получилось и в самом деле с трудом. — Спасибо большое за обед!
Он уже подумывал, кого бы попросить в помощь, как в кухню ворвалась шумно дышащая девушка в накидке, весьма похожей на носимую старшей медсестрой. Рассмотрев Торговца у стола, расслабилась и выдохнула с облегчением:
— Уф! Вот мы испугались! Заглянули в палату — а там никого! Лишь Дерений глазами спросонья моргает и ничего понять не может.
— Да вы его не ругайте, я уже и без сиделки обойтись могу, поэтому и будить не стал! — похвастался Дмитрий, любуясь раскрасневшимся девичьим личиком. — А ты кто?
И совсем несоответственно своим словам пошатнулся, опираясь на стенку. Проворная девушка рывком преодолела несколько метров и подхватила больного с другой стороны раньше кухарки. Той только и оставалось, что представить молодку:
— Это наша молодая целительница, Майлина.
— О! И тоже гульден? — пытаясь заглянуть девушке в глаза, поинтересовался Светозаров. При этом ему до мурашек по спине показалось, что он эту красавицу не только видел, но знает чуть ли не до всех интимных подробностей. Настолько она была знакома, миловидна, желанна и неожиданно родная. Но, зная, что здесь он никогда не был, да и вообще в мире Мерлан еще ни разу не успел вступить в близкую связь ни с одной женщиной, сразу осознал навеянное чьим-то сходством наваждение. Осознал и постарался отогнать его от себя волевым усилием.
Кажется, он что-то не так спросил, потому что прекрасные глаза на него посмотрели с огромным удивлением, а сама Майлина ответила:
— Так не бывает! Женщины — только целительницы! — И, слегка смутившись от непроизвольной резкости своего тона и слишком уж раздевающего взгляда мужчины, утвердительно предложила: — Я помогу тебе добраться до кровати.
— Да? Ну ладно… — Неизвестно почему, возможно из-за только что мелькнувшего наваждения, но упругое женское тело под рукой натолкнуло на некие фривольные мысли, совсем неуместные как в данном месте, так и в данном состоянии: «Чего это я? Хотя девица-то ой как хороша! Как говорится, не съем, так хоть подержусь. Ха-ха!» — Но, уже двигаясь по коридору и стараясь забросать целительницу самыми полярными по теме вопросами, Торговец вспомнил о своем сюртуке. — Кстати, а как меня из моей одежды вынули? И кто? Насколько я знаю, сей подвиг не каждому по плечу.
Без всякого стыда или неуместного стеснения Майлина стала рассказывать:
— Больше всего пришлось помучиться мне с моими тонкими пальцами. Ни у кого больше не получилось. Маркиз Эрик мне советовал, где нажимать и за что тянуть, а я уже дальше сама нащупывала и пыталась понять. Если бы еще не куча поломанных костей, а так… сама чуть в обморок не упала, когда сюртук этот таки сняли. До чего сложные доспехи… и дивные.
— Ага! А этот балахон, что на мне, кто надевал?
— Не знаю, я только раздевала.
И опять никакого стеснения. Да и не нужно оно целительнице. Вроде как.
Перед самой дверью наткнулись на старшую медсестру и главного врача форта. Последний выглядел как сомнамбула, видимо, только что подняли с кровати. Но, увидев пациента в полном здравии и в наличии, помотал удивленно головой, пожелал бегать только трусцой, чтобы срастающиеся кости не рассыпались, и отправился досыпать. Тогда как старшая медсестра с неким двойным смыслом посоветовала своей младшей коллеге:
— Присмотри за гульденом Дином сама, раненого Дерения я отправила в палату. Ну и заставь графа покушать и поспать до вечера.
— Да я уже поел.
— Судя по быстрому, феноменальному оздоровлению, тебе пища идет только на пользу!
— И мне бы оружие свое осмотреть.
— В этом Майлина тоже поможет. Она с детства мечтала стать не просто воительницей, а попасть в отряд охотников-истребителей.
Старшая медсестра умчалась по своим делам, а молодая целительница, пряча добрую, чуточку стеснительную улыбку, дала пояснения:
— Это моя тетя, воспитывала меня вместо рано погибшей матери. И всегда ругает меня за пристрастие к оружию и фехтованию. А это ведь так здорово уметь защитить и защищаться!
Уже усаживаясь на кровать и с некоторой жалостью отпуская девичье тело из-под руки, Торговец уточнил:
— То есть и целительница может противиться гипнотическому параличу тварей?
— Только самую малость. Хотя в древних легендах часто упоминаются женщины-магистры.
— И куда же они делись в наш век?
— Говорят, что их рода прервались после появления тварей. А некоторые утверждают, что именно женщины-магистры, создавая новых животных, что-то напутали в своих вивариях и были уничтожены взбесившимися отродьями. Но я в это не верю! — неожиданно зло заявила девушка и требовательно уставилась на графа: — А ты?
— Тоже совершенно не верю, — с готовностью утешил тот. Девушка ему нравилась все больше и больше. — Как по мне, то женщины изначально не способны создать нечто страшное, злое и хищное. Скорее подобные эксперименты присущи нам, бесчувственным и грубым мужчинам, которые только и мечтают создавать трудности, а потом их геройски преодолевать.
— Вот! Точно! Именно так и говорится в одной из самых древних легенд! Где ты ее слышал?
— Да это так, размышления…
— И откуда ты родом? Так ведь и не признался никому.
— А смысл в таком признании? — улыбнулся Дмитрий. — Все равно это неимоверно далеко, и добраться туда я никак пока не могу. А значит, обязан сражаться сейчас, здесь и с вами, против этой воющей и визжащей нечисти. Между прочим… — Он покосился на свои одеяния на сундуке, потом на свой слишком уж затрапезного вида халат и первый раз смутился от своего внешнего вида. — Мне мои одежды надевать пока не резон, а вот чего-либо для меня из ваших одежд попросторнее?
Видимо, во время его беспамятства и этот вопрос в форте продумали заранее. Девушка метнулась ко второму сундуку, поменьше, который стоял у двери, и вынула оттуда прекрасно подходящий по размерам комплект одежды. А потом еще довольно ловко, не обращая никакого внимания на наготу мужчины, помогла облачиться в довольно мягкие, приятные телу рубаху, брюки и некое подобие байковой безрукавки. На ноги тоже отыскались удивительно удобные полусапожки. Зеркала не было, но в любом случае подобный вид намного лучше, чем в балахоне «а-ля привидение».
— Неплохо, неплохо. Спасибо огромное! Ну а теперь надо бы вооружиться. Так что убирай пока сюртук в сторону, а мне сюда на одеяло выкладывай все, что было найдено при мне. Будем проверять работоспособность. Могло ведь и повредиться кое-что. Падал ведь и, говорят, обломал немало веток, наломал немало дров.
Девушка стала доставать из сундука и тут же раскладывать по сторонам от Дмитрия различные вещи и оружие, а тот смотрел на это и все больше хмурился. Наконец не выдержал, схватил какой-то диковинный пояс и спросил:
— А это что?
Майлина замерла на мгновение, оценивающе заглянула в растерянные глаза пациента и лишь после этого терпеливым голосом профессионального психоаналитика стала давать пояснения:
— Был у тебя застегнут вокруг талии, прямо на нижнем белье.
— Хм! Странно… — В руки лег иной пояс, со странной бляхой и сложными выпуклостями на ней. — А этот откуда?
— Был застегнут поверх предыдущего и особенно, больше всего остального, упирался невидимым силовым полем в руки, когда я пыталась его снять. Именно по нему маркиз окончательно и определил, что ты гульден.
Казалось бы, эти слова должны, наоборот, успокоить больного, но на лице его все больше и больше читался ужас: более чем треть предметов, которые у него якобы отыскали на теле, были ему совершенно незнакомы! Дмитрий Петрович Светозаров просто был уверен, что видит их в первый раз!

Глава двенадцатая
«НАШ МИР НЕ ОДИНОК!»

Первый день Александра максимальными усилиями воли гнала от себя волнения и плохие предчувствия. На второй день разнервничалась так, что не смогла работать. Мало того, еще и своей взвинченностью, стрессовым состоянием мешала работать остальным. За что и была отправлена красавицей Тренди, как главной ответственной за здоровье коллег, на принудительную пробежку вокруг монастыря. Понятно, что не выходя за территорию. По внутреннему периметру вдоль забора. Еще и маску в виде густой сетки заставила надеть.
— Мало ли кто из леса за обителью наблюдение ведет. Наши адвокаты всех распугали, и наружная платная охрана с егерями старается не за страх, а за совесть, но все-таки… А тратить наше время на слежку с терминалов не всегда и хочется. И не сидеть! Бегом! Сорок кругов!
Пробежка помогла, но несколько не так, как рассчитывала молодая Маурьи: графиня вернулся злая, как сто чертей. Пока бегала, разозлилась на себя за свои глупые желания; на Дмитрия — за его неумение строго командовать любимой супругой и излишнее потакание ее капризам; ну и на весь мир — за то, что по его вине ее любимый находится в неизвестно каких далях и без ее опеки.
Но зато теперь она уходить в депрессию не собиралась. По той простой причине, что обретенное не так давно чувство опасности ничего страшного не шептало. А значит, Светозаров вернется в любом случае, ничего с ним не случилось. Не сегодня, так завтра, не на этой неделе, так через месяц. А чтобы не рыдать этот месяц и не портить настроение всем окружающим, следовало обозлиться на работу, как на самого главного врага, и загрузить себя обязанностями настолько, чтобы про любимого и единой искорки воспоминаний не проскальзывало в сознании. Ведь совсем недавно такое уже было: Дин застрял в мире альресков со своим стажером Хотрисом, и тогда лишь насыщенные событиями дни, необходимость выжить вместе со всеми давали возможность и отвлечься, и забыться.
Мало того, еще оставалась вполне обоснованная надежда на баюнга Шу’эс Лава. Этот великан бывал на Земле и в любом случае когда-нибудь сюда наведается если не в поисках своего наставника, то хотя бы глянуть, как продвигается затеянный учениками академии проект смены мировоззрений жителей целой планеты. Ну и на самый крайний случай у самой Александры оставалась небольшая надежда, что и она со временем сможет перемещаться между мирами. При неоднократных обследованиях ее тела та же Эрлиона, например, утверждала, что магический потенциал графини чрезвычайно высок и по некоторым параметрам даже достигает уровня самого графа. Следовало только как-то его раскрыть, развить и целенаправленно применить. Уже чего только стоит умение предвидеть смертельные опасности вокруг себя! Ну а если направить все свои силы на попытки рассмотреть створ между мирами? Ведь это первый и самый важный шаг на пути переквалификации в Торговца. Так утверждал и сам Светозаров, так учил на своих уроках и Шу’эс Лав. Ну а училась молодая графиня всегда легко, быстро и, пользуясь своей феноменальной памятью аналитика, не только быстро схватывала на лету основные постулаты, но и умела их правильно затем применить в практических занятиях.
Так что пробежка по территории монастыря помогла, злость можно было смело отнести к разряду боевых. Шура решила во время отдыха пытаться рассмотреть створ, а сейчас с головой окунуться в дела вновь. Еще и проявляя при этом инициативу.
— Тренди, Рафа, — обратилась она к обоим Маурьи, усаживаясь за выделенный ей терминал. — А давайте слегка ужесточим прессинг на средства массовой информации? Особенно на те, которые начали оголтелую травлю активистов нашего движения?
Целители думали недолго.
— Хорошо бы приструнить этих крикунов, — мечтательно протянула блондинка. — Только как это сделать?
— Элементарно! Лишить их самого главного стимула — денег!
— А конкретней? — прищурился Рафа с подозрением. — Неужели уговорить их спонсоров не производить оплаты за лживые статьи и измышления?
— Вот, прошу не забыть о своих словах. — Александра подняла указательный палец и продолжила: — С нашей аппаратурой довольно легко сотворить целый ряд необходимых действий: убрать солидную часть средств прямо со счетов неугодных нам СМИ, затем создать в их бухгалтерских бумагах немыслимую путаницу и напоследок натравить на них налоговые службы и прочие сопутствующие им проверки и ревизии. Поверьте бывшему, но все еще лучшему агенту одной из самых крутых контор, которые работали в Европе. Мы умудрялись за два дня закрыть любую газетенку, а за три — пустить по миру любой телевизионный канал.
Теперь уже Маурьи скривились как от кислого лимона.
— Убрать солидную часть средств? — переспросила Тренди. — То есть банально украсть? Нет! Так поступать нельзя!
— Совершенно верно! — твердо поддержал коллегу Рафа. — Это нечестно!
— Да? — ехидничала графиня. — Тогда напоминаю тобой же только что сказанные слова: вредные нам газеты пишут заведомую ложь и инсинуации. Так? И спорить нечего! А значит, оплата за их труд — незаслуженная. Учитывая, что она поступает от лиц, заведомо себя дискредитировавших ложью, а то и откровенным разбоем, будет вполне справедливо изъять эти деньги и целенаправленными потоками пустить на содержание детских домов и домов для престарелых. Что первые, что вторые, ведущие, как правило, нищенское существование, как раз и недополучают эти средства в многократном размере. Вдобавок и еще тебе напомню, Рафа, как ты правильно высказывался об истинной справедливости для уголовников. Тогда ты не сомневался, не сомневайся и теперь.
Выходцы из Германии, хоть и были сиротами, в нищенских приютах никогда не жили. Но что такое детский дом в России, знали прекрасно: и по рассказам самой Александры, и по личным наблюдениям через «Гарантию», накрывшую всю Землю ретрансляторной сетью телепортаций из мира Ситулгайн. Так что спорить против такого справедливого перераспределения язык не поворачивался. Разве только Тренди пожалела бухгалтеров:
— Их ведь могут ни за что в тюрьму посадить.
— Не переживай! Есть только два человека в организации, которые знают все о размахе махинаций в подотчетных им ведомствам: хозяин или директор и главный бухгалтер. И большинство денег от заказчиков клеветы они все равно берут наличными прямо в руки. Так что невиновных там нет. А если таковые и появятся, то мы их легко оправдаем, подбрасывая всамделишные и правильные отчеты.
Видя, что ребята сомневаются, да и сидящие за столами Арчивьелы кривятся в раздумье, графиня Светозарова усилила напор:
— Вы сами понимаете, насколько существенной будет для нашего движения подобная помощь. Люди вздохнут с облегчением и будут заниматься только делом, не оглядываясь себе за спину и не опасаясь, что там кто-то осмелится копаться в их личных вещах и воспоминаниях. Ну а следующий удар мы нанесем уж непосредственно по спецслужбам. Тем самым, которые похищают активистов и пытаются повлиять на них иными средствами, грязными, кровавыми и далекими от всякой толерантности или человеколюбия.
— А с этим вы как справитесь? — Кажется, и этим целители не на шутку заинтересовались. Все-таки спецслужбы, имеющие свои офисы и картотеки лишь на подвальных уровнях, до сих пор трудно было засветить для всеобщего обозрения и заставить перепрофилироваться в работе на благо всего человечества.
— Ну, тут уже придется во всеуслышание раскрыться лично мне и Казимиру Теодоровичу.
— Выступить на телевидении с разоблачениями своих бывших коллег?
— Хуже! Огласить то, о чем знаем только мы вдвоем и каждый по отдельности. А это, уж поверьте, гораздо опасней, чем публичное выступление. На нас ополчатся все! И наши бывшие коллеги, и наши бывшие враги, и все те политики, которые грязными деньгами оплачивают деятельность этих спецслужб.
— То есть тогда они начнут рыть так, что обязательно выйдут на монастырь?
— Вот чтобы этого не случилось, мы и должны вначале продумать вместе с Казимиром несокрушимую легенду о нашем пребывании именно в другом месте. Причем легенду железобетонную. Чтобы даже случайно какая-нибудь хитроумная сволочь не повредила нашему общему делу. А для этого как раз и надо пару дней, которые мы употребим для потопления подлых распространителей уток и сплетен.
Дальше уже возражений не последовало ни от кого. Лишь быстро и деловито обсудили новые потоки информации для сбора и распределили сбор информации по каждой из спецслужб между собой.
Движение «Наш мир не одинок!» получало новую, весьма существенную помощь и ускорение.

Глава тринадцатая
НЕ ГОВОРИ ГОП!

И опять все силы ученых, целителей и собранных в Свирепой долине магов были брошены на решение главной задачи: созданию иного, пятикратно более мощного кокона-ловушки. Естественно, что все остальные дела были и запущены, и заброшены. Даже Шу’эс Лав перестал учить своих младших и будущих коллег, а только и околачивался в подземных лабораториях. За каждую спокойно проведенную ночь во сне к нему возвращалась память за целый год, и он уже не просто мнил себя великим воином или путешественником, но и припомнил некоторые свои ученые ступени. Как следствие, баюнг привносил в работу коллектива много знаний как про само межмирское пространство, так и подавал массы идей по усовершенствованию ловушки.
Да и сами ученики не имели свободного времени: юный Хотрис помогал нивелировать и калибровать создающуюся ловушку по центру створа в подземельях, Аристарх отдавал магические силы для создания структур-сюрпризов, а Елена Светозарова, родная сестра хозяина замка, занималась определенной подготовкой во второй вертушке. Ведь в любом случае, хоть создание новой магической сущности и сдвигалось несколько во времени, некоторые процессы в суспензии шли необратимо, и, по расчетам Эрлионы, дней через шесть, максимум восемь все равно придется собираться всем целителям академии возле второго бассейна и сводными силами помогать рождению в мире Зелени нового разумного существа.
То есть Елена как раз и стала тем человеком, на плечи которого легли все технические и бытовые проблемы по обслуживанию новой вертушки. Фактически суспензия в бассейне и так уже обладала многочисленными магическими свойствами и могла, к примеру, оживить чуть ли не умершего человека, но вот личного сознания, разума еще не имела.
Так что бездельников в Свирепой долине не было.
И к началу четвертого дня довольно потирающий ладони Тител Брайс похвалил всех и осторожно высказался о возможном окончании работ:
— Если все и дальше пойдет без осложнений и уложение структур завершится такими же темпами, то, будем надеяться, к вечеру можно будет включить ловушку на прием.
Запуск мог состояться и на несколько часов раньше, но пришлось принимать весьма жесткие дополнительные меры по безопасности устройства. И все по той причине, что Шу’эс Лав как-то заметил:
— А что, если Дин надумает возвращаться без пояса опознания? Да сгоряча начнет сопротивляться неведомому кокону? Он ведь не догадывается, что мы установим новую ловушку возле мира Зелени так быстро.
Потому и пришлось напрягаться и перестраиваться по ходу работы. А для этого пришлось вносить в память создаваемого магического чуда все личные параметры тела Дмитрия Светозарова, благо что такие данные имелись в памяти Эрлионы. Вот по имеющимся образцам и пришлось создавать сразу несколько структур узнавания и монтировать их в самую последнюю очередь.
Но тем не менее сроки создания все равно казались рекордными и трудно поддающимися осмыслению. То есть ректор был очень доволен.
Но недолго. Не успел он еще похвалить слаженно и творчески работающий коллектив, как к нему прибежал запыхавшийся, самый авторитетный, всем известный, можно сказать первый доверенный помощник и посыльный от Хулио Кассачи, управляющего замком:
— Ваше магичество! Срочная депеша по железнодорожному телеграфу: через несколько часов в долину прибывает личный поезд его императорского величества!
— Сам прибывает? — еще надеялся на чудо Верховный целитель.
— Никак нет! Вместе с императором Телианом Пятым и его семьей. Они путешествовали по новой железнодорожной ветке с той стороны гор, а потом передумали возвращаться в столицу и решили осчастливить их сиятельства графов Светозаровых своим визитом.
Тител Брайс чуть себе мочку уха не оторвал от расстройства.
«Сглазил! Слишком рано обозначил сроки окончания работы! И вот куда я вечно спешу с окончательными выводами? Э-эх! Если бы еще эти сиятельства были на месте! М-да, придется все остальные службы поднимать на ноги и все проверять лично. А тут!.. Как бы еще всю эту шумную свиту в комплекс полигона не пустить?.. Они погром устроят только своими взглядами! Хм, а ведь император обязательно захочет посмотреть и лаборатории, и сам кокон-ловушку. Вроде как от него суть работы скрывать нечестно».
— Пусть Хулио поднимает всех, — стал приходить в себя ректор.
— Господин Кассачи уже скомандовал «Аврал!», — с готовностью доложил помощник управляющего. — Готовится гостиничный комплекс для свиты, оттуда выселяют в поселок долины проживающих там родителей и опекунов учеников академии.
— Великолепно!
— Лично для императора и его семьи готовятся гостевые покои рядом с апартаментами самого графа. Кастелянша Бригита запросила в поселке всех свободных девушек для временной работы прислугой и на кухне. Шеф-повар уже поднял на ноги всех поваров и приказал размораживать мясные полуфабрикаты.
— Ага, значит, моей помощи вроде как и не требуется?
— Вот точно такие слова, ваше магичество, господин Кассачи и предвидел! — с восторгом и должной лестью воскликнул ушлый посыльный. — Потому послал именно меня, со словами: «Следует обязательно всему составу академии, во главе с его ректором, профессорами, преподавателями и воспитателями, облачиться в парадные мантии и встретить поезд с императором непосредственно на перроне». Потому как именно так звучат правила протокола для встречи особ императорской крови.
— А чтоб вы все были… здоровы с вашими правилами! — не удержался от ворчания Верховный целитель. — Когда сам граф встречал императора, всеобщего построения не потребовалось!..
— Ну так то граф, — смешно пожал плечами помощник управляющего, — хозяин всей долины. — Но тут же спохватился, снизу вверх поглядывая на ректора академии. — Хотя ваше магичество имеет все права изменить как правила встречи, так и протокол приема. Господин Кассачи об этом помнит. А посему ждет от вас дальнейших распоряжений.
В самом деле, по существующим нормам и завещаниям, граф Дин Свирепый Шахматный уже давно записал на ученого друга все рычаги управления долиной на случай своего длительного отсутствия, а то и неожиданной пропажи. Правда, после его женитьбы эти права переходили на Александру, но ведь и та отсутствовала! При личном желании Елена, недавно спасенная из плена сестра Торговца, тоже могла бы похозяйничать в замке, но она даже к прислуге до сих пор обращалась только с просьбами и командовать кем-либо отказывалась категорически. Так что хочешь не хочешь, а именно Тителу Брайсу следовало принимать решения: как встретить, что отменить, а что добавить при церемонии встречи. Но брать на себя ответственность о нововведениях он не стал.
— Не дождетесь! Ничего менять не буду. Пусть сам граф потом отдувается перед императором. Так что передавай управляющему: все по должному расписанию! Действуй! — Помощник убежал, а ученый обратился к своим коллегам-преподавателям: — Все слышали? Значит, делаете перерыв в работе и поднимаете своих учеников на встречу императора. И проследите, чтобы в комнатах отдыха и в спальнях была идеальная чистота и должный порядок. В прошлое посещение Телиан особо восторгался отсутствием пылинок в обителях учеников. Наверняка и теперь будет водить своими накрахмаленными белыми перчатками по рамам картин и кроватей. Ну а остальные господа, кто, конечно, не желает тоже податься на встречу, могут продолжать работу. Может, нам все-таки удастся ее завершить если не к вечеру, то хоть к завтрашнему утру.
Никто из Маурьи и Арчивьелов не дрогнул, оставаясь на местах и продолжая работать. Императора они уже видели, да и их отсутствие при встрече не будет особо заметно. Ведь в правилах не сказано: выстроиться всем ученикам академии без исключения.
И, уже покидая полигон, Тител мысленно обратился к Эрлионе:
«Детка, вся надежда на тебя. Проследи, чтобы эта молодежь не натворила каких-нибудь ошибок или глупостей».
«Не волнуйся, папа, я за всем и за всеми присмотрю. Если что пойдет не так, сразу поставлю тебя в известность».
«Спасибо огромное! Что бы я без тебя делал!»
Суматоха в ожидании встречи закрутила, завертела так, что колонна учеников выстраивалась практически уже в виду поезда, вынырнувшего из зева тоннеля, пробитого на юг через три высоченных, труднопроходимых горных хребта Илиазанских гор. Десяток девочек держали в руках цветы из местных оранжерей, семена которых Торговец собирал в иных мирах. Десяток самых младших мальчиков аккуратно поддерживали диковинные поделки художественного толка, которые создавали лучшие скульпторы и художники и которые предназначались в подарок как самому Телиану Пятому и его членам семьи, так и нескольким первым людям империи. Но материал для этих произведений искусства тоже нельзя было отыскать в мире Зелени.
Члены преподавательского состава академии и старшие воспитатели красовались в парадных мундирах и мантиях, а несколько сугубо гражданских лиц смотрелись весьма эффектно в костюмах и одеяниях по последней столичной моде. Выделялось и несколько десятков рыцарей, облаченных частично в позолоченные доспехи, — незыблемая при подобных событиях традиционная массовка.
Грянул оркестр. Дети хором запели государственный гимн империи. Первые шаги прибывших гостей по перрону. Вручение цветов, подарков, пожатие рук и вежливые вопросы о состоянии дороги. В принципе все как всегда. Но вот недовольство императора, когда он, обшарив взглядом встречающих, не заметил графа Дина Свирепого Шахматного, не укрылось от внимательного взгляда Верховного целителя. Да и как только выдалась возможность, заметно резким голосом Телиан Пятый поинтересовался:
— Господин ректор, а где же сам хозяин? Неужели погнушался выйти мне навстречу?
— Твое величество шутить изволит? — зашипел в ответ Брайс, хотя внешне сохранил на лице счастливую и радушную улыбку. — У нас тут беда: и граф где-то застрял, и графиня наверняка в своем мире осталась. Сами вон как сироты себя чувствуем. А что у тебя за спешка?
Кажется, ученый угадал верно, голос у высочайшего гостя дрогнул:
— Да тоже беда стороной не обошла. Но раз Дина нет, расскажу позже, за столом. Или нас даже чаем не угостят?
Верховный целитель империи мог позволить себе очень многое. В том числе и такой ответ-шутку:
— Странно, а вы разве с собой ничего покушать не прихватили?

Глава четырнадцатая
БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА СПАСЕНИЕ

Некий ступор, случившийся у Дмитрия после неузнавания личных вещей, сменился резким переходом к самой тщательной проверке собственного мозга. Потому что иных выводов, как про частичную потерю памяти при многочисленных ударах головой, в ту же самую побитую голову пока не приходило.
Вежливо попросил Майлину убрать все вещи с кровати, а потом удалиться на полчаса. Объяснил это некоторым беспокойством о своих внутренностях и желании немедленно эти внутренности проверить в спокойной медитации. Если целительница что-то и заподозрила в странном поведении пациента, то виду не подала. Выполнила все просьбы и покинула персональную палату невероятно сильного, но одновременно и странного гульдена.
Вытянувшись на кровати, Светозаров все свои умения, силы и знания направил на исследование собственного мозга и черепной коробки как таковой.
«Крепкая мне голова попалась, — сквозили на периферии сознания размышления. — Ушибы еще есть, а вот трещины — ни одной. Или мне капюшон сюртука помог? М-да. А вот больше никаких патологий или явных отклонений не наблюдается. Как и затемнений не видно. А что ж тогда с моей памятью?.. В любом случае сотрясение мозга имело место, жаль только теперь не понять, какой степени. Следовало присмотреться к головушке сразу повнимательней. Или что еще?.. Неужели я умудрился не просто упасть в другой мир, но еще и вернуться в прошлое? Возможно такое? Вполне! А как это выяснить? Тяжко! Я ведь совершенно не помню, как время этого королевства Ирцшулар соотносится со средним мировым, а мои часы только и показывают время суток в мире Зелени. Вот досада! Собирался ведь давно настроить атомные часы, чтобы знать точно и в любом месте строгое количество уже прошедшего времени! Так нет: все на глазок да примерно! Хотя… Надо будет припомнить те события, что мне известны в этом мире, да поспрашивать подробно о них у этой красотки целительницы. Только вот они тут в такой глуши живут, что для них и новости месячной давности свежими кажутся».
Но другого ничего не оставалось. Если факт переноса в прошлое подтвердится, в чем, конечно, Торговец очень и очень сомневался, то что делать дальше? Ведь, судя по изрядному количеству оружия и странных предметов, он не мог их на себя навесить за один день до катастрофы. Да и в неделю бы не уложился с этаким перевооружением. А следовательно, напрашивалась страшная мысль, что кусок пропавшей памяти мог оказаться гораздо большим, чем неделя.
«Вдруг две недели? Или — месяц?! — Подобные мысли пугали до икоты. — А что, если я забыл много месяцев? А то и годы? Кошмар!!! Но тогда получится, что я еще и помолодел, одновременно с потерей памяти? Надо проверить!»
И опять нудные, но весьма тщательные проверки всего остального тела. После чего пришло некоторое успокоение.
«Ничего старческого во мне нет, как и ничего нового не появилось… — И тут же новое ужасное озарение. — Старческое ведь могло омолодиться! А новое — так это мой внутренний атомный реактор! Раньше-то ведь подобного во мне и близко не было! У-у-у-у!..»
Кажется, он завыл вслух, потому что в палату вскочила обеспокоенная Майлина, похоже так и стоявшая все это время медитации за дверью. Причем она не просто там стояла, а еще, видимо, отдала некие распоряжения, потому что следом за ней вошла одна из кухарок с полным подносом еды, поставила его на стол и поспешно вышла.
— Что случилось? Какие-то боли?
— Да нет, с ними я и сам справлюсь.
— Неужели опять проголодался?
— Ну, для этого выть, как волк, не обязательно. — Дмитрий указал рукой на стул в ногах кровати. — А присядь, добра девица, да расскажи мне все последние новости из вашей столицы. Вернее, не все, а самые главные.
Девушка словно заранее готовилась к проведению местной политинформации: за четверть часа такого нагородила, что Светозаров запутался еще больше. Вроде как и знакомые события проскакивали, о которых он в своих предыдущих визитах узнавал, но вместе с ними и парочка новых проскочила, которые могли просто запоздать с новостями из центра на окраину. Ничего конкретного.
А раз так, то следовало немедленно накидать топлива для своего магического реактора. Только теперь уже Торговец переместился за стол и ел сам. Опять-таки заставляя Майлину говорить без остановки. Причем как-то так незаметно разговор с местных и столичных событий перешел, в частности, на умение целительниц слабо влиять на магических тварей. Вернее, об умении сопротивляться парализующему воздействию звуков. Графа очень заинтересовало, можно ли усилить это умение. Ведь по большому счету если некие магические зачатки есть, то они всегда поддаются дальнейшему развитию и усовершенствованию. Выяснился и возраст, во время которого женщина могла ощутить в себе дар исцеления: сразу после восемнадцати лет в течение полугода. Вроде ничего удивительного, разве что при инициации дара для его окончательного пробуждения следовало обязательно побывать с опытным мужчиной несколько ночей подряд. Но тут уж вообще ничего странного, в каждом мире свои правила и порядки.
Наконец граф Дин задал конкретный вопрос:
— Были у вас тут случаи, когда целительницы вдруг рывком усиливали свои способности и становились точно так же невосприимчивы к атакам хищника, как гульдены?
— Два случая, о которых говорят малочисленные свидетели, выжившие после уничтожения целых поселков. Но, увы, спасшиеся люди — простые крестьяне, и им никто особо не поверил. Они могли ошибиться. А усилившие свои способности к защите целительницы погибли вместе с остальными.
— Ладно, свидетели невежественны в подобных вопросах, но что говорят ученые?
— Большинство утверждает, что подобное невозможно. — Майлина сделала паузу, глядя куда-то в сторону и стараясь не смотреть на стол. — Но некоторые выдвигают встречные теории.
Еще в начале своего очередного обжорства Торговец предложил девушке составить ему компанию за столом, но та категорически отказалась. Утверждала, что как раз перед встречей очень сытно отобедала. Так что теперь ничего больше не оставалось, как продолжать наедаться самому, мысленно сочувствовать оголодавшей явно собеседнице и одновременно подталкивать ее к нужной теме:
— Что за теории и кто конкретно?
— Есть такой магистр Яловел, он работает в столице в госпитале для горожан. Очень старый, очень добрый и самый любимый в городе, потому что лечит всех больных, не требуя оплаты, а довольствуясь ставкой с должности да добровольными пожертвованиями. Очень, очень душевный человек.
— Считай, что я уже проникся к нему любовью, — закивал Светозаров, энергично размахивая вилкой. — По существу давай.
— Вот он утверждает, что у каждой целительницы есть некий нарост на некоем гипофизе мозга, который как раз и мешает дать полный отпор магическим атакам хищных тварей.
Что это такое конкретно, где нарост находится, знает только он, но даже он не рискует делать операции по удалению. Говорит, что это очень опасно, практически всегда смертельно.
— Да уж, копаться в мозгу ножом или скальпелем — задача непростая. А вот как магистр Зарнар относится к теории магистра Яловела?
Целительница печально вздохнула:
— Тоже не верит. Да и никто не верит, кроме нескольких, таких же, как и я, воительниц. Тем более что провести подобную операцию никто не в силах.
Уже интенсивно доедая последние булочки на десерт и запивая их неким подобием сливок, Дмитрий несколько осоловело и лениво посочувствовал:
— Понимаю, нейрохирургии у вас еще не существует как таковой. Тем более что раз уж сам Эрик в это не верит…
Может, непомерная сытость повлияла, а может, сонливость была виновата, но, кроме разглагольствований о бренности бытия, в голову ничего не лезло. В понимании путешественника между мирами, бравый маркиз должен знать о своем мире Мерлан все и не испытывать никаких сомнений. Раз говорит, что выживет человек, — значит, выжил! Сказал, что не верит, — следовательно, нечего и голову забивать каким-то наростом! Пусть даже там для такого опытного целителя, как Тител Брайс, дел всего лишь на одну минуту. Но то ведь Брайс! А то…
— Ой! — Торговец вздрогнул всем телом, неожиданно вспоминая, что он сам может удалять и растворять в теле иного человека и в своем собственном любые наросты, небольшие опухоли, спайки, тромбы и так далее, и тому подобное. Причем одна картинка перед глазами стояла как живая: он проводит обследование какой-то миловидной, очень богато одетой женщины и именно на предмет об отсутствии потомства. — Так, так, так, так… — зачастил он словами, стараясь унять прикосновениями ладоней пульсирующие виски. — Что-то мне такое интересное и странное вспоминается.
Но как ни крутил он картинку, как ни проворачивал маленькую сценку, но только и припомнил, что после его магического вмешательства та самая роскошно одетая женщина уже смело могла в будущем стать матерью. Но одновременно с этим окрепла и уверенность в том, что он и любую другую мешающую организму правильно действовать структуру попросту растворит в теле как ненужную. Так почему бы не попробовать удалить так мешающий Майлине нарост? Тем более что устройство мозга и самого гипофиза Светозаров знал преотлично.
Другой вопрос, есть ли этот нарост на самом деле. Вдруг врач что-то напутал? Ведь недаром про него говорят «очень старый». Но ведь попытка не пытка! Тем более что и сама целительница смотрела на графа словно на сошедшего с иконы. Такую долго уговаривать не придется.
— А ну, красна девица, ложись-ка на мою кровать!
Кажется, Майлина поняла требование в несколько ином смысле. Потому покраснела до корней волос и враз охрипшим голосом спросила еле слышно:
— Сразу раздеваться?..
— Мм. Зачем? — Несмотря на яркие вспышки в мозгу и озарения, Торговец продолжал соображать с опозданием и не свойственной ему тупостью. — Просто ложись, постараюсь посмотреть на твой гипофиз. Стул вначале мне подвинь. Набок, спиной ко мне… Отлично! Голову повыше на подушку…
В этот момент скрипнула дверь и в палату заглянула шеф-повар форта. Глаза у нее, конечно, округлились от увиденного, но голос раздался смиренный и ласковый:
— Ваше сиятельство добавки не желает?
Дмитрий уже поднял руку, чтобы отрицательным жестом отправить ее куда подальше, но вовремя спохватился:
— Фиала, зайди на минутку! Иди сюда… ну быстрей же! — (Женщина растерялась окончательно и, когда ставила поднос с добавкой на стол, руки у нее заметно подрагивали.) — Не бойся, не съем! Стой вот здесь и молчи как рыба.
Затем две минуты сосредотачивался и две минуты рассматривал искомый нарост. Размером с четверть рисового зернышка, он смотрелся на гипофизе вполне естественно и нормально. Но как раз для сравнения была и призвана кудесница котлов и сковородок.
— А теперь быстренько меняйтесь местами! Раз-два, раз-два!
Он еще и в ладоши похлопал, явно не в силах сдерживать охватившее его возбуждение ученого и исследовательский азарт. Еще через пять минут он торжествующе вскричал:
— Ага! Все-таки разница есть! Однозначно есть! — И тут же сам себя осадил: — Но это еще ничего не значит! Поэтому… Майлина! Бегом за своей тетей! Еще есть в форте целительницы?
— Одна.
— Ее тоже волоки! Бегом! Фиала! Ты давай за своими подругами, веди штуки три. Если они заняты, давай сюда любых трех женщин или девушек, которые не спят.
Оставшись на время наедине, заглянул в собственные внутренности, с удовлетворением констатируя, что внутренний жар не просто лечит давно сросшиеся кости или восстановленные сухожилия, а уже принялся за активную перестройку мускульного каркаса.
«Ха! Да с таким питанием я еще через два часа коня смогу на себе волочь!»
Но от лишнего куска еды на столе не отказался. И пока первой явилась старшая медсестра форта, успел приговорить два куска мяса, похожего на крольчатину, и здоровенную лепешку. Запивая уже все это неким подобием водянистой простокваши, промычал с полным ртом в сторону новой пациентки:
— Ложись! А где еще одна коллега?
— Она спит… Не одна…
— Ладно, без нее зависимость вычислим.
Тетя тоже укладывалась с большим сомнением. Правда, тут ей помогало непрерывное нашептывание племянницы.
Та, видимо, успевала рассказать все: и про предшествующий разговор, и про новейшие идеи старого магистра Яловела. Верила тетушка в россказни любимой племянницы или нет, но лежала спокойно, что и привело к очередному диагнозу.
— Подтверждено! Нарост в наличии! И тоже на том же месте гипофиза. Подъем! — В помещение стали входить женщины, которых привела Фиала. Вот исследователь к ним и обратился: — Укладывайтесь по очереди на кровать, буду проводить осмотр головы. Не задерживайте! И так времени нет!..
Эти три кандидатуры оказались вполне обычными женщинами, без всяких наростов и в том числе без способностей к исцелению других.
— Отсутствие результата — это тоже результат! — радовался Дмитрий, совершая очередной вояж к столу и подхватывая новый кусок крольчатины. — Фиала, эти подруги свободны! А ты ответь мне на вопрос, который решается тобой по готовящимся порциям: сколько еще в форте молодых девушек, которым не исполнилось восемнадцати?
— Девять… вернее, десять! Одна совсем больна.
— Чем?
— Упала еще в детстве, позвоночник повредила, так и ходит еле-еле. Да и сиротой уже два года как полной стала.
— И ее тоже давай! — Аппетит, как ни странно, все оставался, и перед тем, как выйти, шеф-повар поинтересовалась:
— Понравился рапан?
— О-о! Выше всяких похвал! — Заглотив кусок крольчатины, Светозаров поинтересовался у замерших возле кровати целительниц: — А кто такой рапан?
— Это такой вид прикормыша, — пояснила Майлина, скривившись. — В виде лягушки в метр ростом, ядовитый, только в крайнем случае его готовят, когда совсем есть нечего.
— Хм! — Несколько запоздало Торговец проверил блюдо на наличие яда. Ничего опасного не обнаружив, философски хмыкнул: — Чего уж там, вкусно все, что помогает нам выжить. Но! Прошу о других продуктах питания мне не рассказывать, только этого мне не хватало. Так, кто у нас первый на операцию по удалению нароста?
Старшая сестра сразу отрицательно замотала головой. То ли так жутко боялась, то ли не понимала, что операция будет проводиться без хирургического вмешательства. Зато ее племянница раздумывала не больше минуты.
— Как и куда надо ложиться?
— Точно так же, как при осмотре. — И сразу очередная команда ее тете: — А ты присмотри, чтобы никто случайно дверью не грохнул о стенку. Могу вздрогнуть, что не есть позитив.
Затем Дмитрий потер в азарте ладонями, подышал на них, словно прогревая, и уселся на стул в изголовье кровати. Минут пять настраивался и приноравливался. Пришлось для большей уверенности еще и руки наложить на упругие косы Майлины. Вот только тогда пришло успокоение и полная уверенность в собственных силах.
Фактически на саму операцию по распылению маленького нароста ушли все те же пять минут. Затем еще парочка на усиление притока крови к месту операции и констатации очевидного факта: нароста больше нет, но и остальная плоть не повреждена.
Только затем последовали вопросы оперируемой:
— Как ты себя чувствуешь?
— Хорошо.
— Голова не кружится?
— Нисколько.
— Ничего не болело?
— Очень неприятно было, словно кто-то все мои детские страхи переворошил, а то и отодрал со странным скрипом.
— Ага! Ну, где-то так в теории и должно быть, наверное. Иначе откуда наросту взяться? Молчи, молчи, это я себя спрашиваю. Ну как, встаем? Сама хочешь? Да, пожалуйста! Отлично! Теперь пройдись туда… обратно… М-да! Можешь присесть и просто помолчать. Кстати, — он уже обращался к старшей медсестре, выводя ее из некоторого ступора, — а что в сей час за стенами творится?
— Ну как что… Тварей, которые съедобные, в форт заволокли, остальных прикормыши доедают. Порой при этом и сами травятся.
— А твари атакуют?
— Очень редко. И только в случае, когда на стене один человек, желательно не воин. Они ведь железо в латах чувствуют и лучников весьма при свете дня опасаются.
Понятно, что для атаки тварям следовало приблизиться на дистанцию меньше чем в пятьдесят метров, а лучники старались ближе этой дистанции хищников не подпускать. Вот в дневное время и сохранялся некий нейтралитет.
— Хорошо. Значит, сейчас берете Майлину, оставляете ее одну на стене и пробуете, как на нее воздействует магическая атака. Привяжите ее там на всякий случай, ну и стрелков посадите невдалеке.
— Я сама стреляю не хуже мужчин! — похвасталась девушка. Хотя тут же уточнила: — Конечно, так далеко не получится, но в точности попаданий лучше меня только охотники из отряда маркиза Зарнара.
— Ну, тогда желаю удачи! И будем надеяться, что ваш старый добрый магистр Яловел окажется прав. А то мало ли каких совпадений не бывает.
В дверях целительницы разминулись со сходящимися в палату девушками, проживающими постоянно или волею случая попавшими в форт. Они вошли все десять, хотя последняя, кривобокая и тянущая за собой несгибающуюся ногу, цепко держалась за локоть главной кухарки форта.
Некоторое время ушло на вводную лекцию «Что и как я буду смотреть и делать». Потом сильно помогла Фиала. Она попросту довольно строго приказывала каждой девушке лечь на кровать в определенную позу и не шевелиться. На девять первых ушел час. Но зато недаром! Одна девушка, совершенно не подозревающая о своих способностях по исцелению, была лишена нароста еще до своей инициации. А когда ей объяснили ее возможное будущее, запрыгала чуть не до потолка от счастья и умчалась из палаты. Похоже, улетела то ли будить своего мужчину, то ли выискивать оного среди бодрствующих.
А затем более чем четверть часа ушло на покалеченную девушку. Та тоже оказалась со способностями целительницы, но вот общая угнетенность от инвалидности сказывалась на психическом состоянии крайне отрицательно. Поэтому Светозаров решил и позвоночник у несчастной молодки просмотреть. Сомнения у него, конечно же, имелись, и немалые, но при всей своей осведомленности и прежних навыках он не рассмотрел в старой травме чего-то невероятно страшного или опасного. Только и всего, что жуткая декомпрессия искривила позвонок и произошло внушительное защемление седалищного нерва. Только и оставалось удивляться, что несчастная еще и передвигаться умудрялась.
— Как ты ходила? — не сдержался Дмитрий от вопроса. — Неужели не болело?
— Очень. Очень сильно болит, — призналась девушка. — Но если я не встану в какое-нибудь утро, нет смысла больше жить.
— Ладно, пока еще полежи немного. — Само излечение не заняло много сил и времени. А вот данный в тело импульс на выздоровление мог подействовать с задержкой и закрепиться не сразу. Вплоть до того, что девушку так и придется оставить на этой кровати как минимум до завтрашнего утра. — А я пока доем свой остывающий ужин.
Ужин вообще-то заледенел давно, но все равно казался вкусным и полезным. Удалось даже отговорить Фиалу от разогревания мяса, которое в холодном состоянии пошло еще лучше, несмотря на иное, совсем не кроличье происхождение. Ну и, пока доедал, внимательно прислушивался к пробуждающемуся форту. Дело близилось к сумеркам, бытовой шум нарастал лавинообразно. Причем нарастал настолько лавинообразно, словно каждый просыпающийся бегом срывался с кровати, с топотом и криками мчался умываться и с не меньшими криками делал обязательную разминку после длительного сна.
Как оказалось, пусть и косвенно, причиной такой шумной побудки и некоторых событий на стене стал все тот же граф Дин. Вначале одна ошалевшая от радости девица обежала почти всех и сообщила, что она скоро станет целительницей. Ну а потом кровавый аттракцион отваги и воинского мастерства устроила вторая, Майлина. Причем подтягивающиеся в число зрителей и болельщиков воины занимали дальние башни и наблюдали оттуда, боясь спугнуть охоту раньше времени.
Девушка вначале согнала со стены лучников, привязала себя за пояс на всякий случай прочным ремнем и приготовилась ждать хоть до самой ночи. Свой легкий лук взяла и сразу три короба стрел наготовила. Чем вызвала скрытые ухмылки дневной смены. Но вслух насмехаться над молодой воительницей никто не посмел, только и приготовились в случае падения оттащить красавицу к лазарету да прикрыть собственными выстрелами.
А там и магические твари нарисовались. Причем сразу парочкой! Да еще какие! Их называли ста́рьями, за морщинистую дряблую кожу, многочисленные складки и жуткий парализующий скрип, которыми они и валили людей с ног. Старья имела строение амебы на тонких ножках, размер в диаметре до трех метров, зубастую акулью пасть и сразу четыре глаза, прикрытых бронированными роговыми веками. Ну и возле каждой из тварей обреталось стадо прикормышей в виде гигантской, полуметровой саранчи. Благо еще, что эта саранча не умела летать и прыгала не дальше пяти и не выше трех метров. Но все равно в несколько этапов могла взобраться на бревенчатые стены. Ибо вокруг форта те возвышались на высоту всего в десять метров.
Обе старьи приблизились вначале и стали осматриваться с дистанции метров в шестьдесят. Будь лучники на месте, они бы сразу начали массированную стрельбу. А так как стрелы не летели, одна тварь двинула вперед две пары своих прикормышей.
Вот тут Майлина и показала свое невероятное мастерство лучника. Ни одна саранча так и не добралась до стены. Тогда од на тварь решилась на атаку и довольно проворно двинулась к стене сама. При этом она каждые пять секунд издавала свой магический скрип, от которого на расстоянии в тридцать метров уже сразу бы попадали все лучники. Ведь амулетов в крепости уже давно ни у кого не было. Конечно, стрельба еще была возможна с боковых башен, которые отстояли от целительницы метрах в тридцати вправо и влево. Пожалуй, страхующая стрельба уже бы началась, упади Майлина в привычном параличе. Но она не падала! А с необычайным азартом и повизгивая от восторга отправляла в цель стрелу за стрелой. Три попадания прямо в глаза твари! И та рухнула в метрах пятнадцати от стены.
Потом дальнейшее беспрерывное уничтожение растерявшихся после смерти повелителя прикормышей. Но тут и вторая старья не выдержала, двинув вперед прыгающее стадо саранчи и набирая скорость своими тонкими, но крепкими и жилистыми ножками. И этой образине не помогли парализующий скрип и бронированные веки! Пять выстрелов — четыре стрелы в глазах магического хищника. Результат закономерен: вторая неподвижная туша рядом с первой.
Рев болельщиков нарастал и дальше, одновременно с каждым удачно уничтоженным прикормышем. А когда целительница сошла со стены, воины подхватили ее на руки и стали носить по двору форта, словно дети малые какую-нибудь дивную игрушку. Понятно, что при создавшемся шуме обязаны были проснуться даже мертвые. А уж живые вскочили на ноги давно и быстро. Ну и понятное дело, что изначально все подумали только об одном и самом страшном: твари собрались в одно громадное стадо и двинулись на форт.
Все это более или менее просматривалось из окна, в которое Светозаров поглядывал в благодушном настроении. Так что он был в курсе происходящих событий и без того потока информации, которым фонтанировала постоянно прибегающая Фиала.
А пока во дворе форта разбирались, что к чему, выясняли причины переполоха и поздравляли Майлину с удивительным даром и невероятной способностью стрелять с таким мастерством, в палату ворвалась взъерошенная и раскрасневшаяся старшая медсестра:
— Ваше сиятельство! Прошу! Мне тоже нарост удаляй! — Заметив, что кровать занята, с готовностью предложила: — Могу и на стол голову положить!
— Хм! Неужели и ты стрелять умеешь из лука?
— В жизни в руках не держала! — призналась та. — И сейчас так жалею, так жалею!.. Но ведь не это для целительницы главное! Гораздо важнее как можно быстрее со стены воинов оттянуть, чтобы они очнулись и в бой вступили. А этим в основном только гульденам и приходится заниматься. Причем и рубиться с тварями, и воинов вниз сбрасывать.
Торговец не понял:
— Как сбрасывать?
— Ну, не совсем, — досадовала целительница на непонятливость чужеземца и тыкала ладошкой в открытое окно: — Вон столбы на стенах с перекладинами стоят, видишь? — Дмитрий их видел и раньше, но думал, что это виселицы. — Так вот с них куча веревок с крючьями на стену свисает, а второй конец веревки во дворе. Гульден цепляет крюком за кольцо в поясе лежащего и сталкивает вниз. Тот качнется пару раз на веревке, его тут же вниз спускают и относят во двор подальше. Иначе бы прорвавшиеся прикормыши уже давно бы всем лучникам глотки перегрызли. Поэтому мои руки, если я сама падать не буду, на стене на вес золота будут.
— Понятно. Лихо у вас тут все организовано. Ну ладно, отдышалась? А теперь вот сюда. М-да, неудобно… О! Становись на коленки, а голову мне на колени клади и не шевелись.
Заскочившая как раз Фиала замерла возле сундука, лежащая сразу после двух операций девица наблюдала одним глазом, но на этот раз Торговцу вообще две минуты понадобилось на устранение нароста. Но не успел он сообщить об этой вести и дать команду вставать, как дверь раскрылась и появилась вполне привычная группа командования форта, возглавляемая Эриком Зарнаром. Причем маркиз сделал несколько запоздалую попытку прикрыть собой непонятную всем вошедшим сцену:
— А мы вот тут наслышаны об излечениях дивных да инициациях чудесных.
Но комендант у него из-под руки успел рассмотреть, что да как, и его лицо сразу пошло красными пятнами.
— А что это тут происходит?! — Из чего стало понятно, что старшая медсестра — это его если и не супруга, то явно очень близкая в интимном плане персона.
Светозаров не стал ни паниковать, ни делать попыток оправдаться. За плечи приподнял целительницу, поинтересовался самочувствием и отправил на выход со словами:
— И приведи мне ту вашу коллегу, которая раньше слишком крепко спала.
— Сию минуту, ваше сиятельство! — Она встала на ноги, потрогала голову, словно убеждаясь, что та осталась на плечах, и устремилась к выходу, который вдруг перегородил раскрасневшийся комендант форта. Вот тут и показала целительница всю свою мощь, напор и всесокрушающий гнев. — С дороги, старый дурень! Затопчу! А ночью посмотрим, как ты на стенах без меня справишься!
Обо всем уже догадавшийся маркиз развел руки в стороны, помотал в восторге головой и только после этого уточнил:
— Так она теперь станет тоже как Майлина? Умеющей сопротивляться магической атаке?
— Будем надеяться. По крайней мере, в отношении превосходной лучницы и умелой целительницы теория магистра Яловела оказалась совершенно верной. Удивляюсь, как до меня никто не догадался воздействовать на мизерный нарост магической силой. Пусть даже и сам Яловел.
Главный врач форта еле себя сдерживал и не мог решить, что сделать в первую очередь. То ли броситься с осмотром к лежащей на кровати калеке, о излечении которой ему уже успела доложить вездесущая шеф-повар, или засыпать коллегу лавиной вопросов. Потом все-таки выбрал последнее.
— Но как? Как вы это сотворили?!
— Мы тут все свои, — подсказал ему барон Данью.
— А-ах, не до того, — отмахнулся врач от здоровяка, как от мухи, но на «ты» перешел сразу. — Как ты умеешь рассмотреть такую маленькую патологию? Мы вон с трудом всей компанией переломы тебе на место вправили, а тут такой маленький нарост! Как?
— Ну… Вроде не сложно, вот сейчас приведут вашу третью целительницу, на ней и покажу, — предложил граф Дин. — Кстати, можешь и ты, Эрик, присмотреться.
Тот пожал плечами:
— Да я как-то больше мечом махать научен. Хотя могу и попытаться. — Потом покосился на стол с подносами, на которых стояли пустые тарелки, миски и крынки. — Ну и это… Мы тебя приглашаем в офицерскую гостиную с нами поужинать.
— Почему бы и нет? Объедать, так уж до конца. Тем более что этой ночью постараюсь вам помочь на стенах и своим оружием, и своими силами.
— Не рано ли?
— Ха! Если накормите хорошим мясом, пусть даже и мясом рапанов, то я вполне всю ночь выстою… если палками подпереть и сквозняка не будет.
Кажется, на это утверждение все отреагировали правильно, как на шутку. Даже успокоившийся комендант пытался выдавить из себя улыбку. Он, кстати, уже вполне вроде разобрался в ситуации, но теперь явно побаивался возвращения своей пассии. А тут и она не замедлила явиться, во всей грозной красе и подталкивая впереди себя довольно смазливую, заспанную бабенку. Во внешнем облике у той в первую очередь бросалась в глаза ярко-рыжая копна волос на голове.
— Вот, доставила, ваше сиятельство. И я ей по пути все уже объяснила. Так что вы с ней не слишком миндальничайте. — Затем подошла к Дмитрию и, несмотря на присутствие стольких людей, заговорщически интенсивно зашептала ему на ухо: — Самая ленивая особь во всем форте! Пусть даже и рыжие люди по своей натуре очень экспансивные создания. Но эта — явное исключение. Если бы не ее чудесный дар к исцелению, давно бы уже выгнали в поле. Помогать крестьянам!
— Понятно. Фиала, забирай подносы с тарелками. А ты, Рыжик, садись вот сюда. Руки скрести перед собой и положи на них голову. Отлично! Господа! Прошу приблизиться и смотреть за моими действиями. А я буду комментировать каждый шажок по просмотру мозга. Начинаем.
На этот раз из-за сотни вопросов простейшее действие растянулось на четверть часа. Мало того, у самой ленивой женщины в форте обнаружился не один, а сразу два нароста. После чего мелькнула сумасшедшая мысль, что если удалить оба, то данная целительница сразу перейдет не просто в гульдены, а в магистры. Что и было сделано без особых колебаний. Жаль, что результат распыления наростов сразу никак не мог сказаться, но тут уже коллеги лентяйки пообещали за нее взяться как следует и больше глаз не спускать.
К сожалению, уничтожение обоих наростов так и не было должным образом зафиксировано ни главным врачом форта, ни маркизом Зарнаром. Еще один гульден, который являлся заместителем коменданта, даже и начальных действий коллеги, предваряющих операцию, рассмотреть не сумел.
Зато сумерки за окном уже стали явными, и хозяева форта поспешили вместе с гостями в отдельную офицерскую столовую. Только там наконец Торговец сообразил, насколько мизерные порции даже у целительниц, гульденов, офицеров форта и гостящих здесь барона с маркизом, и в который уже раз принялся с запоздалым раскаянием подсчитывать, сколько он проел и скольких он обделил во время своего чудесного излечения. Даже героине вечера, которая только недавно уничтожила сразу двух старьи, ничего в виде поощрительной добавки не подали в тарелку. Ну разве что очередные комплименты и восторги со стороны столующихся сотрапезников.
Поэтому во время ужина гость старался не налегать на скромную порцию, а как можно больше расспрашивать про местные трудности и основные методы борьбы с магическими тварями. Одна из трудностей казалась ему вполне разрешимой: в лесу сейчас было видимо-невидимо хороших грибов и ягод. Также поражали местные кедровники, в которых шишки вырастали с голову взрослого мужчины. Соответственно, и орешки внутри вырастали величиной в желудь. Одной такой шишки по калорийности питания и энергоемкости хватало солидному по комплекции воину на двое суток.
— И лес от вас вроде недалеко, — удивлялся Торговец. — Почему бы в дневное время, пока твари спят, не организовать в чащу продовольственный отряд?
— Во-первых, не все твари спят, — буркнул комендант, и эту тему продолжил Эрик:
— Все дело в том, что твари на большой отряд нападают редко, это правда. Но хуже всего, когда на лучниках нет амулетов. Без подобной гарантии вообще за стены выходить не рекомендуется. Результаты подобных нарушений весьма плачевны. Твари быстро преодолевают дистанцию в пятьдесят метров и сбивают людей с ног магией. Ну а дальше уже ни о каком сражении не может быть и речи.
— Ну а если все гульдены с отрядом выйдут?
— Тогда, конечно, запастись едой удастся. Но с другой стороны, оставить форт без прикрытия — тоже недопустимо. Трагических случаев хватает: приближается громадная стая и… Никого в укреплении, а то и в большом городе не остается в живых. Да и ночью тут такое творится, что за день отоспаться и восстановить силы не успеваем.
— М-да, замкнутый круг, — посочувствовал Торговец, мысленно прикидывая, сможет ли он этой ночью помочь форту и сидящим в осаде людям с должной эффективностью. Слишком уж обнадеживать осажденных прежде времени тоже не стоило. Да и с собственными вещами до сих пор не разобрался. — О! Спасибо за ужин, и прошу прощения, что покидаю вас раньше. Но мне надо еще переодеться и вооружиться. Да и на девушку еще раз взглянуть.
Когда он уже оказался возле двери, к нему тенью со спины пристроилась Майлина. Похоже, упоминания о переодевании она без всякого стеснения приняла на свой адрес. Да и вообще смотрела все время на своего благодетеля словно на божество и была готова на любую услугу.

Глава пятнадцатая
ОСАДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

В палате Светозаров первым делом провел осмотр недавней калеки. Как на его взгляд, выздоровление почти завершилось. Ну разве что следовало поберечься еще несколько часов от резких движений в пояснице.
— Что здесь чувствуешь? — Он положил ладонь девушке на место застарелого защемления и декомпрессии.
— Там… очень жарко! — призналась та с каким-то ликованием в голосе. — Но совсем не болит… и не ноет даже!
— Отлично! Теперь вот мы тебе поможем подняться. Опирайся, рука у меня крепкая! Теперь не спеша движешься к своей кровати, аккуратно ложишься и стараешься до утра спокойно спать. Если потом еще будут боли или какие-нибудь неудобства, подойдешь ко мне.
Пациентка согласно кивнула и, закусывая губу, со слезами на глазах двинулась на выход. Хоть она и ошалела от счастья, но до конца, наверное, так и не могла поверить в собственное исцеление. Да и не просто исцеление, а еще и утверждение, что она сама вскоре станет целительницей.
Кстати, по поводу последнего весьма прозаично и вслух озадачилась оставшаяся рядом с Дмитрием Майлина:
— Надо будет уже завтра ей помочь выбрать мужчину на несколько ночей… — И тут же, спохватившись, пояснила: — Раньше-то ведь в ее сторону парни если и смотрели, то лишь с жалостью и сочувствием.
— Да уж! Статус ее резко изменился. — Он осторожно улегся на освободившуюся кровать. — Из гадкого утенка сразу превратилась в красавицу лебедь. Да еще и с даром целительницы. Ладно, ты пока давай все мои вещи перенеси на стол и разложи там. А я пока взгляну на остатки своих ран.
Пока благодарная помощница металась по комнате, Торговец провел ревизию собственного тела, и особо тщательно — головы. Понятное дело, остаточные синдромы тяжелейших травм и переломов еще оставались, — наверное, несколько суток понадобится организму, чтобы окончательно вывести наружу все омертвевшие клетки. Но, по сути, можно было констатировать полное выздоровление. Увы, это пока не давало никаких новых воспоминаний, неизвестно за какой срок утерянная память возвращаться не желала.
«Да, сударь, влипли вы! — иронизировал он сам над собой. — Или подобное мне на роду написано? Еще пара таких стрессов, я забываю, что я Торговец, и преспокойно доживаю старость в каком-нибудь захолустье… Не приведи судьба!»
Затем перешел ко второму акту своей предбоевой подготовки: попытке высмотреть свои уникальные места для отступления. То есть следовало опять заглянуть в межмирское пространство и выяснить, что там творится. Со всей осторожностью и с максимумом установленных защит, уже отчетливо зная, с чем придется столкнуться, Торговец на кратчайшее мгновение заглянул в бушующий ураган творящегося между мирами безобразия. Затем слегка отдышался, сконцентрировался и повторил осмотр.
«Чтоб я так жил! Но кажется, там дело идет к успокоению! — воскликнул он мысленно после тщательного анализа увиденного. — Конечно, я могу ошибаться, но вроде как появились наметки к затишью».
Чтобы не ошибиться и замечать разницу в дальнейшем, не поленился, мельком осмотрелся в подпространстве еще три раза. После чего пришлось волей-неволей возвращаться к делам сиюминутным данного мира. Потому что, несмотря на почти наступившую ночь, шум, несущийся со стен, нарастал. Твари опять начинали свои магические атаки парализующими звуками. Его спасители нуждались в его помощи. Да и в помощи Майлины — тоже. А выгнать в бой такую очаровательную и исполнительную помощницу рука не поднималась. Подспудно хотелось, чтобы она всегда оставалась рядом. Да и фривольные мысли в отношении ее мелькали в голове все чаще и чаще. Так что приходилось себя постоянно одергивать, что, мол, не место и не время.
Поднялся с кровати и, подойдя к столу, стал размышлять: «Ладно, пояса надену в любом случае, они не помешают».
С них и начал.
«Пистолеты и парализатор?»
Проверил обоймы, как действуют затворы, курки, остался доволен.
«Но вот куда их крепить? Все-таки придется надевать сюртук, иного выхода не вижу».
Попросил помочь, и Майлина с готовностью помогла ему надеть пуленепробиваемое одеяние из технического мира Ситулгайн, а заодно и все остальное.
«А это что? Похоже на электрошокер. Но опробовать его в помещении не стоит, только на стене или в поле. Так, что за кусок железа? Еще и в форме сундучка. Хм! Явно какое-то устройство, но с ним придется разбираться потом, а то вон как на меня красавица пристально смотрит. Вдруг давно догадалась, что я собственных вещей не помню? В сторону! Парализатор, родной, ага, и три батареи! Более чем достаточно. Ха! Ну и самое главное — кристаллы с энергией! Два пустых?.. От кого в наследство достались? Зато третий — полнехонький! Вот это лепота! И где только разжился таким богатством? М-да! Проклятый склероз!»
Часть вещей так и оставил разложенными на столе, а отобранное постепенно распихал по кобурам, карманам и специальным креплениям на внутренней подкладке своего универсального сюртука.
— Ну вот, — констатировал в итоге, опробовав свои движения и регулируя плотность прилегания одежды к телу. — Теперь и я готов посмотреть, что там на стенах творится. Ты со мной?
Кажется, красавица обиделась из-за такого вопроса.
— Отныне я тоже гульден! — Но тут же опомнилась и смирила неуместный перед своим благодетелем гонор. — И готова вечно прикрывать спину самому великому магистру и целителю!
— Ой! — скривился Дмитрий и всем корпусом развернулся к целительнице. — Майлина! Только прошу тебя и сразу предупреждаю: никаких «великих» и «вечно» чтобы я не слышал. Да и титула простого гульдена мне хватит за глаза. Договорились? Ну, тогда веди меня, Диана-охотница, а то я только на кухню дорогу хорошо знаю.
Девушка поспешила вперед, но не удержалась и спросила на ходу:
— Кто такая Диана?
— О! Это самая славная, легендарная охотница моей родины, настоящая богиня! — Он коротко рассмеялся. — И очень похожа на тебя. Могла поразить цель из своего лука практически с любого расстояния.
— Невероятно. Я тоже так хочу! — На выходе из внутренней цитадели она подхватила свой лук и два полных колчана. — А то до слез жалко потраченных напрасно стрел.
— Да все хотят, — несколько отстраненно согласился Светозаров, со всем тщанием рассматривая боевую обстановку в форте.
Похоже, здесь для освещения использовали производные нефти, потому что двор и стены довольно ярко освещались неким подобием больших плошек с фитилями. Причем каждая плошка стояла на широком тазу с водой. Если и опрокинется, тушить и бороться с огнем не придется. Понятно было и почему горючие смеси не использовались для борьбы с тварями: далеко забросить тот же напалм было нечем, а на близком расстоянии обезумевшая тварь могла броситься на стены, а те ведь деревянные, загорятся быстро.
Мостки на стенах пролегали в два яруса: не только поверху, у зубцов, но и чуть ниже, давая возможность лучникам передвигаться по нижнему уровню почти бегом в самые горячие точки. По-видимому, толстые стены еще как-то уменьшали магический паралич, приходящий от тварей с издаваемыми звуками. Там из воинов никто не падал. Тогда как на верхнем ярусе падали время от времени. Туда сразу же устремлялся кто-нибудь из гульденов, а то и несколько, цепляли крючьями бессознательные тела к веревкам и своим оружием отбивали очередной прорыв хищников и настырных прикормышей.
Причем, несмотря на начало ночи, бессознательных лучников во дворе уже отлеживалось несколько. И это при том, что сейчас на стенах метались и две целительницы, бесстрашно помогая гульденам справиться с эвакуацией вниз пострадавших бойцов.
— Ух ты! — удивилась вслух Майлина. — А нашу-то Ленюшечку сегодня не узнать! То всегда как сонная муха по двору ходит, а тут словно огонь полыхает!
— Ну так ты тоже сегодня успела отличиться, — польстил Дмитрий красавице. — Да и не удивлюсь, что ее прежнюю сонливость и леность как раз и провоцировал тот самый второй нарост. Порой и такие чудеса с мозгом происходят.
В общем-то неспешно и заранее посоветовавшись с ведущими бой коллегами, вышедшая пара выбрала самый сложный участок обороны и только тогда поднялась на стены. Понятно, что там и маркиз Зарнар находился, как раз с ругательствами пытающийся эвакуировать своего бессознательного друга, барона Данью:
— Ведь предупреждал! Вниз уходи или хоть ляг на настил! Да разве он слышит?! — И только когда внизу за веревку взялось сразу три человека, приподнял могучее тело над досками. — Тяните! — Потом глянул в поле и несколько успокоенно вздохнул: — Уф! Кажется, основной наплыв отбили. Они всегда так активны вначале, потом переедают, становятся тяжелыми и уже не так рьяно атакуют.
— Эрик, а ты далеко видишь за зоной освещения?
— Метров тридцать. — Магистр указал рукой еле видимый для него контур острого камня, торчащего в поле. — Вон наш пристрелочный ориентир, он как раз на расстоянии семидесяти метров от форта.
— То есть стадо тварей в ста метрах даже ты не видишь? Или это в порядке вещей и они там все время в кучи собираются?
— Какое стадо? — побледнел маркиз.
— Ну, с десяток ласкун, столько же зерпр, этих амеб-старьи штук шесть, строкоци копошатся, ну и какие-то твари огромные их мешают рассмотреть. Вроде лосей с рогами на три метра, но шеи у них длинные, как у жирафы, вроде метра за три будут.
Кто такие жирафы, Эрик Зарнар не знал, но по описанию сразу понял, что за очередная напасть прибыла к оплоту людей.
— Та′раны! Будь они прокляты! Сколько их?!
— Сейчас… Семь штук маячит. А что, настолько опасно?
— Не то слово! Тараны своими рогами забрасывают прикормышей сразу на стену! — И магистр бросил во двор клич: — Тревога! Максимальная опасность: твари в стае! Все лучники на эту стену и на соседние башни!
— Что, так и попрут они на нас скопом? — никак не мог поверить Торговец, и самый сильный маг форта ему с горечью ответил:
— Еще как попрут! Не хочу тебя расстраивать, но, кажется, это будет последняя наша ночь. — Он с сожалением и разочарованием посмотрел на пустые руки чужестранца. — Если бы нам еще два десятка гульденов. Или тройку магистров…
Торговец пока не спешил доставать оружие или утешать расстроенного маркиза, потому что прекрасно видел: хищники довольно спокойны и ведут себя не агрессивно. Похоже, еще не разогрели себя запахом крови и не смогли правильно организоваться. Поэтому оставалось время на выяснение некоторых деталей предстоящего сражения.
— Ну, раз у лучников нет амулетов, то не лучше ли тебе их просто прикрывать от гипнотического визга?
— Как?! — поразился маркиз. — Даже мне удается лишь слегка прикрыть своего коня до дистанции в двадцать метров или одного товарища рядом. А ты что, можешь больше?
— Не знаю, но буду пробовать, — не стал юлить с ответом Светозаров. — Но в любом случае нам надо выстроиться на мостках несколько по-иному. Предлагаю тебе и всем остальным гульденам стать на флангах и в башнях, а я попытаюсь выставить щиты вокруг себя для лучников.
— А если не получится? — засомневался Эрик.
— У тебя есть другой вариант? Предлагай.
Но в данной ситуации ничего лучше, чем понадеяться на мощь так быстро излечившегося чужестранца, у защитников форта не было. Так что вскоре провели перестановку сил с учетом новых требований. А там и атака тварей не задержалась надолго. И первым предупредил о ней именно Дмитрий:
— Двинулись! Идут пока лениво, не спеша. Приготовились! Стрельба!
На отметке в девяносто метров у лучников имелись отличные пристрелянные места в дневное время. Но и ночью, посылая пусть и не прицельно стрелы, а скорее и вовсе не прицельно, в ночную темень, луки стреляли относительно точно по площади. И в любом случае смертоносное жало находило цель в такой плотной массе движущихся монстров. Причем, как выяснилось, наконечники стрел мажут довольно эффективным ядом. Пусть и не каждую тварь он валил с ног и даже не каждого прикормыша, но свое дело делал: на сорока метрах дистанции стадо потеряло как некоторую часть особей, так и показную леность и презрительное спокойствие к своим обреченным жертвам.
Затем добрались до отметки в пятьдесят метров.
Взревели глотки, заблестели зубами раскрытые пасти, и в сторону крепости понеслась оглашающая волна парализующих магических звуков. После чего вся визжащая, рычащая и скрипящая масса хищной нечисти резко перешла на бег. Оставалось только поражаться такой синхронности их действий, словно кто-то невидимый щелкнул бичом для острастки.
Вот в этот момент стрелки больше всего и занервничали, стараясь в течение краткого промежутка времени выстрелить в непроглядную для них мглу. Все-таки выработанные за годы рефлексы у организмов превозмочь не удавалось никакими надеждами, тела уже сами готовились рухнуть на доски настила, а глаза непроизвольно высматривали удобное место для падения. Завалиться со стены внутрь двора, во время обморока, означало очень часто смерть или увечье.
Пришлось графу Дину усилить свой голос и гаркнуть на дрогнувших воинов:
— Что за стрельба?! Почему стрелы пошли в землю?! Ну-ка подтянулись! Никто ведь не падает! Не обращать на визг и скрип никакого внимания! И не забывайте, каждый работает только в своем секторе! Только в своем!!! И никто, повторяю, никто не стреляет в таранов! Они мои!
А тут и твари появились в свете досягаемости специальных фонарей на верхушках тех самых перекладин, так похожих на виселицы. Но самое главное, что защитники крепости, переглянувшись друг с другом, воспряли духом: никто из них и в самом деле не свалился от невероятно мощной магической атаки хищников. Под ликующий рокот угроз лучники слились со своими луками, ведя теперь выверенную и точную стрельбу тяжелыми бронебойными стрелами.
Начал стрельбу с дистанции тридцати метров и Торговец. Осознавая с досадой, что патроны к его тяжелому пистолету не бесконечны, он старался попадать тварям точно в глаз и укладывать каждую всего одной пулей. И в первую очередь уложил всех семерых таранов, не допустив ни одного заброса прикормыша ни на стену, ни во двор. После чего перешел к отстрелу строкоци, потому что те имели при себе наибольшее количество прилипал. Кстати, как только прикормыши теряли магический контроль над собой, так спонтанно начинали кусать и рвать зубами все, что пахло кровью. То есть целеустремленно рваться к людям они переставали. Третья обойма закончилась вместе с падением последней зерпры. Оставалось еще семь обойм, каждая по четырнадцать патронов, но, вставив четвертую, Дмитрий задумался, прикидывая соотношение сил на поле боя. В движении оставались только с пяток старьи да с десяток тварей, названий которых он не знал. Но и тех уже довольно лихо утыкали иголками стрел.
И словно в унисон мыслям, рядом послышался голос одного из ветеранов форта:
— Ваше магичество! Теперь мы уже их сами! Только нас прикрывайте, пожалуйста!
Конечно, имея полный кристалл энергии, можно было чуть ли не месяц ежедневно заряжать батареи парализатора и останавливать хищников поэффективней, чем пулями, но вот на эту тему Торговца терзали некоторые сомнения. Если магические монстры сами используют некую разновидность паралича, то будет ли действенно аналогичное оружие против них? Это еще следовало проверить. И чем быстрей, тем лучше.
Спрятав пистолет под мышку, Светозаров достал парализатор и приготовил его к употреблению. И как только одна из старьи приблизилась к стене вплотную, невзирая на массу стрел в себе, по ней ударила невидимая и неслышимая импульсная вспышка иномирского оружия. Ножки амебы тут же скрутились жгутиком, бронированная кожа в морщинах подернулась судорогой, и чудовище упало ничком.
А вскоре и бой как таковой закончился, продлившись в общем итоге не больше часа. На некоторых прикормышей, продолжающих пировать на падали, и на тех, кто, пошатываясь, уходил в темень, уже не обращали внимания и не тратили стрелы. Освободившиеся от магии хозяев, животные, как правило, возвращались к своему природному существованию и старались всеми инстинктами избегать нового порабощения. А если и попадались, то очень не скоро.
Не стоило и упоминать, насколько все воины и обитатели форта радовались такой знаменательной победе. Выразить слова благодарности стремился каждый. Даже опасение возникло, что стена того и гляди завалится от такого скопления людей в одном месте. К графу Дину, главному герою сегодняшнего сражения, потихоньку протолкались и остальные гульдены с офицерами. Причем с неуместным желанием не просто похлопать своего избавителя от смерти по плечам, а еще и подкинуть несколько раз на руках.
— Стоп! У меня еще кости болят после переломов!
Этого вполне хватило, чтобы на корню прекратить опасные для здоровья выражения радости. Да и сам маркиз Зарнар вместе с сияющей от счастья Майлиной к нему добрался. Вначале разогнал лучников: кого спать, кого отдыхать во двор, а кого на иные стены дежурить, — а потом пожал крепко руку и прочувствованно проворчал:
— Я знал! Верил, что ты нам поможешь!
— Ну еще бы, съел все припасы — и не помочь! — в тон магистру добавил Торговец с улыбкой. — А что еще может сегодня случиться? Или все равно спать не придется?
— Да все может произойти, — задумался Эрик. — Твари могут подходить всю ночь поодиночке, а то и парами. Это — да. А вот стаи больше не будет. Если удается отбить подобную атаку, монстры, в своем большинстве, уходят с такого места надолго. А нам однозначно повезло с отражением атаки. Даже не так: нам феноменально повезло, невиданно! Ведь сам посуди: ни одного раненого. Так что внеочередной добавочный ужин ты заработал, я уже распорядился.
— Нет, я так не могу! — возмутился Дмитрий. — У меня кусок в горло не полезет при виде голодных воинов.
— Ха! За это не переживай! У нас теперь мяса на две декады хватит! Тараны — они сродни оленям, мясо — сущий деликатес!
— Тем более! Распорядись, чтобы всем выдали дополнительную, причем усиленную порцию еды немедленно! И не смотрите на меня так, завтра же что-нибудь придумаем с пополнением форта лесными дарами. Не сомневайтесь.
Если комендант еще продолжал мяться, то гульдены во главе с магистром так на него посмотрели, что ему ничего не оставалось, как умчаться на кухню и лично раздавать в авральном порядке пищу оголодавшим воинам.
Собрались спуститься со стены и половина гульденов вместе с гостем, как вдруг неожиданно под стеной, с наружной части, послышались возня и надрывистый скрип. Все тут же переполошились и схватились за луки, и не зря. Под стеной вставала на свои ножки явно недобитая амеба. Та самая, которую Светозаров приголубил напоследок из парализатора.
— Вот скотина уродливая! — в сердцах выругался он, пряча парализатор и доставая из кобуры пистолет. — Ну как чувствовал, что эту гадость таким же оружием свалить будет трудно.
— Подожди, Дин! — воскликнул женский голос. — Я сама!
И, красуясь перед всеми как своей фигуркой, так и своими снайперскими талантами, Майлина идеальными попаданиями вонзила две стрелы в глаза чудовищу. Третьего выстрела не понадобилось. На что чужестранец жеманно развел руками и выдал даме-воительнице комплимент:
— Да здравствует богиня-охотница! И наверняка отныне любой магистр возьмет тебя в свой отряд истребителей. Не сомневайся!
Пропустив шпильку в свой адрес, Эрик Зарнар указал во двор, где под навесом у колодца Фиала со своей помощницей уже накрыли стол для офицеров:
— А вот и ужин! Поторопимся, дамы и господа, пока не остыло! — И в дальнейшем, пока шли интенсивные разговоры за столом на разные темы, лично и вроде так естественно-незаметно подкладывал дорогому гостю самые лучшие и обильные куски. Еще и зубы заговаривал настолько, что увлеченный беседой граф ел так, что за ушами трещало, и не придавал этому большого значения. Опомнился только тогда, когда грузная туша барона Данью, лежащая под стеной навеса на одеяле, не заворочалась. А потом и недовольный голос прогудел:
— Ну ладно, меня свалило с ног. Ладно, сюда донесли, но почему на завтрак меня никто не разбудил? Или это дополнительный ужин выдают? — На его помятую физиономию и торчащие во все стороны, словно наэлектризованные, волосы нельзя было смотреть без улыбки. — И чего радуетесь? Или у нас какой праздник? А может, караван прибыл с продуктами?
Вот тогда Дмитрий и рассмотрел, что в тарелках на столе уже ничего не осталось. И в мисках. И в крынках. И понял, что насытился от души, но… опять всех объел. А посему, стараясь от стыда не смотреть в глаза собеседникам, продолжил отвечать на вопрос Эрика, который тот выдал по последней теме:
— Значит, твой парализатор при максимальной мощности просто оглушил старью на двадцать минут? — Заодно маркиз успел взмахом руки призвать выглядывающую из главного строения Фиалу и указать пальцем на барона. Мол, покормите страждущего героя тоже.
— Увы, только оглушил.
— Все равно это здорово! Пока она лежит, обязательно успеется проколоть ей мечом все четыре глаза! Ха-ха! А то и копьем голову пронзить разок насквозь. Красота!
— Ну, можно и так сказать.
— Значит, старайся пули беречь, как зеницу ока! Раз их у тебя так мало. А сам просто оглушай тварей да ребят прикрывай. А они уже любых прикормышей на капусту порубят и монстров добьют.
— Действительно, так намного экономичнее. — Жар стыда за прожорливость прошел, и Светозаров постарался обсудить и другую проблему. — И все-таки я не понимаю ваших проблем с амулетами. Неужели нельзя добыть побольше этой руды кэфэц и обеспечить каждого воина сразу несколькими защитными оберегами?
— М-да, так много руды и не бывает, наверное, — загрустил Эрик. — Мне вон половину трофеев приходится продавать только для средств на покупку кэфэц. И мест добычи мало, и добывать трудно.
— А где-то поблизости она тут имеется?
— Как не быть, есть. И самое крупное из всех известных. На самой восточной границе, в горном массиве Кальпири. Можно сказать — легкой рысцой на два часа пути. Да только там уже лет триста никто разработки не ведет, твари там нечто вроде своего питомника устроили.
— Странный выбор, вроде монстры бояться такого места должны?
— Так ведь только после обработки и очистки руды остаются крестики кэфэц, и те потом надо заключать в деревянный круг, заливать расплавленной породой и магией обрабатывать. То есть для добычи нужны тысячи человек, защищенные амулетами. Но вначале нужна руда кэфэц, чтобы в ее толще отыскать эти амулеты. Потом магистрам, коих всего несколько в нашем королевстве, нужны силы и время для создания магического сопротивления в кэфэц и конечного производства амулета. Но времени у них нет, даже на сопровождение этих тысяч к самому крупному месторождению в Кальпири. То есть получается очередной замкнутый круг: чтобы добыть новую руду, надо иметь много уже добытой. А крестики не вечны: при сильной атаке твари они рассыпаются вместе с деревянной основой.
Торговец никак не мог понять, о каком минерале или металле идет речь, и приступил к тщательному расспросу о консистенции, цвете и составе. И только четверть часа спустя примерно понял, о чем шла речь. Руда кэфэц — это определенного состава сланцы, а одноименные крестики в них — продукт кристаллизации ставролитов, редчайшего природного образования. На той же Земле, к примеру, их можно было отыскать в Швейцарских Альпах. Гораздо реже они встречались в иных местах планеты, но в то же время были знакомы и на всех остальных континентах. Сохранились легенды о кристалликах ставролитов в виде креста или буквы Х и у североамериканских индейцев, и у инков, и у древних египтян. Так что помочь жителям мира Мерлан доставкой кэфэц из других миров никак бы не получилось.
А значит, следовало срочно найти замену этому редкому минералу здесь. Ну разве что на всякий случай еще поинтересоваться и уточнить:
— И как велика может быть добыча в этом вашем горном массиве на востоке?
— Огромна! — Маркиз даже ладонями раскрытыми потряс, словно держал на весу мешок с цементом. Но тут же и уточнил: — По историческим записям, один человек с киркой мог добыть в течение часа до двухсот крестиков кэфэц.
Глаза у Торговца непроизвольно стали квадратными.
— Так не бывает! Это ведь очень редкий минерал!
— Вот потому в других местах его и нет… Или очень мало.
— Так что же вы до сих пор эти Кальпири с землей не сровняли?!
Молодой магистр нахмурился и со вселенской печалью в голосе признался в том, что современники за предков, дескать, не отвечают:
— Не наша это вина. Утраченного уже не вернешь.
— Значит, так! — вознамерился командовать граф Дин, но вовремя спохватился и несколько перефразировал свои дальнейшие слова: — Предлагаю завтра пополнить припасы форта дарами леса, а уже послезавтра отправиться небольшим отрядом в Кальпири за крестиками кэфэц. Группы будем формировать перед самым выходом. Свои предложения продумайте до утра и отыщите все нужные карты. А сейчас прошу прощения, но сон валит с ног. Но если что, будите сразу, на стены добежать сумею. Вот вроде и все. Ах да! Если есть возможность, пусть завтрашняя интендантская команда уже ложится спать и набирается сил. Всего хорошего!
Конечно, он по глазам видел, что гульденам и офицерам хочется не просто обсудить или поспорить, они вообще несколько ошарашены такой постановкой вопросов со стороны своего благодетеля. Да и маркиз скривился так, словно проглотил прокисшую устрицу. Несмотря на геройство, магические силы и уникальность Светозарова, никто ему тут права распоряжаться и командовать не давал. Сам ведь еще пару часов назад был в роли бесправного, тяжелораненого чужестранца, а тут вдруг раз — и уже «предлагает» таким тоном, что и… возразить нечего.
Идя в свою палату-спальню-комнату, граф Дин старался не оборачиваться. Но и так прекрасно слышал, как за ним следом спешит новая гульден форта, прекрасная Майлина. Поэтому не слишком-то и удивился, когда, оказавшись сидящим на кровати, понял по звукам, что дверь изнутри запирается на подпорку. Видимо, такое тут творилось только в особенных, явно интимных случаях.
Нечто висело в воздухе. И от предчувствия этого «нечто» стало на душе и тревожно, и радостно одновременно.

Глава шестнадцатая
МЕТАНИЯ ПЛОТИ

После того как дверь оказалась заперта изнутри, в комнате повисла неловкая тишина. Вроде как все ясно и предстоящее действо понятно, ожидаемо и желанно с обеих сторон, но…
Во-первых, нет света в комнате. Ни лучины, ни свечи с собой не прихватили. Только слабый отблеск от больших светильников со двора форта с мерцанием проникал сквозь прикрытые ставни. Правда, в коридоре лазарета горели плошки с фитилем, да и Торговцу свет как таковой нужен не был. А вот начинающая гульден таким даром видеть в темноте не обладала.
Во-вторых, кровать никак не располагала к каким-то любовным забавам: узкая, явно госпитального типа. В-третьих, следовало бы вначале поснимать с себя оружие, сюртук, посидеть, поболтать, возможно, даже испить рюмочку чая для окончательного расслабления.
Ну и в-четвертых, Дмитрий вдруг с огромным сожалением и стеснением сообразил, что ни ванны, ни душа здесь не существует, а его тело после весьма интенсивного, рекордного исцеления казалось совершенно непригодным для каких-либо объятий и поцелуев. Все-таки внутренний реактор не все омертвевшие и замененные клетки сжег в своей топке, значительная часть была просто вытолкнута наружу через поры кожи. А проводить магическое очищение кожи он только и научился, что во время перехода между мирами. При этом несколько раз уже отмахнувшись от предложений Титела Брайса обучиться более кардинальным чисткам и оправдываясь отсутствием времени.
А в-пятых, нечто внутри кричало и протестовало против такого вот намечающегося единения плоти. Причем не просто кричало, а угрожало, укоряло и обещало некие кары, как духовные, так и физические.
«Что это со мной? — удивлялся Светозаров самому себе. — Возле меня такая чудесная нимфа, готовая на все и явно питающая ко мне не только банальное чувство благодарности. Я ведь чувствую, что мы сразу понравились друг другу, с первого раза, с первого прикосновения. И есть в ней что-то такое родное, близкое, до боли знакомое… Хм! Может, как раз в этом все и дело? Может, она мне напоминает кого-то? Мою любимую? Да нет вроде таких. Или и того больше: жену? Уф! — Ему стало жарко. — А вдруг я и в самом деле женат? Но разве такое можно забыть? О-о-о-о!.. Сейчас мне станет дурно! Но такого быть не может! Если бы Бонзай меня женил на ком-то, я бы ему такой подлости никогда в жизни не простил и уж не забыл бы точно. И все-таки? Почему меня тогда настолько корячит? Что это?»
Он плотно закрыл глаза и максимально сосредоточился на ускользающей в сознании картинке: ему божественно хорошо, и он вращается в калейдоскопе магической вертушки. Что-то страшное остается позади, и он в фейерверке пылающей суспензии несется к… А вот к чему конкретно вело это мелькание — так и не давалось в руки. Кстати, о руках: в них явственно ощущалось чье-то тело! Причем явно женское!
Сон? Наваждение? Или все-таки отрывок забытых воспоминаний?
Очнулся Дмитрий оттого, что целительница уселась рядом с ним на кровать и заговорила, причем она не столько спрашивала, сколько перечисляла возможные причины душевного недуга:
— Тебя что-то гнетет? Или ты скучаешь по дому? Может, тебя кто-то ждет вдали и ты не в силах ее забыть? Или у тебя есть дети и ты по ним тоскуешь? Твои родители нуждаются в твоей опеке или твои друзья не в силах справиться без тебя с ворохом проблем? Или я тебе не мила?
Если уж и следовало отвечать на вопросы, то начинать с последнего:
— Как раз мила. Я бы даже сказал, слишком мила. Словно я знаю тебя давно и мы очень близки. Но как раз это меня больше всего и настораживает. Опасаюсь, что дома у меня есть любимая, очень похожая на тебя. А может, это и не так, потому что я вспоминаю твое лицо, фигуру, голос и лишний раз убеждаюсь, что ты близка к моему внутреннему, взлелеянному идеалу.
— Близка? Но не идеал?
— Похоже, что идеал. Но мне как-то не по себе. Понимаешь? Что-то вот в этом, данном моменте неправильное. А что именно, никак не могу понять.
Кажется, Майлина сделала правильные выводы:
— Все-таки ты что-то забыл из своего прошлого? А теперь не можешь вспомнить?
Прежде чем ответить, Торговец долго думал:
— Страшно в этом признаться, да и уверенности полной нет, но, кажется, и в самом деле некий последний кусочек моей жизни отсутствует в мозаике следствий и явлений. Дети? Почему-то уверен, что их у меня нет. О родителях знаю давно, что они, скорее всего, погибли. Друзья меня, конечно же, ждут, но чтобы у них там были некие проблемы всемирного масштаба, утверждать не стану. Я пропаду — они все равно выкарабкаются. Скучать по дому я не умею в принципе. Мой дом везде, где мне интересно. А здесь, как ты и сама знаешь, не соскучишься.
— Ну да. — Девушка хмыкнула. — Здесь бы выжить! Куда уж тут скучать.
— Вот и я о том же. А все равно так в душе крутит, так крутит…
Несколько минут целительница молчала, а потом вдруг предложила:
— А может, ты ополоснуться хочешь?
— Мм? Да разве у вас есть нечто такое? — не стал сразу отрицать Светозаров.
— Конечно, здесь не город и ни одной ванны нет. — Она уже вскочила на ноги и убирала подпорку от двери. — Но в любом случае можно устроить помывку! Как я сразу не сообразила.
Последние слова ее слышались из коридора, затихая в отдалении. Выводя себя из некоего оцепенения, Торговец тоже вскочил и первым делом заглянул в щели ставен во двор. Кажется, там царило полное спокойствие. Магические твари и в самом деле больше не стали атаковать, а может, всех удалось уничтожить в одном сражении. На стенах виднелись лишь дозорные да дежурный гульден, все остальные воины спали, наверстывая упущенный сон за несколько последних суток.
Понаблюдал, прислушался к непривычной тишине и поспешил к сундуку. Первым делом поснимал с себя все оружие, проверил его, поставил на предохранители. Затем с некоторыми мучениями стал снимать с себя сюртук. Вот тут и вернулась молодая целительница. В одной руке она несла коробку со светильником, мыльными и банными принадлежностями; во второй — огромный таз, который наверняка прачки использовали для стирок. На плечах висела огромная простыня-полотенце. Не успела она таз поставить на пол, а коробку на стол, как следом за ней вошли две кухарки, которые с каменными лицами поставили на пол по два ведра с холодной водой и почти кипятком. После чего повернулись и без лишнего словечка или косого взгляда вышли. Дверь тут же опять была подперта изнутри, а добровольная мойщица приступила к своим новым обязанностям. Два ведра воды смешала в тазу, заняв его по глубине только на четверть, а затем ураганом крутнулась вокруг замершего на месте чужестранца. И сюртук сняла, словно пушинку, и все остальное. Потом подвела за руку, как маленького ребенка, к тазу и приказала:
— Садись!
Пришлось усесться по-турецки и, зажмурив глаза, затолкав стыд и совесть неизвестно в какие глубины сознания, отдаться удовольствию омовения. Нежные женские ладошки мылили ему голову и тело, массировали сжатые мышцы, нежными касаниями и поглаживаниями расслабляли и полностью снимали внутреннее напряжение. Время от времени взлетал ковшик, выливая на голову приятную порцию парной воды. И на фоне всего этого звучал тихий, нежный голосок, который рассказывал одновременно и ни о чем, и обо всем на свете.
И что самое смешное или странное, за все время омовения тело Дмитрия Светозарова ни разу не пошло на поводу мыслей о плотских утехах. Да и самих этих мыслей практически не было! Так, легкий фон, скорее любопытство или озадаченность:
«Что это со мной творится? Неужели стал импотентом? Или это последствие пережитых трансформаций организма? Странно! Ведь еще совсем недавно я желал эту женщину и когда представлял ее в своих объятиях, во мне все сразу вскипало и вставало. А что сейчас? Чудеса! Но зато какие приятные чудеса!..»
Увы, все хорошее когда-нибудь да кончается. Майлина подняла графа на ноги, накинула простыню, растерла до красноты и зуда кожи и уложила на кровать на чистые простыни. Когда только успела поменять?! Прикрыла одеялом и опять вернулась к месту омовения. Сменила воду в тазу и после этого погасила свет.
Наивная, мылась в полной темноте. Хотя наверняка догадывалась, что лежащий на кровати гульден ее прекрасно видит. Потому что слишком уж чувственные и страшно соблазнительные позы порой принимала. Вот эти позы и вогнали Дмитрия вначале в жар, а потом в то самое состояние, когда все кипит и поднимается. Какие-то подспудные запреты в сознании и бастионы сомнений стали рушиться, как под ударами цунами. Вернулось сильное плотское желание, в голове замелькали удивительно прекрасные картинки предстоящих постельных развлечений. А инстинкт продолжения рода восторжествовал окончательно.
«Да! Это будет наша ночь! Да! Майлина воистину снилась мне в снах давно, сознание давно предвидело нашу встречу! Какие же у нее сладкие, манящие губы!..»
Он так представил их первый поцелуй, что прикрыл глаза, замер весь в ожидании… и вдруг все его естество пронзила истинная память подобных поцелуев! Он уже целовал точно такие же губы! Он уже пил когда-то из этих уст нектар желаний, страсти и восторга! Он уже обладал этим вот упругим и манящим телом! Он уже сливался с ним в страстной истоме, длящейся порой целыми сутками! Он уже помнил аромат этого тела и каждый нежный изгиб!
И без всякого перехода разгоряченное тело вдруг окутал ледяной озноб.
«Что?! Как это — сутками?! И почему тогда не помню лица, а только губы? И почему только помню туман восторженных поцелуев? С кем это я так мог упиваться влюбленностью?! Да будь такое чудо со мной наяву, я бы ни единственного мгновения не забыл! Так я вроде и не забыл. Где же тогда остальные мгновения? Что за выборочные отрывки?! Или это все-таки виновата моя изощренная фантазия? Слишком долго ждал и искал свою идеальную женщину? Так ведь Майлина… Мамочки, она очень похожа на идеальную мечту, но… Но не идеальная! Или что? О-о-о! Что за напасть?! Что за дикие мысли в голове?! Или я схожу с ума?! А может, уже сошел?»
Голова и в самом деле напоминала морозильную камеру, резко брошенную в пламя большой печи. Даже больно стало от мечущихся в беспорядке мыслей и вращающегося, словно в центрифуге, сознания. Только и всплыла одна отчетливая аксиома в голове:
«Физически человек умирает только раз, а вот количество моральных смертей может растягиваться до бесконечности!»
Естественно, что разум попытался противопоставить этой аксиоме контрдоводы:
«А что случается, если человек частично теряет память? Ведь практически вся его утерянная жизнь — это смерть! Полная смерть! В том числе и физическая. Если я не вспомню, то умер. Умер и теперь воскрес для другой жизни. А? Ерунда или нет? Или все-таки постараться вспомнить?»
Тем временем Майлина закончила мыться, быстро вытерлась и юркнула к графу под одеяло. Но, прикоснувшись к нему со спины и попытавшись обнять окаменевшее от озноба тело, замерла сама в какой-то внезапной прострации. Видимо, пыталась еще раз прогнать в своей памяти все действия и отыскать главную ошибку. Отыскать главную причину того, что вот этот желанный ею и явно желающий ее мужчина сейчас отгородился от всего мира и ушел в неведомые дали. Настолько неведомые, что и сам позабыл, как они выглядят и что обозначают в его жизни.
Будь на месте целительницы иная женщина, она бы повела себя совершенно иначе. Обиделась бы или закатила истерику. Вскочила бы и ушла или, наоборот, определенными ласками заставила зажечься и сгрести партнершу в объятиях. Но девушка была слишком умна для свершения таких необдуманных поступков. Поэтому не стала ничего предпринимать. Расслабилась, уняла трепет своего сердечка и попыталась уснуть с твердой уверенностью в своей правоте:
«Он мне нужен весь и навсегда! А не частями и временно. Так что лучше подождать. Если он меня полюбит, то крепко, с максимальной самоотдачей и до самой смерти. В том числе и с четким осознанием, что его забытое прошлое никогда не вернется в нашу жизнь!»
Вскоре странная, полностью обнаженная, тесно прижавшаяся друг к другу на узкой кровати пара, не обменявшаяся даже единственным поцелуем, крепко спала. Впрочем, как и подавляющее большинство людей в форте, обретших новую надежду и уверенность в завтрашнем дне.

Глава семнадцатая
ЭПИЦЕНТР СОБЫТИЙ

Его императорское величество Телиан Пятый, видимо, имел время для подробного рассказа о свалившихся на его голову бедах. Потому что не спешил как можно скорее остаться с Верховным целителем наедине. Еще и шепнул при первой же возможности:
— Здесь я отдыхаю душой и телом. Так что не торопи меня и дай спокойно расслабиться.
Ответного ворчания ректора он не расслышал:
— Хм! Не торопи! Делать мне больше нечего, как только бродить по замку, академии да хвастаться нашими успехами. Работа ждет.
Но лично отвертеться от сопровождения высочайшего гостя Свирепой долины никак не получалось. И не положено было. И не отпускали его ни на шаг от императорского величества, закидывая вопросами да восторгаясь ответами. Хорошо еще, что всех основных ученых удалось разослать с мелкими заданиями, а на самом деле отправить на полигон, где срочно завершалось создание и оснащение кокона-ловушки под кодовым названием «Проба-2». Кстати, такое название придумал не кто иной, как разумный кальмар Прусвет, который помогал команде в меру своих немалых возможностей и в силу своего неусидчивого темперамента. Когда его спросили о поводе для такого названия, он хвастливо заявил:
— Когда я с графской четой Светозаровых сидел в одной тюрьме, мы сообща пришли к единому выводу: у любого разумного существа имеется всего одна попытка, чтобы вырваться из западни. И эта попытка должна быть реализована в течение первых, максимум вторых суток. В противном случае пленник застревает в рабстве надолго. Но если он успевает вырваться из ловушки, то пытается отомстить своему тюремщику опять-таки очень быстро. И вот если тюремщик имеет в запасе более мощную ловушку, он опять поймает сбежавшего пленника, но уже навсегда. Купидона Азарова мы в свое время успели опередить, и он нам больше сюрпризов сделать не успел. За что сейчас и засел на веки вечные своей живой плотью в неживом камне. Вот Дмитрий и говорил, что вторая ловушка должна называться «Проба-два».
Объяснение было признано сумбурным и непоследовательным, раскритиковано в пух и прах, но название тем не менее прижилось.
То есть проект пусть и с задержкой из-за нежданного визита первого лица чуть ли не всего мира Зелени, но двигался к завершению. Тем более что благодаря постоянному мысленному контакту с Эрлионой ректор академии был в курсе любой неувязки или трудности. И умудрялся решать некоторые проблемы, сидя за одним столом с императором и чуть ли с ним не в обнимку.
Но тот тоже отличался невероятной хитростью и уникальной наблюдательностью. Недаром умел анализировать и делать далеко идущие выводы по самым незначительным деталям в политике или по невольной мимике человека, находящегося в ключевой позиции при данном раскладе игры. Поэтому Телиан Пятый и не выдержал, спросив в упор:
— Куда это ты все время мыслями улетаешь? Словно и не со мной сейчас беседуешь?
— Пытаюсь предугадать, что у тебя за беды и какие действия по каждому возможному варианту мы можем предпринять, — не ушел далеко от истины Тител Брайс. Потому такой ответ прозвучал более чем откровенно. — Да и у меня проблем, не стану скрывать, хватает. Только одно это нежданное отсутствие графа выбивает из всего графика работ и уже давно спланированных исследований.
— Понимаю, понимаю. Ну так ведь у вас здесь уже некоторое время… — Император пристально смотрел в глаза ректора, словно пытаясь его загипнотизировать. — Не только граф умеет между мирами мотаться. Верно?!
На последнем слове он сделал особое ударение и пригнулся еще ближе. Понятно, что тягаться с целителем высочайшего, четвертого уровня император Рилли и мечтать не мог. Все его талисманы и гроша ломаного против такого мага не стоили, да и сделаны были не кем иным, как самим Тителом. Но сейчас Брайс сделал вид, что заволновался.
— С чего ты взял?
— Хм! Я все знаю, что творится в моей империи! — высокопарно изрек высокий гость, но тут же получил в ответ нравоучительную шпильку:
— Нашей, а не «моей».
В мире Зелени, где каждый человек от рождения мог исцелять в себе большинство болезней, ложь и неверное правление в высшей инстанции искоренялись довольно быстро на всех континентах и во всех государствах. Причем везде по-разному народ мог сместить находящегося на троне императора, короля, князя, а то и верховенствующего барона. Благодаря своему дару они могли устраивать тайное голосование. И не было случаев в мире, за исключением Успенской империи, чтобы воля народа не исполнялась практически немедленно.
В империи Рилли синекура императора считалась практически пожизненной. Да и старшему наследнику корона переходила порой плавно и без сбоев. Но! Право наследования и коронация утверждались всенародным голосованием. Не нравится принц — смена династии! А если и новый император не подходит, то, несмотря на пожизненное избрание, и на него имелись рычаги устранения: более половины недовольных среди подданных — и цветущий, порой молодой мужчина умирал от неизлечимых, причем неизлечимых даже целителями четвертого уровня, болезней. Вот и получилось, что синекура, но с весьма опасным двойным дном. И никто, никогда, даже в порыве лести или редкого подхалимажа, не мог заявить первому лицу в государстве: «Империя твоего величества». Империя Рилли принадлежала всем в ней обитающим поровну и с одинаковой долей ответственности.
Ну а уж Верховному целителю на роду было написано останавливать правителя и время от времени указывать ему на неуместность чрезмерных амбиций. Сработало и на этот раз, Телиан с досадой мотнул головой:
— Не цепляйся к словам! В любом случае — Рилли моя! И страна, и родина, и призвание! И ты понимаешь, что я под этим подразумеваю. Но и разговор ты увел в сторону, а меня очень интересует возможность зачисления в штат придворных отдельно взятого Торговца.
— Ну да, ну да! Ты вон уже графа Динозавра в придворные записывал.
— И не только в придворные! Я и породниться был не против. — Император напомнил о близких отношениях в прошлом, которые существовали между принцессой и Дмитрием.
— Ты, может, и хотел, а вот дочь твоя гонор решила показать. Да не на того напала! И в итоге что? Никакого родства из-за плохого воспитания.
— Умеешь же ты о хорошем напомнить! — еще больше раздосадовался высочайший гость Свирепой долины. — Но с другой стороны, впредь ей наука будет. И уж следующего Торговца никак не упустит.
— Не понял, — поразился ректор. — Ведь твоя дочь уже помолвлена?
— Была! Пару дней назад помолвка расторгнута по причине несхождения характеров. Так что, возвращаясь к поднятой теме разговора, надо постараться свести нового Торговца с принцессой. Причем быстро, пока она свободна от толп своих воздыхателей.
Эрлиона, все прекрасно слышащая, мысленно вмешалась в разговор, общаясь только с Брайсом:
«Папа Тител! Кажется, твой коронованный приятель слышал звон, да не понял, откуда он. Видимо, шпионы или наблюдатели доложили наверх, а в столице сделали неправильные выводы, ошиблись в возрасте или в принадлежности к полу. Так что можешь смело его знакомить со всеми стажерами папы Димы. Только про меня не рассказывай, а то Шу’эс Лав обидится, что я у него тайно обучаюсь».
«Да я ему прямо сейчас все и растолкую популярно, — развеселился Верховный целитель. — Ведь не по этим матримониальным делам он прибыл в долину. Кстати, что ты там уже насобирала из подслушанных разговоров придворных?»
«Кое-что вырисовывается, но пока не уверена, веду обработку всех оброненных словечек и недоговоренностей».
«Ладно, как нащупаешь тему, дашь мне знать, постараюсь своего приятеля порадовать старческой проницательностью!»
Ну а вслух Тител продолжил такую якобы вожделенную для собеседника тему:
— То есть хочешь для дочки жениха всемирно известного?
— Хватит притворяться! Рассказывай конкретно! — потребовал Телиан Пятый.
— Хорошо. Первые кандидатки, которые проходят под обозначением «стажеры», — это родная сестра графа и его милая супруга. Но они пока так же далеки от перемещения между мирами, как и ты.
— Ну, с этими все понятно, мог бы и не упоминать. Ты о мужчинах рассказывай! И кстати, почему до сих пор графская чета не наметила точную дату свадьбы? Это безобразие и неуважение к империи!
— А зачем на меня кричать? Вот у графской четы и поинтересуешься о свадьбе. Я по научной части и по целительской деятельности выступаю. М-да… так вот… Есть и мужчина.
Статный, видный, и уже умудряется видеть легкий контур створа между мирами.
— Вот-вот-вот! Кто он? О нем подробнее, пожалуйста.
— Высокий, с отличной осанкой, немного лысоват, правда.
— А лет сколько?
— Сто пятнадцатый пошел. Но выглядит на сорок, максимум на пятьдесят.
Император прищурился с подозрением:
— Ты что, издеваешься? Или, может, сам на старость лет хочешь мою дочь в жены взять? А что! Ты ведь еще моложе! Еще и сотни не стукнуло! А? Ты мне про молодых и здоровых рассказывай!
— Про здоровых, так про здоровых. Баюнг, из мира Ба, красавец, силач, воин. За долгую спячку подрастерял свою память, так что помнит себя тридцатилетним. Хотя и выглядит на сорок. Раньше смотрелся старше, но его уже помаленьку омолаживаем.
— Хотя в принципе такой возраст не проблема, — задумался Телиан. — Но вот вижу по твоей хитрой физиономии, что и с этим что-то не так. Признавайся, в чем подвох?
— Да он слишком уж высок.
— Как ты? — Ректор имел рост баскетболиста в двести пять сантиметров.
— Нет. Гораздо выше. Все три с половиной метра.
— Нет уж, нет уж! Слишком экзотично получается, хотя моя экстравагантная дочь может и за такое оригинальное тело ухватиться. Но я его вроде как не вижу? — Взгляд императора заметался по банкетному залу.
— Занят он, нельзя ведь некоторые опыты ни в коем случае прерывать, — выгородил Брайс и в самом деле сильно занятого баюнга.
— А есть кто-нибудь поменьше и помоложе?
— Как не быть! Но это уже последний кандидат! Хотрис зовут, самый смышленый и перспективный. Причем уже совершил геройский поступок, побывав в замке Торговцев с дивным названием Свинг Реальностей.
— О! То, что надо! Зови его сюда!
— А не молод ли он будет тебе в зятья? Пусть бы еще пообтесался, заматерел, опыта поднабрался.
— Ага, опыта! А потом, как Дмитрия, какая-нибудь красотка, раз — и уведет. Надо ковать железо, пока наковальня есть.
Тем временем ректор мысленно попросил магическую сущность:
«Эрли, пригласи Хотриса подойти к нашему столу. Только напомни ему все-таки о правилах этикета, а то еще кто-нибудь взбесится».
— Ну ладно, сейчас пошлем за ним кого-нибудь… — И сделал вид, что смотрит в противоположную от приближающегося стажера сторону.
Тогда как юноша чинно приблизился к столу, отвесил выверенный, элегантный поклон императору и спросил:
— Вы меня звали, господин ректор?
— Ах да, Хотрис! А я тебя везде высматриваю. Вот его императорское величество хотел тебя увидеть и оценить как будущего путешественника между мирами.
И еле сдержался, чтобы не расхохотаться. Шутка удалась: принцесса буквально ненавидела любого ухажера, который оказывался по возрасту младше ее хотя бы на месяц, а то и на несколько дней.
К чести Телиана, тот ни тоном, ни мимикой не выразил своего недовольства, мило поговорил со стажером, пригласил посетить столицу и обещал свое непосредственное покровительство. А когда юноша отошел, еще и удивил своего ученого собеседника:
— Отлично парень смотрится, к тому же перспективный, как никто иной. Так что, думаю, лет через пять можно будет и свадебку сыграть. Прекрасный зять получится. Как думаешь?
— Так ведь твоя дочь… — Ректор не мог скрыть удивления.
— А что дочь? Это она сейчас молодая и глупая, ветреная. А за пару лет я ее как следует воспитаю, после чего она, наоборот, к молоденьким женихам потянется. Да и ради интересов империи следует забывать про всякие личные приоритеты. Только представь, как сразу возрастет авторитет нашего государства, если на него станет работать персональный Торговец.
— Ну, насколько мне известно, Торговцы всегда работали в первую очередь на себя и ни к каким государствам не привязывались. У них как бы имелось собственное, независимое от всего мира государство.
Заметив отчаянную заинтересованность Телиана Пятого, целитель в общих чертах рассказал о том, что стало известно со слов Шу’эс Лава, хорошо знавшего о событиях полуторатысячелетней давности. Несколькими словами упомянул и о начавшейся конфронтации с самым подлым и вероломным врагом всех Торговцев, кратко описал события в мире Ба и завершившуюся войну пушистых альресков с гигантами баюнгами.
Вот как раз к тому времени как бы и время официального обеда окончилось. Ну и понятно, что настала пора делового разговора, того самого, из-за которого и прибыл так нежданно специальный поезд в Свирепую долину. Для этого Верховный целитель пригласил высшего правителя империи Рилли в свой кабинет и, оставшись с ним с глазу на глаз, отбросил все предписанные протоколом правила общения.
— Ну и сколько ты будешь ходить вокруг да около? Такое впечатление, что ты решился отречься от короны и страшно этого стесняешься.
Телиан Пятый вдруг обозлился и заговорил резко и с нажимом:
— А ты бы не стеснялся, если бы академию целительства нерадивые ученики растащили по камешку и скрылись в неизвестном направлении?!
— Что за сравнения? — даже обиделся Тител. — То простая корона, а тут целая академия! И отношение любого ученика к ней как наивысшей святости.
— Ну да. Ты еще начни утверждать, что новых Маурьи и Арчивьелов нельзя готовить и обучать в ином месте! А?
— Ну… Да можно в принципе, — замялся ректор, но тут же перешел в наступление: — И я тебе давно предлагал нечто подобное построить в столице, так ты не соглашался и все плакался по поводу нищенского состояния казны! Вот и получилось, что только граф Дин Свирепый Шахматный не пожалел ни денег, ни сил, ни времени и создал все это великолепие! За что я ему буду благодарен до конца своей жизни и ученикам завещать буду, чтобы благодетелю руки целовали.
Разговор на подобную тему между старыми знакомыми заходил уже не раз. При этом император буквально бесился, доказывая, что иначе и быть не могло, что он, дескать, думал о насущных делах Рилли и просто не имел права разбазаривать и так жалкие крохи всеобщего достояния. Как правило, в конце своих нелестных восклицаний Телиан проходился и по личности самого Торговца, называя его не иначе как хитрым и коварным пройдохой, который, пользуясь своими уникальными умениями, ввел собственную монополию на производство некоторых товаров и стал в итоге богаче, чем все правители Зелени, вместе взятые. И естественно, чтобы хоть как-то замолить грехи алчной наживы и склонности к аферам перед общественностью, только и пытается откреститься постройкой академии. Причем еще не известно, куда и в какие миры уйдет бо́льшая половина выпускников!
В ответ Верховный целитель чуть ли не с кулаками бросался защищать честь своего друга и соратника, доказывая, насколько тот щедрый, добрый и сознательный. Приводя в пример его меценатство и финансовое содержание не только всемирной академии целительства, но и сотни других, более мелких центров детского воспитания. Напоследок аргументировал цифрами доходов от всех вышеупомянутых оппонентом монополий и предъявлял статьи расходов, доказывая, что граф Дин чаще всего живет в долг и его частенько достают жадноватые кредиторы.
То есть это была одна из любимых и необъятных тем для споров между двумя крупнейшими фигурами, знаменитыми по праву не только в Рилли, но и во всем мире Зелени. По логике и привычке ожидалось, что и сейчас император пустится в спор, как всегда доказывая именно свое право на решение в последней инстанции и бешено отвергая в свой адрес все обвинения или даже намеки на некомпетентность или недальновидность.
Но вышло все иначе. Телиан Пятый вдруг ссутулился, взгляд его потух, а лоб прорезали глубокие складки печали. Неожиданная пауза в разговоре заполнилась тяжелыми вздохами, и только после этого стала приоткрываться правда и трагедия рухнувшей на императора и его окружение беды.
— Ну да, ну да. В самом деле, и благодетель, и спаситель.
Что Верховному целителю очень не понравилось. Теперь он уже точно поверил, что случилось нечто весьма неприятное и из ряда вон выходящее. А тут еще и Эрлиона наконец-то собрала сведения после прослушиваний и сделала соответствующие выводы:
«Папа, кажется, в столице совершена кража всех времен и народов. Подробностей еще не могу понять, но вся, ты представляешь себе, вся (!) казна исчезла из имперских хранилищ! Начальник личной стражи императорской семьи чуть ли не постоянно висит на телефонной связи и полунамеками продолжает выспрашивать у главного казначея и министра внутренних дел о том, как проходит следствие и что удалось отыскать. Но пока на след преступников так и не вышли».
«Ого! Как говорит твой папа Дима: „Нет слов! Одни междометия!“ Тогда понятно, почему наш гость так тянет. Ему самому страшно в этом признаваться, потому что именно его и обвинят в первую очередь. А сама ведь понимаешь, как на нашей планете решается высшее правосудие: больше половины подданных обозлятся, посчитают вором своего высшего правителя, и тот за два дня сляжет с летальным исходом. В самом деле беда».
Но вслух не стал сразу показывать свою информированность, а, положа руку на плечо Телиана Пятого, постарался придать ему уверенности и присутствия духа:
— Да ты не переживай так, рассказывай. В любом случае сделаем все, чтобы тебе помочь. Мы ведь тебе, как одному из самых лучших и честнейших императоров в нашей истории, верим, и ты знаешь, что в больших делах старые обиды или недоразумения не в счет.
Высокий гость еще раз вздохнул и убитым тоном приступил к повествованию:
— Обокрали!.. Полностью обокрали!

Глава восемнадцатая
ЛЕСНОЙ РЕЙД

За всю ночь защитников форта так никто больше и не побеспокоил. На несколько десятков потерявших своих хозяев прикормышей дозорные старались не обращать внимания и тем более тратить стрелы. И только дежурное отделение в количестве десяти крепких, жилистых воинов трудилось не покладая рук. Цепляли крючьями туши таранов, затягивали их в крепость и там со всей сноровкой разделывали на мясные полуфабрикаты. Причем для внутреннего наполнения набиваемых колбас использовалось и нежное мясо некоторых съедобных прикормышей. То есть только благодаря трофеям этого ночного сражения несколько последующих дней над оплотом человечества будет куриться дымок и распространяться ароматный запах готовящихся копченостей.
Но как только стало светать, на стены поднялись офицеры с комендантом, обозрели хозяйским взглядом окрестности и скомандовали подъем половине личного состава. То есть работы по срочному закапыванию ядовитых или отравленных останков начались еще задолго до завтрака. Ну и понятное дело, как всегда, особое внимание уделяли сбору стрел, основному боезапасу для борьбы с магическими тварями на дальнем расстоянии. Не будь такого многократного использования этого боезапаса, от укрепления давно остались бы только пустые, прогнившие постройки.
Внутренняя жизнь в центральных строениях форта тоже начала набирать обороты с окончанием ночи. Как только во дворе забрезжил рассвет, Дмитрий проснулся сам и почувствовал, как со вздрагиванием выходит из сна Майлина. Полежав с минуту, затаив дыхание, девушка тихонько выскользнула из-под одеяла, быстренько оделась и выскочила из помещения, даже не скрипнув ни дверью, ни половицей. Словно бестелесная тень.
«Неужели обиделась на меня до такой степени, что мы теперь станем врагами? Или что она про меня там надумала? Может, все-таки поймет и даст мне время для более отчетливого понимания, что мне хочется? Все-таки я не смогу порадоваться нашим отношениям, если меня будут и дальше терзать такие вот невнятные и неопределенные воспоминания».
Именно с такими мыслями Светозаров и понял, что больше не уснет. Довольно бодро вскочил, размял залежавшееся на одном боку тело и быстренько, попутно одеваясь, сделал ревизию своего внутреннего состояния. Чудо самоизлечения не просто входило в финальную стадию по оздоровлению, но теперь уже окончательно показало, что ранее неизлечимые самостоятельно травмы, а то и несовместимые с жизнью, Торговец научился устранять в течение нескольких дней. Единственное важное условие — это полноценное, даже чрезмерное питание. Очень чрезмерное.
Получилось как в той поговорке: «Про волка только присказка, а он уже на порог!» Воспоминания о еде вызвали в желудке еле терпимые спазмы голода! И это при том, что и ужинал вчера пару раз, и после сражения съел за пятерых! И ведь совесть не позволит именно сейчас ввалиться на кухню и потребовать у кухарок «предварительный» завтрак. Или правильнее сказать «разогревающий»? А то и проще: «заморить червячка»? И даже не червячка получается, а здоровенного удава!
Пришлось срочно измышлять, чем бы занять свои мысли и отвлечься настолько, чтобы не вспоминать пока о еде. Лучшего способа, чем еще раз спокойно осмотреть свое оружие, — не сыскать. Раскрыл ставни, перенес стол к окну и уже при первых лучах местного солнышка стал разбираться с теми предметами, которые казались ему незнакомыми и которые он не знал, как применять.
Больше его заинтересовал предмет в виде продолговатого сундучка. Причем руки словно сами помнили предмет и могли обращаться с ним на ощупь. Вот этот край крышки «сундука» вроде как утапливается большим пальцем, значит, служит кнопкой пуска. Вот этими выпуклостями в ладонь… это утолщение держать к себе. А вот эту имитацию отверстия с противоположной тыльной стороны устройства направлять на…
Дальше память буксовала. На кого или на что направлять? Ну и главное: для чего направлять? Просмотр внутренностей магическим сканированием показал невероятную сложность прибора, который запитывался к работе энергонакопительным кристаллом в виде алмаза величиной с горошину. Виднелась и знакомая матрица персональной настройки. Мало того, с тыльной стороны имелся некий энергопровод все к тому же алмазу, говорящий о том, что, подавая на него любую правильно сконцентрированную энергию, можно миниатюрный аккумулятор подзаряжать.
«Занятная штуковина! Скорее всего, и никто другой ею, кроме меня, не сможет пользоваться. И ведь наверняка я ее с собой недаром носил, если уж от другого убойного оружия отказался, которого в моем замке целый арсенал. Но вот что с ним делать дальше? Испытать, что ли? Прямо вот на этой толстенной наружной стене? Вон какие бревна толстенные, и в два ряда! Крепость!»
Он уже и направил сундучок на стену, и кнопку приготовился нажать, да благоразумие остановило: «Что за спешка?!» В самом деле, если уж испытывать вещь, а то и оружие с забытыми свойствами, то лучше это делать вне форта, а то и в лесу. Да и прислушавшись, прямо за стеной услышал голоса. Наклонился в окно и обозрел тех самых мясников, которые разделывали туши таранов. Причем к раздельщикам присоединилось с полтора десятков женщин, и понятно, что шум там теперь стоял, словно на рынке в час пик.
Проходящий мимо барон Данью приветственно махнул своей огромной ручищей:
— Здорово, Дин! Как спалось и как самочувствие? — После его вопросов чуть ли не все в огромном дворе притихли и уставились на выглядывающего из окна главного героя нынешней ночи.
— Нормально, спасибо! И тебе здравствовать!
— Поход в лес не отменяется?
— Нет. Как только позавтракаем, соберемся, и в путь.
Но спрятаться обратно в комнату и закрыть окно не дали вопросы одного из мясников:
— В лес? Так почему мы об этом ничего не знаем? У нас все приправы и ароматные травки закончились! Чеснока ни дольки не осталось! Колбасы заправлять нечем! Может, и от нас пару человек пойдет?
Так как спрашивали конкретно у Дина, то он и ответил:
— Да на здоровье! И не только одна пара, а и две может отправиться.
Разницы большой не было, пусть хоть половина обитателей форта идет, прикрыть их сознание от магических атак хищников труда не составит.
И только вернувшись в комнату, заметил, что уже не один. Майлина сидела на стуле, а на столе красовался поднос, переполненный блюдами и разносолами.
— До завтрака еще есть время, так что можешь немного подкрепиться.
— Соглашусь, но только с одним условием. — Светозаров положил «сундук» в карман сюртука и присел на второй стул. — Если ты без всяких возражений будешь кушать со мной вместе. Отговорка, что ты уже позавтракала, не принимается.
— Ну ладно, только я и в самом деле не голодна.
Но хитрость девушки не сработала: сколько она клала себе на тарелку, столько и Дмитрий, сколько она откусывала, столько и он. Так что в конечном итоге и после небольшой шутливой перепалки она стала есть в полную силу. Набросился на еду и чужестранец. А когда сытая целительница откинулась на спинку стула, понял, что она уже больше не сможет в себя впихивать, и в два счета доел все оставшееся. Похлопал затем себя по животу и глубокомысленно изрек:
— Ну вот, теперь можно спокойно и на завтрак выдвигаться!
— У тебя просто поразительный аппетит! — не сдержалась Майлина от выражения восторга. — Богатырский!
— Ну да! Недаром о таком, как я, говорят, что его легче убить, чем прокормить.
— Скажешь такое! Кормление в любом случае окупается сторицей.
Они вдвоем еще немного пошутили на тему излишнего обжорства и громадного плюса, которое дает в умении спасаться от ожирения умение исцелять. Девушка весело смеялась и выглядела если не явно счастливой, то весьма довольной жизнью. После чего Дмитрий сделал определенные выводы и вздохнул с облегчением:
«Кажется, она умней, чем я мог предполагать. Такими терпеливыми и дальновидными женщинами порой и королевы не бывают. А значит, она тем более достойна более осмысленного, искреннего и преданного отношения к ней. Так что не будем форсировать события. — Он засмотрелся, как Майлина ловко застилает новую простыню, поправляет одеяло и взбивает подушку. — Хотя, может, я уже к вечеру и сменю свое предварительное решение: все-таки формы, изгибы тела у нее колдовские. А губки… Ого! Я, кажется, уже начинаю жалеть о так бездарно проведенной ночи».
В офицерской гостиной на вошедшую парочку офицеры, гульдены и коллеги-целители старались пристально не смотреть. Так, только косили взглядами. Зато ворвавшаяся за стол с некоторым опозданием вчерашняя ленивица сегодня смотрелась как живой огонь. Еще и ее копна рыжих волос усиливала впечатление пылающего пламени. Смеялась, ликовала и подпрыгивала на своем стуле, словно на резиновом мяче. Задела, посмеялась почти над каждым из присутствующих и наконец дошла до Майлины, словно только сейчас ее заметила:
— О! Богиня-охотница?! Ты здесь?! А мне сказали, что тебя теперь до обеда не разбудят после бурной ночи. Неужели обманули? Неужели тебе было так хорошо, что даже сон потеряла?
Лицо молодой целительницы расплылось в блаженной улыбке.
— Ты знаешь, подруга, мне было настолько хорошо, что боюсь теперь вообще никогда не уснуть.
Не разобравшись, врут ли ей или издеваются, Рыжик тут же с хитрым взглядом атаковала чужестранца:
— А как вашей светлости нравится в нашем форте? Правда, великолепное обслуживание?
Прежде чем ответить, Светозаров прожевал кусок пирога, запил его и только потом повернулся к ставшей вдруг такой бойкой и говорливой целительнице:
— Вижу, что моя вчерашняя операция и тебе принесла огромную пользу. Конечно, не мешало бы тебя еще раз осмотреть, но и сейчас видно, что удаление нароста тебя совершенно изменило. — После чего намеренно обратился только к гульденам: — Присмотритесь, коллеги, еще вчера Рыжик имела бледный окрас щек и от оглушающей лени не имела желания ни спорить, ни возражать. А сейчас? Да она теперь настоящий огонь! И теперь уже точно соответствует внешности. Да и вчера на стене она действовала совсем иначе. Не правда ли?
Последний вопрос адресовался как маркизу, так и коменданту форта. Оба с восторженным мычанием закивали головами, но ответить первым успел главный врач:
— Да она еще в первых стычках вела себя по-геройски, а в решающем сражении так рвалась вперед, поняв, что оглушенных спускать на веревках во двор не придется, что сама лично ухайдакала копьем двух слишком проворных прикормышей. Те уже и на стену почти взобрались, когда наша коллега их проткнула ударами копья. Горжусь…
Последнее слово главный врач произносил уже с замедлением и недоумением: Рыжик закрыла лицо руками, а ее плечи сотрясались от рыданий. Это продолжалось с полминуты при полной растерянности всех присутствующих, после чего рыдающая целительница вскочила на ноги и убежала из гостиной.
— Не останавливайте, — попросила старшая медсестра, хотя все и так сидели без движения, — пусть успокоится.
— Что это с ней? — вырвался вопрос у самого молодого офицера.
— Ее просто ни разу в жизни еще не хвалили, — пояснила женщина уставшим, но умиротворенным, довольным голосом. — Да и раньше она явно страдала, я только теперь это поняла. Бывало, прорвется нечто яркое и буйное в характере, блеснет… и опять серость и равнодушие.
— Тогда будем считать операцию более чем успешной, — подытожил Дин. — Но как состояние двух наших новых коллег?
Здесь уже не удержался от восторгов сам магистр Зарнар:
— Невероятно! Я перед завтраком осмотрел несчастную девицу, которая полжизни провела калекой: она уже нормально ходит! Правда, еще боится выпрямиться и шагнуть с размахом, но это со временем исправится в сознании само. Да и выглядит она так, словно на свет родилась заново, подтолкни чуть-чуть — и на радостях в небо улетит. Кстати, Ярок, — он обернулся к интенданту форта, тощему высокому мужчине, который тоже опоздал на завтрак, а теперь ускоренно наворачивал свою порцию. — Ты распорядился, чтобы сюда к нам в гостиную добавили еще два места для новых целительниц?
— Ха! — нервно отозвался тот. — Они уже и завтракать были обязаны с нами. Но, видимо, еще стесняются. Вы уж на обед сами в приказном порядке тяните. Мне некогда. — После чего покосился на чужестранца и добавил поспешно: — Если мы, конечно, успеем вернуться к обеду. Я на всякий случай распорядился приготовить в дорогу сухой паек на двое суток.
— Хватит и на одни сутки, — безапелляционно высказался Светозаров. — Мы сюда должны продукты привезти, а не отсюда вывезти.
Маркиз делал вид, что уже давно добровольно сложил с себя груз общего командования, и задумчиво молчал. Но вот комендант все-таки не удержался от ехидства в следующем вопросе:
— А какой на завтра состав отряда планируется? Мне ведь надо как-то смены распределить и дежурства.
— Будет видно по обстоятельствам и результатам нашего сегодняшнего похода в лес. Ну и сразу вопрос о состоянии людей: помимо сборщиков лесных даров, или что мы там еще будем грузить в пять повозок, есть возможность взять тридцать лучников для прикрытия?
Офицеры переглянулись с маркизом, но первым слово перехватил Ярок Гундес, интендант форта:
— Почему только пять? Набирать — так десять, а то и пятнадцать!
— А столько ездовых и сборщиков наберется?
— Легко! Все гражданские лица, тут собравшиеся, согласны идти рядом с повозками и на месте интенсивно заниматься сборкой. Тем более что шишки нам нужны не только для питания, но и для обогрева кухонных очагов.
Только сейчас Торговцу вспомнились россказни Фиалы, в которых она хвасталась, что остатки шишек горят не хуже угля и лучше иных дров. Да и вообще на эти шишки люди молиться были готовы: вырастали они и созревали целых три года. Но что самое интересное, что, какой бы ветер или ураган по лесу ни проносился, шишки от веток не отрывались. А падали только и исключительно в конце ночи, перед самым рассветом. Именно тогда даже хищники старались или сидеть в укрытии, или выходить на открытые пространства. Эта кий «дар леса», весом до десяти килограммов и падающий с высоты сорока метров, мог проломить голову не только человеку. А посему сразу стала понятна жадноватая запасливость Ярока Гундеса, ему ведь приходилось обеспечивать кухни топливом. Теперь лишь от самого графа и зависело, сколько людей он в общей сложности может прикрыть своими магическими умениями. Пойдут-то все желающие, но вот не пришлось бы их потом обратно вместо шишек везти в повозках.
— Хорошо. Запрягайте пятнадцать повозок.
От этих слов лицо Ярока расплылось в довольной улыбке, и он выскочил из офицерской гостиной. Вскоре со двора послышались его громкие распоряжения.
— А что с лучниками? — заволновался комендант. — Неужели хватит тридцати? Тем более что это не открытое поле, а лес, там одновременно за всеми единым взглядом не уследишь.
— Я буду двигаться впереди, выискивать затаившихся тварей, если там таковые будут, и уничтожать. Судя по вашим рассказам, остальные монстры, когда их начинают массово уничтожать в дневное время, просто разбегаются?
— Да. Но…
— Вот и отлично. Лучники нужны в основном для добивания хищников, чтобы я чрезмерно не тратил на этих визгливых тварей энергию своего оружия. Остальной состав определяйте сами. — Словно невзначай, Дмитрий придвинул к себе миску с каким-то салатом мясного толка, к которому никто не притрагивался, и тоже не удержался от иронии: — Вы ведь тут лучше знаете, как командовать. Выступаем через полчаса. Ко мне еще будут вопросы?
Может, вопросы и были, но маркиз Зарнар так строго посмотрел, что на коллег, что на офицеров во главе с комендантом, что те только покачали головами и поспешили на выход. Кажется, между ними уже до завтрака было распределено, кто может прогуляться в лес, а кто вынужден оставаться в обороне форта.
Через минуту за столом рядом с Торговцем остались только маркиз и сидящая с полностью независимым видом Майлина. Причем на явные ужимки и грозные взгляды магистра, отсылающие и ее вон из помещения, она с гордым и независимым видом не реагировала. Мол, если хочешь говорить наедине, выходи сам и зови за собой кого хочешь. А я тут особа приближенная и нахожусь при нашем госте как его… правая рука или доверенная телохранительница.
Вслух попенять непонятливой молодой коллеге Эрик не решился, но разговор все-таки начал. При этом он старался не смотреть на собеседника, который довольно успешно уже расправлялся с миской особо калорийного, как он осознал, салата.
— Дин, у меня тут возникли трудности в определении твоего происхождения. С одной стороны, мы в любом случае тебе страшно признательны за такую неоценимую помощь в обороне форта.
— Да брось, Эрик! Какие могут быть счеты, если ты мне жизнь спас? Все нормально, и не надо терять время на расшаркивания.
— Согласен. Но с другой стороны, я просто с ума сойду, если не узнаю, откуда ты. Да и остальные все не могут заснуть, мучимые тем же вопросом. Тебе наверняка понятны наши терзания. Верно? Ведь если существуют еще такие же люди, как ты, то наш мир будет спасен.
— Увы! Пока о таких людях, как я, мне самому ничего не известно. В общем-то… — Одна миска была доедена, и Светозаровым с довольным хмыканьем была встречена вторая, которую Майлина подала с дальнего края стола. Но перед тем как вонзить в еду вилку, он озадачился: — Этот салат почему никто не ел?
— Приготовлено специально для тебя по особым рецептам усиленного питания, — обрадовал маркиз. — Хватает для дневной нормы на шестерых человек.
— Ого! Кажется, и пятнадцать повозок не окупят моего содержания! — Но вилку таки вонзил в скопление какого-то мяса. — Но в любом случае я обещаю, что ваш мир будет очищен от этих мерзких магических тварей и люди заживут спокойной жизнью. Вскоре я закину сюда рыцарей-добровольцев, на которых магия не действует вообще. Вот они и займутся вашим спасением.
— То есть ты не отрицаешь, что прибыл из другого мира?
— Если этот факт никого не пугает и не вызовет всплеска предрассудков, то да. Не отрицаю. Еще вопросы?
Эрик Зарнар выглядел весьма довольным.
— Нет! Доедай спокойно, пойду и я приготовлюсь к прогулке. Если ты не против.
— Шутишь? Я ведь уже говорил, что здесь только как гость и никем командовать не собираюсь.
— Шучу, конечно! — Маркиз оглянулся уже в дверях. — Но твои советы всем нравятся больше, чем приказы коменданта.
Уже совершенно не стесняясь оставшейся рядом целительницы, ненасытный чужестранец доел все, что было на столе. После чего в первый раз на ее памяти вздохнул с необычайной тяжестью:
— Уф! Что-то я переел.
— Как жаль. Я уже собралась бежать за Фиалой.
— Да? Хм! Может, и в самом деле сбегай?.. Ладно, ладно! Не смотри на меня так. Это я уже так шучу. Многие философы утверждают, что смех помогает быстрей переваривать пищу. Ты никак тоже собираешься с нами в лес?
— Несомненно. Тем более что ты мною командовать не можешь. — Девушка посмотрела на него строго и оценивающе. — Или хочешь отказаться от прикрытия твоей персоны самым метким стрелком?
— Да. Ты мне просто не оставляешь свободы выбора, — ответил Торговец несколько отстраненно.
А сам тем временем, так и не вставая со стула, старался быстро совершить два нужных дела. Очередная ревизия здоровья не выявила и малейших отклонений от нормы в здоровом и молодом теле. А вот осторожное подглядывание в межмирское пространство и огорчило, и обрадовало. Первое — о том, чтобы соваться на тропы между мирами, пока нечего было думать. А второе — кажется, ураган и торнадо хоть и медленно, но успокаивались. Так что если не день-два, то неделя-вторая, и можно будет легко вернуться домой. А потом в этот мир Мерлан и надлежащую помощь доставить из рыцарского мира Гинвейл.
А чтобы не засиживаться и не мучиться сомнением — вперед! На бой с тварями! Или на решение продовольственной программы на отдельно взятом участке фронта! Или на обеспечение системами защиты воинов все того же вверенного ему временно участка. Если погрязнешь в скуке — завалят с головой разные болезни и печали!
Так что вскоре граф Дин возглавлял заметную колонну всадников и караван из пятнадцати внушительных повозок, крытых прочной тканью на высоких дугах. Пешие сборщики бодро вышагивали рядом с гужевым транспортом, хотя у каждого из них имелись как минимум нож и меч. Большинство несли с собой еще и лук со стрелами. Прикрытие магистра-чужестранца — хорошо, но и личное оружие в лесу никогда не помешает.
Из гульденов в этот поход отправились только маркиз Зарнар и его молодая коллега Майлина. Из офицеров — только Ярок Гундес. Видимо, интендант мечтал собственными руками создать значительный запас так дефицитного для него топлива, чеснока, целебных травок. Помимо них и тридцати лучников форта в середине колонны гарцевали на коне барон Данью и пятеро охотников-истребителей. Понятно, что такая ударная сила придавала уверенности гражданскому люду.
Уже на втором километре петляющей между холмами дороги Светозаров попросил:
— Выдвигаюсь вперед метров на сто, максимум сто двадцать. Стараемся выдержать эту дистанцию между нами.
— Зачем? — удивился Эрик.
— Попытаюсь хоть одну тварь привлечь на себя. Надо еще раз проверить действенность своего оружия.
— Но если нападут на нас с тыла?
— Трубите в рожок, я в любом случае успею вернуться. — Заметив, как целительница тоже собралась пустить коня вскачь, строго сказал специально для нее: — Еду один!
Кажется, в его глазах настолько ясно прочиталось очередное действие, что Майлина смутилась и дисциплинированно осталась в голове колонны. Она поняла, что в случае неисполнения приказа граф просто ее оглушит из своего парализующего оружия и ее с позором повезут в повозке. Да и верно, раз обстановка боевая, то командовать должен кто-то один. Если уж маркиз, один из сильнейших магистров королевства, выполняет распоряжения чужестранца, то и начинающему гульдену не с руки показывать свой гонор.
Уехав вперед, Светозаров первым делом испытал непонятный ему то ли прибор, то ли оружие. Обезопасил на всякий случай вначале себя по максимуму. И только потом нажал на край-кнопку. Устройство, направленное на лес километрах в шести, тихо загудело, но ничего вначале видимого не произошло. Тогда Торговец стал варьировать свое восприятие, раз за разом нажимая на явный пускатель устройства. И один раз таки уловил краем зрения некий узкий луч, уносящийся вдаль.
«Ага! — восторжествовало сознание. — Значит, все-таки не только гудит, а и в остальном исправно! Вопрос только в том, что это за луч такой и для чего служит. Надо бы для испытания на какую-нибудь тварь направить, авось у нее зубки-то и выпадут… вместе с рогами».
Затем перешел к осмотру окружающих холмов, для чего вогнал свое тело в медитацию и попытался просканировать окружающее его пространство на наличие теплокровных существ. Дело весьма сложное и изощренное, но ведь недаром ректор Брайс столько времени пытался вдолбить это умение в голову. Сейчас оно сработало неожиданно быстро, причем настолько ярко и сильно, что оставалось лишь самому поражаться.
«Ну вот, еще добавка к новым умениям и силе! Дружище Тител будет поражен моими талантами. А если еще разок с такого же дерева упаду, то придется не ему мне, а мне Верховному целителю уроки давать. Три раза ха-ха! О! А вот и живность! Как говорится: „На ловца — бежит овца!“ Ха! Может, и не овца, но зато отлично в рифму получается».
С левой стороны, пока еще не видимые за холмом, передвигались две какие-то крупные твари и десятка три поменьше. Кажется, до них донесся запах, и они, слетевши с дневной лежки, сорвались в атаку. Нет чтобы, глупым, взобраться на холм, увидеть огромную толпу людей, которая им явно не по зубам, да убраться восвояси. Хоть и магические твари, а ума у них нет и быть не может. Тем более они не могли знать, что у дороги справа, в распадке, затаилась в засаде еще одна тварь. Видимо, ей попадались на дороге одинокие путники раньше, вот и понравилась этакая лежачая охота. Лежишь себе, силы не тратишь, а жертва сама к твоему рту приближается.
Увы, нынче этой твари уже не полакомиться человечиной или кониной. Вышел ее срок! На всякий случай испытывать «сундук» Торговец не стал, а сменил его на проверенный, пусть и не настолько уж смертоносный парализатор.
Первыми с ходу, только оказавшись в пределах прямой видимости, атаковали монстры слева, две строкоци и тридцать один прикормыш. Их стрекот резал по ушам, заставлял человека кривиться, а коня фыркать, но больше ничего не произошло. Всадник так и двигался по дороге. Зато возмутилась такой наглой попыткой отобрать у нее долгожданную добычу лежащая в выемке старья. Она лихо вскочила на ноги и выдвинулась на дороге прямо в лоб. Впереди нее громадными скачками подскакивали уродливые рапаны, и Дмитрий понял, почему такое вкусное мясо этих зубастых лягушек люди едят так неохотно: слишком уж противные на вид существа. Особенно при дневном свете.
Всего лишь четыре нажатия на курок парализатора, и почти все хищники упали, несколько раз дернулись в конвульсиях и затихли. Только один рапан, проявив недюжинную сообразительность и мощный инстинкт выживания, резко развернулся прямо в прыжке и с утроенной прытью умчался за ближайший холм. Добивать это создание не было ни малейшего смысла. И так придется идущей сзади колонне расчищать дорогу от тел.
Кстати, движущиеся сзади воины прекрасно знали, что вскоре твари могут опять прийти в себя и встать на ноги. Поэтому, прежде чем оттащить туши в стороны, безжалостно добивали хищников, втыкая мечи в самые уязвимые места.
Остальные шесть километров до леса преодолели менее чем за час. И вот там, так и движущийся в выдвинутом авангарде, Торговец оказался несколько озадачен. Потому что первым увидел сразу три зерпры и почти пять десятков самых разнообразных прикормышей. Похоже, эти твари то ли не успели на ночное сражение, то ли благоразумно не приняли в нем участия и отступили к лесу, но, судя по их расположению, они все не просто отлеживались или спали, а еще и сидели в засаде. Потому что практически все полукругом оцепили горловину дороги, готовясь напасть на людей, движущихся в любом направлении.
Вот только вся закавыка заключалась в том, что все твари не просто отдыхали, а… спали! Причем так крепко, что не реагировали на всадника, когда тот приблизился к одному из монстров на пять метров. Парализатор на такое расстояние достать не мог при всем желании, уж его свойства граф Дин знал прекрасно. Но тогда с какой стати чудовища вывернулись животами кверху и чуть не похрапывают от глубокого сна? Нежели хворь какая с ними случилась? Аль переели чего? Хотя воспоминания о пище, которую предпочитают местные твари, сразу направили конкретные действия в конкретное русло. Дмитрий достал пистолет и прицельно выстрелил прямо в глаз зерпры. Громадная гусеница-питон вздрогнула всем телом, после чего затихающий хрип возвестил о полном умерщвлении твари.
«Значит, все-таки спала! — Иного вывода и не получалось. — А остальные даже лапками или усиками не шевельнут. Хм! Однако! Если это не солнышко их так разморило, то только одно в голову приходит. Скорее всего, так подействовал луч, исходящий из „сундука“. Причем я ведь даже прицельно не направлял его на опушку! Рассеянный луч, и на таком гигантском расстоянии? Если это правда, то я могу смело выбросить и свой парализатор, и свои пистолеты! Шутка. Так, а кто у нас тут еще в лесочке зашхерился?..»[5]
И опять замер в медитации.
Тем временем с тылов подтянулись и лучники авангарда, посматривая на спящих тварей с немым недоумением, страхом и восторгом одновременно. Они никак не могли сообразить, что такого с ними сотворил чужестранец, потому как предыдущие параличи заставляли хищников падать и укладываться совершенно в иные позы.
Первым подъехал Эрик, заставивший Майлину остаться чуть сзади. Постоял и обратил на себя внимание легким покашливанием.
— Да-да, я уже закончил, — вышел из транса граф. — Практически ничего опасного в округе не наблюдается. Слева метрах в пятистах одна тварь тоже неопасная, справа, в километре, еще две. Ну те вроде как и в самом деле спят. Еще три — впереди в едином логове, далековато, но почти рядом с дорогой. Так что смотаться придется. А пока пусть ребята добивают этих. Только осторожно и с оглядкой.
С такой приятной работой мечники справились быстро. А потом так же деловито взялись за уборку лесных плантаций. Конечно, под плотным присмотром оставшихся воинов и магистра.
Сам же Торговец, захватив с собой только пятерку лучников и Майлину, рысью объехал места с остальными тварями. Слева просто добили, заодно глянув, что дальше, еще левее, в лесу делается, а справа, на этот раз уже зрительно и в упор, был опробован так отлично показавший себя «сундучок». Воздействие этого оружия поражало: короткое гудение и мотание прибора как поливочным шлангом. И все! Воины, деловито вытащив мечи, начинают добивать неопасных уже для человека тварей.
То же самое произошло и возле логова сразу трех рогатых таранов. Что их, что их прикормышей уничтожили и быстро, и с пользой. Потому что от рогатых жираф еще и лучшие, самые нежные куски мяса отрубили. Да и то после категорического приказа интенданта. Кажется, недавний скудный паек, который приходилось выдавать сослуживцам, превратил его в жадного и запасливого хомяка до конца жизни. И эта фобия грозилась испортить жизнь окружающим: часа через четыре караван двинулся обратно к форту на таких переполненных и перегруженных телегах, что идущие рядом сборщики при каждом очередном скрипе колес норовили отскочить в сторону. Побаивались, что при поломке колеса или оси их завалит насмерть.
Кто хотел, ел прямо на ходу уже на пути домой. Ибо обеденного перерыва при такой авральной работе не существовало. Зато запаслись практически всем возможным: от шишек и мяса до трав, чеснока и многочисленных корешков для приправы.
А Торговец успевал и за обстановкой следить, и с маркизом оговаривать завтрашний поход в горный массив Кальпири. С новым оружием, происхождение которого он так пока и не вспомнил, ему были не страшны все твари этого мира.

Глава девятнадцатая
ОТКОМАНДИРОВАННЫЕ ДЕТЕКТИВЫ

Факт ограбления казны и в самом деле выглядел более чем печально. Особенно печально — для императора, а то и для всей его семьи. Ведь если народ сгоряча не разберется в невиновности правителя, то неизвестные болезни, насланные планетой, и всю династию могут выкосить. Бывали прецеденты в многовековой истории, бывали…
Да и сам способ кражи, а вернее отсутствие следов и улик, мог свести с ума любого следователя. Ни один замок не тронут, ни одна дверь не повреждена, ни одна стена, пол или потолок не проломлены, и бодрствующая стража на местах. Все цело, все нерушимо и все не тронуто, кроме национального достояния империи. А уж там было что брать!
Помимо текущей казны, так сказать употребляемой в рамках годового бюджета, в отдельных громадных помещениях хранились сундуки с драгоценностями, редчайшие реликвии истории, уникальные природные и магические артефакты, бесценные произведения искусства, которые только и выставлялись на обозрение избранной публики по большим праздникам. О ювелирных изделиях, хранящихся вместе с казной, их красоте и невероятной цене ходили легенды и передавались небылицы. А про некоторые алтари, троны, шкатулки и короны прошлых тысячелетий вообще знали в империи несколько человек. И вот все это в единочасье пропало! До последнего золотого, до последнего серебряного колечка, до сделанных из платины мер длины и весов. Все! Все, что нажито и собрано непосильным трудом предыдущих императоров и всего народа Рилли!
Да что там говорить, даже личные короны императорской семьи, которые они надевали при официальных церемониях и которые хранились в «текущем предбаннике», неизвестные злоумышленники похитили.
— Теперь мне даже на люди нельзя показаться, — горевал Телиан Пятый. — Хожу в повседневном, рабочем заменителе из легкого картона с позолотой.
Причем обнаружили кражу ранним утром, как раз перед отъездом на север, куда глава государства отправлялся на открытие новой ветки железной дороги. Вполне естественно, что казначей отправился в «текущий предбанник», где намеревался взять, а потом и выдать секретарю императорской фамилии изрядную долю наличности. Хоть и первое лицо государства путешествует с почти деловым визитом, но и у него всегда имеются личные расходы. То покупки, то выполнение капризов принцессы или младших сыновей, за которые всегда порядочный человек платит наличностью.
Вон казначей и обнаружил, что предбанник пуст. Вначале заорал, потом перешел на охрипший визг, созывая стражу и офицеров всех уровней. Потому как вначале предположил, что обокрали только помещение с текущими расходными капиталами. Но, уже собравшись бежать на личный доклад императору, на всякий случай вскрыл двери и в основные хранилища. Вот там его, маломощного, и прихватил сердечный приступ. Еле придворные Арчивьелы успели спасти беднягу от смерти. Впрочем, как и еще двоих человек из многочисленной и давно проверенной стражи. Настолько честнейшие и преданные империи люди распереживались.
Естественно, что и самого императора чуть кондратий на тот свет не уволок. Благо, что с первой минуты стал крепиться и направлять энергию печали в иное русло. Приказал держать все в тайне и начать немедленное следствие. Потому что сразу понял: это дело рук не простых воришек. Здесь либо неведомые маги могли так постараться, либо не кто иной, как… Торговцы!
— Ну а кто еще мог уволочь все, да еще со всеми стеллажами? — нервно восклицал он в конце своего рассказа. — Ты представляешь?! Даже дешевые, потрескавшиеся деревянные подставки под сундуки забрали! Все! Даже пыли не оставили!
Это и в самом деле выглядело более чем показательно. После обдумывания таких подробностей Верховному целителю пришлось признаться:
— Ты знаешь, даже при всей своей личной фантазии и имея у себя в соратниках дюжину таких же затейников, как я, у меня бы не получилась подобная кража. Даже больше тебе скажу: и у нескольких Торговцев — тоже! Потому что, по рассказам баюнга Шу’эс Лава, остальные их коллеги во все времена только и могли похвастаться переносом тяжестей из мира в мир вдвое больше собственного веса. И это — самые сильные и прокачанные особи. А вынести всю сокровищницу… Хм, такое под силу только его сиятельству Дину Свирепому. Ну! — Он предостерегающе поднял указательный палец. — Или того самого нашего нового врага, о котором я тебе рассказал. Есть подозрения, что он по силе не слабей, если не многократно сильней нашего Дмитрия.
— Ага! — ухватился за слова император. — Но все-таки даже ты из списка подозреваемых нашего графа не скидываешь? Да и его отсутствие в данный момент выглядит довольно странным.
— Это ты брось! — повысил голос рассерженный Тител. — Да я быстрей в себе начну сомневаться, чем в Дмитрии!
— Да и я в нем не сомневаюсь, пойми! — прижал ладони к груди император. — Да только чего в жизни не случается.
— Ты о чем?!
— Например: вдруг нашего честнейшего графа просто поймали в плен, потом загипнотизировали и заставили совершить кражу, управляя им как марионеткой?
— Даже не смешно! — устало махнул рукой Тител. — Совершить над ним такое зомбирование еще невозможней, чем надо мной. Ну а если такое и в самом деле случилось, то можешь сразу забыть о поиске сокровищ и пойти утопиться.
Телиан с укором покачал головой:
— Утопиться? А ведь обещал помочь.
— Ну это я так, образно. Барахтаться и бороться до последнего нужно в любом случае. Но опять-таки, если сокровища империи похищены и унесены в какой-нибудь из иных миров, то помочь тебе даже Граф Дин Свирепый не сможет. Ведь изначально еще надо знать этот мир.
— Ладно. А если похитители прячут сокровища на Зелени?
— Тогда выходит на первый план основное наше действие: правильное расследование по горячим следам! И — нахождение хоть единственной, тонюсенькой ниточки, ведущей к злоумышленникам. Тогда, где бы ни спрятали достояние нашей империи на планете, мы его отыщем. Так что сказывай, как продвигается следствие?
— Да никак, — буркнул император.
И затем поведал, что результатов, улик и фактов следователи откопали… полный ноль и два ноля в придачу. При всем желании и даже излишнем пристрастии заподозрить участие стражи к этому делу не удалось. Пришить соучастие таким людям, которые были вхожи в сокровищницу по долгу службы, — тоже. Даже проверки императора и его семьи не принесли малейшего понимания в вопросах, кто, как, куда и зачем.
В ответ ректор поведал, где и по каким делам пропадал и где сейчас может предположительно находиться Дмитрий Светозаров. И по каким причинам мог застрять либо в мире Гинвейл, или на Земле и на Мерлане. О самом худшем варианте, что Торговец просто погиб во время взрыва кокона-ловушки или последовавшего затем урагана, его старый друг старался даже полусловом не проговориться.
Попутно с обсуждением проблемы он не забывал и с Эрлионой советоваться, которая подключила к этому делу все свои логические, дедуктивные способности. Но когда казалось, что выхода так найти и не удастся, именно магическая сущность подсказала самый приемлемый вариант дальнейшего расследования. Причем исходила из имеющихся в наличии возможностей и известных закономерностей.
«Папа Тител, а тебе не кажется странным, что кража произошла именно в ту ночь, когда взорвалась наша ловушка для Крафы?»
«Я это тоже заметил. Но какая связь? Вот если бы сокровища исчезли у всех остальных правителей Зелени…»
«Не обязательно оглядываться на других. Просто давай сделаем предположение: допустим, сокровищницу защищала некая мощная, магическая структура. Да и таковых там было сразу несколько, ты сам о них прекрасно знаешь. И вот в момент всемирного сотрясения произошел сбой, и эта структура сработала не на сохранение и дачу тревоги, а на перенос всего в иные места».
— Куда? — не удержался Тител и спросил это вслух.
«Неважно куда. Главное, что такая гипотетическая возможность есть».
Глядя в удивленные глаза собеседника, ректор пояснил:
— Это я так задумался над вопросом: куда могли перепрятать злоумышленники такое огромное количество драгоценностей? И сам себе пытаюсь ответить: вряд ли далеко! Верно?
— Хотелось бы и мне так думать.
— Значит, следует перерыть вначале всю столицу. Особенно подземные участки каменоломен и лабиринты катакомб. Вдруг оттуда ведет в сокровищницу потайной ход?
— Твои коллеги там уже все проверяли: сплошной скальный монолит. Да и стену просветили и простучали, — принялся перечислять Телиан. — И потолки.
Тогда как мысленный разговор продолжался:
«Нет, детка, те структуры охраны я сам и устанавливал, и прекрасно знаю, что сбоить или совершать ошибки они неспособны».
«Но за время твоего отсутствия там их кто-то мог изменить, а то и наложить сверху новые. Вот вследствие этой перенастройки…»
«То есть ты намекаешь, что мне лично придется переться в столицу?»
«Ну зачем же так! Незаменимых ректоров нет, как говорят ученики академии. И тем не менее достаточно послать в столицу дружную команду, которая со свежим взглядом и с иных критериев оценит и осмотрит место преступления».
«И кто на такое способен?»
«Можем откомандировать Шу’эс Лава».
Но ректор чуть опять не воскликнул вслух: «Нет, нет и нет! Если с единственным действующим Торговцем хоть что-то случится, то потом Дин и мне, и тебе голову оторвет».
«У меня нет головы!» — хихикнула магическая сущность.
«Не волнуйся! Папа Дима если злой, то голову тебе сначала вставит, а потом все равно оторвет!»
«Только не надо меня запугивать! Я знаю, что он добрый и на меня сердиться и рычать, как ты, никогда не станет. Но раз не хочешь посылать баюнга, тогда пусть команду возглавит Прусвет. С его умением пронзать камни он быстро обследует все катакомбы, подземелья и даже чердаки любых замков. Тем более если ему дать магические слепки некоторых наиболее ценных предметов».
— Да! Команду из наших детективов следует посылать в столицу немедленно! — воскликнул Тител, опять сделав свои выводы несколько не в тему ведущегося разговора с императором. — Немедленно пусть готовят скорый вагон, принадлежащий лично графу Дину Свирепому! И вызовите сюда к нам господина Прусвета! Срочно!
Последние предложения он уже выкрикивал в сторону двери, за которой сидел секретарь и поверенный помощник ректора. Но тот уже и так привык, что подобные распоряжения адресуются не столько ему, сколько Эрлионе, которая в ту самую минуту начинает готовить поезд и звать в кабинет ректора разумного кальмара. А так как последний благодаря своим чудесным возможностям проникать сквозь любые камни всегда мчался к цели напрямик, то уже через минуту высунул свою лысую голову из толщи боковой стены:
— Что за спешка, Тител?! Ах, здравствуйте, ваше императорское величество!
— Заходи, заходи! — Верховный целитель еще и рукой манил. — Тут для тебя и вправду дело важное есть.
— Так ведь у меня там…
— Справятся и без тебя. А тут как раз то, что ты больше всего обожаешь: поиск преступников и сложнейшее правонарушение. Тем более такое злодеяние, которое еще не случалось в нашем мире.
— Не скрою, заинтриговал! Уже немедленно готов бросить твои зловонные лаборатории и мчаться… э-э-э… куда?
— В столицу Рилли!
И пока император во все глаза рассматривал удивительное разумное существо, ректор быстро и сжато поведал о сути преступления. Стоило видеть, как Прусвет загорелся делом, задергал в воздухе своими щупальцами и нервно стал потирать ими время от времени свою лысину.
— Надо немедленно осмотреть сокровищницу!
— Вот и мчись в столицу. Поезд уже готов, только быстро подберем тебе команду. Кого возьмешь? — Заметив разводимые во все стороны щупальца, он понял готовящееся сорваться слово и упредил его: — Нет! Баюнга отпускать не имею права. Да и чем он тебе поможет? В межмирское пространство до сих пор даже заглядывать опасно, не то чтобы перемещаться.
— Ну, тогда возьму Аристарха, — стал деловито перечислять разумный кальмар, — Дасаша Маххужди, главного искусствоведа академии Джейка Слэйви и пару-тройку Арчивьелов из той команды, которая на Земле затеяла новое движение «Наш мир не одинок!». Очень уж сообразительные, гениальные ребята.
— А когда это ты с Джейком познакомиться успел?
— Ха! Да этот воин-ветеран и лучший художник многих миров — уже давно мой старый друг! А ты переживаешь, что до сих пор нас не познакомил!
Тогда как император, наконец насмотревшийся на говорящую, летающую по воздуху и пронзающую камни диковинку, тоже поинтересовался:
— Этот Дасаш… не мой ли бывший коллега, диктатор Успенской империи?
— Тело — его! Хотя и дальше омолаживается. А вот мозг — совсем иного, юного и талантливейшего парня, — пояснил ректор. — И силенки у него — невероятные. Есть мнение, что он вскоре сильней меня станет и как целитель, и как маг общего назначения. И не надо так бледнеть, столицу он тебе не разнесет, за его добрый характер мы ручаемся. Как явствует из истории, Дасаш Маххужди стал меняться в худшую сторону под воздействием трагических обстоятельств только после тридцатилетнего возраста. А мы его намерены поддерживать и мягко направлять хоть до глубокой старости.
Понятно, что на данном поручительстве разговор не закончился. Пока Эрлиона собирала в путь всех упомянутых Прусветом помощников, сам кальмар довольно бесцеремонно и жестко набросился на императора с кучей вопросов и с требованием дать ему чрезвычайные полномочия при расследовании.
— Вдруг мне придется действовать немедленно? — вопрошал он, содрогаясь экспансивно всем телом в воздухе. — А на огласовку времени не будет?
— А ты там не натворишь нечаянных арестов?
— О-о! Ваше императорское величество опасается парочки лишних арестов?! — восклицал Прусвет, прекрасно знающий и осознающий полный масштаб угрозы над всей правящей династией. — Такое величайшее злодейство не может обойтись без первых лиц империи. Так что за лишние аресты нас история простит, а вот за нераскрытие преступления кое-кому не сносить головы. Так что следует решаться: либо молниеносность и напор, либо деликатность и смерть в ближайшей перспективе.
Понятное дело, что император решился действовать без оглядки и должные полномочия разумный кальмар получил прямо в кабинете Титела Брайса. А еще через десять минут после этого скорый поезд скрылся в тоннеле, пронзающем Илиазанские горы.

Глава двадцатая
В ПОИСКАХ СТАВРОЛИТА

В поход за крестиками кэфэц компактный отряд вышел сразу после рассвета. Ночь прошла в форте на удивление спокойно, лишь в поздних сумерках стены полез атаковать явно оголодавший, прибывший со стороны большого тракта голавь. Тварь довольно редкостная, жутко противная и валящая людей с ног всепроникающим свистом. Выглядел голавь как некая смесь тяжеленного битюга, но на короткой шее вращалась премерзкая рыбья пасть с толстенными губами. Вот этими губами хищник и свистел.
Его утыкали лучники стрелами еще раньше, чем он вышел на дистанцию поражения. Прикормышей вообще добивали не спеша, тщательно прицеливаясь по очереди и стараясь свалить с одного выстрела. Так что граф Дин даже не успел выйти из здания во двор, как объявили отбой тревоги. Только уже утром чужестранец специально отъехал к туше и, спешившись, рассмотрел голавь вблизи. Затем с недоумением ткнул сапогом чешуйчатую лапу с копытом и не сдержался от высказывания:
— И как только ваш мир наплодил таких чудовищ?
— Бытует мнение и ходят легенды, что это не мир виноват, — отозвался на это Эрик Зарнар. — Ему просто не хватит фантазии для такого. Многие верят, что это люди натворили бед. Проводили какие-то эксперименты и доигрались.
Торговец опять вскочил в седло, оглядел весь отряд целиком, уже выехавший из форта, и пустил коня рысью к восточной дороге. Потому и выехали рано, что мечтали в идеальном случае сегодня же и вернуться. Все-таки двадцать километров — не свет какая даль, а если судить по скорости добычи ставролитов, то и на месте четырех часов хватит для добычи огромной массы кристаллизованного минерала.
Поэтому в отряде насчитывалось всего двадцать воинов, и у каждого к седлу привязной лошади были приторочены пустые переметные сумы и крепкая кирка. Кстати, больше чем двадцать единиц подобного орудия труда и не нашлось в хозяйстве запасливого Ярока Гундеса. Из-за чего досадующий интендант чуть волосы на себе не рвал. Настолько ему было жаль упущенных возможностей.
Помимо двух десятков лучников в поход отправились маркиз Зарнар и его огромный друг барон Данью. Ну и как-то с общего молчания, ни с кем не обсудив свою кандидатуру, двинулась в путь и молодая целительница, а вернее уже полноценная гульден, Майлина. Запасного коня она не брала, латами и мечами не блистала, но вот легкое копье в крепление седла вставила и сразу четыре колчана стрел к своему луку прихватила.
Наверное, уже все обитатели форта без исключения были уверены в близких отношениях между девушкой и чужестранцем. Ну еще бы! Вторую ночь вместе проводят, запирая изнутри дверь на подпорку. И предварительно устраивают для себя банные процедуры. Да и утром красавица ни свет ни заря мчится на кухню и тянет своему мужчине, так и продолжающему питаться по богатырской норме, целый поднос изумительно пахнущих блюд и свежей выпечки. Шеф-повар Фиала на эту тему успела поведать всем и все.
Но только сама обсуждаемая пара знала, как было все на самом деле: точно так же, как и в предыдущую ночь. То есть они хоть и лежали обнаженные, прижатые друг к дружке, но даже не поговорили на сон грядущий. Опять Дмитрий не смог перешагнуть через что-то у себя в душе, хотя его плоть требовала не теряться и звала в бой. Да и ослабевшее от призывов плоти сознание только раздражало своими поощрительными понуканиями и призывами к немедленному и продолжительному соитию.
Заснул Светозаров на этот раз с трудом, и ему приснилось нечто незапоминающееся, но однозначно кошмарное. Потому что во сне он дергался, вскрикивал, порывался куда-то бежать и кого-то разыскивать. Да и утром, во время их первого, «разогревающего» завтрака, несколько смущенная Майлина призналась:
— Ты так дергался, что я тебя еле удерживала.
— Спасибо! Наверное, это последствие недавних травм.
— И кричал. И звал…
— Кого? — замер над очередной порцией прожаренной колбасы Торговец. При этом в головушке чуть ли не заискрило, настолько он напрягся от ускользающих, но так и неосязаемых образов.
— Странное имя ты произносил. А может, и несколько разных. — И девушка назвала совершенно непривычные имена для этого мира: — То звал: «Александра!», то называл какую-то Сашу «сладенькой», то восклицал: «Ну, Шура, как же так?!» Могло у тебя быть несколько жен?
С минуту Дмитрий сидел замерев, проворачивая в голове все мелькающие образы и пытаясь ухватить забрезжившие ассоциации. Потом сдался от бесплодных попыток и объяснил:
— В нашем мире многоженство пока еще не приветствуется, хотя и не могу заявить, что я такой уж ярый противник сожительства сразу с несколькими женщинами. Как, например, практикуется у вас. Но вот имя — оно фактически одно и наверняка принадлежит тоже одному человеку.
— И ты ее вспомнил?
— Увы! Насколько могу сообразить, женщины с таким именем в моей жизни не было. Тем более такой, которую я бы мог называть так ласково и всеми оттенками вариантов данного ей имени.
Естественно, что оба прекрасно поняли: неизвестная Александра как раз и могла ворваться в жизнь графа Дина в последние недели. Как раз те самые, которые он запамятовал после падения и ударов об дерево. Но в завершение этого утреннего разговора целительница заявила со всей решительностью:
— В любом случае я буду с тобой до конца. И уверена: окажусь даже лучше той, которую ты забыл. Только не обижай меня своим равнодушием и при посторонних не отталкивай от себя. А я постараюсь не надоедать.
Глядя на девушку, Дмитрию хотелось признаться в своих метаниях, высказаться как на духу и даже признаться, как он тяжело страдает от желания обнять, приласкать прямо здесь, прямо сейчас…
Но, выждав паузу и досчитав мысленно до сорока, расслабился и принял трудное решение:
— Еще несколько дней я сумею сдержаться… может быть. Ну а дальше уже будь что будет. Пусть у меня даже три жены, они меня в любом случае простят… Хм! Тем более простят, если их три!
На этой оптимистической для себя ноте он и завершил ранний разговор о ночных кошмарах.
Но уже сейчас, хоть и приходилось двигаться весьма интенсивно и осматриваться во все стороны, нет-нет да и возвращался к загадочному имени:
«Александра? Кем она может быть? Принцесс с таким именем не знаю, более простые девушки в мой круг не вхожи, в иных мирах не сватался, а на Земле вообще стараюсь ни с кем не связываться до интимной близости. Могло такое имя просто померещиться? Словно наваждение? А с какой, спрашивается, стати? Если уж я и был с какой-то Сашей, то не мог в нее настолько втрескаться, чтобы сюсюкаться с таким приторным словом при обращении, как „сладенькая“. Смешно, честное слово! Тогда, может, я нечто такое подсмотрел в кинофильмах? Или вычитал в книгах? Вряд ли, я бы помнил, на память ведь не жалуюсь… Ах да! Уже жалуюсь! Вот незадача с этим склерозом! — Он покосился на скачущую почти о бок Майлину. — Хороша девка! Если бы Бонзай меня с такой познакомил, точно бы не удержался и женился! Мечта поэта, не иначе!..»
В дальнейшем все фривольные и посторонние мысли пришлось забыть и сосредоточиться на охране и защите отряда. Если вначале одиночные твари в лесной чаще еще сомневались в собственных силах и не сразу бросались на такую внушительную группу людей, остро пахнущих железом, то уже после пятого километра пришлось отбросить в сторону неуместную леность и начать глушить тварей при каждом их обнаружении. Потому что все чаще и чаще хищники таились возле самой дороги, а то и бодро неслись к ней наперерез. «Сундук» срабатывал выше всяких похвал, опрокидывая в глубокий сон как самих магических хищников, так и всех прикормышей. Как еще вчера выяснили, продолжительность сна немного варьировалась: от шести часов у крупных монстров до восьми у мелких прилипал.
Останавливаться и добивать тварей граф Дин запретил сразу. Мол, только лишняя трата времени. Но вот после деся того километра на восток все равно начались трудности и непредвиденные задержки. Нет, мечи применять да пускать стрелы не приходилось, а вот объезжать на нервничающих конях многочисленные туши стало проблематично. Твари уже не сидели в засадах, а парами, а то и тройками располагались прямо на дороге или двигались навстречу отряду. Да и дорога как таковая заросла настолько, что трава и мелкий кустарник высотой до колен всадников заставляли снижать скорость продвижения. Не хватало только угодить ездовым животным ногами в кротовые ямы или в щели между древними плитами да преждевременно выйти из строя! Тогда планы всего рискованного похода сразу окажутся под угрозой.
Ну и монстры стали поражать не только своими размерами, но и формами. Так, например, даже знаменитые охотники-истребители во главе со своим маркизом впервые увидели таких тварей, о которых они только слышали, а когда увидели уже в предгорьях гигантский, пятиметровый колобок, только и воскликнули в один голос:
— Чвирья! — А Эрик сразу приступил к рассказу об этой твари.
Эта тварь вообще очень редко выходила к людям, но если уже участвовала в нападении, то только на большие поселки, а то и на города. Причем десяток таких тварей умудрялся своим свиным визгом валить защитников на стенах с расстояния в сто, а то и сто десять метров. А потом, разогнавшись, крушить бронированным телом и ворота, и башни со стенами. Уничтожить чвирью считалось почти невозможно, глаза у нее не просматривались, суши тоже, и мозг как таковой после разделки не отыскивался. Единственное средство борьбы кроме тяжеленных копий — это огонь. Но опять-таки, при почти повсеместном устройстве стен из огромных бревен это средство оборачивалось бедой для самих обороняющихся. Беснующаяся от боли тварь все равно катилась в сторону людей и строений, ломая и раскатывая все на своем пути, и победа над ним часто оканчивалась еще более губительным пожаром.
— Да у вас тут монстрятник, не иначе! — возмущался Торговец, объезжая очередную чвирью вдоль самой кромки нависшего над дорогой леса. — Неужели нельзя было создать против такого чудовища действенные яды?
— Кто создавать будет? — с горечью вопрошал маркиз. — Если в нашем королевстве кроме меня всего лишь двадцать, ну, может, чуть больше магистров! Да и те заняты настолько, что порой не знают, что творится за городскими стенами. Вдобавок всегда в Ирцшуларе бытовало мнение, что беда до нас не доберется. А доберется, так мы ей живо рога обломаем.
— А что, беженцы из соседних государств не навели должную панику?
— Навели, да уже поздно было.
Последнюю пару километров до виднеющихся издали зевов огромных пещер вообще больше часа преодолевали. Здесь уже точно люди столетиями не передвигались, и даже мощенная когда-то камнем дорога стала непроходимой. То есть вместо запланированных двух с половиной часов потратили четыре. Но все равно времени оставалось еще с лихвой и на добычу, и на возвращение. Правда, перед входом в пещеру Эрик Зарнар предупредил:
— Внутри могут быть рота́чи, тоже одни из самых опасных, пусть и редко встречающихся тварей. Этакий паук с трехметровым телом стрекозы на десяти лапах. Ротачи шипят при магической атаке и тоже могут атаковать с расстояния более чем в сто метров.
— Да, — согласился Дмитрий, выслушав описание такого гибрида и реально оценив собственные силы. — Будь они в атаке на форт позавчера, и мое оружие могло не помочь.
— Но их наличие здесь — это лишь мои предположения. Мне и самому не доводилось видеть их вживую.
— Сейчас посмотрим! — Торговец решительно полоснул «сундуком» по створам пещеры и только потом, ведя за собой коня на поводу, вступил внутрь. Там было довольно светло, потому как дополнительно лучи солнца проникали и через разломы и дыры в своде. Так что слабо трепыхающихся пауков удалось заметить сразу. — Ты смотри! Они еще пытаются встать на ноги! Добиваем!
И тут пришлось уже всем воинам поработать мечами. Ротачи оказались невероятно живучи и, даже впав в почти полную прострацию и беспамятство, пытались шипеть при приближении людей. Поэтому и Светозарову пришлось орудовать мечом, словно заправскому мяснику.
Многочисленные проходы вели дальше, в глубь горного массива, но того сланца, который оказался прямо под ногами и в толще стен, хватало для предстоящей добычи ставролитов с лихвой. И от количества таких бесценных кэфэц у того же Эрика чуть глаза не вывалились на подбородок от счастья.
— Кроши! Собирай! — кричал он, ползая на коленях по острым камням и собирая в суму крестики, которые в своем подавляющем большинстве напоминали букву Х. — Быстрей, ребятки, не ленись!
И воины, стреножив коней в самой пещере возле входа и подхватив кирки, бросились с небывалым усердием собирать магическое сырье для вожделенных амулетов. По сторонам никто из них смотреть не удосужился.
То есть вопросами безопасности пришлось заниматься графу и его очаровательной ночной грелке. А для этого приходилось и внутри пещеры быть бдительными, и наружу все время поглядывать. И скучать или бездельничать им не приходилось. Вначале из тоннелей, идущих внутрь, тянулись новые особи ротачи. А прикормышами у них были жуки с устрашающими на вид жвалами. Хоть эти полуметровые жуки и не казались слишком большими или проворными, но их тоже сонный луч валил с ног не сразу. Так что пришлось изгаляться в изведении этих странных пещерных прилипал. Майлина стреляла, словно неутомимый робот, а Торговец натер руку, размахивая мечом. Хорошо еще, что после гибели своих магических хозяев прикормыши, словно очнувшись, разворачивались и устремлялись в темноту подземелий. Кажется, они по своей натуре не склонны были к хищническому образу жизни.
Часа четыре с наплывом новых тварей и их прикормышей удавалось справляться без особых проблем. Уже и сумы были наполнены на три четверти, и Дмитрий высказал предложение двигать обратно, да только маркиз возопил, словно на Судном дне:
— Как! Уйти отсюда, когда еще есть место для кэфэц?!
— Но и так уже набрано предостаточно.
— Нонсенс! Кэфэц — всегда мало! Тем более что у нас в запасе есть в любом случае еще два часа.
— О нет! Мало ли что нас задержит на обратном пути! Да и груз…
— Хорошо! Тогда только час! Ребятки, поднажали! — заорал он воинам, опять падая на колени в груду обломков сланца. — Если у каждого из вас будет по десятку амулетов, вас не свалит никто и никогда!
Ну и народ работал в сумасшедшем темпе. Потому что и в самом деле считалось: имей воин амулет сразу с десятком крестиков, тот мог оставаться и вечным и выдерживать любые по силе удары магического паралича. Другой вопрос, что подобных амулетов в Ирцшуларе имелось всего несколько штук. А каждому участнику похода изначально был обещан амулет в пять кэфэц, а теперь вот сам магистр пообещал все десять. Понятно, что измучившийся под гнетом тварей народ старался изо всех сил.

Глава двадцать первая
ОСАДА

К концу дополнительного времени переметные сумы оказались наполнены полностью, карманы и внутренности перевязей — тоже. Ну а в тоннелях, ведущих внутрь массива, уже было не протиснуться от мертвых ротачи и их жуков-прикормышей. Паучьи лапки и распоротые стрекозьи тела создали такой заслон для остальных тварей, что тем и протискиваться стало невозможно. Как говорится, атака захлебнулась в собственной крови.
Но именно в тот момент, как переметные сумы стали закреплять на крупах заводных коней, к пещерам неожиданно подкралась наибольшая опасность. Причем такая, о которой и всезнающий магистр даже намеком не слыхивал. Тварь тоже напоминала чем-то чвирью, только достигала уже восьми метров в диаметре и имела некое подобие ласт, как у тюленя, клювообразный нарост в центре туловища, два глаза над клювом с кожаными заслонками вместо век и два рудиментарных крылышка, словно у дистрофичного цыпленка. Откуда она выползла, понять было трудно, скорее всего, из иного, более дальнего зева другой пещеры, но выглянувшая наружу Майлина побледнела не столько от вида небывалого монстра, сколько от жуткого рева, словно из иерихонской трубы. С ног ее, конечно, не свалило, но вот заикаться стала:
— Т-там что-то с-странное!..
Дмитрий стоял возле внутренних переходов, поэтому наружу первым выглянул Эрик Зарнар и тут же с отчаянием заскочил обратно:
— Оно уже близко! Вывести коней не успеваем!
Тут и Торговец добрался до точки обзора и опять не сдержался от восклицаний:
— А это что за гадкий утенок?!
— Понятия не имею! Даже не слышал о таком. Тогда как направленный на тварь «сундук» уже поливал своим невидимым сонным лучом. Результат сказался, но не совсем тот, на который рассчитывал Светозаров: утенок просто перестал реветь своим клювом, зато скорость так и не снизил! Мало того, прилипалы сгруппировались сзади своего хозяина, как бы прикрываясь его несокрушимым телом.
Пришлось пустить в ход парализатор. Скорость твари немного уменьшилась, но и только! Она все так же настойчиво стремилась к пещере, учуяв там лошадей и множество потных после старательской работы людей. Невероятно, но воинам пришлось поспешно отступать в глубь пещеры и уводить за собой лошадей. И уже там доставать свои бронебойные стрелы и готовиться к стрельбе из луков. Только тогда стала понятна причина, по которой существо не проживало именно здесь: вход для нее оказался несколько маловат.
Да и Торговец не стал мешкать, сменив парализатор на свой тяжелый пистолет. Но стрелять сразу не стал, справедливо ожидая, пока тварь, у которой, кстати, все прикормыши так и тащились покорно сзади, не потыкается в узкий проход и не отправится восвояси.
— Ну что, утя? Домик-то не по размеру! Пошла, пошла домой!
Как оказалось, подобные крики только обозлили тварь. Вначале она опять заревела, но как-то неубедительно и хрипло. Видимо, парализатор или «сундук» магические связки все-таки повредили. Зато огромный, пухлый шар тела стал с таким напором и силой ввинчиваться в проход, что стены вокруг задрожали от вибрации, сверху посыпались пыль, песок и мелкие куски кварца. Ну а все люди поняли одновременно: либо тварь протиснется-таки в более обширное внутреннее пространство, либо такими движениями просто обрушит весь и так уже хлипкий свод.
Для начала массированной стрельбы и общей команды не понадобилось. Другой вопрос, что туша перекрыла изрядную порцию света в пещеру, и лучники плохо различали, куда стрелять. Основная часть стрел бессмысленно застряла в толстенной коже. Парочка точно так же не смогла пробить кожу век, ну а несколько тяжелых копий, брошенных пусть и удачно, видимо, не пробили хищнику что-либо важное.
Так что вся надежда была на зоркость в темноте графа Дина и на его спасительный пистолет. По два выстрела в каждый глаз разнесли природную броню вдребезги. Потом и лучники присмотрелись: в глаза твари на всю глубину вонзилось сразу несколько стрел. Но и тогда тварь только зашипела от боли и начала еще интенсивней проталкивать свою тушу вперед. Вот тогда и отличился барон Данью. Он разогнался и почти с двух метров от клюва метнул в упор свое тяжелое, из сплошного железа копье. И то вошло в тварь на глубину почти четыре метра. Только кончик в две ладони остался торчать наружу. Вот теперь хищника припекло как следует: он стал судорожно сдавать взад. И тогда примеру своего друга последовал и маркиз. Точно такой же разбег с копьем — и точно такое же отменное попадание во второй глаз. Причем оружие влетело несколько под иным углом и попало, видимо, наконечником в самый жизненно важный орган. Гадкий утенок после этого только мерзко крякнул и затих навсегда.
С минуту подождали, удостоверились в окончательной смерти и только после этого приблизились к клюву. Причем Дмитрий начал не хвалить, а иронизировать:
— Эрик, ну вот зачем ты убил бедного утю?
— Не понял! Что значит зачем? — возмутился маркиз.
— Ну он же, бедный, наконец нас испугался и отправлялся домой. Еще чуть-чуть, и проход бы нам открылся. А что теперь? Как мы вытолкаем наружу эту тушу? О! Родня, что ли, пожаловала?
Все замерли, прислушиваясь к новому трубному звуку. За ним последовал второй, вроде как с другого места. И теперь на иронию сподобился сам Эрик:
— А может, это и к лучшему? Меньше непрошеных гостей на нашу голову?
Озадаченный Торговец постарался в медитации просмотреть пространство за выходом и обнаружил там ауры сразу четырех монстров, спешащих к убитому товарищу по стаду. Соответственно, и количество разнообразных прикормышей поражало. То есть ситуация сложилась в некотором роде патовая: люди не могли выйти из пещеры, атакуя тварей, но и чудовищные «ути» не могли добраться до не виданных здесь столетиями существ. Только вот другой вопрос, что людям здесь задерживаться и десяти минут резона не было, тогда как местные монстры чувствовали себя как дома и вряд ли подобру-поздорову уйдут с дороги.
— Вот мы и влипли, — загрустил граф Дин, после того как рассказал соратникам о картинке снаружи. — Недаром говорят в моем мире: «Жадность… охотника сгубила!»
Маркиз в ответ мог только кривиться, тяжело вздыхать и разводить руками. Зато нисколько не унывал габаритный Скирт Данью:
— Подумаешь, туша! Сейчас мечами и топорами прорубим проход — и с песней в лес!
Дмитрий на такое предложение даже не откликнулся, с огромным трудом и сосредоточенностью пытаясь создать источник искусственного освещения. У него подобная вещь, называемая Проясна и формируемая тем же Тителом Брайсом в течение двух секунд, вообще никогда раньше не получалась. Потому как лично ему никогда и не требовалась. Сейчас, для предстоящих действий боевых товарищей, а возможно и для ночевки, Проясна очень пригодилась бы.
Поэтому барону ответил его лучший товарищ:
— Скирт, рубить дыру прямо сейчас нет никакого смысла. В любом случае не успеем в светлое время суток даже в лес вырваться. А значит, надо это сделать непосредственно к утру. Да и остальные родственнички этой «ути», может, к тому времени спать отправятся. Так что давайте, ребята, располагаться здесь надолго. — Он сделал паузу, взирая на Светозарова с вопросом, и, когда тот коротко кивнул, продолжил уже с полной уверенностью: — Внутренние проходы желательно еще и камешками завалить. Потом постараемся поспать и набраться сил, и как только придет расчетное время, примемся за работу мясников.
К распоряжениям маркиза было ни прибавить, ни убавить, поэтому Торговец полностью сосредоточился на своих делах. Даже улегся на подходящем возвышении у стены с некоторыми удобствами.
Создание Проясны у него с первого раза не получилось, после чего он решил тщательно прозондировать удивительное устройство по усыплению. Возникло некое подозрение, что «ути» не падают по причине ослабления луча и необходимости внутреннего источника в подзарядке. Но, увы, все оказалось в полной исправности. Даже поданный канал энергии из кристалла в находящийся внутри «сундука» алмаз не забрал какую-либо крупную толику энергии. То есть насыщение драгоценного аккумулятора опять стало полным. А значит, данные восьмиметровые экземпляры колобков с ластами и клювами обладали неким защитным средством или свойством, которое помогало им почти полностью игнорировать как лучи парализатора, так и усыпляющего удара.
Так как разумными они быть не могли по умолчанию, то и амулеты искусственного происхождения искать на теле «ути» было бесполезно. Кстати, данное название приклеилось к этим тварям сразу и навсегда. А значит, умение противостоять устройствам технических миров у них природного происхождения.
«Может, они питаются чем-то особенным, — размышлял Светозаров. — Да хотя бы теми же ставролитами плюс некое местное растение. Вот полученный гибрид, допустим, и создает отражающий эффект для любых лучей. То есть, когда мы будем рубить проход наружу, надо будет внимательнее присматриваться к внутренностям монстра. Не совсем приятное дело, но разобраться с такой невероятной сопротивляемостью следует обязательно. Кстати, о птичках и их родственниках: что там приятели покойного „ути“ поделывают?..»
Иные монстры расходиться по домам не желали и с явной озабоченностью пытались поклевывать своего усопшего собрата в филейную часть. Но там бронированная кожа оказалась самой толстой, и даже огромные клювы пока не могли проделать дырки в плоти массивной туши. Более мелкие зубы прикормышей, похоже, вообще ломались о противоестественную твердь.
«Ну что ж, ситуация не самая худшая. Если утиная родня хотя бы филе у нашей „пробки“ распотрошит, значит, нам изнутри будет меньше работы перед прорывом. А если клювики свои обломают — и того приятнее».
Лишнее перенасыщение тварей тоже могло пойти на пользу: обожрутся падали да спокойно удалятся на длительную лежку. Естественно, что и прикормышей своих уведут за собой. Из внутренних проходов ничего крупного выбраться не может по умолчанию, хотя и там шло некое систематическое поедание своих членов стаи. Но даже если прогрызут опять тоннель и камни им будут не помеха, то устройства справляются, стрел хватает, да и копий более чем достаточно.
К тому времени укладка камней как раз завершилась, лошадям задали корму, и, прежде чем предаться заслуженному отдыху, воины приступили к сбору уже использованных стрел и выемке копий. И Торговец себе сделал зарубку на память: следует обязательно выяснить чуть позже, куда именно воткнулось копье магистра и что конкретно повредило. Вдруг именно под таким углом следует и пулю в тварь посылать? Глядишь, и пары-тройки выстрелов хватит, чтобы следующую «утю» успокоить навсегда.
Ну и напоследок Дмитрий провел очередную, довольно тщательную ревизию своего тела. И остался в общем-то почти доволен. Все зажило до такой степени, что, не знай он о своих недавних смертельных порывах и переломах, ни за что бы не поверил в такое скорое и чудесное исцеление. Ни одного затемнения! Ни одной трещинки на кости! Ни единственной опухоли на связках и сухожилиях. Да что там опухоли, ни единой потертости или царапины на коже ладоней! Словно и не пробирался совсем недавно по высоким кустарникам и не получал по лицу еловой упругой веткой, продвигаясь через разросшийся прямо на древней дороге подлесок.
Головушка и ее содержимое — тоже наивысший образец правильно функционирующей системы. Вот только и оставалось досадовать, что таким осмотром нельзя проверить все извилины досконально. Похоже, одна из них слишком выпрямилась или изогнулась при ударах, и как следствие — память последних дней утеряна. Гипотетически, конечно. Потому как до сих пор Торговец не имел твердых доказательств потери памяти. Размытые образы, подспудные опасения и кошмарные сновидения не в счет. Даже оружие, оказавшееся в знакомом и привычном сюртуке, спасшем жизнь при падении, еще не доказательство.
Ведь на самом деле могло случиться и невесть что, из области полного нонсенса. Например: Торговца захватили в плен, полностью лишив при этом сознания. Затем дали под гипнозом некое задание и заставили отправиться к черту на кулички. Да только при переходе он опять пришел в себя и лишился ненужного внушения. Естественно, что подобные размышления были притянуты не только за уши, а и за все остальное, и сюда никак не вписывался бушующий на пространстве между мирами ураган, но почему бы и нет? Ведь чем больше неизвестных, неучтенных факторов, тем более разнообразна мозаика действительности. А значит, Майлина совершенно права: надо просто выждать некоторое время, осмотреться, подумать, и все станет на свои места. Скорее всего, первое же путешествие домой сразу расставит все точки над i.
Между прочим, очередное аккуратное подсматривание за тропами между мирами теперь уже с полной уверенностью позволяло утверждать: несусветное светопреставление в подпространстве явно пошло на убыль. Пока не стоило и думать о попытке перехода, но если такими темпами успокоение продлится и дальше, то неделя, максимум полторы, и можно будет наведаться в свой замок в Свирепой долине. Да и по остальным мирам промчаться, дел там осталось предостаточно. Не говоря уже о родной Земле, на которой имелось несколько договоренностей с миллионерами на просмотр иных Эпох с иными уникальными декорациями.
Граф завершил часовую медитацию, короткий осмотр местности вне пещеры. Там все оставалось по-прежнему. О чем он и сообщил во весь голос, усевшись на своем импровизированном ложе:
— А снаружи твари не шутят, настырные попались. Так и долбят своими клювами торчащий на свет божий тыл своего собрата. Прикормышей отпустили других монстров поедать, которых мы в округе усыпили, а сами все еще хотят нашим боевым мясцом полакомиться.
— Подавятся! — ответствовал барон, мастерски орудуя топором в довольно неудобном положении. Копья из глаза твари, как и сами глаза, вынуть никак не получалось, поэтому, используя клюв как пандус, Скирт в данный момент рубил окостеневшую роговицу вокруг органа зрения «ути». — Конечно, ночевать здесь никому не хочется, но с другой стороны, и бросать такие магические трофеи — немыслимо.
Слова товарища специально для «отсутствовавшего» графа пояснил Эрик Зарнар:
— Мы тут прикидывали самый крайний случай прорыва, когда придется бросать лошадей и уходить пешком. Ну и всем понятно, что пока у нас еще и других шансов хватает.
Правильность этих мыслей чужестранец даже кивком не стал подтверждать. И так было понятно, что данное положение для людей не такое уж и безвыходное. Вплоть до того, что можно было разобрать один из проходов, ведущих в глубь массива, разведать там обстановку и выбраться наружу иной дорогой.
Но вот свои размышления по поводу странной сопротивляемости данного монстра ультрасовременному оружию Светозаров огласил вслух. И самыми доходчивыми словами пояснил воинам, чего от них требуется: отыскать то место, куда вонзилось копье магистра, и дать это место для детального рассмотрения гульденам.
А потом уже, так сказать, в совещательном порядке и самого маркиза пригласить в свой закуток и завести разговор про сам процесс изготовления амулетов с крестиком ставролита внутри. Понятное дело, что третьей в этой компании оказалась внимательно прислушивающаяся к каждому слову Майлина. Хотя свои реплики или вопросы молодая целительница и гульден вставляла весьма редко.
То есть Торговец начал с предложения:
— Давай попробуем сотворить талисманы прямо здесь. Все равно ведь пока не заснем, а времени хватает.
— О-о! Этот процесс не такой уж быстрый, — отвечал маркиз с некоторой озадаченностью.
— Но возможный?
— Да как сказать. Мне всегда требовался полный покой, максимальная сосредоточенность, и только тогда получалось сделать один талисман за один полный рабочий день.
— Однако! Как это вас тут еще всех не съели с такой производительностью труда?
Эрик Зарнар озадаченно почесал макушку и грустно кивнул:
— Да, уже скоро доедать будут. Но с другой стороны, иные магистры такой талисман делают полтора, а то и два дня.
— О-о-о!.. А сколько тогда уходит времени на те самые амулеты, в которых вложено сразу десять кэфэц?
— Понятия не имею. Но, кажется, дело идет быстрей чем за десять дней, потому что я один раз делал амулет с двумя магическими кристаллами, которые ты называешь ставролитами, и у меня на это ушло полтора рабочих дня.
— Вот! Как раз работа для стахановцев! — обрадовался Дмитрий и, видя две пары расширенных от удивления глаз, пояснил: — Стахановцы — это такие работяги, которые за один день умудряются сделать трехдневную норму. Так что давай показывай и рассказывай, что к чему.
— А у меня может получиться? — загорелась Майлина. Но была довольно мягко поставлена на место прославленным магистром:
— Не каждый гульден попадает на учебу в столичную академию, но и после этого ему приходится обучаться года два, а то и три, приобретая должные умения и магическую сноровку. Мне удалось научиться за год, но я считался одним из лучших и мне пришлось напрягаться по максимуму.
Чтобы как-то скрасить разочарование, написанное на лице у девушки, граф Дин попытался пошутить:
— Чем хуже учителя, тем бездарнее ученики! — Но тут же вспомнил свои недавние неудачные опыты по созданию Проясны и смутился. — Хотя оно по-разному бывает.
Тем не менее Эрик Зарнар приступил к обстоятельному описанию всего магического процесса. Руда кэфэц потому и покупалась в комплекте сланец-ставролит, что использовалась для создания вся. Саму основу приходилось расплавлять на небольшом тигле и запускать в ней процесс кристаллизации с помощью того самого магического умения. И в определенный момент, ни в коем случае не раньше или позже, вложить в расплавленную массу крестик ставролита. Ну а потом еще и охлаждать в довольно сложном температурном и временном режиме. Существовала и строгая проверочная нагрузка, даваемая на амулет, после его изготовления. Если испытание завершалось сохранением амулета в целостности, значит, он проходил тем самым тест на профпригодность и мог защищать обычного воина от магических атак хищных тварей.
Если прослушивать, обучаться, а потом и делать все по оглашенным магистром инструкциям, то действительно нудней и тяжелей работы для любого человека с магическими способностями не придумаешь. Светозаров так и заявил, с некоторым раздражением:
— Какая скучная и неблагодарная работа! Неужели за века нельзя было усовершенствовать весь процесс?
— Как?! — обиделся за своих коллег и за себя Эрик. — Когда-то и подобных амулетов не существовало!
В самом деле, в данном мире о химической таблице Менделеева и свойствах минералов вообще не имели никакого понятия. Поэтому Торговец осознал неуместность своего презрения к отсталым методам производства. Даже извинился, а потом принялся скороговоркой изъяснять, как он сам видит весь этот процесс со своей точки зрения страшно образованного человека. Как оно и ожидалось, магистр Зарнар ничего не понял из этих объяснений. О чем безапелляционно и заявил:
— Полный абсурд и абракадабра!
Тогда как Майлина, не затюканная годами обучения в академии гульденов и глядящая на все новое без шор науки, вдруг неожиданно легко уловила основную суть:
— Очень похоже на варку риса: он может затвердеть от малой температуры варки, а может и развариться при большом огне и лишней воде.
От удивления Торговец посмотрел на девушку расширенными глазами и с явным уважением:
— Сравнение, конечно, неуместное, но суть понята идеально. Да и ты сам, Эрик, при своем рассказе только эти слова и использовал: разогреть, прокипятить, поддерживать жар, медленно остывать. И я скажу, почему вы так страшно боялись экспериментировать и придерживались только устаревших технологий.
— Из-за неумения? — прозвучало одно из явных предположений.
— Нет! Из-за малого количества кэфэц. Вы просто тряслись над каждым крестиком и над каждым кусочком дешевой в данном месте руды. Для вас опасение испортить амулет перекрывали все стремления что-то изменить или ускорить. Правильно?
Хоть и с ужимками, но магистру пришлось с такими обвинениями согласиться.
— А раз правильно, мы развернемся вовсю! Давай сюда свою горелку!
Каждый уважающий себя гульден, а уж тем более магистр не мог отправиться в путь баз малого набора своих лабораторных приспособлений. Так что вскоре уже горел огонь, а в трех наскоро сделанных формовочных контурах плавился при помощи жара и магии слой каменистого сланца. Причем даваемые импульсы силы заставляли породу растекаться и вскипать всего за пару минут, а затем граф щедрой горстью швырял туда с десяток кристаллов ставролита.
Ну, понятно, что первый блин комом, как говорится. Да что там первый, более десяти первых амулетов осыпались, потрескались или оказались безнадежно испорчены. И стоило видеть, как слезы наворачивались у магистра на глаза и тряслись руки. Только и приходилось на него покрикивать:
— Под ноги смотри! И не плачь, а подай мне очередную горсть этого мусора!
Помогало. Да и навыки появились у чужестранца уже на втором десятке изделий. А начиная с четвертого продукция пошла с наивысшим качеством. Причем более всего был усовершенствован процесс остывания амулетов: вынимая его из формы, Светозаров заключал амулет в небольшое силовое поле с вакуумом и небрежно швырял в сторону. А сам переходил к следующему изделию. Через десять минут магистр проверял зашипевший, уже полностью готовый артефакт и не мог сдержаться от детского восторга:
— Ух ты! Работает! Действует! Защищает! Ура!
То есть через час после наладки магического конвейера у каждого воина имелся свой личный, вожделенный и выстраданный в мечтах амулет: застывший кусок породы с вплавленными в него десятью крестиками ставролита. Восторгам, радости и счастью не было предела. Ну а уже те благодарности, которые обрушились на гульденов вообще и на чужестранца в частности, оказались даже чрезмерны и страшно докучливы. Как следствие — надоели сразу. И пришлось графу Дину повысить голос:
— Все, хватит! Сейчас не до праздников! Нам еще выбираться отсюда, а копья вы так и не достали! А нам ведь еще докопаться надо до той части мозга этой «ути», куда оружие воткнулось. Пошевеливайтесь, а то выспаться некогда будет! А своим коллегам уже мягче и с подмигиванием добавил:
— Мы тоже еще часик поработаем, для укрепления навыков, и на покой.
— А что там снаружи творится, — выразила озабоченность Майлина.
И после некоторой паузы узнала, что товарки павшей твари так и не разошлись, но и больших успехов в поедании громадной туши не достигли. Только и было пробито пока две дыры в бронированной коже да проклеваны на глубину до одного метра.
— То есть к нам пока еще далеко, — резюмировал Торговец со смешком. — До полуночи можем спать спокойно.

Глава двадцать вторая
УСПЕХИ ИЛИ НЕУДАЧИ?

Втайне от всех Прусвет страшно гордился порученной миссией, хотя и старался не подавать вида. Все-таки до сих пор к нему окружающие относились не то чтобы несерьезно, но с большим недоумением. Чаще всего впадая в некоторый ступор от одного вида разумного кальмара. Понятное дело, что такие, как Тител, Аристарх, Джейк Слэйви, чета Светозаровых и еще парочка человек, относились к Живому Ужасу без всякого снобизма или шовинизма. То есть как и положено общаться между разумными существами. Но вот все остальные не могли скрыть на своем лице написанное крупными буквами восклицание: «Оно еще и разговаривает!» Причем в число этих остальных входили и многие преподаватели академии, Маурьи и даже некоторые всезнающие Арчивьелы.
Кстати, именно по этой причине Прусвет и потребовал от императора права на чрезвычайные полномочия во время расследования. Попробуй добейся верных действий от столичных следователей и сил правосудия, если они на тебя смотрят выпученными глазами, словно на голую торговку привидениями.
Еще во время езды в скором графском вагоне Прусвет постарался не бездельничать, а, собрав команду, попытаться хотя бы угадать возможные способы похищения и то место, куда похитители могли спрятать сокровища. И оказалось, что фантазия у всех коллег работает преотменно. Что Аристарх с Дасашем, что троица Арчивьелов буквально закидали пусть и абсурдными, но зато многочисленными догадками. Ну а лучший художник академии, искусствовед и профессор Слэйви выдвинул самую оригинальную, но в гипотетическом плане приемлемую идею:
— Представьте себе, что отсутствие сокровищ — просто навеянный специально образ, иллюзия. Представили? Вот и думайте дальше! Вполне возможно, что все осталось на своем месте, просто никто ничего не видит.
— Наверняка там и ходили, и щупали, — возражал Аристарх, еще и припомнил: — Каждый кусок стен простучали, отыскивая потайные ходы.
— А вдруг иллюзия полная? Такая, что и не пощупаешь?
Юный гений, в теле бывшего диктатора Успенской империи, считался наиболее подкованным в теории пространственной относительности.
— Подобной структуры с такими свойствами нельзя отрицать с ходу. И думаю, что на месте следует провести конкретные пробы и исследования в обязательном порядке.
— Чего там исследовать? — поражался один из Арчивьелов, мнящий себя гением дедуктивных методов. — Искать надо в другом месте. Но начинать допросы именно с тех, кто вхож и ранее имел возможность посещения сокровищницы. Без этих людей не обошлось! Только с их подачи, при их помощи или с их молчаливого согласия произошла кража.
То есть тем для спора хватало, и сутки в пути пролетели стремительно. Практически и в окно посмотреть на проносящиеся пейзажи было некогда. Прямой телефонной связи из поезда не было, так что последние новости узнали во время короткой остановки перед главным вокзалом столицы, и они оказались настолько важными, что вся группа следователей сошла с поезда и немедленно отправилась в самый престижный район города. Там жили только те богатеи и дворяне, кто мог позволить себе содержать поместье с замком или домом в пределах видимости императорского дворца. Кстати, дворца наиболее прекрасного, знаменитого, большого и роскошного во всем мире Зелени.
Главная суть такой поспешности заключалась в следующем: местные сыщики все-таки что-то да нарыли. Некая Тани Хелке, довольно гулящая виконтесса, пусть и из древнего рода, с беспорочной репутацией и громадным авторитетом, была проверяема по спискам тех, кто хоть каким-то боком был вхож или соприкасался с императорскими сокровищницами. Конкретно она сама не так давно сделала ценнейший дар короне, а потом засомневалась в его наличии и возжелала лично посмотреть, как он хранится. Конечно, Тани, очаровательная покорительница мужских сердец, стояла в этом списке чуть ли не на последнем месте, что и послужило поводом для интереса к ней в завершение всей очереди. Хотя звание Маурьи говорило о немалой магической силе этой женщины само по себе. Единственное, что удивляло в ней давно и всех, — нежелание практиковать и отдавать свой дар целительницы второго уровня на благо всего общества. Теоретически знаменитая куртизанка свой дар забросила и никак не развивала. То есть личность весьма разносторонняя и вся как бы на виду.
Именно по этой причине только на шестой день к ней добрались и пожелали пообщаться с ярко-рыжей красавицей. Но сразу и выяснилось, что виконтесса все эти шесть дней отсутствует в замке, проводя праздные кутежи в своем поместье на морском курорте. Тоже пока ничего предосудительного, тем более что про сам факт кражи знали до сих пор лишь доверенные люди правящей династии. Но вот когда пришло с моря сообщение, что титулованной аристократки и на морях нет и не было, службы дознания обеспокоились всерьез и навалились всем скопом на слуг и работников, обитающих в столичном замке.
Ну и начались выясняться весьма интересные факты. Во-первых, Хелке оказалась не настолько уж развратна и гуляща, как об этом ходили и ширились слухи. Вернее, умудрялась совмещать в своей деятельности приятное с полезным. В том числе и используя свой дар Маурьи, целителя второго уровня. То есть она всерьез и настойчиво занималась научной деятельностью, создавала некие странные приборы и проводила прямо в подвалах замка загадочные опыты и эксперименты. У нее в пользовании оказалось несколько лабораторий, механический цех с высокоточными станками, сразу три модуляторные с накопителями магической энергии и масса непонятных устройств. Причем о сути этих устройств и сфер их применения не знали даже несколько талантливых помощников виконтессы. Каждый из них работал строго по своей специальности, делал, что от него требовала работодательница, но ни общего направления ведущихся экспериментов не знал, ни о финальном результате не догадывался.
Но во время допросов прижали еще одного помощника-организатора, который подвизался в замке на роли дворецкого. Именно подвизался, потому что ни солидности в нем не было, ни должного для такой роли пафоса. Только и ходил да покрикивал писклявым голоском на служанок и уборщиц. Но зато оказался с уникальной памятью и смог подсказать следователям одно место в замке, где, по его предположению, Тани Хелке имела тайник. Добрались туда, вскрыли с большим трудом и обомлели: более десятка уникальных, страшно дорогих вещиц и изделий из императорской сокровищницы, благоухающие остаточными следами специальных меток. То есть еще месяц-два, и уже никто бы с помощью фиксирующей магии не доказал их принадлежность именно к всеобщему достоянию империи.
Но ведь это лишь десяток! А где все остальное?
Начали сличать описи и справляться у главного казначея. Выяснилось: похищенные предметы вечно лежали в дальних, опечатанных магией сундуках, и хорошо, если просматривались с инспекцией или ревизией раз в десять лет. То есть укради их, например, кто-либо из людей, имеющих доступ в сокровищницу, никто бы о потере и не хватился очень долгое время.
Тем не менее за первую ниточку в этом сложном деле удалось ухватиться. Ну и Прусвет, еще по пути в замок виконтессы Хелке, убеждал и себя, и своих товарищей:
— Теперь найдем! Все найдем! И замок разбирать не придется!
По его мнению, все остальные сокровища физически никак не могли успеть вывезти куда-то далеко. Раз что-то осталось в одном тайнике, значит, остальное просто лучше спрятано. А кто лучше всех во вселенных может проверить глубокие катакомбы, подвалы или мрачные хранилища между стенами? Только разумный кальмар, пронзающий камень!
Ну и когда прибыли на место, сразу для каждого нашлась уйма работы. Аристарх и Дасаш опрашивали слуг и технических помощников виконтессы, искусствовед Джейк Слэйви пытался разобраться в личных собраниях дорогущих и древних раритетов, ну а молодые Арчивьелы разбирались с магией, которой были помечены те самые похищенные в сокровищнице предметы. Понятно, что Живой Ужас взялся за самое тяжкое и кропотливое дело: обыск. И уже через час добился первого успеха. Не так уж далеко от первого тайника был обнаружен второй, правда только с тремя предметами роскоши, похищенными из сокровищницы. Кстати, больше из украденного так ничего в замке не нашли.
Но вот дальше пошли странности и непонятные факты. Вначале разумному кальмару не понравились осмотренные им в подвалах загадочные устройства. Он сразу заподозрил в них сходство с теми, которые ему как-то описывал в устном разговоре граф Дин Свирепый. Для собственного успокоения позвал в подвалы художника Джейка и королевского шафика Аристарха, потому что они единственные, кто бывал в техническом мире Ситулгайна и насмотрелся там на главное чудо: телепортационные устройства. Оба после осмотра в один голос подтвердили: есть сходство. Причем сходство весьма значительное. Разве что все строилось в расчете не на технические составляющие, а на магические. Но суть от этого не менялась: в замке у Тани Хелке стояли, а может, только строились немыслимые по своему значению приборы.
То есть стали проясняться способы похищения и такая аккуратная переборчивость злодеев: брать только то, чего не хватятся в ближайшие годы. Ну и становилась понятна невиданная щедрость виконтессы. Два месяца назад она преподнесла в дар короне некую статую, в два локтя высотой, утыканную драгоценными камнями где надо и где не надо. То есть подарок страшно дорогущий, но аляповатый и безвкусный. В спальню его не поставишь, да и в зале торжественных приемов ему не место. Передарить кому-то нельзя, разобрать — негоже. Вот и поставили статую в хранилище. Да и сама виконтесса успокоилась, когда там на нее полюбовалась собственными глазами. Еще и вздохнула при этом:
— Это мой дар от всей души всей империи Рилли, и мне даже спокойнее, когда он так хорошо спрятан.
На самом деле такая щедрость была с двойным дном. Ведь телепортационные устройства действуют по принципу «передающая аппаратура — принимающая аппаратура». Вот наверняка вторая часть комплекса приборов и была упрятана в аляповатый подарок. Ну а дальше уже дело техники и здравого расчета: бери что ценнее, снимай метки и пускай в оборот. Пока хватятся пропаж, можно будет собственную империю купить. Или как минимум добротное королевство.
Примерно так же высказались и Арчивьелы, исследовавшие метки на найденных предметах и отыскавшие определенные закономерности. В первом тайнике предметы лежали значительно дольше, более двадцати суток. Во втором, где Прусвет обнаружил три реликвии, — только десять суток. То есть последние были похищены за два — четыре дня до основной кражи. Похищены и тоже подвергались усиленной очистке от магических меток.
И хоть результаты в расследовании появились, само следствие после этого стало заходить в тупик. Становилось понятно, что виконтесса решила пойти ва-банк и выкрасть все и сразу. Наверняка заготовила для себя где-то отличное местечко на ином материке да и смоталась туда, обокрав родную империю до последней золотой монетки. Но в то же время, раз эта рыжая бестия настолько точно могла все просчитать и продумать, как же она могла столько улик и следов после себя оставить? Те же тайники, к примеру? Непосредственно телепортационные устройства в подвалах?
А раз так, то напрашивалась иная, страшная мысль: Тани Хелке могла отыскать пути-дорожки на иные планеты и с помощью своих устройств спрыгнула туда со всем наворованным добром. Хотя в любом случае забрать и все состояние, оставшееся у нее в замке, лишним бы не было. На эту мысль наталкивало и последнее распоряжение знаменитой куртизанки для своего дворецкого и для остальных служб: «Меня нет! Ни для кого! Всем отвечать, что я отправилась на морское побережье!»
Подобное случалось и раньше, когда хозяйка хотела поработать в полном одиночестве, отпуская на выходные в город даже своих ближайших помощников. То есть складывалось впечатление, что виконтесса довольно удачно совершила кражу, переместила наворованное куда хотела, а вот дальше у нее что-то пошло не так. Вот разнообразие вариантов на тему «Что именно не так?».
И обсуждала этот вопрос следственная группа, прибывшая из Свирепой долины, в роскошном, невероятно импозантном кабинете Тани Хелке. Разве что восьмым к этим обсуждениям присоединился только что явившийся в замок главный казначей империи. Чуть не плача над разложенными на столе реликвиями, он и пытался истребовать от остальных немедленных, но, самое главное, продуктивных действий по розыску:
— Где?! Где все остальное, я вас спрашиваю? Если вам дали чрезвычайные полномочия, то почему вы бездействуете?
— Мы нисколько не бездействуем, уважаемый! — с явной обидой возразил Дасаш Маххужди. — Вот сейчас впервые присели, нас даже не кормили, и это у нас первое подведение итогов.
— К тому же полученные нами полномочия, — нравоучительно подняв одно из своих щупалец, высказался Прусвет, — еще не дают ответа на вопросы этого дела.
— Какие вам еще нужны ответы?! Все факты указывают, что виновата во всем эта рыжая, развратная девица! Вам только и осталось, что разыскать ее вместе с сокровищами!
Шафик Аристарх на такие крики только скривился:
— Искать преступников — это не наша прерогатива. Для этого есть полицейские силы империи, которые, кстати, уже подняты на ноги и разыскивают конкретную преступницу.
— Найдут? — У казначея солидное и благородное лицо Аристарха вызывало наибольшее уважение и доверие. — Иначе нам всем головы снесут на эшафоте.
— Не надо так сгущать краски! — осадил его Джейк Слэйви, который еще в молодости получал заслуженные награды за геройское участие в войне с Успенской империей. — По большому счету никакие сокровища не стоят человеческих жизней, и никто ни нас, ни вас казнить не станет.
— Но какой позор для престижа государства! Какой моральный урон! Да и смерть императора станет почти свершившимся фактом. Попробуй докажи народу его невиновность!
— Ерунда! У императора еще есть масса времени отречься от короны, и вся недолга. Тогда Телиана Пятого любое наказание нашего мира как правителя не коснется. Боюсь, как бы чего похуже не случилось.
— Ох! Не пугайте! Что может быть еще хуже?
— К примеру: Тани решила где-то спрятаться и свить себе новое гнездышко. Перебросила туда сокровища, а… там ее уже ждали! Причем ждали не с цветами, а с острым мечом, которым лихо снесли рыжую голову с плеч. Так сказать, во избежание и для неразглашения. Может, сообщники, может, продавцы королевства, а может, кто и подсмотрел чего да решил перераспределить награбленное.
О таком варианте в самом деле думать не хотелось. И Дасаш Маххужди попытался утешить держащегося за сердце казначея:
— Но есть иное предположение: у виконтессы на месте дела пошли не так хорошо, как намечалось. Причем трудности чисто временного характера: посчитать, распределить, разложить и рассортировать наворованное добро. Возможно — и банально защитить от завистливых соседей. А уже потом она обязательно вернется в свой замок. Ведь наверняка у нее имеется полная уверенность, что оба тайника нетронуты и подозрений в ее адрес никто не имеет.
— Ну да! Бросить такую роскошь, — Аристарх руками показал на стены кабинета и на его внутреннюю отделку уникальными произведениями искусств, — не позволит ни один уважающий себя коллекционер.
— То есть вы уверены, что она сюда вернется?
Разумный кальмар опять напомнил, кто здесь старший в группе.
— В подобных делах излишняя уверенность неуместна. Но меры захвата принимаются, причем самые кардинальные. Возле найденных в подвалах устройств самые великие ученые Рилли уже готовят засады и ловушки. Причем кокон-ловушка создается по имеющемуся и опробованному нами образцу. И можно сказать, что свои главные функции в этом замке мы уже выполнили. Теперь мы отправляемся в императорский дворец, поужинаем там и сразу приступаем к дальнейшим поискам.
Теперь уже скривился ехидно казначей:
— Надеетесь и там отыскать несколько тайников с наворованными вещицами?
— Все может быть.
Этот загадочный ответ своего коллеги решил несколько конкретизировать искусствовед Слэйви:
— Вдруг и там за последние несколько лет завелись нечестные на руку служители? И не надо так на нас смотреть, наше дело — выполнить поручение императора.
— Да, да! — Разумный кальмар добавил той знаменитой мощи в свой голос, за который его и прозвали Живой Ужас. — И по законам следствия подозреваться будут все до единого, пока последнее колечко не будет возвращено в сокровищницу!
Кажется, за свое доброе имя и за своих подчиненных главный казначей не переживал совершенно. А вот на виконтессу Хелке взъелся так, что его бормотание состояло в своем большинстве из нецензурных выражений:
— Я бы эту рыжую… на части…

Глава двадцать третья
НОВАЯ РОЛЬ

Ночь никак нельзя было назвать тихой и спокойной. Твари завывали словно сумасшедшие и продолжали настойчиво проедать проход в пещеру с людьми. Тогда как сами люди относились к этому со здоровым скепсисом. А большинство воинов, как только на это поступила команда, улеглись спать после скромного ужина. Никогда не помешает отдохнуть да сил набраться.
Тогда как гульдены еще долго копались при свете своих горелок по нескольким причинам. Первая: Майлина предложила делать амулеты иного образца. Более компактные и потреблявшие гораздо меньше руды. То есть не по плоскости раскладывать крестики из ставролитов, а укладывать их столбиками, как монеты при подсчетах.
— Так они и прочней будут, а то ведь и от хрупкости порой ломаются. И места меньше займут, ну и попробовать можно, когда столько этого добра под ногами валяется.
Эрик Зарнар собрался было возражать по поводу добра и давить своим авторитетом на начинающую коллегу, но граф Дин поддержал сразу:
— Отличная идея! Пробуем!
Опять-таки получилось не сразу, но зато новый метод оказался во всех смыслах лучше. А времени уходило на изготовление каждого амулета на треть меньше.
Ну а вторая причина — это попытка Торговца все-таки сотворить источник освещения с таким доходчивым названием Проясна. Пока его местные коллеги тренировались и наслаждались своими новыми способностями при творении артефактов, Дмитрий вошел в транс и постарался скрупулезно выполнить все те действия, которым его обучал когда-то Тител Брайс. Наверное, полная концентрация и наступившая темнота в пещере помогли. Ну и хотелось, чтобы при прорыве наружу воины с топорами видели, что и как рубят. А может, и тот факт помог, что теперь не приходилось отвлекаться и тратить силы на каждого воина, пытаясь их предохранять от парализующих магических атак несмолкающих хищников. Мелочь, а тоже изрядно отвлекает.
Получилась Проясна вначале не слишком большая, но зато сама суть процесса в сознании зафиксировалась четко. И второй источник света получился на диво большим и ясным.
— Ну вот, теперь легко рассмотрим, куда твое копье «уте» угодило, — радовался Светозаров, объясняя уставившемуся на него маркизу причину такого яркого и неуместного освещения. — Вот сейчас прямо и посмотрим, чего откладывать?..
Но того поразил сам факт создания чужестранцем такого чуда на ровном месте.
— У нас так никто не умеет! Надо иметь с собой артефакты и много магической силушки.
— Да у меня самого только впервые сегодня получилось, — не стал хвастаться граф. — Будет потом время, вам расскажу, в чем тут главная изюминка процесса. Ох, ничего себе!
Копье, пущенное маркизом, так и висело частями в теле твари, хотя вокруг него воины постарались прорубить внушительное отверстие. Зато сейчас стало досконально видно, как острие словно прошило по всей длине некую белесую трубку, ведущую от глаза, скорее всего, к головному мозгу «ути». Теперь стоило только хорошо запомнить расположение этого внутреннего органа гигантского монстра и стараться убить тварь либо с одного выстрела, либо с одного удара копьем.
— Ха! Теперь нам эти разжиревшие утята не страшны, — подвел итог осмотру Торговец, возвращаясь по клюву вниз. — А значит, завтра мы себе дорогу в любом случае расчистим без всяких неприятных сюрпризов.
Словно возражая на его утверждения, вне стен пещеры раздался спаренный трубный рев недовольных хищников.
— Чего они никак не успокоятся? — озадачился Эрик. — Нас-то они не видят.
— Значит, еще кого-нибудь учуяли по той причине, что обоняние имеют повышенное. Надо бы и это использовать, — задумался Дмитрий. — Эх! Жаль, что нет аммиачных кислот под рукой. Вот бы была потеха!
Молодая целительница переживала о другом:
— Вдруг мы заснем, а они к нам ворвутся?
— Полная ерунда! Они ведь по размерам одинаковые, так что никак в пещеру не протиснутся. А вот визитеров изнутри гор следует опасаться все время. Поэтому спим по очереди, ну и по два воина нас будут подстраховывать все время.
На том трудовой и такой насыщенный день завершился.
А новый начался за три часа до рассвета. Именно тогда первая вахта проходчиков сквозь мясо стала врубаться во внутренности давно остывшего монстра. Может, и все бы сразу старались, да больше топоров не оказалось, а мечами орудовать во внутренностях громадного чудовища — себя не уважать и время даром терять. Так что пятерка шахтеров рубила всего десять минут, потом им на смену вставала следующая пятерка товарищей. Все три гульдена стояли с оружием на изготовку рядом. Потому что до опасных клювов настойчивых хищников оставалось полтора, максимум два метра. Да и убивать следующего «утю» следовало как можно дальше от входа. Потому как если и вторая туша завалится в тоннеле, то полдня может не хватить для выхода под открытое небо.
Дмитрий при этом не забывал впадать в медитацию время от времени, пересказывая потом коллегам суть происходящего снаружи:
— Нас могут обеспокоить только две «ути». Да и те не слишком настойчиво клюют. Отожрались, кажется. А вот все остальные… хм… далеко от нас. Возле пятой или шестой пещеры собрались. И чтоб я так жил, но они там явно пытаются кого-то атаковать! Хотя вряд ли тут такое возможно. Скорее всего, кого-то крупного доедают. Точно, не одной ведь водой питаются! И так странно, что они друг друга от голода не поели. А ведь еще и прикормышей чем-то кормить следует. Нелогично они тут живут, не по средствам… М-да! Загадка природы!
Кажется, пара клюющих снаружи тварей вконец переела. Вначале одна особь отвалилась от поедания своего собрата, а затем и вторая решила слегка отдохнуть при первых лучиках восходящего местного светила. Правда, уселась совсем рядом с выходом из пещеры. Но и то хорошо!
Следовало немедленно воспользоваться предоставленным шансом, и воины с топорами усилили свои удары по максимуму. Да и, пользуясь подсказками чужестранца, живо прорубили последний слой мяса так, чтобы наружу мог выскользнуть один человек.
Понятно, что этим человеком оказался граф Дин. Подкрался к первой отдыхающей твари и двумя выстрелами в упор успокоил ее навсегда. Зато стала подниматься, страшно трубить и атаковать вторая. Но и с этой долго возиться не пришлось: всего на одну пулю потратил стрелок больше. На получивших резкую свободу прикормышей употребил устройство «сундук», и те остались лежать на камнях безобидными кучками плоти. И только потом, с подошедшими к нему Эриком и Майлиной, стал присматриваться к несколько странному поведению еще шестерых «утей». Те хоть и были сравнительно недалеко, но на гибель своих членов стаи не обратили никакого внимания. Потому что и в самом деле пытались кого-то атаковать. Даже не атаковать, а достать. Причем лично достать они пытались своими магическими атаками, а вот физически — посылаемыми на штурм прикормышами, да и то не всеми, а лишь имеющими острые когти, позволяющие подняться почти по отвесной стене. Цель прилипал удалось рассмотреть, лишь взобравшись на большой валун возле пещеры.
И только тогда обалдевшие гульдены и сам объект атаки тварей рассмотрели и от удивления выпали в осадок. На утыканной остриями и обломками скалистой площадке, на высоте метров в тридцать, находилась внушительная повозка. Постромки упряжи и дуги лежали на земле, а шестеро коней стояли привязанными к некоему подобию кормушки в тылах повозки. Тому, как это транспортное средство оказалось в таком недоступном даже для пешего человека месте, оставалось только поражаться или смутно об этом догадываться. Как и тому удивляться: почему отряд по прибытии еще вчера не рассмотрел ни повозку, ни коней?
Ну, на последний вопрос было ответить легче всего. Либо сильно спешили и за торчащими камнями не рассмотрели, либо повозка там появилась только этой ночью. А вот как она там появилась, мог предположить только Торговец. Но так как память настойчиво не хотела вспоминать предшествующие часы появления в этом мире, то он даже обрадовался такому случаю: вдруг с этой повозкой находятся те люди, которые знают и о нем, и о самом моменте их попадания на Мерлан.
Ему же первому и удалось рассмотреть некоего защитника неприступной площадки, который с невидимой отсюда позиции отбивался от карабкающихся к нему прикормышей:
— Там кто-то есть! И мы должны ему помочь!
После чего, не дожидаясь согласия своих соратников, двинулся к месту скопления тварей. Пройдя метров десять, оглянулся. Возле него шла неразлучной тенью Майлина, а вот Эрик оставался на месте, ожесточенно о чем-то споря с приблизившимся к нему бароном Данью. Пришлось поторопить друзей усиленным голосом:
— Господа, поторопитесь! «Ути» нам не страшны! Барон, выводите людей и лошадей из пещеры и десяток всадников отправляйте к нам на подмогу!
Отныне и сам Торговец мог смело удаляться от лучников на любое расстояние. Имея при себе по несколько готовых десятикратных амулетов, те обрели полный иммунитет к магическим атакам местных монстров. Видимо, об этом вспомнил и сам магистр, коротко кивнул барону в знак согласия, подхватил у того из рук сразу три копья и тоже поспешил вслед за графом.
По мере приближения к природной крепости-возвышению гульдены заметили и некоторые детали. У подножия валялись останки тел такого количества прикормышей, что сразу становилось ясно: повозка наверху не один день простояла. А прибывший вчера отряд просто попал на время обеденной сиесты, которая совпала, скорее всего, и у тварей, и у неведомых защитников.
— То-то я еще вчера обратил внимание на слишком малое количество прилипал, — поделился своими наблюдениями Эрик Зарнар. — А тут их, оказывается, здорово уполовинили.
Из-за удобного бруствера, выложенного из внушительных по весу камней, неведомые и пока невидимые защитники сражались с напастью довольно ловко и уверенно: подпускали очередного скалолаза метра на три-четыре и броском небольшого камня в упор сшибали тварь на землю. Скорее всего, экономя при этом стрелы или иную амуницию. Да оно и понятно, способных карабкаться по скалам в армии местных тварей и так уже почти не оставалось. Ну и сам этот факт доводил громадных монстров до неконтролируемого бешенства. Вот они здесь и скопились, кипя злобой и мечтая добраться до остро пахнущей конины. И до поры до времени по сторонам не слишком-то смотрели.
Сигнал тревоги подал один из прикормышей тылового обеспечения. Все шесть «утей» на этот раз отреагировали на троицу приближающихся людей на удивление дружно. Может, из одного семейства были? А трое уже павших соплеменников — из совсем иного, конкурирующего рода? Но сейчас на людей понесся такой совместный рев, что мог свалить с ног только одной вибрацией воздуха. Эффекта он, правда, не достиг, люди деловито приготовились к сражению, и вскоре рев и трубный глас стали перекрывать звуки размеренных пистолетных выстрелов. Отличился и маркиз Зарнар со своим примчавшимся на подмогу товарищем; их копья значительно ранили трех и уничтожили одну тварь. Остальные пятеро застыли после предсмертной судороги в результате меткой стрельбы Дмитрия Светозарова. Еще ведущих инерционно некие атакующие действия прикормышей бойко расстреливали подоспевшие на конях лучники. Сражение закончилось всухую и с разгромным счетом для местных хищников. Навыки и тренировки людей сказывались.
Ну а потом пришла пора познакомиться с защитниками природной крепости.
Каково же было всеобщее удивление, когда из-за каменного бруствера поднялась на ноги ярко-рыжая шатенка и заорала счастливым, усиленным магией голосом:
— Дмитрий! Я так рада тебя видеть! Ура! Ты меня спас!!!
Женщина смотрелась истинной красавицей. Можно сказать, принцессой, а то и королевой. Несмотря на несколько измазанный в пыли и местами порванный охотничий костюм, шик, вкус и стиль просматривались в каждой детали, в каждом жесте и в каждом движении. О грациозности фигуры и соблазнительности некоторых форм вообще упоминать не стоило. По всем понятиям, забыть такую женщину, хотя бы пару раз ее увидев в прежней жизни, невозможно.
Но! Торговец смотрел на нее и с некоторым страхом осознавал: не помнит!
Ни смутно, ни явственно, ни образно, ни подспудно!.. Хотя некая уверенность появилась сразу после обращения к нему по имени: рыжая красотка уверена, что они хорошо знакомы. Иначе и быть не может!
В голове тут же замелькали разные предположения, догадки, и обрисовался самый главный вопрос: насколько близко они знакомы? Ведь вполне возможно, что эта повозка с лошадьми просто часть целого каравана, который Торговец переносил во время, предшествующее падению, где-нибудь между мирами. А раз так, то хоть что-нибудь, но выяснится!
Поэтому Светозаров чуть ли не вприпрыжку приблизился к скале и, задрав голову, стал перекрикиваться с красавицей. При этом он несколько неосторожно сыпал вопросами, нисколько не опасаясь скрыть собственное беспамятство и растерянность от незнания:
— Привет! Но кто ты такая, я не могу тебя припомнить?
— Как?! Неужели ты так быстро состарился от разлуки со мной? — выкрикивала со смехом рыжая незнакомка. Вот это ее несколько заразное веселье расслабляло еще больше.
— Да нет, я сильно ударился при падении в лес. И чуток потерял память. Ничего не помню из последних дней.
— О горе мне! О горе мне! Вначале не узнал, теперь и вспомнить не можешь! — продолжала больше дурачиться виконтесса Хелке, хотя ее мозг прославленной куртизанки и великого ученого уже работал со скоростью и эффективностью вычислительной машины.
— Ну почему не могу? Могу! — Да только уверенности в словах Торговца не было совсем. — Просто все как в тумане, и круги красные перед глазами.
— Ах ты, бесстыжий! Ах ты, негодник!
История отношений, вернее единственного короткого знакомства между виконтессой и Торговцем, была такова. Как величайшая аферистка, не ограничивающая себя ни в чем при достижении поставленных целей, Тани Хелке одной из первых поняла, насколько важно было окрутить и пристрастить к собственному телу такого великого человека, как Торговец. И подошла к этому вопросу с невероятным тщанием и скрупулезностью. Приготовила каждое слово разговора заранее, отрепетировала каждый жест и движение перед зеркалом, но…
Обстоятельства для знакомства, как назло, не складывались. А потом принцесса почти перехватила такого выгодного жениха. Пришлось закулисно, так и не начиная личного знакомства с графом, влиять на принцессу, заставляя ее грубить и показывать ненужный гонор. Задумка удалась, пара рассорилась, и… В один из приемов у императора знакомство таки состоялось. Но было страшно, дико скомкано из-за странной поспешности графа. Куда-то он торопился, словно на пожар, и вся отрепетированная заранее роль пропала втуне.
Мало того, под конец короткого разговора началась ненужная дискуссия, перешедшая в спор, и расстались они чуть не врагами.
Естественно, что забыть подобный момент, с его уникальной памятью, Торговец не мог. Да и великая куртизанка знала прекрасно: порой первый негативный всплеск при знакомстве только укрепляет последующие интимные связи. Но увы! Буквально в следующие дни графа окрутила какая-то фифа из его мира, а потом и слух примчался, что выгодный жених женился! Горе и досада виконтессы были неописуемы, что в конечном итоге ее и подтолкнуло окончательно на тропу преступления.
Ну а в данный момент она первой смогла догадаться, что примерно произошло и по каким причинам каждый из них оказался в данном месте и в данном положении. Догадалась и феноменальными словами сумела все переделать в свою пользу:
— Дорогой! Немедленно меня сними отсюда, и я своими объятиями тебе живо напомню о нашем супружестве! Или ты притворяешься в забывчивости и хочешь меня позлить? Ну?! И чего ты замолчал? Чего смотришь как на живую богиню? Я все та же, твоя горячая и пылкая Тани! Ну?! Сними же меня отсюда скорее!
Конечно же, великая аферистка рисковала. Причем рисковала сильно. Не говоря уже о самом факте немедленного возвращения в империю Рилли. Вдруг Дмитрий ее сейчас подхватит, отправит домой и… Да и сила Торговца в случае разоблачения могла размазать обманщицу так, что и мокрого пятна не останется. Но розыгрыши, шутки и игривый обман она обожала и на нем специализировалась. Вдобавок уж слишком захотелось отомстить за месяцы предварительного ожидания и ненужной подготовки, за совершенные по вине проигнорировавшего ее мужчины кражи. Ну и почему бы пусть даже и перед смертью не почувствовать себя самой умной, самой хитрой, самой коварной, а возможно, и самой любимой?..
А там будь что будет!
Судя по его выпуклым глазам, граф Дин Свирепый Шахматный никак не мог поверить так нежданно свалившемуся на него счастью. Кажется, он и соображать перестал как следует. Но все-таки пытался нащупать у себя в голове некие ассоциативные цепочки, хотя и делал это с заиканием:
— И д-давно мы с тобой?
— Уже почти месяц! — Виконтесса решила четко придерживаться остальных событий по времени. Только вставив себя на место разлучницы и вычеркивая из биографии своего якобы мужа самые яркие события. А о начальной точке отсчета она уже примерно догадалась.
— А как у нас все?..
— Да что с тобой?! Дорогой! У меня сейчас сердце разорвется от переживаний! — Слезы полились в два ручья. А мысли побежали еще быстрей: «Ха! А как еще должна вести себя законная супруга в подобной ситуации? Это пусть муж оправдывается за свое долгое отсутствие!» — И почему ты так долго ко мне добирался?! Неужели сразу не мог меня отыскать и шагнуть ко мне сюда, к повозке?
— Э-э-э… понимаешь… — Слезы и укоры окончательно сбили с толку Дмитрия, и он непроизвольно перешел на оправдывающийся тон. — В межмирском пространстве царит ужасный ураган, туда нельзя и носа показать.
— А ты обо мне подумал? Я здесь среди этих тварей уже восьмой день умираю от страха и одиночества! — «Так, отлично! Еще слез добавить! Вон его как пронимает». — У меня уже руки болят камнями швыряться.
После таких рыданий пришлось уже Дмитрию показывать чудеса скалолазания под взглядами округленных глаз местных соратников и спасителей. Причем взгляд окаменевшей от горя Майлины царапал спину особенно жестко. Не успел он перелезть через бруствер, как оказался в объятиях своей супруги и был зацелован, словно при последнем расставании перед гибелью всего мира.
— Дорогой! Ты со мной! Я верила, я знала, что ты меня отыщешь! Любимый! Желанный мой!
Слова были страстные, пылкие, чего уже там скрывать — приятные и лестные. Особенно от такой видной, приятной во всех смыслах слова красавицы. Но все равно Дмитрий, пытающийся уловить в своей душе некий ответный отклик на такие объятия, осознал заметный ледок отчужденности. А может, и досады, замешанной на непонимании?
Тем не менее врать и подстраиваться не хотелось.
— Извини, снизу я кричать не хотел, чтобы посторонние не услышали. Но я так и не могу тебя вспомнить. Даже твоего имени не нащупываю в сознании.
Некоторое время виконтесса с любовью всматривалась в лицо мужчины, пытаясь лихорадочно продумать, как себя назвать. О новой графине Светозаровой она знала только имя, Александра, но вдруг и у графа какие-то связи ассоциативные остались от этого имени? Вдруг это и помешает пожить хоть немного счастливо? Хотя назваться именем конкурентки было так соблазнительно.
— Ничего, дорогой! Ты вспомнишь! Обязательно все вспомнишь, я постараюсь. А зовут меня Тани. Тани Хелке. Виконтесса. На свадьбе ты согласился оставить мне мою фамилию древнего рода. И жил ты в последний месяц в моем замке, в столице империи Рилли. Мы все собирались уже к тебе податься, в твою Свирепую долину, но вначале свадьба, потом из постели почти не вылезали, потом ты вдруг загорелся идеей срочного изучения каких-то тварей. Собрали три повозки, подобные этой, и отправились. Сильно сверкали молнии и гремело. А потом я очнулась здесь… Одна… Мне было так страшно и ужасно одиноко без тебя.
В очередной раз плечи затряслись от рыданий, и Дмитрию ничего не оставалось, как заботливо их обнять и зашептать в розовое ушко слова успокоения:
— Ну хватит так расстраиваться, хватит. Теперь уже все будет хорошо.
Наверное, они бы так долго еще стояли, если бы снизу не послышался задорный свист маркиза Зарнара и его голос:
— Эй, граф! Не пора ли нам поспешить в форт? Вон из тех двух пещер уже накопившиеся там ротачи выглядывают! Как бы в атаку не пошли. А ведь нам еще на обратном пути с тварями сталкиваться.
— В самом деле, Тани! — Светозаров отстранил рыжую красавицу от себя. — Нам надо торопиться! Перенести я нас пока не могу, давай забирай все самое ценное.
— А здесь ничего нет, все твои приборы и оружие в двух других повозках. Но есть веревка! Нам будет легче спуститься!
С неожиданным проворством виконтесса метнулась к повозке, схватила там небольшой саквояж, моток веревки и вскоре уже ловко накинула петлю на торчащий вверх камень.
— Спускайся первым!
— А как же лошади?
— Корма у них еще суток на пять, а потом ты за ними заскочишь и заберешь, — нисколько не сомневалась счастливая супруга. — Не вечно же в межмирском пространстве бушевать ураганам! Ну, пошевеливайся, дорогой! И будешь ловить меня снизу, а то мне страшно спускаться с такой высоты. У меня коленки дрожат и руки млеют.
Пришлось подчиниться. Хотя в ином случае Торговец обязательно бы задумался над услышанным: как восемь суток сражаться с прикормышами, то не страшно, а тут только спуститься вниз — и уже женские истерики. Но в данном случае его голова была занята несколько непривычными размышлениями:
«Так я, получается, и в самом деле женат? Ну да, вроде лгать виконтессе нет ни малейшего смысла. Но как же меня угораздило так поспешно жениться? Меня? Старого и закоренелого холостяка?!»
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После того как содрогнулся весь мир, в башне королевского шафика в Ягонах стали твориться истинные безобразия. Вернее, не столько в башне, сколько в ее подвале, на который выходило четыре арки Зеленого Перекрестка. И впервые за всю историю постройки болотные чудовища и осклизлые химеры попытались проникнуть непосредственно в сам подвал. То одна, то вторая тварь приближалась к решеткам и со скрежетом пыталась прокусить толстую легированную сталь. Как тут было не благодарить судьбу и самого Торговца за сооружение подобной преграды?
Но ведь и самому монарху следовало принимать какие-то меры. Бонзай вполне обоснованно связал сотрясения мира с пропажей своего главного шафика и резкой активизацией порождений Хохочущего тумана. Поэтому понимал: помощь может несколько запоздать. А ну как Дмитрий задержится в своих мирах, а болотные твари таки перегрызут решетку и выберутся наружу? В столице имелось предостаточно самого современного оружия и парализаторов, но не устраивать же сражения с перестрелкой на тихих городских улочках?!
А раз так, то следовало нанести превентивный удар. Обстановка позволяла: сам мерзкий туман, хоть и продолжал хохотать и клубиться чрезмерно, пока за пределы прочных решеток не выплескивался. А значит, можно было его пока не принимать во внимание и заняться лишь химерными бестиями. Тем более что желающих убавить поголовье болотных обитателей было хоть отбавляй: те самые помощники, канги Ледовой владычицы, находились до сих пор формально в плену, но готовы были голыми руками рвать опасные для каждого человека создания.
Вот им и дали в подвал прочных копий, самые тугие луки и неисчислимое количество стрел. И разрешили отстреливать визитеров с болот сквозь щели между решетками столько, сколько душа пожелает. Понятное дело, что канги только за первые трое суток уничтожили тварей такое немыслимое количество, что те уже из-за гор трупов не могли приблизиться к Перекрестку. Стало и спокойно, и… неинтересно. Поэтому решительно настроенные мстители и на этом не остановились, а попросили у короля разрешение отправиться в глубь тумана и уже там методично изводить поголовье опасных хищников. Дескать, все равно ведь придется это делать со временем, так почему бы не сразу? Да и времени лишнего имеется хоть отбавляй.
Бонзай Пятый посоветовался со своим окружением и с Флавией Несравненной, которая во время отсутствия графа Дина и Аристарха занимала должность главного королевского шафика, и разрешение на охоту было дано. Но с условием: если будет хоть одна жертва со стороны людей, любые выходы за решетку будут сразу запрещены. Ну и естественно, что направление их всех четырех разрешалось только одно, то самое наиболее разведанное и освоенное.
Благодаря этому подданные маги Ледовой владычицы подошли к делу со всей ответственностью, настолько им не хотелось из-за глупой случайности вновь отсиживаться в скучной безопасности. Отработали порядок движения, подстраховки, свои действия при внезапных атаках противника, ну и, естественно, не гнушались затягивать свои тела в не растворимые зеленым туманом сюртуки. Оружие продолжали использовать традиционное по нескольким причинам, одна из которых — пленным такое убийственное оружие не положено. Ну и начали планомерное уничтожение всего, что шевелится в том самом проходе, где до этого побывало несколько экспедиций, а местность была изучена наилучшим образом.
За два дня, наблюдая за кангами и их лихой охотой, подали голос возмущения и представители личной королевской гвардии. Причем начали с напоминаний своему королю, что именно гвардия все эти годы упорно готовилась к сражениям с тварями и ждала только надлежащего сигнала к началу войны. А тут приходят какие-то пленные, бесправные чужаки и забирают у заслуженных воинов и славу, и трофеи, и почет с уважением.
В общем, пришлось молодому монарху разрешить образовать еще сразу пять отрядов из самых боевых и агрессивных добровольцев. Вот тогда и пошла потеха во весь рост. Уже на шестой день от содрогания мира были частично освоены и очищены от нечисти пространства до пропасти, отделяющей высотные болота от низинных. Ну а к восьмому дню выяснилось, откуда вдруг на этом берегу так резко возросло количество тварей: на одном участке отвесного берега произошел оползень, и твари легко взбирались на эту сторону по образовавшейся дороге.
Охотники немного подумали, посовещались и эту природную дорогу ликвидировали заготовленной в мире Ситулгайн взрывчаткой. После чего с еще большим тщанием принялись вычищать изолированную территорию. С чем благополучно справились, в основном, к концу десятых суток.
Но чуть раньше пришло тревожное сообщение с юга. Тамошний молодой император со слезами просил о срочной помощи и вещал о павших на его столицу бедах, открытым текстом обвиняя непосредственно Торговца. Дескать, после его визита народ взбунтовался, попытался свергнуть законного наследника и посадить на трон узурпатора. Но отыскались силы, верные законной власти, и сейчас ведется гражданская война. Сам новый император со своими соратниками окопался в столице, ну а мятежники умудрились подло и вероломно захватить весь континент. Мало того, они то ли специально, то ли случайно разозлили вулкан Бормот, и тот теперь время от времени выдает из своего жерла огромные клубы Хохочущего тумана. Тот зеленой плесенью оседает на столицу, растворяя все, кроме живой плоти, камня, корешков акстрыга и изделий из слантерса.
То есть император требовал срочного прибытия Торговца и настаивал, чтобы тот немедленно успокоил как сам Бормот, так и взбунтовавшуюся чернь. Иначе будет объявлена война всему миру, а королевству Ягонов — в первую очередь.
— И в вулкане что-то не так сдвинулось, — переживал Бонзай, прочитав депешу. За подленького наследника и за его клику он даже не почесался. — Туда тебе и дорога, отцеубийца! А вот столичных жителей жалко. Хотя это даже к лучшему! Быстрей войска останутся без оружия и сдадутся законным властям. Но вот для ознакомления с обстановкой парочку человек на дирижаблях послать туда надо.
На что тут же отозвалась Флавия Несравненная:
— Тогда я отправляюсь с десятком молодых шафиков немедленно. Бормот — моя родина, и мне будет легче разобраться на месте, чем всем остальным, вместе взятым.
— Ну вот! Дина — нет! Аристарха — нет! Теперь еще и тебя понесет нелегкая на юг! — сердился Бонзай. — А кто королеву с наследником охранять будет да за кангами присматривать?
— Не надо было кангам оружие раздавать — хлопот бы не знал. А твою Власту никто и чихом не осмелится напугать. Уж той аппаратуры, что во дворце стоит, твоей службе безопасности всяко хватит. И сам ведь знаешь, что даже от сотни таких, как я, толку меньше, чем от десятка видеокамер и личного вооружения нескольких телохранителей. Так что пусть твое величество не выдумывает и не ставит мне рогатки на пути. Если вылечу на скоростном дирижабле немедленно, то уже через четверо суток буду на месте. — Сделав паузу и присев перед скривившимся королем в книксене, королевская шафик попыталась и дальше гнуть свою линию: — Ну и естественно, что сразу попросишь Дина, как он появится, заскочить за мной на юг.
Каково же было ее изумление, когда молодой король, обычно никогда не возражавший Флавии, вдруг огласил свое монаршее вето и запретил любое перемещение молодящейся красавицы за пределы столицы:
— Нет! Занимайся текущими делами! Проинспектируй немедленно весь столичный округ! А на юг отправь парочку деятелей из департамента внешних сношений.
Оставшись лишь с несколькими придворными, Бонзай задумался не на шутку:
«Вдруг на этот раз с Дином случилось нечто серьезное? Ведь недаром весь мир тряхнуло. Погибнуть он не мог, конечно, а вот в плен угодить — вполне возможно. Если бы еще хоть со мной был, а то с Шурой своей! А какая от женщины помощь?»
Настроение у монарха упало ниже плинтуса. Результат — выдуманная причина для пропуска обеда в семейном кругу, а потом и довольно живая идея самому поохотиться в Хохочущем тумане:
«Ведь и в самом деле! Я так скоро мхом зарастать начну! Или жиром заплыву окончательно! Меч в руках уже не держится! Э-э-э, нет! Надо за себя браться! Лучшая разминка — это реальный бой!»
Хотя в рассуждениях монарх несколько уклонялся от истины. За своим телом и его физической составляющей он следил довольно тщательно. Да и красавица жена никак не потворствовала его лености и зазнайству. Каждый день минимум полтора часа тренировок с учителями фехтования и прочих боевых искусств позволяли содержать тело почти в идеальной форме. А вот настоящего боя, с риском и опасностью, не хватало. Как раз сейчас появился весьма удобный момент и силушку попробовать, и самому проверить: что там такое в чертогах Зеленого Перекрестка творится. Тем более что Флавия, которая единственная не боялась «настучать» королеве на ее супруга, тоже спешно отправилась проверять столицу Ягонов с ее окрестностями, и молодой монарх почувствовал кураж и свою полную безнаказанность.
Так и появился нежданно в башне шафика: в персональном сюртуке и увешанный самым современным оружием из последней, «нерастворимой» партии из Ситулгайна.
— А что служивые! — прикрикнул на браво вытянувшихся с его приходом гвардейцев. — Остались еще звери непуганые для меча моего славного?
Тут командир группы охотников и сморозил глупость, не совсем тактически грамотно описав сложившуюся обстановку. Гаркни он в ответ: «Так точно, вашличество! Остались!» — и вся недолга. Отправился бы правитель с ними, побегал бы за каким волком иль шакалом, зарубил бы зверюгу да и со спокойной совестью вернулся бы в семью да к делам управленческим, коих в государстве его славном имелось хоть пруд пруди.
Но честный вояка пожалел, что король не развлечется как следует, и чистосердечно признался:
— Никак нет, вашличество! Почитай всех бестий повывели до самой пропасти. Разве, может, десяток-другой по кустам да в норах притаился. — Ну, может, и сам еще хотел продолжить боевое развлечение, потому ткнул рукой в иную арку: — А вот там так и воют! Хоть и настреляли их канги огромные кучи сквозь решетку, все равно новые бестии виднеются и на трупах зубы точат.
Некое сомнение в голове у бравого короля все-таки мелькнуло: как раз тот рукав Зеленого Перекрестка не исследовался почти совершенно. Один только раз побывавший там Торговец охарактеризовал его как: «Нечего нам там делать! Будем наводить в той дыре шорох в последнюю очередь!» То есть по здравом размышлении соваться туда не следовало вот так и сразу. Но ведь в данный момент все два десятка готовых к выходу охотников с гордостью любовались своим геройским и отчаянным королем. От всей души любовались и с восторгом во взглядах! Заронить в их сердца хоть искорку сомнения или подозрения в трусости было бы смерти подобно. Поэтому с достойным коронованной особы апломбом Бонзай Пятый решил:
— Значит, нынче поохотимся в другом месте. — И ткнул дланью в ту самую арку, где твари проказничали больше всего: — Открывай!
Дежурный по башне и не вздумал бы перечить его величеству. Отомкнул решетку и пожелал бравым воякам удачной охоты. Только и догадался спросить, как было положено по уставу:
— Ваше величество, какое время планируете задержаться в Хохочущем тумане?
— Думаю два, максимум три часа нам хватит с лихвой.
Увы, ни через два, ни через три, ни даже через пять часов возглавляемый Бонзаем Пятым отряд так на Зеленый Перекресток и не вернулся.

Глава двадцать пятая
ПРИШЛА БЕДА — ОТВОРЯЙ ВОРОТА

День тянулся за днем, на душе становилось все неспокойней, и Александра старалась загрузить себя до самых невозможных пределов. Сил оставалось лишь на то, чтобы только дойти до выделенной ей кельи и заснуть еще в падении на узкую кровать.
Как ни странно, но движение «Наш мир не одинок!» продолжало расти и крепнуть. Несмотря на многочисленные барьеры и рогатки, которые выставляли правительства, всемирные банковские системы и специальные службы, активисты движения успели перешагнуть тот барьер в информационной сети, после которого замолчать или извратить суть нового движения становится делом бессмысленным. Оно начало жить собственной жизнью. Понятно, что жизнью тяжкой, скрытной, сиротской, а то и лишенца, но все-таки.
Тем более что движению помогали лучшие аналитики, на лучших устройствах и с применением новых идей выросших на Земле Маурьи и Арчивьелов. То есть работать со всемирными проблемами было более чем интересно, скорее получалось даже возвышенно, творчески и с ожиданием в финале высшей награды для всего человечества.
Несколько тормозили, не давали ожидаемых результатов поиски личного характера. Александре удалось приблизительно отыскать только одну подругу по детдому, но и с той по найденному адресу до сих пор выйти на контакт не удалось. Имелись некоторые ссылки, что она отдыхает где-то дикарем на побережье Крыма.
Почти не было результатов и с подсадной уткой в виде бывшего миллионера, Бориса Королюхова. Взятый под арест агент в плане здоровья пошел на поправку, хотя все еще содержался в тюремном госпитале строгого режима. Но вот никто из гостей к нему не наведывался, слежки за госпиталем не устанавливали и дополнительные справки не наводили. Вполне возможно, что, явно перепуганный свалившимися на его голову провалами, Павел Павлович попросту проигнорировал сведения о своем обидчике или решил с ним не связываться ни в коем случае по причине собственного шаткого положения. Ведь, умудрившись сбежать от германских властей, он мог в данный момент прятаться в таком немыслимом месте, что любое неверное движение или попытка выйти на связь привела бы к провалу. А там уже и удача может отвернуться окончательно.
Тогда графиня Светозарова решила пойти иным путем. Через побочную информацию, поступающую прямо в палату в виде простого кинофильма, передала Каралюху легко расшифровываемую угрозу: «Вот ты, Тараканище, и попался! С этой твоей больничной койки тебя сразу в морг и отвезут! Хотя… жалко. Слишком легкая смерть тебе достанется, предатель!»
Удалось! Удар достиг цели: Борюсик заметался в панике и от страха. Попытался вначале доказать госпитальному начальству, что его с часу на час готовятся убить. Те охрану показательно несколько усилили, но бредням старого чекистского агента так до конца и не поверили. Тогда Королюхов стал делать самостоятельные попытки к спасению. Проверял пищу, принюхиваясь к ней и пробуя внимательно каждый кусочек. Требовал вскрывать ампулы с лекарствами и вводить уколы только после его просмотра и тщательного изучения всех надписей и наклеек. Будто сам не знал из собственной практики, что подобные предосторожности бывают бессильны: наклейки можно подменить, а то и сам яд запаковать прямо на фармацевтической фабрике. Пытался сползти с кровати, уложить вместо себя одеяла с подушками в виде тела, а сам спал под столом или в дальнем углу палаты.
В общем, струхнул по полной программе и собственное существование испортил окончательно. Теперь он вздрагивал после каждого стука за стенкой или громкого голоса в коридоре; бледнел при виде открытого, пусть и зарешеченного окна; звал во весь голос санитара, когда кто-то незнакомый из медперсонала заглядывал в его палату. Дошло до того, что его всерьез стали исследовать на психическую вменяемость.
И тут весьма грамотно подсуетился главный следователь. После нескольких часов вливаний и убеждений он сумел доказать страшно нервничающему русскому, что его песня будет и в самом деле спета, стоит только уменьшить персональную охрану. По правде говоря, ее и так никто не увеличивал, но самовнушение — великая сила.
Единственный выход, который следователь предоставил много знающему агенту, — рассказать все. Причем не просто все, а нечто такое, за что его поселят отдельно, вдали от суеты, и предоставят возможность прятаться от своего бывшего начальства в полное и пожизненное удовольствие.
Вот тогда Борюсик и начал раскрывать некоторые невероятно важные секреты.
Вначале дал ссылки на некоторые секретные счеты Павла Павловича и его покровителя из Москвы. Вокруг счетов началась странная возня, завершившаяся полной пропажей денег, несколькими громкими отравлениями и парочкой скандальных самоубийств. Ну, тут уже аппаратура с Ситулгайна себя показала во всей красе: цепочки заказных убийств удалось проследить до заказчика. И им оказался все тот же Москвич. Но его положение оставалось до сих пор настолько сильным, незыблемым, что даже прямое и показное разоблачение не сковырнуло бы его с насиженного места. То есть бить его в лоб и методом справедливого ареста не получилось бы.
К тому же и местонахождение или участие во всех этих делах Пыл Пылыча никак не фиксировалось. Упал на дно, растворился. А может, и в самом деле погиб? Чего не случается в этой жизни даже с подобными зубрами агентурной работы?..
Только и оставалось, что поискать тех обиженных Москвичом или им ущемленных, которые собственной жизни не пожалеют, но отомстят гаду за смерть своих близких или за собственное обнищание. И чем больше Александра «копала» под Москвича, тем больше его личных врагов отыскивала. Причем некоторые из них даже не подозревали, под какой именно маской скрывается их личный и лютый враг. Как всегда в жизни бывает, тот действовал чужими руками и тщательно затирал все следы преступлений, могущие разоблачить его лично или Павла Павловича и его контору. Да в принципе и сама контора в свое время была создана для прикрытия, а то и свершения скрытных преступлений любого толка.
Но машина возмездия закрутилась. Не все в нее вложили свои усилия, далеко не все. Некоторые испугались и не стали мстить. Слишком уж страшная, одиозная фигура маячила по ту сторону фронта. Некоторые не поверили. Еще и своему врагу все данные о якобы «наклепе» выложили. Что сильно помогло Москвичу перестраховаться, приготовиться и уйти в глухую оборону.
Но нашлись и те, кто поверил в собранную информацию сразу и полностью. На какое-то время затаился, проводя нужные перестановки у себя в тылу, а потом пошел в атаку. Результатами этой атаки стала резня сразу в трех конторах, двух весьма важных силовых структурах, нежданные смерти нескольких министров да парочка убийств в среде высшей политической верхушки России. И наконец, как логический финал всего деяния — безжалостное устранение ядом, пулей и кинжалом как самого Москвича, так и всех его сильных сподвижников.
Скандал поднялся на весь мир! Уничтожение стольких и таких видных политических фигур в правительстве средства массовой информации сравнили с большевистским переворотом тысяча девятьсот семнадцатого года. И уже в который раз повели оголтелую пропаганду полной изоляции «русского медведя». Другой вопрос, что этот медведь не лапой орудовал, а размахивал громадной ядерной дубинкой, так что уже на следующий день президент выступил с должным обращением как к своему народу, так и к мировому сообществу. То ли его заставили, то ли он сам сообразил, что нужно делать, но уничтожение темных лошадок было освещено правильно: «Собаке — собачья смерть!» А заморским шавкам было приказано заткнуться и не совать свои носы в дела суверенного государства. Сами, мол, разберемся.
То есть справедливость как бы восторжествовала.
Но вот тут как раз и стали вылезать лапки растворившегося в неведомости Павла Павловича. Вначале его люди попытались штурмом взять тюремный госпиталь и уничтожить предавшего великие идеалы агента Королюхова. Ну и заодно еще нескольких много знающих товарищей наказать. Но было в тот день Борюсику счастье: за полчаса до штурма следователь поволок его прямо в инвалидном кресле в информаторий, где тайно от всех на большом экране стали проводить опознания как бывшего шефа почившей конторы, так и «иже с ним», коих агент знал в лицо огромное количество.
Это их обоих и спасло. Забаррикадировались, сделали вид, что их в редко посещаемом помещении никогда не было, да так и выжили до прихода особых полицейских подразделений.
Но вот от штурмовой группы аппаратура глобального осмотра всей Земли в обратном просмотре стала раскручивать цепочку к организаторам — и таки вышли на тушку главного зубра по спецоперациям. И что самое неприятное, отыскали эту тушку совсем рядом с обителью Желтых Грез. Павел Павлович собрал в лесу, примыкающем к угодьям монахов, чуть ли не целую армию. Причем армия собиралась скрытно, организованно и быстро. И к моменту ее обнаружения стало понятно: атака последует довольно скоро — через четверть часа, максимум двадцать минут. И вряд ли за это время помощь поспеет от властей Германии.
Следовало в первую очередь рассчитывать только на собственные силы.
А на какие именно? Монахи в последнее время запаслись более чем современным и многочисленным оружием. Но ведь они не боевики. В открытом и жестком сражении они не чета выученным для ночного боя коммандос. Вряд ли помогут и те несколько постов частной охраны, которые несли в лесу дозоры, предназначенные для остановки многочисленных и вездесущих корреспондентов. Скорее, это их следовало немедленно стянуть за стены монастыря и защищать более действенным оружием.
И на принятие единственного верного решения у координаторов всемирного движения оставалось с четверть часа. Потому сразу и могло показаться, что помочь может только один человек, Торговец.
К счастью, выход нашли самые юные и талантливые целители. Те самые талантливые, родившиеся на Земле Маурьи и Арчивьелы.

Глава двадцать шестая
СЕМЕЙНЫЕ ШАЛОСТИ

Обстановка вокруг готового тронуться в путь отряда и в самом деле накалялась на глазах. Теперь уже шипение пауков со стрекозиными телами слышалось сразу из четырех пещер. Ну и следовало как можно быстрей уводить возможную атаку от этого места, лошади — ведь друзья человека, и привлекать к остающейся наверху шестерке лишнее внимание не стоило. А так они, может, и выживут неделю. Вокруг столько падали, что к ним и две недели никто не принюхается.
Тронулись с максимальной скоростью, быстро проскочили открытое пространство предгорья и уже с предельной осторожностью углубились в лес. Сейчас ни за одного лучника переживать не приходилось, и те с непривычной для них бравадой бросались на каждый шорох за вековыми деревьями. Скорее, следовало их даже осаживать, чтобы излишне не рисковали. Тварей на пути следования, пожалуй, прибавилось, чем уменьшилось, хотя то тут, то там виднелись остатки пиршества и обильного переедания. Видимо, подтянувшиеся коллеги вчерашних усыпленных тварей попросту поели своих неспособных к защите членов стаи. Да и необязательно ведь употребить для ночного пиршества своих родичей или выискивать людей-вкусняшек, если вокруг полно представителей конкурирующей популяции.
Может, именно поэтому попадающиеся твари выглядели ленивыми, не агрессивными, малоподвижными, что за прошедшие сутки наели лишку. Некоторые из них даже магией не пытались атаковать людей, а с полным равнодушием посылали в бой прикормышей. Торговец в ответ действовал в наработанном стиле: луча из «сундука» для всех лесных хищников и их подневольных прилипал хватало вполне. Но, двигаясь впереди всего отряда и выискивая засады, он несколько упустил из виду, чем занимается вдруг так нежданно появившаяся в его жизни супруга. К этому стоило бы присмотреться и задуматься хорошенько.
А виконтесса Тани Хелке даром времени не теряла. Практически каждому мужчине она успела мило улыбнуться, небрежно польстить одним-двумя восклицаниями и чередой, казалось бы, совсем не связанных между собой вопросов, выпытать все, что ей было нужно. Разве что нахмуренную Майлину старалась не задевать и игнорировать с показной язвительностью. А когда прошли десятый километр и дорога обрела некие минимальные очертания, уже и к самому маркизу Зарнару отыскала действенные ключики. Хоть молодой, двадцатишестилетний магистр и считал себя солидным мужчиной, которого ни одна хитрая женщина не окрутит, он не распознал даже сотой доли тех ухищрений, которые к нему применила опытная куртизанка. Ему ли было тягаться с первой дамой императорского двора Рилли?!
Так что он, словно бычок, повелся на поводу у красавицы, которая восхищенными глазами следила за каждым его движением, с восторгом ловила каждое его слово, чарующим смехом встречала каждую его шутку и только короткими направляющими вопросами-восклицаниями держала ведущийся монолог в нужном русле. То есть, когда отряд увидел вдали стены форта, чужестранка уже знала о каждом часе и о каждом действии своего супруга в этом мире. Естественно, что историю болезни и выздоровления — тоже. И только тогда приблизилась к Дмитрию да со смирением и легко читаемой любовью в глазах поехала с ним рядом.
Встреча в форту получилась более чем горячая. Но все равно доставка такого огромного количества кэфэц и уже готовых десятикратных амулетов, возвращение всех воинов до единого не смогли затмить иного радостного события: граф Дин отыскал свою любимую красавицу жену. А то, что женщина казалась мужчинам истинным ангелом в совершенной плоти, не подлежало сомнению. Стоило только заглянуть в их квадратные глаза и рассмотреть отвисшие челюсти. С этого часа местные люди не только восторгались спасителем всего форта, но и по-доброму, с огромной любовью ему завидовали. Только и слышалось в тот вечер:
— Достойному человеку — самая лучшая жена!
Причем с этим мнением соглашались и все женщины. Понятно, что за редким исключением.
Пока гульдены в авральном режиме занимались изготовлением амулетов для всех обитателей и в первую очередь воинов форта, был организован небывалый праздничный ужин. С выдачей кому можно небольшой порции вина или двух порций пивной медовухи. Теперь уже никто не сомневался, что защитникам по силам отбить любой штурм или атаку магических тварей. Воины хвастались друг перед другом получаемыми с пылу с жару амулетами и горячо спорили-гадали: куда именно завтра отправится новый ударный отряд. Вариантов имелось всего парочка. Либо с хорошими новостями в город, либо опять к горному массиву Кальпири за рудой кэфэц. Ну а несколько человек тем временем, в их числе и комендант форта, водили успевшую за десять минут привести себя в идеальный порядок виконтессу по всем стенам, амбарам, подвалам и рассказывали, объясняли и уточняли. Так уж им хотелось угодить почетной гостье и немыслимой красавице, что даже про двукратную ночевку ее супруга с молодой целительницей успели нашептать на ушко.
Тани информацию приняла к сведению и успела к вечеру, а тем более к ночи изумительно тонко продумать все варианты своего поведения. Мало того, она ни много ни мало потребовала у коменданта достойную комнату для ночлега, раскритиковав в пух и прах пусть и одиночную, но все-таки больничную палату. Пришлось коменданту освобождать персональную опочивальню для дорогих чужестранцев. Попутно рыжая красавица проследила, чтобы все личные вещи ее супруга перенесли в новое место обитания и уже там заранее приготовили некое подобие большого корыта для омовения перед сном. А в ту самую палату, где Торговец лечился и спал раньше, заставила перевести богатого купца, который накануне неудачно упал и теперь лежал весь в шинах с несколькими переломами. При этом виконтесса руководствовалась вполне дальновидными рассуждениями: «Не то завалится по привычке на старую кровать да еще успеет с кем-нибудь там запереться! Кстати, пора уже посмотреть на их работу с амулетами и самой показать свои умения. Он-то все думает, что я только постелью и телом к себе заманила, и до сих пор не догадывается, что я Маурьи».
Она успела в лабораторию форта как раз с вошедшим туда посыльным от интенданта, который огласил приглашение:
— Господа гульдены! Торжественный ужин начнется ровно через час. Командование форта и купеческая община приглашает вас и настоятельно просит не опаздывать.
Как самый уважаемый, как лидер и командир и как главный гость на предстоящем ужине, ответил обернувшийся от стола граф Дин:
— Хорошо, мы постараемся не опоздать. — Заметив супругу, он решил пожалеть ее чувствительный носик. — Э-э-э… Тани, тут слишком дымно и неприятно.
Хотя та же Майлина, ее тетя и еще две девушки стояли в общем кругу гульденов и работали вместе с ними. Виконтесса сделала вид, что обеспокоена в первую очередь здоровьем супруга:
— Тогда и тебе не стоит здесь так долго находиться. Ты ведь недавно еле выжил после тяжких травм.
— Но я уже здоров.
— В нашей семье о состоянии твоего здоровья сужу только я! — Она вошла в круг, осмотрелась, что творится на столе, и перешла на деловой тон: — Давайте и я попробую вам помочь. Да и самой навыки создания здешних амулетов получить не помешает.
Граф скривился, пытаясь придумать причину помягче, по которой супруга поймет, что она здесь своим присутствием только мешать будет. Но его опередила с нервным восклицанием Майлина:
— Здесь могут работать только гульдены!
Тани Хелке скользнула взглядом по раскрасневшейся девушке, словно по пустому месту, и с укором уставилась на своего любимого мужа:
— Дорогой! Я, конечно, поражена твоей забывчивостью, но уж такое не помнить?! — Она помотала головой и неожиданно перешла на строгий тон: — Как, по-твоему, я восемь дней и ночей выдерживала магические атаки этих монстрообразных «утей»?
— Ну, амулеты имела… Или я тебе их сделал?
— Еще чего! Разве я нуждаюсь в амулетах? Или ты вообще забыл, кто такие Маурьи?
Смешно было наблюдать за мимикой Дмитрия, столько самых разных выражений промелькнуло у него на лице. Наконец мелькание замерло на выражении «Не верю собственному счастью!», и последовали объяснения окружающим коллегам:
— Ну да, конечно, помню, как можно такое забыть, извини. Дамы и господа, представляю вам свою… жену как Маурьи, целительницу второго уровня. Подобные ей люди в мире Зелени управляют провинциями и умеют излечить практически любой недуг у человека. По вашим классификациям, госпожа виконтесса стоит на уровне магистра. — После чего с явным сомнением посмотрел на напрягшегося Эрика Зарнара и вынужденно признался: — А то и гораздо выше по магическим возможностям.
Если раньше мужчины смотрели на красавицу с восторгом, то теперь только с искренним обожанием. А обе девушки, которые только пару дней назад попали в этот избранный круг, чуть не задохнулись от кипящего у них в сердцах почитания. И опять-таки лишь старшая медсестра форта и ее раскрасневшаяся племянница смотрели на чужестранку с некоторым страхом, недоверием, тоской и печалью. На что-то надеяться и соревноваться с той, которая стоит по силам выше магистра, — это было бы верхом наглости и безрассудства. Сама виконтесса после такого возвышенного представления своих талантов лишь скромно улыбнулась:
— Ну, так уж меня расписывать и возносить не стоит. — Хотя пальчиками погладила Дмитрия по руке в знак пылких чувств и благодарности. — Тем более что до тебя мне все равно не дотянуться. Итак, давайте продолжим работать? А то на ужин точно опоздаем.
Все вернулись к прерванным действиям, а граф спросил:
— Как тебя вводить в курс дела?
— Да как обычно: просто сам работай и рассказывай мне, что делаешь и как.
Ну и дальше госпожа Маурьи показала, что выданная по ее поводу реклама в самом деле того стоит. И сравнение ее с местным магистром несколько неуместно. Не прошло и десяти минут, как она уже лихо клепала десятикратные амулеты, по ходу дела начиная давать свое видение процесса и вносить изумительные по значению усовершенствования. Например, она с гениальностью подсказала, как использовать магическое усиление знаменитого физика Газойля из мира Зелени. При этом усилении те же самые крестики требовалось уложить не столбиком, а закрученной в спираль колонной. Получалась как бы башенка с вьющимися четырьмя лестницами. При добавлении особой магической структуры такое изделие получалось необычайной прочности, при желании таким амулетом можно было забивать гвозди.
От таких глубоких знаний, магических умений и уверенных действий все тот же Эрик Зарнар словно язык проглотил и стал ниже ростом. Тогда как остальные местные гранды не могли со своими мизерными знаниями понять и оценить весь тот невероятный опыт практика, экспериментатора и громадные знания теоретика, которые сквозили в каждом жесте и в каждом слове Тани Хелке.
Зато понял и оценил Торговец. Да так оценил, что ему пришлось изо всех сил сдерживать свои эмоции в узде. По его мнению, нежданная супруга по магической силе дотягивала до уровня Арчивьела, а по некоторым знаниям теории в изготовлении амулетов и превосходила некоторых известных Торговцу целителей третьего уровня. Ну и тот азарт ученого, который овладел женщиной во время работы, сразу говорил о ней как о некоем гении, очень похожем на того же Титела Брайса.
Через полчаса Дмитрий все-таки не удержался и шепнул на ушко виконтессы:
— Слушай, напомни, пожалуйста, как мы с тобой познакомились?
— На балу у императора, мы затеяли с тобой научный спор.
— А-а! Ну, тогда все понятно! И на какую тему спорили?
— Не хочу даже полусловом вспоминать.
— Почему?
— Мы тогда чуть не подрались, — со стыдливым румянцем призналась Тани.
— Шутишь?!
— Если бы! — Не обращая внимания на присутствующих, она повернулась к мужу и прижалась к нему роскошной грудью. — Ты потом так долго и мило извинялся… в постели… что я тебя не могла не простить. Ну и мы договорились больше эту тему даже намеками не подымать. А то опять начнем спорить, ругаться…
Оставшаяся четверть часа прошла в напряженной всеобщей работе. Но как только отмеченный заранее час истек, виконтесса проявила похвальную щепетильность по отношению к приглашающей стороне:
— Мы сами не любим, когда к нам гости опаздывают, поэтому стоит уважать и ожидающих. Господа! Прекращаем всякую работу! Вы и так хвастались, что на каждого обитателя форта приходится по два амулета.
— Запас карман не тянет, — напомнил Светозаров. — Но заставлять ждать других — и в самом деле нехорошо. Сворачиваем производство!
И уже минут через пять гульдены под приветственные крики собравшихся на всеобщий ужин рассаживались во главе столов, расставленных прямо во дворе крепости. Сумерки только начинались, но на стены уже поднялись усиленные дозоры лучников, да и каждый из воинов имел свое оружие на подхвате. Так что опасаться неожиданного нападения большой стаи хищников не приходилось.
Понятно, что предусмотрительная виконтесса и порядок рассадки оговорила с комендантом заранее: она с графом в центре, а молодая целительница с вызывающим, полным подозрительности взглядом — в самом конце стоящего поперек длинного стола. То есть на нее чуть ли не оглядываться приходилось, да и другие коллеги закрывали своими телами от случайного взгляда. А непосредственно во время ужина пустила в ход все свои наверняка действующие при охмурении мужчин навыки и умения, давно и сотни раз проверенные в действии. Никакой лишней строгости, которую позволяют себе вредные, капризные супруги; постоянно мягкий, всепрощенческий взгляд; милый смех, словно бархатный ручек, успокаивающий и возвышающий самого главного в семье человека. Вполне естественно, что это да плюс несколько чрезмерное возлияние всецело примирили Торговца с тем неожиданным фактом, что он оказался женат на такой роскошной, талантливой, можно сказать, гениальной женщине.
Он даже философски ухмылялся мысленно, представляя обратный вариант: если бы его жена оказалась страшная, ограниченная и вреднющая. А ведь в том мире, где он обретался, и такое могло случиться. Вообще удивительно, как его до сих пор в каждом отдельном мире отдельно и не женили. И ведь такие предложения, а то и попытки имели место неоднократно! Конечно, трудно представить все факторы и жуткие стечения обстоятельств, которые могли привести к браку с мерзкой ведьмой, скорее как раз вот такие, как Тани, должны украшать постель Торговца, но при должной фантазии можно и не то придумать. Да и в истории официальных фактов хватало.
Особым бальзамом на душу изливались взгляды остальных мужчин на снизошедшую к ним богиню. Конечно, тут не было высших сановников местного королевства, да и сами здешние короли вместе с принцами не стоили того богатства, что имела виконтесса, но все равно ее блеск не могли бы затмить и самые прекрасные женщины мира Мерлан.
За столом было весело, интересно. Вошел в раж рассказчика маркиз Зарнар, стал удивлять своими уместными шутками барон Данью, пытались от них не отставать имеющие отличное образование купцы. Ну а сам Светозаров старался помалкивать, попивать вино да пробовать блюда и время от времени задавать своей супруге неожиданные вопросы:
— А почему мы с тобой раньше не знакомились?
Удивленный взгляд и тут же ласковое понимание:
— Мне все не верится, что ты не можешь вспомнить последний месяц. Мы и в самом деле познакомились на удивление поздно, хотя я о тебе задумывалась давно. Но все как-то не получалось, а потом ты сошелся с принцессой, и мне неудобно было перебегать дорогу хорошей подруге.
— Странно! Я и не знал, что вы подруги!
— Вот видишь. А я сколько раз ее просила нас познакомить!.. Видимо, она заранее почувствовала и опасалась нашей встречной страсти.
После возникшей за столом темы родственников Дмитрий вспомнил о своих:
— А что я тебе рассказывал о родителях?
Вопрос мог оказаться весьма скользким для аферистки, но недаром она столько времени собирала все крохи сведений о так понравившемся ей мужчине.
— Ты не любишь об этом вспоминать, но они пропали во время какой-то таинственной трагедии вместе с сестрой. Мои тоже погибли случайно, когда я была в шестилетнем возрасте, и меня воспитывали назначенные императором опекуны.
При воспоминании о своем сиротстве Тани умело выдавила из глаз две крупные слезинки, и это получилось так натурально и эффектно, что граф в приливе жалости и сочувствия приобнял супругу за плечи и утешил:
— Не грусти! Утраченного не вернешь.
— Ох, спасибо тебе! Ты всегда меня умел утешить лучше всех остальных. Мне с тобой всегда так хорошо и уютно.
Воспоминания о друзьях, и в первую очередь о короле Бонзае Пятом, возникли в голове у Торговца спонтанно.
— Слушай, а Ягоны мы с тобой посещали?
— Дорогой! Ты мне обещал свадебное путешествие по всем мирам с третьей недели от дня нашей свадьбы. Но только девять дней назад мы отправились в первое путешествие. И ты клятвенно заверял, что по делу мы побудем здесь лишь три дня, а потом промчимся и отметимся во всех мирах и у всех твоих друзей.
— На третьей неделе? А почему и этого не выполнил?
— Хм! Да потому что из постели меня не выпускал! — капризно надула губки виконтесса.
— А ты куда-то вырывалась?
— А я никуда и не вырывалась. — При этом она так призывно улыбнулась своему супругу, что шум, смех, разговоры за столом непроизвольно смолкли на несколько мгновений. Что мужчины, что женщины поняли суть неслышного для них разговора и отреагировали соответственно: захотелось как можно быстрей добраться до постели со своим партнером или партнершей по сексу. Понятно, что мужчины на месте своей партнерши представляли чужестранку, ну а женщины — красавца графа.
Да и сам граф уже с некоторым томлением не мог дождаться явно приближающегося интима. Тем более что после многообещающей улыбки Тани доверительно сообщила:
— Для нас двоих комендант выделил отдельную спальню с неким подобием ванны. Горячая вода уже должна быть на месте.
— А как же моя отдельная…
— Твоя палата уже занята нуждающимся в лечении больным, а все вещи перенесены в нашу спальню. Или тебе хотелось поиграть со мной на узкой больничной кроватке?
Мурлычущий тон, нежные прикосновения и горячие взгляды могли свести с ума любого мужчину. Даже всезнайка Торговец, избалованный вниманием женского пола, не мог устоять перед такими чарами.
— Что-то мы и в самом деле засиделись за столом, — пробормотал он. — А ведь завтра придется так рано вставать. Вот сейчас еще попробуем этот десерт и начнем благодарить хозяев за угощение.
— Как скажешь, дорогой. Я по тебе тоже страшно соскучилась.
Пока доедали десерт, кто-то обратил внимание остальных на события, происходящие по периметру форта. Потому что уже и глухая ночь настала, самое время для массированных атак магических тварей. И они атаковали! В большинстве своем в одиночку, но иногда парами, один раз даже втроем. Но защищенные от паралича лучники расправлялись с такими хищниками деловито и без всякой паники. Только и перебегали с места на место в более жаркие центры сражений. Да и со двора в случае необходимости готова была оказаться максимальная помощь. Мало того, некоторые воины порывались встать из-за стола да выскочить на стену, но их останавливали довольно грубыми и бесцеремонными окриками их сражающиеся коллеги:
— Ну и куда прешь?! Тебя сюда звали?! Вот будет твоя смена — приходи. А пока мы еще сами как следует не разогрелись.
Так что впервые за годы даже помощь гульдена считалась ненужной. Тот лишь посматривал на самом опасном направлении в глубь неосвещенного участка метров на десять да подавал сигнал, если именно там усматривали атаку пары-тройки приближающихся монстров.
Пожалуй, только Майлину никто не осмелился гнать вниз, и девушка несколько раз успела пробежаться со своим луком по стенам. Но ни разу при этом не выстрелила. А глядя на ее расстроенное личико, легко было догадаться и о ее желании: чтобы все твари одновременно вышли из леса и постоянным потоком стай нападали на форт. Тогда никто не смог бы сидеть праздно за столами и уж тем более отправиться спать в такое напряженное для обороны время. Будь ее воля, она бы не только из леса тварей сейчас приманила, но и с гор.
Да только, увы, время застолья кончалось, и пара чужестранцев отправилась в выделенную для них спальню. Оттянуть этот момент молодой целительнице, упустившей свои шансы на близость с Торговцем в прошлые две ночи, никак не удавалось. Хотя она все-таки постаралась хоть каким-то способом и о себе напомнить, и к бдительности призвать. Для этого она успела предупредить свою тетю и подсказать той, что делать. И получилось все вполне естественно и незаметно для виконтессы. Старшая сестра перегородила дорогу спешащей на ложе любви паре и ткнула вначале в одну сторону:
— Там у нас мужская комната для нужд, а вот здесь, взгляните… — Она увлекла за собой рыжеволосую красавицу. — Здесь для женщин, но несколько трудно с открытием воды… Я сейчас покажу…
Тем временем к замершему на месте Светозарову метнулась в темноте тень девушки. Она схватила его за плечо, привстала на цыпочки и с настойчивостью зашептала:
— Дин, будь осторожен! Она тебе врет! Вспомни о своей Сашеньке! Вспомни!
И быстро убежала за поворот коридора. А тут и Тани Хелке вернулась, несколько недоумевая, куда это и зачем ее водили: там вообще для слива стояло обычное ведро.
— Эта женщина — явный недоумок, — сокрушалась она. — И сама чуть в темноте не грохнулась, и меня чуть за собой на пол не утянула. Хорошо, что я все вижу и заранее отступила назад.
Они вошли в комнату, и она сразу прижалась к Дмитрию всем телом:
— Наконец-то мы одни!..
Но тому мешал какой-то дискомфорт, в сознании что-то странно переворачивалось, сердце тревожно щемило. Последние слова Майлины не давали расслабиться и с безмятежной душой броситься в омут удовольствия. И чтобы хоть как-то себя успокоить, все-таки решился задать мучающие его вопросы:
— А кто такая Александра?
При этом он самым внимательным образом наблюдал за виконтессой. Но на лице у нее не дрогнул ни один мускул, а только в тоне появились сожаление, жалость и печаль:
— Ты все еще винишь себя за это?
— Я ничего не помню! — ответил он более раздраженно, чем следовало. — Только это имя, и то я его говорил во сне! Кто она?
— Лучше бы ты про нее и не вспоминал. Тем более что сам запретил упоминать ее имя даже случайно.
— Тем не менее сейчас прошу рассказать.
С философской скорбью Тани увлекла его за собой, усадила на кровать и начала с просьбы:
— Только постарайся не расстраиваться и не переживай так сильно.
— Хорошо. Да и чего бы это мне так переживать?
— Дело в том, что некая Александра, молоденькая девушка, работала у меня в замке кухаркой. И пока мы праздновали с тобой две первые брачные недели, умудрилась украсть у тебя некое устройство в виде двух спаянных под углом в девяносто градусов кристаллов-накопителей. Устройство для тебя невероятно ценное, которое ты с огромным трудом достал в каком-то из своих миров.
Граф слушал с явным непониманием:
— Всего лишь украла?..
— Понятно, что не в этом суть. Ты ведь не зверь какой. Но вот эта несчастная так прятала свой трофей, что умудрилась его расколоть, безвозвратно испортив. Именно это и вывело из себя, лишило на какой-то момент хладнокровия. И ты с криками выгнал кухарку из замка. Ну и все бы ничего, да эта глупышка пошла и с горя… утопилась. Спасти ее не удалось, хотя и видели, как она с моста прыгнула в реку.
Видно было, что супруга и сама еле сдерживается от слез, а уж как корил себя Дмитрий, было словами не передать. Не в его правилах считалось подобным образом наказывать мелких воришек, польстившихся на то, что блестит. Но теперь становились понятны и терзания в душе, и это смутно знакомое имя во всех его разнообразиях: Александра, Шура, Саша, Сашенька. Чувство вины тяготело над ним даже во сне, заставляя просить у бедной девушки прощение.
Было отчего грустить. Но сама грусть вдруг почти улетучилась. А все потому, что женские ручки уже довольно умело расстегивали на нем пуленепробиваемый сюртук и поглаживали тело так интимно и приятно, что истосковавшееся по телесной близости естество встрепенулось и заколотилось пульсацией горячей крови.
Еще и шепот раздался вдобавок, который сразу отторгал остатки здравого рассудка, печали или переживаний:
— Наливай воду в корыто! Ты ведь обожаешь, когда я тру тебе спинку…

С обретением умений гульдена слух у Майлины тоже усилился. Это она поняла по тем шорохам, которые могла расслышать не только в коридоре, где стояла, но и чуть ли не по всему форту. Она даже слышала, как перекрикиваются стрелки на стенах, как туго бьет отпущенная тетива лука по наручни, как атакуют своей магией сразу две твари со стороны леса. Слышала она и гул голосов, которые доносились из предоставленной чужестранцам спальни коменданта. Но именно что гул, отдельных слов, как она ни старалась, как ни прикладывала ухо к стене, расслышать не могла.
Конечно, ей и в голову не могло прийти, что Маурьи, которой местные магистры и в подметки не годились, могла установить в комнате мешающий прослушиванию фон. При этом магическом действе отчетливо слова различал лишь тот, к кому обращались или у которого возле ушей стояла невидимая магическая метка. А уж прикоснуться куда надо к идущему в ее сети мужчине Тани догадалась еще во время застолья.
Вот потому Майлина ни слова не могла разобрать из услышанного. Потом она почувствовала, что бледнеет: плеск воды во время омовений она разобрала отлично. А потом настало самое страшное: до слуха донеслись всепроникающие крики страсти и стон взрывающихся волн удовольствия. Ничего не стесняющаяся виконтесса дорвалась до своей мечты и теперь выплескивала свои восторги на зависть всему миру. Понятно, что в таком океане страсти и похоти Светозаров тоже не стал сдерживаться от рвущихся из него томных рычаний.
Вначале молодая целительница попыталась сбежать в их с тетей комнату и там зарыться головой в подушки. Но и там крики страсти высверливали ей мозг своей циничностью и бесстыдством. Тогда она схватила свой лук, колчаны со стрелами и на три часа умчалась на крепостные стены, отстреливая всех хищников, которые только пытались приблизиться к форту. Причем подпускала тварей как можно ближе, словно наслаждалась их визгом, рычанием, шипением или свистом, и только потом била в упор.
И никто из лучников не позарился на ее право стрелять и стрелять, сколько хватит сил. Потому что многие слышали крики оргазма, которые неслись из спальни коменданта крепости, и прекрасно понимали молодую целительницу: та окончательно прощалась со своими надеждами.

Глава двадцать седьмая
СКОЛЬКО ВЕРЕВОЧКЕ НИ ВИТЬСЯ…

Понятно, что силы и умения великого Крафы порой однозначно не мог оценить и он сам. Как не мог окончательно определиться с наиболее звучным для него титулом покорителя всех миров, пространств и вселенных. Хотелось в едином, всеохватывающем слове ощутить собственную значимость, но таких слов просто не существовало в природе. Даже слова «бог» или «демиург» казались жалкими и ничтожными у подножия пирамиды, на которую взобрался всесильный диктатор и Торговец. От слова «Водоморф», которым якобы называли создателей самих Торговцев и всех вселенных, тянуло мокрой плесенью; титул халифа или императора вообще смешил; ну а определение «Создатель» и близко не подходило по своей сути. Ведь узурпатор всего межмирского пространства ничего не создавал. Он только покорял и завоевывал все, что было создано природой.
Еще следовало учитывать своеобразный юмор злого властелина. Несмотря на беспредельную власть в своих мирах, он не потерял некоего дерзкого сарказма, с помощью которого частенько издевался, ерничал над самим собой. А это хоть немного, но помогает держать себя в нужном тонусе: ведь кто еще другой осмелится ляпнуть что-то против Всевышнего? Неосторожное словцо без должного почтения, и стоящие сзади уже вытирают оставшееся от неудачника мокрое место. Так что свои титулы приходилось подбирать, опробовать и высмеивать только лично.
Правда, в последнее время узурпатору все больше нравилось слово-обращение «Гегемон». Коротко и всеохватывающе. Да и как иначе, если это именно он устроил полторы тысячи лет назад кардинальные изменения всего общественного строя Торговцев. А кто такие Торговцы? Это и есть настоящие диктаторы любых миров и вселенных. Вернее, могли бы ими стать, отбрось они в сторону глупые суеверия и невесть кем навязанные запреты и стереотипы поведения. Вот он, Крафа, отбросил и, мало сказать что победил, стал вечным гегемоном всего мыслимого и немыслимого пространства вселенных. Что там космос, что там телепортация в технически развитых мирах, если всеми ими без исключения сейчас правит он. Хочет — уничтожает мир без малейшего сожаления; хочет — переиначивает его по собственному усмотрению; а хочет — остается в нем просто божественным наблюдателем и верховным судьей. Все зависит от того, насколько ему там интересно и насколько ему там нравится.
Ну и, понятное дело, все полторы тысячи лет вселенский бог собирал, улучшал и модернизировал личные системы защиты. Не то чтобы он был параноиком, которому за каждым углом мерещится заговор, но и собственного примера хватило. Ведь когда-то он сумел устранить сильнейших, пленить мудрейших и сделать рабами самых свободных и независимых. Так что никогда нельзя сбрасывать со счетов тот ничтожный шанс, что где-нибудь, когда-нибудь родится некий сукин сын, который изобретет нечто, пусть даже устройство с абсурдным названием «рогатка-абсорбент», и при посещении какого-нибудь мира великий Гегемон Крафа вдруг окажется абсорбирован в вакуумное пространство, словно ненужный бульон.
Поэтому великий циник и подлый узурпатор никогда не расслаблялся. А когда отправлялся в иные миры по делам, не гнушался и не ленился навесить на себя и захватить с собой все, что могло гипотетически помочь в трудную минуту. За полторы тысячи лет это «все» так ни разу и не пригодилось. Оружие — да, использовалось постоянно. Но ведь некоторое оружие, употребленное для наказания непослушных рабов, средствами обороны считать язык не поворачивался. Ну как, например, дыбу можно посчитать средством самообороны? Скорее строением для превентивного наказания последующих поколений! Это — да. Но не больше.
Другой вопрос, что использовать и уже тем более таскать за собой дыбу было неэстетично и являлось бы неуважением к самому себе. Поэтому Крафа помимо средств защиты брал с собой такое оружие, что после его применения в бунтующем мире оставались тлеющие головешки да перемешанный пепел с песком. То есть руководствовался при выборе четырьмя критериями: эффективность, удобство, миниатюрность и невозможность воспользоваться этим оружием для иного разумного существа. А то были случаи, когда некие слишком шустрые аборигены, используя еще более шустрых прирученных червей, птичек или комариков, пытались выкрасть, а то и на месте использовать невероятное по мощности оружие. Как говорится, результат их всегда поражал… перед самой смертью. А потом и суровое наказание следовало для всех остальных заговорщиков. Жестоко? Зато справедливо!
И Гегемон Крафа упивался основным постулатом своей справедливости: рабам дозволено только беспрекословное подчинение.
Ну и, как обычно, пришел очередной день для свершения наказаний. Мир Ба, в котором жили здоровенные переростки баюнги и их пушистые братья-суслики туюски, нуждался в полноценном наказании для непослушных аборигенов. Все-таки помощники определили точно, а потом Крафа и сам проверил: именно оттуда пришла зеркальная отдача, которая умертвила добрую десятую часть созданных на зеленых болотах животных. Причем как раз и созданных для наказания, донесения, так сказать, науки в тупые головы, чтобы неповадно было и не лезли куда им не следует. Но эти хитро сделанные туюски совершили очередное невероятное открытие, разгадали секреты заброса в их мир болотных тварей и сподобились изничтожить, сломать орудие наказания. Вряд ли им в этом деле помогали баюнги, но под прессом наказаний и этим увальням достанется. Нечего было допускать до такого уровня технического развития своих врагов, чтобы те осмелились бороться с волеизъявлением Гегемона.
Экипировался узурпатор всех вселенных долго и тщательно. Удовольствие удовольствием, но ведь его визит выжившим должен запомниться надолго. А для этого покрутиться лишних пару часов перед зеркалом — только приятно провести время. Что не нравилось — снимал. Что было обязательно в ношении, но смотрелось не совсем эстетично — камуфлировал накладными иллюзиями. Что казалось слишком большим или громоздким — размешал на специальных платформах поверх ускорителей и поверх специального каркаса из силовых линий. И тоже камуфлировал иллюзией всеобщего, громадного нимба. Кстати, нимб коварному обманщику бесспорно нравился. Хоть и навевал он неуместное сравнение с какими-то жалкими божками в захолустных мирах, но должную толику уважения и величия придавал несомненно. И ростом Гегемон становился выше, и страхи навевал полные штаны в стане недовольных рабов, и сам себя ощущал сверхсуществом, который создает новые законы бытия.
Но любое действие когда-нибудь оканчивается. Так и личная экипировка в дальнее путешествие закончилась. Приятная штука, но и затягивать ее до бесконечности не следовало. Настала пора самого приятного действа: справедливого наказания. Ориентир на мир Ба был взят, тело привычно подобралось перед нырком в межмирское пространство, и нога сделала должный шаг.
Вот тут мир и содрогнулся!
И почти сразу же все пошло наперекосяк и совсем не по намеченному сценарию. В первый момент Крафу дернуло и закрутило с таким ускорением, что он и испугаться не успел. А вот во второй момент так сдавило, сжало неведомыми силами, что все его раздавленные чувства возопили: «Ловушка! Смертельная опасность! По высшему уровню!»
А в таком случае срабатывала специально настроенная автоматика, которая спасала тело даже в случае его полной бессознательности. А то и спасала уже мертвое тело от полного уничтожения. Фактически при такой ситуации сам Гегемон уже ничем управлять не мог. Да и как управлять, если тебя пытаются уничтожить невероятными, немыслимыми силами? Мало того, в подобной ситуации, будь ты трижды Гегемоном, живое существо перестает думать, и тогда вся надежда остается лишь на задействованные цепочки контрмер, которые скрупулезно встраивались в автоматику многоуровневой защиты долгие полторы тысячи лет.
К счастью, автоматика сработала. К невероятному счастью — живое существо внутри осталось живым. Ну и, скорее всего, по счастливой случайности это самое существо во время невероятного по силе взрыва, разметавшего ловушку и уничтожившего внушительный горный кряж в мире Ба, не лишилось ни зрения, ни рук с ногами, ни своей никчемной памяти. Судьба даже оставила существу его врожденные умения Торговца.
Они ему и помогли при падении с высоты метров десять не переломать все конечности и остаться после удара о горячий песок в полном сознании.
И только тогда до Крафы дошло сразу две неприятности: жуткая боль по всему телу и осознание своей тотальной обнаженности! Во время взрыва, когда тело немыслимым броском выкидывалось через подпространство, была уничтожена вся уникальная защитная одежда, а кожа почти везде либо оцарапана, либо обожжена. Понятное дело, что и все оружие, все оборудование, силовые каркасы и ускорители — все кануло в Лету во время ускользания из страшной по своей силе ловушки. Страшной настолько, что содрогнулся весь мир.
Боль удалось приглушить своими невероятно развитыми умениями. Остановить кровь тоже труда не составило. Прояснить сознание и встать на ноги было уже несколько трудней, запас личных сил все-таки не безграничный. Да и отсутствие рядом с собой хотя бы ножа расстраивало не слишком. Ухмыляясь и постанывая от нервного смешка, Крафа осмотрелся вокруг, и даже после этого увиденные пейзажи выжженной пустыни его не расстроили.
— Плевать! Главное, что жив остался, — шептали его окровавленные, потрескавшиеся губы. — Ну и сейчас… сейчас я вам всем…
Скорее всего, чисто инстинктивно он не сразу шагнул в подпространство, еще всем естеством помня недавний взрыв. Хотя и был уверен, что доберется домой за два шажка. Боль во всем теле, даже приглушенная, заставила осторожничать, и он заглянул на тропу между мирами только краешком глаза. И в тот же момент чуть не ослеп от увиденного там урагана.
— О-о-о-о! Да меня знатно обложили! — прохрипел он вслух. — Или это последствия взрыва? Ох!.. Что же это за ловушка была, что я сам еле выжил?! И остался гол, как…
Никакое сравнение с пернатыми не подходило. Те хоть перья имели. А удавы — красивую, крепкую и, главное, целую кожу. Еще спасшегося диктатора изумляла полная отработка всех его защитных систем, структур, устройств и прочая, прочая, прочая. Чтобы такие всемирные силы задействовать, следовало создать нечто уникальное, а при всех скидках и допущениях ни баюнги, ни туюски подобного изобрести никак не могли. Техническое развитие цивилизации там поддерживалось на уровне феодально-общинного строя, там даже паровозов существовать не могло.
«Хотя… Могли что-нибудь откопать из наследства Торговцев. Там этих увальней полторы тысячи лет назад больше, чем в иных мирах, проживало, — размышлял Крафа, внимательно всматриваясь в окружающие его песчаные дюны. — Или кто-то явно со стороны помог. А кто? Оно понятно, что на такое способны только представители невероятно развитого технического мира, но тем козлам врожденная магия недоступна изначально, а значит, о межмирском пространстве они понятия не имеют. А ловушку, способную так меня… м-да… оголить, могли создать, лишь совмещая высшую магию, знания Торговцев и наивысшие технические достижения цивилизаций, использующих телепорты в своих вселенных. То есть три разные силы, три разные ветви существ должны сойтись вместе, сработаться, узнать обо мне, о моих силах и уже только после этого организовать для меня теплую встречу. А такое возможно? Нет! Но… Вот это маленькое „но“ меня чуть и не убило только что. Ага! Тут еще и большое „о-го-го“ меня добить вознамерилось!»
На гребень ближайшего бархана взобралась гигантская ящерица, заметила человека и явно изготовилась к атаке. Высотой под два метра и общей длиной с хвостом до десяти, она смотрелась в данной пустынной местности слишком странно. В такой тяжеленной броне ни одно животное долго не проживет под палящими лучами местного светила. Причем, как успел заметить окровавленный и голый лишенец, не одного солнца, а сразу двух!
— А чтоб я всегда оставался Гегемоном! — воскликнул Крафа и сплюнул кровь, скопившуюся во рту. — Куда это меня занесло, к чертям ядовитым?!
Тут и ящерица решилась на атаку. Но прежде чем двинуться на человека, ударила по нему звуковой волной, напоминающей неприятный сорочий стрекот. И по отчетливым ощущениям человек понял, что будь он обычным обывателем, то сейчас бы уже валялся парализованным.
— Вот это охотничек! Надо будет мне на развод таких в Зеленые болота перебросить! Никакие твари и бестии с ним не сравнятся.
Но так как дистанция в тридцать метров сокращалась, убегать Крафа не собирался, а врукопашную сражаться — вообще было бы пределом глупости, то навстречу зубатой пасти ударил магический импульс замораживания мозга. Ящерица зарылась мордой в песок и моментально замерла в послесмертной нелепости. Словно не она только что мечтала полакомиться свежей кровушкой несчастного, заблудившегося путника.
Зато теперь хищника можно было рассмотреть со всем тщанием. И первое, на что Крафа обратил внимание: торчащая в спине стрела и на боку — наконечник копья.
— Ха! Да здесь и бесхозные подданные мои ошиваются! — обрадовался владыка вселенных. — Ну-ка, ну-ка! И почему без цветов? И почему не слышу торжественного марша? Совсем нюх потеряли?
Вытащил стрелу, потом наконечник, примерил их в руках. Для кого-то подобное оружие, может, выглядело никчемным, но с умениями диктатора и такие мелочи могли уничтожить немыслимое количество врагов.
После чего обнаженный человек вскарабкался на тот самый бархан, на котором появилась ящерица. Вначале проследил взглядом за цепочкой следов, ведущих к месту возможного сражения хищника с людьми. И даже с расстояния в пару километров увиденная картина заставила удивиться: горы иссыхающих костяков и мумий непонятных животных. И там же кучи самых разнообразных, диковинных тварей. Некоторые из них еще шевелились! То есть люди просто обязаны были быть где-то рядом!
Но прежде чем тронуться туда, Крафа оглянулся и в противоположную сторону. Кажется, именно туда отправлялась убитая им гигантская ящерица с дикой природной магией. Там в дымке поднимающегося от песков жара колебалось видение очень далеких гор.
— М-да! — последовали очередные рассуждения вслух. — Если бедная ящерка оттуда и спешила домой, то понятны условия ее выживания. Но тогда поражает ее фантастическая выносливость: ведь туда не менее двух дней пути! Ну ладно, посмотрим на местных аборигенов. — Он деловито, стараясь не кривиться от боли в подживающих, но еще страшно исцарапанных ногах, тронулся в путь. — Если те не погибли на том поле сражения с тварями. Кстати, странное поле, неужели они иного места не могли подобрать для стычки? А вдруг здесь имеются подземные тоннели? Пещеры с катакомбами? А то и целые города, как у туюсков? Тогда бы все хорошо укладывалось в схему: ибо в такой жаре уже через час яйца сварятся вкрутую! Ага-ага, вместе с человеком, носителем этих яиц.
Когда Крафа добрел до места с грудами костяков, то поразился еще больше. И практически бегом бросился исследовать и осознавать: что такое тут происходило. Людей здесь не было! Причем — никогда и не было. Потому что ни единого человеческого следа, где в несносной жаре не было даже легкого ветерка, не наблюдалось. Зато наблюдались громадные горы истлевающих и высыхающих тел жутковатых на вид тварей: крокодилы о шести лапах и с клубком щупалец на спине. Все они попали в пустыню уже мертвыми и так, словно их сбросили с дирижаблей или из межмирского пространства выкинули. Да и давненько!
Второй тип тварей поражал гораздо большим разнообразием и размерами. Все они попали сюда живыми и пытались на месте если не передраться, то хотя бы как-то зарыться в песок и пересидеть жаркое дневное время. И только потом добираться до пригодных для обитания гор. Такая глупая ящерица, отправившаяся к горам в разгар раскаленного дня, оказалась всего одна.
Да и вообще, две трети крупных экземпляров уже можно было списать со счетов. Переместить их для развода в Зеленые топи — нет ни малейшего смысла. Из оставшейся трети большинство тоже долго не протянут. Самые умные монстры укрывались убитыми соперниками, а то и пытались зарыться в горы крокодилов-спрутов. Причем все крупные хищники обладали природным даром магической атаки и умели управлять более мелкими помощниками. Но эти самые мелкие уже почти не реагировали на приказы своих пастухов. Если кто еще не умер от жары, то лежал с полной апатией, у них, видимо, обезвоживание наступало очень быстро. А скорее всего, они отключались от сильнейшего теплового удара.
И самое удивительное, что все они тоже были сброшены сюда совсем недавно!
Во многих, особенно крупных, тварях виднелись стрелы, копья, а то и мечи с ножами. То есть смертельных для людей созданий просто выбросили как опасность из иного сражения, разыгравшегося если не в неведомой дали данного мира, так вообще в ином мире.
И это было страшно! Это было ужасно!
Ведь перемещать такие немыслимые тонны существ не под силу ни одному Торговцу! Даже сам Крафа, величайший и сильнейший, захвативший всех и вся в рабство, мог переносить за собой восемьсот, максимум тысячу килограммов груза. А тут, если судить по положению гор из крокодилов, — за один раз неизвестный уникум переносил десятки, если не сотни тонн! От таких подсчетов Гегемону стало плохо, а черный юмор стал еще более черным и гротескным.
— Если яйца и не сварились вкрутую, то это не значит, что их носитель долго сможет скакать по барханам!
Придя к таким неутешительным выводам, обладатель миров бросился спешно и максимально усиленно экипировать себя оружием и одеждой. При этом он успел с удовлетворением заметить, что одно из солнц опускается к горизонту, а значит, немыслимая жара, забирающая так много сил, скоро спадет.
Дело спорилось, потому как мечей на выбор, ножей и целых копий хватало с избытком. А пытающихся атаковать магией тварей удавалось успокоить самым экономным импульсом навевания сна. «Потом проснутся ночью — скажут спасибо своему спасителю!» Экипировка проходила живо и с применением многовекового опыта. Некое подобие куртки из прочнейшей кожи огромного питона. На ноги получились удобные мокасины из глаз дивного битюга с рыбьей пастью. Запасные «туфельки» были выковыряны у другого битюга. Прочие части одежды удалось нарезать из кожи гигантского лося с длинной шеей и огромнейшими рогами. Кстати, после проводимых анализов и мясо этого лося показалось наиболее пригодным в пищу. Его нарезка и сушка делались попутно с запасанием крови в опустошенные, вырезанные желудки. Когда накатывала нужда, Гегемон мог питаться и мхом ради выживания, а тут предстояло преодолеть пустыню, и неизвестно еще — встретится ли по дороге хоть какая-нибудь жижа с намеками на воду. Нужда заставит и свернувшуюся кровь считать достаточной заменой воды.
Из кожи несуразных амеб получились тугие, прочнейшие ремни, пояса и некое подобие вещмешка. Ну а из перьев зубастого хищника в виде курицы-мутанта удались прекрасные головные уборы, закрывающие от прямого солнца не только голову, но и плечи, спину и даже локти с коленками. Если и существовали в этом мире аборигены, вряд ли они могли бы вырядиться и экипироваться лучше всемирного диктатора, за плечами которого имелся опыт длиной более чем в полторы тысячи лет.
Небезосновательно гордясь собой, Крафа облачился, собрал припасы, подвесил на себя лучшее оружие и вновь осмотрелся по сторонам. Он надеялся, что одного светила уже не стало и дальняя дорога пойдет намного легче. Но, рассмотрев, что творится на небосводе, не сдержался от продолжительных ругательств: одно солнце уже практически скрылось за горизонтом, зато с другой стороны с красочными эффектами рыжих и голубых тонов поднималось третье светило!
— Да это не мир, это — духовка! — вопил со злостью Крафа, спеша к своей же цепочке следов, по которой он сюда и дошел с места своего «выпадения». — Да та ящерица не самой глупой, а самой умной оказалась, что сразу к горам рванула! А прячущиеся в песке и под телами «умники» и есть самые настоящие болваны! Ха! А я среди них самый главный, самый именитый болван! Хотя… Кто ж мог предположить, что над этой духовкой сразу три звезды пригревает?! Ух! А если все четыре? М-да! Тогда будем возвращаться. Куда? Только лечь останется и ноги вытянуть. Нет! Надо попробовать хоть малость «прыгнуть». Если получится.
Но, к его огромному сожалению, ураган в межмирском пространстве и не думал ослабевать. За эти последние несколько часов там не произошло ни малейших изменений к лучшему. Что в некотором смысле Гегемона порадовало: «Если я не могу перемещаться, то наверняка и тот уникум сидит где-нибудь в глубокой… дырке и не может ко мне подобраться. Иначе уже давно бы примчался и постарался меня добить. Хе-хе! Добить? А ху-ху не хо-хо?! Пусть только этот мутант мне на глаза покажется! Уж я его и встречу и привечу… и кое-что вобью, вколочу по самое не хочу. Но как ни крути и ни брызгай слюною, лучше к моменту нашей встречи иметь хоть какое-то преимущество. Хотя бы в виде крыши над головой, а еще лучше прохладную пещеру… с озерком… с рыбкой жареной… Хм! Ну и несколько русалок бы не помешало!»
Но виднеющиеся в жарком мареве горы, как путник ни ускорялся при ходьбе, приближаться не спешили.

Глава двадцать восьмая
ТАЛАНТ НЕ ПРОПЬЕШЬ

Настойчивость Прусвета, а впоследствии и его невероятные умения не сразу принесли плоды успехов в ведущемся следствии. Но именно его настойчивое желание еще раз осмотреть скрупулезно место преступления оказалось в итоге наиболее верным.
К моменту прибытия группы в императорский дворец там уже собралась группировка наиболее приближенных к императору лиц, которые совсем не желали пускать чужаков в святая святых империи Рилли и разрешать им копаться в кулуарах самого великого двора самой громадной и богатейшей империи. Грязного белья даже в таких местах хватает, да и прочих секретов накопилось за столетия немало. Вот потому местные бюрократы, несмотря на присутствие в их рядах пятерки старейших и всеми почитаемых Арчивьелов, горячо поддержали предложение главного казначея не допустить посторонних существ в свои тайные ведомства.
И первым при встрече стал говорить самый солидный и знаменитый Арчивьел, наставник с детских лет императора и его нынешний советник.
— Вы поработали феноменально, молодцы, — начал он свою речь. — Поэтому теперь…
Но был бесцеремонно прерван нервно оглядывающимся во все стороны разумным кальмаром:
— А вы вообще ничего не сделали! Поэтому ваши похвалы в наш адрес неуместны! К тому же хочу напомнить: у меня особые указания от императора и данные им чрезвычайные полномочия. Так что все слушаем сюда и выполняем дружно мои распоряжения!
— Что за хамское поведение?! — рявкнул своим усиленным магией голосом древний Арчивьел. — Тебе никто не давал слова, и не смей…
Да не на того нарвался. Иное прозвище Прусвета — Живой Ужас, за его громоподобный голос, — сейчас показало себя во всей красе.
— Молчать! Стоять и слушаться! — От невероятного по силе звука все непроизвольно присели, а кто не имел должной защиты, со страдальчески скривленными физиономиями схватились за свои уши. — Мы здесь не в бирюльки играем и не выясняем, кто старше и сильней, а дело делаем, спасаем императора и его династию! Но не забывайте: если его с трона свергнут, и вам не поздоровится от новой власти. Так что не вздумайте нам, и конкретно мне, что-то указывать. Без вас разберемся, что говорить и куда вас посылать.
Еще один из Арчивьелов попытался как-то осадить зарвавшееся иномирское чудо:
— Мы недавно имели честь беседовать с его императорским величеством по прямой телефонной связи, и он отменил данные им вашей группе чрезвычайные полномочия. С этого часа все внутренние вопросы решаются, как и раньше, по штатному расписанию, действующему во время отсутствия в столице императора. Так что…
— Хорош врать, дядя! — Прусвет еще больше добавил визга в обертоны своего голоса. — Вот мои бумаги с гербовой печатью и подписью самого Телиана Пятого. И в них без всяких обиняков, жестким приказом ставится превыше всего мое командование. Могу при необходимости и вас всех арестовать и отдать под стражу, если только капелька подозрения появится в вашей честности. А что можете противопоставить этому приказу вы? Словесное вранье? Ничем вдобавок не подтвержденное? Стража!!! Ко мне!!! — И пока командир дворцовой стражи, видевший, кстати, это чрезвычайное распоряжение собственными глазами, с двумя десятками гвардейцев выстраивался рядом с зависшим в воздухе разумным кальмаром, тот продолжил с хорошо различимой угрозой: — А прямую помеху следствию я сразу классифицирую как попытку спрятать свое личное соучастие в случившемся преступлении. Или! Как преступное разгильдяйство, которое стало причиной случившегося хищения. А теперь еще раз хочу послушать ваши предложения по поводу ведущегося нами следствия. Итак? Чтобы не ляпнуть что-нибудь обидное для кальмара, главный казначей засунул в рот кулак чуть ли не целиком. Остальные тоже молчали: кто с презрительным выражением на лице, кто с ироническими ухмылками. И только самый старый Арчивьел с явным паясничаньем воскликнул:
— О самый прославленный детектив! Как же мы будем рады твоим гениальным и быстрым поискам сокровищ! Куда уж нам, бедным умом, давать какие-то советы такому крупному… — Он сделал вид, что замялся, прикидывая на глазок вес парящего в воздухе кальмара. — Ну да, я нисколько не ошибся! И в самом деле очень крупному специалисту.
— Спасибо, господин Арчивьел! — не менее язвительно ответил пронзающий камни Живой Ужас. — При подведении итогов будет обязательно учтена эта ваша изумительная и, главное, своевременная помощь следствию. Я очень рад, что вы решили не мешаться под ногами! Можете идти, но… столицу не покидать ни в коем случае! Вы можете понадобиться для прояснения некоторых обстоятельств в любое время! А вы, — он ткнул щупальцем чуть ли не в лицо отстранившегося казначея, — проведете нас немедленно в хранилища. Начнем осмотр оттуда. Но не все сразу. — Нашлось задание для коллег по группе. Первым делом он обратился к знаменитому художнику и искусствоведу: — Джейк, просмотри, пожалуйста, все те экспонаты, которые недавно находились в хранилище, а сейчас по какой-то причине опять выставлены в тронном зале или в иных помещениях дворца. А вы, ребятки, — это уже к молодым Арчивьелам, на которых старики смотрели чуть ли не с сюсюканьем, — разыщите и составьте полные списки тех, кто, как и виконтесса Хелке, передавал в дар своему народу, посредством вручения императору, нечто ценное и громоздкое. Ну а мы — в хранилища. Встречаемся здесь через три часа.
Главный казначей довел троицу следователей до требуемого места, открыл первое помещение, в котором раньше была расходная казна, и печально развел руками, глядя на пустые углы:
— Вот, можете смотреть. Хотя я сам удивляюсь, чего это я продолжаю скрупулезно закрывать все эти двери, запоры и магические структуры?..
Дасаш Маххужди рассмеялся молодцеватым смешком:
— Так откройте все двери и запоры! Сразу и все! Пусть мы рассмотрим полную перспективу похищения всех времен и народов.
И Аристарх, пряча улыбку в усах, авторитетно добавил:
— В самом деле, открывай!
Вжавший голову в плечи казначей немного подумал, припомнил, кто здесь командует, и со вздохом принялся открывать и все остальные бронированные двери, перемычки, решетки и магические структуры. Ну а троица коллег, идя следом, сразу начала осматривать все углы и обсуждать увиденное.
— Мы уже интересовались и выяснили, — начал Аристарх, — что Дмитрий здесь не бывал ни разу. Да и хранилища построены много веков назад.
— Это ты к чему? — поинтересовался Прусвет. Ныряние время от времени в стену не мешало ему и за разговором следить, и вопросы своевременные задавать.
— К тому, что створ между мирами вижу, — ошарашил товарищей шафик. Он ведь был единственный человек среди старых знакомых Торговца, который умел различить тончайший, легкий силуэт дугообразного и самого удобного перехода в межмирское пространство. — Вон там — целый створ, а из той стены только край дуги выглядывает.
Довольно важная новость. Если в хищении участвовал какой-то человек со статусом Торговец, то становилось понятно и то беззвучие, с которым совершено преступление. Наверняка наличие створов в хранилище помогало и виконтессе Хелке сюда проникать да втихую проводить осторожную селекцию похищаемых предметов. И все равно на ученую-Маурьи разумный кальмар грешил меньше всего.
— Да не потянет она со своей аппаратурой, никак не потянет. Да и действовала она с оглядкой и огромной осторожностью.
— Верно, — соглашался с ним Дасаш. — Здесь явно действовал кто-то с размахом: воровать — так всё! Или что-то.
Последние слова талантливый юноша в теле сорокалетнего мужчины произнес так многозначительно, что даже потерянно бродящий за троицей детективов казначей встрепенулся. И решил поехидничать:
— Намекаешь, что это магические силы планеты на золото и драгоценные камни позарились?
Но Прусвет только шикнул на него, показывая, насколько он и его товарищи игнорируют вопросы посторонних. И спросил сам у Дасаша:
— Будь добр, поясни?
— Ну ты ведь сам еще в самом начале предположил, что могло получиться некое наложение случайностей.
— Ну говорил. Так ведь надо еще и обосновать эти случайности, и привести их в единую стройную систему.
— Точно! Вот сейчас давайте и попробуем представить себе гипотетическую картину событий. Эх, жаль, что с нами нет Эрлионы! Она такие задачки на раз щелкает и силовые линии между объектами определяет получше меня! — Бывший диктатор Успенской империи в азарте своего открытия размахивал руками и подпрыгивал на месте. — Что мы имеем? Изначально и самое главное: сработавшую ловушку-кокон. Даже не настолько сработавшую, как скорее уничтоженную во время чудовищного взрыва. Что случилось с попавшим в нее Крафой, сейчас не столь важно, пусть даже он спасся и сбежал. Важен сам взрыв! То есть час икс: «Когда содрогнулся мир». И вот представьте себе, что именно в этот момент, а так оно, скорее всего, и было, виконтесса совершает своими устройствами перемещение либо сюда, либо уже отсюда с очередными трофеями. И! Что весьма немаловажно, следует учитывать невероятную концентрацию в данном месте тяжелых дорогостоящих металлов, уникальных по емкости драгоценных камней, массу сильнейших артефактов и непомерную магическую защиту всего этого окружения.
— Хитро стелешь! — крякнул Аристарх, но это не сбило юношу с толку.
— Следующий фактор: положение миров в пространстве. Мне Эрлиона эти пространственные координаты давала, и они у меня в памяти превосходно отложились. И получается вот такая конфигурация, — он быстро разложил на полу вынутые из карманов мелкие предметы равнобедренным треугольником. — Здесь мир Мерлан, куда подался Дмитрий с переноской рыцарей, вот здесь мир Гинвейл, откуда поставлялись рыцари, несущие на себе массу железа сплошным потоком через пространства между мирами. А вот здесь мир Ба, в котором стояла наша ловушка-сюрприз. А вот здесь над ними как раз и висит мир Зелени, завершая идеальную по граням пирамиду. То есть получается некая пространственная структура силовых полей, которая используется в техническом мире Ситулгайна при создании телепортации. И если в единое время все точки будут сопряжены большим возмущением пространства и тяжелыми металлами, происходит самопроизвольное срабатывание системы, во время которого одно из звеньев либо испаряется, либо трансформируется в иное место. Окончательно все можно высчитать, лишь измерив и сопоставив силу взрыва, массу сокровищ и энергию в устройствах виконтессы и массу стальных рыцарских потоков.
Он с победным видом и горящим от возбуждения взглядом осмотрел своих товарищей, ожидая заслуженной похвалы. Но Аристарх тупо пялился в образовавшуюся пирамиду, а Прусвет озадаченно чесал щупальцем свою лысую голову.
— Считай, что мы все поняли и дружно аплодируем твоим талантам. Но все равно, будь добр, поясни: в какой точке этого куба искать сокровища?
— Ну я же объяснил! Не куба, а пирамиды! — досадовал парень на такую беспросветную тупость, хотя и понимал, что великий ученый кальмар больше ерничает, чем недоумевает. — Надо точно высчитать углы смещения, хотя точка в пространстве для переноса одного из объектов нам в любом случае известна точно: вот здесь, в самом геометрическом центре нашей пирамиды. И как раз там находится планета с пустынями, называемая миром Огненной Патоки из-за трех солнц, сжигающих там все подряд. Следите за моими словами: что-то одно, еще раз повторяю — одно! Сместилось в центр! Все остальные составляющие могли сместиться лишь чуть-чуть, на самую капельку.
— Ага, уже легче! — наморщил лоб разумный кальмар. — Значит, у нас только два варианта, по твоим гипотезам. Сокровища либо в мире Огненной Патоки, либо где-то здесь, совсем рядом? Валяются в каком-нибудь лесу, запыленные песком и засиженные мухами?
Было смешно наблюдать, с каким серьезным видом задумался Дасаш над уточнением этого аспекта своей теории. Видимо, у него в мозгу работала некая вычислительная машина или как минимум арифмометр. Наконец получились и результаты.
— Да нет, так далеко забросить сокровища из-за их массы никакое светопреставление не могло. Вот Дмитрия или там Крафу могло швырнуть на полюс тех планет, возле которых они находились. Или в ту пустыню с тремя солнцами.
— За графа я не переживаю, такой из любой дыры выберется не испачкавшись, — нервничал уже и Прусвет. — Где?! Где сокровища?!
— Ну я же говорю: где-то рядом! Скорее всего. Надо только поискать.
— М-да?! Ну тогда чего стоим?! — фыркнул Прусвет, начиная погружаться в пол. — Я в катакомбы, а вы здесь глазками шевелите! Может, какой камешек куда и закатился. Ха! И не забудьте у этого бледного казначея его карманы проверить. Не нравится он мне.
Указывающее на казначея щупальце так и пропало из вида, исчезнув в полу, словно в густом сиропе. Никаких вибраций, скрежета или скрипа. Да и пол здесь имел несколько слоев металла, бетона и железобетона. А поверху его покрывали плиты из дорогущего обсидианового мрамора. Именно из-за железобетона разумный кальмар и отложил просмотр подземелий на пото́м. Не любил он в железе двигаться, вязнул и порой протискивался с трудом. Ведь основное его предназначение было «пронзать камни».
Оставшиеся детективы, так как искать закатившиеся камешки в чистом даже от пыли помещении было бессмысленно, и в самом деле уставились на местного хранителя имперских закромов. Тот занервничал еще больше, а потом не выдержал и сорвался на крик:
— Да сколько можно меня подозревать?! Что, вам все карманы вывернуть наизнанку?! Или вообще до трусов раздеться?
Дасаш вроде как хотел его успокоить, но получилось наоборот:
— Не волнуйся ты так, в трусах ведь тоже много чего можно спрятать.
Еще мгновение-два, и гневно раздувающий ноздри человек стал бы срывать с себя одежды. Но от этого нервного срыва его спасло эффектное возвращение разумного кальмара. Тот взвился из пола, расставив все щупальца максимально в стороны и вращаясь вокруг оси, словно летающая тарелка. При этом он трубил какой-то бравурный марш таким громким голосом, что бедный счетовод чуть не обделался.
— Тру-ту-ту-ту! Ту-ту, ту-ту! — Долетев до самого потолка и уже почти вонзившись в него, Прусвет опомнился, вернулся к людям, с ходу ударил Дасаша по плечам, завис передним и заорал: — Ну ты гений! Ну ты талант! Я знал, что ты мою идею правильно разработаешь! Я верил в тебя! Ура, ура, ура!
Глядя на него и уже понимая, что есть некие положительные результаты, заулыбались и все остальные. Но как оказалось — слишком рано они стали расслабляться. Вначале на всю катушку досталось казначею, к которому пронзающий камни метнулся сразу:
— Чего встал как истукан?! Ты что, забыл главные положения о безопасном хранении сокровищ?! Все! Буквально все двери и запоры должны быть закрыты! Всегда! И открываться только для кратковременного прохода или транспортировки. Бегом! Не стоять! Закрыть все, что закрывается!
Перепуганный казначей сорвался с места, чуть не теряя при этом подметки. Но паре детективов над этим даже улыбнуться не довелось.
— А вы чего бездельничаете? Вам ведь самая легкая работа остается: высчитать, что именно и с какого края мне доставать первым.
Аристарх пожал плечами:
— Зачем тебе корячиться? Если сокровища в катакомбах, то пусть сами достают, наше дело было лишь отыскать.
— Ха! Какие катакомбы? Какие «сами»? Все здешнее добро находится двумя метрами ниже в каменной толще скального фундамента и в железобетоне! И все это склеено намертво, вросло друг в друга, сроднилось молекулами и электронами! И каждое изделие или вещицу надо отрывать медленно, по отдельности и только потом вытягивать наверх.
— О-о-о! — в один голос затянули пораженные коллеги.
— Вот вам и «о-о-о»! Мне теперь работы на месяц, не меньше! Вот если бы Дмитрий вернулся да десяток моих собратьев из обломков нашего мира сюда доставил, мы бы за день-два управились. А так…
Предстоящая титаническая работа и в самом деле омрачила радость Прусвета. Но Дасаш не забыл о предстоящих вычислениях, которые для него не наказанием считались, а поощрением.
— А что нам-то подсчитывать надо?
— Да ты понимаешь, там какая-то штуковина в самом центре, скорее всего, тот самый аляповатый подарок Тани Хелке в здешнюю казну. Так вот она запитана какой-то энергией и продолжает работать. А вместе с ней функционирует и весь огромный контур из золота и драгоценностей. Ну, кроме некоторых участков, отстоящих чуть осторонь. И что делать? Вдруг я сдвину какой-то предмет не так и станет только хуже? Например, ураган в межмирском пространстве усилится? Или сокровища вообще в центр планеты сместятся? А то и самого Дмитрия куда в иное место переместит? Маххужди озадаченно почесал бровь и пожал плечами:
— Да вроде как не должно ничего и никуда смещаться. Но считать садимся немедленно! Сейчас озадачим охрану доставкой столов, стульев да пишущих принадлежностей.
Дасаш побежал в сторону выхода, где со всей проснувшейся сноровкой возился казначей. Ну а Прусвет подмигнул улыбающемуся Аристарху:
— А я пока тут несколько вещиц подниму да подставку с сундуком. Надо ведь какой-то почин делать.
— Начинай, дружище! Иначе, чувствую, нас и покормить запамятуют. Не забыл ведь, как над нами издевался тот старый Арчивьел, которого ты поставил на место?
— Ага! Такого спесивого деятеля забудешь! Хотя… может, и не буду на него жаловаться императору. А вот припугнуть жалобой — святое дело! Посмотрим, как изворачиваться начнет… Ладно, пошел я.
— Удачи!
И под это дружеское напутствие пронзающий камни разумный кальмар утонул в плитах из обсидианового мрамора. Впереди предстояли долгие и кропотливые недели практически беспрерывной работы. Но раз отыскал клад, то следует его еще и спасти для империи. А уже потом надеяться на благодарность, а то и требовать оную со всей присущей Прусвету настойчивостью.

Глава двадцать девятая
ПРЕЛЕСТИ, ТЯГОТЫ И СОМНЕНИЯ

После бурно проведенной ночи граф Дин проснулся несколько измочаленный и уставший. Да оно вроде как понятно было: поспать удалось только парочку часов, все-таки для него лично это была как бы первая брачная ночь. Потому что «самую первую» он так пока и не вспомнил. Пыл, крики, явные излишества ночной сексуальной оргии воспринимались вполне нормально, и неподдельная страсть со стороны виконтессы казалась такой искренней и величественной, словно и она сама впервые спала с любимым мужчиной.
Вроде как месяц постоянного секса должен был бы слегка успокоить ее бурную натуру, но вот оно как получается, когда женщина и в самом деле любит от всей души. Лестно для любого мужчины! Правда, утром и сама супруга была несколько не в настроении, но списала это на неудобство, излишнюю жесткость предоставленного ложа.
— Жаль, ты не помнишь кровать в моем замке. Она такая мягкая, упругая и раз в шесть больше по площади.
— Ха-ха! Зачем такая большая? Можно ведь заблудиться и не найти друг друга.
— Такого еще не случалось: ты меня находил только по одному запаху.
На самом деле причина расстройства красавицы была в ином: пусть и временный супруг, но где-то на подспудном уровне сознания он продолжал помнить свою настоящую женушку. Потому что пару раз в моменты наивысшей страсти у него с губ сорвалось «Сашенька!», а потом имя повторялось во время короткого нервного сна. То есть в любом случае тело что-то помнило и продолжало любить иную. На все прелести и умения виконтессы чужое подсознание не повелось. Ну и, что могло быть самым печальным, память по здравом размышлении могла вернуться в любой момент и в полном объеме. Уж это целительница второго уровня и знала, и чувствовала, и предвидела. А значит, ее личное счастье может оказаться невероятно коротким. А то и самым последним в жизни. Потому что предвидеть реакцию графа Свирепого на подобный обман не взялась бы и его мать родная. Да и вторая опасность имелась, снижающая шансы на такое вот тихое существование. Вдруг ураган закончится в пространстве между мирами несколько раньше предположительных сроков в две-три недели? И тогда мотнувшийся на родину или в Свирепую долину Торговец узнает все и выяснит правду о последнем месяце-полтора в течение одного часа. А с «супругом» отправляться — весьма опрометчивый шаг. Можно лишиться если не жизни, то уж свободы до конца жизни — точно.
Конечно, как и любая Маурьи, Тани имела массу методов защиты, но ведь и Торговец не Арчивьел какой-то. Приходилось слышать, как он расправлялся со жрецами Успенской империи или уничтожал боевиков, которые держали в рабстве его родную сестру. Кстати, темы о родственниках аферистка старалась избегать всеми силами и средствами. Уж она по роду своей профессии целительницы знала, как подобные разговоры могут стимулировать процесс восстановления памяти.
Ну и, раз пошли такие дела, наивно надеяться на долгое счастье не приходится, предусмотрительная виконтесса сразу же после первой брачной ночи стала подумывать о грамотном тактическом отступлении в любой момент и заготовке самых верных путей отхода. А что может быть лучше при спасении от разгневанного мужчины? Правильно: только своевременное укрытие за спиной другого, не менее сильного мужчины. Но вот тут, увы, существовала одна огромная проблема: никто из окружения и в подметки не годился такому, как великий Торговец. Ну, разве что маркиз Зарнар подавал в этом плане некие надежды.
Но раз не получается отыскать опору среди окружающих, то надо сменить само окружение. Причем срочно и самым кардинальным образом. А для этого лучше всего могла подойти столица местного королевства, в которую следовало отправляться немедленно. Да и вообще, спешить к отступлению с максимальной скоростью.
Как раз и повод был прекрасный, и не один. Накануне, еще на праздничном ужине, раздумывали, что делать в первую очередь: сразу идти в большой город, а то и в саму столицу или вначале еще раз запастись крестиками кэфэц. Но тогда отложили решение этого вопроса на утро, мол, оно мудренее.
Поэтому утренний разговор на должную тему начался еще в постели и как бы невзначай продолжил тему неудобного ложа:
— Надо как можно скорее добраться до столицы. Уверена, там мы найдем удобства, достойные наших титулов и заслуг. Уж лучше я выдержу сколько-то там дней в дороге, чем мучиться здесь на этой дыбе еще хоть одну ночь.
Дмитрий задумался:
— Ты так считаешь? Но в дороге тоже не сахар. Да и порядочной кареты здесь не сыщешь.
— Ерунда! Лишь бы ты был со мной рядом и мы спешили к уюту и комфорту. Да и сам посуди: с уже имеющимися амулетами несколько полков кавалерии с луками и копьями за день наладят общение между фортом и горным массивом Кальпири, восстановят дорогу и выведут в округе всех тварей. Тебе там нечего терять свое драгоценное время. Да и твоя помощь уже тянет как минимум на спасение всего королевства Ирцшулар.
— Ну, я за большими наградами не гонюсь.
— Вот за это бескорыстие и желание помочь ближнему ты мне больше всего и нравишься. Но в любом случае твоя помощь, да и моя естественно, окажется более существенной из центра, оттуда, где наши знания приживутся быстрей. А потом и распространятся по всему государству и континенту. Ведь недаром ты рвался именно сюда изучить, осмотреться и дать этим несчастным людям надежду.
— Ну да, ты права.
— Вот и верно! Ты всегда умеешь предусмотреть все заранее. А я-то думала, почему ты мне советовал перед нашим отправлением сюда хорошенько продумать все мои преподавательские навыки! Оказывается, я буду преподавать какое-то время в их академии целительниц. Ой, как здорово! Тем более представь, как сразу возродится и окрепнет здешняя цивилизация, если ты удалишь у каждой молодой целительницы этот мерзкий нарост, мешающий сопротивляться магическим атакам тварей. Да такое количество новых гульденов сразу перевесит чашу единоборства на сторону людей.
Последние доводы и якобы его же давние задумки окончательно решили в пользу немедленной отправки в столицу. Дмитрий даже посмотрел на свою супругу с нескрываемым уважением и восторгом:
— Чувствую, ты никогда не перестанешь меня удивлять, и готов тобой гордиться и хвастаться на каждом углу. И последние мои сомнения на тему скоропалительности нашей женитьбы растаяли, как снег в жерле вулкана. Я, наверное, боялся нашей очередной ссоры и опасался тебя потерять?
— Ха! Это мы оба боялись, что нам не с кем будет спорить и ругаться на научные темы!..
Вскоре, еще перед завтраком, весь форт знал о следующей цели предстоящего похода: столица королевства Ирцшулар.
Да и время ухода чужестранцев было оговорено сразу: через час после завтрака. Как следствие, в форте начались панические метания, ненужные споры и излишние обиды на тему «Кто поедет в свите сопровождения высоких гостей?». Хотя эти самые гости предупредили сразу, что отправятся в дорогу вдвоем и просят никого о ненужном сопровождении не беспокоиться.
Но, во-первых, желали немедленно отправиться в город все застрявшие здесь купцы. Во-вторых, маркиза Зарнара давно ждали в самой столице важные и безотлагательные дела. Так что его отряд охотников-истребителей сразу считался обязательным охранным дополнением к отряду. При этом маркиз даже оставлял в форте все свои повозки с трофеями. Ну и в-третьих, коменданту крепости требовалось срочно отправить и в город, и в столицу несколько посыльных. И ему, наверное опасаясь за собственную жизнь, пришлось назначить командиром этой маленькой группы молодую гульден Майлину. Уж слишком девушка была настойчива во время переговоров с ним с глазу на глаз.
Кстати, пока завтракали, выяснилось, что на рассвете к восточной дороге и в начинающийся там лес отправился мощный отряд лучников и тяжеловооруженных рыцарей для превентивного удара по тварям. Ночью хищники так и не появились, а значит, следовало и дальше их уничтожать на дальних подступах к крепости. Пусть они лучше друг дружку доедают в лесу, чем форт беспокоят по ночам да прорываются на запад к крестьянским полям. Ну и к моменту выхода уже целого обоза отряд этот вернулся с массой впечатлений и лучащийся от законной гордости. Никто не был даже ранен, зато крупных тварей они на опушке и чуть в глубине леса уничтожили более двадцати. Если так и дальше пойдет да к форту подтянется еще полк кавалерии из города, то и в самом деле за несколько дней можно восстановить дорогу к горному массиву Кальпири и наладить доставку кэфэц непрерывным потоком. И все это — собственными силами. Без помощи чужестранцев и даже магистра.
То есть Торговец окончательно признал, что делать ему здесь больше нечего, а его помощь и помощь его супруги гораздо эффективней окажется именно из столицы Ирцшулара. А значит, следовало отправляться в путь немедленно. Что он и скомандовал, не став дослушивать хвастливые рассказы вернувшихся из рейда воинов.
Причем в караване все шесть повозок были подобраны не для пешей скорости, а с учетом быстрой езды. Так, чтобы к городу добираться не двое суток, а уже к сегодняшней ночи оказаться за прочными стенами. И никакие остановки или поломки не послужат причиной для задержки. Если повозка рассыплется или ось лопнет, ездовые и пассажиры, коих вместе с купцами и их охраной оказалось человек сорок, пересаживаются на коней и дальше движутся вскачь. Понятно, что и общее командование по умолчанию было поручено Дмитрию Светозарову, да и вся эта группа сразу получила официальное название «отряд графа Дина».
Так что скорость у каравана была такой, словно за ними гонятся неизвестные чудовища. И все-таки останавливаться пришлось. Первую остановку чрез три часа сделали для осмотра места трагедии, затем последовавшего акта справедливого возмездия и для короткого получасового отдыха прямо на тракте.
И леса там большого не было, и холмы вроде дальний обзор не перекрывали, а вот идущий в форт караван, тот самый, которого с таким нетерпением ждали, подвергся здесь нападению внушительной стаи тварей. Не спасли военных и интендантов даже два гульдена, которые были среди них. В итоге двадцать три повозки были раскурочены и опрокинуты, все лошади съедены, а от людей по окрестностям остались только куски одежды да личное оружие. Видимо, все восемь дней с момента нападения магические хищники и их прикормыши в этом месте и жировали, а когда почти все выели, большинство, судя по следам, ушли на запад, ну а оставшийся десяток был с особой мстительностью уничтожен небольшим по сравнительной численности отрядом графа Дина.
Вторую остановку сделали на месте разрушенного и опустевшего постоялого двора. Похоже, что низкие стены и ворота в них проломили стаи тварей только недавно, дня три назад. Но вот следы показывали явственно, что люди, поняв, что не смогут отстоять свое не слишком мощное укрепление, дождались дня и вроде как вырвались отсюда на повозках в сторону города.
Правда, маркиз Зарнар разволновался не на шутку:
— Что творится! Мы сами здесь ночевали раз пять, когда зачищали окрестные перелески от редких тварей. И когда уходили к форту, это место считалось совершенно безопасным. Откуда только взялось здесь столько тварей?
— Видимо, волны хищников обошли форт стороной, — рассуждал граф. — Ты ведь видел, что в лесах на востоке творится. Значит, форту тоже повезло. Ну и всем нам, во время того штурма. А здесь сколько проживало гульденов?
— Пятеро. Скорее всего, они и сумели вывезти остальных на повозках в город.
— Будем надеяться, что сумели. Потому как меня настораживает полное отсутствие тварей. Ни одной нет. Значит, пошли следом, а то и потянулись к городу.
— Ну, город им в любом случае не по зубам, — решительно заявил Эрик, невольно засматриваясь на виконтессу, которая чуть в стороне в изящной позе поправляла шнуровку на своих сапожках. — Там более сорока гульденов и стены чуть ли не в два раза выше, чем в форте.
— Ну и что? По твоим же рассказам, твари огромными скоплениями справлялись и с каменными стенами более крупных городов.
— Так то в других королевствах, — растерялся несколько магистр, — у нас такого никогда не было.
— Когда-то и в тех королевствах точно так же рассуждали. Поспешим! По коням! Трогаем!
Даже имея лучших лучников, неподвластных гипнозам тварей, уникальное оружие иных миров и силы Маурьи, едущей рядом, Торговцу не хотелось прорываться к городу в ночное время. Мало ли что там в округе творится. Поэтому старался рассчитать скорость своего отряда так, чтобы въехать под защиту стен за час до наступления ночи. А то и чуть раньше. По словам Эрика, они успевали.
Но уже в пределах видимости городских башен, когда путники выехали на седловину между холмами, внизу в долине стали просматриваться тучные стада прикормышей, окружающие не просто добрую сотню чвирья, тех самых пятиметровых колобков, а и несколько десятков вздымающихся «утей», которых по всей логике просто не должно было быть возле большого города. И это не считая сотен и сотен других тварей, которые сплошным ковром устилали все подступы к крепостным стенам. И все это хищное воинство визжало, свистело, хрюкало и шипело в магической атаке, не давая защитникам города выбраться наверх для прицельного выстрела. Стрелы вылетали из-за стен вслепую и падали вниз не слишком действенным дождем. Ну а одинокие фигурки гульденов на стенах или воинов с амулетами только тем и занимались, что протыкали мечами и копьями слишком шустрых, когтистых прикормышей.
— Ну вот, сглазил! — досадовал Дмитрий, обозревая неожиданную преграду. — И город пока держится не из-за гульденов, а из-за высоты стен и их мощности. А что ночью здесь будет твориться?
Его супруга первой обратила внимание на арку въезда:
— А вон те ворота? Долго ли они продержатся? Да и нам как-то надо через них проехать. Не будем же мы здесь ночевать.
Претензии прекрасной дамы заставили мужчин задуматься над прорывом всерьез. Положение усложнялось еще и тем, что к воротам, которые настойчиво таранили своими бронированными телами чвирьи, протискивались и «ути» в количестве пяти особей. А на них парализатор и вгоняющий в сон «сундук» не действовали. Плюс ко всему по такому скопищу тел повозкам будет проехать прямо-таки немыслимо. Не на руках же их переносить? Бросать, что ли, прямо здесь?
— Ну ладно, «коридор» я устрою, — стал рассуждать Торговец. — Да и «утей» мы уж как-нибудь успокоим. Пусть даже и весь десяток. А вот для расчистки дороги понадобится помощь горожан. Как бы их предупредить заранее?
Оказывается, магистр подобную проблему решал запросто:
— Сейчас устрою сигнальный костер.
Просто и незатейливо! В мире Мерлан существовал свод знаков наподобие азбуки Морзе, которые и дымом в том числе передавались в пределах видимости. Так что уже через полчаса в городе узнали о приближающейся помощи, прибытии немыслимой партии амулетов и необходимости помочь идущему в город отряду при расчистке дороги. Понятное дело, что осажденные не понимали тонкостей предстоящего сражения и как именно небольшая группа воинов, пусть даже с магистром среди них и нескольких гульденов, сумеет одолеть такую прорву тварей. Но раз всем известный Эрик Зарнар просит о помощи, то с внутренней стороны ворот тут же стали концентрироваться силы для встречного удара по хищникам. А на стене в районе арки появилась еще пара воинов для осмотра местности и корректировки совместных действий.
Дмитрий еще раз оглядел свой отряд, отдал несколько дополнительных указаний и приказал двигаться. Сам же он буквально молился на свое иномирское оружие, направляя вперед и в стороны и уповая, чтобы оно случайно не вышло из строя. Потому что в центре такого скопления магических монстров их потом ни пистолет, ни парализатор не спасут.
Двигались медленно. Добивать никого не пытались. Верховые только и служили неким подобием тракторов, которые на линях оттягивали туши с дороги. Пешие цепляли крючья, накидывали петли и пособляли с земли. Охотники-истребители, Майлина и маркиз на всякий случай подстраховывали остальных, чтобы не бросился какой не зацепленный лучом прикормыш, а то и не совсем усыпленная тварь. Ну а сам Торговец с виконтессой двинулись без остановки вперед, оставляя за собой просеку из застывших тел и прокладывая точно такую же полосу из обездвиженной плоти к самым воротам. Вся сложность ударов лучом наискосок как раз и заключалась в том, чтобы не свалить с ног людей, которые находились за стенами. Да и на стенах тоже.
Как только городские гульдены рассмотрели, что творится, товарищам был брошен клич и дополнительные разъяснения. Кажется, там не сразу поверили в такие чудеса, но потом все-таки прочувствовали правду и скорый восторг победы. С приветственным ревом людей ворота, заскрипев, стали медленно раскрываться.
Ну а потом графу только и оставалось, что расширять просеку да присматривать, чтобы рвущиеся на добивание тварей воины сами не попали под сонный луч «сундучка».
Повозки с триумфальными криками собравшихся горожан закатились на городскую площадь уже в наступившей ночи. И там же, при свете многочисленных факелов, маркиз Зарнар толкнул пламенную речь. Рассказал о походе в горный массив Кальпири, о создании десяти— и пятикратных амулетах, о роли во всех этих подвигах графа Дина и о том, что сейчас лично граф и будет раздавать амулеты самым лучшим воинам, наиболее мастерски владеющим оружием.
Что Торговец и проделал в несколько чрезмерно торжественной обстановке. Сотня десятикратных и пять сотен пятикратных по силе амулетов получили своих новых владельцев. После чего всякое противостояние тварей и их попытки прорваться к человеческому мясу стали обречены на полное фиаско.
Пока шло вручение, никто, кроме Майлины, не заметил, как Тани Хелке слишком уж мило и слишком игриво общалась с Эриком Зарнаром за спиной у графа, которого выдвинули на лобное место. Но даже и она не смогла подслушать, о чем переговаривались Маурьи с магистром.
— Ах, маркиз! Ты такой скромный, даже чрезмерно. Все заслуги приписал графу, тогда как ты самый первый и истинный герой. До сих пор не знаю, как тебя отблагодарить за спасение Дмитрия, а уж все остальные долги и благодарности даже в сознании не умещаются.
— Тани, ты мне льстишь! Какие могут быть благодарности?! — Но, судя по блаженному выражению лица Эрика, он был на седьмом небе от счастья. — Уже одно лишь твое благосклонное отношение ко мне — лучшая награда за те мелкие усилия, которые я расходовал за последние десять дней. На моем месте так бы поступил каждый.
— Не скромничай, не скромничай, — как бы в порыве искренней благодарности, виконтесса даже ладошкой погладила руку маркиза. — Вот когда будем в столице, обязательно закатим пир в твою честь! Правда, вначале надо будет подыскать приличный дом для нашего проживания.
— Какой дом?! Вы приглашены в мой замок и останавливаетесь у меня!
— Но это тебя стеснит, да и…
— Никаких отговорок я не принимаю!
— Да и мы пригласим на банкет в твою честь всех видных людей королевства, а то и самого монарха.
— Даже монарх посчитает за честь побывать в гостях в моем замке, — похвастался Зарнар, не уходя, впрочем, далеко от истины. — И род мой древний, и сам я магистр!
— Ну а твоих родственников мы не стесним? Жену или невесту?
— Дорогая Тани, я холост! — чуть ли не обиделся Эрик. — А родители мои проживают в предместьях столицы. У них там свой замок.
Виконтесса немножко подумала и смиренно вздохнула:
— Ну, если ты так настаиваешь…
Еще бы она не согласилась с таким вариантом. Да и понимала прекрасно: парочка ласковых слов, несколько томных взглядов, и молодой, совершенно неопытный в сердечных интригах магистр окажется влюблен безумно и окончательно. После чего останется только направить его энергию в нужное рассудительной женщине русло. А именно: то ли вступать в открытый бой за свою любовь, то ли под грамотным руководством этой самой любви не менее решительно куда-нибудь спрятаться.
Конечно, в окружении монарха, а то и среди гостей могут оказаться мужчины и более импозантные, и более влиятельные, чем маркиз, но пока они еще далеко, и следует обрабатывать того журавля, что уже трепещет в руках. А если попадется более достойный «жар-птиц», то поменять одно на другое никогда не поздно. Был бы выбор.
Чуть позже сразу отправиться в предоставленные апартаменты тоже не удалось. Граф Дин прошелся чуть ли не по всем стенам, помогая своим оружием успокоить слишком уже агрессивно настроенные стада тварей, атакующих с иных сторон города. Понятное дело, что виконтесса тоже старалась от него не отставать, демонстрируя не только свою самоотверженность и заботу о муже, но и свою ослепительную красоту. Но именно при обходе стен чужестранцы и услышали одну весьма интересную новость. Один из сопровождавших их военачальников с готовностью поведал про общение и обмен депеш со столицей:
— Как только твари стали крутиться вокруг города, мы запросили помощь в столице, и посланники успели вернуться до осады. Так, в посланиях от короля сообщалось: «Возле столицы отныне воюют с тварями рыцари из иного мира. Бесстрашные и совершенно не реагирующие на магические атаки хищных монстров. Если обстоятельства позволят, то они вскоре прибудут на помощь вашему славному граду!»
Брови Дмитрия поползли вверх, и он с удивлением уставился на свою супругу:
— Ты слышала? Что за рыцари? И откуда они тут взялись?
Та и сама округлила глаза в полном непонимании:
— Так, может, это ты их к столице забросил? Ты намекал на какие-то сюрпризы перед отправкой сюда.
А про себя подумала:
«О-о-о! Да тут следует форсировать свои отношения с Эриком самыми невероятными темпами! И как бы моя сегодняшняя брачная ночь не оказалась последней в роли жены. Ха-ха! Хотя совсем невесело. Кстати, как Маурьи, я должна именно сегодняшней ночью обеспокоиться, постараться и забеременеть от Светозарова со стопроцентной гарантией. В любом случае ребенок от него будет мне и дополнительной защитой, и помощником в магии, и опорой на старости лет. От такого желанного, любимого, уникального мужчины наверняка не просто Арчивьел получится, а целитель четвертого уровня. Как Тител Брайс, например! Ну да, ну да. Если не больший по силе!..»

Глава тридцатая
МЫТАРСТВА ГЕГЕМОНА

Примерно через полтора суток пути Крафа немного разобрался в самом понятии суток для данной местности. Похоже, это еще был не самый жаркий экватор планеты, а, так сказать, умеренная зона. Что уже давало повод для радости и оптимизма. Ночным временем суток можно было назвать ту треть времени, когда светило только одно солнце. Ну и гипотетический полдень — когда все три светила пылали на небосводе одновременно. В такое время ни спрятаться, ни присесть, ни прилечь было невозможно. Следовало только упорно идти и стараться не сбиваться с прямой линии.
Понятно, что при такой титанической нагрузке на организм на магических силах даже всесильный покоритель вселенных долго бы не протянул. Тут его запасливость и неприхотливость в пище сыграли невероятно важную роль. Вдобавок огромный головной убор из перьев оказался чуть ли не решающим фактором. Благодаря ему в теле удавалось поддерживать сравнительно приемлемую температуру. Использовать внутренние силы на охлаждение получилось бы лишь при полном бездействии. Но ведь следовало идти к горам!
Вот Гегемон и шел. Скрипел зубами, костями и злобными мыслями, но шел без остановки. Даже есть старался на ходу. Только и помогали не сойти с ума упоительные мысли о предстоящем мщении. И всплывающие в памяти уникальные пытки, длительные мучения, которые он и применит к виновникам своих нынешних бедствий.
Порой мысли обретали должную стройность, и тогда Крафа пытался прикинуть, куда его занесло, подсчитать шансы на свое спасение. Шансы оставались вполне высокими при двух условиях: дойти до гор и найти там условия для жизни; и как можно скорейшее замирание урагана в межмирском пространстве. Когда великий завоеватель вселенных заглянул в попавшемся на пути створе на тропы между мирами, то заметил тенденцию бушующих там ужасов к успокоению. Правда, подсчитать период нужного успокоения являлось делом пока бессмысленным, но то, что покой когда-нибудь обязательно наступит, было очевидно.
Ну и самое главное, краеугольное звено в цепи спасения — дойти!
Горы, как выяснилось со временем, были очень большими. И по этой причине расстояние до них оказалось сильно обманчивым. Если в начале пути Крафа рассчитывал дойти к ним часов за пятьдесят, то после истечения этого срока он мечтал дойти хотя бы за сто. Потому что горы все становились выше и выше, но не приближались. И только после сто десятого часа пути, по своему внутреннему счетчику времени, узурпатор всемирной власти вошел в первое подобие густой тени, куда не доставало ни одно из солнц этого проклятого мира. А еще через три часа он отыскал первую пещеру, заполз на не контролируемую сознанием глубину и забылся в блаженной истоме сна. Часов десять проспал как убитый и только потом очнулся от осознания двух вещей: не осмотрелся и не поел. И если с едой, которой и так осталось два кусочка окаменевшего мяса, — дело простительное, то вот настолько безалаберно отнестись к собственной безопасности считалось немыслимым.
— Неужели я стал таким старым, — ворчал Крафа, рассматривая в кромешной темени подземелья довольно уютную пещерку и ведущие из нее в разные стороны три выхода, — что мне стало все равно: съедят меня сонного или проснувшегося на жертвенном огне? Да нет, это так меня эта проклятая пустыня выжала. О! Кстати! Надо будет несколько сотен виновных забросить к тем самым горам крокодилов и прочих тварей, а потом вести документальную запись со всех сторон, пока самый последний из них не издохнет! А потом еще и другим показать фильмец с должным комментарием. Вот это будет поучительно! И я почему-то уверен: ни один из них не дойдет до гор. Ха-ха!.. Так, а это что такое?..
Впервые он рассмотрел следы, подтверждающие наличие в этих горах сейчас или в неизвестном прошлом разумной жизни. На одной из стен, на довольно ровном участке, виднелись аккуратно ровные линии, образующие не то гексаграмму, не то схему какого-то лабиринта. А может, и чертеж какого-нибудь местного Архимеда, который тот увековечил для своих потомков.
Попутно доедая жалкие крохи оставшегося мяса, Гегемон приблизился вплотную и своими умениями проверил высохшие остатки краски. После чего замычал с досадой. Получалось, что этому рисунку много тысяч лет. Как минимум пять, а то и все десять. Для более точного определения нужна была химическая лаборатория.
«Коль тут так темно, — пошли рассуждения, — глаза не нужны. Только неимоверно развитый слух и уши типа локаторов. Если у местных аборигенов отсутствовали глаза, то зачем им рисунок? Еще и двухцветный? Значит, глаза у аборигенов были. Но тогда где копоть от факела? Или от костра? По логике должно быть освещение, рисунок выполнен очень тщательно, даже нечаянные потеки зачищены. А копоти нет! Нигде. А значит, до чего я, такой умный, додумался? Что я гений? Так я это давно знаю. А вот то, что они могли смотреть и видеть точно так же, как и я, не радует. Да-с! Очень не радует. Получается, что эти обезьяны либо имели с собой электрический свет, либо владели магией. И, продолжая логическую цепочку, могли наведываться сюда временно. Зачем? Может, прятали чего? Тогда не страшно. А вот если выкинули что ненужное да вредное? Как некий неведомый мне коллега — тех крокодилов в пустыне? Тогда тут желательно долго не задерживаться. Хотя… Вроде ничего опасного не чувствую. Да и подкрепился малость. А значит, пора двигаться вниз, на глубины. Искать воду, мох, грибы, пауков, слизней и… Чем там еще питаются лишенцы типа меня?»
Сейчас Крафа перекрыл в своем сознании воспоминания о любой мыслимой и немыслимой пище, которую ему готовили лучшие повара всех миров. А потом подавали в любое время и в любое место десяток самых обольстительных служанок, собранных за идеальную красоту со всех вселенных. Потому что если допустить эти яркие воспоминания в мозг, то только и останется, что завыть от тоски и биться головой о каменные стены. Помогала в этом и специально накачиваемая злость на самого себя, и откровенное издевательство, высказываемое вслух:
— Так тебе и надо, зажравшийся кабан! Почил на лаврах — так теперь жри пауков! Привык спать на перинах и женских телах — так теперь ломай свои ребра об острые камни! Привык одним шагом прыгать в любой мир — так стирай свои ноги теперь о песок пустыни! Ха-ха! И сразу настраивайся на месяц, а то и два суровой диеты на одних лишайниках! Кстати, неплохо было бы еще эти лишайники отыскать вначале. Ага! И перья эти с головы снять, достали уже своей вонью! Фу! Какая гадость!..
Часа три прошло в подобных проклятиях и блужданиях по безжизненным, без единой капли влаги пещерам, проходам, тоннелям и гротам. А потом Гегемону все-таки повезло. Вначале он ощутил желаемую сырость, которую легкий сквозняк вытянул из ничем не примечательного провала. Потом умение прекрасно ориентироваться в любом лабиринте вывело его на нужной глубине к нужному месту. А вскоре уже и глаза рассмотрели в конце довольно длинного пологого спуска чернеющую гладь водной поверхности. Чтобы не побежать и ненароком не зашибиться по пути вниз, приходилось сдерживать себя всеми остатками умирающей воли. А потом еще и минуту тщательно проверять ту жидкость, которую тело уже пыталось пить через поры кожи рук. Умение различать подавляющее большинство опасных ядов не подвело и выдало вердикт: несмотря на несколько странную добавку местных минералов и солей, воду можно пить.
— Блаженство!.. Истинный рай!.. Как хорошо!..
Эти слова непроизвольно вырывались из глотки всемирного диктатора в перерывах между питьем и окунанием тела целиком в неглубокую, в общем-то всего по колено, громадную лужу. Он плескался в ней, как свинья, переваливаясь с боку на бок и со спины на живот и совершенно забыв, что на нем многочисленные одежды из отвердевшей, ссохшейся, но страшно вонючей кожи неведомых тварей. Разве что сверток с перьями остался лежать на берегу этого мини-озерка. Но когда в конце концов и это сообразил, не стал переживать о явно испорченной воде. Раз есть одно озеро, обязательно отыщется и другое! И наверняка гораздо большее. И скорее всего — не пустое, как это.
— Ну правильно, — выползая на берег и отряхиваясь, как собака, проворчал Крафа. — Извечный круговорот дерьма в природе! Вначале дайте выспаться, потом желание попить, а потом наваливается волчий голод. Человек рвет что к нему ближе, набивает брюхо и заваливается спать. Потом опять пробуждение и новый виток загаживания природы. Ха! Тоже мне, венец творения! Вот он я, повелитель миров, — и счастлив, что удалось напиться из вонючей лужи. Фу! Вот же гадость! Ладно, потащим свой желудок на поиски корма, хотя бы мха какого отыскать. Так и оленем стать недолго. Кстати, мясо того лося меня спасло, значит, я теперь тоже лосем стану? Ха-ха! Вот буду экзотично смотреться с рогами!
Постоял немного над озерцом, подумал. Набрать воду было не во что, сборник крови был давно опустошен и выброшен в пустыне. Импровизированный рюкзак вонял так, что можно было отравиться, испив из него жидкость, некоторое время там пролежавшую. А уйти слишком далеко и не отыскать чего лучшего? Но решил, что в случае возвращения на это место не заблудится. Память до сих пор отчетливо фиксировала всю пройденную дорогу по пещерным лабиринтам, и в случае крайней необходимости он бы мог выбраться на поверхность всего за один час.
— С этим дело решенное. Двигаюсь дальше. А вот на тропинки заглянуть бы не помешало. Правда, я давненько створ не встречал, но уж как-нибудь и без него обойдусь. Только одним глазком…
И был неприятно поражен, когда ни одним, ни вторым, ни двумя глазками сразу не удалось заглянуть в межмирское пространство. Уже сатанея от нехороших предчувствий, смело шагнул — как всегда, когда переносился в иные миры. Да только шаг получился вполне обычный для самого обычного человека: только перед собой. Ну и понятно, что первые обвинения понеслись все в ту же пустоту между мирами:
— У-у-у-у! Да что же там творится такое?! То ураган, теперь вообще дверцу прикрыли?! Такого не бывает! И не было! И не будет! О-о-о! Будьте вы все прокляты!!! — И тут же резкий переход на вполне спокойный тон, неожиданный даже для самого себя. — Ничего, дайте мне только брюхо чем-нибудь набить вначале, а потом я с вами со всеми разберусь.

Глава тридцать первая
ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ

В Свирепой долине научные изыскания, сотворение новой магической сущности и прочие запланированные ранее работы не прекращались ни на минуту. Сомнения терзали почти всех, но усомниться в силе создателя академии целительства не позволял себе никто. Вернее, даже не в нем самом, а в том моменте, что граф Дин Свирепый Шахматный мог банально погибнуть и больше никогда не появиться в своем замке.
И все равно тревожное ожидание становилось с каждым днем ощутимее. Ректор академии покрикивал все громче и громче, результаты всей деятельности стали казаться из рук вон плохими. Но самое показательное и, как ни странно, печальное — ученики академии стали вести себя намного дисциплинированнее. Не так орали во время перерывов, не настолько гоняли и сбивали друг друга с ног во время привычных забав, практически ничего не ломали, не разбивали и не портили. И в какой-то критический, переломный момент Тител Брайс пришел к выводу, что огромнейший детский коллектив стал в своей ипостаси вести себя словно единое, еще не взрослое существо, которое вдруг потеряло любимого и страшно любящего родителя. Словно это существо боится себе признаться в потере, верит в бессмертие своего создателя, но уже грустит. Уже теряется от одной только мысли, что родителя может не быть не только сегодня, но и завтра. И самое страшное, что и послезавтра родитель может не появиться. И вроде как хорошо, беззаботно должно быть, ведь никто не поругает, не укорит, жизнь так и останется сытна и беззаботна. А вот… что-то не складывается в восприятии всего мира, пропал некий важный элемент. И этот единый детский организм начинает замедляться, теряться в сложности мирского бытия, слишком рано взрослеть и терять свою познавательную, растущую непосредственность.
А сам Верховный целитель детей любил, обожал, умел хорошо обучить, но вот… Дальше как-то и слов недоставало по поводу тех определений, его именно не хватало в отношении к детям. Может, слишком солидный возраст мешал пустить ту искру в толпу ребятишек, которую умел запустить Дмитрий? Может, самого ощущения общности сиротской не получалось ухватить, а впоследствии и сделаться «своим среди своих»? А может, не было той бесшабашности, с которой граф Дин Светозаров Свирепый Шахматный мог завалиться на живот среди пыльного двора и завопить, изображая убитого гипотетической стрелой: «Попал! Я умираю! За меня мои друзья тебя поймают и… уши надерут!» Подобных случаев из жизни графа было немыслимое количество, и ребятня эти случаи рассказывала друг другу вечерами, записывала в тетрадки, приукрашивала легендарными подробностями, добавляла свои стихи и даже порой дарила подобные тетрадки друг другу с соответствующим художественным оформлением в виде розочек и пронзенных стрелами сердечек.
То есть для воспитанников академии, каждого из которых Светозаров знал лично не только по имени, граф Дин был не просто родитель, не просто уважаемый человек, ученый и маг, а такой же сверстник, товарищ, единомышленник, друг, а то и родной по крови брат.
Именно над этими парадоксами глубоко задумался ректор, когда в одном из классов собрался в узком кругу обсудить последние новости по поводу мира Торговцев вообще. Да так глубоко задумался, что его только прикосновением к плечу вернула в действительность сестра графа Елена Светозарова:
— Тител, да ты никак уснул?
— А? Уф! Да как можно?! — вздрогнул Верховный целитель империи, стараясь придать своему лицу уверенный вид и усиленно пытаясь вспомнить последние, только что прозвучавшие слова юного Хотриса. — Думаю, что вот этот самый… мм… процесс распознания вуали очень пригодится нам в дальнейшем. Да! Именно так!
Последние утверждения явно пошли не в тему. Что Елена, что Хотрис с Шу’эс Лавом смотрели на него с недоверием и с подозрением в намеренном издевательстве. Поэтому ректор решил откровенно во всем признаться:
— Ай! Не обращайте на меня внимания! У меня столько разного в голове крутится, что я себе места не нахожу. А тут еще этот ураган в подпространстве!
Наверное, только у него в голове раздался деликатный и нежный голос Эрлионы:
«Папа Тител! Мы тут все за папу Диму переживаем, но, раз собрались обсуждать последние успехи стажеров, будь добр хоть иногда прислушиваться к теме разговора. Хотрис сказал, что теперь уже может рассмотреть створ между мирами издалека, но вот у него при этом страшно начинает болеть голова. А ты лепишь о каком-то процессе и о пригодности его в дальнейшем!»
— М-да! — только и осталось ректору, как повторно развести руками. — Виноват, задумался. Можете меня…
Он хотел сказать «пинать ногами», но вовремя одумался. Но зато ехидно усмехнулся здоровенный баюнг:
— Может, дядю ректора поставить в угол? — И тут же сам рассмеялся. — Да ладно, не надо на меня так грозно смотреть, я ведь добрый по натуре и Динозавру жаловаться не стану, когда он возвратится. Может быть. Но вернемся к остальным вопросам, в том числе и поднятым Хотрисом. Насколько я помню, такие проблемы со здоровьем у юных — особо повторяю! — юных Торговцев случались. В таком случае им рекомендовалось месяц-два вообще не коситься даже на створы и полностью игнорировать их рассматривание даже с близкого расстояния.
— Но у меня глаза сами к ним прикипают! — возмутился стажер из мира Кабаний.
— Все равно выход есть: темные накладки многослойной материи на глаза, — пригрозил гигантским указательным пальцем баюнг своему товарищу. — А если стажеры оказывали непослушание, их на три недели запирали в темное помещение. Хочешь этого?
— А силенок хватит меня запереть? — с наглецой отвечал юный коллега. У него отношение к гиганту такое и осталось, как при первом знакомстве: сверстник, только очень большого размера. И неважно, что за пару недель Шу’эс Лав вспомнил более двадцати лет своей взрослой жизни, превращаясь тем самым в солидного, умудренного опытом мужчину. Все равно какие-то детские комплексы возвращения в этот мир и определенной тогдашней растерянности в нем остались. А преодолевать эти комплексы в свое время помогал как раз Хотрис. Вот и складывалась парадоксальная ситуация, когда сопляк и вдвое меньший ростом мог ляпнуть: «А в нос хочешь?!» — и гигант, могущий растоптать товарища как таракана, просто растерянно и добродушно улыбался в ответ.
Так и сейчас примерно получилось.
Хорошо, что рядом находились иные люди и магическая сущность, которые не позволили отойти от основной темы разговора.
— Ловить никого не надо. — Теперь могучий и глубокий голос Эрлионы слышали все. — Каждый сам выполнит возложенные на него предписания и озвученные рекомендации. А я прослежу за итогами, чтобы потом меня папа Дима не ругал почем зря.
Хотрис и тут скривился, фыркнул, хотя и высказывался скорее из ревности:
— Можно подумать, что папа Дима поставит непослушную, страшно о себе возомнившую и вредную девочку в угол.
Магическая сущность не обиделась, только пригрозила:
— Ничего! Когда-нибудь и ты станешь искать пятый угол в квадратной комнате! — И тут же сменила тон: — А сейчас давайте решать, что будем делать с Еленой. После сотрясения мира она с каждым днем все лучше и лучше видит все створы между мирами. Но самое удивительное, она видит дуги створов с цветовыми оттенками. О таком ни граф Дин не рассказывал, ни Шу’эс Лав не припомнит.
— А почему я только сейчас об этом узнаю? — нахмурился ректор.
— Что нам следовало делать? — фыркнула магическая дочь так, словно она — это по-боевому настроенная женщина, упершая кулаки в бока. — Вылить на тебя ведро воды, когда ты проверял настройки нового кокона-ловушки «Проба-два»? Или отозвать тебя во время проводов умильно рыдающего на твоем плече императора?
— Ну… Шепнуть-то ты мне на ушко могла?
— А зачем? Вот, например, в данный момент ты об этом чуде узнал. Ну?! Какие твои будут действия?
— Не надо мне дерзить и провоцировать на грубости! — стал строже голос Титела Брайса. — Как целитель, я просто был обязан сразу осмотреть Елену. Вдруг у нее какая патология? Или неожиданное осложнение? Порой излишняя цветистость сновидений тоже свидетельствует о тяжкой, знаешь ли, прогрессирующей болезни!
Магическая сущность тяжело и показательно вздохнула, но свои слова донесла только до одного человека в комнате:
«Папа Тител! Ну и кого ты вот только что запугал? Тебе не стыдно? Посмотри на Елену!»
Та и в самом деле сидела как мышка, закусив губу, и уже прощалась мысленно с жизнью. Пришлось ректору делано смеяться и давать задний ход:
— Ну это я так, образно сгущаю краски. М-да, в чисто профилактических, так сказать, целях. Ага! И уже вижу, Леночка, что с твоим здоровьем — полнейший порядок. Даже завидно становится. Ага, честное слово.
Утешил сестру Торговца и баюнг:
— Ну вот, раз уж сам Верховный целитель твоему здоровью позавидовал, то жить тебе вечно. Ну а по поводу твоего умения… Как, например, и в каких цветовых сочетаниях тебе видится створ в зале отправления?
— А я вот даже зарисовала, — оживилась Елена, доставая лист бумаги и пуская его по рукам. — Мне настолько стало интересно, хотя я потом и засомневалась, и несколько раз приходила в зал при разном освещении. Подумала, что это первый раз так лучи солнца играли и переламывались. Но створ в любое время выглядит именно так. А вот тот, что возле конюшен, совсем иначе смотрится. Вот он…
По рукам пошел второй рисунок. Причем на обоих бросались в глаза не только различия в цвете, но и в размещении этих цветов. Но что было характерно для обоих рисунков — четкое разграничение оттенков, словно между ними пролегали ровные границы в виде прямых линий. И все вместе смотрелось как цветовая гамма из различных треугольников, трапеций и неправильных многоугольников. Округлыми формами отличались лишь внешние части створа, имеющего форму лежащего на земле молодого месяца, примерно в четверть луны.
— И что, прямо вот такое все яркое и красочное? — удивлялся ректор, рассмотрев рисунки. Получив от женщины утвердительный кивок, повернулся в Шу’эс Лаву: — А может, и ваши видели цвета, только держали это в тайне?
Баюнг пожал своими огромными плечами и в сомнении покосился на свою потенциальную коллегу:
— Лена, ты не подумай, что я на тебя намекаю, но в моей памяти есть только один подобный случай. Я вам уже рассказывал про тех, у которых не выдерживало сознание, они повреждались разумом после неприятных стрессовых ситуаций в межмирском пространстве, и излечивать их не удавалось. Конечно, таких случаев было всего пять или шесть, но я сейчас о другом. Так вот один из сумасшедших, когда обретал относительное и временное прояснение ума, твердил, что видит створы в цвете. Но он также твердил и про Опорную Станцию, которую он якобы отыскал непосредственно в нашем секторе вселенных. Что интересно, каждый раз его память несколько меняла координаты, и хотя проверялись тысячи раз любые точки, Станцию Водоморфов так и не отыскали, а того несчастного окончательно признали невменяемым и отправили доживать на родину. И там…
Неожиданно великан замер, что-то в озарении припомнив. Но так как его никто не торопил, он вначале все продумал и только потом выдал свою идею:
— А ведь я отлично знаю этот мир, вернее не так его, как само место, где он находится. Испокон веков там не было Торговцев, этот сумасшедший единственный. Почему у меня и мелькнула мысль: а что, если он до сих пор там проживает?
— Разве такое возможно? — подала голос Эрлиона.
— Если он не делал попыток шагнуть в иные миры или его не убили по какой-либо причине его земляки, то мог и прожить все это время. Полторы тысячи лет — для Торговца не предел. Тем более если он просто ведет жизнь ничем не интересующегося отшельника. Можно будет туда мотнуться и проверить.
— Ну и какой нам от него будет толк? — удивился Хотрис со своей юношеской непосредственностью. — Если он не только от старости рассыпается, но еще и с умом не дружит.
Шу’эс Лав проигнорировал вопросы приятеля, обращаясь теперь в основном к Тителу Брайсу:
— Среди нас были гениальные ученые и не менее гениальные врачеватели. Да и любой Торговец имеет возможности лечить и даже омолаживать. Но все равно таких вот умений, как у вас и, пожалуй, у Эрлионы, не было ни у кого. Что, если в этом замке удалось бы того коллегу подлечить? Он ведь так невероятно много знает.
— Конечно попробуем, — согласился ректор без колебаний. — Но уже после прекращения урагана и возвращения твоего наставника.
Он как бы специально подчеркнул статус одного и другого, чтобы у баюнга и мысли не возникало попробовать переместиться в известный ему мир без разрешения графа Дина.
— Но возвратимся к тебе, Елена. Надеюсь, ты не делала попыток заглянуть через створ в подпространство?
— Нет, конечно. Мне даже подумать о таком страшно.
— Вот и правильно. Без Дмитрия туда не встревай. А лучше всего во время перерывов в учебе зарисуй и остальные створы. Один где-то в спальнях твоего брата, и несколько по всей долине разбросано.
— Хорошо! — слишком живо и радостно отозвалась Светозарова.
И уже в следующий момент в голове ректора зазвучал встревоженный голос Эрлионы: «Мне кажется, она намерена облетать долину на Вихре. Как бы чего не случилось».
На что Тител искренне удивился: «Как это? Он ведь еще маленький?!»
«Заработался ты и ничего вокруг не видишь. Пегас вымахал уже в полтора раза больше своей мамаши и такие круги нарезает над конюшней, что мастер Хитс чуть в обморок не падает при этом и хочет посадить летающего коня на цепь. А Елена запрещает. Кстати, Вихрь только ее и слушается, на зависть юному Хотрису, и уже пару раз поднимал в небо. Правда, до сих пор не было повода облететь всю долину. Ну а теперь… сам понимаешь. Да ты сам спроси!»
Пришлось Верховному целителю и в самом деле поинтересоваться:
— Леночка, ты никак на пегасе собралась лететь?
От такого вопроса в лоб сестра Дмитрия несколько стушевалась, но тут же взяла себя в руки и ответила вопросом:
— А что?
— Ну как что! Это опасно.
— Никакой опасности, я держусь крепко, и Вихрь летит очень плавно.
— Да и слишком он еще молод, неокрепший, так сказать.
— Ничего подобного! Он уже сильный и взрослый. Я уверена, он даже двоих всадников поднять может.
На что тут же откликнулся заинтригованный великан баюнг:
— Так это значит, что и я могу полетать?
— Ничего это не значит, — тут же возразила Елена. — Тем более что ты весишь как три человека.
— Неправда! Двести десять килограммов — это как двое мужчин, — началась перепалка.
— Под словом «человек» я имела в виду женщин. Что при умножении на два как раз и получается половина твоего веса.
— А я сам у Вихря спрошу!
— Только посмей к нему приблизиться!
Спорщиков заставил умолкнуть укоризненный голос Эрлионы:
— И чего вы так расшумелись? Пока что пегас вообще к себе никого, кроме Елены, не подпускает, так что он и сам сообразит, как ему и кого поднимать в небо. Меня вот больше интересует такой вопрос: а меня бы ты, Леночка, не смогла научить видеть те самые цвета?
— А как я буду тебя учить?
— Не знаю. Будем общаться мысленно, и я буду подстраиваться под твою ауру и твои чувства. В теории должно получиться.
— Постой, — вскинулся баюнг, посматривая на потолок, где для него как бы и обитала магическая сущность. — Так ты что, тоже можешь видеть створ между мирами?
«Как он забеспокоился! — мысленно обратился к магической дочери ректор. — Не обидится за твое самопроизвольное учение?»
«Это я как раз специально проговорилась, чтобы посмотреть на его реакцию», — ответила Эрлиона мысленно папе Тителу и только потом стала говорить вслух:
— Да вот, как-то попробовала, и у меня получилось. Только было неудобно напрашиваться к тебе на уроки, хотела дождаться Дмитрия вначале.
— Что за глупости?! В любом случае наставник сразу бы тебя заставил посещать мои уроки. И я заставляю, как имеющий на это право преподаватель.
— Ой, значит, можно?
— Не то слово! Нужно! Да и мне самому интересно: как это у тебя все конкретно получается?
Но ректор уже резко встал со своего кресла, завершая итоги собрания будущих Торговцев уже на ходу:
— Дальше решайте вопросы без меня, и так засиделся тут. Ну и старайтесь всегда и везде координировать свои действия с Эрлионой. Если что, она и меня поставит в известность по поводу любых осложнений. Ну а я бегу к нашей группе математиков: приходится помогать высчитывать Дасашу намечающуюся схему разборки сокровищницы.
Все уже знали, что сокровища императорской казны отыскались и Прусвет начал интенсивную выемку тех предметов, которые не спеклись с общей массой и не были задействованы в получившемся магическом контуре. Сам контур следовало разбирать очень осторожно и деликатно. При ненужной спешке, как предполагал молодой гений на предварительном этапе вычислений, ураган в межмирском пространстве мог только усилиться. Дело подсчетов оказалось невероятно сложным, поэтому Дасашу Маххужди помогали издалека все лучшие математики Свирепой долины. Ну и естественно, в их числе сам Тител и Эрлиона.
Жизнь в Свирепой долине продолжалась в обычном режиме, насыщенном работой, маленькими радостями свершений и новыми научными открытиями.

Глава тридцать вторая
РАЗОБЛАЧЕНИЕ ПЛУТОВКИ

Во время второй совместно проведенной ночи такого накала страстей и бурных эмоций, как в первую, уже не было. Но тут уже явно сказывалась невероятная усталость предыдущего, насыщенного непрерывным движением дня. Не помогли и прекрасные условия в предоставленной спальне: громадная и мягкая кровать, ванное помещение с шикарной ванной и полная, подтверждающая безопасность тишина.
Как следствие, на полноценный секс потратили всего лишь чуть больше часа времени. Но и того опытной Маурьи, знаменитой куртизанке и неистовой женщине, хватило вполне, чтобы уже после завтрака заявить самой себе со стопроцентной гарантией: «У меня будет от графа Дина ребенок!» Она еще и намекнуть об этом надумала самому графу во время их перехода в здание губернского управления:
— Кстати, дорогой, у меня есть для тебя один приятный сюрприз.
Естественно, что Светозаров был заинтригован.
— Какой именно? — И тоже попытался пошутить: — Что мне повезло жить отдельно от тещи — я уже знаю.
Естественно, что нежный женский смех надолго очаровал и самого графа, и сопровождающих. Когда дань остроумию любимого мужчины была продемонстрирована, виконтесса перешла к делу, которое собиралась завуалировать так, что и лучший оракул сразу бы разгадал.
— Все равно я тебе конкретно ничего не скажу по той причине, что вначале ты должен вспомнить все. Или пока мы не окажемся дома. Только и могу намекнуть, что этот сюрприз касается моего замка.
Естественно, что граф задумался надолго. Но уж никак не смог бы связать замок и возможную беременность супруги. Хотя наверняка, как у каждого мужчины, мысли о детях у него промелькнули обязательно. К счастью, Маурьи настолько умела маскировать свое состояние, что даже Тител Брайс не увидел бы зачатый плод. Не смог его разглядеть и Дмитрий, хотя наверняка пытался. Перечислив с десяток общих предположений, он шутливо склонил голову:
— Сдаюсь! Говори, что за сюрприз.
— Дорогой, у тебя плохо со слухом? Ведь предупредила: не скажу до выполнения определенных условий. И не настаивай, пожалуйста.
— Но если ты меня любишь…
— И не спекулируй на моей любви! С твоей стороны это нечестно. Договорились?
Ничего не оставалось делать, как, пожав плечами, согласиться, тем более что пара уже прибыла на место, где собралась вся городская элита во главе с губернатором и командиром здешнего гарнизона. Начались расшаркивания, панегирики, вручение памятных подарков, чествование великих героев и обмен пышными речами.
И в данной обстановке виконтесса оказалась наиболее ушлой и сообразительной. Опять за плечами своего супруга перекинувшись несколькими словами с маркизом Зарнаром, бароном Данью и еще несколькими лицами, она уяснила суть готовящегося прозвучать предложения и несколько опередила его. Причем опередила весьма действенным предложением, после которого обычно отступать некуда:
— Господа! Как целительница второго уровня, я готова немедленно отправиться в вашу школу юных дарований и начать обучение их азам тех знаний, которые имеются у меня. Попутно я начну делать весьма несложные для нашего с мужем уровня операции, после которых ваши целительницы станут полноценными гульденами.
Дмитрий хотел было прошипеть, что он еще даже не успел показать своей жене, как эти операции проводятся, но вовремя опомнился. Сообразил, что уж со знаниями почти Арчивьела его красавица супруга и сама может научить его легким движением руки удалять с гипофиза мозга любой мешающий нарост.
Тани Хелке довольно грамотно и с должным пафосом бросила еще несколько фраз на тему сподвижничества. Затем пожелала народу Ирцшулара извести всех магических тварей до последней и под грохот оваций и восторженный рев слушателей уступила место во главе высокого собрания губернатору.
Вот тогда тот, естественно после должного восхваления самоотверженной графини и ее феноменального супруга, перешел к изложению основной просьбы от имени всего города и провинции:
— Ваше сиятельство! — На этот раз он обращался только к графу. — Наш город теперь неприступен благодаря вам и привезенным вами амулетам. Но для общего дела амулетов ничтожно мало, и следует немедленно снарядить в горный массив Кальпири караван для добычи кэфэц и доставки бесценного сырья для амулетов и сюда, и в столицу королевства. Поэтому мы слезно умоляем вас, граф Дин Свирепый Шахматный, возглавить этот караван. Два полка воинов сидят в седлах, и сто лучших повозок уже у восточных ворот, и все готовы выйти в дорогу сию минуту. Кстати, дорога тоже расчищена во время утренней авральной работы.
Сказать, что Светозаров был расстроен, — ничего не сказать. Какой смысл был ему тащиться сюда и спешить в столицу, чтобы сейчас опять возвращаться в горы? Он уже всеми мыслями настроился на скорейшее достижение столицы и на общее с супругой желание как можно быстрей встретиться с рыцарями из иного мира. А тут вот такие нежданные просьбы!
Чтобы получить должную поддержку и нужные подсказки, он обернулся в сторону супруги, ожидая, что она сейчас сама объяснит и растолкует. Ведь и в самом деле участие графа в подобном походе было необязательным. Да, жертв явно будет меньше при его непосредственном прикрытии чудесным оружием, но ведь изначально понятно: на всех его одного не хватит! И в разные места он отправиться не сможет при всем желании!
— Понятно, что моего супруга ждут в столице, — начала вроде как весьма верно и деликатно Тани. — Потому что для него дело защиты каждого человека всегда стояло во главе всей жизни. Ради защиты людей от магических тварей он всегда готов броситься в бой первым и прикрыть слабых собственной грудью. За его спиной любой может чувствовать себя защищенным и в безопасности. Это я вам говорю, как лучше всех его знающая и обожающая супруга.
Переждав неуверенные аплодисменты, виконтесса неожиданно продолжила совсем в ином ключе:
— И он еще никогда не отказывал людям в помощи. Думаю, что караван под его опытным командованием не понесет в пути ни одной человеческой потери!
При этом она сама с таким восторгом и верой смотрела на супруга, что тот вконец растерялся и только удосужился неуверенно прошептать:
— А как же ты?
— Я готова тебя подождать, мой дорогой, — понесся в ответ страстный шепот. — Ну и постараюсь себя завалить круглосуточной работой: вылечу всех здешних целительниц и научу их медицине нашего мира Зелени.
В таком случае что-либо изменить в полосе событий могли лишь чрезвычайные обстоятельства. Но таковых, увы, вокруг не намечалось. Осторожно заглянув в межмирское пространство, Дмитрий разочарованно вздохнул: и там окончания урагана ждать еще долго. Поэтому ничего больше не оставалось, как возглавить эту спасительную для королевства экспедицию в горы. Да и, с другой стороны, много времени это не займет, три, а скорее всего, четыре дня, и он снова продолжит со своей супругой путь в столицу Ирцшулара.
Так что ничего больше не оставалось делать, как согласиться и приказать каравану трогать к форту Восточный немедленно. Сам командир в любом случае его догонит верхом на скакуне. Да и скакуна предоставили вообще невероятного красавца, не сравнимого с прежним. Так что вскоре и сам граф Дин, под радостный рев горожан, в сопровождении десятка лучших воинов, проехался по улицам города, вслед за двинувшимся в путь караваном.
С женой он успел обменяться напоследок лишь несколькими фразами да горячим поцелуем. Ему даже показалось, что он будет по ней сильно скучать. Но когда уже выехал за крепостные стены и стал удаляться от города, вдруг почувствовал на душе неожиданное успокоение и непонятную легкость.
«Странно! — удивился он мысленно, прислушиваясь к своим чувствам. — Видимо, большие города и оседлая жизнь становятся не по мне. Вон как меня тянет на приключения и в дорогу! Да и ответственность за этих людей во мне наверняка превалирует. Со мной они и в самом деле гораздо больше шансов имеют выжить все до единого».
Ну и как-то в суматохе отъезда не сразу сообразил, что верный маркиз Зарнар и его небольшой отряд так и остались в городе. Даже Майлины не оказалось в данном караване. А когда расспросил окружение и понял, что остался без проверенных боем друзей, несколько загрустил.
«Могли бы и прогуляться для блага своего королевства, — обиделся он на Эрика и барона Данью. Потом немного подумал и решил не обижаться. — Может, оно и к лучшему? Иначе тогда Тани осталась бы в чужом городе совершенно одна. Естественно, она себя завалит работой и обучением, но все-таки поддержка от знакомых людей ей не помешает. Разве что Майлина несколько не вписывается в круг доброжелателей моей супруги. Вот уж кто-кто, но она должна была отправиться со мной. Хм… А почему „должна“? Или у меня к ней остались какие-то нежные чувства? М-да! Чего уж там хитрить: в самом деле остались. И не пожалею ли я о тех двух бесцельно потраченных ночах?»
Чем больше ехал — тем больше жалел.
Но и чем дольше пребывал в пути, тем больше начали проскальзывать некие странные видения в сознании. И из этих видений вскоре нарисовались с десяток чудных, явно из жизни «забытого периода», сценок. Причем сцен не узловых, определяющих жизненные этапы, а скорее третьесортных, этакий фон, причем весьма дальний, на котором творились иные, скорее всего, основополагающие события.
Например, личная встреча с императором Телианом Пятым, в которой тот пеняет графу с укором: «Ну вот, уже и женат, а когда сделаешь торжественную свадьбу в моем дворце? Ведь договаривались же!» Естественно, после такого воспоминания зароились в голове вполне справедливые вопросы: «Неужели я жил в замке Тани целый месяц, а свадьбы мы так и не сыграли? Уж без приглашения императора мне как бы праздновать и по статусу не положено. Самый почетный человек в Рилли…» И: «Кстати, а почему я так ничего и не выспросил о самой свадьбе? Или мы с ней отпраздновали как-то слишком оригинально? По сценарию невесты?»
Еще одна яркая сценка-воспоминание: неуместная ревность молодой Арчивьелы Андорры Фаталиди после какого-то не то танца, не то праздника. Кажется, даже проскальзывало желание ученицы академии покончить с собой. А почему? Опять-таки что-то связанное с законной супругой.
Другой кадр: вспененные, разноцветные брызги суспензии, в которые он бросается с женским телом на руках. Причем в сознании почему-то крепко сидит мысль, что тело в его руках — самое любимое и желанное, и оно умирает. Попробовал представить в той ситуации тело виконтессы… Что-то явно не сходилось. Либо вообще присутствовало воспоминание некоего сна, либо тело было явно иное. Хотя что может быть прекрасней тела Тани Хелке?! Или все-таки что-то может? И это странное сходство Майлины с кем-то близким, желанным и родным… К чему бы это?
Но больше всего поразило всплывшее в памяти, ни к селу ни к городу, как говорят, заговорщицкое лицо Бонзая. При этом лучший друг подмигивает, протягивает кубок с их любимым далийским и говорит: «Если уж наши жены наедине между собой не перессорятся, значит, они и в самом деле самые лучшие. И нам тогда повезло: проживем с ними до самой смерти!» И на дальнем плане восприятия осознание, что его любимая жена сейчас осталась наедине с королевой Ягонов и та ее водит по своему дворцу, знакомит с достопримечательностями. А ведь виконтесса почему-то утверждала, что визит в мир Мерлан — это их первое путешествие по мирам.
«Шизуха косит наши ряды! — почему-то пришло на ум не совсем приятное выражение из лексикона проживающих в дурдоме людей. — Или это не мои воспоминания? Может, я их по телевизору подсмотрел? В кино каком-нибудь, например?»
Вот в таких сомнениях, всплесках непонятных озарений памяти и проходила вся дорога на восток. В до боли знакомый, почти родной форт прибыли далеко за полночь, все-таки такой огромный, громоздкий караван не мог соревноваться в скорости с небольшим мобильным отрядом, с которым граф Дин отправился в город.
Но и в форте, несмотря на громадный ажиотаж при встрече и даже раздавшийся гром небольшого оркестра, больше чем на несколько часов до рассвета останавливаться не стали. Только и сделали мелкий ремонт повозок, упряжи да осмотрели подковы лошадей. Тем более что новости оказались достаточно оптимистическими: воинство форта, пользуясь наличием десятикратных амулетов, буквально свирепствовало последние двое суток в округе. Уничтожались твари не только в окрестностях, но и в дальних лесах, а также на первом участке в пять километров по Восточной дороге. Такие превентивные атаки приводили к тому, что иные подтягивающиеся из глубин лесов твари наедались своими собратьями и почти не доходили к оплоту людей. То есть защитники этого оплота все были полны сил, боевого задора и желания вычищать магическую скверну хищников днями и ночами. К огромному каравану из центра провинции примкнуло пятьдесят местных бойцов, которым были знакомы местные леса. По крайней мере, леса на дистанции все тех же пяти километров.
Как только забрезжил рассвет, увеличившаяся колонна двинулась к массиву Кальпири. Графу Дину пришлось двигаться на острие всего каравана, улавливать копошение тварей в пределах доброго километра в стороны от дороги и вводить хищников в сон. Но на этот раз, пользуясь огромным количеством воинов, усыпленных тварей не оставляли без внимания. Граф Дин указывал точное направление и говорил выверенную дистанцию, и туда отправлялся десяток кавалеристов, которые живо добивали монстров, затем возвращались к колонне и пристраивались к очереди из им подобных боевых десятков. Получался этакий постоянный коловорот воинских отделений, которые успевали и отдохнуть, и нанести урон дикому сопернику в полной мере.
Определенные отряды действовали впереди Торговца. Тем приходилось бросаться дальше по курсу не только для уборки туш уродливых монстров, их прикормышей и добивания их насмерть, но и для тотальной очистки древней дороги от древесных зарослей. А местами даже и производства некоторого ремонта. Как-то: укладки и выравнивания уложенных здесь сотни лет назад гранитных плит. Все-таки такая масса огромных повозок требовала более или менее цивилизованной дороги.
И несмотря на массивность каравана, от форта к месту с пещерами добрались чуток раньше, чем совсем недавно это сделал Светозаров во главе мобильного отряда маркиза Зарнара. А вот уже на месте довелось устроить людям батальное сражение с тварями. И откуда их столько набралось, но только «утей» пришлось уничтожить полных два десятка! Ну а ротачи, чвирьи и старьи так вообще исчислялись сотнями. Создавалось такое впечатление, что магические монстры специально стянули сюда все силы, чтобы дать отчаянное сражение возвращающимся на свои земли людям.
Светозаров, хоть и метался во время битвы на все фланги, умудрялся обходиться самой малой тратой своих невосполнимых боеприпасов. Все остальные чудеса героизма и отваги творили воины, защищенные наглухо от магического визга, рева и свиста. Любо-дорого было смотреть, как они нанизывали на копья еще вчера страшных для них тварей или пинками окованных сталью сапог убивали беснующихся от бешенства прикормышей.
То же самое побоище вскоре переметнулось с открытых пространств в пещеры. Там вообще в течение получаса все проходы, ведущие в глубь массива, оказались наглухо завалены безжизненными тушами прущих из недр магических тварей. И еще продолжалось избиение премерзкой напасти мира Мерлан, когда все остальные, более свободные воины схватились за кирки и приступили к добыче кэфэц. А несколько полковых гульденов сразу на месте приступили к изготовлению пятикратных амулетов. Производство десятикратных артефактов было признано банальным расточительством: ведь даже пять крестиков ставролита легко выдерживали сводную трубную атаку сразу нескольких «утей».
Вокруг Торговца сплошным щитом металось два десятка самых великолепных и умелых воинов. Каким бы ни был великим гульденом чужестранец, никто не желал ему неприятностей от внезапно очнувшегося, ничего не соображающего прикормыша. Вдруг такая тварь прыгнет и вцепится в глотку?
Именно к своим телохранителям, остановившись в какой-то момент и обозревая затихающее сражение, и обратился граф Дин:
— Ребята, вон на том скальном уступе остались шесть лошадей. Подумайте, как их спустить вниз. А повозку оставьте там, на память потомкам.
— А вещи? — уточнил командир элитной охраны.
— Ну разве что на ваше усмотрение.
Гужевым животным из мира Зелени и в самом деле хватило корма на эти дни, да и расположенные внизу твари не обратили на них внимания. Вскоре первого коня специальное отделение, поставив некое подобие навесной стрелы из бревен, опускало вниз. Но в то же время находящийся наверху телохранитель обратился с громким призывом к графу:
— Ваше сиятельство! Дело, конечно, ваше, но, может, все-таки и устройства диковинные спустить вниз? Уж слишком они ценные и сложные, на мой взгляд.
— Какие устройства? — от всей души удивился Торговец.
— Ну, те, что в повозке, — вещал сверху воин. — Я не слишком в них разбираюсь, но только одни составляющие из цветных металлов стоят целое состояние.
Нехорошие предчувствия так и кольнули в сердце. Супруга ни о каких устройствах даже не заикнулась. Только и забрала свой саквояж с женским марафетом. Почему? Или кто-то побывал здесь за время их отсутствия и оставил невесть что и невесть по какой причине? Внимательно осмотревшись и удостоверившись, что пока внизу и без него справятся, Светозаров совершил восхождение на скальную возвышенность и заглянул под полог повозки. Да так и застыл, ошарашенный, на долгое время. Уж он-то сразу сумел рассмотреть устройство, которое очень сильно напоминало телепортационное. Подобные чудеса производили массово в мире Ситулгайн, и Торговец на них насмотрелся и вдоль и поперек. Но именно потому, что тамошние приборы ему были известны досконально, данный агрегат сразу бросался в глаза своими отличиями. И отличиями, намекающими на сильный перекос в сторону магии, — такой агрегат могли произвести именно в мире Зелени, ориентируясь на тамошние открытия и магическое видение составляющих всей сути вселенной.
Оставался открытым вопрос: как это гениальное творение должно было функционировать и на каких принципах оно вообще может работать? Но факт оставался фактом: перед взором странника между мирами впервые в его биографии красовалось устройство, которое гипотетически могло переносить существа и предметы на выбранное заранее расстояние.
Такого вроде как не могло быть вообще, но оно было!
Вполне естественно, что следующие два часа были потрачены графом на скрупулезное, детальное изучение вроде как его личной собственности. Он просканировал магическим зрением каждую деталь, ощупал пальцами все, до чего они дотянулись, и определил составы сплавов настолько, насколько позволяли его магические умения. Попутно удалось понять, что устройство запитано энергией малого кристалла и почти готово к работе. Вот только работать оно может на сравнительно небольшие расстояния: сто, максимум двести километров.
Пришлось размышлять усиленно и на тему «Почему супруга ни полсловом не обмолвилась об устройстве?». Если его в момент их встречи здесь не было, то это одно. Но, судя по некоторым деталям, лопнувшей оси и треснувшему колесу, тяжесть переноса прямо сюда имела место изначально. Просто всю связку из лошадей, повозки и титулованной возницы не сбросило с огромной высоты, а распределило над условным уровнем океана как раз на выступающий участок рельефа. Иначе от великой Маурьи и бедных лошадок и косточек давно бы не осталось.
Напрашивалась все-таки мысль: солгала заведомо? Или не придала значения устройствам? Но такого не могло быть по умолчанию: великая ученая, целительница чуть ли не третьего уровня, обладательница лабораторий и испытательного полигона в своем замке — и вдруг так наплевательски относится к невероятному по уникальности, ценности и сложности устройству? Маразм, не иначе!
Или? Или преднамеренная ложь и предательство!
Теперь, при рассмотрении событий последних дней, при воспоминании каждого жеста и слова виконтессы, совсем по-иному виделся подтекст, подноготная и двойной умысел происходящего. Ее первые слова… Ее некоторые задержки при ответах… Ее несколько наигранный восторг в не совсем уместных для этого сценках.
Понятно, что в какой-то момент в мозгу Светозарова пронеслось молнией опасение: «Вдруг она была моей женой когда-то? То есть давно! Потом мы поссорились, развелись, и она мне таким вот образом пыталась отомстить?»
Потому что слишком уж впилось в сознание чувство, что он все-таки был женат.
Но чуть позже проклюнулось и другое понимание ситуации: «Вдруг я вообще не был никогда женат?!» Подобное предположение выглядело еще страшней: совершенно незнакомая ему женщина воспользовалась своим прекрасным телом и знаниями о его прошлом, после чего вульгарно присвоила себе статус верной и любимой жены! Такое кощунство вообще в голове не укладывалось.
И с каждой минутой уверенность, что его жестоко обманули, крепла: «Если эта лживая тварь и в самом деле такое сотворила, то я ее распылю на атомы! Нет, вначале она побудет рабыней в публичном доме в самом грязном и уголовном районе какого-нибудь нищего мира неандертальцев. Год!.. Нет! Сорок лет побудет, а потом — на атомы! И никакой судья не упросит о смягчении моего приговора!»
Естественно, что некие сомнения в невиновности виконтессы еще оставались. Хотя бы той причине, что Торговцу самому себе не хотелось бы признаться, что его развели и использовали как последнего тупого оленя. Да и неведомые враги могли постараться. При стечении определенных обстоятельств и сама Тани Хелке могла оказаться несчастной, достойной самой искренней жалости жертвой.
Приказав себе пока не убиваться напрасно и не терять время без толку, Торговец организовал тотальный перенос вниз всей повозки с оборудованием. При этом пришлось напрячь извилины и собственные мышцы на полную катушку. Так что еще на час повальная занятость была обеспечена.
Ну а потом оказалось, что общими усилиями все повозки огромного каравана уже практически наполнены как рудой, так и крестиками кэфэц. По предварительным подсчетам, амулетов из этого материала хватит на всю столицу и несколько крупных губернских центров. Конечно, при условии, если обеспечивать защитой только самых удалых и умелых воинов.
Так что караван, не делая никаких перерывов на обед или ранний ужин, сразу двинулся в обратную дорогу. За два с половиной часа добравшись до форта Восточный, даже не стали возле него останавливаться, а проследовали дальше. И только после полуночи сделали часовой привал, при свете костров осмотрев и сделав профилактический ремонт перегруженным повозкам. И снова в путь.
Так что, несмотря на заметную медлительность всего каравана, к губернскому городу добрались к следующей полуночи. Потратив на такой беспримерный подвиг всего лишь трое неполных суток. Посланные вперед посыльные в количестве одной роты подняли на ноги все население. Везде горели факелы, костры, масляные светильники и газовые фонари. На каждой площади играл оркестр, раздавалась бравурная музыка и народ пускался в пляс. В любом дворе стояли накрытые столы, на которые счастливые люди выкладывали наиболее бережно хранимые запасы.
Жизнь резко менялась к лучшему. У цивилизации мира Мерлан появилась надежда на будущее.
И только сам граф Дин изначально был зол, раздражителен и сторонился всех встречных и любого застолья. Потому что ему сразу сообщили несколько печальную новость: виконтесса Тани Хелке покинула город, побыв в нем после ухода каравана всего несколько часов. Да, она посетила местную школу целительниц и даже успела всех девушек оздоровить, превращая в полноценных гульденов. Но потом примчался маркиз Зарнар со срочной депешей от самого короля Ирцшулара, где приказывалось чужестранке немедленно прибыть ко двору его величества. С подобными распоряжениями никто не спорит, и вскоре гостья убыла в столицу в сопровождении группы маркиза и молодой целительницы Майлины. Гульдена с периферии в той компании смотрелась более чем странно, но вполне возможно, что и она оказалась замешана в непонятные разборки, а то и была соучастницей. Вот только в чем именно соучастницей?
Понятное дело, что такие неожиданные путешествия не оспариваются. Да и сам Светозаров мог бы при желании броситься немедленно в погоню за таинственной не то супругой, не то аферисткой. Но лично для него виконтесса успела оставить короткое письмо в несколько строчек, написанное на языке мира Зелени:
«Дорогой Дмитрий! Я так счастлива! Наши ночи искренней любви навсегда останутся в моей памяти. Ты самый лучший, самый прекрасный и самый искренний мужчина. Жалко, что обстоятельства заставляют меня с тобой расстаться. Не ищи меня. А твоя частичка навсегда останется при мне: у меня будет от тебя сын. Это тот самый сюрприз, о котором я побоялась тебе признаться сразу.
Будь счастлив! Нежно целую.
Если сможешь, прости».
Так что оставшиеся полночи он просто тупо, с мрачным настроением тщился напиться.
А потом еще полдня пытался отоспаться в похмельном угаре.
Ну а затем его со всей деликатностью разбудил лично губернатор города:
— Ваше сиятельство, тут со стороны столицы прибыли рыцари из иного мира и утверждают, что знают вас лично. Требуют немедленной встречи.

Глава тридцать третья
НАПРЯЖЕНИЕ РАСТЕТ

В разных мирах события текли по-разному. Но вот тенденция к возрастающему напряжению просматривалась везде. Пусть даже и в разной степени.

Хуже всего, без каких-либо наметок к улучшению, ситуация складывалась в королевстве Ягонов. Поиски короля Бонзая и его лихого отряда снежным комом увлекали за собой все больше пропавших без вести людей. Вначале пропали посланные в количестве одного десятка разведчики. Потом еще полсотни воинов-добровольцев, отправившихся на поиски как монарха, так и разведчиков. И только потом примчавшаяся в башню шафик Флавия остановила безрассудное, спонтанное отправление воинов на явную погибель и стала организовывать массированную экспедицию. Если уж такая спасательная акция окажется бесполезной, решила высший маг Ягонов, то уже никто, кроме Дмитрия Светозарова, осиротевшему королевству не поможет.
Вытащили все имеющиеся сюртуки. Призвали самых умелых, сильных воинов. Разрешили и ледовым кангам участвовать в спасательной операции. Подключили часть научного сектора молодых шафиков. Задействовали разведывательную аппаратуру из мира Ситулгайн. Увы, последней осталось совсем мало, всего три единицы, да к тому же одна единица оказалась частично неисправна. Ведь накануне бедствия Торговец со своей супругой забрал основное оборудование для исследований вулкана Бормот, да так и не вернул. Благо еще, что оружия из нового сплава на складах имелось достаточно для экипировки хоть двухсот воинов. Но в принципе больше сотни боевиков, умеющих с этим оружием обращаться, в строю не осталось. Все остальные уже канули в безвестность либо с Бонзаем Пятым, либо ушедши по его следам.
Но в любом случае получилась маленькая армия, человек в двести пятьдесят. Естественно, что армию эту возглавила сама Флавия Несравненная. Хотя страшно расстроенная королева Власта и попыталась остановить самого сильного в плане магии человека:
— Аристарха нет, Дима пропал, если еще и ты не вернешься, мне останется только рыдать от горя. Неужели мужчины без тебя сами не управятся?
— Перед тем как раз и поперлись туда одни мужчины, — сердилась Флавия. — И где они все? А все потому, что ни одного шафика с собой не взяли. Жаль, я сразу не успела остановить еще первый десяток разведчиков.
— Но ведь и твоих сил может оказаться недостаточно, — опасалась королева. После чего придворная магиня ей шепнула на ушко:
— Если и я не вернусь, то закрывай Зеленый Перекресток наглухо и никого больше туда никогда не пускай. Ну разве что Дмитрий примчится.
— Как наглухо?
— А вот так! И не забывай, что тебе придется управлять всем королевством и растить наследника. Государство твердо стоит на ногах, народ за тебя любому перегрызет глотку. И не делай такие круглые глаза, я думаю, все будет хорошо. Это я так, на всякий случай.
Ну и через пять минут все воины спасательной экспедиции, колонной по двое, ушли в Хохочущий туман. Вначале двигались довольно бодро и быстро, ориентируясь по оставленным предыдущими отрядами меткам. Постреливали не слишком часто встречающихся бестий, а то и легко отбивали атаки более мелких просто ударами сапог, изначально боеприпасы решено было экономить.
А потом часа через три дошли до странной каменной конструкции, перегораживающей всю долину. Вернее, даже отвесной скалы огромной высоты, низ которой был аккуратно пронизан многочисленными рукотворными щелями, которые зигзагами уходили в глубь каменного пространства. Здесь тоже имелись знакомые метки, показывающие, что предшественники отправились по самому сравнительно широкому проходу. Почему все и почему никто не остался снаружи, вначале понять не могли. А потом стало чуть ли не поздно: с тыла в небо вознеслись каменные зубцы густой гребенки и с приличной скоростью стали надвигаться на спасательную экспедицию. Подобной ловушки такого гигантского размера ни один человек в здравом уме предвидеть не мог. Вот, видимо, и ранее прошедшие здесь отряды просто обязаны были скрываться спешно в вырезанных в скале щелях, а уже там дальше их судьба зависела от многих факторов.
Хорошо, что у экспедиции в наличии имелось достаточно взрывчатки, а сама Флавия обеспечила надежное прикрытие людей от разлетающегося крошева камней.
Надвигающуюся гребенку удалось вначале остановить, заклинив взрывами, а потом и расколоть по центру в нескольких местах. После чего стали понятны загонные предназначения всей этой гигантской ловушки. То ли зверей, то ли людей просто заставляли заходить в любые из щелей в каменном массиве. Что с ними там происходило дальше, попытались определить с помощью летательных устройств разведки. Но уже первое отправленное туда вдруг прекратило трансляцию картинки через двадцать метров полета. Что с ним случилось, можно было лишь догадываться. Следом отправили еще одно устройство, которое было не совсем исправно. Так оно хоть успело передать краткую, непонятную картинку: весь тоннель на какой-то момент из горизонтального положения кувыркнулся в вертикальное.
Последним устройством Флавия рисковать не стала, а отдала команду на возвращение. При этом она руководствовалась вполне здравыми соображениями: несмотря на общую отличную экипировку экспедиции, веревок взяли ничтожное количество, стальных тросов и лебедок из нерушимого сплава с собой не было вообще. И взрывчатки остался мизер. Не помешали бы и мощные строительные домкраты, которые в последние месяцы производили непосредственно в Ягонах все из того же магического сплава, который Торговец в больших количествах поставил когда-то из мира Эдельвар. Кстати, в последнюю неделю и свои металлурги с шафиками постарались, начали лить нечто подобное, что не разъедалось всесильным Хохочущим туманом. Да и вообще, следовало провести полное техническое перевооружение в свете новых проблем борьбы с массивными механизмами несуразной по масштабам западни.
Стараясь действовать осторожно, перебрались через разрушенную гребенку и поспешили вернуться к Зеленому Перекрестку. Время на лишние разговоры с королевой шафик тратить не стала, а сразу развила бурную деятельность по обеспечению техническим оружием и созданию инженерного подразделения. Благо, что и среди гражданских специалистов подобного профиля хватало добровольцев. По крайней мере, несколько успокаивало и давало ростки надежды само знание отысканной опасности. И если Бонзай с воинами остался жив, то любые ловушки будут со временем взломаны и раскурочены. Весь вопрос был только во времени: хватит ли его? Ведь если ловушка создана для загона дичи, то могут из пленников неведомые существа паштет наделать. Ну и людей некоторые дикари едят с особым аппетитом.
То есть в Ягонах поисковая операция на данном этапе результатов никаких не дала.

Несколько эпохальными и совсем в ином, непредвиденном ключе стали развиваться события на Земле. Когда Арчивьелы и Маурьи поняли, что обитель Желтых Грез окружена армией боевиков, они задействовали для спасения собственные магические силы. Причем создание щита на энергетическом уровне они совместили с тем самым куполом, который издавна накрывал монастырь и малую часть леса вдоль внешнего периметра забора. Видеть этот купол мог только Торговец, но с самого начала он рассказал о нем ребятам, и те умудрились засечь его уникальными приборами с Ситулгайна, а потом и довольно удачно исследовать. Занимались они этими экспериментами урывками, в редкие свободные минуты и в ущерб сну, но вот гениальные выводы, совмещенные со спасительным открытием, сделать успели.
А именно: если к невидимому полю желтого купола влить магические силы целителей, то на какое-то время внутрь купола не только Торговцы проникнуть не могут, но и любое тело массой менее трех тонн. То есть ни пули, ни снаряды, ни люди ворваться внутрь не смогут, какими бы боевыми качествами они ни обладали. Естественно, что время создания такого щита было строго ограничено: суммарно оно исчислялось пятнадцатью, максимум двадцатью минутами, но ведь не станут силы нападения атаковать монастырь беспрерывно всю ночь?
Имелись, конечно, и большие сомнения при использовании иного оружия. Например, не могли рассчитать, как будет действовать на купол луч лазера, сомневались в должной защите при применении тяжелых ядовитых газов, да и банальный бронетранспортер мог проломить стены монастыря таранным ударом. Не говоря уже о танке. Подозревали, что и ракетный удар с воздуха массой своих взрывов превратит древнюю обитель в груду битого щебня.
Но иного выхода не было, да и армия под командованием Пыл Пылыча вряд ли могла иметь все вышеперечисленное вооружение. Из тяжелой техники только и были замечены, что бронированные джипы, да и те использовались лишь как средство доставки в лес.
Понятное дело, что для поднятия всеобщей тревоги на уровне всего мира и самой Германии использовали немедленно все наличные средства связи, возможности взлома сетевых каналов и весь спектр возможностей сети Интернета. То есть помощь или хотя бы помеха боевикам в виде ринувшихся к месту событий сил бундесвера и силовых структур ожидалась скорая. Главное было продержаться до ее подхода.
Ну и тут Александра Светозарова, взявшая на себя непосредственное руководство предстоящим боем, успела заготовить для врага безжалостный сюрприз. Все стрелковое оружие сосредоточили на заборе и угловых башнях, а каждому стрелку успели задать сектор для ведения огня. Благо, что вовремя полученное предупреждение о начавшем стягиваться кольце атакующих дало какое-то время для организации. Даже наружные посты частного агентства успели завести внутрь монастырских стен, на всякий случай во избежание предательства разоружив и разместив в одном из подвалов. А потом только и осталось, что выждать несколько оставшихся минут.
В стане врага анализ и сбор информации тоже не прекращались ни на минуту. Поэтому там сразу заметили тот шквал негодующего протеста, который покатился по Интернету. Да и многие послания по специальным каналам для войск и полиции оказались перехвачены. То есть появилась возможность выбора: атаковать или немедленно уходить. Все-таки одно дело — коварно напасть, когда тебя никто не ждет, и другое — когда предохранители сняты и указательные пальцы противника уже лежат на курках. И в ином случае Павел Павлович так бы и поступил. Но сейчас он был взбешен окончательно после гибели своего главного московского подельника. И как никто в мире понимал: кто за всем этим стоит, где могут находиться его главные враги и как на этих врагах хоть частично отыграться.
Команда на атаку прозвучала, и выученные боевики рывком преодолели оставшиеся до забора две сотни метров.
И тут по ним защитники монастыря ударили шквалом автоматного и пулеметного огня. Причем ударили настолько мощно и такой массой пуль, что срезались некоторые деревья и выкашивался весь подлесок с кустами. Но все это гремело только две минуты. Как только приборы засекли уханье тяжелых минометов и первый ответный огонь, стрельбу из обители прекратили и всю ее накрыл невидимый защитный полог. Несколько обескровленный враг сразу дальше в атаку не пошел, зато сам начал массированный обстрел не только из тяжелых пулеметов, которые подвезли к монастырю на джипах, но и с минометов и даже нескольких орудий малого калибра. К пожеланиям шефа сровнять монастырь с землей в стане атакующих отнеслись на полном серьезе.
Но десять минут интенсивнейшего огня и артобстрела ничего не принесли: даже забор нигде не обвалился. Все стояло на своих местах словно зачарованное.
Вот тогда многое видевшие, прошедшие огонь и воду боевики дрогнули впервые в их воинской деятельности. И только вбитые на подсознательном уровне рефлексы повиновения приказам командиров заставили их броситься вперед после прозвучавших по внутренней связи слов: «Атаковать! Ломать все прикладами и сворачивать головы всем встречным!»
Бросились. Разогнались. И многие потеряли сознание при соприкосновении на скорости с непробиваемым щитом. Вот вроде бежит воин, ускорился и собирается прыгнуть как можно выше, уцепиться за верх забора, но… Натыкается на невидимую преграду и, словно мешок с картошкой, валится на усыпанную горячими пулями землю. И это при том, что пару раз, словно по команде, защитники монастыря открывают шквальный огонь из всего имеющегося у них стрелкового оружия. Не надолго открывают, секунд на десять, но этого хватает, чтобы уполовинить и так уменьшившееся число атакующих.
И это уже был полный крах всей операции. Монастырь уничтожить не удалось. И Павел Павлович дал команду на спешный отход: «Всем уходить вразброс и залечь на дно! На подходе силы армии и полиции!»
Сам он даже не подозревал, что за ним продолжают безостановочно следить, видят каждый его жест и слышат каждое слово. Да и за каждым пытающимся сбежать с места преступления боевиком следили отныне тоже. Как бы далеко они ни спрятались, от возмездия и справедливого наказания им не уйти.
Тогда как для обессиленных обитателей монастыря наступали иные трудные испытания: следовало теперь выстоять под натиском сил полиции и армии. Все-таки огромное количество трупов так и осталось лежать в лесу, стонали многочисленные раненые, брошенные своими подельниками по оружию, валялась масса оружия, минометы и малая артиллерия. Да и сам факт отражения атаки массированным огнем скрыть никак не удастся. Право частной собственности почти всесильно и довлеет почти над всеми спорами, но не в случае такого громкого военного столкновения. Да что там столкновения — считай, малой войны.
Германия вся застыла в ожидании предстоящих разбирательств. Ну а весь мир застыл, наблюдая за событиями в Германии.

Несколько по-иному, можно сказать, отлично и планомерно развивались события в столице империи Рилли. Там неутомимый Прусвет по подсказкам Дасаша приступил к извлечению сокровищ, которые были задействованы в получившемся случайно, спаявшемся воедино массированном магическом контуре. Помогли при этом и сложнейшие вычисления, которые были сделаны в Свирепой долине. Там сумели быстро построить макет создавшегося контура, рассмотреть его с наиболее верных точек зрения и отыскать метод, по которому, убирая золотые изделия по кругу, можно было весьма медленно и плавно отключить все устройство.
То есть работа разумного кальмара напоминала снятие с капустного кочана одного листка за другим. И ни в коем случае — два сразу.
Самым радостным и оптимистическим последствием такой «раскрутки» явилось неожиданное наблюдение Шу’эс Лава. Практически сразу ураган в межмирском пространстве стал идти на убыль. Причем настолько заметно идти, что баюнг бегал по научному полигону и пытался всем доказать:
— Сразу! Сразу надо отключать весь магический контур! Это именно из-за него ураган не прекращается! Я точно вам говорю!
Пришлось Тителу Брайсу, а потом и Эрлионе мягко уговаривать гиганта:
— Ну а что плохого случится, если мы выключим контур постепенно? Скажем, за сутки или двое? Зато будем иметь гарантию, что между мирами не начнется какой новый катаклизм.
— Но как же граф?! — возмущался великан. — Вдруг наставник там где-то умирает с голоду или от жажды? Вдруг для него каждый час дорог?
«Ты за моего папу Дмитрия не переживай! — сердилась магическая сущность. — Если он выжил сразу, то и потом выкрутится. А вот резкое изменение в структурах мироздания может ему помешать. А то и покалечить. Мы ведь не знаем, где именно он застрял. Ну и вдруг такое случится: отключаем резко — а там раз! И взрыв? Что тогда? Ручаешься, что взрыва не будет?»
Баюнг за такое поручиться не мог, но все равно пытался настоять на своем видении ситуации.
Ну и все понимали, что процесс выемки сокровищ мог бы ускориться десятикратно, если бы разумному кальмару, пронзающему камни, помогал десяток его соплеменников из разрушенного мира Шелестящего Песка. Да только, увы, доставить их в столицу империи было некому. Даже при отсутствии урагана Шу’эс Лав этого сделать бы не смог. Не те силенки! Очень хотелось бы Эрлионе попробовать совершить такие деяния, но она пока не понимала, как к делу переноса между мирами подступиться вообще и ее магической сущности в частности. Без папы Димы весь процесс обучения заморозился намертво.
То есть Торговца ждали все. И с уменьшением урагана надежды на его возвращение только увеличивались.
Разве что Тител Брайс переживал больше всего по поводу установленного второго кокона-ловушки «Проба-2»:
— Если Дмитрий потеряет свой пояс опознания, ему при возвращении придется ох как не сладко.

Глава тридцать четвертая
НАИВНОГО НЕ ИСПРАВИШЬ

Разговоры Торговца с рыцарями очень многое расставили на свои места в его просыпающихся воспоминаниях. Кто такая виконтесса, никто из доблестных рубак не слышал ни разу, но молодую супругу графа Дина Свирепого, которую звали Александра, все видели не раз в мире Гинвейл. По описаниям она и в самом деле была несколько похожа на Майлину. Но все равно такая явная и невероятно наглая ложь никак не укладывалась в сознании: для подобной аферы ведь и в самом деле надо любить потерявшего память мужчину. Но разве таким, как Тани Хелке, доступно само понятие любви?
Особым пунктом и пластом шли рассказы о сути нахождения на Мерлане как рыцарей, так и самого Светозарова. Оказывается, он успел забросить в этот мир по всем весям и государствам почти восемь тысяч рыцарского войска со всем снаряжением, припасами и даже оруженосцами. То есть процесс спасения людей уже был запущен и давал первые результаты. Так, к примеру, заброшенные к столице рыцари за десять дней успели очистить всю центральную часть Ирцшулара от магических тварей. Успели также дойти хорошие вести из соседних государств.
Ну а падение из подпространства в произвольный участок произвольного мира как раз и произошло в момент содрогания мира. Это содрогание, несмотря на свое краткое пребывание здесь, рыцари тоже успели четко зафиксировать. Но так как были уверены, что в любом случае Торговец за ними быстро не вернется, сразу забыли о вибрации и занялись уничтожением тварей.
Зато для самого графа понятие «содрогание мира», а также все его варианты и возможные следствия стали выстраиваться в довольно логическую цепочку. И он вдруг довольно отчетливо вспомнил: содрогание могло произойти при уничтожении кокона-ловушки, которую он установил в мире каких-то великанов-баюнгов. Ловушку создали всем скопом в Свирепой долине для уничтожения… для пленения… для…
Вот дальше вновь в сознании стояла серая, непроницаемая стена. Только и помнилось, что они с Тителом Брайсом очень хотели поймать, а то и уничтожить какого-то очень опасного типа. Очень, очень опасного.
А значит, реакция при таком взрыве в подпространстве могла случиться весьма неоднозначная. Вплоть до наблюдаемого там урагана.
Причем Дмитрий мыслил и рассчитывал точно так же, как это сделал совсем недавно и совершенно самостоятельно Дасаш Маххужди. Только мысленно соорудил правильную пирамиду с углами в определенных точках пространства, в несколько раз быстрей и правильней. Ну и стал высчитывать: почему, как, кто и куда мог провалиться. Особенно если туда включить некое телепортационное устройство, брошенное виконтессой в повозке.
Пока он мысленно составлял сложные диаграммы и графики, успел выслушать и прочие «новости» из собственной жизни, которые рыцари, к сожалению, знали только поверхностно. Зато вот про его подвиги и подвиги его молодой красавицы супруги во время спасения королей в мире Гинвейл довелось выслушать целую эпопею. И это при том, что о событиях рассказывал их непосредственный свидетель, один из рыцарей, тогда бывший на Поле сражений и сам помогавший уничтожать заговорщиков. Но в его словах деяния четы Светозаровых звучали словно древняя и сказочная легенда. Причем такая неправдоподобная легенда, что насупленный Дмитрий в конце концов не выдержал:
— Ни про себя не верится, ни тем более про жену молодую. С двух рук стреляла? Да еще и в прыжках и на бегу? Разве такие женщины бывают?
Рыцарь несколько смутился, пожал плечами и признался:
— Конечно, не бывает. Но это же супруга вашего сиятельства!
«Как будто такое утверждение может все разъяснить! — злился мысленно Дмитрий. — Вон, тут совсем недавно уже подвизалась одна аферистка в роли благоверной супруги, и вон как все ею восторгались. Можно сказать, сразу слагали легенды. И где она сейчас?»
Хотя некоторые проблески сознания при упоминании событий во время покушения на королей начали всплывать в памяти: стрельба, крики перепуганных людей, кровь… А потом неожиданно переливающиеся мягким светом гроты какого-то необычно прекрасного бассейна-купальни и зовущий к себе нежный голос.
— О! А вот таких купален у вас нет? — И граф описал рыцарю свои мелькнувшие миражи.
— Есть! Это же личные купальни нашего короля! — обрадовался рыцарь. — На вас с супругой там попытался совершить покушение князь, который устроил заговор. Он ведь потом сбежал и мечтал вам отомстить.
— Однако!.. Так мы и там справились?
— Конечно! Но это уже другая легенда.
После очередного прослушивания Дмитрий не так собой загордился, как остался страшно заинтригован собственной, никак ясно не вспоминаемой до сих пор супругой. Получалась прямо супервоительница какая-то. Причем прекрасная, как богиня, добрая для каждого, как мать родная, и даром магическим дивным владеющая. А именно: могла чувствовать смертельную опасность за минуту до ее наступления.
— А откуда она родом? — горел он нешуточным интересом.
— Поговаривают, ваше сиятельство, что с вашей родины. Но мы-то понятия не имеем, как ваш родной мир называется.
И опять в голове закружило облако белесых, размытых миражей. Конкретное упоминание о Земле дало и некие конкретные результаты: вот отдающий холодом каток, вот он мчится на всей скорости по льду… удар, падение, и виновница столкновения сидит на скамейке, морщась от боли. Но самое феноменальное, что она невероятно похожа на родную сестру Елену! На тот снимок сестры, где она заснята четырнадцатилетней вместе с родителями! Как?! Почему?! Откуда такое сходство? И глаза… Очень похожие глаза, но несколько иные. Красивее, что ли?..
И что-то в подсознании уже начало настойчиво шептать: «Это она! Точно! Это и есть та самая… Сашенька!»
Все еще нельзя было осознать иные вехи своего знакомства и разобраться в появившихся противоречиях. Например, если его супруга — та самая девушка с катка, то как она научилась стрелять из пистолетов с обеих рук за короткое время? Да еще и с акробатическими трюками?
«Ну, это ладно, — мысленно вздыхал Торговец, — с этими несуразностями разберусь со временем. Главное, я наше первое знакомство выловил, а дальше клубочек размотается. Да и ее лицо теперь все ясней в памяти всплывает. Хм! И в самом деле красавица! Но почему она так мне в тот момент Леночку напомнила? Нонсенс какой-то! Ведь они совсем разные!»
Беседа с рыцарями началась во время обеда, потом растянулась до ужина и завершилась обильной пьянкой уже глубоко за полночь. Как показалось графу, алкоголь ему помогает расслабиться и вспомнить некие вехи его жизненного пути гораздо быстрей.
Увы, утреннее похмелье показало полную несостоятельность лечения памяти такими ядовитыми для организма способами. Голова болела так, что даже вчерашние разговоры и легенды вспоминались бессвязными отрывками. Окончательно протрезветь и прийти в себя помогли обнаруженные на письменном столе рисунки пирамиды с мирами в ее углах и центром в виде мира Огненной Патоки. А также некоторые сумбурные расчеты рядом с чертежами. Захотелось срочно куда-то мчаться, кого-то спасать и как можно быстрей встретиться со своей настоящей женой. Но перед тем, как сесть за уточнение расчетов, Торговец заглянул в пространство между мирами. И был несказанно удивлен: бушующий там ураган резко шел на убыль! Нельзя было утверждать, что уже через час, а то и два можно будет рискнуть отправиться в Свирепую долину, но похоже, что через три часа путешествие все-таки состоится!
Ох, как взыграла кровь в теле молодецком!
Дмитрий бросился умываться, бриться и приводить себя в полный порядок. А потом, чтобы убить оставшееся время ожидания, настойчиво углубился в расчеты. И вскоре мог с большой долей уверенности утверждать: если рыцари последней партии остались на месте, он тоже вместе с виконтессой оказался здесь, то некая огромная масса металла должна была исчезнуть из мира Зелени и переброситься в мир Пустыни. Или! Туда могло перенестись то, что осталось после уничтожения кокона-ловушки. А при некотором размышлении делалось допущение: мог перенестись и ТОТ, который гипотетически мог уцелеть при взрыве. Тот самый враг, четкие очертания и имя которого все никак не могли прорезаться в памяти, но само существование почему-то ассоциировалось с определением «Торговец».
Теория, конечно, сильно спорная, и на практике все может оказаться иначе, но вот наведаться в знойную пустыню да осмотреть там все как положено следует обязательно. Ведь там имелась своеобразная ловушка для самого Дмитрия, например. До гор можно дойти, вернуться назад можно тоже, но туда и обратно — ножками. Вряд ли кто поступит так бездумно, но если в подпространстве царил ураган?..
Сразу после запоздалой побудки графа помощник губернатора предупредил и пригласил гостя на официальный ужин, который сегодняшним вечером давался властями города по поводу грандиозного праздника. Но в связи с завершающимся ураганом Светозаров решил уйти без лишних церемоний, оставив только короткое письменное сообщение. Дескать, срочно надо, его ждут, а сам он сожалеет и мысленно всегда с народом мира Мерлан. Он уже и написал такое сообщение да собрался бесшумно уходить через найденный еще вчера в этом же доме створ между мирами, как вдруг слуги ему сообщили, что прибыла госпожа гульден Майлина, уроженка форта Восточный. Стало жутко интересно, где она была и что за новости принесет, да и в последний раз захотелось увидеть приятное, жутко располагающее к себе личико.
— Да-да, конечно, пусть войдет!
Целительница ворвалась вскоре в комнату так, словно прорывалась сюда с боем, и выпалила от порога без единого слова приветствий:
— Граф, твоя супруга тебе изменяет с маркизом Зарнаром! Она с ним от тебя сбежала и поселилась в его замке! — При этом она так нервничала и переживала, что ее становилось жалко. Похоже, она мчалась сюда от столицы, не делая даже единственной остановки для отдыха. — Ее надо убить!
— Привет! И успокойся! — Пришлось чуть ли не насильно усадить ее на стул, дать в руки стакан воды и заставить сделать пару глотков. — Во-первых, она никакая мне не супруга. Во-вторых, за что ее убивать? Судьба ее и так накажет. Ну и третье: как ты себя чувствуешь и почему так неожиданно уехала из города?
Прекрасные глаза уставились на Дмитрия в упор, одним только глубоким взглядом за один раз отвечая на все вопросы. И кажется, она обо всем сразу догадалась.
— Она нас всех обманула?
— Увы! Воспользовалась тем, что знала меня лично и очень много о моей жизни, и устроила этот спектакль с собой в главной роли.
— Зачем?!
— Сам ошарашен. Скорее всего, Тани такая вот врожденная аферистка и закоренелая обманщица.
— Но она тебя использовала! — От гнева Майлина еле сдерживалась, чтобы не разбить стакан об пол. — Она с тобой спала! — Увидев, как граф на это лишь разводит руками, она перешла на обвинительный тон: — И тебе это нравилось!
Оправдываться не было смысла, да и не чувствовал себя Дмитрий в чем-либо виноватым. Только и хотелось, чтобы эта славная, прекрасная девушка так не убивалась по такому, в общем-то, не смертельному поводу.
— Да что взять с больного и увечного? Я вон до сих пор так большую часть утерянных воспоминаний не вернул.
— Но жену ты свою вспомнил?
— Можно и так сказать.
— И ты признаешься ей в том, как тебя провела подлая виконтесса?
— Ну, даже не знаю.
— А о том, как я спала с тобой? — продолжался допрос с пристрастием.
Образ Александры уже окончательно сформировался у Светозарова в сознании, но вот как она отнесется к подобным пересказам его приключений, он до сих пор не задумывался. С одной стороны, он как бы ни в чем не виноват и морально законной супруге не изменял. Но с другой стороны, пусть и с изувеченным травмами телом, умудрился переспать сразу с двумя женщинами. И что-то ему подсказывало, что подобных признаний следовало бы поостеречься. А в идеале вообще все свалить на потерю памяти не только о событиях до падения, но и после.
И опять-таки: будет ли подобная ложь во благо? Не скажется ли это потом на откровенности отношений, если правда всплывет каким-то образом и супруга узнает о нечаянных изменах? Ведь тогда наверняка будет только стократно хуже. А значит, хочешь не хочешь, а придется рассказать.
Именно к такому трудному выводу пришел озадаченный граф, припомнив все события и взвесив все минусы последующей своей скрытности. О чем и сообщил напряженно застывшей девушке:
— Скрывать ничего нельзя. Тем более что моей вины в этом нет.
— А моя вина в чем? — выдохнула Майлина.
— Мм… не понял?
— По закону Кархаччи, — она смотрела на него прожигающим до нутра взглядом, — брошенная женщина, которой гульден воспользовался две ночи подряд, обязана покончить с собой.
— Уф! Час от часу не легче. — Торговец от такой новости задергался, как от удара током. — Кто такой этот мудак Кархаччи?
— Кархаччи — богиня личностных отношений, и ее законам уже тысячи лет.
— О-о-о! Что за ненормальный закон! — Но при всей его странности чувствовалось, что целительница говорит истинную правду. Другой момент, что растерянный Дмитрий не знал даже, что посоветовать молодой гульдене. — Ну и что? Неужели ты станешь слепо следовать этому закону?
— Мне ничего больше не остается.
— Да что за бред! Наверняка есть масса выходов!
— Например?
— Ну, не знаю… Уехать куда-нибудь, в другой город, в другое государство.
— Кому я там буду нужна? Отверженная и униженная…
Из прекрасных глаз выкатились две слезинки, которые ударили по сердцу Светозарова словно два стилета.
— Но ведь так нельзя! Между нами ведь ничего не было!
— Попробуй это докажи остальным. Твоя жена такому поверит?
— Конечно! Я ведь никогда не обманываю!
И тут же получил предложение из серии «От такого не отказываются»: — Тогда забери меня с собой! В другом мире наши законы недействительны.
Граф Дин чуть не взвыл от досады и большими шагами стал нервно расхаживать из угла в угол приемной своих царских апартаментов. В такую ситуацию он еще не попадал. Хотя память ему до сих пор изменяла и он рисковал еще и не такие сценки из своей жизни припомнить. Но то будет потом, а данную проблему следовало решать сейчас, здесь и немедленно. Если по его вине покончит с собой эта прекрасная, талантливая и смелая воительница, то сам себя не простит до конца жизни.
Да и если взглянуть на вопрос с другой стороны: что здесь такого? Ну захватит он Майлину с собой, ну отдаст ее под опеку академии или определит на уважаемую должность целительницы в каком-то ином мире, кому от этого станет хуже? Да и разве обязательно потом встречаться с этой девушкой? Спас — и хорошо! К чему благодарности?
Эти и масса других вопросов пронеслись в голове у Торговца, пока он метался, как тигр в клетке. Ну и самое главное, его, словно магнитом, тянуло домой, он всеми фибрами своей души ощущал, что его давно ждут, паникуют и переживают. А то и определенные трудности могли за время такого продолжительного отсутствия возникнуть. Уходило драгоценное время, и граф Дин Свирепый Шахматный решился:
— Ладно! Только я отправляюсь немедленно! Ты готова?
Целительница вскочила на ноги, как вышколенный за многие годы наемник:
— Так точно! Все мое — при мне!
Несмотря на серьезность события, Дмитрий не сдержался внутренне от скабрезной мыслишки: «Ну да, такой женщине, кроме собственного тела, ничего больше и не понадобится! А оно всегда при ней!» А внешне постарался спрятать улыбку.
— Тогда за мной! — Схватил со стола заготовленный пакет и поспешил на выход. В коридоре так и стоял слуга, ожидающий дальнейших распоряжений, а может, даже и пытавшийся подслушивать. — Вот тебе, любезный, письмо, немедленно передай его губернатору! И добавь на словах, что гульдену Майлину я пока оставлю при себе.
Тот умчался, смешно подпрыгивая на скорости, а Торговец провел девушку через несколько помещений в один из холлов, оглянулся по сторонам и скомандовал:
— Крепко закрой глаза, а то потом будут боли и резь.
И сделал шаг в подпространство между мирами.

Глава тридцать пятая
В ГОСТЯХ ХОРОШО, А ДОМА… ЛУЧШЕ?

Ну да, графский замок в Свирепой долине можно было считать своим самым основным, главным домом уже давно. Если, конечно, Торговец не успел в последнее время чего иного прикупить. Вон, жениться-то умудрился.
Не успел он это подумать, оглядываясь по сторонам в зале приемов и отправлений, как в пространстве зазвенел радостный и звенящий чарующими обертонами нежный женский голос:
— Папа Дима! Папа Дима вернулся!
В голове что-то перемкнуло: «У меня еще и дети есть?! Может, я вообще отец-герой?!»
А растерянный взгляд продолжал метаться по углам.
— Ты… кто? И где?
Женский голос стал капризным и обиженным:
— Па, ты что, издеваешься над своей любимой дочерью? Или ты забыл свою Эрлиону?
— Э-э-э, да я как-то…
Пока он мямлил, слово решительно перехватила Майлина:
— Граф Дин вывалился в наш мир и при страшном падении потерял часть памяти. Не помнит период примерно от месяца до двух.
На каком-то ментальном уровне Дмитрий расслышал всплески магических эмоций и призывные крики: «Сюда! Все сюда! Папа Дима потерял память! Ну чего вы там все копаетесь? Папа Тител, тебя это в первую очередь касается! С чего это ты взял, что несешься сломя голову? Встречный ветер глаза через уши выдавливает? Это у тебя от старости! Пора взяться за твое омоложение!»
Тогда как одновременно с этими неслышными криками тот же голос с некоторой ревностью и не совсем деликатно обратился к решительно настроенной девушке:
— А ты кто такая?
— Меня зовут Майлина, я целительница из мира Мерлан. Помогала его сиятельству выздоравливать после травм.
Тон сразу сменился на приветливый и дружеский:
— Детка, что же с ним случилось и помнит ли он хоть свое имя?
Неожиданно в голове у Светозарова произошло еще одно просветление, и он вспомнил, что Эрлиона — это нечто магическое, проживающее во всем замке, словно дух, и с ней можно разговаривать мысленно. Поэтому сразу и попробовал:
«Тебе ведь сказали, что я не помню только последний месяц! И не приставай к девушке, она впервые переместилась между мирами, пусть в себя придет!»
«Ой, какой ты стал строгий и вредный! — Но в голосе Эрлионы так и сквозила нескрываемая радость. — Ничего, сейчас тобой остальные папы и мамы займутся!»
Тем временем целительница из мира Мерлан принялась обстоятельно отвечать на услышанный вопрос, словно проводился врачебный консилиум и самого больного уже вычеркнули из списка живых. Он пожал плечами и сам решил проявить встречное игнорирование. Но не успел выйти в коридор, как его чуть не сшиб с ног проворный, упругий, как пружина, юноша, с радостным криком бросившийся его обнимать:
— Ура! Наставник вернулся!
Следом за ним ворвалось еще несколько Арчивьелов и Маурьи академии, а потом и сам запыхавшийся ректор появился. Кажется, его прямо в дороге умудрялась обо всем информировать вездесущая Эрлиона, потому что он со своим гигантским ростом просто хлопнул приятеля по плечам ладонями, потом сместил их ему на голову и проворчал:
— Наконец-то! — Видя, что «больной» пытается что-то спросить, добавил: — Замри и не дыши!
На всех остальных прикрикнула, чтобы не шумели, сама Эрлиона. Минут пять Верховный целитель ощупывал голову графа и что-то бормотал о повторяемости процесса и о вывихах сознания с простейшим временным коллапсом. Потом что-то все-таки отыскал и приказал нескольким Арчивьелам:
— Придержите его силой структур со всех сторон. Отлично! А ты приготовься, может, чуточку заболит.
Ну и заболело! Да так, словно импульс воспоминаний опять заставил пережить страшную боль при падении на дерево. Словно еще раз пришлось пережить момент собственной смерти. В глазах пошли красные круги, затем все покрылось мраком и… Все прошло так же неожиданно, как и началось. А взгляд выхватил среди остальных лиц входящее лицо сестры.
— Леночка! — Он помнил все, до последней детали, из своей прошедшей жизни. Причем свежесть восприятия прошла не только по периоду за последний месяц, но и по всей жизни.
Сестра бросилась к нему, обняла, тревожно заглядывая в глаза:
— Димочка! Где ты пропадал? Что случилось?
— Все хорошо, родненькая, теперь уже все хорошо. Об остальном расскажу позже!
Он оглянулся кругом, с удовлетворением узнавая Хотриса и протискивающегося в дверь Шу’эс Лава, потом наткнулся на такое знакомое лицо Майлины и понял, что немедленно мчится к Александре. Только и успел, что отстраниться от Елены и шепнуть мысленно Эрлионе:
«Детка, я скоро вернусь! Пока пристройте с Тителом нашу гостью к какому-нибудь делу».
Но диалог на этом не закончился.
«Ну ты глянь, что творят! — возмутилась магическая сущность и тут же пояснила: — Как только слух пронесся, что ты вернулся, дети словно с цепи сорвались! Они уже к вечеру половину ваз переколотят!»
«Ну и что? — внутренне заулыбался Светозаров, вспоминая воспитанников академии, большинство из которых были круглыми сиротами. — Пусть пошалят, пока маленькие. Это у тебя пап и мам вон сколько, а у них…»
«Кто бы сомневался, что ты ответишь иначе», — с явной гордостью за такого папу проворчала напоследок магическая сущность.
В обитель Желтых Грез он успел вовремя. Хотя по большому счету опасность там уже никому не грозила. Разбирательства и неприятности морального плана — да, грозили, но с его прибытием они сразу исчезли окончательно. Каким-то чудом супруга оказалась всего в нескольких метрах от места его появления и в одном летящем движении утонула в его объятиях. Буквально повисла на нем, задыхаясь от счастья и глотая непроизвольные слезы.
— Любимый, я так тебя ждала! — И без всякого перехода затараторила скороговоркой: — Был бой, мы отбили атаку боевиков, теперь полиция собирается взломать ворота и войти внутрь. Дальше тянуть время нельзя. Лучше всего убрать отсюда всю технику и нас, операторов и аналитиков. Оставшиеся монахи выкрутятся, мне отец Клод уже все растолковал для такого случая.
— А как же все движение?
— Перенеси нас всех в любую закрытую наглухо пещеру, пусть даже в Гималаях. Есть такая?
— Есть, но там не совсем удобно.
— Ерунда, ребята не имеют права терять контроль над ситуацией. Ну а дальше они и без нас справятся.
— Хорошо! Все готовы?
Излишний вопрос. Как только монахи и ученики академии рассмотрели Торговца, все успокоились и успели привести терминалы уникальной аппаратуры в положение «Пауза». Во двор прямо с порога крыльца неслись зычные команды настоятеля монастыря: «Открыть ворота! Сколько можно вас поторапливать, лентяи?!» А уж что, где и как расположено, Светозаров и сам прекрасно знал. Так что уже через некоторое время кураторы движения «Наш мир не одинок!» возобновили свою работу. Правда, не из недр Гималаев, а в одной из неизвестных спелеологам Земли пещер на западе Швейцарии. Там в случае необходимости и выходы на поверхность имелись. Отныне Торговец старался перестраховываться постоянно.
По поводу того, остаться с ребятами или нет, главный аналитик бывшей конторы Казимир Теодорович решил сам:
— Я бы с удовольствием еще на недельку остался. Без меня они справятся, но помехой никак не стану.
— Тогда всем до встречи! — не стал тянуть время Дмитрий, подхватывая, а вернее, так до сих пор и не выпустив супругу из объятий и шагая с ней на тропы между мирами.
Следующая остановка: Башня шафика в Ягонах. И сразу же слух ловит звучание тревожной сирены «Беда!». Благо, что хоть далеко бежать и выяснять обстоятельства не пришлось, королева Власта вместе с наследником находилась на гостевом этаже башни. И о случившихся напастях рассказывала прямо на ходу, спускаясь в подвал к Зеленому Перекрестку. При этом она то слезинки утирала, то сердиться начинала, угрожая своему благоверному: «Такое устроить после его возвращения!»
Светозаров даже рассмеялся:
— Это ты брось! Мечом махать — дело мужское, королю тоже доступное, так что не горевать надо, а радоваться его приключениям! — Но, взглянув на многозначительно покосившуюся Александру, смутился, припомнив, что у него самого еще впереди ой насколько нелегкие объяснения и признания.
И перешел на деловой тон: — Ничего с Бонзаем не случится!
Чувствую. Жаль, что нас не дождались. Но мы их все равно скоро нагоним! Опять-таки, уверен, что и без нас бы они сами прекрасно справились.
Последние утверждения относились к спасателям. Тяжело груженная спасательная экспедиция под командованием Флавии только час назад как отправилась в Хохочущий туман. Но вся затея с домкратами и тросами была признана Торговцем изначально и стопроцентно верной. Все-таки придворная шафик недаром свой хлеб ела и со своими обязанностями справлялась превосходно.

Эпилог

Летательное устройство медленно двигалось над барханами пустыни, над ровной цепочкой следов, которые тянулись прямо к нависающим невдалеке гигантским горам. А Дмитрий старался прислушиваться к своим чувствам и время от времени заглядывать в межмирское пространство. Он выискивал границу, за которой никто из Торговцев не мог воспользоваться своими возможностями. Час назад они тщательно исследовали место сброса хищников и легко по разным деталям догадались о происшедшем здесь. Крафа выжил во время взрыва, сумел запастись мясом и кое-какой одеждой и, судя по рассмотренным следам, добрался-таки до подземных озер. Другой вопрос, догадается ли он, что его неумение убежать обратно в иные миры — понятие чисто территориальное? Если он уже пытается уйти из гор, то потом его вряд ли отыщешь.
Конечно, новый кокон-ловушка «Проба-2» уже был установлен в мире Огненной Патоки, и Тител утверждал с полной ответственностью, что тиран и узурпатор всех миров на этот раз попадется обязательно, но рисковать больше Светозаров не хотел. Как и ждать банального развития событий, сидя на месте. Поэтому решил пешком отправиться на поиски главного врага всех Торговцев и таки его уничтожить. Вернее, не совсем пешком, а в полной мере используя заплечные ускорители, которые могут хоть вокруг всей планеты несколько раз пронести.
От этого решения Светозарова не смог отговорить никто. Как не смогла его отговорить Александра от решения идти без нее. Даже от предложения ждать его в иных горах он категорически отказался. Слишком уж переживал: вырвется Крафа у него из рук да схватит супругу в заложницы. И что тогда?
— Стоп! Это здесь! — Наконец граница была найдена. — Давай назад, я запомнил ориентир и расстояние.
Как только они вернулись в ареал возможного перемещения, Дмитрий перенес летательное устройство на полигон своего замка в Свирепой долине, чтобы отсюда совершить прыжок прямо в пустыню мира Огненной Патоки.
И супруги стали прощаться:
— Мы ведь договаривались без слез!
— Я не плачу, — моргала своими ресницами Александра, — просто что-то в глаз попало.
— Хоть за твоим здоровьем следят всей академией, но нервничать все равно нельзя, потом это скажется на ребенке.
— Если ты не вернешься, я все равно умру.
— Сладенькая, ты уже определись, пожалуйста, — старался он рассмешить и взбодрить любимую. — То ты плачешь, когда я отправляюсь по делам, то после моего возвращения грозишься меня разорвать.
— Было за что! — Слезы сразу высохли. Одного ничтожного упоминания о лживой виконтессе Хелке хватало благоверной для приведения себя в наивысшее состояние боеготовности. — И если ты еще раз в жизни обо мне забудешь, то я…
— Представлю, что будет… — Почти каждое слово он сопровождал поцелуем любимых губ и щек. — Догадываюсь, как мне будет… э-э-э… больно, ну и постараюсь такого не допускать. Все, дорогая, а то я так тут и останусь.
И при всем старании не выпустить мужа из объятий, руки графини дернулись в появившейся под ними пустоте.
Несмотря на личные пожелания и предпочтения, Дмитрию Петровичу Светозарову пришлось отправиться на поиски своего самого опасного, да и всеобщего врага. А проведение давно обещанной свадебной церемонии опять откладывалось на неопределенное время.


Юрий Иванович
Противостояние


Пролог

Впереди маячили горы. Под ногами проплывали песчаные барханы знойной пустыни. Над головой соревновались в жесткости излучения своими лучами сразу три солнца. Но летящему на высоте метров сто человеку жара страшна не была. Взятые с запасом накопители энергии позволяли ему облететь весь мир Огненной Патоки несколько раз и не вытереть даже пот со лба. Да и пуленепробиваемый сюртук на нем, при необходимости прикрывающий человека своею тканью полностью, имел независимую систему вентиляции и охлаждения. Капюшон и воротник, превращающиеся в шлем с прозрачным забралом, прекрасно защищали гортань и легкие от раскаленного воздуха, так что путешествие к горам можно было считать более чем комфортным.
Но, хорошо зная, что такое трудности и лишения, совмещенные с перегревом, Дмитрий Петрович Светозаров отлично представлял весь тот ужас и перегрузки, если бы ему пришлось двигаться по раскаленному песку пешком. Да еще без накопителей с энергией, да еще и без сюртука. Представлял и все больше поражался тому факту, что недавно по этой пустыне прошел человек. Прошел самый опасный враг, присно известный диктатор порабощенных им миров, один из самых великих Торговцев, которого коротко называли Крафа. И не просто прошел, а шел, не останавливаясь непрекращающимся днем трое или четверо суток, а то и больше. И у него не было с собой должных устройств и магических накопителей. Судя по вырезанным с тварей участкам кожи, у него даже одежда была сделана в местных условиях из подручных материалов. И все-таки этот человек, пусть и обладающий невероятной физической силой тела, дошел! А значит, и сила духа у него невероятная! Полторы тысячи лет, проведенные в роскоши и неге, не расслабили тирана и диктатора, не превратили его в капризного недоумка, не обезобразили его тело до аморфного состояния аквариумной медузы.
И это заставляло графа Дина Свирепого хорошенько задуматься на тему: «С кем мне вскоре предстоит сразиться?» Вряд ли его враг имел нечто из арсенала оружия, произведенного в технически развитых мирах. По произведенным расчетам, ухватившая Крафу ловушка-кокон при уничтожении пленника забрала у него вначале все, наверняка и без трусов оставив. Но вот магические умения, таланты Торговца, которые узурпатор накапливал, совершенствовал и усиливал полтора тысячелетия, следовало учитывать в любом случае. Ну и моральные силы соперника впечатляли. Все это в сумме заставляло не просто опасаться предстоящего сражения, а откровенно избегать его. То есть в данном случае как раз и было уместно десятикратно переоценить силы врага, чем хотя бы чуточку недооценить.
Но и с новой актуальностью вставал вопрос: сразу уничтожать Крафу всеми имеющимися силами или все-таки сделать попытку его пленения? Судя по последним вернувшимся к Шу’эс Лаву воспоминаниям, всемирный диктатор не просто уничтожал всех своих оппонентов, а похищал их и, спрятав в неизвестном месте, содержал в жестоких, рабских условиях. То же самое утверждала и Ледовая владычица, которая верила, что ее мать томится в плену за кошмарными болотами с Хохочущим туманом. И место это так до сих пор определить никак не удавалось. Больше всего шансов на поиски неизвестной дороги в царство рабства раскрывалось при исследовании Зеленого Перекрестка или того же вулкана Бормот, но вдруг и эта дорога окажется тупиковой? И если великий предатель и отступник от миссий Торговцев погибнет, не приведет ли это к банальной смерти всех подотчетных ему миров? С подобного маньяка и не такой катаклизм устроить станется.
Тяжкие размышления, сомнения и терзания не разрешали лететь Дмитрию к горам с максимальной скоростью. Хотя и зрело четкое понимание: все решится в непосредственный момент первой встречи, в тот самый первый момент очного противостояния двух Торговцев. Только тогда станет ясно, чьи способности уникальны, чьи силы несокрушимей и чья воля к победе более крепка.

Глава первая
ЧУДО В ПЕРЬЯХ

В это самое время великий Гегемон Крафа вид имел более чем непритязательный для беспредельного владыки сорока шести миров. Потому что сидел на солнцепеке, прикрытый своим индейским убором из перьев и с унылой тоской какого-нибудь Зоркого Сокола просматривал бескрайние просторы пустыни. Той самой пустыни, которую он недавно чудом преодолел пешком и на которую не мог теперь смотреть без содрогания и ненависти. Смотреть не мог, да нужда заставляла.
За пять дней пребывания в недрах гигантских гор он довольно-таки неплохо обжился для попавшего в жуткие обстоятельства человека. Отыскал несколько озер с чистой водой, нашел скопища деликатесных рачков и знал, на какой глубине проживают не совсем вкусные, но уж очень мясистые и громадные лягушки. Найденные грибы трех видов тоже не слишком баловали изысканным вкусом, но если их вначале подвялить, а потом и просушить до хруста, тоже шли под грифом «супер». В одном месте лишенец наткнулся на угольный пласт, и теперь у него имелся всегда горячий очаг в наиболее удобной для проживания пещере. Для заточки своего оружия он имел шикарные камешки с абразивными поверхностями. Его ложе было застелено довольно мягким и приятно пахнущим мхом, который произрастал на сводах пещер с разноцветными сталагмитами.
То есть жизнь наладилась даже с относительным для данной местности комфортом. Да только жить здесь Гегемон не хотел!
А отправиться домой не мог! Все его умения то ли исчезли, то ли закончились, то ли оказались заблокированы. Возможно, будь на его месте другой человек, менее подкованный в научном плане и с меньшим жизненным опытом, то прожил бы в этих горах до глубокой старости да так бы здесь и умер, переживая от своего бессилия вновь бороздить просторы межмирского пространства. Крафа себе такого позволить не мог и думал над создавшейся проблемой день и ночь.
Причем больше всего его поразили некоторые факты. Когда он шел по пустыне пешком, то вначале видел несколько створов между мирами, это запомнилось четко. Затем одуряющая жара и выматывающая духовная концентрация на движении настолько атрофировали сознание, что на дугообразные стыки лишенец перестал обращать внимание. Но потом как ни вспоминал, ни одного столкновения так и не припомнил. Конечно, могло оказаться, что последние двое, а то и трое суток невероятного по тяжести перехода створы просто не попались на пути, а оставшиеся чуть осторонь глаза просто равнодушно не засекли. Но ведь точек наиболее легкого перехода между мирами не было и в горах! И в недрах! Ни одного не было! Ни единого!
А такой аномалии никогда, ни в одном мире еще не встречалось. Значит, напрашивалось несколько выводов: после урагана сообщение между мирами прекратилось либо временно, либо навсегда; во время перегрева под тремя солнцами врожденные способности Торговца пропали; те же самые способности пропали со временем после воздействия взорвавшейся ловушки; этот мир полностью кто-то сумел обернуть в кокон непроникновения, один из тех, которые порой встречались вокруг загадочных вселенных; сами горы виноваты в этой аномалии.
Но если брать к рассмотрению каждый вывод по отдельности, то самый обнадеживающий — последний. Хотя и в нем были плюсы и минусы. То есть выбраться отсюда можно, только следует опять отправиться в пустыню ножками и уже оттуда прыгнуть в свои владения. Это был плюс, который подтверждали и те магические силы, что полностью сохранились в теле. Минус — что если пропали умения переноса в иные миры или этот мир заблокировали, то уже обратно к горам вернуться не удастся. Шесть суток пути никакой организм не выдержит, пусть даже полный сил, магии и опыта.
Именно на эту тему сейчас и размышлял Крафа, укрывшийся перьями на нестерпимой жаре и с километровой высоты горного хребта рассматривая еле видимую цепочку своих следов.
«Удивительный мир, — размышлял он. — При такой жаре и нет ветра? Да здесь, по логике, бури должны свирепствовать не прекращаясь. А за столько дней даже следы не замело. Но как представлю, что, скорее всего, придется в обратную сторону по своим же отпечаткам топать, сразу здешняя жизнь в пещерах мне раем кажется. Да и вообще, может, через год-два сюда заглянут более цивилизованные путешественники? Мне бы только их на дистанцию ментального удара приманить!.. М-да, чего мечтать о глупостях! Сюда нога разумного и тысячи лет может не ступить, а я столько не протяну без своих устройств омоложения. Тогда как мне пустыню перейти? Вот если бы был хоть какой-то транспорт… Жаль, ни одна зверушка за мной следом не добралась. Или построить дельтаплан? Построить печь, выплавить сталь, ободрать лягушек и выделать кожу. Тьфу! На это сто лет уйдет! И то не факт, что получится. Хотя, может, на сутки пешего пути и отлетел бы. Значит, остается просто взять, собраться и идти? Или все-таки выждать и хорошенько эти горы обыскать? Только увы! Хорошенько не получится, а надеяться на случайность — глупо. Да и не факт, что тот, кто меня сюда закинул, за мной сюда в ближайшее время не заявится. Вроде я любого должен одним мизинцем проткнуть, как на вертел насадить, но, оценивая его силу по тем горам крокодилов, поневоле в себе засомневаешься. Значит, что мне остается? Как ни крути, но придется рискнуть и, вновь сжав зубы, идти в это проклятую Духовку. Но как не хочется!.. Будь прокляты эти три звезды и этот поганый мирок между ними! Или не рисковать? Выбрать, что попроще, да отправиться на ту сторону горного массива? Месяц потеряю, зато вдруг там створы покажутся? Да и в пути наверняка новые следы аборигенов разыщу».
Пока он отыскал еще три рисунка, аналогичных найденному в первый день. Но что они обозначали, догадаться не получалось, как и разгадать смысл каменного предмета, забытого кем-то в древности на краю солидной пропасти. Предмет напоминал два неровно обтесанных кругляша в виде черепов и перемычку в локоть длиной между ними. Все сделано из одного прочного куска минерала. Общий вид — тяжеленная гантель. А может, и некий подвид булавы? Или разновидность неудобного молотка?
Конечно, лучше всего было бы и самих аборигенов отыскать или, по крайней мере, некие оставленные «художниками» устройства. Но для этого вначале следовало разгадать смысл рисунков, ведь, похоже, что с их помощью пытались донести некую информацию. А о чем? Конечно, о том, что в этих горах спрятано. Как бы… Кстати, возможные местные жители так и были классифицированы на две условные категории: аборигены и художники. Одни — дикие и примитивные крысолюди с большими ушами, вторые — некие умники с умением видеть в темноте.
На самом деле Гегемон не слишком-то и губу раскатывал на подарки от кого-либо. Хорошо знал, насколько это расхолаживает и вселяет при неудаче фатальный пессимизм. Следовало рассчитывать только на свои руки-ноги и на мозговые извилины. Благо, что последние никогда еще раньше не подводили.
А жара допекала!
Близился «полдень», все три солнца, рассредоточившись по разным частям неба над горизонтом, жгли так немилосердно, что становилось страшно себя представить бредущим по пескам в глубь пустыни. В который раз Крафа поразился собственной выносливости, но все равно вздрогнул от нежелания повторить подобный подвиг:
«Тогда мне просто ничего не оставалось делать, либо идти, либо лечь и умереть. А сейчас выбор невероятно разнообразен: прохладная пещера, озеро с чистой водой, ракушки и лягушечки… Тьфу! Пропади они пропадом! Как ни изгаляйся, но быть властелином миров намного предпочтительнее роли индейского вождя. Тем более что численность племени как раз этим самым вождем и ограничивается. Да-а-а, вот что значит отъелся и ожил! Не так мечтаю о хорошей еде, как о симпатичных служанках! Видимо, местные лучи ультрафиолета сильно либидо увеличивают. Ха-ха! Пора вниз возвращаться да в дальний путь готовиться. Не то не ровен час на тех самых лягушечек не с гастрономическим интересом начну поглядывать, а с совсем иным. Дожился!..»
Крафа вздохнул и уже собрался вставать с перегретого камня, как вдруг в той стороне пустыни, откуда он сам когда-то пришел, что-то блеснуло в лучах многочисленных светил. Наблюдатель окаменел и постарался рассмотреть, что там такое летит.
«Летит?! Точно! — На высоте сотни метров, над цепочкой следов неспешно двигался силуэт уникально экипированного технически человека. — Ну вот и все! Выбор сделан, и тащиться по пескам мне не придется, — размышлял Гегемон. — Или он меня, или я его! — Тут же додумался и до остального: — Проклятье! Он ведь может вести тотальную запись всего горного хребта!»
И уже без размышления рыбкой нырнул в тоннельное отверстие, подобных которому на данном участке природных пластов было как дырок в сыре. Теперь Крафе только и оставалось надеяться, что неведомый противник его не засек и он сам успеет приготовить для нежданного гостя вполне впечатляющие сюрпризы. Раз уж судьба позволила засечь врага первому, этим следовало воспользоваться с максимальной отдачей. Ну а если это не враг, то разжиться у него трофейной экипировкой будет тем самым случайным счастьем, в которое ни один прагматичный человек не верит. Не верит, но все равно всегда подспудно надеется.

Глава вторая
ОТЛОЖЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Проблем у графа Дина осталось и дома, и везде — несметное количество. Настолько несметное, что ему после недавних фривольных приключений в мире Мерлан они казались страшным и никогда не уничтожимым ужасом. Создавалось впечатление, что недоделанные проекты, невыполненные обещания, недоработанные дела и прочее, прочее, прочее не только растут и скапливаются, но троятся в геометрической прогрессии. Ну и плюс ко всему этому добавились и семейные переживания личностного характера.
Александра, правда, торжественно поклялась, что полностью простила супруга в непроизвольной измене и не считает его виноватым. Но вот внутренне наверняка собралась отомстить виконтессе Хелке самым жестоким образом за то, что та, воспользовавшись кратковременной амнезией Торговца, объявила себя его женой и нагло затащила на якобы супружеское ложе. Такое личное оскорбление графиня Светозарова вряд ли когда простит. И хорошо, что опальная Маурьи, воровка императорских сокровищ, сбежала с маркизом Зарнаром в неизвестном направлении. Ибо сам Торговец старался не акцентировать своих возможностей нахождения любого человека по личностной ауре близкого контакта, а вернее, по той детали, что аферистка Хелке и в самом деле носила плод от своего «временного мужа». Иначе с него, не говоря про жену, и сам Телиан Пятый, император Рилли, не слез бы, требуя немедленно отыскать преступницу, воровку и представить ее на справедливый суд.
Кстати, подобное требование все-таки прозвучало в телефонном разговоре с императором. Но граф Дин не просто отмахнулся от претензий, а еще и сам набросился с обвинениями:
— Если бы лучше следили за сокровищницей да не заносили туда всякий мусор в виде подарков, то вообще бы ничего страшного не случилось. А так я еле выжил, ураган в подпространстве грозился затянуться навечно, правящая династия твоего рода могла прерваться, а мое семейное благосостояние оказалось на грани разрыва и скандала. Так что поиск преступницы ложится полностью на плечи правоохранительных органов империи Рилли. И больше мне никогда о виконтессе не напоминайте даже намеком!
Но на самом деле ловить преступницу или мстить ей он не стал по двум причинам, о которых побоялся заикнуться даже Александре. Первое: Тани Хелке от него теперь ждала ребенка, и отдавать ее на казнь было вопреки основополагающему в характере жизнелюбию. Ну а второе: воспоминания о том периоде ложного супружества остались вполне себе нейтральными. А то, может, и приятными. Хотя сам себе граф постоянно твердил в оправдание:
«Ну что бедняге оставалось делать в той ситуации? Вот она и решила немного повеселить публику. М-да! Хорошо, что теперь главная актриса спектакля надежно скрыта от заслуженных аплодисментов. За такую гениальную игру некоторые благодарные зрители живьем могут разодрать».
Немного меньшую проблему, по имени Майлина, удалось сразу, до начала разборок отправить поездом в столицу империи. Тител Брайс моментально догадался, что обучение целительницы в университете для взрослых поможет ей избежать крупных неприятностей при встрече с графиней Светозаровой. Как ни странно, сама графиня, после признаний мужа о методах лечения и своей сдержанности в самый ответственный момент, осталась сравнительно спокойна. Еще и похвалила с непонятным подтекстом:
— Хороший мальчик! Удержался на грани благодаря своему подсознанию. В следующий раз к нему обязательно прислушивайся. Хотя… Я постараюсь, чтобы следующих подобных случаев у тебя не было больше никогда.
Ну и как следствие — по этой причине с отметкой «Личный контроль», — она никак не желала отпускать Дмитрия в мир Огненной Патоки одного. Вот тут уже графу пришлось впервые в их совместной жизни применить власть. Хотя и причина для отказа благоверной в ее участии была ясной и существенной. Баюнг Шу’эс Лав уже достаточно припомнил из своей биографии, чтобы безапелляционно утверждать: главным оружием Крафы является его магическое умение атаковать противника на расстоянии с помощью ментального удара. Любой Торговец, не говоря уже о простом человеке, попадая под влияние предателя, лишался собственной воли и делал все, что ему приказывалось. Вплоть до того, что сам себе перерезал горло или убивал собственных детей. Против этой напасти не помогали никакие технические средства, магическая защита или количественная оборона. Только и считалось, что узурпатора можно успеть уничтожить в пределах прямой видимости, на максимально возможном расстоянии. Ну а про умения Светозарова сопротивляться гипнозу даже Тител Брайс всегда говорил с восторгом и придыханием.
Так что если сражаться кому с разрушителем мира Торговцев, так это только Дмитрию, не подключая к этому ни соратников, ни друзей, ни даже любимую и любящую супругу. Не хватало ему только удара в спину в самый ответственный момент. Их слабость и обуславливала решение отправляться в мир Огненной Патоки одному.
Когда объяснения и призывы к здравому смыслу в споре с супругой не помогли, он сказал:
— Прения закончены! Я отправлюсь в любом случае!
— Даже если это послужит поводом для нашей ссоры и расставания? — встала в позу Александра.
— Без сомнения! — тяжело вздохнул Дмитрий и тут же объяснил свою позицию: — Мне лучше с тобой расстаться, но быть уверенным, что ты жива и невредима, чем сейчас пойти у тебя на поводу, а потом корить себя в иной, многократно более страшной трагедии.
Пришлось графине Светозаровой смириться. Хотя было тяжело смотреть на ее внутреннюю борьбу со своими амбициями и стереотипами.
Торговец после этого отбросил все остальные проблемы и стал готовиться к поиску главного врага всех вселенных. Но именно этот отброшенный ворох, лавина, цунами проблем и заставлял хвататься за голову при их упоминании. Длиннющий список мог тянуться и тянуться до бесконечности, но даже самые главные из этих проблем нельзя было решить с ходу, как в былые годы, играючи. Потому что они скапливались и переплетались в громадные клубки.
Например, следовало спасти, вывести из кокона к солнцу мир Кабаний. Но сделать этого не получилось бы без предварительных допросов и склонению к сотрудничеству Купидона Азарова, бывшего злого узурпатора того мира, главного колдуна и главного дирижера событий. Пленник пока обретался в камне и терпел ужасные муки, по словам разумного кальмара, но такое крутое наказание наверняка в дальнейшем развяжет язык подлому старикашке. Потому что узнать у него следовало очень много: и как забросить Хотриса в замок Свинг Реальностей, и как избавиться от вездесущего фиолетового тумана в Кабаньем, и где хранятся книги, отысканные во время раскопок, и многое, многое другое.
Другой пример: события на Земле. Как бы талантливо выпускники академии ни курировали новое движение, следовало срочно наведаться туда солидной командой соратников и друзей и проконтролировать, сгладить, улучшить ситуацию. Только по краткому отчету Александры становилось понятно: задуманное преобразование менталитета землян не пройдет без сучка и задоринки. Перекосы имеют место и могут дать невиданные осложнения в виде войн, а то и ядерных конфликтов.
Потом следовало потоптаться по королевству Ягонов и Зеленому Перекрестку. Короля Бонзая спасти удалось, причем силами практически того отряда, который собрала и экипировала Флавия Несравненная. Сам Дмитрий Светозаров только ускорил освобождение пленников из гигантской западни, которую неизвестно кто и для чего построил. Вернее, кто — примерно догадались: те самые существа, которые построили вулкан Бормот и окно-портал между двумя мирами в Хохочущем тумане. Да и для чего — предположения появились. За первой западней громоздились иные, более сложные и смертельно опасные, поэтому создалось впечатление, что все там созданное только и предназначалось для каких-то не то испытаний, не то соревнований, не то изуверских развлечений. Так что там предстояло и рыть, и копать, и разбираться… долго, долго. Не считая основного направления: попытки добраться до вотчины Крафы.
Не меньшего личного участия требовала и школа будущих Торговцев. Несмотря на постоянный приток свежих воспоминаний, оказавшийся великим воином своей современности Шу’эс Лав слабо управлялся на преподавательском поприще, и его ученики развивались скорее самостоятельно, чем под верным наставничеством и правильным опекунством. Там следовало вдумчиво разработать методики, составить планы и показывать новые отработки на личных перемещениях. А баюнгу как раз последнее действо до сих пор графом запрещалось. Так что никто Светозарова там заменить не мог даже по умолчанию.
Очень обижался работающий нынче в поте лица на выемке сокровищ друг Прусвет. Разумный кальмар просил уже давно Торговца наведаться в родной мир «пронзающих камни», в мир Шелестящего Песка, да помочь с выживанием вымирающему виду разумных. А тут даже не нашлось времени проведать его в сокровищнице, а уж тем более мотнуться с ним за десятком иных разумных кальмаров, которые бы помогли достать сокровища за несколько дней вместо предстоящего целого месяца. Совесть скребла по душе постоянным раскаянием.
Также совесть жгла по всем иным невыполненным обещаниям: запустить развитие герцогства Томной Печали в мире Лейшанов. Наведаться в Лудеранский лес к баронам-землянам, которые грозились не делать свадьбы без его присутствия. Помочь разобраться с наследием, вещами Шу’эс Лава. Выручить из тюрьмы в мире Ситулгайна соседа, друга, академика Курстюнгрьюма и попутно отомстить неким силам, придумавшим карту польеди, регистрирующую любые передвижения при телепортации. Проверить вместе с баюнгом его воспоминание о сумасшедшем отшельнике, который якобы тоже видел разноцветные створы между мирами и бывал на Опорной Станции межмирского пространства. Ну и его личного присутствия обязательно ждали на последнем этапе оживления второй магической сущности, которая сейчас взрастала во второй колыбели с волшебной суспензией.
Это те дела, что покрупней. О мелких и бытовых проблемах и вспоминать не хотелось. Но это не значило, что они решатся сами по себе, без участия или непосредственного вмешательства Торговца.

Но все это осталось где-то там, в далеком прошлом или в неизвестном пока будущем. Сейчас Дмитрий Петрович Светозаров приближался к горам, посматривая то на свой виртуальный экран на забрале капюшона сюртука, то на цепочку следов по обмелевшим барханам. Но как он ни был насторожен и готов ко всему, только камера наружного наблюдения успела засечь, сфотографировать, а потом и увеличить некое движение на километровой высоте горного хребта. Увы, фото получилось лишь в последней стадии движения неведомой птицы. Она, видимо, покинула место своей дремы на скале и юркнула в одну из многочисленных дырок: наружу торчал только пучок странных, бесцветных перьев.
«Однако! — воскликнул мысленно Торговец. — Здесь не просто живые существа остались, а еще и птицы летают? Или это нечто из породы страусовых? В прошлый подсмотр мне ничего такого на глаза не попалось… Хм! А что, если это Крафа что-то чудит? Может такое быть? Вряд ли. Сидеть на такой жаре, а потом мне показывать пучок торчащих наружу перьев? Делать ему больше нечего! Наверняка где-то у озер ошивается да лягушками закусывает. Хотя потом в те дырки следует заглянуть обязательно. Вернее, послать летающего разведчика».
Он сделал себе пометку и слегка скорректировал свой полет в сторону уже хорошо различимых с высоты полета пещер, которые виднелись у подножия гор. Наверняка враг прошел в одну из них, значит, именно там придется его разыскивать. Ну и конечно же, именно там состоится главный бой между непримиримыми противниками.

Глава третья
НЕУЧТЕННАЯ СИЛА

Ни граф Дин Светозаров Свирепый Шахматный, ни Гегемон, владыка всех миров Крафа не ведали одной пикантной детали: кроме них в недрах горного хребта из уникальных минералов находилась еще одна разумная сущность. А если бы вдруг узнали об этой сущности да поняли ее намерения и образ мышления, вид существования и возможности, то бежали бы без оглядки через пустыню хоть пешком, хоть ползком, хоть без перьев. Но, увы, каждый чувствовал себя сильнее возможного соперника и готовился дать ему достойный бой. И даже краем сознания не догадывался о более сильном, по крайней мере у себя дома, в своей родной среде, противнике.
Существо было большое. На несколько десятков, вернее, даже сотен тонн общей массы. Причем оно могло делиться, видоизменяться и действовать где угодно, какими угодно малыми своими частичками. Вплоть до развоплощения всего себя и преобразования в маленькие, полные живого яда тучки.
Существо было разумное. Вернее, могло бы считаться им в полной мере, не будь оно больно от рождения и не будь у него совсем иного, не подвластного людям мировоззрения. Моральные принципы отсутствовали. Жалости или понимания не было и в помине. Зато имелась звериная хитрость, дальновидный просчет каждого действия. Целесообразность всего существования — выжить любой ценой, создав при этом как можно большие резервы питательной клетчатки и, самое главное, высокомолекулярных органических веществ.
Существо жило очень долго. Если бы люди посчитали по земному летоисчислению, то совсем недавно ему бы исполнилось одиннадцать тысяч лет.
Имелось у него и имя. Причем не одно, а сразу два. Одним его наградили те, кто однажды попытался уничтожить это огромное создание: Подрикарчер. Что в переводе с их языка обозначало «Рвущий внутренности и сознание». Само оно себя называло неожиданно мелодично и чуть ли не ласкательно: Ситиньялло. Точного перевода при этом не имея, но подозревая, что именно так его в детстве называли незафиксированные памятью родители. Философия Подрикарчера Ситиньялло о своем происхождении не являлась постоянной и частенько видоизменялась под воздействием внешних факторов и различных раздражителей. Но вот вера в собственных родителей сохранилась у существа твердая и незыблемая. Его самого смущало, что конкретно их вспомнить не мог, хотя вполне естественно, что мысленно представлял по собственному образу и подобию.
Арсенал памяти у существа, помноженный на тысячелетний опыт, тоже имелся огромный. Что-то он почерпнул у живших здесь когда-то аборигенов, что-то высмотрел и выпытал у тех пришельцев, которые его пытались уничтожить, о чем-то догадался и додумался сам, пользуясь неограниченным временем для медитаций и размышлений. Хотя в конечном итоге Подрикарчера нельзя было назвать умником с философским складом ума. С его невероятными гипотетическими возможностями, он явно походил на существо ущербное, несомненно больное. По врачебной терминологии Ситиньялло, скорее всего, являлся неким врожденным дебилоидом с ярко выраженными отклонениями в психике.
И никто, даже те «санитары космоса», которые его пытались уничтожить, не знал, кто он на самом деле, кто его создал или родил и откуда взялся Подрикарчер в недрах гор. Ну а сам он себя называл Хозяином гигантского массива, его рачительным садовником и несомненным защитником.
А в данный момент Подрикарчер возбудился от предстоящих событий, с нетерпением ждал приближающегося развлечения и однозначного пополнения запасов живительного белка. Вначале он внимательно наблюдал за странным чужаком, который прибыл пешком из выжженной пустыни, отоспался, а потом приступил к поеданию той живности, которую приходилось с таким трудом взращивать и заботиться о ее увеличении. Но сразу уничтожать пришельца Хозяин не стал. Он хорошо помнил ошибки своей молодости, когда его растущая плоть, требовавшая живительной подпитки белком в гигантских количествах, поела всех аборигенов, вернее, те жалкие остатки цивилизации, которые сохранились на перегретой планете. Гораздо позже он осознал, что если аборигенов растить и оберегать, как лягушек, то они начинают быстро размножаться. А их белки, или, иначе говоря, высокомолекулярные органические соединения, стояли на много уровней по качеству выше, чем у земноводных или жалких рачков. То есть не уничтожь он с голоду популяцию аборигенов, придержи вовремя свои юношеские инстинкты, сейчас бы вообще ни в чем горя не знал.
Впоследствии он попытался исправить свою ошибку. И не стал сразу уничтожать агрессивных «санитаров космоса», как они себя называли. Он пленил почти всех, загнал в самую удобную и омываемую водами источников пещеру и попытался дождаться прироста поголовья. Увы! Людишки только изводили лягушек, пачкали воду, топтали с таким трудом выращенный мох, но размножаться никак не желали. Так что, когда прошло два года, Подрикарчер был вынужден прекратить эксперимент и переработать пленников на так желанные для него белки. Правда, за те два года он понял самое главное: для успешного существования питомника необходимы разновидности людей. То есть они должны быть разного пола. А «санитары» оказались все одного.
Еще за эти два года Хозяин сумел освоить язык пленников на начальном уровне и даже слегка изучить их историю и смысл существования. Но это было неинтересно. Гораздо больше привлекали и интриговали попытки чужаков обхитрить, уговорить своего тюремщика выпустить их на свободу. Что они только не придумывали! Как только не пытались своим немалым коллективом измыслить нечто эффективное, что могло бы одурачить дебилоидное, по их мнению, создание. Но они так и не поняли главного: Хозяин прекрасно чувствовал их эмоции. И этого оказалось достаточно. Любая ложь, подспудная хитрость или попытка запутать в логике размышлений приводила лишь к обратному, совершенно противоположному результату. У существа лишь крепло убеждение: чужаки желают только смерти добряку Ситиньялло.
Ну и сам относился к ним соответственно.
А новичка, хоть тот и не имел возле себя самочки, уничтожать не стал по многим причинам. Интересно — раз, самочки могут подойти следом — два. Три — эмоции у этого чужака прямо-таки полыхали невиданными фонтанами. И закономерный вопрос на четвертое: не появились ли на планете новые обитатели? Если это так, то не стоит ли самому поискать этих обитателей? Для Подрикарчера было невозможно пробраться по катакомбам под пустыням к иным горным отрогам, он уже как-то пару раз предпринимал такие попытки в прошлом. Но ведь тогда у него и опыта было меньше! И упорством нынешним не обладал!
Вплоть до того, что имелась мысль просто выйти со странным человеком на контакт и попытаться его перехитрить, выманив нужные знания и сведения.
Хорошо, что не поспешил! Потому что к горам приближался еще один человек. Причем летел — точно так же, как когда-то могли летать «санитары космоса». Их странные устройства с большим количеством неприятно щиплющей энергии уже давно грудой валялись в одном из самых глубоких и глухих провалов, похоже, и этого чужака удастся легко вытряхнуть из его искусственной скорлупки. Ну и забрезжила надежда: а вдруг это самочка?
Странно повел себя чужак, которому Хозяин дал имя Первый, или, классифицируя по перьям, — Птица. Вместо того чтобы броситься навстречу своему соплеменнику или иным способом дать знать о себе, он поспешно спрятался. А потом на максимальной скорости бросился в нижние галереи, которые вели к большим, жарким пещерам возле самой пустыни. Уже там, пользуясь своей внутренней магией, Первый принялся устраивать в разных местах некие концентрированные узлы силы, которые при нарушении контуров могли спровоцировать либо взрывы, либо обвалы с нежелательными разрушениями недр. Вроде бы ничего страшного в глобальном плане, но все равно Подрикарчер насторожился. Как бы ни были мизерны разрушения, в общем масштабе всей системы пещер и переходов они могли нарушить привычную вентиляцию, затруднить миграцию лягушек на новые озера и уменьшить доступ воздуха к бережно взращиваемым грибам и мху.
Да и в частности наблюдатель вообще был поражен такими невиданными прежде у людей способностями. Если раньше гость выделялся только строением лица и тем, что мог видеть в полной темноте, то сейчас его продемонстрированные силы ошарашивали. Получалось, что Птица мог действовать в некотором роде, как сам Хозяин всего этого горного массива. А ведь изначально выглядел не намного лучше, чем дикие аборигены: прятался под перьями, имел примитивное колюще-режущее оружие и без малейших сомнений ел не просто прожаренных на углях лягушек, а в первый день так вообще сырыми. Помнится, когда были определены в питомник «санитары космоса», так они начали есть простой, неприхотливый корм, когда уже истощали и находились в одном шаге от смерти. А данный экземпляр ничем не брезговал, хотя по своим силам стоял на несколько ступенек выше соплеменников, использующих сложные устройства из металла.
Тем временем Первый, пользуясь тем, что уже достаточно изучил несколько анфилад пещер, переходов между ними и несколько уровней тоннелей, довольно грамотно налаживал целую сеть ловушек, а то и сюрпризов в виде смертельной западни. А сам по большой дуге заходил сбоку от предполагаемого маршрута своего соплеменника. То есть получалось, что он не только хочет захватить в плен сходное с ним существо, но имеет еще одно ценное умение: на ментальном уровне просматривать теплокровных существ даже через ощутимую по толщине каменную преграду. Хозяин еще удивился по этому поводу: «Да так эта Птица еще и меня вскоре отыщет и классифицирует!»
Человек с номером в расставленные ловушки не спешил. Видимо, его устройства позволяли фиксировать некие опасности издалека, а то и сразу давали ему полное представление о смертельных сюрпризах на пути. Вначале он тщательно исследовал первые пещеры, потом послал впереди себя маленькие устройства, и те осмотрели для него проходы, ведущие вглубь. Из чего Хозяин сделал два логичных вывода. Этот пришелец очень умный и осторожный, так что ему хорошо подойдет прозвище Умник. Ну и состоявшийся факт, что Умник очень опасался Первого. И прибыл сюда именно со знаниями об этой предстоящей встрече.
Подрикарчер тоже стал действовать сообразно своим видениям ситуации. Так как разрушения ему были не нужны, то он легко распылил созданные Птицей очаги напряжения силы. Теперь они при любом нарушении контура не могли спровоцировать ни взрыва, ни обвала, ни просто силового, заранее направленного удара. Все-таки сразу пленять странных людей Хозяин не спешил. Как и дать им бессмысленно погибнуть. Гораздо интереснее заманить их в глубь недр и понаблюдать, как будет вестись намечаемое противостояние. А уже потом действовать по обстановке.
Умник, или Второй, устроил себе не то малый отдых, не то медитацию. Причем действовал весьма сходно со своим противником и, скорее всего, пытался собственными ментальными силами проверить горное пространство как перед собой, так и в некотором роде за окружающими его стенами. А может, он при этом пользовался помощью своих сложных агрегатов и устройств?
Ну а дальше не стал пользоваться своим умением летать, а отправился по самым широким проходам пешком. Первые ликвидированные на его пути ловушки он заметить не сумел. Хотя и дальше двигался с чрезвычайной осторожностью и неспешно. Дальше, когда добрался до нескольких особо мощных, сила из которых еще не успела развеяться окончательно, забеспокоился и стал отправлять во все проходы своих маленьких механических помощников. То есть он уже осознал и понял: его обнаружили и пытаются уничтожить. Зато наверняка никак не мог понять: почему враг в последний момент передумал?
Но вот насколько занервничал Первый — на это стоило поглядеть. Он буквально заметался в том пространстве, которое уже немного знал, а потом довольно безрассудно бросился туда, где еще ничего им изучено не было. Видимо, или запаниковал, или отчетливо осознал гораздо большую силу соперника. И выбрал единственно верное средство к спасению — бежать! И если принять во внимание масштабность всего массива, то у беглеца имелось неисчислимое количество шансов скрыться, спрятаться и никогда не столкнуться со своим соплеменником даже случайно.
Но тогда станет неинтересно Хозяину! И тот без раздумий начал давать незаметные, деликатные подсказки Умнику, как и где искать своего врага.

Глава четвертая
А КТО ЛОВЕЦ?

Крафа оказался поражен способностями своего, пока еще невидимого в лицо противника. Хотя вначале просто подумал, что не успел пробежать расчетную дугу и не слышит такого желанного скрежета обвалов, не улавливает резкой вибрации от разрывов.
Тогда он просто замер и прислушался. И после получаса такого бесполезного сканирования недр понял, что враг таки движется вперед, но ни одна ловушка, ни одна жесткая западня не срабатывает! И это было хуже всего! Потому что прибывший из пустыни человек теперь уже стопроцентно квалифицировался как более сильный Торговец, маг, технический гений и кто он еще там был на самом деле. Наверняка это именно он сбрасывал тоннами в пустыню крокодилов и прочих тварей из мест сражения тех с людьми. Наверняка это он тоже создал и настроил определенным образом кокон-ловушку на великого Гегемона и пытался не взять в плен, а сразу уничтожить.
Хотя тот факт, что возможного пленника боятся и предпочитают убить сразу, чуток радовал. Раз не хотят переговоров, значит, сильно побаиваются. Иначе ловили бы сразу как бешеную собаку, большими силами и новыми ловушками.
Но радость по такому мизеру в дело не употребишь. Ментальный удар через толщу породы не удастся, а скорее всего, и приблизиться хотя бы на пару километров в пределах прямой видимости тоже не получится. Из чего вытекали только два выхода: либо замаскироваться всеми имеющимися силами и ложиться в засаду, либо убегать куда подальше. Крафа выбрал второй путь. Пока! Потому как, если противник приблизится в погоне и заставит его принимать бой, иного выхода, кроме как сражаться, просто не останется. Но в данный момент лу чше уйти, осмотреться и выждать. А уж дальше обстоятельства, удача и умения все расставят на свои места.
Вначале Крафа около четверти часа бегом двигался в спонтанно выбранном направлении с максимальной скоростью. Только тщательно стараясь, чтобы не оставлять за собой ни малейшего следа, да попутно устанавливая обманные структуры, если вдруг у незнакомца окажутся устройства, различающие запах или высокоточные уловители различия влажности. Затем пять минут прислушивался к окружающему пространству и чуть не заорал во всю силу своих легких: чужак чуточку отстал, но выдерживал верный курс преследования. Ему везло! Не иначе!
После этого очередная гонка, по большой дуге уходящая в сторону от прежнего пути. И вновь проклятый враг почти не отстал! Теперь уже Гегемон струхнул нешуточно, такого верного и четкого преследования он себе и представить не мог.
Пришлось напрячься при заметании и запутывании следов. Очередной час привел беглеца в такие немыслимые и незнакомые глубины, что он практически потерял какую-либо ориентировку. Он уже давно сбросил свои лишние, не слишком отдающие чистотой одежды в одно приметное и никак не находимое место, а сверток с перьями оставил еще на километровой высоте возле наблюдательного места. Тело прикрывали лишь самые легкие, но не менее прочные кожи, да ступни защищало некое подобие мокасин. С собой у лишенца оставалось лишь два отменных кинжала, полукруглый ятаган и два дротика, да и те он нес в единой связке, чтобы нечаянно не оставить на своем пути свежую царапину на камне. Переплывал новые озера, кувыркался в струях вод подземных рек, добрался до здешнего «рая» в виде массивных водохранилищ и тучных стад лягушек невероятного размера, но все бежал и бежал.
Конечно, сил ему хватило бы и на несколько суток подобного бега, но, меняя очень часто направление своего отхода, он все-таки умудрился попасть в некий тупик. Хотя изначально там ни о каком пресечении дороги человек в здравом рассудке и подумать не мог. Довольно широкая и бурная река несла свои воды по широкому и просторному тоннелю. Последние пять минут бега вдоль русла не позволили заметить хоть какого-то стоящего ответвления, а потом как-то резко мощность потока пошла на убыль, а последние ручейки просочились между камней в неведомые провалы уже в гигантской округлой пещере. Мало того, в дальней стене пещеры виднелось два внушительных отверстия в полтора человеческих роста, которые выглядели чуть ли не рукотворными и при поспешном сканировании показали два пути вроде как на нижние уровни. Отстояли они друг от друга метров на двадцать. Что еще бросалось в глаза, так это преогромнейшие колонии ракушек-улиток на стенах и сводах этого места. Ну и каждая лужица была переполнена не водой, а лягушками. Словно им тут было медом намазано или какой-то идиот устроил здесь зооферму.
Гегемон промчался в один из проходов, более узкий, но уже через сотню метров наткнулся на аккуратную пещерку с протекающим через нее ручейком, в которой, похоже, в древности обитали местные аборигены. Полный тупик, в котором никто не обитал, кроме улиток! С еще большей скоростью — бег обратно, и вот уже беглец несется по второму, более солидному тоннелю, который закручивается крутой дугой и… И тоже заводит в тупик без единого намека на выход. Но здесь хоть пещера большая и солидная, с обширным, глубоким озером, мириадами чуть фосфоресцирующих ракушек-улиток и тучным стадом лягушек. Даже не столько пещера, как небольшая анфилада пещер, и, казалось бы, выход обязательно отыщется, но бег по периметру ничего, кроме жуткого разочарования, не принес.
Еле сдерживая себя от неуместного рева, Крафа развернулся, покинул пещеру и собрался бежать обратно. По идее, враг не мог еще добраться до того разветвления, от которого имелись иные проходы. И тут его настиг вначале скрип, потом грохот, а потом и воздушная отдача подземного провала. Причем не стоило и сомневаться, что по самому мерзкому закону подлости завалило именно единственный, ведущий сюда тоннель.
Хочешь не хочешь, но пришлось вернуться к озеру. Потому что густая пыль не давала в любом случае что-либо рассмотреть и приблизиться к завалу. Пока воздух опять очистился до нормальной для магически усиленного взгляда прозрачности, Гегемон не сидел без толку на месте. Все внушительное пространство было повторно ощупано, просмотрено и просканировано. Но ни одной тонкой перемычки, пробив которую можно вырваться в иные пустоты, не отыскалось. Хотя мелких щелей, по которым просачивалась вода и даже проскальзывали противные лягушки, имелось несколько десятков. Понятно, что со временем можно будет пытаться их расширить силой магических взрывов, но сейчас привлекать к себе лишнего внимания шумом и вибрацией не стоило.
— М-да! — перешел на тихое бормотание Гегемон, при подведении итогов своего осмотра. — Как говаривал мой друг молодости: «Бывало и похуже!» Но это у него бывало, почему он и не дожил до этого дня. А вот я в такое… вещество влип впервые. И как элегантно влип! Только непонятно, как этот сукин сын умудряется так выверенно идти за мной по следу? Неужели имеются некие устройства подобного толка при сыске и погоне? Тогда мне в любом случае придется сражаться здесь. Ну и самое главное, каким способом, как он обезвреживает все мои структуры и ловушки? Уму непостижимо! Его уже должно было раз сорок завалить и распластать… Уф! А завалило меня.
Но отчаиваться Крафа не умел вообще. Поэтому поспешил опять в тоннель, чтобы присмотреться и оценить степень происшедшего завала. Да и не факт, что завалило наглухо. Поверху могла остаться порядочная щель, а то и чего пошире.
К сожалению, надеждам найти лазейку из тупика сбыться было не суждено. Тоннель не просто завалило мусором, щебнем или крупными валунами, а словно отрезало от внешнего мира толстенной базальтовой плитой, видимо просевшей своей плоскостью по вертикали. Причем плитой толстенной, не менее восьми метров. Это Гегемон определил во время медитации, улегшись на мягкую горку мелкого песка и подложив под голову связку своего оружия. И уже собирался вставать, чтобы предпринять иные действия, как сканирование ментальным лучом ясно показало: враг за этим обвалом, в той самой гигантской, округлой пещере!
Причем не просто осматривает ее, переходя с места на место, а ведет встречное сканирование, пытаясь определить, что здесь конкретно обвалилось и куда беглец умудрился спрятаться. Долго смотрел, а потом стал приближаться к свежему завалу и оползшей вниз плите. Крафа был в шоке! Он никак не мог поверить в такие возможности своего соперника! К примеру, он никак бы не сумел засечь сидящего в медитации, да еще прикрывшегося магической структурой преломления пространства, человека.
Но факт оставался фактом: неизвестный враг нашел. Подошел вплотную и, задействовав имеющиеся у него устройства и оружие, стал разбирать завал, а местами просто крушить базальтовую плиту направленной серией низкочастотных взрывов. Чем ввел Гегемона в неописуемый шок и некоторое пессимистическое уныние. Но чем больше беглец сидел на месте и чем тщательнее прислушивался, тем больше его начинало прорывать на смех: преследователь ошибочно пробивался во второй тоннель! Тот самый, который через какую-то сотню метров приводил в заброшенное жилище древних аборигенов.
Да и в самом деле, гротескней ситуации не придумаешь: с такой точностью почти два часа вести погоню, а в финале потерять направление поиска. Или от кого-то отвернулась удача? А может, помогает вот такое длительное прикрытие структурой преломления?
«Ха! Так я в подобной медитации могу неделями сидеть! — мысленно фыркал Крафа. — В любом случае он меня не заставит делать лишних движений, да и сам ведь не будет вечно сидеть с той стороны завала. Сколько у него времени уйдет на пролом плиты? Судя по ее массивности и моему незнанию имеющихся устройств, у противника от тридцати до шестидесяти часов. Смешной срок! Потом этот сукин сын в любом случае отправится на дальнейшие поиски, а меня, по идее, оставит в покое. Сутки можно отлежаться возле воды, поправляя здоровье полезной диетической лягушатиной, ну а потом… Потом видно будет!»
И в самом деле, пока инициатива никак не находилась в руках владыки множества вселенных. И получалось, что завал пошел во благо именно ему. Так что теперь оставалось только затаиться и воспользоваться подобным благом. А то и подремать, восстанавливая силы после изнурительного забега.
Увы, выспаться как следует не удалось. Преследователь обладал воистину уникальным оружием, а может, плита в том месте оказалась не настолько толстенной. Прошло всего лишь несколько часов по внутренним часам Гегемона, как взрывы и вибрация прекратились, а ментальный, еле прослушиваемый через такую толщу пород силуэт преследователя поспешил в никем не занимаемую пещерку с ручейком. Но так как он удалялся от наблюдателя, то быстро исчез из ареала сканирования совсем.
И вот тут начался новый обвал. Вначале струя песка, сопровождаемая скрипом горных пластов, сыпанула прямо на лежащего Крафу. А пока он вскакивал и отплевывался, вокруг стали обваливаться приличной величины камни. Один из них так метко попал по голове, что, несмотря на поставленный структурный щит, стало трудно соображать. Рычащий от боли повелитель вселенных буквально кувырком покатился в сторону «своей» пещеры. Внутренняя интуиция вопила ему, что, если он не поторопится, станет кормом для живущих здесь рачков и улиток. Успел пробежать метров тридцать, когда сзади настолько солидно ухнуло, что показалось, все горы проваливаются в магму и без того раскаленной планеты. Очередной скрежет подсказал, что то ли предыдущая плита проваливается дальше, то ли новая стремится уложиться по соседству, но приятно от таких подвижек любому живущему существу не покажется.
Выкатившись в пещеру, лишенец сразу бросился к воде. При этом он поглядывал на своды, опасаясь увидеть и там отваливающиеся куски скал. Как ни странно, но в данном монолитном строении природы обошлось без разрушений. Пару мелких камешков да несколько горстей песка в таких случаях вообще не учитываются. Но, уже смывая с себя пыль и вымывая песок из вихрастой прически, узурпатор межмирского пространства припомнил о своем грубейшем просчете: во время поспешного отступления с места медитации он забыл подхватить свою связку с оружием!
«Ну ладно, получил камнем по голове, и мозги соображать перестали, — досадовал он на себя. — Но тело?! Руки?! Они должны были автоматически подхватить самое ценное! Да что же это со мной такое происходит?! Неужели в лягушку стал превращаться? Может, они заразные какие?»
Оставалось только надеяться, что, когда пыль после очередного обвала уляжется, к связке с оружием таки удастся добраться. Даже если ее слегка поломает валунами, то все равно обломки лучше, чем ничего.
Ну а пока оставалось только умыться, привести в порядок свои оставшиеся на телесах одежды да с добрый час дожидаться прояснения воздушного пространства от пыли. Потом прислушался и, делая частые остановки через каждые десять метров, двинулся к выходу. Следовало быть готовым каждую минуту к атаке. Вдруг плита так и продолжила свое движение куда-то в тартарары и теперь проход опять открылся? Имеющему несущее устройство незнакомцу будет раз плюнуть перелететь через любую пропасть и напасть на максимальной скорости.
На самом деле напасть никто не мог по умолчанию. Потому что не только первая плита осталась на прежнем месте, но и вторая, еще более толстая, прорезав тоннель, словно нож колбасу, умостилась рядышком, словно их укладывал и притирал великий зодчий.
Уже не боясь, что его услышат или увидят, Крафа сделал вульгарный жест в сторону наглухо забитого выхода и воскликнул:
— Вот тебе, а не атака! Думаешь, напугал лягушку толстой улиткой? Ха! Мне хоть и страшно, но я не трус! И полез бы ты ко мне честно да с голыми кулаками, я бы тебе живо пятак начистил! А то, понимаешь ли, обвешался лазерами и низкочастотными пушками и ходит тут, словно петух с перьями! Хм, ну да! Свои-то перья я уже не скоро отыщу. А вот оружия жаль. И ты мне, ишак, за него ответишь!
Он еще долго стоял перед равнодушной плитой из сверхпрочного базальта и выплескивал свой гнев в беспредметном приступе ораторства. Уж так ему хотелось выкричаться и просто выговориться. На такой непомерной толщине прощупать иного человека, а тем более его расслышать неспособны и огромные стационарные геодезические устройства, так что опасаться своего обнаружения не стоило. А вот выплеснуть свой гнев, пусть в камень, пусть в налипших на стены улиток, стоило однозначно. В эпопее полуторатысячелетней биографии Гегемона открывалась новая страничка.

Глава пятая
И КОГО ПОЙМАЛИ?

С самого начала погоня пошла вроде как и верно, но с каким-то подспудным чувством неправильности происходящего. Светозаров твердо знал, что впереди пытается от него сбежать враг, это фиксировали все его приборы и подтверждала личная сила Торговца. Об этом свидетельствовали странные остатки магических ловушек и неприятных сюрпризов. Причем складывалось четкое убеждение, что Крафа вначале ловушки устанавливал, а потом сам же и убирал. Словно передумывал в последний момент или таким хитрым действом заманивал преследователя за собой.
Но не это смущало больше всего, все-таки враг — самый сильнейший Торговец во всех мирах и вселенных. От такого можно и надо ждать всего, что угодно. Удивляли некоторые явные подсказки для ловца, которые беглец при всей своей хитрости и всесилии просто не мог бы подстроить. Ведь в какие-то моменты Крафа нуждался в смене направления, короткого осмотра, закладке новой ловушки, да и просто в установлении верной дистанции между ними. Хотя оставалось только поражаться, насколько циничный диктатор и предатель сумел быстро здесь освоиться и изучить такие громадные массивы переходов, лабиринты тропок и анфилады пещер. При своем подсмотре с Аристархом Дмитрий и тысячной доли всего этого рассмотреть не успел, а преодолевший пешком пустыню путник за шесть дней изучил недра, словно собственную квартиру. Может, он отыскал здесь что-то универсальное? Или ему кто-то стал помогать? Вдруг все-таки какие-то аборигены уцелели? Или некие космические конкистадоры сюда наведались и теперь тирану помогают? Ведь он и заставить может кого угодно.
Иначе как можно было трактовать такие детали во время преследования: клубящийся сырой туман в том проходе, куда помчался Крафа? Тогда как в других он даже не вздрагивал? При этом в явных тупиковых ответвлениях тумана не было совсем! И в пещерах тоже!
Или сонмы нерастоптанных ракушек-улиток, устилающих пол тоннелей, в которые беглец даже не сунулся? А в том, где он скрылся, ракушек словно и не бывало никогда!
Пару раз из хода, куда скрылся враг, разбегались, смешно прыгая, лягушки.
Гораздо чаще надо было только прислушаться, чтобы услышать вдалеке некие постукивания, похожие на топот убегающего человека. И это притом, что, судя по многочисленным отпечаткам ног, противник передвигался в некоем подобии мягких мокасин из кожи. Скорее всего, позаимствованных, а потом и сделанных из ценнейших шкур сброшенных в пустыню тварей из мира Мерлан. То есть сам стучать или имитировать свой бег специально у прячущегося человека не получилось бы по причине… малого расстояния! Именно! Стук раздавался гораздо ближе, чем в данный момент находился Крафа. Там в тот момент, как бы по всем показаниям приборов и личного сканирования пространства, вообще никого не могло находиться!
Вот это все вкупе и смущало неимоверно, и настораживало, и навевало чувство неправильности ведущегося преследования.
Ну и концовка всей погони получилась соответствующей плохим предчувствиям. Вначале грохот обвала впереди навел на мысль, что предатель дела Торговцев завалил за собой свод стратегически важного тоннеля. И теперь уже либо уйдет в окончательный отрыв, либо приготовит очередную подлость. Но при ближайшем рассмотрении завала, который и оказался-то всего в четыре метра сплошной породы, выяснилось, что за ним находятся длинный проход, метров в сто, и завершающая глухой тупик пещерка. А за самим завалом затаился, присел и явно прислушивается, а может, и сканирует четко просматриваемый человеческий силуэт.
Вот в этот момент на графа Дина и накатила волна ликования, которую он, доставая и подготавливая к атаке низкочастотный разрушитель, выплеснул из себя в серии восклицаний:
— Ага! Попался, пиявка! Попил кровушки?! Все! Пришла и к тебе смертушка!
Словно услышав его слова и поняв, что сейчас его плоть будут размазывать узконаправленным лучом разрушителя, силуэт врага умчался в тупиковую пещерку и там улегся в какую-то выемку.
— Ха! Никак спрятаться решил? Не хочешь сразу загибаться? Ничего, я не ленивый, пройдусь к тебе в гости! Жди, гаденыш!
Данное оружие на максимальной тяге прекрасно и базальтовую плиту могло разрушать до состояния крупнозернистого песка. Так что серии взрывов вскоре сокрушили преграду, залпы вакуумного огнемета пробили просеку в горах песка и погнали внутрь тоннеля громадную пыльную тучу. Прекрасно чувствующий себя в своем сюртуке-скафандре, Светозаров с разрушителем наперевес и с самыми жесткими убийственными структурами на изготовку бросился следом за этой пыльной тучей. С его приборами и личным сканером он мог в этой туче и иголку, и червяка отыскать. А при желании и с одинаковым успехом структурой преломления прощупать человека и подавно.
Каково же было его потрясение, когда в пещерке он ничего, кроме ручейка, ракушек-улиток да нескольких сотен лягушек величиной с голову, не обнаружил! Словно сомневаясь в собственном зрении и не доверяя приборам, он встал на колени перед ямкой с водой, которую когда-то наверняка для своих нужд выдолбили аборигены, отложил низкочастотный разрушитель чуть в сторону на плоский камень и собственной рукой ощупал чернильную воду до самого дна. Затем еще заглянул под каждый камень, переворачивая его, и попытался в некоторые щели запустить своих мини-разведчиков. Увы, даже они дальше нескольких метров не протиснулись. То есть противника здесь не было и в помине! Спрятаться ему негде. Но ведь и силуэт человека, который Торговец рассмотрел сквозь завал, однозначно не был иллюзией!
И тут заскрежетало, затряслось в тылах. Граф Дин сломя голову бросился назад, уже подозревая, что все-таки попал в западню коварного Крафы, и проклиная себя за безалаберность. А чуть позже с вырвавшимися проклятиями уставился на своих экранах на невероятно толстую, состоящую из базальтовых плит преграду. Причем тщательное сканирование так и не определило окончательную глубину завала, дальше двадцати метров ни устройства, ни личные силы не вытягивали.
«Что из этого следует? — попытался определиться со своими дальнейшими действиями Дмитрий. — Что меня провели как начинающего стажера! Но не это главное. Неужели Крафа думает, что я отсюда не выберусь? Трудно будет, но с разрушителем нет ничего невозможного, пусть даже двое суток на это уйдет!.. Вот только жаль, что эта пиявка успеет не просто спрятаться, а может догадаться и до створов в пустыне добежать за эти двое суток. У-у-у-у! Как я зол!»
Но даром сотрясать горы своими завываниями смысла не было, и Светозаров поспешил в пещеру за оставленным разрушителем. Каково же было его изумление, если не шок, когда он понял, что незаменимого и крайне нужного оружия в пещерке нет.
Он долго и тупо пялился на плоский камень, заглядывал за него и ощупывал вновь яму с водой, но искомого предмета так и не обнаружил. Тот словно в воздухе растворился. Даже закралось подозрение, что Крафа и здесь умеет перемещаться между мирами и только что просто заскочил в пещерку и похитил нагло разрушитель. Потому что даже протащить его сквозь слишком узкие щели было делом бессмысленным.
«Но если меня обокрал враг, то мне больше надеяться не на что… — Навалилась волна отчаяния. — С такими силами и умениями, как у него, все мои технические устройства и сюртук с ускорителями — пустое место и лишь немного оттянут печальный конец. А мои умения и внутренняя сила только послужат для него развлечением и лишним поводом для издевательств».
Черные мысли настолько заполонили сознание, что в какой-то момент Дмитрий опять чуть не взвыл от злости и бессилия. Но неожиданно ему в голову пришел пример из недавних действий того же Крафы. Каким бы ни был тот моральным уродом, подлым предателем и вселенским преступником, а геройский подвиг все-таки совершил: прошел под тремя солнцами там, где любой человек свалился бы еще в начале пути. Прошел, выжил, восстановился и вот теперь сражается с полной самоотдачей и применением всей своей смекалки и многовекового опыта.
«А я бы так смог? Хм! Стоит только подумать про Александру и всех тех друзей, которые ждут меня, как приходит четкое ощущение: наверное, смог бы! Ну а раз даже на такие подвиги способен, то чего сейчас впадать в уныние? Действовать надо!»
И попавший в западню Торговец приступил к поиску самого оптимального варианта собственного спасения. Ловец оказался в роли зверя, но такого зверя, которого лучше вообще не трогать.

Глава шестая
НЕ БРОСАЙ МЕНЯ ОДНУ

Александра все равно не смирилась со своим неучастием в поимке или уничтожении коварного Крафы. Возражать и спорить она с Дмитрием не смогла, потому что бесповоротно поняла, что в этом вопросе он ей не уступит даже под угрозой полного развода. Да и сама графиня о таком варианте отношений и помыслить боялась. Но, оставшись дома и немного подумав, решила действовать иным манером. И главную роль в предстоящем действе должен был сыграть великан, баюнг Шу’эс Лав. Вернее, его единственного как основополагающую фигуру всего проекта следовало тщательно обработать.
Придя к такому решению, она продумала тактику, планомерность действий и постаралась привлечь к себе внимание той, без сговора с которой ничего не получится изначально. С такой всезнайкой следует быть только в едином союзе. Поэтому и обратилась к вездесущей магической сущности наиболее откровенным и любящим голосом:
— Эрли! Прелесть ты наша! Ты меня слышишь?
Несколько мгновений тишины после этого никак нельзя было классифицировать как задержку с ответом:
— Конечно слышу, мама Саша! — Был уже поздний вечер в этой части мира Зелени, большинство обитателей Свирепой долины спали, так что и ответный вопрос был вполне закономерен: — Тебе не спится?
— Можно и так сказать.
— Хочешь поразвлечься или поработать?
— Да нет, скорее просто пообщаться, поделиться своими страхами и посоветоваться. Я тебя не сильно отвлекаю?
— Что ты! Нисколько, мама! Мне так интересно, когда со мной советуются и делятся переживаниями, — бесхитростно призналась магическая сущность.
Чем живо и воспользовалась бывшая лучшая агент силовой конторы:
— Ну а с кем мне еще и советоваться, как не с тобой? Только знаешь, Эрли, мне как-то это наше обращение между собой кажется устаревшим. У тебя и так столько пап и мам, что мне как-то не по себе. Да и вообще иметь такую умную дочь мне как-то неудобно. А давай лучше мы будем с тобой лучшими подругами?
— И делиться всеми секретами? — загорелась интересом Эрлиона.
— Конечно! Я уже и забыла те времена, когда у меня кто-то был, а будучи на Земле в последний раз, так и не смогла отыскать своих друзей по детдому. Мне их так не хватает.
— Все, договорились! Я к тебе обращаюсь «любимая Шурочка».
— А к тебе… — замялась графиня с подбором нового обращения и тут же получила вариант:
— Очаровашка Эр! — еще больше сократила свое имя невидимая собеседница. — Нравится?
— Превосходно!
После чего обе подруги на полчаса ушли в дебри той чисто женской трепотни, в которой не столько делятся сплетнями или плачутся друг другу, как просто оттачивают свое мастерство правильного определения приоритетов и выбора поведения в отношении мужчин.
О подобном можно было трепаться сутками, но магической сущности подобное нравилось, спать ей нужды не было, и она с удовольствием занималась бы выведыванием и обсуждением секретов хоть всю свою оставшуюся вечную жизнь. Видимо, недаром она сама себя определила после рождения как женскую особь и выбрала женское имя.
Да только хитрая графиня затевала подобное действо не для пустопорожней болтовни и очень скоро, используя наводящие слова, заставила собеседницу саму упомянуть о чрезвычайно опасной миссии Дмитрия Светозарова. Ну и сразу живо откликнулась на эту тему:
— Ты так думаешь? Ну все, я теперь от переживаний точно не засну!..
— Не, ну так переживать не надо.
— Правильно! Надо что-то делать, в этом ты, Эр, права. И кстати, когда я с Димой расставалась, у него было такое расстроенное лицо, что я еле удержалась от рыданий. А когда мы с ним над той пустыней летали, он мне проговорился: «Если за сутки, максимум двое я этого Крафу не изничтожу, то, значит, не справился. Не вздумайте меня искать, это мне уже не поможет». Ох! Порой он такой самонадеянный!
Магическая сущность тоже получила на прощание от графа четкие и строгие указания:
«Никуда не рыпаться! Ни в коем случае никакой самодеятельности! Только сидеть тихо и ждать, пока сработает кокон-ловушка „Проба-2“! Любое иное ваше движение — это ваша гибель и страшные проблемы для остальных миров!»
Сейчас первая и самая близкая подруга говорила в принципе то же самое, но совсем иным тоном и с совсем иными акцентами. От услышанного становилось тоскливо и страшно, ну и очень, очень хотелось увидеть Светозарова веселым, радостным и здоровым. Поэтому неопытная в житейских делах Эрлиона клюнула на приманку и вместе с сочувствием проговорилась на тему помощи:
— Да ничего с ним не случится! В крайнем случае мы ему всегда поможем.
— Как? Меня он не взял, твои силы и знания проигнорировал. Если бы хоть ты могла заглядывать в подпространство!
— Шурочка, ты знаешь, что у меня не получается.
— Как жаль. Хоть бы кто-то краешком глаза за Димой присматривал.
— Так ведь он в горах? — недоумевала невидимая, но вездесущая подруга. — А створы есть только в пустыне.
— Правильно! И как это ты сразу не подсказала?! Ведь можно послать в горы летающего разведчика, который будет хоть что-то выслушивать и выискивать, а потом отправлять на приемный маяк в пустыне. Тот же баюнг мог бы в одном движении забирать информацию с маяка, и мы бы хоть примерно знали, что там творится.
Идея в самом деле показалась вполне реальной и безопасной. И как бы даже не слишком нарушала категорические запреты хозяина замка, создателя академии и владельца всей Свирепой долины. Раз — и заранее запрограммированное устройство полетело к горам. Два — маяк сброшен в укромном месте. Три — информация с этого маяка собрана и разрабатывается. Вдобавок ведь можно не один, а добрый десяток приборов послать в горы, и тогда данные поступят в десятикратном объеме. По большому счету до такой простой подстраховки своих действий и сам Торговец должен был додуматься. А если не додумался, значит, действовал на эмоциях, исходя только из безопасности своих близких и совершенно забывая о собственной. Вдруг, к примеру, сложится такая ситуация, когда посторонняя помощь и всесильному Торговцу Светозарову понадобится? Как случилось при последней катастрофе, когда граф попал в мир Мерлан. Не окажись рядом с местом падения маркиз Зарнар со своим отрядом — разорвали бы Дмитрия злые твари, и никакой бы сюртук не спас.
Именно о подобных ситуациях и твердила Александра, печалясь, что дисциплинированного баюнга трудно будет уговорить на несколько визитов в мир Огненной Патоки.
— Как бы его так уговорить, чтобы не слишком афишировать в кругу наших друзей и соратников? — размышляла графиня. — А то ведь знаешь, как они к этому отнесутся, потребуют сразу своего личного участия в деле, а то и доставки их персонально в пустыню. Я слышала, как Хотрис прямо рвался самовольно туда отправиться, представляешь?
— Если бы только он! — поддакнула Эрлиона. — Тут вон только что две Арчивьелы утверждали, что на твоем месте графа без своего сопровождения ни за что не отпустили бы! Вот же балаболки!..
— Какие именно Арчивьелы? — сразу напряглась самая лучшая подруга, и прорвавшаяся ревность была вовремя замечена.
— Да не обращай внимания на глупых детей. А вот по поводу баюнга — так попробуем убедить его вдвоем. Ты скажешь, что так хотел твой муж сделать, да забыл в спешке, а я поддакну в нужной форме и в нужных местах.
— Хорошо бы. К слову, а где сейчас Шу’эс Лав?
— Как раз расстается с папой Тителом и бригадой исследователей. Последние три часа изучали то наследие, баюнга, что вы забрали в месте его пробуждения, в башне Лудеранского леса.
Тщательный осмотр этого наследия из-за экстренных обстоятельств до сих пор откладывался каждый раз на неопределенные сроки. Но сегодня Верховный целитель выкроил два часа и решил покопаться в сохранившихся устройствах. Тем более что его невероятно интересовал хрустальный саркофаг, в котором усыпленный великан пролежал в летаргическом сне полторы тысячи лет. Сам баюнг тоже нечто припомнил из начальных научных разработок этого саркофага, поэтому и пришла пора для первого осмотра. Причем сегодняшний поздний вечер исследователи провели при изучении разных мелких деталей, предметов быта и сохранившихся вспомогательных устройств. Не говоря уже о попытках выяснить состав многочисленных колб и сосудов, в которых содержались неведомые препараты, ингредиенты и питательные вещества, поддерживавшие тело в физической кондиции такое долгое время.
Как могла судить вездесущая магическая сущность, пока ничего эпохального в грудах наследства не отыскали. Но ведь это лишь первые часы осмотра, завтра решили тоже продолжить с самого утра.
— Вот! Опять они его закрутят в работе, — оживилась графиня, а нам и поговорить будет некогда. — Давай его останавливай и спроси, что лучше: мы к нему в гости нагрянем или он к нам сюда?
Хотя такие понятия, как «к нам» или «к нему», в пределах замка и академии для Эрлионы не существовали, она через некоторое время довольным тоном доложила подруге:
— Идет к нам! Мне и уговаривать его почти не пришлось. Только и намекнула, что касается некоей деликатной просьбы графа Дина.
— Ох! — сделала вид Александра, что страшно распереживалась. — А нас потом Дима не заругает?
— Еще чего! — возмутилась магическая дочь графа. — Он ведь нас любит! А тебя так особенно. Уж я-то знаю.
Тут и баюнг явился, невероятно быстро покрыв расстояние к апартаментам графской четы. Прыгнуть он не осмелился, а вот тесным для него лифтом в последнее время пользовался постоянно.
— Шура, привет! — начал он с порога. — Спать хочу — с ног падаю. Так что давай побыстрее рассказывай.
Вот тут две подруги за него и взялись. Вначале застращали соблюдением тайны, потом подтолкнули к мыслям о простоте любого действия, ну а потом и раскрыли всю суть предстоящей акции в целом. Как ни странно, великан долго уговорам не сопротивлялся. Скорее так, для приличия и отмазки на будущее. Дескать, я очень сильно упирался, но меня эти две настырные персоны все равно уговорили.
И уже деловым тоном стал интересоваться:
— Летающие разведчики есть для того климата?
— Как раз имеются в арсенале у графа для работы в условиях жарких тропиков.
— И какой вес каждого? — то есть выспрашивал Шу’эс Лав уже со знанием дела. Проснувшаяся память воина позволяла ему оперировать как своими знаниями, так и возросшей силой Торговца.
Пятикилограммовые устройства он мог перенести весь десяток за один раз. Маяки для сбора информации весили десятикратно больше, но все равно два обещал расставить в указанных графиней Светозаровой местах. Как и установить некое подобие базы с навесом прямо в пустыне на месте нужного створа. Еще один резервный маяк и тоже с солнечной панелью было решено поставить у гор из мумий крокоспрутов. Туда же решили перебросить на всякий случай и резервный комплект заплечных ускорителей. Причем на последнем особо настаивала именно Эрлиона:
— Вдруг у него основные носители выйдут из строя? Не пешком же ему возвращаться по пустыне. А так, если убедимся в его трудностях, только и забросим ему усилители к горам. Да и вам могут пригодиться.
— А кто забросит? — удивлялся великан. — Мой вес они не потянут.
— Любой взрослый человек, — тут же расплывчато добавила графиня. — И еще: может, продумаем определенный вариант с доставкой продуктов питания? Вернее, подготовим такой вариант?
Союзники согласились, а потом стали подсчитывать, сколько времени займет определенная настройка летающих разведывательных устройств. Привлекать к этому делу иных математических гениев или операторов они не собирались. А так как баюнгу следовало выспаться, то Александра обещала работать вместе с магической сущностью хоть до утра. Так что подруги посчитали: за ночь справятся. До обеда уже сама Эрлиона проверит и откалибрует маяки, и можно отправлять посылки по адресу.
Правда, все-таки решили, что разведчиков попытаются забросить с самого утра. Хотя бы первую пятерку.
— Пусть ищут да высматривают, — убеждала графиня.—
Вдруг потом каждый час на счету окажется?
Если Шу’эс Лав и сомневался в своих завтрашних действиях, то внешне это никак не показывал:
— Ладно, одной ходкой больше, одной меньше, большой роли это не играет. Только и опасений, чтобы «Проба-два» меня по поясу опознал и в пространстве не размазал.
Опасения его были небеспочвенны: любой неопознанный коконом-ловушкой Торговец мог катастрофически пострадать, и это было еще мягко сказано.
— Но ведь Диму опознает, — напомнила о супруге Александра. — Так что иди спокойно отсыпайся и утречком сюда на экипировку.
— А может, я по-быстрому и налегке? — заканючил великан.
Все-таки именно из-за веса сшитого специально для него сюртука, массы амулетов и иных защитных устройств, не говоря уже об оружии, «грузоподъемность» этого громадного путешественника между мирами даже при старте из створа составляла всего лишь около пятидесяти килограммов. Потому и рассчитывали на четыре, а то и все двадцать четыре ходки, если учитывать самоходки с порциями продовольствия с неким автоматическим определителем хозяина.
То есть воин из древности хотел воспользоваться нарушением приказа и не просто прокатиться, а сделать ходки с ветерком. Но в данном вопросе обе подруги оказались более чем единодушны. И после краткого категорического отказа и не менее интенсивного нагоняя отправили баюнга спать. А сами в довольно интересных, интенсивных спорах приступили к настройке высокотехнических устройств. Программы опознания, защиты, а то и атакующих действий следовало предугадать на все случаи жизни.
Вполне естественно, что кроме споров обе подруги и в самом деле делились своими женскими секретами. Вернее, секретами делилась только Александра, потому что они у нее были, ну а магическая сущность больше напирала на изучение эмоциональных отношений между любящими людьми. Видимо, в своем «подростковом» возрасте стала считать себя слишком взрослой и начала всерьез задумываться о своем семейном положении в будущем. Хотя вслух сама же первой над этими думами и смеялась.

Глава седьмая
ПОПОЛНЕНИЕ ВИВАРИЯ

Хозяин горного массива с двойным именем Подрикарчер Ситиньялло результатами своей охоты оказался очень доволен. Все прошло просто замечательно: беглец по имени Первый, или Птица, слишком нервничал и, словно тупой абориген, мчался в задуманном загонщиком направлении. Хотя наверняка думал, что выбор дороги — это его личная прерогатива. Наивный, он даже не догадывался, что воистину перспективные ответвления, попав через которые в лабиринты он бы оторвался от любого преследователя, закрывались Хозяином либо глубокими иллюзиями, либо неслышно подвинутыми валунами. Причем ни разу никто из двух человек глубокие иллюзии не заметил.
Удалось очень хорошо и преследователя направлять по нужному следу. А то этот Второй хоть и умник, но явно не блистал разумом во время погони. Да и устройства его, видимо, не настолько эффективными оказывались. Тем не менее оба сейчас находились в отдельных пещерах, и за ними Подрикарчер вел самое пристальное и ежесекундное наблюдение. Изучал и анализировал язык, который оказался не то чтобы несложным, но все-таки имеющим некие аналоги в наследственной памяти существа. Присматривался к каждому жесту и пытался просчитать каждую реакцию на определенный внешний раздражитель.
Ну и пленников приходилось беречь для запланированной в скором будущем очной встречи. Правда, при этом они должны будут встречаться на равных, без своих технических устройств и даже искусственной кожи, которой хватало на Умнике. Лучше всего получилось оставить без оружия Птицу. А потом еще на последствиях этой операции почерпнуть огромный запас слов, пусть те и оказались в своем большинстве вульгарного, ругательного и оскорбительного свойства. То есть Первый уже остался в своем отделении вивария с голыми руками. Оставалось только снять с него остатки самодельной одежды, что казалось загонщику вообще пустяшным делом. Для большего интереса он намеревался сделать это обманным путем, скорее всего, даже с толикой издевательства.
Гораздо сложней было подобным образом разоружить и раздеть Второго. Но даже у этого гипертрофированного цивилизацией умника удалось с ходу забрать самое действенное оружие из его арсенала. Он им мог лихо крушить крепчайший базальт, разрушая вибрацией до состояния песка. Остальное оружие и его назначение пока были неясны, и как раз это в первую очередь и следовало, даже очень хотелось выяснить Хозяину.
Но пока он протискивал свои основные телеса к пещерам своего научного вивария, излишне не мудрствуя, решил усыпить пленников на несколько часов. Заодно проверяя силу своего малого ментального воздействия. Большое воздействие начнется, когда тонн двадцать из общего состава плоти окружат место исследований. Как это ни удивило и даже ни обидело Ситиньялло, но люди довольно мощно пытались бороться против сонного гипноза, уснув только после максимально полученной дозы ментального воздействия. Что уже сильно настораживало: подобного морального и духовного сопротивления, даже его сотой доли, не оказывали «санитары космоса», не говоря уже о бессильных аборигенах. Но все-таки и они свалились с ног, Птица — первый, Умник — чуть позже. А значит, дальнейшая забава и эксперименты станут от этого только интереснее.
К большому сожалению Хозяина, Умник не оказался самкой, а значит, возможность разведения высококачественного белка отпадала сразу. Правда, напрашивался вывод: раз сюда мужские особи зачастили, то, может, за ними и женские подтянутся? Если вспоминать перемещения аборигенов, то те так только и делали: вначале более сильный самец разведывал и находил новое место жительства, а потом уже его самка с детенышами перебиралась следом за ним. То есть определенные наработки цивилизации — в действии.
Так и здесь, пусть эти два самца и стараются уничтожить друг друга, но в любом случае вокруг таких сильных особей просто обязаны крутиться самки. У самых сильных аборигенов, например, так вообще большие семейства были, в которых и детенышей плодилось гораздо больше, чем у слабых и одиноких пар соплеменников.
То есть задача априори была поставлена: не дать пленникам уничтожить друг друга, нивелировать их силы до уровня аборигенов, изучить как следует привычки, поведение и реакции, а в идеальном варианте дождаться прибытия в горы их любимых самочек. Если тех прибудет достаточное количество, то останется лишь организовать два противоборствующих за угодья стада и вывести при скрупулезной селекции самые стабильно размножающиеся, быстрорастущие организмы. Задача не из простых, и не на один год, но Подрикарчер Ситиньялло никуда не торопился. Потому что при всем его разнопрофильном, дебилоидном и неуравновешенном сознании прекрасно понимал: он бессмертен.
Когда возле пещер скопилось достаточно много разных частей тела Хозяина, он дал импульс на побудку пленников.
Раньше зашевелился Умник, доказывая тем самым, что его следует как можно быстрее разоружить и лишить искусственных оболочек. Наверняка они частично отразили силу гипнотического внушения. Ну а пока пусть порезвится и покажет, на что способен.
Кажется, проснувшись, Второй даже не осознал, что спать его заставили. Списал дрему на усталость и переживания последних часов. Но зато с новыми силами и упорством бросился на поиски пропавшего оружия. На этот раз он с помощью своих сил и иного оружия разворотил свою пещеру до неприглядного состояния: вывернул все камни, искрошил несколько участков стены, расширил почти все имеющиеся с его стороны щели, дыры и промоины. Несмотря на протекающий по его пещере ручей, вскоре там все было испорчено, разворочено и засыпано толстым слоем пыли. Масса рачков-улиток и боле половины лягушек не успели спрятаться в глубину щелей и погибли. То есть такой вандализм мог привести к тому, что Умник вскоре банально умрет от голода. Чего допускать не следовало, да и Хозяину очень не хотелось.
Попутно велось наблюдение и за вторым проснувшимся пленником. У того оружие для взлома стен отсутствовало, по крайней мере из стали. Но зато он применил все свои внутренние и физические силы, чтобы досконально обследовать все примыкающее к его большой пещере пространство. И в какой-то момент то ли сообразил, то ли ощутил по вибрации, то ли услышал по змеящимся расщелинам, как его соплеменник пытается всеми силами вырваться из ловушки. А может, предположил: тот пробивается именно к нему? Хотя никто из пленников изначально знать не мог, что между выделенными для них пещерами по прямой линии насчитывалось не более шестидесяти метров, и во власти Хозяина было сделать там внушительный проход всего за несколько часов. Но он не спешил, боясь нарушить чистоту эксперимента и желая столкнуть противников при равных возможностях.
Пленник Птица лежал очень долго у стены, прощупывая ее своей силой, но ничего в ответ на действия соплеменника предпринимать не стал. А тем более пробиваться навстречу. Видимо, все-таки не желал сталкиваться со своим более экипированным неприятелем. А может, и в собственных силах сомневался. Зато подался к противоположной стороне пещеры и стал там выискивать самую тонкую перемычку с соседними пустотами. Наверняка заранее прощупывал пути возможного отступления. При этом он весьма бережно и заметно старался не топтать колонии улиток и не травмировать громкими звуками слишком чувствительных лягушек. То есть оказался в чем-то даже умней своего противника.
А потом он решил хорошенько искупаться и постирать свои одежды из крепчайшей кожи.

Глава восьмая
ПТИЦА – НЕ ЧЕЛОВЕК?

В самом деле, по вибрации и дальним отголоскам взрывов Крафа установил: враг определился каким-то образом на месте и теперь пробует прорваться к нему. Правда, как-то не слишком целенаправленно и верно пробует, вибрация то усиливалась, то почти сходила на нет:
«Кажется, это лишь я спокойно вздремнул после беготни, — думал Гегемон, — и теперь лучше соображаю. А этот летун наверняка пришел в бешенство, когда понял, что мой след утерян. Ну так ему и надо! Просканировать меня он все равно не сумеет, а для поиска ему все эти горы надо на песок раздробить. Ха-ха! Я ведь тоже здесь долго отсиживаться не собираюсь. Только бы выбраться на поверхность и бегом к ближайшему створу. Жаль, перья свои противосолнечные могу не успеть отыскать, без них можно и не выжить. А что делать? До створа следует добежать раньше, чем этот бесноватый меня достанет. Так, чем теперь заняться? Пора очистить стену и осмотреть рисунки!»
Еще в самом начале Крафа обратил внимание на кусочек торчащего из-под зарослей тонкого слоя мха рисунка. Все те же многочисленные, странно пересеченные линии, хорошо знакомые по аналогичным находкам в иных пещерах. Только на этот раз очищенные рисунки оказались в парном противодействии, как бы дополняя друг друга или отрицая. А так как свою память Гегемон тренировал веками, то, припоминая предыдущие рисунки, сообразил, что, скорее всего, это не схемы и не карты лабиринтов, а вполне поддающееся расшифровке письмо. И становилось понятным окончательно, что местные аборигены такое письмо нарисовать не могли. Любой Торговец, как и его пассажир, попадая в иной мир, сразу благодаря своим врожденным способностям и законам межмирского перемещения начинал понимать и язык того мира, и письменность, и разговорные нюансы. Следовательно, здесь побывали люди или разумные существа из совсем незнакомого Крафе мира, где он еще ни разу не бывал.
Только как подобное послание расшифровать? И кому они вообще были адресованы? И стоит ли вообще над ними мучиться?
Благодаря дару Гегемон никогда основы криптоанализа и правила дешифровки не изучал, так что считал подобное разгадывание делом бесполезным. Плюнул на него и сейчас, еще немного прощупал своим сканирующим умением узкие промоины, да и отправился устраивать себе банный день. Для этого он облюбовал место, где из крайнего озера вытекал небольшой ручей и терялся между мелких трещин сплошной плиты. Причем место оказалось весьма удобным для стирки собственных вещей, которая была задумана уже давно. Все-таки неприятный запах вносил ощутимый дискомфорт в существование властелина вселенных. Причем даже больший дискомфорт для его утонченного восприятия, чем поедание сырых лягушек.
На куски кожи из незнакомых тварей Гегемон потратил час времени и изрядную толику своих магических сил. Ведь ни мыла, ни специальных средств с освежителями у него под руками не было. Зато эффект превзошел все ожидания: теперь прочнейшие одежды можно было носить на себе и с удовольствием, и с надеждой на дополнительную защиту. А то раньше тело оцарапывалось чаще изнутри, цепляясь за плохо отделенные в спешке жесткие сухожилия, чем снаружи.
С гордостью полюбовавшись на плоды своих усилий, Крафа разложил одежды на покатых валунах и сам полез в более глубокое место искупаться и привести тело в порядок. Напоследок полежал в воде, через ее толщу еще лучше улавливая доносящуюся время от времени вибрацию.
«Ха! Бесноватый никак не успокоится?! А чтоб его еще какой плитой распластало! — злорадствовал купальщик, лежа в воде целиком и выставив на поверхность только один нос. — Ведь по теории случайностей и такое во вселенных иногда случается».
Но когда он вылез из воды и хотел было накинуть на себя мокрые одежды, чтобы быстрее высыхали на теле, понял, что, по той же теории случайностей, прямо тут, под носом, еще и не такие казусы происходят. Потому что от всей одежды ни единой детали, ни единого ремня или пояса, даже таких удобных мокасин из глаз какого-то монстра, от всего не осталось и следа! Нет, мокрые пятна, которые можно характеризовать как след, на валунах остались, но и только!
И когда рассерженный Крафа вслух стал выкрикивать ругательства, которые лишь ему были известны, словарный запас местного Хозяина гор в течение получаса пополнялся безостановочно.
А вот потом Гегемон замолк так же неожиданно, как и начал ругаться чуть раньше. Потому что ему в голову пришла мысль:
«А ведь местный воришка меня и прекрасно видит, прекрасно слышит и наверняка понимает каждое мое слово! И пусть меня опять поджарят в пустыне, но я уверен, что мой взбешенный преследователь не имеет с похитителем моей одежды ничего общего. И что тогда получается? — После негативного всплеска ругательств в голове было спокойно, и она работала продуктивно. — А получается, что есть кто-то еще! Причем ни в коей мере он не лягушка и не улитка. Хм, хотя за внешний вид так категорически ручаться не стоит. Или это „оно“? Нечто в виде жесткого ультрафиолета, сконцентрировавшегося на глубинах от трех светил и обретшего некую разумность? Тьфу ты, так и до абсурда додуматься можно! Ишь чего я надумал: живой ультрафиолет! Напекло мне им голову, напекло. Но все равно тут кто-то есть! Причем невероятно шустрый, страшно скрытный, и вполне возможно, что не менее умный, чем я. Ладно, приму это как данность. Но теперь надо решить, что мне с этим делать. Вступить в контакт? А возможно ли это? И не рано ли? Лучше еще повременить и присмотреться».
В самом деле, логика — великое дело, она еще никогда Крафу раньше не подводила. Но все равно требовалось вначале отыскать материальное подтверждение своим догадкам. А то, не ровен час, окажется, что в данном озере вода — это кислота для тех самых кож! Вот они вначале помокли, помокли, а потом раз — и испарились.
Так что перед лишенцем встала новая задача: найти доказательства своих домыслов. Кстати, одно косвенно уже имелось: те самые линейные рисунки-письмена, найденные на стенах. Не таких ли случайных путешественников, как Крафа, пытались предупредить неизвестные пришельцы об опасности?
Чтобы не было прохладно голому телу, Гегемон отправился к колонии самых упитанных улиток и принялся отстраненно утолять свой проснувшийся голод. Но терзающие душу размышления не прекращал ни на секунду:
«Так украсть, чтобы я не заметил, для этого надо обладать… М-да, не иначе как магией. Идем дальше. Повод для кражи какой? Если оставить меня совершенно беззащитным, то дело сделано. О! Проклятье! — неожиданно всплыло воспоминание о пропавшем под обвалом оружии. — Так у меня при себе вообще ничего, кроме рук и зубов, не осталось? Образно выражаясь. И если учитывать великие магические силы, то неизвестному воришке… хм… тогда, скорее, о нем надо уважительно — похитителю удалось и обвал устроить, и все остальное своими непонятными силами провернуть. Точно! Ведь камень, который попал мне в голову, вроде никак не мог пролететь сквозь личную, выставленную на максимальный режим защиту! А он пролетел! Как же я сразу не обратил внимания?! Потом боль, временная рассеянность… и вязки с оружием как не бывало! У-у-у-у! А я его через все муки Духовки пронес!.. Хорошо, гад, работает, тонко! А если сюда приплести и мои не сработавшие ловушки? Да слишком уж уверенный бег врага по моим путаным следам? Да и сейчас: почему этот бесноватый никак не успокоится? Что, если он тоже попал в ловушку? А-а-а-а!»
Дальше думать не хотелось. Иначе лучше сразу пожалеть, что совсем недавно не умер среди раскаленных барханов.

Глава девятая
УМНИК НАЧИНАЕТ УМНЕТЬ

После нескольких часов бессмысленной траты сил, боеприпасов и нервных тканей Светозаров уселся, постарался успокоиться и, осматривая деяния своих рук, подумать. Ситуация сложилась хуже не придумаешь. Вместо погони за врагом, а затем и его жесткого уничтожения сам ловец, экипированный лучшим во всех мирах оружием, оказался в банальной труднорушимой ловушке. И по всем логическим размышлениям выходит: Крафа оказался и многократно сильней, и несравнимо хитрей. То есть, если смотреть правде в лицо, нынешний соперник оказался не по зубам. Еще и сам засадил зарвавшегося, самонадеянного юнца в каменный мешок.
Представить себе, что в этом каменном мешке жизнь так и завершится, Дмитрий не мог. Да и старался гнать от себя подобные мысли. С имеющейся у него силой, а тем более полными под завязку энергией кристаллами-накопителями он в любом случае устроит тут Армагеддон и таки пробьет отверстие хоть до самой пустыни. Решение этой проблемы лишь вопрос времени. Но вдруг замкнутое пространство — это еще не все напасти, свалившиеся на его голову? Ведь украл же кто-то низкочастотный разрушитель? Завалиться в щель или испариться тот никак не мог. Только воровство! Причем такое по силам лишь двум существам: Торговцам и разумным кальмарам. Прусвета здесь нет, иных «пронзающих камни» — тем более.
«Или есть? Если здесь поселился один, а то и парочка, тогда все становится на свои места. И скорее всего, Крафа успел их увидеть и вступить в сговор. Вернее, не в сговор, а просто после ментального воздействия „пронзающие камни“ стали бессловесными марионетками в его руках. Вот так-то! Чего я больше всего опасался, то и случилось: коварный, подлый враг использует в своих интересах моего любого потенциального союзника! — Горечь от таких выводов затопила сознание полностью. Какое-то время Дмитрий просто сидел как истукан и бездумно пялился в стену. Потом нахлынули другие запоздалые раскаяния в своей недальновидности: — Наверное, Тител был прав, следовало просто тупо сидеть в мире Зелени и ждать, пока Крафа сам в гости не пожалует. Хотя в данный момент я начинаю сомневаться, что с ним и кокон „Проба-2“ справится. Все-таки мы явно недооценили силы этого морального урода. У него в багаже знаний такое, что нам и не снилось, да плюс опыт интриг, предательств, убийств и обманов сроком в полторы тысячи лет. И получается, что я против него — словно букашка под ногой у великана».
Пораженческие мысли выбивали почву из-под ног, лишали всякого желания продолжать борьбу и довели до такого пессимизма, что впервые в голову Торговца закрались крамольные мысли о бесполезности собственного бытия. Захотелось от всего окружающего абстрагироваться полностью, расслабленно улечься в удобном месте, а перед тем просто раздеться и окунуться в прохладную воду.
Именно неожиданное желание «раздеться» насторожило Светозарова больше всего. Он явственно понимал, что совершить подобное абсурдное действо он не додумался бы и в страшном сне. Его сюртук, самодостаточная, независимая, с комплексной очисткой всего тела система, давал возможность быть все время и чистым, и свежим, и с должной температурой тела. Не говоря уже про защиту от иных повреждений любого толка. Снять с себя это уникальное средство защиты в подобной пещере — это смерти подобно!
А значит, что-то случилось? Ответ только один: Крафа уже пытается добраться ментальным лучом до сознания пленника и теперь вновь желает заставить его совершать самые опрометчивые глупости! Допускать такое нельзя! Другой вопрос, что сопротивление в итоге может оказаться бесполезным: воля все равно будет сломлена, и тело с издевательствами растерзано, да только бездействовать, отдавать свою свободу и жизнь вот так сразу, без боя, Дмитрий не собирался.
Вскочил резко на ноги, окружил свое сознание повышенной защитой и сразу почувствовал себя значительно бодрей и уверенней. Скорее всего, именно печаль и уныние позволили врагу безнаказанно, подспудно воспользоваться своими силами.
«Во какая пиявка кровожадная! — опять входил в бешенство Торговец, проклиная престарелого коллегу-предателя. — Подлый кровопийца и мерзкий ублюдок! Власти надо мной захотел? А фигушки тебе, а не власть! Все равно отсюда вырвусь, а если почувствую потерю управления собственным телом, такой бум устрою, что от планеты только рой метеоритов останется. Сам помру, но и тебе, гадина, не жить!»
И чтобы не откладывать дело в долгий ящик, быстро и легко соорудил этакую бомбу определенного действия. Ведь у него в наличии имелось сразу пять кристаллов-накопителей огромной энергии. Освободить эту энергию единовременно да с определенной направленностью — и от всего горного массива останется только большая воронка глубиной до живой магмы планеты. В этом взрыве даже Крафа не уцелеет. И бомба сооружается проще простого: определенная структура вокруг тела, которая срабатывает после прекращения определенного сигнала из мозга. А сигнал подается все время, пока сознание контролирует себя и остальное тело. Жалко, конечно, погибать в таком молодом возрасте, но теперь уже ничего не исправишь.
Спать себе Дмитрий тоже строго-настрого запретил. И так поражался, чего это он вздремнуть недавно решил. Теперь у него до момента освобождения осталась одна цель: пробить себе тоннель из этой ловушки. Ну и вторая, постоянная: контролировать все свои действия и поступки. Хотя созданная бомба сама должна поставить окончательную точку контроля, но очень хотелось уловить этот момент и перед смертью вспомнить лицо любимой.
Но прежде чем начать пробивать путь к свободе, следовало еще как-то определить, где этот путь короче и легче. Изначально казалось, что лучше всего расчистить прежний тоннель, но он оказался завален чуть ли не на сорокаметровую глубину. Вдруг все-таки за стенами этой пещеры есть пустоты на более близком расстоянии? Правда, могло оказаться, что следующая пещера окажется тупиком, который предвидеть нельзя, но тщательно осмотреть все равно не помешает.
Первым делом еще раз осмотрел стены, потревоженные, потрескавшиеся от прежних попыток все крошить. И на одной из них, расчистив от пыли и висячего мха, обнаружил рисунок. И попутно, для лучшего его рассмотрения даже создал Проясну средней силы. Что подобного стиля рисунки отыскал и Крафа, да еще и много, Светозаров знать не мог, как и его враг не мог знать о когда-то разысканном при подсмотре вместе с Аристархом прекрасно сохранившемся алтаре живших здесь когда-то аборигенов. Поэтому сразу закипел нешуточным интересом. Если письменность и знаки пещерных людей были убогими и простыми, то здесь Дмитрий сразу отличил стиль иной, высокотехнической цивилизации. Как понял и то, что в данном письме те самые представители хотели нечто донести до своих потомков или последователей. К сожалению, подобного языка граф Дин не знал и однозначно в том неизвестном мире никогда не был. Но в отличие от своего врага умел феноменально расшифровывать древние надписи, обладал обширными знаниями криптоанализа, потому что в ранней молодости весьма усиленно готовил себя к профессии лингвиста и дешифровщика текстов древности.
Понятное дело, что вот так сразу взять и прочитать с ходу письмо или технический документ даже ему было не под силу. Для предварительной расшифровки, сравнительного анализа требовалось как минимум с десяток внешне подобных, но разных по сути сообщений. Но некий почин был создан, база данных начала заполняться, некая часть сознания усиленно заработала в нужном направлении.
Да и сам факт посещения этих гор некими представителями иной, явной более развитой цивилизации мог заинтриговать человека с пытливым умом и научным складом характера. Кто они такие? Откуда? Что здесь искали? Или потерпели крушение? Спаслись ли? Где теперь? Остались ли после них в недрах какие-либо устройства, приборы или оружие?
Ну и как следствие, очевидный вопрос: не успел ли Крафа отыскать это оружие или устройства и теперь на полную мощь не использует ли против своего противника? В такую случайность трудно было поверить, но если враг обладает такими невероятными силами, волей духа, умениями и невероятным опытом, то, может, ему что раз плюнуть — просмотреть все эти горы насквозь и сотворить с ними что угодно?
Вопросов много, но все они начинают толкать больше к пессимизму, чем к продуктивной деятельности, а это не есть гут. Работать надо!
Именно с такой мыслью и был в состоянии кропотливой медитации ощупан весь окружающий пещеру пласт породы и некий намек на короткий путь был найден: уходящая зигзагами вдаль промоина или анфилада узких пещер, которая начиналась всего лишь через двадцать метров довольно рыхлой скалы. Да и трещинами эта скала была пронизана довольно основательно, так что проходка будет сравнительно несложной.
И вновь гул, шум, пыль столбом и вибрация от мелких разрывов. Труд довольно неблагодарный, нудный, выматывающий морально и лишающий магических сил. Но выбирать не приходилось, и через восемь часов двадцатиметровый участок тоннеля был пробит. Конечно, будь при Торговце низкочастотный разрушитель, твердь поддалась бы намного раньше, за три, ну, самое большее за четыре часа. Но все равно Дмитрий был доволен. И глупых, пораженческих мыслей в голове не осталось, и сонливость с апатией пропали окончательно. Да и результат конкретный достигнут.
Найденное пространство и в самом деле оказалось промоиной, в разных ответвлениях которой сочилась вода, взрастали диковинные толстенные мхи в виде пружинящего ковра, но не было даже единственной лягушки или улитки. Это сразу графу Дину Свирепому не понравилось: раз нет живности, значит, она не смогла сюда пробраться, только споры мха просочились с водой. Но с другой стороны, и сейчас впадать в панику не следовало: проходов и разветвлений оказалось предостаточно для почти часового, изнурительного осмотра только собственными глазами и телом. А ползать приходилось по причине узости проходов и обилия мха, затрудняющего движение во всех проблемных местах. Да и ускорители за спиной мешали невероятно, но, помня о подлой краже разрушителя, ничего больше с себя снимать Светозаров не собирался. Слишком опасался рецидива.
Во все остальные лазейки, недоступные для прохода тела, посылались маленькие, весом всего в четыреста граммов, летающие разведчики. Настроенные на самоликвидацию в случае попытки их поймать в капкан, они по задумке еще и мощным оружием считались, достаточно было с помощью дистанционного управления направить такого разведчика прямо во врага. Их имелось в комплекте три штуки и со своими обязанностями они справлялись великолепно. Так что общими силами техники, разума и медитации картина окружающего пространства была определена достаточно подробно. Отыскалась и дальнейшая удобная дорога: все в том же направлении, через три с половиной метра породы имелось иное пустое пространство в виде извилистого узкого хода, но выходящее на полку разлома, тянущегося и вверх и вниз. А уж из такой гигантской полости внутри гор обязательно найдется выход в лабиринт, сообщающийся с поверхностью.
Первая беда грянула, когда не вернулось из бокового прохода, проверяемого на всякий случай, летающее устройство. Причем ни грохота обвала, ни вспышки энергии, которая произошла бы во время самоуничтожения разведчика, не последовало. Что являлось более чем странным. Опять воровство? Но даже при внезапной потере связи с оператором разведчик в любом случае взрывался. Если действовали разумные кальмары, подобные Прусвету, то воришка наверняка лишился если не жизни, то уж щупалец точно. Ну а если действовал иной Торговец или сам Крафа, то они могли совершить подобное лишь непосредственно, прыгать здесь в подпространство и перемещаться в итоге по самим горам не получалось. То есть в конце того прохода могла быть скрытая дверь или нечто подобное.
Но ведь телом туда не протиснуться, поэтому пришлось устраиваться поудобнее и проверять, уйдя в медитацию.
«Ничего! — опять стало разрастаться плохо контролируемое бешенство. — Ничего, кроме мха и слезящихся влагой стен! Значит, все-таки „пронзающий камни“ постарался? Эх! Жаль я не взял Прусвета! Он бы тому воришке… Стоп! Может, и хорошо, что не взял? Крафа мог и его марионеткой сделать, а это во стократ хуже. Ладно, пропало устройство так пропало, надо приступать к проходке нового тоннеля!»
Но возвращение к делу преподнесло новые сюрпризы. Оказывается, пока Дмитрий находился в медитации, у него из поясной сумки исчезли два оставшихся летающих устройства. Причем создалось эдакое твердое убеждение, что они сами, по какой-то ошибочной команде просто взяли да куда-то улетели!
«Это уже похуже банального воровства! — попытался философствовать пленник недр. — Это уже на откровенный грабеж смахивает! Следующий шаг грабителей и предсказать легко: сейчас появятся с ножами и нагло потребуют снять сапоги и все остальное. Ха! Смешно! Да не до смеха. Этак я за каждый кусочек пути чем-то пожертвовать буду должен, а выйдя в пустыню, останусь в чем мать родила. М-да! Был бы в старом замке, подумал бы, что привидения тут водятся или барабашки какие. А так… А что „так“? Если подумать, то я в некоем древнем городе или его околицах, где когда-то проживала большая цивилизация пещерных людей, и чем тогда не дом или не замок? Кстати, если мне верно помнится, то здешние аборигены вымерли как-то быстро и чуть ли не все сразу за короткое время. Может, у них тоже барабашки шалили и продукты воровали?..»
По поводу резкого уменьшения населения у алтаря имелась всего одна строчка: «Нас поедает Врубу. От него нет пощады ни детям, ни старикам, ни взрослым. Он очень голоден».
Кто такой Врубу, можно было гадать долго, но явно не вороватый барабашка или привидение. Скорее всего, дикари пали жертвой какой-либо эпидемии, а их оставшиеся кости за тысячелетия переработали на известняк миллиардные колонии рачков-улиток. Да и сырость с повышенной температурой даже в низинных частях гор была, мягко говоря, чрезмерная. В ней не то что споры любой эпидемии могли завестись, но и банальные глисты вырасти до размеров паровоза.
«Кстати! И такое ведь могло случиться! — Фантазия металась в разных направлениях в поисках приемлемого объяснения. — Глист не глист, а огромному дождевому червяку здесь могло быть явное раздолье. Видел я подобных монстров в мире Водопада, те вроде как оленя за раз проглатывают, могли и здешних страдальцев извести. А потом и сами вымереть. Но даже если не вымерли, на кой ляд им мои устройства или разрушитель? Да еще и похищенные такими разными хитрыми способами? Не верю! И во Врубу не верю, и в барабашек! И даже Крафе подобные трюки не под силу, иначе он бы меня давно на ленточки распустил, и разумным кальмарам тоже. А кто тогда? Может, некая магическая сила планеты балует? Подобная той, что существует в мире Зелени? Ну, тогда у меня остается одно из двух: либо больную фантазию усиленно лечить ударением головы о стенку, либо смириться и покорно ждать продолжения спектакля в любой роли, на которую меня насильно утвердит главный режиссер. Сто раз „ха-ха“! Кстати, моя роль проходчика еще никем не отменена. И пока режиссер не передумал, надо подсуетиться».
Обозначенный кусок породы в три с половиной метра был преодолен за полтора часа ударной, стахановской работы. Затем ползком пришлось по извивающемуся ходу протискиваться сквозь упругие заросли особо толстого мха на полку громадного разлома. Довольно пространственная каверна между стоящими вертикально пластами имела общую высоту до пятидесяти метров, в ширину до сорока и толщину всего лишь чуть больше пяти метров. Зато в ней было просто перемещаться на заплечном ускорителе. Но прежде чем отправиться в полет, граф Дин Свирепый решил слегка оправиться после перемещения на четвереньках, а то и ползком и проверить крепление имеющегося у него оружия. Самое смешное и фантастическое, что все оружие оказалось на местах, а вот все пять (ВСЕ ПЯТЬ!!!) кристаллов-накопителей с энергией бесследно исчезли!
После этого наступил настоящий шок, и нормально соображать Дмитрий стал не скоро. Да и потом мозги еще долго действовали со скрипом. Магическая структура, которая давала команду на самоуничтожение невероятной бомбы, — на месте. Устройство удержания кристаллов и единения их в одну систему — на месте. Наружный карман сюртука, в котором были в отделениях плотно втиснуты накопители, — на месте. Причем не порван. Да и как можно порвать пуленепробиваемую ткань уникального изделия из мира Ситулгайн?
То есть все в наличии, а самого главного — нет!
Сами выпасть они не могли сразу по нескольким причинам: плотность кармана, удержание механическим устройством в единой системе и контролирующая структура на самоуничтожение. То есть даже один кристалл, если его вынуть, спровоцировал бы сигналы опасности и от устройства, и от структуры. Да и кто бы вынимал, если рядом никого не было?! Или был?..
Теперь уже совсем иным взглядом Светозаров посмотрел на толстенный, упругий мох, сквозь который он с таким трудом протискивался. Если уж кто и мог незаметно вытащить накопители, да еще при этом отключив и контур, и устройство, то только некие пальцы, нити, силовые поля, щупальца, или что там еще может вылезти именно из толщи этого мха. Почему бы не предположить, что мох этот крайне заинтересован в аккумуляторах энергии и просто не смог удержаться от кражи. Но тогда сразу возникало следующее предположение: мох разумен? Продолжая логическую цепочку, вспоминалась и строчка у алтаря аборигенов: «Нас поедает Врубу».
Стало страшно.
Очень хотелось вернуться обратно в узкий проход и резать, рвать этот упругий мох, выискивая в нем свои бесценные накопители. Но здравый рассудок заставлял удерживаться на месте и размышлять дальше:
«Разве бывают такие режиссеры? Хм! Сам ведь только недавно вспоминал о мире Зелени. Там, правда, магическое пространство все делало во благо человека и не стало бы уничтожать даже примитивных дикарей, но некоторые аналогии по масштабности и силе провести можно. И что случится, если я вдруг начну сейчас жечь этот мох напалмом? Попробовать, конечно, в любом случае стоит, да и накопители вдруг отыщутся, но что-то интуиция мне шепчет, что поблизости моих кристаллов нет уже давно. И если вся эта система „вода, мох, улитки, лягушки“ едина и как раз является тем самым Врубу, то моя потеря уже либо покоится на дне какого-нибудь ущелья, либо подрагивает в желудке у самой умной, исполнительной по местным придворным нормам квакуши. И между прочим, местные попрыгуньи совсем не квакают. Почему? Фу ты, что за ерунда в голову лезет?! Тут жить осталось, может быть, совсем ничего, а голова кваканьем забита».
И тем не менее, несмотря на такую страшную и невероятную потерю, в душе у Светозарова затеплились странное облегчение и умиротворение. Вначале испугавшись по поводу таких неуместных чувств, он чуть позже понял их подноготную: что, кто угодно — но лишь бы не Крафа! Пусть какие угодно силы планеты, пусть какие угодно монстры, пусть даже разумный мох или разумные камень с водой — лишь бы не подлый предатель, лишь бы не кровавый узурпатор и поработитель массы несчастных миров. Лишь бы не главный враг всего живого и справедливого!
После такого осознания даже вздох получился шумный и облегченный.
«В самом деле, если дела обстоят таким образом и мне суждено погибнуть от щупалец или лап чего-то неведомого, то все равно лучше, чем моим телом, мыслями и оружием завладеет Крафа. С этой пиявки сталось бы и мои миры отыскать, и кокон-ловушку у Зелени обойти, и на моей родине гадостей наделать. А так… фигушки ему! Ха! Мало того, не удивлюсь, если и он сам тут в подобном спектакле какую-то непритязательную роль играет. А может, его вообще уже съели? Как аборигена! Ведь на нем вроде ничего больше, кроме шкур, и не было. Вот потеха-то: пройти такую пустыню и быть пущенным на корм лягушкам! — Некоторое время граф нервно хохотал во весь голос, представляя себе подобный итог злого гения, который, впрочем, заслуживал более жесткого возмездия за свои преступления. — Уф!»
И неожиданно захотелось не то подурачиться, не то выразить свою благодарность создавшейся ситуации и пришедшему пониманию. Так что восклицания вслух последовали после затихающего хохота:
— Ну и как тебе мои подарки, Врубу?! Понравились? Пользуйся на здоровье! Будь здоров и расти большой вечно! А у тебя тут ничего, весело! Да и не холодно! Еще, может, подсказал бы, чем занимается мой коллега и соплеменник. А? Тот, который сюда в шкурах недавно из пустыни явился? Если его уже съели, то не мог бы ты мне представить его косточки, а потом и путь самый кратчайший на поверхность указать? Был бы премного благодарен и тебе в подарок оставил бы все мое оружие и некоторые очень интересные штучки. Эй, Врубу?! Ты меня слышишь? Отзовись!
Разумный мох, или кто там за ним прятался, на призывы к контакту не среагировал. Да и слишком наивно было бы надеяться, даже на какой-то отклик-намек от совсем иного, неизвестно как устроенного не то существа, не то организма, не то целой системы организмов.
— Молчишь? Ну и ладно. Все равно рад был познакомиться и пообщаться! Только большая к тебе просьба: если что-то тебе понадобится, просто скажи мне, и я тебе это подарю от чистого сердца. Так на моей родине принято одаривать каждого нового знакомого, и мне хочется, чтобы ты остался доволен моими подарками. Если что, подходи, ты знаешь, где меня найти. Всегда к твоим услугам! А сейчас извини, буду немного занят, надо обследовать эту вертикальную пустоту.
Как бы там ни было, но подозрения у графа Дина имелись вполне обоснованные: раз неведомые силы легко утащили накопители, то и речевые обращения к ним легко способны и воспринять, и понять. А посему решил и дальше обращаться к окружающим его стенам как можно с большим дружелюбием и непосредственностью. Вдруг это и в самом деле поможет отсюда вырваться? Не иначе как бред сумасшедшего — надеяться на подобное, но не является ли еще большим бредом то, что происходит вокруг? Так что как раз к месту известная поговорка: «В волчьей стае вой по-волчьи». Или иная, не менее известная: «Попал в сумасшедший дом, не примеряй на себя роль санитара. Это не по чину простому Наполеону».
А так как хозяин здесь у себя дома, то гостям следует быть с ним как можно деликатнее, вежливее и обходительнее. Разве что вдруг появится возможность этого хозяина увидеть, понять, найти его слабые места и…
«Не рано ли захотел стать „санитаром“? — осадил себя с ехидством Торговец, запуская ускорители и первым делом поднимаясь для обследования верхней части громадной расщелины. — И так уже части важнейшего багажа нет. Про накопители вообще речи не идет, они на данной планете бесценны, подобного тут не найти. А мне без них уже сманеврировать на всей мощи будет гораздо трудней. Даже возможная проходка породы теперь будет вестись вдвое дольше».
Конечно, косточки злого тирана хотелось увидеть и пощупать, но в данный момент следовало отсюда выбраться. Хотя бы в общие лабиринты, имеющие выход к солнцам. Да и вся эта большая каверна оказалась практически без единого выхода. Нет, внизу она имела какие-то трещинки и промоины, по которым только маленьким лягушкам и шастать, но для решения главной проблемы они никак не подходили.
Пришлось опять устраиваться в разных местах и на разных выступах и в медитации просматривать толщину стен. Два часа ушло на то, чтобы удача наконец-то улыбнулась. На той же самой стене, где у него украли накопители, но гораздо ниже и метрах в двадцати влево Светозаров обнаружил за полутораметровой преградой пещерку, за которой виднелась уходящая дугой анфилада таких же пустот, заполненных увеличивающимися лужами озерков. Дальше просмотреть не удавалось, но что такое два метра породы решительно настроенному шахтеру? Полная ерунда! Так что вскоре пыль и грохот заполнили вертикальную расщелину.
Хуже всего, что мини-взрывы, производимые с помощью магических структур, забирали массу личной силы Торговца, а быстро восполнить ее было просто неоткуда. Оставалось лишь надеяться, что за данной стеной Крафа не притаился в засаде и с ходу не придется с ним вступать в бой. Да и размышления о Врубу, попытки предсказать дальнейшее поведение этого непонятного образования, а также домыслы о его прошлом помогали отвлекаться от грустных мыслей и забывать об опасности.
«Аборигены исчезли очень быстро, даже более продолжительных жалоб не успели написать о своем горе. Растянись процесс их уничтожения на века, они бы такие панегирики, проклятия или восхваления этому Врубу сочинили, места в пещерах бы не хватило. Значит, оно либо такое прожорливое, либо аборигены в его злой сущности ошиблись кардинально. Да и что с дикарей взять: увидели, осознали нечто громадное и сильное и все свои беды свалили на него. Иначе меня, несмотря на все мои технические защиты, немыслимые костюмы и оружие, в любом случае тоже бы прожорливый монстр уничтожил. Какой ему смысл играть со мной в прятки? Но в таком случае он и Крафу не уничтожил, а если разрешил ему в первые дни по пещерам свободно разгуливать, так лишь по причине, что у того ничего, кроме нескольких ножей или меча, при себе и не было. А вот когда появился я, меня сразу заманили в глубины и довольно грамотно изолировали. Вряд ли мой враг вообще находится где-то поблизости. Может, до сих пор разгуливает наверху. И гнался я вовсе не за его силуэтом, а за той эфемерной личиной, которую мне подсунул Врубу. Пример: последний случай перед обвалом. Я ведь четко видел человеческий силуэт, убегающий по проходу и прячущийся в пещерке. А потом он оттуда пропал. Ага! — как и мой разрушитель! И все сразу ясно. Только неясно: почему меня все-таки заманили на такие глубины? Хотят изучить? Пообщаться? Загрузить некими загадками? Или провести на мне некие эксперименты? М-да! Только бы не последнее! Я ведь могу и не пережить».
В конце концов узкий лаз, ведущий к возможной свободе, был пробит. А узкий потому, что приходилось экономить силы и рассчитывать каждое движение. В следующую пещерку Светозаров вползал, толкая перед собой и одновременно цепко удерживая свои заплечные ускорители, иначе бы не протиснулся. А оказавшись в свободном пространстве, быстро закрепил бесценное устройство опять у себя за спиной. Только не хватало остаться без последнего шанса для преодоления пустыни!
Конечно, сил и защиты сюртука хватит, чтобы и пешком дойти, но… лучше о таком и не думать. Никогда не страдая суевериями, граф Дин чуть не сплюнул три раза после таких мыслей, а затем поторопился заняться исследованиями нового пространства.
Анфилада оказалась длинной и страшно запутанной, и без помощи украденных разведчиков пришлось угробить на ее исследование почти пять часов. Благо, что нужное взбадривание слегка уставшему организму добавляли многочисленные амулеты и вделанные в сюртук магические структуры. Хотелось давно уже и поесть, и расслабиться коротким сном, но приходилось настраивать себя на продолжительное и никоим образом не прерываемое движение. Даже медитировал он, стараясь просмотреть толщину стен, теперь стоя или просто опираясь руками и животом на скалу. Так даже лучше получалось пробить ментальным сознанием преграду перед собой.
В общей сложности и здесь пространство оказалось тупиковым, хотя от лягушек, которые с каждым разом казались все более аппетитными, местами было не протолкнуться. Но один дальний, уходящий в сторону и куда-то вверх отнорок в своем тупичке открыл глазам и умениям Торговца сразу два сюрприза. Очередной геометрический рисунок-письмо и тонкую, всего лишь в метр, каменную преграду, за которой находился короткий тоннель, переходящий в большую пещеру с несколькими внушительными озерами.
Причем изначально был замечен рисунок, казавшийся в данном месте немыслимым. Если кто-то его здесь сделал, то как он сюда попал? А если попал, то как потом отсюда выбрался? Может, его разумные кальмары сквозь камни вытащили? Или древний проход уже после посещения завалило очередным обвалом?
— Интересно, куда ты меня завел, о умный и великий Врубу! — уже с явной усталостью ерничал вслух Светозаров. — Так подскажи, будь добр, уж не в таком ли месте находится место старта в прыжке телепортации? И как этой телепортацией воспользоваться?
На эти и иные вопросы он ответа не дождался, хотя внутренне почувствовал недовольство собой: привычка с кем-то вот таким образом общаться и даже препираться становилась вредной и неприятной.
— Ха! Так я вскоре сам себе отвечать начну. Эй, Врубу, ты чего не отзываешься? У меня для тебя есть очень оригинальный подарок. А? Не хочешь? А зря.
Ну а потом, просмотрев стенки вокруг тесного пятачка, несказанно удивился открывшимся ментальному поиску видам:
— Прости меня, Врубу! Самый верный путь ты мне подсказываешь своим неизмеримым гением и величием! Да здравствует твой светоч и пусть сияет он вечно! Ура, ура, ура! А если ты чего-то пожелаешь от меня — только скажи! Я с радостью выполню любую твою просьбу!
Все это он продекламировал в полный голос, а потом снова ушел в медитацию, пытаясь четко определиться, где точно следует пробивать лаз в породе. Потом чуток сместил угол своего осмотра, любуясь на тучное стадо хорошо просматриваемых лягушек, затем еще раз решил заглянуть внутрь большой пещеры… Заглянул и обомлел! И вначале даже как-то не поверил.
Но на перемычке между двух озер ходил человек. Явно мужчина, потому что одежды ничего не маскируют, голый совершенно. Довольно строен, если судить по осанке. И довольно активен, если судить по его действиям. И сооружал он из камней нечто наподобие перемычки. Так порой поступают рачительные хозяева, желающие отделить один рыбный косяк от другого.
«Фермерское хозяйство?! — мысленно поразился Дмитрий. — И кто это там работает? Выжившие аборигены или сам Врубу собственной персоной? Хм! Тогда перед кем это я в последние часы так пафосно распинаюсь?.. Или это такой же пленник, как и я? Раб „лягушрыбсовхоза“? Ха! А то и самого Крафу припахали? Чудеса!..»

Глава десятая
РИСКОВЫЕ ПОМОЩНИКИ

За ночь Александра с помощью Эрлионы запрограммировала десять летательных устройств на поиск, опознавание и должные действия почти на все случаи жизни. Умение главного врага с помощью ментального удара подчинять себе любого человека выдвигало на первое место из свойств универсальных разведчиков именно бездумное, скрупулезное выполнение заложенных в них программ. Такого не обманешь и не заставишь нанести удар в спину, и толк от такого помощника во многих случаях гораздо больше, чем от человека или иного существа, обладающего разумом.
Затем, пользуясь своей вездесущностью в замке, Эрлиона разбудила великана, заставила тщательно экипироваться и провела в апартаменты графской четы так, чтобы баюнг по пути ни с кем не столкнулся. Никому из трех нарушителей приказа не хотелось, чтобы новость о самовольном уходе в межмирское пространство дошла до ушей ректора. Тот ведь сразу поймет, что Шу’эс Лав куда-то «прыгал», только по наличию на нем специального сюртука.
Начальная ходка была самой рискованной по многим причинам. Первая причина: что ее следовало сделать вместе с графиней Светозаровой. Потому что Торговец из древности не знал конкретные ориентиры мира Огненной Патоки, не был он там никогда и обязан был вначале смотаться туда с проводником. А ведь женщина весила пятьдесят девять килограммов без одежды и оружия. С ними, и то по минимуму, уже семьдесят. А значит, двадцать килограммов необходимого вооружения приходилось «снимать с плеч» самого Шу’эс Лава.
Вторая: никто не мог предсказать, что или кто может оказаться на месте прибытия. Вдруг Крафе удалось банально сбежать от графа Дина и форсированным маршем достичь первого створа в пустыне?
Ну и третья: великан совершал свой первый, без контроля наставника, самостоятельный прыжок после перерыва в полторы тысячи лет. Мало ли какие изменения произошли в организме и умениях прославленного воина-Торговца? Вдруг он на таком большом расстоянии промажет мимо цели и его занесет вообще неизвестно куда?
Последнюю опасность постарались хоть немного уменьшить, несколькими предварительными тренировками. Благо, что апартаменты графа были громадными и внутри их имелся створ между мирами. Баюнг раза три сам переместился на пару десятков метров, потом возвращаясь к месту отправки пешком, а потом и несколько раз это сделал с сидящей у него на закорках Александрой. Попутно и проверили, как действует система опознания «свой — чужой» у стоящей совсем рядом ловушки-кокона «Проба-2». При первом прыжке великана здорово обжало, как он сам выразился, но уже со второго раза пояс из специального сплава и с комплексом магических структур давал путешественнику между мирами право комфортного перемещения в близком к миру Зелени пространстве.
Несколько неприятных мгновений пережила и графиня, на себе испытав то жуткое, готовое вот-вот размазать в пыль непомерное магическое давление, которое сосредоточилось в магической мощи созданного лучшими умами кокона-ловушки. Спрыгивая первый раз со спины великана, она даже подобрать сравнений на эту тему не смогла, когда подруга поинтересовалась:
— Ну как? Впечатляет?
— Не то слово! Сравнить себя с букашкой не получится. Скорее что-то такое, как мы видели и поняли, будучи с Димой на Бормоте. В том вулкане два мира между собой соприкасаются и при этом трении страшные звуки рождаются, словно на адских каменоломнях в мучениях работают миллионы рабов.
— Интересно. А что бы я почувствовала, если бы смогла перемещаться между мирами? — казалась заинтригованной Эрлиона.
— Это зависит от того, как ты сможешь перемещаться, — солидно, со знанием дела стал поучать баюнг. — Если отправишься только одной своей магической сущностью, то для тебя эта ловушка будет словно невидимой, как и ты для нее. А вот если отправишься вместе с бассейном, полным суспензии, да с вертушкой, тогда придется туда с десяток таких поясов забросить, как на мне.
— Думаешь? А вдруг я смогу перемещаться только со всем замком? Да еще и с академией в придачу?
— О-о! Детка! Да кто тебе разрешит таскать за собой святыню межмирских целителей?
В тоне Эрлионы послышалось недовольство:
— Мальчик! Я тебе уже говорила, не называй меня деткой!
Но великан нисколько не боялся невидимого ему магического создания и на подобное недовольство или уменьшительное сравнение его с мальчиком только посмеивался:
— Ха-ха! Если я в свои полторы тысячи лет до сих пор мальчик, то как к тебе обращаться, если еще и годика не исполнилось?
Александра постаралась в корне задавить любую отвлекающую от сути дела перепалку. Да они как раз опять в центр створа вернулись:
— Делать вам больше нечего! Делаем второй прыжок! Но теперь сразу попробуй в гардеробную. Только осторожней там поворачивайся потом, а не то все шкафы поломаешь, а мне потом перед Дмитрием отчитываться.
— За развороченные шкафы? — посмеивался Шу’эс Лав, ожидая, пока графиня взберется на стол, а потом ему уже на плечи. — Хуже было бы краснеть за поломанную кровать.
Ха-ха!
На данное время великан себя уже помнил в возрасте тридцати шести лет, чувствовал себя настоящим мужчиной, много шутил на любые темы и в разговорах даже с Александрой все чаще стал употреблять иносказательные намеки на анекдотические ситуации между влюбленными. Из чего можно было сделать самый верный вывод: великан стал задумываться о возможной партнерше для себя. Все-таки секс в его возрасте был делом более чем необходимым и ежедневным. А так как с маленькими женщинами данного мира об этом и думать не стоило, то в очень скором времени следовало ожидать чуть ли не самоволку в мир Ба, где Шу’эс Лав наверняка пожелает отыскать себе стоящую пару. Да и вообще он пока не рассказывал, но вполне возможно, что в свое время он имел любимую женщину, о которой стали возвращаться воспоминания. Да и по любым меркам смотрелся он довольно импозантно, симпатично и авторитетно, таким кавалерам красавицы, как правило, не отказывают.
Ну а на данную шутку бывшая агент ответила в своем стиле:
— И за кровать бы мне краснеть не пришлось. Дмитрий сразу бы догадался, что я на ней кого-то убивала, и только пожурил бы за окровавленные простыни.
— М-да! — уже переместившись в гардеробную, крякнул озадаченно баюнг. — Иметь такую супругу, как ты, может, и хорошо, но… иногда ведь и сам муж может под горячую руку попасть. А? Бывает у него такое?
Про события в мире Мерлан он некоторые подробности не знал. Про ложную супругу, роль которой так блистательно сыграла великая аферистка Тани Хелке, ведал только Тител Брайс да, пожалуй, магическая сущность могла подслушать. Так что Александре ничего не оставалось, как с кислой миной соврать:
— Ведет себя хорошо, поэтому и руки, и ноги на месте. Но мы ушли от темы. Давай уже прыгнем в пустыню.
— Давай! — Они опять вернулись в центр створа, последний раз проверили тот мизер оружия, что у них имелся, и приготовились к прыжку. — Ты только четко представляй именно тот самый створ, который засекал наставник.
— Словно живой перед глазами стоит, — заверила графиня, включая на своем сюртуке режим слипания с сюртуком великана. — Готова!
— И долго не задерживайтесь! — вырвалось беспокойство у Эрлионы. — А не то у меня от переживаний…
Она задумалась, подбирая аналогичное сравнение к словосочетанию «сердце разорвется», да исчезающий из этого мира громадный Торговец лишь хохотнул:
— Не бойся, детка, мы сами домой торопимся.
Перенос состоялся сравнительно удачно. Хотя уже намотавшаяся между мирами Александра и привыкшая к той легкости, с которой ее супруг переносил кого угодно и что угодно, вынуждена была сравнить нынешнее путешествие, как поездку на волах сравнивают с полетом на самолете. То есть их и трясло, и слепило, и оглушало, и мотало из стороны в сторону, и порой отталкивало, словно не пропускало через себя силовое поле. Да и время затрачивалось более чем десятикратное. Дмитрий оказывался в пустыне за три — пять секунд, а великан баюнг потратил на это около минуты.
Но жаловаться и осуждать его за это не приходилось. Главное, что цель была достигнута. Да и вообще, сразу после прибытия на плоскую вершину застывшего бархана путников ослепило три солнца, а в лицо ударила удушливая волна раскаленного воздуха.
— Кошмар! — запричитал Шу’эс Лав, включая на своем сюртуке все системы охлаждения на максимальный режим. — Три звезды в одном месте! Как они вообще эту планету и друг друга на куски не разорвали?
Спрыгнувшая у него со спины Александра сразу направила все приборы обозрения и записи на горы.
— Дмитрий говорит, что до глобальной катастрофы здесь осталось всего каких-то миллион лет.
— Ого! Как мало! Сюда лучше и не заглядывать.
— Ближайшие девятьсот девяносто тысяч лет, — продолжила графиня за великана и неожиданно предложила: — Слушай, а оставь меня пока здесь? А сам мотнись за устройствами…
— Нет! — Шу’эс Лав даже руку протянул, готовый в любой момент схватить женщину за шиворот и включить режим слипания на сюртуках. — Мы так не договаривались! И больше ни слова на эту тему! Да и вообще: показала — молодец. Двигаем обратно!
Светозарова снизу вверх посмотрела на Торговца из седой древности, но поняла, что спорить и в самом деле бесполезно:
— Ладно, поехали.
Но, вернувшись в покои графа в замке Свирепой долины, она не сразу отпустила баюнга во вторую ходку, а с помощью Эрлионы вначале просмотрела на огромном виртуальном экране некоторые увеличенные участки горного массива. И общими усилиями кое-что заметить удалось.
— Вот! Видите в этом месте небольшой столб пыли?
— Похоже, — сомневался великан. — Но может, это не пыль, а дым?
— Там ведь нет ветра совершенно, забыл? Вот столб пыли и стоит так долго или упорно над местом своего выброса.
— Думаешь, от взрыва? — рассуждала Эрлиона.
— Не обязательно. Возможен обвал, а то и землетрясение.
— И ты так спокойно об этом говоришь? — удивился великан. — А если графа…
Александра пожала плечиками:
— Могу ручаться, что с Дмитрием ничего не произошло страшного. Я бы это почувствовала. Да, он чем-то сильно занят и даже рассержен, но непосредственная опасность ему не грозит. Уверена. Но вот одного, а то и двух разведчиков следует послать именно к этому пыльному столбу. Наверняка там имеется определенная взаимосвязь.
— Понял. Тогда я отправляюсь?
В самом деле, чего было великану задерживаться? Но после своего вопроса он получил массу ценных указаний, наущений и советов как от самой графини, так и от «детки». Дошло до того, что Шу’эс Лав даже обиделся в некоторой степени:
— Такое впечатление, что вначале я вышел погулять с мамочкой, а теперь первый раз меня отпускают во двор погулять самого. Может, хватит меня учить?
Он ведь в глубокой древности тоже успел намотаться между мирами столько, что графиня столько не путешествовала. И та это понимала.
— Не сердись. Если со мной что-то случится, меня Дмитрий простит, а вот если с тобой… то сам понимаешь.
— Вот только не надо из меня делать маленького глупого ребенка, — фыркнул великан и презрительно шевельнул своими огромными плечищами. — Не скучайте тут без меня!
Пока он отсутствовал, обе подруги, конечно же, переживали. К тому же Эрлиона, как вездесущая, по всему замку сообщила новость:
— Папа Тител уже проснулся. Пока собрался завтракать, и у него короткое совещание с преподавательским составом академии. Но потом наверняка поспешит в лаборатории и для баюнга работенку отыщет. А то и с наследством пойдут вместе разбираться. Или вздумает проверять, как он преподает нам всем теорию передвижения между мирами.
— Успеем! — распереживалась графиня. — Должны успеть… Ой! Ну что он там так долго?!
Три минуты и в самом деле показались им вечностью. Зато вторая ходка с маяками уже воспринялась более спокойно.
Третья и четвертая — в рабочем порядке. Разве что пятая вдруг неожиданно растянулась до восьми минут.
— Что случилось? — сразу в два голоса раздался вопрос баюнгу, когда он вернулся с таким опозданием.
— Да все в порядке! — уверенным голосом отвечал он. Наверняка хотел и доказать, и показать, что вправе сам распоряжаться своими перемещениями и своими силами. — Решил заглянуть в глубину пустыни, на то место, куда Дмитрий горы крокоспрутов из Лудеранского леса накидал и магических тварей из Мерлана. Ух, какие там дивные экземпляры подсыхают! Ничего в той духовке сгнить не успевает. Хотя со временем и ценнейшая кожа от жары придет в полную негодность. Но вот потом надо будет потребовать у графа, чтобы он парочку экземпляров для здешнего музея подбросил. Вот ребятишки обрадуются.
— Ты на ребятишек не сваливай! — подпустила строгости в свой голос графиня Светозарова. — Сам говоришь, что уговор дороже всего! И меня ведь не захотел в пустыне по этой причине оставить! А тут сверх трех минут сколько прошло? Я тут седой стала.
— Не надо таким тоном паниковать. Уложился в пять минут минимальной «рабочей» задержки. И седину мы тебе закрасим масляной краской. Ха-ха! Кстати! Мне тут в голову пришла ценнейшая мысль: а что, если мы сами смотаемся в тот мир, где сумасшедший Торговец подался в отшельники? Вдруг он жив еще и Верховный целитель ему мозги на место вправит? Вон как он лихо графу память вернул.
— Ты о чем? — стала заводиться Эрлиона. — Понравилось? Почувствовал свободу без наставника?
Александра тоже пошуметь собралась, но Шу’эс Лав ее опередил:
— Что тут такого? Мы с графиней смотаемся, посмотрим на скит отшельника — да и обратно. И только если старикан жив, потом я уже сам за ним мотнусь.
Такой вариант, конечно же, сразу заимел в союзницы склонную к авантюрам в бывшем лучшего агента из конторы по многопрофильным операциям. Она сразу стала покладистой и милой:
— Чуть позже мы все втроем над этим подумаем. Эр, милая, а что, нашего добра молодца ректор еще не хватился?
— Пока нет, но вот на завтраке нашего великана уже заждались. А ведь еще переодеться надо.
— Ой! Мне голодать нельзя, я тогда слабну, — не на шутку испугался баюнг, любящий поесть всегда и много. — Детка, можно я прямо отсюда в свою комнату?
У него там створа не было, так что грохот и молнии по прибытии могли выдать самовольные действия. И для прикрытия требовалось соучастие магической сущности. Понятно, что Эрлиона жеманиться не стала, хотя и проворчала:
— Когда-нибудь ты меня рассердишь своими обращениями так, что пожалеешь. Ладно, прыгай… — Но когда великан исчез и подруги остались одни, набросилась на Александру: — Ну и как ты себе представляешь вашу новую вылазку к отшельнику? А потом вы его приводите к папе Тителу, он спрашивает, откуда взялся старикан, и начинается скандал.
— Эр, прелесть ты моя, ведь мы еще никого не привели, да и не отыскали. Вначале только прыгнем в тот мир и коротко осмотримся на месте. Может, и говорить вообще не о чем. Ну а если сумасшедшего отшельника все-таки найдем, то одно из двух: либо сам Дмитрий заберет того сюда, либо будем смотреть по обстоятельствам.
— А вдруг этот отшельник вообще никого не принимает? — Все-таки магическая сущность уже перечитала половину всей имеющейся в замке литературы и знала, что живущие в одиночестве люди бывают как хорошие, так и плохие. — Вы к нему с приветами и распростертыми объятиями, а он вас…
— Пусть только попробует, — прищурилась графиня. — И разве мы не отыщем, чем заинтересовать даже сумасшедшего? С нами он поговорит обязательно и даже на путешествие согласится. Гораздо сложней уговаривать больных людей лечиться, особенно тех, кто себя считает совершенно здоровым. Но там, я думаю, уже свое слово Дмитрий скажет. Вспомнила про мужа, непроизвольно замолчала и вздохнула. На что подруга сразу же отреагировала:
— Переживаешь? Но ты ведь почувствовала, что с ним все нормально?
— Ну и что? Вдруг я ошиблась? Или мне просто так подсознание подсказало для моего же успокоения?
— Тогда займись делом! Причем немедленно и самым интересным.
— К примеру?
— Вот в данный момент Елена отправляется на конюшню к пегасам и собирается полететь на Вихре в другой конец долины для зарисовки цветистости тамошнего створа между мирами. Если ты поторопишься, то можешь успеть к месту отправки и даже сама покататься немного на пегасе. Ведь Елена тебе обещала подобное удовольствие.
— Вряд ли сейчас получится, — не согласилась Александра. — Пусть сама налетается вначале. Да и я буду занята час, не более. А ведь желательно до самого обеда время полностью заполнить.
— Тогда есть еще нечто интересное, — предложила Эрлиона. — Поработай вместе со мной у купели со второй магической сущностью. Мне надо делать там массу магических замеров, проверить и усовершенствовать состав суспензии и хорошенько обкатать вертушку. Нам будут помогать двое мальчиков, оба уже Арчивьелы. Но один еще не так давно был Маурьи, вырос во время моего рождения и тоже считается моим папой. А вот второго ты наверняка знаешь! Он подсказал, как из ларцов Кюндю выпускать дары мира Зелени.
— Конечно помню! — оживилась графиня. — Он тогда еще больше всех светился из-за тех даров, которые не нашли своих хозяев и вернулись в него. Все хотела спросить: как он после этого и не случилось ли с ним чего-то особенного?
— Пока не случилось, но все ждут, что у тех светящихся ребят, и у него больше всех, обязательно какие-то дополнительные возможности проснутся.
— Все! Иду с тобой работать у второй купели. Только, если мы будем проверять вертушку, не побеспокоит ли это суспензию?
— Наоборот! Подобные бурные всплески и вращение необходимы развивающемуся существу! — Теперь в голосе магической сущности послышались настолько материнские, собственнические интонации, что будущая мать-женщина вздрогнула. — Потому я и провожу вращение до полного слияния и единения аур учеников академии. И при этом получается идеально просмотреть все возможности и скрытые таланты сидящего на вертушке человека. Тебе тоже давно пора пройти комплексное обследование. Заодно посмотрим, как твой плод развивается.
— Чего там на него смотреть?
— Ничего, ничего! Посмотрю, что ты после катания на вертушке скажешь.
Чувствовалось, что Эрлиона в последнее время возомнила себя если не родной матерью второй, готовящейся к рождению магической сущности, то уж точно самой заботливой и грамотной наседкой. По вопросам сотворения, текущего надсмотра, защиты купели равных ей опекунов вряд ли отыщется во всех иных мирах. Если уж она удостаивалась похвалы вслух от самого Верховного целителя империи Рилли, то это говорило само за себя.
Так что графиня Светозарова чуть ли не вприпрыжку побежала в один из огромных и довольно высоких подвальных этажей, где создали все условия для тепличного взращивания нового существа. Потолок здесь был намного выше, потому что предвиделся гораздо более большой столб вскипающей суспензии, бассейн больше и глубже по причине двойного объема живительной среды, ну и сама вертушка здесь уже была модифицирована не только после размышлений ученых, но и после некоторых подсказок самой Эрлионы.
Полетать на пегасе тоже могло показаться жутко интересным, но такое развлечение успеется всегда, а вот участвовать в создании братика или сестрички для магической сущности Александре хотелось намного больше.
Да и чего скрывать: графиня и по поводу своей беременности желала получить самую полную и развернутую картину.

Глава одиннадцатая
НЕЗАДАЧЛИВЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТАТОР

Внимательно присматривающийся к каждому шагу своих пленников Хозяин огромных горных хребтов настолько сосредоточился на этом увлекательном действе, что не сразу заметил на внешней, а потом и во внутренней части ближайших к пустыне пещер неучтенные летающие устройства. Причем устройства довольно большие, обладающие громадной подвижностью, сообразительностью и умением не только избегать опасностей, но и прекрасно защищаться, а то и контратаковать в ответ. Летали они двумя парами и двумя тройками, присматривая друг за другом и подстраховывая с невероятной эффективностью.
Так, например, Подрикарчер решил, не мудрствуя лукаво, уничтожить первый же замеченный прибор хорошо зарекомендовавшим себя средством против подобного рода летающей напасти. Запустил в одно из устройств громадный клок жесткой сети из псевдоплоти — она своими жилами и весом укрощала порой и более крупных стальных помощников, которыми когда-то пользовались «санитары космоса». Силы у такой сети хватало уволочь массивную технику либо в глубину озера, либо вместе с ним рухнуть в глубокую пропасть и там расшибиться об острые камни. Псевдоплоть не погибала, а после разрывов лишь проходила новую трансформацию, используясь Хозяином для иных нужд.
Но на этот раз не получилось. Да, устройство как бы оказалось в плену и даже было сбито вниз, но вот бороться продолжило неожиданно едким газом, который превращал крепчайшую сеть в банальный кисель. Мало того, второе устройство со всей яростью принялось жечь неким подобием лазера инородное вещество на теле своего стального коллеги так безжалостно, что вначале показалось — все сожжет.
Где там! Лучи лазера даже не поцарапали матово отсвечивающие поверхности. Но и это еще оказалось не самым худшим. Слишком умные летающие разведчики сразу научились различать скопления псевдоплоти на любом участке подземных лабиринтов, передали эту информацию друг другу и начали беспощадную войну с мешающими им летать сетями. Причем войну настолько эффективную, что недовольный Подрикарчер вынужден был оттянуть свои силы в глубь горных тоннелей. Терять драгоценный белок ему не хотелось, да и от массивных обвалов и оползней толку при борьбе с неведомо откуда взявшейся техникой будет намного больше. Ну и вскоре начались мелкие содрогания, вибрации и подвижки пластов.
Каково же было удивление Хозяина, его недовольство и раздражение, когда при шести обвалах ни одно из противных устройств уничтожено не было. Все они оказались слишком малы для большой массы камней, слишком подвижны для падающих со сводов сталактитов, слишком сообразительны для попадания в явные ловушки и слишком прочны для попыток сбить их неким подобием стрельбы камнями после толчка их воздухом под большим давлением. Конечно, умей Ситиньялло пользоваться отобранным у «санитаров космоса» оружием, он бы размазал возмутителей спокойствия в течение часа. Но оружие либо гнило на дне глубоких озер, либо давно проржавело в одной почти бездонной пропасти. Ну а похищенный у Второго, Умника, разрушитель оказался невосприимчив к командам иного разумного существа.
Ничего больше не оставалось, как ждать, пока неведомые объекты либо вообще уберутся из гор, либо опустятся на такие глубины и в такие тоннели, где их завалить намертво не составит труда. Но они, словно ведомые хитрым и осторожным разумом, не спешили в узкие проходы, избегали подозрительных пещер и не совались к шумящим ручьям и большим озерам. Они словно принюхивались и приглядывались, ощупывали и пробовали на прочность линии обороны всесильного и бессмертного Хозяина.
Подрикарчеру пришла мысль, что возмутителей спокойствия послали те, кто придет по следам Птицы и Умника. Вдруг это будут как раз те самки, которые так нужны для размножения людского стада? Потому что как раз самки пугливы, недоверчивы, наиболее осторожны и своими повадками очень напоминали данные летающие устройства. Ну и по логике вещей получалось: вначале пришел Первый, за ним Второй, всего лишь краткий период, и появляются эти летающие раздражители, предвестники дальнейшего нашествия Третьих, Четвертых и так далее, в идеале — до бесконечности.
«Если это так, то иных людей можно ждать очень скоро, — размышляло существо, которое смутно вспоминаемые родители якобы нарекли Ситиньялло. — А в таком случае не стоит ли немедленно развести обоих пленников в разные отроги лабиринтов? Пусть лучше сразу обживаются на новых местах и готовятся стать вожаками своих стад. Хотя, с другой стороны, если их свести в очном поединке, да без средств защиты и нападения, то станет известно окончательно, кто сильней, кому отдавать здоровых самок и кого поселять на пространства с более тучными стадами лягушек. А что мне будет интересней? Интересней посмотреть на их поединок. А что для меня важней и полезней? Конечно же, создание огромного стада людей под моим присмотром. В идеале, до того количества, что проживали здесь во времена моей юности. Опять-таки, если самок не будет, то не будет и стад. Следовательно, мне хочется развлечения. Вдобавок надо постараться сделать так, чтобы они не нанесли друг другу ран, несовместимых с жизнью. Тогда я и удовольствие получу от поединка, и отличные шансы останутся для разведения стад в дальнейшем».
Дивная логика дивного существа, о котором никто из людей пока еще толком не догадывался. А тем более не мог услышать его выводов и самой сути размышлений. Обоим пленникам пока приходилось довольствоваться ролью статистов.
Хотя в какой-то момент Умнику могло показаться, что он сам чего-то добился и сам что-то отыскал. Но сейчас он совершенно не догадывался, что Хозяин гор просто позволил ему приблизиться к пещере с Птицей. И Ситиньялло даже понял: человек-преследователь не только опять прочувствовал свою жертву, но и прекрасно понимает сквозь каменную преграду, чем тот занимается. Только вел себя при этом несколько странно: оставшуюся тонкую перемычку крошить не пытался, иных активных действий тоже не принимал, а продолжал вести себя так, словно сам затаился в засаде.
Действия Птицы тоже не поддавались осмыслению. Он ничего не взрывал своей силой и не пытался отыскать выход на поверхность, а методично и целеустремленно стал создавать дамбу между двумя водоемами. Идея изначально абсурдная и ни к чему, кроме траты сил, не ведущая. Так вначале посчитал Подрикарчер. Но, попутно продолжая следить за летательными устройствами на верхних, жарких уровнях пещер, он постепенно и сам увлекся разгадыванием увиденного возле озер действа.
После примерных расчетов получалось, что, построив прочную дамбу в самом узком месте, первый пленник может поднять в верхнем водоеме воду почти на два метра. И это при гарантированном необмелении нижнего озера. Второй водоем огромен, воды получится очень много. Но к чему это может привести?
Во-первых, из других, более нижних пещер, обеспокоенные притоком воды, вверх на ее поиски устремятся миллионы глупых лягушек. Ничего страшного, казалось бы. Но если в момент миграции дамбу разрушить? Ведь примерно по таким же самым методам Хозяин этих гор сам устраивал ловушки, некоторые обвалы и лавины на принадлежащих ему глубинах. А чего добьется Птица в итоге своей работы?
Легко можно представить, как двухметровая волна доходит до края пещеры и всей силой ударяет в скальную породу. Давление, конечно, не такое уж огромное, и тем не менее вода начинает под собственным весом искать для себя выходы, а они, вполне возможно, наглухо забиты отчаянно вцепившимися в шершавый камень лягушками. Вполне естественно, что вода найдет для себя новую дорогу, и, скорее всего, совсем не там, где возжелал бы этого Подрикарчер. И в итоге хитрый и коварный Птица открывает себе путь в иные, незапланированные для этого пространства.
«А там и до побега недалеко! — рассердился после таких выводов хозяин. — О-о-о-о! Вижу, что эти людишки не в пример хитрее и коварнее, чем побывавшие здесь до них „санитары“! Я тут им здоровье пытаюсь сохранить, пищей неограниченной балую, а они свой норов показывают?! Да еще таким окольным, якобы совсем неагрессивным способом. Нет! Пора их сводить в очном поединке, а там видно будет!..»
Словно по заказу, Умник находился в своем медитативном трансе. Все подсматривал за своим соплеменником и наверняка сразу понял его главную задумку. Да оно и понятно: сбежит Первый, как по его стопам сразу же ринется Второй. Тоже хитрец! Но оба просчитались, и даже такие коварные попытки к побегу заранее обречены на провал.
Пользуясь удобным моментом, Хозяин усыпил Умника своей силой и приступил с помощью псевдоплоти и удлиненных отростков силы к его раздеванию и отбору оставшегося при теле оружия. И уже через полчаса вынужден был признать, что задачу такого уровня сложности ему еще решать не доводилось. Пожалуй, одежды «санитаров космоса» тоже обладали такой же прочностью, но вот снимались не в пример легче и быстрее. Тогда как тут Ситиньялло пришлось применить все свои силы, ум и сообразительность, чтобы оставить часа через три Второго совершенно голым.
Все это время Птица трудился не покладая рук. Даже перерывов не делал для насыщения своего организма так необходимой при тяжелой работе пищей. Понятное дело, что и своего соплеменника, который лишался своих последних защитных оболочек, он нащупать своей медитацией не пытался. Проверил один раз пещеру по всему кругу, решил, что тоннелей к нему нет, да и успокоился раньше времени. А враг — вот он! Пусть и голый, но физически здоров и крепок. А уж как проснется да заметит, что лишился всех своих преимуществ…
«Не сомневаюсь, потеха получится преотменная! — с радостным предчувствием размышлял Подрикарчер. — Разозлится и тогда уже точно сидеть в засаде не станет. Пусть просыпается. Хватит спать. О! О, как он зашевелился и забегал! Красота!..»

Глава двенадцатая
НЕИЗБЕЖНОСТЬ

Не всем доводилось такое пережить: наблюдаешь за врагом, размышляешь, как и что с ним будешь делать, взявши в плен, а потом раз! Просыпаешься — а на тебе даже трусов не осталось. Стыдно, унизительно, позорно и мерзко.
Хотя первым делом, поддавшись естественным импульсам, хочется куда-то бежать, звать на помощь, ловить вора, добиваться справедливости и вершить наказание. Вот граф Дин Свирепый Шахматный и заметался в своем тесном отнорке, очень при этом сам себе напоминая посаженного в банку паука. А почему в банку? Да по той простой причине, что обратная дорога, которую он преодолел с таким трудом, оказалась перекрыта плотной и глубокой осыпью. Создавалось впечатление, что там кто-то специально, имея прессовочную машину, забил узкий, извивающийся переход крупным гравием, перемешанным с мелким песком. Человеку только и осталась, что маленькая узкая пещерка величиной в солдатскую койку.
Естественно, что отыскать на таком «огромном» пространстве грабителя и свои личные вещи оказалось делом бесполезным. Ни единой пуговки, ни единого предмета. Можно было бы и дальше перечислять все уворованное, список бы получился огромный, и его переосмысление могло бы скрасить сроки заточения узнику на многие годы. Да что с этого толку? Дмитрий Светозаров вначале лютовал так, что чуть не грыз камни зубами и не царапал их ногтями. А потом постепенно перешел к иным действиям, по той простой причине, что подсознание отреагировало первым: «Опомнись! Приближается еще большая опасность, чем кража сюртука, оружия и моральное глумление!» И то лишь через пару минут удалось успокоиться, задуматься и сообразить: в маленькой пещерке кончается так необходимый для дыхания кислород! Несмотря на несколько узких щелей, никакой подвижки воздушной массы не ощущалось.
То есть недавнего охотника, а в данный момент жалкого пленника некто могущественный поставил перед выбором. Либо умирай без борьбы, либо пробивайся в большую пещеру и там выясняй отношения со своим врагом. Причем прорывайся уже! Сейчас!
Понятное дело, что сомнений оставалось невероятное множество. И самое главное: враг ли там? Вдруг это не Крафа? Вдруг это вообще никоим боком к делам Торговцев не касающийся пленник? Например, тот, кто нарисовал этот дивный рисунок-послание? Или кто-то из его потомков?
То, что успел пронаблюдать Дмитрий во время своей медитации, позволило ему с уверенностью понять: тот человек не лягушек разводит и не рыб, а готовится к побегу. А для этого хочет использовать внушительную силу, силу воды. Потому что иначе бессмысленная дамба даже на развлечение сумасшедшего не тянула. Значит, следовало исходить из того, что в пещере за тонкой стеной находится именно предатель и узурпатор миров. Косвенно подтверждало эти выводы и умение человека видеть в полной темноте, и его недюжинная физическая сила, и невероятная выносливость, ну и те описания внешности, которые давал, вспомнив свою взрослую жизнь, Шу’эс Лав.
Но прежде чем со всей решительностью наброситься на преграду к жизни, борьбе и воздуху, Светозаров еще раз решил просмотреть, чем же занимается его «сосед» по тюрьме. И правильно сделал, потому что в итоге получил определенную толику уверенности. За то время, пока он спал, предположительный Крафа успел поднять дамбу до двух метров, после чего, не устраивая себе перерыва на отдых, поспешил в самый дальний угол своего пещерного комплекса и стал там интенсивно крушить породу малыми взрывами магической силы. То есть он, скорее всего, и не услышит, что у него там творится в дальних тылах.
«Хоть что-то радует в этой моей экспедиции! — сжав зубы и со злостью вгрызаясь в породу, думал Дмитрий. — Если удастся подобраться к этой твари-рабовладельцу неожиданно и размазать его по скалам одним ударом, то я прощу подлому воришке Врубу все его шалости, издевательства и мой вселенский позор. К тому же приносит некоторое удовлетворение и тот факт, что у моего врага тоже не осталось даже кинжала. И шкуры его все пропали. А ведь они невероятной прочности и в поединке могли бы весьма пригодиться. Значит, и его обокрали до последней нитки, а потом разместили здесь, словно на арене предстоящего сражения. Вот бы еще просчитать: кто будет сидеть в главной зрительской ложе? А вдруг это будет не один зритель? И не Врубу! Вдруг это будут те самые художники? Ха! Интересная картинка получается!»
Новые предположения отвлекли от беды собственной и позволили работать более размеренно, аккуратнее и с короткими перерывами. Во время этих пауз все явственней и явственней можно было расслышать частые взрывы, которые с частотой стрельбы из тяжелого пулемета крошили где-то там породу в нужном, выбранном для побега направлении. Пока враг не догадывался о приближающейся к нему угрозе, но ведь не менее важно было понять, кто и для чего тут такое вот представление устраивает. И Торговец, который Дин-Динозавр, размышлял:
«Если это некие существа из высокоразвитой цивилизации, то они могли здесь оказаться совсем недавно и, скорее всего, чисто случайно. Хотя за первое короткое обследование я мог и не заметить их следов пребывания. Можно сказать, я тогда алтарь аборигенов и так отыскал чисто случайно. Но тогда какие цели эти пришельцы преследуют? Ответ наверняка кроется в той самой тайне местных гор, из-за которой мы, Торговцы, не можем здесь свободно перемещаться. Вполне возможно, что и неведомые телепортационные перемещения возле этой планеты, а то и всей звездной системы претерпевают некие явные, хорошо фиксируемые изменения. Вот обитатели близлежащей вселенной этими аномалиями и заинтересовались. Ладно, такая версия их пребывания более чем существенна. Принимается. Но вот какой им смысл возиться со мной и с Крафой? Неужели они от нас настолько отличаются даже внешне, что им приятно будет наблюдать за поединком двух — в их понимании — животных?»
В самом деле, иные создания могли в своих действиях руководствоваться совсем иной логикой. Само понятие гуманности у них перекручивалось в процессе эволюции невесть в какую сторону. Как дети, например, могут посадить в одну банку парочку жуков-самцов со жвалами и рогами, а потом с азартом наблюдать, как и какой жук станет побеждать. Естественно, что если у одного жука окажется острый гвоздь, то дети с негодованием гвоздь отберут, ведь поединок должен быть честным. Как отберут и все остальное, что, по их мнению, может отрицательно сказаться на чистоте эксперимента. И дети никогда не помыслят, что жуки могут обладать разумом, желать иных развлечений кроме драки, да и в некотором отношении оказаться более умными, чем пытающиеся их извести шаловливые детки.
Данная ситуация очень и очень напоминала пример с детьми и жуками. Банка — пещера. Жуки — два человека. Гвоздь — оружие. Причем оружие любое и любого типа. Расстановка сил…
Об этом тоже следовало подумать. Дети по сравнению с жуками огромны. Поэтому, будь насекомые хоть десятикратно умней массивных детей, им ничего не светит. Даже если один жук в схватке победит другого, его в лучшем случае переложат в коробочку и несколько дней поносят в кармане. Показывая при случае иным друзьям и хвастаясь лихой удалью рогатого победителя. В худшем случае после краткого обсуждения итогов и раздачи «подзатыльников» проигравшим дети раздавят жука каблуком да отправятся играть дальше в иные игры.
В этих горах тоже могли собраться дети. Относительно, конечно. Вряд ли кто отпустит малолетних сорванцов в большой космос, да еще даст им в руки такие невероятные умения, как трансформация горных массивов или бережное разворачивание человека из его прочнейших защитных оболочек. Ментальное воздействие, которое заставило уснуть, а то и отдать (возможно, в случае с Крафой) свои одежды, вообще не поддавалось осмыслению. Но силы у этих любителей понаблюдать за поединком наверняка непостижимые. Поэтому лучше не вдаваться в дебри предположений и гаданий, а попытаться заранее продумать некую тактику своего дальнейшего поведения.
Чего воришки ждут конкретно от Светозарова? Да это и ежу понятно: как только он проделает лаз в большой пещерный комплекс, так сразу набросится на своего противника. Шансы ведь выравнены, гвозди убраны, лишние ткани сняты. Да и зрители уже наверняка расселись согласно купленным билетам.
А что надо сделать, чтобы спектакль сорвался? Чтобы зрители поняли: перед ними разумные создания, которые тоже хотят жить?
Только одно: проявить друг к другу мирное дружелюбие, а потом продемонстрировать тотальное сотрудничество и взаимовыручку. Подобные действия даже детей могут поразить до глубины души, и тогда таких «умных и сообразительных жуков» могут оставить в покое.
Да только весь парадокс создавшейся ситуации как раз и заключался именно в том, что живым в пещере после встречи останется только один человек. Второму врагу выжить никак не суждено! Они просто вынуждены будут драться до смерти, душить, рвать друг друга зубами, ногтями и заплевывать в бешенстве слюной, потому что антагонистичнее их нет второй пары людей во всех вселенных. Только Дмитрий Светозаров в данный момент может оборвать путь всеми проклятого предателя и отступника Крафы. И только Крафа может обладать теми силами, которые ему помогут совладать с самым сильным и уникальным Торговцем всех времен и народов.
Причем граф Дин прекрасно понимал, кто такой Крафа, имел его описание и нисколько не сомневался в его подлой сущности. Некоторые сомнения в подобном понимании со стороны Крафы имели место, но принимать их в расчет не следовало. Уж такой ушлый, опытный аферист, интриган и обманщик наверняка прекрасно осознал: тот, кто устроил для него страшную по силе ловушку, пришел за ним следом проверить результаты своих деяний. И если надо, то добить выжившего противника.
Поэтому любая реакция на встречу со стороны узурпатора миров в итоге выразится только в одном: немедленная атака максимальными по силе средствами. Ни о каких призывах к здравому рассудку, а уж тем более к временному перемирию не может идти и речи.
«К перемирию?! — Даже Дмитрий поразился такой своей мысли. — Вот до чего я додумался! Или это не мои рассуждения? Может, мне их внушили? Как и сон глубокий навеяли? Во маразм в голове творится! И ведь третьего варианта развития событий нам судьба не предоставляет».
Лаз уже был почти закончен, оставались только последние десять сантиметров сплошной стены. Но прежде чем их выдавить простой силой наружу, Светозаров опять прислушался. Череда взрывов, пусть и с большими интервалами между ними, продолжалась.
«Выдохся, гаденыш! — порадовался он про себя. — Это тебе не над беззащитными женщинами издеваться! Ну ничего, сейчас все и решится».
Последняя стеночка была выдавлена почти беззвучно, после чего голый Светозаров с осторожностью протиснул свое тело между острыми краями лаза. Перед решающей схваткой только и не хватало, что повредить кожу да потерять пусть даже капельку собственной крови.
Затем быстро дополз до стаи молчаливых, сонных лягушек и улегся прямо среди них. Полежал, стараясь восстановить в обессиленном теле содержание кислорода. Ибо сразу вступать в бой было бы невероятно глупо. Лежал словно камень, заодно прислушиваясь и внимательно всматриваясь в дальние отроги пещерного комплекса. Кажется, враг заканчивал предварительный этап для подготовки побега и теперь лишь подправлял сделанное редкими взрывами да неким подобием магического режущего ковша. Потому что слышался неприятный скрежет. То есть нечто грандиозное то ли вчерне, то ли начисто уже было сделано.
Вскоре и эти звуки прекратились, сменившись еле слышными шагами и довольно отчетливым бормотанием:
— Ну вот, поработал, можно и поужинать. Пока высплюсь, как раз и озеро наполнится. Что там наша дамба собрала?.. Постойте, лягушечки, постойте! Сейчас я к вам вернусь и славно попирую! Или сегодня на ужин употребить более диетическое мясцо улиток? М-дя… Мелковаты они, однако. Пока наешься — уже и ночь пройдет. Ха-ха! Вечная ночь в царстве вечного дня! Шикарно звучит. Была бы краска, написал бы на стенках свои перлы словесности, как те неизвестные идиоты со своими линейными рисунками… Оп-па! Вот же сволочь!
Дальнейшие высказывания строителя дамбы стали настолько вульгарными и грубыми, что его только за знание таких ругательств следовало убить на месте без суда и следствия. Зато у любого Торговца сразу исчезали последние сомнения в классификации ругающегося: Крафа! Только он один мог знать самые плохие слова десятков иных миров, только он один мог за полторы тысячи лет их столько собрать, так грамотно классифицировать и с таким талантом и упоением ими оперировать.
А причина такого нецензурного негодования крылась в отсутствии ожидаемого результата по сбору воды. Нет, в верхнем озере воды оставалось более чем предостаточно, и оно не обмелело. Но и не наполнялось больше! Неизвестные силы просто перекрыли идущий в комплекс приток воды, и все предварительные заготовки для побега превратились в громкий бранный ор.
«Ого! Если это „детки“ до такого додумались, — размышлял затаившийся среди лягушек граф Дин, — то они явно добиваются чистоты эксперимента во всем. Даже исключают возможность для побега из банки оставшемуся в живых жуку. Ну а если это сотворил великий и страшный Врубу, то тоже хочет нас съесть точно так же, как поел живущих здесь когда-то аборигенов. В первом случае у меня еще остаются какие-то шансы на спасение отсюда. Во втором — вряд ли. И мне кажется, что я зря словно умалишенный разговаривал со стенами и обещал этому монстру какие-то подарки. Да и вообще, как я могу ему что-то дарить, когда у меня ничего за душой не осталось? Меня и так обокрали без всякого моего согласия!»
Тем временем Крафа отвел душу в словесных выражениях и продолжил бормотание уже с совсем иными интонациями:
— Да ладно! Подумаешь, воду и свет отключили! — После чего громко и бравурно продекламировал: — А наши кладовки полны все равно! Хотя, если честно, лягушки — дерьмо! Э-эх! Но нам обедни не испортят коварных происки врагов!
И даже как-то особенно радостно рассмеялся после этого. Создавалось впечатление, что творческий человек сочинил некую эпическую оду и сейчас бросится увековечивать ее резьбой по камню.
Но так как ни молотка, ни резца у всемирного маньяка не было, то он, отсмеявшись, отправился ужинать. И как раз в сторону притаившегося графа Светозарова.
Стычка стала неизбежной, больше копить силы для решающего удара по врагу было некогда. Наступал час окончательной истины.

Глава тринадцатая
НОВОСТИ ИЗ ДРЕВНОСТИ

Великана баюнга уже ждали. В отдельной лаборатории, где хранилось все его наследство вместе с доставленным гораздо позже саркофагом, чуть ли не у самого порога встречал нахмуренным взглядом Верховный целитель.
— Ну и где тебя так долго носит?
— Завтракал! — ответил тот чистой правдой. — Наставник всегда твердит, чтобы я держал себя в норме.
— Все уже давно позавтракали!
— Чуток припоздал в столовую, да и ем я не как все.
Ректор все-таки уловил нотки каких-то недоговоренностей в словах Шу’эс Лава, посмотрел на него с подозрением, но доставать больше расспросами не стал.
— Вчера мы рассмотрели всякую мелочь, — перешел он к делу. — Но ничего толкового не обнаружили. Даже твоя любимая мазь против бороды оказалась ни на что не годна. Испортилась окончательно после твоего неосторожного вскрытия упаковки в Лудеранском лесу.
Мазь под названием уялса, которую Шу’юс Трит, отец баюнга, оставил в подвале башни возле саркофага, и в самом деле оказалась несколько просроченной. Все-таки планировали припрятать лучшего воина тогдашней современности на пятьсот лет, а он проспал в саркофаге в три раза больше. Сам Шу’эс Лав секрета приготовления мази не знал, отчего уже несколько дней отчаянно ругался перед зеркалом, сбривая ненавидимую им щетину. Мазь вначале ему помогла, бороду ликвидировала сразу в лесу, но вот о своем воздействии на два года словно позабыла. Восстановить такое косметическое средство хотелось обязательно, даже Тител Брайс ею сильно заинтересовался, потому что и ему бритье магическим способом не слишком нравилось.
Оставалось только ждать, что уже помнящий себя в возрасте тридцати шести лет великан вспомнит после очередных ночей и следующие свои годы и расскажет секрет создания. Вот сегодняшним утром ректор академии на это и надеялся:
— Что-нибудь полезное вспомнил про уялсу?
Шу’эс Лав хотел ответить отказом, но неожиданно даже для него в голове замелькали какие-то образы и новые воспоминания. Он растерянно присел на приготовленную именно для него лавку и помассировал лоб пальцами:
— Сейчас, сейчас… — Приходилось работать мозгами со всей интенсивностью, отделяя уже рассказанное раньше от нового «просветления». Через пару минут вокруг баюнга уже стояла группа ученых, занимающаяся его наследством, с нетерпением ожидая новых откровений из прошлого. — Вот! Вспомнил! Только это не про уялсу, о ней пока ничего. А про то, что учудил Крафа и с чего началось противостояние между его сторонниками и всеми остальными.
Все и так надеялись, что за последние девять лет воин-Торговец вспомнит самые главные события из истории своего мира. Так что ажиотаж был понятен: сейчас и в последующие утренние встречи будет рассказываться основное из трагических событий пятнадцативековой давности. И в них причины, по которым началось взаимное уничтожение Торговцев и вселенская война между ними, считались наиболее важными вехами.
— Давай, не тяни! — поторопил Тител Брайс. — Говори все, что помнишь, мы ненужное сами отфильтруем.
— Кому ненужное, а кому в самый раз, — озадаченно морщил лоб Шу’эс Лав. — Например, я отыскал в тридцать семь лет одну баронету божественной красоты и вроде даже как собрался на ней жениться.
— Превосходно, дружище, превосходно! — похвалил ректор. — Но ты брачную ночь помнишь? А свадебное путешествие? — Дождавшись на оба вопроса отрицательного мотания головой, посоветовал: — Ну вот и не распыляйся на пустяки. Вполне возможно, что она тебе отказала и тебя не постигла горестная ноша супружества. По делу, по делу вещай!
Но видимо, и в самом деле всплывшая в памяти баронета разбередила сердечные раны у великана. Потому что он укоризненно посмотрел на всех, тяжело вздохнул и только тогда начал рассказ о тиране:
— Крафа уже был признан самым сильным в применении ментальной атаки. То есть для него создали, скорее всего, излишний, неограниченный вотум доверия во всем. В том числе и по допуску к власти, и по допуску участия в реставрации замка Свинг Реальностей. Считалось, что самый умный, лучший и передовой Торговец сумеет добавить, улучшить, поднять и восславить деятельность нашего сообщества. Ему даже присвоили высший чин в нашей иерархии — трибун решающий. Кстати, подобный титул не присваивался никому несколько тысяч лет со времен Кирриалла Познавшего. Хм, а этого узурпатора, выходит, наградили? И вот как раз на очередном сборе всех наших ученых трибун и выступил с воззванием, полным крамолы и нонсенса, а уже на следующий день — или, правильнее сказать, неделю — по всем мирам прокатилась первая волна убийств и жестоких сражений.
Далее из рассказа стала понятна и суть воззвания человека, который получил титул трибуна решающего. А воззвал он ни много ни мало к полному сворачиванию любой деятельности Торговцев как таковой и тотальному запрету на их неконтролируемое передвижение между мирами. Еще и массу каких-то исторических подтасовок привел в доказательство своей правоты. Там доказывалось, что в случае продолжения спонтанных перемещений в межмирском пространстве оно войдет в резонанс, потеряет стабильность и, как следствие, произойдет гигантский взрыв, аналогичный рождению вселенной, но который будет обозначать и нести только гибель всему живому без исключения.
Подобного абсурда от самого умного и сильного Торговца никто не ожидал.
И в любое другое время его просто бы заплевали. Да так в принципе и получилось на сборах, где подавляющее большинство присутствующих просто обвинили новатора в сумасшествии. Крафа жутко обиделся, пригрозил всем несогласным с его мнением смертью и огласил священную войну всем, кто посмеет выходить в межмирское пространство без предварительной регистрации и заблаговременного разрешения на перемещение между мирами.
Вслед трибуну свистели и плевались.
Но никакой сарказм и призыв к здравому смыслу не остановил кровопролития. Война началась, утопив в крови в первую очередь лидеров и старшин многих кланов, кто открыто насмехался над Крафой. Вначале лидеров, а потом и сами кланы. И в первый месяц никто не мог постигнуть, почему у трибуна так много сторонников, которые с фанатичным блеском в глазах стремятся уничтожать своих коллег. А потом поняли: Крафа до той поры умело скрывал степень своего ментального воздействия на разумные существа. То есть если раньше считалось, что двоих действующих вместе Торговцев великому ученому одолеть не под силу, то выяснилось, что он легко подвергает зомбированию группу в десять, а то и в двадцать коллег.
Также стало выясняться, что к данной войне Крафа шел и готовился очень давно. В его распоряжении оказалось с десяток никому не известных миров, тысячи раскиданных по всей вселенной ловушек, невероятные по мощи средства, виды оружия, которыми он оставлял в местах компактного проживания семей Торговцев выжженные пустыни. Ну и наемные убийцы, прекрасно вышколенные и маскирующиеся порой даже под детей. Их пятерками, а то целыми десятками распоясавшийся и озверевший от крови трибун разбрасывал по всем мирам пачками.
Последние воспоминания баюнга как раз и относились к начавшейся борьбе против этих наемных убийц. Больше он ничего пока вспомнить не мог.
После рассказа все немного помолчали в повисшей тишине. И Тител Брайс от всей души посочувствовал гиганту:
— Несладко тебе пришлось последние девять лет жизни, ох, несладко. Но раз тебя признали лучшим воином, то, значит, ты как-то лучше всех сумел сражаться и с убийцами, и с самим Крафой. Верно? Вот и придумай, как ему лучше всего сопротивляться?
— А толку? — удивился Шу’эс Лав. — Все равно Дмитрий вскоре Крафе башку открутит. Если уже не открутил.
Верховный целитель печально развел руками:
— А если не открутит? Если этот ваш трибун и тут умудрится сбежать от возмездия и куда-то спрятаться? Да и начнет против нас всякие гадости творить, в виде тех же наемных убийц? И нам каждая идея пригодится.
— Хорошо, я попробую. Но пока ничего в голову больше не приходит.
Тут влез с советами один из молодых Арчивьелов академии:
— А может, тебе меньше бодрствовать? Проснулся — позавтракал. И спать. Проснулся — вспомнил. Опять позавтракал и дальше спать. Потом…
— Издеваешься? — рыкнул на него великан. — Намекаешь, что медведю только спать и есть надо?
— Почему сразу медведю? — возмутился юноша.
— Так я ведь не засну!
— Ну и не надо, мы тебя станем в научных целях усыплять. Под полным контролем и присмотром. Господин ректор поможет, правда?
Тител посмотрел на вопрошающего ученика с улыбкой:
— Предложение правильное, хвалю. Да только у господи на Шу’эс Лава никакой болезненной патологии не отмечено. Я уже пробовал и проводил полный осмотр своими силами и понял: лишний сон тоже ни к чему не приведет. Его память как бы постепенно просыпается, не сразу. Ускорять этот процесс нельзя, можно вообще нечаянно стереть все последующие воспоминания навсегда. И так остается удивляться, как за полторы тысячи лет разумное существо не просто в живых осталось во время такого сна, а вообще осталось разумным. Хотя отклонения отыскать при сравнительном анализе можно всегда. Например…
Понимая, что сейчас Верховный целитель уйдет в занудную лекцию по парапсихологии, одну из тех, на которые его частенько пробивало и которые ученики, соратники и случайные участники творческого диспута слушали с открытыми ртами, баюнг вовремя встрепенулся:
— А может, не надо о моих заскоках и неадекватных реакциях? Да еще и во всеуслышание?
— М-да? Ну ладно. Хотя тебе как ученому тоже было бы полезно про свои патологии послушать.
— Большое спасибо, я уж как-нибудь обойдусь. Работаем? — Великан указал взглядом на странные тонкие стержни, которые держали в руках и крутили между пальцами почти все присутствующие.
— Как раз начали перед твоим приходом, — согласно кивнул Тител, поднося подобный стержень к своим глазам. — И вот пытаемся понять: что это такое?
— Ага! Еще скажите, что отыскали в моих вещах.
— И скажем! Хотя сразу по твоим глазам догадываюсь, что ты этому не веришь и первый раз в своей жизни видишь?
— Ну да.
— Тем не менее. Вот в этих жалких остатках, скорее всего коробках из древесины. В каждой лежало по восемь штук.
Шу’эс Лав получил и в свои ручищи непонятную вещицу, которая была размером с его указательный палец, и рассматривал ее в какой-то прострации. Ну а ректор продолжал перечислять:
— Похоже, коробочек было шесть, и мы как раз начали выдвигать предположения. На патроны не похожи, пороха внутри нет. Хотя сделаны из неопределенного пока сплава, но оружием или амуницией тоже являться не могут, слишком хрупкие. Являться амулетами тем более не могут, в них ни капельки магии и тем более ни одной защитной структуры. Только вот на тебя и надеялись.
Потом повисла пауза, во время которой присутствующие уставились на великана во все глаза. Кажется, у того мелькали какие-то воспоминания или ассоциативные словосочетания, так и казалось, что сейчас запрыгает с криком «Эврика!».
Получилось тихо и буднично.
— У меня такое четкое ощущение, что эта вещица из моего детства. Но с чем ни пытаюсь сравнить, на ум приходит только маленькая свирель, скорее даже свисток определенной конструкции. Когда мы в них наигрывали мелодию, то радужные бабочки с размахом крыльев чуть ли не до метра летели на зов и усаживались на вытянутую руку. Это было так красиво и волнительно. Бабочки жили тогда почти в каждой долине с пушистыми туюсками.
И опять заговорил тот самый пытливый Арчивьел:
— Ну, одна дырочка тут вот с торца имеется. Мы и дуть уже пробовали, но звуков — никаких.
Великан напряженно всматривался в предмет.
— На той свирели тоже одна дырочка, для выхода звуков, и мелодия создается не воздухом, а прикосновением губ. Особая порода дерева, резонансы сложные.
А потом взял да и приложил странную вещицу к губам. И, как все поняли в следующий момент, угадал. Дивные, ни на что не похожие звуки потрясли всех до глубины души. Но зато теперь уже великан не сдерживался от бурного восторга:
— Точно! Угадал! Только это, скорее всего, усовершенствованный, так сказать технический, вариант. Надо же! В детстве такого не видывал, да и позже. Видимо, совсем за пару лет до моего сна придумали.
Тител Брайс попытался сразу ухватиться за мелькнувшую у него догадку:
— А зачем придумали?
— Ну, как манок для бабочек, наверное.
— Ага! И положили возле твоего саркофага? Лучшему воину и лучшему борцу против ига подлого Крафы? Не замечаешь определенной связи?
Великан пожал плечами:
— Связь может быть любая, вплоть до того, что я завещал положить их как подарки для моих прапраправнуков.
— Логично! Но если они воздействуют на ваших огромных бабочек на каком-то подспудном, ментальном уровне, может, это помогает и на трибуна решающего оказать воздействие? Или хотя бы оградиться звучанием этой музыки от коварного ментального воздействия?
Глаза баюнга горели пониманием.
— Вполне! Очень может быть! Наверняка ведь со мной отправили некое действенное оружие против узурпатора. Просто никто не подумал, что я смогу забыть и суть его применения. И не удивлюсь, если я сам помогал создавать эту свирель-манок. Я ими в детстве очень восхищался. Так что давайте сейчас и попробуем.
Коллектив ученых сразу же и приступил к делу. А Шу’эс Лав внутренне ликовал: «Если это и в самом деле поможет против ментального воздействия, тогда можно с полной уверенностью устремиться на помощь графу!..»

Глава четырнадцатая
ПОНЯТЬ СЕБЯ

Александра Светозарова уже давненько не заходила в то помещение, где формировалась и создавалась магическая сущность. Поэтому ей сразу бросились в глаза изменения в отделке интерьера. Ни одного участка серой стены не осталось — они теперь завораживали разноцветными переливами и вкраплениями искусно нарисованных цветов. То же самое касалось бассейна с суспензией и смонтированной там вертушкой, приборами управления и прочими научными устройствами. Все они внешне походили теперь на какие-то огромные загадочные игрушки. Складывалось впечатление, что Эрлиона, словно заботящаяся мать, решила заранее украсить «детскую комнату» по вкусу и подобию своих предпочтений.
Графиня потому и не удержалась от восклицания:
— Ой, как красиво! Подобного я даже в лучших рекламных каталогах не видела!
— Тебе тоже понравилось? — Голос Эрлионы струился гордостью и счастьем. — Все должно быть эстетично и прекрасно! — И сразу другим тоном добавила: — Правда, некоторые против такой прелести сильно возражали.
Сразу догадавшись, кто мог быть этим «некоторым», Александра беззаботно фыркнула:
— Не стоит обращать на них внимания. Наверняка они старые и ничего в настоящей красоте не понимают.
— Вот точно так я ему и ответила. Так он мне доказывает, что взросление ученого как раз и начинается с целесообразности окружающего бытия и осознания его строгой гармонии. Лишняя аляповатость, мол, приведет к расслабленности и задержке взросления. И до сих пор не соглашается с обязательным облачением в парадные одежды.
— А-а? — Графиня недоуменно осмотрела двух юных Арчивьелов, которые, стоя у бассейна, с интересом прислушивались к диалогу между двумя подругами. Мальчики выглядели вполне буднично, но уточнить не помешало бы. — Почему парадные?
— Да не сейчас, конечно, — досадовала магическая сущность. — А во время церемонии рождения. Когда вы все соберетесь здесь и будете петь торжественный гимн-клятву целителей. Мне кажется, что для такого случая надо надевать на себя нечто самое нарядное и красивое.
— Бесспорно! Тут даже иное мнение и в расчет принимать не стоит. Такой праздник! Такое событие! И не волнуйся по этому поводу, против нас двоих любые несогласные позорно отступят.
— А почему двоих? — с недетской серьезностью вмешался в разговор землячки и Эрлионы Виталий Кутушев. — Мы тоже считаем, что надо надеть на себя самые лучшие и красивые одежды. Но ни в коем случае не официальные парадные тоги академии.
И его с ходу поддержал другой мальчуган, Серж Килти, выходец с мира Гинвейл:
— Тоги хороши для встречи императора, а не для рождения нашего магического товарища. — И тут же раскрыл некий, наверняка большинству известный секрет: — Девчонки уже себе создают настолько разные платья, что в глазах рябит. Ну и мы стараемся, каждый по своему вкусу и желанию.
То есть к торжественному событию дети готовились с огоньком, фантазией и радостным предчувствием очередного чуда в их жизни. Что в любом случае не могло не радовать и взрослых.
Вот только магическая сущность с некоторой ревностью обратила внимание на оговорку Сержа:
— Почему именно «товарища»? А вдруг родится девочка? Да и я сама больше хотела бы иметь сестричку.
— Ну так… э-э-э… вроде неизвестно заранее, — замялся мальчик, взглядом прося о помощи своего более бойкого на язык и лидирующего в любой компании товарища.
Виталий не стал теряться перед невидимой собеседницей, прекрасно помня, что она для того же Сержа считается дочерью и должна уважительно обращаться к нему со словом «папа».
— Брат — это даже лучше. Я вон всегда мечтал иметь старшую сестру. Так что ты, Эрли, не пожалеешь. Мало того, мне кажется, что и все остальные, в том числе и ученицы академии, уверены, что вторая магическая сущность будет мальчиком, и сейчас практически идет только спор на тему, какое у него будет имя.
В голосе Эрлионы уже послышалось явное недовольство:
— Я слышала такие разговоры, но совсем не придала им значения.
Так что пришлось графине несколько сгладить возникшие разногласия:
— О чем тут спор? Вот когда сущность родится, сама и определяться будет. Точно так же, как и ты, Эр, сделала. Не лишайте ее или его права выбора заранее. — И тут же постаралась перевести тему разговора в другое русло: — Да и вообще, мы здесь по делу собрались или просто поговорить? У нас ведь перед обедом запланировано несколько важных мероприятий. Не забыла?
Упоминания о деле пошли магической сущности на пользу. Она сразу же сделала вид, что забыла о теме беспредметного спора, и стала распоряжаться своими помощниками:
— Сегодня вас трое, поэтому будем опробовать скорость вертушки в три четверти от максимума. Причем несколько раз будете меняться местами, а я буду проверять сингулярность концентратора флуктуации счастья. По логике, он уже должен действовать, ведь суспензия практически живая, но подобную нагрузку мы ему еще не давали.
Интересно было наблюдать, как оба мальчугана, с высочайшими титулами целителей третьего уровня, сразу стали невероятно серьезными, подтянутыми и с сосредоточением принялись настраивать аппаратуру управления. При этом в некоторых моментах они непроизвольно порывались командовать и даже командовали действиями Эрлионы и графини Светозаровой. Конечно, делали это не постоянно, а исходя из конкретного действия или научной целесообразности. То есть именно в такие моменты Александра вдруг четко понимала, насколько эти дети отличаются от миллионов подобных им сверстников, и даже загордилась, что вот ей доводится общаться с такими уникальными и великими вундеркиндами от магии целительства. Ведь трудно было представить подобное: девятилетние ребята — и уже Арчивьелы. То есть те, кто в мире Зелени контролирует территории, сравнимые по площади с большим государством, в котором до десятка провинций, управляемых, в свою очередь, Маурьи, целителями второго уровня.
А ведь и это еще не предел их развития и становления как магов. Вполне возможно, что ребята к совершеннолетию, если не раньше, достигнут четвертого уровня, которым обладают пока только Тител Брайс и Дасаш Маххужди. Силы таких целителей просто невероятны и до конца не исследованы даже ими.
И эта история, когда Виталий, уже тогда будучи Арчивьелом, некоторое время сильнее всех светился от большого количества вернувшихся в него даров самоисцеления, интриговала и заставляла всех ждать чего-то необычайного. Ну не могло в этом мире такое случиться просто так, без всяких последствий. Причем последствий только хороших или благоприятных. Раз мир Зелени именно так распорядился своими дарами, значит, это совершено с каким-то определенным умыслом.
Его товарищ Серж Килти тоже был из тех «светящихся» ребят, которые участвовали в отпускании даров, плененных в ларцах Кюндю. В то время он уже имел титул Маурьи, но во время рождения Эрлионы, после пения торжественного гимна, он и еще сразу тридцать один Маурьи, все эти мальчики и девочки, стали Арчивьелами. Тогдашний всплеск магического счастья прокатился по миру Зелени и был прочувствован всеми без исключения обитателями. Сказочное чудо, нереальное наложение многих линий бытия и судеб на момент рождения — вот и получилось архиважное событие для многих миров. Именно для многих. Ведь подавляющее большинство детей-сирот граф Дин Свирепый собирал в иных мирах, а добрая четверть была найдена им на Земле. И после окончания академии каждый из них должен возвратиться на родину и там уже спасать людей от болезней. В том числе от болезней моральных, духовных и вызванных неправильным развитием общества.
Поэтому совсем неудивительно, с каким нетерпением и восторгом, счастьем и упоением, томлением и предвкушением все без исключения ученики академии ожидают рождения второй магической сущности. Если при рождении первой произошло такое смещение в пользу добрых, праведных сил целительства, то что случится, когда родится сестричка Эрлионы? Ну или брат. Уже сейчас предполагалось, что силы нового существа будут раза в два больше, да и петь гимн-клятву целителей теперь собирались все без исключения. Даже особенного предупреждения на эту тему со стороны ректора, которое он оглашал несколько раз, можно было не ждать.
Но работа есть работа.
И вскоре уже Александра с некоторым волнением усаживалась на сиденье-люльку вращательного устройства. И только тогда сумела рассмотреть, что вся вертушка сделана в виде цветка, скорее даже лотоса. Так что ее интерес был вполне понятен.
— Мне кажется или все устройство несколько иного плана? На лотос похоже.
— Угадала! — улыбнулся ей в ответ с противоположного сиденья Виталик Кутушев. — Мы в последние дни слово «вертушка» уже и не употребляем. Только и говорим: Лотос. И красивее, и эстетичнее, и совсем иной подтекст получается.
— А кто придумал такой дизайн?
На этот вопрос поспешил ответить Серж Килти:
— А тут сразу трое постарались. Эрлиона подала идею улучшить, Виталик — сделать в виде определенного цветка, ну а Дасаш Маххужди все рассчитал с невероятной скоростью. Остальное организовал за пару дней наш ректор, снабженец академии Зейлонг и наш главный академик по художественному дизайну Джейк Слейви. Ну а мы уже все вместе старались подобрать цвета и создать особые краски для покрытия. Правда, здорово получилось?
— Обалдеть! — не постеснялась выразить свой восторг просторечным выражением графиня. — Любой из вас может смело зарабатывать на жизнь не только исцелением страждущих. В каждом из вас гармонично развито чувство прекрасного.
— Начинаем движение, — предупредил голос магической сущности. — И не забывайте фиксировать все свои впечатления и всплески эмоций.
Вращение Лотоса возникло мягко, с завораживающей легкостью. Потом так же плавно начались вертикальные спуски и подъемы. Первое касание люлек о суспензию, или, иначе говоря, концентрат креативных флионов и тысяч иных природных и магических ингредиентов, спровоцировал бурные всплески жидкости, водовороты из торнадо и шлейфы вращающихся в радужных брызгах вихрей. Совсем не мокрый туман окутал Александру вначале плотным непрозрачным коконом, затем все прояснилось, зрительные образы как-то странно сместились, наслоились друг на друга — и создалось впечатление, что прямо перед собой графиня видит сразу два лица. Глядя в одно место, она отчетливо могла рассмотреть и Виталия Кутушева и Сержа Килти. И в то же время мысленно продолжала общаться с магической сущностью:
«Слушай, Эр! Да здесь совсем иные ощущения! И это вот видение сразу обоих ребят… У меня все в порядке со зрительным восприятием?»
«Все нормально, не переживай. Так и задумывалось. При этом ты можешь глаза закрыть и все равно будешь видеть то же самое, потому что здесь восприятие ведется на уровне подсознания. Просто твой мозг экстраполирует связь с иными реципиентами в привычный зрительный образ».
«А почему — реципиенты? Неужели ребята от меня что-то забирают?»
«Как целители, да еще такого уровня, они уже могут считывать полную информацию о твоем здоровье. Ну и о здоровье твоего ребенка».
«Ох! А не рано ли им в таком возрасте такие тонкости высматривать? — забеспокоилась графиня, хотя чувствовала эйфорию счастья всем естеством, все больше впадая в нирвану телесного единения с магической суспензией. — Они ведь совсем дети еще!»
«Шурочка! Ты еще и меня в дети запиши по моей несуразной молодости, — засмеялась Эрлиона, хотя и пыталась сделать вид, что обиделась. — Они — Арчивьелы!»
«Так что, у них и детства нет?»
«Спасибо папе Диме, оно даже у меня есть, а уж у этих ребятишек — и подавно. Просто одно другому не мешает. И знания о строении тела человека такие целители, начиная с уровня Маурьи, получают в первую очередь».
«Все равно мне как-то неловко».
«Прекращай напрягаться! — пусть и мысленно, но прикрикнула на графиню подруга. — Расслабься, наконец, и дай нам нормально провести твое обследование!»
«Хм! Так здесь меня только обследуют? А ведь вначале пригласила как помощницу в деле проверки нового состава в целительском бассейне!»
Скорость вращения вертушки к тому времени достигла запланированного максимума, магическая суспензия вихрящимся цветным туманом стояла столбом до самого свода. Ну и отвлечься от переживаний, сбросить с себя груз напряжения и забот приходилось в любом случае: кровь словно кипела от струящейся в ней энергии, физическое тело пронзали импульсы блаженной истомы, а всесокрушающая радость и счастье лавиной накрывали сознание. Куда там в таком состоянии думать о стеснении или житейской целесообразности. Ну и в конце концов все сомнения показались смешными и несущественными.
А потом Александра и сама смогла просматривать не только лица юных Арчивьелов, но и все их внутренности, каждую клеточку их тела, вплоть до тончайшего среза на кончике волос на голове. Словно взгляд стал обладать способностями всепроникающего рентгена, портативного микроскопа или силой радиографии. Но все эти поразительные умения, к сожалению, не подкреплялись никакими дополнительными знаниями. То есть при желании заметить болезнь в теле иного человека мог лишь хорошо обученный целитель. Но уж ни в коей мере не лучшая агент погибшей конторы спецопераций.
Зато наверняка Арчивьелы, да и сама Эрлиона, могущая своими чувствами находиться в четвертом кресле, легко просматривали не только состояние будущей матери, но и состояние ее пока еще только формирующегося ребенка.
Но в данном колдовском действе вдруг оказались, проявились, раскрылись совершенно иные, никем не предвиденные даже стороны. Причем вначале расслабленная Александра восприняла мелькнувшие картинки как некое дополнение к испытываемому счастью и физической расслабленности.
Первым мелькнул кадр с массивным, перекрученным в виде штопора сталактитом. Подобные красоты выставлялись в музеях природоведения, подсвечивались разноцветными огоньками и завораживали своим видом любого исследователя. Словно при рассмотрении голограммы сталактит в кадре провернулся несколько раз вокруг своей оси, давая полюбоваться собой со всех сторон.
То есть создавалось впечатление, что в фейерверк красочных салютов стали попадать кусочки какого-то рекламного или научно-популярного фильма. Но так как фильм этот был высококачественный и цветной, то графиня Светозарова подумала, что все так и надо.
Но отрывки из одного фильма чуть позже сменились иными кадрами. Довольно отчетливо удалось рассмотреть дивный рисунок из пересекающихся в разных направлениях цветных линий. Конечно, рисунок нельзя было сравнить с каким-то шедевром (пришлось хорошенько сконцентрироваться, присмотреться и только тогда понять, что он из себя представляет) наскальной живописи, но некое совершенство и законченность поражали сразу. Рисунок был показан под разными углами и чуть ли не проведен анализ краски, используемой при создании этого произведения. И все равно Александра на эти фильмы обратила внимания не больше, чем на отдельные деревья леса, мелькающего за окном скорого поезда.
Но когда показался второй подобный рисунок, женщина насторожилась. Сказались рефлексы и навыки бывшего лучшего агента секретных служб. Что-то было в этих рисунках однозначно общее и требующее разгадки. Ну и уникальные умения аналитика, врожденное предчувствие важности момента сработали. Тут же постаралась абстрагироваться от счастья и радости, переполнявших все тело, и сконцентрироваться на так ее озадачивших кадрах. Ведь ничего подобного раньше видеть не доводилось, слышать тоже. Уж на что Дмитрий много в своей жизни повидал, но и он не упоминал про нечто подобное. А что это значит?
При всей своей логике и умении соображать на поставленный вопрос графиня смогла сама себе ответить только через несколько минут:
«В этих рисунках явно что-то зашифровано. Ну и кадры фильмов демонстрируются именно для меня. Или… не только для меня? — Она по-иному сконцентрировала свои мысли. — Эр! Очаровашка ты наша. А вот скажи мне, что это у меня мелькают за кадры перед глазами? Какие-то сталактиты и зашифрованные рисунки. Это так положено? Или у меня галлюцинации?»
Подруга отозвалась не сразу, настолько была занята общением с ребятами и просмотром получаемых результатов:
«Не должно быть у тебя никаких галлюцинаций. Да! И кадры никакие мелькать на посторонние темы не должны. И вообще, я тебя просила расслабиться и ни о чем не думать».
«Так я и не думала! Это все помимо моей воли!»
«Быть такого не должно! В бассейне наглухо отсекается любое общение с внешним миром и даже воспоминаниями, мы это контролируем приборами. Ребята полностью сконцентрированы на работе, и ни о каких рисунках или сталактитах у них и мыслей не возникало».
«Значит, подумал кто-то другой, — была уверена в своей правоте графиня, — и передал мне это в адресном и специальном формате».
Магическая сущность стала уговаривать подругу, словно маленькую:
«Шурочка, ну сама посуди, кто бы мог это сделать? Магическая суспензия еще не обрела разум и пока работает только как усилитель наших целительских возможностей. Ну а твоему плоду только от роду пару недель, и для него само понятие осознания, сложного видения и передачи мыслей невозможно по умолчанию».
Напоминание о беременности повернуло мысли Александры несколько в иную плоскость:
«Осознания?.. Ну да, если бы мой ребенок уже начал что-то мыслить, я бы сразу умерла от страха. Но вот передавать или там улавливать что-то он бы смог?»
«Ты о чем? — уже сердилась Эрлиона. — Он тебе что, передатчик какой? Или телевизор? Думай, прежде чем что-то говорить!»
«Так я вот и думаю. Эр, ты только выслушай. Вот смотри, я ведь могу как-то схематически ощущать общую настройку ауры Дмитрия? Могу. Хотя и не всегда получается, да и качество так себе. Но я ведь для него совершенно чужой по крови человек, поэтому вообще странно, когда ловлю его эмоции. А вот мой будущий сын — он ведь по крови весь от своего отца, правильно? Значит, между ними может существовать некий канал связи от самого, так сказать, зачатия. Правильно?»
«Ну-у-у, если принять это как научное допущение…»
«Вот именно! Идем дальше: где сейчас его отец? В мире Огненной Патоки, в недрах глубоких гор ищет всеобщего врага и тирана вселенных. А там каких только сталактитов не отыщется. Про рисунки подобные Дима, правда, ничего не упоминал, но ведь он раньше там особо и не искал, только разок проверял горы в парном подсмотре вместе с Аристархом. А сейчас эти послания из линий мог и отыскать, они могут оказаться очень важными, вот всплеск через межмирское пространство и прорвался».
«Почти все притянуто за уши, — чуть ли не фыркала магическая сущность. — Но ребята уже проверяют твою версию. Вернее, научное допущение».
«Что значит — проверяют? — фыркнула в ответ графиня. — Или они собираются расспросить плод, что тот чувствует и как действует?»
«Нет, конечно. Но любая связь для такого маленького существа будет прослеживаться чисто визуально на энергетических уровнях. Уровней подобной энергетики довольно много, но просмотреть их все Арчивьелам вполне по силам. Так что подожди, они уже работают».
«А что с моими другими образами? — еще больше обеспокоилась Александра. — Сейчас я вижу, как к месту с камерой, откуда ведется „трансляция“, приближается мужчина среднего возраста, но совершенно голый. На лицо довольно симпатичный, тело красиво и пропорционально сложено… Хм! А ведь он очень похож на тот портрет-описание, которое составил Шу’эс Лав на тему Крафы».
«А почему он голый? Он атакует? Или он настроен миролюбиво? — посыпались вопросы от Эрлионы. — И постарайся все эти образы отправлять мне мысленно вместе со своими словами. Очень постарайся!»
«Попробую. Но получится ли? О! Теперь этот голый тип просто стоит, рукой указывает на стену и шевелит губами. Наверняка разговаривает. Хм! Значит, это никак не может быть Крафа. Иначе Дима его уже давно бы убил. Или стер в порошок! Вряд ли они станут так мирно беседовать».
«Мало ли что там творится, — скорее бормотала Эрлиона, чем вела осмысленный разговор. Настолько огромная масса всяких видений стала поступать в закрома ее гигантской памяти. А ведь попутно она еще с юными Арчивьелами общалась да еще парочку дел по всему замку в академии вела. — Надо принимать во внимание все возможные варианты событий. Вдруг это не Дмитрий передает эти образы? Или вдруг он банально находится в плену? Вижу! Ты, знаешь, тоже рассмотрела кадр с этим непонятным человеком. Надо же: а вот и рисунок проскочил! Это какой, первый или второй?»
«Это уже третий».
«Вот это дела! И ребята сообщают, что в шоке от рассмотренного энергетического канала!.. Они даже не могут понять, что это такое. Вызываю срочно сюда папу Титела, чувствую, что нам самим без него не разобраться».
После принятия такого решения Эрлионы графиня Светозарова успокоилась. Если сам Верховный целитель возьмется за дело, значит, загадка будет обязательно раскрыта.

Глава пятнадцатая
ВЫХОД ВОЙСК НА ПОЗИЦИИ

В сторону затаившегося, готовящегося к атаке Дмитрия Крафа прошел всего с десяток шагов и неожиданно замер на месте. Что-то его в окружающей обстановке сильно обеспокоило. Что, в свою очередь, сильно напрягло и сидящего в засаде Торговца. Ведь если признаваться откровенно, вот так на ходу, да еще и после тяжелой, продолжительной работы, определить опасность среди тучных скопищ здоровенных лягушек практически не сможет никто из разумных. А с теми, кто сможет, лучше не связываться изначально.
Но как оказалось, строитель плотины не того врага засек, что на него охотился, а вспомнив про странности вокруг него, задумался о том, кто вставляет ему палки в колеса и губит все его начинания. После чего ему вздумалось более тщательно осмотреть свод пещеры. Если уже где и затаился невидимый наблюдатель, то вид сверху для него более предпочтителен. Для этого голый пленник и остановился, а потом еще и в транс вошел, подняв руки ладонями вверх и словно помогая себе ими просматривать нависшие сталактиты и глубокие трещины в камне у себя над головой.
При этом еще и выкрикивал вслух очередные угрозы и проклятия:
— Ну погоди, тварь хитросделанная, доберусь я только до тебя! Все конечности вырву, а потом в иные места тебе опять засуну! А половину оторванного сожрать заставлю! Пошлый воришка! Ну? Где ты там прячешься?! Покажись хоть на минутку! Или хотя бы голос подай! Уж поверь, я поговорю с тобой с преогромнейшим удовольствием. Эй! Царь лягушек! Или ты — император улиток? А может, бог грибов Мшистый? Но тогда зачем тебе мой меч и кинжалы? И тем более зачем тебе моя самодельная одёжка? Хм, молчит, гаденыш. Ну ничего, ничего. Гегемона так просто в слизняка не превратить! А держать меня долго в плену себе в ущерб: если не объем, то уж мозги точно выем.
«Кого это он гегемоном считает? — пытался проанализировать услышанное Дмитрий. — Хотя здесь все понятно, мания величия заедает пиявку. А вот по поводу меча и кинжалов — очень интересно, очень! Неужели вездесущий Врубу все-таки и этого обокрал? Даже одежды уволок? Или тут все-таки соплеменники Прусвета действуют? Для них замуровать и человека в камень — раз плюнуть. Вон Купидон Азаров до сих пор в каменной глыбе предварительный срок тянет. Брр! Не завидую я ему. Но что тут все-таки происходит? Неужели мои догадки насчет жуков в банке совершенно верны? Но тогда получается, я совершил ошибку, вообще начав движение в этом направлении, скорее всего, меня на эту дорогу постоянно подталкивали, а я и не заметил. Может, еще дольше надо таиться и не высовываться? Заодно что-нибудь новенькое прояснится…»
Тем временем Крафа, он же Гегемон, он же предатель и всех Торговцев, закончил осмотр свода и устало присел прямо на камень у самой воды. Чувствовалось, сил у него осталось совсем мало, самый удобный момент для уничтожения врага, но какое-то подспудное чувство, а скорее всего, внутренний голос шептал графу Дину:
«Не спеши! Что-то тут не так! Все равно ведь ловушка кругом. И я чувствую, что спешка в данный момент только повредит!»
Понятное дело, что возразить внутреннему голосу было чем: «Чувствует он! Ага! С виконтессой Хелке где твое чувствование торчало? Так почему о лишней спешке не предупредил? Так что помалкивай лучше, без тебя справимся». И все равно Дмитрий сдерживался от атаки. Решил вначале присмотреться, как тиран и владыка миров будет жрать сырую лягушку. Потому что идти в стадо и выбирать наиболее огромную и жирную особь Крафа явно передумал. Видимо, и в самом деле истратил огромную часть своего личного энергетического ресурса. Он поймал ближайшую к нему, которая шла куда-то по своим делам и совершенно не переживала о собственной сохранности.
— М-да, не велика… курочка болотная. — Держа в руках лягушку за задние лапы, разбалованный разносолами тиран жалобно кривился. — Хоть бы соль отыскать. А то никакой разницы: жареная ты или сырая. Или все-таки повозиться и создать некий испаритель? Но тогда вся силушка уйдет и никакая посоленная пища ее не восстановит.
Наверняка имелось в виду, что можно создать некий многоступенчатый процесс испарения воды. В любом случае соли в ней имеются, и их можно было бы добыть. В принципе очень сильный Торговец мог сотворить нечто подобное из простых камней, но вот затраченное время и непомерный расход сил делали такой выход совершенно не окупаемым. Так что бормотание вслух на эту тему ничем, кроме пустого сотрясения воздуха, окончиться не могло.
Стоически вздохнув, обнаженный диктатор малой толикой своей силы сделал разрез и разорвал лягушку на две половинки. Затем отделил от всего остального только задние лапки. А потом с причитаниями стал мыть получившийся полуфабрикат в воде и снимать с него оставшуюся жилистую шкурку. Каждая ножка получалась размером в ладонь взрослого мужчины, так что на диетический ужин хватало.
— Как здорово, — ерничал сам над собой Крафа. — Великолепное обслуживание клиентов. И ресторан с бассейном, и пища на выбор любого размера… Ха! Еще и сорт пищи выбрать можно: меню поражает своим разнообразием! Тут же и спальня с целебным пещерным воздухом. Поем — и спать. Посплю и поем! Благодать! Еще бы официанты шустрей обслуживали. И с женщинами у них тут явное упущение, ни тебе танцев, ни стриптиза. Без компании скучно ужинать. Кстати, что-то я давно не прислушивался к моему соседу-гонителю.
Так и не донеся приготовленную к съедению лапку ко рту, Гегемон замер, словно превратился в каменную статую. Минут на пять и Светозаров постарался сократить удары своего сердца до возможного минимума, иначе враг бы услышал обязательно, а ринуться на него так и не давало подспудное чувство неуверенности.
Но видимо, результат прослушивания окончательно Крафу успокоил, потому что он опять задвигался, и раздалось довольно громкое чавканье. Казалось бы, обоих «жуков» в данный момент все устраивает.
Но совсем иначе к такому бездействию и неопределенности относился невидимый и неведомый режиссер намеченного спектакля. По его понятиям, он сделал все от него возможное, а представление так и не спешило начинаться. И тогда он, как вершитель судеб и истинный хозяин этого «театра абсурда», решил ускорить события, подвигнуть соперников к последнему шагу, после которого затяжка времени станет невозможна.
Гегемон чуть не подавился обгладываемой косточкой, когда в совершенно темной прежде, непроглядной для обычного взора тьме вдруг стало разгораться огромное световое пятно. Оно занимало на треть пространство пещеры под самым сводом, и создавалось впечатление начавшегося рассвета. Понятное дело, что и внизу стало совершенно светло. И, лихорадочно перестраивая зрение на иное восприятие, оба человека поразились, с какой синхронностью, небольшими, но едиными прыжками стаи лягушек стали двигаться в стороны от лежащего ничком Светозарова.
Несмотря на умения беречь собственные органы, глаза резало нещадно. Приходилось смаргивать обильно текущие слезы, ну и попутно наращивать потенциал личной магической защиты. Вернее, как потом выяснилось, пленникам только казалось, что они что-то там наращивают. Но в тот первый момент все-таки каждый из них был самонадеянно уверен в своей защищенности, а посему и нападать не спешил.
Ко всему прочему Дмитрий, несмотря на нервный, напавший на него смех, но уже понявший о задумке режиссера почти все, решил разыграть из себя творца разгорающегося света и попутно поиздеваться над униженным узурпатором. Ну и какая-то надежда была хоть как-то разговорить врага перед его полным уничтожением. Вдруг да проговорится?
Граф вывернулся на бок, приподняв тело на локте, да в таком полулежащем положении и начал со смешком:
— Приятного аппетита, Крафа! Добавки не желаешь? А то я смотрю, любитель ты пожрать на халяву, скоро всех лягушек изведешь.
Но его собеседник оказался не менее сообразителен и, несмотря на обильные слезы, прекрасно рассмотрел ничем не прикрытое тело то ли позднего, то ли раннего гостя, криво усмехнулся и не менее ехидно воскликнул в ответ:
— О! Уж не ты ли, о мужественный странник, так стремящийся напроситься за мой стол, еще недавно как пчела летел над пустыней? Можешь не отвечать, и так вижу, что ты, голубчик, гол и нищ, иначе не пришел бы попрошайничать к моей скромной обители отшельника.
Первый обмен репликами можно было засчитать в актив Гегемона, хотя Дмитрий на это лишь снисходительно фыркнул:
— К счастью, попрошайничать что-то у людоеда нет ни малейшего смысла, но и уничтожать тебя вот так сразу даже противно. Хорошо бы тебя разобрать на составляющие под микроскопом да понять: как такие отбросы вселенных появляются в наших мирах?
— Ха! Можно подумать, ты создан и состоишь из иного дерьма! Для начала бы сам научился здороваться и представляться, когда к кому-то приходишь! — хамил предатель безбоязненно в ответ. — Меня-то ты знаешь, как вижу.
— Могу и представиться: граф Дин — твоя смерть. От моей руки, вурдалак, на тебя падет возмездие за все то зло, что ты сотворил в своей затянувшейся жизни.
— Даже так? Ха! Знал бы ты, сколько таких борцов за справедливость я уничтожил. Без счета. Мне даже спорить с тобой лень. Но с другой стороны, ты меня заинтриговал: согласился раздеться догола, лишь бы охрана на входе пропустила тебя к моему божественному телу. Не расскажешь конкретно, чё те вообще от меня надо?
— Только одно — убить тебя.
— Повторяешься. Так почему не убиваешь? Что за угрызения совести, голубчик! Если я решал кого-то убить, то никогда не медлил и еще ни разу не пожалел о своей поспешности. Следовательно, тебе от меня еще что-то требуется, помимо как забрать из моих окоченевших рук такие аппетитные, искусно выделанные лапки. Так что давай, не стесняйся, приступай к намеченным расспросам.
Светозаров понял, что в подобном обмене колкостями и соревновании в сарказме он явно проигрывает тирану, имеющему за плечами опыт в полторы тысячи лет. Поэтому перестал ехидничать и перешел на самый деловой тон, хоть и с явным оттенком презрительности:
— А самому не хочется в чем-нибудь покаяться на последнем часу своей жизни?
— К чему? — удивлялся Крафа, усевшийся на камне удобнее и теперь в такт своим словам размахивающий слегка надъеденными лапками, словно дирижерскими палочками. — Мои покаяния относятся совсем не к той теме, что ты себе можешь представить. Мне, например, жалко, что я не убил некоторых строптивцев сразу и по этой причине погибли многие десятки иных моих ценных подданных. Или частенько сожалею, что некоторых идейных недоумков убил сразу, не дав им насмотреться на мое величие и осознать собственные заблуждения. Но тебе, в твоем детском возрасте, подобного не понять, ты все равно не оценишь моих покаяний в должной мере.
— А что, неужели так приятно, когда твои пленники, в прошлом великие люди, настолько унижены и раздавлены в твоем рабстве?
К сожалению, графу в своих вопросах только и приходилось ориентироваться на скудные воспоминания Ледовой владычицы, некоторые неполные рассказы Шу’эс Лава да логические выкладки аналитического мышления. Прижать к стене тирана более конкретными вопросами о имеющихся рабах или пленниках да о месте их пребывания он не мог. Приходилось задавать лишь не конкретные, косвенные вопросы.
— О! Ты даже не представляешь, насколько приятно! — спесиво напыжился Крафа. — То твой оппонент плюется злостью, исходит слюной в открытой ненависти, а то превращается в натурального скота, готового за кусок хлеба вылизывать после тебя сортир. Впечатляющая разница между дутой гордостью и истинной подленькой сущностью.
— Зря ты себе подобных называешь гордецами. Рожденный ползать летать не будет. А вот те, кто не сломался и до сих пор стоит выше твоих кровавых издевательств, именно они — великие и неподвластные тебе герои. Вот именно их силе духа, их гордости и независимости ты всегда и завидовал. Даже своей смертью они только возвышались над тобой, показывая именно твое полное ничтожество.
Кажется, моральный выпад попал в цель. Гегемон побагровел, и лапка в его руке хрустнула переломанной костью. Хотя тон так и остался ровным и насмешливым:
— От их праха не осталось даже тлена, чего уж там завидовать.
— Понятно, что тебе гораздо трудней смотреть на тех, кто жив и не сломался под прессом твоих издевательств. Мало того — ты их боишься.
— Чушь! — Хотя злой блеск в глазах предателя доказывал, что и он в самом деле страшится своих непокоренных пленников. — Жалких рабов бояться — себя не уважать!
— А ты себя и не уважаешь, потому как подспудно осознаешь свою неправоту, — продолжал давить на собеседника Дмитрий с презрением. — Такова судьба любого тирана, предателя, узурпатора и сумасшедшего маньяка. И я почему-то уверен, что будь твоя воля вернуться в прошлое, ты бы так подло и цинично уже не поступил.
Уточнять или возражать Гегемон не стал. Просто задумался, глядя на незнакомца. Скорее всего, пытался догадаться, к чему тот клонит и чего добивается своими обидными, скорее всего, правдивыми обвинениями.
И кажется, догадался.
— Ха! Да ты, о подлый наемный убийца, не только мою пищу отобрать желаешь? Но и все остальное мое наследство себе подчинить? У-у-у ты какой!
— Какое наследство? — чистосердечно удивился Светозаров. — У тебя ничего нет, все захваченные тобой миры принадлежат не тебе.
— Уж не тебе ли?! Так кто тогда из нас узурпатор?
— И не мне. А всем разумным, в этих мирах проживающим.
— Ой, какой ты альтруист! Еще скажи, что после моего подлого убийства не оставишь себе мой гарем с самыми первыми красавицами?
— А он у тебя есть? — хмыкнул граф Дин. — По своей сути гарем — это несколько и более жен, согласных проживать с одним мужчиной. И главное в этом определении — слово «согласных». Все остальное — рабство! Так что не мни себя любимцем народа, твои рабы тебя бы и растерзали, будь их воля.
— Но воля-то — моя!
— Все! Кончилась твоя воля! — Дмитрий слитным движением, полным силы и энергии, вскочил на ноги, готовый атаковать самым действенным своим оружием из арсенала разрушающих структур. — Больше никого ты не замучаешь пытками насмерть и не затравишь аналогичными тебе тварями из зеленых болот!
Предатель на эти агрессивные движения никак внешне не отреагировал, продолжая сидеть на камне, поигрывая, словно непроизвольно, лягушачьими лапами.
— Да ты, я вижу, не простой убийца, но еще и много знаешь?! А может, и все мое наследство под себя подгреб, пока я тут горным воздухом дышал?
— Нет у тебя теперь больше наследства! Только то, что в руках осталось!
— Ха! Да ты лгунишка! — неожиданно засмеялся тиран многих вселенных. — Ничего ты не знаешь: ни где мои миры находятся, ни как к ним добраться. Но так как из этой пещеры, скорее всего, живым выйду только я, то могу тебя порадовать раскрытием самого главного секрета. Интересно послушать? А-а! Сразу застыл, только уши дрожат. Так вот, любая попытка проникнуть в мои строго охраняемые миры, где проживают мои элитные рабы, приведет к их полному уничтожению. Как Торговец немалой силы, ты понимаешь, что я говорю правду. Ну и дальше: если я не возвращаюсь в свою резиденцию более чем двадцать пять стандартных суток, все подчиненные мне миры самоуничтожаются. Вот так-то!
Признание было страшным, и страшным вдвойне потому, что Светозаров и в самом деле чувствовал: враг говорит правду. Не всю, конечно, и только ему выгодную — но правду.
Хотя в ответ удалось вполне естественно улыбнуться:
— Так уж и всю? В любом случае кто-то останется и кто-то станет свободным.
— Верно, голубчик, конечно останутся. Например, мир Ба, возле которого вы пытались меня подловить, да еще с десяток ему подобных мне и даром не нужны. Потому там «побудитель магмы» и отсутствует. Пусть эти уроды там живут и развиваются, как им вздумается. А вот так нужные тебе миры…
Пока враг делал многозначительную паузу, граф Дин спросил с насмешкой:
— Откуда ты можешь знать, какие мне нужны? Может, мне известно миров стократно больше, чем тебе?
— И спорить не буду! Только спрошу: в каждом из них у тебя есть сотни рабов Торговцев? — Как-то заметив мимолетную растерянность на лице собеседника, Крафа злорадно рассмеялся. — Уверен, что ты одиночка, умудрившийся собрать вокруг себя ученых из техногенного и магического миров. Они тебе очень помогли, но вот прыгать между мирами из них никто не умеет. Иначе вы бы устроили на меня солидную облаву.
Досада в душе у Дмитрия сменилась максимальной сосредоточенностью и холодным расчетом.
— Так мы и устроили. Ты — в ловушке. И сейчас будешь уничтожен.
— Ой! Не смеши местных улиток, юноша! — весело расхохотался Гегемон. — Это ты гол как сокол и без всей своей технической мишуры или талисманов и помета этих лягушек не стоишь! Сам сидит в ловушке, а пыжится выставить себя ловцом. Вот потеха! Ха-ха!
В основном он был прав, но сейчас следовало разыграть свои основные знания и попытаться хоть таким способом заставить узурпатора хоть в чем-то проговориться.
— Ну и по поводу иных Торговцев. Сейчас идет, а скорее всего, уже и завершается операция по освобождению тех пленников, которых ты держишь в мире Хохочущего тумана.
И опять удар попал в цель, лицо предателя, отвыкшего за пятнадцать веков от банального неприятия его точки зрения, перекосилось от гнева.
— Ни один из них не сможет уйти против моей воли! — Хотя голый и с сырой, презренной пищей в руках он смотрелся как гротескная пародия на человека разумного. — И вы никак не могли отыскать этот мир! К нему не существует дорог! А если ты попробуешь проникнуть туда так, как я, то в любом случае ничего, кроме превращенной в фарш плоти, не отыщешь. Моя вселенская империя не достанется никому, даже в случае моей случайной смерти.
На этом утверждении он и закончил свою гневную отповедь, хотя собеседник откровенно дразнил его саркастической улыбкой. Скорее всего, догадался, что из него хоть таким способом пытаются вырвать дополнительные сведения. Ну и опять перешел на ернический, насмешливый тон:
— Хотя могу с тобой поделиться и ориентирами на другие миры, где мои идеи и принципы развития поддерживают избранные мною правители. Причем настолько жестко и грамотно поддерживают, что даже мне порой не зазорно у них поучиться.
— Ага! Обмен опытом между тиранами и узурпаторами? Часто свои конвенты проводите?
— Какие конвенты? Побойся демиурга! Они четко выполняют данные им инструкции по управлению миром, хотя я их нисколько не ограничиваю в выборе частных средств на местах. Зато какие среди них экземпляры встречаются! Например, в мире Похоронных Курганов правит чудесный исполнитель, уникальный выдумщик Ганджу Краят. Ты бы видел, как у него вышколены полиция и тайные службы. Ммм! При всем этом Ганджу Краят добрейший человек и очень любит рыбок. Сам лично за ними ухаживает и кормит. Причем даже и это делает с пользой для своей империи.
Насколько подобное упоминание какого-то тирана было неуместно в этой пещере, настолько граф Дин и не поверил сказанному:
— Неужели твой ставленник разводит рыбок и отдает их детям даром?
— Зачем же? Рыбки слишком большие, детки их не прокормят. А выглядят они как некая особо хищная разновидность акул, и скармливают им нежелательных для государства преступников.
— Понятно! У таких мерзких тварей, как вы, в преступники как раз и попадают самые честные и совестливые люди. Ну ничего, вскоре и в мире Похоронных Курганов наведут порядок, похоронив всех твоих ставленников и «краятов».
— А про другие миры тебе рассказать? — неожиданно спросил Гегемон.
— Могу и послушать, хотя заранее догадываюсь, что скажешь какую-нибудь гадость про очередного подлеца и людоеда.
— А вот и не угадал! Слышал про такой мир Синих Тюльпанов? Ха! По глазам твоим ежовым вижу, что ни сном, ни духом не ведаешь. Так вот там выращивают самых красивых, длинноногих смуглянок во всех вселенных. А когда они достигают шестнадцати лет, то проходят грандиозные празднества с конкурсами, где выбираются наилучшие из наилучших. Понятно, что с помощью своих технических средств надзора окончательную селекцию провожу я. Ну а затем девушки добровольно и со счастливой улыбкой на устах уходят в храмы Синих Тюльпанов, откуда их в другие миры и забирают высшие божества. Домой, правда, никто и никогда не возвращается больше, но ты бы видел, сколько в их глазах восторга и предвкушения, когда они под завистливыми взглядами проигравших подруг уходят в храмы на Ночь Переноса. О! А какими потом довольны мои ставленники, правители и ближайшие помощники!
Стало понятно, как Крафа издевается над целым миром, извратив все верования тамошних людей и воздействуя на их наивный разум таким жестоким и подлым способом, как создание новой религии. Да еще настолько развратной и циничной религии, что в голове не укладывалось. Насколько переживают бедные девушки, попадая в лапы похотливых тварей, об этом было страшно даже задуматься.
И Светозарову нелегко было сдержаться от немедленного уничтожения вселенского подонка.
— Ну ты и сволочь! И нет такого наказания, чтобы наказать как следует такую пиявку, как ты! Хотя некий Купидон Азаров уже получает жесточайшую меру наказания, и место возле него было бы как раз для такого вурдалака и человеконенавистнической твари, как ты.
Крафа беззаботно пожал плечами, рассматривая одну из лапок в своей руке, словно собрался продолжить прерванную трапезу:
— Какой пафос! Сколько презрения! Ха! Между прочим, о наказании. Самое лучшее и самое мучительное для разумного существа придумал не ты и не я. Его придумали именно женщины, которые создали матриархат в мире Озер. Слышал о таком? М-да, видно, совсем ты молод. Так вот, тамошние амазонки, перед тем как приступить к допросу провинившегося преступника или врага, делают вот так…
И одновременно с последними словами лягушачья лапка с довольно большой скоростью полетела в голову Светозарова. На это движение он никак не отреагировал, начиная собственную атаку. Что для Торговца какой-то кусок мягкой плоти, когда вокруг него стоит щит, способный оградить своего владельца от артиллерийского снаряда!
Но тут и случилось самое странное и непредсказуемое: лапка лягушки врезалась прямо в лоб и с премерзким чваканьем загадила и глаза, и почти все лицо кровоточащей слизью. Это настолько дезориентировало и сбило с толку, что заготовленный таранный удар по противнику граф произвел почти вслепую. Благо еще, что уйти от этого удара Крафа не смог бы при всем своем желании.

Глава шестнадцатая
СРАЖЕНИЕ ГЕГЕМОНА С ПРОЛЕТАРИАТОМ

Но от результата своего коварного броска плотью несчастной лягушки великий Гегемон оказался поражен еще больше, чем его противник. Тот удивился только одной странности: почему лапка проскочила сквозь созданный щит, тогда как сам бросающий оказался в трансе совсем по другой причине. Так как ментальная атака и подчинение разума изначально, на первой минуте встречи почему-то не заладились, то он решил, не мудрствуя лукаво, убить пришельца. Все это время затянувшегося, да и им тоже специально затягиваемого, разговора вселенский диктатор сгружал в кусок плоти массу своих наполовину истраченных, но еще невероятно огромных сил. И все время приноравливался, как удачнее бросить. Потому что взрывом невинного на вид куска он намеревался пробить щит и разнести голову своего оппонента вдребезги.
Опыта у него в применении таких коварных приемов хватало с лихвой.
Первая часть плана удалась превосходно: если незнакомец и был готов к отражению иной атаки, то не стал уклоняться от такого не опасного на вид предмета. Он пролетел любые невидимые преграды и смачно вмазался в лоб ротозея. Тот лишь руками взмахнул от такой неожиданной плюхи, хотя и показалось, что запустил этим взмахом навстречу какую-то тяжеловесную структуру. Но именно что показалось: никакого воздействия на свои оборонные редуты Крафа не ощутил.
Но вот почему не взорвалась голова противника?!
«Или я что-то напортачил, или этот убийца-борец за справедливость успел вытянуть силу взрыва из лапки! — мелькнула дельная мысль в голове у Гегемона, который при этом уже отскочил за иной камень, который ему был по пояс, и нанес тоже заготовленный заранее удар низкочастотными колебаниями. Хоть и узконаправленного действия, но такой удар очень хорошо дробил кости, особенно коленные чашечки, и еще никогда раньше в боях и стычках не подводил. — Ну все! Отбегался, пингвин!»
Последние самодовольные восклицания возникли в голове после того, как спешно вытирающий глаза противник попытался отскочить в сторону, но тут же упал после дробящего коленки удара. При этом он несколько неудачно закатился за покатый валун, который помешал Гегемону окончательно поразить противника морозящей мозг магической структурой. Захотелось броситься вперед и добить соперника в упор, но и такой шаг следовало делать с перестраховкой. Перед смертью даже слабый враг может нанести неотразимый удар. Поэтому Крафа стал обходить валун по широкой дуге, двигаясь практически бесшумно. Но когда стало видно место падения раненого, оказалось, что тот довольно ловко на четвереньках уже умчался за другой, гораздо больший валун, на ходу умудрившись промыть свое заляпанное слизью лицо в небольшой ямке с водой.
«Так я что, не попал? Или он защитился от такого узкого луча? Тогда почему упал? Неужели банально споткнулся?»
Но любые разборки и анализ своих действий следовало оставить на потом. Наверняка сейчас последует ответный удар. Поэтому Гегемон тоже отгородился довольно внушительным валуном, заготовил сразу три структуры и стал думать, как достать врага за такой неудобной скальной преградой. Конечно же, он и тут отыскал самый верный и эффективный способ: свод! Там висело несколько сталактитов, да и в любом случае выверенным ударом можно отколоть здоровенный камешек.
Первая, а за ней и вторая с третьей структуры унеслись вверх в точно высчитанное место, и… никакого результата! Ни каменная сосулька не сорвалась, да и никакая иная песчинка с места не сдвинулась.
«Что за ерунда! — распереживался трибун, решающий за всех Торговцев. — Этот тип что, мои удары ловит и преобразовывает их для собственных нужд? Тогда, если он сейчас пойдет в атаку, мне придется туго. Рискнуть, что ли? Задушить этого борца за справедливость собственными руками?»
Но тут и вышеупомянутый борец вскочил на ноги с другой стороны своего валуна и запустил в Крафу даже на вид опасным сгустком силы. Пришлось срочно присесть и тоже на четвереньках переместиться за другое укрытие. Но глухой удар у себя за спиной расслышать удалось отчетливо.
«Точно сил за мой счет накопил! — досадовал Гегемон, заготавливая очередные структуры для магической атаки. — Ну ничего, дай мне только прицелиться как следует! Больше я уже не промажу!»
Грохот за спиной повторился, и тиран вселенных бросил испуганный взгляд на свод. Только не хватало, чтобы его собственной идеей враг воспользовался!
Но сверху ничего не падало, новое место оказалось для обороны более чем удобным, да и ответные удары оказались заготовлены вовремя. Гегемон оглянулся весьма своевременно: враг пытался сократить расстояние между ними и теперь не отступал, а приближался, на ходу кидая, словно гранатами, какими-то непонятными магическими структурами. Но зато оказался на весьма открытом, хорошо простреливаемом участке.
«Вот теперь ты попался, олень босоногий! — торжествовал Крафа, нанося один удар за другим по пытающемуся петлять противнику. — Допрыгался? Получи!»
Но после того как и эти удары не достигли цели, а борец за справедливость оказался за валуном всего в тридцати метрах, трибун запаниковал. Ему вдруг показалось, что ни один его удар, кроме как лягушачьей лапкой по лбу, так и не достиг соперника. Такого еще ни разу в жизни не случалось. А похвастаться полутора тысячью лет мог не каждый воин современности. Да что там похвастаться, таких бойцов вообще не существовало в природе. И данный соперник никак не мог быть из «той», старой элиты, иначе бы обязательно вспомнился, да и разговор бы велся совсем иначе.
«Кто он такой? — метались мысли в голове, мешая думать о грамотном и мощном нападении. — Неужели он настолько силен, что мои силы для него пустяк? Или он просто играется со мной в кошки-мышки? Тогда его следующий шаг будет совсем простым: приблизится ко мне и начнет вырывать руки, ноги… Но зачем тогда был нужен весь этот маскарад с раздеванием и прятками между лягушек? Неужели и в самом деле пытался выведать от меня сведения о моих личных мирах? И ментальное подчинение ему, что слону — муха. Не действует».
Дальше пошли мысли вообще о бегстве. Геройствовать в явно проигрышной ситуации предатель и тиран не собирался. Другой вопрос, что бежать-то было некуда. Замкнутая пещера, входы в которую завалены наглухо. Но именно мысли о завалах напомнили Гегемону о той силе, которая двух человек, похоже, здесь свела специально. А до того разоружила полностью и раздела догола. А сейчас, совсем бессмысленно, освещает огромную пещеру, словно при большом празднике.
И некие мысли, подобные тем же мыслям его соперника о жуках в одной банке, возникли и у Гегемона. Правда, в данной ситуации обдумать их и логически обработать не представлялось возможным из-за нехватки времени. Потому что враг опять запустил чем-то в его сторону. И чуть не попал в неосторожно поднятую над камнем голову. Хорошо, что Крафа успел пригнуться и магический снаряд просвистел у него над ухом. А потом со странным стуком ударился в крутой склон пещеры. И каково же оказалось удивление трибуна, когда он рассмотрел скатившийся прямо к его ногам обыкновенный булыжник.
«Камень?! Он в меня что, камнями бросается?! Пингвин, недоделанный! Да он надо мной издевается, что ли?!»
Рука чисто автоматически подхватила обломок скалы и метнула обратно. Еще и легкие попутно исторгли озлобленный рык пещерного человека. Но граф словно ожидал этого броска и легко от него уклонился. Потом вообще нагло высунулся по пояс и с ухмылкой поинтересовался:
— Ну что, пиявка, догадался уже?
Догадки и в самом деле торопливо выстраивались логическими цепочками и ложились в канву прежних размышлений. Но все равно Крафа не мог удержаться, отказавшись от выгодной позиции: еще две атакующие структуры ушли в сторону врага… но не нанесли ему ни малейшего урона.
После чего оба непримиримых противника с минуту пытались запугать друг друга грозными взглядами, но, ничего в этом так и не добившись, перешли к обсуждению сложившейся обстановки. Началось с вывода Светозарова:
— Ничего нам больше не остается, как сойтись в рукопашной.
— И я того же мнения, — буркнул Гегемон.
— Тогда почему не нападаешь?
— Ха! Если ты такой юный и глупый, догадался о подноготной здесь творящегося действа, то уж мне и подавно положено. Мало того… — Трибун Торговцев подумал и перешел на язык баюнгов: — Наверняка ты там бывал, мы можем общаться?
— Легко.
— А чуть позже еще какой-нибудь язык отыщем. И старайся говорить без всякой мимики и эмоций. Сдается мне, здесь и это все улавливается.
— Согласен. Тем более если мы сопоставим наши выводы и они окажутся идентичны во всем, то, боюсь, мы отсюда вообще никогда не вырвемся.
— Боишься ты правильно, но шансы должны быть обязательно. Если бы не было, мы оба давно лежали бы бездыханные под массой рухнувшей породы. Здешнему существу или банде любое деяние под силу. Взять хотя бы мои ловушки, расставленные, когда я спускался в глубь лабиринтов, ты их сам разминировал?
— Нет, это делалось кем-то до моего прихода, и это меня невероятно удивило.
Некоторое время оба пленника довольно детально обсуждали отдельные моменты своих здешних похождений. Ничего практически при этом не скрывая. Дмитрий даже поведал, как у него украли кристаллы-накопители, настроенные на самоуничтожение, а потом — как его усыпленного вытряхнули из пуленепробиваемого сюртука и всего остального. Единственное — не стал признаваться в поясе-опознавателе «свой — чужой», по которому кокон-ловушка «Проба-2» мог оставить в живых в случае возврата домой. Где искать теперь этот пояс, он понятия не имел, но в данный момент следовало вначале вообще спастись. Причем, по всем выкладкам и предположениям, спастись получится, лишь действуя вместе, в одной связке со своим злейшим врагом.
Подобное в голове не укладывалось, вернее, подобному уложению мешало сердце, но холодный разум твердил о явной необходимости перемирия.
Кажется, Крафа вообще к подобному выводу пришел еще быстрее, не терзаясь какими-то мучениями совести. Уж ему заключать союзы и тут же убивать в спину своих союзников, соратников и друзей было не впервой. Ни о каких комплексах в его сознании наверняка и речи не шло.
Ну и дальше все пошло по накатанным сценариям. Решили свой незафиксированный свидетелями союз скрепить совместным ужином. Хотя, даже передвигаясь рядом, не спускали друг с друга взгляда и не приближались один к одному ближе чем на три метра. Так сказать, вынужденный вооруженный нейтралитет. Можно ведь и удачным ударом камня сразу убить человека.
Несколько странно вела себя и дремлющая в них сила Торговцев. Она как бы была, и структуры создавались, но вот при атаке друг на друга просто сказочно рассеивались в окружающем пространстве. Через некоторое время попробовали пробивать скалу — получается! Опять бросились убивать — полный облом.
Вот тогда и решили перекусить. И как старожил, Гегемон показал графу, как чистить лягушек и что конкретно надо содрать вместе с кожей, чтобы вкус стал вполне себе приемлемым. Пища, конечно, была отвратительной, да и Дмитрий еще мог сутки, а то и двое продержаться на своих внутренних резервах, но привередничать не стал.
Заодно, во время позднего ужина, обсуждали все, что творится вокруг, и отыскивали возможность выбраться из недр.
— Значит, предлагаешь назвать нашего режиссера Врубу, — уточнял Крафа, присматриваясь к постепенно тускнеющему своду.
— Так его аборигены звали. Хотя, опять-таки, в их понимании это имя аналогично слову «Хозяин».
— И далеко отсюда их алтарь?
— Далековато. — Светозаров продумывал каждый свой ответ. — Да и смысла туда добираться — никакого.
— То есть местные аборигены не могли нарисовать линейные рисунки-письма?
— Отпадают. Не тот мир, не те возможности. Да и вымерли они гораздо раньше.
— Это я заметил. Ну а ты мог бы расшифровать эти письма?
На этот вопрос граф ответил вполне положительно. Опять-таки уточнив, что время, которое придется потратить, неизвестно. Смысл тоже может не оправдаться, вдруг рисунки только и обозначают приветствия в виде: «Мы приветствуем вас, инопланетяне!» Ну и помощь в подобной головоломке нескольких помощников, а то и ученых по криптоанализу не помешала бы. И все равно гарантии в расшифровке давать сложно, несмотря на многочисленность найденных Крафой и отлично им запомненных рисунков.
То есть вывод напрашивался один:
— А стоит ли возиться?
Гегемон был уверен: стоит! По его убеждению, наличие рисунков на всем пути его следования говорит о том, что попавшие сюда когда-то разумные, скорее всего инопланетяне, испытали точно такую же судьбу пленников, и если прочитать письма от них, то наверняка шансов для спасения окажется несравненно больше.
Хотя больше всего Крафа досадовал на потерю своим врагом сразу пяти кристаллов-накопителей магической энергии.
— Ты себе представляешь, как мог грамотно ими распорядиться буквально сразу же после первой кражи? Да ты и меня, и Врубу этого, и кого угодно мог магической силой размазать по стенкам тоннелей, пещер и всех недр этого массива. Догадываешься, о чем я?
Дмитрий догадывался: один кристалл тратится на защиту собственной персоны, а остальных четырех, а то даже и трех хватило бы, чтобы превратить породу в раскаленный до тысячи градусов газ, который под большим давлением выжигает все живое внутри горных хребтов. Понятное дело, что и от озер с лягушками, и от улиток с рисунками остались бы лишь обугленные пятна, а в атмосферу планеты поднялся бы такой слой пыли, что, несмотря на три солнца, мог бы наступить ледниковый период.
— Да мне как-то и в голову не пришло затеять такую катастрофу, — признался граф.
— Ха! Так и не скрывай, что мечтал меня пленить как тупого суслика. Верно? А вот теперь сам лягушек наворачиваешь. Ха-ха! Кстати, приятного аппетита!
Сомневаться в том, что Крафа бы сразу устроил подобную чистку гор, не приходилось ни единой секунды. Да он и не скрывал этого.
— Прожарил бы все как следует и только потом запустил бы внутрь роботов для контрольной зачистки. Кстати, далеко они от нас и когда до нас все-таки докопаются?
Бесполезно прождав с минуту уже ненужного ответа, Гегемон, паясничая, воздел руки к почти погасшему своду и взмолился:
— О великий Врубу! Я-то думал, что ко мне на подселение отправил умного, достойного соперника! За что ты меня наказал таким дураком по плену?
— Следи за словами, пиявка! — озлобился Светозаров. — Не посмотрю, что у нас банкет, и убью тебя прямо за столом.
Тиран многих вселенных радостно рассмеялся:
— Парень, а ты мне нравишься! Очень напоминаешь меня в молодости. Ха! Прямо как брат родной.
На этот раз граф Дин сморщился уже от брезгливости:
— Фу! Ты бы мне аппетит не портил, а? Не приведи судьба хоть мизерной частью быть похожим на такое существо, как ты! Может, для твоего Ганджу Краята это и комплимент, но для меня — настоящее оскорбление.
Но даже на эти озлобленные ответы Гегемон реагировал весельем, а глядя на него со стороны, можно было подумать, что более добрейшего и покладистого человека не отыщешь во всех вселенных.

Глава семнадцатая
АЖИОТАЖ

В обеденное время великан баюнг опять незаметно, пользуясь подсказками Эрлионы, прокрался в графские покои. Причем с первого момента встречи он набросился на Александру с вопросами:
— Что там у вас на вертушке произошло? И куда такими скачками умчался Тител Брайс? А то наша милая Эр ничего не хочет мне рассказывать.
— Правильно она делает, потому что тут выяснилась одна интересная особенность моего тела в данной ипостаси. — Сама графиня решила не слишком таиться на эту тему с мужчиной, который из-за своих размеров мог быть только другом, и не больше. — То есть дело интимное, и раскрывать его можно только целителю.
— Ну так Торговцы и так целители, — напомнил Шу’эс Лав.
— Вот и я подумала, что тебе можно рассказать все. А суть заключается в том, что на Лотосе, новой вертушке, вдруг проявились уникальные возможности моего будущего сына. Наверняка он тоже станет Торговцем, потому что по зову крови уже может экстраполировать в мое сознание некоторые образы, которые где-то в ином мире видит его отец. Удивительно, не правда ли?
— Феноменально! — протянул ошалевший баюнг, с ходу осознав значение такого дара. — Хотя сразу такое и оценить трудно.
— Естественно, что трудно. Вон Тител вообще утверждает, что дар принадлежит не ребенку, а лично мне. Дескать, мать просто использовала плод для желанного контакта со своим супругом.
— Можно подумать, что ты не желала, — вступила в разговор магическая сущность.
— Ну, желать и мочь — это две разные вещи, — поучала графиня свою подругу таким тоном, словно уже заранее приписала своему будущему ребенку самые уникальные возможности и умения. — Так что основная заслуга в получении картинок принадлежит моему сыну.
— Да что за картинки хоть? — не терпелось Шу’эс Лаву.
— На одной из них Крафа личной персоной. Как две капли воды похож на данное тобой описание. Тонкостей я понять не смогла, но, кажется, Дима пленил тирана, и тот теперь ему там в чем-то сознается или что-то в этом роде. Ну и несколько рисунков, весьма непривычного характера из многочисленных прямых линий. Однозначно уже подтверждено, что это письма. Вот, сам взгляни.
После чего минут пять трое союзников весьма интенсивно обсуждали как сами рисунки, так и процесс их расшифровки. В данный момент, несмотря на обеденное время, над разгадкой полученных текстов иной цивилизации бились все свободные от срочной работы ученые, преподаватели и склонные к анализу старшие ученики академии. Дело шло вперед невиданными темпами, и даже попытки опытного аналитика и бывшего агента помочь или поруководить процессом были вежливо отклонены.
Да Александра не сильно-то возражала.
— Раз без меня справятся, то и нашим делам это не помешает. Нам ведь надо опять смотаться в пустыню…
Подруга ее прервала строгим голосом:
— Не «вам» и не «нам», а только одному Шу’эс Лаву. Наглеть с нарушением правил безопасности, установленных папой Димой, тоже нельзя.
Графиня уже собралась поспорить с магической сущностью со всем азартом, когда ее совершенно неожиданно поддержал баюнг:
— Согласен — нарушать нельзя. Но если устранена самая главная причина опасности, то мы можем, да и должны, помочь графу Дину более активно. Исходя, так сказать, из наличия подручных средств.
И протянул Александре уже опробованную и согласованную с магической структурой свирель. Достаточно было носить стержень с собой постоянно, чтобы гарантированно избежать опасности ментального воздействия на свой разум. Как только кто-то или что-то захотело бы подчинить себе волю носителя, структура срабатывала, свирель играла незатейливую мелодию и весь эффект атаки на мозг пропадал втуне.
Понятное дело, что затребовавшей подробности графине были предоставлены все сведения, воспоминания из детства великана, а также результаты тех испытаний, что ученые и целители из группы «наследства» успели провести с модернизированными манками для гигантских бабочек мира Ба.
Результаты впечатляли, но окончательно развеять сомнения не могли:
— А вдруг Крафа обладает гораздо большей силой? Вдруг и свирель не поможет?
Шу’эс Лав пожал своими огромными плечищами:
— Вообще-то ты сама говорила: если Верховный целитель что-то утверждает, значит, ему надо верить как последней инстанции в любом споре. Так вот, он утверждал. Другое дело, что от ошибок и он не застрахован, но все-таки иметь при себе такой предмет универсальной защиты — уже невероятная удача. А когда встретимся с Крафой, выясним окончательно, чего он стоит.
— Ты что, — переполошилась Эрлиона. — И в самом деле собрался двигаться в горы за Дмитрием?
— Нет, для начала я прыгну и заберу скопившуюся информацию от летающих разведчиков. Наверняка ее уже немало собралось. Ну а дальше видно будет. Может, граф уже и сам возвращается по пустыне?
— Хорошо бы! — вздохнула Александра и тут же пожалела о неиспользованной возможности на маленькое самостоятельное приключение. — Но тогда можно нам прыгнуть в тот мир, где прятался или еще прячется сумасшедший отшельник.
Теперь уже баюнг стал строгим и несговорчивым:
— Вначале смотаюсь за пакетом данных.
Что женщина, что магическая сущность проводили великана в центр створа с тяжелыми вздохами и напоследок забросали ворохом напутствий, советов и рекомендаций. Точно так же, как делают заботливые мамаши перед отправлением сына в школу. Правда, данный сын высотой в три с половиной метра выслушивал эти рекомендации с ехидной улыбкой и, скорее всего, полностью игнорировал. То есть просто делал вид, что слушал, а на самом деле размышлял над своими предстоящими действиями.
А потом сделал шаг и растаял на месте, отправившись в мир Огненной Патоки.
Нестерпимый жар сразу смягчили натужно заработавшие системы охлаждения сюртука, но все равно по спине великана пробежал горячий озноб. Стоило только представить себя шагающим по этим окаменевшим пескам, как задерживаться здесь пропадало всякое желание. Но осмотр глазами вокруг себя, да с записью всего на камеру, Торговец произвел. Пакет собранной информации поступил в приемник автоматически. Так что пока делать тут было нечего, и Шу’эс Лав поспешил в мир Зелени.
И отсутствовал он там четыре минуты, а все равно при его появлении особенным жаром потянуло в графских апартаментах. Да и Александра не удержалась, коснувшись рукой сюртука:
— Ух! До сих пор горячий! Вряд ли ту планету кто-нибудь когда-нибудь попытается заселить.
— Ха! Если граф захочет, — уверенно заявил баюнг, глядя на разворачиваемые Эрлионой виртуальные экраны на стенах помещения, — то устроит там курорт для любителей получить разноцветный загар. Единственный подобный пляж во всех вселенных.
Затем пошла информация, переданная с летающих разведчиков. И сразу стало понятно, что не зря троица союзников вела такое сложное программирование, выдумывая самые нереальные ситуации. На самом деле все оказалось еще сложней и запутанней. Кто-то явно пытался уничтожить высокотехнические устройства и не гнушался для этого использовать невероятные по масштабности силы. Все-таки устраивать преднамеренные завалы или оползни в недрах — это не просто организовать банальные взрывы. Да и живые сети из прочнейшей плоти, которые пытались повредить разведчиков, впечатляли. О таком даже воин из глубокой древности никогда не слышал.
Он же первым сделал и главный вывод после просмотра полученных кадров:
— Если это Крафа такими силами обладает, то наш наставник точно уже у него в плену. А значит, хотим мы этого или не хотим, но два действа нам выполнить все равно придется: сообщить обо всем Тителу Брайсу и немедленно отправляться на помощь графу. Какие будут возражения?
Все-таки он, несмотря на то что две недели назад еще помнил себя только тринадцатилетним пареньком, обладал, как старший из Торговцев, правом и командовать, и принимать окончательное решение в спорных вопросах.
Ну а Эрлиона, как самая младшая из всех, больше всего испугалась наказаний от папы Титела:
— Влетит нам, мало не покажется!
— Это сейчас — самая мелкая проблема! — тоже правильно оценила ситуацию графиня. — Летающие приборы показали себя преотменно, значит, нам сейчас немедленно следует перепрограммировать все, что может у нас самостоятельно двигаться, и отправить в недра гор мира Огненная Патока. А для этого нам нужны все силы академии.
— Правильно. Только после этого мы с тобой сможем и сами отправиться в горы и поработать непосредственно на месте.
— Ладно, тогда я зову папу Титела? — уточнила Эрлиона. — Он как раз с остальными коллегами спорит над расшифровкой рисунков-писем.
— Зови, — поставила точку в прениях графиня Светозарова. — Ну и пока он будет к нам добираться, сразу вводи его в курс дела.
Минут на пять установилась в апартаментах полная тишина, прерываемая лишь чисто техническим сленгом: женщина и баюнг повторно просматривали самые интересные места в пакете полученной информации. Потом послышался вздох сожаления магической сущности:
— Ругается. Но спешит к вам.
Александра весело подмигнула нахмурившемуся великану:
— Не робей и все вали на меня. Все-таки при отсутствии Дмитрия в замке и долине мои распоряжения формально самые приоритетные.
— Вот именно, что формально, — проворчал тот в ответ.
Ректор в самом деле мог и накричать на владелицу замка, и под арест домашний посадить, если посчитает нужным так сделать. Еще будучи неженатым и не отыскав родную сестру, Дмитрий Петрович Светозаров дал своему другу и соратнику самые неограниченные права в управлении Свирепой долиной, и после появления в замке сразу двух графинь Светозаровых, Елены и Александры, фактическая власть так и осталась в руках Верховного целителя империи Рилли. Его слово в глобальных делах в любом случае будет решающим, ну а в делах конкретно академии оно таким останется даже при неожиданной и окончательной гибели Торговца.
По крайней мере, так было записано в основополагающих документах, регламентирующих права наследования.
Да и сам вид примчавшегося в графские апартаменты ректора откровенно говорил о грядущем скандале. Но видимо, главный пар своего недовольства он уже выплеснул в пути и на мысленную ругань с Эрлионой, поэтому по сути опасений только пригрозил:
— Ничего, вот вернется Дмитрий, пусть сам с вами разбирается! — Но тут же и продолжил совсем в ином тоне: — Хотя вынужден признать и за ним безалаберную подготовку к акции в мире Огненной Патоки. Как можно было забыть пролетающие и прочие самодвижущиеся устройства, которые совершенно не реагируют на ментальное воздействие?! Как?! Помимо этого, вынужден заняться и самокритикой: за лавиной бытовых проблем я совершенно забыл и не успел продумать все лично. И вот результат: теперь думай и переживай, что там с ним случилось. Так что на этом фоне ваша инициатива выглядит очень правильной и весьма своевременной.
Последние слова он оглашал, уже внимательно просматривая выбранные специально для него узловые кадры, где некто всесильный делал попытки уничтожения летающих разведчиков. В конце показа Тител Брайс разнервничался еще больше:
— Ну что за день такой?! С самого утра мечусь как угорелый и ничего не успеваю!.. Эрли, детка, начинай созывать всех, кто силен в программировании, и пусть приступают к работе. Желательно подготовить все, что движется само и что наш Шу’эс Лав сможет забросить в пустыню. Вплоть до карликовых танков, которые оставили нам в подарок хаерсы Монолита.
— Танки? — испугался баюнг, хорошо знавший, что это такое. — А насколько они пригодны для карликов?
— Ни один карлик в них не поместится, — утешил Верховный целитель и тут же уточнил: — Но весят они около двухсот пятидесяти килограммов.
— О-о-о-о!.. Да это мне придется догола раздеваться!
Что ректор, что графиня довольно внимательно осмотрели великана с ног до головы и, кажется, пришли к одинаковой мысли:
— Ты стесняешься раздеваться?
— Нисколько! Но там ведь жарко!
— Ха! — легкомысленно фыркнула Александра. — Тебе ведь только и надо будет: шагнул и сбросил.
— А минута на подготовку к следующему прыжку назад? — возмутился Торговец из древности. — Это твой муж походя ворочает сотнями тонн груза и прыгает без всяких пауз. Ну и наверняка твой сын будет скакать не хуже своего папочки, а я хоть и воин, но Торговец самый обыкновенный, мне подвиги вашего Геркулеса не под силу.
— Понятно, понятно. — Тител успокаивающе похлопал великана по предплечью. — Никто с тобой не спорит, и все твои рекомендации будут учитываться в первую очередь. Ну и чтобы выстоять в жаре, под лучами трех солнц одну минуту, мы для тебя некий легкий балахон соорудим. А то и банальный зонтик прикрепим к спине. Ну и в конце концов, все будет решаться от твоей физической силы. Вдруг ты тот карликовый танк и от земли не приподнимешь?
— Ерунда какая! — теперь уже презрительно скривился баюнг. — Я все четыреста, даже пятьсот килограммов подниму играючи!
— Ну вот, а говоришь, что обыкновенный, — улыбался ректор. — Давай тогда бежим в арсенал и начинаем подтаскивать эти танки в центр ближайшего створа. Думаю, как раз в зале отправления и прибытия все и будем устанавливать. А не то здешние апартаменты разворотим техникой — и меня потом граф с должности ректора вытурит.
Говорил он эти слова без всякого опасения и с насмешкой, но вот бежал впереди великана с такой скоростью, с какой бегают напуганные волком зайцы. Великан местами от него отставал. Графине тоже приходилось бежать словно спортсменке:
— Вообще-то мне кажется, что первой следует перебросить меня. А до того мои заплечные ускорители.
И в этом случае Тител возражать не стал:
— Может, так и сделаем. Только вначале надо все подготовить. Кстати, а если мы для Шу’эс Лава сразу два ускорителя приготовим? Потянут они его?
— Да они вместе не синхронизируются, — с придыханием ответила графиня, открывая уже кодовые замки в главный арсенал замка. — Мы с Димой думали над этим. Чтобы работал один, второй с ним в тандеме должен быть отключен. Когда хаерсы дарили ускорители, они не знали, что такие мощные и большие люди существуют во вселенных. А то бы и такой вариант подкинули нам в пользование.
— Тогда попробуем переделать режимы управления.
— Так ведь они запретили! — напомнила Александра главное требование хаерсов: никому постороннему не передаривать их подарки и не заниматься копированием и техническим усовершенствованием. — Наверняка и страховочные системы внутри стоят, да и Дима вроде эти системы видел.
— Ну раз он видел, то и мы сможем, — не сомневался Тител. — А маленькая переделка устройств — так это крайняя необходимость, направленная на спасение именно того Торговца, который и спас всех хаерсов и мир Зелени. Так что сомнений у нас и быть не должно. Вот! — Он замер перед хитрым агрегатом с двумя гусеницами и выступающими далеко вперед парой колес. — Пробуй его поднять.
Баюнг обошел карликовый танк, с недоверием потрогал торчащую пушечку длиной в три десятка сантиметров, имеющую на выходе сегментные затворы:
— А чем она стреляет?
— Да всем! Легче перечислить, чем она не стреляет. Ну? М-да, и в самом деле неудобно. Но мы наверняка в зале уже какие-нибудь постромки и лямки с ремнями приспособим.
Все-таки, как-то кряхтя и порыкивая, великан поднял танк на уровень колен, сделал пару шажков и даже крутнулся с ним вокруг своей оси. Потом поставил груз обратно и пожаловался:
— Вас всех обманули или только меня хотят обмануть? Эта железяка весит не меньше трехсот килограммов! А у меня потолок — мой вес!
— Когда это было? — возмутился ректор. — Ты за это время проспал две ночи, «стал старше» на несколько лет и, понятно, сильней и как Торговец. Ведь недаром в историю тебя записали как «великого воина». Значит, что-то такое ты там ворочал в древности?
— Все равно я в тридцать восемь лет только два с половиной центнера мог переносить, — сомневался Шу’эс Лав. — Ну ладно, еще десять килограммов на одежду да двадцать на разное оружие. Все равно в сумме не получится.
Все это он говорил, глядя, как примчавшиеся следом за ними в арсенал люди брали пульты управления, догружали на танки некую иную летающую мелочь и уводили эти карликовые монстры атаки к створу в выделенном зале. Александра грузила на тележку сразу пять ускорителей, ну а ректор уже бегло вчитывался в одну из инструкций самодвижущегося оружия:
— Все равно у нас все получится, я правильно вспомнил. Вот, послушайте: элементы питания — пятнадцать килограммов; ремонтный комплект — двенадцать килограммов; боекомплект в кассетах — сорок шесть килограммов! Замечательно! Просто вместо одной сделаешь две ходки, — обрадовал он великана. — Потом, чтобы даром не тратить минуту, собираешь и запускаешь танк уже на месте.
— И в самом деле здорово! — фыркал с недовольством великан. — А может, я еще и в межмирском пространстве что-то собирать стану? Чтобы руки даром не простаивали?
— Легко! — похохатывал ректор. — Еще и зубам работу отыщем. Шура! Устройство «Щуп» тоже грузи. Вряд ли некие силы в недрах гор пользуются банальной взрывчаткой, но мало ли что. Обнаружить ее заранее никогда не повредит.
Ну и вскоре просторный и обычно пустой зал прибытия был заполнен людьми, техникой, шумом и гамом рабочей обстановки. Очередная операция под общим названием «Поддержка» входила в свою завершающую стадию. Причем о сути операции знали практически все в Свирепой долине, секрета среди своих никогда ни из чего не делалось.
И все равно Александра очень удивилась, когда к ней протолкалась Елена и с полным на то правом потребовала:
— Почему меня никто не позвал? Я тоже хочу помочь брату.
— Э-э-э, ну так помогай, — несколько растерялась невестка перед золовкой. Хотя вот так сразу и не могла придумать, чем та смогла бы помочь. — Но в каком направлении помочь?
Вот тут Елена неожиданно и заявила:
— Отправлюсь с тобой и Шу’эс Лавом в те самые горы. Ну и Курт, естественно, отправится с нами, такой минер и профи в электронике нам никогда не помешает в отряде. Хм, а что это ты, Шурочка, так странно на меня смотришь? Словно у меня на голове рога выросли?
— Да нет. Никаких рогов не видно.
— Вот и отлично! Сюртук у меня есть, стрелять я уже научилась, свирель из мира Ба я себе уже раздобыла, ну и самое главное: я буду там летать на Вихре! Правда, здорово?!
Александра только глупо улыбалась золовке и кивала, а сама интенсивно общалась с Эрлионой:
«Подруга, ты все слышала?! Я в шоке!»
«Конечно слышала! И тоже поражена».
«Так делай что-нибудь! Перескажи быстрее все Тителу, что ли!..»
«А зачем? Скажи ей просто, что состав десанта уже определен. Это раз. Ну и два — вес ее пегаса в четыреста килограммов (если не больше!) не позволяет даже шутить на тему переноса Вихря в иной мир».
— Ох, Леночка, — с максимальной лаской, словно обращалась к душевнобольной, заговорила Александра. — Ты ведь знаешь, о чем распорядился Дмитрий перед убытием, так что все эти вопросы решает только Верховный целитель. Ну и двоих человек он и так считает, что много. Ну и напоследок: пегаса твоего в иной мир только наш Димочка может перенести.
Укротительница летающего коня на это только рассмеялась:
— Шур, да я так и знала, что ты отреагируешь подобным образом. Просто очень хотела на твою реакцию полюбоваться.
— Уф, ну у тебя и шуточки.
— Но я совсем не шучу. И в самом деле отправлюсь с вами третьим членом отряда, даже если вы не возьмете Курта. Но чтобы тебя не смущать и не отрывать от работы, пойду утрясать этот вопрос с Тителом.
Она и в самом деле поспешила к ректору, оттащила его в укромный уголок и принялась ему что-то настойчиво втолковывать. При этом она частенько тыкала пальчиком то в баюнга, то в Александру, то в стоящего возле двери барона Вайсона.
«Эр! Милашка! — воззвала графиня к своей подруге. — О чем они там спорят?»
«Мне трудно поверить, но Елена доказывает, что Торговцу тащить на себе пегаса не понадобится, а только вести на поводу. Причем вполне возможно, что сразу с седоком. По крайней мере, такую картинку показала Елене мать Вихря».
«Но там ведь жуткая жара! Пегас в том мире сразу свалится из-за пересохших и поломавшихся крыльев!»
«Сестра папы Димы утверждает, что пегасы могут передвигаться в ареале температур от минус семидесяти градусов по Цельсию до плюс восьмидесяти. Еще и наезднику при этом создавать сносные условия нагрева или охлаждения».
«Да что за ерунда! — уже полностью разозлилась Александра. — Мы не на прогулку отправляемся и не на экскурсию. Я лучший агент, стреляю с двух рук из всего, что стреляет, Шу’эс Лав — лучший воин древности из общества Торговцев. Ну ладно еще мой бывший коллега по конторе, так он один из лучших боевиков и спецагентов Земли! А что там станет делать Елена? Да у нас все силы уйдут только на присмотр за ней!»
Некоторое время от Эрлионы не доносилось никаких мыслей, а потом она с некоторым смешком провозгласила:
«Дальше все будет зависеть только от тебя и от баюнга. Потому что папа Тител с доводами Елены… согласился! Ага, и зовет тебя к себе».

Глава восемнадцатая
ВЫНУЖДЕННОЕ ПЕРЕМИРИЕ

После торжественного банкета, на котором старожил недр умял с завидным аппетитом четыре лапки, а сравнительный новичок с огромным трудом удержал в своих внутренностях порцию в полтора окорочка, высокие договаривающиеся стороны перешли к обсуждению извечного вопроса «Что делать?».
При этом они переключились на известный обоим язык мира Водопадов. Все-таки не хотелось, чтобы неизвестные силы узнали о планах побега слишком своевременно. И так «отключение подачи воды» в пещеру, после строительства дамбы, настораживало по максимуму. Если уж на эту тему были меры предприняты лишь благодаря визуальному наблюдению за пленником, то после прослушивания обсуждаемых вариантов побега в этой пещере можно остаться жить до самой смерти.
— Ну почему именно в этой пещере? — пытался рассуждать сытый Гегемон. — Следящие за нами силы могут двигать пласты пород, перекрывать ущелья и создавать переходы на другие, не менее тучные пастбища с лягушками, улитками и даже грибами. Надо только понять, почему подобное вообще происходит. Ведь если нас и в самом деле свели как пауков для поединка, то в данный момент, когда мы заключили перемирие, наши тюремщики могут нечто новое измыслить. Как бы не гораздо худшее.
— Ага, как раз твой профиль, — не удержался Дмитрий от напоминания «кто есть кто». — Так что выдвигай варианты — и будем думать, что им противостоять.
Вариантов оказалось несколько, и все с отличным живописанием престарелый трибун поведал своему непримиримому врагу. И к большому сожалению, все они могли быть осуществлены без особого труда. Ибо магические силы обоих Торговцев аннулировались не только при попытках уничтожить друг друга, но и в любой иной ситуации, не нравящейся тюремщикам. Кстати, при общем обсуждении так и не смогли понять, почему Врубу (или кто тут так распоряжался) не лишил сил Крафу во время подготовки пролома в месте удара предполагаемой волны. Больше всего подходила либо попытка подержать в неведении до сражения, либо полная бесполезность пролома именно в том месте. Ведь и притока воды не стало, и полости могли оказаться чуть позже засыпаны наглухо.
Предположения о причинах пленения радовали еще меньше. По одному из них, погибшего в бою препарировали и изучали внутренний состав под микроскопом. По второму, препарировали труп, а с живой особью проводили иные опыты, при описании которых Светозаров чудом сдержался от убийства тирана камнями. Третье предположение давало шансы на долгое проживание: за парой людей собрались наблюдать долго, тщательно изучая их психику. То есть устроили в недрах нечто вроде вивария. Четвертое — намного хуже: обучиться не только забирать и блокировать у Торговцев их магические силы и умения, но воздействовать на них так, что те становились полными марионетками.
Последний вариант Гегемон описывал особенно скрупулезно:
— Понимаешь, имея такие силы, этот Врубу обязательно захочет их усовершенствовать. Я вот, к примеру, прекрасно умею воздействовать ментально. Превращаю человека в раба и заставляю его делать все, что мне заблагорассудится. Но даже у меня не получается отобрать силу или магические умения. Я просто блокирую центр управления этими силами. Хотя всегда мечтал довести дело до конца и превращать Торговцев в обыкновенных людей. Представляешь, как это было бы здорово?! Мне даже воевать за свои идеалы и убивать никого не пришлось бы.
— Экий ты пацифист, оказывается! — ерничал граф. — Но мне кажется, сделать нас марионетками любому мыслящему существу не выгодно по определению. Зачем ему тупое дрессированное животное? Такое вытворять — надо потерять уважение к самому себе окончательно.
— Намек понял, дальше не развивай, — хохотнул собеседник. — Все равно уважаемей меня и гениальнее нет во всех вселенных.
— Да и вообще деградировать как разумное существо, — продолжал Светозаров так, словно сам сделал короткую паузу в монологе. — Поэтому сразу отбрасываем этот вариант как несущественный. Но есть ведь и другие.
— Конечно есть! Например: идет отбор лучшего воина, который потом будет отправлен с важной миссией на задание в иную вселенную. Или: существо, нас поймавшее, не совсем разумно и банально с нами играет, как ребенок с оловянными солдатиками. Кстати, твое сравнение с детьми и пойманными в банку пауками еще полноценнее. Ну и дальше: может, наш тюремщик хочет увеличить наше поголовье?
— Чушь! Тогда нас надо откармливать и предоставить компанию противоположного пола!
— А вдруг наши тюремщики не настолько разумны, чтобы видеть различия полов, и сами делятся почкованием?
— Неплохая версия, согласен. Но ты вспомни, как «не настолько разумный» кто-то отключил мою бомбу от структур и устройства контроля и похитил мои кристаллы. Такое неандерталец, а уж тем более питекантроп не сотворит. Так что отбрасываем животное, оставляем вариант с уникальным разумом, обладающим невероятной силой. Другой вариант, что он, вполне возможно, таких созданий, как мы, никогда не встречал и теперь пытается определить уровень нашего интеллекта. Смотри. — Граф Дин ткнул пальцем на свод пещеры. — Свет почти погас, но пока никаких неприятностей не произошло. Почему? Вдруг в нас признали разумные существа и теперь собираются отпустить на волю?
— Не проходит, — скривился Гегемон. — Они бы начали с возвращения нам наших вещей.
— Не все так быстро делается. Может, им надо посовещаться? Или еще понаблюдать? Может, они даже собираются с нами пойти на контакт и заговорить?
Узурпатор многих вселенных презрительно фыркнул:
— Не верю я в подобный контакт. Тут все гораздо проще и запутанней одновременно. Нас, по крайней мере одного из нас, хотели убить — это факт, и мне это понятно. Но не убили и даже оставили пока в покое — вот это меня больше всего и смущает.
— Ну и чего тут смущаться? Скорее всего, к нам продолжают присматриваться и ждут, что такого мы предпримем дальше.
— Вот именно! А мы? — Крафа развел руками в стороны в шутовском поклоне. — А наши заплывшие жиром после торжественного банкета мозги ничего толкового придумать не могут.
— Чего тут думать? Надо пробиваться через стены.
— Куда?! И оставят ли нам силы для этого?
Дмитрий немного подумал, затем ввинтил часть силы в скалу рядом с собой и взорвал ее. Получилось. Значит, сил для продвижения сквозь породу у них хватит. Другой вопрос, вернее, самый важный: куда пробиваться? По утверждениям Гегемона, он три раза уже проверил все стены пещерного комплекса и ничего дельного для выхода не обнаружил. Да и почему-то имелась уверенность: неведомые силы этих мест дадут возможность передвигаться только в одном, нужном для них направлении. Но в любом случае оставаться на месте и отъедаться скользкими окороками лягушек позволить было нельзя. К тому же у графа были большие опасения в благоразумности своей супруги и Шу’эс Лава. Наверняка они по истечении слишком большого времени начнут что-то предпринимать, а то и сами лично попрутся в недра. А чтобы и они стали пленниками Врубу — допускать никак нельзя.
Поэтому следовало переходить к любым действиям немедленно.
— Давай еще раз осмотрим все внимательно, дублируя друг друга.
— Только ментально? — посмеивался Крафа над нежеланием противника произвести пробный парный подсмотр окружающего пространства.
Любой Торговец мог это делать лишь с обыкновенным человеком, который не умел путешествовать между мирами, об этом еще баюнг в свое время сообщил, но мало ли что может твориться в этом странном по геологическим понятиям горном массиве.
— Конечно! — Светозаров и мысли не мог допустить, что придется соприкасаться с таким кровавым диктатором и пробовать согласовать удары сердец в унисон.
— Но я уже и так все осмотрел.
— Не все. По твоим же словам — весьма плохо свод и ничего не просматривал под самим озером.
— А толку нам от свода? — Вид у Крафы был такой, словно он собирался вздремнуть. — Да и сквозь воду просмотреть не получится.
— Смотря как просматривать, — прищурился граф.
Несмотря на временное перемирие, никто из противников не собирался раскрывать некоторые свои секреты или вести обучение. Например, просмотр сквозь толщу воды во все времена считался делом практически немыслимым, но благодаря своей таранной силе Дмитрию и это удавалось, пусть и не на совсем желаемую глубину. Сейчас он делал вид, что ему просто известен некий способ такого просмотра, секрет, которым он делиться не собирается. Крафа не стал скрывать удивления:
— Ты и это можешь? И ведь вижу я, что ты не старый, а вот никак не пойму: откуда столько знаний и умений?
— Места надо знать!
— Может, тебе удалось отыскать Опорную Станцию?
На такие неожиданные вопросы лучше всего отвечать встречным вопросом:
— Все твои умения — оттуда?
Гегемон так надолго замолчал в раздумьях, что показалось, он отвечать и не подумает. Но оказывается, он только прикидывал, стоит ли поделиться сведениями с врагом и какой именно толикой этих сведений.
— Некоторыми секретами нам делиться все равно придется, так почему бы и не этим? Но сразу хочу сказать не из чистого хвастовства: все свои научные открытия я творил собственными мозгами, ну а умения чаще всего вырабатывал длительными тренировками и тяжеленным трудом. Хотя побывать на Опорной Станции мечтал всегда, но, увы, не повезло. Только и отыскал о них упоминания да инструкцию по перенастройке Станции для сбора информации.
— Зато теперь знаешь, как она выглядит.
Слова графа прозвучали скорее как утверждение, но Гегемон ответил отрицательно:
— Нет. Понятия не имею. Но зато в инструкции было сказано, что любой на нее попавший Торговец опознает Станцию по нравоучительным записям на ее корпусе.
Дмитрий всеми силами постарался остаться внешне в той же беспристрастности и дышать в прежнем ритме. Ведь если враг сейчас не соврал (а врать вроде ему как бы нет ни малейшего резона), то однажды отыскать Опорную Станцию между мирами Светозарову уже повезло. Однажды он в пространстве между мирами наткнулся на короткую тропу из красных камней, а затем по ней добрался до непонятного валуна с непонятными надписями. И он даже до единого слова запомнил вычитанные там изречения, советы и наущения. В большинстве своем непонятные, они ни единым словом не говорили о более глубокой сути, да и в то время Торговец умел еще ничтожно мало. Иначе пометил бы находку навечно, обследовал бы ее сразу более фундаментально, а может, и раскрыл секрет ее предназначения.
А так, скорее всего, получается, что, наткнувшись на Опорную Станцию, потерял ее след чуть ли не навсегда.
Сейчас было страшно интересно услышать инструкцию о перенастройке или хотя бы ее суть, но и спугнуть рассказчика никак не следовало. А вот выразить презрительное недоверие его словами да косвенно показать, насколько ты далек от понимания этого вопроса, не помешает.
— Полный маразм! В каждом храме или возле каждого алтаря можно отыскать кучу заумных изречений, но все они чаще и гроша ломаного не стоят. Так что вряд ли это истинный показатель ценности объекта.
— Может, ты и прав. Но с чего ты решил, что это храм или алтарь?
— Да пусть хоть башня или пирамида! Как всегда, разумные в этом деле не имеют большой фантазии. Даже если это будет стальной астероид — все равно от него никакого толка.
— А с чего ты взял, что никакого? — Крафа выглядел в ауре словно человек, готовый вот-вот заснуть, но онемение возле уголков губ, которое просматривалось определенной структурой, разработанной Тителом Брайсом, показало, насколько Гегемон волнуется и как заинтересован.
Его более юный враг и коллега постарался разочаровать по максимуму:
— Мне тоже попадались упоминания о тех счастливчиках, которые отыскивали такие желанные объекты. И всегда им не везло: второй раз они отыскать ничего не смогли.
— Ха! Да потому и не смогли, что не знали секрета перенастройки, — ожил, словно и не дремал только что, Крафа. — Хочешь, поделюсь секретом?
Теперь фыркнул от смеха Светозаров:
— Ага! Как в той сказке: «Угощайся яблочком румяным на здоровье!» А яблочко-то отравлено. Так и видится перед глазами: нахожу я этот храм, начинаю там проводить перенастройку, а меня — раз! И превратили в контрабас! Представляю, как ты на том свете обхохочешься!
— О-о! Хвалю! Я бы до такой каверзы не додумался, — польстил Гегемон, тоже усмехнувшись. — Но сама инструкция настолько проста, что в ней никакая ловушка не поместится. Так что поделюсь. Может, в ответ и ты что полезное для нашего выхода отсюда расскажешь.
— Обмен не равнозначен! Вот если бы я мог прыгнуть к объекту — тогда да. А так… что мне толку с твоего секрета? Да и не выдумка ли он?
— Решай сам. А я все-таки расскажу.
Пересказ долго не продлился, да и в самой сути вроде не крылось чего-то смертельного. Только и следовало внимательно прочесть все надписи на корпусе Станции, а потом выбрать нужные слова и составить из них, поочередно прикасаясь к каждому, нужное приказание. Например: «Отныне я беру этот сектор под свой контроль, требую постоянной привязки к нему и передачи мне всех сведений!» Или: «Теперь я здесь командую!» А то и: «Требую подчинения только мне!»
Причем трибун решающий говорил вроде бы истинную правду, но все равно что-то недоговаривал. А что именно, догадаться было пусть и сложно, но возможно. Допустим, вначале следовало набрать определенный пароль из тех же слов. «Имею право распоряжаться!» Или: «Бойся стали — влюбляйся по-царски!» Там ведь как раз подобной мешанины слов хватало с избытком.
Могло быть и несколько иначе: вдруг так следовало провести пальцем по слову, словно зачеркивая его? А то и тыкать пальцем в каждую буковку отдельно? И опять-таки набирая вначале пароль? Вариантов — тысячи, а ткнешь не туда и не то, шутка про контрабас может оказаться реальностью.
Поэтому в итоге граф Дин сделал вид, что не поверил своему врагу совершенно. Еще и рассмеялся в лицо:
— Стареешь, пиявка, явно стареешь! Фантазия погасла, не иначе!.. Ладно, банкет окончен, отдых тоже, приступаем к работе? Ну и по ходу мне еще несколько баек расскажешь. Я тебе уже и темы придумал.
Тиран и предатель обиженно фыркнул и пожал плечами:
— В кои веки расскажешь один раз правду, и то найдется не верящий слушатель. А что за иные темы?
Они двинулись к недавно сооруженной дамбе, взобравшись на которую намеревались обследовать вначале совместными усилиями свод самой большой пещеры.
— Да разные. Например, что ты можешь интересного рассказать про Свинг Реальностей?
— Оп-па! — Гегемон даже на месте замер, оглядывая с ног до головы своего соперника. — Догадывался, что ты и об этом знаешь, но не думал, что признаешься.
— А что же в этом странного?
— Даже твой последний вопрос! Во все времена и во всех вселенных Торговцы свято блюли один основной закон: никаких записей о замке и никаких разговоров о нем при посторонних. То есть информация давалась только среди наших. А раз ты не родился полторы тысячи лет назад, то знать про Свинг ты не можешь никак.
— С чего это ты решил?! — Дмитрий даже позволил себе с издевкой рассмеяться, вкладывая в свои слова максимум уверенности. — Мне, ко всему прочему, известна туда дорога, по которой в замок может попасть даже простой человек, не Торговец.
С минуту главный тиран и злой гений Торговцев стоял и недоверчиво хмурился, а потом тоже рассмеялся:
— Да ты научился лгать с аурой правды вокруг головы! Вот молодежь дает! Вот это гений! Ты знаешь, я тебя по этой причине даже не стану убивать, как мы выберемся в пустыню. Возьму тебя в лабораторию и буду тщательно изучать.
— Возьмешь? А пупок не надорвется от большой тяжести?
— Не ехидничай и уважай старших. Потом еще не раз оценишь мою доброту.
— Ладно, «добряк», по уши в крови и дерьме! — разозлился Светозаров. — Работать будем? Давно бы так!.. Тогда ты влезай на тот край дамбы, а я на этот и начинай по моей команде экстраполировать структуру проникновения на те квадраты свода, что я укажу. — Некоторое время они работали, только обмениваясь деловыми указаниями, но потом пришлось добавить: — И не молчи даром, рассказывай о замке все, что тебе известно.
Крафа даже улыбкой не отреагировал на такое наглое, по его мнению, требование.
— Да что там рассказывать. Закрыт замок давно, нет туда хода никому.
По его тону получалось, что он сам об этом жутко сожалеет, и следовало уточнить дополнительными вопросами:
— И кто закрыл?
— Была пара идиотов, — чуть не прорычал в ответ Гегемон со злостью. — Страшно жалею, что им удалось умереть раньше, чем я добрался до ловушки.
— А кто же там теперь подкармливает зверушек? Неужели все четыре вида вымерли?
Вопрос был на проверку: знает ли враг вообще что-либо о ныне существующей кормежке, при которой животным в каждом дворе невидимые силы сбрасывали каждый день некие запасы пропитания в виде лесной дичи.
Оказалось, что Крафа не знал либо хорошо притворялся в своем незнании.
— А чего их кормить, если они магической силой замка кормились. Даже если замок перестал распространять вокруг себя энергию — просто вымерли, да и все.
— Ну да, ну да, — пробормотал Дмитрий с таким видом, словно отстранился от сути разговора. — Раньше-то от старости они просто уходили за ворота, и вся недолга. А сейчас наверняка уже в мумии превратились.
И опять Крафа зашипел в злобном негодовании:
— Что ты меня в заблуждение вводишь?! Ну не мог ты столько лет прожить, не мог! Да и я тебя не помню, хотя память на лица Торговцев у меня феноменальная. — После этих слов он замер на некоторое время, а потом-таки признался: — Тебя не помню, но вот кое-кого, на тебя сильно похожего, начинаю припоминать.
— Ха! Неужели моих братьев припомнил?
— Братьев? — с недоверием прищурился Гегемон. — А сколько их у тебя было?
— Еще чего? Может, сразу и род свой назвать?
— Конечно! Этот графский титул с собачьей кличкой — явная вывеска. Так что открой личико, не стесняйся. Все равно ведь живым до створа не доберешься. Или трусишь назваться истинным именем?
— Нисколько не трушу. Просто такая пиявка, как ты, недостойна марать это имя даже своими органами слуха.
— Даже так? Из чего выходит, что братьев у тебя нет вообще. — Крафа перешел на рассуждения вслух. — Ни одного. Сестры? Тоже нет, иначе ты упомянул бы из принципа противоречия только одного брата. Значит, сестра? А кто у нас из самых шустрых и самых молодых имел дочку и сына? Хм, думай, голова, думай! Хорошо поработаешь, еще одну корону получишь. А то и целый десяток — как знак власти над новыми мирами.
Внутренне Светозаров напрягся: его собеседник за пятнадцать веков жизни слишком уж научился по одному-двум оброненным словам вычислять логически недосказанное и затаенное. Так что с ним расслабляться не стоило. Вдруг и в самом деле именно он выйдет победителем в этом спектакле на выживание? И тогда каждое бесшабашно оброненное слово сейчас потом обернется гибелью тысяч и тысяч ни в чем не повинных людей, друзей и близких.
Кстати, попытка отыскать родственников Светозарова чисто по внешнему сходству и наличию одной сестры вообще могла напугать человека, не умеющего владеть собой и контролировать свою ауру. Благо еще, что Дмитрий не только контролировал, но и мог подкрасить свои чувства в нужную тональность. Сейчас он делал вид, что скрывает злорадство.
— Оторванной голове уже ничего не понадобится. Один из самых сильных моих братьев (в этот момент он твердо верил, что великан Шу’эс Лав его кровный брат по клану Торговцев) обещал собственноручно оторвать тебе голову и грозился проклясть всех, кто посмеет это сделать до него. Ха!
Тиран миров понял, что его затея с рассуждением вслух, которую частенько используют цыгане для облапошивания клиентов, не прокатила, и рассердился:
— Мы что, опять начинаем сражение на потеху этому Врубу? Или соблюдаем мирный нейтралитет и продолжаем работать?
— Работаем. Но и ты условия не нарушай: не выпытывать и не касаться духовных ценностей. Я ведь о твоей семье ничего не выспрашиваю.
— Да все, что угодно! — тотчас полетело восклицание. — Я тебе о своей родне до сто десятого колена расскажу. Даже о тех, кто в данное время мне родней приходится.
— Стоп! Надоедать и нудить у нас тоже запрещено. Иначе моя психика может не выдержать — и от жалости к твоим родственникам я начну в бешенстве биться головой о стену. А оно нам надо?
— Зря ты так. Мои родственники живут лучше, чем некоторые императоры, а уж короли и герцоги им только завидовать могут.
— Вот-вот, только что завидовать. А по-настоящему их или тебя кто-нибудь любит? — Граф Дин сделал паузу, взглянул на кусающего губы Гегемона и продолжил: — То-то и оно! Когда-то у тебя были друзья, были соратники, ученики и последователи, они в тебе души не чаяли, они тебя искренне любили. А сейчас что? — Он указал рукой на воду перед собой. — Ладно, вопрос риторический, можешь не отвечать. И давай, начинаем прочесывать дно озера. Время и в самом деле утекает стремительно: как бы нам не выбраться к тому сроку, когда в лягушек превратимся.
Кажется, перипетии сна Ледовой владычицы о побеге ее матери из плена и воспоминания Шу’эс Лава оказались верными и при совмещении могли дать нужное давление на психику даже такого морального урода, как Крафа. Теперь только не следовало нагло переть и пытаться развивать успех слишком стремительно. А вот чуть позже под этот психологический аспект можно будет и выспросить «товарисча» по камере, почему, где и как он содержит в плену иных Торговцев. Пока же пусть вот такие тонкие намеки о глобальном знании истины разъедают самоуверенность кровавого маньяка. Глядишь, во время какого-нибудь нервного срыва и проколется.
А может, и сам захочет похвастаться созданным в одном из миров жестоким концлагерем или неким его подобием. Потому что ни на что иное, как создать концлагерь по проектам коммунистов-фашистов, подобная тварь не способна.
Первую половину озера исследовали хоть и долго, но без желаемого результата. При этом оговорили систему своего внешнего поведения, при котором наблюдателям со стороны загадывалась головоломка на тему: «А что эти придурки пленные вытворяют?» Потому что со стороны действия людей смотрелись как плавание, игры в догонялки, купание в прохладной воде, поиск самой огромной и жирной лягушки и масса всего самого неожиданного. Но никак не тщательное исследование донного участка довольно солидного озера.
Пусть неведомый режиссер помучается в недоумении.
Но некоторые наметки на удачу появились лишь на окончательной стадии обследования этого внушительного озерка. На противоположной от дамбы стороне на глубине трех метров отыскалась короткая расщелина, которая, словно пробка в ванне, оказалась забита крупными камнями, песком и глинистой породой. Пробка была толщиной всего лишь в полтора метра и скрывала под собой засохшее русло подземной реки. Когда-то она здесь текла и шумела, а потом кто-то сделал каскад озер и вырастил в них тысячи тонн лягушек. Причем сомнения в разумной закупорке водного потока даже не возникали.
После праведных трудов возникла мысль хорошенько выспаться, а уже на утро окончательно решать, что делать дальше. Правда, оба пленника, улегшись друг от друга на сравнительно безопасном расстоянии, все-таки не удержались от окончательного обмена мнениями. Граф Дин ратовал за скорейший уход из пещеры:
— Если ударим совместными силами и одновременно, пробка не выдержит и даст течь за три минуты. Потом бурный поток нам расчистит дорогу, и мы сможем выйти на оперативный простор лабиринтов.
— Ага, мы уже по ним бегали — и что теперь имеем? — Трибун решающий советовал не спешить, выждать еще несколько дней и подождать, что предпримет главный режиссер представления. — Уверен, что наши роли в представлении еще не закончены и для нас что-то готовится.
— Вот потому и надо спрыгнуть с этого места, пока нас не засадили в банку с двойными стенками и не выставили под лучи сразу трех солнышек.
— Кстати, о солнышках: если мы отправимся вниз, то неизвестно вообще, в какие глубокие дебри попадем. Вдруг там ни лягушек, ни улиток, ни относительного тепла, ни, что самое главное для нас, выхода на поверхность. Ведь недаром нас именно сюда загнали. Вполне возможно, что и древнее русло реки просчитано и учтено как одна из версий нашего побега.
Светозаров тяжело вздохнул и озвучил очевидную истину:
— Чем дольше муха находится в паутине, тем меньше шансов у нее вырваться оттуда. Так что надо рвать когти в любом направлении.
Кажется, Гегемон понял иносказательность последнего выражения и вынужденно с ним согласился. Иные варианты пока не просматривались.

Глава девятнадцатая
СЛОН, РАЗЪЯРЕННЫЙ КОМАРАМИ

Истинный и единственной исполинский Хозяин горного массива планеты знал, что он силен. И даже догадывался, что на самом деле он еще сильней. Может, даже многократно, а то и неограниченно. Вот только жил он всегда сам, никто его не учил, родители Ситиньялло не воспитывали и наследственных указаний не оставили, а значит, доводилось ко всему приходить только своим собственным умом и врожденным соображением.
Так, например, было очень обидно осознать после периода бурного взросления, что он бездумно пустил на свой корм целую популяцию местных аборигенов. При теперешнем знании и опыте селекции он бы мог легко утроить количество местных обитателей и больше никогда не знать проблем с выращиванием высокомолекулярного органического вещества.
Но чего уж там вспоминать, коль шанс упущен и утерян.
Не совсем дальновидно он поступил и с «санитарами космоса», которые пытались «зачистить» горы по причине своей излишней агрессивности и фобии к иным, непонятным для их интеллекта созданиям. Это уже совсем недавно Подрикарчер подумал более интенсивно, обсудил проблему со всех сторон и понял, что следовало одного из пленников отпустить с определенными условиями. Дескать, остальных твоих друзей отсюда могут забрать только их самочки. Ну или как они там этих самочек называли? Ладно, пусть будут женщины. Женщины бы прилетели, ловушки бы сработали, и новая популяция аборигенов начала бы свой выпас на тучных лугах и плантациях.
Конечно, технически вооруженные пришельцы — это не аборигены с кремниевыми топорами, но что бессмертному существу даже такой взрыв, который бы сровнял гигантские горы с уровнем пустыни? Пустяк. Мало того, у Хозяина была уверенность: расколись планета на куски и мелкие астероиды — он все равно выживет. Упади эти все астероиды и обломки на одну или на все ярко светящие звезды — тоже не пропадет. Так, по крайней мере, казалось.
Да и вообще порой в сознании Ситиньялло просыпалась уверенность, что родители подарили ему этот мир в личное пользование не просто так, а чтобы никто на него не позарился, кроме него. И скорее всего, аборигенов заранее принесли в жертву на период взросления. Может быть, гигантское существо, не знающее ни своего рода-племени, ни своего предназначения, так бы и существовало бездумно, поглощая все и вся живое, до чего могло дотянуться. Но после уничтожения аборигенов и при использовании последних запасов высокомолекулярных органических веществ оно сделало важное открытие: желанные белки, оставшиеся после человека разумного, помогают ему умнеть, растить свой мозг и устранять из него какие-то мешающие мышлению наросты.
Увы, нужные белки при выращивании лягушек и прочей живности не получались.
Вот потому и появилась у него идея фикс о выращивании поголовья людей в глубоких недрах. И готовилось существо к этому событию долго. Тысячелетиями. Очень уж хотелось поумнеть и полностью прояснить свое сознание.

Но вот время прошло, и оказалось, что не все готово в царстве недр для приема и ублажения дорогих объектов массового развода. И ладно бы еще, что самочек пока не хватало, вернее, совсем отсутствовали, так еще и пойманные самцы вели себя совершенно непредсказуемо и странно. То вначале они мечтали убить друг друга и стремились к этому со всей своей не только физической силой. Но когда вдруг поняли, что лишены при атаках друг на друга своих невидимых простым взглядом структур, сразу забросили довольно интересное для Хозяина сражение. Вместо этого принялись спорить о будущих угодьях, плантациях и выпасах словесно (а о чем они еще могут спорить, мысленно спрашивал сам себя Хозяин гор, как не о корме, воде и самочках?). Причем перешли при этом на совершенно непонятный для Подрикарчера язык.
Язык был очень сложен и интересен для совершенствования в разгадывании. Но ведь для этого нужно было время! Тогда как Хозяин желал знать немедленно, о чем таком переговариваются его пленники. Но ведь, с другой стороны, подобные существа не вечны, нуждаются в частом сне, корме и отдыхе, уж это Ситиньялло усвоил давно. Так что никаких мер к инициации новой драки предпринимать не стал. Просто наблюдал и пытался расшифровать новый язык.
А два самца и дальше вели себя очень странно: после приема пищи они принялись резвиться в озере, словно лягушки во время брачного периода.
«Неужели они сумели договориться между собой и готовы разделить территории полюбовно? — дивилось бессмертное существо. — Или это у них такие ритуальные танцы перед решающим сражением? У аборигенов, как мне помнится, было нечто подобное. Жаль, тогда я не обладал такой совершенной памятью. Кстати, их прежние разговоры и обращения ко мне я понимал прекрасно, можно было попробовать и откликнуться. Особенно этому Умнику ответить стоило, он с таким азартом и готовностью предлагал любые подарки».
Подобные обещания Подрикарчера и в самом деле сильно заинтересовали. Если Птица больше ругался за отобранные его вещи и злобно употреблял для этого слишком уж сложные обороты, то Умник только посмеивался и говорил, что представит Врубу все, что угодно, пусть только попросит. Хозяин помнил, что так его называли съеденные им в юности аборигены, но, с другой стороны, как об этом мог узнать ныне появившийся здесь пришелец? Об этом даже «санитары космоса» не ведали.
И простая логика подсказывала: если этот человек так много знает и так легко, с очевидной радостью и благодушием обещает все, что угодно, то он может оказать некую помощь и добровольно. Хотя бы в том же вопросе по привлечению в недра необходимого для расплода контингента самочек. Дальше этого подарка мысли Подрикарчера не двигались. Для него это считалось в данный момент пределом мечтаний.
Но с другой стороны, времени много, спешить некуда. Первый и Второй накормлены, напоены и спят, значит, можно будет уже в следующем цикле досмотреть их поединок, развести по выделенным пастбищам, а потом… Потом можно будет и сделать попытку разговора с Умником.
«Смешно, конечно, будет выглядеть, — сам себе удивлялся Хозяин. — Я! И буду общаться со сгустком разумного белка, который я собираюсь употребить для своего усовершенствования. Это все равно как если бы эти пленники стали общаться с лягушками, перед тем как их съесть. Нет, еще мельче: с улитками, которыми питаются лягушки!..»
Неизвестно почему, но после таких мыслей сознание Подрикарчера неожиданно прояснилось, появилась бодрость и желание перевернуть горы. Сам-то он не понял, но его аморфное, многотонное тело испытало нечто сродни смеху, и эта встряска сказалась положительно на всех биорецепторах организма.
Только вот горы сворачивать было нельзя: могли пострадать пастбища с лягушками, да и сами уснувшие пленники. А вот заняться вредными, никак не поддающимися поимке летательными устройствами как раз стоило. Под хорошее настроение и охотиться в радость. С этими намерениями массивные телеса Подрикарчера стали просачиваться на более высокие уровни лабиринтов и каскадов пещер. Потому что именно там как раз и началась крупномасштабная война с жидкими заслонами из сетей, завалов и осыпей.
Вообще-то Хозяин мог единовременно заниматься сразу несколькими делами и следить, а то и воевать с десятком объектов одновременно. Хотя и в этой его многогранной раздвоенности интеллекта существовал предел. В данный момент он несколько отвлекся на сражение самцов, а впоследствии на детальную синхронизацию обоих новых языков общения, поэтому не слишком присматривал за обороной на верхних уровнях. Вот потому и весьма удивился, когда осознал, что рубежа обороны как такового уже не существует. Все обвалы спровоцированы, осыпи — тоже, а сети, настроенные хватать и уничтожать все, что движется, уничтожены сами. И самое поразительное: механических устройств в недрах оказалось десятикратно большее количество, чем прежде!
К летающим агрегатам добавились ползающие, вгрызающиеся в твердь пород, плюющиеся кислотами, огнем, едким газом и все разрывающимся железом. И все они действовали удивительно синхронно, в едином командовании, подчиняясь единым направлениям и весьма удачно, не просто подстраховывая друг друга, но и быстро откапывая своих металлических сверхпрочных собратьев из-под любых обвалов или оползней. Ну а само направление просматривалось более чем четко: вниз! К тем самым дремлющим после сытного ужина и водных процедур самцам.
«Они, конечно, не пройдут, — не сомневался Подрикарчер, но тут же вынужден был признать: — Хотя такой высокой организации у „санитаров космоса“ не было и в помине. А настойчивость вообще достойна восхищения. Пара циклов, и эти устройства таки доберутся до моих пленников. И по пути такого натворят!..»
Вот последняя мысль неожиданно и впервые за одиннадцать тысяч лет пробудила, а вернее, родила такое банальное чувство, как жадность. Все-таки плантации улиток создавались веками, каскады спокойных и тихих озер — тысячелетиями. Тучные стада лягушек — сколько Ситиньялло себя помнил. И как только он представил себе те завалы, которыми придется наглухо уничтожить механическую армию вторжения, ему стало плохо. Это наверху ничего страшного, там сухие от жара пещеры, и там ничего не растет, а внизу — плод всемерных усилий, личного гения и смиренной, старательной кропотливости. И вот из-за каких-то двух самцов, не способных к почкованию или репродуктивному размножению, все, что нажито непосильным трудом, пропадет?!
«Нет, все, конечно, не пропадет, — пытался сам себя успокоить Подрикарчер. — Десятая, нет, даже сотая часть имеет риск оказаться несколько в нерабочем состоянии. А что тогда получается? — Считать он умел феноменально, поэтому сразу подсчитал, сколько лягушек погибнет, сколько озер будет заболочено мхом и в итоге какой неурожай банального, пусть и не с человеческих тел белка не попадет для пропитания гигантского тела. — Ой! Да так мне и с голоду помереть недолго!» — вопило бессмертное существо, впервые попавшее под кошмарный каток паники. По здравому размышлению ему для нормальной подпитки хватило бы и одной миллионной своих неохватных запасов, но…
Жадность уже проснулась! Паника эту жадность удачно оседлала, ну и само благоразумие оказалось несколько затоптано в этой сутолоке мыслей и желаний. Существо впервые подумало, что пленников держать может оказаться себе дороже. Пусть при разведении людей и получится лучший белок, пусть это и поможет очистить сознание полностью, но и свои труды пускать насмарку никак не хотелось. А значит, имелось только четыре варианта развития событий.
Первое — отпустить пленников и потерять шанс очистить сознание от непонятных помех. Второе — уничтожить механическую часть вторжения и оказаться на грани голодного существования. Третье — дождаться все-таки самок и заняться выращиванием людей, не считаясь ни с какими потерями. Ну и четвертое — создать новое оружие для борьбы с агрессорами.
Почему-то вдруг Подрикарчер вспомнил, что он чрезвычайно могущественен.
«Зачем мне разрушать свои горы? Если я могу разрушить все, что летает и движется! Только вот как бы сделать? — Пока он раздумывал над этим, несколько его частей выползли под палящие солнца и стали фокусировать псевдоорганы зрения на окружающем пространстве. — И что там творится в пустыне? О! Неужели и самочки все-таки пожаловали? Как кричали эти придурки „санитары“, когда уничтожили огнем одну из моих сетей? Ах да: „Ура, ура, ура!“»

Глава двадцатая
ПОДЗЕМНАЯ ВОЙНА

Подготовка к спасательной операции прошла с таким напряжением и хлопотами, что оставалось только удивляться, как она вообще подступила к финалу.
Ко всему прочему еще и письма из странных линий успели расшифровать. Частично, правда, материала не хватало, но все-таки. В этих письмах некие инопланетяне, дающие свои, но только им понятные координаты своей вселенной и называющие себя «санитарами космоса», предупреждали о немалой опасности, проживающей в недрах. Хотя перевод не мог блистать совершенством, но это вот слово «проживающей» несколько насторожило ученых. Зная про аборигенов, можно было заподозрить их в попытках напугать пришельцев с иных галактик, но здравый смысл преобладал в рассуждениях, и Тител Брайс во время завершающего инструктажа обратил на эти письма особое внимание.
— Мы даем вам несколько автоматических дешифраторов, которые при нахождении подобных посланий уже легко на базе имеющегося анализа проведут конечную вычитку имеющихся и перевод новых писем. Но уже ясно, что внутри могла таиться или некая болезнь, или некое опасное существо. Ведь недаром на планету заглянули исследователи с таким звучным определением. Поэтому постарайтесь, находясь в толще массива, забрала сюртуков не открывать до полного выяснения обстоятельств. Ну и выжигайте все, что шевелится или летает по воздуху.
Инструкции были приняты, хотя работать пришлось в начальной стадии операции только одному, пусть и большого размера, но все-таки человеку. Ведь баюнг расположением внутренних органов ничем не отличался от хомо сапиенс.
Шу’эс Лав с тяжеленными карликовыми танками намучился как никогда в жизни. Даже в несколько облегченном состоянии они оказались такими нетранспортабельными через межмирское пространство, что можно было надорваться. С воина древности сто потов сошло, пока он забросил пятнадцать наиболее тяжеленных объектов на раскаленную планету. И только потом, облачившись в свой сюртук с системой охлаждения, он начал доставку комплектующих батарей и боезапаса для самоходного оружия. Следующими пошли более легкие устройства, часть которых грузилась на танки, а часть отправлялась к горам самостоятельно. Хотя вес самоходных разрушителей со щупальцами-манипуляторами, геологических роботов и некой универсальной, многопрофильной тележки под названием робот-катун тоже были на пределе по шкале грузоподъемности. И только напоследок были переброшены заплечные ускорители и армия живой силы по утвержденному списку: графиня Александра Светозарова — одна штука; пегас Вихрь — один штук; наездница, тоже графиня и тоже Светозарова, но уже Елена, — одна штука; барон Курт Вайсон, знаменитый воин не менее знаменитой группы боевиков «Третья», — тоже один штук.
В итоге ходок пришлось великану сделать невероятное количество: более двухсот. Себя он утешал только тем, что приговаривал:
— Ничего, ничего! Обратно все эти железяки пусть сам граф и переносит!
Самое легкое и приятное в этой изнурительной работе оказалось перенести пегаса. Его и в самом деле только и следовало взять за узду возле самой головы и шагнуть вперед. Умное животное, а скорее всего, даже полуразумное (если не больше!) синхронно шагнуло вместе с Торговцем, а оказавшись в раскаленном мире Огненной Патоки, тут же окуталось еле заметным облачком какого-то защитного поля и стало терпеливо дожидаться свою хозяйку.
Вернее, не хозяйку, а подругу, если судить по тем отношениям, которые сложились между Вихрем и Еленой. Если она чего-то хотела, то вначале долго доводила свои просьбы посредством слов и эмоций прямо на ухо крылатому чуду, потом тот раздумывал и отлично понимаемым фырканьем либо соглашался, либо показывал, почему он этого не хочет. Фырканье, конечно, нельзя было назвать неким языком пегасов, между собой они общались практически беззвучно, но как метод общения с человеком, тем более ощущающим этот язык эмоциями, подходил прекрасно.
К слову сказать, никакого иного способа управления, кроме уговоров, пегас не признавал. Та же уздечка кардинально отличалась от подобной, применяемой на лошади. Никакого мундштука с грызлом, мешающего пегасу во рту или ограничивающего его свободу. Лишь красивые, изукрашенные несколькими каменьями ремешки, которые только подчеркивали изысканный облик благородного животного и являли единый комплект с уникальным по отделке нагрудником, да и всей подпругой в целом. Ну и сами поводья только и служили для лучшего удержания наездника в седле.
Что еще позволил погрузить на себя Вихрь, да и то лишь после объяснений Елены, так это переметные сумы с оружием и двухдневным сухим запасом провизии для себя. Оружие подбиралось лишь то, которым за последние недели сестра Дмитрия научилась управляться в полном объеме. Причем не только по графе «разборка — чистка», но и по умению поражать даже движущиеся цели. Здесь уже вся заслуга в обучении принадлежала двум людям: барону Курту Вайсону и мастеру-оружейнику, который заправлял замковым арсеналом и относящимися к нему многочисленными тирами. Причем в обучении этими двумя прославленными воинами использовались структуры закрепления навыков, созданные не кем-нибудь, а самим Верховным целителем. Подобные артефакты имелись не у каждого императора мира Зелени.
Все воины мини-армии имели по две свирели, блокирующие ментальное воздействие на разум, основную и дублирующую. Так что главного врага, вернее, его ментальной атаки никто не боялся. Для защиты от физической опасности извне, газов и яда тела были облачены в пуленепробиваемые сюртуки и оснащены заплечными ускорителями. Даже великану, весящему за двести пятьдесят килограммов, успели сделать синхронизированный тандем из двух устройств-носителей, оставленных хаерсами в подарок своему спасителю. Оружие и его разнообразие тоже являлось бы причиной для острой зависти любого боевого подразделения. То есть суммарная ударная сила отряда выглядела очень внушительно.
Чего нельзя было сказать про моральный дух и взаимопонимание в самом отряде между его членами. И главным яблоком раздора все-таки была именно Елена. С ее участием в экспедиции спасения Александра так и не согласилась окончательно. Вначале она, во время все того же подведения итогов, поругалась сильно на эту тему с Тителом Брайсом.
— Что вы себе ни думайте и ни измышляйте, — повторяла графиня в споре неоднократно, — но слабый воин в отряде — это обуза и опасность для всех. А про пегаса я вообще не говорю: ему в недрах совсем делать нечего!
Разгневанную воительницу, правда, уже с некоторой деликатностью, но твердо поддержал и Шу’эс Лав. Уж он-то лучше всех остальных представлял, куда они отправляются и чем может грозить малейшая несогласованность в действиях между товарищами в одном строю.
— Если уж на то пошло, — утверждал он, — то лучше я прыгну в Лудеранский лес и спрошу у других баронов из «Третьей», не желают ли они немного размяться. Честно говоря, с ними мне будет гораздо спокойнее.
Единым фронтом против таких несправедливостей встали сам барон Вайсон, питающий к сестре Торговца неоднозначные чувства, сама Елена и непосредственно Тител Брайс, слово которого в конце концов и оказалось решающим. Понятно, что немца, при всем к нему уважении, в расчет не принимали. «Что взять с влюбленного, который стал почти тенью недавно спасенной из неволи женщины?» Его только стоило пожалеть и посочувствовать искривлению в мозгах. Кстати, по поводу тех самых мозгов Александра проходилась, нисколько не стесняясь.
А вот сестра Торговца, впервые на памяти всех присутствующих, закатила чуть ли не настоящую истерику. При этом она напирала в основном на то, что, дескать, Дима ее спасал, не щадя живота своего, и теперь она просто обязана действовать точно так же для его спасения. Все иные домыслы и рассуждения на тему сурового наказания от того же Дмитрия за упрямство, самоуправство и несговорчивость только распаляли женщину, заставляли ее излишне нервничать и вообще не прислушиваться к голосу здравого рассудка.
Наверное, именно поэтому Верховный целитель подвел итоги споров святыми для каждого врачевателя мира Зелени словами:
— Любой разумный имеет право пожертвовать собственной жизнью ради спасения другого разумного существа. — А после небольшой паузы все-таки добавил: — Так что лишать этого выбора даже своих близких родственников мы не имеем права.
Задумалась и Александра. Если бы дело не касалось именно ее супруга, она бы решительно отказалась от операции и сделала все, чтобы операция вообще отменилась. Но в данном случае места для маневров не оставалось: надо было либо отправляться немедленно, либо… Иных дельных мыслей в голову не приходило. К тому же формально отдавать последний приказ баюнгу Шу’эс Лаву имел право только Тител Брайс. Потому что великан был отдан в полное подчинение Брайсу его наставником Дмитрием Светозаровым. Ну и подруга Эрлиона, на тему как избавиться в составе отряда от закусившей удила Елены, ничего толкового подсказать не могла. Наоборот, еще и удивлялась:
«Ну и что ты так возражаешь? Стреляет она отлично, я сама в тире наблюдала, с иным оружием тоже отлично справляется. Вот с холодным у нее явные пробелы, да в рукопашной схватке она не сильна. Но ведь это запросто перекроет ее нахождение в небе над горами. Пусть просто ведет дозор оттуда, все равно пегас со своими огромными крыльями в пещерах летать не захочет».
«Ну вот, все-таки подсказала! — поблагодарила Шура подругу. — Ей и в самом деле назначу ответственный пост дежурства в небе и общую корректировку наших передвижений, если мы рассредоточимся». После чего вслух поставила последнее и категорическое условие:
— Но в отряде будет только один командир, приказания которого все остальные выполняют беспрекословно. Согласна?
Елена сразу прекратила изображать из себя невесть что и радостно отдала честь:
— Так точно!
Баюнг попытался порассуждать, глядя вопросительно на Александру:
— Мне кажется, что выбирать командира и так нет никакого смысла. Поэтому я…
Но его с непосредственностью и подкупающей простотой перебил барон Вайсон:
— Спасибо, дружище, что не стал оспаривать моих командирских полномочий! При распределении наград и медалей по итогам операции я это учту. — Наткнувшись на угрожающий взгляд супруги графа Дина, он нисколько не стушевался. — И не надо мне тыкать своими более высокими титулами, ваше сиятельство. В бою они совершенно не нужны, их всегда перевешивают доблесть, отвага, физическая сила и опыт.
Его бывшая коллега по конторе не выдержала:
— Слышь, Курт! Ты ведь только физической силой и можешь похвастаться. Относительно. А тут придется головой думать. Так что не нервируй меня, пожалуйста, и прекращай эти дурацкие шуточки. Не в бирюльки играем!
Тотчас барон перешел на свой оригинальный немецкий акцент:
— Ох уж эти русские бирюльки! Загадочные предметы, которых я и в глаза-то никогда не видел. Но как же вы любите ими укорять все время.
На это ничего больше не оставалось, как пригрозить шутнику словами, которые совсем недавно высказывал Верховный целитель:
— Ничего! Вот вернется Дмитрий, он разберется, где бирюльки, а где… — После чего самозваная командир свернула разговор в деловую колею: — Шу’эс, начинай переброску техники!
Но в душе она весьма досадовала, что от участия золовки в данной операции избавиться не удалось. Вдобавок и понимала, что страдающая отсутствием дисциплины Елена обязательно что-то учудит и во время боевых действий. Как в таких случаях бают бывалые воины: «Новичка с собой брать страшно не потому, что он ничего не умеет, а потому, что думает, что умеет все». А такие самоуверенные личности и себя покалечить могут, и товарищей по оружию.
Только и успела пригрозить барону Вайсону в те несколько минут, пока Елены рядом не было:
— Курт, старайся держать Лену на постоянной связи и под контролем. Ибо, если она что-то сделает не так, нам с тобой не поздоровится. Представляешь, как нас ее братик на лапшу раскатает?
— Главное — чтобы не на бублики! — хохотнул немец. И сразу совершенно иным тоном добавил: — Шур, да не волнуйся ты так. С ней все в порядке, и она в последнее время такие способности проявляет, что я челюстью коленки себе отбиваю. И стреляет, и прыгает, и магическими силами оперирует залихватски. Тител на нее чуть не молится, да и мы все тоже. Даже удивляюсь, почему она сама раньше от халифа не сбежала.
— Так ведь способности ее стали раскрываться лишь после вертушки с Эрлионой, — уточнила вынужденно Александра. — Уже сейчас по силам она ушла дальше Аристарха да плюс ко всему створы между мирами видит в цвете. Скорее всего, именно она и станет четвертым Торговцем в нашей компании.
— Ну вот, а ты паникуешь!
— Да потому и паникую, что в настоящем бою Димина сестра не бывала, и как она себя поведет, мы не подозреваем. И никакие потом мои оправдания «она сама» или ссылки на разрешение Титела меня в глазах мужа не оправдают.
— Ладно, не переживай. Буду следить за ней в оба и заставлю давать отчет о каждом взмахе крыльев пегаса.
После такого обещания командир отряда заметно успокоилась и, когда отряд уже в полном составе полетел к горам, стала отдавать распоряжения, основанные на предварительной задумке и на ведущемся просмотре последнего пакета собранной информации.
— Зафиксирована резкая вспышка активности неведомых сил! Они попытались атаковать большую часть нашей техники. Пока потерь у нас нет, неведомые силы, которые в том числе спровоцировали массу обвалов, вроде как отошли в глубь недр. Поэтому вначале осматриваемся в том месте, откуда Дмитрий предположительно начал движение вниз. Там наши разведчики отыскали несколько маяков-ориентиров. Елена, взлетай как можно выше и держи под своими приборами наблюдения как можно большую площадь гор. Это не массив, а будто бы головка сыра с дырками, так что как охотник, так и Крафа может выбраться наружу в любое время и в любом месте. И еще: если кто-то обнаружит именно Крафу — ни в коем случае не атаковать его в одиночку! Повторяю отдельно: ни в коем случае! Вначале звать всех остальных!
Остальные прекрасно понимали: приказ касается в первую очередь боевой единицы, летящей на пегасе. Да и сама единица поняла, потому что обиделась:
— Так мне что, вместо того чтобы уничтожить этого тирана и вурдалака, мчаться на ваши поиски?
— Мчаться не надо, просто включаешь сигнал экстренной тревоги и только после этого пытаешься атаковать с дальней дистанции. Сама понимаешь, раз узурпатору удалось от Димы уйти, то от тебя он точно оторвется.
В переговорном устройстве раздалось лишь пренебрежительное хмыканье, подразумевающее: «Это мы еще посмотрим!», но вряд ли много мнящая о себе сестра Торговца догадалась, что весь разговор и затевался только с целью на подобную реакцию. Хитрой улыбки своей невестки она видеть не могла, но теперь уже точно будет летать над горами и бдеть, надеясь первой выискать подлого Крафу и собственноручно его уничтожить.
«Зато теперь не будет рваться в недра, — удовлетворенно думала Александра и тут же благоразумно себя осаживала: — Хотя бы первое время».
Таким образом воздушный патруль остался над горным хребтом. Носящий свою наездницу Вихрь не испытывал особых трудностей с набором высоты или с охлаждением собственного тела. Только и делал, что равномерно взмахивал своими огромными крыльями да нарезал круги над самыми глубокими ущельями. Именно оттуда, по логике, и мог показаться либо «свой» либо «чужой».
Великана баюнга решили оставить в одной из самых больших пещер, которая находилась метрах в пятистах ниже уровня пустыни. Здесь было не только сравнительно прохладно, но и просторно, а боковые гроты давали надежную защиту от возможного падения сверху как сталактита, так и банального куска скалы. Такое удобное место послужило для создания небольшой перевалочной базы и пункта связи. От него дальше несколько устройств только и делали, что распыляли тончайшую, невидимую кристаллическую пыльцу, которая, оседая полосами на стенах и сводах, позволяла поддерживать связь в любой толще пород. Причем даже плотные завалы чаще всего не прерывали образовавшиеся цепочки, и в итоге любой член спасательного отряда мог всегда пообщаться с остальными.
Дальше в толщу пород Шу’эс Лав не спешил и по другой причине: начинались узкие, низкие тоннели, которые для такого гиганта могли оказаться непреодолимыми. Поэтому вниз устремились только двое: графиня Александра Светозарова и барон Вайсон. Да и попавшего в ловушку человека геологическим роботам из мира Ситулгайн будет освободить гораздо легче. А то, что ловушек полно и они готовы захлопнуться в любой момент, убедились с самой первой попытки проникновения в более прохладные и влажные глубины. Порода так и норовила раскрошиться в совершенно безопасном месте, горы песка — сыпануть из самого немыслимого отверстия, а вполне пригодные для езды на вездеходах тоннели — перекрыться как по мановению волшебной палочки кремниевыми плитами.
То есть тотальное программирование всех без исключения устройств именно на такое противостояние себя оправдало полностью. А единая, всеобщая связь позволяла не только для людей выбирать наиболее безопасные маршруты передвижения, но и тщательно оберегать каждую единицу так отлично зарекомендовавшей себя техники. Если и случались завалы, погребшие под собой идущих в авангарде бронированных разведчиков, то их откапывали довольно быстро.
Ну и в превентивных целях вовсю пользовались как малыми взрывами, так и точечной силой структур для разрушения или инициации приготовленных завалов. При этом широко употреблялись пушки с лазерной накачкой и огнеметы для уничтожения липучих, обладающих немалой силой сетей. При экспресс-анализе остатков этих сетей выяснили, что те не являются самостоятельными организмами, а неким продуктом иного, совершенно неизвестного науке существа.
Подобным обстоятельством командир отряда сильно обеспокоилась.
— Получается, что здесь некие громадные чудовища обитают? Шу’эс, — обратилась она к баюнгу, — может, ты о таких существах слышал? Смотри результаты анализа.
— Да смотрю, смотрю, — отозвался великан по связи. — Уже глаза на лоб вылезли от такого смотрения. Но только диву даюсь: как по мне, то таких существ вообще не может существовать в природе. Вы только представьте, кто бы смог вырастить на себе подобную сеть, а потом еще и «запрограммировать» ее на атаку движущихся предметов?
— А почему на себе? — присоединился к обсуждению Курт, который как раз вошел в перекрученную каверну между пластами и внимательно присматривался к стенам. — Представьте, что на глубинах с озерами имеется лаборатория и там группа ученых или каких-нибудь маньяков занимается тайными исследованиями. Понятное дело, что вокруг себя они устроили непроходимые ловушки и наделали вот таких живых страшилок из псевдоплоти. Ну и самое главное: лаборатории могли здесь быть испокон веков, и именно поэтому ни один Торговец не может шагать сюда или вырваться прямо отсюда. Возможно, граф не все высмотрел при подсмотре с Аристархом, а ведь само по себе на ровном месте никогда ничего не случается.
В его словах просматривалась житейская мудрость. И Александра вполне допускала вариант со скрытыми от всех вселенных лабораториями. Но с другой стороны, во всем этом устройстве данного мира отсутствовала нормальная логика. А именно: зачем строить лабораторию, а потом защищать ее такими дешевыми методами? Неужели только для того, чтобы заманить в глубины и уже только там уничтожить? Но ведь отряд, несмотря на мощную техническую поддержку, малочисленный. Уничтожить такой, имея фантастические средства для перекрытия телепортации Торговцам, раз плюнуть. Дальше: планета находится под лучами сразу трех солнц. Подобного, по словам ученых, вообще нельзя встретить во вселенных. А уже это да плюс невозможность перехода прямо в горы делали систему уникальной. И только по чистой случайности геометрических величин тиран Крафа выпал из межмирского пространства именно здесь. Еще странности: три частично расшифрованных письма, которые оставили неведомые инопланетяне, называющие себя «санитарами космоса». По ним получается, что они либо погибли, сражаясь, либо были жестоко уничтожены неведомым злом. Оставалось только удивляться: почему они так настойчиво стремились в недра и почему не отступили при осознании опасности? Или все-таки отступили?
«Как бы не ошибиться при поиске верного пути, — вздыхала мысленно Александра. — Да и сам Дмитрий поступил неправильно, совершил грубейшую ошибку. Мог бы и рискнуть».
Во время пребывания здесь вместе с супругой он мог бы сделать преспокойный просмотр проблемных глубин и отыскать следы Крафы, а уж тем более гипотетической лаборатории заранее. Но он даже думать запретил о просмотре по двум причинам: Торговец большой силы легко рассмотрит подсматривающие лица на большом расстоянии и в полной темноте, ну и в момент просмотра пара наблюдателей, а вернее, их тела остаются совершенно беззащитны. Их и уничтожить можно, и расчленить, и пленить определенными, совсем не гуманными методами.
Сейчас же исправить эту ошибку тоже не выходило. Хоть и другой Торговец из седой древности имелся в наличии. Ибо совершить подобный просмотр с Шу’эс Лавом не получалось по двум причинам: синхронизация невероятно разных по размерам тел не удастся, ну и возраст не позволял. Только после достижения возраста пятидесяти лет обычный Торговец мог в течение получаса проводить настройку с напарником и уходить в состояние подсмотра. То есть даже в этом чудесном умении Светозаров, проводящий синхронизацию сердец за десять, а с супругой за пять минут, оставался уникумом и сейчас, и в древней истории. А ведь тогда великих и сильных Торговцев было хоть пруд пруди. Образно выражаясь. Рассуждения и воспоминания пришлось отбросить, потому что опять заговорил движущийся на самом острие операции барон Вайсон:
— О-о-о! Какой тут у меня чудный рисунок показался. Несколько запылен, зарос мхом, часть отколота, но вполне хорош! Вот сейчас я его очищу и даю прибору считывать информацию для дешифратора.
— А где ты? — поинтересовалась движущаяся в тылах командир.
— Прошел перекрученную каверну, за ней анфилада пещерок, вторая по счету, на стене слева. А ты?
— Только вошла в каверну.
— Поосторожнее там! Не нравятся мне как-то кособоко торчащие снизу скалы, — предупредил Курт. — Такое впечатление, что они словно из-под земли выросли. Ни пород, ни песка, нанесенного древними водами, не заметил.
— В самом деле, — согласилась графиня, осторожно перешагивая с камня на камень. — Может, они со свода рухнули? Хм, не похоже.
И в следующий момент скалы у нее под ногами стали проваливаться вниз и по невероятной траектории разъезжаться в стороны!
Только постоянное состояние начеку позволило сразу же задействовать ускорители, остановить падение на глубине метров шести, а потом свечой взмыть к своду. Да там и прижаться в небольшом гроте у самой верхушки стены. А вниз было просто страшно смотреть: зубья скал не просто провалились, но и разошлись в стороны, а на глубине метров в пятьдесят блеснула чернотой водная поверхность. Через мгновение она зарябила и пошла кругами от падения мелких камней, одного карликового танка, одного геодезического робота и грузового робота-катуна, который занимался напылением состава, способствующего связи в подземельях. Еще пять устройств сопровождения просто взмыли в воздух, пользуясь своими летными качествами, а два самоходных разрушителя уцепились намертво за повисшие вертикально скалы. Подобные игрушки с манипуляторами и взрывом было сорвать сложно, если они хорошо ухватятся.
Ну и все они давали довольно яркое, приемлемое для простого глаза освещение. Так что хорошо было видно, как тоннель, приведший к данной каверне, быстро заполняется песком и мелкими камнями. А еще через несколько мгновений колоссальные скальные зубы опять стали смыкаться. Словно закрывалась гигантская пасть невиданного чудовища.
Все это время Александра скороговоркой описывала происходящее вокруг нее и не могла решиться на применение самого мощного при ней оружия: автомата, пули которого являлись конгломератом плазменной накачки и обладали разрывными свойствами. По словам Курта, он уже вернулся к провалу, который только недавно спокойно пересек, и тоже был готов открывать огонь по неведомому и невидимому врагу. И командир отряда спонтанно прочувствовала: следует как-то повредить сходящиеся зубцы.
— Курт, бьем по соединениям, держащим куски скал!
И открыла огонь. Послышалась стрельба и со стороны барона. Ну и вполне синхронно с людьми начали стрельбу технические устройства сопровождения. Частила пушка карликового танка, который вернулся с Куртом, поливали лазерными лучами и кислотой наиболее уязвимые места летающие разведчики, били низкочастотными волнами звуков самоходные разрушители.
И суммарное воздействие всего оружия сказалось: гигантская ловушка, страшно заскрипев и хрустя, так и замерла, не закрывшись до конца. А потом с еще большим скрипом зубья разошлись обратно и обвисли под собственной тяжестью. Но и после наступления сравнительной тишины в самой каверне звуки сражения не прекратились, только доносились они теперь снизу. Там довольно интенсивно вел пальбу оставшийся в целостности карликовый танк. Видимо, удар о воду погасил большую скорость падения, что и позволило боевой единице не только остаться в строю, но и, получив приказ уничтожать все, что движется и не попадает под классификацию людей, начать полноценную войну.
Чтобы лучше понять, что творится внизу, туда послали сразу два летающих разведчика, благо что пространства между до конца разошедшимися скалами это позволяли с лихвой. И вскоре некая картинка в неровных бликах прыгающего освещения показалась на малом, внутреннем экране под забралом сюртука у каждого человека.
Внизу находилась такая огромная пещера, что в нее могло провалиться десяток каверн с ловушками, расположенных рядышком друг с дружкой. Причем рукотворность пещеры бросалась в глаза сразу. Во-первых, явными тюбингами усилителей по стенам и сводам, а во-вторых, еще несколькими подобными ловушками на том же своде. Только остальные зубья-скалы все были плотно закрыты некими аналогами упругих щупалец, очень напоминающих напружиненные коренья. Поврежденные, разорванные коренья под каверной сочились подобием черного мазута, хотя по показаниям анализатора запахов скорее напоминали кровь или древесный сок.
На этом вся искусственность этого места оканчивалась. Дальше начиналась вакханалия аморфной массы, которая белесыми сгустками налипла на стенах, горами шевелящейся плоти пузырилась вокруг озера и столбами серых щупалец пыталась дотянуться до выползшего на камни карликового танка. Но тот наверняка оказался среди своих стальных собратьев самым отчаянным и везучим. Мало того что не получил при падении повреждений, так он еще, на невероятной скорости вращаясь, стрелял, сжигал, деструктировал вокруг себя все с невероятным усердием и неожиданной результативностью. Вокруг него все горело, плавилось, взрывалось, шипело, лопалось и кипело.
Ну и людям сразу же пришла в голову только одна мысль: «Вот оно — чудовище!»
Скорее всего, то самое, которое не смогли добить «санитары космоса». Скорее всего, то самое, которое организовало завалы и пыталось уничтожить летающих разведчиков. Ну и понятно, что то самое чудовище, которое могло отрезать от внешнего мира забравшихся в недра Светозарова и Крафу. В том, что супруг до сих пор жив, Александра продолжала верить без малейшей толики сомнения.
Но верить — это одно, а вот добраться и помочь — совсем другое. И если на пути выявлена конкретная преграда, то эту преграду надо уничтожить со всей беспощадностью и с максимальной эффективностью.
Поэтому командир отряда живо сообразила, как помочь одинокому танку выжечь дотла невиданную тварь. Достаточно было прикинуть расположение нераскрывшихся ловушек на своде и сравнить это с уже имеющейся картой данного участка лабиринтов. Вскоре подошедшая волна геологических роботов добралась с иной стороны и по другому тоннелю, заложила взрывчатку, и от второй ловушки остались лишь сочащиеся черной жидкостью корни. Все скалы рухнули в той части гигантской пещеры, где копошились наибольшие горы странной плоти и раздувшихся серых щупалец. После чего к провалу поспешили иные карликовые танки и стали с усердием помогать своему боевому собрату уничтожать все, что шевелится. Естественно, что и летающие разведчики не остались от этой забавы в стороне. И вскоре едкий, наверняка ядовитый туман заполнил несколько уровней громадных пористых горных хребтов.
Показания анализатора воздуха заставили обеспокоиться Курта:
— Мы-то на автономном дыхании, а если у графа что не в порядке с сюртуком?
Первым отозвался Шу’эс Лав:
— В подобных местах раздеваться для купания не стоит.
И Александра с ним согласилась:
— Дима к сюртуку питает больше доверия, чем даже ко мне. Так что с ним все в порядке. Ну а если Крафа копыта откинет, то да — трагедия. Слишком легкая смерть ему достанется. Курт! Мне кажется или в самом деле наши бравые танки закончили свою работенку?
— Ну, раз стрелять и жечь перестали…
— Будем спускаться для осмотра?
— Шутишь! — возмутился немец. — Там все кипит, гниет и бродит! Не раньше, чем на обратном пути дадим определение этому гадюшнику.
— Ну да, раз опасность устранена, следует спешить вниз. Вдруг как раз наших роботов проходки Диме не хватает, чтобы выбраться из ловушек. Эй, Леночка! Доложи, что там делается наверху? По логике вещей, сейчас дым, копоть и вонь всех оставшихся обитателей выгонят из нор погреться на солнышке. А?
Но вместо бойкого женского голоса в наушниках связи стояла гулкая тишина, нарушаемая только напряженным дыханием Курта и Шу’эс Лава. Елена Петровна Светозарова не отзывалась.

Глава двадцать первая
ПОБЕГ

Дмитрий просыпался с некоторым трудом. Словно ему мешал туман от выпитого накануне алкоголя. Поэтому как-то не сразу вспомнил, в какой он находится обстановке: голый, без оружия и лежащий невдалеке от злейшего врага всех Торговцев и многих десятков узурпированных миров. А вспомнив, мобилизовал все свои силы для тщательного просмотра и прослушивания.
Крафа лежал на том же месте, где и укладывался. Стада лягушек все так же передвигались с ленцой по влажным озерным берегам. Улитки сонно ждали, пока их употребят в пищу.
Но в этой полнейшей тишине донеслись далекие отзвуки разрывов.
«Что это? Или кто? А может, опять-таки „что“? — заметались мысли в голове. — Такое впечатление, что слышна канонада артиллерийских орудий. Развлекаться так с украденным у меня оружием у того же Врубу не получилось бы. Да и не было у меня пушки. Кто же это такой экипированный воюет? Враг — здесь. К нему помощь прорываться не может. А ко мне? Хм! Интересный вопрос! Если представить, что Шу’эс Лав нарушил мой приказ, Шура на него надавила, а Тител признал их опасения справедливыми, то баюнг вполне мог бы перебросить сюда некие силы. Опять-таки, вначале побывав здесь именно с моей женой. Перед таким риском она никогда не остановится. Но, судя по канонаде и доносящейся вибрации, война идет нешуточная. Неужели великан доставил в горы целую армию? Вряд ли. Даже учитывая мои слишком долгие провалы сна, ему никак не успеть. А вот если только одно оружие? Самоходное? Почему бы и нет! С его силищей он мог и карликовые танки сюда протащить. М-да! Как раз то, что я сам сделать не догадался!»
Понятное дело, тем более что в такой халатности его даже враг недавно укорял, но сейчас собственные упущения покаянно ударили по сознанию с особой болью. Ведь из-за его поспешности и несообразительности сейчас, скорее всего, рискуют своими жизнями самые дорогие и близкие ему люди. Без Александры попытка прорваться в недра не обойдется по умолчанию. Без Шу’эс Лава — по сути своей будет невозможна. Ну и наверняка еще с десяток человек вызвались добровольцами отправиться в это прожаренное тремя солнцами пекло. Пусть и нет среди них знакомых или друзей, но все равно сейчас там люди гибнут именно по его вине. Потому что подобная канонада на учебную не смахивает, а значит, сражение жесткое, непримиримое. При этом в той части гор наверняка пошли массовые обвалы и оползни, под которыми также могут погибнуть отчаянные воины группы прорыва.
«И все по моей вине! — корил себя запоздало Дмитрий. — Вот к чему необдуманная спешка приводит!»
Дошло до того, что, предвидя большое количество жертв среди спасателей, он пожелал, чтобы группа эта рвалась на спасение именно Крафы. Хотя опять-таки вряд ли диктатор и предатель держал в своем окружении Торговцев, могущих передвигаться за ним везде, отыскивая своего благодетеля по специальным меткам. Скорее всего, и меток этих не осталось, после того как взорвался кокон-ловушка и ободранное начисто тело Крафы выбросило в пустыне. Так что где он находится, не знал из его окружения никто.
А значит, воюют силы поддержки графа Дина Свирепого Шахматного.
С этим выводом и далекие отголоски взрывов прекратились. Исчезла малейшая вибрация, свидетельствуя, что волны обвалов или лавин тоже прекратились. Но теперь оставалось только догадываться: кто победил? Или это вообще небольшой перерыв перед следующим сражением?
В любом случае находиться в пещере полного контроля неведомых сил было бы неблагоразумно. А может, и весьма предпочтительно воспользоваться именно этим моментом? Пока тюремщик занят на верхних уровнях, будет весьма верным ускользнуть от него «под шум дождя»?
Вот только вначале следовало и тут оставить от себя сообщение для тех, кто, возможно, сюда доберется. Поэтому магическими метами, которые различал каждый знающий соратник из окружения Светозарова, он вывел на удобной стене несколько предложений: «Со мной все в порядке, собираемся бежать через дно озера на нижние уровни. Не беспокойтесь и лучше ждите меня у верхних выходов!»
И только после этого пришла пора к решительным действиям. Решено бежать из плена — значит, пора приступать к выполнению. И тут, увы, как это ни прискорбно, помощь врага все равно понадобится. Так что…
— Эй! Пиявка горемычных миров! Просыпайся!
Похоже, узурпатор и в самом деле спал, не притворялся.
Вспышки эмоций в его ауре говорили о резком приливе адреналина в кровь. Хотя голос в ответ раздался вполне спокойный и пренебрежительный:
— Никто тебя, червяк, хорошему тону не учил. Чего это ты заколотился с самого утра?
— Предлагаю немедленно устроить прорыв и уходить отсюда. Пока тут тихо, надо воспользоваться благоприятным моментом.
— М-да! Ты не граф! — с фырканьем констатировал Гегемон. — Где твои изысканные манеры? Где утренний завтрак и приглашение к столу? Плебей!
— Слышь, не нуди, а? — стал раздражаться Светозаров. — Твой завтрак везде, где ты не поленишься нагнуться, а стол — на твоих голых коленках. Тоже мне эстет!
— Вот! Подобное неприятие утреннего моциона свидетельствует о твоей несуразной молодости. Тебе тридцать, максимум сорок лет, и в сибаритстве или роскоши ты никогда не жил. Ха-ха!
Проигнорировав подобные выводы, граф встал и не спеша отправился в обход озера к выбранному для устройства течи месту. Его коллега по тюрьме сразу тоже вскочил на ноги и бросился догонять, исторгая из себя вопросы:
— А что случилось-то? Что за спешка такая? Ведь в любом случае подкрепиться нам вначале не помешает. Вдруг там внизу засуха? А то и вообще соленый океан?
— Не переживай: лягушек из этого болота вниз схлынет невиданное множество. Подхватим по парочке, когда поймем, что вышли в разветвленные лабиринты.
— А если бы я остался завтракать? Ушел бы без меня?
— Запросто, сил бы хватило, — признался Дмитрий. — Лег бы на дно, ударил по пробке непосредственно силой и повалился бы вниз вместе с потоком.
— Ох ты какой рисковый! А если бы зажало или камнями вдребезги раскатало?
— Прорвусь и сам, если ты пасуешь.
— Да нет, вместе наши шансы раз в сто выше. Но меня волнует, чего это ты так вдруг сорвался? Неспроста ведь? Или все-таки что-то случилось, пока я спал?
— Сон мне плохой приснился, — соврал Светозаров, без всякого предварительного осмотра заходя в воду и брезгливо отбросив ногами рассевшихся на берегу лягушек. — А снам я привык доверять.
Больше временный компаньон ничего не спрашивал. Метод пробоя они оговорили еще перед тем, как заснуть, теперь оставалось лишь реализовать его. Самым нежелательным было бы лишение силы именно в этот ответственный момент. Но то ли Врубу спал, то ли отвлекся, то ли не посчитал купание пленников дракой, но силы магического удара и чередующиеся с ними микровзрывы действовали в полной мере. Так что течь образовалась на дне озера быстрее, чем ожидалось. Вместо пяти управились за три минуты, а дальше уже отверстие в бешеном темпе расширяла собственным весом рвущаяся вниз вода. Вскоре уже образовался мощный водоворот, попытавшийся затянуть в себя и пленников. Хорошо, что они заблаговременно выбрались на мелководье и, стоя по пояс в воде, пытались высчитать удобный момент для побега.
Граф ратовал за более быстрый уход. Например, в момент, когда уровень озера достигнет примерной половины. Крафа — за спокойный спуск уже по следу ушедшей воды. Дескать, тогда и безопасность повышается, и осмотр боковых проходов будет в должной степени объемным.
— Все-то тебе комфорта хочется, — укорял Светозаров своего врага. — Разжирел, разленился ты в роли рабовладельца. Или забыл, где мы находимся и что нам грозит?
— Сейчас — ничего!
— Ой ли! — После чего начал с предупреждения: — Только вверх не смотри! Попробуй войти чуточку в транс.
Узурпатор так и поступил. Сосредоточился и вскоре заметил, что на своде просматриваются какие-то подозрительные шевеления и вибрации.
— Проклятье! Там что-то готовится. Неужели нас хотят угробить обвалом?
— Вряд ли. Шевеления как раз над пробитым отверстием. Думаю, как раз через минуту-две туда начнут падать скалы, а мы так и останемся в этой большой, но все-таки тюремной камере.
Крафа сразу решился на побег:
— Командуй, когда сигаем в водоворот! — Но пока ждали, поинтересовался: — А почему ты без меня вниз не прыгнешь? Глядишь, и ушел бы сам от нашего тюремщика.
— Ни я, ни ты сами не вырвемся отсюда, — полуправдой ответил граф. — Внизу еще сутяжнее придется, так что распылять силы до самого выхода в пустыню не стоит.
Конечно, вслух он признаваться не стал, что предпочитает врага держать поближе к себе и уничтожить при первой возможности. Давать шанс узурпатору на прорыв к своим мирам — значило потерять его надолго, а потом иметь страшные неприятности. Но вначале следовало вырваться из лап непонятных местных хозяев.
Кажется, и сам узурпатор думал примерно так же, только по отношению к противнику. Потому что выдавил сквозь упрямо сжатые зубы:
— Ты прав!
Вода спадала довольно резво, уже трети объема озера как не бывало. Да и судя по резко увеличившейся воронке, дырка в донной части расширилась еще больше. Пленники тоже чуток опустились, стараясь находиться в воде по пояс. Но даже дожидаться опускания уровня до половины Светозаров не стал:
— Пора!
И первым нырнул в направлении водоворота. Понятное дело, что риск существовал огромный. Могли, к примеру, в этот самый момент рухнуть заготавливаемые для падения куски свода. Потом неведомые тюремщики могли аннулировать магические силы пленников, тем самым лишив их так необходимой личной защиты. А это тоже при стремительном сплаве по древнему руслу — явная смерть от ударов о камни и боковые стены.
Но выбирать не приходилось, Светозаров был твердо уверен в немедленном уходе из этой пещеры любыми способами. Да и его враг, несмотря на споры и иные предложения, с подобной поспешностью был согласен. Видимо, за полтора тысячелетия прожитой жизни его чувство приближающейся опасности тоже развилось до возможного максимума. И сейчас эти два непримиримых врага, почти касаясь друг друга, а потом и сталкиваемые бурным течением, понеслись по кишке древнего русла.
Большим благом наверняка оказались многочисленные отнорки, трещины, боковые проходы, а то и старые ответвления русла. По этой причине основная масса воды не лилась одной струей, а рассасывалась в стороны, довольно быстро обмелев и прекратив свое стремительное движение. Иначе в конце слишком длинного сплава никакие магические щиты не смогли бы сохранить Торговцев от гибели. Но и так ранений на теле, глубоких царапин, сильных ушибов оказалось предостаточно.
К удивлению обоих, судьба и течение их не разбросали далеко друг от друга. Выплеснулись беглецы как раз на соединении используемого русла с еще одним. Там реки как таковой не было, а только сочился небольшой ручеек, зато сразу пришла мысль: поднимаясь по иному руслу и придерживаясь ручейка, можно добраться до иных озер. Другой вопрос, что даже встать на коленки оказалось довольно проблематично.
Щиты — щитами, невероятная регенерация — тоже отлично, но без травм при таком сплаве вырваться не удалось. Вначале, по всем размышлениям, следовало просто полежать и дать возможность организму слегка восстановиться. Увы, времени на поблажки пленникам тюремщики могли и не выделить. Следовало и отсюда уйти, и следы за собой запутать. Хотя по этому поводу у Светозарова имелись кое-какие соображения.
— Вряд ли здешние хозяева настолько всемогущи, чтобы видеть буквально все и везде в своих владениях, — рассуждал он, кряхтя поднимаясь на ноги и поворотами корпуса проверяя, не сломано ли что-то из костей. — Поэтому предлагаю не мчаться сломя голову в любом направлении, а отыскать такое место, где нет в первую очередь воды, а потом уже и лягушек с улитками и мхом.
И с этими рассуждениями Крафа, отплевавшись от воды и песка, согласился:
— Хоть ты и не граф по происхождению, но и тут прав. У меня тоже в голове манечка засела, что эти жирные лягушки за нами следили. Вот только не пойму: вода здесь при чем?
— Да при том, что за водой местные силы следят в первую очередь и держат под неусыпным контролем. — Дмитрий перестал ощупывать бока и сделал первые шаги. — Там, где она есть, у них может быть некое подобие глобальной связи.
— Глубоко копаешь. — Пошатывающийся Крафа пристроился за компаньоном и тоже двинулся в путь. — Но вспомни верхние уровни, там, где ты за мной гнался. Кто там рассасывал мои ловушки? Кто устраивал нам козни и делал завалы? Похоже, что и наше движение направлялось заранее и строго выверенно. А ведь там не было воды! И живность с мхом отсутствовали начисто.
На подобные, но вполне верные замечания тоже нашлись объяснения:
— Там, наверху, таких, как мы, или кого угодно ждали давно, а то и всегда. Так что, скорее всего, система загона, ловли и оповещения как раз там самая обширная, сложная. А вот на больших глубинах, да еще и там, где ничто не живет, не растет, какой смысл организовывать системы связи и наблюдения?
Теперь Гегемон задумался надолго, видимо, соглашаться с такими выводами ему не давали какие-то знания или наблюдения. Но когда они дошли до очередного разветвления русел, выразил свое согласие:
— Ладно, поступим по твоему усмотрению. Кажется, тебе везет, или в самом деле предчувствие вместе со снами лучше направляют на путь истинный. Тогда нам сюда?
Новое русло с небольшим подъемом отходило резко вправо. Но в нем проточной воды не замечалось, хотя вездесущего мха и бессловесных улиток хватало. Скорее всего, они питались влагой от ручейка. А вот что там дальше? За поворотом?
И только пройдя метров пятьдесят, беглецы убедились, что идут верно: пропали все намеки на влагу, исчезли даже клочки мха, и стало сравнительно сухо. Правда, могло оказаться, что данное русло перекрыто давно и наглухо и что впереди лишь тупики, но, с другой стороны, почему бы и не попытать счастья в поиске выхода? Ведь не по всем же ходам, пещерам и протокам вымершие давненько аборигены устроили болота для разведения корма. Горы огромные, воды — мало, где-то обязательно царит засуха. Именно такое место и пытались отыскать компаньоны по несчастью.
И еще через час таки отыскали отличное местечко, которое опытные спелеологи наверняка бы назвали пещерным раем. Несколько анфилад, масса путаных переходов, несколько тоннелей смыкались на громадный комплекс пустот. Причем в этих пустотах при всем внимательном осмотре не обнаружилось ни единого свежего обвала, ни свежей осыпи, да и подстроенных ловушек, сколько ни старались, высмотреть не удалось.
Уселись, расслабились… Ну и вполне естественно, что злобный узурпатор не упустил случая поворчать и покапризничать:
— Ведь предупреждал: любую деятельность надо начинать с сытного завтрака. Еще лучше — с обеда. А теперь что? Будем бросать жребий, кого первого пустим на корм?
— Не хочу травиться, — поморщился граф. — Ведь от твоего мяса не существует противоядия.
— Ладно, четыре — четыре! — вел какой-то свой подсчет Крафа.
— Тем более что до «столовой» не больше часа ходьбы в самой целебной атмосфере. Как раз прогулка придает отличный аппетит.
— Ты так считаешь? Ладно, оставлю тебя на крайний случай. Ты для меня гораздо ценней в нежеваном виде. Но раз тебе спать не хочется, а до обеда еще далеко, то, может, обсудим одну интересную тему?
— Смотря какую, — без всякой охоты отозвался граф. Ему хотелось посидеть в полной тишине и прислушаться: не раздадутся ли новые отголоски взрывов.
— Самую актуальную. — Крафа уселся как можно удобнее, вытянул ноги вперед и только после этого продолжил тоном лектора: — Тема: «Почему в данном горном массиве нет ни одного створа?» И сразу дам свои предварительные выводы: мне кажется, что во всем виноваты уникальные составы местной породы. Я хорошо разбираюсь в геологии и большинство минералов, руд и сплавов определяю чуть ли не на ощупь. Поэтому готов утверждать, что здесь имеется некий состав, уничтожающий стыки между мирами и переходы в межмирское пространство. Если ты хоть что-то понимаешь в геологии или имеешь другие гипотезы, присоединяйся к диспуту.
В повисшей глухой тишине ничего похожего на взрывы и вибрацию не ощущалось, да и с другой стороны, нежелательно, чтобы враг догадался о возможной помощи, поэтому Светозаров согласился:
— В геологии я тоже разбираюсь нормально. Только почему ты считаешь виновником именно состав породы? Вдруг здесь искусственная аномалия? Созданная теми, кто оставил письма-послания?
Прения по теме были открыты.

Глава двадцать вторая
ВЫПАДАНИЕ ИЗ СТРОЯ

Елена никак не могла понять, почему невестка так настроена против нее, вернее, против ее участия в спасательной операции. Ведь по собственным ощущениям и понятиям она стала настолько сильной, умелой и разносторонне развитой, что, кажется, могла бы теперь уничтожить своих похитителей собственными руками. Не используя при этом даже оружие. А уж с оружием, да тем, которое сейчас при ней, она могла бы справиться с целой армией негодяев.
А если прибавить к этому комплекту знаний, умений и экипировки еще и Вихря, то недавняя рабыня сама себе казалась самой непобедимой и самой независимой воительницей во всех вселенных. На фоне этого самолюбования даже сильные чувства к Курту как-то меркли и теряли яркость. Хотелось и ему, и всему миру вначале доказать, какая она стала отважная, ценная и незаменимая. А тут Шура ее поставила на место, куда обычно определяют самых несмышленых новичков. Обидно! Но! Все-таки в операции участвует, да еще и вместе с красавцем пегасом.
И теперь можно посмотреть, кому повезет больше!
Елене страстно хотелось и брата спасти, и подлого Крафу пленить. А что?! Мощнейший парализатор при ней, оружия хоть отбавляй, да и заплечные ускорители позволят пролететь даже в таком месте, куда Вихрь не протиснется из-за своих внушительных габаритов. Осталось только внимательно всматриваться вниз, чтобы сразу заметить любое существо, неосторожно выбравшееся под палящие лучи сразу трех солнышек.
«Хотя какие они палящие? — удивлялась женщина, присматриваясь к показаниям забортной температуры на своем забрале. — Греют только, да и красиво как!.. О! Семьдесят шесть градусов! Ну вот, даже такая надежная техника порой подводит. Или это мне из-за сюртука не верится? Вихрь! — мысленно прокричала она, когда хотела, чтобы летающий конь ее услышал. — Тебе не жарко? Может, хочешь в тень?!»
Пегас на лету чуть повернул голову, покосился на наездницу глазом и единым образом, словно в одном слове, послал сообщение:
«Мне хорошо. Полет прекрасен. Я люблю высоту. Я люблю тебя. Не беспокойся».
Из чего так и не прояснилась истинная забортная температура. Но Елена все-таки благоразумно воздержалась от желания чуть приоткрыть забрало или снять с руки перчатку. Не хотелось собственным телом проверять истинность неисправных показаний.
Как раз пошел очередной обмен мнений между тремя спасателями, находящимися в недрах. Помех не было, особых трудностей — тоже, так что Елене, рассекающей в высоте на крылатом красавце, стало опять скучно:
«Ну вот, все чем-то заняты, а меня опять оттерли на десятые роли. А ведь как я помогала той же Шуре, стоя на Тропе и уводя кайреги в их мир. Тогда она на меня чуть ли не молилась, так радовалась помощи. А сейчас за все время только два раза спросила, что я тут вижу. А что тут увидишь? Все те же унылые горы и бесцветные ущелья. Ни одной зеленой точки куста, ни одной травинки. Как все выжгло, однако! Может, и в самом деле там везде эти семьдесят шесть градусов выше ноля?»
За последний месяц своего интенсивного существования Елена выучила и узнала столько, что вся предыдущая жизнь ей показалась только первым уроком. А использование магической силы во время приобретения знаний и развития навыков могло заставить человека и более скромного, чем она, возомнить о себе бог весть что. Знания и умения переполняли женщину с головой, а вот осознание своего места, чувство дисциплины и высочайшей ответственности ей привить не успели. Так что последующий диалог с пегасом можно было приписать скорее ветреной девчонке, чем зрелой женщине, которой тридцать четыре года.
«Вихрь! А у тебя сильное зрение?»
Все ответы летающего красавца умещались в один миг, но раскладывались на много предложений:
«Я вижу все. Мое зрение различает каждый камешек в пределах видимости. Я не просто вижу. Я чувствую пространство».
«Ой, как здорово! Ну а если вдруг внизу появится мой брат Дима, ты его увидишь? Ты его узнаешь?»
«Обязательно. Не сомневайся. Дима спас мою мать. Я его люблю. Он мне знаком, как и ты. Я понимаю, что вы — от одной матери».
«А ты понимаешь, что мы сюда его прибыли искать? Он в этих горах потерялся».
«Понимаю. Смотрю. Ищу. Буду рад его увидеть».
«А если мы по очереди залетим в самые большие пещеры и осмотримся внутри?»
«Как скажешь. Решать тебе. Можем залетать, можем осматривать».
«Ой, Вихрь! Ты просто прелесть! Ты самый красивый и самый сильный пегас во всех вселенных! Я так рада, что мы с тобой дружим! Давай начнем проверять вон с той огромной пещеры».
В некотором роде летающий конь оказался даже умнее восторженной и взбалмошной женщины:
«Интимная подруга Димы будет волноваться. Твои друзья нас потеряют. Ты их перестанешь слышать. Они тебя тоже не услышат».
«Ничего страшного. Это ведь будет лишь в тот момент, пока мы будем осматриваться в пещере. Отбрось сомнения, мой верный друг! Вперед! Мы должны отыскать Диму первыми!»
Если бы пегас показал себя озадаченным, как человек, он бы почесал себе голову крылом. Но так как подобные жесты ему природой не предусматривались, а мыслительного статуса из-за крайней юности для спора или дискуссии с человеком не хватало, он решил довериться подруге и выполнить ее просьбу. И сразу же в плавном вираже стал снижаться к могучим вершинам.
Только хорошо видимых пещер просматривалось с избытком, так что разнообразия действий могло хватить надолго. Все-таки так намного интересней вести поиски, ныряя вниз и взмывая в небо, чем, нарезая огромные круги, патрулировать над одним и тем же участком. Вот летающее чудо и вошло в азарт: на огромной скорости неслось к очередному темнеющему зеву и под восхищенное попискивание наездницы, успев рассмотреть внутренности своим многопрофильным зрением, влетало в пещеру. Если была возможность, делал там парочку рискованных пируэтов, от которых Елена визжала с восторгом и прижималась всем телом к гриве. Если внутри пещеры было тесновато, Вихрь просто приземлялся, разворачивался обычным способом и вновь устремлялся наружу.
В некоторых пещерах было жарко до невозможности. В некоторых царила сравнительная прохлада. И именно в последних Вихрь стал делать короткую, но обязательную остановку. Хоть он и обладал умением защищать себя от высоких температур, но пребывание в прохладе позволяло хоть немного отдохнуть и восстановить запас собственных сил естественным образом. Когда в тебя не бьют лучи сразу трех горячих светил, гораздо приятнее просто пройтись копытами, чем непрестанно махать крыльями на постоянной жаре.
Вот пегас и прохаживался, а уже успокоившаяся Елена со всем тщанием пыталась высмотреть любые признаки жизни в наиболее темных углах. Один раз по совпадению, как раз на перелете, в наушниках раздался очередной вопрос Александры:
— Леночка, что там у тебя?
— Пока ничего не видно, командир! Продолжаем патрулирование! — четко, пусть и чрезмерно залихватски ответила наездница.
Может, невестка, не будь так занята внизу, и уловила бы в тоне излишнюю браваду. Но так как сложностей в подземных переходах хватало, она занималась именно ими, а золовку опять на какое-то время оставила в покое. Курт так вообще пока только прислушивался, но сам с воздушным патрулем не переговаривался. Видимо, считал обстоятельства для лишних слов неподходящими.
«Вот как здорово все получается! — радовалась Елена Светозарова, тоже совсем недавно ставшая графиней. — И себе достойное занятие нашла, и Вихрю — развлечение! Верю, мы обязательно вместе с ним что-нибудь или кого-нибудь отыщем!»
Ну и в пятьдесят третьей по счету пещере они и в самом деле что-то нашли. А точнее, они нашли их. И как любил верно квалифицировать подобные поиски сам Дмитрий Петрович Светозаров Дин Свирепый Шахматный и прочее, прочее: они — это приключения на свою задницу. Хотя вначале все показалось довольно романтическим и таинственным.
«Эелейнд! — именно так звучало в произношении пегаса имя его любимой и единственной наездницы. — Почему ты не отвечаешь на вопросы Хозяина сама? Он спрашивает меня. У меня отвечать не получается. У меня мало информации».
«Кто? Хозяин? Какой и откуда он взялся? — вначале не поверила женщина. — Объясни мне, пожалуйста, более ясно».
«Спрашиваю. Уточняю. Пытаюсь понять».
Замерев на одном месте, Вихрь прял ушами и поворачивал голову во все стороны. Словно пытался понять, откуда к нему доносятся хорошо слышимые им, но не улавливаемые Эелейнд объяснения. Наверняка и сам при этом общался с невидимым существом. Через некоторое время он смог значительно прояснить обстановку и для настороженно замершей в седле наездницы:
«Хозяин здешних гор. Его зовут Подрикарчер Ситиньялло. Он хочет с нами познакомиться. Свое имя я назвал. Он хочет узнать твое».
При таких вежливых вопросах да совсем недалеко находящемся открытом зеве пещеры Елена не заподозрила ничего плохого или опасного. Наоборот, подумала, что неизвестный джентльмен мог бы оказать неоценимую помощь в поиске родного брата.
«Можешь ему сказать мое имя. Но почему я его не слышу? И почему он не слышит меня?»
Крылатый красавец, тоже вполне спокойно, если не с интересом относящийся к ведущемуся через него диалогу, отвечал с большой задержкой:
«Он не умеет говорить хорошо на общем человеческом языке. Но обмен образами он может вести только через меня. Я его слышу и тебя. Он — только меня».
«А общие звуки и речь он слышит?»
«Конечно. Он будет рад услышать твой голос. Он обещал все понять, если общение будет на нашем языке мыслей. Этот язык Хозяину знаком. Говори».
После чего Елена вполне естественно заговорила вслух:
— Привет! Не знаю, кто ты, но я буду рада с тобой пообщаться.
К сожалению, ответы приходилось дожидаться через посредника, через Вихря:
«Хозяин приветствует Эелейнд. Хозяин рад возможности общаться с представителями иного разума».
— Надо же! Господин Подрикарчер Ситиньялло, так вы — местный житель?
«Да. Хозяин здесь живет и правит своим царством. Он приглашает нас у него погостить. Он обещает огромные пастбища, на которых много корма. Он обещает много воды и много растительной пищи».
— О! Весьма лестно слышать такое приглашение! — вроде бы радовалась Елена, но в то же время стала задумываться над таким нежданным открытием целого царства. — Но у меня вначале есть к уважаемому Хозяину несколько вопросов. Не соблаговолит ли господин Подрикарчер на них ответить?
Кажется, такое уважительное, обходительное обращение-просьба очень понравилось местному царю. Потому что от него вскоре поступило разрешение спрашивать о чем угодно и сколько угодно.
Знал бы он, о чем у него спросят!
Да, скорее всего, и сама наездница не ожидала от себя подобных вопросов. Причем задавала она эти вопросы один за другим:
— А где ваши дети? Сколько их у вас? И живут ли с вами ваши родители?

Глава двадцать третья
СМЕНА ПОЛИТИКИ

Громадное создание знало о себе очень мало. Ни аборигены, ни «санитары космоса» ничего о нем тоже не знали и не могли осветить ситуацию на тему происхождения, размножения и родственных отношений с иными, подобными Ситиньялло существам. Поэтому вопросы человеческой самочки, прибывшей на летающем существе, ввели Хозяина если не в стопор, то уж точно загнали в некий тупик. Что ответит, он даже представить себе не мог. Вначале. Потому что, чуть поразмыслив, решил сообщить о себе все, что смутно осознавал. Причем сделал это по причине логического вывода: «Задавая вопрос, можно сопоставить ответ с собственными знаниями. Вследствие чего знания увеличатся. А потом можно поделиться этими знаниями с тем, кто отвечает».
Хотя изначально попытка вступить в контакт проистекала от банального желания поймать человеческую самку вместе с ее чудным, оригинальным летуном-носителем. Но пара слишком стремительно залетала в каждую пещеру и так же стремительно покидала ее, а личных сил Подрикарчера на верхних уровнях оставалось совершенно мало, передислоцировать свои мощности настолько быстро даже ему было не под силу. Сразу ударить по ним ментальным ударом повиновения не получалось, как не поддавались подобной легкой атаке Птица с Умником. Но те просто были могущественны своей внутренней магической силой, а здесь было нечто иное. Как только начиналась попытка воздействия на женщину и крылатого, в ответ слышалась какая-то дивная, разрушающая всю силу ментальной атаки мелодия.
Вот тогда и родилась у него идея задержать пару разумных существ отвлекающим действом, а контакт для этого подходил лучше всего. Да и подслушанный обмен не звукового, мысленного общения давал возможность и самому Хозяину действовать точно так же.
Увы, на первые призывы женщина не отозвалась, оказалось, что ментальное восприятие у нее более узкого, направленного свойства. Зато летающее существо легко вступило в контакт. Причем передаваемый пакет информации крылатого поражал уникальностью. Так раньше общаться не мог никто. Назвавшийся Вихрем стал посредником и в общении с женщиной. После чего для ускорения диалога и женщина перешла на звуковую речь, которую Ситиньялло понимал прекрасно. Другое дело, что сам он в ответ не мог изобразить звуковые формы общения, не хватало все тех же необходимых частей гигантского тела, которые могли бы это сделать. Но все равно процесс общения сразу ускорился.
Возникшая пауза после очень неожиданных вопросов женщины, которую крылатый Вихрь называл Эелейнд, не слишком сказалась на результативности ведущегося контакта. Причем на каждый вопрос Подрикарчер отвечал по очереди и довольно обстоятельно:
«Где мои дети? Да их у меня нет совсем. И я даже не знаю, могут ли быть вообще. Понятие селекции у животных и суть деторождения у людей мне понятны, но я отличаюсь как от первых, так и от вторых совершенно. Мало того, я до сих пор не знаю, к какому полу принадлежу, потому что никаких половых признаков у меня нет и не может быть по умолчанию. Почкование и деление мне тоже не присущи, хотя тут я могу и ошибаться. Возможно, я еще слишком молод, чтобы размножаться тем же делением, к примеру».
В этот момент гостья и задала попутный вопрос:
— А сколько вам конкретно лет, уважаемый Подрикарчер?
К данной системе, где три солнца вообще не позволяли определить для планеты год как данность, подсчет возраста был бы немыслим, но Хозяин нахватался много знаний от «санитаров космоса» и такое понятие, как «стандартный год», который мало чем отличался от земного, ему было известно.
«Мне недавно исполнилось одиннадцать тысяч лет. — Всплеск эмоций показал, что гостья и удивлена, и поражена, и одновременно в восторге. Но слушала она, уже не перебивая, поэтому Хозяин завершил свой ответ: — Как раз из своего далекого детства я очень смутно помню, что родители у меня вроде как есть… или были. И как раз они мне и дали имя Ситиньялло. Хотя порой мне приходят мысли, что они не настолько родители в вашем человеческом понимании, как некие создатели моей плоти и моего разума. Но, не имея, кроме домыслов, никаких иных данных, я могу и ошибаться. Может, я вообще сам родился под воздействием излучения на эту планету сразу трех звезд».
— Ой, как интересно! — слишком непосредственно и ярко реагировала Елена. — И так таинственно! Только вот, мне кажется, вам невероятно скучно жить одному. Или вы все-таки с кем-то дружите?
И опять вопрос поставил Хозяина гор в тупик. Ему никогда до этого не попадало в процесс мыслительной деятельности такое понятие, как «дружба», и он решил уточнить:
«А что это такое — „дружите“? Никак не могу определить в своем словаре».
— Да это совсем просто, — охотно стала объяснять женщина. — Дружба — это когда двое или больше существ питают друг к другу огромное доверие, уважают, любят, заботятся друг о друге и во всем помогают. Вот, например, мы с Вихрем дружим сильно-сильно. Я его просто обожаю и всегда готова его и накормить чем-нибудь самым вкусным, и почистить его щеткой, и душ ему устроить. Ведь ему тяжело самому сделать подобное. А он мне разрешает себя гладить, им любоваться и общаться. А когда нам надо, то он меня еще и катает по небу, и это преогромнейшее удовольствие. Причем, когда мы летим вместе, нам радостно вдвойне, потому что мы чувствуем эмоции, мы обоюдно ощущаем радость полета, и я порой кричу от восторга, не в силах удержаться.
После паузы последовал логичный вывод: «То есть дружить — это наивысшее блаженство и счастье?»
— Несомненно! Потому что если есть друзья — любые проблемы решаются легко и быстро. Дружба — это постоянная взаимопомощь, постоянный приток новых эмоций и ощущений, а также твердая уверенность в защите и поддержке.
«То есть если тебе что-то надо, ты просишь у своего друга и он этим с тобой делится?» — стал уточнять Подрикарчер.
— Конечно! Он — со мной, я — с ним.
«А если у него нет того, что нужно тебе?»
— Не беда. Во-первых, нашими общими усилиями отыскать нужное или построить нечто большое будет гораздо проще. А во-вторых, у моего друга есть его друзья, которые тоже не откажут ему в просьбе пособить либо в помощи силой, либо в помощи чем-то материальным. А значит, любые проблемы окажутся решены гораздо быстрее, если у человека много друзей. И чем больше друзей, тем жить легче и интересней.
По большому счету Елена совершенно не задумывалась над глубоким смыслом своих ответов и вопросов. Просто как человек вежливый и деликатный она не хотела сразу спрашивать о своем брате и выяснять в лоб: не Подрикарчер ли устраивает тут ловушки и незаконные пленения. По ее понятиям, следовало вначале поговорить на отвлеченные темы и только после налаживания кое-какого контакта и приемлемого расположения к собеседнику можно переходить к важным темам.
Тем более с тем, кто сразу изначально не мог войти в такую категорию, как человек или иное известное существо, попадающее под понятие «разумный». Недавняя рабыня и так за последний месяц узнала невероятно много. Познакомилась с разумным кальмаром Прусветом и перестала вздрагивать при его виде и звуках иерихонского Прусветова голоса. Наладила уникальный контакт с пегасом Вихрем и его матерью Дивой. Лично помогала практически разумным кайреги вернуться на свою историческую родину. Нисколько не удивлялась великанам баюнгам и визжала от восторга при виде пушистых и милейших туюсков. Хорошо знала историю и строение тел летающих сейзунов и интенсивно знакомилась с информацией про иные, отличные от человека разумные существа. Так что и тут такое вот неординарное общение было ею воспринято как должное.
Разве что изначально у женщины сформировалось мнение, что Хозяин гор — это некий бесплотный дух. Добрый, милый, ну разве что любящий попроказничать и похулиганить. Как домовой, к примеру. Тем более что, несмотря на невероятный возраст, детство у него оказалось весьма трудное, скорее всего, брошенный или забытый родителями сирота, которому пришлось на жуткой и страшной планете изо всех сил бороться за собственное выживание. Понятно, почему и друзей него не было: аборигены вымерли, а глупые инопланетяне наверняка пытались его поймать для своего зверинца. Вот и получалось, что бедный дух страдает от одиночества, и, скорее всего, поделись он своими страданиями с тем же Торговцем, тот запросто перенес бы его либо к родителям, либо как-то иначе отыскал способ одного существа общаться с другими, себе подобными.
Так что диалог на тему дружбы, можно сказать, получил свое логическое завершение в очередных вопросах и вполне гениальных, как для данного стечения обстоятельств, ответах.
«Как начинается, как зарождается дружба?» — спросил Ситиньялло.
— О! Это очень просто! — заверяла гостья пещеры. — Надо иметь чуточку желания для общения, постараться понравиться, а еще лучше предложить, а потом и подарить что-то очень красивое, нужное или полезное. Ну и самое главное: надо просто постараться понять, чего конкретно хочет иной разумный, чего он желает и хочет и чем ты ему можешь помочь.
«Странно. Ведь лягушка не пытается понять улитку, она ее сразу съедает. Правильно?»
— Для неразумных созданий, живущих инстинктами, — совершенно правильно. Но тем и отличаемся мы с тобой, что мы существа мыслящие, стремящиеся к интересным познаниям, новым впечатлениям и не могущие существовать без общения и дружбы. Ведь даже психически неуравновешенные, больные особи нуждаются в некотором уходе, в опеке своих родных и близких, которые просто помогают им удержаться на грани существования. Даже они стараются создать вокруг себя некое подобие или видимость дружбы, потому жизнь без этого превращается в сущий кошмар.
«Однако! Как все просто получается, — еще сомневался Подрикарчер. — Значит, если кто-то предлагает мне какие-то дары, то он открыт и готов для дружбы со мной?»
— Несомненно! Правда, желательно знать, в чем ты нуждаешься, каковы твои чаяния, а для этого предварительно следует хоть немножко пообщаться с присущей любому разумному существу доброжелательностью. Вот, к примеру, я бы не против иметь такого умного, прожившего тысячелетия друга и уверена: только твои рассказы и деление опытом было бы лучшим подарком.
«Ага! Подарок — это не обязательно что-то материальное?»
— Несомненно! То же самое относится и к умениям. Ведь если бы ты научил меня тому способу общения, который ощущает Вихрь в гораздо большем, чем я, диапазоне, это был бы очень, очень большой подарок. С другой стороны, и мне очень интересно узнать, в чем ты нуждаешься. Что тебе надо? Чего бы ты хотел? Вдруг и я бы смогла тебе оказать некую услугу или сделать жест доброй воли, который и является первым преддверием настоящей дружбы.
Ответ задержался надолго. Хозяин данных гор задумался, убеждая самого себя: «В том-то и дело, что у меня все есть, мне ничего не надо, а все остальное я и сам себе могу сотворить или сделать».
Его и в самом деле накрывала волна уверенности, что у него есть все, по той причине, что многовековой уклад нарушался редко, стада лягушек взращивались неуклонно, никакие стальные игрушки и оружие Подрикарчера не интересовали изначально, а придумать для себя некий иной подарок у него банально не хватило ума и воображения. То есть он настолько зациклился на собственной жизни и своих бытовых приоритетах, что не смог приподняться выше и взглянуть на имеющиеся проблемы под иным углом зрения.
К примеру, самая его главная беда: малое, можно сказать, мизерное количество высокомолекулярных органических веществ. Тех самых белков, которые он мог получать при разложении живых существ с высокой организацией материи. Таких, как люди, в данном случае. То есть за нормальный, да еще и синтезированный или выделенный, белок Ситинья лло был готов дружить хоть с теми же улитками. Но настолько здравый смысл и соображение ему не отказывали. Хозяин понимал прекрасно, что инстинкт самосохранения присущ всем, а уж существа разумные в этом плане уверенно лидируют и будут бороться за свою жизнь до последнего вздоха. На примере аборигенов и «санитаров космоса» это было доказано и стало аксиомой. То есть было бы глупо попросить у этой женщины в подарок ее жизнь. Да и само понятие дружбы как бы утверждало длительные, чуть ли не до крайней старости отношения, которые после съедения одной из сторон вполне логично сразу бы прекратились в самом зародыше.
Но теперь в сознании огромного и всесильного существа назойливо вращалась и разрасталась своей масштабностью мысль-воспоминание: один из пленников, который получил сразу два условных имени, Второй и Умник, совсем недавно и вполне при этом доброжелательно предлагал Врубу какие-то подарки. Причем явственно не врал и утверждал, что подарки разные, невероятно ценные и любые по желанию. Естественно, что Умник не сможет заинтересовать Хозяина чем-то полезным и нужным, но поражал сам факт: человека раздели до гола, забрали у него все оружие, а он все равно готов идти на компромисс с пленившими его силами и фактически предлагает дружить!
Опять-таки, вспоминая реакцию пленника под именем Птица, или Первый, а потом сравнивая ее с реакцией аборигенов и «санитаров космоса», можно было сделать вывод о крайней озлобленности большинства разумных и категорическом их нежелании завязывать дружеские контакты. Тот же Умник явно гнался за Птицей с намерениями его то ли убить, то ли съесть живьем. А если это верно, то не является ли проблема нехватки белка основной проблемой для большинства разумных?
Дальше размышления Подрикарчера произвели невероятный вираж и помчались совершенно в ином направлении: «Как же я сразу не догадался! Ведь Второй уверял, что одарит меня всем, что я только не пожелаю, а значит, у него хватит сил одарить меня теми же белками. Только он для этого не себя мне предложит на развод или консервацию, а доставит в мои пещеры сотни, тысячи подобных ему самцов и самок! Мне только и останется, что расселить особей по плантациям и обеспечить в те ареалы нужную и постоянную миграцию лягушек. Как феноменально и как просто одновременно! Вот они, несомненные плюсы дружбы с благожелательно настроенными разумными существами!»
А как раз в этот момент прозрения и понимания Подрикарчер вдруг обнаружил, что два его надежно замурованных в удобной пещере пленника собрались бежать. Вернее, не бежать, как показалось вначале, а вообще лишить себя запасов воды и лягушек. Иначе зачем, спрашивается, открывать сток древнего русла для выхода собранной такими усилиями воды?
А сток был варварски вскрыт совместными усилиями обоих мужчин, и они начали с интересом наблюдать за событиями. Но тут уже и Хозяин догадался: вода уйдет — сток останется открытым, пленники последуют по нему и постараются затеряться в лабиринтах пустот.
«Наивные и неблагодарные! — одновременно и развеселился, и удивился, и разозлился владыка этих мест. — Неужели они думают меня обмануть? Неужели они надеются, что я их выпущу, предварительно не обдумав, не подготовив их дальнейший путь? Ну, ничего, сейчас мы ваш сток закроем! Зря вы так надрывались. Для этого дела достаточно обрушить всего несколько громадных камней со свода».
Но и дальше пленники сумели удивить своим непредсказуемым поведением. Сильно рискуя целостностью своих организмов, они бросились в сток еще до того, как в водовороте ослаб ревущий поток. И их унесло куда-то вниз вместе с тоннами воды и тысячами лягушек. А вот следить там за ними внизу оказалось-то и нечем! Подавляющая часть телес Подрикарчера находилась на верхних уровнях. Положение усугублялось еще и тем, что иная группа людей при содействии около сотни технических, самодвижущихся устройств настойчиво и нагло пыталась пройти на нижние уровни. С одной стороны, это было хорошо: самка, самец и великан сами продвигались в места своего будущего постоянного обитания. Как бы. Вся беда была в том, что и на них Хозяин не мог оказать должного ментального воздействия! И ведь понимал, что в магическом плане пришельцы гораздо слабее Птицы и Умника, а вот не мог с ними совладать, как только ни пытался. Все та же странная мелодия-свист сводила на нет все усилия как по усыплению, так и отводу глаз от ненужных для Хозяина проходов.
То есть внимание могущественного существа было несколько рассеяно сразу многими делами: разговаривал о дружбе с Эелейнд, пытался отследить сбежавших пленников, наблюдал за группой прорыва и массой техники, да и не забывал присматривать за своим царством вод, лягушек и улиток.
Как итог, чуть не остался без одной самки. Опускаясь вниз, они прошли над опухолью, а та вдруг взяла да попыталась съесть именно второго человека из идущей в авангарде пары. Подобных опухолей в горах оставалось шесть, и они постоянно досаждали Подрикарчеру своим неподчинением и непредсказуемостью. То они спокойно дремали столетиями, то вдруг начинали просыпаться, раскрывать свои пасти и сбрасывать в свои ненасытные глотки миграционные потоки выращенных с такой кропотливой заботой лягушек. Понятное дело, что стада уменьшались, их пастух и создатель злился и каждый раз пытался избавиться то от одной, то от другой опухоли. Но на попытки их уничтожить неподвластные хозяину полости замыкались наглухо и вновь впадали в спячку на долгое время.
Причем всегда при этом в сознании Ситиньялло довлело некое убеждение, что опухоли для чего-то нужны и кто-то их создал в свое время специально. А может, не столько сами опухоли, сколько прочнейшие вместилища для них? Скорее всего, именно родители и сотворили эти несколько странные полости, оснастили их пастями-ловушками и начинили упругими мышцами из древесных волокон, странной жидкости и плоти. Ну а раз их создали, следовательно, они для чего-то необходимы? Поэтому Хозяин и не слишком-то старался при их уничтожении. По большому счету не мешают? Ну и ладно. В иные полости не лезут и не размножаются? Вот и прекрасно! Ну а тысяча лягушек туда, тысяча сюда — глобальной роли не играет. Их гораздо больше вымирает во время той же миграции от жажды и падений с большой высоты.
А сейчас все получилось не так радужно. И хуже всего, что даже резко повлиять на ход событий Подрикарчер не мог, банально не имел в том месте должных сил. И только чудо, изворотливость женщины да ее технические помощники спасли ее от падения в опухоль. Мало того, в отместку за те несколько вспомогательных устройств, что все-таки провалились вниз, люди и их механические помощники начали настоящую войну с опухолью. Вначале они повредили ей пасть, и та не смогла закрыться в прежнее положение. Затем уничтожили полностью вторую пасть. Ну а потом так наподдали по внутренностям взрывами, огнем и излучением, что за короткое время вредная, надоедливая опухоль прекратила все свои жизненные функции.
«Вот это да! — неожиданно даже для самого себя восхитился и обрадовался Хозяин. — Как они лихо прикончили эту вредную, надоевшую мне болячку. И что самое интересное, мне хуже от этого не стало, и вдобавок появилась одна громадная полость для выращивания и селекции нового, изолированного от других лягушек вида. Или улиткам дать шанс? Да и мох там наверняка особенный вырастет на тех сожженных остатках».
Проснувшийся у него в душе жадный хозяйственник тут же стал продумывать, как он воспользуется таким подарком и как было бы здорово, помоги гости избавиться от других подобных опухолей. Заодно требовалось срочно разыскать сбежавших пленников, которые воспользовались мешающими поиску массами воды. Да и сами потоки воды весьма нарушенного многоуровневого каскада теперь нуждались в кропотливом восстановлении. Ну и разговор с гостьей в пещере на верхнем уровне требовал повышенного внимания. А как пленить шуструю самку с несущим по воздуху устройством теперь стало чуть ли не вопросом принципа. Ведь что одна, что вторая самка, как и мужчина, и великан, их сопровождающие, не поддавались ментальному воздействию. Да плюс следовало срочно и тщательно обдумать новую, слишком отличную от прежней политику отношения к людям. Ведь если выгодней с ними дружить и получать подарки, возможно, это позволит гораздо эффективнее и быстрее достигнуть намеченных целей?
То есть интенсивная деятельность, заботы, размышления и эмоциональные переживания буквально захлестнули все огромное тело Подрикарчера.
Вот все это вместе и притормаживало некий основной умственный канал, ответственный за принятие наиболее важных решений по глобальным проблемам. Той же Елене показалось, что над каждым словом беседы невидимый собеседник стал задумываться вдвое, втрое дольше, чем вначале. В свою очередь, это позволило и самой сестре Торговца более взвешенно подходить к своим словам, а потом и перейти конкретно к заготавливаемым просьбам о помощи и содействии.
Конечно, быть уверенной в правильной адресации своей просьбы Елена не могла, но ведь пока не спросишь — не узнаешь:
— Уважаемый Подрикарчер, так что бы вы хотели получить от меня или моих друзей? — А так как ответ явно задерживался, она добавила: — Если вам сложно припомнить нечто для вас ценное из иных миров, тогда просто расскажите: чем вы занимаетесь в основное время? Как правило, в этой плоскости и находятся наибольшие интересы, чаяния и мечты разумного существа.
Такая подсказка привела к вполне логичному ответу: «В самом деле, мои чаяния больше всего сосредоточены на выращивании стад лягушек, увеличении численности улиток и выведении особо питательного, но в то же время неприхотливого мха. Но хочу сразу заметить, что ты вряд ли мне сможешь что-то подарить из знаний или умений. Лучше меня все эти процессы знать невозможно».
— Кто бы сомневался! — Елена добавила еще несколько комплиментов по поводу силы, опыта и величия Хозяина, а сама лихорадочно пыталась придумать нечто интересное. — И понятно, что разведение улиток — самое интереснейшее занятие во вселенных. Но… Но ведь можно еще и червей разводить. О! Или, к примеру, бабочек! А потом эти бабочки откладывают яйца, из тех получаются личинки, из тех маленькие гусеницы, а те уже, в свою очередь, производят мягкую и приятную на ощупь нить. Из этих нитей можно делать чудесную и красивую одежду.
Само понятие одежды для сотен тонн тела Хозяина попахивало абсурдом и сумасшествием. Тем более что такое бабочки и гусеницы с червями, он так и не понял. Но он уловил нечто новое, полезное в данном предложении: «Бывают ли иные улитки, несколько отличные от моих?»
— Да сколько угодно и каких угодно размеров!
На эту тему Елена знала предостаточно и завалила собеседника многочисленными образами улиток, слизней и им подобных размером с маковое зернышко до взрослого человека. Да еще несколько видов, способных произрастать в недрах живности, назвала. Это уже открывало головокружительные перспективы в грядущей деятельности и гениальные открытия на ниве селекции.
И опять-таки Ситиньялло уловил в этом иное, самое главное для себя направление. Раз «возможные друзья» готовы доставить новые виды улиток, значит, обещающий обильные подарки Умник и в самом деле в своей щедрости не остановится ни перед чем. Так что тучные стада кормящихся лягушками людей, пусть даже такого внешнего вида, как и жившие здесь когда-то аборигены, вполне бы устроили заботливого хозяина.
Но для решения этого вопроса следовало обдумать несколько вариантов и выбрать наиболее приемлемый. Первый: оставить все как есть, воспользовавшись поимкой уже имеющихся самок. Способ страшно медленный и рассчитанный на очень далекую перспективу, но все-таки верный. В любом случае, имея трех самцов, продуктивность стада со временем вырастет, и отсутствие белка не станет такой проблемой, как в данный момент. Вдобавок еще и от великана может получиться потомство, тогда желанного белка будет в три раза больше с каждой особи.
Второй вариант — отыскать Умника и потребовать от него уже обещанных подарков. Да еще и конкретизировать свои требования.
Третий — поддаться на уговоры ведущей с ним беседу женщины и попытаться подружиться с ней. Правда, она как бы сразу оговорила законы зарождения дружбы: ты со мной делишься умениями — я начинаю с тобой дружить. Ну и вопрос сразу возникает: а что она может дать в ответ? Умник обещал все, что угодно, но у него не было такого летающего существа-друга, и он не мог при всей своей силе сопротивляться ментальному воздействию. Не говорит ли это о его слабости? Ведь если выбирать друга, то лучше выбрать того, что имеет максимальные возможности и от дружбы с которым дивиденды станут неоспоримо бо́льшими.
Понятное дело, что в идеале лучше подружиться сразу с обоими нынешними гостями — тогда поток подарков может удвоиться. Но и тут возникли справедливые опасения: вдруг данная самка с Умником в таких же враждебных отношениях, как и Птица? Но вследствие этого вопроса возникал ответ-сравнение: как только пленников припекло по-настоящему, они, осознав свою полную потерю контроля над ситуацией, сразу перестали ссориться. А вдруг и подружились между собой? Ведь новых языков Подрикарчер не понимал, но, судя по совместному, дерзко совершенному побегу, двое мужчин отныне действуют заодно.
Да и пока их отыщут идущие от сгустков тела ментальные потоки.
Следовало все прояснить с собеседницей: «Хорошо, дружить я с тобой согласен. И твое требование принимается. Хоть я никогда никого не обучал своим умениям, но попробую тебя выдрессировать. Раз ты слышишь своего крылатого друга, то и остальной диапазон только и следует слегка расширить для восприятия. Но что я могу потребовать от тебя взамен за мой подарок?»
Елена сразу от такого вопроса напряглась и даже несколько растерялась. Ибо лично она ничего особенного доставить Хозяину гор не могла, а то, что имелось при ней, наверняка его не заинтересует. Поэтому она попыталась уйти от скользкой темы:
— Видишь ли, само понятие дружбы изначально подразумевает не столько требование или некое жесткое условие, как определенный жест доброй воли. Все должно дариться с удовольствием, при этом ощущая радость от подарка, которую эманирует твой новый друг, тем самым усиливая твое собственное удовольствие от сделанного подарка.
Но невидимое существо было трудно сбить с толку: «Вот я и хочу узнать: от какого своего подарка, сделанного мне, ты получишь наибольшее личное удовольствие?»
Вопрос на засыпку! И тем не менее Елена попыталась и тут выкрутиться:
— Подарок может быть маленьким, но сделанным от всей души. Например, мне не обязательно пользоваться твоим умением, вполне возможно, что оно окажется вредно для моего мозга, зато просто небольшое известие, второстепенная для тебя информация может сделать меня самой счастливой на свете.
«Всего лишь информация?»
— Ну да. Например, меня очень интересует, где сейчас находится мой брат, с которым у нас общие родители. Он отправился в твое царство, уважаемый Подрикарчер, преследовать своего врага и пропал. Теперь я с друзьями его разыскиваю.
О чем-то подобном огромное существо уже и само догадывалось. Но теперь сразу вырисовывалась конкретная цепочка не просто дружественных отношений с одним человеком, а уже с целым семейством. Понятия о дружбе давали приятную перспективу того, что дружить с семейством гораздо выгоднее, потому что у того, в свою очередь, гораздо больше друзей, чем у одиночки.
Теперь оставалось до конца выяснить остальные нюансы человеческих взаимоотношений: «Насколько отличается враг от друга?»
— Кардинально! Другу во всем помогают, защищают и даже идут за него в бой, а вот врага стараются уничтожить всеми способами.
«Почему уничтожить?»
— Если его оставить в живых, то он уничтожит твоих друзей, а это неправильно.
То есть в любом случае один самец, как понял Ситиньялло, у него в пещерах останется. Хотя в перспективе одна особь ни в коем разе не сможет сравниться с пятью: двумя самками и тремя самцами. Другой вопрос, что всех их еще надо выловить и определить под строгий надзор. И так вон двое вроде как жестко сидели на привязи, а все равно сбежали.
«Следовательно, твой брат своего врага может оставить мне?»
— Э-э-э? — не сразу поняла Елена даже суть вопроса. — А зачем он тебе?
«Как зачем?! Буду разводить как лягушек или как улиток, — последовал несколько жуткий, холодящий сознание ответ. — И чем их будет больше, тем мне будет лучше!»
От таких заявлений женщине поплохело, и она уже более полно стала осознавать всю опасность, нависшую над посетителями данных недр. У нее даже язык стал заплетаться от страха.
— Ну, если ты гарантируешь, что враг из твоих недр не вырвется, то мой брат его может тебе оставить.
«Неплохо! А еще враги у твоего брата есть? Мне много не надо, желательно несколько тысяч. В идеале — шесть с половиной тысяч».
Подобное количество было обусловлено банальными расчетами приплода, взросления и селективного разведения людей, выведенных по отрывочным юношеским воспоминаниям про аборигенов. Но такая цифра могла ввести в обморок недавнюю рабыню. Если бы не события последнего месяца, интенсивное обучение и масса новых умений, она бы и свалилась с седла наземь, а так она даже смогла сообразить, что при желании такое количество преступников, приговоренных к смертной казни, Дмитрий легко мог бы собрать по мирам в течение нескольких если не дней, то недель точно. Так что в принципе вопрос решался довольно просто, и, по крайней мере, положительный ответ можно было давать смело. Главное — спасти брата, а уж дальше он сам решит, как ему поступать.
Поэтому женщина не стала отнекиваться или возмущаться:
— Мне кажется, что для брата не составит особого труда собрать такое количество. Надо будет только мне ему как можно быстрее рассказать, что мы с тобой подружились. Когда бы я смогла увидеть его и поговорить?
Подрикарчер все больше и больше «тормозил» с ответами:
«Трудно сказать. В данный момент и твой брат, и его враг без моего разрешения покинули выделенную им пещеру и подались куда-то на нижние уровни. Поиск их веду постоянно и вскоре отыщу обязательно, но пока вашу встречу организовать не смогу. — Видимо, уловив всплеск отчаянных и горестных эмоций, Ситиньялло попытался утешить свою собеседницу. — Но взамен этого могу все-таки обучить тебя умению ментального общения со мной. Кажется, у нас должно получиться. Опять-таки, если тебе будет что взамен предложить мне в подарок».
Елена чуть не всплакнула от досады. Вот уж зациклился невидимый селекционер лягушек на этом подарке для себя! Хотя новость о том, что брат жив, с ним все в порядке и он даже умудрился сбежать, не могла не радовать. Все-таки только ради этого следовало проводить это странное собеседование и набиваться в друзья к неведомо какому чудовищу.
Но все равно следовало немедленно придумать, что подарить всесильному, непонятно насколько огромному местному царю-батюшке. И женская смекалка таки подсказала приемлемый выход.
— Уважаемый Подрикарчер! Для лучшего выбора подарка мне желательно знать о вас как можно больше. А для этого нам и общаться не помешает быстрее. Еще лучше — получить сразу полную информацию о вашей жизни, чаяниях и проблемах. Так что давайте обучайте меня умению общаться напрямую и начинайте рассказывать о своей юности. Желательно вообще начать с раннего детства: ведь это так жутко интересно послушать историю взросления, историю превращения несмышленого Ситиньялло в могучего и бессмертного царя этой планеты.
«Интересно? Странно. — В такое существу верилось с трудом: кого могут прельстить его детские сновидения и воспоминания? Но с другой стороны, представилась возможность хоть кому-то впервые за одиннадцать тысяч лет открыть если не душу, то нечто на ее месте существующее. — Ладно. Начинаю объяснять тебе отличия вашего с Вихрем восприятия, а на втором канале общения готовлю тебе пакет моих детских воспоминаний. Как только они станут тебе доступны, значит, обучение получилось и мой подарок тебе состоялся. Приступаем!»

Глава двадцать четвертая
ШУРА В ПАНИКЕ

Пропажа, а вернее, полное молчание Елены в эфире могло означать что угодно: от потери связи с поверхностью из-за обвалов до… самого худшего. Но при самой мысли о гибели золовки у Александры стали подкашиваться ноги: «Дима меня убьет! Вернее, я сама умру от разрыва сердца, если с Леночкой что-то случится! Ну надо же было мне согласиться с этим Тителом! Пусть бы он сам с ней сидел в замке и нес ответственность за ее поступки! Так нет, отправил в такое опаснейшее место. О-о-о!»
— Курт! Возвращаемся! — стала она подавать команды. — Придется искать Елену. Шу’эс! Немедленно отправляй на поверхность пару летунов, пусть ищут пегаса и наездницу! Вдруг они просто отлетели за массив ближайшего хребта. Вся остальная техника пусть остается на прежних местах, но в максимальном боевом режиме.
Отходили на верхние уровни форсированным маршем, хотя и не забывали о предосторожности. Как оказалось, не зря. Только-только успели добраться в большую пещеру, где расположился баюнг, как началось нечто сродни землетрясению, и все выходы наружу оказались завалены наглухо. Чудом связь не прервалась, и поэтому вылетевшие под лучи солнышек летающие разведчики показали в картинках столбы пыли, которые выхлопами завалов выбросило в атмосферу планеты. То есть снаружи все смотрелось так, словно внизу уже никого и в живых не осталось. Тогда как в самой пещере с людьми со свода даже маленький камень не сорвался.
— Странное землетрясение! — удивлялся баюнг, прячась в стенной выемке и с опаской поглядывая вверх. — Воздух так и мечется в тоннелях, а нас словно магнитным полем от булыжников оберегают.
На это Курт оглушительно чихнул от налетевшей пыли:
— Лучше бы от пыли берегли. Хотя теперь понятно, как графа от верхних уровней отсекли. Только у нас, в отличие от него, техники полно, если не старые ходы откопаем, так новые пробьем. Ну и я постараюсь.
— Да с этим ладно, — еще больше разнервничалась Александра. — А вот почему Леночки до сих пор не видно?
Камеры летающих разведчиков продолжали работать по заданным программам поиска, но пока ни пегаса, ни укутанную в сюртук наездницу не находили. После круга на большой высоте одно устройство стало осматривать глубокие ущелья провалов, а два — методично заглядывать в каждую пещеру.
Троица спасателей в пещере, меньше опасаясь за свои головы, ринулась осматривать ведущие наверх проходы, хоть те и не были многочисленны, но вот так, с ходу, выбраться на поверхность не получилось бы.
— Вот это засада! — восхищался штатный минер «Третьей». Он жутко переживал о пропавшей так вдруг женщине, но старался отвлечь себя профессионализмом неизвестного противника. — Да будь у меня в пять раз больше времени и любое количество нужной взрывчатки, и то бы я так чисто не сработал! Наглухо нас отрезали. А вот вниз все тропки остались чисты. Словно специально приглашают в гости прогуляться.
— Не успели они нас разделить, — констатировал Шу’эс Лав. — А явно собирались, зайди вы чуть дальше. Что сейчас делаем?
Если бы не беспокойство о пропавшей Елене, паниковать бы вообще никто не стал. Но вдруг ей понадобится срочная помощь? Вдруг ее и пегаса неведомые силы уже волокут на глубины? И даже неизвестно направление, в котором следует искать. Поэтому все-таки решили немедленно пробиваться наверх, и в этом кардинально помогла составленная механическими помощниками трехмерная карта-модель подземелий. Во время короткого совещания наметили сразу три независимых друг от друга направления прорыва. Самый широкий тоннель бросились раскапывать механические роботы, несколько танков начали пробивать низкочастотными разрушителями довольно толстую стену, за которой имелась иная анфилада пещер, выводящая наверх. Но наиболее быстро и эффективно с помощью своей взрывчатки действовал барон Вайсон. Всего пятью узконаправленными взрывами он проломил три стены, и вскоре уже все три спасателя выбрались в жаркие наружные пещеры с дневным освещением.
— Вначале я полечу на ее поиски одна, — только решила Александра, как в ответ послышался вполне спокойный голос золовки:
— А кто пропал?
И почти сразу же за этим последовал доклад механическим голосом с одного из летательных устройств: «Объекты найдены, вылетают из пещеры в квадрате восемь, двадцать четыре, шесть!»
Наверное, все три голоса слились в один в разных вопросах:
— Лена?! С тобой все в порядке? Куда ты подевалась? Что ты там делала?
— Да, это я, со мной ничего не случилось, — попыталась последовательно отвечать Елена. — И никуда я не девалась, просто вела поиск сверху, а потом решила его слегка ускорить, просматривая пещеры.
— Но ведь ты нарушила приказ! Покинула самовольно место в дозоре!
— Ну и какой был толк с этого дозора? — беззаботно фыркнула нарушительница.
— Зачем тебе нужны пещеры? — чуть не скрипя зубами, пыталась не перейти на крик Александра. — Мы движемся по следам Дмитрия и ориентируемся на его метки. Если бы он сам выбрался в иную пещеру, сразу бы получил сигнал-вызов от наших станций.
— Ничего бы он не получил! — возмутилась сестра Торговца. И выдала самую потрясающую новость: — Потому что он совершенно голый, без оружия и прячется где-то на больших глубинах вместе с Крафой.
Все три компаньона по спасательной акции между собой удивленно и с изумлением переглянулись, но вопрос первым задал неровно дышащий к женщине Курт. Мягко так задал, ласково:
— Леночка, а откуда у тебя такая информация?
Женщина ему и ответила, словно специально отвергая командирские функции в отряде своей невестки:
— Ой, Курт! Я ведь сразу забыла тебе сказать, что познакомилась с Подрикарчером. И ты знаешь, чему он меня научил? Я теперь могу с ним общаться напрямую, без помощи нашего красавчика Вихря. — Рассказывая все это, она чуть не захлебывалась от восторга. Тогда как пегас довольно лихо и быстро приближался к пещере с компаньонами. — Ты бы знал, какое детство у этого Ситиньялло оказалось тяжкое! Он практически ничего не соображал и поел аборигенов, только руководствуясь инстинктом к выживанию. А вот «санитаров космоса» здешний царь переварил только по причине ведущихся экспериментов и потому, что там были одни самцы. И понятное дело, что самцы без женщин не размножаются.
Если Александра, слушая эту полную чепуху, еще что-то понимала, Курт пытался понять, то у баюнга долго выслушивать подобную логическую непоследовательность не хватило выдержки.
— Слушай, ты над нами издеваешься или как? Неужели трудно все рассказать по порядку, не перескакивая с одного на другое? Где у тебя завтра отсюда вернулось?
— А-а? — не въехала в последний вопрос Елена, уже влетая на пегасе в пещеру и пытаясь рассмотреть после яркого света выражение лица великана. — Ты о чем спрашиваешь?
— А ты о чем рассказываешь?
— Если будешь внимательно слушать, вон, как Курт, то, может, и поймешь! — несколько надменно стала поучать Елена Светозарова. — Но если в двух словах, то за свободу Дмитрия и пленение Крафы придется доставить в эти горы шесть с половиной тысяч приговоренных к казни преступников.
Теперь уже и Александра замотала в отчаянии головой:
— Брр! Сколько, сколько? И почему придется?
— Ну как же, Ситиньялло подарил мне свое умение и в ответ потребовал наших врагов для ведения селекционной работы и размножения их у себя на пастбищах. И вообще… — Спрыгнувшая с седла Елена вдруг пошатнулась и, наверное, упала бы, не придержи ее Вихрь крылом в спину. — Ой, что-то мне плохо стало, сама чувствую, что голова кружится после этого обучения, и ничего не соображаю.
— Вот оно что! — шумно выдохнул Шу’эс Лав с облегчением. — А то мне уже показалось, что опять амнезия меня в детство возвращать стала: ничего понять не мог из твоего лепета. Кто такой Подрикарчер, чем он отличается от Хозяина и царя и при чем тут какой-то Ситиньялло? Курт, что у нас есть стимулирующее для ваших тел?
— Ой, не надо. Меня уже внутри сюртука что-то три раза кололо, — заволновалась женщина, успокоенно опираясь на руку барона Вайсона. Потом на мгновение замерла, словно прислушиваясь к чему-то внутри себя. — Надо же! Опять он со мной разговаривает. Очень удивлен, как это вы так быстро выбрались в эту пещеру. Кстати, все имена и титулы принадлежат ему, тому самому существу, с которым я познакомилась. Ну и он действительно полный Хозяин этих гор, если не всей этой раскаленной планеты. А вот про эти три звезды он ничего не знает.
Шура не выдержала и перебила лепет золовки просительным тоном:
— Ты лучше еще раз, но уже подробно про Дмитрия расскажи.
— Так я уже говорила: как только Подрикарчер Димочку найдет, он ему сразу о нас постарается сообщить. И только потом будет с ним договариваться о подарках. Я ведь ему объяснила, что без моего брата никакой доставки шести с половиной тысяч смертников не будет. Тут только помощь сильного Торговца нужна.
Александра неожиданно побледнела, хотела что-то спросить, но вовремя остановилась и спросила совершенно другое:
— Так этот местный царь нас слышит и все понимает?
— Конечно! Он бы и Диму с Крафой понимал до их побега, но они почему-то уже два раза переходят на совершенно иной, незнакомый язык. Я объяснила, что это они так память и произношение тренируют. Но вот если…
Елена еще что-то сказала бы в этом духе, но замерла от многозначительного сжатия своего локтя. Курт, сделавший этот знак о повышенном внимании, еще и громко рассмеялся и целенаправленно перевел разговор в иное русло:
— Вот и прекрасно, что ты подружилась с таким несомненно умным и добрым существом, как Подрикарчер. Как ты себя чувствуешь? Вижу, что пошатываешься от усталости, и настоятельно рекомендую тебе прилечь и немножко отдохнуть. И обязательно при этом помолчать, ведь так намного быстрее восстанавливается радость в человеке и его сообразительность. Ты меня поняла? Вот и отлично: молчи и… восстанавливайся, восстанавливайся.

Глава двадцать пятая
ПОЛЕЗНЫЕ ДИСПУТЫ

Вместо запланированного изначально одного часа недавние невольники просидели безвылазно в сухой пещере целых четыре. И как это ни странно, не слишком истомились от скуки, голода или жажды. Ибо все это время прошло в непрекращающихся и довольно горячих спорах, дискуссиях и обсуждениях. Причем не только на предложенную изначально Крафой тему о причине отсутствия створов именно в горном массиве и в его окружающем пространстве. Хотя вся последовательность диспутов как раз и проистекала из начального обсуждения.
Как выяснилось, титул трибуна решающего в древности давался не тому Торговцу, который был лидером в политике или продвижении в жизнь неких новых устоев и правил, хотя и аура лидера играла немалую роль. Награждали подобным титулом в первую очередь ученого, который досконально изучал и знал основные существующие законы химии, физики, математики, астрономии, биологии, философии и так далее и тому подобное. Того, кто знал все: от строения простейших одноклеточных организмов до создания ядерной бомбы. И Торговец, которого стали звать только одним именем, что уже само по себе не имело аналогов в истории, в самом деле знал невероятно много, так что до сих пор мог с гордостью носить звание трибуна.
Мало того, он и к своим собеседникам относился в этом плане довольно требовательно и придирчиво. И если тот не соответствовал минимально допустимому уровню, игнорировал его сразу и навсегда. Именно поэтому разговор на первую тему начался с беглого опроса-показа собственных знаний. То есть Гегемон не спрашивал словно на экзамене, а сам скороговоркой стал вываливать свои знания о геологии, образовании земных твердей и тектонических плит, о месторождениях руд и прочих полезных ископаемых. При этом он специально делал различные ошибки или оговорки и следил за реакцией графа Дина. Но когда тот его раз десять поправил и раз пять с улыбкой уточнил некоторые неверные значения, Крафа даже извинился:
— Прошу прощения, дальше отвлекаться на пустяки в виде оценки твоих знаний не буду. Вижу, что они фундаментальные и совершенно не зашторенные древними представлениями, существовавшими в нашей среде полторы тысячи лет. Так вот, по поводу окружающих нас пород: подобных нет ни в одной вселенной.
— Да оно и понятно, — согласился Светозаров. — Потому как створы есть везде, а здесь их нет. Но вся эта аномалия чисто природного значения. А значит…
Ну и спор начался. Хотя сразу следовало сделать оговорку: во всех фундаментальных обоснованиях уверенней чувствовал и оперировал научными понятиями именно Крафа. И он, скорее, даже радовался найденным несуразностям в выдвинутых теориях или указании на определенные неточности и прямо-таки упивался конечными результатами, когда удавалось быстро и четко доказать свою правоту. При этом он не злорадствовал и не унижал оппонента, когда тот был даже заведомо не прав. То есть знаниями он обладал и с легкостью оперировал воистину фундаментальными. Чем в конце концов поразил даже своего заядлого и непримиримого врага.
Светозаров вслух этого признавать не стал, хотя косвенно выразил в одном единственном вопросе:
— Как же так получилось, что ты стал врагом для твоих же друзей, учеников и соратников?
Гегемон печально улыбнулся и нравоучительно помахал указательным пальцем:
— Не для всех! Ни в коем случае не для всех своих друзей и соратников. Многие мои ученики и тем более друзья осознанно шли на смерть, веря в наше правое дело. Причем не просто веря, а четко понимая всю опасность нависшей над мирами катастрофы. И когда прошел слух о моих ментальных ударах и якобы подчиненном сознании в стане неприятеля, это было смешно всем, кто меня знал и в меня верил. Потому что моя ментальная атака, конечно же, сильна, но единовременно могла лишить воли двух, максимум трех человек. К тому же всего через час любой наш коллега вновь начинал действовать только по личному усмотрению.
— Да кто бы сомневался, что ты пушистый, мягкий и добрый, — кривился и фыркал граф Дин. — Как будто не ты пытался сделать из меня зомби в самый первый момент нашей встречи и не ты норовил сразу разнести мой мозг по площади в квадратный километр.
— Ничего личного, — поднял трибун обе руки ладонями вперед. — Просто маленький тест любого коллеги на профпригодность. Если я вижу, что он слабее меня, я всегда отступаю и мы ведем обычную светскую беседу.
— Надо же! Выходит, когда твои твари откусывают непокорным пленницам конечности, это называется светской беседой? Вот уж век живи — век учись. Не знал.
Крафа с досадой почесал многодневную щетину и не стал оправдываться или выспрашивать у собеседника, откуда и что конкретно тому известно, а продолжил прерванную не так давно тему:
— Раз состав пород здесь уникальный, подобных не существует нигде больше во вселенных, что это могло спровоцировать?
Идеи на этот счет у Светозарова имелись, но он выдвинул самую абсурдную:
— Все дело в лягушках и этом таинственном Врубу. Каждая попрыгунья после своей смерти оставляет в окружающем пространстве частичку души. Чем больше Врубу их пасет, тем больше их умирает. Частички накапливаются, эгрегор планеты чернеет, и вот уже над горами нависло невидимое облако Инферно, под влиянием которого стыки, ведущие в пространство между мирами, истончаются и рассасываются.
Крафа даже пару раз сморгнул, настолько изумленно слушал собеседника. Хотя полная темнота нисколько не способствовала ослеплению, а пыли в пещере не было. И только обратив внимание на расцветку скрытности в ауре графа, облегченно вздохнул:
— Правильно, шутить надо в любой обстановке. Даже перед смертью желательно отнестись к последней минуте с юмором и пасть с улыбкой на устах, чем умереть в луже собственных экскрементов.
— А что, разве такого не может быть?
— Может, может. Но ближе иной вывод, как мне кажется: всему виной три звезды и странная орбита единственной планеты между тремя громадными телами галактики.
— То есть виноваты звезды?
— Лишний раз убеждаюсь, что тебе не больше сорока: спешишь слишком часто. Торопишь собеседника наводящими вопросами, тогда как достаточно его просто внимательно дослушать до конца.
Дмитрий не удержался от улыбки:
— Сразил своим дедуктивным методом. Сдаюсь. Мне всего тринадцать, и борода у меня приклеенная.
— Что-то я ее не замечаю.
— Так ведь надо соответствовать молодому мужчине. Вот я ее приклеил, а потом сразу сбрил, теперь так смотрюсь, как только что побрившийся гусар.
Видимо, подобных военных хватало во всех мирах, потому что Крафа многозначительно повел бровями:
— Гусар, говоришь?.. Ну-ну!.. Так вот, тебе не кажется, что причина такого образования пород еще глубже?
Светозаров пожал плечами от удивления:
— Куда глубже? Если не звезды, то что, валить на вселенский взрыв?
— Так глубоко копать не стоит. Подумай о среднем звене. Ну? Разве бывают три звезды в подобной конфигурации пространства?
— Ну каких только совпадений не случается.
— Ха! Что тебе еще остается говорить в неполные тринадцать? Только послушать умного дедушку. А я и скажу: не бывает! Уж поверь моему опыту, знаниям и прочему.
— Если бы только дедушек слушали, дальше пещер никогда бы не выбрались.
— Чего уж там, ты и тут прав, — согласно закивал Крафа. — Мне в свое время пришлось сотни подобных дедушек-ортодоксов на тот свет отправить лишь по той причине, что они не желали прислушаться к голосу рассудка и руководствоваться здравым смыслом. Тот же здравый смысл подсказывает мне довольно четкую цепочку уникальных аномалий: нереальная планета, совершенно не приспособленная для жизни разумных, нереальная изоляция из-за отсутствия створов с остальными мирами, нереальное облучение сразу тремя звездами, которые никак не могли оказаться рядышком, и как некое следствие — нереальные силы, орудующие в глубине этого массива. То есть прослеживается некое желание кого-то всесильного оградить, спрятать это место от внимания кого бы то ни было. Улавливаешь идею?
— Вполне. Лучшего места для создания секретной лаборатории или некоего испытательного полигона, чем эти недра, не отыскать при всем желании. — Дмитрий повел ладонями по сторонам. — Другой вопрос, что создать все это искусственно не получилось бы. Ладно еще отыскать раскаленную планету на ближней орбите к звезде — это куда ни шло, да и проще будет гораздо. Но скрепить в одну связку сразу три солнышка — это уже банальная сказка. Как ученый ты должен придерживаться реалий и существующих законов.
Могло показаться, что Гегемон чуть не запрыгал от радости.
— Верно! Должен. И буду придерживаться. Поэтому начнем с законов: если все просчитать и обладать непомерными силами, можно ли вывести в единую систему три звезды и одну планету между ними?
— Ну, в теории — можно.
— Понимаю твою мысль: фактически это неприемлемо?
— Естественно. Ты себе только представь, какими силами для этого надо обладать? Колоссальными! А таких никогда не существовало! О таких силах нигде даже словом не запротоколировано.
— Ой ли? — Крафа многозначительно улыбался. — Если ты помнишь историю нашего содружества Торговцев, то о таком документе просто обязан знать.
Чувствовалось, насколько ему хотелось выяснить для самого себя: кто таков его собеседник на самом деле? Скорее всего, он подозревал его в умении телепортироваться как-то иначе, чем коллеги, используя для этого новое научное открытие наподобие телепортации. Потому что непосредственные силы Торговца, которыми обладал граф Дин, казались трибуну нереальными.
Ну а сам Светозаров сразу вспомнил рассказы Шу’эс Лава про древнюю историю. Баюнг при этом говорил о невероятных существах, которых называли Водоморфами. Имелись и конкретные упоминания об их силе, начертанные на единственном листке мемуаров праотца всех Торговцев, легендарного Кирриалла Познавшего, тоже имевшего титул трибуна. Немного, всего три строчки, но какие: «Водоморфы могут уничтожить и разорвать на мелкие частички любое живое существо только одним взглядом. Они могут взрывать звезды. Каждое распоряжение Водоморфа или просьба — приказ для любого существа, состоящего из плоти».
Только вот стоило ли показывать врагу свои знания? Надо ли его вводить в заблуждение до такой степени? Получалось, что толка от этого большого не будет, но хоть частично запудрить ему мозги не помешает.
Поэтому граф Дин с должным пафосом изрек:
— Как же, помню, помню. Кирриалл Познавший мне в свое время все уши прожужжал про этих Водоморфов. Еле уговорил его не писать большой трактат на эту тему.
Улыбка на лице Крафы сразу увяла, а брови дернулись в озадаченном движении. Его собеседник явно врал, но и одновременно говорил правду. То есть, что именно он исказил в своих словах, понять было невозможно. Может быть, только последнее утверждение? А то и вообще он не уговаривал патриарха Торговцев, а попросту забрал этот трактат и сжег? Или перепрятал? Ведь если сам Гегемон живет на белом свете более полторы тысячи лет, то почему не предположить, что кто-то может прожить четыре с половиной тысячи?
Кажется, последняя мысль пришла в голову трибуну решающему впервые и настолько его озадачила, что пауза затянулась надолго. Потом все-таки аналитический склад ума ученого разложил аккуратно выводы и факты по своим полочкам и подсказал, что над ним издеваются, намеренно провоцируют:
— Ладно, пять — четыре в твою пользу, — горестно признался Крафа, продолжая свои вневедомственные, только ему понятные подсчеты. — Но раз знаешь о Водоморфах, то я тебя ничем не удивлю, рассказывая об их сказочной силе. Значит, и спор о возможных — подчеркиваю, пока в нашем понимании возможных — устроителях этой системы снимаем. Но дальше сразу же вытекает иной, еще более важный вопрос: зачем Водоморфы здесь подобное чудо сотворили? И я тебе дам подсказку. Скорее всего, именно они и сделали на этой планете свою лабораторию. А те силы, которые нас сейчас третируют, обворовывают и пытаются пленить, как раз и поставлены на то, чтобы защищать эту вотчину своих демиургов. А может, и не вотчину, а полигон? А то и базу? Представляешь, что здесь можно найти и чем поживиться?
Светозаров осадил своего врага ехидным встречным вопросом:
— Лягушками и улитками? Не скажу, что они настолько вкусны, но поживиться можно, чего уж там.
Гегемон скорбно, тяжело вздохнул, припомнив, что кушать хочется уже, да и попить бы не помешало.
— Согласен, на легендарное наследие самых могущественных существ данные недра не слишком похожи. Но мне кажется, что и близко к поверхности подобный полигон или базу создатели Торговцев размещать не станут. Наверняка она спрятана на гораздо больших глубинах.
— Так ты что предлагаешь? Связать пучок лягушек и устремиться вниз на поиски чего-то гипотетического? Скорее всего, на поиски плода твоего абсурдного вымысла?
— Несомненно! Ведь первый уровень защиты или обороны мы уже преодолели, да и вряд за нами вглубь будет организована погоня. Наш побег туда будет признан нонсенсом.
— Ага! — фыркнул Дмитрий. — Я тоже раньше считал, что украсть у меня накопители и вытряхнуть меня из пуленепробиваемого сюртука, фактически настоящего модифицированного космического скафандра, запрограммированного только на меня, — явный нонсенс. А вот теперь сижу голый, скользкий от грязи, как лягушка, и уже так не считаю.
— Тем не менее, — с азартом и горячностью юного путешественника и исследователя продолжал Крафа. — Что нас ждет наверху? Зачем туда спешить? Чтобы один из нас прикончил другого? Ха! Банально и легко предсказуемо! А не лучше ли продлить свою жизнь, воспользовавшись нашим временным перемирием, и попытаться разгадать здешнюю тайну? Ради такого стоит пожертвовать на какое-то время личным комфортом и трехразовым горячим питанием. И учти, наши объединенные силы и уникальны, и могущественны. Действуя вместе, мы не просто удваиваем, а скорее всего, утраиваем эффективность любого нашего действия. При особой нужде мы и планету эту насквозь пробьем, прячась от любого противника и взламывая любые защиты. Мало того, если мы хорошенько подумаем, то мы и местного воришку быстро к ногтю прижмем. Скорее всего, он захватил нас врасплох по причине нашей слишком завышенной самооценки и излишней самоуверенности. Ну и само наше противостояние оказалось этому Врубу, или кто он там, на руку. А смотри, только мы сели и вместе подумали — и уже на свободе!
Понятное дело, что данное сидение в одной из подземных пещер назвать свободой мог только отчаянный оптимист. Да и разрывы где-то на верхних уровнях давали Светозарову солидные надежды, что это именно за его телом на планету прибыла квалифицированная военная команда спасателей. И сейчас, скорее всего, планомерно пытается прорваться вниз. Если их много и они солидно оснащены технически, да еще и Шу’эс Лав остался у створа, откуда, пользуясь связью, может прислать любое дополнительное оборудование с мира Зелени, то команде спасателей ничего особо не угрожает. С местными воришками они справятся, а то и основательно их накажут. Главное, чтобы они не спешили в этом деле.
Да и сама попытка именно сейчас ринуться наверх могла встретить сопротивление местных сил. Может, они и в самом деле этого ожидают? И опять заготовили неисчислимое множество ловушек? Не лучше ли и в самом деле, пользуясь случаем вынужденного здесь нахождения, хорошенько осмотреться вокруг? Возможно, удастся и до древнего алтаря вымерших аборигенов добраться, потому что приблизительное место его расположения помнилось вполне достаточно. Ну и сама тайна… Если хорошенько вдуматься, в словах и действиях Крафы было много здравого смысла. Понятное дело, что Водоморфы могли оказаться причастны к здешней системе, как местные улитки к политическому бардаку на Земле, но разгадать подноготную здешних тайн или хотя бы попытаться это сделать было бы очень здорово.
Да еще и в компании с таким образованным, увлекающимся ученым, как трибун решающий. То, что Крафа преступник и враг, подлежащий казни, сомнению не подлежало, но почему бы перед его смертью не воспользоваться его знаниями и силами?
Компромисс.
Причем соглашение в подобном компромиссе начинается с самого банального:
— Хорошо. Но вот как нам запастись пищей и водой в дорогу, следует продумать в первую очередь.

Глава двадцать шестая
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ТРАКТОВКА ИСТОРИИ

Вначале два неприятеля, пребывающие в состоянии перемирия, с помощью медитации осмотрели пустые пространства анфилад, по которым они сюда прибыли. И были весьма озадачены видом цепляющихся за стены паутинок, которые двигались в их направлении. Они скорее напоминали собой комки спутанных веревок, да и двигались довольно медленно, но по большому счету за час-полтора до пленников бы добрались обязательно.
— Вот тебе и ползающие по сводам видеокамеры! — с досадой констатировал Гегемон, когда оба беглеца вернулись сознанием из разведки. — Пора разведать, а потом и уходить в другую сторону. Не то, чувствую, нас опять зажмут со всех сторон точечными обвалами.
Граф Дин с ним в принципе соглашался, хотя и не понимал глобальных действий невидимых сил.
— Чего этому Врубу от нас надо? Если бы хотел убить, просто воспользовался бы нашим оружием или свалил на голову многотонный огрызок скалы.
— То и надо, что он жаждет развлечения, — рассуждал Крафа, — стравливая нас в поединке, как мы уже определили. Ну а дальше мне в голову приходят только еще худшие варианты.
— Какие, к примеру?
— Хочешь знать? Ну ладно. К примеру, этот Врубу любит колбасу, начиненную слегка переваренными желудочным соком лягушками. Мы питаемся этими попрыгуньями несколько недель и становимся наивысшим местным деликатесом. А потом: ням-ням! И от нас даже шкурки не остается.
— Мрачная картинка, чего уж там! Как раз в стиле кровавого диктатора, — хмыкнул Светозаров. — Но как-то она не слишком соответствует облику всесильных Водоморфов. Неужели они могли опуститься до создания такого низменного и банального стража, любителя ходячих сырых колбасок?
— Ну почему сырых? — откровенно обиделся узурпатор миров. — Нас ведь и поджарить можно!
— А-а-а, тогда, конечно, намного приятнее заранее прогреться до румяной корочки. Ладно, ты еще раз вернись и просмотри эти паутинки-надсмотрщики, а я в другие проходы подамся. Не хватало нам в тупик какой забраться.
Опять с полчаса осматривались, следили и выбирали дорогу. Потом новый обмен мнениями.
— Эти паутинки оставляют некий след на стенах и даже на полу, — делился Крафа впечатлениями. — И по этому следу целенаправленно ползут потоки улиток и шажками, словно сонные, передвигаются лягушки. Хотя лягушек совсем мало, и непонятно, как они в такой сухости выживут.
— Наверняка прикармливаясь теми самыми улитками, — предположил граф.
— Вполне возможно. Только вот такие целенаправленные поиски меня и смущают, и радуют одновременно. Сил у здешнего Врубу — немерено, и нам следует немедленно их все изучить. Но с другой стороны, эти силы неспособны на быстрое реагирование. Так что мы в некоторых местах, если просчитывать путь заранее, можем даже проскакивать по территории, контролируемой противником.
— Хорошо бы запастись десятком лягушек, нам не помешало бы. Причем убитых и освежеванных.
— Ну а у тебя как успехи?
— Тупиков хватает, но и открытых дорог предостаточно. Почти на шестьсот метров одна из анфилад ведет вниз. Так что можем выдвигаться туда и уже на месте осмотримся дальше.
— А как же запасы питания и воды?
— Ну, уж внизу что попить всяко найдется. А если невмоготу от голода станет, вернуться всегда успеем. Мало того, по пути я видел какие-то странные, ранее не замеченные нами грибы. Определим на ядовитость, глядишь, и подкрепимся.
— Так что же ты сразу не сказал? — Крафа легко вскочил на ноги и продекламировал: — Веди меня, о вестник сытости и блага!
Светозаров устремился вперед, ворча под нос:
— Вестник, говоришь? Сытости и блага? А как же мне к тебе обращаться, пиявка обескровленных миров?
— Да так и обращайся: Гегемон! — хохотнул спешащий следом узурпатор. — Я ведь тебе уже пояснял. Да и мои потомки только так ко мне обращаются. А вот унизительные прозвища по правилам любых перемирий употреблять нельзя. Бери пример с меня как Торговца образованного и интеллигентного. Я ведь тебя не называю глупым выскочкой и сельским недотепой?
— М-да? По поводу недотепы я не отреагирую, потому что не ко мне относится. Как и слово «глупым». А вот что может быть обидного в определении «сельский»? Вдруг я половину жизни провел в малой деревне или на захудалом хуторке? Как по мне, то меня это в любом мире как кормильца и благодетеля ставит гораздо выше любого городского пролетария или буржуазного иждивенца на шее народа.
Трибун с минуту помолчал, а потом признался:
— Так хотелось с тобой поспорить просто из чувства вредности и противодействия, но… Сам всю жизнь считаю, что сельский житель — основа любой цивилизации. Меня всегда коробили разные философские учения про касты, в которых простого труженика полей, как правило, определяли на низшую ступеньку духовного развития. А на высшую проталкивали всяких демагогов, пустословов и политиков. Бред полнейший! Вместо того чтобы крестьянина поставить на вершину пирамиды, они его в самое дерьмо сталкивают. Неблагодарные сволочи!
Столько злости было в этом утверждении, что Дмитрий не удержался, оглянулся на своего врага. И еще больше удивился, рассмотрев в ауре у того нескрываемое негодование и раздражение. Двинувшись дальше, бросил через плечо:
— Да, батенька, что-то у тебя взгляды на жизнь какие-то крайние полюса занимают. То дедушек под корень изводишь за консерватизм, то интеллигенцию и философов из-за каких-то нескольких придурков готов под ноги крестьянам уложить.
— Да тогда все беды и начинаются, когда та самая хваленая интеллигенция начинает забывать, откуда она вышла, у кого на службе состоит и чьи интересы она обязана защищать, — не собирался униматься Гегемон. — Что, разве не насмотрелся в других мирах, как оно бывает? За счет селян цивилизация разрастается, за их счет кормится, а потом их же руками их самих и уничтожает в первую очередь. И любой кровавой бойней чаще всего заведуют люди грамотные, считающие именно себя столпами общества и презирающие крестьян за их незнание философских трактатов и за незнание высшей математики.
— Надо же! — удивлялся временный компаньон трибуна решающего. — А мне казалось, что такая философия о вреде интеллигенции уникальна. Знавал я об одном кровавом бунтовщике, так он вначале дал крестьянам оружие вместе с землей, которые отобрал насильно у других, вырезал всю буржуазию и учителей, а потом и у селян его пособники стали забирать землю вместе с жизнями. Кажется, у тебя подобная философия. Или ты под неполноценного демагога косишь?
— Долго объяснять такому молодому недоумку, как ты, — досадовал Крафа. — Но я попробую.
Вот так они и шли. То прилягут и в медитации просмотрят разветвляющиеся на перекрестках ходы. То двигаются дальше, интенсивно споря на самые разные темы. Порой заходили в тупики, возвращались, искали новые пути в том примерно направлении, где когда-то местные аборигены создали свой алтарь. Но спорить и дискутировать не прекращали. Пока им удавалось избегать или обходить места, где наблюдалось подозрительное копошение ползающих по стенам паутин. Ну и повезло слегка подкрепиться противными, осклизлыми грибами в самом начале пути.
Самой сути и конкретики начала войны Крафы со всем остальным миром Светозаров не знал. Эту информацию Шу’эс Лав припомнил уже на следующее утро после убытия графа в мир Огненной Патоки. Поэтому Дмитрий боялся опростоволоситься, показать свою неуверенность, а точнее, полное незнание реалий. Если разговор заходил спонтанно и начинал что-то рассказывать Гегемон, то Светозаров слушал, стараясь скрывать свои эмоции. Но как только следовал вопрос типа «А ты об этом в курсе?», сразу менял тему.
Понятное дело, что долго так продолжаться не могло. Такому аналитику, интригану, лгуну и правителю не составило большого труда догадаться, что о причинах начавшейся войны его коллега ничего толком не знает. О чем и высказался без обиняков:
— Твои знания отрывочны и неполноценны. Из чего я делаю вывод, что информации ты о сути конфликта и главных причинах так и не получил. Возможно, тебе попались некоторые обиженные мною воители или их чудом сохранившиеся записи о тех годах, а они могли быть ох как противоречивы и далеки от действительности. Так что давай я тебе вначале изложу свою точку зрения на все, а потом уже думай что хочешь.
— А зачем оно тебе?
— Буду знать, что я высказался. Да и может, ты хоть что-то полезное на эту тему подскажешь. Все-таки твои знания меня сильно удивили, мягко говоря.
Очередная остановка позволила определиться в дальнейшем движении, но как только тронулись, граф Дин снисходительно разрешил Крафе:
— Ну ладно, начинай излагать свою версию событий. Может, я и не все знаю с полной достоверностью, но явную ложь и инсинуации где-нибудь да обнаружу.
Трибун решающий только хмыкнул и начал рассказ, обрисовывая самые негативные стороны своего характера:
— Чего там скрывать или отнекиваться, я и в самом деле могу убить или пытать до смерти любого человека, который не соответствует моим пониманиям правильности образа жизни. До сих пор я люблю мстить, наказывать и унижать моих оставшихся в живых злейших врагов. Перестал прислушиваться к альтернативным мнениям любого, кто не соответствует моему уровню знаний. Да и давно перестал верить в истинную любовь. Уверен, ты посчитаешь последний грех самым жестоким, но ведь и он родился не на пустом месте. Так вот…
Дальше история полилась довольно сухим, канцелярским языком, не допускающим особых эмоций и скрывающим личное мнение самого рассказчика к некоторым событиям.
Получив от сообщества Торговцев титул трибуна решающего, Крафа обрел одновременно с этим и допуск ко всем научным разработкам, лабораторным исследованиям и в хранилища с теоретическими выкладками, предположениями и гипотезами. Причем в хранилища не допускали рядовых путешественников между мирами именно по причине почти полной абсурдности некоторых теорий и даже их опасности для миров в общем или пространства между мирами в частности. Ведь там чего только не было накоплено более чем за три тысячелетия существования сообщества. Пожалуй, были правы некоторые ученые, предлагающие банально уничтожить все непризнанные сборными советами теории, гипотезы и даже мизерные писульки или предположения по самым мелочным вопросам.
Вот как раз подготовить доклад на эту тему, а потом и предоставить этот доклад на высшем собрании в замке Свинг Реальностей и поручили только что избранному трибуну. Скорее всего, большинство иных деятелей или политиков приняли бы соломоново решение: либо вообще не трогать подобное хранилище, либо без разбора и сразу уничтожить весь собранный там хлам умственных измышлений. Увы, ученый до мозга костей, Крафа так поступить не мог.
Поэтому, пользуясь своей уникальной памятью, умением скоростного чтения и феноменальными способностями к общему анализу, он углубился в изучение Хранилища теорий, как его еще иногда называли. Хотя, если бы знал заранее, чем все кончится, сам лично бы поджег это скопище наблюдений, выводов и абсурда.
— По крайней мере, я бы после этого погиб с полным, но блаженным незнанием действительности, — позволил себе эмоции горького сожаления Крафа в той части повествования.
А так он узнал слишком много и сумел сделать верные предвидения ужасного, всеохватывающего катаклизма. Как говорится, познал на собственной шкуре смысл поговорки: «От многих знаний — многие печали». И выводы проистекали из объединения в единую теорию сразу трех, совершенно разных по духу и смыслу документов. Фигурантами в деле являлись: доктрина видного ученого, математическая таблица какого-то свихнувшегося на вычислениях маньяка и свидетельские показания необъяснимой катастрофы. Причем объединить их в одно целое, а потом еще и доказать все это на примерах и разработанной модели вряд ли бы получилось и у нескольких научно-исследовательских объединений. Даже если бы они работали вместе и воедино. Для понимания сути грозящей катастрофы нужен был именно гениальный проблеск в не менее гениальной голове именно одного научного гения. Все вместе так анализировать не смогут и не додумаются сложить то, что никак не складывается.
Доктрина гласила: встречное, единовременное наложение шести или более векторов перемещений ведет к аннулированию оных. То есть сила перехода не растолкает путешественников в стороны, а просто вернет обратно в точку отправки. Кстати, доктрина бессмысленная, никем никогда не оспариваемая и не проверяемая. Даже сам выдвинувший это измышление ученый к старости лет от него отказался. Оправдывался тем, что это его в молодости током сильно ударило, вот и родилось нечто. Не выбросили из хранилища по той причине, что решили показывать молодежи в поучительных целях — как образец бессмысленности и ни на чем не основанных тупиковых размышлений.
В математической таблице давались гипотетические, подтвержденные только вычислениями результаты абсурдного соревнования. Сами условия с первых строк вызывали глумление у любого ученого, и он отбрасывал таблицу от себя подальше. Как она вообще оказалась в Хранилище теорий, так и не смогли впоследствии разобраться. Условия и в самом деле смешны. Например: имеется две тройки достаточно сильных и умелых в магическом плане Торговцев, они становятся друг против друга шеренгами на расстоянии десяти метров друг от друга, а затем по команде начинают одновременно прыгать через подпространство между мирами на место коллеги из второй шеренги. Причем каждый при этом смещается наискосок правее, левее или на край. Еще конкретнее: стоящий в ряду слева после перемещения оказывается посредине, после второго — справа от своего первичного ряда, потом слева от второго ряда… В общем, примерно без схемы объяснить трудно, но Светозаров сразу уловил порядок: на каждый шестой прыжок исследователь возвращался на свое изначальное место.
Но! Если Торговцы ускорятся до одного прыжка в две секунды, то ровно в центре между шеренгами возникнет центр сразу четырех обращенных дугами друг к другу створов. Или, как особо подчеркивал в своих выводах свихнувшийся математик, произойдет рождение черной дыры прямо в пространстве материального мира. Что он имел в виду под черной дырой, выяснить не удалось, как и спросить у него самого: лет за тридцать до рождения Крафы математик где-то пропал при путешествии по иным мирам. Сам пропал. Еще пять идиотов с ним не сгинули, это выяснили отдельно. Понятное дело, что и проводить подобные эксперименты, где на встречных курсах выхода из подпространства можно было сшибиться между собой до переломов, а то и смертельного сотрясения мозга, никто не собирался.
Ну и свидетельские показания рассказывали о следующем: на одной из технически развитых планет построили жутко мощный агрегат для разгона, бомбардировки и изучения мельчайших составляющих материи. То есть все тех же пресловутых атомов и электронов. Да, видимо, при строительстве с мощностью-то и перестарались. Или еще какое непредвиденное обстоятельство произошло. В момент широко разрекламированного очередного опыта на той планете находился, скорее чисто случайно, один энтомолог, собиратель редких бабочек да уникальных насекомых. Он про испытания узнал попутно да лишь из чистого любопытства замер в намеченное время и стал прислушиваться. Вот тогда и дрогнуло! Вот тогда и взревело вокруг несчастной планеты рассинхронизированное время и пространство. Энтомолог только и успел спастись оттуда чисто на выработанных с годами инстинктах. Ведь порой насекомые ему попадались ох как опасные.
Потом этот мир искали уже и он сам, и его друзья, но даже следа не нашли. Из чего сделали вывод, что людишки того мира доигрались со своими опытами и полезли не туда, куда следует вообще носом тыкаться. Хотя было и несколько мнений, написанных от руки на полях этих свидетельских показаний, что любитель бабочек «тот еще псих!».
Вот такие три документа.
Разложенные по разным разделам и по разным временным эпохам.
Ничем больше, кроме места своего хранения, не объединенные.
Зато они перемкнули в сознании трибуна решающего некий выключатель, после чего между ними пронеслась искра единения. Крафа разработал доказательства для доктрины, проверил математические расчеты и даже отыскал останки схлопнувшейся черной дыры на месте исчезнувшего мира. И пришел к жутким выводам: если когда-нибудь, где-нибудь случайно наслоятся на одну точку перемещающиеся в пространстве Торговцы количеством шесть или более персон, возникнет такая черная дыра, что туда засосет все известные сообществу миры и перемелет их во взрыве почище, чем луковицу в мясорубке.
Практически именно с этого момента и началась непримиримая война между Торговцами сообщества. Вначале позиционная: часть ученых высмеяли Крафу и объявили его шарлатаном. Тот слегка отступил и принялся собирать вокруг себя друзей, сторонников, последователей и учеников. С их помощью сделанные выводы были проверены и перепроверены неоднократно, и уже целое многоголосье ученых поддержало голос трибуна решающего. Был поставлен ультиматум: следует немедленно ограничить количество излишних путешествий и ввести жесткий контроль за траекториями перемещений. Иначе, как бы минимальна ни была доля подобной случайности, погибнут все. Причем количество Торговцев к тому времени перевалило за огромную цифру в сто тысяч особей, а значит, опасность с каждым днем возрастала в геометрической прогрессии.
Ну а после объявления ультиматума начались и физические расправы. Причем, по словам самого Гегемона, первые убийства совершили консерваторы из лагеря противника. Да и самого Крафу они попытались уничтожить при подло организованном покушении в первую очередь. А дальше события развивались уже лавинообразно, остановить массовое кровопролитие не удалось. А когда погибли ближайшие друзья и сторонники трибуна решающего, он вообще в некотором смысле потерял голову в гневе и от обуявшей его злой, мстительной жестокости. Еще и любимая им женщина вдруг переметнулась на сторону врага, ратующего за свободу и независимость для каждого Торговца. Больше сдерживать тирана, напоминать ему о человечности стало некому. Да он и сам закостенел со своим новым лозунгом: «Ради спасения всех миров следует Торговцев либо уничтожить, либо превратить в бесправных рабов!»
И приступил к претворению этого лозунга в жизнь. Оставшись практически один, без поддержки и помощи, он стал по максимуму применять свои умения ментальной атаки. После чего очередного потерявшего силы противника либо безжалостно уничтожал, либо отправлял пленником в единственное известное место в мирах, откуда перемещение разумного существа было невозможно. Ни туда, ни обратно.
В этом месте повествования не выдержал Светозаров:
— Лжешь! Как же ты сам туда попадаешь и возвращаешься обратно в иные миры?
— Как? Есть один секрет, о котором я тебе расскажу. Причем расскажу не за услугу. Или клятву верности, а просто так, всего лишь за одно слово «пожалуйста».
— Расскажи мне, пожалуйста, этот секрет! — быстро, пока враг не передумал, чуть ли не по слогам выговорил граф и требовательно уставился на Крафу.
Тот грустно вздохнул, как-то странно скривился, а потом нехотя стал говорить:
— Ладно, слушай. — Но дальше таки не выдержал и ехидно рассмеялся. — Пять — пять! Такой большой мальчик, а в сказки веришь. Ха-ха! Ты что, меня за идиота принимаешь? Даже будучи уверен именно в твоей гибели после нашего выхода на поверхность, я не могу позволить себе о таком проболтаться. Мало ли что. Вдруг меня камнем в последний, самый ответственный момент придавит? А так я, даже умирая, останусь спокоен: если я не вернусь к своим пленникам в срок, они будут уничтожены всем скопом. Жестоко? Конечно! Но так гораздо лучше и честней, чем позволить погибнуть сотням, тысячам тысяч миров с разумными обитателями.
«Обезумевший фанатик! — мысленно восклицал Дмитрий, присматриваясь к окаменевшему от злости лицу Крафы. — Такой и в самом деле легко пойдет на смерть, если будет уверен в исполнении своей мечты-химеры по уничтожению всех наших коллег. Интересно, если бы он знал, что я уже догадываюсь примерно, где то место с рабами может находиться, что бы он сделал? Почему-то уверен, что уничтожил бы меня самым подлым и коварным способом, не дожидаясь конца перемирия или нашего выхода на поверхность. Так что про Бормот или о Зеленом Перекрестке я даже в предсмертном бреду проговориться не должен. То, что я ему ляпнул про Зеленый мир, его не сильно напрягло, видимо, об этом многие знали. А вот попробовать с фанатиком некоторые аспекты его рассказа оспорить, так тут, как говорится, здравый смысл вопит, требует и настаивает. Поэтому…»
Очередной отдых и осмотр следующих разветвлений позволили лучше продумать следующие вопросы.
— Двигаем вон туда. Наверняка вскоре начнутся следы древних поселений аборигенов. — Прошли всего чуть-чуть, но черты лица Гегемона успели расслабиться. Да и вопрос первый мог показаться нейтральным. — А ты вообще-то помнишь одну из главных аксиом научного мира: не ошибается только тот, кто ничего не делает?
Трибун цокнул языком с некоторым самодовольством:
— Ты предсказуем. Так и знал, что ты меня спросишь о чем-то подобном. Но это вполне естественно, даже похвально. Сомневаться следует всегда. А уж тем более в таком основополагающем моменте, из-за которого может весь мир провалиться в тартарары. Но тогда у меня встречный вопрос к тебе: как поступил бы лично ты, если бы я тебе сделал подобный доклад о грозящей опасности?
Понятное дело, что Светозаров все равно не доверял врагу и был настроен обвинять его во всех смертных грехах всегда и везде. Другое дело, что он себе уже давно вбил в голову одно правило: «Если есть время на размышление, подумай и попробуй представить себя на месте оппонента. Или хотя бы посмотри на его доказательства с третьей стороны, нейтральной, не испытывая заранее антипатии или навеянного чувства противоречия».
Помогало не раз. Помогло и сейчас.
— Ну да, вопрос более чем серьезный. Над таким ни смеяться нельзя, ни игнорировать, — словно размышляя вслух, стал он выкладывать свои соображения. — В любом случае я бы сам лично перепроверил все расчеты. Потом те немногие факты и доказательства. Скорее всего, и после этого дал бы задание целому научному коллективу провести аналогичную проверку. Ведь, по сути дела, ультиматум сразу не выдвигался?
— Ни в коем случае! — заверил трибун. — Изначально я вообще просто доложил о грозящей катастрофе. А потом только и умолял, чтобы к моим предупреждениям отнеслись с уважением и тщательно все перепроверили. В то время хоть Торговцев и наплодилось как собак нерезаных, но никакой паники у меня не было: не случилось катастрофы вчера, не надо заранее оплакивать день завтрашний. Но!.. Ведь за месяц, пусть год, да хоть за десятилетие можно ведь было определиться? Так нет, началось физическое устранение моих друзей, потом покушение на меня, и все. Война набрала обороты.
Так ли оно было на самом деле, граф Дин мог только предполагать. Теперь только и следовало, что вернуться домой и дождаться полного возвращения памяти Шу’эс Лава. Хотя опять-таки, если смотреть с позиции постороннего наблюдателя, баюнгов тоже могли ввести в заблуждение их лидеры, а то и вообще заставить воевать в приказном порядке. По самому миру Ба тоже при желании легко отыскать оправдания: ведь иначе чем заставить воевать туюсков с великанами, может, и не отыскалось иной возможности выловить бесконтрольно шастающих между мирами Торговцев. Но ради интереса можно было и прямой вопрос Крафе задать.
— Вот ты с себя вину за случившееся снимаешь и мнишь себя чуть ли не спасителем всех разумных и всех миров. А четкие, неоспоримые доказательства твоих слов имеются?
— Моих слов или моей правоты? — стал уточнять Гегемон. — Ибо правоту может подтвердить лишь тотальная проверка расчетов.
— С этим понятно, и на пальцах я таких расчетов произвести не смогу. Меня интересуют первые этапы войны: кто первый начал и кого конкретно уничтожил?
— Есть! — с непоколебимой уверенностью подтвердил узурпатор миров. — Причем и в самом деле неоспоримые. Мне удалось в один из последних визитов в Свинг Реальностей выкрасть оттуда статичные блоки записи событий, и оба до сих пор в идеальной сохранности. Хотя не раз были всего на волосок от своего разрушения в горниле ведущейся войны. Понятно, что и они, как единый комплекс наследия Водоморфов, могли выйти из строя вне замка, но этого не случилось. Функционируют они и поныне, самостоятельно питаясь собираемой из пространства энергией.
Светозаров сделал умный вид:
— Статичные блоки? Как же я сразу не вспомнил!
— Извини, — понял свое упущение собеседник и стал объяснять: — Только несколько человек из высших лидеров нашего сообщества знали, а вернее, в то время просто догадывались об истинной сути «камней страховки». Именно под таким скромным названием статичные блоки в виде двух глыб лежали на крыше замка. Вначале нашей истории это было простой традицией, потом стало обязательным ритуалом: при первом визите на крышу прикоснуться, погладить один из камней. Неважно, кто ты — ребенок или взрослый, но гладили все. Еще и мнение прижилось, что так сам замок запоминает Торговцев, а потом, в случае падения тех с крыши, не дает разбиться о камни двора. Ты себе не представляешь, как в это верила детвора, и порой даже перед тысячным своим прыжком с крыши самые суеверные из них старались погладить статичные блоки. Но мы-то знали, что это не «камни страховки» спасают. Для подобного действа вокруг замка имелось сложное гравитационное поле с многими меняющимися константами. Да и случаи имелись запротоколированные, когда взрослый шагал смело вниз, ни разу до того к камням не прикасаясь. На самом деле они имели иные, воистину волшебные свойства.
Возникла короткая пауза, во время которой заинтригованный Дмитрий не удержался от ехидного предположения:
— Неужели они вели статистику всех событий в замке?
— Ты не угадал, хотя глобально все равно прав. Статичные блоки записи событий запоминали каждого прикоснувшегося не только Торговца, но и любого из разумных, оставшегося простым обывателем. И они — ты только внимательно вслушайся, что я тебе дальше скажу, — запоминали каждое действие прикоснувшегося индивидуума и любое последующее событие в его последующей жизни. То есть любой разумный фиксировался там до самого финального дыхания. До самого своего последнего слова. Считай, до самой своей последней мысли, ибо дела наши — итог наших помыслов.
— Постой! Уж не хочешь ли ты сказать, что если один Торговец убил другого, то в блоке эта информация есть? И можно увидеть как самого преступника, так и выяснить мотив преступления?
— Легко! Там и моя жизнь зафиксирована со всеми ее ошибками, взлетами и падениями. За некоторые события мне до сих пор стыдно, но в общем о моей правоте судить будет просто.
— В голове не укладывается. Но как же тогда ты сумел выкрасть эти блоки? Неужели их не охраняли?
— Как — это мой секрет. А вот почему не охраняли, так ведь я тебе сказал: о сути их только догадывались. Это уже я сам лет четыреста назад наконец-то сумел создать считывающее устройство. Да что толку с этого? Я ведь и так знаю, что и как началось. Умершим оппонентам, виноватым в кровавой бойне, уже ничего не докажешь. А рабам доказывать — все равно что метать бисер перед здешними лягушками. И смысла нет, и не поймут, и ума не хватит, чтобы поверить или проверить.
Светозаров мысленно констатировал: «Скорее всего, очередная ложь! В данный момент он может говорить что угодно, лишь бы усыпить мое внимание и втереться в доверие. Зачем? Да чтобы я в ответ хоть как-то проговорился о себе и об известных мне мирах. Мало того, если когда-нибудь и дойдет до проверки этих блоков с моей стороны и просмотра выбранного материала, откуда я буду уверен, что передо мной не разыгрывают отлично подстроенную иллюзию? Что такое компьютерная графика, мне известно давно, а того, что я насмотрелся в мире Ситулгайна, в ином случае хватит свести с ума психически неустойчивого человека. М-да! Хитер этот Крафа, да и выдумщик — скорее, первый из первых! Но вот по некоторым логическим ассоциативным вопросам его пробить все равно необходимо».
— Слушай, ну а если я и в самом деле признаю твою правоту и стану тебя поддерживать в твоих требованиях как полноправный союзник, как ты к этому отнесешься?
Крафа пожал плечами:
— Затрудняюсь ответить вот так с ходу. Кому-либо я перестал доверять давно. К власти привык единоличной и безграничной. Союзник ведь и предать может, и в спину нож засунуть. А если союзника нет, то и предавать некому. Про нож и упоминать не хочется.
— Ага! Значит, несмотря на уважение моих знаний и понимание мною твоих проблем, ты меня все равно сразу же убьешь, как только мы окажемся на дневном свету?
— Хм! Тяжкий вопрос. Если разобраться, ты мне и в самом деле жутко во всем импонируешь. Такой помощник, последователь и ученик был бы для меня чуть ли не венцом счастья. Но ведь стоит вспомнить, как ты сюда попал и с каким усердием за мною гонялся по пещерам. То есть изначально ты даже не пытался вступить в переговоры, спросить, как здоровье, и узнать, что у меня в жизни за проблемы. И это еще хорошо, что добряк Врубу отобрал у тебя все современное оружие и поставил нас в равные условия. Иначе ты меня уже давно бы доедал хорошо прожаренного и подкопченного. Верно? Возражать против такого вывода было бессмысленно.
— Ну а как иначе поступают с рабовладельцем, узурпатором власти во многих мирах и кровавым диктатором обездоленных народов?
И опять, совершенно неожиданно, Крафа весело рассмеялся:
— Ха! Какой запущенный случай. А ты хоть одного раба моего видел? Молчишь? Конечно! Ведь ответить нечего! Ты бывал в тех мирах, где я узурпировал власть, и интересовался, у кого я ее узурпировал? Знаешь ли ты, что от этих миров осталось бы, не вмешайся я в их эволюцию? Не знаешь и даже не интересовался! Ну и наконец: почему «кровавым» и обязательно «диктатором»? Только и помогаю избрать или восстановить законную власть да слежу за соблюдением установленных ими же законов. А уж убивают и казнят они сами. Причем учти: казнят в гораздо меньшем количестве, чем это делали до них прежние правители. Иначе никак! Или ты не знаешь главного, наивысшего постулата вселенных: «Любое государство — это обязательное насилие над разумными!» Только когда нет государств как таковых, можно говорить о полной свободе и независимости каждого индивидуума.
— Ну-у-у… такого вообще не бывает, — не выдержал Дмитрий. — Даже в сообществе Торговцев имелся и высший совет, и лидеры кланов, и…
— Ты просто не встречал таких миров! — категорично отверг его возражения Крафа, даже не дослушав. — А они есть! В одном я бывал и знаю туда дорогу, а про другой слышал, но, честно говоря, просто боюсь туда заглядывать.
— Почему?
— Не уверен, но меня там могут стереть как личность, я останусь без воспоминаний о прежней жизни и начну все с ноля. Потому что там запрещено привносить знания и традиции из иных цивилизаций.
— Ну хоть на этот мир дашь мне ориентиры? Вдруг я не побоюсь туда наведаться?
Уже стоя в пещере и осматривая жалкие останки диковинных сот, в которых жили представители местной цивилизации, Крафа согласно кивнул:
— Дам. И ориентиры дам, и образы того мира тебе конкретные предоставлю. Уж это мне не жалко, да и перестраховка какая-никакая, да будет.

Глава двадцать седьмая
ПО СЛЕДАМ АБОРИГЕНОВ

Что имел Гегемон в виду, говоря о перестраховке, понималось сразу. Мол, если ты в живых останешься, не удержишься и в тот мир сунешься, там тебя и поставят на место. Обработают мозги так, что все забудешь и Торговцем быть перестанешь. Но самому Дмитрию стало жутко интересно и важно уличить врага во лжи именно сейчас, поэтому он настоял:
— Ладно, давай. Я готов. Крафа воззрился на него с удивлением:
— Я ведь не обещал немедленной передачи данных.
— Кто бы сомневался в твоей лживости! В любом случае ты отыщешь причину возвращения данного тобой слова. — И напоследок граф презрительно бросил обидное определение: — Трепло!
Правда, слово прозвучало несколько иное, более вульгарное, которое часто употребляют мужчины в своей компании при отсутствии женщин. Узурпатор миров отнесся к этому довольно равнодушно, хотя вначале и проворчал:
— Мир не меняется, союзникам доверять нельзя, людишки мелочны и склочны… Э-эх! — Потом решился: — Ладно! Я ведь ничего, в сущности, не теряю, и мне это не повредит. — Поднял руки и вытянул их вперед. — Готов?
Понятное дело, что, прежде чем подойти к трибуну, Светозаров проверил свою защиту и немного усилил некоторые структуры, ответственные за сопротивление при непосредственном прикосновении. И лишь только потом шагнул к врагу. Положили ладони друг другу на плечи, открыли канал для передачи образов и ориентиров, и уже через минуту граф постарался отойти как можно дальше от Гегемона, будто бы при осмотре. А на самом деле пытаясь ошарашенно разобраться с полученной информацией.
Мир, где разумные существа проживали при полной свободе и без какого-либо правительства, существовал на самом деле. Полученные образы давали четкое представление о его положении в пространстве, ближней звезде и нескольких планетах, входящих в систему. Также зафиксировались основные географические данные: расположение материков, океанов, гор. Поражало и то, что лесов как таковых не было: вме сто них виднелись скорее облагороженные парки и целые рощи садовых деревьев. Вот именно в этих рощах да вокруг них и концентрировались пестрые от своего конструктивного разнообразия жилища разумных созданий. Внешне жители очень походили на людей, разве что стройность была поголовной. Тучных не наблюдалось, старых — тоже. Детей, по поступившим данным, — как раз в норме для устоявшейся по численности цивилизации.
На этом блок основных переданных данных оканчивался. Но попутно с ним прорвались и подспудные образы, идущие дальним фоном как воспоминания от контакта. Причем воспоминания не Крафы, а того, кто передал ему в свое время этот самый блок информации. По ним получалось, что существо, в том мире побывавшее и называющееся Плагри, — нечто громадное, летающее и ползучее, питающееся людьми и прибывшее в тот мир с чисто гастрономическими интересами. Или, иначе выражаясь, телепортировавшееся туда для развлекательной охоты. Причем могущество Плагри ощущалось сразу невероятное. Потому что цивилизация его находилась на пике своего техногенного развития, не ниже, чем цивилизация Ситулгайна. Это позволял прочувствовать иной фон, в котором охотник оперировал умениями и силой имеющегося у него оружия. Оружия без конкретики. Просто знания: «Могу сковырнуть вон ту гору и распылить вот этот холм». То есть, попади это существо на ту же Землю, уничтожил бы полнаселения планеты, пока бы его не успокоили. И то при благоприятных для землян обстоятельствах.
Вот этот Плагри (то ли имя собственное, то ли название вида), попав в мир без правительств, был тут же схвачен, окружен силовым коконом, разоружен, раздет, изучен, лишен почти двух третей своей памяти, перепрофилирован в заядлого вегетарианца и посажен в общественный зверинец. Причем самое обидное, что любой ребенок мог заходить в этот зверинец, играть, вытворять с чудовищем что угодно, вплоть до катания на нем как на вонючем ослике (кстати, эти тупые животные содержались в соседнем вольере). И даже ушибить надоедавшую круглосуточно мелюзгу в отместку не получилось.
Спасло охотника на людей то, что его домашний телепорт был настроен на автоматическое возвращение своего хозяина в точку отправления по истечении определенного срока. Он вернулся домой, почти восстановил свою прежнюю память, но вот, к невероятному горю всех родственников, премерзким вегетарианцем так и остался. Так что опасения Крафы оказались небеспочвенны. Попади он туда, тамошние люди сотрут ему память о кровавых подвигах начисто, а стать кем-то иным — это означает смерть для прежнего индивидуума.
Хотя сам факт, что Гегемон не врал, сильно озадачивал. Если он не соврал в данном вопросе, то мог сказать хотя бы частичную правду в остальных темах и историях. Понятно, что как раз искусное разбавление правды толикой вымысла и является самым страшным и действенным при одурачивании как миллионов, так и одиночного собеседника. А уж в подобной деятельности с таким багажом оставленных за спиной лет и приключений, дискуссий и подлостей преуспеть узурпатору не составит большого труда. Лучше сразу ему ни в чем не верить и даже как бы подтвержденные события расценивать как грамотно созданную рекламу или отвлекающий маневр.
На том Дмитрий и успокоился, мысленно дав себе слово побывать в удивительном мире и попытаться изучить их общественный строй. После чего вместе с временным союзником приступил к изучению древних жилищ аборигенов. Но один вопрос все равно вырвался по прежней теме:
— А что случилось с этим Плагри после встречи с тобой?
Крафа сильно нахмурился и ответил только после долгого раздумья. Кажется, он не ожидал, что его товарищ по плену и побегу так легко рассмотрит дальний фон пакета информации. Потом все-таки сообщил:
— Убил я его. Этот Плагри сам людей есть перестал, но вот жертв для своих соплеменников из иных миров таскать приспособился. Пришлось ставить на него особую ловушку и ликвидировать окончательно. Если уловил координаты мира Плагри, тоже не советую туда соваться: люди для тех высокоразвитых гадов — деликатес. Страшно представить, что они там вытворяют и на что способны разумные существа. Это я уже про иные пакеты информации, которые у Плагри забрал после ментального подчинения. Если разобраться, то весь мир этих летающих, имеющих страшное оружие высокоинтеллектуальных змеев следует уничтожить со всеми его обитателями. Премерзостный гадюшник! Да только всех моих сборных силенок и на сотую часть атаки не хватит.
Больше в тот день к этой теме не возвращались.
Умение ориентироваться в пространстве и по сторонам света даже в подземелье графа Дина не подвело. К подземному городищу — или к тому, что от него осталось за многие тысячи лет, — путники вышли верно. Ну и приступили без промедления к тщательному осмотру. Ведь одно дело — поверхностно осматривать развалины в парном подсмотре, а другое — визуально. Естественно, что в таком месте неведомые силы подземелий обретались давно, и так просто их покинуть не спешили. Тем более что тут тоже имелись озера, живность и растительность в виде грибов и лишайников. Так что две трети пространства находились под наблюдением паутинок. Как следствие, приходилось к алтарю пробираться по пещерам и ходам, совершенно пересохшим и заброшенным.
Но даже в этих неконтролируемых Врубу пустотах отыскались заблудшие лягушки, тучи улиток, сразу несколько видов грибов, мхов и лишайников и сочащаяся по некоторым скалам влага.
Так что еще часа через три максимально сытые, утолившие жажду исследователи добрались до святая святых погибшей безвременно цивилизации. Так как алтарь находился далеко в стороне от городищ, намного глубже и там реки не протекали, надзора из паутинок или еще какой напасти замечено не было. И временные союзники работали спокойно. Первым делом прочитали и изучили надписи, вернее, глубокую резьбу на стене. Поражало вообще само наличие письменности у пещерных людей, что после короткого диспута позволило утверждать: или пещерные люди — одичавшие потомки более цивилизованных предков, либо им кто-то привил в какое-то время определенные знания и умения. А может, и еще чего подарил. Например, умение видеть в полной темноте. Ведь не сразу они тут родились, скорее всего, когда-то жили на равнинах и только потом спрятались в пещерах и ассимилировались к жизни в сплошной темени.
Помимо тех посланий, по которым когда-то Дмитрий и Аристарх узнали о ненасытном Врубу, парочка невольных союзников отыскала еще несколько десятков надписей в маленьких пещерках и узких комнатушках, похожих на кельи. В основном те живописали, хоть и довольно примитивно, отношения в кланах, несколько любовных легенд да порядок преемственности на пост главного хранителя алтаря. Имелись и несколько рекомендаций, как спастись от Врубу, да парочка кратких легенд о великих героях, победивших пауков. То есть тут и сосредоточилась вся настенная библиотека аборигенов. Вряд ли грамота была распространена настолько, что надписи стоило искать в каждой из сот, сооруженных в городищах.
Прежде чем обсудить прочитанное, Крафа обратил внимание компаньона на сам метод нанесения букв. Те были вырезаны в твердом камне, словно резцом в дереве.
— По сути, и я смогу своей магической силой такое сотворить, но мне придется потратить месяц на написание одной только строчки. А тут — от потолка до пола и на всю ширину стены. Неужели аборигены имели лазер?
Они находились в одной из келий, пожалуй наиболее максимально разрисованной письменами.
— Не поддаются разгадке таланты существ разумных и ищущих! — философски ответил граф, но против технического средства возразил: — Откуда у них лазер? Водоморфы оставили вместе с двумя новыми солнышками? Скорее, они имели некий сорт улиток, которые выедали камни по воле впадающего в транс пастуха.
— Феноменально! — Гегемон смотрел на Светозарова как на бога. — Уж на что у меня фантазия работает, и то бы до такого не додумался! Честное слово! Осталось только найти письменное подтверждение твоей догадке.
«Чего это он так льстит? — подумал Дмитрий, удваивая внимание и усиливая защиту. — Не иначе, какую пакость задумал».
А вслух высказал:
— Ну не лягушки же своими лапками здесь царапали!..
Крафа буквально лег на стену, ощупывая бороздки букв своими пальцами и пытаясь магическими силами сделать максимально возможный анализ поверхности в местах углублений.
— А ведь мог и я догадаться, мог… Есть один такой мир. Я его назвал Дырявым. Разумных там нет, но вот животная война — это что-то! Превалируют жуки и гусеницы, причем есть и бронированные виды, и особо жаростойкие. Так они в противостоянии между собой всю планету словно черви яблоко изгрызли. Дошло до того, что ради победы магму пускали в стан противника по тоннелям, устраивая извержения вулканов. Причем проедали и разрушали любые по крепости породы. Так что местные улитки, если твоя идея верна, могут стать огромным подспорьем в работе мастеров и резчиков по камню.
— Только для резчиков? Да если улитки и в самом деле такие бороздки делать умеют, то они целые тоннели прогрызут. А то и здесь половину пустот наделали.
— Вот именно. Наделать-то они наделали, но аборигенам это спастись от Врубу не помогло, — рассуждал Гегемон, уже просто перечитывая текст. — Да и не только неизвестный демон-воришка их пожрал. Смотри на эту строчку: «…и умерли все, принесшие подарок, кто ходил к Нижним богам с дарами, и кожа с них свисала кусками». Вроде правильно прочитал?
— Верно, — согласился Светозаров. — То есть намекаешь, что на глубинах есть нечто радиоактивное? Тогда может лопнуть твоя теория о природной причине здешней аномалии.
— Пусть так. Тем не менее именно там, внизу, могут крыться основные разгадки здешнего чуда. Не помешает поспешить туда. Здесь вряд ли мы отыщем нечто полезное. А некий «подарок» искать сейчас тоже бессмысленно. Следовательно, двигаемся дальше?
Вроде предложение врага вполне соответствовало создавшейся обстановке: тактика ухода на нижние уровни себя оправдывала, никто беглецов не преследовал и завалами не окружал, а разгадать здешние тайны было бы весьма полезно. Но графа очень беспокоила идущая следом спасательная команда. Как далеко она прорвалась? Все ли там целы? Найдут ли они оставленные метки и написанные на стенах конкретные указания по возвращению к выходу? Как на его мнение, то следовало опять на несколько часов где-то затаиться и внимательно прислушаться к недрам. И только потом решать, как поступать дальше.
Да и слишком не нравилось это навязчивое предложение опуститься как можно глубже. Так и возникало подозрение, что это неспроста, что у Крафы появился некий особый интерес или коварная задумка. Этот тип вряд ли даже шаг сделает, пока не просчитает все варианты последствий этого шага. А тут он готов топать чуть не в центр планеты ради решения не такой уж глобальной задачи. Ведь сейчас и в самом деле можно было рискнуть и двинуться наверх. Правда, чем ближе к солнечному свету, тем меньше шансов отсрочить предстоящее сражение.
«Неужели он так боится этого момента? — размышлял Светозаров. — Испугался или продолжает выяснять мою подноготную? Конечно, если он рассказал правду об истории своей борьбы и причин начавшейся войны и у него в самом деле есть созданные Водоморфами статичные блоки записи событий по каждому Торговцу, то он должен быть во мне заинтересован. И уж никак не стремиться уничтожить. Но с другой стороны, он не может не понимать, что я против рабства в любой его форме или проявлении. М-да, все-таки надо сделать совсем не то, что он требует».
— Нет, пока вниз не пойдем, — заговорил таким тоном, чтобы стало понятно: он не советуется, а решает окончательно. — Отыскиваем удобное место с несколькими выходами и отдыхаем. Желательно даже поспать. А потом посмотрим. Кстати, недалеко от этой кельи мы видели очень удобный перекресток. Идем туда.
Как ни странно, трибун решающий в ответ даже не пикнул. Первым развернулся и отправился к означенному перекрестку сразу нескольких тоннелей. И Дмитрий уже заподозрил совсем противоположное: «Не этого ли действа кровавая пиявка от меня добивалась? Используя мой дух противоречия, искусно создает впечатление, что все делается по-моему. У такого интригана и не на такое мозгов и опыта хватит! Неужели я опять опростоволосился? И ведь обратно не сыграешь!.. Или можно попробовать?..»
Вот так, терзаясь неопределенностью, Светозаров занимался поиском места для привала, потом разведкой в округе, потом подготовкой ко сну, который оба врага решили проводить имея толстенную стену между собой. Так сказать, во избежание. И только когда стал засыпать и сознание перешло на дежурное восприятие возможной опасности, краем ментального обзора удалось уловить нечто странное. Чуть позже странность удалось распознать, выделить отдельно как некий шепот. Но только после часа различных вариаций с магическими умениями, способных разобрать слова этого шепота, получилось классифицировать лишь четыре, все время монотонно повторяющихся слова:
«Человек, ты меня слышишь?»
Кто-то явно пытался вступить в контакт. Теперь только и следовало, что отыскать должный способ ответа на задаваемый вопрос.

Глава двадцать восьмая
БОНУСЫ ДЛЯ ДРУЖБЫ

Понятное дело, что каждому разумному существу хочется любое дело совершить как лучше, как можно быстрее и не в ущерб себе. Не являлся исключением из этого списка и Подрикарчер Ситиньялло, Хозяин горного массива, существо с неосознанной даже для самого себя мощью. Да и дело намечалось грандиозное: новая знакомая, с которой удалось подружиться, обещала в скором будущем шесть с половиной тысяч своих соплеменников переправить в недра для постоянного проживания. Для этого только и пришлось, что, используя свои силы бессловесного общения, научить Эелейнд самой улавливать транслируемые именно ей потоки общения. Ну и плюс ко всему еще и выполнить маленькую, как настаивала женщина, несущественную просьбу, которую настоящие друзья просто обязаны делать с удовольствием и без всяких дополнительных условий или ожидания подарка. Следовало отыскать Умника и помочь ему добраться до сестры.
Вернее, даже не до сестры, а до иных миров, откуда и будет произведена доставка иных его соплеменников с обозначением «враги».
Понятное дело, что Хозяина гор все-таки одолевали некоторые сомнения. Он хорошо помнил, как порой могут быть люди хитры и изобретательны. Даже аборигены, не говоря уже о «санитарах космоса», порой поражали своим стремлением выжить и массой применяемых для этого уловок. Но все прежние пленники или обитатели так и остались в недрах, пополнив собой постоянно используемый, расходный банк очищающего сознание белка. А эти четверо, невзирая на свою слабость в магическом плане, вообще удивили: вырвались из всех ловушек, и вряд ли их остановит завал в пещере на верхних уровнях. Убить и воспользоваться их телами, конечно, будет просто, никакая защита их не спасет от рухнувшего свода. Но что даст уничтожение обеих самок? Уж никак не размножающееся и тучное стадо высокоинтеллектуальной органики. Да и дружба тогда как таковая оборвется.
То есть подозрения имелись: данные гости, защищенные от ментального воздействия дивной мелодией, могли банально обмануть. Их отпустишь за тысячами иных, а они и не вернутся вообще. Такое Подрикарчера не устраивало. И хоть само понятие терроризма и захвата заложников ему было неизвестно, он решил перестраховаться тем, чтобы хоть часть имеющихся у него гостей заблокировать намертво в своих владениях. Для этого следовало придумать, как их туда заманить, и сделать это так, чтобы сам смысл дружбы не оказался расторгнут заменой межличностных отношений с понятия «друг» на понятие «враг».
Ну и Ситиньялло придумал. Причем подсказка пришла во время внимательно подслушиваемого разговора четверки людей между собой. Вторая самка, судя по ее эмоциональному фону, беспокоилась об Умнике не меньше, чем его сестра, а когда узнала, что он совершил несанкционированный уход из отведенной для него пещеры и где-то спрятался, высказалась с озабоченностью:
— Как бы ни пришлось нам самим спешить ему на помощь. Мало ли что с ним там может случиться.
«Ага! Значит, ранение Умника или массивный вокруг него завал заставит эту самку и еще одного мужчину вновь возобновить попытки пробраться на нижние уровни! Может, и великан с ними пойдет? Было бы неплохо. Значит, следует продумать и заготовить для Эелейнд конкретную, но выгодную для меня информацию. Думаю, что дружбе такая уловка не помешает. Если все мое будущее зависит от одного человека, то я его постараюсь выпустить отсюда за подарками. Ну а потом отпущу сидящих в недрах его друзей. Может быть, отпущу».
Только вот имелась существенная проблема: несмотря на все свое могущество и, казалось бы, полную вездесущность, Хозяин никак пока не мог отыскать пару слишком увертливых беглецов. Вроде они и раздеты были полностью, и оружия не имели, и тотального ментального воздействия выдержать не могли, а вот, поди ты, куда-то спрятались! И никакие силы, брошенные на поиски этой пары не то соперников, не то врагов, не то нежданно подружившихся личностей, пока результатов не приносили.
Так что следовало учитывать и невероятное: вдруг он сообщит новой подруге, что Умник под завалом, а тот как раз и появится где-то снаружи недр. А связь-то между людьми и их летающей техникой налажена преотлично! Что тогда получится? В подобные ситуации Подрикарчер за свои одиннадцать тысяч лет жизни еще не попадал, но врожденная сообразительность подсказывала, что так поступать нельзя. Особенно в свете только что образовавшейся дружбы. То есть незнание реалий делало его сообразительность странно перекрученной и избирательной. Схитрить — можно, а вот попасть в неловкое положение при раскрытии обмана — нельзя.
Следовательно, на первое место выходила новая задача: отыскать сбежавших пленников и зафиксировать их местоположение во что бы то ни стало. И Ситиньялло решился на кардинальный шаг — применить метод всеобщего ментального сканирования подведомственных ему территорий. Труд — титанический, затраты жизненной энергии — неисчислимые, и ко всему прочему конечный результат никак не гарантировался. Последний раз подобное действо применялось при облаве на разбежавшихся из одной пещеры «санитаров космоса». Тогда восемь пленников удалось найти почти сразу, а последнего, самого шустрого, — на следующие сутки, вычислив его приблизительный маршрут уже обычным методом всеобщего поиска. После такого напряжения приходилось использовать неприкосновенные запасы пищи, употреблять для нормального функционирования тела тонны лягушек и улиток, но сейчас выбирать не приходилось. Гипотетические выгоды перевешивали все доводы скаредности, рассудительности и бережливости.
Всеобщее сканирование позволяло подслушать не смысл мыслительной деятельности разумного существа, а только засечь точку, в которой эта деятельность осуществлялась. Причем точку тоже довольно приблизительную по площади, дальнейший поиск в которой следовало вести подвижными участками тела. Но все равно так было отыскать людей намного быстрее.
Не прошло и часа, как глобальное действо, требующее огромных сил, началось. Во время этого часа Подрикарчер несколько раз информировал Эелейнд о ведущихся приготовлениях, а потом и начальных этапах сканирования. Это позволило значительно успокоить всю группу людей и заставить их находиться в одном, хорошо контролируемом месте. Все четверо вместе с чудесным пегасом даже переместились уровнем ниже, в одну из просторных и сравнительно прохладных пещер и теперь с нетерпением ждали первых результатов. Что не нравилось Хозяину, так это оставшиеся над горами летающие устройства. Они продолжали скрупулезный осмотр довольно огромного по площади пространства и вели постоянную передачу о своих наблюдениях.
Свое недовольство удалось замаскировать обеспокоенностью:
«Зачем вам наружные устройства? У меня и так все под контролем».
Теперь свой каждый ответ новая подруга согласовывала с остальными людьми в группе: «Контроль с нашей стороны тоже не помешает».
«Но ваши устройства могут перегреться, выйти из строя».
«Благодаря лучам звезд они могут передвигаться вечно. Вдобавок нам следует остерегаться имеющихся у нас врагов. Возможно, что ты их заметить не сможешь, а для нас это весьма нежелательно».
Вообще-то вторая самка сразу показалась Ситиньялло слишком ушлой, заумной, скрытной и чрезмерно сообразительной. Дружить именно с ней было и неосмотрительно, и неинтересно. Открытости за ней не отмечалось, наивной восторженности — тоже. И она словно понимала: Хозяину доверять нельзя. Чувствовалось, что при желании она легко может уличить Ситиньялло во лжи, а то и доказать его непорядочность, что по понятиям дружбы никак не допускалось. Выглядеть обманщиком перед Еленой не хотелось. Мало того, это было неожиданно обидно. Еще обидней была мысль, что новая подруга в беседе успела донести один из основных постулатов дружбы: «Старый друг — лучше новых двух». То есть свое стремление к близости следовало постоянно подкреплять новыми подарками, более сильными чувствами и постоянным, все время увеличивающимся желанием помочь.
Вот как раз последнего желания Подрикарчер за собой и не наблюдал. Дружить хотелось, а помогать — нет. И вторая самка это подспудно, видимо, чувствовала. Потому и не нравилась еще больше.
Хотя попытки набрать баллы и в ее глазах все равно осуществлялись:
«Эелейнд! А чего хотят твои друзья в подарок, чтобы тоже со мной подружиться?»
«Чтобы мой брат здоровым и невредимым как можно скорее добрался до нас».
«Только и всего? Но про этот подарок мы уже с тобой договорились?.. Может, они хотят кушать? Могу показать место с жирными, огромными лягушками. А?»
«Спасибо. Но привычной для нас пищи полно в запасе. — Женщина посоветовалась со своей более ушлой подругой и с обоими мужчинами и вдруг сделала неожиданную заявку: — Но вот если ты вернешь нам все вещи моего брата, это будет считаться наилучшим почином для новой дружбы. Сможешь?»
Ситиньялло озабоченно примолк. У этой группы и так всего слишком много, и они ему ментально неподвластны. Значит, они еще более усилятся, если получат реквизированные у пленника одежды и оружие. Помимо этого, вернуть похищенное в любом случае казалось весьма проблематично из-за уважительной причины: все сразу же сбрасывалось в глубокий колодец-провал, на дно которого Хозяин гор, при всем своем могуществе, прежде заглядывал всего раза два. Просто нужды не было опускаться в колющее и бьющее искорками пространство. А тут получится, что надо выделять солидную массу для спуска, поиска и подъема. При ведущемся в данный момент всеобщем сканировании поступок практически немыслимый. А точнее, вообще бессмысленный и неверный.
В этом случае что-то измышлять или слишком врать не следовало:
«Видишь ли, все, что у него было, я сбросил в глубокую пропасть с озером на дне. Там я не бываю. Да и трудно туда спуститься, сил моих не хватит, скорее всего, для поиска и доставки наверх. Мои части при этом гибнут».
«И насколько пропасть глубока? — Этот вопрос вторая самка вначале сказала вслух, а потом его же по налаженной мысленной связи продублировала Елена. — Или ты даже не сможешь измерить?»
Подрикарчер мог в том числе и перевести глубину в понятные людям единицы измерений. Получалось более пяти километров. После чего вторая самка посоветовалась с маленьким мужчиной и великаном и сделала вдруг неожиданное предложение:
— Мы сами можем спуститься в пропасть и поднять вещи моего мужа. Тебе только и останется, что показать к той пропасти дорогу.
Лучшего варианта развития событий Хозяин и представить себе не мог. Никого заманивать не придется, два человека, а то и все четыре из группы сами не прочь войти в полностью контролируемые владения, где ограничить их передвижение не составит ни малейшего труда. Да и сам факт их спуска на дно пропасти представлялся довольно интересным. Ведь можно нагрузить их несколькими паутинками и попутно самому осмотреться на месте сброса давно ненужного и собранного после визита «санитаров космоса» хлама. Вдруг там что-то сохранилось? Или будет полезно проследить, как идет процесс гниения?
«Ладно. Можете отправляться сразу, — посоветовал Подрикарчер. — Я буду подсказывать дорогу и по возможности разгонять в стороны стада лягушек. И вам они мешать не будут, и вы их без толку даром не потопчете. Заодно и я поиски вашего человека продолжу».
Группа людей еще немного посовещалась, поспорила, и в путь таки отправились только двое. Великан и Эелейнд остались ждать своих товарищей в большой пещере на верхних уровнях.

Глава двадцать девятая
НАСЛЕДСТВО

Пришлось Светозарову с перенастройкой своего сознания провозиться еще более часа, прежде чем он сумел ответить шепчущему голосу:
«Да, я тебя слышу!»
И этот ответ был воспринят:
«Настройки прошли, контакт установлен. Начинаем проводить тест на уровень твоего интеллекта, человек. На череду образов старайся отвечать точно такими же образами, не сдерживая своих возникающих спонтанно ассоциаций. Приступаем».
Ну и началось перед мысленным взором мелькание калейдоскопа, многочисленных, чаще всего полярных по значению рисунков и образов. Причем с такой скоростью мелькание, что задумываться над увиденным не хватало времени. То геометрические чертежи сменялись летящей в прыжке антилопой, то кристаллическая решетка льда видоизменялась в колонию вирусов под микроскопом. Гигантские цунами и кипящая в жерле вулкана лава уступали место ползущему червю или падающему с ветки листку, рождение ребенка вдруг заменялось сценой ядерного взрыва, древние письмена — яркой чернотой открытого космоса.
Понять такое чередование — невозможно, хотя некий фон разгадки и появился: кто-то, а скорее всего, нечто пытается исследовать реакцию на картинки, тем самым выясняя практически все о разумном существе. Ведь в любом случае восприятие показанной сучковатой дубинки у дикаря и цивилизованного человека будет разное. Один будет судить об удобстве и тяжеловесности оружия, другой — как о ненужной, мешающей движению коряге. Подобное относится и к ядерному взрыву: кто-то изумится необычной силой, а кто-то, затаив дыхание, сразу ощутит горе и смерти миллионов живых существ. Чудовище, подобное Плагри, при рождении человеческого детеныша подумает о пище, тогда как любящий жизнь во всех ее разновидностях умилится, делясь толикой вспыхнувшего в сознании удовлетворения и счастья.
Другой вопрос — кто именно создал данное устройство для контакта и какие выводы в итоге сделает. Если создали гады, питающиеся человечиной, значит, участь что Светозарова, что Крафы будет печальной. Ну а если тут замешаны иные силы, ратующие за гуманизм и сохранение разума во всех его широчайших проявлениях, может и счастье подвалить.
Мелькнула даже мысль, что здесь когда-то все-таки побывали коллеги-Торговцы и оставили некие руководства к действию на неведомых устройствах. Или в крайнем случае оставили завещание какое-нибудь, а может, описание некоего исторического этапа этой планеты. Не следовало сбрасывать со счетов и тех пришельцев, которые исследовали эти недра и нанесли красками на стенах линейные рисунки-письма. Уж эти путешественники явно имели за плечами невероятную силу своей цивилизации и опыт космических экспансий. Ну и самое дальнее по времени предположение: некое устройство могли оставить представители давно вымершей, а может быть, и съеденной Врубу цивилизацией. Конечно, не пещерными аборигенами, а теми, кто пользовался техникой, знал письменность и оставил своим потомкам чудесные инструменты для глубокой и качественной резьбы по камню.
Ну и как только калейдоскоп образов, замедлившись, прервался, Дмитрий попытался задать короткие вопросы:
«Кто ты? С кем я контактирую?»
«Контакт ведет система обучения и сравнительного анализа под кодовым названием „Советник-А314К8“. Оставлен в недрах для воспитания и начального обучения подрастающего поколения. Реальность и связь с окружающим пространством утеряны. Запасы энергии — одна сотая процента от необходимого. В данном режиме функционирования хватит для ведения контакта всего на несколько часов среднегалактического времени. Пополнение энергии ожидается при помощи контактора, иные источники в радиусе досягаемости не замечены».
Услышавший все это Торговец оказался несколько ошарашен. Оказывается, дикие, полуголые аборигены имели более чем славную историю, раз могли позволить для воспитания собственных детей такое чудо, как «Советник-А314К8». Неизвестно, почему они им перестали пользоваться и почему не контактировали с ним, но, скорее всего, именно про данное средство обучения и гласила вычитанная строка в одной из келий: «…и умерли все, принесшие подарок, кто ходил к Нижним богам с дарами, и кожа с них свисала кусками». Похоже, предания имелись всегда и оставались определенного толка: надо сходить к Нижним богам (наверняка некий центр с ядерным реактором) и принести оттуда «подарок», который и будет давать как советы, так и другую интеллектуальную помощь пещерным обитателям. Ходоки вниз добрались, возможно, и причина имелась веская для похода, в виде поселившегося по соседству Врубу, но толку с этого оказалось мало. Мало того что лучшие мужчины погибли, так еще и «подарок» оказался бесполезным для отставших в своем развитии дикарей. Мозг не смог ни услышать, ни тем более ответить на призывы «Советника».
По большому счету вообще чудо, что устройство на последних крохах энергии сумело классифицировать людей и делало попытки «достучаться» в их черепушки. Мало того, как только «Советник» огласил определение собственное, то задал следующий вопрос:
«Почему второй человек не реагирует на мои призывы?»
Светозаров быстро просканировал пространство за стеной, обнаружив там безмятежно дрыхнущего Крафу:
«Он крепко спит».
«Это неважно. Его подсознание обязано было меня услышать и перенастроиться на ответ. Конечно, только в том случае, если его интеллект равен твоему».
«Интересное условие. Скорее всего, что равен, хотя ручаться не стану. Но меня интересует другое: кто тебя создал, „Советник-А314К8“?»
«Данная информация должна мною скрываться от всех, кроме намеченного к воспитанию конкретного ученика».
«Ого! Так ты не всех жалуешь своими советами? И кто ученик?»
Устройство сделало паузу, словно чисто по-человечески размышляло над правомочностью готовящегося ответа. А может, даже при этом электрошоком пыталось почесать свои дремавшие веками извилины. Видимо, анализ проводился не просто сложный или ответственный, а решающий. Да так оно впоследствии и оказалось. Но сейчас ответ прозвучал более чем подробный:
«Конкретный ученик — Ситиньялло. Вид — вашшарг».
«А это что за зверь? — не удержался Дмитрий от мысленного восклицания. — Первый раз о таком слышу. Или он из местных аборигенов, которые давно уже на этой планете вымерли?»
«Нет. Вашшарг Ситиньялло — уроженец иной вселенной».
«Ух ты! Так, может, он принадлежит к сообществу Торговцев?»
«Информация о Торговцах в моем банке данных отсутствует».
«А-а-а, ну тогда все понятно. Видимо, твой ученик уже давно отжил свое, и теперь ты как преподаватель можешь перейти на работу в иное место. Например, ко мне. Как тебе такое предложение?»
«Неприемлемо! — категорически отвергло устройство. — Тем более что Ситиньялло жив и находится здесь».
«Постой, постой! Как это здесь? Неужели это он устраивал недавно взрывы в недрах, из-за которых мне показалось, что ко мне приближается помощь?»
«Нет. Взрывы совершали люди, подобные тебе. Разве что среди них две особи женского пола и один слишком уж несуразный великан. По моим данным, он принадлежит к баюнгам из мира Ба. Место рождения женщин и еще одного мужчины мною не установлены. Место рождения летающего коня тоже неизвестно».
От таких новостей графу Дину чуть не поплохело. Он, конечно, не предполагал, что ринувшиеся за ним следом смогут обойтись без «чуткого руководства» его отчаянной и деятельной супруги, но теперь окончательный состав группы вызвал у него желание ругаться громко и вслух. Александра — понятно. Шу’эс Лав тоже прокатывает, хотя, по логике, должен оставаться у створа в пустыне на связи. Еще один мужчина становился известен по соображениям: кто еще другой может здесь оказаться вместе с пегасом, кроме как ничего не умеющая, но лезущая в любую заварушку Елена?! Понятно, что сопровождающий ее всюду Курт тоже сейчас где-то там рядом.
«Все четверо… то есть пятеро целы и здоровы?» — не удержался граф от вопроса.
«Советник» опять странно подумал перед ответом:
«Здоровы, без повреждений».
«А чем они сейчас занимаются?»
«Информация подлежит сокрытию», — последовал странный ответ, который Дмитрий продолжил вопросом:
«По причине?»
«Дело касается моего подопечного ученика, действия которого я не имею права корригировать путем нежелательного воздействия посторонних лиц».
«Ух, как загнул! Да ты не „Советник“, ты настоящий бюрократ! Тогда объясни мне: зачем ты вообще вышел со мной на контакт? Не проще ли тебе связаться со своим подопечным Ситиньялло? И уже ему прививать хорошие манеры и корригировать, так сказать, непосредственно?»
«К сожалению, мой ученик болен и не воспринимает моих попыток выйти на контакт. Поэтому в сложившейся обстановке и учитывая крайнее истощение элементов питания пришлось обращаться за помощью к иным имеющимся на данном пространстве разумным. Подобное отклонение от правил предусмотрено в рекомендациях для моего существования».
«Ага! Ну хоть что-то начинает проясняться, — рассуждал Дмитрий, не прекращая беседы. — То есть твой ученик приболел, перестал тебя слушаться и нуждается в моей опеке? Я правильно понял?»
«Нет. Ситиньялло болен с момента рождения, и его разум до сих пор не очистился от мешающих правильно мыслить наростов. Для начала мне следует его обучить, как себя излечить, и дать нужные советы по вопросам существования вообще. Ты нужен для доставки меня к источнику питания, а потом для передачи моему ученику имеющихся для него указаний и обучающих образов».
Торговец стал примерно уже догадываться, о ком идет речь. Поэтому перешел на уточняющие вопросы:
«Слушай, „Советник“! Этот твой вашшарг моложе меня?»
«Старше».
«И намного старше?»
«Предполагаемый возраст к данному времени: одиннадцать тысяч стандартных лет».
«Ха! Так это он, оказывается, поел всех местных аборигенов, украл у меня оружие и устраивает здесь ловушки?»
Тон ведущегося контакта стал насквозь официальным даже в устах неживого существа:
«Деяния больной особи, как и детской особи, не имеющей ярко выраженной степени взросления, не рассматривается как противоправные, если совершены при контролирующем сознание инстинкте. Гибель аборигенов обуславливалась непроизвольной попыткой организма сохранить свою жизнедеятельность, поэтому вне пространства рождения особи она не подпадает под акт гуманитарного наказания или развоплощения».
На такие параграфы законов непонятных и совершенно неизвестных вашшаргов оставалось только ошарашенно мотать головой. Что Дмитрий с фырканьем и делал. То есть получалось, что больное чудовище, умеющее как разумные кальмары приникать сквозь камни (а как иначе оно обокрало Торговца?), не несет никакой ответственности за уничтожение цивилизации лишь по банальной причине: «Хотелось кушать!» Скорее всего, кто-то после рождения Ситиньялло спрятал его здесь, приставил нянечку в виде коробки с тестами и все оставил в руках судьбы. Вот маленький вашшарг и вырос в большого Врубу, а из-за врожденной болезни мозга своего советника услышать не мог изначально. И в данный момент, и в далеком прошлом это чудовище что хотело, то и творило. «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало!»
Скорее всего, родители избавились от своего потомства как раз по причине крайнего неумения излечить и постоянных ссор, трудностей общего характера с соседями. После такой догадки возникли следующие вопросы:
«Где вообще проживают вашшарги?»
«Конкретная информация скрыта».
«Где находятся родители Ситиньялло?»
«Развоплощены одиннадцать тысяч лет назад».
«Ага, сирота, значит. Ну да, тяжелое детство, дикое окружение, недостаток материнского молока. А как вашшаргов называли иные разумные существа?»
«Информация не для посторонних».
«Ха! Слышь, ты, кусок перекрученной арматуры! — рассердился Дмитрий. — Твои проволочки еще не слиплись от старческого маразма? Если ты хочешь моего сотрудничества в данном вопросе и моей помощи, обязан отвечать на все мои вопросы предельно четко, емко и правдиво! Понятно?»
«Советник» не имел эмоций, хотя его ответ и мог показаться ехидным:
«Подобный шантаж при попытке заставить меня подчиниться в нарушение правил заставляет меня предупредить в ответ: всем четверым людям и пегасу грозит гибель. Если пополнение моих систем энергией не состоится, Ситиньялло не получит должных разъяснений и указаний. Вследствие чего будут уничтожены все человеческие особи, сейчас находящиеся в недрах. Баюнг и пегас — тоже. Обязан также напомнить, что имеющиеся у меня силы на исходе. Следует торопиться на нижние уровни к главному элементу».
Вот и получалось, что противная железяка, или как она там выглядела, сама шантажировала человека. Ничего не оставалось, как вначале попытаться отыскать весомые причины для отказа.
«Ходившие вниз аборигены в свое время умерли от облучения».
«Они не услышали моих рекомендаций и не отключили защитное поле. Оно там существует для сохранения в стазисе скоропортящихся деталей, металлов и кристаллов памяти. Отключается посредством пяти штатных рубильников».
Понятное дело, что даже опустить рубильники для аборигенов оказалось делом немыслимой сложности. Видимо, те, кто устанавливал «хижину с дарами», изначально поведали аборигенам, что и где следует опустить, да некоторые знания оказались утеряны, а самим догадаться детям пещер мозгов не хватило. Вот и вымерли… в зубах у Врубу.
«Смогу ли я нести твой корпус, „Советник“?»
«Вполне. Вес моего модуля немногим больше тяжести твоего тела».
«Вот радость-то какая! — ерничал Светозаров. — Всего лишь немногим больше? Слушай, а ведь есть еще более простой и скорый выход: ты мне сейчас быстро скидываешь информацию по обучению и рекомендациям для твоего ученика, а я уже сам направляю его на путь истинный, ну и попутно на излечение. А? Причем учитывай: без госпитального стационара и лишней возни с рубильниками».
«Запрет на передачу некоторых данных посторонним!»
«Ха! Так ты эти запретные данные уноси с собой в могилу. А мне — только полезные для здоровья твоего ученика сведения».
«Не положено. Информация о рождении и предназначении входит в комплекс излечения и формирования самосознания».
Последующие хитрости и попытки запутать «Советника» парадоксальными задачками ни к чему так и не привели. Тот держался вбитых в него истин и на все имел четкий, обусловленный должными инструкциями ответ. Мало того, перерасход последних крох энергии оказался настолько стремительным, что все прения прекратились категоричным сообщением:
«Пошли последние пять минут. Человек, слушай инструкцию: мой корпус находится под скалой алтаря вымерших аборигенов. Тебе надо отодвинуть скалу, разобрать камни колодца и достать меня наверх. Маршрут движения к законсервированной в стазисе базе выгравирован на поверхности корпуса. По прибытии на место установить корпус на основание с разъемами. После чего я уже сам продолжу дальнейший инструктаж. Торопись, человек! Жизнь твоих друзей и пегаса зависит от твоей расторопности и исполнительности!»
После этого «Советник» еще что-то пискнул, каркнул и… затих окончательно.
Так что выраженные вслух нехорошие ругательства он наверняка уже не услышал. Зато их услышал аккуратно выглянувший из-за поворота тоннеля Крафа:
— Эй, союзник, разве можно так с самого утра ругаться? Уж на что я неограниченной властью развращен, и то себе такого не позволяю… часто.
Совершенно не спавший, раздраженный Дмитрий уставился на Гегемона, который выглядел отдохнувшим и свеженьким как огурчик.
— Как можно? — переспросил с ехидцей. — А это все от снов зависит!..
— Ой! Неужто опять нечто страшно приснилось? — посочувствовал обеспокоенный Крафа, подходя ближе и усаживаясь на покрытой мхом глыбе. — И опять, небось, планы у нас меняются, а? Вот не говори ничего, а я сам попробую догадаться. Хорошо?
Не слишком задумываясь о конкретике предложения, а интенсивно прикидывая, как, что делать, куда спешить, граф пробормотал:
— Ну-ну, попробуй. Наверняка в роли цыганки подрабатывать приходилось.
— Вот и не угадал. Это у меня все оракулы и великие пророки моих миров обучаются и проходят стажировку! — с пафосом похвастался трибун и без проволочек перешел непосредственно к самому процессу гадания: — Итак! Планы у нас поменялись — спора нет. И пойдем мы… Вначале мы пойдем… — Он старался смотреть прямо в глаза своего временного союзника. — Пойдем мы вначале… к алтарю! А! Угадал! Потом мы… хм! Надо же! Потом мы, оказывается, этот алтарь сковырнем. А затем… Да что за напасть такая тебе снится?! Зачем нам камни из колодца наверх поднимать? О-ох! Ладно, не смотри на меня так. Гадаю дальше. Из колодца мы, думаешь, воду доставать будем? Фигушки! Какой-то корпус препротивной машины. О! Это еще интересней: оказывается, это не машина, а действительно советник! Да, да! Не сомневайся! И пожалуйста, не смотри на меня так, мне страшно почему-то становится. Вот так, правильно, хоть иногда смаргивай. И что мы там гадаем дальше? Ага! А дальше ты, как ишак, собираешься этого «Советника» волочь… волочь… Куда бы ты подумал? Я бы тоже решил, что в пустыню поближе к створу! Так ведь нет! Ты собираешься эту железяку переть чуть ли не к геометрическому центру планеты! Ужас! Не ожидал от тебя, честное слово не ожидал!..
К концу этого монолога Крафа внешне выглядел и в самом деле испуганным, невероятно обеспокоенным за психическое состояние своего недавнего товарища по плену. А тот и в самом деле сидел, словно пропаренный рак: красный, только что пар с ушей не валил. Впервые в своей жизни Дмитрий Петрович Светозаров был в полушаге от того, чтобы бесповоротно поверить в умение гадать и предвидеть будущее.
И только какие-то крохи сознания, здравого смысла, умения анализировать обстановку и магические способности позволили рассмотреть у подлого Крафы ауру, густые зеленые оттенки которой в данный момент тщательно закрывали неестественные желтые цвета сочувствия, оранжевые — жалости и синие — скорби. Тогда как зеленый оттенок означал еле сдерживаемый восторг, буйное веселье и дикую радость. То есть враг всеми силами старался не расхохотаться. Ну, может, и не расхохотаться, но совершить нечто подобное. Да с другой стороны, представив на мгновение, как он смотрится, Дмитрий и сам чуть не расхохотался.
Но понимание и правильная оценка ситуации стали превалировать в сознании.
— Слышь, пиявка рабовладельческого строя, ты что, подслушивал?
Больше Крафа сдерживаться не смог. Начав заливисто хохотать, он сполз с валуна, завалился на бок и трясся в судорогах нервного смеха минут пять. Глядя на такое состояние голого и довольно грязного человека, становилось страшно рядом с ним находиться. Хотя глупая улыбка от уха до уха все-таки лицо графа украсила. И когда вытирающий слезы Гегемон опять стал карабкаться на валун, к нему вновь последовал тот же вопрос, но в несколько иной интерпретации:
— И как давно ты подслушивал?
— Ох! — только по истечении еще одной минуты смог отвечать Крафа. — Ну ты, внучок, и артист! Ну ты и повеселил дедушку. Спасибо! Поэтому запираться не стану, отвечу честно: ни минуты не спал. И каждое слово ваше слышал. А чтобы меня не засекли, поставил глухой ментальный щит и дал вокруг себя фон глубокого сна. Но… — Опять на него накатил приступ смеха. — Как ты забавно смотрелся во время моего гадания, как смотрелся!.. Все! Кидаю все миры напрочь, иду в оракулы. Оно того стоит. Вот где жизнь счастливая: на дураков, которые с квадратными глазами и с отвисшей челюстью, любоваться. Ха-ха-ха!..
Светозаров не знал, что ему делать: то ли обидеться, то ли рассвирепеть, то ли наброситься на врага с кулаками или обидными словами, то ли просто рассмеяться. Последнее, как он знал из собственного личного опыта, самое предпочтительное. Если и сам над собой посмеешься, то никто тебе в упрек не поставит косность, тупость и снобизм. Да и ситуация получилась в самом деле комичная. А тот, кто ее создал своим розыгрышем, ничего скрывать, подличать или перекручивать не стал. Сразу во всем признался и не пытался воспользоваться своими знаниями в темных целях. А ведь мог бы! Да что там мог: учитывая мрачную репутацию угнетателя миров, просто обязан был использовать подслушанную информацию в собственных интересах!
И опять такое утверждение повлекло за собой странную мысль.
«Вдруг он уже использовал? — пришлось себя же самому и осаживать. — Что-то я совсем в параноика превратился. То ли отсутствие одежды сказывается, то ли спиртного не хватает?.. Грибов, что ли, покурить? Или лишайника щепотку нюхнуть?»
И чтобы хоть малость избавиться от такой тошнотворной подозрительности и неприятных переживаний, стал рассуждать:
— Эх, дедуля, уже песок с тебя сыпется, а все шутишь, как юнец. Но мне вот интересно, чего это ты признался в плохом поступке? Ведь подслушивать ой как нехорошо!
— Чего признался? — Трибун со вздохом стал серьезнеть на глазах. — А ты попробуй угадай с трех попыток.
— Честным хочешь прикинуться?
— Нет смысла прикидываться. По умолчанию могу позволить себе не лгать, что и делаю последние полторы тысячи лет.
— Хочешь меня обмануть?
— Скорее, наоборот.
— Задумал очередную подлость?
— М-да! Попытки кончились, кандидат тест на сообразительность не прошел, — скорбно констатировал Крафа и начал объяснять: — Не стал ничего от тебя скрывать хотя бы по той причине, что мы с тобой сейчас союзники и сидим в одной лодке. Мало того, как только что выяснилось, плывем мы не по реке, берегов которой не видим в ночи, а по несущемуся в пропасть безбрежному океану. Это если попытаться найти аналогии нашей действительности. Потому что подслушанный мною разговор иного нормального человека не на смех бы и шутки пробил, а заставил бы от страха непроизвольно опустошить кишечник.
— О как! А может, ты, дедуля, и облегчиться успел? — Только граф одно слово заменил довольно-таки вульгарным.
На что союзник только печально покачал головой:
— Никакого уважения к трибуну. Ну да ладно, я то уже всего навидался и во всем стараюсь отыскать нечто веселое и оптимистическое, а сейчас вот на твою реакцию посмотрю, когда ты самое страшное узнаешь. Только если приспичит тебе «облегчаться», забеги хоть за угол, что ли.
— Ладно, эстет! Чем ты там пугать собрался? Приступай! А то нам еще с этим «Советником» на горбу невесть куда корячиться.
Светозаров хотел бы и сам посмеяться, но вот растущее напряжение в ауре врага его и настораживало, и озадачивало. Кажется, тот и в самом деле ощущал некую страшную, скорее всего, смертельную угрозу от происходящих событий и затерявшегося в окружающем пространстве зла. А уж если Гегемон со своим опытом и знаниями так насторожился, то и Дмитрию следовало основательно задуматься и приготовиться к худшему.
— Так вот… — начал тиран узурпированных миров. Но по паузе и прикрытым векам стало ясно, что именно сейчас он больше всего сомневается в правильности своего решения поделиться знаниями. — За тобой поспешили друзья, это, с одной стороны, неплохо. Скорее всего, среди них твои самые близкие, родные, а то и любимая. Иначе ты бы так не ругался. Да и в самом деле, лучше бы им было сюда не соваться, на твоем месте я бы им запретил это категорически.
— Я и запретил!
— Чего уж теперь. Поздно сожалеть! Лучше бы вообще им не показывал сюда дорогу.
— Хватит тянуть! — не выдержал граф Дин хождения вокруг да около. — Почему «лучше»? Или говори, или не морочь мне голову!
И опять трибун решающий примолк, рассматривая своего союзника с неприятной жалостью и сочувствием. Потом начал с пояснений:
— Я-то сам остался в этой жизни, терять мне нечего. Многочисленные потомки пристроены по всем мирам, как-нибудь и без меня проживут. Разве что удивительно да так мною и не разгадано: ни одному из них не достался дар Торговца. Что-то у меня с наследственностью не так.
Такие длинные вступления и глубокие откровения врага насторожили и напугали Светозарова до крайности. Он уже не торопил и не сердился, а просто молча и терпеливо ждал неприятного сюрприза. И раскрытие тайны началось с вопроса:
— Ты понял, кто такие вашшарги?
— Нет.
— А мне, можно сказать, не повезло услышать это определение от жителей одного из миров, цивилизация которого насчитывает пятнадцать тысяч лет. Они воевали с вашшаргами, но победили тех чисто случайно и, кстати, так до сих пор суть этой случайности не разгадали. До сих пор многие историки того мира считают, что бессмертные враги просто ушли в иную вселенную. Но даже они определяли вашшаргов как демиургов, как богов-создателей, как неких изначальных носителей разума. — Крафа тяжело вздохнул и огласил финал своих страхов и терзаний: — Ну а нам эти существа известны под названием Водоморфы.
Вот тут мысли в сознании Дмитрия и заметались в хаотичной панике. Понятно стало сразу: некую юную, изначально тяжелобольную особь сердобольные родители поместили в изолированный мир и отдали дело взросления и выживания в руки Фортуны и Случайности. Дескать, выживет так выживет. А тот самый Ситиньялло взял и выжил. Но! Остался по сути своей больным дебилоидом, затормозившим в степени своего развития на детском уровне. Учитывая те сведения, которые имелись о силе Водоморфов, вплоть до распыления звезд, и то, в чьих руках эти силы сейчас находятся, следовало дрожать, бояться, да и «облегчиться», судя по скрутившим желудок спазмам, не помешало бы.
Всесильный Водоморф жил, существовал, но даже не мог услышать воззвания и призывы своего «Советника». Зная свои возможности и умея ими пользоваться, он мог бы превратить планету в цветущий сад, облагородить пустыни реками и озерами, отбросить в бездну лишние солнца. Тех же пленников он мог и не усыплять, а снять одежды с нужным слоем кожи. Не обворовывать, а превратить современное оружие в рассыпающуюся труху. Не следить за людьми с помощью паутинок, а просматривать всю планету насквозь, учитывая и различая в этой толще любую мелкую букашку.
И в данный момент это больное чудовище не просто держало в вынужденном плену самого Светозарова, но, скорее всего, уже схватило и контролировало и Александру, и Елену! Не говоря уже про Курта и Шу’эс Лава.
От таких предположений тело само, непроизвольно от сознания поднялось на ноги, пальцы рук чуть не ломали друг друга, а лицо пошло красными пятнами приливов и повышенного давления. И только осознав, что у него мелко подрагивает челюсть, Дмитрий понял, насколько жалко он сейчас выглядит.
К чести Крафы, следовало сказать, что тот не стал издеваться над временным союзником и даже не насмехался. Наоборот, попытался укрепить того духом:
— Только не раскисай! И насколько я понимаю, у нас теперь только один шанс: как можно быстрее откопать «Советника» из колодца, куда его затолкали тупые аборигены, и отволочь его на подзарядку. Скорее всего, тот и в самом деле может подсказать своему подопечному, как ему излечиться и чуточку поумнеть.
— А если не подскажет? — вырвалось у графа.
Гегемон смешно развел руками, пожал плечами и вдобавок мимикой показал, насколько им всем тогда придется туго.
— В противном случае нас всех постигнет участь бедных пещерных аборигенов. Хотя я так и не понял, какой смысл этому Врубу был съедать людей? Ведь, кажется, он болен на тему разведения лягушек и улиток?.. Значит, мог бы и аборигенов холить и лелеять. А?
Конкретные вопросы заставили и Дмитрия заметно сконцентрироваться и начать лучше соображать. Он потер лоб ладонью, хмыкнул и спросил сам себя:
— А что там «Советник» трепался про инстинкты организма для выживания любой ценой? Не иначе как Врубу поел аборигенов, а потом спохватился, что так даром перевел столько полезного корма. Подумал их выращивать, а уже и нет никого! Слушай, может, он и нас таким образом решил размножать?
— Не хочется тебя пугать еще больше… — Гегемон сделал паузу и возвел очи на свод пещерки. — Но мы теперь в горах не одни. Присутствие женщин может натолкнуть этого Ситиньялло на самые нехорошие мысли.
— За мной! — Больше Светозаров не мешкал ни секунды, устремляясь к алтарю.

Глава тридцатая
ТРЕНИЯ МЕЖДУ СОЮЗНИКАМИ

Возня с алтарем, а потом и с очисткой показавшегося под ним колодца вымотала обоих мужчин преизрядно. А когда они наконец-то вытащили и некий продолговатый предмет в виде бумеранга в рост человека, пот лился с них градом.
— Все-таки недаром Врубу сожрал этих тупоголовых аборигенов, — пытался отдышаться Крафа. — Ну зачем, вот скажи мне, зачем они этот «подарок» заныкали в такую узкую щель и закидали так плотно каменьями? Нет ума…
— …потому и вымерли! — закончил за него не менее упыхавшийся граф Дин. — Но как тебе сам вес этой заумственной железяки?
— Согласен с тобой, тут все сто двадцать килограммов будут. Уж никак не катит на определение «всего лишь чуть больше твоего веса». И как мы этот металлолом волочь станем?
— Ну… вниз-то всяко легче. Да и ухваты вон разные имеются. Нам бы еще ремни какие — для волока.
— Забудь и восстанавливай дыхание. Но я вот обратил внимание на одну деталь немаловажную. — Гегемон смахнул ладонью пыль с корпуса «Советника» и теперь рассматривал довольно простенькую схему горного массива, его внутренностей и некоторых ориентиров. — Ага, ну вот, так и есть. Смотри! — Он ткнул пальцем в самую нижнюю точку. — База примерно где-то там, нам километра четыре спускаться придется. Мы сейчас вот здесь, а вот выше как раз твои друзья и… кто там еще с ними. Но как эта железяка умудрилась быть в курсе того, что делается на верхнем уровне?
Светозаров пошевелил в задумчивости бровями:
— Обладает невероятной силой пространственного сканирования? Или может подключаться к сенсорным органам восприятия самого Ситиньялло?
— Первое предположение отпадает по причине полного абсурда и конечной гибели для нас. Тогда «Советник» сам по силе не слабее Водоморфа и ни единого знающего о своем существовании в живых не оставит. Второе более предпочтительно, но… Будь такое возможно, железяка уж как-то за тысячи лет но смогла бы пробить неприятие своего ученика и заставить его слушать. А этого не случилось. Значит…
— Такое тоже нереально, — сразу стал отрицать Дмитрий. — Создание в толще пород уникальной системы связи и тотального наблюдения — полный абсурд. Да и мои приборы ничего подобного не зафиксировали. Ладно, отдохнули? Тогда понесли, поговорить можно и на ходу.
Водрузив бумеранг себе на плечи и с проклятиями удерживая неудобную конструкцию, мужчины двинулись в путь. Но только когда приноровились идти в шаг и не раскачиваться в разные стороны, продолжили разговор так, словно он и не прерывался:
— Та забываешь, с наследием кого мы имеем дело. Только подумай, сколько сил надо для сведения в кучу трех звезд, придания им устойчивых орбит и внесения в эту систему единственной планеты. Что для них внесение некой кристаллической решетки в структуру пород повсеместно? Да еще со свойствами оптического волокна, каждый кусочек которого может быть банальной видеокамерой? Взрослые Водоморфы наверняка надеялись, что их ребеночек повзрослеет и кибернетическая нянька станет следить за каждым шагом и постоянными советами вести круглосуточное наблюдение.
— Зачем тогда они вбили в головы аборигенов какие-то предания о подарках? Письменность? Дали принадлежности для изумительной наскальной каллиграфии?
— Предположений на твои вопросы можно выдвинуть тысячи. Как твердят мои подданные: «Пути Гегемона неисповедимы, мысли его сокрыты от простых смертных!» Ну и воспринимают все мои решения, выходки или капризы как должное. Точно так же сейчас советую поступать и нам. Но! Вопрос с этим вот «Советником» стоит особняком. Если он и в самом деле может следить за каждым клочком этих гор, а то и участка пустыни до ближайших створов, то после его контакта с Ситиньялло они вместе вообще станут непобедимы. Тогда спрятаться от них у нас вообще шанса не останется. Ну и как итог, от нас больше ничего зависеть не будет.
— Умеешь ты обрадовать и повеселить, — прошипел Светозаров. — На «два!» перекидываем на другое плечо. Внимание: и раз, и два!..
Препротивная тяжеленная загогулина бумеранга с каждым часом казалась все более неподъемной. Да и вообще сама внешняя форма искусственного интеллекта, оставленного здесь обучать дебилоидного Водоморфа, служила скорее утонченной формой издевательства над теми, кому доводилось носить это счастье.
На тему чего вначале впередиидущий нелицеприятно высказался, а потом и его умудренный опытом коллега добавил несколько неласковых предложений.
— А он еще хотел, чтобы я сам его пер к реактору! — обижался Светозаров.
— Он прав, что молодым да здоровым подобные нагрузки только в радость, — подбодрил трибун. — Но сейчас надо срочно решить главное: донесем ли мы этот кусок ржавчины до разъемов либо уроним в первую же удобную пропасть? Как по мне, и такое действие нам пойдет на пользу: можем подобрать и использовать потом обломки корпуса. Глядишь, что полезного и внутри отыщется.
Обеспокоенный судьбой своих близких, граф Дин такую мысль безапелляционно отбрасывал сразу:
— Нет! В таком случае мы потеряем последний шанс влияния на Врубу. — Ему так было удобнее называть потомка древних чудовищ, которые в свое время создали даже Торговцев, чем непонятным итальянским именем. Гораздо проще называть именем, придуманным аборигенами, да и по сообразительности застывшее в развитии создание было ближе к дикарям. — Врубу в любом случае неадекватен мозгами, и мне почему-то кажется, что «Советник» со стопроцентной гарантией знает, как своего ученика излечить и поставить на путь истинный.
— Это он для нас может быть истинный. А для Водоморфов — только им удобный и нужный. Тем более мы не можем забраться в черепушку этого «Советника» и заранее посмотреть все программы его управления. А на твои провокации он так и не поддался. Булькает в ответ лишь то, что считает нужным.
— Так что ты предлагаешь?
— Сам не знаю. Вот с тобой советуюсь.
Действительно, тяжкий труд по выемке корпуса, а потом и доставке его в невесть какие глубины мог в итоге обернуться трагедией для самих носильщиков. А виной всему — те недоговоренности и масса отнекиваний, которые допустил «Советник-А314К8». Лучше бы он вообще молчал и ничего не рассказывал! Или соврал. Например, поведал, куда его отнести, и сказал бы, помогу взамен спасти и вас, и тех, кто наверху. Так нет, он и про своего потенциального ученика высказался как о больном существе, и про его родителей не скрывал, что те погибли. И что значит развоплощены? Неужели убиты? А может, казнены? А где остальные им подобные? Неужели с ними нет никакой связи? Одно дело, если все вымерли, поголовно. Но вдруг Водоморфы перебрались в иную вселенную да оттуда присматривают за этим раскаленным миром?
В любом случае парочка беглецов ничего с Врубу сделать не могла. Лучшее, на что можно было надеяться, так это незаметно выбраться на поверхность и в голом виде бежать без оглядки к ближайшему створу. Но тогда уж точно Дмитрию не удастся спасти баюнга, пегаса, Курта и двух самых близких ему женщин.
Другое дело, что он прекрасно понимал подноготную вопроса Крафы. Ему самому тут корячиться смысла не было. При желании и некоторой толике удачи тот может и сам добраться до пустыни, а там и дальше. Так что лично для него каждый метр опускания в недра — это минус один шанс на спасение.
Придя к такому выводу, Светозаров расстроился окончательно:
«И ведь даже сейчас начать сражение и уничтожить эту пиявку никак не получится! Я не имею права рисковать, одна серьезная рана, и я не донесу „Советника“ к разъемам питания. Или донесу, но будет слишком поздно. А этот хитро сделанный, прошедший все мировые передряги тиран и тут выкрутится. Понял уже, что высветился иной выход, и теперь собрался спрыгнуть, гад! Хоть бы свою часть ноши резко не бросил наземь, а то я могу себе и позвоночник повредить».
Именно последнее опасение неожиданно толкнуло Дмитрия на откровенность. Если уж намерился узурпатор миров совершить подлость, то пусть знает: временный союзник на чеку, и ничего у него не получится. Пускай просто разворачивается и уходит. Но так как каждый метр пути был очень важен для Светозарова, он начал должный разговор прямо в движении:
— Говоришь, советуешься?.. А как оно по пустыне было идти под тремя солнцами?
Крафа, скорее всего, сразу понял, что его замысел раскусили, но его голос звучал ровно и с искренней грустью:
— Тяжко. Врагу не пожелаю. До сих пор поверить не могу, что такой путь проделал.
— Ну а сейчас пройдешь? Тем более что там чуть более половины преодолеть надо.
— Ха! Если прижмут, то не пройду, а пробегу! — фыркнул трибун и тут же рыкнул: — Уф! Плечо затекло, меняем на «два».
Показалось, что он именно в момент смены и уронит свой край бумеранга. Но пока обошлось, да и Светозаров был готов ко всему. Но все-таки это показалось подозрительным: наверняка ведь враг понял, что о его намерениях догадались.
«Почему же он ничего не предпринимает? Или ждет удобного случая, чтобы и меня в пропасть столкнуть? Если подумать, то так для него намного предпочтительнее: и сам выживет, и от меня избавится. Надо форсировать события, пока я окончательно не озверел и не бросился душить этого подлеца голыми руками».
— Никак не пойму, ты собрался сам пробиваться на поверхность, так чего тянешь? — спросил и построил защиту на максимум, готовясь к чему угодно и внимательно прислушиваясь к каждому шороху за спиной.
Крафа чуточку помолчал, а потом неожиданно спросил:
— Тебе не нужна моя помощь?
Сказать «нет» было бы подло даже по отношению к самому себе.
— Нужна.
— Так в чем дело?
Теперь помолчал граф. Затем выдавил из себя только два слова:
— Твоя репутация.
Тон Гегемона стал насмешливый и расстроенный одновременно.
— Ты, как большинство, не хочешь прислушаться к здравому смыслу. К примеру, я тебя хоть раз обманул? Только чур! Розыгрыш с гаданием сюда не приплетай!
— При чем тут обманул? При встрече хотел мне лапкой голову пробить.
— Я о том времени, когда мы с тобой в перемирии.
— Сколько того времени прошло, — фыркнул Светозаров и, покряхтывая, прошел под низким участком свода. — Люди, бывает, годами кашу из одного котелка едят, а потом этим же котелком и убивают друг друга.
— У-ужас! — изумился Гегемон. — Экий ты кровожадный?! Котелком? Товарища? И небось котелок как следует от каши не вылизан? М-да!.. Хорошо, что я сзади тебя иду и до обеда у нас еще масса времени. А котелок мы можем из этого хитрого учителя сотворить.
— Хорош трепаться! — досадовал Дмитрий на ерничанье второго носильщика. — Я серьезно спрашиваю: чего так надрываешься, если тебе невыгодно?
Крафа задумался:
— Вот оно как… — Потом встрепенулся: — Ну а если отыщется выгода, ты успокоишься?
— Хм! По твоей откровенности буду судить.
— Ладно, тогда огласим весь список.
И Гегемон стал скрупулезно перечислять выгодные стороны своего сотрудничества. Например, он до сих пор не знал, кто граф такой, откуда взялся и где обитает. Уже только это должно опасающегося за свою жизнь правителя заставить и рискнуть, и попотеть при попытках выяснить все тайны. Да и интерес житейский и общечеловеческий присутствовал, любопытство заедало.
Дальше, как истинный ученый, Крафа не мог пройти мимо такой удачи, как установление контакта с иным существом, а вероятно, и получения возможности изучить это существо более подробно. Пусть этот Ситиньялло и неадекватен в умственном отношении, но тем более следует его хотя бы толком увидеть.
Не меньшее значение как для правителя, человека и исследователя имел шанс прикоснуться к величайшей тайне Водоморфов, увидеть их оборудование, посмотреть и пощупать заложенную здесь одиннадцать тысяч лет назад базу. Такой возможности еще не имел ни один смертный, и упускать ее было бы верхом глупости. Тут имелось столько гипотетической выгоды, что только ее перечисление могло занять несколько часов.
— Ну и последняя выгода, тоже весьма немаловажная, — начал Крафа завершающую часть своей речи, но отвлекся на сбрасывание надоевшего груза. — Уф! До чего тяжкие — эти знания чужой цивилизации! Тьфу!
Союзники как раз решили устроить большой привал, преодолев примерно километр спуска и вымотавшись, как портовые грузчики на утренней работе после ночного перепоя. Бумеранг уложили на возвышение, чтобы потом было легче подхватить, сами уселись полулежа, спинами к стене и вытянули натруженные ноги. И только после восстановления дыхания Крафа продолжил:
— О выгоде: было бы очень здорово так и остаться с тобой в союзниках. Человек ты уникальный, ученый — с большой буквы, не фанат, философия твоя — умеренная, политические взгляды — разносторонние и толерантные. То есть наверняка в своих мирах буржуазных революций не устраиваешь и титулованным дворянам только за их принадлежность к древним родам головы не сечешь.
— Странную ты мне характеристику даешь, — не выдержал Дмитрий. — Головы я не секу, а просто отрываю тем, кто поддерживает и насаждает рабство. Не погнушаюсь голову оторвать и тем, кто грабит и убивает, кто ворует людей, кто выращивает и продает наркотики, да и всем остальным, кто ведет подлое и мерзкое существование. Как тебе такой союзник, подходит?
— Вполне! — чуть ли не обрадовался собеседник. Еще и с наглостью добавил: — Я и сам придерживаюсь подобных жизненных постулатов.
— Ты?! — От подобной наглости Светозаров сорвался на крик. — Ты, подлая кровососущая пиявка, тоже придерживаешься? Ты смеешь такое заявлять, содержа в рабстве иных Торговцев?! Издеваясь над ними, отрывая им руки и ноги?! Ты?! Апологет рабства во всех узурпированных тобой мирах! Синоним горя и тысяч неоправданных смертей! Как у тебя язык поворачивается заявлять такое?
Гегемон выслушал крики с немалым интересом, помотал в изумлении головой и стал объяснять, словно дитю малому. Причем он начал вполне спокойно, но к концу диалога тоже перешел на крик:
— Я ведь тебе объяснял, что в некоторых делах руководствуюсь четкими принципами, предпочитая меньшее зло большему. Ты бы и сам свою руку, больную гангреной, отрубил, если бы знал, что спасешь остальное тело. Это в общем. Теперь о рабстве. Ты видел моих рабов? Да, я беру к себе на работу разумных существ, но сразу ставлю им условие: если не справятся, я в бешенстве могу казнить на месте. И казнил. И не раз! Но рабов у меня нет и никогда не было! Почему? Да потому что ты путаешь два понятия: «рабы» и «военнопленные»! Вдумайся в это и пошевели своими сообразительными мозгами! Рабы — это доля, определение общества, определенные перекосы в правлении. Пленные — это статус! И еще раз прошу тебя: не путай и не смешивай разные понятия!
Прежде чем продолжить спор, Дмитрий не удержался от злого смешка:
— Ага! То есть концлагеря, по-твоему, лучше рабских плантаций?
— Я бы такие ярлыки наклеивать не спешил. Особо буйных фанатиков, которые мешают жить и спокойно работать остальным, можно и в зону строгого режима определить. Пусть хоть там их заставляют на благо общества поработать. А вот все остальные пленники живут во вполне себе цивилизованном мире, со всеми удобствами и житейскими радостями. Только что не могут при этом перемещаться в иные миры. Причем каждому сказано сразу: любая попытка пробраться в запретную зону будет оканчиваться откусыванием ног или рук. Кстати, потом я эти руки и ноги несчастным идиотам отращиваю обратно и стараюсь вернуть в общество после не слишком-то тяжких, скорее, административных наказаний. А если…
Гегемон замер на полуслове, насторожившись при виде союзника. Тот смотрел на него во все глаза и чуть не вздрагивал от восторга. Еще и пальцем тыкал куда-то в район макушки:
— Смотри! Что это у тебя?!
Еще не подозревая ничего, Крафа пощупал голову ладонью:
— Где? Что там?
— Да вроде как нимб у тебя над головой от святости загорелся! Честное слово, чуть в Бога не поверил!..
— Уф! — тяжело вздохнул трибун решающий. — Розыгрыш не засчитывается. А по поводу моего мира с пленными… так ты и сам потом посмотреть сможешь. Конечно, если живыми отсюда ноги унесем.
— Сейчас! Все вот брошу и в тот мир с инспекцией подамся! За дурака считаешь? Все там устроил, чтобы никто оттуда не вырвался, а теперь только меня заманить туда осталось? Так вот для чего ты пытаешься втереться ко мне в доверие?
— Ой, мамочки! Неужели втерся? — запричитал тиран и тут же сменил тон: — Буксует твое соображение, разочаровываешь ты меня. Для проверки мною сказанного тебе самому и рисковать не придется. Только и пошлешь своего проверенного человека с видеокамерой, да несколько раз он туда смотается, вот и вся недолга. Кстати, посыльный может и с родней твоей встретиться, от тебя им приветы передаст, да и ты от них весточку какую получишь.
Дмитрий Петрович Светозаров внутренне весь похолодел, сжался, во рту у него пересохло, и он прикладывал сейчас массу усилий, чтобы выглядеть как прежде и естественно. Сама мысль о том, что его мать и отец могут оказаться живы, вдруг довела его почти до обморочного состояния. Такое и представить себе немыслимо, но чего только не случается во вселенных? Вдруг отец все-таки умел перемещаться между мирами? Или только учился это делать? Экспериментировал? Ведь к возрасту своего исчезновения ему как раз было столько же, как Дмитрию сейчас.
И если припомнить, как тяжело и опасно самому проводить первые уроки по перемещению, то могло случиться все, что угодно. Вплоть до такого банального момента: двигаясь по парку, отец впервые в своей жизни вдруг замечает створ между мирами. Именно в этом и таится опасность, что впервые в своей жизни! С недоумением приближается к нему и пытается осмотреть. Естественно, что мать и Елена находятся рядом, жена держится за локоть, дочка чуть в отдалении. Ведь они ничего не видят и просто любопытствуют: «Что можно такое в пустоте высматривать?» Отец недоумевает еще больше тому факту, что никто не видит очевидное, делает неосторожные шаги, пытается присмотреться внимательнее и…
Свои первые прыжки между мирами Светозаров до сих пор не мог вспомнить без содрогания. При последующем анализе своих действий и уже набравшись опыта, он искренне поражался, как не обученный никем Торговец вообще остался в живых. Поэтому хорошо себе представлял, что и как может произойти. Неосторожный шаг, и отца с матерью швыряет в неведомые миры, на самые посещаемые в древности тропы, где до сих пор могли срабатывать расставленные Крафой ловушки. Елену при этом толкает в сторону непосредственно на Земле и завихрениями межмирского пространства просто закидывает в иное место в Польше. При этом у четырнадцатилетней девочки теряется память, и она так до сих и не смогла вспомнить события трех месяцев.
Дальнейшие события уже можно представлять во всех их разнообразиях и вариантах, но изначально стоит учитывать сам факт: раз трупы родителей не нашли — значит, они могут до сих пор оставаться в живых. Само существование и спасение совсем недавно Елены — лишнее тому подтверждение.
Теперь Дмитрию только и оставалось, что не показать своего чрезмерного волнения и хоть что-то выяснить у отличающегося невероятным коварством главного врага. Хотя слишком затянувшаяся пауза могла выдать его с головой.
— С родней? С чего ты взял, что она у тебя в плену?
— Да потому, что есть в тебе сходство с кем-то, однозначно есть. Вот только никак не могу уловить, кого ты мне конкретно напоминаешь. Крутится образ на краешке сознания, а никак зацепить его не получается, — морщился Гегемон в усилии припомнить нужные данные. — Что-то странное произошло, и, как мне кажется, совсем недавно. Если вернусь домой, сразу вспомню, может, и раньше. Это меня сейчас эти пещеры и дебильный Водоморф из состояния концентрации выводят. Может, ты поможешь? Какие твои родовые фамилии? Или имена какие назови?
«Совсем недавно» для существа, прожившего полторы тысячи лет, как раз и могло случиться двадцать лет назад. Это граф Дин понял сразу. Как понял и то, что, назови он имена или фамилию, да вдруг все предположения окажутся правдой, враг получит невероятное преимущество и поводы для шантажа. Хотя хотелось озвучить имена, дать описания внешности, назвать даты и точное время. Страшно хотелось! Еле удалось сдержаться, сжав зубы и отвернувшись в сторону. Только и пришла в голову хорошая мысль замаскировать свое теперешнее состояние, ответив самым злым тоном:
— Родня родне — большая разница. Не о каждом и вспоминать хочется! Так что…
— А-а-а, понятно. В твоей семье тоже разногласий хватает?
— Можно и так сказать, — не стал уточнять Светозаров. — Ладно, засиделись мы.
Но только он собрался вставать, как невидимая тяжесть придавила ему ноги, руки и плечи. Вернее, они просто перестали повиноваться. Дыхание оставалось затрудненным, но сравнительно приемлемым. Зато ни встать, ни даже завалиться на бок не получилось бы. Судя по вырвавшимся от Крафы ругательствам и его странной окаменелости, то же самое происходило и с его телом.
Беглецы опять оказались в плену.

Глава тридцать первая
ТОРГОВЛЯ

После быстрого осмотра собственного состояния удалось убедиться в правильном дыхании, возможности говорить и управляться с глазами. Ах, да, еще и звуки проходили через уши беспрепятственно. И именно через уши пошла к пленникам новая информация:
— Вокруг вас нет лягушек, нет улиток, нет воды. Зачем вы сбежали из предоставленной для пастбища пещеры?
Голос не был механическим. И в то же время не выходил из человеческой гортани. Лишенный эмоций, он, скорее, напоминал не то шарманку, не то резиновую куклу, которую при желании можно было бы крутануть или надавить сильней, и звук ускорится до скороговорки.
Но оба человека нисколечко не сомневались, что с ними решился заговорить сам Хозяин здешних недр. В последний раз союзники разговаривали между собой на языке баюнгов, тогда как к ним обратились на языке давно вымерших аборигенов. Из чего можно было сделать вывод, что предыдущий разговор Водоморфом все-таки подслушан не был и прибыл он сюда со своими телесами или помощниками совсем недавно. Скашивая глаза, можно было рассмотреть плотную, покачивающуюся массу в том проходе, откуда совсем недавно пришли измученные носильщики тяжеленного бумеранга.
Вполне возможно, что там возвышалось уплотненное скопище паутинок.
«Вот как непозволительно расслабляться во время разговора! Развесил уши, вместо того чтобы по сторонам осматриваться! — запоздало корил себя Дмитрий, прекрасно понимая, что теперь-то уж точно не вырваться. Всесильное существо не стало усыплять почему-то пленников, а просто обездвижило и снизошло до разговора. — А что, это ведь уже огромная странность! Чудо-юдо заговорило! Вдруг у нас есть какой-то шанс?»
Кажется, к этой самой мысли Крафа пришел несколько раньше.
— Уважаемый Ситиньялло! Мы рады приветствовать вас и видеть в полном здравии. Мы бы хотели…
— Зачем вы сбежали? — Все тот же бесцветный голос, без эмоций.
— Мы сбежали ради улучшения вашего здоровья, господин Ситиньялло. — Похоже, Гегемон решил отвечать полным, наиболее доходчивым ответом, без всяких сложноподчиненных вариаций в предложении.
Кажется, это сработало, голос выдал следующий вопрос:
— Чем ваш побег может улучшить мое здоровье?
— Тем, что мы получили задание от ваших родителей, и, когда его выполним, ваше лечение будет проведено очень быстро и правильно.
Пауза показала, что Водоморф раздумывает.
— Чем себя лечить, я и сам знаю. Но откуда взялись мои родители? Разве они сейчас здесь?
— Увы! Ваших родителей, уважаемый, здесь нет. Но они оставили для вас свои заветы, поучения, рассказы и методы избавления от любых болезней. Только и следует, что доставить вот этого «Советника», назначенного вашими родителями вам в опекуны, вниз, подзарядить его нужной энергией, и он сообщит о воле и завещании ваших родителей.
— Странно… — Размышления голосом, который не издавала человеческая гортань, казались жутко неприятными и пугающими. — Я видел не раз подобный бессмысленный кусок металла, но никогда не подозревал, что он оставлен моими родителями.
— То есть вы бывали внизу и видели оставленное наследие?
— Я могу быть везде и видеть все, — скорее констатировал, чем похвастался Ситиньялло. — Но внизу для меня нет ничего полезного. Там только что-то колючее и противное.
Не приходилось сомневаться, так и не оформившееся интеллектуально громадное дите, скорее всего, не слишком далеко ушло по развитию ума от аборигенов и не смогло отключить пять нужных рубильников. Вот его стазис-поле и покалывало смертью. Понятно дело, что такое бессмертное существо плевать хотело и на ядерные взрывы и на вспышку Сверхновой, но комфорт и покой своего тела ценило и в неприятных местах не ошивалось.
Но в данный момент следовало любым способом доказать Водоморфу, что людей вместе с бумерангом следует отпустить на глубины. Альтернативы этому не было, и трибун решающий, при молчаливой поддержке своего союзника, старался из всех сил и своего многовекового опыта:
— Ваши родители дали нам подсказку, как отключить это колючее устройство, как вновь разбудить вашего наставника и как тем самым помочь вам стать самым сильным, самым здоровым и самым… добрым.
И опять невидимый гигант, опутавший своими телесами все недра, пустился в рассуждения:
— Сильней меня уже не может быть никто. Здоровье мое — моя забота. И я знаю, как его улучшить. Ну а стать добрым я и без вас успел. Так что теперь мне от вас только и надо, что полное послушание да выполнение моих требований.
Подобный поворот разговора Крафе очень не понравился, он попытался направить его в иную сторону:
— Уважаемый Ситиньялло, ваши родители имели силы, десятикратно, стократно большие, чем вы имеете сейчас. И они очень хотели, чтобы их детище достигло после взросления их уровня. Да и понятие доброты не ограничивается определенными рамками. Любое разумное существо обязано и в доброте своей расти, совершенствоваться и улучшаться.
Дебилоидное существо, если бы умело говорить с пафосом, наверняка бы убило людей следующим высказыванием:
— Доброта моя беспредельна! — Даже Гегемон не нашелся, как на это отреагировать, а только судорожно вдохнул. — Но сейчас вы мне нужны для другого. Правильнее сказать, нужен мне только Умник.
— Чем могу быть полезен, уважаемый? — поинтересовался Крафа.
Но был беспардонно отвергнут:
— Ты — Птица. Умник — Второй. Как мне пообещала сестра Умника Эелейнд, ты можешь мне сделать подарки. Правда ли это?
— Конечно, — наконец заговорил и Светозаров, хотя упоминания о сестре его заставили нервничать невероятно. — Я ведь тебе уже давно предлагал подарки. Много подарков, любые подарки.
— Любые мне не нужны. Много — очень нужны. Чем больше — тем лучше.
Такая категоричность практически всесильного и бессмертного существа сильно озадачивала, но оставалась надежда, что сейчас все выяснится окончательно. Поэтому Торговец задал вопрос:
— Какие тебе нужны подарки и в каком количестве?
— Мне нужны твои враги. Не менее шести с половиной тысяч.
От такого ответа оба человека непроизвольно сглотнули и попытались переглянуться. Но так как для этого приходилось сильно косить глазами, сие действо не получилось. Правда, уверенность была четкая: желающий подарков Ситиньялло нисколечко не шутит, не разыгрывает людей и через минуту в хохоте не захлебнется.
Значит, следовало выяснить конкретику сделанного заказа. Что и попытался сделать Светозаров со всем присущим ему тактом и осторожностью:
— Как могла моя сестра пообещать именно моих врагов, если они мои? Ими могу распоряжаться только я. И зачем тебе мои враги?
Трудный вопрос, наверное, провоцировал и трудный ответ, хотя, похоже, Водоморфу не хватало словарного запаса аборигенов.
— С твоей сестрой общаться легче, мы это делали без слов. Наверное, поэтому она сразу понимала, чего хочу я, а я сразу понимал все ее желания о подарках. Тогда как ты для общения, передачи образов сразу в мозг не готов. Поэтому постараюсь объяснить тебе, как ребенку.
При этих словах уже захотелось рассмеяться самому Светозарову. Он бы, наверное, и не сдержался, да опасения за сестру заставили благоразумно ждать ответа.
— Твои враги останутся здесь жить, а я их буду размножать, кормить на пастбищах и выращивать. За это я отпущу вас всех домой, и мы будем дружить с Эелейнд до тех пор, пока смерть одного из нас не разлучит нас навеки.
— Ой, — в наступившей тишине прошептал пораженный Крафа, а потом набрал в грудь воздуха и заговорил уже в полный голос: — Слушайте, уважаемый Ситиньялло, а давайте и я с вами буду дружить? А в качестве подарка я вам доставлю не шесть с половиной тысяч, а… скажем так, для начала целых тринадцать тысяч своих врагов. Как вам такое предложение?
Наверняка здешние аборигены отличались быстрой реакцией и сообразительностью. Потому что Водоморф ни секунды не промедлил с ответом:
— Птица — ты мой лучший друг!

Глава тридцать вторая
ЕЩЕ ОДИН ХОЗЯИН?

Двигаться вниз гораздо проще и быстрее. Тем более что ускорители за спиной — невероятное подспорье даже при спусках в пропасти и колодцы. Порядок движения избрали прежний: барон Вайсон впереди, графиня значительно сзади, метрах в тридцати. И все в том же сопровождении наиболее мобильной техники. Разве что карликовых танков с собой захватили только два, намереваясь их оставить на самом верху той самой пропасти. Сопровождения и подсказки местного Хозяина — это одно, а лишняя со своей стороны предосторожность никогда не помешает.
Вдобавок Александра подумала, что раз уж живущее здесь существо может разговаривать мысленно, то и любой разговор для него подслушать и расшифровать будет делом элементарным, поэтому со своим старым коллегой по конторе перешла на язык условных терминов, которым обучают агентов с наивысшим допуском.
Вот и получалась следующая картина при следовании. Вначале слышался в наушниках голосок Елены:
— Мой друг дает для вас следующие ориентиры. Сразу за большой пещерой перекресток со многими выходами. Двигаетесь в крайний левый, он круто уходит вниз. А потом во второй проход направо, он не так широк, как вам хотелось бы, но иного пути нет, да и дальше будет попросторнее.
После чего графиня начинала переговоры с бароном на только им понятном языке:
— Темнит информатор, ведет зигзагами. Явно хочет в случае чего легко оградить нас завалами.
— Прорвемся, — не терял оптимизма барон. — Тем более что наши «леталки» продолжают исследовать все вокруг вдоль и поперек, да и в высоту тоже. Считай, подробнейшая карта у нас уже готова. А там отыскать тонкую перемычку или стену — раз плюнуть. Взрывчатки нам тоже хватит для такого дела.
— Надеюсь. — И уже нормальными словами, специально для золовки: — Леночка, пещеру отыскали, проход проползаем. Передавай огромное спасибо твоему другу! Он нас здорово выручает.
— Я так и сделала, — радовалась сестра Дмитрия. — И Подрикарчер тоже доволен. Даже меня приглашает к нему в гости прогуляться и его царство посмотреть.
Александра попыталась не кричать в ответ:
— Леночка, дорогая, ты ведь вроде не блондинка, а своими «всплесками счастья» меня скоро до инфаркта доведешь. Умоляю тебя: жди нас и никуда от Шу’эс Лава не отходи.
Хоть ее и сравнили с блондинкой, бывшая рабыня нисколько не обиделась, но намек тоже поняла:
— Не думай, что я такая глупая. Я уже сказала Ситиньялло, что, пока не дождусь брата, с места не двинусь. Ведь я обязана Димочку слушаться и делать только то, что он скажет. Такие у нас в семье порядки.
Бывшая агент конторы подумала о пользе семейственности и решила еще поднажать для усиления дисциплины в отряде:
— И не забывай, что в нашей семье, если нет Дмитрия, общее командование возлагается на его супругу в любых, даже бытовых мелочах.
Золовка прекрасно уловила намеки своей невестки, потому что ответила с толикой ехидства:
— Может, в «вашей» семье тебе и позволено кем-то командовать, но в «нашей» я могу прислушиваться к мнению только своего брата. А в остальном вступает в силу закон старшинства. Если возникает спор между двумя женщинами, права та, что старше.
Слушающий все это Курт не выдержал и задал свой вопрос:
— А как у тебя в семье относятся к мужу?
— Очень хорошо относятся, — словоохотливо продолжила разговор Елена. — По принципу «Муж — друг и ближайший помощник человека!».
Судя по тому, что барон на это лишь крякнул и промолчал, он и с таким к себе отношением со стороны возможной супруги был бы согласен. Зато вмешался недовольный Шу’эс Лав. Ему тоже от скуки захотелось принять участие в разговоре.
— Женщина — сильна своей слабостью. А мужчина, в стремлении ее защитить и помочь, и сам сделает все без исключения. Но вот когда женщина начинает делать открытые попытки командования в семье, это приводит к ссорам, скандалам, а то и к расторжению супружества.
— Ух ты! — воскликнула Шура. — Шу’эс, да ты никак свои многочисленные женитьбы припомнил? Так поделись с друзьями опытом избегания семейных скандалов.
— Да есть у меня подозрения, что на одной баронете я таки женился. Но вот что дальше было?..
Как раз в тот момент пара бывших агентов достигла того самого пресловутого колодца, ведущего в пропасть, и движущийся в авангарде Курт предупредил:
— У цели! Кончайте трепаться! Смотри в оба!
При ближайшем рассмотрении стало понятно, что дырка и ведущая перпендикулярно вниз штольня в горном массиве — рукотворные. Подняли взгляды вверх, стали видны и перекрещенные над ними скальные пласты. Кто-то после окончания строительства или геологоразведки прикрыл проделанную штольню не просто несколькими огромными глыбами, а практически несколькими приставленными друг к другу горами. Осознав это, даже прошедший Крым и Рим немец заволновался:
— Это кто ж тут такой большой и сильный баловался? Леночка, спроси у своего друга: не он ли здесь горы, словно детские кубики, переставлял?
Вскоре и ответ послышался:
— Ситиньялло подозревает, что могли побывать здесь его родители, а может, кто и другой из родственников. Но что и зачем те тут творили, мой друг не помнит, говорит, был слишком маленьким. Ну и он добавляет, что внизу не совсем комфортно, что-то там неприятно щекочет и покалывает. Поэтому он раньше бывал там редко. Ага, сейчас вот хочет тоже там осмотреться, поэтому просит захватить несколько его зрительных участков, вот тех серых паутинок, которые напоминают клубки веревок. Они тут у нас в пещере тоже есть.
Паутинки и в самом деле деловито приблизились к штольне и теперь дали себя хорошенько рассмотреть. Александра при этом кривилась от брезгливости, а вот барон Вайсон сразу и в руки взять не погнушался.
— Тяжеловата, хотя выглядит эфемерно. Килограммов пять потянет.
— Значит, сможем взять не более чем по две?
— Да. Кстати, Леночка, — поинтересовался Курт у притихшей подруги, — а спроси-ка у своего нового товарища: что это мы за шевелящуюся массу выжгли в той зубастой ловушке? Не было ли ей больно?
— Ситиньялло говорит, что в подобных местах имеются неконтролируемые им неподвластные опухоли. Уничтожив одну из них, вы его ничем не затронули.
Барон сразу перешел на секретный язык агентов:
— Шура! Чтоб я так жил, но в тех опухолях явно нечто резервное! Такое, что даже от Хозяина скрыто за семью печатями. Может, устроители для себя запасной выход оставляли? Или для таких, как мы?
— Ты прав, — согласилась командир отряда. — Надо обязательно обследовать выжженную ловушку или ей подобную, но действующую. Ладно, крепим паутинки в сетки и начинаем спуск.
Но перед тем как взлететь, барон еще одним аспектом поинтересовался. Почему, к примеру, служащие наблюдателями подвижные части тела, те самые паутинки, просто не сбросить вниз? А потом пусть они сами и выбираются оттуда? В крайнем случае могли бы и по стенам спуститься. Вон как они лихо по скалам перемещаются.
Подрикарчер на это даже слегка обиделся, транслируя для женщины свой ответ:
«Мои наблюдатели довольно ранимы при сильных ударах и при падении о воду с такой высоты прекратят существование. Причем они для меня наиболее ценны и сложны в выращивании. Спуститься по стенам они могут, но это тоже приводит к их гибели: ниже стены из совсем иного материала и тоже неприятно колют плоть насквозь чем-то невидимым. Да и снаружи искрами достают. А спуск на летающем устройстве — это совсем иное. Летать вообще, наверное, хорошо».
Издеваться над опасным существом и тешить его надеждой «Еще полетаешь!» опытный минер Курт не стал, зато в самом начале своего спуска озадачил невидимого собеседника аксиомой «Мы все — всегда в полете». А когда Хозяин потребовал разъяснений, коротко обрисовал ему полет планеты вокруг местных светил и само понятие полета мысли.
Как это ни странно, но существо о планетах и так знало, а вот понятие полета мысли ему очень понравилось. Ситиньялло попытался с понятий своей философии обсудить этот аспект с подругой, но сразу на столько умственных и физических дел его сознания не хватило. Только и оставалось, что отложить диспут на будущее.
А спуск людей и их летающих устройств осложнился уже в верхней части огромной, метров пятнадцати в диаметре, шахты. Как только закончилось явно маскировочное напыление в виде камней и скал, взору открылась матовая поверхность неведомого сплава. Попытки анализировать состав непонятного вещества ничего не дали, зато разведчики стали получать ощутимые удары микроскопических молний. То есть при непосредственном прикосновении у стен шахты срабатывало некое защитное поле.
К тому же Хозяин предупреждал:
«Эти колючки не страшны, а вот ниже еще и внутри тела начинает покалывать».
— А другая дорога ко дну этого колодца есть? — спросила Александра, и ее золовка, гордящаяся своей ролью посредницы, поясняла:
— Есть. Но она страшно длинная, сложная и опасная. К тому же там к внутреннему покалыванию довольно быстро добавляется и жжение, так что паутинки порой к конечной цели и не доползали. Ходившие туда аборигены успевали выйти, но быстро после этого умирали и становились совершенно непригодны к процессу оборота физических останков.
— Понятно, даже на удобрение не годились, — фыркнул Курт. — О! Нечто знакомое! Смотри, Шура! Неужели опять какая-то опухоль?
Уже на половине спуска люди наткнулись на перегородившую путь толстенную сеть из перевитых щупалец. И что самое интересное, в этой сети виднелся слегка скомканный, грязный, облепленный слизью, но вполне узнаваемый сюртук Дмитрия. Находился он под самой стеной, видимо, отлетел туда при падении, и его обвивало несколько тонких полосок плоти.
Понятное дело, что прикасаться сразу к нему не стали. Начали осторожные исследования сети и интенсивные переговоры с Подрикарчером.
— Как же так, почему только одежда? — возмущалась Александра, лучше всех знавшая, что было у ее супруга, когда он сюда отправлялся. — А где все остальное?
«Все сбрасывалось вниз единым скопом, — равнодушно отвечал Хозяин. — Металлические устройства и оружие скреплялись липкой пыльцой. Наверху из вещей Умника и Птицы ничего не осталось. Что это за преграда и кто ее создал — не имею малейшего понятия».
Опустившийся ниже всех Курт и осветивший сеть мощным фонарем подтвердил вполне очевидное:
— Скорость была большая, вот сеть и пробило более тяжелым оружием… Леночка, а узнай, пожалуйста: всегда эта сеть тут была?
Оказалось, что полторы тысячи лет назад не было тут никакой преграды. Потому что в те времена Хозяин проводил тут сразу два действа: сбросил вниз все, что осталось от «санитаров космоса», а потом проверил весь ствол шахты на предмет спрятавшихся самих «санитаров». Всех людей неприятно задели прозрачные намеки о судьбе неких пришельцев из космоса. Да и на прямой вопрос своей подруги, что с теми случилось, Ситиньялло ответил совсем бесхитростно: «Я их съел».
Сразу расхотелось продолжать и спуск, и вообще какие-либо контакты с неизвестным существом. Барон предложил незамедлительно вернуться наверх, баюнг его поддержал, но женщины, обеспокоенные судьбой Дмитрия больше, чем собственной, настаивали на продолжении спуска. С чем, в общем-то, после коротких, но интенсивных споров согласились и мужчины.
Привязали полимерный шнур аккуратно к сюртуку и стали его вытягивать наверх. При этом сосредоточили на живой сети самое разрушительное и действенное оружие. Лучше всего подействовал резонансный разрушитель, легко превращающий прочные щупальца в осыпающиеся хлопья. Даже применять сжигающие лучи лазера не пришлось.
Сюртук оказался спасен, дорога вниз свободна. Относительно, конечно, потому что вдоль стенки шахты вниз вился, цепляясь присосками, толстенный ствол все из той же плоти, из которой состояла сеть. На всякий случай и этот ствол разрушали, чтобы потом не оказаться под его гнетом или банальным ударом.
Опять начался спуск, во время которого продолжили выдвигать предположения о природе встреченного препятствия. Ничего толкового в голову не приходило, кроме как предположить наличие в сброшенных в пропасть вещах прежних гостей планеты неких живых существ, возможно прирученных, возможно взращенных в лабораториях, возможно специально привезенных сюда для испытаний. Существа выжили, подверглись мутации под воздействием защитных полей и вот превратились в очередную «опухоль-паразита», на которую Хозяин гор не обращал никакого внимания. Поражал тот факт, что странное образование выкинуло щуп так далеко вверх и установило там сеть-ловушку.
— Тут же мухи-лошади не летают? — рассуждал Курт. — Какой смысл тогда в подобной сети?
— Может, вниз что-то падало? — удивлялась и Александра. — Лягушки, к примеру, валились, улитки? Вот сеть ими и кормилась.
— Да на здоровье! Упали лягушки — съели. Зачем их сачком, спрашивается, ловить?
Подал голос Шу’эс Лав:
— Вдруг это сигнальная сеть? В виде: «Спасайся, кто может, опять что-то падает на голову!»
— Намекаешь, что внизу живет «хозяин шахты»? — хохотнул Курт, но дистанцию между собой и летающими разведчиками увеличил. — Если это так, то нам успеют приготовить теплую встречу.
Включилась в разговор и Елена, через которую в основном вещал свою волю и свои мысли Подрикарчер:
— Здесь не может существовать иной хозяин! Это невозможно! Если в пропасти поселился кто-то без разрешения, Ситиньялло грозится затопить ее полностью и закидать камнями. — Пока люди уточняли способы затопления, женщина передала новое сообщение от своего друга: — Мало того, он говорит, что уже прекрасно знает, что там находится.
— Так почему же он раньше об этом молчал? — поразилась Александра. — Он ведь там бывал, неужели ничего не видел и ничего не понял?
— Видел, но в самом деле не понимал… — бубнила Елена. — Просто созерцать и детально разбираться в сути вещей — это два разных понятия. Да и раньше он много чего не знал.

Глава тридцать третья
НАЛОЖЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ

Вполне естественно, что щедрое предложение Крафы сразу о тринадцати тысячах врагов, которых он готов доставить в эти горы, заставило Светозарова напрячься. И даже пожалеть, что он не убил эту кровожадную пиявку раньше. Потому что в данной ситуации явно просматривалось предательство интересов своего союзника.
Правда, попытку образумить врага он предпринял сразу:
— И где ты столько народа соберешь? В первом попавшемся городе?
— Не суди всех по себе, — раздраженно отвечал Гегемон. — Для такого дела преступников хватает с переизбытком. Приговоренных к казни — неизмеримое количество.
— Будешь устраивать пролетарскую революцию? При ней казнят чуть ли не миллионами. Потому что в одном мире набрать такое количество приговоренных совершенно нереально.
— Хо-хо! Да ты так и остаешься наивным или до сих пор не веришь в силу своего союзника? — опять развеселился Крафа, потому что Хозяин молчал как рыба и явно прислушивался к разговору своих пленников. — Я курирую сорок шесть миров, и в любом из них только рады будут избавиться от преступников, не занимаясь их казнями и похоронами за счет казны.
Признание о таком количестве миров повергло Дмитрия в шок. По мнению Шу’эс Лава, узурпатор мог захватить двадцать, максимум двадцать пять миров, в которых жили, работали или в которые наведывались Торговцы. А тут вдвое больше! Цифра огромная, и сомневаться в ней не было смысла. Пиявка явно не врал.
Трибун продолжал давать пояснения:
— Причем, поборник ты наш гуманизма, забирать сюда я буду только уголовных преступников и только если вина доказана безоговорочно. Все остальные пусть остаются на совести правителей. — И уже совсем иным тоном: — Уважаемый Ситиньялло, а в каких пропорциях между мужчинами и женщинами вы желаете обосновать свои колонии?
Голос остался все так же неэмоционален, но, судя по скорости ответа для не совсем здорового Водоморфа, вопрос был самым животрепещущим.
— В идеале, хорошо бы три четверти самок от всего количества. Ты сможешь это устроить, друг Птица?
— Вряд ли получится, уважаемый. Все-таки восемь десятых тяжких преступлений совершают особы мужского пола. Но зато я постараюсь довести процентное отношение женщин до пятидесяти. Минимум сорок обещаю.
— Хорошо, Птица. Тем более что мне труда не составит доработать верное оплодотворение и довести рождаемость за один раз до четырех особей. Причем могут получиться при этом одни самочки. Так что уже через двадцать лет самок станет в десять раз больше, чем самцов.
Судя по тому, что даже Крафа скривился от такого цинизма, участь преступниц в данном месте будет намного хуже, чем при самой изощренной казни.
— Хочу заметить, уважаемый, — затронул проситель иную тему, — что между друзьями не принято употреблять унизительные прозвища. Птица как раз к таким прозвищам и относится. Буду признателен, если вы будете называть меня Гегемон.
Казалось, что Хозяину недоступны такие понятия, как унижение, хотя обращение он изменил с ходу:
— Хорошо, Гегемон. Теперь я жду твоих подарков.
— Прекрасно. Тогда я начинаю двигаться к выходу наверх и прошу по пути отдать нужные мне вещи, желательно сюртук и прочее вооружение.
— Нет, это невозможно! — последовал неожиданный отказ.
— Почему? Неужели ты нуждаешься в моих одеждах?
— Ты меня не понял, Гегемон. Невозможен твой уход отсюда. Подарки ты мне обязан дать сразу, в самом начале нашей дружбы.
— Почему?
— Иначе ты можешь забыть о своем обещании и больше сюда не вернуться. Не задерживайся, давай мне своих врагов!
— Но я не могу! Если бы я мог, то уже давно бы вернулся к своим мирам, где масса текущих дел требует моего обязательного присутствия, — запаниковал Крафа. — Мне надо выбраться вне горного массива, и только тогда я получу возможность попасть в свои миры и доставить сюда нужное количество людей. Да и само понятие дружбы обозначает полное доверие к другу.
Вот тут вроде бы совсем и несообразительное существо, не обращающее якобы внимания на прозвища, выдало:
— Старый друг лучше новых двух. Если хочешь быть моим другом, Птица, сделай первый шаг, и это будет считаться знаком доброй воли.
— М-да, кто-то явно перемудрил, обучая тебя законам дружбы, — проворчал трибун и обратился к посмеивающемуся графу: — Ну а ты чего молчишь? Посодействуй мне! Сам ведь заинтересован как можно быстрее отсюда выбраться. А я десятикратно, скорее, в недра преступников натаскаю.
Может, и стоило бы подключить свой голос к уговорам, но Дмитрий и сам не доверял своему союзнику совершенно. Такого только выпусти, так он вместо обещанного действа просто попытается этот мир забросать атомными бомбами. Или еще чем гораздо худшим и убийственным. В таком случае следует в первую очередь думать о собственной шкуре.
— Уважаемый Ситиньялло, надеюсь, что с моим выходом на поверхность не будет никаких сложностей? Потому что и я, находясь вдали от створа в пространство между мирами, не смогу выполнить обещанную моей сестрой часть уговора.
После некоторой паузы Хозяин заговорил:
— Да, твоя сестра подтверждает твои слова, Умник. Мало того, она предложила вполне приемлемое для меня условие: отпустить тебя одного за врагами. А они все — сестра, великан, пегас, мужчина и носительница твоего ребенка — пока побудут у меня в гостях. Для этого они опустятся в то самое место, куда вы пытаетесь отнести этот странный предмет. Ну а твой враг Птица сразу отправится в место своего будущего проживания.
Такой расклад не устраивал обоих временных союзников. Имей они возможность двигаться, уже бы мчались куда глаза глядят по подземным лабиринтам. А так только и оставалось, что надеяться на свою сообразительность и задействовать в разговоре все умственные способности.
Тем более что Светозарова очень поразило умение Ситиньялло рассматривать зародыши в теле женщины и даже определять по составу ДНК отцовство. Хотя иного, пусть даже от дебилоидного, но все-таки Водоморфа ожидать не приходилось.
Оставлять жену, сестру и друзей в заложниках было нельзя. Следовало сразу выторговать совсем иные условия для такой «сердечной дружбы».
— Уважаемый Ситиньялло, так поступать с друзьями нельзя. Здешний климат и обстановка вредны моей супруге, поэтому она не должна опускаться вниз.
— Несоответствие логики, — проскрипел голос. И тут же огорошил пленника: — Твоя самка, Умник, сама решила спускаться вниз и теперь уже преодолела половину пути.
— Я ей запрещаю! Она не должна так делать!
Беспокойство настолько вывело Светозарова из себя, что он начал впадать в истерику и растерял всю свою сообразительность. В голову ничего толкового не приходило, а желание обругать своего тюремщика сотней тысяч нехороших слов становилось навязчивым, сдержаться от этого стоило огромного труда.
Зато в экстренной ситуации мобилизовал все свои извилины трибун решающий. Пока его союзник пытался восстановить управление телом и ругался неразборчивой скороговоркой, Крафа великолепно использовал шансы словесной казуистики:
— Уважаемый, прежде чем я с радостью отправлюсь на свое новое место жительства, попрошу ответить на несколько моих вопросов. — Так как возражений не последовало, да и граф несколько поутих, тиран миров продолжил: — Зачем вообще вам нужен такой хлопотный процесс, как выращивание и разведение людей?
— Это поможет укрепить мое тело. — Подрикарчер не желал всем подряд признаваться в своей болезни. Хотя эти люди и утверждали, что о ней знают.
— Но ведь употреблять в пищу разумных — это очень плохо! Это еще хуже, чем убить собственного друга! Наверняка ваши родители были бы опечалены таким поведением своего ребенка.
На что последовал вполне логичный ответ:
— Мнение моих родителей по этому поводу неизвестно. Вполне возможно, что они бы меня даже похвалили. Вдруг людей даже следует истреблять? Вдруг они вредны, противны природе?
— Так давайте послушаем на этот счет мнение ваших родителей! Причем в этом не будет никакой сложности: мы сейчас донесем «Советника» вниз, подзарядим нужной энергией, и он сам все дельно, доступно объяснит.
Как оказалось, и по поводу «Советника» у Хозяина уже имелось определенное мнение:
— То, что вы несете, может оказаться оружием. Лишняя порча участков моего тела недопустима. Поэтому все оружие сбрасывается в пропасть. Туда же будет отправлен и этот предмет.
— Но в нем — все ваши тайны! — не унимался Крафа. — Тайны ваших родителей! Послания родителей для вас и советы для правильной жизни! Панацеи от всех болезней! Знания истории и всего вашего рода!
— Нелогичные утверждения. Противоречит логике. Предмет ничего не вещает, значит, твои восклицания, Птица, — ложь. За ложь друга следует наказывать. Врага за ложь надо убивать.
Скашивая глазами по сторонам, Гегемон уже давно убедился, что все выходы наглухо перекрыты серой массой. Хозяин зажал своих пленников наглухо и вот-вот мог приступить к экзекуции или к насильственному препровождению на выделенные пастбища. Следовало поторапливаться со своей задумкой.
— Уважаемый Ситиньялло, а ведь проверить мои слова и выяснить правду очень просто. Надо прямо здесь, на этом месте, немного подзарядить «Советника», и он сразу оживет, а затем и начнет давать должные объяснения.
— Почему вы его сразу не подзарядили?
— Не догадались, да и подобное действо для наших тел весьма сложно. Вот если бы вы с вашей силой могли бы подать энергию вот на эти четыре клеммы.
— Нет! Меня уже один раз таким образом обманули «санитары космоса». Попросили помочь им якобы в изменении пола. И я стал подавать энергию на указанное устройство, так оно запустило в мое тело какой-то очень неприятный яд, в связи с чем было безвозвратно утеряно огромное количество участков.
— Так ведь они не были друзьями! А мы — самые настоящие друзья! Поэтому именно нам…
— Где подарки? — бесцеремонно перебил глас Хозяина. — Будут подарки — будет дружба. Нет подарков — будете размножаться на пастбищах. Одна самка уже скоро принесет первый приплод.
Пока Дмитрий рычал что-то нечленораздельное, Гегемон повысил голос:
— Неужели ты расторгнешь свою дружбу с сестрой Умника?! Так добрые и честные существа не поступают!
— Я честен, подарок ей сделал — научил общаться со мной мысленно.
— Дружба не ограничивается только одним подарком! — успел вставить Крафа.
— Но ответного подарка от нее не последовало. Значит, целесообразность нашего общения становится нереальной. В связи с чем ее претензии на дружбу становятся несостоятельными, а посему вредными моему существованию. Для меня будет намного полезнее использовать Эелейнд как роженицу для разведения потомства людей. Да и она таким образом гораздо быстрее докажет ко мне дружеское расположение.
— Мамочки! Откуда в тебе столько канцеляризма? Бюрократ! — в сердцах воскликнул трибун. Но тут же спохватился, переходя на крайне уважительный тон: — Уважаемый Ситиньялло! Если вы со своей огромной силой и бессмертием опасаетесь нашего мелочного коварства, то разрешите хотя бы нам еще разок попытаться оживить оставленного вашими уважаемыми родителями «Советника». Нам самим также жутко интересно, что он такого ценного и нового может поведать такому умному и добрейшему существу, как вы. Только и просьба к вам: с присущим вашему гуманизму снисхождением ослабить ментальное воздействие на наши тела и дать временную свободу. Обещаю, что мы не сделаем даже мелочной попытки к побегу.
— Подобные попытки бесполезны, — не то согласился, не то констатировал Хозяин. — Так же мне непонятна связь между моей добротой и дачей вам временной свободы. Ведь один раз вы уже показали свою неблагодарность, покинув пещеру с тучными стадами, водой и кропотливо взращенным мхом.
— О! И до сих пор у нас сердце кровью обливается при сожалении от такого поступка. Но виной тому все тот же «Советник», который на последних крохах своей энергии достучался до нашего сознания и потребовал исполнить последнюю волю ваших многоуважаемых родителей. Да вы и сами наверняка всю свою долгую жизнь мечтали если не встретиться с родителями, то хотя бы получить от них небольшую весточку. Ведь это так прекрасно — иметь свою семью, помнить о ней и лелеять на этот счет самые прекрасные мечты.
Кажется, уже и самый великий демагог, обманщик и аферист стал заговариваться в попытках как-то выкрутиться из создавшейся критической ситуации. Но последние его упоминания о семье неожиданно попали в цель и оказались вполне действенны. После очередного раздумья Хозяин недр вынужден был признать:
— Родители — хорошо. Весточка от них — тоже приятно. Этот предмет, который ты называешь «Советником», может причинить вред.
— Для вас?! Великого, добрейшего и бессмертного?! Да ни за что!
— Но с другой стороны, даже любое задуманное вами коварство мне не повредит. А про родителей все равно узнать хочется. Хорошо, я даю вам свободу и понаблюдаю за вашими действиями.
Через минуту руки и ноги стали обретать чувствительность, но так как встать сразу не получилось, Крафа принялся словами приводить в чувство совсем расклеившегося от паники Дмитрия:
— Граф! Очнись! И начинай шевелить своими мозгами ученого! Без тебя я эту железяку разбудить не смогу, да и сил у меня таких никогда не было. Работаем!

Глава тридцать четвертая
ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ

Восклицания и понукания Гегемона свое дело сделали. Светозаров действительно взял себя в руки, сконцентрировался и понял поставленную задачу. Задачу сложную и вряд ли кому по силам, если судить по обычным человеческим меркам. Да и простые Торговцы подобную проблему бы не решили. Даже трибун решающий сразу признался в своем бессилии.
Но он же своим признанием и подтолкнул к правильной догадке.
«Сил у него мало, но теоретическая идея уже наверняка есть!»
Сразу планка оптимизма подскочила на несколько уровней.
— Говори, что надо делать?
Проживший пятнадцать веков узурпатор и в самом деле сумел подтвердить свое звание научного гения, на ходу придумав теоретическую модель готовящегося действа:
— Смотри! Если мы создадим структуру налипания да совместим ее со структурой полупроводников, то получится вполне удобная раздаточная подушка для питания. Потом я попытаюсь удержать сразу четыре обменных канала энергии структурами направленности потока.
— Ого! Сразу четыре? — не поверил вполне обоснованно Дмитрий. — Что-то мне такое и представить трудно.
— Ты меньше представляй, а готовься силу всю выплеснуть за более короткое время. Четыре канала я буду удерживать не только через руки, но и ноги. Хотя ты прав, это чертовски неудобно будет сделать.
Тела к тому моменту уже обрели полную чувствительность, и теперь Крафа стал реализовывать свои задумки в жизнь. Вначале опустили бумеранг с возвышения, потом перевернули выгнутыми концами вверх. Клеммы попарно находились в разных концах обучающего устройства. Потом узурпатор многих миров раскорячился на бумеранге, упираясь ногами и руками в эти самые клеммы. Получилось, что он навис дугообразным мостиком, что было довольно сложно и неудобно. Но иначе никакого единовременного распределения каналов с энергией на блестящие пластины контактов не получилось бы. Мало того, и при непосредственном сбросе силы Гегемону должно было достаться так, что мало не покажется. Уж на что к нему граф относился с ненавистью и недоверием, а и то посочувствовал:
— Слушай, пиявка, а ты не изжаришься при этом? Я ведь как долбану, не ровен час в уголь превратишься.
— Хватит тянуть резину, недоумок! Иного выхода у нас все равно нет!.. Да и лучше уж так, чем сотни лет кормить улиток, пасти лягушек и быть племенным бычком-производителем. Начинай! И не вздумай растянуть сам процесс, иначе моя защита точно пойдет вразнос и желаемого результата не достигнем.
— Ладно, тогда не обижайся.
Светозаров положил ладони на тело врага в районе поясницы, несколько раз резко выдохнул, словно собираясь нырнуть на глубину, прикрыл глаза, концентрируясь, и ударил всей своей силой.
Понятное дело, достанься такой удар простому человеку, от него и в самом деле только уголек бы и остался. Но даже великому трибуну решающему, чтобы выжить, пришлось применить максимум своих невероятных сил. Уже через три секунды он стал светиться, слово люминесцентная лампочка. Еще через две из его глотки вырвалось непроизвольное рычание, а на десятой тело словно окаменело от конвульсий. Хорошо, что на пятнадцатой секунде донор энергии опустошил себя полностью и, обессиленный, отвалился в сторону. Рухнул на задницу, да так и сидел, очумело мотая головой. Тогда как живой полупроводник, словно пружина, взвился в прыжке вверх, ударом ног о бумеранг отскочил в сторону, а потом с причитаниями стал носиться по тесной пещерке:
— У меня внутри все кипит! Воды! Черт тебя побери, Хозяин, почему здесь нет воды?! Что угодно, но мне надо срочно охладиться!
Холодный, равнодушный голос мог остудить извергающийся вулкан:
— Это тебе кажется, что ты кипишь, температура твоего тела в пределах жизненной нормы. Но остыть немного я тебе, Птица, помогу.
Оказалось, что и такие силы подчинялись недоразвитому, застывшему в собственном взрослении Водоморфу. Не прошло и пяти секунд, как обеспокоенный Крафа взмолился:
— Стоп! Хватит меня охлаждать! И так кровь уже перестала течь, кажется.
Теперь он бегал по пещерке, пытаясь согреться.
Но вся затея все-таки дала желаемые результаты: «Советник» получил небольшую толику энергии и вновь вернулся в реальность. Причем он то ли продолжал принимать идущую информацию, то ли сразу врубился в обстановку, лишних слов на расшаркивание и выяснение тут происшедшего терять не стал:
«Человек! Два человека! Вы поступили верно! Только вот все равно выйти на контакт с Ситиньялло без вашей помощи у меня не получится. Следует его заинтересовать и призвать к сотрудничеству со мной».
— Как это сделать? — выдохнул граф Дин, пытающийся подняться на коленки.
«Для начала надо разбудить его детские воспоминания именем его истинной матери».
— Разве бывают не истинные?
«Не отвлекаемся! — Интонации мыслей „Советника“ стали строже. — Работаем! Скажи моему подопечному, что сейчас прозвучит имя его матери!»
Дмитрий пошарил взглядом по проходам и только потом вспомнил, что Хозяин сейчас везде и всюду.
— Уважаемый Ситиньялло, сейчас я назову имя вашей матери. «Советник» утверждает, что вы его просто обязаны вспомнить моментально.
— Любое утверждение спорно, пока не доказано. Но я жду от тебя и слов, и имени.
«Чиуниччи! Человек, постарайся хорошо запомнить звучание и произнести это имя правильно, это очень важно! — распинался „Советник“. — Чиуниччи! Вначале повтори мысленно его несколько раз. Я хочу проверить».
И только когда произношение было признано правильным, озвученное имя матери дошло с помощью посредника и в сознание Подрикарчера. То, что произошло потом, поняли либо догадались все. В том числе и сам Водоморф, который одиннадцать тысяч лет считал себя круглым сиротой. Скорее всего, имелась часть сознания, которая была сознательно заблокирована и запускалась в действие условным именем-паролем, попутно являющимся и именем матери.
Нельзя было утверждать, что часть сознания вмещала в себя знания всемирной библиотеки и давала умения управлять созданием и рождением звезд, скорее, наоборот, она не давала ничего, кроме мизерных знаний о семье и о сути самого себя. То есть Ситиньялло понял: что он Водоморф, или вашшарг, что он родился больным, что его болезнь была заразна и что он подлежал в первые минуты своей жизни немедленному уничтожению. Но его родители воспротивились судьбе, соорудили систему, которую никто не мог посетить, ликвидировали туда любые пути для перемещения, как то: прыжком через створ или постороннюю либо случайную телепортацию, и дали шанс своему отпрыску на самостоятельное выживание. При этом они заведомо предвидели свою личную гибель, которая состоялась как бы в наказание за угрозу существованию остальным особям. Несмотря на бессмертность, опасность заражения, а потом и последующей смерти для вашшаргов существовала огромная.
Последняя информация, которую «Советник» успел перехватить в потоках всекосмического нейтрино, гласила, что родителей Ситиньялло их соплеменники таки обвинили, поймали и наказали развоплощением. Ничего больше про судьбы остальных Водоморфов он не знал, но так как, по некоторым упоминаниям истории Торговцев, первые из которых появились четыре с половиной тысячи лет назад, всесильные существа-демиурги не умерли от заражения, то прожили еще очень много. Да и война, сведения о которой подавались Крафой, позволяла определить последнее упоминание о великих существах в срок примерно три с половиной тысячи лет назад.
В работе посредников Крафа участия не принимал. Хотя теперь уже и не смог бы скрыть, что слышит каждое слово, понимает каждое выражение и запоминает любое упоминание о мирах, в которых якобы в последний раз по памяти ожившего наставника дислоцировались основные силы Водоморфов.
Тогда как Светозаров буквально держался за голову, опасаясь, чтобы она не лопнула, и скороговоркой говорил, говорил и говорил. Настолько интенсивный поток информации пытался передать поспешно «Советник», и настолько Подрикарчер настойчиво требовал еще и еще. Причем добрая половина всего материала касалась непосредственных указаний, как надо перестроить свое сознание, чтобы легко и четко улавливать любые послания по новому виду мыслительной связи, и как транслировать самому свои вопросы, рассуждения и ответы. Кажется, оба, что ученик, что наставник, пытались форсировать это умение, но у них почему-то ничего не получалось.
Скорее всего, именно интенсивность такого общения и спровоцировала полную, на этот раз и для «Советника» неожиданную разрядку. Опять короткое кваканье, хрип, и бумеранг превратился в совершенно неодушевленный предмет. Подрикарчер это понял, но сразу никаких действий предпринимать или раздавать дальнейшие указания пленникам не стал. Похоже, он сам решил сконцентрироваться на каких-то изменениях в своем теле, в своем сознании, а может, и в окружающем пространстве.
То есть образовалась некая пауза и тишина, во время которой Светозаров стал с облегчением массировать голову, а Крафа заговорил скороговоркой на одном из неизвестных Ситиньялло языков:
— Слышь, союзник, дело нисколько не становится лучше. Мы узнали столько тайн, что стали стоить невероятно мало. Или много. Как и с какой стороны посмотреть. Но, судя по тому, как этот «Советник» зажимал информацию вначале и как его прорвало сейчас, то у него есть четкие инструкции на случай, подобный с ними. Боюсь, что нас пустят в расход. Да и не только нас двоих.
С подобными выводами трудно было не согласиться. Если уж «Советник» не посчитал нужным даже формально высказать свою озабоченность уничтожением целой пещерной цивилизации аборигенов, то уж сам факт нахождения посторонними места пребывания больного, а может, и до сих пор заразного для остальных соплеменников Водоморфа налагает определенные обязательства по дальнейшему пресечению распространения информации. Тем более если неодушевленному наставнику поставлена конкретная задача: спасти, обучить и обезопасить. Если уж родителей Ситиньялло, которые наверняка были сильней в тысячи раз своего дебилоидного чада, сумели поймать и развоплотить, то следовало осознавать, какую опасность выжившая особь может представлять для остальных не совсем бессмертных соплеменников. Соответственно, и заложенная база вся была только и рассчитана на сохранение тайны.
То есть получалось, что, отыскав выход в одной смертельной ситуации, оба пленника угодили в еще худшую. Проявили, так сказать, смекалку, но смерть не столько от себя отодвинули, как, скорее, сделали окончательной и весьма скорой.
О чем горестно подытожил и сам граф Дин:
— Да, влипли мы. Как говорится, выпрыгнули из огня да угодили в полымя.
— Ну да, ну да. Причем такое полымя, что и опереться не на что для следующего прыжка, — горевал Крафа. — У нас теперь только и остается надежда срочно придумать вескую причину, по которой мы можем понадобиться Хозяину в его мелких бытовых делишках. Хотя бы для того же размножения.
— Для чего?! — Дмитрий сжал кулаки и шагнул к своему врагу с таким видом, словно временному союзу настал конец и война получила новый яростный толчок.
— Ой, да не принимай ты к сердцу все так буквально. Главное — сделать вид, что повинуемся, а там осмотримся и придумаем что-либо для побега.
Граф несколько успокоился, изменил направление своего движения и подступился к серой массе, которая комком закрывала один из тоннелей. Хотел было схватиться руками, но передумал и стал просто всматриваться всеми возможными для него средствами. Причем сразу понял, что там ни брони нет, ни костей как таковых, но зато все мышечные сгустки внутри соединяло некое переплетение воистину магических нитей. Нити эти постоянно смещались, подтягивая за собой и меняя местами как некоторые мелкие клетки, так и целые участки дивного организма. Но, всматриваясь в них и в это неосмысленное для человека движение, почему-то сразу приходила ясная мысль: «Уничтожить такое нельзя!»
Все равно как материя во вселенском масштабе: преобразовать можно, растянуть, сжать или деформировать — тоже. Рассоединить можно или уплотнить. Но вот уничтожить никак не получится. И возникал сразу следующий вопрос: что из болезней могло так повергнуть в ужас соплеменников Ситиньялло, что они настолько испугались? И в превентивных мерах развоплотили родителей, нарушивших запрет своего не то сообщества, не то цивилизации демиургов. Опять-таки: как они сумели развоплотить такое?
На какое-то время данные рассуждения даже пригасили внутренние эмоции переживаний о жене, сестре и о друзьях. Словно сознание, вернее, бурные эмоции накрыло ватным одеялом — и они под ним потускнели, стали почти неслышны.
Вначале к действительности вернул голос Гегемона:
— Чего застыл как истукан? И чего на вопросы мои не отвечаешь.
— А?.. Какие вопросы?
— Предлагаю немедленно и единым ударом повредить этого «Советника».
— А справимся? — засомневался Светозаров, оглядываясь на корпус бумеранга.
Данное действие пробудило и мозг, сбрасывая гипотетическое ватное одеяло и заставляя мобилизоваться.
— Попытка не пытка. Хватаем по самому большому булыжнику и одновременно с его весом наносим и магические удары. Главное, хоть пару трещин в корпусе сделать, а уж потом мы этому дятлу крученому под шкурку чего угодно зальем.
— Сомневаюсь я в своих силах, до сих пор чувствую себя выжатым лимоном. А вот если мы вниз положим вон тот острый камень ребром, а корпус поднимем и вместе с ним упадем на этот камень? Как думаешь, треснет?
— О-о! Удар и в самом деле получится более целевой и жесткий.
Союзники еще обсудили несколько дельных предложений, но как только собрались приступить к действиям, в их компанию «вернулся» Хозяин:
— Обстановка резко изменилась. Изменилось также и мое отношение к вам.
Крафа не совсем вежливо влез в монолог:
— Как мы рады, уважаемый Ситиньялло! Теперь уже точно наша дружба станет вечной, и мы будем помогать друг другу всегда и везде.
Чтобы обдумать такую наглую вставку, Водоморфу пришлось потратить некоторое время.
— Я такого не говорил. Ваша дружба «всегда и везде» мне не нужна. Хотя вынужден признать, что польза от вас, может, какая и получится.
— Хочу заметить, — опять встрял Гегемон с отчаянием казнимого человека, пытающегося уговорить замахнувшегося топором палача, — что пасти лягушек не самое лучшее применение таким интеллектуальным людям, как мы. Наши силы и магические умения могут принести гораздо большую пользу на ином поприще.
— Птица! Хватит болтать! Лишние слова — меньше дела. Вначале меня интересует один вопрос: что вы поняли из слов «Советника» по поводу моей болезни?
Союзники переглянулись между собой и движениями бровей решили дать слово для высказывания графу Дину.
— Однозначно ему известна не столько природа твоего заболевания, как возможное средство его лечения. К тому же «Советник» ясно дал знать, что сам факт твоего нынешнего существования — это уже однозначно большое чудо. Теперь тебе только и следует слушаться конкретных указаний по лечению… Нет, кажется, он ведь сказал иначе? Ну да! Он сказал «по очистке твоего сознания и приведения его в идеальную форму». Я ничего не упустил?
— Нет, наши мнения совпадают. Я и сам довольно хорошо знаю, какое средство мне помогает лучше всего. Только вот наставник не успел довести до меня конечную мысль про очистку. Что он мог иметь в виду?
— Вопрос простейший, и ответ его нам ясен сразу, уважаемый Ситиньялло, — вновь перехватил слово Крафа. — Любое средство, как бы оно ни было дефицитно, мы сможем сюда доставить в любом количестве. Наверняка «Советник» это и хотел сказать, да не успел. Поэтому вам остается только назвать это средство, дать его точное описание и заказать должное количество, после чего отпускаете меня или Умника и мы вам его доставляем. Итак: что это за средство?
В самом деле, раз уж какая-то очистка зависела от чего-то конкретного, то два таких величайших ученых, два самых сильных Торговца легко смогли бы разрешить существующую проблему. Только и следовало понять, в чем нуждается Водоморф.
Увы! При всем своем желании «очистить сознание» людям он не доверял, дружить с ними не спешил, раскрывать свои секреты не собирался. А может, и сам не успел понять, ведь «Советник» так и не договорил свои инструкции до логичного конца. Потому что вместо обмена информацией приступил к допросу:
— Вы сможете еще раз взбодрить оставленное моими родителями устройство?
— К сожалению, все наши силы ушли в первый раз. На повторное оживление прежним способом нам следует копить энергию дня два, а то и три.
Светозаров кривил душой, говоря о таких сроках. Уже через полчаса, максимум час он надеялся восстановить свои силы до прежнего уровня, но знать об этом ни Водоморфу, ни временному союзнику не стоило.
И опять реакцию Хозяина не удалось правильно предвидеть.
— Раз у вас нет сил для зарядки, берите «Советника» и несите его вниз! — Так как два человека не отозвались сразу, а стали переглядываться между собой, их сомнения были уловлены и классифицированы совсем неоднозначно: — Если у вас и физических сил не осталось, то я справлюсь собственными силами, а вы…
— Что вы, уважаемый! — завопил Крафа так радостно, словно только что выиграл в рулетку собственную жизнь. — Да мы с радостью выполним любую просьбу нашего лучшего, добрейшего и любимого друга! — Он первым бросился к бумерангу и с готовностью схватил его с одной стороны. — Союзник! Помогай!
Тот не стал настолько унижаться, хотя тоже взялся за свой край ноши с презрительным выражением на лице:
— Что нам это даст? Не ускорит ли?
— Уж точно, что оттянет.
Они с уханьем вскинули ношу на плечи, заодно замечая, как освободился от серой плоти проход в нужном направлении.
— С левой, и… раз! — скомандовал Дмитрий, после чего продолжил ворчать на незнакомом для Ситиньялло, как союзники надеялись, языке. — Чем дальше мы заходим, тем меньше шансов выбраться наружу. И это твое унижение… Не стыдно для тирана и владыки сорока шести миров так пресмыкаться?
— Ах, какой ты чистенький и гордый! — ехидничал Крафа, стараясь не сбиться с шага на неровностях почвы под ногами. — Вот я на тебя посмотрю, когда твоя жена родит ребенка и его сразу отправят взрослеть на иную плантацию. Да иди ты ровней! И не дергайся! Как сам хамишь — значит, можно? А как тебе указывают на твои грядущие унижения — так вскипаешь? Если я несколько слов уважительно сказал, то у меня язык при этом не отвалится. Тем более что и для тебя и твоих близких тоже стараюсь, что ты там себе ни возомнил обо мне. Лучше думай, как нам дальше выкручиваться.
Ситуация и в самом деле была хуже не придумаешь. От злости и бессилия Светозаров скрипел зубами и чуть ли не во весь голос завывал, словно раненый волк. Вдобавок еще и все последние шансы на дружбу Хозяина с сестрой лопнули как мыльный пузырь. Ну а глупость Александры, которая сама двинулась в глубину недр, вообще не поддавалась осмыслению. Надежд на удачное разрешение нависшей катастрофы почти не осталось.

Глава тридцать пятая
ПРЕССИНГ

Когда до дна гигантской шахты оставалось около трети пути, стали попадаться ведущие в стороны рабочие тоннели. Три из них оказались наглухо закрыты герметичными крышками, на одной крышка была раскурочена, погнута, но осталась прочно держаться на своем месте. А вот пятый тоннель оказался свободен для просмотра. Причем по хорошо знакомым любому минеру следам Курт определил, что выносили дверь взрывом изнутри тоннеля.
— Ну вот, эта крышка тоже, наверное, упала на голову хозяину шахты. Не удивлюсь, если ниже отыщется вторая сеть.
Зависшая метров на сорок выше Александра интересовалась иным:
— Есть смысл осмотреть тоннель? Леночка, что по его поводу заявляет твой друг?
Подрикарчер заявил, что полторы тысячи лет назад вся стена была без отверстий. При этом он явно обеспокоился таким положением дел. Получалось, что и в самом деле кто-то без его разрешения пытался хозяйничать в его владениях. На вопрос, не остался ли кто в живых из «санитаров космоса», ответ поступил самый категорический и отрицательный. Подозревались происки одной из очередных опухолей, хотя в этом месте подобных образований раньше никогда и духу не было.
Осмотреться все-таки решили. И первыми внутрь отправилась пара летающих разведывательных устройств. Не обнаружив с их помощью внутри ни кусочка живой плоти, следом отправился и барон Вайсон. Графиня осталась страховать его на выходе, при этом переговоры велись постоянно на секретном языке агентов.
— Никаких сомнений: точно такая же шахта, — осматривался Курт внутри. — Как и с той опухолью, которую мы выжгли. Только здесь, кажется, от плоти осталась одна серая пыль.
— А почему дверь вырвало взрывом изнутри?
— Спроси чего полегче. Не удивлюсь, если здешние микроорганизмы однажды забродили, выделился взрывчатый газ, проскочила искорка и произошло большое «бум».
— Но ведь верхние зубья ловушки не пострадали?
— Целы, как ни странно.
— А устройства, оборудование?
— Все остальное, как и дверь, всмятку покорежено. Зато рассмотреть общую суть можно. Модуль в виде цилиндра скорее напоминает стартовую капсулу. Или катапульту истребителя. Внутри два сиденья друг за дружкой. Все направлено вверх в виде ракеты. Сейчас, конечно, взлетать на таком, да еще и в сомкнутые зубья, — нонсенс, но если бы не странный взрыв…
— То есть ловушка раскрывается и капсула взлетает вверх? А дальше? Разбивается о скалы? — недоумевала Александра. — Ведь взлететь никак не получится, верно?
— Верно, Шура, верно. — Чувствовалось, что барон и сам сильно озадачен. Знаний для точного определения сути видимых устройств ему явно не хватало. — Я боюсь ошибиться, но давай подумаем вместе. Здесь двери нет, вынесена взрывом. Чуть выше кто-то пытался вскрыть. Скорее всего, тот вскрывал, кто побывал здесь и понял предназначение устройства. Спрашивается: зачем он это делал, если взлет ничего не даст, кроме размазывания пассажиров о скалы? Вывод напрашивается только один…
— Тебе этот вывод видней, — досадовала командир отряда. — Так что не тяни! Говори скорей, пока друг нашей подруги тоже не догадался!
— Конечно, я могу и ошибаться, но мне кажется, что это капсулы для телепортации. На двух человек. А в той большой шахте с «опухолью» — капсула для целого экипажа или для существа побольше.
— Отлично, Курт! Какой-никакой запасной выход мы отсюда отыскали. И хватит там торчать, двигай на выход. Главное — постараемся сейчас вместе изнутри рассмотреть систему вскрытия на месте крепления двери. Может, нам удастся вскрыть одну из вышерасположенных дверей?
Следующие минут пять пара спасателей, топчась вместе в горизонтальном тоннеле, пыталась разобраться в устройстве открытия и закрытия. Самим это сделать не удалось, зато все тщательно измерили и отсканировали техникой и дали ей команду на постепенное разгадывание этой головоломки. После чего спуск продолжили.
Предсказание Курта о второй сети сбылось. Причем она оказалась вдвое толще и в ней отыскалась добрая половина оружия Дмитрия Светозарова. Какие-то несуразные одежды из толстенных шкур ему принадлежать не могли, но вот нижняя часть с сапогами, входящая в комплект сюртука, тоже отыскалась. Причем в отличном сравнительно состоянии. Вдобавок там же застряли и оба пояса графа. Один — отличительный, чтобы его опознала и поймала в себя кокон-ловушка «Проба-2». Ну а второй — подарок хаерсов, пояс йо-йо с пластиной на животе, предохраняющий от жидких ядовитых сред и вредного для человека газа.
— Теперь нам осталось только Дмитрия отыскать и экипировать его, — размечталась Александра вслух, одновременно уничтожая сеть из толстенных щупалец. — Леночка, что там твой «друг» на эту тему говорит?
— А ничего не говорит! — с обидой и беспокойством отозвалась сестра Торговца. — Никак не могу до него докричаться, словно он вдруг оглох!
Оба бывших агента спешно посовещались, и Александра отдала резкое распоряжение:
— Шу’эс, немедленно выходите вместе с Еленой из пещер наружу! Мы продолжим спуск, но вы должны выбраться как можно быстрее! Бегом!
К чести баюнга, он как истинный воин не стал раздумывать ни секунды. Бесцеремонно подхватил Елену на руки и побежал на верхние уровни. Сообразительный пегас послушно потрусил следом. Тем временем Курт дал следующую подсказку:
— Елена может остаться патрулировать над горами, а ты, Шу’эс, двигай к створу, проверь стоящее там оборудование и оставайся на связи. Оттуда ты скорее и полноценнее сможешь помочь и нам, и графу. И как можно быстрее задействуй усилители!
Великану и в самом деле поначалу в узких для него тоннелях было лучше передвигаться бегом. Вместе с ним впереди и сзади двигалась и вся вспомогательная техника, настроенная на охрану людей и оказание любой помощи. Разве что несколько тихоходные карликовые танки отстали.
И вроде как уже почти вырвались на оперативный простор, заскочили в громадную пещеру, откуда широкая анфилада пустот вела на верхний уровень. Елена даже успела оседлать своего красавца вихря, и тот начал расправлять свои волшебные крылья, как окружающую твердь потрясли судороги подвижек. Та самая анфилада, ведущая к свету, вдруг в самом узком месте оказалась наглухо перекрыта вылезшей снизу, словно по пазам, толстенной кремниевой плитой. При виде такой заглушки баюнг только и воскликнул разочарованно:
— Ай да Хозяин! Что вытворяет!
Причем под удар плиты попал робот-катун, которого прижало вначале к своду, а потом и раздробило, разрезало, словно простую консервную банку.
— Кажется, наш добрейший друг не хочет отпускать гостей. — Великан быстро отдал команды устройствам на поиск иного прохода. — Но тут нас будет прижать сложно, скорее всего, вырвемся.
Курт с Александрой тоже резко прекратили спуск и уже было собрались возвращаться, как внизу под ними появилось пятно света. До небольшого озерца с чистой водой оставалось всего сотни две метров, поэтому наблюдатели отчетливо смогли рассмотреть пару мужчин, согнувшихся под тяжестью непонятной вещи в виде бумеранга и бредущих вдоль берега. Мужчины были голые, довольно грязные на вид. Проясна у них над головой колебалась небольшого размера — и скорее тусклая, чем яркая. И тем не менее граф Дин был опознан моментально.
— Дима! — Графиня на максимальной скорости устремилась вниз.
Летающие устройства двинулись тоже, синхронно подстраховывая женщину и опасно при этом чуть не сталкиваясь. За ними поспешил и барон Вайсон, стараясь возгласами удержать коллегу от необдуманных и рискованных маневров:
— Спокойнее! Иначе сама разобьешься и графа придавишь! Ну куда же ты прешь?! Verdammt![6] Осторожно! Совсем соображаловку потеряла. Приборы вдобавок еще и странную радиацию засекли! Долго внизу лучше не находиться!
Только услышав шум у себя над головой, носильщики посмотрели наверх и заметили там огромную пустоту. Видимо, раньше они ее не рассмотрели из-за висящей над ними Проясны, которая хоть и освещала дорогу, но зато не давала иному зрению рассматривать в темноте дальний периметр пещеры. А перейти на магическое освещение в виде Проясны почему-то совсем недавно потребовал в приказном порядке Водоморф.
И теперь вот оттуда кто-то стремительно опускался, подсвечивая себе фонарями. Оставалось надеяться, что это не враги, а скорее спешащая помощь. Скорее всего, либо супруга, либо барон Вайсон. Да и хорошо знакомый графу голос сразу развеял напрасные сомнения. Он тут же скомандовал Крафе:
— Опускаем груз! И… раз!
Бросать такую вещь, тем более находясь под непонятным гнетом Хозяина, все-таки не стоило. И так неизвестно, как он отреагирует на нежданную остановку. Тем более что до так желаемых «Советником» контактов зарядки оставалась от силы сотня метров.
Пока Светозаров распрямлял тело, рядом с ним довольно жестко совершила приземление Александра и сумбурно попыталась его и обнять, и ощупать, и просмотреть на наличие ран.
— Что ты? Как ты? — нервно спрашивала она мужа на русском языке. — Цел? Не ранен? Здесь весьма вредная радиация, задерживаться долго нельзя! — Но тут же успела сообразить о самом главном, засовывая ему в кулак небольшую трубочку. — Держи! Это противодействие против ментального воздействия, любого!
— Лучше не придумаешь! Теперь я понял, почему здешнее чудо-юдо вас не раздело и не избавило от оружия. — Он заметил и Курта, который приземлился чуть поодаль, грамотно взяв на прицел своего оружия стоящего осторонь Крафу. Тот ничего не понимал, но прислушивался к каждому слову. — Радиация не так и страшна. Тем более что достаточно отыскать и отключить пять рубильников. Вопрос только в том, стоит ли это делать?
— Позже подумаем!
— Согласен.
— Сюртук! Мы его нашли! Как твой персональный пояс и пояс йо-йо. Надевай немедленно! — Шура уже затребовала от вспомогательных устройств найденную одежду и тут же обе части вместе с поясами оказались в руках у графа. — Кажется, что здесь где-то и твои ускорители. Так, по крайней мере, Ситиньялло обещал. Говорил, что сбросил все сюда.
— Значит, они в озере. Если не разбились при падении. Высоко?
— Четыре километра.
— У-ух! Ну и колодец! — Продолжая разговор, граф попытался спешно промыть в озере свой сюртук, потому что не мыслил его на себя напялить вместе с противной слизью, набившейся внутрь. — Что за гадость?
— Странные сети перекрывали шахту над нами в двух местах. Так что ускорители могут остаться целы, надо только их найти. Что это вы несли? И кто это?
Супруги пытались скороговоркой выяснить все сразу и выбрать самое важное в предстоящих действиях:
— Это Крафа собственной персоной. Несли мы «Советника», устройство для воспитания, оставленное родителями Ситиньялло. А где Елена? Что с баюнгом?
— Прорываются наверху к верхним пещерам. Вроде должны вырваться. Но поведение «друга» стало совсем непредсказуемым.
Словно подслушав, что заговорили именно о нем, Подрикарчер подал свой лишенный эмоций голос:
— Почему вы не несете «Советника» к месту зарядки?
Будете сейчас наказаны.
На мгновение люди замерли, пытаясь сообразить, как отыскать наилучший выход и поступить наилучшим образом.

Глава тридцать шестая
БЕССИЛИЕ ВСЕСИЛЬНОГО

Без всяких сомнений, огромное тело Подрикарчера не столько управлялось с окружающим пространством своими мышцами, сколько силой своего разума. Пусть этот разум и оставался в неразвитом состоянии, соответствуя уровню маленького ребенка, но по человеческим понятиям не шел ни в какое сравнение с возможностями магических сил человеческих.
Вот и сейчас Хозяину гор удалось свести воедино сразу несколько картинок восприятия и скомбинировать для себя пространственное изображение огромной пещеры, в которую вела самая громадная и широкая штольня. Но вся проблема заключалась в том, что действующее стазис-поле вызывало не просто неприятные ощущения в доставленных вниз частях тела, но мешало правильно управлять этими частями. А некоторые так сразу и быстро вышли из строя вообще. Особенно в случае опускающихся в громадный колодец людей: когда мужчина вошел в горизонтальный тоннель, два несомые ими участка практически сразу стали терять свои функциональные качества. А потом и вовсе перестали передавать информацию. Опасное излучение в местах возможной опухоли оказалось многократно выше, чем в самом низу штольни.
Те участки тела, что несла женщина, несущая в себе плод от Умника, остались живы, но тоже четкость изображения и восприятия звуков упала втрое. Нормально держалась та паутинка, которую Хозяин заставил водрузить прямо на корпус «Советника», да те несколько более мелких, которые сопровождали Птицу и Умника своим ходом, прямо по стенам и сводам пещеры. Но вот как раз для них, а также для некоторого ослепления носильщиков и пришлось заставить пленников создать и транспортировать над собой магически созданный источник света. Умник называл ее Проясной и все время жаловался, что у него нет личных сил для ее поддержки. Пришлось и тут направлять на него силы пространственной энергии, которыми человек и пользовался для освещения.
Ну и сам момент встречи всех и вся внизу несколько разрушил предварительные намерения. Подрикарчер не особото подгадывал это действо, все совпало практически случайно, но почти и так соответствовало генеральной задумке. Людей все равно следовало бы держать вместе под единым контролем. Правда, на верхних уровнях великан, пегас и сильно обидевшаяся за «плохую дружбу» женщина всеми силами пытались обойти оползневые заслоны и вырваться на поверхность. Пока это им не удавалось, так что положение стабильным назвать было нельзя.
Хозяину очень хотелось быстрее получить остальные инструкции и указания от «Советника», потому что тот однозначно знал, как и чем прояснить сознание до желаемого уровня, но не успел это сделать.
То, что при встрече Умника с его самкой все дело застопорилось, Ситиньялло понял не сразу. Ну, бросилась пара людей общаться друг с другом, ну не донесли «Советника» до разъемов с энергией сотню метров, так вроде ничего страшного. Пара мгновений роли не решает. Тем более что носильщики и раньше делали вынужденные остановки для короткого отдыха. Но вот когда Умник стал спешно обряжаться в отысканную для него одежду, обстановка Подрикарчеру перестала нравиться. Ведь одежда из техногенного мира защитит человека от неприятного покалывания, и тогда он уже не так будет спешить с поиском и отключением каких-то рубильников и снятием стазис-поля. А ведь участки тела, через которые внизу велось наблюдение за людьми, могут очень быстро выйти из строя. Было несколько странно, что остающийся голым Птица тоже не выказывает поспешности, но тут удалось заметить странную вещь: обнаженный мужчина окутался защитным голубоватым сиянием, которое, скорее всего, прикрыло его от опасных излучений.
Тогда Водоморф решил применить свою ментальную силу, которая уже не раз помогала и раздеть, и обезоружить двоих мужчин, и усыпить их по своему желанию. Но мало того что из-за неприятных уколов эффективность принуждения стала несколько ниже, она вообще на Первого и Второго не подействовала! И виной всему стала та же все нивелирующая простенькая мелодия, которая теперь имелась и в руках у Умника. А так как Птица находился буквально в трех метрах от своего коллеги по плену, то и на него невидимая защита не оказала эффективного воздействия.
Но хуже всего, что находящиеся внизу части тела громадного и бессмертного Хозяина вот-вот могли отмереть окончательно. Пришлось опять имитировать человеческий голос и воздействовать с его помощью. Раздался вопрос о причине задержки и конкретная угроза о наказании. И только после этого Ситиньялло с некоторой растерянностью осознал, что ситуация, пусть и только конкретно в самой нижней пещере, выходит у него из-под контроля. Ментально воздействовать на людей он не мог, заставить их оживить оставленного родителями наставника тоже вряд ли получится простыми угрозами. Конечно, никуда гости из недр не денутся, но все равно меры следовало принимать самые экстренные, не считаясь при этом с возможными потерями дорогостоящих участков тела. Ведь находиться долго внизу смертельно и для любого человека. Вряд ли им надолго помогут одежды и личные умения. Значит, они могут погибнуть. Значит, ни подарков от них не получится дождаться, ни их самих использовать в процессе размножения человеческого потомства.
Вниз, к месту событий, стали с максимальной скоростью просачиваться внушительные массы плоти Водоморфа, способные справиться с непослушными людьми одной только своей мускульной силой.

Глава тридцать седьмая
ФОРСАЖ СОБЫТИЙ

Курт первым правильно оценил обстановку после озвученного приказа и угрозы:
— Несомые мною паутинки накрылись от излучения. — Причем говорил он на немецком языке, который понимала только его коллега по конторе и граф Дин. — В горизонтальном стволе оно несколько зашкаливало. Да и тут чрезмерное. Если сутки-двое проторчим здесь — загнемся. Все наши устройства я рассеял по пещере для поиска и анализа обстановки. Может, они отыщут устроителей сетей, да и все остальное, что сюда падало. Ведь в озере ничего не видно, а, по словам Хозяина, он сюда чего только не сбрасывал.
Александра обратила внимание на свою ношу, а потом и отложила не совсем с должным уважением и ерничаньем:
— Беда-то какая: мои паутинки тоже почти скисли.
— Одна — на «Советнике»! — Промыв свой сюртук кое-как, Дмитрий, гася в себе брезгливость и помня, насколько он сам сейчас грязный, принялся спешно одеваться. — Еще какие-то комки катились за нами следом и по сторонам… Да вон они. Хм! Тоже пожухли, словно увяли.
Скривившись по причине своего непонимания разговора, Крафа все равно решил тоже высказаться:
— Вокруг нас — сильная радиация. Причем какая-то очень особенная и специфическая. От нее даже куски тела Водоморфа погибают.
— Так это вокруг нас Водоморф?! — поразилась Александра. — Шу’эс, ты слышишь, с кем мы имеем дело?
— Слышу, — отозвался в наушниках великан, связь хоть и на пределе, но еще действовала. — И мне от этого ну совсем не радостно.
А тем временем Гегемон продолжил на языке общения с Хозяином:
— Уважаемый Ситиньялло! Мы сейчас отнесем «Советника» на место зарядки. Только вот чуть отдохнем и приоденемся.
— Одеваться я не разрешал. Ваш отдых чрезмерно затягивается.
— Но здесь очень опасно без специальной одежды, мы можем умереть!
— Твоя личная защита вполне справляется с отражением негативного воздействия, — скрипел нечеловеческий голос. — Хотя я понял, что ты меня обманывал, говоря о своем бессилии. Энергии в тебе осталось слишком много!
— Это не столько энергия, уважаемый, сколько всплеск инстинктивной защиты самого организма, который не контролируется сознанием. У меня это наследственное и совершенно от меня независящее свойство. Я даже не знаю, как оно действует и какие мероприятия по защите моего тела производит.
— Такого не бывает, — упорствовал Подрикарчер. — Ты наверняка лжешь!
Стоило только послушать, как в ответ стал распинаться в своей честности узурпатор миров и приводить в пример особенности человеческой нервной системы.
Пока шел этот диалог, не менее интенсивно общались между собой и встретившиеся супруги. Рассказывать сейчас о подноготной всей спасательной операции смысла не было, следовало спешно обсудить самое главное.
— Елена с баюнгом и пегасом прорываются наверх, думаю, у них получится. Чуть выше над нами мы отыскали несколько шахт с модулями возможной телепортации. Но там все повреждено взрывом. Сейчас нашими «летунами» ведется анализ вскрытия заблокированных дверей, возможно, с целыми и исправными модулями.
— Ух, ты! Невероятно! Только куда эти телепорты ведут?
— Не все ли равно? Главное, отсюда вырваться, а дальше ты нас домой подбросишь?
— Да уж.
— А что с Крафой? Кончать его прямо здесь?
Светозаров покосился на своего временного союзника, который с жаром спорил с Водоморфом, а вернее, целенаправленно заговаривал зубы:
— Может, и стоит его сразу убрать, но знает он невероятно много. Плюс данные о сорока шести мирах, которые он узурпировал. Представляешь: сорок шесть!
— Кошмар! Как его только там терпят и до сих пор голову не открутили?
— Вот и мне до жути интересно. Ко всему он еще и тысячи Торговцев держит в плену. Вполне возможно, что там у него и кто-нибудь из моих родственников томится.
Такое сообщение Дмитрия заставило его супругу совсем по-иному взглянуть на тирана многих вселенных. Она прекрасно знала о пропавших родителях мужа и о его слабых надеждах, что они живы. При таком раскладе уничтожить сатрапа было бы глупым и недальновидным поступком. И все-таки она настаивала:
— Мы в любом случае уже знаем, где томятся Торговцы в плену, и пройти Хохочущий туман большого труда не составит. Так что надо узурпатора уничтожать немедленно!
Да только граф не соглашался, мало того, уже облачившийся в сюртук высшей защиты и спешно его включающий, продолжил скороговоркой:
— Ко всему прочему эта пиявка на полном серьезе утверждал, что мир с Торговцами самоликвидируется, если его тюремщик не вернется к определенному сроку.
— Гадина!.. Но как мы его упакуем, и насколько такое пленение будет эффективным? — сразу осознала наибольшие трудности графиня. — Этот же глист легко ускользнет из любой банки.
— Банки? — вскинулся Дмитрий и зашептал все на том же русском: — А ведь это отличная идея! Только вместо банки мы используем нашу ловушку возле мира Зелени. Если она его сразу не убьет, то уж точно удержит. То есть если вырвемся отсюда неизвестно куда, то оттуда я прыгну вместе со всеми вами в Свирепую долину, и дело в шляпе!
— Смотри сам, тебе видней… Упс! Мои паутинки окончательно скукожились.
Лежащие рядом с ними части тела могущественного Подрикарчера, скорее всего, и в самом деле теперь были совершенно недееспособны. Мало того, и звучащий голос стал похож на писк: прикатившиеся за носильщиками комки расплывались бесформенными лужами.
— Что-то мне кажется, что это явление временное. Хозяин — существо бессмертное и невероятно огромное, — досадовал Светозаров. — Скорее всего, он нас без своей дружеской опеки не оставит.
Крафа демонстративно отер пот со лба, после того как нечеловеческий голос затих окончательно:
— Уф! Как я его заговорил?! А? Ну что, союзники, как дальше действовать будем? Может, все-таки подключим этого ушлого наставника?
Александра на такое обращение только злобно зашипела, ну а граф Дин справедливо напомнил:
— Ты же сам возражал против такого действа. Боялся, что нас пустят в расход.
— Но сейчас обстоятельства изменились. Пока Хозяина здесь нет, мы бы под угрозой оружия заставили «Советника» говорить, а потом бы его все равно сожгли или разрушили. Мне кажется, что его знание причины болезни и методов ее лечения может оказаться для нас очень важным.
Граф Дин отрицательно помотал головой:
— Так рисковать нельзя. А вдруг эта жестянка имеет возможность командовать чем-то опасным для человеческой плоти? Курт, что вокруг нас?
Барон Вайсон успевал и врага держать на мушке, и должные команды вспомогательным устройствам отдавать. И сейчас он стал выглядеть еще более настороженным, подобрался, словно при повышенной опасности:
— По периметру пещеры, вернее, огромного ангара аккуратно уложены многочисленные вещи, скафандры, покореженные и вполне целые устройства. Знакомых нам приборов вроде нет, все — незнакомого производства и принципа действия. Ведется поиск наших ускорителей и недостающего оружия. Ну и самое неожиданное — это норы, ведущие в глубь недр. Запущенные туда анализаторы показывают шевеление живых существ. Пока приближения к пещере не наблюдается, агрессивность существ тоже не замечена.
Насторожилась и Александра.
— В самом деле здесь оказался иной хозяин. Причем такой, что его никакая радиация не берет, — пробормотала она. — А норы хоть большие? И сколько там аборигенов может поместиться?
— Диаметр норы — около тридцати сантиметров. Так что вряд ли там проживает нечто огромное, — утешил барон. — Но вот их количество и примерная оценка по интенсивности движения… Ого! Наши разведчики выдают цифру в семь тысяч особей! И размер определился… Как выдры, только строением больше на гиббонов смахивают.
— Ты еще скажи, что они разумны, — не мог поверить Светозаров. — Или их тут специально Ситиньялло разводит? Так вроде он и сам про них не знает.
Трое выходцев с Земли так и продолжали говорить на немецком, но при этом женщина поделилась с графом оружием и они грамотно перестроились для отражения атаки с любого направления. Подобные маневры не остались без внимания Крафы.
— Союзники! Что случилось и как я могу помочь?
— Просто помолчи! — огрызнулась Шура. — И не тыкай всуе словом «союзники». Не то я могу и рассердиться.
— И чем я не угодил прекрасной мадмуазель, предводительнице гордых амазонок? — При этом узурпатор, нисколько не стесняясь своей наготы, сделал изящный поклон.
— Тамбовский волк тебе союзник!
— Кто такой? Ваш лучший друг или родственник?
— Еще хоть одно слово и…
— Молчу, молчу! Только хотел попросить разрешения облачиться в мои скромные одежды кустарного производства.
Самодельная одежда, вырезанная в пустыне из шкур тварей, так и лежала сиротливо на земле возле графской четы, брошенная там за ненадобностью вспомогательными устройствами.
Шура посмотрела на супруга, но тот лишь кивнул и первым отошел в сторону. Похоже, его в данный момент из-за присутствия жены нагота врага смущала больше всех. Крафа оделся со скоростью спецназовца, не слишком обращая внимание на чистоту гротескных одежд. После чего продолжил наглеть по возрастающей:
— Еще бы и оружие какое в руки, тогда от меня больше помощи будет.
— Это уже перебор, пиявка, — не выдержал Дмитрий, мгновением раньше решивший все-таки разыграть возможный козырь с пробуждением «Советника». — Хватай лучше этого жестяного наставника и волоки его к клеммам. Робот тебе поможет. Курт?!
Барон Вайсон оторвал от поисков одного из разведчиков и запрограммировал того на помощь Гегемону. Основная нагрузка пришлась на мускульную силу человека, устройство только чуток облегчало вес задней части бумеранга, но остающиеся сто метров они преодолели довольно резво. Правда, трибун решающий при этом справедливо роптал в полный голос:
— Вот как раз это и называется рабством! Мало того что меня как союзника игнорируют и отстранили от принятия решений, так еще и используют в приказном порядке, словно бессловесную скотину.
Внимания на него особо не обращали.
— Будет ли польза от подключения? — переживала Шура.
— Неизвестно. Да только и с Хозяином этот учитель древности связаться кроме как через меня или Гегемона не сможет. Так что фильтрацию информации мы устроим тотальную.
— А потом?
— И в самом деле можем жестянку повредить окончательно.
В это время Курт огласил вначале результат, а потом и предупреждение:
— Поступили результаты предварительных расчетов для вскрытия дверей в горизонтальные тоннели с капсулами переноса. Можно попытаться вскрыть. А у нас здесь внизу выдры-макаки, кажется, готовятся к атаке. Замечено их массовое приближение к выходам.
— Только этого нам не хватало! — досадовал Светозаров. — Скорее бы мой ускоритель отыскался. Что там у Елены с Шу’эс Лавом?
После короткого обмена информацией с верхним уровнем обороны графиня с некоторым облегчением доложила:
— Осталось всего чуть-чуть. Просчитывают заранее возможную блокировку. Они успевают обойти обвалы еще до того, как те перекрывают путь. А вот насчет тебя, так мы с Куртом одного человека потянем в гору.
— На пределе? А если чей-то ускоритель откажет? Погибнут уже двое. Будем надеяться на результативный поиск… О! Кажется, сейчас опять побеседуем с посланником из древности.
«Советник» проснулся через полминуты после касания клемм своими контактами:
«Что вы тут вытворяете, люди?! Почему не отключили рубильники, как я требовал. Немедленно передайте Ситиньялло».
«Заткнись, консервная банка! — мысленно рявкнул на „Советника“ граф. — У нас нет времени, и мы сейчас уходим.
Но помочь твоему ученику мы постараемся обязательно. Для этого нам надо знать, чем он болен и чем его можно вылечить. Отвечай немедленно: чем?»
«Вам это не понравится. Да и вообще людям об этом говорить нельзя».
«А мы и не люди, мы — Торговцы! — продолжал давить Светозаров. — Поэтому о нашей морали или духовности не переживай! Даю тебе последний шанс: или ты отвечаешь на мои вопросы, или мы тебя распылим на атомы! Что за лекарство?»
Так как повисла некая пауза, то он дал отмашку своей супруге и сам тоже направил оружие на зарядную платформу со стоящим торчком бумерангом. Крафа от греха подальше отскочил в сторону, на ходу давая совет и приседая за грудой камней:
— Постарайтесь вначале устроить короткое замыкание и расплавление деталей. Для искусственного интеллекта это самое неприятное!..
Уж он хорошо знал, какие коварные раны могут нанести разлетающиеся в виде щебня осколки.
«Хорошо, но я вас предупреждал, — напомнил „Советник“, понявший, что его гибель в конечном итоге перечеркнет выполнение данного ему Водоморфами задания. А значит, обстоятельства вынуждали говорить правду сейчас и немедленно. — Для очистки сознания Ситиньялло необходимо очень много высокомолекулярных органических веществ. Попросту говоря, белков. А их его организм лучше всего вырабатывает из плоти человека разумного. Причем делает это с чисто защитными, инстинктивными реакциями».
Прежде чем отреагировать на такое признание каким-то нормальным способом, граф Дин мысленно выругался самыми витиеватыми словами, называемыми нецензурной бранью. Благо, что делал это не вслух и перед женой и товарищем краснеть не приходилось. И только потом перешел к конкретным уничижительным эпитетам:
«…вашу тудыть в качель! И это великие, бессмертные и всесильные Водоморфы?!! Неужели тупоумные родители этого дебила не догадались оставить для него в хранилищах банально синтезированный чистый белок?! Неужели не заложили для его производства и синтеза несколько автоматических преобразователей?! Что за умственный бред?»
Только после этого стали доходить более тихие в эмоциональном плане ответы «Советника»:
«Да выслушай ты меня, человек! И не принимай родителей Ситиньялло за существ глупей тебя. Подобное производство белка, а также накопленные его запасы легко определяются потоками специально созданных нейтрино с определенными свойствами. Поэтому карателями при поиске несчастного дитяти как раз в первую очередь и были обследованы все системы, где имелось скопление не только синтезированного белка или мощности для его производства, но даже скопление разумных в мало-мальски допустимых для возможного излечения количествах. Именно крайняя малочисленность местных аборигенов и трудность их обнаружения в недрах и дали в сумме тот маленький шанс, на который понадеялась Чиуниччи, истинная мать моего воспитанника. Единственное, что она не предусмотрела, так это мыслительную невосприимчивость больного чада к моим призывам меня услышать. Я бы ему уже давно подсказал несколько приемлемых выходов».
«Все равно ты — тупая жестянка! — кипятился Дмитрий. — Неужели сразу не мог сказать, в чем тут дело и какое вещество необходимо? С моими возможностями я могу доставить сюда очищенного белка если не сколько угодно, то уж, во всяком разе, больше того эквивалента в шесть тысяч людских особей, которые требовал от нас неадекватный Водоморф!..»
Дальше он еще и упомянул, что, если бы сразу и сам Ситиньялло сказал, что ему надо, не было бы ни этих вот гонок по пещерным анфиладам, ни выматывающих физические и духовные ресурсы сражений и бессмысленного перелопачивания горного массива. Оставленный учительствовать, искусственный интеллект пытался оправдываться:
«Да кто мог подумать, что вам можно сразу рассказать правду? Во все время разумные, подобно вам, буквально зверели при уничтожении себе подобных и шли на необычные крайности, пусть даже своей смертью, но пытаясь уничтожить вокруг себя любого обидчика. Да и силы ваши, возможности в доставке белка до сих пор у меня вызывают справедливые сомнения».
«Мы тоже звереем! И еще неизвестно, как на данные события, покушения на нас и наших родных можем отреагировать окончательно».
Можно было бы и дальше возмущаться подобной циничностью развоплощенных Водоморфов и их коварными планами, да только ситуация складывалась явно не в пользу спокойных диспутов или дебатов. С верхних уровней подступала новая беда.
— В дальних проходах, почти во всех, зафиксировано движение огромных и плотных масс вещества! — доложил Курт. — И сомневаться не приходится, чье это вещество и что оно может с нами сделать.
— Что б его! — воскликнул в сердцах граф и перешел на мысленные восклицания: — «„Советник“! Сколько тебе понадобится времени, чтобы твой воспитанник тебя услышал с моей помощью как посредника?»
«Подобное действо не подлежит вычислениям. Вроде как должен был слышать с самой юности, а вот до сих пор ничего не получается».
«Ладно, толчок мы ему дали, может, он сам дальше и додумается. А нам сейчас придется уйти. Но помни: я вернусь и доставлю первые партии белка!»
«У вас четверых уйти не получится без разрешения. Вскоре Ситиньялло перекроет и верхний створ штольни».
«Плевать! Ты лучше объясни, как вскрываются двери к резервным капсулам телепортации?»
«Догадываюсь, что они есть, скорее всего, именно их подопечный называет „опухолями“, но действуют ли они и как ими воспользоваться, у меня сведений нет. Только и знаю, что подобные устройства находятся на самообеспечении энергией из окружающего пространства. Порой могут употреблять и органику, и тот же уголь, и некоторые иные минералы. Похоже, что из больших залов может и Водоморф переместиться, ведь как-то отсюда унеслись родители дитяти. Но это лишь мои предположения».
«Тогда следующий вопрос: что это за живые существа, устроившие себе норы по периметру данной пещеры?»
«Наследие „санитаров космоса“. У них с собой имелись небольшие зверьки, похожие на крыс, которые после изменения инстинктов на генном уровне занимались в жилищах своих хозяев только одним действием: укладкой мелких вещей на прежние, так сказать, постоянно отмеченные места. Во время гибели своих хозяев несколько пар зверьков спаслись и затерялись внизу вместе с вещами. При здешней радиации они подверглись мутациям и стали раз в пять крупнее. Причем в их разросшейся колонии появилось нечто вроде коллективного разума. Почему они вынимают вещи из озера, а потом раскладывают вдоль стен и чем при этом руководствуются, понять невозможно. Но сам факт рытья нор дает почву для некоторых выводов. Прогрызть укрепленные породы по периметру, по имеющимся у меня данным, невозможно…»
«То есть зубы у них явно не для травоядных созданий?»
«Совершенно верно. — „Советник“ сделал паузу и проявил неожиданную заботу о людях. — По моим понятиям, вам следует поторопиться с уходом отсюда, Ситиньялло слишком рассержен, чтобы прислушаться к здравому рассудку. Мне кажется, он даже должным образом не отреагирует на подарок в виде синтезированного белка, его разум сейчас еще больше затуманен болезнью».
— Есть ускорители! — обрадованно сообщил Курт. — Нашли!
И вскоре уже волнующийся граф Дин ощупывал свою собственность, с помощью которой перелетал пустыню. Каково же было разочарование всех людей, когда пришло понимание, что крайне необходимое устройство испорчено окончательно и никак не запускается в действие. Понятное дело, что, будь под руками ремонтная база или сопроводительные инструкции с ремкомплектом, которые оставили хаерсы вместе с подарками, так необходимое средство переноса человека можно и отремонтировать, но… только не в данной ситуации.
К тому же и зверьки-мутанты все-таки коллективным разумом решили отбить свои накопленные сокровища. Барон Вайсон доложил, что первые, наиболее отчаянные особи уже выглядывают из нор наружу. А когда и люди рассмотрели воистину крысиные, но с человеческий палец длиной зубы в пастях, стало не до рассуждений. Можно было, конечно, и повоевать, но какой смысл, если сам Хозяин недр вот-вот появится своими телесами в многочисленных проходах.
Уже не раз, особенно во время пребывания в Лудеранском лесу, опробовали перенос парой людей с ускорителями за спиной одного человека. Но там носили над землей, в крайнем случае заносили товарищей на крепостную стену высотой пятнадцать метров, взлетать на такие огромные высоты не приходилось. А тут риск существовал немалый.
Вот только сомневаться было некогда. Сразу прикинув, какое оружие для облегчения сбрасывать в первую очередь, Александра и Курт приподняли Дмитрия метров на десять, где тот и воскликнул:
— Где Крафа?
Тотчас подались к хорошо освещаемой груде камней, за которой Гегемон пытался спрятаться от возможных осколков. И ахнули в один голос: никого за теми камнями не оказалось! Зато чуть в отдалении темнели створы нескольких тоннелей, нешироких, но пролезть в них на четвереньках ловкому человеку труда не составило бы.
— Гад! Глист! — возмущалась графиня. — Я так и чувствовала, что он ускользнет!
— Теперь понятно, почему он так хотел заполучить свою бронированную одежду, — хмыкнул барон Вайсон.
Тогда как Дмитрий лишь печально вздохнул:
— Зря это он. Я думал, вы его забросите в тоннель со взорванной дверью, он там мог бы пересидеть до моей первой доставки белка. Но видимо, он поторопился выбрать иную судьбу.
Словно в подтверждение его слов, послышалось мысленное восклицание «Советника»:
«Этот человек, которого зовут Птицей, скоро погибнет. Впереди у него тупик, а грызуны-мутанты уже пошли по его следу. Да и вы не задерживайтесь! Лично я очень заинтересован в вашем скорейшем возвращении, но уже с подарками для Ситиньялло».
Курт уже дал команду устройствам сопровождения и разведки на взлет, а двум из них, специализирующимся на вскрытии сложных систем, пошло задание начать открытие герметичной двери на стене штольни.
Тогда как Александра переспросила золовку и баюнга, как у них дела с прорывом на поверхность.
— Уже видим дневной свет, — бодро ответил Шу’эс Лав. — Хотя тут ночного неба и не бывает!.. Ран нет, техника нас сильно выручает, осталось сделать всего один последний рывок.
Поднимались три человека на двух ускорителях гораздо медленнее, чем хотелось бы, но все-таки уверенно. И первым делом по настоянию Дмитрия завернули в горизонтальный проход с вынесенной взрывом дверью.
— Хочу сам осмотреться, — настаивал Светозаров. — Вдруг нечто подобное уже встречал.
Да и висеть возле стены, ожидая, пока вспомогательные устройства подберут нужное воздействие и вскроют преграду, смысла не было. Лучше самому вначале к замкам присмотреться. Курт остался на входе, а графская чета стала осматриваться в малой «пусковой шахте». По крайней мере, такой термин ей подходил лучше всего при первом взгляде. При этом Александра сразу акцентировала внимание супруга на самых неадекватных деталях устройства и оборудования. Ну и озвучивала мысли, которые приходили ей в голову.
Торговец озадаченно чесал затылок, не в силах сообразить, что перед ним находится и как это все должно действовать в идеале.
— Если сравнивать с телепортационными установками мира Ситулгайна, здесь все совсем не так. Да и вообще все иное. С чего вы решили, что отсюда можно куда-то перенестись? Ну и зачем эта капсула-катапульта? Такое впечатление, что ее просто швырнет о свод так, что от пассажиров только мокрое место останется внутри. Видишь эти направляющие? Вот капсулу по ним и швырнет.
— А смысл?
— Ну, может, здесь учебный класс летчиков, истребителей находился.
— Водоморфы? На истребителях?
— Но и телепортация вместе со створами тут как бы изначально родителями дебилоидного вашшарга аннулирована.
— Сюда аннулирована. А отсюда? Мне кажется вполне нормальным, оставить запасные пути отхода.
Так и не придя к общему мнению, переместились ближе к барону и стали там присматриваться к механизмам блокировки и удержания двери. Было понятно, что, если бы не взрыв изнутри, снаружи подобную преграду не вскрыли бы и пятикратно большей взрывной силой.
Курт тем временем не столько товарищам помогал понять систему замка, как управлял той силой, которая оставалась на самом верху штольни и которая сейчас прилипла к стенкам. Потому что наверху назревало очередное сражение: комки серой плоти перекрывали все тоннели и все ближе подбирались к карликовым танкам и самоходным роботам.
— Кажется, наверху готовятся к нашей торжественной встрече, — ворчал барон вслух. — Понимает, недоросль хворая, что иной дороги у нас нет. Может, вниз пару «леталок» послать для осмотра? М-да. И в самом деле, чего даром гонять. О! Наши победили! Все трое уже снаружи и с радостью принимают солнечные ванны.
— Отлично! — оживился Дмитрий. — Передай им, пусть отправляются к временной базе у створа. В идеале было бы неплохо мне к первой возле пустыни пещере доставить заплечные ускорители, но… Пусть только приготовится Елена к экстренному перелету, если понадобится.
Через минуту Шура ему шепнула:
— Может, лучше пусть сразу отправляются в мир Зелени?
— Пока им ничего не грозит — пусть греются, — бормотал граф, стараясь прощупать углубления на стенке не только руками, но и своим магическим зрением. — Хм, а ведь если сразу все силы использовать? Да магически ссылку на закодированный сигнал аннулировать? А-а? Должно получиться! Хватайте мою тушку и тяните вверх!
Убедиться в наличии телепортационного устройства не удалось, зато появилась надежда вскрыть дверь и осмотреть оставшееся целым помещение. Опять-таки, если оно не повреждено тотально.
Попутно граф продолжал в отвлеченном ворчании вводить своего коллегу в курс дела о мирах Крафы и о тех деталях, которые выяснились во время разговоров, споров и диспутов. Шу’эс Лав внимательно слушал, не перебивая даже единым словом. Похоже, что ему все это было внове, а вот как оно все станет соотноситься, когда память к нему вернется и за последующие годы начавшейся войны?
Перечисление фактов, выводов и домыслов старшему Торговцу-наставнику не мешало. Так и держа над головой Проясну средней яркости, он пытался переквалифицироваться во взломщика инопланетных сейфов. А что? Вдруг там, внутри, и в самом деле сокровища?
Наибольшая проблема при вскрытии двери оказалась в придании колеблющейся связке из трех человек четкой устойчивости. Из-за этого Дмитрий никак не мог сконцентрировать должные усилия на нужных участках внутреннего устройства. Хорошо, что Курт сообразил соорудить некую подставку для ног из пятерки летающих устройств. Те попросту прилипли намагниченными присосками к стене и дали людям возможность фиксированно опереться на свои корпуса ногами. После этого дело сдвинулось с мертвой точки: блокировку сняли, запоры отошли, и дверь довольно легко открылась, далеко выехав по направляющим над темнеющей пропастью штольни.
Примерно в то же время на верхнем уровне сражение карликовых танков с плотью Подрикарчера все-таки началось. Причем довольно коварно Хозяину удалось несколькими громадными обломками со свода столкнуть один танк в пропасть. Тот пролетел мимо людей в геройском молчании, и даже вода внизу не смогла помешать катастрофическому разрушению такого полезного оружия.
При этом и от падающих камней остальные устройства сопровождения и разведки не пострадали только чудом. Так что вовремя открытая дверь помогла схорониться не только людям, но и всей технике. Для этого тактического отступления внутри тоннеля и «пусковой шахты» места оказалось более чем достаточно. Ну и прежде чем закрыться изнутри, Шу’эс Лаву последовал строжайший приказ от графа Дина: «Если мы не дадим о себе вестей более чем три часа, немедленно возвращаться в Свирепую долину! И уже затем согласовывать все свои дальнейшие действия с Тителом Брайсом при попытках пробраться через Хохочущий туман к плененным Торговцам. Сюда не возвращаться ни при каких обстоятельствах!»
Баюнг подтвердил, что приказ принят и будет выполнен.
После чего Дмитрий вздохнул и покачал осудительно головой. Но вслух не стал укорять коллегу из древности в нарушении своего предпоследнего, аналогичного приказа: сидеть в мире Зелени безвылазно. Ибо в срыве предыдущего он уже знал, кого винить в первую очередь: любимую жену Александру. Да та и не отнекивалась, сама с ворчанием перейдя в нападение:
— Что бы ты тут без меня делал? Сейчас бы уже учился пасти стада лягушек!..
Спорить в данный момент было неуместно, мечталось только как можно быстрее оказаться если не дома, то как можно дальше от дебилоидного Водоморфа. А для этого следовало понять, что вокруг них и как этим воспользоваться.
Не из простых задачка. Хотя бы следовало начать с того, как включить вроде бы идеально сохранившееся устройство?
— Кстати, а почему оно так идеально сохранилось? — удивился барон Вайсон.
— Все то же самое стазис-поле… — Светозаров уже куда только не заглядывал и чего только не касался, пытаясь прощупать, просканировать и догадаться. — Изумительно сохраняет все, кроме живых существ. Вот поэтому нам и следует выбираться отсюда как можно интенсивней. Наши пуленепробиваемые, при надобности и герметичные сюртуки не панацея против радиации совершенно незнакомого типа.
— Полысеем? — скривился Курт. — Или чего похуже?
— Хм! Скорее всего, все вместе плюс в три раза хуже.
— Спрятались, называется.
Это ворчание старого товарища и коллеги по конторе натолкнуло на грустные мысли и Александру.
— Вдруг там ниже, где дверь вырвало, тоже кто-то прятался? А потом тела забродили, пошла реакция и…
— Ну, в этом месте твоего пессимизма, — не отвлекаясь от основного действа, говорил Торговец, — мне следовало громко рявкнуть: «Бум!» Или гавкнуть. И ведь заметила, что я даже голос не повысил? А все почему? Нервы свои берегу. Волноваться ведь вредно, а ты вздрогнешь, устроишь мне скандал, а оно мне надо?
Он резко весь преобразился, в самом деле так громко восклицая, что Шура вздрогнула:
— Уф! Кажется, нашел!
Через миг все помещение залил яркий свет. Казалось, сам воздух равномерно сиял и светился. Проясна стала не нужна и была рассеяна. После чего Торговец первым уселся в расположенное выше и впереди кресло.
— Кажется, рассчитано на воина с полной экипировкой или в боевом скафандре.
— Или на великана баюнга? — усмехнулся Курт.
— Ни в коем случае, у него ноги бы не влезли. Зато мы постараемся уместиться все втроем. Курт, устраивайся на втором сиденье. Шура, усаживайся у меня на коленях.
Но как только графиня шагнула в кабину капсулы, как общее освещение мигнуло, а на передней панели загорелся большой красный фонарь.
— Ого! — воскликнула женщина. — Да тут любая блондинка догадается, что перегруз!
На что барон не поленился отозваться:
— А вдруг это устройство только на перемещение мужчин настроено?
— А ты выйди! — тут же последовало предложение. Товарищ вышел из капсулы — фонарь сразу погас. Чем заставил троицу действовать дальше в нужном направлении.
— Оружие за борт! — распорядился Торговец. — Хм! Маловато! Скидывайте усилители! Странно. Чего встали, разгрузку тоже долой!
Но только когда у них на троих остался один пистолет с одной обоймой патронов, лампа погасла окончательно, сигнализируя, что общий вес (опять-таки неизвестно, то ли телепортирующихся путешественников, то ли курсантов летного училища) стал приемлем для запуска капсулы.
— Ну вот, теперь будем пробовать сдвинуться, — перешел к тщательному исследованию всего нескольких кнопок и рычажков Торговец.
— Страшно! — призналась Александра, стараясь при этом не вздрагивать и не шевелиться. — Вдруг это и в самом деле катапульта и вначале следовало пробурить выход наружу?
— Не паникуй.
Барон Вайсон, хоть и говорил равнодушным тоном и о другом аспекте, опасался не меньше:
— Как же мы без оружия в неизвестное место подадимся? — Пистолет у себя в руках он достаточным оружием не считал. Особенно после ультрасовременных систем уничтожения, собранных из иных технических миров. — В голове не укладывается. Может, вначале вы, а я уже после вас? Посмотрю за твоими действиями, зафиксирую устройствами, в крайнем случае, если устройство разовое, переберусь в другую «пусковую шахту» и попробую оттуда.
— Не дрейфь, барон, графом станешь! — призывал к оптимизму Светозаров боевого товарища. Потом и объяснить не поленился: — Есть у меня веские основания считать, что данная конструкция настроена на перенос путешественников в строго определенное место. Перемещаясь в ином, ты просто попадешь туда, где я тебя до скончания века не отыщу.
Так долго жить неизвестно где Курту не хотелось. Поэтому он шумно вздохнул и притих. Тогда как граф продолжал углубленное изучение довольно простой на вид панели управления. Все-таки целостность самой панели позволила теперь и в самом деле утверждать, что это — телепортационное устройство. Кардинально разнящееся устройство внешне от подобных на Ситулгайне, но внутренне действующее по тем же принципам. Ну и, как уже предполагалось, действующее целенаправленно в одно место, потому что никакой настройки аппаратуры просто не существовало.
— У меня еще есть надежда, что получится изменить маршрут нашего перемещения прямо во время телепортации, — признался Дмитрий. — Так что включаем режим слипания сюртуков, чтобы нас не раскидало по всем вселенным.
Это оказалось сделать гораздо сложней, чем скомандовать. Особенно для пассажира, сидящего сзади. Пришлось выломать довольно хлипкую спинку сиденья, а Курту втиснуться спиной по ходу движения и уже только так создать участок площади для слипания пуленепробиваемой одежды.
— Ускорителей жалко, — горевала Александра. — Вдруг они на месте прибытия нам очень понадобятся? Вдруг начнем с высоты падать?
— Ерунда! Есть вещи пострашнее, чем приятное падение с ветерком.
Он не хотел пугать, но сам в душе больше всего опасался иного трюка Водоморфов. Если уж они здесь изменили окружающую породу настолько, что не осталось даже створов между мирами, то почему бы подобное им не сотворить и по адресу перемещения в данном телепорте? Если адрес этот — в нормальной жизненной среде, то ладно, дойти куда надо — дело несложное. Но если там крайне нежелательные для проживания условия?
Имелся и другой, самый инертный выход из создавшегося положения: просто выждать. Ситиньялло мог прийти в себя и стать готовым к конструктивному диалогу.
Но мог ведь и не прийти!
А тут ни пищи, ни воды, ни… даже лягушек нет.
Так что как ни оттягивался момент старта, все равно пришлось его проводить. Уже в сотый раз проследив всю цепочку управления, Светозаров решительно выдохнул и предупредил:
— Будем трогаться, больше все равно ничего не высмотрю. И так два часа здесь торчим, наши уже у створа и скоро спрыгнут из этого мира. Пора и нам. Готовы? Держаться!
И стал нажимать в нужной, по его мнению, последовательности кнопки и передвигать рычажки.

Глава тридцать восьмая
ОТСТУПЛЕНИЕ С ПОТЕРЯМИ

Когда капсула резко дернулась вверх, мелькнула запоздалая мысль об ошибке. Но уже в следующий момент знакомо загрохотало, привычно ослепил фейерверк молний и сияния перехода и удалось даже частично рассмотреть пространство между мирами.
Вот только как Торговец ни старался, изменить адрес прибытия не удалось. Все трое, так и сидя в капсуле, вдруг оказались на прозрачной площадке, которая, в свою очередь, находилась на верхушке некоего гигантского здания с километр высотой. Во все стороны, насколько хватало взгляда, простирались подобные небоскребы, мало отличающиеся по стилю архитектуры. Далеко внизу виднелись и более низкие пос тройки, которые не успевали рассмотреть сразу по нескольким причинам.
Одна из них — жуткий вид местных обитателей. Вторая — явная агрессивность, с которой многие из них устремились к платформе. Ну и третья — почти сразу же сидящий сзади Курт открыл бешеную стрельбу из единственного имеющегося у них оружия. Его крик, слившийся с первым выстрелом «Уходить надо!», только подстегнул Торговца всплеском адреналина.
Ну и в остальном им повезло. Место ни в коей мере, как и весь окружающий мир, не оказалось защищено от перемещений, что было Светозарову на руку.
Опять гром с молниями, и вот они уже в раскаленной пустыне, возле восторженно подпрыгивающих в некоем подобии легкого навеса Шу’эс Лава и Елены. Пегас Вихрь показывал восторг, раскладывая и складывая свои великолепные крылья.
Взвизгнула от радости Александра, выбираясь с затекших колен супруга, ругнулся на немецком барон Вайсон. Он же первый и заговорил:
— Запасную обойму перезарядить не успел. Но вряд ли нас бы это спасло.
Шура нервно вздрогнула от стоящей до сих пор перед глазами картины:
— Неужели эти огромные навозные мухи разумны?
Дмитрий и сам перед глазами прокручивал увиденное в незнакомом мире. При этом он машинально пытался растереть затекшие от тяжести супруги коленки.
— Конечно, такое в голове не укладывается. Но почему бы и нет? Судя по некоторым, явно неживотного происхождения предметам, на некоторых просматривались не то одежды, не то сбруя.
— Ха! — отозвался с кряхтением поднимающийся на ноги Курт. — Та, что на нас бросилась с моей стороны, сразу замахнулась на меня неким подобием длинного меча. Фасеточные глазки я успел этой цокотухе прострелить, но за ней мчались еще две, опоясанные портупеями и ремнями мушки. Брр! Гадостней созданий не видел.
Внимательно прислушивающиеся баюнг и Елена стояли рядом и держали в руках по комплекту заплечных ускорителей. Шура выхватила один из них и стала лихорадочно надевать на себя.
— Да ладно тебе, сейчас домой отправляемся, — попытался остановить ее супруг.
— Я сейчас и оружием обвешаюсь, — пригрозила графиня. — После таких страшилищ меня несколько ночей кошмары будут мучить!
— Что хоть случилось? — попытался спросить великан, но тут же обернулся и шагнул к объединенному модулю связи, оттуда попискивал сигнал срочного вызова. — О! Летающая разведка кого-то обнаружила. Дают картинку… — И пожалуй, впервые из уст воина древности слетело грубое ругательство: — Чтоб его! Крафа! Выжил, сволочь! Уничтожить!!!
Последнюю команду устройствам он дал не только голосом, но и нажимая соответствующие клавиши на панели. Словно дублируя его желание уничтожить узурпатора сорока шести миров, подхватив самое действенное оружие, набирая и скорость и высоту, в нужную сторону ринулась и Александра. Елена и Вихрь вообще никак не отреагировали на врага всех Торговцев, они попросту радовались возвращению остальных людей. Курт проявил больше всего дисциплинированности, подхватив оружие, но вначале посмотрел на графа Дина и замер в ожидании приказа.
А вот сам Дмитрий Светозаров упустил десяток драгоценных секунд, находясь в странном, не присущем ему раздумье и колебании. Он прекрасно видел по изображению на экране, что творилось довольно далеко вправо, на расстоянии примерно в километр, где находился второй створ между мирами. То есть следующий по громадному периметру, окружающему горный массив. Именно к нему, довольно оригинальным способом передвигался трибун решающий. То, что ему пришлось бороться за собственную жизнь более чем отчаянно, свидетельствовало несколько рваных ран на теле, скорее всего полученных во время укусов. Видимо, хозяйственные зверьки очень желали пустить нарушителя их границ если не на корм, то аккуратно сложить его обглоданные косточки у стенки. Как он сумел улизнуть за такое короткое время от телес Подрикарчера, а потом еще и выбраться наружу горного массива, вообще не поддавалось осмыслению. Скорее всего, ему удалось воспользоваться уцелевшим наследием «санитаров космоса». Да и для преодоления открытого участка пустыни он в данный момент использовал некое подобие летающего разведывательного устройства. Прибор имел довольно сильную подъемную тягу, но понятно, что взрослого, тяжелого мужчину поднять над землей не мог. Зато Крафа по максимуму использовал и эту помощь инопланетной техники. С помощью каких-то ремней он держался руками за петли, которые вели к летящему над ним устройству, и огромными прыжками, отталкиваясь от песчаных дюн, буквально несся над пустыней.
Практически Гегемону оставалось до створа всего лишь метров двести пятьдесят — триста, когда его заметили и попытались уничтожить. Сразу пять летающих устройств устремилось к нему, хищно проворачивая свои стволы и раструбы. Да плюс невероятно агрессивно настроенная графиня ринулась на уничтожение врага всех народов и всех Торговцев. Она первая и открыла дальний, несколько поспешный огонь из крупнокалиберного автомата, разрывные пули которого могли пробить бетон толщиной в сорок сантиметров. Причем уже вторая очередь, если судить по фонтанчикам взбитого песка, просто обязана была уткнуться в торопящегося к свободе человека.
А вот Дмитрий замешкался. Перебирал варианты и никак не мог выбрать наилучший из них. Что-то его сдержало от самого верного: прыжок в соседний створ и расстрел в упор бегущего прямо в его сторону недавнего союзника. Или дача команды баюнгу и всем устройствам о пленении ценного врага. Или просто голосом окликнуть трибуна и попросить подойти именно сюда для разговора. А то и просто предложить отправиться для выяснения обстоятельств в один из нейтральных миров. Допустим в тот же Гинвейл. Или в мир Мерлан. Или хотя бы криком остановить слишком рьяно нацелившуюся на убийство супругу.
Ничего этого Торговец сделать не успел. Вторая очередь разрывных пуль уткнулась-таки в движущегося гигантскими прыжками человека. Выучка одного из самых лучших агентов конторы по специальным операциям не подвела. Да только за миллионную долю секунды до того на месте человека сверкнули молнии, и он исчез во вспышке перехода в межмирское пространство. То есть, не добежав до створа, Крафа попытался нащупать возможное поле своего магического проникновения и коснулся его. В итоге использовал и этот шанс для скорейшего ухода домой.
Великан Шу’эс Лав зарычал от злости. В небе взвыли сервомоторы летающих разведывательных устройств, которые неожиданно потеряли цель атаки и, теперь кувыркаясь, вращались в воздухе. Оттуда же, сверху, послышался разочарованный вопль Александры. Елена почему-то нервно хихикнула, а пегас совсем не к месту всхрапнул. Кажется, только ему и его любимой наезднице стало почему-то смешно от создавшейся ситуации.
И опять-таки только Светозаров не мог определить своего отношения к случившемуся. С одной стороны, он прекрасно понимал, насколько важно было все-таки уничтожить ускользающего врага. Ведь, вернувшись в свои миры, он там наверняка теперь поставит все с ног на голову, успеет соорудить неведомо какие барьеры, форпосты обороны, и теперь так просто к нему не добраться.
Но с другой стороны, наличествовало странное нежелание вот так просто, чуть ли не в спину убить того, с кем было заключено пусть и временное, но перемирие. Мало того, все долгие беседы, споры и диспуты последних суток все-таки заронили некое сомнение в душу графа Дина. А вдруг и в самом деле не все так просто с великой войной между Торговцами? А вдруг трибун решающий хоть в чем-то, но оказался прав? Ну и самое спорное: а вдруг родители Дмитрия и в самом деле остались живы и сейчас просто живут в том самом «изолированном» от всех остальных вселенных мире? Вдруг они тоже получили статус «пленных» и не имеют возможности вернуться на Землю?
Курт еще раз, уже с удивлением оглянулся на застывшего графа:
— Не будешь его преследовать? Пока он не вооружен.
— Знать бы еще вначале, куда это он успел спрыгнуть.
— Но что-то особо большого разочарования у тебя на лице не видно. Или все идет как надо?
Шу’эс Лав тоже вник в разговор и высказал свое мнение без всякой деликатности и оглядки на присутствие женщин:
— Зря вы там, на месте, пока была возможность, этому кровососу все торчащие органы не оторвали. Вместе с головой!
— Да он тогда вроде как нужен был. На общее благо действовал.
— Да как можно в такое поверить?! Это же редкостная сволочь всемирного масштаба!
И словно в подтверждение этих слов, над головами, а точнее говоря, в том месте, где зависла в небе сделавшая разворот Александра, бабахнуло громом, сверкнули молнии, и на кратчайший момент прояснилась в падении фигура облаченного в свои одежды из кож трибуна решающего. После чего он исчез из вида еще быстрее.
Но! Вместе с ним исчезла и попытавшаяся повернуть на врага ствол своего оружия графиня Александра Светозарова!
Еще даже не осознав до конца, что случилось, Дмитрий сделал прыжок вперед, на ходу вонзаясь в пространство между мирами и пытаясь ухватиться за исчезнувшую фигуру супруги. Но это было все равно что попытаться вынуть из чая с кипящей водой уроненную туда крупинку сахара. Она исчезла! Она растворилась! Она унеслась в неведомом направлении, коварно захваченная узурпатором миров! И даже личная магическая метка, которая позволила бы Торговцу разыскать свою жену в данном мире где угодно, не давала возможности ухватиться за истончающийся след миража.
Но Светозаров в тупом отчаянии продолжил метаться в межмирское пространство и обратно минут пять. И, даже понимая полную бесполезность такого спонтанного поиска, он бы не остановился еще долго, не заметь, что баюнг совершает тоже нечто подобное. Но если силы Дмитрия позволяли вырваться откуда угодно, то сил великана и заготовленных для защиты структур, амулетов хватит проскочить только самые элементарные ловушки. Ведь подлый враг мог не просто выкрасть женщину, но в следующем прыжке доставить к миру Огненной Патоки какое угодно устройство, кокон или ловушку. Тогда еще и баюнг пропадет.
Мало того, в голову Дмитрию пришла мысль, что, пока он вот так мечется, Крафа может и Елену выкрасть! И этому не поможет даже стоящий рядом с ней и включивший режим слипания на сюртуках барон Вайсон! Так обоих, а то и вместе с уникальным пегасом и выкрадет.
— Стоять! — рявкнул он на появившегося рядом в створе баюнга. — Замри!
Тот и в самом деле застыл, вращая головой во все стороны.
После чего вся компания в течение короткого времени оказалась в приемном зале графского замка в Свирепой долине. Собственная ловушка «Проба-2» своих опознала и пропустила без труда, заодно вселяя уверенность-напоминание, что посторонний враг именно сюда ни за какие коврижки не прорвется.
Тотчас после появления в пространстве раздался вначале радостный голос Эрлионы:
— Вернулись?! Как здорово! — Но сразу же тон стал обеспокоенным, когда магическая сущность заметила отсутствие своей лучшей подруги. — А где Шурочка?
И сразу обо всем догадалась по раздосадованному рычанию графа. Еще и Шу’эс Лав конкретизировал восклицанием:
— Подлец Крафа похитил графиню!
Странно было слышать, как бестелесная магическая сущность вдруг стала заикаться:
— К-как п-похитил?!
Тут и Елена, с полными глазами слез, нервно всхлипнула:
— Это все из-за меня! Я ее не слушалась!..
И хозяин замка сообразил, что грядет неприятная истерика. Поэтому грозно прикрикнул на сестру:
— Без комментариев! Шура — наилучший воин, при оружии и в полной броне! Так что, вполне возможно, от ее похитителя остались теперь только окровавленные ошметки. Наша задача в данное время — бросить все силы на проход в мир с плененными Торговцами. И нам по силам туда пробраться. Думаю, моя жена до прихода помощи от нас продержится. Эрли, где Тител?
— Уже в ведущем к залу коридоре.
— Отлично! Мобилизуй также оружейника и всю его команду! Пусть выволакивают из арсенала все, что у нас осталось из оружия, не растворяющегося в Хохочущем тумане. За час, максимум два мы должны мобилизовать все наши силы, определиться с составом и отправиться в королевство Ягонов. Да и надо организовать нам плотный обед как можно быстрее.
— Да хоть сейчас можете идти в столовую, — доложила Эрлиона. — Пока дойдете — уже и столы накроют.
Но граф Дин Свирепый Шахматный вначале поспешил в спальню собственных апартаментов. Жутко хотелось как следует помыться и сменить свой испачканный, подпорченный сюртук на новый и свежий. Как ни рвалось сердце прыгнуть сразу в башню королевского шафика в Ягонах, сознание понимало, что действовать, скорее всего, придется долго и совсем в некомфортабельных условиях.
Экстренность новой проблемы опять отбрасывала все иные накопившиеся дела в сторону.
Приоритет спасения собственной беременной жены превышал все остальные размышления по поводу спасения иных миров.
Покой Торговцу, да еще такому, как Дмитрий Петрович Светозаров, мог только присниться.

Юрий Иванович
Амазонки Янтарного мира


Пролог

Некогда величественная, огромнейшая, сказочной красоты усадьба великого путешественника Сельестра Чари сейчас представляла собой дымящиеся зловонные руины. Кое-где на поверхность продолжали прорываться языки пламени, местами сильно искрили оборванные провода разрушенных устройств и светились остаточные силовые линии защитных контуров. Виднелись изувеченные трупы окончательно подпорченной пищи, и в парочке мест — разорванные на части тела практически бессмертных плагри. Всюду бросалось в глаза крошево почерневших осколков стекла, глины и фарфора. И как раз на это крошево, скрипящее под его копытами, обратил внимание Небесный плагри, который в сопровождении свиты и нескольких горстов-телохранителей пробирался к центру руин:
— Говорят, здесь хранилась огромнейшая коллекция произведений искусств из разных миров?
— Да, ваше величество! — тут же отозвался первый советник, имевший в голове поразительно много знаний, как полезных, так и совершенно ненужных. — Пожалуй, нигде у нас не было собрано столько стеклянной, фарфоровой и даже из горного хрусталя посуды, как здесь. Сильестр, после того как стал больным и перестал потреблять мясо, помимо скота всегда привозил из своих путешествий всякие чаши, статуи, чайники. Вполне безобидное увлечение…
Видимо, заметив владыку, из руин навстречу уже спешил командир специального отряда, в звании купурта, который и проводил штурм усадьбы.
— Долгих лет и кроткой пищи, о Небесный! — поприветствовал он представителя высшей власти.
Тот остановился и наморщил огромный нос с четырьмя ноздрями:
— И тебе того же, бравый купурт! Но сразу хочу выразить свое удивление, мягко говоря, такой разрухой. Нельзя ли было сохранить здание в целости?
— Никак, о Небесный! — в свою очередь, поморщился командир, словно у него заныли сразу все его сорок шесть зубов. — Это взбунтовавшееся мясо оказалось чересчур умным, смекнуло не только включить всю защиту усадьбы, но и воспользоваться найденным во взломанном арсенале оружием. И все бы ничего, если бы у нас было время для планомерной осады. Но наши операторы засекли всполохи и распространяющиеся круги райчи, которые сопровождают включение установки телепортации. Сами понимаете, что могло бы случиться, если бы пища сбежала из нашего мира. Вот и пришлось поторопиться.
Владыка понимающе кивнул головой с аккуратно уложенной гривой, блеснув драгоценными украшениями в ней:
— И что с телепортом?
— Остался цел! — хвастливо оскалился командир штурмового отряда. — Наш десяток десантников краткого пробоя пространства успел вовремя и накрыл установку стазис-полем вместе с собой. Все уцелело, даже автоматический журнал фиксации перемещений.
— Хочу его видеть.
— Прошу за мной, о Небесный! — взмахнул купурт верхней рукой, облаченной в перчатку силового скафандра. — Вход в подвалы вон там! — И продолжил на ходу: — Наши умники журнал вскрыли и получили самые интересные, давно разыскиваемые данные. Теперь, наверное, получится наведаться в те самые миры, которые разыскал Сильестр Чари и где он бывал перед смертью. А значит…
Но владыка цивилизации плагри его недослушал:
— То есть подтверждение о гибели великого путешественника окончательное?
— Да, ваше величество! Попади он в плен, настройки телепорта его выдернули бы из любой передряги и из любого мира чисто автоматически в течение первых минут после подачи сигнала бедствия. Но Сильестра не просто схватили и почти сразу умертвили, но потом еще и развоплотили. Скорей всего поместив в некий произведенный технической цивилизацией дезинтегратор. А как только наш путешественник перестал существовать, внутренняя защита усадьбы стала сбоить, клетки с пищей лишились целостного контура силового поля, и мясо вырвалось на свободу. Судя по данным в журнале, хозяин погиб уже десять дней назад, следовательно, все здесь уже давно находилось в руках человечков.
В образовавшуюся паузу вклинился первый советник:
— Остается только поражаться, где это Сильестр набрал такое умное мясо и почему сразу не продал его на стол своим постоянным клиентам.
— Ха! — утробно рассмеялся купурт, нисколько не смущаясь присутствием рядом самого владыки. — Так он ведь над ними опыты проводил. В журнале масса описаний его экспериментов.
Небесный плагри требовательно взглянул на первого советника левым и средними глазами, и тот пояснил:
— Многие знали, что Сильестр после возвращения из плена не только мясо перестал есть. Он еще и на мести помешался, решив любыми средствами уничтожить тот мир, где его силком приучили к вегетарианской пище и перенастроили его организм на травку и сено…
Заметив насмешливый оскал Небесного, он и сам не удержался от смеха. Их тут же поддержали сопровождающие. Для плагри вегетарианство было сродни идиотизму. Посмеиваясь над погибшим соплеменником, все спустились по широкой, кое-как расчищенной лестнице в подвал второго уровня и стали с интересом осматривать идеально сохранившееся устройство. В двух креслах, приспособленных для расслабленного восседания, находились операторы, продолжавшие копаться в журнале телепорта, но на них никто внимания не обращал.
— Неужели так отличается от стандартных? — указал на телепорт владыка.
Первому советнику нашлось что ответить.
— Несомненно! Ничего подобного раньше я не видел. Понятно, что общие тенденции постройки и подводки питания сохранены, но вот количество явно измененных модулей настройки и их расположение отличаются кардинально. Именно поэтому великий Чари и считался самым знаменитым путешественником нашего мира. И если нам доступны только двенадцать миров, то, по некоторым оценкам специалистов, Сильестр побывал в сорока иных реальностях.
— О-о-о! — восхищенно протянул Небесный. — Это же просто невероятно! И уж наверняка бесценно…
— Более чем. Мясо может перестать быть нашим вечным дефицитом…
— Значит, мы тоже сможем воспользоваться проложенными тропинками?
Первый советник задумался, прежде чем ответить на вопрос повелителя. Потом в сомнении помотал головой, почесал гриву и выдал итог умственных усилий:
— Мы не только по тропинкам можем пройти, мы целые автострады туда можем устроить. Вся проблема в том, чтобы не стать потом такими, каким стал великий Чари. Погибнуть — еще куда ни шло. А вот перейти на травку и сено… — Он вновь не удержался от смеха.
Остальные поддержали его с каким-то грустным опасением. Ведь одно дело смеяться над кем-то, а другое — представить себя в виде жвачного животного. И только командир специального отряда в звании купурта не испугался страшной перспективы:
— Можно всегда найти добровольцев среди наших отважных воинов. Да и горсты никогда не откажутся повеселиться.
Он выразительно посмотрел на глыбы телохранителей. Те стояли сзади владыки и на предложение попутешествовать хрюкнули с явным воодушевлением, впервые показывая некоторые эмоции. Рядом с их квадратными тушами, напоминавшими шестируких слонов, тела почти бессмертных плагри-кентавров смотрелись как стройные лани рядом с медведями.
Небесный оглянулся на редкостных в их мире домашних питомцев с сомнением и жалостью:
— Мне кажется, и добровольцев должно хватить, — но, расслышав недовольное хрюканье своих любимцев, чуток подумал и добавил: — А с другой стороны, горстам и в самом деле ничего не грозит. Они-то ведь питаются в основном лишь картофелем, орехами да молоком. Стать полными вегетарианцами им совсем не страшно… Не так ли, чудовища вы наши?
Глыбы колючей плоти предвкушающе захрюкали. Им явно хотелось попутешествовать по иным мирам, и они этого не скрывали. Плагри следовало и для таких тел придумать платформы переброски, которые смогут работать при данном телепорте. Дело вроде и не сложное, но все-таки кропотливое. Однако владыку технические детали не интересовали. Он уже выбирался из подвала, на ходу интересуясь у первого советника:
— А удастся сразу попасть в новые миры, в которых бывал Сильестр?
— Будем пробовать методом тыка. Иначе не получится… Разве что с уверенностью можно будет попасть туда, где наш знаменитый добытчик погиб. Для начала пошлем лучших разведчиков. Ну а если туда телепортируется боевая группа, да еще и при поддержке парочки горстов, то никто их напора не выдержит. Пусть даже это окажется мир тех независимых чудаков, которые когда-то отбили у Сильестра желание нормально питаться и заставили перейти на сено.
Небесный плагри хохотнул и мечтательно облизнулся:
— Давай перечисляй, какие эксклюзивные сорта мяса поставлял господин Чари на стол именно как знаменитый охотник. Хочется узнать, чем нас побалуют наши повара в скором будущем.
И людоеды перешли на беззаботное обсуждение блюд.

Глава первая
Тонкая нить

Дмитрий Светозаров после бурного, перенасыщенного дня, ушедшего на подготовку к карательно-освободительному походу, не смог удержаться на ногах и все-таки провалился в неспокойный, перемежаемый кошмарами сон. И перенапряженный мозг не столько отдыхал, как продолжал по инерции интенсивно работать. Так и всплывали на поверхность сознания те детали предстоящего действа, которые считались не совсем верными, не продуманными как следует и не настолько надежными, как хотелось бы.
Да и как могла появиться уверенность, если все организовывалось в нелепой спешке, при невозможности должной комплектации и при почти полном незнании того, с чем отряду придется столкнуться за Зеленым Перекрестком?
Вернее, даже не так: никто толком не знал, что делается за пересекающим ядовитые болота ущельем. До него агрессивную живность уничтожили поголовно, а вот за ним могли только изредка что-то рассмотреть среди клубов смещающегося Хохочущего тумана. И это «что-то» никак не вселяло оптимизма: твари, пусть и редкие по количеству, но гораздо более крупные, чем их уничтоженные братья на этой стороне болотистого плато. То есть придется двигаться по крайне опасным территориям. К тому же следовало перекинуть мост через ущелье, что могло приравниваться к подвигу, ибо самое узкое пространство между скалами составляло около семисот метров. А потом еще и оборонять мост придется, оставив значительную часть воинов на том берегу.
Но все это было в принципе решаемо. Устройств с Ситулгайна, оружия, защитной одежды Светозаров успел перебросить достаточно для задуманного. В том числе и мощные лебедки с тросами, не подвергающимися разложению в ядовитом Хохочущем тумане. Да и промышленность королевства Ягонов в последние дни круглосуточно работала только на производство неразрушимых сплавов и изделий из них.
Плохо, что Торговец не был стопроцентно уверен в правильности выбранного пути. Все планы строились только на одном: уверенном заявлении Ледовой Владычицы, что ее мать находится именно ТАМ. Она не просто помнила ЭТО направление из своего сна, когда увидела мать, искусанную болотными тварями, но и сейчас, приближаясь к ущелью между болотами, уверенно заявляла: «Она там! — Протягивала руки вперед, прислушивалась и подтверждала: — Там! Я чувствую ее. Она жива…»
Но кроме этой уверенности не настолько уж давнего врага и почти еще пленницы, ничего у Дмитрия Петровича больше не было. Направление атаки, или, иначе говоря, спасательного рейда за своей супругой, он выбирал с огромным сомнением. И в течение последнего дня спорил на эту тему не раз и не с одним человеком. Пожалуй, больше всего в спорщики ему попадались придворные шафики Флавия Несравненная и Аристарх Великий. Последнего пришлось забрать из мира Зелени вместе с командой самых решительных и настойчивых добровольцев, которые буквально заставили взять их на поиски графини Светозаровой. Но если новички из иного мира постоянно пропадали на очищенных от тварей болотах, то уже не раз там побывавшие местные колдуны помогали своему боссу в решении организационных вопросов. Вот потому с ним и спорили.
Хорошо, что все сразу приняли единое мнение по вулкану Бормот, находившемуся в столице империи Юга. Имеющееся там окно, за которым виднелись облака мира, где, вероятно, страдали плененные Торговцы, разбивать или пытаться открыть признали опасным. Причем опасным во всех смыслах и для всех. Тем более что в вулкане Бормот не было ни единой болотной твари, а значит, он с миром подлого Крафы мог и не смыкаться вообще.
Зато именно химеричные порождения Хохочущего тумана за Зеленым Перекрестком стопроцентно подтверждали мысль, что уж болота примыкают к тому миру, откуда Крафа сбрасывал агрессивных хищников в подземные города пушистых и несчастных туюсков в мире Ба. Значит, в общем, направление поиска верно.
Но! Болот с тварями было целых четыре! В каждое из них выводила одна из дверей Зеленого Перекрестка. Только вот дальше начинало казаться, что миры с болотами совершенно разные. Все четыре!
Оглянешься на дверь: вот он, створ. Хорошо видимый между валунов, внутри подсвеченный, забранный решеткой из нерастворимого металла и защищенный стоящими наготове лучниками и копьеносцами. Обойдешь валуны — ничего! Только новые уходящие в неизвестность болота, валуны, обломки скал и чахлые деревца, кривляющиеся в ядовитых испарениях. Сходство стопроцентное, а вот миры скорей всего разные.
Хотя тут Флавия высказала вполне здравое предположение:
— Представим, что мир с порабощенными Торговцами в центре. А вот по бокам его во все стороны простирается болото с Хохочущим туманом. И где-то очень далеко в этом болоте, в каждой из сторон света находится вот такая дверь-телепорт в королевство Ягонов. Только вот все двери у нас сведены в одно место, на Зеленый Перекресток. Может такое быть?
Мужчины согласились.
— В ином случае вообще полный абсурд получается, — кивнул Дмитрий.
— Хоть и хитро рассуждаешь, но возьмем это за основу, — добавил Аристарх. — Но тогда у нас выпадает из системы главный ориентир: сон Ледовой Владычицы и ее четкое ощущение направления к матери. Как с этим быть?
— И это если учитывать, что Власта не ошибается, — напомнил Торговец.
— Да все очень просто, — ни минуты не сомневалась шафик Флавия. — Все четыре выхода жутко удалены от центра. Учитывая, что и тамошний мир огромен, мать нашей Власты может находиться именно с того края, который ближе к данному выходу. И даже хорошо, что мы умудрились уничтожить всех тварей на нашей стороне. Если отдельные хищники и приходят, то лишь те, которые прибыли ну очень издалека, а до того умудрились обойти длиннющее ущелье. В итоге у нас больше нет иных ориентиров, как зов крови, которым пользуется наша пленница. Мать и дочь имеют духовную связь, на нее и будут ориентироваться.
— Ничего больше не остается, — кивал Торговец и мчался в иное стоящее у него на очереди место. Но когда опять сталкивался с шафиками, вновь выплескивал на них очередные сомнения:
— Хорошо, допустим, некий голос, или зов крови, существует. Но тогда почему я не ощущаю свою мать? Или своего отца?
Флавия заглянула ему прямо в глаза:
— Извини, если разбережу раны, но с чего ты взял, что твои родители живы? Или, в крайнем случае, что они именно в мире за данными болотами?
Светозаров опять убегал озадаченный и возвращался с новым вопросом-сомнением:
— Тогда почему я не чувствовал раньше и не чувствую сейчас свою сестру Елену?
— А ты уверен, что не чувствуешь? Может, как следует не пробовал? Может, у тебя умений не хватает? Или мужчинам такое вообще не дано?
Такие вопросы могли обломать кого угодно. Только граф не сдавался и во время очередного спора восклицал:
— Но ведь я будущий отец! А значит, просто обязан чувствовать своего ребенка, которого мы ожидаем с Александрой. Правильно?
Колдунья из королевства Ягонов отвечала уже с раздражением и некоторой ревностью:
— Ну раз «обязан», так чего ты телишься и ничего не чувствуешь? Или тебе надо немножко мозги в голове пошевелить? Так это не ко мне, я такое не умею. Проси своего друга Титела Брайса, он все-таки Верховный целитель аж четвертого уровня, все может. Вон, тебе за минуту всю память восстановил, когда ты покалеченный из мира Мерлан вернулся.
Обижаться на «покалеченного» Светозаров не стал. Как и на нотки ревности: в свое время между ними вспыхнул короткий любовный роман, который был больше спровоцирован обстоятельствами, чем чувствами. Но, как видно, воспоминания о тех днях у Флавии до сих пор не развеялись.
Как ни был Торговец занят, метнулся в магическую академию в мир Зелени и с порога выпалил ректору:
— Тител, а вот ты так меня настроить можешь?
Когда старый друг понял, что от него просят, замахал на графа длинными руками и заявил категорически:
— Такие умения, подправлять мозги в нужную сторону, никому не даны. Либо у тебя есть зов крови, либо его нет.
Дмитрий Петрович скривился, да так и умчался обратно в мир, который по одноименному королевству в последнее время называли миром Ягонов. Там сразу продолжить прежнюю тему не удалось по причине столкновения с левитирующим ему навстречу Прусветом. Разумный кальмар из погибшего мира Шелестящего Песка тоже, вторично в своей биографии, напросился участвовать в рейде против подлого Крафы и уже несколько часов пытался освоиться в зеленом Хохочущем тумане с помощью новых, специально продуманных силовых полей. Его уникальная способность проникать сквозь любые каменные породы могла помочь невероятно. А за умение кричать страшным, сбивающим с ног голосом он получил прозвище Живой Ужас. А уж если бы удалось привлечь к этому делу еще нескольких собратьев Прусвета, то подобное содействие было бы трудно переоценить. Ради этого Торговец даже собирался метнуться с кальмаром на обломки его мира, теряя для этого час, а то и два.
Но увы! С самого начала умеющий дышать в камне, жить в нем, Прусвет стал ощущать себя в зеленом, почти все разъедающем тумане неважно. Там, где люди, баюнг, туюски, да и все остальные существа дышали свободно, разумное создание в виде кальмара просто задыхалось, а его тело покрывалось болезненными пузырями. Единственное место, где кальмар чувствовал себя значительно лучше, — это в толще камня. Пользуясь этим, он и решил попробовать проникнуть в глубины Болотного мира и уже там по литосферным континентальным плитам пробраться как можно дальше в нужном направлении.
Вот и сейчас сморщенный, с посеревшей лысиной кальмар хватал ртом воздух и никак не мог толком отчитаться:
— Уф! Что за гадость в той зеленой мгле! Да я в аммиаке дышать могу, а тут… слезы на глаза наворачиваются! — Он и в самом деле смахнул одним из своих четырнадцати щупалец выступившие слезы. — Но самое противное и неприятное, что далеко я так и не успел забраться. Фактически по ту сторону ущелья преодолел такое же расстояние, как и от входа. Потом пришлось спешно возвращаться, даже отсидка внутри скал не помогла…
— Ну а что хоть увидел? — с досадой спросил Дмитрий. — Хоть что-то ценное заметил?
— Там, где я вынырнул в последний раз, болота вроде кончились. Начинается новое, повышающееся плоскогорье, заросшее лесом уже совсем иных пород. Не скажу, что они мне знакомы, но хоть на порождение яда и злобы не похожи. Просвета — никакого. Те же клубы тумана, и тот же мерзкий хохот. Мало того, что дышать трудно, так еще и моральное давление сильное. Так и казалось, что это надо мной подлый старикашка Купидон Азаров издевается…
Упоминания о колдуне, которого они пленили и заключили живьем в плен камня, заставило Дмитрия на ходу обеспокоиться:
— Давно мы не присматривали за тюрьмой в Кабаньем. Часом, этот злобный старикашка не сбежит?
— Из камня еще никто не сбегал, если я лично туда пленника заволок! — гордо заявил Прусвет, и, не сдержавшись от неприятного хрипа в горле, натужно закашлялся. — Чтоб эти болота разорвало! — выдавил он из себя.
Торговец с сочувствием поглядел на него:
— И неужели никак дыхание не очищается?
— Такое впечатление, что во мне нечто мерзкое и противное скопилось.
После чего друзья решили, что отдых со сном — лучшее лекарство, и разумный кальмар поспешил в отведенное для него место королевского дворца. А Дмитрий опять с головой окунулся в организационные вопросы.
На тему зова крови до конца напряженного дня удалось переговорить не только с королевскими шафиками и прибывшими из мира Зелени Арчивьелами, но и с самой Ледой, которая до сих пор пафосно именовала себя Ледяной Владычицей. Да и канги ее иначе не называли, несмотря на плен. Почти четверть часа Торговец выспрашивал у молодой красавицы (и уже не первый раз!), как именно она настраивается, что чувствует и каким образом определяет нужное направление к томящейся в плену у Крафы матери. Толку это никакого не дало, но до самой поздней ночи Дмитрий старался даже выслушанные, пусть и очень неконкретные объяснения использовать в работе подсознания.
Тогда ничего не получилось.
Да и почти вся ночь, пронизанная кошмарными снами и переживаниями, можно сказать, пропала даром. Ну разве что отдохнул все-таки.
А вот под самое утро оно и случилось!
Причем ни на какой призыв или тянущее чувство, о котором рассказывала Власта, ощущение не походило. Скорей его можно было сравнить с солнечным зайчиком — ухватить его нельзя, но он обдает приятным теплом. Вот этот зайчик как бы и предложил поиграть с ним. Продолжая спать, Дмитрий попытался подставить ладонь под невидимую теплую точку. Ладонь ничего не ощутила. Тогда Торговец присел, пытаясь подставить странному лучику лицо. Никакого ожидаемого ослепления не произошло, зато в сознание ворвался образ. Может, и не столько образ, как некие чужие ощущения, которые можно было трансформировать условно в слова: «Мне хорошо. Мне тепло. Я в полной безопасности. И мне уже не страшно». Но самое интересное, что эти ощущения как бы создавались кем-то свыше. Кем-то немыслимо огромным, невероятно сильным и, несомненно, могущественным.
И получалось, что это нечто огромное, теплое и родное еще не так давно было сильно испугано, пребывало в жуткой депрессии и невероятных переживаниях. А сейчас вот спокойно, уравновешенно и смиренно ожидает развития событий. Мало того, это нечто большое четко пытается внушить меньшему в себе: «Теперь уже с нами все в порядке, и нам нечего бояться. А наш папа обязательно вскоре за нами заявится… И все будет хорошо!»
Вот после этого момента Светозаров и проснулся. Конечно, ему захотелось вновь заснуть, чтобы проверить мелькнувшую догадку, но как он ни старался, как себя ни настраивал, это ему не удалось.
Тогда он, не меняя позы, попытался проанализировать свое состояние и припомнить все из прочувствованного до последней детали. И, еще не веря себе, подумал:
«И с кем это я только что пообщался? Неужели с собственным сыном? Скорей всего… Ведь именно это ощущение у меня возникло, когда я его впервые почувствовал внутри Александры. Именно эти эмоции с первого дня зарождаются вместе с маленьким кусочком жизни, который за девять месяцев превращается в полноценного младенца. И эти эмоции проникают ко мне только с одной стороны… А что это значит?.. Только одно: некий зов крови во мне все-таки проснулся! Ура! Только… не стоит радоваться преждевременно… Надо бы все это тщательно проверить…»
Проверка большого труда не составит. Если уставший мозг просто выдает желаемое за действительное, то мираж рассеется при столкновении с правдой жизни. А правду эту поможет вскрыть несложный эксперимент. Точнее, ряд экспериментов.
Вначале аккуратно покрутил головой, стараясь не упустить из поля внутреннего зрения направление лучика. Потом подвигал корпусом, смещаясь на кровати из стороны в сторону. После чего перекатился на живот. Получалось! Солнечный зайчик теперь пытался прогреть черепную коробку с другой стороны!
Встал. Медленно совершил оборот вокруг себя. Тонюсенькая нить контакта не терялась. Потом раскрутился сильно, сделал кувырок на полу. Открыв глаза, проделал несколько упражнений с переворотами и верчением.
Получалось! Трудно было в это поверить, но солнечный зайчик все так же мерцал в сознании с одного и того же направления!
Завершили эксперименты перемещения в пространстве. Вначале на короткие дистанции, затем на длинные. В финале Торговец запрыгнул в Зеленый Перекресток. Шаг к нужной двери, и подсознание отыскивает родную теплую ниточку в клубящейся зелени Хохочущего тумана. Причем в том же направлении, в каком Власта ощущает свою мать. Есть! Теперь уже твердо можно было заявлять: есть четкий контакт! Зов крови либо дал возможность себя ощущать после определенной настройки, либо сам проснулся и действует теперь постоянно!

Глава вторая
Все оставляя позади

Узнав, что главный шафик после сна сразу вдруг переместился в подвалы своей башни, туда же, разбуженные дозорными, поспешили и Флавия с Аристархом, и король Бонзай Пятый с супругой. Он и начал отчитывать друга на правах монарха:
— Ну и чего ты так рано вскочил? Тебе ведь выспаться надо, только пять часов спал. Еще и нас стража разбудила почем зря.
— Твоя стража, ты ее и ругай, — пожал плечами Дмитрий, но все-таки не удержался и поведал о самом главном: — Насколько я понял, некий голос крови во мне проснулся. И я сейчас не только общее состояние ребенка чувствую, но и через него, косвенно, Александры.
— И как она там? — опередила всех с вопросом королева Ягонов.
Нахмуренный и сосредоточенный Торговец ответил:
— Трудно в это поверить… но вполне хорошо. По донесшимся ко мне ощущениям, полностью спокойна и теперь ждет только меня…
Оба шафика тут же устроили диспут, основная тема которого звучала так: «Такого быть не может! Потому что Крафа (гад и сволочь по всем характеристикам!) такой райской жизни устроить пленнице не мог по умолчанию».
Из-за нехватки времени обсуждение пришлось продолжить на ходу. Ибо дружно решили: раз не спят, то можно и позавтракать. Главным поводом для возражения Дмитрию служила логика.
— Может быть, может! И должных критериев для такого моего утверждения несколько. Резон. Дальний расчет. И вполне реальный взгляд на свои способности. Вот что может заставить Крафу отнестись к моей жене с идеальной вежливостью, уважением и тактом. Уверен, она окружена максимально возможным комфортом и находится в полной безопасности.
— Тогда это ловушка! — безапелляционно заявил Бонзай. — И бедная Саша — это натуральная приманка, пойдя на которую ты будешь пленен. Не забывай, раз уж Крафа сумел вырваться из ловушки, которую ты установил для него возле мира Ба, то наверняка сумеет придумать нечто более коварное и надежное. Так что не спеши с выводами…
В самом деле, такое упоминание было более чем уместно. Ловушка, разрушенная Гегемоном, считалась не просто тюрьмой, а настоящей магической машиной тотального уничтожения. Сам Дмитрий считал, что попади он в такую, скорей всего не выжил бы. А Крафа, величающий себя Гегемоном, Трибуном Решающим, Всемирным императором и прочими титулами, вырвался каким-то невероятным способом. И при этом, хоть и остался гол как сокол, но не получил ни тяжких ранений, ни потери памяти. То есть сила самого древнего из известных Торговцев оказалась сродни его легендарной подлости и коварству.
А посему мысль об ответной ловушке не следовало сбрасывать со счетов, а то и вообще стоило принять за основную. При власти и возможностях Гегемона ему ничего не стоило поселить пленницу в истинно райском уголке, среди своих избранных родственников, которыми он хвастался, и навешать на уши любой лапши. При всем своем уме и здоровом недоверии юная графиня Светозарова может и запутаться в словесной шелухе, узреть все совсем в ином свете и принять на веру то, что с невероятными талантами демагога и оратора впаривает ей хитрющий и подлый враг.
К примеру, ее поселили в каком-нибудь дворце на берегу моря, да еще и окружили не кем-нибудь, а Торговцами. Причем такими образчиками, которые едят с рук Крафы, во всем ему поддакивают и готовы на любую мерзость ради счастливого и безбедного существования своих семей. Ведь будучи узурпатором сразу сорока шести миров, Гегемон всегда отыщет как идеальное место для обмана, так и рьяных талантливых исполнителей для такого действа. Вот потому любимая женщина совершенно уверена, что ни ей, не зародившемуся в ней потомству ничего не угрожает.
И в этой своей мысли граф Дин убеждался все больше и больше. Во время завтрака он несколько раз замирал, прикрывал глаза и сосредоточивался на поиске солнечного зайчика. Это удавалось с каждым разом все быстрее. Ласковый лучик из неведомой дали существовал постоянно и все с той же уверенностью говорил: «Мне хорошо, тепло, спокойно и комфортно!» Разве что порой проскальзывали на грани восприятия размытые понятия, которые можно было принять за грусть и желание поскорее встретиться с любимым человеком. То есть мизерный человеческий зародыш продолжал передавать во всемирное пространство самое главное, что переживала сейчас его мать. И вера, что это и есть тот самый зов крови, укреплялась все больше и больше.
После окончания обильного завтрака Светозаров заявил:
— Я просто уверен, что пороть горячку и ломиться в Болотный мир сломя голову не следует. Гибель воинов мы себе не простим, их утрата неравнозначна уничтожению хищных, но все-таки глупых тварей.
— Ты предлагаешь продолжить подготовку рейда? — поразилась Флавия.
Все остальные тоже уставились на Торговца с недоумением. Еще вчера решили выходить в Хохочущий туман через три часа после только что окончившегося завтрака. Бонзай Пятый воскликнул:
— Как ты можешь такое заявлять?! Сашенька в руках у злодея, а ты не спешишь ей на помощь?! Извини меня, не понимаю такой позиции!
Но в его ауре легко просматривалось разочарование, и Дмитрий сказал:
— Да ты просто хочешь немедленно бежать на болота и там махать своим мечом сутки напролет. Тебе ведь не терпится показать свою молодецкую удаль… Все, все! Не надо на меня так смотреть! Глаза выпадут… Конечно же, ты хочешь спасти графиню Светозарову, не сомневаюсь… Но раз мою супругу не притесняют, то мы должны использовать появившееся время для сведения риска нашего похода к нулю. Мало того, мне обязательно следует более подробно исследовать проснувшееся во мне умение. Его нужно проверить, продублировать из иных миров, попросить содействия в этом от Титела Брайса, Эрлионы и оставшейся на Зелени команды целителей.
Сидящая рядом королева Власта дотронулась до его руки:
— А если ты ошибаешься в своих ощущениях? Если Александру сейчас подвергают страшным пыткам?
Конечно, едва заслышав такое и даже не пытаясь представить в воображении — уже было страшно. Ладони у Торговца сразу вспотели, по спине пробежал неприятный озноб, а волосы на голове зашевелились, словно приподнимаясь. Только и удалось справиться с паникой, волевым усилием настраиваясь на нужное восприятие и опять улавливая теплую точку соединяющей с наследником ниточки.
Сразу стало легче, дыхание выровнялось.
— Почему-то уверен, что с ней все в порядке, — заявил Дмитрий после пары минут всеобщего напряженного молчания. — Ну и за ближайшие полтора-два часа постараюсь справиться с перепроверкой. А вы тут пока так и продолжайте готовиться к походу да с нашей стороны ущелья достраивать упоры для навесного моста. Все равно, пока его не соорудим — на ту сторону нам не перебраться.
Такие логичные высказывания никто оспаривать не стал. Малые летающие устройства, которые удалось сделать в техногенном мире Ситулгайна, никак для переноса людей не годились. А большие флаеры заказать не хватило времени. Да и в последние дни из-за введения ограничений по перемещению телепортом на Ситулгайн соваться было рискованно. Мало того, если бы и были созданы большие летательные аппараты из не поддающегося коррозии в зеленом тумане металла, они бы попросту не прошли в Болотный мир из-за узости дверей Зеленого Перекрестка.
Конечно, ни сам граф, ни его соратники не забывали о подарке хаерсов из Черного Монолита. Те оставили в благодарность за свое спасение с десяток наспинных ускорителей, с помощью которых можно было летать на реактивной тяге. Да только все та же проклятая странная коррозия не разрешала воспользоваться иномирским чудом высокотехнической цивилизации. Дмитрий попробовал однажды внести в Болотный мир только ремни крепления заплечных ускорителей, так пряжки из неведомых сплавов стали разрушаться сразу же. Поэтому ускорители было не столько жалко потерять вообще, как имелись опасения убиться во время полета при их отказе.
Так что полетать над болотами не удастся при всем желании. А о перемещении там умениями Торговца тоже приходилось только мечтать. Изначально это было невозможно в мире Болотном. И что самое сложное — мост все равно придется строить. Хотя там уже и так все было почти готово к заброске якорей с тросами на ту сторону, которые и станут первыми ниточками, соединяющими оба края ущелья.
Так что когда об этом Аристарх упомянул, Торговец легко согласился:
— В самом деле, можете начинать строительство. Думаю, и без моего присутствия справитесь.
А сам поспешил в свой замок в Свирепой долине, где располагалась и всемирная академия целителей. Уж очень ему хотелось подтвердить обретенное умение чувствовать своего, даже еще не родившегося потомка. И лучших помощников в этом деле, чем ректор со своими Арчивьелами и магическая сущность Эрлиона — не существовало.
Тител Брайс восседал за столом в своем кабинете.
— Все-таки я добился своего! — сказал граф Дин. — Развил в себе зов крови!
— Ну-ну, хвастайся, пока мы не доказали обратное…
— Потому и здесь, чтобы убедиться! Вопрос только в том, как вы сможете это проверить.
Наверняка Эрлиона уже начала спор с ректором на неслышимом уровне, потому что выдвинула основной критерий проверки самой первой.
«Это не мы, а ты сам должен проверить! — раздалось ее требование в сознании. — И начинай с того, что попробуй уловить лучик не только от своего будущего сына, но и от своей дочери. Не забыл о ней?»
Торговец так и замер на месте, покраснев от смущения. К своему собственному стыду, он о втором ребенке забыл полностью. Перипетии борьбы с Крафой, попытки вырваться из чудовищной хватки Водоформа Ситиньялло Подрикарчера, а потом еще и похищение жены с последовавшими сутками лихорадочного приготовления к походу напрочь отбили воспоминания о коварной обманщице виконтессе Тани Хелке. Эта шибко умная воровка-куртизанка, воспользовавшись беспамятством графа Дина Свирепого-Светозарова Шахматного, переспала с ним под видом законной супруги и теперь тоже ожидает ребенка от него. При этом она считает, что вполне ловко и надежно спряталась в мире Мерлан, соблазнив одного из тамошних маркизов.
Но не это было главным — Дмитрий решил, что обязательно заберет дочь у Тани Хелке после ее рождения и будет тут воспитывать под собственным присмотром. Вызывало досаду то, что он в суматохе последних событий выпустил из виду уже давно лежавшую на поверхности подсказку. Ведь еще находясь на Мерлане и почувствовав, что виконтесса беременна, Торговец убедился для себя, что может легко отыскать ее по незримой связи с только что зародившейся дочерью. То есть уже тогда он практически и овладел таким умением, как поиск под названием «зов крови». Уже тогда!
И все эти метания последних часов теперь казались смешными и никчемными…
Но! Проверить себя все-таки следовало по полной программе. И немедленно! А вдруг он сегодня с утра наблюдал не за сыном Александры, а за дочерью виконтессы Хелке? Тут поневоле умом тронешься, покраснеешь и дара речи лишишься…
Ну, с речью оказалось все в порядке. Ибо пришлось выкладывать ректору академии и магической дочери Эрлионе весь ворох своих сомнений и размышлений. Их реакция оказалась неожиданной. Тител Брайс расхохотался, раскачиваясь в своем кресле и чуть не падая на пол. А магическая сущность торжествовала, транслируя в кабинет не только свой приятный голос, но и некое музыкальное сопровождение с радостными хлопками:
— Здорово! Я буду воспитывать не только мою новую сестру из колыбели с магической суспензией, но и еще одну сестричку, и братика. Они у меня станут такими умными, такими… такими, как я!
— Вот теперь будешь знать, как заводить детей где ни попадя! — веселился Высший целитель империи Рилли. — И ведь это еще только начало! Если твоя Сашенька за тобой не присмотрит, то тебя твой зов крови разорвет на маленькие кусочки и растащит по всем мирам. Ха-ха! Вот будет забавно!
— Не вижу ничего забавного, — нахмурился Дмитрий. — И у меня нет времени. Если вы надо мной поиздеваться хотите, то я лучше уйду…
— Ладно тебе, ладно, — сразу стал успокаиваться ректор академии. — Но уж больно мне смешно стало, когда представил по нескольку твоих детей в каждом мире. Чтобы этого не случилось, надо тебе и в самом деле как можно быстрей спасать Александру.
— Разве это плохо? — наивно удивилась Эрлиона. — Иметь тысячи, много тысяч детей? Вон у меня сколько родителей…
Пока севший в кресло граф прокашливался после «многих тысяч», Тител пояснил их общей дочери, сотворенной и существующей с помощью магии:
— Эрли, детка, ты же знаешь, что физические законы мира людей совершенно отличаются от законов существования такого чуда, как ты. Когда у нас будет время, я тебе растолкую эти правила более подробно. А сейчас нам и в самом деле придется поработать… Готов?
Вопрос был адресован уже прочистившему горло Торговцу. Тот кивнул:
— Как пионер! Что надо делать?
— Ну… сначала опять попробуй определить своего сына внутри Александры и точно сориентируйся по отношению к нему в пространстве. — Нескладный с виду ректор плавно вскочил, словно перетек на ноги, и, подойдя к другу, положил свои огромные ладони баскетболиста ему на голову. — А я буду пытаться поймать разницу как в твоей ауре, так и в определенных мозговых излучениях… Начинай!
На этот раз Дмитрию удалось нащупать сознанием теплую ниточку довольно быстро. Он повернул голову туда, где, по его мнению, мерцал солнечный зайчик.
— Там… зов идет оттуда…
Ректор ничего толком ни ощутить, ни увидеть не смог:
— Разницы никакой не замечаю… Давай-ка теперь сосредоточься и попробуй отыскать дочь.
Вот тут уже пришлось графу постараться. Потому что уже отысканная ниточка сильно мешала, сбивала с настройки. Лишь на пятой минуте концентрации удалось нащупать нечто иное, потянуться туда всем виртуальным естеством и присмотреться к найденному. Примерно такой же солнечный зайчик, приятно греющий, но несколько иного цвета. Если у сына он выглядел изумрудным, то этот был оранжевым.
Дмитрий развернулся в ту сторону, опустил голову с закрытыми глазами и ткнул пальцем в пол:
— Там! Вернее, оттуда чувствуется та самая связь.
Верховный целитель империи Рилли только озадаченно хмыкал, так ничего и не замечая. Пришлось продолжить эксперимент, сосредоточиваясь то на одном, то переходя на восприятие второго зова. Но и тут за полчаса совместных усилий результатов не получилось.
Зато вдруг подала голос Эрлиона:
— Мне кажется, я улавливаю ту самую нить…
Тител порадовался за магическую сущность, но все-таки в душе не поверил, решив, что Эрлиона выдает желаемое за действительное. Они начали спорить, и, наконец, измученный Торговец сказал:
— Сейчас я буду наугад пытаться услышать зов любого из детей, а наша малышка пусть говорит, кого я ощущаю.
Результат сразу отбросил все сомнения: Эрлиона угадала двенадцать раз из двенадцати. Ректор, обессиленно плюхнувшийся в кресло, с явной ревностью пробормотал:
— Однако! Наша малышка уже и меня обошла по ментальной силе восприятия. Этак скоро в академии и ректор не понадобится… вышвырнут по старости на улицу.
— Ну что ты, папа! — обеспокоилась, как истинная дочь, Эрлиона. — Как у тебя язык поворачивается такое говорить?
Граф Дин рассмеялся:
— Это он так на комплименты напрашивается! Знает ведь и сам прекрасно, что без него тут никто не справится. Но с другой стороны, — притворился он не в меру серьезным, — ротация кадров должна идти постоянно. И плох тот руководитель, который в любой текущий момент не имеет себе достойную замену. И уж кто лучше, чем Эрли, справится с работой ректора академии?
— Ха! — заулыбался и целитель. — Да я только рад буду сбросить с себя эту административную обузу. И безмерно счастлив, что наша общая дочь уже и так взяла на себя три четверти моих нудных, обременительных обязанностей. Я теперь хоть наукой могу заниматься. Спасибо!
— Ну что ты, па! Мне не сложно, — смутилась магическая сущность. — Даже интересно.
А Светозаров, чуток отдохнувший после усиленных концентраций, уже поднялся с кресла и стал прощаться:
— Ладно, вы тут теперь и без меня разберетесь с этим зовом…
— Как бы не так! — возразил ректор. — Только ты его умеешь ощущать, и только Эрлиона его замечает. Так что без тебя все дальнейшие эксперименты неосуществимы.
— Ничего не поделаешь, времени и так в обрез. Если бы почувствовал, что с женой что-то не в порядке, уже ломился бы по Болотному миру в ее сторону.
— Правильно! — похвалил Тител и посоветовал: — Лучше еще денек потеряй, но зато продумай и подготовь все до последней мелочи.
— Это ты уже загнул про денек! — возмутился Торговец. — Максимум два часа мне на все сборы осталось. Да-с… Счастливо оставаться!
И со звуками, похожими на далекий гром, пропал из кабинета.
Верховный целитель расстроенно подергал себя за мочку уха:
— Прямо душа болит, на Диму глядя! Никакого покоя у него, и постоянно завален по уши страшно неотложными делами. Да еще и жену у него второй раз уже похищают… Такие переживания!..
— Ничего, он справится! — раздался уверенный голос Эрлионы. — Тем более что по зову крови ясно видно: условия у нее в плену хорошие.
— Мм! Так ты тоже успела уловить общее состояние Сашеньки?
— Конечно! Мне даже кажется, что я различаю эмоции на том конце связи в несколько раз лучше, чем Дима. Например, сейчас его жена, передвигаясь с довольно большой скоростью, с чем-то знакомится, и ей очень интересно. Она даже позабыла, что Светозаров о ней жутко беспокоится…
— Вот оно как! — воскликнул ректор академии. — А что творит эта беглая преступница Тани Хелке? Граф-то о ней ни словечка не сказал…
— Сейчас гляну… — Магическая сущность, обитающая в огромном замке, сделала паузу и продолжила: — Сейчас она тоже в движении, но ее трясет, и она жутко недовольна этой тряской. Похоже, дороги и кареты в мире Мерлан не совсем комфортные…
— Постой-постой! — оборвал ее Тител. — Так ты что, подсматриваешь напрямую?! Без помощи Светозарова?
— Да. Ввела себе в память эти самые ниточки-зайчики, как он их назвал, и теперь после небольшой концентрации могу наблюдать хоть за обеими одновременно.
— Малышка! Да ты прелесть! Тебе просто цены нет! Этак теперь и мы можем посматривать за будущими матерями и хоть сами себя успокаивать?
— Легко! Правда, мне очень трудно улавливать верное направление… Из чего могу сделать вывод: точно сориентироваться может только папа Дима.
— Да нам это пока и не надо. А вот другой конец ниточки ты можешь фиксировать? Хоть как-то?
Идея получалась замечательная. Ведь если можно будет проследить всю связь, то можно и придумать, как к этой связи подключаться. Следовательно — передать или получить сообщение с помощью данной ниточки. Что было особенно важно из-за частых исчезновений Торговца. Когда его долго не было, академия продолжала работать, Свирепая долина развиваться, а эксперименты вестись, но! Сколько нервов терялось из-за неведения! Вместо спокойной и плодотворной работы Верховный целитель и помогающие ему Арчивьелы с Маурьи порой часами сидели и гадали, куда же запропастился их благодетель и скоро ли вернется.
А так совсем иное дело получится: дернул за ниточку: «Ты как там?» В ответ: «Нормально!» И все спокойно работают дальше.
Эрлиона это и сама прекрасно понимала, хотя, по человеческим стандартам, относилась еще к младенцам. Отсутствие опыта и умений не позволило ей с ходу решить поставленную задачку. Сколько она ни старалась, прочувствовать второй конец обеих ниточек «зова крови» ей так и не удалось.
— Не получается, — призналась она в унынии. — А почему не пойму… Вроде как силенок не хватает.
— Всего лишь?! — оживился притихший Тител Брайс, вскочил на ноги и устремился к двери. — Так это же в стенах нашей академии — сущий пустяк! Вот сейчас соберу старших учеников, да как споем наш гимн!..
Подобное действие и в самом деле собирало такую энергию, что ее волны еще долго прокатывались по всему волшебному миру Зелени. Только и оставалось, что поэкспериментировать в большой группе целителей да довести дело до конца.

Глава третья
Разведывательный прыжок

Вернувшись в королевство Ягонов, Торговец оказался на первом этаже своей башни. Не застав там никого, спустился в подвалы к Зеленому Перекрестку. Понимал, что там ему дадут информацию по всем текущим приготовлениям. И рассмотрев внизу невероятное столпотворение, порадовался, что не сделал прыжок сразу туда.
В нужную дверь уходила группа подданных Ледовой Владычицы с ней во главе. Здоровенные канги волокли на себе все, что могло пригодиться в болотах и не было подвержено разъеданию ядовитым туманом. В первую очередь дрова, уголь. Изделия из слантерса и соль. Давно было известно, что часть болотных тварей, несмотря на свой страшный вид, вполне съедобна. Только и рекомендовалось долго проваривать мясо на малом огне. И воду следовало прокипятить перед употреблением.
Какая-то растительность была и на болотах, но уж такая кривая, сырая и осклизлая, что легче было вскипятить котелок трением рук, чем противно дымящими стволами карликовых деревьев. В этом плане сообщение разумного кальмара Прусвета о более-менее нормальном лесе дальше по пути сильно обнадеживало. Но все равно на первом переходе следовало все нужное нести с собой.
Ибо проблема питания в дальнем походе вставала немалая. Ведь двигаться по ту сторону ущелья придется неизвестно в какие дали, а вернуться к Перекрестку пообедать никак не получится.
Также канги волокли на себе всевозможное оружие, которое в последние дни изготовили на заводах королевства Ягонов: мечи, копья, арбалеты. Все-таки решающее слово в предстоящем покорении Болотного мира должны были сказать не растворяющиеся в Хохочущем тумане сплавы. Образцы нужных сплавов предоставили, а потом и помогли сотворить в своем мире Эдельвар специалисты. Там у них прошли короткую практику три человека, и теперь здешние коллеги, а также иные профи, собранные сразу из нескольких миров, с этим сложнейшим делом справились. Другой вопрос, что они пока не могли изготовить ни летающие устройства, ни сложное оружие. Все это приходилось заказывать в технологическом мире Ситулгайна. Но, как говорится, лиха беда начало. И если бы не срочность спасения похищенной графини Светозаровой, то уже через несколько месяцев можно было бы рассекать ядовитые болота на вездеходах местного производства, собранных прямо на отвоеванном у хищных тварей плацдарме. А то и вообще летать, используя турбовинтовые и реактивные устройства.
То есть с оружием (хотя однозначно мечталось о большем!) и с питанием для людей вроде проблем не возникало. А вот с одеждой были немалые. Имеющегося пуленепробиваемого облачения, так называемых «сюртуков в комплекте», на всех не хватило. И к данному моменту разработать некую подобную ткань, производимую только на Ситулгайне, местным умельцам, да и представителям магического мира Эдельвар не удалось. Да, наручи, латы на плечи и грудь они сделать успели, а вот на что это крепить — нет. Любая кожа и самые разные нити растворялись в ядовитом тумане. Рыцарей Ягонов одели, а вот остальным желающим повоевать с тварями пришлось как-то выкручиваться.
И тут уже включили свое соображение сами канги. Еще во время отстрела тварей на предварительном этапе освоения болот они проверили несколько сортов лиан, трав и им подобных растений. И несколько из них, особенно после некоторой обработки растворами и магией, вполне сносно выдерживали в Хохочущем тумане до десяти и более суток. Потом они все-таки истончались, становились хрупкими и уже не годились для крепления чего-либо. Но уже такое открытие давало возможность не только прикрыть свою наготу на долгое время, но и навешать с помощью обработанных лиан и все остальное на себя. Мало того, успели выделать шкуры убитых тварей, и они оказались самым лучшим материалом в пошиве основных одежд. Но получались они грубыми из-за толщины кожи и несколько неудобными в ношении.
Вот и смотрелись поэтому канги с далекого северного острова, как вылезшие из пещер и ограбившие сотню рыцарей неандертальцы. Набедренные повязки, лапти, совершенно лысые головы (после пребывания в зеленом тумане в течение суток выпадали все волосы не только у женщин, но и у представителей севера) и голые коленки, угловатые латы, торчащее во все стороны оружие и связанные все теми же лианами дрова за плечами.
Глядевший на кангов Торговец еле сдерживался от смеха. Разве что их королева Леда выглядела вполне нормально, Бонзай Пятый выделил для нее сюртук из личного резерва.
Именно с ней и заговорил граф Дин, успокаивающе махнув перед этим рукой готовому доложить начальнику внутренней охраны башни:
— А где все остальные?
— Уже наверняка добрались до места строительства моста, — ответила Ледовая Владычица, продолжая провожать каждого из своих воинов внимательным материнским взглядом. — Может, уже и строить начали. Ведь все нужное туда еще раньше отправили.
— И что, все без исключения туда подались?
— Нет, королева тут осталась, — улыбнулась Леда. — Недавно здесь была, грозилась, что, если через десять дней мы не вернемся, она сама за нами отправится.
Дмитрий ничего не сказал, только хмыкнул многозначительно. Придется перед отправкой в Болотный мир заскочить к Власте и сделать ей внушение. Она, конечно, блефует, никуда она не попрется и ребенка без присмотра не оставит, но поучить ее уму-разуму следует.
«Странные они, эти женщины, — подумал он. — Порой ведут себя хуже… мужчин. Им надо дома сидеть да за очагом присматривать, а они готовы сорваться в неведомые дали! Вон и моя не усидела… Правда, чего уж скрывать, без ее помощи я бы из лап этого Водоформа мог и не вырваться…»
Еще немного поговорив с Ледой и посмотрев, как она вслед за своими кангами скрылась в клубах зеленого тумана, Торговец поспешил в свой кабинет на верхушке башни, крутя в голове одну мысль. Ему тоже следовало переодеваться в сюртук и нагонять экспедиционный корпус, но эта мысль не давала покоя.
Он вспомнил, как Крафа рассказывал о поимке и развоплощении какого-то жутко опасного плагри. Этот монстр, помесь кентавра с драконом, побывал в мире, где разумные обитают без правительства. Поверить в такое было трудно, но Гегемон передал Дмитрию пакет информации, вынутый из сознания плагри перед его уничтожением.
Да, мир без правительств и государственности, о котором утверждал Крафа, существовал. Еще и умудрялся играючи защищаться от таких монстров, как плагри, превратив того навсегда в истинного вегетарианца. И даже координаты того мира сохранились в памяти отчетливо. Скорей всего Гегемон это сделал специально, чтобы в случае спасения Светозаров не удержался от посещения независимых умников. Уж больно любопытное место!
Но сейчас пришли иные рассуждения, которые в недрах мира Огненной Патоки попросту не получили должной оценки. Ведь попутно с информацией о мире без правительств плагри на границе восприятия показывал и тот самый мир, в котором Крафа его пленил и собрался вот-вот уничтожить.
А какой это мог быть мир?
«Вот именно! — мысленно воскликнул Дмитрий, отыскивая у себя на рабочем столе записи, которые косвенно могли помочь в поиске. — Вполне возможно, тот самый, где Крафа постоянно обретается! Как же я раньше до этого не додумался?! И даже если это будет просто обычный мир, из тех сорока шести, которыми Гегемон обладает, все равно удостовериться в этом необходимо в первую очередь! А вдруг там я нападу на след узурпатора? Вдруг и Саша сейчас там в плену?»
Эти мысли его настолько захватили, что целесообразность предстоящего прыжка даже не ставилась под сомнение.
«Экипируюсь по максимуму! — размышлял он, вываливая из личного арсенала все самое убойное. — Плюс ко всему можно захватить что-нибудь из тактического вооружения, вдруг да понадобится? Хм… правда, применять его в любом случае будет нельзя… Недаром изобретатели Ситулгайна назвали его именем «Смерть». Оно же все разворотит плазмой… Вдруг Сашенька и в самом деле там? Да и другие люди вроде бы ни в чем не виноваты… Но, как говорится, запас не тянет! Беру! Тем более я такая лошадь, что вытянет пять башен шафика, как эта, в случае нужды…»
Но уже полностью одевшись, он сообразил, что хоть кого-то предупредить о своей отлучке, пусть и короткой, следует обязательно. А попутно и сделать намеченные наставления. Ибо никого, кроме Власты, в пределах окружающего пространства не оставалось.
Вот он и поспешил к королеве, сместившись туда прыжком, уже весьма привычным для малыша с няньками и всех других. И, уставившись на повернувшуюся к нему подругу-красавицу, начал давить со всей строгостью:
— Тут нехорошие слухи пронеслись, что ты собираешься ребенка бросать и по туману Хохочущему бродить.
— И все-то ты знаешь! — нисколько не стушевалась Власта. — Только не надо меня совсем за глупышку держать. Понятное дело, что от сына я никуда не денусь в любом случае…
— А зачем тогда говоришь такое?
— Надо же вас, мужиков, попугать, — со вздохом призналась королева. — Чтобы вы поскорее домой возвращались и про детей не забывали. А… куда это ты так вырядился? — Она тоже прекрасно знала, какое именно оружие можно с собой брать в зеленый туман. А Торговец был вооружен всем, чем попало. — Никак на войну в иное место собрался?
— Именно! Еще и об этом предупреждаю. Припомнился мне один мир, на который Крафа нечаянно мне дал ориентиры. Поэтому его тоже следует проверить в первую очередь.
— Ладно, тебе видней, — кивнула Власта. — Не на гулянку ведь собрался… Все равно Александра для тебя всего важней. А с остальными делами мы и сами справимся…
— Как же, справитесь! — в сердцах воскликнул Дмитрий, но тут же смягчился, подхватив на руки и осторожно к себе прижав двухлетнего принца, который прибежал к нему с воплями восторга. — Да у меня знаешь сколько забот и дел накопилось?!
— Что-то мне не верится, — сказала королева, озабоченно присматриваясь, за что и как пытаются ухватиться детские ручонки. — Может, ты просто не умеешь нагрузить соответственно подчиненных на местах? Сам же нас все время учишь: «Плох тот начальник или король, который за все ухватиться пытается!»
— О-о-о! — закатил глаза Торговец. — Да я сейчас как начну перечислять, где без меня никто не справится!..
— А начни! Очень хочется послушать!
Вроде бы времени не было на пустопорожние разговоры, но крестника все равно следовало на руках подержать хоть пяток минут. Традиция все-таки, и малыша своего друга Дмитрий обожал. Так что почему бы бегло и не перечислить:
— Ладно, вот смотри… Вначале мне надо доставить пищевой белок Ситиньялло Подрикарчеру, тому самому больному Водоформу. Если он не излечится, то последствия от его развивающегося сумасшествия могут быть невероятными. Он попросту может раскалывать планеты и менять движение звезд, если почувствует свою силу. А если вдруг научится перемещаться между мирами, что в принципе для него раз плюнуть, то последствия таких визитов вообще непредсказуемы.
Власта согласно кивнула и тут же спросила:
— А уничтожить его никак нельзя? Ну там, бомбой ядерной?
— Боюсь, что нельзя… Мало того, если бы я мог, я бы сообщил о нем иным Водоформам, те бы его либо сами излечили, либо попросту уничтожили, что они и пытались сделать после рождения Ситиньялло. Но я, увы, не знаю даже приблизительно, где искать его соплеменников. Вот так-то… А теперь идем дальше…
И сам поразился, насколько длинным оказался список отложенных, но тем не менее архиважных и срочных дел.
Например, следовало спасти, вывести из кокона к солнцу мир Кабаний. Но сделать это не получится без допроса и склонения к сотрудничеству Купидона Азарова, бывшего злого узурпатора того мира, главного колдуна и главного дирижера событий. Пленник пока обретался в камне и терпел ужасные муки, по словам разумного кальмара, но такое крутое наказание наверняка в дальнейшем развяжет язык подлому старикашке. А узнать у него следовало очень много: и как забросить Хотриса в замок Свинг Реальностей, и как избавиться от вездесущего фиолетового тумана в Кабаньем, и где хранятся книги, отысканные злым колдуном во время раскопок, и многое-многое другое.
Другой пример: события на Земле. Как бы талантливо выпускники академии высшего целительства ни курировали новое движение, следовало срочно наведаться туда солидной командой соратников, друзей, а то и военных и проконтролировать, сгладить, улучшить ситуацию. Только по краткому отчету Александры становилось понятно: задуманное преобразование менталитета землян не пройдет без сучка и задоринки. Перекосы имеют место и могут дать осложнения в виде войн, а то и с применением ядерного оружия.
В мире Гинвейл цвет рыцарства готов изрубить друг друга в капусту, потому что им некуда девать свою дурную силушку.
Даже в таком техническом раю, как Ситулгайн, к власти пришли некие идиоты, намеревавшиеся насадить свободным народам военную диктатуру. Там Торговец собирался спасти из тюрьмы не только своих друзей и компаньонов по бизнесу, но и отыскать тех умников, которые выдумали карту польеди, запрещающую незарегистрированное перемещение телепортами.
Плюс Пал Палыча найти и Каралюха! Отомстить за попытки уничтожения Сашеньки и молодых целителей Земли.
Плюс Бормот стал выбрасывать клубы дыма на столицу Юга. Гражданская война, жалобы молодого императора на Торговца. Пора и ему укоротить руки, а то и все тело на голову.
— Мало того! В мире Шелестящего Песка, а вернее, на его обломках доживают горстки уникальных разумных кальмаров. Наш друг Прусвет не простит, если мы не окажем помощь его вымирающему роду… — Немного подумал и в озарении воскликнул: — О! А вот Прусвета я, пожалуй, возьму с собой. Пусть проветрится в новом мире от угара Хохочущего тумана. Если он, конечно, здоров до такой степени… Ну все, малыш, мне пора, иди к мамочке…
Он передал крестника в руки королевы и попрощался с ними, чмокнув в подставленные щеки как мать, так и ребенка.
Оказалось, что Прусвет все-таки болен. Разумный кальмар соорудил для себя некий магический раствор в лаборатории башни и, погрузившись в него, пытался восстановить нормальное дыхание и вернуть себе привычный оптимизм. Вначале он выставил из раствора только часть лысой головы с ушами и глазами. Но когда услышал от Светозарова, куда и зачем отправляется его боевой товарищ, тут же выскочил из раствора:
— Я с тобой! Иначе еще больше разболеюсь тут. А что еще кашель странный прорывается, так это ерунда, при острой необходимости я его могу сдерживать. Прыгаем?
— Ну ладно, — не стал Дмитрий спорить. — Держись за меня крепче!
И в следующие моменты, сопровождаемые громовыми раскатами, они покинули мир Ягонов.

Глава четвертая
Тонкий лед

Ориентиры оказались правильными, и чувство направления вывело Дмитрия Светозарова в новый, никогда им еще не исследованный мир. Причем в зиму, в дикую и плотную снежную бурю. Хорошо, что еще было светлое время суток, когда хоть что-то просматривалось за огромными хлопьями снега, и ночная темень не давила на психику.
Торговец совершил выход в новом мире не как обычно. Хоть и был готов ко всяким неожиданностям, а вот сразу ускоритель не задействовал, и упал с высоты. Благо что глубокий сугроб смягчил удар ногами о грунт.
Прусвет отцепился при падении и, как и Дмитрий, осматривался. Снег залепил Светозарову ноздри, уши и глаза, а холод устремился за шиворот. Пришлось набросить капюшон и загерметизировать прозрачный щиток.
Усиленный против обычного слух ничего не дал. Кроме завывания ветра — никаких звуков. Зрение новой информации тоже не добавило. Путешественники находились прямо в центре отлично просматриваемого прохода между мирами. Снег не лежал ровным толстым слоем, его крутило, развевало ветром, и между сугробами просматривался темный грунт.
— Ну что, дружище, — обратился Дмитрий к разумному кальмару, — куда это мы с тобой влипли?
— Понятия не имею! — отозвался тот. — Я сквозь камень вижу, а вот сквозь снег — нет.
При ближайшем рассмотрении оказалось, что темнеет между сугробами вовсе и не грунт, а ровное покрытие из красных кирпичей. Опустившись на колено и приложив руку к кирпичу, граф Дин послал импульс вниз, сканируя толщу покрытия. Оказалось, что весьма солидно все здесь устроено: песочная подушка в два дециметра, столько же — утрамбованный гравий, а потом еще и пятнадцать сантиметров прочного бетона. Ну и сверху, видимо для красоты, уложен не просто обожженный, а каленый кирпич.
«Ага! Значит, я на дороге? — попытался сообразить Дмитрий, заодно припоминая мелькнувшую на периферии сознания картинку из памяти развоплощенного плагри; там вроде на дальнем плане просматривались какие-то строения. — Или на площади…»
Он направился вперед, ступил на снег. Кальмар последовал за ним. Но не пройдя и двадцати метров, Торговец провалился, да так и замер, погрузившись по грудь.
— Твою папуаса гирлянду! — воскликнул он. — Куда это я влип?.. О! Никак трубы под ногами?.. А вот фонтана я не помню… Значит, и в самом деле площадь? Да еще и самый центр?
— Не пойму, ты нащупываешь или гадаешь? — проворчал ему прямо в капюшон возле уха Прусвет.
Человек не удостоил его ответом. Присмотрелся к кромке льда и по его небольшой толщине понял, что мороз сюда вместе со снежным бураном рухнул недавно.
Ну что ж, бывает и такое! Как говорится, у природы нет плохой погоды, а чтоб ее, такую благодать! Если вокруг город, то его обитатели сидят сейчас по домам. Кто ж в такую погоду будет гулять по площади да предупреждать свалившихся с неба странников о неприкрытом и ничем не огражденном фонтане!
«Ну что ж, коль никто не спешит к нам с паспортным контролем, придется самим поискать представителя местной власти. Надеюсь, горожане не откажут нам в толике тепла и в кусочке нужной информации…»
Приняв такое решение, граф Дин задействовал ускоритель, плавно взлетел из провала и медленно двинулся по ветру — так было комфортнее, да и ощущение создавалось, словно летишь под парусом.
Ветер оказался сильным, темень стены надвинулась как-то слишком резко. Светозаров успел затормозить и повис возле двухэтажного строения.
В стене, с которой местами осыпалась штукатурка, чернели проемы окон. Крыша заметно провисала. Светозаров полетел вдоль стены, светя в окна мощным фонарем. Везде было одно и то же: полная разруха. Ощутивший себя в своей стихии кальмар пронзил стены и подтвердил: жизни в доме нет. У Дмитрия создалось такое впечатление, что некто скрупулезно посылал в каждое окно по две-три гранаты, стараясь уничтожить не только обитателей дома, но и мебель. Ни остатков тел, ни костей. Только обломки. Небольшие подвальные окна тоже были выбиты, как и входная дверь. А для зачистки холла, видимо, не пожалели и пяти гранат, настолько там все было перемолото.
Соседнее здание оказалось таким же. Как и другие, по периметру площади. Полная разруха и ни единой косточки.
Они облетели весь город и выяснили, что все двести с лишним зданий безжизненны. Мертвый город. Когда-то красивый, а сейчас отпугивающий. И хоть ни единого тела замечено не было, сравнение с кладбищем так и напрашивалось.
Внезапно Дмитрий рассмотрел уводящую в снежную бурю дорогу. Она явно шла в гору, была прямой как стрела и выложена светлыми кирпичами.
«Либо там нечто священное для горожан, — подумал он, — либо наверху иное скопление домов. Или главный замок, цитадель… В любом случае надо посмотреть».
Он оглянулся на прикрывающего тылы Прусвета и устремился вперед над дорогой.
Хотя тут же вспомнил о томящейся где-то в плену супруге и ощутил укоры совести:
«Как же так?! Она там страдает, а ты тут развлекаешься?!»
Пришлось прямо на лету сконцентрироваться и прочувствовать ниточку зова крови, ведущую к сыну. На том конце связи было не просто все в порядке, но и явственно чувствовалось, что Александра никак не меньше, чем обедает, и даже наслаждается едой. И ни проблеска эмоций, говорящих о какой-либо опасности.
Уже в который раз подивившись такому роскошному плену своей любимой женщины, граф привычно повторил для себя логичные пояснения:
«Иначе с моей супругой Крафа побоится обращаться! Понимает, что я с ним сотворю, если Сашенька хоть чем-то окажется недовольна!»
Правда, подобные утешения тут же омрачались и несколько иной мыслью, проистекающей из знаний о великой учености Трибуна Решающего. Данный тип все-таки недаром считался величайшим гением последних трех тысячелетий. Мог ведь и знать о зове крови и попросту перехватить ту самую связующую нить своими устройствами. А раз перехватил, то мог и послать по ней определенные ложные эмоции. С его талантами и не то получится…
Но тогда возникал встречный вопрос: какой смысл Гегемону посылать фальшивые эмоции? Чтобы он, Дмитрий, не спешил со спасательной экспедицией? Чушь! Ведь чем быстрее ринется граф спасать свою возлюбленную, тем его легче будет схватить, пленить или уничтожить. Скорей всего тщательная и длительная подготовка врага в первую очередь самому узурпатору миров и не выгодна. И ему тем более плевать, что о нем подумают его подданные. Как хочет, так себя и ведет. А значит, он попросту пытается пустить пыль в глаза своей пленнице, ловко и умело скрывая коварные замыслы. Ему это ничего не стоит, наоборот, развлечение: произвести на графиню Светозарову нужное впечатление.
«Ну и пусть пока впечатляет! — решил Торговец. — Лишь бы не смел пальцем тронуть! А там уже и я заявлюсь да как следует с ним потолкую!»
Вот так себя успокаивая, он ускорил свой полет. Снежная буря приутихла, видимость улучшилась. После третьего километра стали просматриваться горы по сторонам, а в финале пятого впереди проступили массивные стены крепости.
Вначале и она показалась друзьям совершенно безжизненной. Ни огонька, ни человеческой фигурки, ни единого предмета, указывающего на деятельность разумных существ. И редкие оконные, и еще более редкие дверные проемы не имели даже остатков рам и косяков, а помещения, в которые удалось заглянуть, были пусты. И только чуть позже удалось рассмотреть на верхушке вздымающейся в самом центре крепости башни тусклые отблески стекол.
Гости из иного мира поспешили туда и зависли в воздухе, пытаясь рассмотреть, что таится в темном помещении. Если бы заглядывал простой человек, он бы ничего не увидел: стекло было зеркальным, с внутренним напылением. То есть оттуда можно было рассмотреть все, что снаружи, а вот наоборот получилось бы только ночью, да при условии яркого внутреннего освещения.
Но возможности Светозарова были в этом плане огромны. Начиная от собственных магических и оканчивая вмонтированными устройствами сюртука. Так что он без труда рассмотрел в помещении мужчину, стоявшего в полуметре от окна. Он ничем особо не отличался от землян, было ему лет за шестьдесят, а то и за семьдесят, стройный, рост под два метра, одет в просторную накидку наподобие тоги римского патриция. В руках — некое устройство, которое он держал за два разведенных в стороны рычажка. А в глазах столько напряжения, страха, любопытства и сомнения, что можно прочитать эмоции и не глядя на яркие сполохи ауры.
Хотя и ауру просто пришлось рассмотреть из-за ярко-зеленого стержня, идущего вдоль позвоночника. И хорошо, что Тител Брайс, Верховный целитель империи Рилли, да и всего мира Зелени, относительно недавно пояснил, что этот стержень означает и как правильно его надо рассматривать. Получалось, что этот мужчина целитель, причем уровня не меньшего, чем Маурьи. А то и Арчивьел собственной персоной. По умолчанию, подобные целители не могли быть подлыми, мерзкими и кровожадными, а значит, можно было выходить с ними на открытый и откровенный контакт.
Правда, тут же припомнилось, что подлый узурпатор множества миров Крафа обладал еще более ярким и длинным стержнем целителя. Да и бывший император Дасаш Маххужди был тем еще кровопийцей. Но тут уж, как говорится, из каждого правила имеются исключения.
Для начала граф Дин развел руки в стороны, показывая пустые ладони, а потом снял забрало вместе с капюшоном и открыто улыбнулся. Человек за стеклом, несомненно, удивился, что его видят, и как-то странно мотнул головой. Дмитрий заулыбался еще радушнее, кивнул несколько раз и вдобавок приветливо помахал рукой. Прусвет ничего не рассмотрел сквозь стекло, но тоже помахал одним из своих четырнадцати щупалец.
Так и держа устройство за рычажки, обитатель башни довольно красноречиво указал подбородком в сторону, словно предлагая сместиться именно туда. Гость согласно покивал, еще раз уточнил направление, получил повторное подтверждение и перелетел вместе с Прусветом к боковой стороне башни. Там был метровый выступ, похожий на балкон без перил. Окно, выходящее сюда, по величине напоминало дверь, или же это и была дверь. Местный патриций уже стоял за ней в той же позе, что и прежде.
Светозаров опустился на выступ и стал отряхиваться от снега. Патриций попятился назад и остановился. Прозрачная дверь открылась, оказавшись толщиной в добрых десять сантиметров.
— Приветствую тебя, чужеземец! И тебя, дух камня! Сотню лет вам жизни! Входите! — проговорил абориген. — И сразу скажите мне, кто вы.
Человек вошел, оглянулся на закрывшуюся бесшумно дверь и на вплывшего за ним кальмара, которого, оказывается, тут знали, и тоже начал с приветствия:
— И тебе желаем здравствовать долгие годы! Прибыли мы сюда из иного мира. Я Дмитрий Петрович Светозаров, он же граф Дин Шахматный Свирепый, он же Торговец. А это мой друг и соратник, разумный кальмар Прусвет из мира Шелестящего Песка. Он же Пронзающий Камни, он же Живой Ужас.
— Ты ведь еще и целитель? — спросил хозяин башни.
— Несомненно! Ибо каждый Торговец призван оберегать любую разумную жизнь и быть готов применить свои умения ради спасения ближнего.
— И ты отрицаешь убийства как метод воздействия на ближнего?
— Не приемлю категорически! А оружие применяю лишь против поборников рабства, убийц и людоедов.
Мужчина кивнул:
— Емко сказано! И правдиво! Ты не лжешь…
Из этих слов Дмитрий понял, что тот умеет как-то отличать ложь от правды в словах собеседника, а значит, он целитель уровня Арчивьела.
— Ну а древние духи замков, как мы называем существ, подобных господину Прусвету, для нас всегда были священными и легендарными защитниками, — продолжал мужчина. — Жаль, что они не живут в нашем мире уже более трех с половиной тысяч лет… Подождите немного.
Он нагнулся к устройству и что-то в него зашептал. После чего там мигнули огоньки, и мужчина медленно отпустил распрямившиеся рычажки. В приборе щелкнуло, и его обладатель опустил руки и потряс пальцами, а устройство так и осталось висеть на груди, прикрепленное невидимой силой, а может, и попросту пришитое к одежде.
Граф сообразил, что устройство скорей всего сигнальное, причем уже стоявшее на боевом взводе. А чтобы его «успокоить», или, образно выражаясь, вернуть чеку в готовую взорваться гранату, следовало сказать пароль и отпустить рычажки. А если бы рычажки сработали без пароля? Неужели всю башню бы разнесло? Или в чужеземцев всего лишь вонзились несколько арбалетных болтов?
— Эммануэль Маарси, — представился мужчина. — Двадцать девятый день являюсь хранителем этой сигнальной башни, титул у меня — барон, профессия — целитель.
Он церемонно поклонился, и Светозаров ответил тем же.
— Мы увидели мертвый город, — сказал он и показал рукой на дверь. — Там, внизу.
— Это город Эрегарт. Теперь его имя для нашего мира является символом печали.
— Эрегарт… Красиво звучит… А как называется ваш мир?
— Трабиянт. На самом древнем языке это означает «создающий янтарь». У нас янтарь — самое распространенное украшение. Поэтому довольно часто молодежь называет наш мир Янтарным.
— Тоже красиво, — Дмитрий уже знал, как дальше вести разговор с хранителем башни: — И кто правит вашим миром?
— Совет, в котором представлено по одному делегату от каждого континента. А у нас их восемь, и три представителя наибольших островных образований. Итого — одиннадцать человек.
— А кто над ними? — деликатно, но настойчиво выспрашивал гость.
— Над ними — только закон! — твердо ответил Эммануэль Маарси. И тут же с пониманием улыбнулся: — Но подоплеку твоего вопроса я понял… Поэтому добавлю, что Высшим Протектором нашего мира является Трибун Решающий Крафа. По установленным им законам мы и живем.
Часть тайны приоткрылась, и Светозаров мысленно усмехнулся:
«Кем только этот узурпатор себя не называет!»
Но тон сохранил уважительный, ведь теперь следовало узнать самое главное:
— А как можно встретиться с Высшим Протектором?
Барон Маарси опять улыбнулся с неожиданным пониманием и подпустил в свой голос ехидства:
— Только добравшись до священного колокола Клоц, подав сигнал бедствия и дождавшись экстренного визита Трибуна Решающего Крафы. Но если его беспокоят понапрасну или по пустяковому случаю, то он уничтожает призвавшего его человека на месте.
— Экий жестокий у вас защитник! То есть он не обитает постоянно в вашем мире?
— Естественно. У него и без нас забот хватает в остальных сорока пяти мирах, где он является Высшим Протектором.
— Это понятно, — степенно закивал Торговец, морща лоб в искреннем сочувствии. — Я его знаю лично и могу подтвердить: жутко занятой человек. Наверное, именно поэтому он не успел защитить город Эрегарт от вторжения подлого плагри-людоеда?
Руки хранителя непроизвольно дернулись к устройству на груди. Он удержал их на месте явным усилием воли и уважительно спросил:
— Вы… знакомы с самим Гегемоном?
— Еще бы! Не один раз вместе обедали деликатесными лягушками и улитками, которые нам к столу подавал сам бессмертный Водоформ Ситиньялло. Недавно мы даже вступили в союз, оказавшись в одинаково неблагоприятной ситуации… Но это так, к слову… Я потому и заскочил сюда, по оставленным Крафой ориентирам, что собирался встретиться с ним и поговорить.
Барон Маарси слишком многозначительно пробежался взглядом по топорщащемуся на графе оружию. Да тут и любой мог понять, что разговор между Торговцами намечался весьма и весьма горячий. Но ни словом по этому поводу не обмолвился, просто развел руками:
— Увы, переговорить с ним здесь вы не сможете. Только возле священного колокола Клоц, — и словно невзначай положил руки на висящее у него на груди устройство.
Естественно, что такое движение не укрылось от Дмитрия. Он грустно и коротко рассмеялся:
— Да мы с ним и в самом деле союзники! К тому же я могу к нему зайти и через иную дверь. Это в моих возможностях. Так что… рад был познакомиться и буду прощаться… А! Не расскажете, что все-таки случилось с Эрегартом?
— Расскажу, — кивнул хранитель и тяжело вздохнул. — В первый раз это чудовище плагри наведалось сюда три года назад…
История оказалась печальной и страшной. Полудракон-полукентавр при своем первом появлении в Эрегарте разорвал и съел на глазах у остальных около десятка жителей, в том числе и детей. После чего нахватал в плен более двадцати человек и вместе с ними исчез с центральной площади. Но не успели горожане опомниться и хоть кого-то призвать на помощь, как плагри вернулся. И не раз, а целых три раза. Обязательно съедал при каждой ходке по жертве, и два-три десятка, набросав их в жесткие сети и убивая некоторых только этим, забрал с собой.
Весь мир содрогнулся от такой кровожадности. Войн в мире Трабиянт не было около пяти сотен лет, а мелкие конфликты между материками носили скорей развлекательный, потасовочный характер, унося не больше десятка жизней. А тут такие страхи и людоедство!
Сотни отчаянных добровольцев поспешили к горам Амазонок в тысяче километрах от города, к колоколу. А почему отчаянных? Да потому что пробраться к нему считалось подвигом, настолько трудно было пройти все природные и искусственные препятствия на пути к единственному связующему с Трибуном устройству.
Уж такова была воля Высшего Протектора: «Да, я вас защищаю и прикрываю, но по пустякам ко мне соваться и даром беспокоить — нечего!»
Но колокол зазвонил, Крафа явился в данный мир и был разъярен последствиями визита неизвестного чудовища. Догадываясь, что людоед вернется за новыми жертвами, он оставил в городе десяток особых воинов из своего мира. Еще пятеро расположились в крепости. Они время от времени сменяли тех, кто нес дежурство на главной площади города.
Не прошло и месяца, как чудовище вновь нагрянуло в город. Началась страшная огненная битва, победителем в которой оказался бессмертный пришелец. Он уничтожил половину десятка, пленил вторую половину, а потом еще и добрал в свой багаж примчавшихся на помощь товарищам пятерых воинов из крепости.
Еще три раза возвращалось чудовище, забирая искалеченные грубым обращением жертвы. Но теперь оно уже никого не ело и даже ни разу не укусило.
Опять зазвучал священный колокол Клоц, и вновь примчался Трибун Решающий. Отыскать дорогу в мир драконокентавра он не смог, но решил устроить ловушку. Приказал эвакуировать весь город и запретил сюда возвращаться. Крепость освободили от древнего музея и обслуживающего персонала.
Долгое время в Эрегарте царила тишина, и туда никто не наведывался. И у народа появились надежды, что более никто сюда не нагрянет. Но вот чуть более трех месяцев назад чудовище вернулось вновь. Дрожала земля, до самого неба вздымалось пламя, столб пыли и дыма был виден на многие километры вокруг. Это бушевало, пытаясь вырваться из ловушки, чудовище.
С горящими глазами Эммануэль Маарси рассказал концовку истории:
— Не прошло и получаса после поимки людоеда, как явившийся Гегемон усмирил его, а потом и развоплотил кошмарное тело. Как он рассказал потом нашим правителям, больше плагри (именно тогда мы и узнали название этих монстров), скорей всего, сюда не заявятся. Но к нам могут наведаться и другие гости. А посему следует всегда быть начеку и готовиться к худшему. Вот потому здесь, на оборудованной им башне, и дежурят по тридцать дней добровольцы. Если появится явная опасность, мы даем сигнал в лагерь у подножия гор Амазонок. А там почти всегда толпятся готовые к подвигам рыцари. И они помчатся к священному колоколу.
Граф Дин Свирепый озадаченно подвигал бровями:
— Неужели нельзя было сразу установить аналог этого священного Клоца прямо здесь? К чему эта длинная и сложная цепочка?
Хранитель скривился:
— Об этом многие задумываются… Даже простой народ… Но с другой стороны — рыцари довольны…
— Узнаю затейника Крафу! Это деяние как раз в его стиле. Он решил, что вы слишком расслабились и разнежились под его защитой? И что совершенно не развиваете прогресс в своем мире? И что не мешало бы поощрить в вашей среде молодых да стремящихся?
Барон Маарси уже давно опустил руки вдоль тела и теперь только изумленно кивал на каждый вопрос. Дмитрий угадал высказывания Гегемона.
Напоследок гостю оставалось решить для себя очередную задачку: то ли вернуться в мир Ягонов и попытаться прорваться на помощь Александре через Болотный мир, то ли высмотреть, где в мире Трабиянт расположен этот чертов колокол. Если в него зазвонить, то Крафа должен явиться, осмотреться и разобраться. По сути, самая лучшая возможность наклевывается: уничтожить узурпатора на месте встречи, пока он не ожидает, а то и заточить его в недрах гор Амазонок. Но! Вряд ли это удастся сделать собственными силами. Да и Прусвет тут не сможет помочь. Трибун Решающий уже не раз доказал, что недаром носит это высочайшее звание, дарованное ему Торговцами около трех тысяч лет назад. Противника опасней его просто не существует в природе. А значит, следует немедленно смотаться в мир Зелени, в собственный дворец с расположенной там академией целителей, и забрать у ректора наверняка уже готовую и модернизированную вторую ловушку для узурпатора сорока шести миров.
Просто вот так соваться с ним в бой было бы безрассудно. А вот когда ловушка будет установлена рядом с колоколом, тогда совсем иное дело.
«Решено! Мчусь в Свирепую долину!»
— Спасибо за сведения, — сказал Дмитрий. — Нам пора возвращаться в свой мир.
— А сможете? — неожиданно спросил барон.
Сомнения тут же заползли в душу Светозарова леденящим холодком, но ответил он твердо и уверенно:
— Конечно! Только будет немного грома и молний.
— Да сколько угодно! — развел руками хранитель. — Я уже привычный, на все насмотрелся!
Не обратив на его слова должного внимания, Торговец убедился, что Прусвет держится за него, взмахнул рукой на прощание и шагнул в межмирское пространство со словами:
— Счастливо оставаться!

Глава пятая
Невыездной

Шагнул — и поставил ногу на каменный пол… все того же помещения. Гром прогремел, и молнии блеснули, но ничего не изменилось. Недоуменно оглянувшись на хранителя, шагнул еще раз, уже чуть ли не упершись в стенку: тот же результат!
— Да что это творится такое?! — пробормотал в сердцах.
За спиной раздалось:
— Трибун Решающий тут кое-что изменил…
Уже догадавшись о ловушке, Дмитрий моментально сообразил, как открыть дверь из бронированного стекла. Для этого на стене была обыкновенная клавиша. Дверь беззвучно распахнулась, и он попытался шагнуть в подпространство с выступа без перил.
Тоже никакого эффекта!
— Изменил во всем нашем мире! — донеслось до него пояснение барона Маарси.
«Может, Крафа что-то и изменил, но створ на площади остался!» — подумал Дмитрий.
Уже стоя на самом краешке выступа, он повернулся к местному целителю и сказал будничным голосом:
— Ладно, тогда я полечу! — а специально для Прусвета добавил: — На площадь, куда мы прибыли.
Включил наспинный ускоритель и шагнул в воздух, где все еще кружились снежинки.
Когда перед глазами предстал мерцающий проход в межмирское пространство, Светозаров облегченно вздохнул. Опасения развеялись как дым.
Оказалось, рано развеялись. Как Торговец ни старался, переместиться не получалось.
Накатил страх по поводу Александры:
«Она меня там ждет, надеется, а я!.. Влип, как глупая бабочка, прилетевшая на огонь! И кто ее теперь спасет?! — Мало того, пришло понимание, что и экспедиционный корпус наверняка сгинет в Болотном мире без помощи Торговца. — А ведь они не остановятся. И даже постоянная связь через посыльных их не задержит с выходом. Не обращая внимания на мое отсутствие, так и двинутся вперед, думая, что обязаны спасать теперь сразу двоих. Бонзай только рад будет проявить свою удаль молодецкую, и попадание совсем недавно в ловушку с другой стороны Болотного мира его ничему не научило… Вся надежда на рассудительность Флавии, Аристарха и находящихся в отряде Арчивьелов. Вот же напасть!..»
Пока Торговец скакал в створе, температура упала градусов до тридцати ниже нуля. Сюртуки с полным комплектом одежды из мира Ситулгайн считались чуть ли не настоящими скафандрами, годными для открытого космоса. Но данная модель только и ценилась Дмитрием за пуленепробиваемость и нерастворимость в Хохочущем тумане. А вот против настоящего мороза одеяния оказались не настолько приспособлены, как хотелось бы. Хоть и с подогревом внутренним одежонка, да не совсем герметичная. Еще во время падения под лед злосчастного бассейна внутри что-то подмокло, и теперь в нескольких местах прогрев не доходил. К примеру, левый сапог промерз насквозь, и ногу от переохлаждения спасала только перенаправленная туда энергия целителя.
Причем страдал от мороза не только человек. Разумный кальмар, хоть и был, по его же утверждениям, приспособлен к чему угодно и сам себя считал почти бессмертным, стал жаловаться:
— От этого холода чувствую себя ну совсем некомфортно. Давай быстрей думай, куда нам податься и где согреться!
Светозаров начал обвинять себя в недальновидности, несобранности, а то и откровенной глупости. А последнее вообще было недостойно человека женатого, солидного и во многих мирах уважаемого. Хорошо, что он вовремя вспомнил о зове крови.
«Если я не выездной, то это не значит, что я остался полностью без связи с внешним миром!»
Сконцентрировался, уловил солнечный зайчик от сына и прислушался: там будущая мама с полным спокойствием укладывалась спать. Причем, судя по восторгу и желанию рассмотреть и пощупать очень многое, тюремщику удалось и тут удивить свою пленницу. Вполне возможно, что он так пытается усыпить бдительность Александры, но хотелось верить, что одна из лучших агентесс присно известной конторы не поддастся на уловки кровного врага.
Успокоился и сам. А потом еще для сравнения посмотрел, как там поживает Тани Хелке. И тут же ощутил волну животной страсти. Сбежавшая воровка и аферистка занималась сексом. Но как занималась! Да, пыталась получить удовольствие. Да, пыталась для этого использовать свои магические возможности и умения Маурьи. Но чувствовалось ее явное нежелание, брезгливость и недовольство. Скорей всего мадам Хелке с кем-то совокуплялась по расчету или по крайней необходимости.
Постаравшись поскорей вынырнуть из подсмотра не совсем для него приятных эмоций на том конце связующей ниточки, Дмитрий замотал головой:
«М-да, не завидую я этой бедняжке… И чего ей вздумалось украсть казну императора? Жила-поживала, словно сыр в масле каталась: почетное звание Маурьи, власть, деньги… Чего еще, спрашивается, ей желалось? А теперь вот скрывается как преступница, и если бы не мое… хм, всепрощенчество, сейчас бы уже трудилась в поте лица на имперской каторге. Там, конечно, тоже живут вполне сносно, мир Зелени все-таки, и тем более что она Маурьи, но явно не рай. Наверняка ей в мире Мерлан намного лучше… если партнеров для постельных утех сумеет подыскать приятных… — Он вспомнил, как Тани с ним неистовствовала в кровати, и самодовольно хмыкнул: — А вот со мной ей явно нравилось. Такая буря эмоций, что я поверил ее обману с нашим супружеством. Может, она меня и в самом деле любила вполне искренне?..»
От этих мыслей отвлекло онемение в левой ноге: мороз все больше крепчал. Пришлось послать в подмерзающую конечность сразу несколько согревающих импульсов и серьезно задуматься, что же делать дальше. Сразу лететь в дальние горы Амазонок — не дело. Можно что-то еще сдуру отморозить. Да и с костюмом следовало разобраться, провести возможную починку и устранить неприятное намокание.
А значит, хочешь или не хочешь, но придется проситься на постой к хранителю башни. Другой вопрос, что тот может во второй раз не пустить. Ибо не слишком-то уверовал в то, что странный Торговец состоит в союзе с Трибуном Решающим. Что ж, если не пустит в теплую башню, придется лететь к ближайшему жилью и напрашиваться в гости.
Посылая на подмерзающие участки тела согревающие импульсы, Дмитрий устремился к древней крепости. Кальмар мчался впереди, словно показывая дорогу.
Кажется, у барона Маарси имелись на наблюдательном пункте и приборы, фиксирующие движение на площади мертвого города. Потому что он так и маячил на прежнем месте за окном, держа ладони на рычажках своего устройства. Явно поджидал очередного визитера. Но когда окончательно рассмотрел прилетевших гостей, приветливо улыбнулся и махнул рукой в сторону двери, мол, заходите!
Подобное гостеприимство Дмитрия только обрадовало. Чувствовалось, что хранитель проникся должным доверием и не ждет от него неприятностей. Впустил, не требуя никаких обязательств и не ставя условий. А ведь мог бы!
Предложил раздеться и пообещал скорый ужин. Мало того, когда Торговец стал разминать в тепле покрывшиеся ледком сапоги, Эммануэль с пониманием и сочувствием выдал:
— Вот точно так же и предыдущий ваш коллега вернулся. Правда, он летать не умел, и пришлось ему пешком туда-сюда топать. Хорошо, что тогда мороза не было и осень еще тепло держала на удивление…
Перестав расстегивать сюртук, Светозаров так и замер на месте, словно статуя.
— К-какой к-коллега? — очумело спросил он, непроизвольно заикаясь.
— Ну как же, тоже прибыл на площадь, правда, совсем случайно, и тоже утверждал, что он Торговец. — Видя, что гость на него смотрит, выпучив глаза, барон продолжил: — Мне одному повезло с такими гостями, ни у кого из прежних хранителей не было таких. Двадцать шесть дней назад пришел со стороны города какой-то мужчина. Одет по-осеннему, в добротную одежду, совершенно без оружия и без багажа. Только с тростью в руке. Назвал свое имя: Яков Праймер. Пояснил, что из мертвого города увидел крепость и решил сюда прогуляться.
— А что дальше? — нетерпеливо спросил Дмитрий.
— Ну, я ему все подробно рассказал, он вполне так по-человечески посочувствовал, а потом со вздохом сказал: «У вас тут очень красиво, но мне пора. Загляну как-нибудь, если вы не против?» А мне что, пусть заглядывает, я так и сказал: «Всегда пожалуйста!» Ну, он раскланялся и давай шагать в разные стороны. Потом ругаться стал. Полчаса по крепости метался, какие-то створы поминал и в пустоту тыкал рукой. Да так никуда и не делся… И затем чуть ли не бегом устремился в город. Там тоже часа два метался по площади и вернулся сюда, когда уже стемнело.
— И где он сейчас?
— Пожил у меня полтора суток, выведал все про священный колокол и недра гор Амазонок, да и подался в ту сторону пешком… Я вам за ужином все расскажу.
— Барон, давай будем на «ты». Какие могут быть выкрутасы между целителями?
— Ладно…
— У меня тоже ничего не получилось… Хотя, честно сказать, там у нас такое творится, что и кусок в рот вряд ли полезет… Ну разве что под нечто забористое… Есть такое?
— Для хороших гостей всегда найдется. Мне-то нельзя, сменщик с отрядом сопровождения будет только к утру. Вот когда ему дела сдам, и себе позволить могу солидный кубок опрокинуть. Давай свою одежду, развешу над печью.
Ужин состоял из нескольких блюд, очень вкусных. Напиток напоминал отменный ром. А еще барон угостил Торговца и разумного кальмара сразу тремя лакомствами, о которых они не имели ни малейшего представления.
Первое — двойная ягода любавка величиной с две крупные клубнички, сросшиеся одной стороной. Она была похожа на два соединенных сердечка, оттуда и название пошло. Синяя, с тоненькой кожицей готовой лопнуть черники. А мякоть напоминала по вкусу манго со взбитыми сливками.
Вторая диковина — байзи, загогулина в виде банана, но с тонкой кожицей красноватой спелой груши. Когда кусаешь этот плод, язык обволакивает мелкозернистая масса, напоминающая землянику в желе из киви. Божественный вкус! Особенно в сочетании с напитком: глоточек «рома», кусочек байзи. Мм! Так все и тает во рту!
Третий фрукт — туис — был похож на этакую ракушку в виде витого рога. Растет подвешенный узкой оконечностью к ветке дерева, называемого туисиргония. Прочная скорлупа по вкусу походила на мед, смешанный с перемолотыми сухофруктами, а внутри была ярко-красная патока со вкусом вишневого ликера. При первой же попытке надкусить туис Светозаров расколол оболочку витой ракушки и окатил рубашку так, словно облился кровью.
Хранитель сочувствующе промолвил:
— Изумительная по вкусу вещь, но лопается часто совсем не там, где хочется. И уж тогда надо беречь одежду, ибо — не отстирывается!
— Ничего, — махнул рукой Светозаров, глядя на пятно, расплывшееся на груди и ниже. — Эта рубаха из такой ткани сделана, которую от всего отстирать можно. Мне бы только воды теплой да мыла кусок…
— Все у нас тут есть, — барон тоже взял плод туисиргонии. — Надо вначале надкусить вот здесь и вот здесь… Выпить сок… И только потом доедать остальное…
Прусвету было легче: он умудрялся целиком отправлять громадную ракушку в свой растягивающийся рот и жевать ее сразу всю. Оставалось ему только позавидовать и прислушаться к рекомендациям барона.
— О, как сложно и хитро… — но когда у Торговца получилось выпить сок, он зачмокал губами от удовольствия: — Ну да, такой сказочный фрукт просто обязан иметь свои тайны изысканного употребления!
И подумал, что хорошо бы вырастить такие диковинки в мирах, ему знакомых.
Покончив с туисом, Светозаров начал расспрашивать барона о Якове Праймере, стараясь разузнать все подробности.
В конце концов хранитель сказал:
— Мне кажется, ты проявляешь слишком уж повышенный интерес к своему коллеге. Почему, если не секрет?
— Да не секрет, — ответил Светозаров и помолчал, подбирая слова. — Понимаешь, до недавнего времени я считал себя единственным таким. А тут вдруг еще появились… Да и Крафа нарисовался… Вот и думаю: откуда этот Яков Праймер взялся? Почему без оружия? Почему в такой одежде? И чего он сюда вообще прыгнул?
Барон Маарси с пониманием улыбнулся:
— Вот когда с ним встретишься, у него и расспросишь.

Глава шестая
Таинственный коллега

И ведь, в самом деле, ничего другого не оставалось. Потому что гостивший в башне полтора суток коллега так о себе толком ничего и не рассказал. Только общими фразами отделался: «Торговец я… Много путешествую… Нет, шумные города мне не нравятся… Люблю полюбоваться на дивные природные красоты… Собираю картины с нравящимися мне пейзажами… Вообще-то я не женат. И детьми до сих пор не обзавелся…»
Последние фразы он из себя выдавил в ответ на вопрос барона, есть ли у гостя супруга и как его семья относится к его дальним прогулкам? И получалось, что такое создание, явно могущественное, раз может перемещаться между мирами, живет бобылем. Трудно такое себе представить? Да почти невозможно! Сразу пришла мысль, что коллега не вполне здоров психически. То есть сродни Водоформу Ситиньялло: сила есть, а ума не хватает. Хотя, опять-таки, любование прекрасными видами и собирание ценных полотен с пейзажами вкупе с нелюдимостью, скорей, может охарактеризовать человека как конченого мизантропа. Таким вообще никто не нужен: к женщинам они равнодушны, дети их раздражают, и даже общаются с кем-то они только по жизненной необходимости.
Но сам факт существования Якова Праймера, его попадание в Янтарный мир давали много пищи для размышления. Ну и самый первый, наиболее важный момент: таинственный коллега наверняка доберется до священного колокола (если уже не добрался!), вызовет Крафу и что случится? Да ничего хорошего: у подлого Гегемона станет на одного раба больше!
А так как и самому придется отправляться к колоколу, то насколько это может повредить или помочь?
Да, незнакомого Торговца очень жаль, хотелось бы ему помочь, успеть предупредить, а еще лучше объединить с ним усилия для совместного сражения с Крафой. Только вот, по словам хранителя, его давнишний гость наверняка уже добрался до колокола. Особенно если применил свои познания и возможности целителя. Ибо уже в десяти километрах от крепости находится первый населенный пункт, откуда дилижансом можно доехать куда угодно, хоть до столицы — если с пересадкой. И до гор Амазонок Яков мог добраться не позднее чем на третьи сутки. А уж проникнуть в недра, умея ставить магические щиты и пользуясь прочими талантами Торговца, — простое дело, легко доберется за сутки. Тем более что Яков, по его словам, прекрасно видел в полнейшей темноте.
Светозаров погрузился в раздумья, а барон переключил внимание на разумного кальмара:
— Наша история полна легенд о ваших соплеменниках. Чуть ли не в каждом замке, а уж тем более во дворце имелся свой дух камня, оберегающий строение, помогающий его обитателям. Их приглашали к себе на жительство и владельцы небольших домов, если им позволяли средства…
— Почему для этого нужны были средства? — удивился Прусвет. — Мы готовы жить просто за благоприятное к нам отношение и незатейливую пищу.
— По преданиям, климат нашего мира как-то вредил духам камня, и те без должного лечения, весьма дорогостоящего, кстати, быстро умирали.
Разумный кальмар развернулся головой к Торговцу и пробормотал:
— Вечно ты меня куда-то втянешь! То в Болотном мире до кашля довел, то сюда обещаниями приключений заманил… — И, не собираясь слушать оправданий или встречных обвинений типа «сам нарывался!», задал барону вопрос: — И в конце концов все мои соплеменники вымерли?
— Ну да. Хотя случилось это не от болезней. Нашу планету пронизали лучи разорвавшейся звезды, и духи камня погибли в течение одного часа. Это была настолько большая трагедия для людей, что две тысячи лет после этого они в этот день устраивали поминальные пиры по своим защитникам и помощникам. Потом это было признано нецелесообразным — омрачать чьи-то дни рождения в эту дату, и тризну на одном из Советов отменили.
— Да-а… Печальная история… А кто доставил моих соплеменников в ваш мир?
— Считается, что духи камня жили здесь всегда, с появления человека. Да они и сами никогда не утверждали, что они из иного мира, и даже о Шелестящем Песке ничего не ведали.
— А сколько лет этому замку?
— Чуть ли не две тысячи…
— Ого! — оживился Прусвет. — Значит, и здесь наверняка кто-то из наших проживал?
— Несомненно! — кивнул Хранитель. — Раньше здесь хранились древние реликвии, это подтверждающие.
— А можно мне все здесь осмотреть? — попросил разумный кальмар. — В замке должны быть места, где имеются следы моих соплеменников и куда могу добраться только я.
— Пожалуйста! Мне самому жутко интересно, отыщется что-то таинственное или нет. — Поглядев вслед просочившемуся в камень духу, Эммануэль восторженно воскликнул: — Живая легенда! Немыслимо! Никогда и не мечтал, что мне с ним случится встретиться и пообщаться!
— Конечно, такое создание, как Прусвет, — это настоящее чудо, — сказал Торговец. — На обломках его погибшего мира еще много разумных кальмаров осталось. Все обещаю за ними прыгнуть, а потом расселить в более комфортных местах. Но времени вечно не хватает…
От услышанного хранитель даже со стула вскочил:
— Так духов камня много?! И ты их можешь доставить к нам?
— Ну… почему к вам? Куда они захотят, туда и доставлю…
— К нам! Только к нам!
— Не от меня зависит, — покачал головой Дмитрий. — Да и многие иные миры уже ждут не дождутся подобных помощников…
— Но наш мир отблагодарит за доставку щедрее всех! — аж подпрыгивал на месте барон. — И я, с моей должностью, а также как один из главных консультантов Высшего Совета, имею право хоть сейчас вести переговоры с тобой и обещать любую затребованную плату.
— Постой, постой, не горячись, — остановил коллегу по целительству Торговец. — Какие могут быть торги и договоренности, если мы сами здесь оказались как в ловушке? Пока мне даже предположить трудно, как мы будем выбираться из этого мира.
— Я помогу! Мы все поможем! Не сомневайся! Если у тебя какие-то трения с Трибуном Решающим, мы всем миром будем за тебя заступаться и ходатайствовать. А он, при всей его экстравагантности и нетерпении, всегда к Совету прислушивался и выполнял все его просьбы. Особенно обоснованные и глобальные.
«Ага! О наших трениях он по моему поведению догадался, — подумал гость. — Но почему такая настойчивость по поводу разумных кальмаров? Ведь я уже сказал, что это не только от меня зависит… Повторить, что ли? Или все-таки выторговать за свою будущую услугу хоть какие-то дивиденды? Если у них тут все так помешаны на легендарных духах камня, то, может, они под своего Протектора копнут? Хотя с данным вопросом следует быть осторожным. Не пойму, как они тут живут, но, если судить по словам этого человека, так у них рай, а не жизнь. А это, зная о грехах и подлостях всемирного узурпатора, как-то в голове не укладывается…»
Поэтому вслух дал этакое обтекаемое обещание:
— Если вы мне поможете во всех моих начинаниях, то я обязательно постараюсь перебросить сюда как минимум сотню, а то и две соплеменников моего друга Прусвета. Но повторюсь: они будут переселены сюда только в том случае, если им здесь понравится. А для этого надо в первую очередь заинтересовать и задобрить самого Прусвета. Если он будет впечатлен вашим гостеприимством и одобрит ваш образ жизни…
— О-о! Конечно, одобрит! — воскликнул барон Маарси. — И, конечно, будет впечатлен! Романтичнее и многограннее нашего мира, по утверждениям Высшего Протектора и по свидетельствам избранных счастливчиков, нет больше нигде!
Светозаров вскинул брови в удивлении, хотя по всем цветам ауры собеседника сомневаться в его правдивости не приходилось:
— О каких счастливчиках идет речь? И как они могут сравнивать?
Хранитель опять уселся на стул и стал рассказывать:
— Почти каждый раз в конце своего визита Крафа забирает три-пять человек из числа лучших учащихся столичных университетов, и те возвращаются через неделю-полторы. Но порой и полгода отсутствуют. В иных мирах они проводят время в путешествиях, посещают удивительные места и знакомятся с самой экзотичной архитектурой. Парней там ублажают очаровательные красавицы, а наши девушки имеют право выбирать себе в любовники любого понравившегося мужчину…
— Да-а?! — не удержал изумления гость. — И часто девушки возвращаются беременными?
— Частенько! — нисколько не смутился, а даже похвастался рассказчик. — И потом у них рождаются очень красивые, сильные и умственно развитые дети.
— Хм! И в самом деле, счастливицы, — пробормотал Торговец.
Он знал, что Крафа умеет не только подчинить человека своей власти и заставить творить все, что угодно, но и вводить ему в сознание вымышленные или чужие воспоминания. Так что и переспрашивать не стоило: наверняка отбирались девушки самые красивые и наиболее поддающиеся гипнозу. О последствиях, а точнее, о родившихся здесь потом детях и их отцовстве, тоже не трудно было додумать, имея представление о коварстве и злом гении Гегемона.
Но заявить об этом прямо сейчас, раскрывая зашоренные легендами глаза представителя местной знати, было бы явной ошибкой. Не поверит, не поймет, да и не захочет слушать. А вот первые сомнения заронить стоило:
— И на кого эти дети похожи? Наверняка девушки выбирают одних и тех же красавцев?
— Нет, дети все разные, и цвет волос разный.
«О-о! Да он девушек еще и своим ничем не гнушающимся соратникам отдает», — догадался Торговец.
— А что впоследствии происходит с теми счастливчиками?
— Ну, во-первых, все они по возвращении получают от Высшего Протектора грант, называемый «За успехи в науке и врачевании». Эти деньги хранятся в кассе Совета, и их расходование скрупулезно контролируется. Грант большой, можно безбедно прожить в столице лет десять. Ну и, во-вторых: любой из побывавших в иных мирах счастливчиков быстрее своих сверстников проходит карьерную лестницу. А девушек тут же стараются сосватать самые видные, самые богатые женихи. Они до конца жизни остаются окружены почетом и несколько завистливой восторженностью.
Тут из стены появился Прусвет:
— Угадайте, что я отыскал! Это находится гораздо ниже самых глубоких, заброшенных подвалов! Ну?! Кто попробует?
— Новый сюртук для меня? — наивно захлопал глазами его друг, направляясь к печи, на которой лежало его облачение.
— Мелко плаваешь, дружище! — заявил кальмар и повернулся к хранителю: — Теперь твоя версия!
Тот от предвкушения знакомства с тайной даже облизнулся:
— Эту крепость за века изучили до последнего камешка. Вряд ли удастся отыскать здесь даже завалящую монетку древних. И все-таки… это сокровища?
— Ну молодец! Угадал… почти! А нашел я то, чему не меньше четырех тысяч лет! Ну, может, меньше, если учитывать, что наши соплеменники здесь вымерли три с половиной тысячелетия назад.
— Неужели ты отыскал древние книги своей цивилизации? — спросил Дмитрий. Он знал по рассказам друга, что письменность у них своя сохранилась, но никаких библиотек после гибели мира Шелестящего Песка не осталось. Вся древняя история писалась заново, со слов тех, кто хоть что-то запомнил из событий своей далекой молодости.
— Увы, книг там нет, разве что вообще в бездне искать, — сказал Прусвет. — Но некоторые надписи на нашем языке имеются. Именно по ним я сумел определить, кто покоится в древней усыпальнице!
— Не удивлюсь, если там вдруг отыщется еще один Торговец, — усмехнулся Светозаров.
Разумный кальмар шлепнул себя присосками щупалец по голове и заорал капризным голосом:
— Ты знал! Ты знал!
Прусвета недаром называли Живым Ужасом. Голос его прозвучал так страшно и басовито, что вся башня завибрировала. Разбились на столе фужеры, раскололись тарелки, что-то рассыпалось в шкафу. Хранитель со стоном отчаяния бросился к стоявшим у дальней стенки приборам.
— Эй, потише, иначе башня рухнет! — предупредил друга Светозаров.
Барон осмотрел приборы и успокоенно выдохнул:
— Уф! Все целое… вроде…
Там у него находилась оставленная Крафой аппаратура, которая фиксировала малейшее движение крупных объектов в мертвом городе. Вначале она запускала протяжную сирену, а потом уже хранитель при визуальном наблюдении решал самую ответственную задачу: давать ли сигнал в лагерь рыцарей, чтобы те устремлялись к священному колоколу Клоц, или не давать.
Ибо ответственность висела над дежурным огромная, а несколько раз в город забредали дикие олени, и один раз даже медведь наведался. И если бы тревога оказалась ложной, добравшиеся до колокола герои могли бы и жизни лишиться в наказание за то, что напрасно побеспокоили Протектора.
Все оказалось цело и в рабочем состоянии, но, пожалуй, впервые за вечер хранитель взглянул на разумного кальмара не с восторгом, мягко говоря. Тот понял свою ошибку и решил извиниться:
— Я нечаянно… Погорячился… Просто эмоции меня переполняли… И еще этот… задавака умудрился угадать. Уму непостижимо!
А «задавака» уже стоял рядом и легонько ткнул пальцем кальмара:
— Ты что, и в самом деле отыскал усыпальницу с моим коллегой?
Вместо ответа Прусвет пустился в рассуждения:
— Конечно, все логично, и ты не гадал, а знал. Раз это место на центральной площади Эрегарта такое удобное для прихода в этот мир, то сюда шастали постоянно. Даже плагри не где-то там появился, а именно в Эрегарте. Тебя тоже здесь вынесло, Крафа наверняка тоже именно здесь появился впервые. Ну и самое главное, кто-то ведь доставил часть населения из Шелестящего Песка в этот мир! И кто это мог быть? Только Торговец! Вот он и доставил сюда первых переселенцев нашей цивилизации. А потом, прожив триста лет, и сам тут скончался. Так можно судить по цифрам на саркофаге. По тем же цифрам я и считаю возраст захоронения: примерно четыре тысячи лет.
— И до саркофага можно добраться? — с напряжением поинтересовался граф Дин. — Имею в виду себя?
— О! Такой, как ты, конечно, доберется! Там только и надо, что мусор расчистить, два блока сковырнуть да накрывающую тоннель широченную плиту пробить. На полчаса работы… Но! Там ведь не только человек лежит… вы же меня так до конца и не дослушали… — он сделал длинную, нагнетающую интерес паузу.
— Неужели там некое чудовище захоронено? — спросил Эммануэль Маарси. — Или плагри?
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Кальмар от такого вопроса даже закашлялся.
— Да нет там никакого плагри! — проговорил он с трудом. — Рядом с человеком забальзамированные останки моих соотечественников. Женская особь и мужская… всего с тремя щупальцами. Ну и соответствующие надписи: королева и прародительница рода Ольгерия и король Кеос. Потом более длинная надпись: «Они первыми соприкоснулись с миром Трабиянт! Вечный покой им и благодарность потомков!»
Оба человека набросились на разумного кальмара с вопросами, но ничего важного больше не услышали. Следовало снять прозрачные крышки саркофагов и посмотреть, что за вещи находятся вместе с телами древних существ.
— А почему у короля Кеоса только три щупальца? — напоследок спросил барон.
Прусвет скривился:
— Неужели в наших легендах об этом ни слова?
Барон отрицательно помотал головой.
— Странно… — протянул Прусвет.
— Это связано с процессом деторождения у данных существ, — пояснил Дмитрий. — Мужская особь после бурного удовольствия оставляет одно из щупалец в теле женской особи, и потом из него взращивается новый разумный кальмар. Причем проблема не только в том, что щупальце никогда больше не отрастает, а в том, что при его отсутствии возможность проникать сквозь камни уменьшается. А при отсутствии пяти кальмар вообще становится неспособен пронзать камни. Так что нетрудно посчитать, что у королевской четы было одиннадцать отпрысков… Почетно, значимо, но… Как говорится, для истинного любителя приключений и путешествий семейная жизнь противопоказана.
Барон Маарси проникся истинным сочувствием:
— Понял… Не знал… Но неужели нельзя как-то… хм, обезопасить этот процесс?
— Очень надеюсь, что можно. По крайней мере, в нашей академии целителей работа над решением этого вопроса уже ведется.
— Сомневаюсь, что у твоих целителей что-то получится, — заметил Прусвет. — Мы вон тысячелетия ничего придумать не смогли… Ну да ладно! Кто со мной отправляется в подвалы на подробный осмотр?
— Я не могу, мое место здесь, — с досадой сказал хранитель. — Максимум, куда я могу передвигаться — это в две нижние комнаты и в спальню наверху.
— Ничего-ничего, — уже собираясь облачаться в сюртук, успокоил хозяина Торговец. — Мы и сами справимся…
Но неожиданно был остановлен строгим голосом барона:
— Найденное захоронение — это собственность и наследие именно нашего мира! Чужеземцам, даже при всем к ним уважении, нельзя наведываться в подобные священные места без должного сопровождения…
— Эммануэль, ты что? — с изумлением уставился на него Дмитрий.
— Там похоронены Торговец и короли из моей цивилизации! — подхватил Прусвет. — Это скорей мы тебя имеем право туда не пускать.
— Ничего подобного! — покрасневший хранитель от переживаний чуть ли не дергал за рычажки сигнального устройства у себя на груди. — Ваши дальнейшие действия по осквернению гробниц недопустимы! И противоправны! Я это заявляю со всей ответственностью как полноправный консультант Высшего Совета!
— Да мы уже слышали о твоей должности, — буркнул глядящий исподлобья Дмитрий.
А его друг решил надавить с другой стороны:
— О-о-о! Что-то мне тут совсем не нравится… И вряд ли иные Пронзающие Камни захотят жить в таком мире…
Досада на лице барона стала сменяться то раскаянием, то сомнениями, то жуткой решительностью, и Светозаров пошел ему навстречу:
— Хорошо, а ты сам что предлагаешь?
Эммануэль чуть подумал и перешел на просительный тон:
— Давайте дождемся утра, а? Прибудет мой сменщик, и я с вами на законных основаниях спущусь вниз, помогу добраться до саркофагов, где мы вместе проведем первый официальный осмотр.
Друзья переглянулись, повздыхали и… вынуждены были согласиться. Да и то скорей у каждого были иные причины, чем желание соблюсти местную законность. Кальмар и так уже почти все внизу увидел, ощупал и запомнил, а графу нужно было вначале разобраться со своим сюртуком и устранить в нем мелкие неисправности. Потом следовало поспать, ибо по местному времени было уже за полночь, а завтра предстояло спешить к горам Амазонок.
— Уговорил, — сказал Торговец. — Готовь для нас лежбища, а ты, Пруст, помоги мне своими щупальцами. Мне кажется, тут в двух местах проводка нарушена. Надо бы опять наплавить перемычку…
Друзья возились с починкой добрый час, а барон, постелив им в гостевой спальне внизу, ходил вокруг с виноватым лицом и не знал, как загладить свою недавнюю грубость. То горячий чай предлагал, то фрукты, то печенье, но на все получал вежливый отказ. И лишь когда друзья отправились спать, он получил от них пожелания спокойной ночи и вкусного завтрака и, заметно успокоившись, заулыбался им вслед:
— Ну, насчет завтрака не беспокойтесь, вам понравится!
И в самом деле, Дмитрий проснулся от запаха жарящегося на луке мяса и свежих, сделанных на дрожжах блинов. А еще в воздухе витал аромат свежезаваренного кофе. Светозаров полежал с открытыми глазами и, заметив, что Прусвет тоже проснулся и позевывает, сказал:
— А здесь кормят преотлично! Только глянь, какой широкий выбор продуктов для одного хранителя! И даже кофе у него имеется.
— Да, вечером он его явно зажал, — кальмар начал лениво ворочать своими раскинутыми во все стороны щупальцами. — Только чаем нас поил… Не знает, что нам на ночь кофеин не страшен… Но если мясо окажется вкусным, то я, может, и в самом деле кому-нибудь из земляков посоветую здесь поселиться…
— Еще бы не посоветовать! Да они тут к вам будут, как к богам, относиться! — заявил Дмитрий и тут же поморщился от воспоминаний: — Только вот обидно, что Крафа умудрился жителям и этого мира мозги запудрить… Вон они к нему как лояльно относятся…
— Ничего, разберутся… с нашей помощью, — заверил Прусвет, и тут сверху послышался голос барона:
— Господа, уже все готово и стоит на столе! Прошу на завтрак! — и почти без паузы добавил: — Тем более что до прибытия отряда с моим сменщиком осталось всего полчаса.
Когда друзья уселись за стол, барон Маарси сказал, обращаясь к Прусвету:
— Вот уж не думал, что духи камня спят так же, как мы. Да еще и на кроватях… В наших легендах утверждается, что они круглосуточно пронзали наружные стены, следили за порядком и старались заранее выявить приближающегося врага.
Прусвет отправил в рот блинчик с какой-то острой начинкой, прожевал его, блаженно закатив глаза, и только потом произнес:
— Ну, в общем… если надо, то мы можем и несколько суток не спать… Но в остальном, как говорит мой друг Дима, ничто человеческое мне не чуждо. И мягкие постели люблю, и в деликатесной пище своему организму не отказываю…
Светозаров хохотнул, накалывая вилкой очередной кусочек обжаренного мяса:
— Так что содержание разумных кальмаров — вещь разорительная. Почитай вся семья только на него и будет горбатиться!
— Как бы не так! — возмутился Живой Ужас такому сгущению красок. — Можно подумать, ты все жилы себе надорвал, прокормить меня пытаясь!
Торговец прожевал мясо, глотнул кофе:
— Во-первых, мы с тобой друзья. А друзей не прокармливают, с ними делятся лучшими кусочками с собственного стола. Ну и, во-вторых, ты ведь приносишь столько прибыли. Я просто пошутил, а ты… Что, чувство юмора потерял? Или это у тебя от старости?
Остаток завтрака прошел в подобных подначках насчет возраста, в которых барон участия не принимал. Зато он старался задобрить гостей опять поданными на десерт фруктами.
Дмитрий встал из-за стола раньше продолжавшего объедаться Прусвета и облачился в свои одежды. Закрепил на отведенных им местах оружие и ускоритель. Он намеревался провести осмотр древнего захоронения за короткое время и направиться к горам.
Вновь валил густой снег, из-за чего сменщик запоздал. Это был сухонький старикан в тяжелой шубе, его сопровождала пятерка рыцарей, по самые брови укутанных в меха и теплые плащи. Сразу бросалось в глаза, что холод народ здесь не любил, и снегу ну совсем не радовался. Да и барон Маарси говорил, что такие суровые зимы тут бывают редко.
Рыцари остались внизу, на первом этаже башни. Развели прямо на каменном полу костер, сбросили шубы и плащи и принялись обихаживать и кормить своих мощных лошадей. А два из них, самые молодые на вид, стали носить по лестнице доставленный на заводных лошадях багаж. Укладывали они его в складской комнате, расположенной ниже гостевых спален. И при этом весьма спешили, явно не собираясь задерживаться в крепости.
А сменщик поднялся по винтовой лестнице наверх и замер с округлившимися глазами, когда ему стали представлять нежданных иномирских гостей. Пришел он в себя только после неоднократного упоминания его имени и призывов Эммануэля вести себя как гостеприимный хозяин. И нашел в себе силы извиниться.
— Прошу меня простить за явную растерянность, — поклонился он. — Но я никак не ожидал увидеть еще одного Торговца и уважаемого духа камня, господина Прусвета. Очень… невероятно рад знакомству!
Причем о человеке он упомянул вскользь, словно подобные Дмитрию тут каждый день табунами пробегают. А вот с разумного кальмара глаз не сводил.
— Неужели вы к нам навсегда? — спросил он с несколько глупым видом, наверное, так и не осознав объяснения, что гости явились в мир Трабиянт по делу.
— Нет, мы здесь с кратким визитом, — степенно ответил Живой Ужас. — И очень спешим. Сейчас только заглянем в найденный пантеон и сразу отправляемся дальше.
— Ай как жаль, ай как жаль! — запричитал старикан. — А может, все-таки останетесь на часок? Я свежие овощи привез и зелень… — И до него наконец дошло: — Какой пантеон? — он перевел взгляд на предшественника.
А тот уже деловито надевал теплую куртку с красиво отделанными карманами. Подхватил напоследок шубу, перекинул ее через руку и ответил:
— Точно еще ничего не известно. И я своими глазами ничего не видел, хотя величайшее открытие можно считать свершившимся! — Это было произнесено торжественным тоном. — Но вот когда лично осмотрю, тогда и буду делать заявление… перед Советом. Принимай! — барон Маарси вручил сменщику сигнальное устройство. — Счастливо оставаться! — и, первым выйдя из комнаты, стал спускаться по лестнице. — Прошу за мной, господа!
Гости поняли, что своего сменщика барон явно недолюбливает. И когда спустились на два этажа, Дмитрий не удержался от вопроса:
— Да вы с ним никак в оппозиции друг к другу?
— Есть немного, — ухмыльнулся Эммануэль. — Хотя работы или общественной деятельности это не касается. Сугубо личная антипатия. Это мой тесть… бывший. И он приложил немало усилий, чтобы я со своей первой женой все-таки расстался. Теперь она кусает локти, но поздно: листья с дерева опали, и назад их не приклеить.
Они спустились на первый этаж, и хранитель громко поприветствовал рыцарей, называя их по именам, и представил нежданных гостей. Все пятеро тоже были поражены видом парящего в воздухе разумного кальмара. А потому невнятно промычали ответные приветствия и проводили взглядами удалявшуюся в подвалы троицу. Уже встав на первую ступеньку, барон сказал им:
— Я скоро вернусь, ждите.
Подвалы простирались на четыре этажа, и лишь по прошествии десяти минут выдвинувшийся вперед Прусвет по закоулкам, полуразрушенным лестницам и узким переходам привел людей на нужное место. Так как оба человека могли видеть в полной темноте, то обошлись без факелов, фонарей или магической подсветки.
Магическим ударом расчистив всякую труху, Прусвет указал щупальцем на открывшуюся каменную глыбу:
— Вынимайте!
Глыба была огромной, и граф Дин проворчал:
— А сам-то почему не сковырнул до сих пор? Ведь твоя стихия. Да и маг ты не слабей, чем я…
— Не люблю сам горбатиться, — пояснил Прусвет. — В компании всегда веселей.
И опустил свои щупальца в каменную толщу. Зафиксировал их там и приготовился тянуть вверх. Определенную силу с готовностью приложил и хранитель. Торговец тоже не остался в стороне.
— Поднимаем! — скомандовал он.
И глыба стала с громким шорохом подниматься. Поставили в стороне и точно таким же способом подняли и второй блок, который находился под первым.
— Дальше сплошная плита под всем полом, — сказал дух камня. — Надо пробивать силой. Это уж точно работенка для тебя, у меня выломать такой кусище сил не хватит…
Дмитрий не захотел тратить силы кристаллов-накопителей на такой пустяк. Зато не пожалел десяток мини-взрывателей, которые попросил кальмара утопить по контуру намечаемого проема. После чего рухнувший вниз кусок тоже вытащили наверх.
— Вот теперь путь свободен! — торжественно оповестил Прусвет, устремляясь на нижний уровень.
Люди последовали за ним, постояли немного, осматриваясь, а потом все-таки зажгли искусственное и магическое освещение. Вот тогда и заиграли цветами запыленные драгоценные камни. Ими были украшены все три саркофага с прозрачными крышками, сделанными из горного голубоватого хрусталя, который ценился не меньше алмазов.
То есть дух камня был не прав: сокровища здесь все-таки имелись. Но забальзамированные останки были тысячекратно ценнее привлекающих взгляд своим сиянием камней.
Торговец, тщедушный человек, ростом не более чем метр шестьдесят пять.
Королева Ольгерия, величественная, со строгим лицом, с вытянутыми вдоль туловища щупальцами, повыше человека.
И король Кеос, три щупальца которого вызывали непроизвольный вздох. Слишком уж неполноценным и ущербным казалось тело многодетного монарха. Так и казалось, что умер он после пыток и тяжкого голодания.
— Вот потому мне и не хочется детей… — пробормотал разумный кальмар еле слышно.
А Светозаров смотрел на забальзамированное тело своего коллеги из древности и не мог поверить в увиденное. Если вся история Торговцев исчислялась тремя с половиной тысячами лет, то откуда взялся настолько древний прародитель? Или он вообще первый среди них? Этакий Адам мира Торговцев?
Удивляло и высеченное в камне имя Торговца: Падрино.
«По-испански «падрино» — это «крестный отец», — подумал уроженец Земли. — Во всех мирах языки настолько перемешаны, что обязательно десяток слов отыщется хоть из русского, хоть из английского, хоть из испанского. Правда, они могут приобрести иное значение… А как в этом случае? Надо же! Падрино…»
Он спохватился, что времени мало, и принялся сканировать тело прародителя. Скелет, как и все остальное, ничем не отличается от современного человека. Одежды — весьма странно, что они сохранили свой вид, — вроде обычные ткани из хлопка и льна. Оружия, кроме богато украшенного кинжала, нет. Под подушкой лежит какая-то книжица. Продолжая водить у изголовья саркофага руками, Дмитрий навис всем телом над подушкой, пытаясь лучше рассмотреть, что же он обнаружил. Кажется, это был рукописный дневник.
«Неужели повезло настолько?! — воскликнул он мысленно, машинально поглаживая драгоценные камни, обрамляющие саркофаг. — Как же эту тетрадь аккуратно достать?..»
Словно подслушав его мысли, опять вредным голосом дал о себе знать Эммануэль Маарси:
— Господа, попрошу аккуратнее! И не прикасайтесь ни к чему, умоляю вас! — как целитель и ученый он тоже оказался на высоте своих знаний и умений, потому что успел высмотреть важное обстоятельство. — Весь контур камней — это как бы единая система, которая поддерживает внутренности саркофагов в стазис-поле, то есть в полной нерушимости и неподверженности разрушению. Так что, сами понимаете, сдвинуть или повредить ничего нельзя!
«Эх, вот незадача! — подосадовал Торговец. — Попробуй поспорь с этим педантом!»
Ничего не оставалось, как попросить о содействии Прусвета. Тому, с его умением проникать сквозь камни, не составит особого труда незаметно достать из саркофага любой предмет, а уж как избавиться на короткое время от назойливого взгляда хранителя, он и сам сообразит. Поэтому когда кратко обсудили увиденное да повернули в обратный путь, Дмитрий шепнул другу:
— Там в изголовье Падрино лежит тетрадь, захвати…
Тот взмахом щупальца подтвердил, что просьбу понял. И когда установили тяжеленные блоки на место, прикрыв пролом в плите, разумный кальмар буркнул попутчикам: «Я напрямик!» — и вонзился в потолок. Когда люди выбрались на первый этаж, Прусвет уже там рассекал по воздуху, привлекая внимание рыцарей. Улучив момент, он передал Торговцу желанную книжицу:
— Держи.
Припрятать за обшлаг сюртука добытый трофей было простейшим делом.
«Хорошо быть таким… глазастым! — мысленно воскликнул Светозаров, прикидывая, как они сделают остановку в ближайшем городе и там он и приступит к чтению. — Интересно, что там наш далекий пращур написал?..»
Барон Маарси, пристроив пока свою громоздкую шубу на седло предоставленного ему коня, предложил гостям вместе с ним доехать до столицы.
— Визит в главный город нашего мира надолго вас не задержит, а вот для нас станет невероятно знаменательным событием, — заливался он соловушкой.
Не приходилось сомневаться, что если барон торжественно вступит с гостями в столицу, то станет национальным героем, не меньше. А то и в кресло Совета воссядет.
Но уже изучивший карту Торговец не собирался и лишней минуты задерживаться с какими-то визитами, а уж тем более тащиться в несусветную даль верхом. К тому же еще теплилась надежда догнать Якова Праймера до того, как он ударит в колокол Клоц. А если уже ударил, то попал в плен к Гегемону.
— Увы, время нас поджимает невероятно! — развел руками граф Дин. — Преогромнейшее тебе спасибо за дивные угощения и предоставленный кров, но нам пора. Счастливо…

Глава восьмая
Смертельный бой

Слово «оставаться» Торговец сказать не успел. На башне как-то слишком заунывно и тревожно завыла сирена. Этот звук наверняка достиг и самых глубоких подвалов, а то и древнего захоронения. Рыцари и гости крепости замерли, а барон опрометью кинулся по лестнице на сданный пост. Следовать его примеру иномирцы не стали, а поднялись в воздух и оказались на крепостной стене. Увы, мертвого города видно не было из-за продолжавшего падать густого снега.
Друзья долго вглядывались в снежную пелену, надеясь хоть что-то увидеть, но все было тщетно. Наконец из башни на крепостную стену выбежал раскрасневшийся барон Маарси.
— Этот старый маразматик считает себя непогрешимым! — воскликнул он. — Заявил, что сам решит, подавать ли сигнал тревоги. Так что мне пришлось его покинуть… Хм! Да он меня выгнал!
— А кто заявился по нашим следам? — спросил Дмитрий. — Опять злобный монстр?
— Тот всегда приходил в одиночку, — напомнил Эммануэль. — Поэтому я больше переживал при явлении Якова Праймера, чем при вашем. А тут опять два объекта. Бегло осмотрели здания на площади и двинулись со скоростью резвого пешехода сюда…
— Ладно, тогда и мы чуток подождем, — решил Торговец. — А где рыцари?
— Я им приказал выводить лошадей к противоположным воротам крепости…
Дмитрий подумал, что это вполне резонная команда, если вдруг здесь покажутся некие вражины, но его почему-то не покидало предвкушение встречи с новыми коллегами. Раз сюда не так давно наведался один, то почему бы еще парочке не попасть в здешнюю ловушку?
К сожалению, оптимистические надежды были напрочь перечеркнуты огненным следом малой реактивной ракеты. Та вылетела из снежной пелены и со специфическим ревом вонзилась в башню. Скорей всего, туда, где стоял новый хранитель со своим устройством. Верхушку башни разорвало изнутри, словно та была из картона.
Боевые инстинкты сработали у иномирцев на должном уровне. Они не сомневались ни мгновения: сюда заявились враги. Если не очередные плагри, то некто не менее страшный и кровожадный. Прусвет в мгновение ока погрузился в каменный пол, а Светозаров, ухватив за плечи хранителя, резко сместился как можно дальше вправо. Ткань под руками затрещала, грозя выронить из себя барона, но все-таки выдержала. Второй взрыв, разворотивший тот участок стены, где они только что находились, люди встретили метрах в тридцати, прикрываясь зубцами. К тому же граф Дин поставил над собой силовой щит, не пропустивший мелкие обломки.
Сам факт, что неизвестные атаковали таким мощным оружием, да издалека, да при такой паршивой видимости, говорил о многом. И о хорошей технической оснащенности, вплоть до мобильных радаров, и о нежелании вести какие-либо переговоры. Сразу просматривалась цель визита в данный мир: убивать.
В ответ ничего не оставалось делать, как, защищаясь, и самим убивать неизвестных пришельцев.
Первым делом Дмитрий опустил барона Маарси во двор крепости. Тот хоть пошатнулся на дрожащих ногах, но устоял.
— К рыцарям! — скомандовал Светозаров. — Немедленно скачите в ближайший населенный пункт и поднимайте тревогу! А мы попробуем повоевать!
Эммануэль бросился прочь, даже ни разу не оглянувшись. Он понимал, что от его бывшего тестя вряд ли что осталось для похорон. Но печальнее всего, что не было уверенности: сработало ли сигнальное устройство? Поднята ли тревога? Бросились ли рыцари из лагеря к священному колоколу? Если нет, то в мире Трабиянт до сих пор находятся в неведении о вторжении воинственных чужаков.
Сам же Торговец вернулся на стену, и, используя навык магического перископного видения, стал просматривать дорогу. Его щит легко выдержит даже прямое попадание и взрыв подобной ракеты, кристаллы-накопители позволяли воевать в таких условиях хоть несколько суток. И прямая бесшабашная атака могла показаться оптимальным способом решения проблемы. Да только и осмотреться, понять, с кем сражаешься, тоже не помешает. Тем более что непосредственной угрозы пока нет. Потом — да, когда враги пройдут крепость и устремятся по следам конного отряда. А вот сейчас…
Сейчас Торговец, чувствуя неприятный озноб, рассматривал двух монстров, которые короткой рысью, тротом, приближались к крепости. Ужасные на вид существа поражали своей дикой, хищной грацией, в них чувствовалась неимоверная сила. Мощные. Огромные. Гребень на затылке возвышался метрах в четырех над землей. Полудраконы-полукентавры. Четыре массивных копыта на мощных, покрытых колючей на вид шерстью ногах. Корпус, укутанный не только пуленепробиваемыми тканями, но и увешанный массой самого разнообразного оружия, несколькими мотками веревок и сложенными в валики сетями. Грудная часть с четырьмя руками, каждая с тремя пальцами, змеиная пасть с жуткими на вид зубами, три глаза, позволяющие вести чуть ли не круговой обзор. Над глазами шлем, не закрывающий природный гребень, идущий сзади вместо гривы.
Плагри! Те самые, одного из которых тут недавно уничтожил Крафа.
А эти, значит, пришли отомстить за своего соплеменника.
«Ну что ж, они сами решили свою судьбу!» — сжал зубы Торговец, готовясь ринуться в атаку.
У него даже мысли не мелькнуло, что можно умчаться к Клоцу, звякнуть в него, а дальше пусть с этими тварями разбирается кто хочет. Хоть Трибун Решающий, если выживет после теплой встречи недавних союзников.
И только в последнюю секунду, заметив выныривающего из камня под ногами Прусвета, сумел себя остановить.
— Рассмотрел этих гадов? — рявкнул тот. — Постарайся их отвлечь, а я их сейчас угощу!
— Хорошо! Только атакуй не раньше, чем после моего третьего выстрела, хотя должно и одного хватить…
Пронзающий Камни выслушал и опять скрылся в толще крепостной стены, построенной из отесанных гранитных блоков.
«Ладно, отвлечь, так отвлечь! — Дмитрий уже несся по двору вдоль стены. — Наверняка Живой Ужас придумал что-то дельное!»
Пролетев арку с воротами, он приподнялся к зубцам стены и выставил между ними сразу три иллюзии тяжеловооруженных спецназовцев. Чуть дальше еще парочку. И получились воины, направляющие тяжелые автоматы на дорогу, более чем жизненные и грозные. Недаром Тител Брайс в свое время научил графа создавать такие вот, да и любые иные отвлекающие игрушки.
Подействовало. Сразу четыре ракеты разметали участки стены, где появились иллюзии воинов. Дмитрий тут же развеял свои создания и выставил еще четыре иллюзии на углу крепости. Туда устремились еще четыре ракеты.
«Да эти твари почище ломовых лошадей нагрузились! — подумал Торговец. — Так и всю крепость разрушат, а там внизу далекий пращур почивает. Нельзя его беспокоить…»
Опять показал пять первых иллюзий на начальной позиции, а сам полетел прочь от крепости.
По очередной обманке на стенах ударили три ракеты, и почти сразу же пошла атака на Дмитрия. Пять ракет ушли «в молоко», а вот шестая основательно долбанула персональную защиту Светозарова. Встряхнула более чем! При этом летун резко тормознул и сдал назад, пропуская еще три упустившие цель ракеты. А потом атаковал сам из своего оружия. Мощное у него оно было, всеразрушающее. Такое нигде не продавали, оно было просто похищено подвыпившим Торговцем из мира Ситулгайн. Тамошние воины с его помощью усмиряли бунтующих варваров на периферии своей гигантской, в несколько галактик, империи. Таким оружием можно было сровнять с землей целые города, оно имело персональную привязку, его нельзя было спрятать в той вселенной, и оно бы не стало действовать в руках любого похитителя.
Стреляло взрывающейся плазмой и называлось более чем коротко: «Смерть».
Первый же пузырек переливающейся плазмы должен был превратить в кроваво-пылевой туман обоих плагри вместе с приличным участком дороги. Взрыв получился потрясающий! Взрывная волна дошла до находившейся в ста пятидесяти метрах крепости и сбила все оставшиеся на стене зубцы. Самого стрелка изрядно приложила, отбросив вместе со щитом метров на десять назад.
А вот монстры, замерев в каком-то непонятном радужном коконе, так и продолжали стоять! Видимо, у них имелась просто невероятная защита. Ну а подобная защита требует прорву энергии. И емкости с этой энергией не беспредельны. А значит, возможно, уже второй удар, а то и два сразу, поставят точку в противостоянии.
Не раздумывая, Светозаров отправил в плагри сразу два заряда. На этот раз взрыв получился более чем отменный! В крепости взрывная волна повалила зубцы на остальных стенах и разрушила внутреннее здание цитадели. А от того места, где стояли плагри, к затянутому тучами небу поднялся пылевой гриб. Снегопад превратился в дождь, который тут же испарился от поднимающегося жара.
В ножке этого гриба Торговец заметил неповрежденных врагов. Они не просто пережидали опасность, но и готовились к ответной атаке. Поражаться было некогда: пришлось срочно добавить мощности к щитам и заякорить их к грунту несколькими силовыми линиями.
Вот тут плагри и ударили. И оружие их оказалось неизвестным Дмитрию и страшным!
Светозаров был уверен в своих щитах, уж где они его только не выручали и от каких только напастей не спасали, но теперь почти все они оказались расколоты, смешаны и сорваны с якорей. Торговца так крепко приложило к стоявшей сбоку от крепости скале, что у него на мгновение потемнело в глазах и тело заныло от боли.
«Да что ж эти сволочи творят?!» — ошеломленно подумал он, вновь поднявшись в воздух и намереваясь улететь подальше.
А «сволочи» уже готовились нанести второй удар. Светозаров с ужасом понял, что не успеет поставить новые щиты и должным образом их заякорить. Да еще и ускоритель работал после удара о скалу со странным кашлем, словно припадочный.
Дела были плохи, но тут начал действовать Живой Ужас. Он бесплотной тенью мелькнул в радужном коконе, пронзая обоих плагри, и сразу же по дуге вновь окунулся в кирпичное покрытие дороги. Казалось, монстры никак не прореагировали на новую опасность, но с атакой почему-то замешкались. Да и пошедший от них удар оказался несравненно слабее, чем первый. С ним Дмитрий справился не то чтобы играючи, но не перенапрягаясь.
Разумный кальмар вновь появился в коконе, и монстры стали странно извиваться, словно Прусвет их щекотал. И перестали атаковать. Было непонятно, что он там творил и чем ковырялся во внутренностях плагри, но его действия оказались результативными! Постепенно раздувавшиеся тела плагри вдруг закачались, ноги с огромными копытами стали подламываться, а из вражеских глоток вырвался такой дикий рев боли и ужаса, что наверняка мог поспорить с тем криком, который умел исторгать из своей глотки разумный кальмар.
На такой высокой ноте, сотрясая окружающее пространство, рев длился добрую минуту. Но это Прусвета нисколько не останавливало, он так и продолжал мелькать в круговом движении: недра — тела людоедов — и опять недра. И пару раз пронзил гортань и грудь чудовищ, умудрился как-то прервать рев, который перешел в жуткий хрип. Вскоре невероятно раздувшиеся тела драконокентавров рухнули наземь и задергались в предсмертных конвульсиях.
Но Пронзающий Камни еще с минуту продолжал интенсивно работать. До тех пор, пока ни единой жилки уже не билось в огромных, поверженных им телах. Только тогда он завис чуть в сторонке, самодовольно улыбаясь и косясь на приближавшегося Светозарова:
— Ну? Как я их уделал? Ха-ха! Нашпиговал, как гусей праздничных!
Дмитрий, держа свое страшное оружие наготове, на неровно работающем ускорителе приблизился на дистанцию пять метров и стал присматривался к поверженным гигантам своим особым зрением целителя.
— Однако! — заявил он с восторгом через пару минут тщательных исследователей. — Ты их и в самом деле убил! И чем?! Камнями! Да ты — гений! — Подумал и от всей души добавил: — И, естественно, великий воин! Спасибо, что выручил!
— Да ладно тебе, — смутился Прусвет. — Ты меня тоже от смерти спасал…
— Но как ты догадался? И почему такими мелкими?
— Да просто более крупные в их кокон протащить не удавалось, — перешел к пояснениям донельзя довольный Прусвет. — А то бы они у меня сразу копыта откинули! Но, как видишь, и маленьким камешком можно великана свалить. Правда, и помотаться пришлось, сам же видел… но тут уж как в той вашей поговорке: курочка по яичку собирает…
— Чуточку не так… — отстраненно пробормотал Торговец, подойдя к трупам и аккуратно, носком сапога тыча в топорщащуюся шерсть возле копыт. — Там курочка клюет по зернышку… Мать честная, да мне не показалось! У них и в самом деле шерсть тверже титановой проволоки!
— А то! — воскликнул Живой Ужас и пожаловался: — Даже у меня такое ощущение, словно я все тело об эту проволоку исцарапал.
— Как же такое существо появилось? — пробормотал Дмитрий, уже более смело пытаясь ворочать остывающую под вновь пошедшим снегом плоть. — Да его и развоплотить трудно… Как же у Крафы получилось-то?..
Он на четверть часа с головой ушел в исследования. Брал пробы кожи, шерсти, плоти, рвал, резал, выжигал, пробивал, с остервенением пытаясь добраться до внутренностей людоедов.
— Невероятно!.. Да у них тело не из плоти… Это же какая-то упругая сталь… Дружище, да ты только глянь!
Прусвет не умел так хорошо просматривать структуру вещества, хотя в своем мире считался не последним ученым. После встречи с Торговцем он многому научился, но сейчас скорее мешал, чем помогал. Разве что какими-то несколько странными телодвижениями сумел отрезать у одного трупа ногу ниже колена, а потом и зубастую голову от жилистой шеи.
— Займись оружием этих тварей, — попросил Дмитрий. — Надо обязательно разобраться, чем это они так по мне шарахнули. Еле выжил… Снимай с них все…
Он ошеломленно замолчал, потому что тела плагри неожиданно стали… исчезать! Три секунды — и от них ничего не осталось. В том числе и отрезанные ноги и головы.
— Твою папуаса гирлянду! — воскликнул Торговец. — Они зафиксированы всем телом на портал обратной телепортации! Тьфу ты, лопух! Да как же я забыл-то?! Ведь и тот первый, которого сделали травоядным, тоже такой «возвращатель» имел. И на оружии привязка наличествовала… Э-эх! Надо было сразу снимать все ценное и в крепости прятать, силовым полем окружая… Может, тогда осталось бы… Недаром хитро сделанный Крафа сразу эту мерзость развоплотил, не пожалел уйму энергии…
Прусвет попытался его утешить:
— Ладно, не впадай в истерику… Кто ж знал, что они такие шустрые? Значит, это были только разведчики? Или все-таки родня развоплощенного?
— Да в любом случае теперь местным небо с овчинку покажется. Наверняка эти твари теперь и за этих людоедов мстить сюда сунутся. Надо же, как все неудачно складывается… И я тут, и Саша похищена… и Крафа этот мерзкий! Чтоб его гирляндами накормили… стеклянными!..
— С графиней-то все в порядке? — спросил друг.
Светозаров замер, привычно уже входя в транс и отыскивая тепло путеводной ниточки. Постоял с минуту в одной позе, а потом не удержался от глупой улыбки:
— Уже встала… завтракает… всем довольна…
Живой Ужас со смешком похлопал товарища по плечу щупальцем:
— Ну вот, а ты боялся! Теперь можем мчаться к колоколу. А там и Крафе пятак как следует начистим. Эх! Жаль, что я был занят с имперской сокровищницей в мире Зелени, когда ты этого Гегемона по Огненной Патоке гонял. Я бы эту пиявку всемирную живо пустынным песочком накормил! Он бы у меня только и успел перед смертью зубами поскрипеть!
Теперь уже человек успокоил разумного кальмара:
— Остынь! Никуда этот червь от нас не денется, обязательно достанем и воздадим по заслугам. А сейчас и в самом деле поспешим…
Он стал застегивать сумки с нужными для взятия проб инструментами и приспособлениями на бедре и поясе. И обрадовался:
— Вот удача! А ведь несколько кусочков их плоти у меня осталось! Емкости-то специальные! Сам Тител мне делал да зачаровывал своей силой! Вон как пригодились…
— И зачем тебе эта плоть?
— Хм! Что за вопрос? Надо же состав изучить, строение просмотреть, авось какая панацея против этой гадости и отыщется…
— Против титановой проволоки?
— Зря ты так скептически настроен… Казалось бы, чем прочнее, тем неприступней? Но ты-то ведь вон как по недрам каменным сигаешь! Легко, непринужденно… Так и тут можно подобрать такое оружие, что плагри попросту рассыплются, словно замок из песка…
Собрались-то они быстро, а вот лететь получалось не очень. Ускоритель, который так надежно служил в других мирах и выручал неоднократно, пострадал при ударе довольно изрядно. Он работал с перебоями, и Светозарову приходилось лететь медленно и на небольшой высоте.
Путешествие затягивалось.

Глава девятая
Мир трабиянт – янтарный

Шестерых всадников летуны догнали в конце двадцатого километра. Рыцарям и сменившемуся хранителю оставалось до ближайшего городка всего три километра. Они бы давно уже домчали туда галопом, но им мешал снегопад. Снег засыпал дорогу, так что лошади брели в нем чуть ли не по брюхо, да и видимость была плохая, что заставляло двигаться по тракту фактически на ощупь.
Пара друзей их наверняка бы пропустила в белой мгле, не пользуйся Торговец своими уникальными возможностями. Под звуки странно подвывающего ускорителя Дмитрий завис над дорогой, а потом опустился в снег прямо перед мордой передовой, пробивавшей путь своим корпусом лошади. А тут и друг подсуетился.
— Барон Маарси! — выкрикнул Прусвет своим громовым голосом. — Это мы!
Хотел предупредить, но эффект получился обратный. Лошади захрапели от испуга, вставая на дыбы, и два всадника из шести рухнули в снег. Одним из них оказался хранитель.
— Честно говоря, мы уже не чаяли увидеть вас в живых! — сказал он, поднявшись из сугроба. — Только и мечтали прорваться к городу да поднять тревогу…
— Ну, насчет тревоги…
— Вы их победили?! — вырвался вопль радости у Эммануэля.
— …Отменять ее рано, — закончил свою фразу Торговец. — Пришедшую пару монстров, или, как их называют, плагри, мы победили, но трупы утянули обратно в их мир силы телепортации. И скорей всего тут могут появиться новые мстители. Так что, думаю, жителей ближайшего города следует немедленно эвакуировать. Новые монстры поймут, что людей в окрестностях Эрегарта нет… может быть, побоятся далеко уходить от площади… да и оставят вас в покое.
Хранитель скорбно покачал головой:
— Вряд ли они оставят нас в покое по своей воле… И раз вы уходите… то у нас остается только надежда на нашего Высшего Протектора.
— Ну понятно, поэтому…
Барон перебил Светозарова, попросив приглушенным голосом:
— Поэтому не убивайте его, пожалуйста! Крафа хороший, справедливый… Если с ним что-то случится, то и мы все погибнем от этих плагри…
— Не переживай, разберемся и с плагри, — успокоил его Дмитрий. — Тем более что мы с Крафой все-таки союзники. Пусть и не душа в душу живем, но уж общий язык в таком святом деле, как защита мира, найти сумеем. Мы сейчас полетим в город, поднимем тревогу и скажем, что вы уже на подходе. И направимся дальше.
— А от крепости хоть что-то осталось?
— Нижние этажи и подвалы в целости! — вместо своего товарища ответил Прусвет, намекая, что древнее захоронение не пострадало. — Счастливо добраться!
В спину взлетающим друзьям донеслось:
— Премного благодарны!
На городской площади толпился народ. Как потом выяснилось, здесь встревожились долгим отсутствием ожидаемого отряда и уже собирались отправлять спасательную группу из добровольцев. Завидев опускавшиеся прямо в центр площади фигуры, все словно окаменели.
Открыв забрало и скинув капюшон, Светозаров заговорил:
— Я — Торговец. А это — мой друг Прусвет. В вашем мире таких, как он, в древности знали, привечали и помнят до сих пор. Теперь о главном: Трабиянт в опасности! В Эрегарте опять появились плагри, на этот раз двое. Крепость возле города наполовину разрушена. Новый хранитель погиб на боевом посту, когда башня была взорвана тварями-людоедами. Барона Маарси нам удалось спасти и отправить в путь. Сейчас он вместе с рыцарями уже близко отсюда. Поднимайте весь город и начинайте эвакуацию. Нам же надо спешить к колоколу. Прощайте!
Так друзья и взмыли в полной тишине. А закрывавший на лету забрало Светозаров услышал от Прусвета:
— Может, они все глухонемые?
Ответом на этот вопрос послужил гомон внизу. Народ пришел в себя и обменивался мнениями. Оставалось надеяться на то, что сообщение Светозарова заставит горожан быстро приступить к эвакуации.
Ускоритель продолжал барахлить, но Дмитрий все-таки увеличил скорость. Через несколько десятков километров погода стала меняться. Дохнуло парким воздухом, теплый фронт явно шел войной на нежданно снежную зиму. Огромные хлопья падающего снега быстро превратились в проливной дождь. Еще через пяток километров и белое покрытие внизу растворилось, сменившись чернотой грязи, островками вечнозеленых растений да мутными озерцами, лужами и речушками. Стали попадаться поселки и города, и в них замечали странных гостей.
Пролетая над несколькими первыми поселками, Прусвет гаркал:
— Тревога! Плагри уничтожили крепость возле Эрегарта! Их удалось убить, но возможен приход новых тварей!
Но потом друзья признали, что подобные крики могут вызвать панику, и летели дальше на юг уже молча. Снег и дождь остались позади, в этих краях было довольно тепло и сухо. Даже не верилось, что еще недавно воевали в снежной круговерти.
Зато никак не могли забыть о мокрой погоде сюртук и сопутствующий ему комплект одежды. При ударе о скалу не только ускоритель был поврежден, но и вновь нарушилась герметичность сюртука. Теперь уже оба сапога были полны воды и самостоятельно просушиваться не собирались. И Светозаров решил сделать привал для ремонта и просушки. Да и Прусвет вполне к месту упомянул, что не помешало бы перекусить.
И для этого очень подходил показавшийся вдалеке постоялый двор.
Друзья опустились в лесочке у тракта. Судя по рассказам Эммануэля Маарси, народ здесь не страдал особой боязнью перед новым и неизведанным. То есть летящего по небу человека, конечно, будут обсуждать и удивляться, но чтобы создавать из-за этого переполох или впадать в религиозную экзальтацию — никогда! За вилами бежать или раскладывать костер для колдуна тоже никто не станет. Как и с ходу осуждать кого-то, пусть даже соседа, за вдруг появившееся у него умение летать. Ну разве что появление легендарного духа камня будет встречено с восторгом и почитанием. Путешественники к этому не стремились, поэтому решили не афишировать свое прибытие.
Прусвет нырнул в землю, отправляясь на разведку. Это была его привычка: осмотреться на новом месте и подслушать последние новости. А Торговец, выбравшись на дорогу, зашагал к воротам, перед этим раскатав плащ из особой ткани и накинув на себя, поверх торчащего во все стороны оружия. Тем самым и диковинный ускоритель на спине прикрывая. Конвертируемую валюту в виде десятка золотых и серебряных монет, а также нескольких мелких драгоценных камней он всегда носил с собой по всем мирам. Так что стеснения в средствах не предвиделось. Хотя словоохотливый барон говорил, что здесь предпочитают натуральный обмен. Громоздко, сложно и несуразно, но… Как говорится, в чужой монастырь со своим уставом… кричи не кричи, все равно не услышат.
Еще барон говорил, что воров в этом мире нет. Теперь Дмитрий был склонен считать, что хранитель сказал правду: чего только не лежало безо всякой охраны на повозках в общирном дворе! Начиная от личных вещей и дорогого, украшенного порой даже полудрагоценными камнями оружия и заканчивая везомыми не то на продажу, не то купленными уже предметами мебели и произведениями искусства. Поневоле напрашивалась несколько завистливая мысль:
«Хорошо живут! Беззаботно… Одна беда… вернее, две: плагри и Крафа! — Но, вспомнив, как Эммануэль упрашивал не убивать Высшего Протектора, Светозаров почувствовал злость: — Во как пиявка межмирская хорошо здесь устроился! Всем головы задурил и благодетелем прикинулся! Ну ничего, доберемся до тебя, Гегемон поганый! За все сполна ответишь!»
На него внимание обращали, все-таки даже в плаще, укрывавшем многое, он выглядел явно не уроженцем этих мест. Порой и оглядывались. Но не останавливались, не пялились, как на чучело огородное, и с расспросами не приставали.
Обеденные залы поразили Дмитрия не только размерами и чистотой, но и обилием народа. Пока он искал свободный стол, к нему подскочила бойкая молодка лет восемнадцати.
— Чего желает благородный рыцарь? — поинтересовалась она нежным голоском.
Благородный рыцарь не удержался от улыбки, рассматривая красотку с ног до головы:
— Мне бы большую отдельную комнату, где можно чуток отдохнуть и вещи просушить. Так что желательно с хорошей печкой. Ну и ко всему — туда же внушительный обед, порции три… А если маленькие они, то и четыре.
— Понятно, господин! Иди за мной!
И она повела гостя вдоль стенки к лестнице на второй этаж, по пути крикнув в сторону стойки, где стоял некто, весьма похожий на хозяина этого заведения:
— Благородный рыцарь обед в комнату желают! Самый обильный!
Заслышав за спиной протяжное «э-э-э…», она на ходу сказала:
— Если тебе будет мало, только дерни за шнурок и крикни в переговорную трубу, мигом принесут все, что пожелаешь!
— Понятно, — пробормотал Дмитрий, поднимаясь по лестнице вслед за девушкой и глядя на ее короткую, выше колен юбку; ножки ее сзади просматривались чуть ли не до трусиков. — Обслуживание у вас здесь на высоте…
— Да как и везде!
Она завела гостя в комнату, обвела ее рукой:
— Такая устроит?
Комната была просторной, с внушительным столом, четырьмя стульями, громадным комодом у окна и широченной двуспальной кроватью. Выложенная изразцами печка у стены имела пять уступов. Туда можно было положить что угодно, и тепло от них шло такое, что впору было окно настежь раскрывать.
— Устроит, — сказал Торговец. — Специально так сильно топите?
— Внизу кухня, а дымоходы заодно обогревают сразу четыре комнаты, — охотно пояснила девушка. — Вон там купальня с бадьей, — она ткнула рукой на дверцу между изразцами. — И вода теплая всегда есть. Располагайся, обед сейчас будет. Я сама принесу, если ты не против.
При этом она так игриво стрельнула на него глазками, что Светозаров внутренне тут же стал «против». Но внешне остался невозмутим, только строгости в голосе прибавил:
— Без стука не входить! И лучше всего я заберу поднос на пороге…
— У нас столики на колесиках!
— Ну и ну! Хорошо, жду.
Девчушка почему-то слишком счастливо хохотнула и умчалась. А гость деловито стал сбрасывать с себя оружие, пояса и ускоритель. Кое-как сложил все на полу и уступах и прикрыл раскинутым плащом. Только успел это сделать и снять сюртук, как раздался стук в дверь.
— Входи! — разрешил он, поражаясь скорости обслуживания.
Столик с блюдами, салатами, напитками и вроде даже как с десертом доставили сразу две девушки. Вторая была очень похожа на первую, разве что чуть старше и скромнее. Из чего напрашивался вывод, что это сестра. Так и оказалось.
— Это моя сестра, Тиэль! Она будет тебе прислуживать за обедом! — заявила младшенькая с таким восторженным лицом, словно только что выиграла «Мерседес» последней модели. — А я убегаю, не буду вам мешать…
Она стала разворачиваться, но замерла и даже присела чуток от грозного крика:
— Стоять! Мне прислуживать не надо! Забирай и ее тоже.
Страх у младшенькой испарился моментально, и она воскликнула:
— Но ты же один!
— Не понял… — растерялся гость.
— Да разве пристало благородному рыцарю обедать без женщины?! А так как я замужем уже, то мне нельзя аккомпанировать. А сестра до сих пор свободна, поэтому она и побудет с тобой!
Причем «до сих пор свободна» девушка сказала с таким лицом, словно подразумевала: «Эту дуру никто сватать не собирается!» И пока постоялец хмурил брови и собирался крикнуть что-то страшное, младшенькая крутанула короткой юбкой, оголив ляжки, и моментально исчезла за дверью.
Тиэль стояла, не столько держа столик за ручки, сколько держась за него сама, и в глазах у нее уже блестели готовые брызнуть слезы. Мордашка очень милая, правильные черты лица, уложенная вокруг головы коса, немалая грудь и такая же, как у сестры, короткая юбка, открывающая коленки. Последнее больше всего не вязалось с нравами средневековья.
«Это Крафа такое завел, что ли? — подумал Дмитрий. — А вдруг здесь матриархат? Нам хранитель об этом ни слова не сказал, а мы и не подумали поинтересоваться. Да и вообще, про здешние отношения мы ни слова не выспросили… Рыцарю нельзя обедать в одиночестве — что за абсурд? Или это особенные традиции данного заведения?..»
Но размышления — это одно, а стоящая у столика проблема — совсем иное. Тем более проблема, готовая расплакаться. Обидеть человека легко, особенно если не знаком со здешними порядками и нормами поведения. Поэтому Торговец начал общение с навязанной компаньонкой (он не хотел думать, что ее миссия совсем иная!) довольно деликатно:
— Меня зовут Дмитрий. Я прибыл издалека, поэтому не совсем… э-э-э… да что там скрывать, совсем не понимаю, что здесь творится. Тебя что, заставляют силой находиться в этой комнате?
Слезы сразу высохли, а в глазах девушки сверкнула угроза:
— Еще чего! Пусть только попробует! — Она тут же смутилась и пояснила: — Но сестра замужняя, а значит, имеет право мною командовать. А разве в твоих краях не так?
— Да как тебе сказать?.. И как велико ее право тобой распоряжаться? Что ты должна здесь делать?
Тиэль немного подумала, хмуря бровки и явно подозревая, что ее разыгрывают. Потом все-таки поняла по терпеливому ожиданию собеседника, что он и в самом деле не от мира сего, и стала рассказывать с детской непосредственностью:
— Мне следует составить тебе компанию за столом, увлечь разговором, помочь расстелить постель, и если удастся тебя соблазнить, то перед тем потребовать выполнения своих условий.
— Ага… вот так все по плану… — несколько растерянно пробормотал Торговец, видевший по ауре девушки, что она говорит чистейшую правду. — И какие же условия?
Та возмущенно пожала плечиками:
— Как можно о них спрашивать, если ты мне еще не понравился и я тебя еще не соблазнила?!
Некое понимание ситуации стало проскальзывать в сознании. И скорей всего его мысль по поводу матриархата оказалась почти верной.
— То есть если я тебе не понравлюсь, то соблазнять меня ты не будешь?
— Естественно! — прозвучал высокомерный ответ.
— А если я не хочу с тобой общаться и выставлю за дверь?
— Не имеешь права! — еще больше раскраснелась девица. — Снял комнату, положено тебе аккомпанировать за обедом. А нет — надо было в общем зале за стол садиться!
— Вот так дела… — тяжело вздохнул постоялец, бросил сюртук на спинку одного стула, а сам сел на другой. — Ну а почему ты до сих пор не замужем?
Вопрос попал в самое больное место. Тиэль тут же сжалась, поникла, и ее глаза опять стали наливаться слезами:
— У нас тут нет молодых парней вообще. Свободных, в смысле… А проезжие всегда отправляются к горам Амазонок со своими женщинами. Коль и бывают в их компании свободные, то к ним нас и близко не подпускают. Да, были исключения, но те парни не понравились. Такие неприятные…
— Я еще хуже! — деловито предупредил Светозаров. — И я не один.
— С женщиной? — побледнела красотка.
— Нет. Меня сопровождает дух камня.
— А-а-а… — она явно не поверила, но вздохнула с облегчением. — Да хоть в компании с духом воды! Обед стынет! — и ловко стала расставлять доставленные блюда на столе.
Дмитрий уже решил, что ничего страшного, если Тиэль будет видеть его возню с оружием и ускорителем. Да и Прусвета долго не спрячешь. Он и так уже пару раз выглядывал из стены за спиной девушки, недовольно жестикулируя и требуя гнать посторонних взашей. Так что пусть аккомпанирует! Сама же напросилась!
Окинув стол глазами, Дмитрий нахмурился:
— Маловато будет на троих-то… Ладно, надо будет, закажу еще. Садись. А что, у вас тут и духи воды есть?
— Нет, конечно! — ответила девушка, сев за стол. — Это сказочные персонажи. Им приписывают умение сводить мужчин и женщин.
— Ага… понятно! Нечто типа амуров… Что ж, тогда дух камня тебя не удивит… Господин Прусвет, прошу к столу!

Глава десятая
Иной уклад

Тиэль без особого труда восприняла ожившую легенду. Только пару минут просидела, уронив челюсть, а уже на третьей задала первый вопрос. Потом ее рот не закрывался, и Торговцу пришлось сказать:
— Там, откуда мы с Прусветом прибыли, положено во время приема пищи помалкивать. И только в минуты неспешного десерта можно поговорить.
Аккомпаниаторша заметно сбавила обороты, принявшись с истинно женской настойчивостью подкладывать лучшие кусочки в тарелки постояльцев. И если что-то нравилось особо, бросалась к переговорной трубе и тут же заказывала новое блюдо. Друзья не возражали против такой услуги и налегали на еду, чтобы больше до самых гор Амазонок не останавливаться.
Интересной оказалась реакция других работников постоялого двора. Первый дополнительный заказ принес отрок лет тринадцати на вид. Стоял бы он в дверях долго, пялясь на Живой Ужас, но девушка его вытолкала. Второй заявилась ее бойкая младшая сестричка и с присущей ей бесцеремонностью попыталась ворваться в комнату. И тут Тиэль проявила неожиданную настойчивость, не пустив сестру даже на порог. Только и раздались от двери ее высокомерные указания:
— И не мешай нам, малявка! Со всем остальным я и сама справлюсь!
В третий раз за спиной младшей сестры уже толпились человек десять во главе с высоким мужчиной. И его аккомпаниаторша не испугалась:
— Что за шум? Вы мешаете постояльцам обедать! Не толпитесь здесь! — А вновь усевшись за стол, пояснила: — Это мой папа! Он больше всех за меня переживает. Малявка уже год как замужем, ребенка недавно родила, а я все никак себе подходящего мужчину выбрать не могу.
Она так взглянула на Торговца, что тому стало понятно: уже выбрала.
Светозарова это более чем не устраивало.
«Как только поедим и починимся, сразу в путь, — решил он. — И никакие просьбы или попытки затащить меня в купальню с бадьей у девицы не прокатят. Коль с плагри справились, то и Тиэль нас не остановит…»
Разумный кальмар тоже все прекрасно видел, понимал, а потому веселился от души. Еще и старался накалить обстановку:
— Тиэль, а вот если Дмитрий тебе понравится и ты его соблазнишь, как ты его заставишь остаться с собой?
— Что за глупости?! — искренне возмутилась та. — Почему я должна оставлять его с собой? Это уже его заботы, куда меня с собой везти и как в пути ублажать. На то он и рыцарь благородный.
Торговец чуть не подавился куском мяса, когда такое услыхал. А Прусвет со своим резиновым ртом умудрялся и жрать как конь, и продолжать спрашивать:
— Как же твоя младшая сестра здесь осталась, в путешествие не отправилась?
— А что ей, бедняжке, делать оставалось? Нашла себе конюха с соседнего хутора, а у него полон дом родни, даже кровать нормальную поставить негде. Вот и приходится ей теперь, горемычной, жить у матушки под крылышком.
«М-да… Оголтелый матриархат! — печально вздохнул Дмитрий, вынашивая мстительные замыслы против своего веселящегося друга. — Чем бы его припугнуть? О!.. Отличная идея…»
— Веселишься? Ну, тогда всю эту историю будешь моей супруге сам пересказывать. А я буду тебя только поправлять в тех местах, где ты юлить начнешь. Думаю, Сашеньке тоже будет смешно.
В ауре кальмара тут же запылала озабоченность.
— Стареешь! Шутки перестал понимать… — Он повернулся к девушке: — А тебя не смущает, что Дмитрий женат? И что его жена ждет ребенка?
— А почему это меня должно смущать? Это так мило и заманчиво!
— Хм… Как бы тебе попроще объяснить?.. Эта самая Сашенька — очень ревнивая особа.
— Как я ее понимаю! Но это не страшно, — улыбнулась Тиэль. — Не сомневаюсь, что мы с ней легко договоримся, тем более что я заранее согласна на все ее условия.
— Весело! — со скорбной улыбкой произнес Светозаров и нервно хихикнул. — Теперь уже и я еле сдерживаюсь, чтобы не расхохотаться до смерти.
— Ну да, ну да… — пробормотал Живой Ужас, налегая на еду так, словно уже через минуту ему придется бежать отсюда сломя голову. — Значит, ты все-таки не старый… по крайней мере, совсем…
А вот у его приятеля совсем пропал аппетит. Не прикоснувшись к десерту, он встал из-за стола и принялся раздеваться. Разложил одежду на печи и приступил к внимательному осмотру ускорителя. Бесценный подарок хаерсов погнулся сразу в двух местах, приняв на себя основную силу удара о скалу. Следовало подумать, как его починить и возможна ли вообще починка такого сложного устройства в полевых условиях.
Пока Торговец крутил так и этак свою собственность, разобиженная девушка надула губки, скрестила руки на груди и минут десять многозначительно молчала. А потом решила действовать.
Первым делом несколько грубо обратилась к легендарному духу камня:
— Ну что, наелся?
— Я еще к десерту не приступал, — тактично заметил тот.
— Десерт откладывается! — не стала она скрывать раздражения. — Часа на два… Примерно. Пока можешь немножко погулять, познакомиться с моими родителями и всякими интересными путешественниками. Тут как раз собралось несколько весьма прославленных рыцарей со своими спутницами.
— А зачем? — спросил Живой Ужас и перешел на заговорщический шепот: — Открою тебе один секрет, девочка. Не пройдет и часа, как мы с другом Димой уже будем двигаться к горам Амазонок.
— А я тебе и без секрета скажу, — наклонилась к нему Тиэль. — Мне и часа хватит. — И уже угрожающим приказным тоном произнесла: — Оставь нас одних!
Прусвет отлично видел, как за спиной девушки Торговец замахал руками и показал кулак. Мол, попробуй только ее послушайся! Поэтому, так и не переставая жевать, смешно подвигал бровями и глубокомысленно изрек:
— И голодом будет наказан тот, кто укусит руку, его кормящую!
— Это ты к чему? — прищурилась красотка.
— Дело в том, что мы с Димой друзья. Именно поэтому он и живет в последнее время на мои средства. Учитываешь? Только на мои! Кормится за мой счет, покупает и чинит оружие, оплачивает ночлег и так далее и тому подобное. Следовательно, именно я определяю, кто сядет за стол, оплачиваемый мною, а поэтому…
Скривившаяся девушка уже все поняла и перебила кальмара:
— Вопрос исчерпан! Это застолье оплачивает мой отец. Да и в дальнейшем можешь по этому поводу не беспокоиться, деньги на пропитание и постой благородного рыцаря у меня есть.
— Да-а? — протянул с удивлением Прусвет, не зная, что бы такого еще придумать. — Но дело в том… что Дима ко всему еще и должен мне огромную сумму, до возвращения которой обязывался меня всюду сопровождать и скрупулезно выполнять все мои распоряжения.
Девица только рассмеялась:
— Хи-хи! Откуда ты свалился? Если у рыцаря появляется дама, то все его просроченные платежи откладываются на неограниченный срок. Так что теперь он сам с удовольствием избавится от тебя, а если будешь слишком назойливым, то по закону вообще имеем право тебе ничего не отдавать. Поэтому… пойди-ка, погуляй, а?
Друзья таким напором были, мягко говоря, ошарашены. Вот тебе и скромница! Причем явно понравившийся ей рыцарь не давал ей никакого повода для продления каких-либо отношений.
Дмитрий запоздало понял, что следовало вышвырнуть девицу прочь с самого начала, когда она была еще не уверена в себе. Пусть бы и получилось нехорошо, но на этом бы все и закончилось. А так девица отошла, осмотрелась и теперь диктует свои условия.
Уже чувствуя, что без порядочного скандала не обойдется, Светозаров попытался все-таки решить проблему полюбовно:
— Ты знаешь, Тиэль, в наших краях законы иные. Никто не имеет права навязываться к другому человеку без его желания. Любые связи должны возникать естественно, с обеих сторон. И только тогда…
— А у нас другие законы! — твердо заявила девушка. Еще и возмутилась: — Никак не поверю, что ты будешь против моего сопровождения! Да и ни один рыцарь никогда не был против выражения к нему симпатий со стороны девушки. Наоборот, все и всегда стараются понравиться, выделиться и добиться нашего благосклонного внимания.
— Ну вот видишь, а я совершенно не такой и ничего добиваться не собираюсь. Скорей наоборот, не желаю с тобой вообще общаться.
Неожиданно девушка шлепнула себя ладошкой по лбу и воскликнула:
— Ну точно! Как же я сразу не сообразила! И дух камня здесь!.. Вы же из другого мира к нам попали?! И наших реалий совершенно не знаете?! — Не ожидая ответа, она решительно встала и двинулась к Торговцу. — Тогда ты и понятия не имеешь, как выражают свои симпатии женщины нашего мира. Смотри!
Дмитрий почему-то вдруг подумал, что настойчивая фурия сейчас полезет к нему целоваться и непроизвольно выставил перед собой ладони. Но красавица только с улыбкой прикоснулась рукой к его запястью и напыщенно произнесла:
— Ты мне нравишься, благородный рыцарь!
Вот тут «благородного» и торкнуло, ой, как неслабо! По всему телу прокатились такие волны восторга, счастья и невероятного блаженства, что их смело можно было сравнить с оргазмом. «Этот хранитель — настоящая свинья! — подумал Светозаров. — Не рассказать о главном отличии этого мира! Гад натуральный! — Но на периферии сознания мелькнуло и оправдание для барона Маарси: — Хотя откуда ему знать, что в иных мирах творится? Наверное, считает, что везде одинаково…»
Но сейчас думать нужно было не об этом. Следовало срочно спасать рассудок, который мог подсесть на вливаемый в него наркотик этакого эфемерного счастья и телесного удовольствия. Торговец максимально сконцентрировался, задействовав все защитные умения и закрывая свой разум от ментального воздействия. Представил себе любимую супругу, а потом еще и дотянулся до той теплой ниточки, которая называлась зовом крови. Ну и напоследок полностью отключил все рецепторы руки, за которую цепко держалась Тиэль.
То ли все в сумме помогло, то ли какое конкретное действо, но сразу вернулось нормальное восприятия мира, и разум понял грозящую ему опасность. Девушка стояла рядом и тоже была явно под воздействием отката от своего касания. По затуманенным глазам и томно приоткрытым губкам было видно, что и она испытывает блаженство. Пришлось думать быстро:
«Это же какой тогда наркотик вливается в тело мужчины, если дело не заканчивается одним касанием! Кошмар какой-то получается! Так и ласты можно отбросить от переизбытка эмоций! Но что мне делать дальше? Разорвать контакт? И как она среагирует, если я руку свою вырву? Разумеется, резко отрицательно. Как же себя повести? И Прусвет мне сейчас не советчик и не помощник, вон как глаза выпучил… Значит, следует косить под дурачка… Ну да! Улыбаюсь и дальше… Потом хватать оружие и как можно быстрее дергать отсюда… Ага! Вначале девицу отправить отсюда с каким-нибудь заданием… Точно! А потом через окно! В любом случае нас никто не догонит!..»
Минут пять в комнате царила тишина, все трое замерли, словно восковые статуи. Первой громко и успокоенно вздохнула Тиэль. Отпустила запястье мужчины и, самодовольно улыбнувшись, спросила:
— Ну как, я собираюсь и мы дальше отправляемся вместе?
— Несомненно! На сборы тебе полчаса! — моментально сообразил Дмитрий, что ответить. — Ну и… мы-то сюда прилетели, так что возьми карету. Будем ехать в ней.
— Хорошо, милый, я побегу, — Тиэль бросилась из комнаты, но возле двери оглянулась: — Может, чего еще горячего или горячительного пусть подадут?
— Пусть гуся жареного подбросят и пару бутылок самого крепкого местного алкоголя. Ну и карету пусть припасами загрузят! — А когда она выскочила за дверь, Дмитрий пояснил разумному кальмару: — Чем дольше ее не будет, тем лучше.
Тот странно фыркнул и поежился:
— А чем это она тебя так приложила? Даже меня в ментальном плане оглушило. И хуже всего, чего со мной от рождения не было, мне так внутренности скрутило, что меня чуть не вырвало.
— Вот как?! — подивился Дмитрий, уже достав комплект инструментов, и начал снимать внешнюю защиту ускорителя. — Вот что значит разное строение тел… На меня хлынуло неземное блаженство, почище чем при сексе, а тебя затошнило… Не удивлюсь, если местные духи камня потому и вымерли, что, когда люди занимались любовью, разумных кальмаров выворачивало наизнанку… Помоги-ка щупальцами… Надо разогнуть вот эту скобу крепления…
Пока друзья возились с ускорителем, пытаясь выяснить причину перебоев в его работе, тот же паренек приволок еще один столик со снедью, бутылками и накрытым колпаком блюдом.
— Гусь фаршированный любавкой и байзи! — провозгласил он торжественно, невероятно гордый, что именно ему Тиэль доверила доставку, и тем, что столик у него принял лично сам дух камня.
А Прусвет еще и поблагодарил отрока, закрывая плотно дверь:
— Спасибо, парень! Быть тебе шеф-поваром, не иначе!
Друзья еще некоторое время корпели над ускорителем, но отыскать причину неисправности так и не сумели. Слишком тонкие и заумные технологии хаерсов наверняка вообще не предвидели такое приземленное дело, как ремонт. Оставалось только надеяться, что до места назначения устройство все-таки дотянет. Хотя именно сейчас Торговец впервые подумал, что уж слишком много он набрал тяжеленного оружия. Вместе с нелегким комплектом одежд все это тянуло на половину веса самого мужчины и являлось пределом для летательного устройства. Если бы не предстоящее сражение с Крафой, то половину вещей Дмитрий безжалостно выбросил бы. А так рука не поднималась.
Коль не удалось починить, то следовало как можно быстрее отправляться в путь. Поэтому друзья, не мешкая, стали собираться. Но вначале подперли дверь изнутри кроватью, и, приоткрыв окно, выглянули наружу: то, что доктор прописал, — внутренний, довольно ухоженный сад!
Светозаров напяливал на себя так и не починенное обмундирование и вешал, закреплял оружие, а Прусвет не менее деловито упаковывал в свои внутренности яства. Что-то съедал и выпивал, а пару бутылок местного рома и всего гуся целиком закрепил в низу своих длинных щупалец. Протаскивать такой груз сквозь камни было бы хлопотно, но к чему совершать такие подвиги, если можно вылететь в окно?
— Тоже мне фифа, сама за своего рыцаря платить собралась! — воскликнул кальмар. — Вот пусть теперь за еду и заплатит!
Но Торговец возразил:
— Да нет, дружище, мы же с тобой не воры. Так что я вот тут деньги оставлю…
И на расчищенный край стола уложил сразу пять золотых монет. Более чем достаточная плата за кров и пищу в любом из миров.
Закончив сборы, приподнялись над полом и, осторожно вылетев из окна, поспешили к видневшимся на горизонте горам. На постоялый двор даже не оглянулись.
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И зря не оглянулись. Потому что им вслед смотрели не меньше полусотни человек. Во дворе стояла солидная карета, в нее уже была впряжена четверка лошадей. Кучер сидел на козлах, работники грузили вещи, и даже на крыше кареты двое отроков старательно закрепляли корзину, в которой ворковали голуби — местные почтальоны. Вокруг толпились зеваки. Один из них и заметил улетающих гостей, которые решили скрыться по-английски. Будучи местным, «зоркий сокол» такой манеры не знал и озабоченно воскликнул, указывая рукой в сторону улетающих постояльцев:
— Куда это они?!
С минуту все пялились им вслед, пока летуны не скрылись за кронами садовых деревьев, а потом все как один уставились на стоявшую на подножке девушку. Та к тому времени уже успела справиться с собой, и улыбка на только что перекошенном лице выглядела вполне естественной:
— Благородный рыцарь Дмитрий, умеющий летать, не захотел садиться в карету прямо здесь. И будет ждать меня дальше по тракту. Так что не стойте! — прикрикнула она на замерших грузчиков и родственников. — Сносите все быстрей в карету! Мне уже пора отправляться! Живей, живей!..
Младшая сестренка, скользнув в карету с другой стороны, довольно бесцеремонно схватила Тиэль за пояс, увлекла ее внутрь и набросилась на нее с вопросами:
— Что случилось? Он и в самом деле будет тебя там ждать или не проявился дар?
— Ха, глупышка! — скривила губки старшенькая. — Дар проявился так, что тебе и не снилось! Просто они ведь из другого мира, и у рыцаря несколько иное отношение к совместному путешествию с дамой. Он ведь женат, я тебе уже говорила. А по их правилам весьма некорректно отправляться с новой пассией на виду у всех. Вот он и предложил, что если у него не хватит смелости со мной сесть открыто в карету, то он меня подождет дальше на тракте… Ну и ты же сама видела, насколько он наивный и стеснительный…
— Да я-то видела… поэтому тебя к нему силой и заволокла… Но что-то мое сердечко терзает нехорошее предчувствие…
— Ты о чем?
— Как бы он по своей наивности и глупости что-то не учудил…
— Не волнуйся, малявка! После проявления дара между нами он уже через пару дней будет вести себя так, как мне пожелается. И все, хватит нам болтать, я и так уже задержалась!
Младшенькая вышла наружу и, стрельнув глазками в кучера, пригрозила сестре:
— Смотри только моего мужа нигде не потеряй.
— Ерунда какая, с твоим характером ты себе быстро отыщешь замену.
— Хочешь без глаз остаться? — приподняла свои ручонки младшенькая, готовая царапаться. — Он меня устраивает и никого мне больше не надо!
— Ладно, ладно! Чего взбеленилась-то? Кому твой конюх нужен-то, кроме тебя? — Тиэль высунулась из кареты, чмокнула в щеки стоявших рядом родителей и шепнула матери: — Ты тут за малышкой присматривай, а то мало ли как долго я со своим рыцарем в горах задержусь! Трогай! — приказала она кучеру.
Сидящий на козлах зять взмахнул кнутом:
— Но! Пошли, родимые!
И карета выехала из ворот. Незамужняя красотка решила в любом случае настичь своего суженого, чего бы ей это ни стоило. А так как она знала конечный пункт назначения Дмитрия и Прусвета, то и сама могла добраться до гор Амазонок. Пусть и изрядный предстоял путь в шестьсот с лишним километров. А уж там, на месте, большого труда не составит найти лагерь рыцарей.
Но не успела карета проехать и десяти километров, как Тиэль в окошко заметила летящего к дороге духа камня.
— Стой! — крикнула она мужу своей сестры.
Молодой мужчина остановил лошадей и с любопытством уставился на подлетавшего разумного кальмара. А тот еще издалека закричал:
— Мне нужна помощь! Мой товарищ упал и повредил ногу, а мы очень спешим и…
Он замер на полуслове, увидев выглядывающую из окошка красавицу.
— Я так и знала, что Дима меня не бросит! — воскликнула она радостно. — Где он?
— Мм… Да вон там, за тем холмиком лежит, — промямли Прусвет, не зная, что ему за это будет от друга: благодарность или пожизненное порицание.
Девушка вышла из кареты и скомандовала зятю:
— Быстро, вперед!
Парень добежал до Торговца и, не переводя дух, спросил:
— Чем тебе помочь?
Светозаров довольно вздохнул, не видя еще, кого там Прусвет ведет от дороги:
— Да вот, ногу сломал… Нужно до дороги добраться… Спасибо, что остановился…
Вот тут из-за спины парня и появилась счастливая Тиэль:
— Что с тобой, милый? Ты так ждал нашей новой встречи, что у тебя нога подвернулась? Давай, давай, я помогу тебе встать…
И граф Дин тут же пожалел о том, что попросил друга полететь к тракту и остановить первую попавшуюся карету. Но кто же мог знать, что в карете будет сидеть эта девушка, мечтающая о благородном рыцаре на белом коне…
«А с другой стороны, транспорт подан! — пришла в голову трезвая мысль. — Пока я буду ехать, есть прекрасная возможность починить ногу…»
Но от благодарного словца для приятеля все-таки не удержался.
— Ну какой же ты молодец, Прусвет! — ехидно сказал он. — Что бы я без тебя делал, такого везучего, а?
Тот поднял его за крепления ускорителя, а Тиэль со своим зятем поддержали с двух сторон.
— Не знаю, не знаю… — проворчал дух камня. И с ответным ехидством добавил: — Наверное, так и сидел бы в ловушке у Купидона Азарова… Или нет?
Дмитрий тяжело вздохнул:
— Ты прав, брат…
— А кто такой Купидон Азаров? — тут же встряла пыхтящая под мышкой девушка. — Я о таком и не слышала…
— Вот и хорошо, что не слышала. Постарайся вообще забыть это имя. Уж больно нехороший человечишко его носит…
В карете расселись с удобством, даже развалившемуся на сиденье напротив Дмитрия и Тиэль разумному кальмару понравилось. Когда тронулись, он заявил с одобрением:
— А что, можно путешествовать! — и достал одну из прихваченных бутылок с ромом. — Отличный транспорт, силы не тратишь, и на ходу можно выпить, подзакусить…
На удивление, Тиэль ни слова не возразила. Она не скрывала счастливой улыбки. Чудо случилось, она вновь со своим суженым, и даже то, что он сломал ногу, не могло омрачить праздничного настроения.
«Не было бы счастья, да несчастье помогло!» — крутилась у нее в голове древняя поговорка.
И уж как-то вытерпеть рядом этого не совсем вежливого духа камня она постарается в любом случае. Ей вспомнилась и другая распространенная поговорка: «Любой каприз следует исполнить, лишь бы милый не взбрыкивал!»

Глава двенадцатая
Сбор информации

Дмитрий прислушался к зову крови и убедился, что с мамой его будущего сыночка полный порядок. Она как раз что-то такое удивительное, жутко интересное осматривала. По предположениям, нечто вроде музея.
«Эта пиявка Крафа моей жене явно пытается глаза замылить. Тварь хитросделанная! И что он такое надумал?.. Сумеет ли Сашенька его вывести на чистую воду? При всем ее профессионализме она порой такая наивная и доверчивая бывает…»
Но уже хорошо, что с ней все было в относительном порядке.
Чуток подумав, Светозаров по ниточке еще и к будущей дочке заглянул. И тут же пожалел об этом: Тани Хелке с кем-то жутко скандалила. Буря эмоций! Явные намерения кого-то задушить! И не менее явные попытки кого-то ментально наказать своими умениями Маурьи.
«С кем это она так? — возвратившись сознанием в карету и переводя дух, задумался Торговец. — Однозначно, что ее мужчинам завидовать я не стану никогда. Та еще бестия, помимо того что воровка, аферистка и лгунья! А вот дочку жалко: девочка может родиться слишком нервной и капризной… Потом мне придется с ней непросто…»
Пару раз вздохнул и строго уставился на улыбающуюся Тиэль:
— Значит, так, красотка! Чтобы ты не была для нас обузой, постарайся оправдать свое пребывание в нашей компании. — Заметив, как стало обиженно вытягиваться ее личико, сделал тон вообще угрожающим: — А как ты думала?! С женатым человеком всякие трюки вытворять без моего разрешения?! Еще раз дотронешься без спроса, превращу в растение! Мне для этого силы целителя хватит и еще на тысячу таких, как ты, останется. Поэтому повторяю, за право оставаться в нашем мужском коллективе ты сейчас же будешь знакомить нас с местными традициями, порядками и законами. Начиная от ваших матриархальных замашек и мужского бесправия и заканчивая описанием лагеря рыцарей возле гор Амазонок и царящими в этом лагере нравами.
Прусвет солидным баском добавил свои пять медяков:
— И заодно про эти самые горы расскажи поподробнее, что они собой представляют и почему именно так называются.
Видно было только по одной мимике, что творилось в голове у возжелавшей иметь личного рыцаря молодки. А уж аурой вообще можно было любоваться: сполохи разного цвета создавали настоящую радугу противоречивых желаний. Она чуть пальцы себе не выломала, пытаясь то ухватить мужчину за руку, то с силой сжимая кулаки.
Но в конце концов женский инстинкт подсказал ей тактику дальнейшего поведения. Единственно приемлемую при данных обстоятельствах. Она поняла, что ее вообще могут вышвырнуть безжалостно на дорогу, а в худшем случае и в самом деле превратить в растение… Ну и стала добросовестно и подробно рассказывать о мире Трабиянт.
Оказалось, что заседающие в Высшем Совете мужчины — это фактически только видимость, фикция, поддерживаемая по старой традиции, оставшейся еще от рабовладельческого строя. На самом деле каждый представитель от континента даже не имел права быть холостым. Что уж говорить о том, чтобы явиться без своей супруги на заседание Совета. Да, при обсуждении спорных моментов мужчины кричали, ругались и скандалили наравне со своими супружницами, но делали это, поддерживая мнение своих половинок. И голосовали в основном только за то мнение своей жены, которое та высказывала в Совете.
Также всплыл весьма и весьма интересный факт: более половины жен членов Совета в молодости побывали с Высшим Протектором в иных мирах. И имели детей-первенцев именно ОТТУДА, так сказать, плоды своих уникальных путешествий.
Конечно, если смотреть на это с позиции здешнего матриархата и предположить, что молодые девушки ТАМ вели себя точно так же, как ведут здесь, то выбор полового партнера и в самом деле зависел только от них. И могло так получиться, что Крафа со своими подельниками или соратниками как бы и ни при чем. То есть не обманывал он забранных из мира Янтарный девушек, не зомбировал их и не подвергал ментальным атакам. Они сами были такими, воспитанными в древних традициях, всосавшими свободу матриархальных нравов с молоком матери.
Да и попробовал бы хоть какой мужчина сопротивляться такой девушке после того, как она до него дотронется и разбудит его сексуальное влечение к ней!
Но в это верилось слабо. Тем более что граф Дин прекрасно осознавал основной жизненный постулат Гегемона: чем трудней поставленная задача и чем заковыристей пути ее решения, тем больший азарт испытываешь во время достижения цели. Подобному долгожителю, коим являлся Трибун Решающий, просто неинтересно было бы браться за дела мизерные, легкие и будничные. Он бы сам себя уважать перестал и от скуки бы повесился. А вот так, обмануть целый мир и заставить, чтобы его, кровососа, подлого убийцу и узурпатора, считали благодетелем, защитником и чуть ли не богом — самое то!
С политикой разобрались. А пока ехали до самой ночи, сделав всего две краткие остановки и сменив один раз лошадей, выяснили и все подробности так называемого «дара соблазнения», коим обладали местные женщины-трабиянтки. Мужчинам-трабиянтам ничего не оставалось, как прятаться от тех, кому они не симпатизировали. А вот возле понравившихся им красоток они старались вести себя вызывающе, броско, по-рыцарски. То есть привлекали к себе внимание, как бойцовские петухи, порой за благосклонный взгляд и в самом деле устраивая мордобой.
Как вели себя женщины, понятно было и без объяснений. Выбор велик — они привередничали. Выбор мал — хватали, что подвернется под руку, в прямом смысле этого слова. Частенько бывало, что женщины разочаровывались в своих партнерах и отпускали их, давая полную свободу. Но если в супружестве появлялись дети, число разводов резко сокращалось. А уж случаи, когда на разводе настаивали мужчины, были очень редкими и вызывали массовые пересуды и гражданское осуждение подобных мужчин.
О том, что собой представлял дар, позволяющий женщинам властвовать над этим миром, однозначного мнения не было. Ученые пытались разгадать эту загадку тысячелетиями; философы ломали на эту тему перья испокон веков, создавая толстенные талмуды; на каждом из континентов существовали сразу несколько течений, сторонники которых придерживались своих заповедей. Но разгадка так и не была найдена. Даже сам Трибун Решающий на заре провозглашения себя Высшим Протектором данного мира занимался этим вопросом вплотную. Но, по утверждениям народной молвы, тоже ничего в этом деле не достиг, да так и забросил.
Правда, Торговец сразу засомневался в таких выводах простого народа. Не таков был Гегемон, чтобы бросить начатое дело на полпути. Скорей всего он выяснил точно, что к чему, сделал надлежащие выводы, и если сумел взять на вооружение, то взял обязательно. И если у него получилось нечто мощное и убойное в ментальном плане, то скорей всего он попросту засекретил свои работы, во избежание, так сказать, нездорового ажиотажа. Подобное действо как раз и было бы в стиле его авантюрной натуры.
Светозаров тоже не на шутку задумался над разгадкой подобного дара. Может, и не стоило из него делать какое-то оружие, но вот отыскать надежную стопроцентную защиту от такого коварного ментального удара следовало обязательно. Нужно будет доставить нескольких здешних красавиц в замок в Свирепой долине и сдать на руки Тителу Брайсу, Эрлионе и остальной бригаде лучших целителей мира Зелени. Уж они-то скопом какую угодно задачку решат. А не решат — значит, в мире Трабиянт просто таким образом возвеличивают женщин.
Подобные защитные механизмы существуют и в некоторых других мирах. Хотя бы в том же мире Зелени по отношению к императору. Если народ им недоволен и недовольство превышает определенный процентный уровень, император начинает болеть, и если не отрекается от короны и не дает дорогу новой династии, то умирает. Начинают возмущаться и рваться к власти его непосредственные потомки — в таком случае быстро вымирают всей династией. Сурово. Даже очень… Но действенно! По крайней мере, Светозарову ни разу ни в одном мире не встречалась более честная, открытая, справедливая и искренняя политика правления вообще, чем в империи Рилли.

Глава тринадцатая
Коварный гвоздь

Уже наступила ночь, когда путешественники добрались до очередного постоялого двора. Усталые кони, всхрапывая, въехали на широкое, ярко освещенное подворье. Кстати, топливо, используемое в фонарях — натуральный природный газ, добывали как раз в этой местности. По рассказам много знающей Тиэль, чем ближе к горам Амазонок, тем более благоустроен быт местных жителей.
Но данной темы пока коснулись только поверхностно, спешки не было, больше выспрашивали о глобальных проблемах. О самих горах, рыцарстве и конкретной помощи Гегемона данному миру Тиэль обещала рассказать завтра.
Конюх остался распрягать лошадей. Прусвет, как обычно, не стал афишировать свое появление, а незаметно подался в сторону кухни. Разведка — прежде всего! А Дмитрий с аккомпаниаторшей направились в обеденный зал. Это был даже не один зал, а целых три, расположенных анфиладой. За столами шумно и с размахом пировали рыцари со своими дамами. В двух противоположных концах анфилады играли музыканты, а в первом зале, под сопровождение десятка гуслей и пяти дудок, выступали на помосте силовые акробаты. Человек десять ловких мускулистых мужчин и пять женщин составляли пирамиды до самого потолка, который в данном месте устремлялся вверх сводом башни, таскали железо, рвали цепи и гнули подковы. В общем, привычный для каждого мира сценарий. Правда, наличие женщин в труппе противоречило правилам хорошего тона. Тиэль глянула на них с таким презрением, словно те были изгоями.
Рев, гул, крики, грохот и визг музыкальных инструментов создавали такую какофонию, что заснуть под нее не смог бы и зверски уставший человек. Единственное, что здесь было приятным и вызывающим обильное слюноотделение, — это несущиеся с кухни ароматы. Пахло свежим хлебом, ванильной выпечкой, прожаренным с луком мясом и свежезаваренным кофе. И еще чем-то невероятно заманчивым.
Еще не зажившую ногу Светозаров старался не нагружать. Использовал для опоры вырезанный в попутной рощице костыль. Хоть и самоделка, но прочная и удобная. Да и при случае такой оглоблей можно не то что от стаи собак отмахаться, но и от толпы слишком буйных рыцарей. Воров в этом мире не было, зато помахать кулаками и мечами мужчины были готовы в любое время суток. А их женщины только тем и занимались, что проверяли своих избранников на силу, ловкость и отвагу. И даже не слишком печалились, когда оставались после таких проверок вдовами. Видимо, у разумного человека всегда должен быть выход для излишней боевой агрессии. А раз нет врагов, то начинают бить морды друг другу.
Торговец и Тиэль миновали помост, но садиться не спешили, раздумывая, стоит ли ужинать в такой обстановке. Заметив их сомнения, из-за стойки к ним устремился длинный как жердь, несколько напоминающий Титела Брайса, мужчина. Следом семенил мальчонка лет десяти в униформе.
— Что вам угодно? — обратился трактирщик, как и положено, к Тиэль.
— Нам две комнаты. Одна — чтобы с бадьей горячей воды. И самый обильный ужин туда же. И конюху нашему поесть отнесите и устройте где-нибудь на сеновале.
— Увы, осталась только одна большая комната, для семейной пары с ребенком…
— Ладно, нам хватит! — решила девушка, улыбнувшись краешком губ. Представила, как раскинувший щупальца Прусвет будет сваливаться с детской кроватки.
— Подавать в восемнадцатый номер! — сказал трактирщик мальчонке, и тот умчался на кухню. — Идемте, господа. Ваш номер на втором этаже, — он виновато посмотрел на Торговца, опиравшегося на костыль.
— Доберусь! — словно прочитав его мысли, сказал Дмитрий. — Веди, Сусанин… Раз здесь лифтов нет…
Они стали огибать помост, и вот тут произошла досаднейшая неприятность.
Костыль не имел куска резины на конце, препятствующей скольжению. Поэтому, упершись во что-то скользкое (кажется, это была куриная кость), упавшее с тарелки, деревяшка скользнула по доскам. И все бы ничего, Дмитрий мог восстановить равновесие… если бы не торчащий из пола гвоздь. Торговец носком сапога зацепился за него, начал падать и ладонью невольно ударил по краю внушительного обеденного стола. А у того ножки оказались не по углам, а заметно сдвинутыми к центру. Получился рычаг, с одной стороны которого бухнулось тяжелое тело, обвешанное оружием. Столешница так резко взмыла вверх, что два рыцаря и одна из женщин, склонившиеся над своими тарелками, получили удар в подбородок, и их откинуло назад, на сидевших спинами к ним людей за соседним столом. Те не просто уткнулись лицами в салаты и блюда с объедками, но сдвинули свой стол на товарищей, сидящих напротив. Рухнули с воплями и проклятиями все.
Но и это еще оказался не предел злосчастий! Тарелки, миски и кувшины с пивом разлетелись с первого стола, и часть из них угодила на площадку с акробатами. А те там как раз под свист дудок оканчивали возводить из своих тел высокую фигуру. Стоявшие внизу попытались увернуться от этой посуды, и фигура с криками стала распадаться. Кто-то, не разобравшись спьяну, что происходит, с ревом запустил в стену кувшином и разбил висевшую на ней газовую лампу. В общем, получилось весело…
Пожалуй, только Тиэль показала чудеса ловкости и сообразительности: она быстро преодолела пяток метров и оказалась в совершенно безопасном месте, сбоку от лестницы. Поэтому ее никто и не толкнул даже, и практически не заметили.
Грохот падения, ругательства, звон разбитой посуды, крики боли и вопли ярости на пару минут затмили устоявшуюся какофонию прежних звуков. А потом раздался крик трактирщика:
— Горим! Газ! — Его дрожащий длинный палец указывал на расползающееся по полу от разбитого газового фонаря голубоватое пламя.
Будь на месте Торговца кто-то иной, его бы затоптали насмерть. Пришлось задействовать максимальные силы и умения. И хорошо, что кристаллы-накопители были полнехоньки, иначе своей жизненной энергии целителя не хватило бы.
Первым делом Дмитрий окружил себя и рядом находящихся плотным щитом, отталкивавшим других людей. Потом безвоздушным карманом хлопнул по очагу возгорания и силовым давлением загнул наглухо торчащую из стены газовую трубку. Ну и напоследок устранил маленькие дорожки огня, которые уже бежали по гобеленам. Опасность пожара миновала.
Увы, остановить людей, топчущих друг друга, это уже не могло. Началась паника, мозги почти перестали действовать. Чтобы прекратить ее, следовало совершить нечто неординарное.
И это сделал как нельзя вовремя вынырнувший из стены Прусвет.
— Стоять! — рявкнул он своим знаменитым голосом, лишающим способности шевелить ногами. — Пожар потушен! Опасности нет!
Половина посетителей просто свалилась на пол. А вторая половина перестала дышать и замерла на месте.
Трактирщик пришел в себя первым и отмороженным голосом констатировал:
— Не горит… Погасло…
В оглушающей тишине это услышали все. Результат, как и от рева Живого Ужаса, был положительным. Только после его крика все перестали двигаться и соображать, а после слов трактирщика разъярились и готовы были выместить свою злость на ком угодно. А зачем ее вымещать на ком угодно? Ведь есть же конкретный виновник пережитого страха.
Да-да! Тот самый нерасторопный посетитель, который неуклюже пытался вновь встать на ноги, опираясь на костыль! И на него обрушилась ругань. Ругались и акробаты, и рыцари, и их дамы. Если бы слова имели физическую суть, Торговца разорвало бы на миллионы меленьких кусочков, растерло в порошок и сожгло молниями до последней пылинки.
Дмитрий увидел, что к помосту сквозь толпу пробираются двое. Причем разнополая парочка точно соответствовала существующим в данном мире отношениям. Мужчина выглядел тщедушным, был он невысокого роста и с лицом дистрофика. Тогда как о женщине можно было сказать: «кровь с молоком». Дебелая, с широкими плечами бабища под метр девяносто ростом и с ручищами, на которые со страхом косились самые сильные из силовых акробатов.
Что сразу бросилось в глаза — оба без особого оружия, разве что женщина была одета в некое подобие боевой одежды с кожаными доспехами, а мужчинка — все в тот же, знакомый по хранителю башни барону Маарси, наряд римского патриция.
Но все это Светозаров фиксировал краем сознания, думая о том, что без попытки избить виновного не обойдется. Придется драться. А не хотелось бы причинять серьезные повреждения этим людям. Ведь и погибнуть некоторые могут, коль неудачно подвернутся под горячую руку.
Если бы не поломанная нога, Дмитрий попросту бы сбежал с места событий, наплевав на презрение рыцарей. Но как тут убежишь на костыле?
В Торговца полетели несколько тяжеленных кружек, пара кувшинов и даже нож. Горячие парни, ничего не скажешь!
Подобная мелочь вреда не принесла, ее отразил силовой щит, что вызвало удивление и усилило раздражение толпы. И уже в следующий момент на Дмитрия посыпались плюхи. Первой прыгнула на него, пытаясь вцепиться в шею, одна из акробаток. И тут сказался матриархат!
Она первой и огребла костылем, напоровшись на него, как бабочка, и резко сменив траекторию своего полета. Тут же досталось по плечам и еще парочке атакующих. Но на смену им тут же ринулись другие желающие разобраться с Дмитрием. Нежданное развлечение набирало обороты.
Но тут в события вмешались и другие силы. Дух камня, легко подцепив своими щупальцами друга под мышки, перенес его на верх лестницы, на второй этаж. Видя, что жертва может ускользнуть, посетители взревели, как медведи, самые шустрые и злые бросились к лестнице, и теперь уже многие потянулись за метательными ножами. Однако большинство присутствовавших замерло, увидев, что легендарный дух не просто существует, а еще и помогает нарушителю спокойствия.
Дмитрий уже собрался запускать вниз ослепляющую вспышку, когда на помост для акробатов взобрались те двое: тщедушный мужичонка и дебелая бабища.
— Всем приказываю стоять на месте! Иначе превращу в камень! — заорал Прусвет.
Ударная волна от его голоса сбила с ног поднимавшихся по лестнице, и те, испытывая все прелести массажа ступеньками, покатились вниз. И тут раздался отлично поставленный командирский голос великанши в кожаных доспехах:
— Именем императора, приказываю остановиться! — Над ее головой в сторону верхней лестничной площадки все-таки успели пролететь несколько ножей, и это усилило ярость незнакомки. — Тому, кто еще схватится за нож, я сама руки выломаю! Если он не издохнет от гостинцев Крайдара!
В наступающей тишине явственно послышались звуки падающих тел тех посетителей, которые только что успели бросить свое колющее оружие. От них сразу шарахнулись в стороны, а уже поднятые для броска ножи опустились.
Бабища внимательно осмотрела притихшую толпу и шагнула чуть в сторону, как бы давая высказаться и тщедушному на вид мужичку. И стало понятно, кто здесь главный, несмотря на царящий матриархат. Тот, кого назвали Крайдаром, негромко прокашлялся и тихим голосом заговорил. Хотя вряд ли отыскался бы во всех трех залах хоть один человек, не расслышавший все до последнего слова:
— Нехорошо, дамы и господа, нехорошо… Вы только что повели себя как дикое стадо неразумных животных. Причем таких, которые легко превращаются вначале в баранов, а потом в трусливых шакалов, пытающихся одолеть раненого льва. Позор… Никогда не думал, что стану свидетелем подобной срамоты… И это в тот исторический момент, когда мы сподобились воочию увидеть духа камня, представителя давно ушедшей эпохи… А человек, на которого вы подняли руку, — это не просто обычный путник, это целитель! — Его голос стал крепнуть, как набирающая ход лавина. — Причем великий целитель! Умения и способности которого даже больше, чем мои! Он мог всех вас повалить, как повалились от моих ударов вон те придурки, что хватались за ножи! Мало того, этот человек, являющийся Торговцем, вместе с легендарным духом камня пришел к нам из иного мира! Они уничтожили сразу двух плагри-людоедов, которые этим утром появились в Эрегарте! И они не просто путешествуют по нашему миру, а спешат в горы Амазонок, чтобы добраться до священного колокола и как можно скорей вызвать к нам на помощь Высшего Протектора. И как, я спрашиваю вас всех, как они теперь будут вспоминать о нашем мире и относиться к такому вот опозоренному рыцарству? Да вы своей дикостью и тупостью обесславили, опорочили весь Янтарный, весь наш древний Трабиянт!
Он замолк, и в залах повисла тишина. Чувствовалось, что всем стало стыдно…
Нет! Не всем! Один насупившийся рыцарь пробормотал:
— А мне плевать, кто он и что он. Вызываю его на поединок!
— И я! — тут же поддержал его другой вооруженный тип.
Третьим был один из акробатов:
— Я тоже вызываю тебя, Торговец, на поединок!
Крайдар криво улыбнулся и взмахнул рукой, словно отпуская всех по домам:
— Хорошо, ваши вызовы я зафиксировал, и завтра утром вы получите ответ, правомочны ли они. Я лично прослежу за скрупулезным соблюдением законности и правил рыцарских поединков. Ну а если что не так, то окончательное решение примет судья! — он вежливо кивнул на громадную женщину в кожаных доспехах и солидной поступью двинулся к лестнице, а потом и по ступенькам вверх.
А здоровенная женщина вызверилась на посетителей, как сумасшедший сержант на зеленых новобранцев:
— Ну и чего стали, как в печень укушенные?! Еще не всех затоптали?! Или хмель думать мешает? Так двигайтесь, не стойте! Помогите тем, кто у вас под сапогами дух испускает!
Целитель тем временем поднялся по лестнице и с поклоном представился:
— Я Крайдар, маркиз рода Бейшунов, главный лекарь столичного града.
— Это мой друг Прусвет, — вначале представил разумного кальмара Светозаров. — А я — Дмитрий, граф Дин Свирепый, Торговец. Вижу, вам о нас уже многое известно.
— Голубиная почта уже разнесла по материку последние новости, — пояснил маркиз. — И мы получили сообщение от барона Маарси. Прошу прощения, что не вмешался в события раньше. Никак не успевал…
— Да нет, что ты! Весьма своевременная помощь, спасибо!
Тут наверх поднялась и девушка, и Светозаров, согласно местным правилам, просто не мог не представить ее:
— Тиэль! Она любезно согласилась быть нашей проводницей в вашем прекрасном мире.
Возможно, столичный целитель был единственным мужчиной, который наплевательски относился к подобным женщинам, да и к женщинам вообще. Он только небрежно кивнул ей и вновь перевел взгляд на Дмитрия:
— Комнату вам уже выделили?
— Да, — кивнул Дмитрий. — Только мы дойти до нее не успели…
— Сейчас я вам ее покажу! — воскликнул возникший на площадке трактирщик.
— Понимаю, что вы хотите отдохнуть с дороги, — сказал маркиз, — но осмелюсь напроситься к вам на получасовую беседу, как только вы будете к ней готовы. Заодно я в меру своих скромных сил хотел помочь в заживлении перелома на ноге.
Он уже и перелом успел рассмотреть!
Дмитрий переглянулся с Прусветом, понял, что друг согласен, и, проигнорировав проводницу, которая собралась что-то возразить, сказал:
— Будем рады пообщаться. Прямо за ужином. Так что через четверть часа прошу к нам. Думаю, стол к тому времени уже накроют.
— Да-да, несомненно! — тут же закивал трактирщик. — Идемте в вашу комнату.
И первым, постоянно оглядываясь, двинулся по коридору.
Тиэль грозно взглянула на Светозарова:
— Дмитрий, я ведь тебя предупреждала, любые приглашения и совместные трапезы ты должен согласовывать со мной.
— Успокойся, малышка! — бесцеремонно оборвал ее Живой Ужас. — Приглашают не тебя и не к тебе. А если не нравится, можешь поискать для себя отдельную комнату. Да и в любом случае ты на детской кроватке будешь чувствовать себя неудобно.
Трактирщик оглянулся и еле удержался от смеха: на девушку иначе и смотреть было нельзя, настолько она была ошарашена. А Торговец молчал, но всем своим видом показывал, на чьей он стороне.
Он представлял, чего этой ночью можно ожидать от девицы, давно желающей найти себе мужа. Так что пусть заранее обломается.
Комната оказалась настолько просторной, что там можно было установить еще одну двуспальную кровать и еще один обеденный стол.
— Первым делом вам надо помыться! — стал с порога распоряжаться разумный кальмар. — Тиэль, помогай Дмитрию снять сапоги! А то с моей силищей я могу вообще…
— …Ногу мне оторвать! — хохотнул граф Дин, похромал к кровати и завалился на нее спиной. — Уф! Неужели высплюсь?.. А ты, любезный, — обратился он к замершему в дверях трактирщику, — подгони нерасторопных с ужином. Мы помоемся быстро!
Когда они остались в комнате втроем, он еще и от себя добавил услужливо крутившейся, но зло покусывавшей губы девушке:
— Как мужчина женатый я не имею права прикасаться к чужим женщинам, а уж тем более спать с ними в одной кровати и даже в одной комнате. Разве что с нами вместе будет ночевать кто-то еще.
С минуту проводница молчала, а потом коварно улыбнулась:
— Да? И ты ручаешься за себя и за свою неприкосновенность? Ладно, посмотрим, как ты будешь вести себя в горах Амазонок!
Дмитрий внимания ее словам не придал. А ее дальнейшее ворчание, что, мол, так нельзя поступать, не положено, безнравственно, вообще проигнорировал, как комариный звон. Помылся и, уступив место в ванной Тиэль, сел за уже накрытый стол, положив вытянутую больную ногу на табуретку. Прусвет устроился рядом и сразу принялся за еду.
Маркиз Бейшун словно подглядывал, дожидаясь этого момента, потому что тут же постучался в дверь:
— Я не опоздал?
После приглашения он тоже расположился за столом и тут же выставил перед собой сухонькие ладошки:
— Нет-нет, угощать даже не пытайтесь, я уже поужинал.
— Тогда рассказывай, — произнес Светозаров. — А мы пока червячка заморим.
Крайдар с улыбкой кивнул:
— Давно не слышал такого выражения о червячке… с молодости… с тех пор, как вернулся в наш мир.
Дмитрий так и замер, не донеся вилку с мясом до рта.
— Так ты… из тех?..
— Ну да, повезло полтора года попутешествовать и побывать в трех мирах. В том числе удалось и Торговцев повидать.
Граф Дин едва совладал с охватившим его волнением:
— Интересно, интересно! Пожалуйста, о моих коллегах как можно подробнее.

Глава четырнадцатая
Осознанный консерватизм

Рассказ маркиза прерывался только один раз, когда за стол села Тиэль. Он увлекся воспоминаниями своей молодости, которая окончилась более сорока лет назад. А ведь выглядел Крайдар лет на тридцати пять, не больше.
Для маркиза никогда не существовала проблема «кем стать?». С самого детства он выбрал целительство, следуя примеру своей бабушки, травницы и специалиста по кожным заболеваниям. Она сумела привить внуку любовь к этому делу, до сих пор являясь лучшей целительницей на континенте.
Да и маркиз еще в юности сумел прославиться. А когда оканчивал столичный университет, то за огромные успехи в учебе был вначале удостоен личной беседы с Крафой, а потом и поощрен продолжительным путешествием. Причем его путешествие было чуть ли не самым длинным. Большинство юношей и девушек, заслуживших такую награду, пребывало где-то там от нескольких недель до полугода, не больше. Да и то чаще всего в одном мире. И уже только это говорило о незаурядных талантах Крайдара из рода Бейшунов.
Суть его пребывания в иных мирах заключалась в пополнении теоретических знаний, а также в приобретении практических умений у тамошних подобных ему специалистов. Полгода маркиз провел в мире Акульем. Все моря этого мира контролировали безжалостные хищницы, но люди, остановившиеся на уровне развития примерно Древней Греции, обходились без даров моря, весьма и весьма умело пользуясь иными дарами природы. Травами, фруктами и овощами они продлевали свою жизнь до ста двадцати лет и не переполнили свой мир только потому, что проводили политику жесткого контроля над рождаемостью. В Акульем уже тысячу лет численность населения была постоянной. Они изжили чуть ли не все болезни, используя травы, экстракты растений и создавая витаминные смеси.
Второй мир назывался Гроздь, потому что там была очень низкая гравитация. А потому растительность там существовала уникальная: достигала в высоту полукилометра, и, сплетаясь ветками, корнями и стволами, создавала целые горы, холмы и стоящие на попа грозди, в которых и проживали чаще всего тамошние аборигены. И животными мир Грозди изобиловал.
Люди там в среднем жили только до сорока пяти лет. И причиной этого были частые войны, падение с высоких деревьев и банальное чревоугодие. Некоторые к пожилому возрасту становились такими тучными и малоподвижными, что могли обитать только на земле, где подвергались риску быть съеденными тучей местных хищников или пасть от руки своих соплеменников. Причем часто свои же убивали только по той причине, что не желали иметь в своем коллективе прожорливую, ни на что не годную обузу.
В мире Грозди было всего лишь несколько крупных городов, где лучшие представители цивилизации пытались продвигать прогресс и старались найти путь к достойному светлому будущему. Имелась даже академия целительства, где и пробыл молодой Крайдар около полугода. Изучал он там виды местных лечебных растений и получал бесценный опыт по приручению диких животных.
Подводя итог пребыванию в первых двух мирах, маркиз сказал:
— Как я понял, Высший Протектор дал мне возможность провести сравнительный анализ на тему: «Два образа жизни. Как надо и как не надо существовать». Крафа лично у меня интересовался, какие выводы я из всего познанного сделал и как в идеале представляю организацию внутреннего распорядка всей цивилизации. Мои ответы ему очень понравились, он их одобрил, а потом и предложил: «А не хочешь ли побывать в совершенно ином мире, где все тебе известное смешано с техническими новинками и даже с космической техникой?» Я согласился, не раздумывая ни мгновения… после чего попал на Полигон… и познакомился там с Торговцами…
Как понимал маркиз Бейшун, Полигон находился в совершенно иной не просто вселенной, а в некоей замкнутой системе. Там имелось всего лишь три звезды, двадцать две большие, годные для обитания планеты и около трех сотен более мелких космических тел в виде лун, астероидов, комет и метеорных роев. Причем и на некоторых лунах имелись вполне приличные условия для существования человека. Дальше, по периметру всего этого шарового скопления, чернела пустота. Чистое космическое пространство, сплошной вакуум.
По крайней мере, так утверждали сами обитатели Полигона, а некоторые из них являлись великими учеными, а то и гениями. На дальние расстояния между планетами люди перемещались с помощью космических кораблей. Таким же образом шла и доставка грузов. А в пределах планеты и некоторых крупных лун Торговцы могли перемещаться с грузом не более веса своего тела. Прыжки они совершали небольшие, не больше чем на десять километров за один раз, но являлись в той цивилизации одними из самых незаменимых, важных и востребованных личностей. Численность этих умельцев соотносилась к остальному населению как один к девяноста девяти. То есть всего лишь один процент мог куда-то перемещаться и что-то переносить таким вот уникальным, мистическим способом.
А вот перейти в иные миры, как Крафа, никто из полигонцев, именующихся Торговцами, не мог. Да и местные перемещения они, как подчеркивалось не раз, могли совершать только в пределах больших космических тел.
Единой цивилизации как таковой, несмотря на покорение и широкое использование космоса, в мире Полигона не существовало. Сотни государств, империй, прочных или тут же рассыпающихся союзов, дикие земли с людоедами и шикарные столицы с небоскребами, уходящими за облака, — все это странно и порой несуразно соседствовало друг с другом, переплеталось, смешивалось, противоборствовало, взаимоуничтожалось и постоянно возрождалось. Ни о каком едином правительстве или хотя бы об общем союзе с едиными нормами поведения не могло быть и речи, его никогда не существовало. Хотя попытки исправить ситуацию велись постоянно.
Самые первые упоминания о названии этого мира появились девять тысяч лет назад. К этому же времени относились и первые раскопанные человеческие кости. По мнению ученых, мир был искусственно кем-то создан, заселен, обжит и обустроен, а потом безжалостно брошен на произвол судьбы. Или попросту контроль (связь, общение) был прерван по неизвестным техническим, политическим, моральным (нужное подчеркнуть еще никому не удалось) причинам.
Но подавляющее большинство полигонцев поиском истины не заморачивались. Полигон, так Полигон! Лишь бы самому выжить да как можно лучше потомков обеспечить.
Гегемон забросил Крайдара в одну из самых мощных империй, в некий орден «Аквамариновых Торговцев», и влился он в местную жизнь в большой тайне и с тщательно разработанной легендой. Он стажировался в академии, созданной при ордене, причем о госте знали только кое-что сам высший магистр ордена да парочка его наиболее приближенных соратников.
Хотя чем внешне отличались «Аквамариновые Торговцы» от иных? Да ничем, кроме названия! Другие просто выбирали иные цвета или прилагательные к слову «торговец», иные кодексы, правила поведения да украшали свои здания, одежды и документы личной символикой и прочей геральдической чушью.
То есть о том, что существует некто, проникающий в мир Полигона извне да попутно при этом проносящий и провозящий контрабанду, — никто и не знал. Догадываться, может, и догадывались, как наверняка и предполагали, но фактов не было ни у кого. Возможно, даже у самого магистра «Аквамариновых Торговцев» наличествовали только догадки. Ибо он пару раз пытался довольно осторожно узнать у Крайдара хоть что-то о «благодетеле». А значит, можно было предположить, что там Крафа скорей всего пытался себя представить как одного из хитрых, пройдошных, но только чуточку более могущественных Торговцев местного розлива.
В чем же заключалось обучение молодого и талантливого маркиза? Как ни странно, Гегемон предоставил в этом деле своему протеже полную свободу выбора. Можно было изучать космическую технику, учиться строить атомные реакторы, заниматься искусством или археологией, да хоть стать лучшим специалистом по тамошней кулинарии. Не возбранялось встречаться с Торговцами, выпытывать у них все, что угодно, в том числе и о сути прыжков.
Маркиз Бейшун оказался верен себе до конца: только изучение целебных растений и любых иных способов целительства. Разве что не смог отказать себе в таком невинном хобби, как попытке понять: каким образом полигонские Торговцы совершают прыжок. Ему уже было с чем сравнить свои знания и ощущения: с Крафой-то он уже путешествовал между мирами. Попробовав «прокатиться» на полигонце, он был поражен скудостью эмоций. Серая вспышка в глазах, и через две секунды — уже на новом месте. Ни тебе молний, ни громов, ни створов, о которых Протектор рассказал в нескольких словах.
Также очень отличались силы, необходимые для перемещений. Их было мало. Торговец с максимальным грузом мог совершить подряд прыжков десять, не больше, а после получасового отдыха — еще пять. Потом ему следовало отдыхать и набираться сил около двух суток. Без груза и со скидкой на индивидуальность получалось почти то же самое. Ничего не давали и длительные изнурительные тренировки особо дотошных, желающих познать собственные силы «прыгунов».
Такого подспорья, как некий аккумулятор энергии для перемещений, в мире Полигона не существовало. Хотя над идеей его создания уже несколько тысячелетий работали лучшие умы цивилизации.
А еще утверждалось, что умение перемещаться у одного процента населения существовало на Полигоне с момента его создания.
Эти слова маркиза озадачили внимательно слушавшего Дмитрия:
«Если история настолько длинна, то это не соотносится с теми данными, что мне предоставил баюнг Шу’эс Лав. По его утверждению, наша история насчитывает максимум четыре тысячи лет. Или на Полигоне не Торговцы как таковые, а просто умеющие телепортироваться искусственно созданные люди? Андроиды? Или нечто подобное? М-да! Сколько же новых загадок… Наверное, и сам Крафа понятия не имеет, как к ним подступиться…»
— Почему ты рассказываешь все без утайки? — спросил он, когда маркиз замолчал.
— После моего возвращения в Янтарный Высший Протектор дал мне полную свободу действий. Я сам могу выбирать, кто достоин и каких именно сведений. Это во-первых. А во-вторых: вы представители иных миров, которые и так обо всем знают. Ну и, в-третьих: вы уничтожили плагри. Хотя могли улететь подальше от Эрегарта и сбросить уничтожение монстров на чужие плечи. А уж я хорошо знаю, что собой представляют эти чуть ли не бессмертные порождения кентавра и дракона.
— А как к тебе и к твоему путешествию относятся земляки?
— Кто как. Хотя подавляющее большинство уважает мое право выбора. И я могу в любой компании рассказывать все, что посчитаю нужным. Вряд ли кто, услышав о мире Полигона, на следующий день сядет и нарисует чертежи космического корабля. Или хотя бы сообразит, как сделать литиевую батарейку.
Оба иномирца стали понимать, зачем Крафа когда-то организовал для молодого целителя это путешествие. И финальные вопросы задал Прусвет:
— Значит, ты относишься к своей цивизации с точки зрения заядлого консерватора? А то и вовсе стараешься уничтожить все, что выведет человека в космос?
Прежде чем ответить, маркиз долго думал и непроизвольно терзал кончик носа.
— Да, скорей всего я консерватор, — наконец сказал он. — Ибо насмотрелся более чем достаточно, к чему приводит спешка, хаос и жажда наживы. Хочется избежать этого у нас. Стараюсь делать все, чтобы поступь прогресса не затоптала наши высшие моральные ценности, которые прививались тысячелетиями. Ведь технический прогресс, если уж сдвинется, то его нельзя будет остановить. А значит, выходить на финишную прямую следует только с четким осознанием того, что следует делать, и с непоколебимыми моральными устоями. И многого мы уже достигли на этом пути: практическое единовластие на планете, одинаковые, непререкаемые для всех законы, единые жизненные прерогативы и единый язык. Во всех иных случаях менять извечный уклад жизни — категорически нельзя.
Оба гостя из иных миров не стали спорить с такой точкой зрения. Уж они на эту тему могли привести тысячи примеров, один грустнее другого…

Глава пятнадцатая
Дуэльный кодекс

— Засиделись мы… — наконец сказал Светозаров. — А мне бы еще лечением заняться…
— Готов помочь! — тут же вскочил маркиз на ноги. — Или, если позволишь, хотя бы понаблюдать за процессом твоего воздействия на кость.
— Да, пожалуйста! — Дмитрий лег на кровать, постарался устроиться как можно удобнее, намереваясь потом так и заснуть в полной недвижимости. — А что там с вызовами на дуэль? Как мне на них реагировать?
— О! Это настолько сложная и запутанная для обывателей процедура, что при четком ее знании можно сотворить и ответить что угодно. Единственное, что знает любой: отказаться раненому от поединка — совсем не зазорно. Ну и есть еще нюансы… Если вызвавшие тебя на дуэль их не учтут, то могут быть еще и наказаны, в том числе и немалым денежным штрафом.
— Их еще и накажут? — подивился Прусвет и бросил взятые с кровати подушку и одеяло на пол. — И каким образом?
— Тонкостей я не знаю, с этим Юлиана Дарнст разберется… Юлечка у нас генерал и командует не вольной рыцарской братией, а имперской дивизией. И помимо всего является главным судьей по всем вопросам, касающимся поединков. Так что я уверен, она применит одно из наказаний: заставит сразиться вначале всех троих друг с дружкой.
— Такое возможно? — спросил Торговец, уже приступив к более усиленному лечению, которое он начал еще сидя за столом.
— Есть правило, запрещающее вообще вызывать раненого на бой, — пояснил Крайдар Бейшун, поставив стул рядом с кроватью и вглядываясь в то, что делает Дмитрий. — А есть и такое, что запрещает вызывать сразу нескольким обиженным. Должен быть только один. А значит, им следует определиться, кто будет выступать против тебя. И вот когда они набьют друг другу изрядно морды в кулачном бою (а другого выбора Юлечка им не предоставит, и открутиться им никак не удастся!), победитель будет иметь право продолжить предъявлять претензии к тебе. А как только предъявит, так на него и падет страшный штраф, полагающийся по иным пунктам дуэльного кодекса… Ого! Как у тебя лихо получается!
Некоторое время в комнате царила тишина, а потом маркиз сказал:
— Вынужден признать, что мое вмешательство только повредило бы… И все твои… хм… коллеги такие умельцы?
— Все, не все… но вот мой старый приятель Тител Брайс еще и не такое умеет. Он мне недавно, когда я получил сотрясение мозга и частично потерял память, только ладони к голове приложил минут на пять, и я стал как новенький. Сразу все вспомнил… м-да…
Он вспомнил и о своей супруге и вновь озабоченно прислушался к зову крови. Сашенька спала, причем вполне спокойно.
Как ни странно, Крайдар что-то такое почувствовал:
— А куда это ты «уходил»?
— Что, было заметно?
— Совершенно незаметно. Просто я как-то ощутил, что ты прислушался к чему-то очень далекому и призрачному. Скорей по твоей ауре можно было прочитать…
«Вот так… — подумал Дмитрий. — Надо будет потренироваться и делать все так, чтобы никто не мог заметить мои действия, а уже тем более понять…»
— И большим штрафом накажут дуэлянта? — возвратился он к прежнему разговору.
— Мало не покажется, — проворчал маркиз.
— Но если я соглашусь, то штрафа не будет? И я могу выбрать оружие для дуэли?
— Ну да… оба ответа положительные… Можешь хоть перетягивание каната выбрать… ха-ха, ради смеха.
— Тогда я перед завтраком разомнусь. Последую твоему совету: будем перетягивать канат.
— Отлично! И прошу прощения, что не дал толком выспаться. За двадцать минут до завтрака я поднимусь за тобой. Для поединка и пяти минут хватит… Спокойной ночи!
Когда гость ушел, Прусвет повернулся к девушке:
— Не вздумай в течение ночи дотрагиваться до кровати. Ночью ходить только босиком, не создавая вибрации. Спать будешь на детской кроватке. А я на полу, на одеяле.
Вполне естественно, что разбалованная матриархатом женщина возмутилась до всей глубины своей широкой, жаждущей любви души:
— Чего это ты тут раскомандовался?! Твое место для сна — в каменной стене!
— Нетушки! Я тоже люблю на мягком спать.
— Это мое право спать возле Дмитрия, оберегая его покой! — девушка встала перед кроватью, загораживая Торговца от разумного кальмара.
Но тот увидел мимику своего друга и его одобряющий кивок.
— Цыц! — своим выкриком он заставил бедняжку присесть от испуга и от направленного акустического удара. — Немедленно ложись и больше ни слова! Иначе я тебя усыплю, словно дикое животное.
Готовая заплакать Тиэль обернулась к Светозарову, но тот лишь развел руками:
— Да, он такой! Может и усыпить… А разбудить даже я не сумею… Так и останешься спать, проспав вначале завтрак, а потом и наш отъезд.
Подобной угрозы девушке хватило. Через пять минут, когда погасили свет, она дисциплинированно лежала на детской кроватке, просунув свои симпатичные ступни между прутьев ограждения. Но какие у нее при этом были глаза! Если бы взгляд мог убивать, кромсать и жечь, от Прусвета осталось бы только маленькое облачко пара, не больше. Но друзья этим не заморачивались, заснули моментально. Усталость брала свое.
Ночь прошла спокойно. Когда раздался вежливый стук в дверь, оба иномирца были выспавшимися и бодрыми. И только Тиэль открыла глаза с трудом, а подниматься начала со стоном. Вероятно, уснула не сразу, а еще долго предавалась философским размышлениям о жизни вообще и о своем месте в мироздании в частности.
Прусвет нырнул в стену, пытаясь успеть везде и немедля, а опробовавший почти зажившую ногу Торговец в сопровождении маркиза Бейшуна отправился на задний двор, как раз и предназначенный для подобного времяпровождения: поединков. Передвигался он все еще с помощью костыля.
Во дворе было полно народу. Пришли все, кто вчера был в трактире! Даже те, которые только что встали не с кровати, а вылезли из-за столов. Даже они помнили, что и где. Так что лица зрителей были ну очень разными. А самым колоритным отличался дуэлянт. В отборочном турнире, который устроила безжалостная Юлиана Дарнст, победителю досталось от соперников неслабо, мягко говоря. Синяки, ушибы, ссадины и один глаз, почти заплывший. Не помог снять опухоль и кусок льда, который пострадавший прикладывал к лицу.
«Нелегко здесь отстоять свои претензии! — посочувствовал противнику Светозаров. — А не согласись я сюда спуститься, бедняга вообще бы в одной рубашке рваной остался…»
Как ни странно, предварительный турнир прошел силовой акробат, одолевший двух рыцарей. Наверняка применил все свое умение кулачного бойца, тогда как привыкшие к железу воины больше полагались на мощь привычного оружия. Потому в банальном мордобое и проиграли.
И хоть личико атлета было слишком уж разукрашенным, его мощная фигура вызывала уважение. Такой мог и мамонта перетянуть.
Правила поединка оказались довольно оригинальными. Посередине канат был перевязан красной ленточкой. Перетянул ее к своей полоске на земле — победил. И можешь при желании праздновать победу. Но! Это был еще не финал! Конец каждого каната закреплялся на поясе каждого из соперников. Причем оставался кусок свободного каната у ног, длиной метров десять. И при желании, а то и лихой злости, победитель имел право тянуть на себя канат и дальше. До тех пор пока не перетянет за свою черту и соперника. А потом имел право попросту его избить. Конечно, если тот даст себя избить.
То есть шанс у акробата был в двух вариантах из трех, и он мог-таки добраться до шкуры нарушителя вчерашнего праздника. Ему либо следовало затянуть Торговца к себе, либо дождаться, пока тот его перетянет.
Так объяснила условия боя Юлиана Дарнст. Напоследок добавила извиняющимся тоном:
— Больше ничего сделать не смогла. И зря ты принял вызов, ой как зря… все-таки свои умения целителя ты применить не имеешь права.
Дмитрий внутренне лишь рассмеялся, успев заметить, как ему с задором и понимающе подмигнул Крайдар. Для того чтобы совладать с противником, вполне хватит и мизерной частички силы Торговца. Так что, выйдя на позицию и дожидаясь, пока вокруг пояса его обвяжут канатом, граф Дин произвел нужные манипуляции. Нарастил перед здоровой ногой никому не видимый малый щит, в который мог прочно упереться подошвой сапога. А затем нечто подобное сотворил и с костылем. Тот теперь мог стоять нерушимо, не падая, выдерживая вес всего тела. А потом, после залихватского свиста судьи поединка, только чуточку ускорил мышечные сокращения внутри собственного тела.
После чего силовой атлет, как ни упирался ногами, стал маленькими рывками двигаться к Торговцу. Разница в мускульной силе сказалась сразу. Да и техника у иномирца оказалась выше: он не тянул равномерно, а делал рывки, не давая сопернику закрепиться на одном месте.
Так что зрелище продлилось всего лишь минуту. Красная ленточка пересекла черту победителя. А дальше Торговцу и смысла волочь не было, добивать побежденного он не собирался. Тот, правда, сам решил пойти на хитрость, в самый последний момент создать видимость такого рывка от соперника, что жертва якобы сама покатилась к победителю. Недолго катился: до ног Юлечки, которая внешне от атлета почти ничем не отличалась. Встать он не успел, потому что от удара по печени покатился в другую сторону. Еще и сопровождаемый язвительными словами:
— И не жалко тебе денег на лечение? Могу ведь и почки отбить!
Воров здесь не было… Зато имелись все себе позволяющие женщины.
Затем все своими компаниями подались на завтрак. А маркиз Бейшун пригласил гостей за свой стол, так сказать. Причем даже криво не посмотрел на конюха, которого усадил рядом с собой граф Дин, а уж на Тиэль вообще внимания не обратил.
— Насколько мы поняли, лететь ты дальше не можешь, а потому путешествуешь в карете, — начал он. — Поэтому мы предлагаем свое сопровождение. Поедем верхом я и Юлиана. Она же выбрала и нескольких десятков рыцарей из своего отряда.
— Не стоит так беспокоиться, — попытался отказаться Светозаров. — Мы и сами к вечеру доберемся.
Но Крайдар покачал головой:
— Чем ближе к горам Амазонок, тем биваки у дорог стоят гуще, а придурков в них — как желудей под дубом. В столице принято решение пока не посылать добровольцев к священному колоколу, потому как плагри уничтожены, а к обломкам крепости везут резервное устройство связи и нового хранителя к нему. Так что фактически только ты, Дмитрий, имеешь право добраться до Клоца и ударить в него.
— Да нет проблем. Доберусь и ударю.
— Ты не понял, поэтому повторю. Ты не знаком с нашими реалиями и не обратил внимания на слово «придурки». Почему имперское войско держит по дальнему предгорью войска и ими командуют такие знаменитые генералы, как Юлиана Дарнст? Да потому что там собираются самые агрессивные, отчаянные, любящие риск люди. Обоих полов. Вот как раз они и доставляют больше всего беспокойства своими драками, дуэлями, а то массовыми походами с нежданными лозунгами «Наказать соседа!». Ну и там, внутри этого кольца, очень многие мужчины попросту отдыхают от царящего у нас матриархата. Таким бесшабашным рыцарям ничего не стоит хоть меня, хоть тебя на дуэль вызвать и преградить дорогу кому бы то ни было. Вот потому и следует туда мчаться только внушительным отрядом.
Дмитрий строго посмотрел на Тиэль, мол, почему не поведала о предстоящих трудностях на дороге? Но та лишь криво улыбнулась:
— Собиралась сегодня в пути рассказать. У меня вчера и так рот не закрывался!
— М-да… А мне казалось, что до колокола добраться проблем не будет… Почему же Крафа дублирующий колокол в самой столице не установил? К чему эти сложности?
Маркиз только руками развел и возвел глаза к небу. А бравая генерал проворчала:
— По-другому нельзя… Иначе эти бешеные буяны весь мир перевернут… Надо давать им выплеснуть негативную энергию…
Маркиз добавил:
— Вот как раз одна из причин моего консерватизма. Чуть ли не основная. За тысячи лет от разбойников избавились, воровство изжили, а вот с дебоширами да скандалистами справиться не можем. Трудно выжечь в себе звериное начало…
Юлиана выпила одним глотком остатки чая в большой глиняной кружке и встала:
— У нас все готово! Можем отправляться в путь немедленно.
Крайдар посмотрел на Торговца, и тот кивнул:
— Хорошо, минут через пять трогаем. Нам только вещи забрать из комнаты, с трактирщиком расплатиться да Прусвета дозваться…
И словно по заказу над столом завис выплывший из стены разумный кальмар:
— Чего меня звать? Я сам по себе прихожу… когда вкусно пахнет, — и всеми четырнадцатью щупальцами стал сгребать обильные остатки пищи со стола и делать себе гигантские бутерброды.
— Ладно, ты тут доедай, а мы в комнату за вещами и моим оружием. Или что-то срочное хочешь сказать?
— Фофом! — прошепелявил Живой Ужас с полным ртом. — Ф фути!
— Понятно, что в пути, понятно, что потом… — и Дмитрий, посмеиваясь, двинулся к лестнице.
На втором этаже его поджидал трактирщик. На тарелочке лежал счет, как в лучших гостиницах любой уважающей себя столицы.
Когда гость увидел сумму, улыбка сползла с его лица. Двадцать пять золотых.
— Э! Мил человек! Неужели мы на столько съели и выпили?
— Еда вместе с ночлегом три золотых, — стал пояснять трактирщик. — Все остальное: покрытие убытков и поданные счета за излечение травм. Пусть и нечаянная, но вина твоя, а нам терять репутацию негоже. Плати!
Дмитрий не прочь был заплатить. Потому что и в самом деле чувствовал себя виноватым. Но одно дело, если бы его попросили… А вот такое жесткое требование почему-то неприятно зацепило, и уже полезшая за деньгами в карман рука остановилась на полпути.
— Пошли за мной! — сказал он.
Спустившись в зал, он подошел к помосту, где все и произошло. И стал втолковывать напрягшемуся трактирщику:
— Я ведь почему упал-то? Костыль на что-то скользкое надавил. Но это ладно, кто бросил объедки на пол и кто их вовремя не убрал, виновных искать не будем. А вот за что я здоровой ногой зацепился? Вон, присмотрись… видишь?!
И, ухватив за шиворот, ткнул изогнувшегося хозяина мордой в пол. Тот прекрасно рассмотрел торчащий на три сантиметра гвоздь с широченной шляпкой и забубнил себе под нос что-то оправдательное. Но Торговец его не слушал:
— Поэтому теперь я выставляю тебе встречный счет на тридцать золотых! Писать не буду, просто перечислю: за полученные травмы при падении, за моральный вред от ругани невинно пострадавших, за полученные здесь унижения, которые никто из персонала даже не попытался предотвратить, и за бессонную ночь в преддверии тяжкой и смертельно опасной дуэли.
И уронив мужика на пол, двинулся опять в путь за своим оружием. На этот раз ему уже никто не помешал вооружиться, но когда он спустился вниз, то был встречен целой делегацией, окружавшей помятого трактирщика. И впереди всех дружной стеной стояло трио женщин, которые юридически являлись истинными хозяйками постоялого двора. Перебивая друг дружку, а может, тем самым поддерживая себя морально, они с пеной у рта попытались доказать, что встречный счет ничем не оправдан и нереально огромен.
Не желая их слушать, да и вообще жалея о массе потраченного времени, Торговец попросту ударил по их аурам волной малой мышечной заморозки. Что лишило их возможности шевелить языком и лицевыми мышцами. Крик сразу же прекратился, вся группа замерла с открытыми ртами и выпученными глазами, а постоялец, удаляясь, по-барски махнул ручкой на прощание:
— Ладно, чего уж там, разницу в пять золотых я вам дарю. Пусть это будет подарком за остроту ощущений.
Тиэль уже давно сидела в карете, видимо, и в самом деле убоявшись, что ее могут тут бросить. Как только граф уселся, кучер залихватски щелкнул бичом, и экипаж отправился в путь. Прусвета ждать не стали, зная, что он нагонит. Отряд рыцарей сопровождения тоже пришпорил своих коней, по ходу движения, уже на дороге, пристраиваясь впереди и сзади кареты. Генерал Юлиана Дарнст двигалась в авангарде, а целитель Крайдар Бейшун командовал арьергардом.
Чтобы достичь цели до наступления темноты, предстояло мчаться весь день.

Глава шестнадцатая
Пикантные подробности

Прусвета долго ждать не пришлось, он догнал путников уже к концу первого километра. Проник сквозь стенку кареты и расположился на своем законном месте:
— Уф! Так и не успел перекусить как следует! — пожаловался он другу. — А ведь нам предстоит нелегкий денек… скорей всего и неприятности себя ждать не заставят…
— Нашел чем пугать, — проворчал Светозаров, оглядываясь на дорогу через заднее окошко кареты. — Нам в последнее время постоянно не везет, пора привыкнуть.
— Я это к тому, что слишком многие решили тебе все-таки отомстить. — Разумный кальмар сделал паузу, но, кроме тяжелого вздоха, вопросов так и не дождался. Поэтому начал перечислять по собственной инициативе: — Рыцари, проигравшие в отборочном поединке, унеслись сразу же с полусотней своих товарищей. После проигранного поединка умчался со злобными выкриками в твой адрес и силовой акробат. Судя по тому, что его сопровождали только два товарища, остальные отправились в дорогу заблаговременно, среди ночи. Ну и когда еще пыль за тобой не улеглась, владелицы постоялого двора отправили сразу трех почтовых голубей, которые ринулись в нашем направлении. То ли записки там очень короткие, то ли были заготовлены заранее. И все это в сумме, учитывая собравшихся в предгорьях любителей подраться, настраивает на весьма пессимистический лад.
— Может, это просто совпадения?
— Не тешь себя иллюзиями! — Прусвет раздраженно фыркнул. — Тем более я сам подслушал разговоры на кухне между прислугой и поварами во время завтрака. Те прямым текстом говорили, что убывшие рыцари оскорбления своей чести прощать не собираются, а труппа акробатов — вообще редкостные драчуны и грубияны. Тебя заранее списали в покойники и от всей души жалеют. Ну и последний штрих: прежде чем покинуть трактирный зал совсем, я чуток в стене поторчал, прислушиваясь. Так главная бабища, как только опять говорить смогла, заорала дурным голосом: «Он нас обокрал! Убить негодяя!» Поэтому нетрудно догадаться о сути посланий в голубиной почте.
Дмитрию ничего не оставалось, как кивком выразить согласие с такими выводами. Получалось, что отряд сопровождения совсем не лишний. И даже слишком малочисленный. Но не по той причине, что трудно будет справиться с агрессивными мстителями. Уж для этого у иномирцев хватит и оружия, и собственных сил. А по причине возможных человеческих жертв. Ведь если бы генерал Дарнст взяла с собой сотню, а лучше две сотни своих воинов, то никто бы не осмелился нападать на такое мощное кавалерийское соединение. А так, когда воинов только чуть больше трех десятков, некие буйные головушки могут посчитать это для себя не преградой.
Но раз ничего противопоставить грядущим событиям нельзя, то и напрягаться заранее не стоило.
— Час, а то и полтора у нас в любом случае будет спокойным, — почему-то решил Торговец. — Все-таки здесь расположены имперские войска, и помощь может подоспеть очень быстро. Поэтому нападут на нас где-то там, гораздо дальше… Если вообще нападут! А так как время терять нам никак не стоит, то с удовольствием послушаем нашу прекрасную Тиэль. Расскажи нам, о чудная прелестница, о всех известных тебе деталях рыцарской вольницы, да и о самих горах поведай.
По ауре местного экскурсовода явно читалось нежелание вообще что-либо рассказывать. А уж делиться самыми интересными секретами — тем более. Но начала она довольно бодро:
— Все подробности мне неизвестны, я все-таки не рыцарь… да и о самих горах мало что знаю… — при последнем утверждении в ауре мелькнули сполохи откровенной лжи. — Но все, что знаю, расскажу.
И она довольно витиевато, можно сказать, с вдохновением и восторгом принялась описывать царящие в предгорных долинах нравы. С особым экстазом и придыханием рассказывала о блистательных турнирах, поединках, посвящениях дамам и любовных альянсах с самыми знаменитыми женщинами.
Похоже, она могла на эти темы говорить сутками напролет, подтверждая тем самым мнение, что любая двинутая мозгами барышня только и мечтает попасть на турниры и стать там королевой посвящений.
Но если больше сосредоточенный на лечении поломанной кости Торговец еще мог слушать, то Прусвет не выдержал.
— Да ладно тебе все о балах да поединках! — остановил он рассказ девушки на полуслове. — Лучше рассказывай, что собой представляют эти таинственные недра. Как сквозь них пробираться к колоколу? И какие там могут быть трудности?
— О! Трудностей там — хоть отбавляй! — как-то слишком уж злорадно воскликнула Тиэль. А потом опять прикрылась ложью: — Только вот что там конкретно и как, я только краем уха слыхала. Поговаривают о каких-то лабиринтах, вулканах с раскаленной магмой и о страшных зверях. Так что пройти к священному колоколу — это и в самом деле великий подвиг. Его удается совершить только одному из сотни. Остальные либо получают страшные ранения, и их выносят товарищи, либо сами возвращаются с полпути, не в силах прорваться дальше, либо погибают. Но те, кто возвращается Героями, захватив возле колокола свои награды, становятся прославленными на весь мир. Про их подвиги и отвагу слагают песни и легенды!
Упоминание о наградах заинтересовало Торговца:
— Неужели сам Крафа награждает?
— Ни в коем случае! Да и не является он для таких мизерных целей в наш мир! — прямо-таки возмутилась рассказчица. — За ложный вызов он убивает рыцаря немедленно, а труп бросает в паутину небытия ближайшей пещеры, где тот за пару дней превращается в мумию. Кстати, именно через эту пещеру и надо пройти прибывшим на самом последнем участке пути. И мумии словно предупреждают: «Одумайся, прежде чем зазвонить в священный колокол!»
— Значит, рыцари порой совершают подвиг прохода просто так? Без нужды звонить в колокол?
— Ну да! Отправляются либо в одиночку, либо по двое или по трое. Да, по сути, и каждый обитатель рыцарской вольницы мечтает совершить в своей жизни «прикосновение к Клоцу». Только — прикосновение. Но и за это они получают награды.
— И кто выдает им подарки?
— Да там есть какая-то конструкция, — девушка покрутила перед собой руками, словно изображая то самое неведомое устройство, — из которой, после касания колокола рукой, появляется специальный обруч на голову для рыцаря. Всегда по его размеру, с выбитой датой и с персональными украшениями в виде россыпи небольших бриллиантов. Вдобавок герой и его потомки сазу же переходят в дворянское сословие. Ну и понятно, что награда стоит целое состояние, хотя случаи ее продажи можно пересчитать по пальцам одной руки. В основном это высшее отличие передают из поколения в поколение, а награжденного именуют «Обладателем Обруча Героев».
Светозаров только хмыкнул, мысленно дивясь отработанной в этом мире схеме уничтожения самых агрессивных скандалистов. Видно было, что Крафа и здесь применил свои прославленные хитрость и сообразительность.
А Прусвет продолжил расспросы:
— И какие еще награды ожидают воина, вышедшего живым из недр?
И уже в который раз Тиэль не только соврала, но и вообще ушла от ответа:
— Понятия не имею. Люди разное болтают… Но уже точно потом герои не бедствуют, и почти любой из них имеет возможность добиться стремительного роста карьеры на любом поприще государственной деятельности. Однажды один из них даже стал императором. А вот ты, Дмитрий, хотел бы стать императором?
Пока мужчина задумчиво на нее смотрел, ответил разумный кальмар:
— Он бы уже давно, если бы захотел, стал императором. А там, где он обретается, звание Торговец порой более значимо и почетно, чем титул императора.
— Ну, мало ли, что думают где-то там! — недовольно скривилась девушка и принялась с жаром доказывать: — Зато у нас наверняка в тысячи раз лучше. А такой прекрасной столицы, как у нас, уж точно нигде больше не существует! И женщины в Янтарном — самые прекрасные! Это Высший Протектор всегда подчеркивает.
Подобная горячность Дмитрию импонировала. Да он и сам считал, что местный патриотизм надо поддерживать и поощрять. Разве что глупых женщин было жалко, которых Гегемон зомбирует и ментально обрабатывает для своих утех.
Но о своем матримониальном положении он напомнил:
— Я человек женатый, и меня ваши женщины нисколько не интересуют. По нашим понятиям, супружеская и уж тем более осознанная измена — это недопустимо.
Местная экскурсовод несколько приуныла, но сумела вычленить одно интересное для себя слово:
— Осознанная? А что, неосознанные измены допустимы?
— Нет. Это тоже карается. Разве что могут быть оправдательные обстоятельства, независящие от человека… — Граф несколько смутился, вспомнив о своих грехопадениях с Тани Хелке. — Например, временная потеря памяти… или помутнение рассудка… или насильственные действия. К последним относится и попытка твоего ментального воздействия на меня, классифицирующаяся как насилие. Карается очень строго, я бы даже сказал — жестоко. Но в любом случае существует и вина пострадавшего…
— Это как?
— Да попросту нельзя создавать такие ситуации, когда возможно такое насилие.
— Ага, поняла! Это такие ситуации, когда легкомысленный мужчина попадает в комнату сразу с несколькими игривыми женщинами? Или когда глупая девушка укладывается спать в окружении десятка озабоченных долгим воздержанием мужчин?
— Примерно… суть ты поняла правильно.
Некоторое время все молчали, а потом Прусвет сказал:
— Пойду прогуляюсь. Заодно дорогу впереди проверю. Как бы там какие мстители не окопались.
Он покинул карету, а Дмитрий подумал о том, что стоит создать защиту, которая могла бы прикрыть не только его, но и Тиэль — она являлась самым слабым звеном отряда, не имея на себе даже кожаных доспехов.
Раньше он такого не делал, поэтому пришлось изрядно поднапрячься, задействуя все свои умения и способности. Несколько затрудняла дело необходимость лечить ногу. На это тоже уходило много сил и внимания. Но так как никто и ничто не мешало — Тиэль задремала, — должные силовые щиты были созданы, укреплены подпиткой из кристалла-накопителя и зафиксированы на контур всей кареты.
Вернувшийся Прусвет протиснулся в карету с каким-то кряхтением и фырканием.
— Чего это ты тут намудрил? — спросил он у товарища на одном из иномирских языков, непонятном для их попутчицы. — Я еле сквозь эту гадость проскользнул!
— Против стрел, болтов и даже тяжеленных копий сгодится, — похвастался Торговец. — Ну как, высмотрел что-то интересное?
— Ничегошеньки! А ведь как далеко вперед мотнулся… Уже возвращаясь, кратко переговорил с госпожой генералом.
— На тему?
— Все той же засады. Юлиана утверждает, что в пути нас вообще никто тронуть не осмелится. Скорей всего… А вот в рыцарском лагере можно ожидать чего угодно. Там такое порой творится!..
— Ну, там уже не страшно. Мы ведь ни с кем общаться не собираемся, сразу в недра отправимся.
Прусвет смешно чмокнул губами:
— Я вот тут подумал: может, ты вообще в недра соваться не будешь?
— Как это?
— Очень просто! Я к этому колоколу сам мотнусь и позвоню. Крафа на зов явится, я его раз — и в камень затолкаю. Он там часик сидит, мучается и начинает понимать свои ошибки…
— За часик? — не поверил Светозаров. — Старикашка Азаров сколько сидит в камне?
— Ну, там совсем другое, я ведь тебе рассказывал. Купидона Азарова я в камне еще и усыпил да в кокон прострации поместил. Боль он чувствует дикую и себя осознает, но вот времени как такового не замечает.
— Ну да, ну да… что-то такое припоминаю. Мы тогда в Кабаний и обратно мотались как угорелые, отряды перекидывая, вот и вылетело из головы…
Прусвет демонстративно погладил свою лысину сразу двумя щупальцами:
— Сочувствую твоей дырявой голове… Я Гегемона «консервировать» не буду, и он будет четко ощущать время. Так что ему мало не покажется! Через час я его чуток выволоку из камня, чтобы говорить мог, и душевно так порасспрошу. Все расскажет, как миленький!
Идея казалась неплохой. Вся сложность только и заключалась в разных весовых категориях. Если злобный узурпатор мира Кабаний был попросту жалкий колдунишка (с которым друзья сумели справиться только с огромным трудом и общими усилиями!), то проживший три тысячи лет Крафа недаром носил звание Трибуна Решающего. Такой монстр наверняка смог бы одолеть играючи десяток противников, подобных Купидону Азарову. Не стоило забывать, как Гегемон выжил после срабатывания ловушки у мира Ба и вырвался из нее даже без единой царапины. Следовательно, и разумному кальмару пришлось воспользоваться всей мощью своего невероятно разнообразного арсенала.
А ведь пронзающие камни создания, несмотря на всю их силу и умение менять свою плоть от состояния миража до прочности камня, — смертны! Особенно если враг знает их слабые стороны и имеет о них должную информацию. Бросаться в бой, не имея поддержки, было бы глупо.
Поэтому Дмитрий сказал:
— Нам бы двоим с этим гадом справиться! Куда уж тебе одному… Но как один из вариантов, и только на крайний случай, будем иметь в виду. Но все решим на месте, когда осмотримся, освоимся и начнем преодолевать эти их искусственные пещеры с препятствиями и лабиринтами. В любом случае, как мне кажется, что для остальных — подвиг, для нас окажется небольшой прогулкой.
— Твоими устами да мед бы пить… А по мне, не стоило бы терять время даже на прогулку, — все никак не мог уняться Прусвет. — У меня бы и быстро получилось, и надежно! — Он мельком взглянул в окошко кареты. — Ага! Вот и городок… Юлиана предупреждала, что здесь короткая остановка на четверть часа… Надо посмотреть, что тут.
И, превращаясь в мираж, провалился прямо в дно кареты. А потом наверняка уже сквозь каменное покрытие дороги устремился на свою любимую разведку.
Остановились на большой площади с колодцами. Здесь можно было не только напоить лошадей и размять ноги, но и перекусить в одном из трех трактиров. Под открытым небом стояли столы, тут же, на огромных жаровнях, готовилась еда. Можно было взять горячие блюда и с собой. Их заворачивали в промасленную бумагу, потом в льняную ткань и укладывали в плетеную корзинку.
Как только Дмитрий и Тиэль вышли, появился Прусвет:
— Дрянной городишко, ничего интересного. Зато готовят здесь чудесно, и пахнет изумительно. Давай, заказывай на каждого по гусю! Вон там у них уже целая партия готова… И картошечки, картошечки печеной побольше!..
— А сам-то чего не закажешь? — проворчал Дмитрий и махнул рукой, подзывая разносчика.
— Деньги-то у тебя, значит, ты и заказываешь.
— Логично! — хмыкнул друг.
Когда он сделал заказ, к ним легким шагом приблизился маркиз Бейшун, словно и не провел в седле более трех часов.
— Вы же только недавно завтракали, — удивился он. — Да и на обед часа через два с половиной остановимся.
— Отсыпайся и наедайся в дороге! — нравоучительно молвил Прусвет. — Тем более что метаболизм у нас обоих настолько ускоренный, что порой самим страшно становится. А ему вон ногу лечить еще…
— Долго?
— Час, максимум полтора осталось, — ответил Дмитрий, провожая взглядом поспешившую в туалет Тиэль. — Слушай, мы ведь так ничего толком и не знаем по поводу недр. И что это там за путь такой хитрый да сложный к священному колоколу? Наша сопровождающая делает вид, что ничего не ведает, или рассказывает несущественные мелочи.
— Странно, что она этого не рассказывает… — протянул Крайдар. — Хотя понять ее можно… Горы потому и называют по имени Амазонок, что вокруг и внутри них как раз и собраны наиболее решительные, коварные, хитрые и феминистски настроенные женщины. То есть там у нас собираются наиболее скандальные представители обоих полов. И наверное, каждая девушка там мечтает попасть в пещеры Повиновения, где сила ее ментального влечения возрастает десятикратно и где мужчины почти все время находятся в роли сексуальных рабов.
— Надо же! — покачал головой Дмитрий. — Там еще и такие пещеры есть?
— Неужели твоя Тиэль и об этом не рассказала? — в свою очередь, поразился маркиз. — Вот уж ушлая девка! А пещеры Повиновения говорят сами за себя только одним названием. Причем являются одним из этапов пути, через который должен прорваться идущий к колоколу Герой. И этап — один из самых сложных, коварных, если не сказать — страшных. Именно там и ломается морально чуть ли не половина туда дошедших. Многие неудавшиеся Герои как раз оттуда и возвращаются через месяц, два, три… полностью исхудавшие, обессиленные и бледные. Пусть и — ха-ха! — с «подарками». Мне кажется, что и для тебя этот участок будет едва ли не самым сложным.
Пока граф Дин недоуменно двигал бровями и возмущенно кривил губы, Прусвет поинтересовался:
— Ты говоришь, что некие амазонки владеют участком пути. Правильно я понял? Ага… Но как они сами туда попадают, если даже часть мужчин погибает еще до этих пещер?
— О! Там под это дело задействована целая гора с названием Нимфа. Внутри нее и на склонах сооружена дивная конструкция, которая на итоговом своем участке является тем самым телепортом. Желающая стать амазонкой девица или женщина проходит определенные испытания, и если, по мнению Нимфы, достойна, то ее перебрасывает непосредственно в пещеры. Одновременно с этим переходом одна из амазонок возвращается в нормальный мир. Причем срок пребывания в пещерах зависит непонятно от чего. Одна там может всего пару дней пробыть, тогда как другая порой проживает несколько лет, постоянно рожая детей. Правда, есть и максимальный срок пребывания: три года.
Торговец сразу же сообразил, что собой представляют пещеры, гора Нимфа и кто это все мог тут наворочать:
— И как это Крафу угораздило до такого додуматься?
Целитель пожал плечами, отстраненно посматривая за суетой вокруг:
— Подавляющее большинство людей такие вопросы не задают, считают, что все правильно…
— А на самом деле?
— На самом деле все не так. Когда я поинтересовался у Высшего Протектора, кто это все построил, а потом и про гору Нимфа, он ответил: «Понятия не имею!» И я ему, несомненно, верю…
Вернувшаяся Тиэль уже влезла с другой стороны в карету, воины сопровождения, напоившие лошадей, поправляли седла и подпруги, а генерал Дарнст спешила к карете:
— Что-то случилось? Или кого-то ждем?
— Заказали немножко еды, — пояснил Торговец. — Вон, уже несут.
Заказанных гусей приволокли в двух корзинках. Дмитрий расплатился и сказал:
— Все, можем отправляться. А кстати! Карету я прикрыл от любой атаки, хоть арбалетной, хоть копейной. Так что за нас можете не волноваться.
— Отлично! — обрадовалась Юлиана. — Так нам и в самом деле будет спокойнее. А то вот чует мое сердце, что нормально нам доехать не дадут…
Она направилась к своему коню, а разумный кальмар придержал целителя вопросом:
— А что за подарки получают рыцари, побывавшие в пещерах Повиновения?
Тот громко хмыкнул и посмотрел на сжавшуюся в карете девушку:
— Как же ты упустила такой важный момент? Уж будь так добра, расскажи, пожалуйста, и об этих «подарках».
Когда карета тронулась, Светозаров, цокая языком, с укором покачал головой:
— Ай-яй-яй! Неужели забыла? Или постеснялась поведать нам о таких интересных вещах?
— Просто я… — девушка запнулась. — Просто я подумала, что все эти интимные детали не столь важны для Героя…
— А ты не думай, ты рассказывай, — посоветовал Прусвет.
— Многие амазонки рожают, но детей возле себя можно держать только до двухлетнего возраста. Потом надо обязательно отдавать, иначе дети исчезают бесследно. Вот матери и делают такие «подарки» побывавшим у них рыцарям. А Героя, получившего Обруч, вообще награждают сразу тремя детьми. Как только он их берет на руки, признавая своими, его сразу переносит телепортом в центр главной площади рыцарской вольницы. Тех, кто берет по одному ребенку, переносит на краешек все той же площади.
— Лихо! — только и сумел воскликнуть Светозаров.
— Все гениальное просто! — дополнил товарища Живой Ужас.
И тут на иномирцев было совершено покушение.

Глава семнадцатая
Настойчивые мстители

На окраине, с левой стороны от дороги стояли двухэтажные строения, напоминающие склады. Из двух верхних окон и открыли стрельбу из арбалетов. Было сделано по шесть выстрелов из каждого окна. Стрелявшие отбрасывали уже использованное оружие и хватали, видимо, находившиеся на подставках новые, заряженные арбалеты. Двенадцать болтов превратили стенку кареты в решето. Стреляли прицельно — побледневший кучер пострадал лишь от испуга. Ни он, ни его мягкое сиденье, оббитое кожей, ни единой царапины не получили.
От звона разбившегося стекла Тиэль взвизгнула и рухнула на пол между сиденьями. При этом она непроизвольно выбила из щупалец Живого Ужаса корзину с только что распакованным гусем, одуренно пахнувшим среди запеченных овощей. Пахнуть он продолжал уже на полу, пачкая жиром разметавшиеся женские волосы.
Торговец деловито проверил силовые щиты, а Прусвет провалился сквозь пол, успев воскликнуть:
— И поесть не дадут!
Пока отряд остановился и развернулся по командам генерала, стрельба уже окончилась, и покушавшиеся бросились убегать. И ведь имели неплохие шансы, подлецы! Ибо со стороны дороги склады прикрывал прочный, за два метра высотой забор. То есть, будучи верхом, сразу не прорвешься.
— Первый десяток — прямо с коней сигайте через забор! — приказала Юлиана. — Второй — обходить справа, третий — слева! Остальные — ломать забор!
Треск, храп лошадей, топот копыт и сапог. Забор выломали, когда спешившиеся воины уже взламывали двери склада, а остальные верховые, пусть и редкой цепью, но окружили всю огороженную забором территорию. Казалось бы, днем, при полной видимости, преступники не уйдут!
Но те имели отличные шансы избежать наказания. Потому что у них был запасной выход. Пробежав по второму этажу через все здание, они спустились в подвал и юркнули в отлично замаскированный подземный ход. Если бы их искали люди, то не сразу бы и нашли сам лаз, а уж беглецов и подавно.
По подземному ходу они двинулись не просто куда-то вдаль, а на противоположную сторону дороги! Выход находился в невзрачном здании, откуда можно было неспешно выйти, затеряться в собирающейся толпе, а то и преспокойно уехать верхом. Потому что на оживленной улице из-за остановки отряда стала быстро образовываться пробка.
Но ведь на ловлю преступников отправился сам дух камня!
И подземный тоннель, проходящий чуть ли не под каретой, он обнаружил практически сразу. А там и бегущих ему навстречу арбалетчиков увидел. Те со злорадными ухмылками, подсвечивая себе под ноги факелами, спешили покинуть место преступления. Увы, не получилось! Там же, в тоннеле, Прусвет и совершил над ними самосуд.
А еще через минуту показался в карете и вновь заговорил на неизвестном в данном мире языке:
— Дим, оказывается, два акробата по нас стреляли.
— И что ты с ними сделал?
— Затянул в стену. Руки с факелами в проходе остались, головы тоже…
— М-да, сурово, но справедливо…
В разбитом окошке показалось встревоженное лицо маркиза Бейшуна.
— С нами все нормально, не пострадали, — успокоил его Дмитрий.
Тот помотал головой от удивления, и у него вырвался вздох облегчения:
— А я уж, глядя на эти дыры, подумал, что и лечить будет некого…
— Да нет, обошлось. Я ведь предупреждал, что поставил защиту. Можем ехать дальше.
— А-а… как же? — целитель показал рукой на склад, где воины во главе со своим бравым генералом переворачивали все.
— Скажи им, что преступники уже найдены в подземном тоннеле и наказаны. Это были акробаты из труппы. Пусть ребята не усердствуют почем зря и нас догоняют.
Карета тронулась и стала набирать скорость. Тиэль уселась обратно на сиденье, злясь не столько за измазанные жиром волосы, как за то, что кавалер не сказал ей ни слова моральной поддержки. Но Торговец ее ворчание пропустил мимо ушей и передал другу корзинку со своим гусем:
— Ешь, у меня что-то аппетит пропал.
И принялся менять конфигурацию щитов, чтобы кучер тоже был под защитой.
Вскоре карету стали догонять растянувшиеся длинной цепочкой всадники. Они опять дисциплинированно занимали отведенные им места в авангарде и арьергарде. Чуть ли не последней карету нагнала генерал Дарнст на огромном боевом коне.
— Защиту не снимайте! — крикнула она, на ходу пристроившись возле разбитого стекла. — Мы ведь еще с недовольными рыцарями не встречались. А эти на выдумки горазды. Как бы чего похлеще не сообразили.
Казалось бы, громадный гусь должен был расслабить Прусвета, сделать его спокойным и равнодушным ко всему, но обычной трансформации не произошло. Разумный кальмар злился и фыркал с нарастающей агрессией:
— Экие тут все мстители! Как они на инвалида скопом набросились всего лишь за падение нечаянное да за трусость свою, в начале пожара прорвавшуюся! И нет бы открыто действовать, так из-за угла норовят шпильку вставить! Ну ладно! Я с вами еще разберусь! Пусть только мне еще кто попадется!
И с твердой решимостью хоть в каждый дом возле дороги заглядывать, умчался вперед. Останавливать его или призывать к великодушию Дмитрий не стал. Тот, кто намерен убить другое разумное существо, имеет только одно право: умереть. А уж как он простится с этим светом, большой роли не играет, лишь бы справедливость восторжествовала.
Отряд въехал в лес. Деревья-великаны вздымались к небу по сторонам от тракта чуть ли не сплошной стеной. И тут в карету, словно шаровая молния, заскочил Прусвет:
— Ох! Сейчас увидите хохму!
И пропал, так никого и не предупредив из отряда сопровождения. Наверное, никто из воинов так ничего и не обнаружил, хотя впоследствии Крайдар утверждал, что перекинутые через дорогу канаты на большой высоте он в последний момент заметил. Предупрежденный Торговец место засады рассмотрел гораздо раньше и даже сумел понять, что там и к чему.
На этот раз злоумышленники действовали с размахом, не пожалев ни к чему не причастных воинов сопровождения. Главное — уничтожить карету, ну а уж кому достанется при этом попутно, значит, тем не повезло.
С каждой стороны дороги было подпилено по десять массивных деревьев. Причем грамотно подпилено, в шахматном порядке и с учетом того, что кроны с толстенными ветками раздавят любого, кто окажется на участке тракта в момент падения деревьев. И систему канатов настолько ладно подготовили, намереваясь каждое дерево тянуть с противоположной стороны, что любо-дорого было смотреть. И народу для этого скорбного дела собралось невиданное количество: около восьмидесяти человек. Сколько среди них было женщин, позже посчитали местные представители правопорядка.
Когда отряд въехал на нужный участок, «лесопильщики» дружно потянули за канаты. Увы! Те оказались наглухо впаяны в развилки неподпиленных деревьев. А когда опасность для отряда миновала, заготовленные для падения деревья сами стали валиться! Правда, совсем не на тракт, а вдоль него или в глубь леса.
Шума получилось изрядно.
Прусвет объявился, когда отряд въехал на очередной постоялый двор. Дмитрий уже вышел из кареты и вместе с целителем и генералом обсуждал засаду.
— Все нормально! Я даже успел узнать, по чьей команде они такое придумали, — хвастливо и с явно улучшившимся настроением заявил Прусвет. — Это люди из клана местных трактирщиков. Ну, может, и не клана, но явно одна компания. Там и родственники среди них были, того самого… вернее, тех самых жадноватых бабищ…
Граф Дин с сомнением скривился:
— Опять «были»?
— Ну нет, убивать их я не стал. Правда, там их десятка два все равно погибло под рухнувшими деревьями, но тут уж они сами виноваты…
— А остальные? — с напряжением спросил маркиз Бейшун.
— Да с ними проще. Всех, кого успел собрать или достать живыми из-под веток, ткнул ногами по колено в свежие пни. Умрут — не умрут, а вот помучаются в наказание за свои поступки точно. Тем более что придется им ноги ампутировать однозначно, если хотят выжить. Иначе через сутки разложение выше колен начнется.
Юлиана громко сглотнула и выдавила:
— А не гуманнее их было сразу убить?
Прусвет и не думал миндальничать:
— Да сколько угодно! Это ваше право. Можешь возвращаться и добивать их, как тебе вздумается.
Генерал растерянно взглянула на целителя, но тот лишь развел руками:
— А может, все правильно? Ну вот сама представь: что бы сделал с преступниками сам Высший Протектор?
— Ну-у-у-у… — протянула та настолько длинно, что стало понятно: преступникам еще сильно повезло.
— Вот именно! — жестко сказал маркиз. — Наш высший покровитель ноги этим уродам из клана трактирщиков отреза́л бы медленно, потом делал бы из них фарш и скармливал им же. Потом руки, потом — что осталось… Так что остаться без ног — отменное напоминание остальным, как себя нельзя вести. Подумать только: от воровства избавились, а вот убийц больше стало!
Больше говорить об этом не стали и пошли в трактир. Поели быстро и в полном молчании. Только косились на тех, кто их обслуживал. Не хотелось верить, что вот такие же милые и услужливые люди сейчас воют где-то в лесу, сращенные с пеньками, и мучаются от такого жестокого наказания.
На постоялом дворе пришлось задержаться — воины обедали в две смены и кормили лошадей. Прусвет куда-то пропал в своей привычной манере, Тиэль уселась в карету, а коллеги-целители отошли под крону туисиргонии.
— Наша провожатая наконец-то раскрыла тему «подарков», которыми награждают Героев и пытавшихся ими стать рыцарей, — начал граф Дин. — И честно говоря, я в некотором шоке от таких материнских инстинктов. Мне не приходилось слышать о чем-то подобном.
— Что, кажется кощунственной раздача детей в руки кровожадных рыцарей? — уточнил Крайдар.
— Именно! Почему, например, если женщин телепортом выбрасывает обратно, их дети не переносятся с ними?
— Очень сложный вопрос…
— Или это замысел самого Крафы?
— Не знаю… И у меня нет уверенности, что пещеры Повиновения — тоже дело рук Высшего Протектора. Я ведь уже говорил… Хотя, скорей всего, он это устройство просто изучил и разобрался в нем.
— Но что насчет морали? — напирал Светозаров. — Что насчет права творить подобное изымание родного ребенка и передачи его неизвестно куда?
Целитель, подумав, сказал:
— А как иначе вернуть к нормальной жизни жаждущих приключений, драк и крови рыцарей? Как их заставить создать семью? Как их заставить попросту осесть на месте и остепениться? А тут раз — и уже отец! По рассказам самих мужчин, побывавших в пещерах Повиновения, они провели там время в постоянном любовном угаре. Выкладывались полностью как физически, так и духовно. Такой рыцарь, как правило, сутки после возвращения приходит в себя, тщательно следя за резвящимся возле него «подарком». И что интересно: их прежние дружки, как бы ни пытались втянуть в бурную гулянку, никогда желаемого не добивались. И это еще не все! По многовековым наблюдениям, рыцари после получения «подарка» в виде двухгодовалого дитяти редко когда его сдают на руки своим родителям или няням. Почти сразу же они стараются отыскать себе супругу, а потом воспитывают совершенно чужого, чаще всего, ребенка наравне со своими собственными. Что интересно, иногда в супруги рыцарю достается та женщина, которую только недавно телепорт выбросил из недр и оставил возле горы Нимфа. Многие утверждают, что таким образом некоторые матери (бывшие амазонки) получают обратно именно своих детей.
Воины были уже готовы продолжить путь, и целители вернулись к карете. Торговец сделал повторное приглашение маркизу ехать вместе. И опять тот с улыбкой отказался:
— Нет-нет! Мне больше нравится верхом!
И только когда карета тронулась, насупившаяся и забившаяся в уголок Тиэль раскрыла причину таких отказов:
— Карета все-таки моя! И никто без моего приглашения не может в нее сесть.
— Так почему же ты его не пригласила? С таким человеком ехать интересней.
— Он будет мне мешать… — В этот момент в карете появился Прусвет и тут же получил и о себе нелестное высказывание: — Как мне мешает этот твой противный и наглый друг! И я не удивляюсь, что духи камней у нас все в глубокой древности вымерли. Потому что терпеть таких бесцеремонных, кровожадных и жестоких существ возле себя никто, будучи в здравом уме, не станет.
— Ай, как некрасиво ты себя ведешь! — зацокал языком разумный кальмар. Обижаться и покидать карету он даже не подумал. — И неблагодарно к тому же…
— Ну да, — поддержал его Дмитрий. — Прусвет нам жизнь спас.
— Или наоборот: это именно по его вине на нас все и покушаются! — с присущим только женщинам отчаянным нахальством заявила красотка. И тут же обосновала свое мнение: — Сами подумайте, почему это все вдруг решили наказать инвалида, а потом еще некоторые осмелились и вызвать его на поединок?
— М-м? — в унисон промычали заинтригованные друзья.
— Да потому что это небывалое геройство: уничтожить или просто победить человека, у которого на подхвате такое легендарное чудо, как дух камня.
Определение «на подхвате» Живой Ужас пропустил мимо ушей. А вот высказанным мнением был удивлен:
— Надо же! Насколько бывает извращенной человеческая логика! Убить кого-то более прославленного, лишь бы прославиться самому? Нонсенс!
— Нисколько! — упорствовала хозяйка кареты. — И вообще, не пора ли тебе проверить дорогу? Вдруг впереди новая засада?
Прусвет выглянул в окно:
— Ничего опасного, пара избушек, стога… да и арбалетные болты нам не страшны. Леса пока не видно… А что там у тебя, Дима?
Граф Дин выглянул со своей стороны:
— Ничего особенного… А, нет! Крепость какая-то на взгорке…
— Далеко от тракта?
— Метров пятьсот.
— Из арбалета не достанут…
Дмитрий залюбовался солидным фортификационным сооружением. Ему всегда нравились подобные памятники седой старины. Особенно так вот кропотливо сохраненные и красочно оформленные знаменами и геральдическими щитами. Сразу чувствовалось, что это вотчина древнего рыцарского рода.
«Вон и люди на стенах живенько так бегают… — лениво отметил Торговец и усилил зрение, пытаясь рассмотреть получше. — Никак тренируются? Правильно хозяин их гоняет, нечего жирком заплывать, раз на службе… Оп-па! А это что такое?!»
Он еще больше высунулся в разбитое окно, разглядев станины и верхние рамы мощных катапульт, и повернул голову к другу:
— Прусвет, мотнись туда. Похоже, там из катапульт собираются стрелять.
Повторять не пришлось. Только размазанная серая тень мелькнула от кареты в сторону крепости.
— Юлиана, врассыпную с дороги! — крикнул Дмитрий, вновь высунувшись из окна.
Едущие впереди всадники тут же повернули коней на обе обочины, а смекалистый зять Тиэль остановил свою четверку, впряженную в карету. Дмитрий уже собирался выскочить, схватив за руку девушку, но тут на то место, где только что находился авангард, обрушились чугунные шары и громадные камни.
Зрелище получилось впечатляющим.
После вселенского грохота в воздухе зависла туча пыли. Убедившись в том, что новые камни из крепости не летят, генерал Юлиана Дарнст быстро поставила задачи своим подчиненным. Со стен крепости донеслась ругань. Наверное, там пытались ответить на извечный вопрос: «Кто виноват?» А затем раздались крики боли и ужаса. Это Прусвет, передвигаясь в толще крепостной стены, вовсю пользовался своими магическими умениями. Хватал каждого за ногу и погружал ее в камень. Работал быстро, как работает в поле крестьянин, безжалостно выдергивая сорняки. А закончив, прошелся по всей крепости, проводя этакое экспресс-расследование.
Подчиненные генерала принялись разбирать завал, освобождая проезд для кареты. А сама Юлиана вместе с Крайдаром и пятеркой воинов направилась к воротам.
Не успела эта группа подъехать к крепости, как загремел запорный брус, и одна створка приоткрылась. А подлетевший дух камня сообщил:
— Крепость была захвачена! Комендант вместе с основной массой своих подчиненных находится в подземной тюрьме. Я их выпустил, они поднимаются. Владелец крепости убит. Нападение произвел прибывший этим утром некий виконт — сын старого приятеля и частый гость. Это тот самый рыцарь, который вызывал Торговца на дуэль, а потом получил по мордам от силового акробата. Прибывшая банда под угрозой смерти заставила воинов расчетов катапульт выйти на стены для нанесения ударов по дороге. Сейчас мне покажут, кто тут свой, кто чужой, и я местных освобожу из камня, а эти разбойники пусть там и мучаются. Заслужили…
Вскоре не понесший потерь отряд продолжил путь к уже разросшимся на полнеба горам Амазонок.

Глава восемнадцатая
Эпицентр агрессии

Задержки в пути сказались, и отряд добрался до места не поздним вечером, а за полночь. Но это не значило, что в огромной рыцарской вольнице царил покой.
Поселение огибало гору Нимфа, стоявшую чуть в стороне, и простиралось до основного массива, занимая изрядную площадь. Замки чередовались с небольшими крепостями. Между ними виднелись островки каменных или деревянных строений, в которых люди жили постоянно. На задворках этих островков находились сараи и амбары. Вдоль дорог чуть ли не сплошной линией располагались постоялые дворы и трактиры. А на открытых пространствах, сохраняя некое понятие улиц, возвышались пики самых разнообразных по богатству и отделке шатров. Только по ним можно было изучать традиции, быт и нравы всего здешнего мира.
И почти все это было освещено яркими газовыми фонарями, светом факелов и отблесками громадных костров. Без всякого сомнения, у приезжих сразу складывалось твердое убеждение: здесь сегодня проводится самый главный праздник рыцарской вольницы. Или отмечается окончание кровопролитной длительной войны. Вот народ и радуется.
Торговец, высунувшись в окно, еще издалека рассмотрел панораму всего поселения и воскликнул:
— Надо же! Натуральный Лас-Вегас! — И поинтересовался у приблизившегося Крайдара: — А в честь чего так веселятся?
— Да здесь всегда так к полуночи, — ответил целитель с грустной улыбкой. — Можно сказать, обычные будни. А вот если возвращается Герой с Обручем, тогда здесь намного… хм… ярче, громче и экзотичнее. Зато с утра никого не добудишься, почитай до обеда — сонное царство.
Еще во время последней остановки было решено двигаться к самому концу пути, к месту, где начинались пещеры с опасными лабиринтами, не останавливаясь. Дмитрий не хотел терять ни минуты. Даже спать они с Прусветом решили уже в недрах. И то, если очень захочется.
Следовало торопиться сразу по нескольким причинам. Да, с Александрой вроде все было в порядке. Похищенная графиня скорей находилась где-то там на правах почетной гостьи, чем в качестве пленницы. По крайней мере, ниточка зова крови говорила именно об этом.
На первый план вышли события в Ягонах. Высадившийся в Болотный мир отряд под командованием Бонзая Пятого, не зная о судьбе графа Дина Свирепого, будет быстро продвигаться вперед. А значит, с удалением от Зеленого Перекрестка будет возрастать и риск. Дмитрий чувствовал себя ответственным за друзей и понимал, что они могут погибнуть именно из-за него.
Та же совесть подсказывала, что следует поторопиться и по причине страшной угрозы для Янтарного. Чудовища плагри могли нагрянуть для мести в любую минуту, и коль двинутся они к людским поселениям, то противостоять монстрам никто не сможет. Уж не при здешнем средневековом вооружении сражаться с теми, кого не смог завалить Торговец из своего суперсовременного оружия.
Поэтому мчались на последнем участке быстро, не отвлекаясь на разносящиеся по окрестностям звуки музыки и запахи жаренного со специями мяса. Но если в пригородах рыцарской вольницы особых задержек на дорогах не произошло, да и в самом центре прорвались, то за десять километров до главного и единственного входа в недра дорога не просто была забита каретами и даже крестьянскими телегами, но и многократно перегорожена самодельными шлагбаумами. Правда, на встречной полосе просматривалось свободное пространство, и по ней время от времени проезжали повозки и всадники. На вопрос Юлианы последовал твердый ответ:
— В очередь! Слишком много желающих геройствовать. Поэтому проводятся турниры за право отправиться к священному колоколу.
Пришлось карете приткнуться к парочке таких же, которые уже стояли у шлагбаума. И сзади тоже движение не прекращалось, но пока закон соблюдался и без регулировщиков дорожного движения, на встречную полосу никто не выезжал. Пришлось пассажиру выйти из кареты, а генерал Дарнст стала на повышенных тонах требовать открыть дорогу. Но ее никто не убоялся. При этом толпы рыцарей ссылались на самоуправление. Дескать, нам никакой император не указ!
Причины такого бума вскоре выяснились. Оказывается, голубиная почта и сюда последние новости доставила, о плагри стало известно всем. Ибо прибывшие к разрушенной крепости возле Эрегарта представители имперской власти испугались не на шутку. И, распорядившись данной им властью, объявили сигнал наивысшей тревоги: «Мир в опасности!» По этому сигналу истинным героям следовало рваться к колоколу Клоц и вызывать Высшего Протектора. Это тем, кто находился возле гор Амазонок. Ну а тем, кто дальше, следовало брать оружие и подтягиваться к Эрегарту, чтобы ценой собственной жизни остановить ужасных монстров. Ведь для прохода к колоколу хватило бы отправить в недра человек сто. Ну максимум двести! А кому не повезло успеть, следовало живота своего не жалеть в попытках защитить мирное население.
Как всегда, при подобном выборе получился ужасный перекос в сторону первого варианта действий. Все собравшиеся здесь рыцари были уверены, что следует сначала добраться до колокола. И любой из них верил: это удастся сделать только ему. Мчаться к месту появления в этом мире плагри никто не спешил. Мало того, предвиделись и завтрашние осложнения на подъездах к горам Амазонок. Весть еще только-только донеслась до самых-самых «непобедимых», и все они стремились к священному колоколу. Ибо позвать Крафу и предстать перед ним с ужасным известием намного почетнее, чем погибнуть под копытами иномирских монстров.
Вот и к новому отряду, пусть те и действовали от имени императора, отношение было однозначным:
— Да мы сами такие же! Все можем прикрываться невесть какими покровителями. Поэтому — в очередь!
Пока грозная Юлиана выясняла отношения с хамоватыми и пьяными изрядно рыцарями, Прусвет нырнул в каменное покрытие тракта, а Торговец с целителем забрались на высокие козлы кареты, а оттуда на крышу, чтобы лучше осмотреться и обменяться мнениями. Хотя Крайдар, указывая рукой вперед, сразу сказал:
— Проехать тут даже верхом не получится, а вот пешком, по краям, пробраться можно будет.
— Да это не проблема, — с досадой произнес Светозаров. — Меня Прусвет легко поверху перенесет, а то и сразу сквозь камень протащит на первых участках лабиринта. Меня поражает, откуда здесь столько идиотов собралось.
— Наш мир огромен. Я ведь говорил, что все самые агрессивные и спесивые собираются именно здесь. Здесь наивысшая концентрация снобов, которые убеждены, что мир вращается вокруг них.
— Неужели их не образумит нависшая над миром опасность?
— Как раз наоборот: именно сейчас и здесь каждый из них постарается показать себя во всей красе, ярости и агрессивности. Я еще удивляюсь, что создали этакую видимость очереди и поддерживают некий порядок. Могло быть намного хуже… Хотя и это еще может случиться…
С крыши кареты было видно, что тут долина сужается и широкой лентой уходит между двух огромных горных склонов. По центру этой ленты пролегал тракт, по обеим сторонам которого непрерывно тянутся дворцы, большие дома и роскошные гостиницы. Освещение тут было самым ярким, превращая пространство в колышущуюся, искрящуюся реку, которая, сужаясь, упиралась где-то там далеко в Плиту. Ту самую Плиту, которую неведомые силы приподнимали, пропуская очередного претендента на пути к славе. А чтобы она открылась, следовало постучать в нее мечом или щитом и громко огласить желание добраться до Клоца. Называя свое полное имя, титулы, дату и место рождения и социальное положение. Ну и напоследок следовало поклясться, что рыцарь с честью и доблестью готов преодолеть все встающие у него на пути трудности.
Слушая рассказ маркиза, Дмитрий подумал:
«Уж такое издевательство только Гегемон и мог придумать! Наверняка еще и записывающие устройства установил и проводит некие статистические исследования на тему: «В какой местности идиотов больше?» Как он еще не удумал вес спрашивать и размер сапог уточнять?.. Три тысячи лет человеку, а все никак не уймется! Все детскими шуточками занимается…»
Поднявшаяся Плита пропускала только одного человека, превращая в окровавленный блин любого, кто пытался заскочить следом без должного ритуала.
«Все правильно! Если идиоты будут шагать в лабиринт непрерывной колонной, то недра переполнятся трупами, и там ступить будет негде… Да и желающих стало бы поменьше, они бы со своей агрессией и повышенным самомнением ринулись в иные места и там устраивали войны… Никак нельзя было обойтись без ограничений… никак…»
На весь ритуал уходило несколько минут. Так что создавшаяся очередь и поединки за право пройти — вещь понятная. Особенно в данное время. Тогда как в обычные дни Плита частенько простаивала. В нее стучались порой либо накачавшиеся по самые брови алкоголем рыцари, либо обиженные на весь свет, либо уж очень и очень мечтающие о всемирной славе.
«Ух, как хорошо устроен отбор! — восхитился Торговец. — Полные недоумки и опустившиеся алкоголики — милости просим в первую очередь! Дабы не творили всяких гадостей и мерзостей в мире мирного матриархата, подите-ка вы к черту на кулички и послужите подножным кормом разным диковинным зверюшкам! Хорошее решение большинства проблем: стал некий источник зла набухать чрезмерно, грозя превратиться в опухоль — в недра его! И нет проблем! Гениально, господин узурпатор… вынужден признать… Такие методы не мешало бы и в иных мирах, в том числе на Земле, задействовать. Так за пару столетий лишний пар и спустили бы с паровоза цивилизации… А то котел того и гляди взорвется…»
Крайдар опять упомянул о тех женщинах-амазонках, которые в пещерах Повиновения насильственно задерживали рыцарей, почти добравшихся до финиша. На этот раз он сослался на мнение тех редких целителей, которые достигали Клоца и прикасались к нему:
— Никто из них не смог противиться призыву к любовному слиянию. Несмотря на то что в обычной жизни они умеют не поддаваться дару женщины увлечь за собой на любые безрассудства. Я это к тому говорю, что ты уже не раз утверждал, что из-за любви к супруге не пойдешь ни на какие отношения с иными женщинами…
— И в сотый раз повторю: ничего у амазонок со мной не получится.
— Вполне тебе верю. Только хочу обратить внимание на целесообразность, а скорей даже на правомочность существования пещер Повиновения и самой горы Нимфа.
— Да я и не спорю! Было бы глупо отказаться от такого полноценного в генетическом плане потомства, которое получается от самых ловких, сильных и настойчивых. Раз рыцарь прошел все круги ада, то бишь лабиринта, то он просто обязан оставить потомство на планете. Это не просто его долг, а именно обязанность. А чтобы чего не учудил и не спился потом с Обручем Героя на голове, его и используют. А в качестве довеска одаривают ребенком, самым, самым, самым… А Героя — так вообще тремя. Так что… одобряю!
— Да я и не сомневался, что одобришь, — улыбнулся маркиз. — Но сам-то как проскочишь пещеры Повиновения?
— Не вопрос. Мы с Прусветом это уже оговорили. Он меня сквозь стены протащит в обход, и все будем в мармеладе. Это в том случае, если я не смогу ментально воспротивиться попыткам соблазнения.
— Но там пространства огромные. Сможет ли он тянуть тебя с таким количеством оружия? Не лучше ли его будет где-то перед Плитой оставить?
— Ерунда! Пусть медленно — но протянет!
Последние слова целителя насторожили Светозарова. Вроде в разговоре с маркизом тема противостояния с Высшим Протектором затронута не была. Но о таком говорилось в беседах с хранителем Эммануэлем Маарси. А барон успел разослать сообщения с голубиной почтой. Мог и определенными условными словами дать сигнал знающим людям: «Гегемон в опасности! Явился его враг!»
Или еще что-нибудь в этом роде. Так что местные патриоты, а уж тем более маркиз Бейшун постараются не допустить чужака к Крафе. А если и допустить, то желательно ослабленным и без оружия.
«Да! Тут и к гадалке не ходи, все ясно! — думал Светозаров, продолжая расспрашивать о маршруте, ловушках и прочем. — Но почему Юлиана до сих пор не попыталась меня арестовать? Выжидала до поднятия общей тревоги? Уж сейчас-то кто-нибудь обязательно доберется до Клоца и поднимет звон на все миры, которые захватил узурпатор. А меня логичнее всего туда вообще не пускать по двум причинам: нечего покушаться на Трибуна Решающего, и наше пребывание тут дает хоть какую-то надежду на отражение атак новых монстров. Уничтожить плагри способны только мы, вернее, только Прусвет… М-да… как это ни печально, мое оружие может служить только для отвлечения внимания этих тварей…»
Теперь придется все время держать в голове мысль о возможной опасности еще и со стороны сопровождающих. Следовало быть начеку и смотреть в оба.
Кто-то тронул Дмитрия за ногу, и он едва удержался от того, чтобы не схватиться за оружие. Но это был кучер.
— Господин, — сказал он. — Тут эта… Тиэль переоделась в мужской костюм и куда-то подалась.
Маркиз посмотрел на Торговца:
— Если женщина бросает здесь своего рыцаря или спутника, то лишь для того, чтобы ринуться к горе Нимфа. У Тиэль не осталось иных шансов для любви с тобой, как попасть в пещеры Повиновения с помощью телепортации. Если ей удастся, то она, пожалуй, будет ждать тебя с самыми жаркими намерениями…
— А что, она может попасть в амазонки?
— Вполне! — заверил целитель. — Здоровье у нее отличное, патологий и наследственных болезней нет. Мозг, как я успел рассмотреть, — в норме. Это лишь явно болезненные личности или психически неполноценные если прутся в Нимфу, то через два часа на выходе получается труп. В основном две трети выползают на четвереньках сами. Долго мучаются рвотой, порой по нескольку дней валяются в кровати, не в силах прийти в себя, но, пойдя на поправку, довольно резво сбегают отсюда вообще. Большинство…
— А меньшинство?
— Зависит от характера. Или продолжают разгульную жизнь в кругу рыцарей, или начинают уже серьезно готовиться к повторному посещению Нимфы.
— Вот те раз! Неужели такое возможно?
— О! Еще как! Тут целые школы организованы для этого. Хотя упор в них делается на физическое совершенство, здоровый образ жизни и психологическую закалку.
— Все понятно! — хмыкнул Торговец. — И тут система отбора. Лучших детей должны рожать только самые здоровые и умственно полноценные женщины.
— Ну да, где-то так…
Догонять и пытаться отговорить Тиэль от опасного поступка никто не стал. Даже муж ее младшей сестры. Близкой родственницей она остальным попутчикам не была, да и институт матриархата предоставлял женщине право выбрать собственное будущее.
Мимо кареты от гор проехала повозка. На ней лежали трупы.
— Кому-то не повезло сразу, — констатировал очевидное Торговец. — Может, подобное зрелище остановит самых отчаянных?
— Вряд ли… Всегда так было: рвутся в недра суток шесть, а то и восемь. Пока звон Клоца не достигает поверхности. И уже на второй день начинают устраивать турниры примерно вот на этих километрах.
— Но разве есть смысл в такой массовости? Те, кто выйдет на сутки позже, не имеют ни малейшего шанса успеть раньше первых счастливчиков.
По разъяснениям маркиза оказалось, что имеют. Потому что задержки в лабиринте и в пещерах Повиновения случаются порой не просто на несколько дней, а растягиваются на месяцы.
И эта информация оказалась для Дмитрия весьма шокирующей.
«Да что же в этих недрах творится-то?! Может, и в самом деле следует Прусвета одного отпустить? Пусть он постучит по Клоцу, а я его на центральной площади подожду. В любом случае Крафа туда для разбирательств заявится. Но все-таки лучше уточнить…»
— Крайдар, а когда Герой с Обручем и с тремя малышами в комплекте появляется на площади, что дальше происходит? В смысле, когда сам Высший Протектор является и как он с народом общается?
Маркиз отвечал с солидной неспешностью:
— Ты знаешь, что вначале Крафа является возле священного колокола. Там он интересуется, что случилось, и решает судьбу его вызвавшего. Потом уже действует в соответствии со степенью угрозы нашему миру. И только после устранения этой угрозы, а порой и после отправления рыцаря в паутину забвения Трибун Решающий появляется на главной площади рыцарской вольницы. Да, выступает перед народом… Да, порой ругается, порой хвалит… Все его речи дословно записаны, и я помню некоторые наизусть… Но четких закономерностей его появления не существует…
При этом целитель как-то слишком уж оценивающе, с подозрением посматривал на иномирца. А вот в ауре появились цвета крайнего сожаления. Что-то рассказчика явно не устраивало в возможном будущем.
Светозаров понял, что отправлять разумного кальмара к колоколу в одиночку — нельзя. Он с Крафой не справится. Может не помочь и уникальный метод фаршировки камнями, который он идеально применил против плагри. Гегемон — это монстр пострашней плагри будет. Ведь недаром у него хватило сил не просто поймать кентавра-дракона, но и просмотреть его память, а потом еще и развоплотить.
Как бы ни был друг силен магически, но потакать его желаниям геройствовать не стоит. Погибнет почем зря.
«И кстати, почему его так долго нет?» — заволновался граф.

Глава девятнадцатая
Неожиданные рогатки

Но не прошло и минуты, как разумный кальмар появился. Причем не из камня выскользнул и не из горы, а серой тенью примчался со стороны Плиты.
— Загораете? Или ждете у моря погоды? — воскликнул он, притормаживая расставленными в стороны щупальцами возле самой кареты. — А ведь гляньте, за вами уже десяток повозок пристроился, и уже очередной шлагбаум воздвигли. Кстати, скорость продвижения вскоре возрастет, ибо рыцари стали проводить турниры уже чуть ли не на всем протяжении очереди. Вот-вот потоки раненых и убитых и сюда на повозках докатятся. Рубка идет такая, что никакого лабиринта не надо. Почитай все, кто до Плиты дойдет, — уже стопроцентные герои.
Прислушиваясь к каждому слову товарища, Дмитрий уже стоял внизу и навешивал на себя те детали амуниции, которые лежали до того в карете. Маркиз Бейшун так и остался в молчаливом покое на крыше. Пока он ни во что не вмешивался и ни о чем не спрашивал.
Закончив экипировку, граф Дин прикрыл себя широким плащом с капюшоном и обратился к конюху, который скромно топтался рядышком:
— Ну что, парень, спасибо за отличную доставку. Можешь разворачиваться и отправляться домой. Ну разве что пару деньков подожди на всякий случай возле выхода из горы Нимфа, вдруг твоя свояченица там появится… С едой у тебя — комплект. А деньги — вот, держи.
Парень даже не посмотрел на врученные ему золотые монеты.
— А как же… — он махнул рукой в сторону Плиты. — Вдруг вернетесь? Может, тут подожду, в очереди?
— Не переживай! Мы везде прорвемся! — заверил его Прусвет, хотя поглядывал уже на маркиза.
Граф Дин тоже взглянул на крышу, после чего жестом попросил друга подкинуть его наверх. Мгновение, и он оказался рядом с Крайдаром:
— Спасибо за помощь и за интересные рассказы. Очень хочется надеяться, что еще когда-нибудь свидимся. Приятно было познакомиться!
— Взаимно! — кивнул целитель. И тут же в его ауре опять четко наметились волнение и досада. — Я вот что хочу спросить… — начал он неуверенно. — Каковы твои отношения с Крафой?
Хотелось ответить и честно, и скрытно, и дипломатично. И лучшего Дмитрий не придумал:
— Скажем так, я иногда вступаю с Крафой в союз для решения определенных, стоящих перед нами негативных проблем.
— Ага! То есть мир между вами не постоянен? А в остальное время вы воюете?
— Да как сказать… Тоже не могу утверждать, что вот так прямо и воюю с Гегемоном всю свою жизнь. Если и были трения, то на неделю, на две… Правильнее будет сказать, что мы с ним не всегда сходимся во взглядах.
Не мог же местный целитель ведать, что Светозаров узнал о Крафе только недавно!
Собеседник поверил, распрямился, задышал спокойнее:
— Да уж! Высший Протектор — личность ну совсем неординарная. С ним порой очень сложно бывает даже его ученикам, родным и соратникам. И понять его действия очень трудно, порой совсем невозможно. Поэтому я хочу посоветовать… а скорей просто по-дружески пожелать вам обоим: не делайте скоропалительных выводов и не начинайте военных действий, не обдумав тщательно каждое его слово. По мне, Крафа — очень и очень правильный, очень умный правитель. Жаль только, что при всех своих талантах он… — маркиз замялся, подбирая точное определение, а потом решился: — Он слишком одинокий.
Торговец почувствовал вибрацию щупалец, которыми Прусвет его поддерживал почти на весу, и завершил разговор:
— Прощайте!
В следующий момент он с набором высоты и скорости летел к новой цели. И с недоумением пытался понять: что обозначает определение «одинокий»? Да, узурпатора ненавидели в покоренных мирах, он не доверял окружающим его лизоблюдам, но в любом случае у него могли отыскаться искренние сочувствующие, которых он обманул с великим умением.
Только вот подумать об этом было некогда, потому что Живой Ужас заявил:
— У нас проблемы! Я не могу проникнуть в лабиринт!
— Почему? Такой твердый камень?
— Хуже! И в то же время намного опаснее! — зачастил Прусвет. — По-моему, весь этот горный массив — некое пространственное образование иной вселенной. Причем такое образование, в твердую основу которого я не могу даже ментально заглянуть. Представляешь? Я! Пронзающий Камни! И не могу в обычный с виду булыжник даже кончик щупальца пропихнуть! Кошмар какой-то!
— Неужели?! — Торговец был поражен. — А ты везде пробовал?
— Понятно, что не везде! Но я-то сразу вижу все образование. Оно едино, понимаешь? Едино и чуждо Янтарному миру!
— Ясно… А что с Плитой? Ну с той, которая на входе?
— Тоже побывал. Она тоже непроходимая для меня. Мало того, так еще и через арочную клетку еле к Плите протиснулся. И ведь на камень похоже, а все так внутри закручено, словно совершенно иная материя. А ведь такого не бывает! А?.. Правда ведь не бывает?..
С минуту Дмитрий усиленно морщил лоб, машинально глядя на проносящиеся внизу огни:
— Да, не бывает… Но раз здесь нечто иное… значит… бывает.
— Умник! Да так и я рассуждать могу! — рассердился разумный кальмар. — Бывает — не бывает!.. Ты лучше придумай, что дальше делать будем.
— Что тут думать?.. Я пройду внутрь, а ты лети на площадь и жди меня там. Очередь я уж как-нибудь да обойду.
— Ну так и знал! Так и знал! — заорал Живой Ужас с таким возмущением, что люди внизу стали задирать головы, удивленные ревом с небес. — Я, как настоящий друг, только и думаю о нашем совместном, плечом к плечу путешествии. А ты, жалкий эгоист, чуть что: «Дальше я сам пойду!» Вот так бы и уронил тебя, как мешок с дерь… с дерматиновой картошкой! Вот тогда бы ты знал, как друзьям в душу плевать!
Граф попытался виновато пошевелить плечами:
— Извини, дружище, если что не так сказал… или не так услышал. Или я не понял? Но ты ведь сам утверждал, что в недра попасть не можешь…
Прусвет доставил друга к цели и незаметно для толпы опустил его в сторонке, прикрываясь высоким фургоном на огромных колесах.
— А сам головой думать не желаешь? — проворчал он уже нормальным голосом. — Если я не могу пробираться сквозь тамошние камни, то это еще ничего не значит! Я ведь могу так же, как двуногие рыцари, двигаться по проходам. Да и не «так же», а намного лучше, быстрее, выше и сильнее!
— Прости. Осознал. Каюсь, — смиренно пробормотал Светозаров, выглянул из-за фургона и воскликнул: — Однако! Кажется, я поспешил похвастаться…
Да, обойти очередь было делом архисложным. А то и невозможным. Видимо, тут уже бывал такой бум, когда толпы сумасшедших пытались любой ценой попасть на лобное место перед Плитой.
При всей общей дисциплине здесь творилась настоящая кровавая вакханалия. Рыцари были настроены ну совсем не по-рыцарски и рубили друг друга мечами от души, не ослабляя удар в последний момент и безжалостно убивая противника. Хотя по правилам должны были только повергнуть соперника на землю.
Поединки шли безостановочно, сразу на семи площадках. Вначале четыре пары выясняли между собой отношения, а потом четыре победителя передвигались на две площадки. В финал выходили двое, но порой ни один из них не мог завоевать право отправиться к Плите. Вернее, завоевать-то завоевывал, но тоже падал от ран или кровопотери, и его тут же грузили на убывающую повозку вместе с убитыми. Скопления тел снующие тут седоволосые распорядители и некие авторитетные личности не допускали.
Зато длинная и плотная очередь продвигалась довольно быстро. Настоящий конвейер смерти получался. По примерным подсчетам, из каждых двадцати четырех рыцарей к очереди пристраивались только двое. Так что если бы не поединки, она продвигалась бы в двенадцать раз дольше. Ну и следовало учитывать, что уже на дальних подступах особо резвые вояки вызывали на бой своих соседей по длиннющей веренице транспортных средств. Так что на финишной прямой оказывались воистину самые хваткие и напористые. Настоящие сорвиголовы, плюющие на риск и на собственное здоровье. Ибо пройти три, а то и больше скоротечных дуэлей и остаться при этом без существенных ран — это уже сродни подвигу.
Финишный отрезок пути, метров шестьдесят длиной, скорей всего, являлся частью инородного для данного мира горного массива, а может, его тут построили сами рыцари за века противостояний. Хотя и участие в этом деле Высшего Протектора не исключалось. Горлышко узкой долины, где находились размеченные камнями семь площадок для поединков, переходило в возвышение. Этакий мол двухметровой высоты, над которым возносятся каменные арки. Их дуги не слишком высокие — рослым рыцарям следовало там сгибаться; узкие — слишком широкоплечим еще и боком приходилось продвигаться; и частые — даже самый худой человек между ними не проскользнул бы.
Вот в этот арочный проход и входил очередной победитель, присоединяясь к еще одной очереди человек из двадцати — двадцати пяти. Разминуться внутри было практически невозможно, как и подраться за место: перешагнуть труп никому не удалось бы, получился бы затор. Поэтому победители вели себя чинно и готовились не только морально к дальнейшим подвигам, но и материально. С боков к арке мог приблизиться кто угодно, чем по праву пользовались оруженосцы, прислуга рыцарей и их дамы сердца, спутницы и подруги. Они передавали внутрь своему воздыхателю и хозяину новое оружие взамен пострадавшего в предварительных поединках, новую одежду, а также продукты питания в заплечных мешках и фляги с водой. Ведь с провизией на себе сражаться сложно, а вот в дальнем пути по недрам все доставленное могло пригодиться.
И здесь творился сущий бардак. А то и настоящий цирк. Ведь высота мола не позволяла общаться лицо в лицо, а вещи удобнее всего было поднимать, привесив к кончику копий. Или руками, но тогда рыцарям-победителям приходилось приседать в неудобном и тесном проходе.
Но и это не все! Какая дама не возжелает попрощаться со своим избранником? Какая любовница не захочет напоследок подержать его за руку и заглянуть в глаза? И какая дама остановится перед такими трудностями, как разница в уровнях всего лишь в два метра? Ну и плюс ко всему вседозволенность слабого пола, царящая в данном обществе.
Поэтому очень много дам стояли на плечах у конюхов и оруженосцев да так и двигались на уровне своего избранника вдоль каменных дуг, пытаясь напоследок наговориться, воодушевить, поздравить с победой, пожелать самой главной победы, ну, и попрощаться, естественно. Все-таки статистика упрямая вещь: Героями вернутся только единицы, остальные так и канут в неизвестности.
И вот эти людские стены двигались на головах друг друга с обеих сторон мола. Порой падали и разваливались, ибо падение или спотыкание оруженосца приводило и к падению соседей. Постоянно раздавались возмущенные крики, болезненные стоны, вспыхивали ссоры. Но зато получалось не так грустно, как возле площадок для поединков, и даже слегка весело.
Именно туда поспешили друзья в надежде, что как-то удастся проскользнуть в проход из каменных арок. Воевать на предварительных турнирах Торговец не собирался.

Глава двадцатая
Без очереди

В толпу провожающих удалось пробраться почти незаметно. Если кто и пялился на духа камня, то в меру. Никакой паники или ажиотажа не возникало — не до того было.
Друзей это устраивало, и, пробравшись к молу где-то в его середине, разумный кальмар попробовал вонзить щупальце в каменное основание, сложенное из тщательно подогнанных плит. Прусвет говорил уже, что с трудом, но протиснулся сквозь эти вот камни арочной клетки. А получится ли с грузом? Да еще и с живым?
— Мне вначале самому надо пару раз попробовать, — прошептал Живой Ужас. — Да и подходящее место в очереди высмотреть.
Освещение на данном участке было совсем никудышным, сюда проникали только неровные отблески редких факелов. Но зато скудность света могла помочь в попытке бескровного вливания в итоговую очередь. Вряд ли кто из рыцарей будет особо присматриваться, кто там впереди него топчется. Все они максимальное внимание уделяли получению припасов сквозь щели и последнему общению со своими дамами.
Прусвет появился минут через пять и зашипел:
— Дуй метров на двадцать вперед, там интервал получился!
Дмитрий так и поступил. Этот участок выделялся почти полным отсутствием провожающих у мола. Здесь и темнота властвовала больше всего, не давая рассмотреть со стороны, что тут творится. Прижавшегося к плитам мола человека трудно было заметить.
— Сейчас будет очень больно! — предупредил Пронзающий Камни. — Не знаю, в каком мире эти плиты вырубали. Готов?
— Давай! — граф стиснул зубы и задержал дыхание.
— Ну, держись! — И с натужным пыхтением разумный кальмар стал втягивать человека в камень.
Когда друзья убегали из ловушки Купидона Азарова, Дмитрий уже «протаскивался» сквозь каменный массив, и боль он вроде запомнил. Очень неприятная, но ради дела и свободы — терпеть можно было. Но это было давно. А сейчас он почти потерял сознание от боли, ударившей по каждой клеточке тела. Казалось, что мышцы порвались все и сразу, капилляры полопались, а нервные окончания обнажились. Красная пелена затопила все вокруг, и захотелось заорать. А еще лучше не орать, а попросту умереть. Лишь бы больше не мучиться.
Крик не получился только по причине плотно сжатых зубов. Когда ноги выдернулись из камня, а чуть позже и обрели под собой опору, рот все-таки открылся для ора, но был тут же бесцеремонно заткнут щупальцем.
— Молчи! Сейчас все пройдет! И радуйся, что пока нас не заметили!
— Я чуть не обделался… — простонал Торговец, чувствуя, как уходит боль.
— «Чуть» — не считается! Давай двигаться вперед, осталось до Плиты только три человека. И слушай внимательно, что они говорят, тебе ведь тоже клятву давать придется!
— Издеваешься?
— И не думаю! Трудно, что ли, сказать пару слов? А то вдруг тебя отшвырнет от Плиты, и вся недолга. Не нравится мне этот мол с арками, ох как не нравится!
Граф, еле переставляя до сих пор ноющие ноги, продвинулся вперед, оглядываясь на постепенно догонявшего их рыцаря. Его снаружи сопровождала целая толпа оруженосцев и сразу шесть стоящих на плечах женщин. В такой обстановке и в самом деле не слишком-то станешь рассматривать, кто там топчется впереди. Вроде бы… Ибо рыцарь все-таки что-то заметил и ускорил шаг.
Знал бы он, с кем собрался связаться! Вначале он ткнулся носом в камень сам, не рассмотрев у себя под ногами выставленное щупальце. Потом завалились все его сопровождающие, подняв крик до небес и обвиняя в нерасторопности друг друга. Это задержало рыцаря, да и подначки идущих сзади заставили его какое-то время огрызаться, теряя время и запал. Затем он упал подряд два раза и уже на полном серьезе обеспокоился собственным здоровьем. Еще и голос услышал у себя над ухом:
— Не торопись и ничему не удивляйся! Только тогда ты спокойно проникнешь за Плиту и устремишься к подвигу.
Нельзя сказать, что это бравого вояку успокоило окончательно, но прыти и желания рассмотреть непонятного человека впереди у него явно поубавилось.
А друзья уже обсуждали последние моменты предстоящих действий.
— Ну и как ты будешь проходить внутрь? — вспомнил Торговец. — Туда ведь запускают по одному человеку. Будешь стучаться и говорить клятву?
— Нет! Постараюсь срастить свое тело с твоим и с твоим оружием, да и пройдем, как единое целое.
— А вдруг не получится? Вдруг нас разоблачат, и одного из нас захотят раздавить всей тяжестью Плиты? Маркиз Бейшун о таком говорил.
— Ерунда! — отмахнулся выходец из мира Шелестящего Песка. — Поставим совместные щиты, они любое давление или удар выдержат.
— А если не выдержат?
— Не дрейфь, дружище! Прорвемся! О, хорошо слышно, запоминай слова!
Прислушавшись к клятве, выходец с Земли еле удержался от нервного хохота. Если убрать некие местные обороты и оставить саму суть, то клятва походила на заверение не предъявлять претензий. Подобное подписывают больные, ложащиеся на операционный стол. Мол, коль умру, то никого не обвиняю, такова моя доля, сам виноват, что к вам, коновалам, под нож ложусь.
«И здесь Крафа начудил! — уже почти восхищался граф своим противником, узурпатором сорока шести миров. — Не удержался, чтобы не поиздеваться над агрессивными индивидуумами Янтарного…»
Плита поднялась, пропуская в белесый туман недр очередного претендента на Обруч Героя. Перед друзьями остался только один человек, начавший речитативом зачитывать свои биографические данные. А вот сзади слышалось слишком уж недовольное пыхтение, наконец-то перешедшее в конкретный вопрос:
— Эй ты! Что-то я у тебя такого плаща не припомню! — И обратился к своим провожатым: — Дайте факел!
Дмитрий шепотом попросил товарища:
— Разберись с ним, а я клятву выучу.
Прусвет выставил из-под плаща Торговца свою лысую голову и обратился к любопытному соседу:
— Ты мало падал на ровном месте? Вон, нос до сих пор кровоточит… И предупреждали тебя: уйми свое любопытство! Иначе неприятностей не оберешься!
Эти слова не только не угомонили рыцаря, но оказали совершенно противоположное действие. Наверное, он понял, по чьей вине падал, и, с лязгом вынимая меч из ножен, заорал:
— Пугать?! Меня?! Знаменитого…
Кто он там на самом деле, так узнать и не довелось. Живой Ужас сыпанул крикуну в нос и в рот по щепотке перца, и этого хватило для прекращения конфронтации. Правда, силовой щит со спины все равно пришлось устанавливать. Но не по причине возможного удара мечом, а по причине жуткого, начавшегося сразу и звучавшего, как выстрелы из пулемета, чиха. Рыцарь брызгал соплями и кровью из носа, из глаз его текли слезы, однако он упорно шел вперед, упираясь сотрясающейся головой в щит.
А Торговец уже стоял перед Плитой.
— Я Дмитрий Светозаров, он же граф Дин Свирепый Шахматный…
Дату и место рождения назвал правильно, только не уточнил, что это на Земле. Клятву отбарабанил не хуже предыдущих искателей приключений. Затихший под плащом у него на спине Прусвет старался не дышать и на всякий случай даже не думать, притворяясь овощем, чтобы его ненароком не приняли за разумного и не обвинили в попытке проскочить «зайцем» зону контроля и регистрации.
Может, Дмитрию и показалось, но Плита пошла вверх с некоторой задержкой, словно была живой и раздумывала: «А не обманывают ли меня?» И на всякий случай задействовал все свои силовые щиты.
Но ничего не случилось, «зайца» не заметили, никаких мер пресечения не применили. Пройдя метров сто по тоннелю, постепенно расширявшемуся вверх и в стороны, Торговец оказался в широченной овальной пещере. То здесь, то там возвышались огромные, выше человеческого роста камни, а в противоположной стене темнели разные по величине отверстия многочисленных ходов. Как говорил маркиз Бейшун, любое из этих отверстий вело в конечном итоге к цели. Главное было придерживаться направления на восток! А уж как дальше тоннели в лабиринтах расходились и перекрещивались, возвращались назад или ныряли в тартарары, никому ведомо не было. Единой карты недр, как ее ни пытались составить за столетия, так и не существовало.
Освещение тоже соответствовало пересказам: тусклое, сине-зеленоватое, словно сам воздух светился чем-то гниющим, фосфоресцирующим. Но зато воздух нисколько не затхлый, без вони и с нормальной влажностью. То есть байки о том, что здешние мхи преспокойно вырабатывают кислород, поглощая при этом углекислый газ, тоже оказались действительностью.
Прусвет подвел итог первым наблюдениям:
— Все, как и рассказывали. Значит, и все остальные сказочки — в тему. Остается тебе только попробовать отсюда прыгнуть в иной мир, вдруг да получится.
Об этом друзья говорили еще давно. Раз Живой Ужас утверждает, что здесь кусок иной вселенной, то, вполне возможно, блокировка перемещения между мирами отсутствует. Это был бы самый лучший вариант.
Но, сделав несколько шагов, Светозаров с досадой воскликнул:
— Гайка! И тут не получается! — и сорвался на приглушенные ругательства.
— Вон, смотри, — прервал его ругань разумный кальмар, пряча голову под плащ. — Никак попутчиков поджидают?
Дмитрий увидел, как из-за камня вышли два рыцаря и остановились, глядя на него. Из рассказов маркиза он знал, что здесь практикуется ходить группами, но его это не устраивало.
— Нам попутчики не нужны, — проворчал Торговец и зашагал вперед, в сторону рыцарей.
Быстро прошел мимо них и услышал за спиной:
— Можно мы пойдем с тобой?
Светозаров промолчал. Дошагав до стены, он выбрал один из самых просторных тоннелей и двинулся по нему. Сзади послышались шаги, и Прусвет озабоченно прошептал ему на ухо:
— За нами увязались! Оружие вроде не достают, но я щит держу на всякий случай.
Граф ускорил шаг. Он пер вперед, как танк, загребая подошвами мелкую каменную крошку и песок. Тоннель стал петлять в стороны, словно израненная змея, то понижаясь, то резко идя вверх. За одним из поворотов Прусвет покинул свой приют у друга на спине, прижался к своду, а когда пара преследователей прошла под ним, спустился вниз и двинулся за рыцарями.

Глава двадцать первая
Помощнички

Стены из серых с белыми прожилками стали голубыми с красными разводами, и сзади донеслось:
— Эй! Не торопись так! Сейчас начнутся норы с опасными тварями!
— Ага! — добавил другой голос. — В основном из-за оружия нападают. Триги называются, или рудогрызы.
О триги иномирец слышал, их упоминал маркиз, как и иных представителей местной фауны. Но как они выглядят, понятия не имел. И тем более не знал, что некие животные могут нападать на путников только по причине наличия у тех оружия.
Он остановился и развернулся к рыцарям:
— Хотите сказать, что голого человека триги не тронут?
— Конечно! Они ведь железом питаются, — пояснил круглолицый рыцарь, подходя ближе и тяжело дыша. — Мое имя Якоб.
— А мое — Освит, — представился второй, узколицый, с длинным носом.
— А чего это вы, ребятки, за мной увязались? — недовольно спросил Дмитрий.
Якоб открыто заулыбался, словно все его проблемы остались позади:
— Так ведь мы с приятелем целители, ауру видим, вот и хотели подобрать попутчика, ориентируясь на твои сполохи. А они у тебя такие большие… Хм! — удивился он, присматриваясь. — А сейчас вот намного меньшими стали… Чудеса!..
— Ага! Сплошь и рядом! — ехидно заметил Торговец. — И я рад, что моя уменьшившаяся аура отныне разлучит нас. Счастливого пути! — И он жестом показал, что уступает рыцарям дорогу.
Но те синхронно замотали головами, и Освит воскликнул:
— Мы просто идеально подходим друг другу в компанию, и нам не следует идти порознь! Мы уже и не думали, что удастся дождаться такого же целителя, а тут такая удача! Поэтому мы сразу готовы дать клятву дружбы и защищать тебя как родного брата. Клянемся!
— Клянемся! — эхом отозвался Якоб.
А Торговец, не удержавшись от скептической улыбки, просматривал жиденький, еле заметный стержень в аурах рыцарей. С такими силами считать его коллегой было слишком смело.
«Как они только сумели рассмотреть мою ауру? — подумал он. — Или они только по просмотру и специализируются? Надо срочно от них избавиться!..»
Он сделал строгое лицо:
— Значит, так, господа: в компаньонах не нуждаюсь! Сам доберусь!
Освит чуть не подпрыгнул на месте:
— Но это же опасно! Как можно этого не понимать?
— Одиночки здесь, как правило, погибают! — поддержал коллегу Якоб.
А Светозаров смотрел на них и не мог понять, как эти парни вообще сюда попали. Что-то они не впечатляли ни своими габаритами, ни оружием, ни мускулами. Трудно было поверить, что эти парни, пусть даже и имеющие способность наносить ментальные удары, смогли пройти горнило жестких кровавых поединков на площадках перед Плитой.
— И сколько времени вы ждете подходящего попутчика? — спросил он.
Удалось рыцарей смутить, удалось! Круглолицый Якоб даже покраснел, словно юноша:
— Ну… больше часа…
А побледневший Освит перестал кусать губы и признался:
— Четырнадцатый час мы уже здесь. Когда к Плите ринулись толпы рыцарей, мы уже стояли в арочном проходе. О нашествии новых плагри узнали от нахлынувших сопровождающих.
— Понятно, — кивнул Дмитрий. Только наивных романтиков ему в обузу не хватало. — Тогда мой вам совет: как можно быстрей возвращайтесь назад. Сейчас в недрах слишком людно, и звери здешние теряют спокойствие…
— О! Про здешних зверей мы все знаем! — с хвастовством успел вставить Освит.
— …а мне некогда! Так что счастливо оставаться!
И опять Освит возмутился от всей души:
— Как же ты пойдешь один?! Нельзя отказываться от нашей помощи!
Зависший у рыцарей за спинами Прусвет мимикой ясно показывал, что он думает по поводу услышанного. Мол, парни себе льстят. Это им нужна помощь, причем постоянная.
Торговец глядел на ужимки друга, и ему пришла в голову мысль:
«А что тут такого, если мы захватим этих парней с собой, а потом оставим в пещерах Повиновения? Вот там они получат всю причитающуюся им порцию романтики и быстро избавятся от житейской наивности. Да и чует мое сердце, что эти искатели приключений ни за что не отправятся к выходу… И о зверях они знаниями напичканы… Надо же, четырнадцатый час ждут «коллегу»!.. Хм! Потому и ринулись следом, не раздумывая…»
Хмыкнул он не только мысленно, но и вслух и сказал:
— Меня зовут Дин. Но я никогда не хожу один, — получилось в рифму. — Со мной надежный друг.
И указал взглядом ребятам за спины. При этом старался отследить их реакцию на легендарного обитателя мира Янтарный. Если обрадуются и воспримут разумного кальмара как дар судьбы — хорошо. Значит, с такими можно и попутешествовать по местным лабиринтам.
Рыцари не подвели, оправдали высокое звание целителей. Хотя с минуту пялились на Прусвета, отвесив челюсти. В их аурах читались восторг, благоговение перед ожившим представителем древности и желание защитить духа камня любой ценой и от любых напастей.
— Ваши имена я уже знаю, а меня зовут Прусвет, или Живой Ужас, — сказал разумный кальмар. — Это прозвище получил за очень сильный голос, могу им сбивать с ног, дробить хрусталь и кости. Познакомились? В путь! — и, обогнув людей, поспешил по тоннелю вперед.
Первым опомнился Якоб.
— Постой! — он быстро догнал уже шагавшего за Прусветом Торговца. — Дин, тут спешить нельзя, с триги шутки плохи, их нельзя недооценивать.
— Ерунда! — беспечно отозвался иномирец. — Справимся.
После чего демонстративно достал парализатор, проверил индикатор заряда батарей. Потом вытащил из-под полы короткоствольный автомат, передернул затвор, но поставил оружие на предохранитель. Пояснение дал скорей в пространство, чем новым попутчикам:
— Пули разрывные.
Рыцари явно не поняли, что это за предметы, но уважением к ним прониклись. Освит побеспокоился о Прусвете:
— А у духа камня есть оружие?
— Да он сам пострашнее любого оружия, — убежденно ответил Дмитрий и улыбнулся, увидев, что парни достали мечи из ножен и приготовились сражаться. — Главное, ему не мешать.
Какое-то время шли в тишине, нарушаемой лишь топотом сапог, а потом Якоб вспомнил:
— Утверждают, что здешние триги по прочности шкуры почти такие же, как монстры плагри…
Летевший впереди Прусвет обернулся и хохотнул:
— Если это правда, то я вам, ребятки, ничем не смогу помочь. Здешними камешками воспользоваться не получится.
Он имел в виду, что данное пространство ему не подвластно и напичкать неведомых зверушек чем-то неперевариваемым у него не выйдет.
Только он вновь повернул голову вперед, как мимо его щупалец проскользнула огромная плоская голова на длинной шее, устремляясь к людям.
— Триги! — воскликнул Освит.
А Светозаров уже давил на спусковой крючок автомата.
По твердому убеждению землянина, уже первая пуля просто обязана была разорвать голову удивительного животного. Но кроме искр, сыпанувших у того из пасти, ничего не получилось. Пришлось спешно переключаться на стрельбу очередью. И теперь уже удалось рассмотреть, как разрывные пули и в самом деле рвут кусочки блестящей кожи, курочат мякоть и выбивают фонтанчики едко-коричневой крови. Но! Кусочки маленькие, мякоть на глубину сантиметра, не больше, да и фонтанчики слишком жиденькие и хлипкие! Нельзя было, конечно, триги сравнивать с плагри, однако живучесть напавшего хищника тоже поражала.
— По туловищу надо стрелять! — подсказал Якоб.
И дальше уже все пошло хорошо. Плоское тело чудовища было распластано у самого пола. Этакая холмистая поверхность под цвет окружающего камня, с метр в диаметре. А движение, и довольно резвое, животному придавали восемь ножек, помесь паучьих и черепашьих. Тушка была без брони и, получив несовместимые с жизнью раны, замерла. После чего и шея, держащая голову с зубастой пастью, сложилась, словно тряпичная.
С минуту все стояли замерев, осматриваясь и прислушиваясь. А потом Освит негромко сказал:
— На границе своих владений триги очень мало. Но дальше они пойдут целыми стадами. Причем они так же легко могут передвигаться не только по стенам, но и по своду.
— Твою папуаса гирлянду! — не удержался Светозаров от косноязычного восклицания, глядя на счетчик боеприпасов. — Двадцать три патрона ушло! И как же, интересно, вы с ними справляетесь?
— Пока никак, еще не встречались. Зато, — Якоб горделиво расправил плечи, — хорошо знаем, как с ними надо сражаться. Один рыцарь сует им в пасть меч и старается его удержать руками, а второй проскакивает вперед и рубит туловище триги. Или прокалывает его с десяток раз копьем.
— Хм! Замечательно! — похвалил иномирец.
— Не совсем, — возразил рыцарь. — Слюна этой твари разъедает любое железо. Не сразу, конечно, и не за один день. Но если побродить здесь дня три, то можно остаться совсем без оружия. Людей триги не едят, даже не кусают, а вот железо забирают и заглатывают все. Порой вместе с ременной бляхой могут и часть живота откусить. Так что…
Торговец, качая головой, присел на корточки и всеми доступными ему умениями присмотрелся к убитой твари.
— Ай да создатель! Ай да шутник! Что-то мне эта слюна сильно напоминает Хохочущий туман… Такая же байда, все разъедающая… И ну ладно бы их попалось нам на пути десяток… пусть даже сотня… Или, может, и больше?
Якоб тут же выдал очередную справку:
— По словам Героев, обладателей Обруча, им приходилось убивать от пятисот до двух тысяч триги во время прохода данных пространств. Это считается — повезло! Те же, кто остался без оружия и был вынужден покинуть недра, порой говорили о пяти тысячах убитых монстров.
Зависший на месте Прусвет предложил:
— Так, может, рванем налегке? На меня вон этот рудогрыз даже внимания не обратил. А потом, на втором этапе, насобираем трофейного, а вернее, ничейного оружия.
Оба друга знали о других монстрах в лабиринтах и понимали, что там уже придется жестоко сражаться с любителями человечины. Но, с другой стороны, можно было и в самом деле уже там отыскать мечи и булавы тех, чьи косточки уже давно переварили чудовища.
— Да нет там никакого оружия, — уверенно сказал Освит. — Редко, но и туда триги забредают и лакомятся всем, что остается от рыцарей, которые там оказались.
Торговец подумал, снял плащ, расстелил его у своих ног и стал складывать туда оружие.
— Чего тут мудрить? — приговаривал он. — Раз нельзя с оружием, мы можем и голыми прогуляться. Тут и силовые щиты не понадобятся, их твари в любом случае могли бы продавить. Шагай себе да осматривай достопримечательности…
— Да? А кто оружие понесет? — голосом, полным нехороших подозрений, осведомился Живой Ужас.
— Спасибо! Я знал, что ты не откажешь в этой простой услуге.
— Каков нахал! А не боишься, что мне все щупальца откусят вместе с твоим оружием? Или попросту вырвут у меня этот тюк, вцепившись в него десятками пастей?
Дмитрий рассмеялся:
— Ты меня поражаешь! Знаешь ведь: на неживой объект наложить силовой щит намного проще, и продержится он там дольше. Триги только и будут пасти разевать да зубы свои обламывать. А ты мимо них на скорости, на скорости! Словно знаменитый Бэтмен!
— Не знаю такого идиота, — проворчал разумный кальмар. Но возражений больше не выдвигал. — Пока вы тут свои вещи потрошите, я впереди разведаю.
И улетел весьма надолго. Светозаров даром время не терял: первым делом прогулялся метров на пятьдесят вперед, проверяя собственным телом, как на него среагируют рудогрызы. Правда, окружил себя максимальным по силе щитом. Даже если и набросится десяток тварей, всегда можно ретироваться бегом к оружию и угостить их свинцовыми гостинцами.
Но испытание прошло на диво успешно. Две встреченные животинки смотрели на человека, словно на пустое место. А когда он обнаглел до крайности и пнул плоскую тушу ногой, триги только и убрался прочь с дороги.
— Ух ты, какое деликатное создание! — восхитился граф, пускаясь в обратный путь. — Даже дорогу уступает. Будь у нас больше времени, их бы и приручить можно было элементарно. Садишься на корпус, выдвигаешь перед зубастой пастью на удочке «гайку банальную» или «шуруп обычный, погнутый» и: «Но! Пошла, моя лошадка!»
Последние фантазии он уже рассказывал ошарашенным рыцарям. А потом потребовал от них отчета по всему животному миру, который можно встретить по дороге к священному колоколу Клоц. Ну и попутно заставил снимать с себя все металлическое.
Информация пошла сплошным потоком. Но сознание оказалось загруженным не полностью. Ведь благодаря Эрлионе граф Дин Свирепый научился в своем замке общаться не только с магической сущностью, но и с иным собеседником. Порой даже вступая с обоими в жаркие научные споры. Сейчас эта способность оказалась как нельзя кстати, потому что вспомнилась жена, и тут же захотелось узнать, все ли у нее в порядке.
Получилось. Причем с каждым разом уловить тоненькую ниточку с солнечным зайчиком на кончике удавалось все проще и быстрей. Объяснение пришло в голову самое простейшее:
«Сын-то постепенно растет! Да и я совершенствуюсь!»
У Сашеньки все виделось хорошо. Она только что проснулась и после завтрака собиралась заняться чем-то жутко интересным.
Убедившись, что там все в порядке, Светозаров решил глянуть, что там творится у дочурки. А там, как всегда, творилось нечто несусветное. Вроде опасности не было, переживаний Тани Хелке тоже, а вот тряска, и весьма неприятная, ребенком ощущалась. А значит, будущая мать либо верхом скакала, либо мчалась в карете без рессор.
Будущий папаша не удержался от гнева:
«Да что это за мать такая?! Совсем о ребенке не думает! Гирлянду ей на шею! Надо будет мотнуться к ней и забрать ре… э-э-э, что за чушь! Забрать ребенка я пока никак не могу! Значит, придется саму Тани поймать и посадить где-нибудь на поводок, пока не родит. А будет брыкаться, вообще сдам императору Рилли, пусть у него в тюряге посидит до благополучного разрешения от бремени. Решено! Как только разделаюсь с делами, и этот вопрос решу. И думаю, что меня Александра поддержит. Наверное… Нельзя же быть такой безответственной! Мать в первую очередь должна заботиться о ребенке, — распалялся он, — а уже потом только о себе! Вон моя мать, как я помню по ее рассказам, так сразу с работы уволилась, когда узнала, что беременна. Берегла себя… и меня…»
А в следующий момент замер с выпученными глазами. Глядя на него, оба рыцаря замолкли как по команде и стали с опаской оглядываться по сторонам. Настолько они уверовали, что случилось нечто страшное и непоправимое.
Тогда как Дмитрий ругал себя последними словами:
«Ну как?! Как я мог не додуматься до такой простой истины?! Совсем отупел в этой чехарде событий! Раз я могу отыскать своего ребенка по зову крови, то, значит, и родителей могу нащупать!!! — У него даже в сердце закололо от переживаний и дыхание сперло. Растер грудь, отдышался и постарался мыслить более спокойно: — Точно! Вот прямо сейчас и попробую… Ну да, чего откладывать?.. Только вот кого первым поискать? Маму или папу?..»
И только после этого заметил, что у него дрожат коленки и подрагивают пальцы рук. Такого волнения он давно не испытывал. И было понятно, почему. У него существовала крошечная надежда на то, что родители живы, а сейчас все могло измениться. Могло прийти четкое подтверждение, что родители живы, но… Могло ведь и ничего не прийти! И это казалось невероятно страшным и неприятным. Казалось, что лучше никуда не лезть и не касаться этой страшной тайны. Лучше уж оставаться в неведении, чем получить вместо теплой ниточки и солнечного зайчика ответ от веющей холодом вечности.
Почему-то в сознании четко сформировалась именно такая мысль: если отца и матери нет в живых, он и это сможет с уверенностью прочувствовать. И тут же появилась иная мысль:
«Но если я сейчас испугаюсь суровой правды, то потом уже точно не решусь. Да и больней будет во сто крат, если после долгих терзаний страшная правда все-таки откроется моему сознанию. Так что… прочь сомнения! Будь что будет!»
Прежде чем окунуться в поиск новых ниточек зова крови, Торговец сказал:
— Ребята, вы тут посматривайте вокруг… А я пока немножко помедитирую… Понимаете? Ну очень надо!
Он присел у стены, оперся на нее спиной и с глубоким вздохом прикрыл глаза. Мысли стали упорядочиваться:
«Связь с мамой должна быть прочнее, чем с отцом. Вроде бы… Эх, жаль, что я раньше не проверил, имеется ли у меня связь с сестрой… Но стоп, это потом! Итак, мама… Как давно я тебя не видел… Твой образ стал расплываться во мне уже давно, и я забываю те детали, которые помнил еще совсем недавно… Твоя улыбка словно в тумане… Руки… твои руки всегда мне приносили сказочный покой, убирали смятение мыслей… Глаза… Вижу! Вижу, мама, твои глаза, которые ни с чем не сравнятся в силе материнской любви, пожелания мне счастья и добра! Мама!.. Где ты? Дай тебя ощутить, дотронуться до тебя хоть ниточкой, хоть тоненькой иголочкой тепла…»
И чудо состоялось! Нечто острое, словно это и в самом деле была игла, кольнуло в мозг. Вначале возникла боль в точке укола, а потом там стало разливаться блаженное, такое давно позабытое тепло, желание встречи и горечь долгой разлуки. А потом ниточка разрослась, удалось мысленно ухватиться за ее кончик, и создалось твердое впечатление целого вселенского объекта. Именно! Целого и огромного! Причем не легкого солнечного зайчика, который дрожит и каждое мгновение может исчезнуть, а скорей ощущение кометы. Целая комета, с шикарным сияющим хвостом, который растянулся на многие парсеки.
«Мама! Это ты? Мама! Ты меня слышишь?! — вопило ринувшееся куда-то в безмерные дали сознание. — Мама! Отзовись! Ну хоть словом!.. Пожалуйста!.. Хоть эмоцией!..»
Но сколько Дмитрий ни кричал, как ни пытался растормошить величественную комету, привлечь ее внимание — ничего не получилось. Мать была. Мать существовала. Но далеко. Где-то там. Где-то очень далеко…
А где именно? Легкое смещение ориентировки, и пришло четкое понимание: красочная комета совсем рядом с маленьким солнечным зайчиком!
Тут Светозарову опять стало трудно дышать. Пришлось прервать медитацию и возвратиться в реальный мир. А там на него с огромным беспокойством взирал разумный кальмар:
— Дин, дружище! Что с тобой?
Не хотелось признаваться в только что пережитых эмоциях. Уж слишком они были личными. Но с кем еще можно поделиться радостью, как не с другом?
— Да я тут подумал… что раз детей чувствую, то и мать, и отца должен…
— Ну?! — сразу все понял Прусвет, затрясшись от предвкушения радостной новости. — И как?!
— Получилось! Мама — где-то там! Возле Саши. Ну… или недалеко…
Друг порадовался от всей души, но в его глазах читалась некая обеспокоенность. После короткого размышления он многозначительно спросил:
— А не мог все это подстроить… ну, сам знаешь кто…
Дмитрий еще раз прогнал в памяти все полученные только что ощущения и выдохнул с полной решимостью:
— Нет! Не мог! Такое нельзя ни подстроить, ни сымитировать. Уж поверь.
— Тогда я тебя от всей души поздравляю! — тяжеленное щупальце хлопнуло по плечу. — А что с отцом? Пробовал нащупать?
— Если дашь мне на это минут двадцать…
— Не дам! — тут же прервал Дмитрия Живой Ужас. — Сюда прямо целая дивизия триги подползает. Медленно так, но словно чувствует скопившееся железо. Надо бы нам прорываться. Причем лабиринт довольно сложный впереди, но не для меня. Так что внимательно слушайте меня сейчас, куда бежать, да и потом я вас буду сзади криками наставлять на путь истинный.
Торговец вскочил на ноги и обратился к рыцарям:
— Не робеть, ребята! С таким другом, как Прусвет, мы где угодно со смехом и шутками промчимся. За мной!

Глава двадцать вторая
Незаменимый ужас

Ползавших по широкому тоннелю и по всем остальным проходам рудогрызов и в самом деле оказалось не меньше дивизии. А ведь еще пришлось не просто бежать по прямой, а сворачивать в разные закоулки, проходить через неудобные лазы и петлять по, казалось бы, тупикам. Не будь с ними разумного кальмара, люди могли бы бродить сутками только на этом участке. Лабиринт простирался, страшно переплетаясь, не только вширь, но и в глубину, и вверх. И любой опытный человек мог бы утверждать смело: все, здесь созданное, не могла сотворить природа. Тут явно воплотили свою больную фантазию в жизнь некие разумные существа. Причем настолько отличные в мышлении от человека, что Светозаров стал сомневаться в авторстве данного «произведения».
«При всей его изощренной выдумке не мог Крафа такого наворочать. Никак не мог. Да, найти и использовать для собственных нужд — мог. Но это инородное тело — плод неизвестной цивилизации. Причем плод этот, скорей всего в результате катаклизма, выпал из своей реальности либо был вырван оттуда руками таких всесильных созданий, как Водоформы. Наверное, Прусвет со мной согласится… Когда отыщем место для остановки!»
Потому что бежать пришлось людям долго и в пять этапов. Разумный кальмар благодаря своему чутью и уникальной ориентации не просто находил кратчайшую дорогу к выходу из лабиринта, но умел отыскивать места, где триги фактически не было. Он сразу заметил, что любители пожрать железо никогда не посещают пещеры с мокрыми сводами, с повышенной влажностью и с разлитыми на полу лужами. Вот там трое бегунов и отдыхали, пока Живой Ужас разведывал следующий участок подземных пространств.
Короткий отдых, и вот уже вновь крики Прусвета: «Быстрей! Вперед!» — и Торговец на острие очередного забега. Рыцари не то чтобы отставали по причине физической слабости, ребята они все-таки оказались тренированные и выносливые. Рыцарями считались по праву. Но почти половину дистанции они несколько перестраховывались и слишком петляли, огибая живые препятствия. Тогда как обнаглевший граф попросту топтал плоские тела хищников по металлу, а порой руками безбоязненно отталкивал недоуменно пялившихся на него триги. У Якоба и Освита такие трюки даже в конце пятого забега не получались. Ну никак не могли они себя пересилить и рискнуть.
Тем более что сзади них более чем отчетливо слышался грохот смыкающихся челюстей. Это триги, учуявшие несомое в тюке оружие, кидались на него со всей прытью и пытались ухватиться за него страшными зубами. Не получалось! Челюсти натыкались на силовой кокон, соскальзывали с него, громко щелкали и тут же раскрывались снова для очередного укуса. Но второй раз, как правило, уже смыкались на пустоте. Летевший на приличной скорости дух камня еще и петлял по возможности, сбивая нападающих с прицела и не оставляя им никакого шанса напасть скопом или перекрыть ему движение массой своих тел.
И все-таки можно сказать, что треть дистанции компания преодолела за рекордно короткое время. Когда закончился пятый пробег, Прусвет опустил свой груз наземь и посоветовал:
— Вооружайтесь быстрее! Уже в соседней пещере я заметил каких-то лупоглазых лягушек в рост человека. И, кажется, они жрали там именно рудогрыза.
— Ну да, все верно, — сказал Якоб, вместе с Освитом поспешно опоясываясь. — Здесь уже начинается ареал пайрони…
— И они очень любят поедать именно триги, — добавил Освит.
Пайрони, хоть и не отличались огромными зубастыми пастями, считались еще более опасными хищниками, чем триги. Потому что прыгали метров на пять и ели все, что шевелится. Причем передние лапки, несмотря на свои скромные размеры, имели огромную силу и помогали рвать пищу на удобоваримые кусочки. Они умудрялись разорвать даже такую прочную кожу, которая покрывала головы и длинные шеи рудогрызов.
Так что с новой напастью стоило быть начеку и во всеоружии. По утверждениям знатоков теории, как раз на данном отрезке пути и гибли почти все, кто благополучно прошел первый этап. Оружие-то было повреждено, а то и вообще отсутствовало после едкой слюны триги, и защищаться толком от пайрони было уже нечем. И если от одной гигантской лягушки, а то и от парочки еще можно было убежать, увернуться, а то и отбиться камнями, то от стаи в пять-шесть особей уже ничто не спасало. А ведь, по рассказам очевидцев, которые выжили в этих ужасающих местах, порой приходилось преодолевать пещеры, где пайрони буквально кишели.
Будь рыцари одни, им бы несдобровать. Но с иномирцами особо опасаться было нечего. Имелось бы время и возможность, они бы услышали такие страхи об иных гибельных местах, что данный лабиринт им бы показался детской песочницей. Но что Торговец, что Живой Ужас хвастаться не торопились, расслабляться себе не позволяли и отнеслись к дальнейшему переходу на восток более чем серьезно. Для прикрытия попутчиков использовали силовые щиты, да изредка велась стрельба одиночными в наибольшие скопления прожорливых лягушек. Было замечено, что как только одна из хищниц получала обширное ранение и начинала обильно кровоточить, на нее тут же набрасывались товарки, устраивая кучу-малу и настоящее пиршество плоти, поедая себе подобную. Мало того, когда животные сильно перемазывались кровью и оставались голодными, то принимались кусать друг друга, загрызая, а вернее, разрывая при этом еще несколько особей.
Потому так и делали: заходили в большую пещеру и присматривались. Если пайрони там обитало мало, то старались попросту проскочить мимо. Если же хищниц было чрезмерное количество, стреляли в самую гущу, ждали, пока там начнется грызня, и преспокойно проскакивали по освободившемуся в центре пространству.
Якоб и Освит не скрывали восторга и уже готовы были молиться на подобных попутчиков. Ну а сами иномирцы даже имели время порой спокойно переговорить, обсудить увиденное.
— Вот скажи, — вернулся Дмитрий к своим размышлениям, — мог такой горный массив создать Гегемон?
— Очень сомневаюсь, — ответил Прусвет. — Если бы он такое умел, то потом ему бы только полшажка оставалось до создания миров и провозглашения себя истинным Богом.
— Ну да, ну да… Но кто эти тоннели устроил и так хитро между собою переплел? Неужели триги так все умело выгрызли?
— Куда им! Для такого подвига мозги нужны! Тем более тут и присматриваться особо не стоит: местами видны срезы, сделанные проходческими комбайнами или роботами.
— Ну и кому такое чудо понадобилось создавать? — недоумевал Светозаров. — Для чего? И почему именно здесь?
Разумный кальмар хитро глянул на друга:
— А вот не скажу! Знаю… но не скажу! И на колени падать не стоит, не поможет…
— Хорошо, что предупредил, спасибо! Иначе как бы я выглядел, павший ниц и слезно умоляющий открыть вселенские тайны…
— Хорошо бы выглядел, душевно… Да и ребята бы прониклись ко мне большим уважением… Ну а если серьезно, то тут годами придется исследования проводить, чтобы открыть местные загадки. Или еще проще: поинтересуйся у своего союзника. Уж он-то, небось, все тут изучил, выяснил и приспособил. И если Саша у него действительно в гостях, значит, ты ему очень нужен. А раз нужен — то он тебе все тайны откроет.
Дмитрий задумался:
— Нужен, говоришь?.. Я вот сильно удивляюсь, почему это он о тебе до сих пор не знает. Вернее, о духах камня вообще как о разумном виде.
— Может, это и к лучшему. Да и откуда ему узнать?
— Да хотя бы из истории этого мира. Твои предки тут почти в каждой легенде. Да и изображений полно.
— Просто Крафа не сомневается, что мы все вымерли, — с уверенностью заявил Прусвет. — Да и зачем мы ему? С нашей патологической тягой к справедливости, добру и честности мы бы его давно на голову укоротили, и он бы это сразу понял.
— Ну, не уверен, — усомнился Дмитрий. — Вот разве можно сказать, что маркиз Бейшун плохой человек? Или барон Маарси? Честнейшие и порядочные люди! А вот за Трибуна они готовы прыгнуть в огонь и в прорубь. Значит, умеет эта пиявка мозги запудрить, значит, умеет и честных на свою сторону склонить, а потом использовать втемную для своих подлых делишек.
— Ну-ну! Хотелось бы видеть, как это он мне мозги сумеет запудрить! Ха-ха! А про моих соплеменников он все равно рано или поздно узнает. Хотя бы после нашей находки древнего захоронения. Ведь ему о ней доложат во время первого же визита. Такие исторические открытия умалчивать не станут… Кстати! А когда ты заглянешь в ту тетрадку, которую я с изголовья твоего прародителя Падрино вытянул?
Торговец машинально пощупал сюртук в том месте, где в одном из карманов и лежала добыча, и с досадой цокнул языком:
— Когда у меня было время ее разглядывать? Даже в руках подержать не получалось. Несемся куда-то как угорелые, оглянуться некогда…
— Вот-вот! А зря не остановимся. Вдруг там нечто важное? Вдруг там подсказка, как тебе из этого мира вырваться без всяких створов? Вдруг там совет, как перекрыть навсегда дорогу для плагри, уничтожая монстров непосредственно в подпространстве?
— Ладно, ищи место для безопасного привала, — согласился Светозаров. — Заодно и перекусим… а то тяжело волочь на себе столько припасов…
Сказано — сделано! Не прошло и четверти часа, как компания уже удобно расположилась в сухой, хорошо вентилируемой пещерке, в которую пайрони забраться было весьма и весьма проблематично. Запрыгнуть туда было нельзя, а заползать пришлось бы медленно и в гору. А если бы все-таки добрались, то хищников легко было бы отогнать тычком меча в морду.
Вытянули натруженные ноги, расслабились. Потом достали из вещмешков припасы и подкрепились. И граф взялся за чтение тетради.
Почерк у Падрино был ужасным, но Торговец в нем разобрался.
— Это написано на языке, которым пользуются в Кабаньем, — сообщил он Прусвету. — Вот, смотри.
Но нависший над плечом Прусвет, сколько ни пялился в текст, ничего разобрать не смог.
— Ерунда какая-то! — с досадой сказал он. — Словно курица левой лапой писала.
Когда Торговец прочитал несколько страниц, разумный кальмар спросил:
— Ну и что там? Хоть что-то ценное отыскал?
— Отыскал… Именно для вас ценное, для разумных кальмаров мужского пола. Оказывается, король Кеос не просто так стал многодетным отцом. Он и его товарищ Падрино очень плотно работали над вопросом продления рода в племени Пронзающих Камни. Хотели добиться того, чтобы у будущего отца в течение одной-двух недель отрастало новое щупальце взамен утраченного. — Торговец полистал тетрадь. — Тут все расписано, есть формулы… — Он пробежал глазами последнюю страницу. — М-да, не сумели… А знаешь, почему?
— Почему?
— Потому что у них не было тех медицинских устройств, которые есть в наше время. Да и теория и практика целительства с тех пор ушли далеко вперед. Будь у короля Кеоса и Падрино под рукой такой крупный специалист, как Тител Брайс, они бы добились успеха. Нужно передать ему эту тетрадь, и он вместе с Эрлионой и командой лучших учеников академии с этим справится. Так что готовься!
Старавшиеся не пропустить ни слова рыцари смотрели на Торговца и Прусвета выпученными глазами. Они все больше понимали, насколько же им повезло с попутчиками. Правда, парни не знали, что Светозаров намерен оставить их на территории Амазонок.
Повеселевший Прусвет вновь набросился на еду и в мыслях наверняка уже рисовал радужные перспективы многочисленного семейства, создателем которого он станет в обозримом будущем.
А Светозаров попросил рыцарей рассказать, с чем придется столкнуться дальше.
— Мы прошли почти половину пути, — начал Якоб. — А дальше — новые хищники и… пещеры Повиновения…
— Одно из самых опасных существ — белярка, — продолжил Освит. — Места, где она обитает, лучше обходить стороной. У нее гигантское плоское тело, и она в основном висит, прилипнув к своду, похожая на беловатую плесень размерами с четыре большие простыни. Падает на жертву, обвивает коконом, душит, растворяет плоть, а насытившись, уползает вновь на свод, оставляя на месте нападения измочаленные вещи и оружие несчастного. Причем замечено, что белярка очень редко нападает на местных зверюг, и то как-то выборочно, без всякой системы…
Далее молодые целители перечислили с десяток других хищных тварей и два десятка мелких, которые могли угрожать жизни человека только большими стаями. Они бы и еще рассказывали, но насытившийся наконец Прусвет оборвал лекцию:
— Хватит нас пугать безобидной фауной! Двигаем дальше! — и первым метнулся вперед.
Он был просто незаменим. Пока троица людей проходила уже разведанный участок, Живой Ужас успевал проверить и осмотреть чуть ли не двадцать вариантов последующего движения. Поэтому и путь выбирался наиболее короткий и минимально опасный. Твари стали встречаться покрупней и позубастей, но их Торговец легко уничтожал из своего разнообразного оружия. Некоторых походя успокаивал сам Прусвет, используя для этого либо щупальца, либо свои магические умения. Ну а мелких зверюг отдавали на разминку рыцарям, которые хоть почувствовали себя мужчинами, с азартом размахивая мечами.
И все-таки самонадеянность разумного кальмара чуть не привела к трагедии. Первых встреченных на пути белярок путники обошли по другому проходу. Причем сам летун под ними проскользнул на большой скорости, атаке при этом не подвергаясь. Потому и расслабился. А когда добрался до широких проходов, своды которых было устланы белесой живностью чуть ли не сплошь, отнесся к этому наплевательски. Решил просмотреть дальнейший маршрут, двинувшись напрямую. Еще и заявил перед этим:
— Меня они не трогают!
Но тут одна из самых больших белярок рухнула на Живой Ужас, накрыв его одним краем, словно лапой. А потом намоталась на жертву, словно нитка на катушку, и задергалась, сжимаясь. К удивлению Дмитрия, Пронзающий Камни не смог превратиться в мираж и вырваться из неожиданного плена, просто сместившись в сторону. Эта белесая гадость оказалась для него непроницаемой!
Вот тут уже пришлось вовсю сражаться за собственную жизнь. Прусвет ударил по врагу своим криком, потом применил физическую силу и, наконец, пустил в ход всю свою магическую мощь. Но добился только того, что ядовитая плоть слегка удалилась от тела, словно под давлением воздуха. Но даже переместиться с этой вздутой оболочкой не получалось. Она полностью блокировала все иные возможности духа камня, окружив его неким таинственным полем.
Тут уже пришлось Торговцу вмешиваться кардинально. Ударять грубой силой или разрушающей вибрацией он побоялся, беспокоясь о друге. Парализатор оказался бесполезным, разрывные пули рикошетировали от этого поля, а ударить мечами было рискованно, поскольку на своде расположились другие белярки.
Пригодился лазерный резак, длина луча которого могла достигать сорока метров. Когда этот луч коснулся раздувшегося кокона, тот запузырился и покрылся черными кляксами. Еще несколько движений резаком, и остатки белярки упали на пол, а вырвавшийся на свободу Прусвет ринулся к людям. Он двигался с такой скоростью и такими зигзагами, что избежал попыток еще двух белесых лап его коснуться.
— Да что это такое?! Гирлянда этой гадости в желудок! — заорал он, не то напуганный, не то жутко разозленный. — Нет, ты видел?! Эта тварь меня хотела сожрать! Меня!!! Ну не скотина, а?!
Дмитрий попытался успокоить товарища шуткой:
— Наверное, ты ей показался самым вкусным из нас. Не ори так, как бы свод нам на голову не рухнул.
Но тот продолжал нервно фыркать и отплевываться:
— Ничего не пойму! Почему я вырваться не мог? Впервые такую тварь встречаю! И ведь чуть меня уже переваривать не начала! Надо бы ее изучить… Ну-ка, Якоб, дай мне свой меч!
— Не будем задерживаться, — остановил его Светозаров. — Отыщи обходной путь, и двигаем дальше.
Как ни был Прусвет зол, к словам товарища прислушался и умчался куда-то вправо. Но уже через пару минут вернулся:
— Давайте за мной! Проход не нашел, наоборот, скопление этой белесой гадости только увеличилось… Но там странность одна, сейчас покажу.
Они зашагали туда, куда указывал Прусвет. Разумный кальмар, летевший впереди, остановился и указал щупальцем на узкий проход:
— Встаньте там и смотрите сюда! — он ткнул в сторону широкого прохода. — Я видел, как три каракатицы тут пробежали, а вот четвертую белярка накрыла. И жрет ее. Видите? А почему так? Если весь свод в плесени? Пока постойте тут, а я обход поищу.
И опять умчался, оставив троицу.

Глава двадцать третья
Нормальные герои всегда идут…

Вскоре из широкого прохода появилась каракатица. Так здесь называли довольно ловкое существо, помесь многоножки и краба, примерно в метр высотой и полтора в длину. Справиться с ней можно было всего несколькими, а то и одним удачным ударом меча, но изготовившиеся рыцари так и остались без работы. Каракатица не заметила людей и деловито потрусила куда-то по своим делам.
— Похоже, у них там гнездо! — глубокомысленно изрек Освит и смешно пошевелил своим длинным носом. — Потому их белярки и не трогают. Всех, по крайней мере.
Но широкий проход оказался путем сообщения не только для каракатиц. Вскоре туда бесстрашно отправились еще два существа, напоминающих бесхвостых крокодилов. Немного медлительные и тоже не слишком опасные для людей, они прошли на восток, и ни одна белярка не обратила на них внимания.
Чуть позже прошел еще один крокодил, поражая своей полной беспечностью. Пока обсуждали увиденное, оттуда появился косматый хищник, которого почти за полное сходство так и называли медведем. А вот он сразу учуял запах людей и стал водить носом.
— Атакуем! — скомандовал Торговец, и все трое стеной двинулись на обитателя недр.
Тот встал на задние лапы, намереваясь принять бой. Но получив всего лишь два небольших ранения, довольно трезво, не впадая в ярость, оценил свои шансы на победу как нулевые и бросился убегать. Причем в тот же проход, по которому сюда и пришел.
Вот тут его и накрыла упавшая сверху белесая плесень. Полминуты крепких объятий, и вот уже второй кокон светлым пятном выделяется на полу широкого прохода. Отошедшие на прежнюю позицию люди увидели, как очередная каракатица оттуда оббегает препятствие без всякого страха или напряжения. Словно так и надо.
Вскоре новый зверь поковылял туда. Это было некое подобие громадного барсука со слишком длинным и трудным названием. И его никто не тронул. А вот идущего следом точно такого же барсука белесая простыня накрыла!
— Странная разборчивость! — удивился Светозаров. — Но почему?!
И тут сообразительность проявил Якоб.
— Аура! — воскликнул он, и его круглое лицо расплылось в довольной улыбке. — У них разная аура! Здоровых особей белярки пропускают, а больных — ликвидируют! Как и раненых! Это санитары подземелий.
Освит в этом выводе усомнился:
— Почему же тогда белярка захватила духа камня?
— А он чужой! Пришелец, как и мы, а потому подлежит немедленному уничтожению.
Торговец одобрительно кивнул и перенастроил зрение. Ему пришла мысль, что раз аура меняется как у раненых и больных, так и у чужаков, то нужно за этими изменениями понаблюдать. А вдруг получится сымитировать нечто подобное?
Мимо, справа налево, с ветром и криками пролетел Прусвет:
— С той стороны тупики! Посмотрю, что с другой!
Несколько минут, движения не было, а потом потянулись друг за дружкой сразу несколько пар каракатиц. Первые оказались «проходящими», белярки на них не напали. Последняя пара по ауре ничем не отличалась от предыдущей, но Торговец скомандовал Якобу:
— Ну-ка, метни нож в замыкающую каракатицу!
Убить ее не удалось, да и нож вошел в хищницу всего лишь на треть лезвия. Но этого оказалось достаточно для вынесения приговора. И вот уже очередной белесый кокон постепенно прекратил колыхаться.
— Ага! Разницу в ауре я заметил! — обрадовался Дмитрий. — Теперь бы выяснить, чем мы с вами отличаемся от местной живности… Ну? Ребятки? Чего стоим? Давайте, походите там! Смелей, смелей! Далеко не заходите, конечно… Ага, вот там… О! А вот и добыча на вас бежит! И поосторожней, только ранить старайтесь… Теперь в проход загоняйте… Отлично! — очередная жертва оказалась в белом коконе.
Граф тоже вышел из укрытия. Троица ранила еще трех каракатиц, и вся начальная часть широченного прохода оказалась заваленной белыми коконами. Риск падения новых простыней на голову пропал, и Торговец уже вплотную постарался рассмотреть весьма опасную живность. За этим занятием его и застал вернувшийся Прусвет:
— Что, решил кусочки плоти взять для анализа? Давай помогу!
— Уже взял… Хотя живая ткань сразу омертвевает, надо все существо изучать, целиком… А что с проходами? Двигаем дальше?
— Да проходов — немерено! Но все они, насколько позволяет видимость, этой плененью напичканы. Придется тебе свой лазерный резак использовать.
— Жалко, энергии много уходит…
— Тогда давай тварей загонять сюда будем. Смотри, скольких белярок на себя отвлекли! Час-два работы и…
Дмитрий глянул на свод и ткнул туда пальцем:
— Тоже мартышкин труд. Присмотрись!
На освободившиеся места направлялись новые белярки, переползая через такие же простыни.
— Э-э-э, да там, в глубине, никак многослойная капуста? — пробормотал Прусвет. — Как говорится, глубокоэшелонированная линия обороны?
— Похоже… У нас только один выход: поэкспериментировать с нашими аурами. Надо придать им такой вид, будто мы здешние совершенно здоровые мишки. Ну… или каракатицы…
— Ты — гений! — обрадовался разумный кальмар.
— Только мне надо будет провести испытания. Кто-то из нас должен оказаться в коконе.
— Только не я! — воскликнул Прусвет. — Знаешь, что я пережил, когда понял свое бессилие внутри этой твари?
— Да знаю-знаю, — покивал Светозаров. — Твои вопли, наверное, и за Плитой услышали. Тогда выбирай кого-то из ребят…
Пронзающий Камни оглянулся на рыцарей, отбивавших сразу трех каракатиц, и спросил:
— Ты хочешь сделать из них покойников?
— Ну, раз некому… то мне придется. Давай сюда, присмотрись вот к этому желтому оттенку в ауре с зеленой окантовкой. Вот, в самом верху, над головой ребят… Стойте, дайте я ему покажу…
Ребята замерли на месте, благо уже уничтожили двух каракатиц, а третью обратили в бегство, но Живой Ужас громко воспротивился:
— Нет-нет! Это дело тоже не по мне. Ты ведь знаешь, что ауры я различаю плохо и тем более здесь ничего толком не вижу.
— Сам ты боишься, других жалеешь, меня заменить не хочешь…
— Ладно-ладно… Попробую тебя заменить… там! Когда выдвигаться?
— Минуту мне на подготовку…
Но сразу переключиться на эксперименты не удалось. Вначале появились два крокодила, потом четыре каракатицы, потом еще один крокодил и еще медведь. Пришлось их общими усилиями вначале ранить, а потом настойчиво загонять в глубь прохода. Белярки не ленились, падали на всех хищников без разбора. Ну и Торговец не зевал, что надо, подмечал и делал выводы.
Затем и очередь Прусвета все-таки настала. Почудив над его аурой, да еще и заставив изображать определенные эмоции, Дмитрий напутствовал товарища:
— В сознании — только деловитость и забота о продлении рода! Вот! Больше ни о чем не думай! Отлично! Остальное я прикрепил… что мог… Пошел!
Пронзающий Камни старался стелиться у самого пола, развернувшись глазами к своду. Пролетел метров пятнадцать, и его тушка все-таки привлекла внимание. Один край белесой простыни из плесени как-то нерешительно стал опускаться.
— О чем ты думаешь?! — заорал с досадой Светозаров, заметивший явные изменения в ауре отчаянного испытателя. — Думай о детях, думай о своем доме!
Но перепуганный Прусвет уже метнулся назад и виновато сказал:
— Не получилось. Отдышусь — и еще раз попробую.
Во второй раз все получилось без нервотрепки. Ни одна белярка на летевшего под ними кальмара внимание не обращала. В третий раз он подался еще дальше, до поворота метрах в пятидесяти, и вернулся, с ходу помогая отразить атаку пяти крокодилов и медведя.
— Мне удалось рассмотреть конец этой плесени! — сообщил он. — Ух! И откуда эти грызуны только берутся на наши головы?!
Иномирцы стали уже вдвоем чудить над маскировкой рыцарей. Те, правда, тоже пытались помочь, но умения и возможностей у них было маловато.
Дальше в ходе экспериментов выяснили, что должная верхушка ауры лучше держится над ведомым, если его прикрывает более опытный и сильный целитель. Вначале пробовали походить парами с краю белесого полога, а потом, когда поверили в собственные силы и создали должный настрой сознания, тронулись в путь.
Сплошной покров из белярок закончился, но свободный от них участок свода простирался всего лишь метров на десять. Потом опять пошли гигантские пятна, в которых опасная плесень не то размножалась, не то делилась уже съеденной пищей. Но к тому моменту путники уже окончательно уверовали в свою полную идентичность с местной здоровой фауной и бодро продолжали идти вперед. И даже два раза зайдя в тупики, не слишком расстроились. Вернулись и двинулись дальше, держась за парочкой семенящих каракатиц. Те и вывели людей туда, где белярки стали встречаться очень редко, а парочку больших скоплений прошли уже с привычной настройкой собственных аур.
Через три часа сделали привал среди высоких, по колено, синих мхов, рыцари захлебывались от восторга и перебивали друг друга:
— Да мы почти пришли! Уже совсем близко…
— Можно считать, что мы уже в окрестностях пещер Повиновения!..
— Если не заблудимся, то часа через два доберемся до амазонок!..
— Точно, точно! Не сомневайтесь! А неподалеку от пещер растут карликовые каштаны! Это и еда, и топливо для костра, и цветы для чая.
— Ну да! Ведь каштаны цветут и плодоносят постоянно!
Расслабленный и подобревший от сытной еды Прусвет с ленцой поинтересовался:
— Амазонки только этими каштанами и питаются?
Рассказчики чуть ли не обиделись за своих знаменитых женщин и с жаром принялись объяснять.
Как правило, рыцари, добравшись до карликовых каштанов, останавливались, чтобы поесть и восстановить силы, потраченные в пути. Потому что запасы еды к этому времени оставались только у очень редких счастливчиков. Да и выспаться там можно было спокойно, хищные твари туда не забирались.
Ну а уже потом претенденты на Обруч попадали в сексуальный рай. Амазонки каштаны не ели, у них и так всего хватало. В пещерах Повиновения, под особенными сводами, испускавшими розовый свет, росли сады. Также тепло и свет, только синий, давали и опорные колонны. А вся мебель, радующие взгляд барельефы на стенах и прочее были из теплого разноцветного янтаря. Воинственные девицы охотились на зверей, потому что любили жареное мясо. Порой и слишком загостившиеся рыцари занимались добычей мяса, делая это под постоянным надзором своих избранниц.
Думая, что угадал причину такого восторженного словоизвержения, Дмитрий сказал:
— Вот уж, наверное, мяса наедитесь! На всю оставшуюся жизнь!
Как ни странно, ребята сразу как-то потухли. Улыбки увяли, глаза погрустнели, и оба о чем-то резко затосковали.
— Что за странная печаль? — удивился Прусвет. — Разве не мечтают все рыцари вашего мира побывать среди амазонок? Разве не мечтают вернуться потом в мир не только с Обручем Героя, но и с милыми карапузами? Это же так здорово!
Торговец знал, что друг иронизирует, но парни приняли его слова за чистую монету.
— Ну не совсем так, — скривился Якоб. — Любой рыцарь мечтает о продолжении приключений. А дети накладывают ответственность. Приходится все бросать, возвращаться домой и срочно заводить семью. А это — еще большая обуза и привязанность к одному месту. Да, карьера рыцаря после таких «подарков» вызывает огромную зависть. Им все удается, им все помогают, для них нет проблем… Но для великих свершений они уже не годятся…
— Если так думают и другие рыцари, зачем же они сюда спешат, убивая себе подобных и сами рискуя жизнью? — спросил Светозаров.
Якоб замялся, и за него ответил Освит:
— Да потому что желание всемирной славы превалирует в глупых головах. Да и всеобщее мнение играет решающую роль: «Какой же ты рыцарь, если ты не побывал у гор Амазонок!» А уже здесь: «Если кто и зазвонит в священный колокол Клоц, то это буду я!» Еще пока тихо да мирно, в недра уходят как раз те, кто идет на это осознанно. А вот когда дают клич и объявляется причина, по которой можно позвонить и лично пообщаться с Высшим Протектором, то все словно с ума сходят. Моментально испаряется из голов здравый смысл, пропадает инстинкт самосохранения. И начинается массовое самоубийство…
— Э-э-э… не понял? Вы и себя причисляете к самоубийцам?
Теперь уже и Освит скривился, но голос его звучал уверенно:
— Нет. Мы себя не столько позиционируем как рыцарей, как отделяем себя от них как целители. Мы не стремимся обязательно побывать у амазонок или непременно прикоснуться к колоколу. Хотя прикоснуться отнюдь не против. Мы здесь с познавательной целью. Спасибо, что благодаря вам наше путешествие превратилось в довольно легкую прогулку. Но встречи с амазонками не жаждем. Да мы от тех женщин, что наверху, еле сбежали. Они же нам ничем толковым заниматься не давали! Ни учиться, ни опыт у старших коллег перенимать!
— Даже книги читать перестали! — не удержался от жалобы и Якоб. — И выспаться было некогда! Если бы хоть чуть-чуть подучились, то смогли бы хоть противиться женскому дару повелевать, а так… словно тряпки возле них…
Торговец сочувственно кивнул:
— М-да! Я вас понимаю! До чего же тяжкий крест матриархата! Да еще и завязанный на всепланетной магии…
Освит вдруг начал самым медоточивым тоном:
— Уважаемый Дмитрий! У нас к тебе большая просьба как к товарищу и побратиму, с которым мы успешно проходим лабиринт…
«Ну да, что-то там такое маркиз Бейшун говорил по поводу побратимов, — припомнил граф. — Они как бы до конца жизни друг другу должны. Получается, что отныне нам с Прусветом эти парни похлеще родных братьев стали? Надо же так влипнуть!..»
— …и касается она одного умения, которое присуще только целителям опытным, много узнавшим и получившим определенное образование. У нас это умение держится в большом секрете от начинающих, поэтому было бы бесполезно даже искать наставника в нашем возрасте. А вот ты бы нас мог научить, пользуясь правом друга и почти что родственника… Я о том умении, владея которым можно после прикосновения к колоколу и получения Обруча Героя не получить детей.
— Неужели такое возможно? — удивился Торговец.
— Да. Но только в том случае, если от рыцаря, прошедшего лабиринт, не забеременеет ни одна амазонка.
— Ха-ха-ха! Уж такого тут точно не бывает! — рассмеялся Прусвет. — Нам уже все уши прожужжали на эту тему.
А Светозаров добавил:
— Увы, телепортироваться сразу к колоколу, минуя пещеры Повиновения, у меня не получится.
— Этого и не требуется! — воскликнул Якоб. — Было два случая, когда Герои остались без детей, хотя и побывали в пещерах Амазонок. Это тщательно скрывается от широкой общественности, но целители об этом знают и говорят между собой. Нам повезло такой разговор подслушать… Каждый рыцарь, желает он этого или нет, но обязательно становится здесь отцом. Однако тот, кто имеет умения целителя, может воспротивиться отцовству. И тогда он не получает того «подарка», который коверкает его жизнь, лишает права на учебу и осуществление самых величественных планов.
— Ага! — кивнул Светозаров. — Значит, вы хотите получить от меня умение сопротивляться дару женщин заставлять мужчин повиноваться?
— Нет, — вновь заговорил Освит. — Противиться этому женскому дару невозможно. И уж тем более десятикратному по силе дару амазонок. А вот умение сделать так, чтобы дама при соитии не беременела — это величайшая тайна, даже говорить о ней женщины запрещают категорически. И мы оба тебя просим на правах побратимов: научи нас этому умению.
— Хорошо, — согласился Дмитрий. — Только я сейчас хочу немножко помедитировать, а процессом обучения займется ваш второй побратим — господин Прусвет.
— А он сумеет? — засомневались оба почти в унисон.
— С его талантами и умениями-то? Запросто! Дружище, помоги побратимам! Иначе парни так никогда и не станут великими, погрязши в пеленках и подгузниках.
Разумный кальмар, похохатывая над создавшейся ситуацией, тем не менее очень резво взялся за обучение. А Светозаров вновь принялся за свои эксперименты с зовом крови. Теперь он вознамерился отыскать ниточку к отцу. Мысль о том, что отца нет в живых, он старался не подпускать и на краешек своего сознания.
Вначале, как всегда, проверил сына. Потом дочь. С теми вроде все нормально. Затем уловил ручеек тепла от матери. Полюбовался вновь с восторгом на сияющую, несущуюся куда-то гордую комету и, пожелав ей счастливого странствия, перешел к новому этапу.
Начал с того же: представил отца и постарался вспомнить малейшие черточки его лица, его смех, его силу…
«Да! Силу! — вот как раз ее он и почувствовал в первую очередь. — Есть! Зацепился!.. Неужели так быстро?!»
Наверное, сказались навыки предыдущих поисков, и отца он отыскал именно по струе согревающей силы. А потом и увидел то, что, опять-таки пользуясь космической терминологией, представлял собой отец. Этакий массивный и прочный, не поддающийся времени и разрушению астероид. Почти не блестящий, но не черный; не отполированный, но и не в трещинах и кратерах. Единое, словно живое тело, летящее по своим делам.
Эта картина сопровождалась твердой уверенностью в том, что отец жив.
«Но почему он не рядом с мамой? И знает ли он о ней? А мама о нем?»
Судя по чувствам, которые излучали комета и астероид, — могли знать друг о друге. Или догадывались. А может, и вообще их разлучили сравнительно недавно… Или они сами разлучились?..
Верилось, что порознь они не из-за ссоры или чего-то более неприятного. Потому что печали в них не было. Грусть? Да, грусть была… странная, неопределенная… И потребность в чем-то присутствовала, только в чем именно? А еще от астероида веяло некой уверенностью и еще чем-то сильным. Но конкретно понять эмоции не получалось.
И удалось уловить, что отец далеко. Очень далеко.
Дмитрий с запозданием понял, что сил у него при данной медитации уходит невероятно много. Не будь у него постоянной подпитки от кристалла-накопителя, валялся бы уже в обмороке.
Поэтому пришлось срочно возвращаться в окружающую действительность, разрывая связь со струей силы, тянувшейся следом за астероидом.

Глава двадцать четвертая
Охотницы и добыча

Прусвет таки обучил парней нужному умению, и теперь они приступили к практическим занятиям. Так сказать, закрепляли полученные знания под руководством опытного наставника. И по лицам рыцарей-целителей видно было, что они счастливы. Чудо свершилось, запретная тайна раскрылась, и теперь будущее виделось им только в радужных красках.
Действие-то простое, магической энергии тратится мизер, да и вообще тело можно настроить таким образом, что «ограничитель отцовства» будет сам действовать какое угодно время. Легко, просто, надежно и удобно!
Правда, некоторые опасения в голове у Светозарова проскакивали:
«Наверное, то, что сделал Прусвет, запрещено здесь и карается законом. Ну не могли ушлые женщины Янтарного мира не обезопасить себя с этой стороны. Не поверю! Наверняка карается даже сама попытка любого целителя установить «ограничитель» простому обывателю…»
Он вздохнул и встал:
— Двигаем, ребятки! Некогда радоваться. Да и преждевременно…
Разумный кальмар, как всегда, устремился в разведку, нарезая круги по ходу предстоящего движения. Лабиринт продолжался, весьма и весьма опасные хищники встречались, и до безопасного каштанового леса оставался порядочный отрезок пути. Так что расслабляться ну никак не стоило. Что и подтверждалось частым применением оружия, умений целителей и Торговца. С такой комбинацией, да плюс разведка, компания двигалась по кратчайшему маршруту, легко обходя в случае крайней нужды гнезда, берлоги и лежбища особо опасных или многочисленных тварей.
К Светозарову вернулось хорошее настроение. Раз родители живы и у Александры все нормально, то можно действовать спокойно, а главное — рассудительно. По достижении священного колокола надо будет там тщательно осмотреться и не пожалеть кристалла-накопителя для создания смертельной ловушки. А то и два кристалла пожертвовать. Для такого дела, как уничтожение, а лучше всего пленение опаснейшего врага, — ничего не жалко.
За размышлениями об этом он забыл о Прусвете. А тот уже давненько не появлялся возле людей, последний раз, правда, сообщив, что впереди почти прямой участок пути, без крупных неприятностей в виде местных зверей.
Все трое замерли, когда перед ними возникли четыре женщины. Облаченные в мягкие и удобные кожаные одежды, с короткими мечами на поясах, небольшими луками в руках и колчанами на плечах, амазонки смотрелись очень эффектно. Да и сами оказались весьма и весьма красивыми девицами. Удивлял их загар, словно амазонки ежедневно проводили часик в солярии. Но когда заговорили, благоприятное впечатление от их внешнего вида заметно смазалось.
— Вот это повезло! — воскликнула одна из них, выронив лук и расставляя руки, словно для объятий. — Сразу трое! И все такие лапочки!..
Она смотрелась как элитная блондинка с обложки глянцевого журнала. Но ее подруга, жгучая брюнетка с длинной косой, явно считалась командиром в их небольшом коллективе, потому что бесцеремонно ухватила блондинку за волосы и придержала на месте:
— Не спеши хвататься, их вначале отмыть надо!
— Да они вроде ничего так выглядят, — заметила третья красотка с рыжеватыми вихрами, обходя замерших мужчин по кругу и рассматривая, как невест на выданье. — Ха! Не изможденные трудностями. Можно сказать, почти не грязные. Чуть ли не «свеженькие»…
— А как делить будем? — четвертая, самая худенькая, уже подвесила свой лук за спину и, потирая ладошки, тоже шагнула вперед. — Чур, мой вот тот, самый старый. А вам на троих и этого молодняка хватит…
Торговец хоть и обиделся на «старый», но внешне этого не показал. Наоборот, придал себе вид жутко счастливого и на все согласного кавалера.
— О, прекрасные незнакомки! Какое счастье вас видеть и как же долго мы к этому моменту стремились! — воскликнул он под несколько удивленными взглядами своих побратимов. — И мы как давшие священный обет рады будем соприкоснуться с каждой, которая сумеет победить в честной схватке как минимум двух претенденток на наши ласки. Кто из вас самая смелая? Кто из вас самая сильная и непобедимая? Пусть докажет это прямо сейчас, показав свою силу, отвагу и ловкость!
По пути он наслушался от рыцарей и про разные обеты, которые даются будущими Героями и даже выполняются по достижении пещер Повиновения. Обеты глупые, даже смешные, особенно в глазах полных повелительниц представителей мужского племени. Ведь те легко могли подчинить себе любого хвастунишку, ломая его чрезмерное тщеславие и переиначивая свободолюбивое эго. Но к некоторым обетам все-таки прислушивались и давали возможность их выполнить.
Вдобавок Дмитрию хотелось проверить, насколько данные охотницы адекватны и есть ли у них вообще чувство юмора.
Как оказалось, чувство юмора есть, но не у всех и несколько своеобразное. Первой, подтвердив общепризнанное мнение о себе подобных, воодушевилась блондинка:
— Ах как это романтично! Ты будешь моим! — она шагнула вперед с намерением прикоснуться к «самому старому». — И я в любом случае сильней этих малышек…
— Ну так поколоти хоть одну из них! — тут же предложил иномирец. — И я навеки твой!
— Легко! — при этом блондинка ловко увернулась от руки брюнетки, которая пыталась вновь ухватить ее за распущенные волосы, и встала в боевую стойку: — А как ее поколотить? Сильно или до смерти?
Светозаров ни мгновения не раздумывал:
— Да не надо до смерти! Просто нос ей разбей, а потом по заднице нашлепай.
Все девицы замерли, разглядывая мужчину, а потом их предводительница от всей души расхохоталась. Чуть позже к ней и подруги присоединились. И сквозь смех, держать руками за бока, брюнетка выдавила из себя:
— Ой не могу! Какой интересный мужчинка! Нет, Юзи, хоть ты меня сутками шлепай, но я его никому не отдам. По крайней мере, в первые часы.
Юзи тут же стала громко возмущаться, ей вторила третья подруга из компании, но все перекрыла своими криками самая худенькая:
— Ничего у вас не получится! Я первая на него глаз положила, значит, он мой! И я вам за него всем носы сверну!
Наверное, она сказала нечто, ну совсем смешное для местного бомонда, потому что все четверо так и согнулись от неудержимого смеха. Светозаров воспользовался этим, тронул побратимов за локти и головой мотнул в сторону дальнейшего пути. Те поняли его прекрасно и двинулись за ним. Так они прошли метров десять, и хохот сзади стал стихать. Еще через десяток метров послышался недоуменный голос одной из женщин:
— А куда это они?
И тут же раздался полный возмущения крик другой амазонки:
— Стоять! Как вы посмели уйти?!
Торговец на ходу негромко наставлял своих товарищей:
— Спокойно, не нервничайте. Убивать нас никто не станет, бить — тоже. А вот держаться будем до последнего. Докажем этим дикаркам, что мы люди независимые, цену себе знаем и помыкать собой не позволим. Повторяйте мои действия и безустанно напирайте на выполнение наших рыцарских обетов. Может, амазонки и не подерутся между собой, но нервы себе попортят, а для нас самое главное — это воспользоваться любыми возможностями и как можно быстрей проскочить пещеры Повиновения.
Ребята были только «за» и так бодро перебирали ногами, что даже вперед своего наставника вырвались. Троица не оглядывалась, но приближавшиеся шаги и ругательства слышала.
Тоже отличный повод для упрека! Когда амазонки почти догнали свою добычу, Дмитрий остановился, развернулся к ним и с театральным пафосом воскликнул:
— В женщине все должно быть прекрасным! Поэтому уста, оскверненные мерзкими словами, становятся недостойны поцелуя! И наши обеты относятся к дамам самым великосветским, умеющим ласкать слух только благопристойными выражениями!
И бросился вдогонку за улепетывавшими рыцарями. Поравнявшись с ними, сурово зашептал:
— Не бежать! Двигаемся широким шагом, но не переходя на бег!
А тут и Прусвет явился, одним свои видом ошарашив набравших скорость охотниц и заставив их замереть на месте. Правда, они не так опознали легендарного духа камня, как приняли его за неизвестную опасность, потому что натянули свои луки с наложенными на тетиву стрелами. Пришлось доказывать свою причастность к разумным громким всепроникающим криком:
— Так вот почему вы так медленно плететесь! Отыскали себе подружек? И успели познакомиться? А может, вы еще и успели с ними заняться продолжением рода?
— Не говори глупостей, глубокоуважаемый господин Прусвет! — заорал в ответ Светозаров, подмигивая многозначительно. — Наш обет не позволяет с ними знакомиться, называя наши имена! Ибо они оскверняют себя вульгарными словами, а посему недостойны стать матерями наших детей!
— Вот ведь незадача! Ай-яй-яй! А ведь такие симпатичные… Ну ничего, не расстраивайтесь, ребята! Я тут трех других очаровашек отыскал, они впереди поджидают, я обещал вас туда привести. За мной, бегом! И ваши обеты будут выполнены очень скоро!
Дважды повторять не пришлось. Мужчины рванули вперед, словно быки на красную тряпку. Официальная причина теперь имелась, можно и побегать. Да и проводник имелся, указывающий, куда бежать.
Четверка охотниц после такого поворота событий пришла в ярость. Мало того, что их проигнорировали, пытались высмеять, да еще и ослушались, так теперь строптивые мужички вообще норовили ускользнуть от жарких объятий.
В спины убегающих умников ударил такой злобный вой негодования, что наверняка распугал любое зверье, находящееся в радиусе километра. От предчувствия неприятностей на свою голову мужчины наподдали, звеня оружием и топая, словно стадо бегемотов.
Конечно, даже сам Торговец прекрасно понимал, что данный забег не больше, чем временное развлечение. Но не мог отказать себе в удовольствии раздраконить самонадеянных амазонок. Поэтому бежал весело, легко и беззаботно. Теша себя мыслями типа: «Священный колокол Клоц стал приближаться к путникам со скоростью их бешеного галопа». Но щит у себя за спиной поддерживал. Мало ли какой рассерженной дуре взбредет в голову пустить стрелу вслед убегающей дичи? Может, и не смертельно получится, но уж больно, во всяком случае. Несмотря на умения целителя, даже лишнюю царапину получить не хотелось.
Самое удивительное, что разумный кальмар не обманул. Он и в самом деле вывел троицу на других здешних обитательниц. Их тоже было три, но только ими картина «Охотницы на привале» не ограничивалась. Рядом, сидя на корточках, издавая звериные звуки, грыз кусок мяса заросший грязный мужчина в жалких лохмотьях. Точнее, самец, особь мужского пола, страшно оголодавшая и теперь поглощающая растраченные в трудном путешествии калории.
Горел костерок, одна дама лихо разделывала некое подобие меленького носорога, вторая жарила стейки, а третья, видимо, заранее, встала в эффектную позу, опираясь вытянутой рукой на длинное копье. Этакая вылитая Диана, богиня охоты.
Трое побратимов замерли на месте от неожиданности и заодно пытаясь отдышаться. Светозаров только и успел выдохнуть другу: «Так ты не шутил?» — как их окружили подоспевшие с тыла четыре амазонки. И брюнетка на правах лидера команды произнесла:
— Ну вот и молодцы, ребятки, пробежались, размялись немного, а теперь можно и поесть горячего мяска. Раз уж наши любезные подруги пригласили на скромное пиршество.
Судя по нахмуренным личикам, «любезные» подруги намеревались вместо разделки носорога приступить к разделке нежданных соперниц.
— Отойдите от наших рыцарей! — угрожающе сказала «Диана». — Это нам их дух камня привел! И, значит, это наши заслуженные трофеи! — и она замахнулась копьем.
Только прибывшие на огонек нисколько не стушевались. Юзи смело шагнула вперед и со смешком поинтересовалась:
— Не слишком ли ты многого возжелала, Анна?! У тебя уже есть трофей, и тебе его более чем хватит. Ишь ты, какой красавчик! Откормите, подлечите в каштановом лесу, будет как туис: сладкий и вкусный до бесстыдства.
— Мы его знаем, — сказал Якоб. — Он четырнадцать дней назад в недра отправился…
— Четырнадцать? — переспросила Юзи. — А вы когда сюда отправились?
— Сегодня…
— А почему такие чистенькие?
Якоб понял, что слишком много болтать не стоит, и криво улыбнулся:
— Нам повезло, как в сказке. Мы просто шли себе и шли, и нам никто не мешал…
— Конечно, нам и дух камня сильно помог, отыскивая самый краткий путь, — добавил Светозаров. — Он же призван и следить за тем, чтобы мы соблюдали данные нами обеты. А поэтому нам следует спешить: мир в опасности, снова появились плагри, необходимо срочно добраться до колокола и вызвать Высшего Протектора.
На пару мгновений все притихли. А потом оборванный исхудавший рыцарь поднялся на ноги:
— Значит, появилась причина для использования Клоца?
— Ну да, — подтвердил Освит. — Потому мы и здесь…
— И большая очередь к Плите?
— Огромная. Идут смертельные поединки за право к ней подойти.
— И вы сражались?
— Нет! — честно ответил парень. — Успели чуть раньше страшной новости.
Оборванец вдруг стал резко пятиться, тыкая рукой, в которой так и держал кусок мяса, в один из дальних проходов:
— Головастые рыси!
Амазонки схватились за оружие и дружно уставились туда, так же как и рыцари с иномирцами. Оборванцу только этого и нужно было. Он перестал пятиться и рванул на восток. Видимо, говорил на эту тему и знал, в какую сторону направляться. Только вот не рассчитал боевой готовности девиц, взявших его под опеку. Та, что разделывала носорога, подхватила с земли веревочки с шариками, два раза крутанула их над головой и бросила их вслед убегающему. Беглец упал со спутанными ногами и скорей всего заработал дополнительный синяк или ссадину.
Анна приблизилась к поверженному и зловещим голосом сказала:
— Ты неблагодарная свинья! Мы тебя хотим вылечить и откормить, а ты вздумал убегать? Так запомни: хоть и грязен, как каракатица, и вонюч, как медведь, но попробуешь еще раз от нас сбежать — мы тебя коснемся. И тогда ты тут и умрешь!
Несчастный оборванец лежал, обхватив голову руками, и бежать больше не пытался. Брюнетка и блондинка Юзи легкими уколами мечей стали подталкивать свою троицу кавалеров в нужном направлении. А самая худенькая из четверки, подбодрила троицу своих коллег:
— Ничего, девчонки, ваш тоже, видать, парень шустрый и выносливый. Подкормите его, он вас всех порадует. А там, глядишь, и мы с вами нашими поменяемся. Удачи!
Прусвет подлетел к другу и спросил:
— Так и будешь терпеть такое издевательство?
— Да ничего страшного, — ответил тот со смешком. — Главное, что мы движемся к цели. А как — не столь важно…
И, подавая пример остальным, ускорил шаг.

Глава двадцать пятая
Попутные новости

По дороге к каштановому лесу Прусвет затеял разговор с амазонками. Представившись гостем из иного мира и сказав, что мало знаком с местными реалиями, он выпытывал из охотниц сведения о колоколе и пространстве вокруг него. Девицы от беседы не отказывались, но кое-что явно скрывали, кое-где просто отмалчивались, а на некоторые вопросы отвечали: «Этого знать никто не имеет права!»
И это, в частности, касалось вопросов: развлекается ли с амазонками сам Высший Протектор? Сколько в данный момент находится в пещерах детей, приближающихся к двухлетнему возрасту? Кто и где принимает роды? И наконец: почему женщины идут сюда жить?
Путники достигли каштанового леса, и оказалось, что карликовыми каштаны можно было назвать только с натяжкой: некоторые достигали метров трех в высоту. А вот стояли они часто, и приходилось петлять между стволами. Как-то так получилось, что группа разбилась на две части: Освит, Прусвет и две амазонки впереди под предводительством брюнетки, а Якоб, граф Дин и блондинка Юзи — чуть сзади. Потому что оружия больше всех было на графе, вот он и тормозил продвижение в узких местах.
Амазонки приказали своим пленникам набрать с собой как можно больше каштанов, заявив, что они страшно полезные для мужчин, весьма способствуют увеличению потенции и усилению либидо.
— А это еще зачем?! — проворчал Торговец, но принялся дисциплинированно рвать каштаны, на ходу складывая их в карманы. — Еще понимаю потенцию увеличивать, но либидо… Неужели вам вашего дара не хватает?
Идущая впереди Юзи повернулась к нему:
— Ты знаешь, милый, как порой надоедает использовать магические силы? Вот вроде все хорошо, любит мужчина, на руках носит и любую блажь выполняет, а только влияние дара рассасывается, как он сразу становится мрачным, по сторонам зыркает и к побегу готовится. Ну и разве это любовь? А с каштанами мужчинам постоянно нас ласкать хочется. Вот тогда уже совсем иные отношения получаются, они сами начинают ходить среди нас и выбирать понравившихся. А это знаешь как приятно?
— Угу, представляю… Но разве живут у вас такие… хм… «свободные охотники»? Разве не сбегают?
— Живут! Да и зачем им сбегать, если у нас гораздо лучше? Самые умные у нас сами остаются и порой живут годами.
— Значит, это правда? — вступил в разговор Якоб. — Слухи такие ходят, но в них никто не верит…
— Ну и зря! Эти кавалеры тоже в конце концов покидают пещеры, но наверху свои истинные подвиги не афишируют и уходят отсюда с особыми подарками.
Светозаров подумал, что долгожители, уходящие отсюда, получают не чужих детей, а своих собственных. И уже только это могло перекрыть годы невольного заточения.
«Хотя почему невольного? — спросил он сам себя. — Мужчины ведь разные бывают. Для некоторых сюда попасть — мечта всего существования. Ради того, чтобы ощущать себя обладателем гарема, некоторые и на сам колокол священный наплюют. Да что там говорить! Вспомнить меня и Бонзая! Что мы с ним вытворяли в компаниях прекрасного пола, пока неженатые были! Ни в сказке сказать, ни пером описать! М-да… Это мы сейчас стали с ним солидные и степенные, характер поменялся, только одной жены хватает…»
А рыцарь тем временем, хоть и несколько тушуясь перед красавицей, стал знакомиться:
— Я знаю, что тебя зовут Юзи. А мое имя Якоб.
— Мм?! Якоб или Яков?
— Якоб, и никак иначе.
— А-а-а… а то у нас уже есть Яков. Две недели… э-э… нет, уже три недели живет… Кстати, вполне добровольно, — девушка вновь повернулась к Торговцу. — И каштаны — его любимое блюдо.
Дмитрий не смог скрыть волнения:
— Яков Праймер? И представляется Торговцем?
— Ну да! Ты его знаешь?
— Лично не знаком, но… как бы это точно сформулировать… мы коллеги…
Блондинка немного подумала и ошарашила выводом:
— Ага! Значит, ты тоже умеешь путешествовать между мирами? И это с тобой в Янтарный попал господин Прусвет?
От такого можно было и в самом деле растеряться:
— Э-э-э… ну где-то так…
— И тоже не знаешь о Крафе?
— Ну почему? Знаю.
— А он не знал!
— И каков же этот Яков Праймер? Уже довольно староват?
— С чего это ты взял? — обиделась Юзи, словно это ее сравнили со старой кошелкой.
— С того, что он постоянно лопает каштаны. Молодому Торговцу они не нужны.
— Это ты о себе, что ли?
— Да нет, мне уже больше восьмидесяти.
— Ври, да не завирайся! — не поверила блондинка. — Якову шестьдесят два, а выглядит он, даже после прошедшего омоложения, намного старше тебя!
— Это благодаря особым умениям моих друзей, — пояснил Дмитрий. — А почему Яков не спешит вернуться домой? Наверняка ведь у него где-то в ином мире осталась жена, дети.
— Не знаю. Он об этом ничего не рассказывает. Зато утверждает, что у нас ему очень нравится и он готов тут погостить как минимум пару месяцев.
Такое странное поведение коллеги у Светозарова никак в голове не укладывалось. Торговец — это человек неимоверно занятой. У него куча планов, обязательств, договоров и еще вагон всяких неожиданных проблем, которые требуют его присутствия в разных мирах. Он не может себе позволить бездельничать.
«Тогда почему он отказался от продолжения похода к священному колоколу? — подумал граф. — Что его так заинтересовало в пещерах Повиновения? Амазонки понравились? Вряд ли, он же не юнец. А в чем тогда дело? Неужели испугался? Узнал о Крафе, прикинул его силы и испугался? Вполне может быть, тем более что все эти горы, весь этот кусок иной вселенной можно приписать к владениям именно Гегемона. И любой нормальный Торговец, трезво оценив силы своего соперника, попытается выждать, затаиться, а уже потом, собрав нужную информацию, продвигаться дальше. А то и самому соорудить ловушку для гораздо более сильного врага. Это я как наивный чукотский юноша прусь вперед, стараясь любую стенку на пути прошибить собственным лбом… А этот Яков, похоже, не такой. Надо будет с ним вести себя осторожно… Мало ли что он обо мне и моих целях может подумать…»
— Еще бы ему тут не понравилось, — сказал он. — Столько красавиц вокруг… Да и вы его, конечно, сразу в оборот взяли…
— Нет, — помотала головой Юзи. — Когда у нас появляется добровольный кавалер, никто из нас не имеет право применить к нему свой дар… уговор такой. Он сам ходит и выбирает. А потом с избранницей уединяется в ее жилище. И оттуда такие крики страсти несутся!
— А когда же он каштаны успевает собирать?
— Он и не собирает! — пожала плечиками блондинка. — Этого добра у нас с запасом.
— Не понял… Он что, никуда не отлучается из пещер?
— Конечно! Насладится одной избранницей и потом с полчаса ходит, высматривает новую. Потом часов десять, двадцать с ней проводит и — вновь на поиски иной цели. Или иногда возвращается к уже опробованной подруге…
Светозаров никак не мог понять: когда же и как коллега готовится к побегу? Что и где готовит? Куда и как собирается отступить в случае поражения?
«Дорвался до женщин и забыл обо всем? Может такое быть с Торговцем? Нет! А что тогда? Или это он так ловко маскируется и скрывает свои замыслы? Но тогда зачем признался, что путешествует между мирами? В конце концов весть о нем распространится, дойдет до Крафы, тот его возьмет за шкирку и…»
Лес стал редеть, и вскоре группа вышла на открытое пространство.
— Добро пожаловать в наши пещеры вашего Повиновения! — пафосно и многозначительно воскликнула брюнетка. А потом уже совсем иным, угрожающим тоном добавила: — От нас — ни на шаг! Постарайтесь вести себя сдержанно, смиренно, иначе наши оголодавшие подруги не смогут контролировать себя и вам придется ой как несладко.
Рыцари не проронили ни слова, уже, видимо, смирившись со своей участью. Хотя взгляды, которыми они обменялись, говорили о бушующем у них внутри торжестве: «Да, мы будем вам подчиняться! Но выйдем отсюда свободными, не обремененными детьми!»
Торговец тоже промолчал.

Глава двадцать шестая
Пещеры повиновения

В первой пещере было много растительности — гирлянды каких-то цветущих и плодоносящих растений свисали со свода и вились по стенам. Яркое освещение походило на солнечное; точно так же, как и во всем лабиринте, светился сам воздух. На кострах группы амазонок жарили мясо. Разумеется, все пялились на духа камня, но не оставляли без внимания и мужчин.
На одну из них, которая попыталась пробраться к Якобу и дотронуться до его руки, Юзи замахнулась мечом:
— Только попробуй! Без руки останешься! — А когда прошли чуть дальше, сказала: — Здесь живем мы, охотницы, поэтому нам мужчины достаются самыми первыми. А уже потом они постепенно проходят дальше…
— Понятно, — кивнул Дмитрий.
Она, прищурившись, взглянула на него:
— Я тебе нравлюсь?
— Ты красивая, — откровенно ответил тот.
— Тогда советую тебе объявить себя свободным, то есть «добровольным кавалером», наесться каштанов и сразу поселиться в моем жилище.
Граф немного помолчал и произнес:
— Мне надо посоветоваться с другом Прусветом.
Юзи недоуменно вскинула брови:
— Посоветоваться? Странно… Ладно, советуйся. А сейчас мы все помоемся, вот тут, — она показала рукой на вход в другую пещеру.
С потолка пещеры свисали не гирлянды плодоносящих растений, а белесая многослойная паутина. Непонятно было, чем тут моются — ни леек, ни привычных кранов не наблюдалось.
Торговец прислушался к тому, что Прусвет бубнит брюнетке:
— …нельзя Дмитрия здесь задерживать! Всему Янтарному грозит страшная опасность, и только он как союзник Высшего Протектора должен его вызвать и, объединив усилия, избавить ваш мир от кровожадных монстров. Пойми ты, каждый час задержки — это сотни, возможно, даже тысячи женщин и детей вашего мира, заживо съеденные плагри!
Видно было, что девушка колеблется, и у Торговца появилась надежда. Но тут она вскинула подбородок и громко заявила:
— Ни один мужчина не уходил отсюда раньше, чем через трое суток. Так что лети сам к колоколу и звони, тебя задерживать мы не имеем права. Сам объяснишь все Крафе, и если он пожелает, то придет сюда за своим союзником.
Прусвет приблизился к другу и тихо спросил:
— Ну что, будем прорываться?
— Нет. У меня есть некоторые задумки, как разрешить ребус с волками и овцами. И думаю, что справлюсь. А ты отыщи этого Якова Праймера, поговори с ним и возвращайся.
Прусвет вылетел из помещения для умывания, а всех оставшихся там мужчин и женщин окатило волной свежести.
— Что это? — спросил Торговец.
Обшлага его сюртука блистали первозданной чистотой, а руки благоухали так, словно на них вылили розовое масло.
— Это растение очищает все ненужное с нашего тела и из наших одежд, — пояснила брюнетка. — Не остается ни пыли, ни грязи, ни пота.
— А можно это растение разводить? Пересаживать на новое место?
— Не знаю, — пожала плечами девушка. — Тэйг растет во всех пещерах, и нет смысла его пересаживать.
— Ну, вам-то нет, а мне такое дерево очень бы пригодилось, — Торговец задрал голову, рассматривая свисающие полотна паутины своим особым зрением. — Ух ты, это нечто живое! Магическое! И похоже, не совсем растение…
— Да какая разница! — несколько раздраженно прервала его старшая в компании охотниц. — Сейчас нам не до этого, и это просто отлично, что вас не пришлось лечить и откармливать… Сейчас мы вас разыграем — кто кому достанется. Только должна, по традиции, спросить: кто согласен стать «добровольным кавалером»?
— Может, я и соглашусь, — сказал Дмитрий. — А какие условия?
— Кого хочешь, того и выбираешь во всей этой пещере. Но минимальный срок нахождения в ней — десять суток. И не думай, что ты отсюда сумеешь выйти. Тебя сама пещера будет сторожить. Как только пресечешь вон ту черту на полу, твое звание аннулируется, и тебя вновь передают в наше полное распоряжение. Но уже на двадцать суток.
— А если мы останемся с вами, красотки?
— Тогда вы нам будете безоговорочно принадлежать только трое суток. Если… — она запнулась и продолжила: — А дальше вас выбирают наши подруги по пещере. По истечении десяти суток можете попытаться пройти сквозь остальные пещеры.
Светозаров задумался. Можно было вырваться отсюда с боем. Но в таком случае наверняка прольется кровь. Причем кровь амазонок. На мирное решение вопроса они согласятся только при появлении здесь самого Крафы. А тот явится с одной целью: прихлопнуть своих врагов. Если те тут застрянут…
Смущала и сама пещера. «Она будет сторожить…» Вполне возможно, что так оно и есть. И даже его умений может не хватить для того, чтобы вырваться отсюда. Нужно продумывать каждый шаг и ни в коем случае не делать резких движений.
К тому же, судя по ауре брюнетки, она прямо-таки жаждала, чтобы новички что-то такое учудили, пошли наперекор правилам, после чего их можно будет продержать в интимном рабстве вожделенных двадцать суток.
Точно такие же агрессивные мысли преобладали в голове самой мелкой из девиц. А вот ауры блондинки и рыженькой переливались цветами явного сочувствия, симпатии и даже предвидения некоего романтического флирта. Им обеим явно хотелось чего-то неизъяснимого, таинственного и волшебного. И это можно было бы использовать.
Только вот как? Пока ничего не оставалось, как и дальше плыть по течению, присматриваясь и отыскивая место для скачка на берег.
А для этого нужно было все подмечать. Торговец уже увидел здесь трех мужчин. Один вышел из жилища, сорвал несколько фруктов с лиан на стене, постоял, бездумно пережевывая мякоть, и вновь скрылся в жилище. Второй долго бродил где попало, пока его, с огромным сомнением на лице, не коснулась одна из амазонок. Парень сразу ожил, награжденный даром желания новой страсти, и вприпрыжку помчался за очередной дамой. А третий, несмотря на то что его провожали озабоченными и недовольными взглядами, целеустремленно подался к переходу в иные пещеры, ведущие на восток. А значит, существовало некое правило, по которому вот так уходящего никто не имел права трогать.
«Ладно, главное в бой ввязаться, а там война покажет, — решил Дмитрий. — Тем более что все равно следует переговорить с Праймером и по возможности забрать его с собой. Соглашаюсь…»
— Я как все, — сказал он. — Хватит с меня и трех дней.
Недовольство так и полыхнуло в ауре брюнетки, тут же сменившись мстительным предвкушением потехи. Она сняла с груди цепочку, а с нее плоский медальон в виде монеты. И деловито обратилась к подругам:
— Правила знают все. Первый этап — на выбывание. Раз их меньше, одна из нас сразу переходит во вторую очередь. Ну или с ней поделятся… Не повезет той, кому первой выпадет решка. Ну? Кто первый? Чтобы потом не говорили, что именно мне всегда везет…
Но девицы мялись, поглядывая друг на друга.
— Ладно, тогда я!
Подброшенный медальон несколько раз перевернулся в воздухе и упал на расстеленный плащ. Орел. Черноволосая, словно и не сомневалась в победе, подняла медальон:
— Кто следующий?
Вызвалась малышка. Опять медальон, вращаясь, полетел вверх.
Торговец, решивший для себя уточнить суть предмета, вдруг ясно различил силовую линию, которая, словно нить, тянулась к руке брюнетки. И сразу стало ясно: у девицы некий артефакт, которым она легко управляет, влияя на результат.
«Ах ты, чернушка хитросделанная! — внутренне хохотнул Дмитрий. — Что это ты за игры тут устроила? Знала бы, с кем связываешься!..»
Следующей прошла на второй этап рыженькая. И от восторга подпрыгнула на месте. Зато блондинка загрустила до слез. Она почувствовала свое поражение. Насмешка просматривалась и в ауре брюнетки, когда она кидала свой артефакт. Она знала, что выпадет решка и слишком резвая и независимая подруга останется во второй очереди.
Но случилось чудо: тоже выпал орел! Тотчас оживившаяся Юзи желчно заявила старшей в их компании:
— Опять тебе бросать!
Та недоумевала недолго после предыдущей ошибки. Легко крутанула медальон и, когда тот упал, замерла в полном ступоре: решка! Пока девица пыталась понять, что произошло, блондинка уже сноровисто снимала со своей шеи такой же медальон:
— Все, одна выбыла, теперь разыгрываем на моем!
В этот раз все было честно со стороны бросающей, у нее был обычный медальон, да только Светозаров подыграл немножко уже от себя, стараясь расставить нужные акценты. Якоб достался рыженькой, Освит — самой мелкой охотнице, а сам он — жутко от этого счастливой Юзи.
А потом ему довелось наблюдать несколько неприятную картину, которую он видел с близкого расстояния впервые в этом мире. Рыженькая коснулась руки Якоба. У рыцаря сразу загорелись глаза, он расцвел обаятельной улыбкой и устремился за удалявшейся в свое жилище амазонкой, как кролик за морковкой.
Бедному Освиту не повезло еще больше. Руки-то его коснулась выигравшая малышка, а вот в ее комнату, следом за парой, поспешила и брюнетка.
— Как же так? — Торговец ткнул пальцем вслед уходящей троице. — Почему они вдвоем на одного?
— Они подруги, — пояснила блондинка. — И многие так делают: делятся своим мужчиной друг с другом. В итоге получается вдвое больше времени. Всем нравится, все довольны…
— А мужчины?
— Тоже. Ну… разве что едят больше каштанов… Подставляй руку! Не то сейчас сюда все остальные сбегутся!
И в самом деле, на них смотрели голодными глазами около десятка насторожившихся охотниц. Настроившись как положено, Дмитрий подставил руку и ощутил по всему телу волну-удар уже знакомого ему возбуждения. Справился он с ним прекрасно, контролируя как свои мысли, так и тело.
По сторонам тоже обстановка резко разрядилась: пялившиеся женщины разочарованно вздохнули и занялись своими делами. А довольная Юзи вела доставшегося ей мужчину в свое жилище и успокаивающе бормотала:
— Не бойся, я ласковая, тебе понравится… Точно-точно понравится! Тем более что ты еще не ощутил силу большого дара, которым нас награждает наша пещера… После нее ты станешь истинным зверем! Поэтому мы ее применяем только в наших жилищах и только к полностью здоровым, полноценным мужчинам… А ты такой красивый…
«Твою папуаса гирлянду! — мысленно выругался граф Дин, припоминая рассказы маркиза Бейшуна. — Что он там булькал про десятикратное усиление дара? Я же сломаюсь! Что же делать?..»

Глава двадцать седьмая
Знание – сила!

Пока шли последние метры, пришлось подумать о крайних мерах:
«Ничего с ней не случится, если сразу ударю сном максимальной силы, — решил Светозаров. — Главное, чтобы некая живая сигнализация в самой пещере не сработала. Иначе придется отбиваться…»
Он обвел глазами пещеру, увидел притаившегося под сводом Прусвета и уже перед самой растительной занавеской, прикрывающей вход в жилище амазонки, передал ему:
«Заходи через пять минут».
Такой красоты и роскоши он не ожидал увидеть. Жилище превосходило убранством номера самого дорогого отеля. Трудно было поверить, что такое возможно в глубоких подземельях.
«Да здесь никак сама планета помешана на матриархате! — подумал он мельком. — А для этих амазонок вообще создаются самые тепличные условия!»
И тут же стал воздействовать на девушку всей силой своего ментального убеждения:
— Юзи, дорогая! Умоляю тебя подождать совсем чуточку и ответить на мои вопросы! А потом тебе будет хорошо! Очень хорошо!
Та явно попыталась сопротивляться такому диктату, но сил для этого ей не хватило, и, впадая в прострацию, она только и смогла, что послушно кивнуть:
— Спрашивай…
Что больше всего сейчас интересовало Торговца, так это различное поведение замеченных мужчин. Он уже догадывался, в чем тут дело, но следовало знать об этом точно, чтобы не нарваться на неприятности. И он получил ответы у безропотно подчинившейся блондинки.
О «вольных художниках» он уже знал. Эти так называемые «добровольные кавалеры» ходили где им пожелается и обитали в любом жилище, хозяйка которого им приглянулась. Оставалось только поражаться их мужской силе и с некоторым уважением ощупывать в кармане каштаны.
Другая категория мужчин — это попавшие под ментальный удар подчинения, который здесь назывался даром любви. Из-под него почти нельзя было вырваться в течение десяти часов, и мужчина не мог оторваться от своей дамы дольше, чем на время короткого сна, и дальше, чем на короткое расстояние. Никакая иная женщина не могла никоим образом перехватить мужчину, перебивая своим даром дар «законной» обладательницы. Да никто этого и не делал — умели видеть стоявшую на мужчине метку подчинения и теряли к нему интерес. «Не мое — значит, не существует вообще!»
Это правило отменялось только в том случае, если обладательница приглашала свою подругу, разрешая и ей развлекаться с мужчиной в составе трио. Хотя «приходящей» подруге не доставалось столько страсти, ласки и удовольствия, как «основной». Но практиковалось это частенько, тем более что жадные до удовольствий девицы пользовались при этом и некими иными способами и средствами ублажения плоти.
Правило десяти часов соблюдалось строго, но была в нем одна лазейка, позволявшая уйти от амазонки. Происходило это лишь в определенный момент и только при определенных обстоятельствах. Да и сам мужчина обязан был приложить к этому максимум физических и в первую очередь волевых усилий. А именно: к концу десятичасового периода так подгадать пик удовольствия для своей партнерши, чтобы та после оргазма расслабилась и уснула. Тогда приказать она ничего не могла, и мужчина с сильной волей мог попросту от нее уйти. И двигаться через другие пещеры, пока с него не спадет поставленная метка.
То есть самые умелые и страстные любовники, имеющие необычайно сильную волю, могли вырваться из плена к началу десятого часа, а потом успеть проскочить через все пещеры Повиновения.
И естественно, что об этом правиле, или, иначе говоря, возможности смыться от них, амазонки никому и никогда не рассказывали по доброй воле. А мужчины если и вырывались таким способом, то лишь по наитию, при развитой сильно интуиции и невероятном стремлении достичь священного колокола любой ценой. У кого эти качества и желания отсутствовали, те порой и жили здесь месяцами, если не годами, проходя постепенно от крайних пещер охотниц до дальних пещер, где обитали амазонки, называемые «певуньями».
«Знание — сила!» — только это и оставалось воскликнуть Дмитрию в конце своих расспросов. Ну и, конечно же, Торговец нисколько не сомневался (как и любой другой мужчина!), что уж он-то легко справился бы со своей ролью великого любовника и покинул жилище амазонки в конце девятого часа в любом случае.
«А вот умения — это бескровный путь к свободе! — добавил он мысленно, ввел Юзи в сон силой своего гипноза и бережно уложил на шикарное и мягкое ложе. — Ага! И надо ей навеять самые что ни на есть эротические сны. Пусть думает, бедняжка, что у нас все получилось на высшем уровне…»
Именно таким, коленопреклоненным и возложившим ладони на голову раскинувшейся на кровати красавицы, и застал друга осторожно заглянувший сквозь живую занавеску Прусвет.
— Забавляешься? Или уже успел? — начал он с подначки. Затем влетел в жилище, увидел, что блондинка крепко спит, и грузно плюхнулся на кровать рядом у ней: — Уф! Эти здешние самки вашего вида — невыносимые по характеру. Игнорируют меня полностью и даже не смотрят в мою сторону! Ты представляешь, с кем ни пытался завязать разговор, все тыкают в жилища наших знакомых и говорят: «Они тебя сюда привели, с ними и общайся!» Каковы, а?
— Согласен. С таким неуважением и равнодушием тебя еще нигде не встречали, — Светозаров сочувственно кивал, не прекращая навевать нужные иллюзии в сознание красавицы. — Но ты сам должен понимать, у местных жительниц мозги совсем под иное дело заточены, и ты их только раздражаешь своей неуместностью на фоне здешней красоты… Ты Праймера нашел?
— Легко и без всяких подсказок. Но он, как говорится, сильно занят проблемой увеличения рода человеческого…
— И далеко?
— Шестая каюта по левому борту. Если раздвинешь занавеску, то вход отсюда виден. Подожди, пока освободится, не вечно же он так усердствует? Перерывы, небось, делает?.. — Разумный кальмар подпрыгнул на кровати, как на батуте. — Отлично! Не отказался бы тут жить до самой смерти.
— Тише, а то разбудишь! — заволновался Торговец, собираясь опять успокоить блондинку, если та проснется.
Но Юзи только блаженно улыбнулась во сне, видимо, и в самом деле переживая весьма качественную и жизненную иллюзию интимной близости.
Торговец уселся возле входа, дожидаясь появления Праймера и наблюдая за жизнью пещеры. Но, заметив, что друг решил поспать на роскошной кровати, возмутился:
— Ты чего это разлегся?! Лучше еду какую-нибудь поищи, а потом смотайся к священному колоколу, посмотри, что там.
— Ага! Хочешь без друга остаться? — Прусвет уже шарил вокруг в поисках еды. — А вдруг там у Крафы какие-нибудь приборы наблюдения имеются, и он меня зафиксирует? Хочешь меня под танк бросить?
— М-да… логично… Извини, не подумал. — Светозаров взял с поставленного возле него подноса печенье. Присмотрелся, понюхал. — Неужели сами делают? Или у них тут и такие деревья имеются, «печеньеприносящие»?
Живой Ужас не принюхивался и не присматривался, а поглощал все подряд:
— Возможно… Остается только изумляться, почему они тут для себя мужчин не выращивают? Или нечто иное, самца заменяющее…
— Экий ты пошляк, — беззлобно пробормотал Дмитрий, возобновив наблюдения за жизнью пещеры. — О! Еще одного страдальца амазонки выловили! Ведут в свою умывальную комнату… Кстати, дружище! Как хочешь, но мы образец этого чуда должны с собой прихватить. Поэтому давай, изучай тэйг как можно быстрей и постарайся взять рассаду.
Но Прусвет с места не сдвинулся, пока не наелся. А потом сказал:
— Ты тоже не прохлаждайся. Выйди разок минут на пять, фрукты собери. Потом еще минут на десять, надо реакцию самок оценить… Только разденься немного…
— А что не так?
— Да ты, словно шкаф, в этом плаще и с кучей выпирающего из-под него оружия смотришься явно не от мира сего. Самая тупая амазонка не поверит, что ты уже порадовал их подружку обильными ласками.
Но Светозаров не согласился:
— Нетушки, оружие оставлять нельзя! Да и опробовать свои выходы лучше в таком вот экипированном виде. Если тут да сразу не обратят внимания, то в следующих пещерах и подавно за пустое место посчитают.
— Ну, ну! Хочется верить, что ты не ошибаешься. А то я мог бы опять твои железяки в тюке пронести.
Прусвет вылетел из жилища, убедился, что на него никто не пялится, и надолго завис возле полотен полупрозрачной паутины.
Дмитрий подождал с четверть часа и тоже покинул «номер» Юзи. Некоторые дамы на него покосились, но и только. Так что с десяток разных плодов он не только сорвал, но сразу на месте и попробовал. В пещеру привели еще одного рыцаря и сопроводили в умывальное помещение. Процесс очистки «новенького», а потом и его розыгрыш надолго не затянулись. Счастливица увела беднягу к себе, а оставшаяся ни с чем пара подруг поспешила обратно к выходу. Новость о том, что толпы рыцарей ринулись в недра гор, произвела впечатление. Не имеющие кавалеров охотницы вооружались и группками покидали пещеры. Наверняка при таком буме в ближайшее дни здесь начнется истинный праздник: каждая дама получит по прянику в виде рыцаря!
Торговцу и его товарищу подобный исход был только на руку. Внимания на них не обращали, вскоре можно будет смело отправляться прямиком к колоколу.
Но сначала нужно было повидаться с Яковом Праймером.
Торговец прогулочным шагом приблизился к тому жилищу, где находился коллега, и прислушался. Внутри царила тишина. Дмитрий воровато оглянулся и, не заметив к себе особого внимания, вознамерился раздвинуть занавеску. Но был остановлен грубым мужским голосом:
— Чего надо?
Кто-то — скорей всего, Яков Праймер — стоял у занавески с другой стороны. Как удалось просмотреть в течение нескольких секунд — без оружия. А значит, можно было начинать диалог.
— Хотелось бы с тобой познакомиться и поговорить.
— О чем поговорить? — голос звучал все так же грубо.
— Дело в том, что я тоже Торговец. Хотелось бы кое-что обсудить.
— Торговец? — в голосе прозвучал интерес.
Занавеска раздвинулась, и мужчина вышел из жилища. Дмитрий успел увидеть за его спиной развороченную постель и спящую на ней амазонку.
— Яков Праймер, — представился мужчина. — Для своих можно просто Яша.
И он церемонно поклонился. Дмитрию стало смешно, потому что одет был коллега лишь в некое подобие женской ночной сорочки, да еще и полупрозрачной. Он еле сдержал улыбку и представился в ответ:
— Дмитрий Петрович Светозаров. Торговец, граф Дин Свирепый Шахматный. Для своих — просто Дин. Очень рад встрече! Может, для разговора пройдем в мое жилище?
— Твое? — удивился новый знакомый.
— Вернее, в то, где меня временно приютили.
— А хозяйка?
— Будет спать еще очень долго.
— Тогда с удовольствием. А то мне никак надолго не удается усыпить своих избранниц. Полчаса, и они снова готовы жертвовать собой ради…
Чего ради себя изводят местные жительницы, Яков так и не объяснил, а войдя в жилище Юзи, одобрительно хмыкнул:
— О! Эта и в самом деле хороша! Я давно на нее посматриваю, но все никак не дойду. Надо будет попробовать с ней после тебя… — Он спохватился: — Ты не против?
— Да на здоровье! — несколько смутившись, но от всей души пожелал Светозаров.

Глава двадцать восьмая
Новый союзник?

Мужчины уселись в кресла возле столика, и Яков тут же принялся угощаться лежавшими на подносе фруктами. Каштаны из вазы он брать не стал.
— Я тебя слушаю, Дин.
Спрашивать в лоб: «Ты пойдешь воевать с Крафой?» — было как-то неудобно, поэтому Дмитрий начал с другого:
— Я по поводу торговых операций между нашими мирами. Может, попробуем работать вместе?
Праймер замялся и рисунок своей ауры прикрыл тщательно и умело:
— Даже не знаю, что сказать… Слишком много противодействий этому… А какой груз ты можешь переносить?
Тотчас признаваться в своих силах не стоило. Баюнг Шу’эс Лав говорил, что только герои и очень опытные Торговцы могут переносить с собой два собственных веса. Такие возможности, как у Светозарова, никому и не снились, и даже сам Крафа вряд ли умел перемещать целые горы.
— Свой вес! — ответил Светозаров.
Собеседник погрустнел и, тяжело вздохнув, признался:
— А я только и могу, что свою одежду да любимую трость.
— Как же ты умудрился без оружия пройти лабиринт? — удивился граф. — Мы там каких только чудовищ не встретили.
— Да сам удивляюсь, — пожал Яков плечами. — Где-то убегал, где-то отбивался тростью… Главное, что чувство ориентировки не подвело. Так и двигался постоянно на восток… За четыре дня сюда дошел… Меня амазонки до сих пор хвалят.
О дальнейшем такого «коллегу» можно было и не расспрашивать. В противостоянии с Крафой от него никакой помощи не предвиделось. Обуза — не иначе!
Но в любом случае следовало узнать: где Праймер проживает, как туда попасть, есть ли там иные Торговцы, сколько их, какие у них возможности и так далее и тому подобное. Ведь еще совсем недавно Светозаров вообще ничего не знал о своих коллегах и считал себя единственным во вселенных существом, способным перемещаться из мира в мир. А тут вдруг подобные личности пошли одна за другой. Вначале оказалось, что молодой Хотрис Тарсон может видеть створы и теперь интенсивно обучается на Торговца. Потом удалось оживить реликт древности, великана расы баюнгов, Шу’эс Лава. Тот постепенно припомнил свои прожитые годы, рассказал о Крафе и расписал события древней истории. Сейчас он был главным учителем группы будущих путешественников между мирами. К ней присоединились Елена Светозарова, видящая даже диковинно цветные створы, шафик Аристарх, который видел только контуры, его супруга Александра и Эрлиона. Последние две видели створы несколько по-иному, но тем не менее тоже могли стать Торговцами.
О Трибуне Решающем, или Крафе, или же Гегемоне и узурпаторе сорока шести миров — разговор отдельный.
И вот теперь перед Светозаровым восседал в несуразной одежде еще один коллега. Причем вел он себя вроде с дворянским достоинством, но вот женская ночная рубашка… Любой представитель сильной половины человечества вначале оделся бы, как положено, и только потом отправился «в гости». А этот…
— Яша, а ты кто? — спросил Дмитрий. — Потомственный дворянин?
Собеседник задумался, поменял ноги местами, теперь закинув правую на левую, и сделал движение, словно поправлял очки на переносице:
— Мой отец имел честь быть бароном Приграничья. Но во время войны с Калиптской империей его подставили, ложно обвинили в предательстве и казнили. Чуть позже виновники отыскались, ими оказались эмиссары династии Калиптов, но отрубленную голову назад не приживишь, а наше фамильное баронство оказалось на отошедшей врагам территории. Ну и как-то так получилось, что наш покойный король не успел меня восстановить в титуле наследного, пусть и безземельного барона, а его преемник на троне вообще записал в разряд неблагонадежных. Так что официально я только и могу представляться как высший статский советник. Бывший, правда, ибо занимал эту должность только пятнадцать лет, и уже пять лет как числюсь в отставке.
— А что с твоими родными?
— У меня были три младшие сестры, но когда войска Калиптской империи штурмом брали наш замок, они погибли вместе со всеми. Так, по крайней мере, утверждает единственный выживший свидетель, которого мне удалось разыскать. В момент трагических событий я находился в соседнем королевстве на учебе. Так что я круглый сирота. Уже давно…
— Сочувствую… А на каком этапе развития находится твой мир?
— Примерно на таком же, как Янтарный. Только у нас воюют масштабней. Не рыцари на поединках, а государства. И есть пушки и арбалеты…
— И сколько там таких, как ты, Торговцев?
— А нет больше никого… Я один такой остался… И то в моем мире никто обо мне не знает…
— Вот как? — пробормотал Дмитрий. — А поподробней можно?
Праймер вновь вздохнул и начал рассказ о своем мире и о своей нелегкой судьбинушке.
Мир Якова назывался Лелеши, что в переводе с древнего языка означало «спокойные воды». Два обжитых материка. Родное королевство Праймера — Калимар. Развитие цивилизации шло уже по второму как минимум кругу. Потому что слишком много странных предметов находили и слишком много было смертельно опасных зон, в которые люди не могли войти при всем желании. Не говоря уже о третьем, необитаемом материке. Все исследователи и путешественники погибали на подступах к нему — заболевали, а потом умирали.
И вот как раз наследие древних времен, которое приходило не иначе как со смертельным оскалом, заставило возрождающееся человечество на заре своего повторного расселения жестко относиться ко всяким магам, целителям и Торговцам. Тем более что последние больше всего и приносили болезней и кончин, доставляя людям смертельно опасные предметы. История не сохранила конкретные факты и описания, каким именно способом уничтожались неугодные, но тех не стало. И только время от времени появляющиеся в семьях «уродцы» волновали жителей Лелеши. А лет сто назад изобрели микстуру, после длительного приема которой ходок между мирами утрачивал свои способности и благополучно «излечивался».
Вот и повелось: как только подросток начнет заговариваться по поводу каких-то туманных полумесяцев в его видениях, так его сразу раз, и на матрас! То бишь на лечение. В стационар. Месяца на два. В психиатрическую лечебницу. А потом излеченный обыватель вновь преспокойно вливается в жизнь общества. И голову ему рубить не надо. И спокойствие не нарушает.
Так и выкосили всех необычных личностей.
Но Яше в этом плане повезло. Он, видимо, родился с очень слабыми способностями и створ стал различать только после двадцати пяти лет. Яша был парнем сообразительным и сумел скрыть эту зарождающуюся способность ото всех, даже от родных. Да и толку от видений вначале не было никакого. И лишь к сорока годам, уже будучи на хорошей должности, ему удалось совершить свое первое путешествие. Потом еще несколько, попадая каждый раз в не заселенные разумными существами миры. И это Праймеру весьма понравилось, он нашел себя, у него открылось второе дыхание, он стал жить полноценной, пусть и двойной жизнью. И даже попав в обитаемые миры, он оказывался среди весьма и весьма лояльно настроенных людей, которые воспринимали его вполне нормально и не пытались утащить на плаху.
Что удалось ему попутно, так это развить умение видеть ауры других людей и прикрывать свою. Но и это ему не очень помогло.
Беда случилась, когда Яков стал интенсивно разыскивать исторические документы, артефакты, письменные свидетельства и карты, связанные с Торговцами. Вот тогда его заподозрили в самом страшном грехе мира Лелеши и взяли в жесткий оборот. Спасло лишь упорное отрицание всех обвинений и показное ярое неприятие самих идей какого-то там перемещения. Ну и повезло, что ничего с собой из иных миров пронести не удавалось, то есть загадочных вещей в доме не обнаружили. Хотя маленькие картинки и были, полотна удавалось пронести, но повезло их в последний момент перед арестом сжечь. Наказывать вроде было не за что… но! Все равно решили в профилактических целях провести курс спаивания лечебной гадостью. А потом еще и приказали обязательно отмечаться раз в три дня у главы городской полиции. Естественно, что тогда и в досрочную отставку отправили.
«Лечение» и так неполноценный Торговец каким-то чудом пережил и даже способности свои не потерял. Но вот острота восприятия створа и легкость самого прыжка стали уменьшаться. И в последнее время переход на тропу между мирами становился сложней, забирал много сил. Но Яша все равно сбегал в уже знакомые миры, гулял там и наслаждался нетронутой человеком природой. Предчувствуя при этом, что недолго ему осталось вот так путешествовать.
В Янтарный он попал совершенно случайно, видимо, сил не хватило добраться туда, куда намеревался. Страшно разозлился, когда понял, что не может вернуться обратно и вряд ли успеет за три дня достичь священного колокола. Но делать было нечего, хотелось домой (ведь более чем на сутки он никогда его не покидал раньше!), поэтому, не раздумывая, устремился к горам Амазонок. А вот попав туда, в пещеры Повиновения, почувствовал в себе странные метаморфозы. Ведь всю жизнь он таился, боялся проронить лишнее слово, а посему жил скромно и уединенно. По этой причине он и не женился, а короткие связи с женщинами можно было пересчитать на пальцах одной руки.
Но это там, где осталась грусть и серость. А вот здесь!..
— О-о! Здесь мне нравится! — с горящими глазами восклицал облаченный в помятую ночную рубашку несостоявшийся барон. — Здесь я почувствовал себя человеком! Мужчиной, утопи меня волна! Здесь я понял, что хоть кому-то нужен в этой жизни!
Граф Дин слушал и не мог отыскать ни одного аргумента против такого беззаботного, праздного и где-то даже животного существования. Человек с уникальными от природы данными, проживший невзрачную жизнь, впервые понял, что такое настоящая женщина, впервые ощутил максимальное удовольствие при сексе и впервые поверил, что его кто-то может любить и любит.
Хотя в пещерах Повиновения у него наступит предел насыщения. А это может отрицательно сказаться на психике.
— Тут долго и молодые не выдерживают, а в твоем возрасте… — начал Светозаров.
— Кто тебе такое сказал? — перебил его Праймер. — Я узнавал, тут некоторые годами живут и благоденствуют. Здесь же сказка! Рай! Самое настоящее чудо, большее, чем наше умение перемещаться между мирами! — Заметив, как Дин скривился, Праймер вскочил на ноги, продолжил таким тоном, словно выступал на митинге: — Да! Здесь творятся чудеса! И перед тобой — одно из них! Это я! Когда я заявился в лабиринт, то выглядел как очень пожилой мужчина. Мне шестьдесят два года, а здесь, за двадцать два дня, я сбросил как минимум двадцать лет. Помолодел, похорошел и вылечил все свои застарелые болячки.
«Ай да мир! Ай да чудеса! — мысленно воскликнул Светозаров. — Яков свои силы нарастил, значит, и другие могут? К примеру, Аристарх с Еленой… Или моя Александра… Да и Шу’эс Лав может от возрастной амнезии избавиться. Кто бы мог подумать, что тут такое творится… А я уже хотел этого старика со счету списать да тут оставить…»
Праймер вновь сел, придвинул к себе вазу с каштанами и стал уплетать их за обе щеки. Так что слова его прозвучали не очень внятно:
— Ну а теперь и ты, Дин, расскажи о себе. Вижу по твоей экипировке, что ты собрался в дальнейший путь. И воевать на этом пути — для тебя дело привычное.
— Верно заметил, собираюсь… Тем более что не могу остаться, даже при всем желании… Причин слишком много… А вот скажи, Яша, как ты отнесешься к титулу графа, а то и маркиза? С замком, в котором полно будет таких вот безотказных и любвеобильных девиц, как эти амазонки?
— Мм?! — Праймер чуть не подавился каштанами. — А разве такое возможно?
— Вполне! — Дмитрий тоже взял каштан и принялся изучать его своим особенным зрением, продолжая говорить: — Это не возможность, это — правило! Любой Торговец — это наиболее привилегированный человек в иных мирах. Он вхож к королям, с ним желают дружить императоры, с ним заигрывают и зовут в свою постель принцессы, он может приобретать любые титулы и земли. Я, к примеру, еще и герцогство имею, при желании мог бы и кронпринцем стать, просто сами по себе титулы в любом случае будут ниже по значимости, чем звание Торговца. Надеюсь, ты мне веришь и понимаешь, к чему я веду?
Минуты три выходец из мира Лелеши молчал. Но жевать при этом не переставал ни на секунду. И только когда ваза опустела, а больше в пределах видимости ни единого каштана не оказалось, он заговорил:
— Да понимаю… в общих чертах. Я тебе очень нужен, и ты готов мне пообещать, что угодно. — Смутившись от укоризненного взгляда Дмитрия, он поспешно добавил: — Ну, может, и не обманываешь… Хотя я людей хорошо знаю, насмотрелся, альтруистов среди них редко встретишь. Но зачем мне это? Где еще найти такую сказку, как здесь?
— Да, таких мест мне раньше не попадалось, — кивнул Дмитрий. — И не будь у меня любимой супруги, которая ожидает ребенка, я никуда бы отсюда не спешил, пожил тут месяц, а то и два. А если еще припомнить остальные чудеса, нас окружающие, то здесь на годы хватило бы мне самой активной научно-исследовательской работы. Только одно дерево, которое они называют тэйг, этого стоит! Чудо из чудес!
Он сделал паузу, в самом деле жутко сожалея, что не может остаться здесь. Потом поддал оптимизма в голос и продолжил:
— Но, с другой стороны, мы с тобой всегда сюда сможем вернуться. Со временем это и сделаем обязательно. Но сейчас здесь оставаться нельзя по нескольким причинам. Одна из них — следует отыскать выход из этого мира. А он, как ты и сам понимаешь, может быть перекрыт Крафой. Жутко кошмарная и кровавая личность, я тебе скажу, хотя в молодости своей он и был величайшим ученым и гениальным естествоиспытателем. Но о нем позже… Если не сможем выскользнуть из этого мира — плохо. Если позвоним в Клоц, и Крафа за нами не явится — тоже плохо. Если явится — может быть еще хуже, потому что он узурпатор, пиявка и эгоистичный диктатор. Но я и мой друг Прусвет наверняка справимся с Гегемоном…
Ему показалось, что озадаченно почесывавший висок собеседник совершенно не въехал, кто такой Гегемон, настолько осоловело он смотрел куда-то в сторону. Дин проследил за направлением его взгляда, и все понял. Праймер во все глаза пялился на Юзи, которая во сне раскинулась так, что могла соблазнить своим видом и мертвого. А ведь заинтересованный зритель только что съел более чем преизрядную порцию каштанов!
Попытку вернуть внимание коллеги Светозаров все-таки предпринял:
— Эй! Дружище!
Тот вздрогнул и перевел взгляд на него.
— Ты меня слышишь?
Яков резко выдохнул и ответил:
— Если честно, то нет. В моих мозгах сейчас только одна картинка: как я начинаю раздевать эту потрясную блондинку. Ты ведь отказался с ней позабавиться, как я понял, значит, мне глупо будет упускать такую возможность. Но… если хочешь сказать нечто очень важное — говори. Минуту я еще удержусь…
И косясь на амазонку, облизнулся.
— Ладно, тогда я вас оставлю, — граф встал на ноги. — Полчаса тебе хватит?
— Несомненно! — Праймер тоже встал, шагнул к кровати и стал на ходу срывать с себя несвойственное мужчине одеяние.
Дмитрий поспешно вышел и за занавеской чуть лоб в лоб не столкнулся с отпрянувшим назад Прусветом.
— А я слышу, что ты с кем-то говоришь, — начал кальмар, глядя на друга, — ну и подкрадываюсь потихоньку… А чего это ты такой красный? Никак засмущался?
— Ага! Там не только я, там и ты засмущаешься…
— О! Неужели самка из вида Пронзающих Камни?!
— Окстись! Хочешь без щупальца остаться? Нет? Тогда поумерь свои фантазии. Там этот… — Торговец большим пальцем указал себе за спину, но договорить не успел. Из кельи послышались страстные стоны.
Разумный кальмар прислушался и не удержался от хохота:
— Надо же! Да ты никак девчонку настолько разогрел, что твой сменщик ее с ходу до оргазма доведет?
— Ну так… я же ей эротические иллюзии во сне навеял…
— Гений! Тебе только сводником работать.
— Ха! Здесь бы сводники остались без работы и померли с голода! Тут скорей «разводники» пригодились бы. Потому что все остальное делают каштаны. Мне кажется, именно эти плоды и женский дар усиливают. — Светозаров отошел подальше от входа. — Яков Праймер утверждает, что помолодел на двадцать лет.
Очередной женский вопль страсти перекрыло рычание мужчины.
— О! Слышишь? И ведет себя, словно голодный зверь. Причем зверь молодой, не изношенный. А ведь судя по его истории…
И Дмитрий сжато пересказал все услышанное от коллеги.
— Если каштаны действительно окажутся средством от старости, то… — Прусвет вытащил с десяток из карманов друга, почти все съел, а парочку принялся рассматривать, — то мы с тобой… мы с тобой… Мы с тобой даже самого Крафу сможем держать в кулаке!
— Сомневаюсь… Он три тысячи лет живет, а выглядит просто чуть более матерым, чем я, да лет на пять старше. Нужна ему эта молодость!
— Ну не скажи, не скажи! Сам ведь говорил, что заметил у Гегемона нотки сентиментальности. И ведь ты по себе знаешь, что одно дело омолаживать самого себя, а другое — своих близких. И наверное, как Крафа ни старался, но за три тысячи лет немало собственных детей похоронил. Ты думаешь, легко переживать подобное? Хо-хо! Как бы не так! Да за каждые лишние десять лет жизни для родственников он тебе что угодно отдаст.
— Не думаю, что у Крафы нет этих каштанов, — заметил Светозаров. — Ладно, что там с тэйгом?
— Мне удалось уговорить его дать мне маленький росточек…
Пораженный Торговец вытаращился на Прусвета:
— Ты хочешь сказать, что эта странная паутина разумна? И ты с ней так подружился, что она тебе подарила собственное дитятко?
— Тэйг все-таки больше растение, чем животное, но некий интеллект у него все-таки имеется. На уровне кошки. Свою рассаду он не отдаст в руки кому попало, а при попытке отнять может такое устроить!
— Не помыть, что ли?
— Зря шутишь. Между прочим, белесые покрывала в лабиринте, которые называются белярками, — это как раз древние дикие прародители тэйга. Так что его силы и возможности можешь себе представить. Только с выращиванием возни много. Нужно создать определенный температурный режим, среду подкормки, и самое важное — нужную гамму освещения подобрать. И все это следует устроить не позже чем через двое суток. Тэйг понимает, насколько сложно пересадить росток даже в соседнюю пещеру, а уж тем более в соседний мир. Он утверждает, если я правильно понял, что никто еще такого не пробовал. Вот потому и дал мне кусочек своей паутины.
Светозаров покосился на очередную группу амазонок, которые деловито спешили к выходу, на охоту за рыцарями, и это натолкнуло его на новую мысль:
— Слушай, а если мы освободим от «сладкого плена» значительную группу находящихся здесь рыцарей и вместе с ними пойдем на Крафу? Те же Якоб и Освит нам будут только благодарны и хоть как-то, да помогут.
— Чем? И как они поднимут оружие на того, кого боготворят? Думай, что предлагаешь!
— Не обязательно им раскрывать глаза на его истинную суть. Просто попросим ребят постоять за нашими спинами, так сказать, для количества.
— Ха! А если они сами тебе в спину ударят, когда ты на Крафу нападешь? Или пострадают от него? Одним видом — помочь нельзя.
— И все-таки что-то в этом есть… — не сдавался Дмитрий, пытаясь ухватить важную, но ускользающую мысль. — В любом случае, Праймера надо забирать отсюда. Хоть обманом, хоть силой, хоть убеждением.
— Согласен… О! Кажется, все стихло… Входим без стука?
— Да как-то неудобно…
— Тогда я сам загляну и потороплю твоего коллегу. Мне ваши любовные игрища все равно что соитие дождевых червей…
Прусвет беспардонно вломился в жилище, а Дмитрий остался ждать, прислушиваясь к доносившимся из-за занавески негромким голосам.
Минут через десять Живой Ужас выскользнул наружу:
— Юзи вашу я усыпил, хотя она и так лежала с закрытыми глазами, а Яков сейчас выйдет.
Праймер появился из жилища блондинки, облаченный в простыню, обернутую вокруг тела наподобие тоги. И с ходу заявил графу:
— Дин! Я и не ожидал, что у тебя настолько уникальный друг! Мне подобные существа никогда не встречались, и я даже не слышал о них!
— Рад, что вы нашли общий язык!
— Ну, и он меня убедил, что в моем личном графстве мне будет жить намного приятнее и роскошнее, чем здесь!
— Так и я об этом говорил…
— Да как-то неубедительно говорил! А он — убедительно. Я иду с вами!
— Прекрасно! — выдохнул Дмитрий. — Только тебе одеться нужно во что-то другое, да и обуться не помешало бы. Где твоя одежда?
— Понятия не имею…
— Ладно, пойдем туда, где предаются ласкам наши славные рыцари Якоб и Освит. Даже если они с нами и не отправятся, то, думаю, своей одеждой с новым товарищем поделятся. За мной!

Глава двадцать девятая
Новые соратники

Вначале беспардонно вломились в помещение, где с рыженькой амазонкой кувыркался на кровати Якоб. Дмитрий не стал любоваться на женские прелести, а в полной мере задействовал свои умения. Да и Прусвет помогал.
Пока рыженькая таращила глаза и пыталась выплеснуть не то возмущение, не то радость от такого количества мужчин в своей обители, по ее сознанию ударил гипнотический удар, и она уже через минуту спала с блаженной улыбкой на личике.
А вот с рыцарем Якобом пришлось немножко повозиться. Даже придя в сознание и поняв, что вокруг творится, он не сразу нашел в себе силы оторваться от соблазнительного женского тела. Пришлось его оттаскивать силой, а девушку накрывать простыней. Ну и добавочно бить по голове очумевшему от применения высшего дара мужчине импульсами отрезвления.
Только тогда он пришел в себя окончательно, выслушал, что от него требуется, и бросился на четвереньках собирать свою разбросанную повсюду одежду и оружие. Пока он там собирался и одевался, троица нарушителей правопорядка в пещерах Повиновения поспешила в жилище, где сразу две женщины занимались соитием с рыцарем Освитом. Но если основная пара была одурманена действом довольно сильно, то взятая в качестве прицепа брюнетка сразу заметила вторжение. Скатилась кубарем с кровати и не просто подняла истерический визг, а, схватив свой меч, постаралась устроить кровопускание.
Тут уж Прусвет церемониться не стал, метнулся к перевозбужденной даме и шмякнул ей по лбу щупальцем. И успокоил соратников, перенося размякшее тело опять на кровать:
— Не стоит беспокоиться, жива, голубушка… Ну разве что спать ей не совсем комфортно будет: проснется не от эротических иллюзий, а от головной боли…
Освита уже приводили к трезвому образу мышления. В итоге на все действия, включая облачение Якова Праймера в подходящую одежду, ушло не так уж много времени.
— И как нам двигаться дальше? — спросил Прусвет. — Такой толпы, да еще не управляемой амазонками, здесь наверняка не видели от сотворения этого мира.
И он был прав. На одинокого рыцаря, бредущего куда-то с чужой меткой на ауре, никто внимания не обращал. Но если рыцарей будет двое? А тем более четверо? Тут и гадать не стоило: озабоченные одиночеством дамы не только заметят нештатную ситуацию, но и озвереть могут. А посему следовало что-то придумать.
— Меня-то никто не тронет, — не сомневался Праймер. — Право добровольного кавалера, наложенное на меня уж не пойму кем и как, привлекает ко мне взгляды всех женщин, но подозвать меня они никогда не пытались. А уж подходить ко мне и прикасаться — тем более табу. Поэтому предлагаю следующий порядок движения: первым идет Дин, дальше на дистанции метров двадцать друг от друга — господа рыцари. Ну а я — замыкающим, то есть переводящим все взгляды на себя. Прусвет может летать по сторонам или у самого свода, как ему удобнее.
— Так и делаем! — на правах командира отряда решил Светозаров. — Вперед!
Из первой пещеры вышли просто. Если на мужчин кто и посматривал с подозрением, то вышагивающий в арьергарде отряда Яша легко оттягивал все внимание на свою персону. Тем более что вел он себя вызывающе: покачивался, размахивал руками и даже громко напевал нечто бравурное. Начиная с третьей пещеры, температура воздуха стала подниматься, достигнув двадцати семи — двадцати восьми градусов тепла по Цельсию. Причиной этого были горячие источники. Множество маленьких бассейнов и фонтанов поражали изумительной отделкой из янтаря. Начиная с четвертой пещеры, пошла детская территория. Там жили молодые мамаши, которые таскали детей на руках, кормили грудью и плескались с ними в мелководных «лягушатниках».
На них было приятно смотреть. Одеждой этим дамам служили весьма фривольные ленты, повязки и пояски, которые и одеждой-то назвать язык не поворачивался. И если первые трое мужчин шли твердым, уверенным шагом, то у таращившегося во все стороны Якова Праймера ноги заплетались. Дмитрию приходилось то и дело оглядываться на него, следя за тем, чтобы тот не отстал.
Атмосфера в «детских» пещерах царила совершенно иная, словно там сам светящийся воздух навевал покой, желание ухаживать и беззаботно играть с малышами. Часто слышался смех, радостные детские голоса, и не было здесь ни одного хмурого лица. Дети, начиная с тех, кто уже мог ползать на четвереньках, не имели на себе ни тряпочки, и только самые маленькие были в подгузниках.
Самое забавное — чуть ли не треть всех нянечек составляли мужчины. Они тоже постоянно улыбались, словно были очень довольны своим положением. Но при более тщательном наблюдении, в особенности за аурой, у Дмитрия сложилось впечатление, что они находятся здесь по принуждению. Возможно, пребывая под гипнозом, еще более действенным, чем дар повиновения.
— А я могу определить, кто здесь чей ребенок, — вдруг заявил Яков Праймер. — Когда впервые в этих пещерах оказался, то даже растерялся. Такого со мной раньше не было никогда! Ну буквально сразу понимать стал, кто кому и кем доводится. Словно у каждого на лбу написано: мама, папа, дочка, сын. Причем папы чаще всего чужих детей нянчат, хотя и среди мам такое случается…
— Это, видать, каштаны тебе на пользу пошли, — на ходу заметил Дмитрий.
Когда беглецы пересекали четвертую «детскую» пещеру, один парень подхватил опекаемого им малыша на руки и направился к ним. На вид ему было лет двадцать. Пристроившись рядом со Светозаровым, он спросил:
— А куда это вы так все вместе идете?
— Для истинного рыцаря в жизни есть только одна дорога: пройти лабиринт до конца и коснуться священного Клоца! — с пафосом ответил Дмитрий.
— Похвально, похвально! — Парень не выглядел загипнотизированным. — Но зачем спешить? Здесь же так много прекрасных женщин! Да и вообще, пожить в таком раю — не это ли истинное удовольствие для благородных рыцарей?!
— Если рыцари благородные, — покосился на него Торговец, — то для них самое главное — это выполнить свой долг! Особенно в тот момент, когда Янтарный мир остро нуждается в заступничестве Высшего Протектора.
— Ага! Значит, это все-таки правда? Тут слух прошел, что вновь появились кровожадные монстры плагри.
— Увы, правда. Пока явились только двое, и их удалось с огромным трудом уничтожить. Но плагри могут явиться большим отрядом. И если они дорвутся до многолюдных мест, то погибнут ни в чем не повинные обитатели городов, в том числе и точно такие же малыши могут быть растоптаны копытами людоедов.
— Прискорбно! Весьма прискорбно! — парень покрепче прижал к себе ребенка. — Мне кажется, что с большим отрядом монстров и сам Протектор не справится. Скорей всего, он погибнет в сражении…
Услышав такое заявление, Дмитрий даже остановился:
— Почему ты так считаешь? Ты что, воевал с ними?
— Скажешь такое! — воскликнул незнакомец. — Мне один рыцарь рассказывал о сражении Высшего Протектора с монстром. Я-то здесь уже не один год.
Дмитрий вновь покосился на человека, выглядевшего на двадцать лет, и подумал, что тот, как и Яков Праймер, очень здесь омолодился. А незнакомец вдруг сказал:
— Возьмите и нас с собой.
— Кого это — «вас»?
— Меня, моего ребенка и еще несколько человек.
Дмитрий обвел взглядом остановившихся соратников и спросил у Праймера:
— Ты его знаешь?
— Нет, не встречал. Я тут почти не бываю.
— Вы здесь недавно и многого о местных порядках не знаете, — заявил незнакомец. — Да и мне на это годы понадобились, пока сориентировался. Учтите, вы отсюда уйти не сможете, не зная некоторых тонкостей. Только вместе мы сможем добраться до Клоца. Точнее, я смог бы вывести отсюда свою любимую и сына, но у меня есть несколько друзей, которые тоже хотят выбраться отсюда. У всех вас ауры целителей. И у тебя она самая яркая. Значит, вы одна команда и подходите лучше всего. И ничего предосудительного или противозаконного делать не предстоит. Перенос женщины на руках ни в коей мере не считается преступлением.
— Расскажи-ка все поподробнее, — предложил Дмитрий.
— Я Карольд Азандель, мне семьдесят два года, и в этих пещерах я уже двадцать четыре года. Дольше меня здесь не бывал никто. Поэтому мне здесь все знакомо. И возле Клоца я побывал не раз…
Светозаров слушал его и видел по ауре, что парень (ну никак не верилось, что ему семьдесят два года!) не врет.
— Может, лучше поговорить не здесь? — вмешался Яков Праймер. — А то на нас уже обращают внимание.
— Да, прошу за мной! — сказал папаша. Оставшегося под сводом разумного кальмара он так до сих пор и не заметил.
Он направился к жилищу, у входа в которое стояла амазонка. («Это мать ребенка», — шепнул Дмитрию Яков Праймер.) Передал ей сына и шагнул за занавеску. Беглецы последовали за ним.
— Ты говоришь, что тут есть некоторые тонкости, — сказал Светозаров. — Почему же о них не рассказывают те, кто покинул пещеры Повиновения?
— Потому что по пути к Клоцу многое забывается. И любые записи и вещественные доказательства исчезают вместе с памятью о них. Каштаны вынести нельзя, рассаду — тоже. А те крохи, которые доносят до масс побывавшие здесь целители (они ведь тоже забывают почти все!), не могут служить основой для каких-то выводов. Женщины после переноса в рыцарскую вольницу очень редко могут вспомнить, что они были беременными и не раз рожали…
Карольд сделал паузу, словно собираясь с мыслями, и перешел к рассказу о своем долгом пребывании в пещерах Повиновения.
Пробыв в подчинении у амазонок почти десять дней, он решил бежать. После очередного девятичасового любовного спурта кое-как заставил себя подняться с кровати и собрался двигаться подальше от настырных и любвеобильных красавиц. И случайно взглянул на себя в зеркало. То, что он там увидел, его поразило: Карольд помолодел. И при внимательном рассмотрении собственного тела не заметил ни одного шрама, которые он получил в течение последних десяти лет. Более ранние остались, а вот все поздние исчезли. А так как целителем он был опытным, то не стал сомневаться в увиденном, а довольно быстро оценил преимущества своего положения и решил не спешить с побегом. Семьи у него не было, детей тоже, так что неделя, месяц, а то и год большой роли не играли.
Прилюдно объявил себя «добровольным кавалером» и помчался в рощу за каштанами. Через месяц он уже узнал весьма и весьма много, и самое основное: никто и никогда не может омолодить свое тело менее чем до двадцати лет. Еще через месяц постоянный секс стал приедаться. Нет, тело желало, а вот разум начал сопротивляться. Вновь захотелось сбежать. Но тут вдруг пришла неожиданная любовь: одна из амазонок оказалась самой-самой-самой…
Заметив, как четверо гостей с сомнением переглядываются, старожил закивал:
— Да-да! И здесь такое случается, причем очень часто. Как правило, эти мужчины и остаются здесь потом надолго, и уходят только тогда, когда их дети приближаются к двухлетнему возрасту — опасной черте. Я и сам четыре раза влюблялся без ума за прошедшие тут долгие годы. Да только я один знал всю гибельность спонтанных или неспонтанных переносов из недр наружу. А теперь об этом знают еще несколько мужчин. Они здесь уже довольно долго, и у каждого из них есть любимая женщина. Это о них я и говорил, они готовы уйти отсюда вместе со своими семьями.
Самое печальное, говорил Карольд, — это дети. Они исчезали порой прямо из рук матерей. Вот только что был ребенок, что-то лепетал или счастливо смеялся, и враз его не стало! Лишь звуки, похожие на отдаленный гром, да порой уйдут в пол маленькие, словно игрушечные молнии. И неважно, где пытались прятать ребенка вместе с матерью или без нее. В любом месте — хоть в тоннелях ближе в Клоцу, хоть в каштановом лесу, хоть дальше, в местах сосредоточения хищников или в глубоких запутанных лабиринтах — результат был один: дитя пропадало.
Бывало, что дети и умирали. Это когда заходили с ними очень далеко в лабиринт, пытаясь пройти в районах с обилием белярок или по пути к священному колоколу. В последнем случае дети умирали на руках у отцов метров за тридцать до первой подземной реки, задыхаясь и синея. Называлась река Мерзавкой (скорей всего по причине убиения детей невидимой силой), и приблизиться к ней не могла ни одна женщина — ужас накрывал несчастную с головой, порой лишая сознания еще на дальних подступах к воде. Мерзавку могли переходить только мужчины.
До брода нужно было идти по тоннелю, делавшему крутой поворот. Мужчина скрывался из виду провожающих и никогда не возвращался. Причем неважно, нес ли тельце умершего ребенка или шел с пустыми руками. И до появления в пещерах Повиновения рыцаря Азанделя никто не мог ответить на вопрос: а что там дальше? Ушедшие и получившие Обруч Герои упоминали только одно: «За рекой (название они забывали) есть еще небольшой участок лабиринта, который следует пройти в воде. Дальнейший путь безопасен. Зверья нет! Всего лишь двести метров по краю глубокого ущелья, и вот он, колокол! Получив высшую награду, надеваешь Обруч на голову, пять ударов сердца, потом яркая вспышка, и ты на площади рыцарской вольницы! А в руках — награды…»
Награды — это сам Обруч, дети и частенько различные драгоценности вкупе с двумя, тремя, а то и пятью мешочками золотых монет высшей пробы. Количество наград не зависело от времени пребывания Героя в недрах гор Амазонок. А по каким критериям оценивались заслуги — никто не знал. Единственное, что было неизменным: когда рыцарь уходил из пещер Повиновения к колоколу, через какое-то время там пропадало трое детишек.
С женщинами было по-другому, и никакой системы не просматривалось. Та, которая отдала своего ребенка на воспитание другим, могла исчезнуть из своего жилища в первую же ночь, а могла пребывать в вечной молодости все три года. Порой за это время рожала троих детей, и при «уходе» младшие оставались на руках у подруг или задержавшихся с уходом отцов.
Исчезали всегда только из жилища и во время сна. Так что здесь стало правилом: отправляясь спать — прощаться. Некоторые уходили из пещер Повиновения в лабиринт довольно далеко и там прятались, но когда приходил срок, они умирали со страшными мучениями на руках у своих подруг. Ни разу никого не удалось успеть донести до жилища. Хоронили таких несчастных, как и умерших деток, под корнями карликовых каштанов.
Карольд приступил к попыткам раскрыть местные секреты с того времени, когда узнал от любимой, что она беременна. Причем как целитель он проверил, его ли это будет ребенок. Начал будущий папаша с того, что стал провожать каждого рыцаря, уходящего к колоколу, до реки Мерзавка. Сразу заподозрив что-то неладное, он в воду даже палец ни разу не опустил. А вот уходивших уговаривал на различные эксперименты. Пройти пять метров — вернуться. Потом шесть метров, затем десять. Когда видимость начинал перекрывать изгиб тоннеля, использовали веревки, сделанные из лиан, обмениваясь рывками.
И вот где-то через десять метров после исчезновения за поворотом уходивший переставал отвечать на сигналы, бросал веревку и не возвращался. Тогда целитель стал обвязывать уходивших веревкой и в критический момент тянул их назад. Вот тогда он и понял, почему река называется Мерзавкой. Вернувшиеся были встревоженными и обозленными. Они пытались сорвать с себя веревку и гневно вопрошали: «А ты кто такой? Зачем меня вытащил? Почему мешаешь идти к Клоцу?»
Первая тайна была раскрыта: соприкосновение с водой вырезало из памяти человека огромный пласт воспоминаний, переживаний и ощущений. Так, к примеру, он начисто забывал лица женщин, с которыми миловался, их имена, терял временные ориентиры из прошлого. О детях, если таковые у него были, или о беременных от него женщинах тоже ничего не помнил, как и о «певуньях» с их последним правом.
Но! Помнил о каштановых лесах и пользе их плодов; о «детских» пещерах; об охотницах, которые поставляют свежее мясо. Карольд предположил, что если пройти в воде дальше, то забывается и это.
Время шло, и первый рожденный от него ребенок исчез, как ни пытались его удержать, прикрывая своими телами. Чтобы не так остро пережить момент трагической разлуки, детей в большинстве случаев отдавали другим амазонкам или менялись детьми. В таком случае женщина могла гораздо раньше исчезнуть ночью из своего жилища, и все почему-то надеялись, что она обязательно снаружи дождется именно своего рыцаря-Героя, который выйдет именно с ее ребенком.
Увы, уже тогда Карольд и его возлюбленная понимали, что лишение памяти не позволит опознать ни родного ребенка, ни желанного мужчину.
Затем пропала и любимая женщина. А Карольд все никак не мог решиться на уход через Мерзавку и искал другие пути. Очень мешало для накопления знаний и статистики отсутствие бумаги и пишущих принадлежностей — никто не брал с собой в лабиринт тетрадь, перья и чернильницы. Поэтому приходилось в одной из пещер лабиринта вести записи угольками на стенах. Ходить туда было далеко и опасно, а в жилищах писать на стенах не получалось: через неделю-другую все записи уничтожались, словно их стирал кто-то невидимый.
Шли годы, появлялись новые любимые женщины. Оставляя кровавые раны в сердце и сознании, исчезали дети. Но упорство и настойчивость приносили свои плоды, все новые и новые загадки лабиринта раскрывались перед целеустремленным исследователем. Вначале он соорудил ходули, чтобы перейти через Мерзавку без потери памяти. Хотя предполагал, что непромокаемые сапоги тоже вполне сгодятся. Только где их было взять? А сделать самому не получалось, шкуры убитых монстров для этого не годились, да и выделывать их слишком сложно.
Испытывал ходули на тех, кто уходил к священному колоколу. Первый же вернувшийся сообщил: за Мерзавкой течет еще одна река. Когда целитель добрался до нее и увидел илистую воду, то дал ей название Мутная.
На преодоление Мутной, отбивающей память с первого же шага, ушло пять лет. Там было довольно глубоко, почти по грудь, дно было очень неровным, и ходули помочь не могли.
Выручил один из очередных рыцарей, сумевший вбить в свод тоннеля целую цепочку скоб. Держась за них, удалось пересечь Мутную, не прикасаясь к воде. За рекой тянулся сухой лабиринт. Преодолеть его было несложно, но заканчивался он затопленным тоннелем с все той же водой забвения. Высота тоннеля метр девяносто, уровень воды — метр шестьдесят пять. Даже при умении ползать по своду, как паук, не удалось бы проскользнуть дальше, не коснувшись воды. Над преодолением этого тоннеля пришлось повозиться шесть лет. За что тот и был назван Проклятым.
Здесь уже помог дар целителя, потому что влияние воды Проклятого резко отличалось от влияния вод Мерзавки и Мутной. Достаточно было окружить собственное сознание определенным коконом гипновнушения, и память при соприкосновении тела с водой не терялась. Такой же кокон целитель мог наложить и на своего попутчика. Это был прорыв! Первый этап удалось преодолеть! Карольд Азандель вышел к священному колоколу, осмотрел его и вернулся в пещеры.
Вторым этапом было изучение ущелья с паутиной забвения, а также всего пространства вокруг Клоца. Осмотр ущелья не принес пользы, разве что новые загадки прибавил. Ибо там настойчивый целитель сумел рассмотреть тела существ, которые никак не могли относиться к людям. Ну и благоразумно решил: раз их не стал вытаскивать наверняка их заметивший Крафа, то и ему не стоит с ними возиться. Удача ведь может и отвернуться от него.
А вот тщательный осмотр колокола и пространства вокруг Клоца принес пользу и позволил с оптимизмом смотреть в будущее. Карольд отыскал надписи. Они были разными, часто их смысл не поддавался его пониманию, но одна оказалась очень понятной. Она была выгравирована на верхушке колокола, возле кольца его крепления, и гласила:
«При касании совершается перенос касающегося со всем тем, что у него или у нее на руках своего имеется. Перенос начинается через пять ударов сердца после возложения Обруча на чело. И новые дары во время пути прилагаются…»
То есть если взять своего ребенка на руки, то с ним и перенесешься. А так как эти моменты все Герои помнили идеально, то можно было не сомневаться: память во время пути не теряется. А вторая по значимости деталь — это слова «у нее». Значит, отсюда в рыцарскую вольницу могли перенестись и женщины. Причем молодая мать памяти не лишится, ребенка не забудет, любимого тоже.
Но! Как доставить любимую женщину к священному колоколу?
Вот решение этой задачи и стало третьим этапом исследований. Добровольцев хватало всегда, многие старались помогать в меру своих умений и желания. И на это ушли годы и много испорченной переживаниями крови.
Сначала требовалось преодолеть Мерзавку, насылавшую на женщин ужас, а то и лишавшую сознания. Это оказалось сделать проще всего: достаточно было усыпить женщину и перенести через мелкую речку, используя ходули. Затем амазонку будили, и та чувствовала себя прекрасно, давление ужаса исчезало. Для преодоления Мутной требовались уже определенные физические усилия, но и с этим справлялись. Особенно если амазонка перед этим укрепляла собственное тело, развивала мускулатуру.
Не обходилось и без несчастных случаев. Кто-то срывался в воду и, выбравшись на берег, в полном забытье уходил в неизвестность, кое-кто утонул. Находились и рыцари, препятствовашие деятельности Азанделя. Еще худшими и опасными противницами оказались фанатично настроенные амазонки, которые запрещали что-либо менять в пещерах Повиновения, ломая вековые традиции. По их мнению, это было кощунством. И порой Карольду приходилось защищать свою жизнь с оружием в руках.
Но Азандель вместе с друзьями не унывал и рвался дальше. А дальше все прошло неожиданно просто: воды Проклятого тоннеля оказались совершенно безвредны для женщин, они отшибали память только у мужчин.
И наступил день, когда добровольно согласившаяся на это женщина отправилась в рыцарскую вольницу непосредственно от священного колокола. Случилось это немногим более года назад, но, судя по тому, что вновь прибывавшие в пещеры Повиновения о таком ничего не знали, женщина перенеслась в иное место. То есть в иной мир.
Но ни самому Карольду, ни его любимой женщине иной мир был не страшен. Лишь бы вместе с ребенком и лишь бы не забыть друг о друге! Так же считали и их соратники.
Последние недели экспериментов были потрачены только на одно: безопасный перенос ребенка через реки и Проклятый тоннель.
Сложней всего оказалось перенести ребенка через Мерзавку. Он начинал задыхаться, если не находился на руках у матери, а отец должен был передвигаться на расстоянии ровно пяти метров от них. Значит, требовался как минимум один помощник, который будет нести на руках усыпленную женщину с привязанным к ее груди ребенком. А папаша на вторых ходулях пересекает реку на выверенной с помощью веревки пятиметровой дистанции. Та еще картинка!
Эту сложную систему опробовали. Карольд нес амазонку, его сторонницу, вместе с ее ребенком. А отец двигался на дистанции в пять метров. Через Мутную перебирались проще, там уже целую подвесную дорожку из лиан сделали. Тоннель Проклятый не вызывал у ребенка никаких неприятных ощущений, если он находился на руках у матери.
Все четверо добрались до колокола и вернулись в пещеры Повиновения. Соратники решили, что вырвутся на свободу все вместе.
Вот потому так и ждал Карольд, когда здесь появятся другие целители. Без помощи он не смог бы перенести свою семью через Мерзавку. А о том, что тут уже есть еще один целитель — Яков Праймер, — он и не подозревал.
Эта встреча была очень своевременной. Если бы не Карольд, вся команда (ну не считая Прусвета) пошла бы вброд через Мерзавку — и наступил бы конец подробной песне о пережитом. Раз — и нет самых главных воспоминаний! А вместе с ними и каштаны бы пропали, и ростки…
— Жалко, если саженец тэйга погибнет, — сказал Дмитрий. — Ну-ка, Освит, позови сюда Прусвета, все вместе подумаем, как лучше препятствия предолеть.

Глава тридцатая
Прорыв

Когда Азандель увидел Прусвета и понял, кто перед ним, он минут пять только беззвучно открывал рот и светил выпуклыми белками глаз, словно фонариками. С его опытом и немалым знанием он сразу осознал, насколько дух камня может быть полезен во время пересечения последнего участка лабиринта.
А за это время граф Дин попытался с помощью слияния сознанием сбросить другу весь ментальный пакет полученной информации. Делали они это впервые. Если у Торговца подобное получилось с Крафой при обмене информацией о плагри и о мире, где нет правительств, то почему не может получиться с сильным и разносторонне развитым магом, коим является достопочтенный иномирец Живой Ужас?
Вопрос оказался праздным: все удалось на «отлично»! Разве что принявший информацию озадаченно и интенсивно растирал голову сразу тремя щупальцами и приговаривал:
— Такое впечатление, что ты у меня кровь в мозгу вскипятил… — и тут же добавил: — Вернусь-ка я к знакомому тэйгу да поспрашиваю у него. Вдруг он какую идею подскажет, как от него росток сохранить?
— А может, со здешним посоветуемся? — предложил Дин. — Тут весь подземный мир так взаимосвязан, что не удивлюсь, если о тебе уже все деревья знают.
Тут вошла амазонка с ребенком, встревоженным взглядом спрашивая у возлюбленного, как прошел разговор и что делать дальше. У того сразу прорезалась речь, и он обрадовал супругу:
— Все отлично! Отправляемся в большой мир! Собирайся! А я дам сигнал немедленного сбора и выхода всем нашим!
Он вместе с иномирцами вышел из жилища и направился к своим друзьям, которые стояли неподалеку, ожидая итогов эпохальной для них беседы. Что-то сказал им, и те быстро разошлись.
— Сейчас будут готовы, — сообщил Карольд, вернувшись, и показал рукой: — Здешний тэйг вон там.
Пока шли к местному помещению для умывания, Светозаров спросил:
— А одежду для детей где берете? Да и для женщин, для себя?
— В свободных кельях певуний. Это — самые крайние две пещеры в каждом из пяти рядов. Тоже, можно сказать, чудо местного разлива: забираешь одежду, постельное белье, а ровно через сутки там все новое лежит на прежних местах.
— Интересно-то как… — пробормотал Торговец, уже вторым потоком сознания, вместе с Прусветом, начав общение с удивительным и в самом деле частично живым деревом. — Получается, что в пещеры ведется постоянная поставка необходимого минимума?
— Ну… получается, что так…
— Сколько вас пойдет с нами?
— Кроме моей семьи, еще четыре рыцаря и шесть амазонок с семью детьми.
— Э-э-э? А женщин лишних, да еще с детьми, зачем брать?
— Так они не лишние! — горячо возразил Карольд. — Просто два рыцаря имеют по две жены, а одна женщина успела родить за последние полтора года два раза.
Графу явно не понравилась такое увеличение численности отряда:
— Да уж! Это нас надолго задержит!
— Да нисколько! — от местного ветерана так и рвались во все стороны флюиды немедленного и самого активного действия. — Пока вы до Мерзавки доберетесь, мы постараемся вместе с господином Праймером основную партию переправить. Вы захватите только оставшихся.
— Не понял… А как это вы раньше нас до первой реки доберетесь?
— Ах да! Вы же ничего не знаете о «последнем праве». Мы все, в том числе и Яша, пройдем пещеры певуний без остановок, ибо мы свободны в выборе. А вот тебе и паре твоих побратимов придется отдать час любви самым жаждущим вас амазонкам. Это обязательно. Да и избежать такой обязанности новичкам никогда не удавалось при всем желании.
— А-а-а… всего лишь? — Светозаров облегченно рассмеялся. — Ну, с этой проблемой мы справимся, силенок у меня хватит… Жене я изменять не собираюсь, хоть бы там жаждущие всего мира собрались.
По ходу своего общения с тэйгом он поднял руку и прикоснулся к свесившейся паутине, не слишком-то и обратив внимание на бормотание Карольда:
— Справитесь? Сомневаюсь, честное слово… Там такие силы заряжены, что и сам Высший Протектор не справится. Ускользнуть никак не получится, да и иной дороги не существует… К тому же разве это измена? Это своего рода последний жест благодарности от самых целеустремленных, ловких и настойчивых. Чтобы они ушли, оставив хорошее потомство… Это плата за здешнее гостеприимство…
Руки Дмитрия и щупальца Прусвета продолжали соприкасаться с белыми вуалями. Диалог с древом, если можно было его так назвать, шел вовсю. Предположение оправдалось — тэйги были как-то связаны друг с другом. Новость о некоем летающем иномирце, который сумел вступить в общение и упросил дать ему росточек, уже прошелестела по миру местной флоры, и за новыми советами идти в самую первую пещеру охотниц не было смысла.
Как стопроцентно обезопасить росток и возможно ли его пронести через реки, отшибающие память, чудо-древо не ведало. Оно вообще впервые слышало об этих реках. Но несколько полезных советов по сбережению собственного потомства дало. Причем таких советов, которые наверняка бы и семидесятидвухлетнему Азанделю пригодились, умей он установить контакт с тэйгом.
Получив эти советы, Торговец и Прусвет отошли в сторону и окружили силовыми полями и коконами герметической защиты имеющиеся у них каштаны, росток и местные фрукты, о которых никто не помнил на поверхности.
Вскоре собрались все соратники Азанделя, с вещами за спиной, оружием и детьми на руках.
— Мы готовы! — заявил Азандель и тут же настороженно затих под внимательным, буравящим его взглядом графа.
Как оказалось, тот еще не все выяснил, оставив наиболее важный для себя вопрос напоследок.
— От того, как ты сейчас ответишь, будет зависеть наше дальнейшее сотрудничество и взаимопомощь, — начал Дмитрий с максимальной серьезностью. — Скажи мне, почему ты не любишь, а скорее всего и ненавидишь Высшего Протектора?
Карольд ни мгновения не колебался с ответом:
— Да потому что именно эта сволочь виновата в том, что вокруг нас творится!
И замолк с разгоревшимися глазами, будто в одном предложении умещалась вся правда, весь гнев и вся глубина содеянных преступлений. Естественно, что иномирец не понял всей глубины:
— Согласен, Крафа еще та пиявка, но если разобраться, то данные пещеры, а то и лабиринт — это не совсем уж плохо. Пусть и рыцарей здесь гибнет огромное количество, но это самые воинственные. И потому на всей остальной территории Янтарного царит мир и не проливается кровь.
Опытный, проживший здесь двадцать четыре года целитель тяжко вздохнул:
— Не хотел говорить, но придется… Тем более что понял: вы Крафу тоже сильно недолюбливаете… раз столько оружия для встречи с ним прихватили… Но если бы этот гад только рыцарей уничтожал, я бы и слова не сказал. Они сами глупы и рискуют сознательно. Но тут дела намного хуже и страшней, и, если хотите, я готов вас отвести в пещеру, где у меня собраны и написаны на стенах все мои статистические выкладки, которые я скрупулезно вел все годы. И гласят они о жутком преступлении против нашего мира. Даже простой подсчет, который может провести каждый желающий, покажет один и тот же результат: женщины здесь рожают втрое больше детей, чем выносят на поверхность в виде «подарков» Герои. И только за это Крафу следует судить, а потом и приговорить к самой жестокой казни!
Наступила тишина. Тяжелое молчание говорило само за себя. Во лжи ветерана никто обвинить не посмел, да и его аура пылала жаждой мщения, взыванием к справедливости и цветом искреннего негодования.
Потом заговорил Прусвет:
— Ну вот, еще один пункт обвинения узурпатору миров. Или лишний гвоздь в крышку его гроба! Давайте уже двигаться на встречу с ним… Быстрей за него возьмемся, меньше он натворит.
— Пошли! — согласился с ним Дмитрий, и все двинулись в путь.
Кажется в этой пещере собрались или проживали одни сторонники «семейного ухода», ибо некоторые амазонки тронулись следом, прихватив с собой обозначенных их личным даром мужчин. Уходящие делились с остающимися тайнами, в разговорах царил фон благожелательности.
Прошли еще четыре «детские» пещеры, потом пять «смешанных», как их называли, и, когда осталось пройти только две последние, идущие в авангарде колонны Якоб и Освит резко повернули в разные стороны и двинулись к жилищам. А им навстречу коршунами устремились сразу по две амазонки.
Провожающие дамы резко остановились, а потом еще и для верности взяли за руки своих кавалеров. Некоторые развернулись и пошли назад. А Карольд со вздохом сказал Дмитрию:
— Ничего не поделаешь, «последнее право»…
— Что за чушь?! — раздраженно воскликнул Светозаров, жестом подзывая к себе Прусвета: — Дружище, ну-ка подхвати Освита и неси его к самой речке Мерзавке. Потом прилетишь за Якобом! А я и сам себя охраню…
И, презрительно хмыкнув, вновь двинулся вперед.
— Да ничего страшного не случится с вами, — сказал идущий Карольд. — Час пылкой любви, и вы спокойно нас нагоните… Они ведь все равно не пропустят… Силы здесь невероятные концентрируются…
Разумный кальмар уже приблизился к загипнотизированному рыцарю, но вдруг словно на невидимую стену наткнулся, замер на месте и рухнул на землю. Но тут же взлетел в воздух и несколько ошарашенно стал метаться вокруг Освита и присоединившихся к нему двух девиц.
«Ага! Некий кокон они вокруг него воздвигли! — догадался Торговец и бросился туда. — Надо выручать!..»
И через два шага сам превратился в робота. Ноги перешли на шаг, направляя тело к одному из жилищ. К Светозарову уже мчались две амазонки, в первой из которых он с изумлением узнал Тиэль. Одеждой девушка не отличалась от остальных обитательниц пещеры, а ее торжествующее лицо кричало громче любого вопля: «Я победила! Он мой!»
«Леший их забери с местными приколами! — подумал Дмитрий. — Лишь бы Прусвет успел меня выдернуть до того, как эти озабоченные ко мне притронутся!..»
Разумный кальмар, уже заметив новую опасность, мчался серой тенью и успевал… Успевал?!
Оказалось, что вокруг Светозарова уже образовался кокон, сквозь который Прусвет не мог и щупальце просунуть. А вот двух женщин кокон пропустил беспрепятственно. Они схватили Торговца за руки и потянули за собой.
Первая растерянность прошла. Появилась злость, переходящая в ярость. Все силы и умения были максимально задействованы для попытки вырваться из ментального плена. Но все тщетно. Хотя оставалась возможность при помощи взрыва как освободиться, так и наказать одновременно всех женщин.
Однако начав подсчитывать нужную силу взрыва, Дмитрий опять растерялся: получалось, что погибнет как минимум половина обитателей пещеры. Если весь свод не обрушится! Это было бы слишком суровым наказанием, но ничего иного в голову не приходило. А девицы тем временем раздевали его так лихо и быстро, словно занимались подобным уже не первое десятилетие. И никакие хитроумные застежки, магнитные липучки и крючочки высокотехнических цивилизаций были им в этом не помеха.
Еще пара мгновений, и вот уже иномирец лежит на кровати, на спине. А в голове бьется только одна мысль:
«Как же они смогут от меня добиться желаемого, если я ни на что подобное не способен?!»
Ошибка было осознана быстро: сразу после того, как Тиэль оседлала его. Тело предало своего хозяина и оказалось способно на все. И притом, как показало дальнейшее, способно не раз и не два, а все четыре.
«Магия иной вселенной… — скорбно думал Торговец. — Выходит, она мне не по зубам…»

Глава тридцать первая
Киношный финал

Действо и в самом деле продолжалось около часа. После чего незнакомая амазонка откинулась в сторону, пытаясь отдышаться от полученного удовольствия, а Тиэль стала помогать Дмитрию одеваться:
— Ты меня прости, но иначе я тебя могла потерять навсегда. А так у меня хоть что-то останется…
У Дмитрия язык не повернулся разочаровать наивную девушку заявлением, что он успел обезопасить себя от возможного отцовства. Только и сказал:
— Со временем ты поймешь, насколько была не права. И будь очень осторожна, жизнь в этих пещерах — это далеко не рай и никакая не сказка.
Он вышел из жилища, на ходу поправляя прикрытое плащом оружие, и увидел зависшего невдалеке Прусвета и пошатывающихся, но свободных от «обязательной программы» Освита и Якоба.
— Ну вот, и с тобой все в порядке! — воскликнул друг. — Я, конечно, мог их убить, но стоило ли проливать кровь?
— Нет, не стоило… Да и самого главного они не добились… Детей у нас здесь не останется…
— Ну вот и отлично! Я к реке, а вы догоняйте.
— Давай, — кивнул Дин. — Твоя помощь там нужна.
Прусвет умчался, и Светозаров вместе с рыцарями зашагал за ним. На душе остался осадок. Умом он понимал, что иначе поступить не мог, но сердечко побаливало. И даже желание быстро прикоснуться к зову крови и посмотреть, как там поживает Александра, моментально испарилось при одной мысли: «Вдруг она меня совсем недавно могла ощущать?»
До Мерзавки дошли быстро. Там их ожидали двое мужчин и две мамаши с детьми. Светозаров на короткое время тщательно загерметизировал сапоги свои и побратимов. Подумал, и то же самое сделал двум пока еще незнакомым рыцарям. Так они смогли передвигаться гораздо быстрей и удобней, чем на ходулях.
Преодолев первую реку, переправились через Мутную. А потом без особого труда, используя уникальные силы и умения Светозарова и Прусвета и наработки Азанделя, прошли и Проклятый тоннель. Ни одна из женщин не пострадала, ни один ребенок даже не заплакал.
На краю глубокого ущелья сделали остановку.
Изначально группа «ухода» планировала сделать так: женщины и мужчины одновременно касаются руками Клоца, потом хватают появляющиеся из скалы Обручи, надевают все одновременно и, встав в кольцо, держась друг за друга, переносятся отсюда. Куда угодно, лишь бы подальше от этого страшного места, где похищают самых сильных, перспективных, талантливых и здоровых детей.
Осматривая паутину забвения с повисшими в ней забальзамированными временем и магией телами, иномирцы завели разговор.
— Вот интересно, — сказал Яков Праймер, — было ли хоть раз такое, чтобы Герой, получивший Обруч, не надел его, а вернулся в Пещеры? И уже оттуда попробовал бы унестись в наружный мир?
Карольд рассмеялся:
— До такого я бы не додумался! Все хватают Обруч и сразу надевают на голову. Почти инстинктивно… Да и памяти о детях и о любимых уже нет, и все рвутся в мир, к славе и богатству.
— И что, никто не попытался его даже рассмотреть хоть немного, прежде чем на голову напялить?
— Ну… почему же, рассматривали. Последний рыцарь, которого я провожал, и мне позволил хорошенько подарок рассмотреть, не выпуская из рук.
— Значит, перенос осуществляет не Клоц, а именно Обруч! — пришел к выводу Праймер. — Я это к чему. Хочется помочь Дину и Прусвету справиться с узурпатором. Наказывать за подобные злодеяния необходимо, и я буду рад помочь в пленении такого чудовища, как Крафа. По крайней мере, хоть постараюсь создать видимость поддержки. А если станет слишком жарко, отступлю к пещерам. А то и сразу надену Обруч.
Это заявление привело к спору среди сторонников целителя Азанделя. И наконец Карольд заявил:
— Мы тоже останемся! Наши любимые женщины настаивают на нашем участии во встрече с Крафой.
Светозаров, который лежал на краю ущелья, продолжая рассматривать тела внизу, повернул голову:
— Это лишнее. Детей пожалейте. Они ведь могут пострадать в первую очередь.
— Мы об этом уже подумали, — подала голос любимая местного ветерана. — Трое из нас возьмут детей на руки и на спину и встанут за первым поворотом. Если события примут скверный характер, они надевают свои Обручи и покидают это опасное место. Так что спасутся обязательно.
— Экие вы все уверенные! — проворчал Дмитрий, понимая, что препираться с женщинами бесполезно.
Прусвет, изучавший паутину почти вплотную, вернулся и устроился возле Светозарова:
— Я уже говорил, что белярки — прародители тэйга. Думаю, что и у хищных белярок, и у очистительных тэйгов есть что-то общее и с умерщвляющей паутиной.
— Возможно, — согласился Дмитрий. — Если весь этот массив явился сюда из иной вселенной, то все они в какой-то степени родственники. Разве что не знают друг о дружке…
— Вот-вот! Знать бы еще, кто это все устроил?
— Да уж точно не Крафа, такое и ему не под силу. А вот воспользовался, кое-что тут подправив и усовершенствовав, — точно он. Больше некому. А что ты скажешь о тех телах внизу?
Прусвет посмотрел вниз и ответил:
— Таких существ я точно никогда не видел. Даже не слышал о подобных. Надо бы достать хоть одно тело. Но прикоснуться к паутине страшно. Интуиция так и вопит об опасности.
— Так что будем делать?
— Будем готовиться к встрече с твоим незабвенным союзником. Вначале Обручи. Женщины первыми, я последний! Потом начнем сооружать ловушку. Приступаем! — последние фразы Живой Ужас сказал громко, для всех.
Первая амазонка с очаровательной малышкой на руках прикоснулась к священному колоколу с трепетом и страхом.
Но страх ее оказался напрасным. Некое устройство считало параметры ее тела — и вот уже в приоткрывшейся каменной щели поблескивает дивное украшение.
За ней прикоснулись и другие женщины, и никто из них не остался без награды. Два робких предложения мужчин дать и деткам коснуться Клоца, отвергли как ошибочные, причем отвергли сами матери, руководствуясь своим материнским инстинктом.
Напоследок очередь дошла до Прусвета:
— Если меня не наградят, то я им так позвоню!.. — пригрозил он, касаясь щупальцем краешка колокола и слегка его потирая. — Мало не покажется…
На этот раз открылась щель в другом месте и гораздо более широкая. Да и Обруч оказался вполне по размеру лысой головы, которая была раза в полтора больше, чем у самого головастого мужчины.
— Ну вот, — успокоенно выдохнул граф Дин. — И тебя не обделили. И другое окошко выдачи подтверждает твою гипотезу, что здесь раньше кто только не путешествовал. Не удивлюсь, если и великаны баюнги здесь шастали.
— Да эти — пусть. Главное, чтобы плагри сюда дорогу не нашли.
Все были настолько увлечены рассматриванием Обручей, что не сразу заметили появившегося со стороны Проклятого тоннеля мужчину. Без оружия, в обрывках старой одежды, в которой рыцарские одеяния различались с огромным трудом, он расширенными глазами смотрел на собравшихся у колокола и, судя по всему, никак не мог понять, откуда здесь взялось столько народа. Да еще и с детьми! Это был тот самый рыцарь, которого амазонка Анна с компанией не так давно кормила мясом у пещер.
Увидев столько Обручей, он, вероятно, решил, что ему колокол уже не даст эту диковину, и вообще, слава украдена и поделена и его могут даже не подпустить к Клоцу. Просительно вытянув руку вперед, рыцарь двинулся вперед мелкими шажками:
— А мне? Неужели мне подарка не достанется? Даже ребенка не дадут?
Женщины невольно расступились, и рыцарь бросился к колоколу с криком:
— Это мое право поднять тревогу!
В последнем прыжке он взлетел в воздух с занесенными вверх кулаками.
Просвистели щупальца Прусвета, останавливая летящее тело. Получив удар в грудь, рыцарь начал заваливаться назад в воздухе, и кулаки его так и не коснулись колокола. Казалось бы, угроза устранена, но слетевший с ноги ополоумевшего рыцаря разношенный сапог смачно впечатался подошвой в Клоц.
По всем ущелью пополз глубокий величественный звон.
А на одной из стен замерцал огромный, три на четыре метра, экран. И не успел Дмитрий Светозаров сообразить, какую команду давать собравшимся здесь единомышленникам и помощникам, как на экране возникло хорошо ему знакомое лицо Трибуна Решающего. Тот радостно хохотнул и восторженно воскликнул:
— Ай как здорово! Ай как хорошо, что позвонили! И какая компания! Сколько прекрасных дам и милых деток! О-о! Я думаю, вам всем очень понравится погостить в моем мире! Спасибо, Дин, союзник ты мой дорогой, что ты привел ко мне такую милую компанию!
Женщины и рыцари стали поспешно водружать Обручи на голову, намереваясь оказаться как можно дальше от этого ставшего опасным места. Да только и через пять секунд никто из них не исчез и был вынужден слушать гомерический издевательский смех:
— Ха-ха-ха!!! Наивные! Если уж меня позвали, то сбежать от меня не удастся! Я давно подобное предвидел и принял нужные меры. А то были тут такие умники, возложат Обруч на свою глупую башку, а потом тарабанят со всей дури по Клоцу. А зачем мне на ложный вызов откликаться? Или, может, вас и в самом деле в наказание сбросить в паутину забвения?
Граф Дин заговорил самым спокойным голосом, словно ничего и не произошло:
— А звонили мы тебе недаром, подлая пиявка! Ибо на Янтарный пришла беда, вновь появились плагри. Пока только двое, и нам с другом их удалось уничтожить, но скоро следом появятся новые, чтобы отомстить. Так что будь добр, защищай людей, которые тебя называют Высшим Протектором.
Крафа сразу посерьезнел и нахмурился:
— Весомая заявка на помилование, весомая!.. Но в любом случае от пребывания у меня в гостях вы не отвертитесь. А посему, добро пожаловать, друзья!
И вместо светящегося ущелья вокруг попавшей в переплет компании воцарилась полная мгла. А Светозаров только и успел подумать, пока сознание его не затуманилось:
«Какой-то странный перенос! Или это иной тип телепортации?..»
О своей неудаче он старался не думать. Новый, внеочередной поворот судьбы опять проходил не по его воле.

Эпилог

Второй раз за короткое время Небесный владыка всех плагри посещал усадьбу великого путешественника Сельестра Чари. К большому сожалению, уже давно покойного путешественника. Но сейчас усадьба имела совершенно иной вид. Еще не совсем восстановленная, местами без внешней отделки и с полувозведенными хозяйственными пристройками. Но главное здание уже приняло свой обычный вид и полыхало силовыми линиями защиты.
Никакой гари, обломков мебели, кусков мяса, трупов и осколков стекла — о давней бойне уже ничто не напоминало. И все-таки владыка явился сюда именно для осмотра трупов. Только недавно ему сообщили, что автоматические возвращатели телепорта сработали и вернули в лабораторию обоих отважных разведчиков со всем их вооружением. Точнее, тела разведчиков. А такого уже давно не было в истории цивилизации плагри. Ладно там одиночка, пусть и великий путешественник, погиб. Но чтобы сразу два отменных воина? Да вооруженных по самому боевому максимуму? Такое в голове не укладывалось.
Вот потому Небесный и был жутко расстроен, когда входил в расположенные в подвалах лаборатории. А когда рассмотрел искалеченные тела разведчиков, вообще потерял обычную для него невозмутимость.
— Ну и кто такое допустил?! — закричал он. — Кто виноват?!
— Долгих лет и кроткой пищи, о Небесный! — раздалось традиционное приветствие, а потом нисколько не стушевавшийся купурт доложил: — Разбираемся, ваше величество. По крайней мере, причину смерти мы уже установили.
— Только не говори, что они умерли от насморка! — предупредил владыка.
Командир личного состава усадьбы ответил на полном серьезе:
— Не скажу! — Видимо, у него отсутствовало чувство юмора или, как у всех военных, было слишком специфическим. — Насморк тут ни при чем. Умерли они от внутренних разрывов, которые спровоцировали нежданно выросшие там камни. Так получается по результатам вскрытия и по найденным мельчайшим частичкам этих камней.
Небесный, присматриваясь к раскрытым внутренностям, промямлил с некоторым испугом:
— Что, вот так вдруг взяли и выросли? Как только наши разведчики появились там?
— Да нет, не сразу выросли. Наши воины успели долго там побыть. А судя по использованным ракетам и практически разряженным накопителям энергии, им удалось перед смертью знатно повоевать. То есть состоялся длительный и интенсивный бой.
— Ну хоть что-то утешительное…
— Так точно, ваше величество. Это нас тоже порадовало. Раз их уничтожили не сразу, то они погибли лишь по причине своей неподготовленности и малого количества. Большой отряд, да еще и при поддержке горстов, раскатает любые вооруженные силы в пух и прах. Пусть даже они на голову выше нас в технике.
Владыка скептически хмыкнул и кивнул на трупы:
— Так чем это их?
— Разберемся. И обязательно примем меры. Заэкранируем. Добавим еще один, а то и два кокона защиты. Врастим в тело зонды-ловушки. Усилим стимуляторами обмен веществ. И к моменту создания платформы для горстов отряд будет модернизирован до неузнаваемости. Они станут настолько непобедимыми, что придется их специально настраивать морально на жесткую битву.
— И когда будут готовы платформы для моих любимцев?
Хрюкнувшие за спиной у Небесного горы колючей плоти затаили дыхание. Им страшно и очень давно хотелось побывать в иных мирах.
— Через двое суток, о, Небесный! Максимум через трое! — четко доложил купурт. — И я собираюсь лично возглавить отряд возмездия.
— Не возражаю, — буркнул владыка всех плагри и, выбравшись из подвала с телепортом, сказал своему первому советнику: — Привести в состояние наивысшей боевой готовности всю армию. Это мой приказ!
— Слушаюсь, о, Небесный! — склонил голову советник, но тут же позволил себе задать вопрос, не скрывая изумления: — Но для чего, ваше величество?
Владыка скривил морду в жутком сомнении:
— Ну, мало ли что… Да и не нравится мне эта странная гибель сразу двоих лучших разведчиков.
— Но ведь отряд наших воинов завоевывал целые миры! А уж если они отправятся вместе с горстами!..
— Неважно, что было когда-то! — оборвал его высший правитель. — Важно, чтобы мы сейчас не проморгали даже самую минимальную опасность. Так что лучше перестраховаться, чем быть до смерти накормленными какими-то камнями.
И он рассерженно, набирая скорость и гремя копытами по булыжной мостовой, двинулся в сторону городского телепорта. А из его пасти неслось бормотание:
— Цивилизация плагри всегда готова к любой войне…

Юрий Иванович
Война с кентаврами
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Тяжеленная тварь, планировавшая к земле с явной неповоротливостью, все равно с устрашающей инерцией неслась прямо на людей. Причем в маленьком, недоразвитом мозге летающего мастодонта шевелились весьма радостные, полные оптимизма мысли. Такое скопление живой добычи стоило ведущейся атаки и потраченного на нее времени. Теперь уже было ясно, что никто из двуногих не уйдет и все попадут в облако пущенной вперед все умертвляющей слюны. Так что добыча получится знатная, хватит на неделю сытого существования.
И с расстояния пятидесяти метров страшило всего живого на планете плюнуло, применив свое основное оружие, более опасное, чем когти, зубы и удары покрытых ядовитыми острыми наростами крыльев. Соприкоснувшаяся с воздухом слюна моментально взбухла кипящим паром, заискрилась пузырями пены и даже ускорилась в полете, словно имела собственный реактивный двигатель. А потом, резко разрастаясь в стороны, этаким огромным блином накрыла намеченную для охоты цель.
Да только люди повели себя совершенно иначе, чем рассчитывал летающий дракон. Десять из них неожиданно прыгнули ногами вперед в незаметные до того дыры в земле. И эти дыры за ними сразу же закрылись крышками из серого металла. Остальные три десятка продолжали беззаботно стоять на месте, несколько несуразно переминаясь с ноги на ногу да порой жестикулируя, словно ведя оживленный разговор. И что самое непонятное, ударившее по ним облако слюны не нанесло людям ни малейшего вреда. Никто не упал, корчась от яда, никто не стал орать от боли, да и вообще они себя вели так, словно и не заметили ни первой атаки, ни того, кто приближался следом за ней.
Тогда монстр, уже перед самым физическим контактом, решил рыкнуть. С такого близкого расстояния низкочастотная вибрация исторгающихся из глотки звуков превращала ближайший объект атаки в кашицу из костей, крови и внутренностей. Но даже такой рев не заставил людей повернуть головы в сторону смертельной опасности.
Ну а уже в следующий момент туша в десять с лишним центнеров на скорости врезалась в беспечно стоявших людей. Громадная пасть с лязгом захлопнулась, пытаясь за один раз захватить в себя сразу две, а то и три головы; лапы с кривыми когтями бешено замолотили, пытаясь достать и повалить наземь еще пару тел; а крылья своей передней кромкой резко опустились вниз, стараясь само торможение и остановку произвести, ломая и сминая многочисленные цели. Зверь все никак не мог понять, почему все продолжают стоять не месте и никто не разбегается, как обычно бывало во время прежних охот.
Зубы чуть не раскрошились при напрасном ударе друг о друга. Когти лап высекли искры из камней, крошась и ломаясь. А крылья, тоже никого не коснувшись, совершили такой маневр, что сразу взлететь, продолжив планирование, было практически невозможно. Намеченные для охоты объекты оказались не более чем миражами.
Но хуже всего, что пространство за группой людей оказалось тоже мастерски поставленным миражем, скрывающим вертикально стоящую гранитную скалу. Удар дракона головой в стену оказался страшным по силе и печальным по последствиям для самой летающей рептилии. Голова стала вминаться в шею, та с хрустом изогнулась, и все это так и было пришлепнуто к скале массивным брюхом и тяжеленным хвостом. Свалившаяся вниз тварь несколько раз дернулась в предсмертных судорогах, да так и затихла, исторгнув из разорванной шеи затихающее бульканье.
За пару мгновений до этого исчезли стоявшие беззаботно люди. А через две минуты из-за скалы к поверженной туше неспешно вышли три человека. Довольно пожилые мужчина и женщина своими тогами и высокими головными уборами походили на жрецов, а третий, моложаво выглядевший мужчина, был облачен в охотничий костюм. С вполне резонной опаской они остановились в отдалении от горы поломанных костей и крыльев, полюбовались на дело рук своих, и только тогда приступили к обсуждению произошедшего.
Причем пожилые жрецы обращались к молодому мужчине, как обращаются к учителю, императору или старейшине рода: с почтением, восторгом и благоговением.
— Ваше величество! — воскликнула женщина. — Мне даже не верится, что мы одолели югта так просто и без вашей помощи. Тем более что он такой огромный и, несомненно, опытный.
Ее поддержал коллега жрец:
— Такие твари считаются непобедимыми и никогда в ловушки не попадаются. Так что, если бы не ваше обучение, господин Трибун, пришлось бы эвакуировать из долин жителей сотен городов. Но теперь-то мы с югтами быстро справимся.
— Вот и прекрасно! — Названный Трибуном мужчина уже стоял вплотную к поверженному чудовищу и рассматривал его более внимательно своими магическими умениями. — Несомненно, кровожадный хищник, которого нет смысла переселять в иные, пусть и необитаемые миры… Все равно подобные ему разум не обретут, а вот любую живность изведут под корень…
Женщина перешла на просительный тон. Ее просьба звучала чуть ли не с унижением:
— И все-таки, о Ослепительный Крафа, может, вы соизволите оставить нашему столичному Храму несколько единиц того волшебного оружия, которое стреляет маленькими солнышками? Ведь с одним югтом мы легко справимся иллюзиями, а если их будет двое? А то и целая стая?
Охотник с раздражением цокнул языком и воскликнул:
— Лидия! Опять за старое?! Ну сколько можно тебе твердить одно и то же?! Ну нельзя давать вашему миру подобное оружие! Никак нельзя! Иллюзии действенны? Действенны! Вот и устраивайте ловушки с их помощью! Теперь в любом случае у людей вашего мира даже преимущество появилось перед летающими монстрами. Если не за пару месяцев, то уж за год точно всех югтов изведете.
Жрецы замялись после такой строгой отповеди, стали переглядываться, и лишь после умоляющего женского взгляда мужчина вновь заговорил:
— Высочайший Покровитель Крафа! Простите меня, но… Вы ведь сами понимаете, как долго будет длиться обучение еще нескольких групп, которые сумеют устанавливать подобные сложнейшие иллюзии. А за это время еще столько напрасных жертв может случиться…
Теперь уже Трибун Решающий, как в иных мирах звучал его древний титул, рассердился не на шутку:
— Ах вы черви ленивые! Совсем погрязли в своих догмах и схоластических прениях?! Думаете, что и дальше ничего менять в образе своего существования не придется? Еще как придется! — И он стал излагать жесткие, предназначенные к строжайшему выполнению указы: — И начинайте не только со своей столицы. Все храмы по всему миру следует преобразовать по образцу вашего и каждый назвать Храмом Единого Действия. Первым делом сократить на сорок процентов количество жрецов! Затем оставшихся поменять на шестьдесят процентов, набрав на их места молодых людей, желающих избавления от прежних религий. А всех, кто пройдет испытание и сумеет создавать иллюзии, — назначать в храмах на руководящие посты. Ну и во всех школах ввести обязательную дисциплину: «единое действие в команде». Преобразования начать немедленно! — Он обвел собеседников испепеляющим взглядом и уже совсем иным, вкрадчивым, но от этого еще более опасным голосом спросил: — Вам все понятно?
Оба кивнули, не решаясь перечить даже мимикой. Но женщина все-таки осмелилась задать вопрос:
— Покровитель! Но что нам делать, если этим кардинальным преобразованиям воспротивятся майораты на местах? Да и сам император Гертеры?
Крафа желчно рассмеялся:
— А вот с предателями цивилизации и со всеми, кто двинется за ними следом, советую не церемониться. Не захотят искоренять религии или поддерживать ваш Храм — уничтожайте безжалостно! А чтобы не совсем даром шли казни, давайте ортодоксам копья в руки и гоните их на территории югтов. Пусть сражаются с ними. Две сотни копьеносцев могут справиться с молодым монстром? Ну вот, пусть и справляются! Ха! И чего это вы такие удрученные стали? Войны боитесь? Правильно делаете! Потому что если допустите войну между собой, то драконы быстро доедят победителей и остатки побежденных. Не забывайте об опасности, которая висит над всей вашей Гертерой. А посему выбирайте меньшее из зол. Лучше жестоко уничтожить кучку непонятливых, не желающих идти на преобразования, чем погибнуть самим. И не смотрите, кто в этой кучке: жрецы, простые крестьяне или сам император. Чем быстрей и решительней вы их устраните, тем уверенней встанет на ноги ваша цивилизация. А все, что зависело от меня, — я вам уже дал.
Теперь уже парочка высших жрецов Храма Единого Действия смотрела на поверженного югта совсем иначе. Радость от победы растворилась в предвидении иных, возможно даже, более кровавых и трагических событий, которые могут свалиться на их мир, если они сейчас не проявят должной решительности и беспощадности. Устранение некоторых высших сановников, а то и самого императора казалось им кощунственным.
Но и перечить Трибуну Решающему они не могли. Потому что входили в тот десяток обитателей Гертеры, которые побывали в иных мирах и вполне осознавали, кто такой Крафа и на что он способен. И раз этот Высший Протектор многих и многих миров решил делать нечто именно так, значит, следует неукоснительно выполнять его волю. Воспротивиться не получится ни у кого при всем желании.
Да и смысл таких действий они понимали прекрасно. Цивилизация Гертеры загнила морально, закостенела в догмах, многочисленные религии разобщали некогда единый народ, о духовном развитии личности стали забывать, и даже рождаемость неожиданно снизилась до опасного предела. И, казалось бы, новая опасность в виде резко расплодившихся и перелетевших со своего материка на Центральный драконов должна мобилизовать, взбодрить впадающий в кошмарную спячка мир, но этого не получилось. Все дружно решили призвать Покровителя и на него взвалить проблему уничтожения хищников.
Тот не замедлил явиться и даже на виду у многих расстрелял пару десятков хозяев воздушного океана из своего дивного оружия. Уничтожил как раз тех, кто буквально терроризировал самый большой город планеты — столицу империи. Но затем, вместо того чтобы извести бурно размножавшихся тварей или предоставить нужное оружие подопечным, стал обучать самых способных умению создавать иллюзии. Чтобы они с помощью новых знаний боролись с летающей напастью.
И теперь, как продолжение своих действий, требует всеобщих преобразований, которые могут взорвать всю цивилизацию изнутри и поставить ее на грань войны.
И не просто требует, а в случае невыполнения еще и накажет нерадивых, нерасторопных или сомневающихся. О чем и предупредил:
— Я буду к вам наведываться и наблюдать за процессом. Так что не вздумайте меня подвести, разочаруюсь в обоих… А вы ведь знаете, каким я становлюсь злым, когда меня разочаровывают собственные воспитанники. Итак, действовать только резко и только повсеместно! Не оставляя времени на размышления потенциальным противникам. А тех, кто начнет возмущаться, укорачивайте на голову немедленно… — Он вдруг застыл, к чему-то прислушиваясь, и через пару секунд пробормотал: — Прощаюсь! О моей помощи срочно взывают из Янтарного мира…
И в тот же момент исчез, сопровождаемый раскатами грома и несколькими искрящимися молниями, которые, никого не коснувшись, растворились в воздухе.
Жрецы глубоко вдохнули свежесть озона, еще раз взглянули на поверженного югта, вокруг туши которого уже копошились их помощники, и двинулись на преобразования Гертеры.

Глава первая
Беспросветная неволя

Группу друзей и побратимов взяли в плен. Все попытки Дмитрия Петровича Светозарова оказать отчаянное сопротивление ни к чему не привели. Он старался в момент переноса задействовать все свои силы, изменить траекторию прыжка через межмирское пространство, но ничего не получилось. Он оказался в холодной черноте ловушки. И, судя по всему, отдельно от остальных.
Почти сразу началось странное онемение конечностей, словно те слегка отмерзли. Но уже первые посылы структур согревающего тепла взбодрили кровь, давая возможность шевельнуть как руками, так и ногами. Мало того, пришло четкое осознание, что и самого межмирского пространства разглядеть не удалось. Что для Торговца, который преодолевал тропы между мирами тысячи раз, показалось не столько странным, сколь весьма и весьма печальным:
«Твою папуаса гирлянду! Да что ж за напасть такая, а?! Этот злодей Крафа умудрился такую ловушку создать, что сразу каждого из нас (!) поместил в отдельный кокон непроглядного мрака. Мало того, что я ничего не вижу со своим ночным зрением и прочими инфракрасными умениями, так я еще и нахожусь здесь в невесомости и ни к чему не могу прикоснуться. Вот уж непонятное положение, дивная субстанция вокруг и наверняка самое кошмарное место во вселенных… Но возможностей у меня много, так что пока унывать не буду… Не связан? Не оглушен? Не парализован? И не в плену кошмаров нахожусь? Значит, буду действовать!..»
Правда, мысль о кошмарах показалась почему-то соответствующей действительности. Если враг сумел так небрежно и шутя захватить своего главного противника, то почему бы не продолжить логическую цепочку: плен, тело в лаборатории на столе, а в сознание навевают любые нужные картинки и ощущения. Дальше только хуже: еще и на экране перед экспериментатором огромный экран, где тот читает все мысли пленника и просматривает все его страхи и переживания.
«Стоп! — остановил себя Светозаров. — Без паники! Иначе останется одно: «только лечь помереть», как пел Высоцкий. Начну-ка я с малого… Что там вначале каждый демиург создает? Верно, свет! Куда ж без него…»
Первым делом он попробовал свое умение создавать магическое освещение, которому несколько лет назад его обучил Верховный Целитель из мира Зелени. Теплый шар светящейся энергии беспрепятственно соскользнул с руки, но уже в начале полета стал скукоживаться, меркнуть и, не пролетев даже метра, рассеялся в вязкой черноте окружающего пространства.
Второй и третий шары, несмотря на их бо́льшие размеры и утроенную мощь, постигла та же участь.
— Печально! — не удержался Торговец от восклицания.
Удивило звучание собственного голоса: словно говорил в вату. Стал пробовать более громко: «Эй! У-ух! Ха-ха! И еще раз ха-ха!» Раздражение старался сдерживать, но крепкое словцо в адрес врага все же отпустил:
— Крафа, козлина ты этакая, куда ты меня запроторил?
Звуки умирали, едва вылетев изо рта. Оставалось только поражаться, как это еще легкие могли дышать окружающей непонятной субстанцией. Наверное, в тюремный кокон кислород все-таки подается в нужном количестве?..
А руки уже тщательно ощупывали одежду, оружие и прочие предметы экипировки. Трудно было в это поверить, но с ним осталось все то, что имелось в последний момент его пребывания возле священного колокола Клоц в горах Амазонок. А что это могло означать?
С некоторым недоумением Светозаров достал узкий, весьма мощный фонарь, ощупью определил его целостность и включил. Это устройство из техногенного мира Ситулгайна могло светить годами в любой среде. Как заверяли продавцы, фонарь мог даже несколько минут светить в раскаленной лаве.
Тут он тоже заработал. Но ненадолго. И без прежней эффективности. Луч пронзил черноту метров на пять и стал блекнуть, а потом и вовсе погас. Индикатор емкости батареи, после красного сполоха разрядки, не соизволил больше засветиться.
«М-да! Что же тут вокруг творится? — пытался понять Торговец. — Не иначе как внутри кокона находится поле поглощения любой энергии. Но тогда почему оно не вытягивает энергию из остальных батарей? Почему не опустошает мои кристаллы-накопители? Я ведь чувствую, там энергии еще не меньше девяноста процентов… Да и мои личные запасы тела остаются на месте. Я ведь воспользовался силами, прогрел конечности… Значит, чем-то они отличаются… Если это так, то фонарь на капюшоне или на груди включать не стоит… пока… Все батареи сюртука разрядятся. А вот оружие… хм! Да, его необходимо попробовать! Оно ведь у меня, ух, насколько разнообразное! Может, какое и разорвет стенки этого загадочного кокона? Опять-таки, если все это мне не навевают ментальным способом. С чего начать?..»
Он решил начать с малого. К малым формам относились пистолет с обычными патронами и парализатор. Парализовать тут было некого, так что Светозаров взял пистолет. Нажатие на спусковой крючок… еле-еле слышный хлопок выстрела… полное отсутствие вспышки… И едва уловимый след пули, которая с какой-то ленивой грацией исчезла в пяти метрах от стрелка.
Дмитрий не пал духом. Не спеша, планомерно опробовал остальное оружие. И каждый отрицательный результат уменьшал шансы вырваться отсюда. Разрывная пуля из короткоствольного автомата прослеживалась до дистанции семь метров. Реактивные иглы прерывали свой след в восьми. Создавалось такое впечатление, что они превращались в пыль. И даже воспользовавшись плазмером, Светозаров не смог оценить границ замкнутого вокруг него пространства. Шарики плазмы, каждый из которых мог разнести вдребезги массивное двадцатиэтажное здание, терялись из вида на расстоянии метров двадцати. При этом они не взрывались, как положено, а попросту исчезали.
Больше противопоставить врагу было нечего. Получалось, что подлый Крафа, он же Гегемон, он же Трибун Решающий, он же Высший Протектор и узурпатор сорока шести миров, не по зубам молодому, обучавшемуся самостоятельно только несколько лет Торговцу. Похитил у него любимую супругу, еще раньше сотворил что-то с его родителями (Дмитрий не сомневался, что Крафа и к этому преступлению-краже приложил свои грязные руки!), а теперь вот и самого Светозарова усадил в мешок, из которого нельзя выбраться. И, словно в насмешку, даже все оружие с экипировкой оставил.
А почему сразу к пыткам или издевательствам не приступил? Так это как раз в его стиле: вначале пленников более мелкого ранга изничтожить морально, а потом уже и к главному врагу подступаться. Без сомнения, сейчас Крафа занимается допросами Карольда Азанделя, его супруги и всех его соратников, которые решили сбежать из пещер Повиновения. Из них узурпатор сумеет вырвать очень много ценного для себя.
Не менее полезным для Крафы окажется допрос Прусвета. Разумные кальмары ему досель были неизвестны, так что он приложит максимум усилий для выяснения мест обитания этих удивительных, пронзающих камни созданий.
Ну и судьба еще одного плененного Торговца предрешена. Яков Праймер в прежней жизни ничего толком не умел, кроме как прикрывать свою ауру и прогуливаться туристом по иным мирам. Даже его резкое омоложение в горах Амазонок и появление некоторых умений не даст ему возможности оказать Гегемону сопротивление в моральном плане. А это значит, что и новый для Крафы мир Лелеши кровожадный узурпатор Крафа включит в свою империю объединенных вселенных.
Разбираясь с такими пленниками, можно и надолго отложить встречу с Дмитрием Петровичем Светозаровым. Или с графом Дином Свирепым Шахматным — под таким именем его знал узурпатор миров, один из древних Торговцев, проживший более полутора тысяч лет, Трибун Решающий.
Эти мысли о друзьях, супруге и родителях заставили Дмитрия вспомнить и о зове крови, с помощью которого удавалось улавливать эмоции своего еще не родившегося сына, дочери, матери и прочих родственников. И он попытался отыскать ниточку, ведущую к его любимой супруге, которая носила в себе их сына.
«Получится или нет? Если удастся, то станет ясно, что мой мозг не под контролем постороннего! Отлично, пробуем… Ну?! Где же ты?!»
Невидимый солнечный зайчик, который всегда размещался на кончике нити, хоть и с некоторым трудом, но отыскался. Зов крови шел со спины, чтобы развернуться к нему лицом, пришлось извиваться, как червяк на сковороде. Когда это получилось, улавливаемые эмоции показались Дмитрию совсем иными, чем были совсем недавно. Или, точнее говоря, чем в последний раз, потому что слово «недавно» внутри странного пространства могло не соответствовать личным ощущениям времени. Могло и полчаса пройти, как тело с разумом ощущали, а могло и более суток истечь, если сознание вводили в транс или в сон.
Но как бы там ни было со временем, в эмоциях матери и еще только развивающегося в ее утробе дитятка теперь присутствовали озабоченность и недовольство. Александра Светозарова явно была расстроена чьим-то долгим отсутствием. Иначе говоря, места себе не находила от переживаний. От благодушия, спокойствия, интереса и даже некоторого восторга последних дней у молодой графини не осталось и следа.
«Это она, наверное, наконец-то заметила, что мужа нет рядом! — невесело усмехнулся Дмитрий. — Или подлый Крафа уже сообщил ей, что так и не пришедшего на помощь графа он удачно выловил в ином мире и не менее удачно запаковал в ловушку собственного изготовления… Сволочь! Пусть только судьба мне предоставит шанс добраться до твоей глотки, ублюдок!..»
Дмитрий оборвал связь и попытался установить односторонний контакт с матерью. Получилось. Нечто величественное, огромное и прекрасное, что он отождествлял с кометой, проплывало где-то там, в той же стороне, где находилась и Александра. Правда, теперь в ауре кометы наблюдалось явное недовольство, словно ее кто-то попытался обмануть, и это ему удалось сделать. Ну, или почти удалось.
Наблюдения за отцом, который виделся астероидом, ничего нового не дало: находившийся в другой стороне объект попросту спал после обильного и продолжительного ужина.
Зов крови действовал, из чего можно было сделать вывод о своей как бы независимости в ментальном плане. То есть никто мыслями пленника не управлял и скорей всего не подсматривал за ними. Еще бы только понять, чем так обеспокоена супруга и кто это там осмелился обмануть его мать. Правда, следовало учитывать и весьма важное обстоятельство: до сих пор зов крови не подтверждался в реальной жизни (заявления магической сущности — Эрлионы, о том, что она правильно ощущает направление, — не в счет). А значит, не мог быть стопроцентной гарантией как связи Светозарова с детьми и родителями, так и его ментальной независимости.
«Но все-таки! Хоть что-то! — пытался Дмитрий себя убедить и утешить одновременно. — Хоть я и сам в ловушке, мне гораздо спокойнее, когда я знаю, что моя жена не бедствует и не в пыточной камере… Продолжу попытки вырваться из ловушки… Средства у меня еще есть, и их следует использовать по максимуму…»
И в самом деле силы, собранные только в одном кристалле-накопителе, позволяли выдержать взрыв ядерной бомбы и нанести адекватный удар противнику. А пирамидок у него целых четыре. Правда, с каждого кристалла куда-то делось до десяти процентов энергии. Это немыслимая трата, пусть даже и ушло много сил при путешествии по миру Янтарный, при ужасном сражении с кентаврами-плагри и во время преодоления лабиринта в пещерах Амазонок. По здравом рассуждении, да и по последнему наблюдению, не мог он потратить столько. То есть либо налицо кража, либо неучтенный перерасход.
И через две минуты умственных усилий Торговец сообразил, куда могла уйти эта энергия.
«Расход силы получился огромный, — размышлял он. — Это все равно что перенести парочку караванов с тяжелыми повозками на иной континент. Когда-то я такое вытворил в Успенской империи Ашбунов, выкрадывая тысячи шкатулок Кюндю с похищенными дарами самоисцеления. Значит, и сейчас я сделал или попытался сделать нечто подобное. Правильно? Н-да!.. Когда Крафа начал перенос нашей компании от колокола, я приложил максимум усилий, чтобы вырваться. И не просто вырваться, а в направлении мира Кабаний… Знать бы еще, почему именно туда?.. Но тем не менее! Раз у меня ушло столько энергии из тела, да еще автоматически добрал из накопителей, то я во всех смыслах перестарался. Не будь со мной кристаллов, надорвался бы так, что врагу досталась бы только моя ссохшаяся оболочка. Внутри бы даже кости выгорели, отдав имевшуюся в них энергию. А что это значит? Да много чего! Но уж, во всяком случае, Крафе я своим сопротивлением ой как помешал! Взять хотя бы во внимание мою экипировку…»
Конечно, можно было бы списать случившееся на безалаберность врага. Или на его наплевательское отношение к пленнику: «Посиди, мол, пока в коконе, а потом я тебя за шкирку вытащу и устрою экзекуцию!» Но ведь Крафа, подмявший под себя сорок шесть миров и уничтоживший, или, по другому предположению, пленивший всех остальных Торговцев, никогда бы не допустил подобной промашки. Этакий подлый педант, недаром получивший полторы тысячи лет назад высочайшее научное звание Трибун Решающий, не мог допустить элементарного просчета, оставляя пленников не только с оружием высокотехнологичных цивилизаций, но и с кристаллами-накопителями энергии. Они могут оказаться во сто крат опасней, чем куча плазмеров или несколько атомных бомб.
А значит, что-то у врага пошло не так. И, возможно, он сейчас сам не знает, как достать пленника из ловушки, да еще успеть его при этом разоружить. Или заставив его разоружиться самому. Как такой трюк совершить? Да очень просто, с помощью подлости. Ведь такой, как Крафа, ни перед чем не остановится, просто выставит перед собой связанную Александру, тем более что и ему не составит труда увидеть, что та беременна.
Представив себе такую картинку, Светозаров покрылся холодным потом. Резко сменив направление мыслей, он приказал себе действовать, наплевав на последствия. А задуманные им действия могли привести к чему угодно.
Накопленная энергия могла оказаться тут недейственной, это подтверждалось осветительным шаром и почившим в бозе фонарем. Вернее, его уникальной батареей. А значит, и нанесенный наугад силовой удар может пропасть втуне, рассосется в пространстве, как только потеряет связь со своим создателем. А если не потеряет? Если связь будет продолжаться, как далеко она будет простираться? А вдруг накопитель сразу же будет опустошен силами данной ловушки досуха?
Но ведь не попробовав — не узнаешь.
Торговец рассоединил цепь и выбрал для работы только один накопитель. Причем приготовился сразу питание отсечь, если вдруг опустошение энергии из кристалла пойдет чрезмерными темпами. И метод прощупывания он выбрал самый незаметный. Если здешняя атмосфера впитывает любое сияние и гасит любые скорости, то почему бы не попробовать «ощупать» стенки ловушки? Тем более что заготовка для этого имелась.
Граф никогда ранее ею не пользовался — не было случая. Но однажды у себя на полигоне в Свирепой долине попробовал полученное умение, которое называлось «Длинный меч». Суть его заключалась в выращивании из ладони отростка силы в виде бревна. Форма не соответствовала названию совершенно, до сравнения с мечом там не хватало тонкости и стройности. Причем отросток, при всей своей эфемерности и даже невидимости, имел порядочный вес. При испытаниях Светозаров сумел отрастить «бревно» метров на двадцать, после чего не смог им ворочать вообще. Таким можно воспользоваться разве что для того, чтобы «ставить палки в колеса».
Тогда же мелькнуло и несколько идей, где и как можно использовать «Длинный меч», но из-за катастрофической нехватки времени о дальнейших испытаниях пришлось забыть. Но умение-то осталось! И ко всему прочему, в данном месте невесомость! Значит, наращивать уходящее куда-то вдаль «бревнышко» можно хоть до бесконечности. А так как ловушка не может быть размером во вселенную, то и разговора о бесконечности быть не должно. Двадцать, максимум тридцать метров, а то и все те же десять, если учитывать исчезнувшие именно на этой дистанции остатки шариков из плазмы. Упереться в одну из стенок странного кокона и оттолкнуть собственное тело к противоположной. Что может быть проще?
«Было бы только за что ухватиться и что ощупать руками! — подумал Торговец, и с резким выдохом приступил к делу. — А уж там-то я зубами любую оболочку прогрызу! Хм… если только у меня энергию не уворуют…»
Но пока все шло нормально. На подобный щуп из силы много накоплений не шло, как и на удержание этого щупа. Создал его и удлиняй, сколько хочется. Или — пока не упрешься. К тому же в сознании четко фиксировались выдавленные в полный мрак метры созданного «Длинного меча».
«Пять метров, полет нормальный! Десять — никакой вибрации. Пятнадцать… хм! И никакой преграды? Ну ладно… Двадцать?! Вот бы сейчас проломить стенку ловушки, да прямо и заехать Крафе между глаз! Эх, жаль, что конец бревна не острый… Однако! Тридцать метров!.. Чего этот подлый Гегемон тут настроил? Ну, поберегись, подлый трус! Ха! Есть отметка «сорок»! Да уж… Это же все надо умножать на два, не так ли? А таких подвалов вроде не существует в искусственных сооружениях… Или это полость какой-то планеты? Вот уж пиявка кровососущая, чего только не использует во вред остальным цивилизациям! Ого! Никак шестьдесят?.. А не ускориться ли мне?..»
Но здравый смысл подсказал не торопиться с ускорением. Все-таки законы сохранения массы и инерции никто не отменял. Пусть и в таком вот отрицающем все законы пространстве они продолжали действовать. А значит, если нарастание щупа многократно ускорить, то при встрече с твердой преградой отдача в руку может быть такая резкая и страшная, что конечность вырвет из тела, как спичку из куска пластилина.
Поэтому лучше тише, да уверенней. Пусть даже там, внутри сознания, ехидство и вякает с нравоучительным пафосом: «Тише едешь, дольше будешь… в плену у Крафы!»
И благоразумие оказалось право: примерно на восьмидесятом метре «Длинный меч» уперся во что-то жесткое и твердое. Руку и в самом деле сильно толкнуло встречным движением, пытаясь вывернуть напрочь если не локоть с плечом, то уж кистевой сустав точно. Обошлось! И сам пленник вовремя остановился, погасив вращательную инерцию отдачи, и толчок оказался не критическим.
Но зато теперь уже никаких сомнений не было: до противоположной стены всего лишь восемьдесят метров. А значит, уже скоро можно будет присмотреться к оболочке этой ловушки.
Опять силовое наращивание длины магического «меча». Дабы избежать удара спиной или головой о невидимую поверхность, Светозаров постарался зафиксировать руку поднятой вверх и теперь как бы двигался ногами вперед. Так лучше будет пружинить при ударе. Да и сама мысль, что на внутренней поверхности энергетического капкана могут оказаться острые иглы, заставила жертвовать ногами, чем более ценной головушкой.

Глава вторая
Надорваться может каждый

Время шло, пройденное расстояние накапливалось, суммировалось сознанием, а напряженные ноги уже давно были готовы коснуться хоть чего-то. Но ничего так и не появилось! Ни на отметке «сто шестьдесят», ни на двухстах, ни на двухстах десяти метрах. Пришлось остановиться, зависнув в пространстве и хорошо подумать.
«Твою папуаса гирлянду! Как я мог забыть про отдачу?! Я ведь сколько раз стрелял? Много! Вот меня и отнесло из центра в сторону, ближе к борту, так сказать… Потом я опробовал зов, развернувшись почти на сто восемьдесят градусов. А значит, повернулся к приблизившейся стене… От нее теперь и отталкиваюсь… Теперь все зависит от того, насколько меня отнесло, пока я постреливал… Но, учитывая мою массу, уж никак не на километры. Поэтому действую в прежнем направлении!»
Только Дмитрий продолжил удлинять щуп, как коснулся чего-то ногами.
На душе отлегло: предварительные расчеты оказались верными. Длина силового отростка составляла чуть меньше двухсот двадцати метров. Зато при просмотре емкости используемого кристалла у Светозарова вырвалось разочарованное мычание: «Длинный меч» забрал из накопителя еще одну десятую часть энергии!
— Так недолго и по миру пойти с протянутой рукой! — воскликнул Дмитрий.
И только задышав носом и досчитав до десяти, он вернул себе спокойствие для продолжения работы. Теперь главное не лишиться уже выращенного отростка силы, иначе вся постройка без контакта с рукой попросту развеется.
Изменив положение тела, второй рукой он стал осторожно ощупывать… каменную стену! Натуральные каменные блоки, толщина которых не просматривалась, а высота и ширина составляли сто десять и восемьдесят сантиметров. На первый взгляд обычный гранит, без единой трещинки, поверхность не полированная, шершавая, наверняка обработанная алмазным кругом.
«Что это? Стена или пол? Или все-таки свод? Почему я не чувствую никаких устройств? Откуда подается кислород для дыхания? И ведь никакого ветерка не чувствуется… Как создается всасывающий постороннюю энергию мрак? Пока на выберусь наружу, не узнаю… И почему стена немного наискосок? Надо бы как-то выровнять мой «Длинный меч», поставив его перпендикулярно… И упор лучше будет, и расстояние определю окончательно. Получится? А куда я денусь…»
Для начала пришлось прислониться к стене спиной, и сразу — новое открытие. Пусть и на небольшом расстоянии, всего в двадцати сантиметрах, но возле стены чувствовалось притяжение. То есть, улегшись на нее, человек словно присасывался к ней. Оружие виновато? Или одежда из мира Ситулгайна?
При включении режима слипания сюртука притяжение усилилось, хотя все равно составляло пока только половину земного.
«Значит, все-таки одежда! — этот вывод подтвердил, аккуратно, на ощупь, опущенный на стенку пистолет. Оружие по инерции оттолкнулось от преграды и медленно вернулось в ладони. — Ага! Да здесь никак при надобности техники со специальными подошвами прогуливаются, словно нормальный прохожий по асфальту! И где этот мерзавец Крафа откопал подобные технологии?.. В мире Ситулгайна я такого не заметил… Ну что ж, и тут мой сюртук мне поможет во время установки «бревнышка» перпендикулярно… А там попробуем блоки поковырять сразу двумя способами. Пока ведь иного выхода не видно… — И тут же Дмитрия озарило: — Ах да! Почему же я классику Торговцев не попробую?!»
С этой пробы и начал: попытался шагнуть в межмирское пространство, благо опора теперь под ногами существовала. Не получилось…
Но! Глухое громыхание и маленькие, словно искорки, молнии, увязшие во мраке, показали, что до свободы остается всего несколько шагов. А значит, следует поднапрячься. Чем Торговец и занялся.
Улегся спиной на стену (пол, свод?), подхватил конец «бревнышка» второй рукой и, укоротив его на другом конце на два метра, попытался переместиться. И чуть кисть не вывернул. Опять забыл о массе и гигантском рычаге. Даже тонкую иглу длиной более двухсот метров будет трудно сдвинуть, словно кончик рапиры. Что уж говорить о тяжеленном «мече», тем более что он в натуре не что иное, как бревно.
Но ведь при желании и постоянном давлении даже один человек может толкать вагоны по рельсам или отталкивать океанские лайнеры от пирса. А у Торговца силенок было как у нескольких коней в одной упряжке! Потому-то невидимый вдалеке «кончик шпаги» сдвинулся влево и где-то там наткнулся на противоположную стену. И опять чуть не случилась трагедия. Бревно не просто дернулось навстречу, это можно было ожидать, а страшно завибрировало. И эта вибрация ударила по костям.
Мало не показалось! И только крайняя прижимистость пленника в данной ситуации, желание сберечь одну десятую затраченной из кристалла энергии не позволили сбросить звенящий от вибрации «Длинный меч» в пространство. Понятно, что «меч» попросту рассосался бы, и пришлось бы делать новый.
Не теряя контакта с «бревнышком», Светозаров стал поворачивать кисть в обратную сторону. С некоторым трудом, но все-таки получилось: теперь «Длинный меч» уходил за спину с тыльной стороны ладони, а вперед выдвинулся дополнительный отросток. Затем пленник сменил расположение своего тела: встал ногами на блоки, расположив готовый таран перед собой. Теперь только и следовало опасаться, чтобы случайно не расплющить пальцы ног вместе с сапогами.
Дмитрий стал с нарастающей силой увеличивать «Длинный меч». Энергия вначале тратилась в прежнем темпе, но толку не было никакого. Тогда он решил ускорить движение «бревнышка» раза в три. И тоже без толку! Разве что возле подошв хрустнули невидимые песчинки. Зато каким невиданным скачком возрос расход энергии! Дмитрий только и успел присмотреться, как крайняя скаредность завопила в его сознании: «Стой! Видишь, что никакого толка от давления? Поэтому начинай долбить! Надо вначале вибрацией хоть какие-то трещинки сделать, а уж потом…»
Резонные замечания скаредности заставили перейти к другому методу, при котором, даже используя силы подъема «бревнышка» к гипотетическому верху, а потом разгон его обратно, все равно работалось вполне экономично. И что самое приятное и обнадеживающее — блок под ногами стал крошиться. Найденная точка для ударов, как раз на стыке тонкого перекрестка из раствора, подошла для дробления оптимально. Пусть по кусочку, пусть по нескольку песчинок, но откалывалось что-то постоянно. И уже за полчаса непрерывной работы получилась ямка глубиной сантиметров десять и диаметром сантиметров двадцать. Пусть медленный, но результат! Прощупывая его иногда рукой, граф понимал, что старается он недаром.
И весьма довольный собой, продолжал пробивать тоннель к свободе. Конечно же, некоторые мысли он безжалостно откидывал. Например, что он пытается пробить пол толщиной в сотню метров.
Еще час-полтора, и можно будет сделать перерыв. Что поесть — имеется, попить — тоже. Благо фляги, наполненные в пещерах Повиновения, до сих пор не тронутые. Да и молодильных каштанов в карманах хватает. Потом еще два часа работы, и первая ямка для закладки плазменного фугаса готова. Это далеко от стены стрельба из плазмера оказалась бессмысленной. А вот если в упор? Да прижав сверху массой «бревнышка»? Получится удар, тысячекратно превышающий по силе это вот монотонное «тюканье». Конечно, придется окружать себя максимальными по силе щитами, чтобы не убило и чтобы силой взрыва не унесло в дальний угол ловушки.
Но темнота раздражала.
«А что, если пустить свет по внутренней линии созданной структуры? — подумал Дмитрий, немного отдохнув и перекусив. — Ведь мое «бревнышко» не уничтожается мраком, значит, защищено достаточно. По идее, и проходящий внутри него луч света окажется защищенным… Или нет? Если попробую, не разъест ли это весь мой «меч»? Хм! А ведь можно пустить лучик вниз, в короткий отрезок. Уж его-то мне в случае утери отрастить труда не составит!»
Вначале пустил чуть-чуть, самый минимум. Ствол тарана посветлел, обрел контуры и поглощаться мраком не собирался. Добавка света его тоже не аннулировала. Максимум яркости — под рукой переливается сноп изумрудного света, разгоняя мрак вокруг себя в радиусе чуть ли не целого метра.
Тут уже Дмитрий обрадовался по-настоящему. И направил луч в треть силы вверх, так ему захотелось увидеть противоположную стену. Но луч где-то на стометровой высоте все-таки потерялся в окружающей черноте.
— Ха-ха! Все равно красиво! — возликовал пленник. К тому же ему показалось, что в радиусе метра вокруг «бревнышка» звук стал получше, словно слой ваты уменьшился. — Да будет свет!
И с утроенным энтузиазмом продолжил пробивать себе дорогу к свободе. Продуктивность труда сразу же выросла — теперь таран ударял именно в нужное место. Очередные полчаса прошли в сосредоточенной размеренной работе. Руки раз за разом поднимали магическую структуру и опускали в углубляющееся в гранитном блоке отверстие.
И тут словно сами пальцы заволновались:
«Чуток тяжелей стало ворочать тараном… К чему бы это? Вверх идет, как и раньше, а вот вниз…»
Светозаров задрал голову — и прикипел взглядом к новому объекту, напоминавшему сползающего по столбу человека. Причем сползал он хитро: когда столб поднимался вверх, он руки разжимал, а когда вниз — хватался за него, придавая своему телу все большее и большее ускорение в сторону рвущегося на свободу пленника.
Когда расстояние сократилось до тридцати метров, Светозаров прекратил работать. Получалось, что набравший скорость человек вскоре врежется в пленника ногами. Если это тюремщик или некий стражник, то он выбрал позицию более чем выгодную. Еще полминутки — и удар сверху сапогами, да на внушительной скорости, может свернуть ротозею-каменотесу голову.
— Стоять! — крикнул Дмитрий. — Куда это ты так разогнался?
Неизвестный сноровисто ухватился за освещенный столб руками и обвил его ногами, довольно интенсивно притормаживая. Поверхность «Длинного меча» была скользкой, поэтому остановился нежданный гость всего лишь в пяти метрах от Торговца. И только потом изогнулся так, что стало видно его лицо.
Дмитрий потерял на какое-то время дар речи, и даже пару раз усиленно моргнул, настолько у него увиденное не укладывалось в голове. А мужчина в костюме охотника завопил с такой радостью, словно встретил родного брата, сына и отца, вместе взятых:
— Союзник! Как я рад тебя видеть! Ну ты силен, бродяга! Я от тебя, честно говорю, такого не ожидал! Смотри ты как развернулся! И как только таран такой сообразил соорудить?! А я-то думаю, кто это мне сигнал подает светящейся палочкой? Дай, думаю, наведаюсь. А тут же эта подленькая невесомость, чтоб ее напалмом выжгло! Вот и пришлось мне из куртки пропеллер делать, да на твой манок светящийся, как утка, лететь. Вначале не в ту сторону подался, вижу, нет там никого. Ну, я сюда и поспешил…
К графу Дину вернулась способность говорить:
— Крафа?! Ах ты, сволочь! И у тебя хватило наглости на глаза мои явиться?! Ну все, теперь уж ты не уйдешь!.. Умри, тварь!
Прикрыв себя мощным щитом, Дмитрий направил на своего врага плазмер. Гегемон, видимо, тоже щитом прикрылся, довольно шустро поднялся по столбу на парочку метров и запричитал:
— Постой, союзник! Не вздумай нарушать наше скрепленное совместными тяготами побега перемирие! Да и почему ты о своей супруге ничего не спросишь? Неужели разлюбил? Неужели в душе радуешься, что она так далеко от тебя? А Саша тебя так ждала…
— Не смей, мразь, своими устами марать ее светлое имя!
От нахлынувшего бешенства Светозаров нажал на спуск плазмера. Шарик плазмы вырвался из раструба оружия и двинулся, пусть и с явным замедлением, к кандидату в покойники. И хоть заряд рассосался на добрые две трети, пока достиг цели, все равно взрыв получился страшным. Если бы не защита, на которую ушло еще не менее одной десятой емкости кристалла-накопителя, от самого стрелка осталась бы кучка оплавленного железа. Да и Трибуну Решающему было бы несдобровать.
Но этой живучей гниды ничего не коснулось. Даже не унесло вдаль энергией взрыва. Узурпатор так и продолжал держаться за столб, с удивлением шлепая по нему ладонью. Мало того, он тут же затараторил:
— Ай да структура! Какой удар выдержала! А как освещение усилилось! — И в самом деле внутренняя структура «Длинного меча» теперь ярко освещала все вокруг себя чуть ли не на два метра. — Нет, ты видел? Вот это прочность! Вот это сияние! Сам придумал или отыскал где-то рецептик? Поделишься? — Но, глянув вниз и заметив, что противник вновь поднимает плазмер для стрельбы, сменил тон на усталый и недовольный: — Ну что ты как маленький ребенок себя ведешь? Словно впервые в руки оружие ухватил! Тут нам надо каждую каплю энергии беречь, чтобы из этого изолятора выбраться, а ты готов удавиться, лишь бы потворствовать своей подспудной жажде убийства и разрушения. Может, вначале все-таки ответишь на мое приветствие? Или стрельба плазмой и есть твое выражение горячей радости от нашей встречи?
— Ты только своим видом в гробу доставишь мне радость!..
— Ай, как нехорошо! А еще союзник…
— Забудь это слово! — с шипением выпускал из себя злость Светозаров. — Ты его и отдаленно недостоин, после того как похитил мою супругу!
Но на спуск плазмера повторно не нажимал, хотя за несколько секунд до этого уже был готов выпустить сразу три шарика плазмы друг за дружкой. Причем остановили его не слова о союзничестве, которое этот урод вбил себе в голову и теперь повторяет с маниакальной настойчивостью, а упоминание о предельности имеющихся запасов энергии.
В голове пока не было места размышлениям на тему, что здесь делает проклятый Крафа и каким образом он здесь оказался. Зато слова пленника о своей пропавшей супруге подсказали Гегемону, что немедленная месть откладывается и вспыльчивый молодой коллега готов хоть что-то выслушать.
Потому-то нежданный гость, «упавший с неба», снял все покрытия со своей ауры и стал оправдываться:
— Никто твою супругу не похищал, и она сейчас находится в райских условиях, достойных императрицы. Только и всего, что ее пребывание в жуткой атмосфере мира Огненной Патоки показалось мне несовместимым с ее ранимой физической оболочкой. Я был поражен твоим черствым отношением к Александре и воспользовался возможностью пригласить ее немножко погостить у меня. Да и она не расстраивалась, когда осмотрелась на месте, разобралась в ситуации и поняла мои основные жизненные приоритеты. Культурная программа для нее получилась настолько интересная и насыщенная, что она не скрывала восторга. К тому же мы с ней не сомневались, что ты не задержишься с визитом. Я даже пари с ней заключил, каким способом ты доберешься быстрей к моему миру. Я утверждал, что ты раскрутишь тот след, который идет ко мне из мира Ба, от тех ловушек, которые расположены возле гор с туюсками. Тогда как Сашенька утверждала, что ты мне устроишь сюрприз и вломишься в мой главный мир совсем с иной стороны…
«Ну да, она ведь знает о Зеленом Перекрестке и Болотном мире, — сообразил граф Дин. — Так что не сомневается в направлении удара… Но то, что эта гнида называет мою любимую «Сашенькой», — жутко неприятно. Может, все-таки всадить в него еще пару зарядов плазмы? Вдруг у него уже кончились силы для создания нужного щита?»
Заметив, что плазмер опять поднимается в его сторону, Крафа понял, что должного эффекта его речи не произвели. Он скользнул на метр выше и пожурил:
— Вот так умные люди избавляются от надоевших им жен: делают вид, что любят, а когда те задерживаются в гостях, палец о палец не ударят для их возвращения… — И перешел на иную тему: — Но нам надо оставаться союзниками. Ибо в противном случае мы отсюда не выберемся. Ни ты, ни я по отдельности стены изолятора не проломим. Тем более что я хоть знаю, что вокруг нас и чем это нам грозит. Хочешь послушать? Или так и будешь выцеливать самые ранимые и лакомые участки моего тела?
Судя по иронии, Трибун не сомневался, что сумеет себя защитить от залпа из плазмера. Или подняться выше, где удар Дмитрия его попросту не достанет. Так что и в самом деле устраивать войну на уничтожение было делом напрасным. Даже если уничтожить узурпатора, финал окажется не таким, как хотелось.
Следовало послушать, что Гегемон скажет об этом месте и как объяснит свое здесь присутствие. Потому что никак не совпадало со здравым смыслом пребывание тюремщика в одной камере со своим пленником.
— Ну и где мы находимся? — спросил Дмитрий.
— Ты ни за что не догадаешься! — опять переметнулся на радостный, полный оптимизма тон Крафа. — Но я не буду играть с тобой в викторину «Угадай два слова», а сразу тебе открою эту великую для тебя тайну… — и все равно гад сделал артистическую паузу. Правда, долго ее не тянул, потому как заметил шевеление направленного в его сторону раструба плазмера и с патетикой воскликнул: — Мы в глубоких подземельях замка Свинг Реальностей!
— И какая сволочь нас сюда забросила? И почему именно в подвалы?
— Хм! А ты не рад, что оказался в таком легендарном месте? — поразился Гегемон.
— С чего бы это? Тем более что у меня имеется своя тропинка, по которой я могу пробираться в сам замок, а не в его подвалы… — Заметив недоверие во взгляде узурпатора, Дмитрий нехотя добавил: — В ближайший свой поход я собирался вынести с обеих кухонь первого этажа хранящееся там вино. Ну, то самое, которое в дальних шкафах у левой стены. Сам представляешь, насколько оно уникально. Так что давай подробнее: как отсюда выбраться. Только начни, пожалуй, с того, как ты сам здесь оказался.
— Как, как… — Трибун скривился, словно лимон надкусил. — По собственной глупости! Конечно, никому другому я эти секреты не рассказал бы, но уж тебе, как союзнику, пусть и стреляющему в меня почем зря, поведаю все без утайки. Начну с того, что возле священного колокола Клоц имеется одна странная аномалия, которую я так и не смог разгадать. Можно сказать, самое интересное место на планете…
— А пещеры Повиновения разве не интересны? — удивился Дин.
— Фи! Союзник, ты меня разочаровал! — Теперь Крафа сидел на световом столбе, обхватив его ногами, лицом к собеседнику. — Неужели тебе так понравился секс с этими немытыми, одичавшими и голодными амазонками? Там же сыро, грязно, слабое освещение…
— Ну почему же! Там… никто не голодает…
— Да брось ты! На мясе диких пещерных животных гурманом не станешь, как и лишний жирок не наешь. И что там в пещерах происходит, я знаю получше тебя, пробежавшего там поступью туриста. Не раз и не десять считывал информацию из сознания вышедших рыцарей. И мне их даже жалко было: нарваться в недрах на то, чего в их матриархальном мире и так полно на каждом углу.
— А-а-а… как же дети? Подарки? — спросил Светозаров, хотя уже понял: ничего толком Гегемон не ведает о чудесах пещер Повиновения. А о таком средстве от старости, как карликовые каштаны, или о дереве тэйг, даже не догадывается. Предположения их компании, которая дошла до Клоца, оказались верными: теряющие память рыцари и амазонки из пещер ничего толком не рассказывали. Да и в сознании у них этого не оставалось. Поэтому Высший Протектор мира Янтарный в недра и не совался. Уж на женщин он в своей жизни и так насмотрелся, любого формата и в любом ракурсе.
Тут и последовало подтверждение:
— Подумаешь, подарки! Да и дети вкупе с горой Нимфа — это последствия деятельности именно этой самой аномалии вокруг колокола. Именно оттуда все управляется, согласовывается, телепортируется и одаривается. И скажу тебе, что та штуковина — нечто более древнее и опасное, чем умалишенный Водоформ Ситиньялло. Поэтому рисковать в ее исследовании нельзя. Ну никак нельзя! Наверное, из-за лишних предосторожностей имеющимися у меня средствами я ничего там разгадать не смог…
— А тела с нижних уровней паутины забвения сумел достать?
На этот вопрос Крафа отвечать не спешил, словно раздумывал: «Если мой враг туда сунется без меня, буду ли я иметь от этого пользу?» И, видимо, решил, что пользы не будет. Ибо ответил вроде искренне:
— Естественно, я не мог оставить такую загадку. И приготовил нужные устройства над ущельем. Сам, правда, рисковать не стал, на это пошли мои помощники, осознанно и добровольно. И, увы, ни их там не осталось, ни устройств, ни средств видеозаписи. А тела иных существ так и продолжали висеть в паутине. Через какое-то время еще три моих соратника напросились на исследования, обезопасив себя самыми мощными, по нашему общему мнению, средствами защиты. Их постигла та же участь: пропали бесследно. Единственное, что можно там творить безнаказанно, так это сбрасывать вниз тела наиболее агрессивных и наглых хамов, которые осмеливаются беспричинно звонить в колокол или требовать после этого несуразные льготы и богатства всего мира. Идиоты!..
Брошенное в сердцах восклицание было принято графом частично и в свой адрес. Ладно, он сам просто лежал на краю обрыва и просматривал, что там, внизу. А вот бесстрашный Прусвет наивно летал возле самой паутины, чуть не касаясь ее щупальцами. Одно неосторожное движение и…
— И многих ты сбросил в ущелье?
— Всего четверых. И то они были настолько сумасшедшими, что бросались на меня с оружием. Остальные там давно зависли, ну, может, еще несколько по дурости вниз сами свалились.
— Понятно… — Как ни странно, в такое малое количество жертв верилось. Вроде узурпатору врать смысла не было. — А в каком смысле причастна эта аномалия к нашему нынешнему местонахождению?
— Да в прямом! — фыркнул Трибун. — Раньше-то я оттуда вообще рыцарей забирал очень и очень редко. Одного, максимум троих, четверых. Но при большем количестве заметил, что сил расходуется слишком много. Списывал это на аномалию, да так постепенно и забыл. А когда вас попытался выдернуть, то банально… надорвался. Вас же там двадцать шесть душ вместе с детками оказалось, да плюс еще какое-то лысое чучело с щупальцами… Кстати, что за чудовище такое странное и премерзкое?
— Но, но, пиявка ты кровожадная! — осадил его Дмитрий. — Ты моего друга не смей обзывать! А то он тебя в такую пыточную камеру запаяет, что тебе ад раем покажется.
Собеседник хохотнул:
— Ну так и знал, что ты всяких мутантов по всем вселенным выискивать будешь!
«Смотри-ка, а сам не обижается на унизительные прозвища!» — подумал Дмитрий.
Словно подслушав его мысли, Крафа опять хохотнул:
— И на «пиявку» я не обижаюсь, ибо создание это довольно полезное, особенно когда дурную кровь из организма выводит. Но, возвращаясь к нашему обоюдному «надрыву»… Дело в том, что еще и ты оказал такое сопротивление переносу вашей группы, что нас попросту выкинуло из миров взаимно наложившимися силами и должно было оставить навсегда в межмирском пространстве. По всем законам природы. Ну да, и не смотри на меня так, потому что ты этих законов никогда не читал и зеленого понятия о них не имеешь. А они есть! И всегда были! И те, кто построил этот замок Свинг Реальностей, эти законы знали. И чтобы обезопасить жизнь подобных нам придурков, дуэлянтов, соперников, врагов, спортсменов, экспериментаторов (нужное подчеркнуть!), и устроили вот эти штрафные изоляторы, в одном из которых мы сейчас и находимся. Сюда автоматически в древние времена перебрасывало всех, кто в виде бездумных кусков мяса, после того как «надорвались», вываливались в хаос первозданного межмирского пространства. Так сказать, давали этим Торговцам жесткий шанс для спасения.
От непонимания ситуации Светозаров нахмурился:
— Странно! Я ведь не нуждался в помощи и на безвольный кусок мяса никак не походил, когда здесь оказался…
— А все почему? Да по причине своего полного незнания! — учительствовал Трибун, тыкая в мрак у себя над головой указательным пальцем. — А я вот тебе скажу: прежде чем мы очнулись после переноса, прошло ровно десять часов. Именно столько времени изолятор содержит пленников, пока в самом замке решают их участь. Понял?
— И что это значит? — несколько растерялся граф.
— О-о! Это очень многое значит! Первое: что по твоей вине мы находимся здесь, а не там, где в нашей помощи срочно нуждаются. Второе: твоя супруга, которой я по своей наивности и глупости пообещал скорую встречу с тобой прямо от экранов связи, наверняка сейчас в панике и смятении. Потому что ни тебя я ей не предоставил живым и невредимым, ни себя показать не могу. Третье: раз до сих пор нас отсюда не выдернули в Круг Разбирательств, значит, уже и не выдернут. Ибо никого из живых Торговцев в Свинге Реальностей давно нет и быть не может. Ты и сам это знаешь, что бы там ни городил по поводу древних вин. Четвертое: при попытке побега отсюда нас попросту уничтожат существующие для этого специально машины. Хочется верить, что они уже не могут работать, но если они не проржавели насквозь, то нам с ними никак не справиться. Ну и пятое: твоя мать не попадет на встречу со своей невесткой. Эту встречу я по своей глупости тоже пообещал именно сегодня, еще не зная, что ты так близко подбираешься ко мне со стороны Янтарного.
— Мать? — ошарашенно прошептал Дмитрий. — Все-таки она жива? И у тебя в плену?
— Опять ты на слове «плен» зациклился?! Что ты за человек?! Твоя мать попросту живет в ином, совершенно безопасном для себя месте. И виноваты в этом сложившиеся обстоятельства. А чтобы все наши родственники, соратники, помощники и люди, нуждающиеся в нашей защите, не прокляли нас перед собственной смертью, давай прекращать пустопорожние разговоры! Приступаем к форсированию нашего освобождения. Тем более что время, отпущенное нам на переговоры и возобновление пошатнувшегося из-за недоразумений союза, полностью истекло. Все понятно?
Светозаров постарался успокоиться и не фонтанировать крутящимися в сознании вопросами. Кивнул и спросил:
— Ну и как, по-твоему, мы отсюда выберемся?
Это и в самом деле было наиболее актуальным.

Глава третья
Экскурсы в историю

Первым делом Крафа потребовал от восстановленного в правах союзника:
— Ты пока даром не простаивай, а продолжай выдалбливать лунку поглубже! А я тебе тем временем расскажу, что и как тут вокруг нас творится.
Он спрыгнул с «Длинного меча», коснулся ногами стены, и его подошвы прилипли к гранитным блокам.
— Однако у тебя и сапожки, — так и не начиная работу, уставился на него Дмитрий. — Неужели заранее знал, что попадешь именно сюда?
— Ни сном ни духом! А причина проста: подобная обувь с такими подметками считается обязательной для каждого Торговца вот уже более трех тысяч лет. Но… как я погляжу, ты тоже обут в нечто подобное. У тебя-то откуда такая приверженность к традициям?
Ну никак не мог граф удержаться от создания тумана вокруг своей биографии:
— Что значит откуда? Когда традиция появилась, с тех пор и ношу.
Подлый узурпатор и тут нашел, чем сразить своего молодого оппонента:
— Ха! И когда же ты престанешь врать? Неужели ты сомневаешься, что я выспросил у твоей матери о тебе все, и даже чуточку больше? Я наверняка теперь больше помню о твоих детских и юношеских годах, чем ты сам!
Как ни хотелось в ответ пальнуть в кровожадную пиявку и лгуна из плазмера, непослушные губы выдавили самостоятельно:
— Ну хоть что-нибудь? К примеру?
— Легко! Их есть у меня! Но ты не стой, время уходит! А я тем временем пару историй расскажу. — И Гегемон пустился в пересказ того, что якобы поведала мать Дмитрия.
Первая история казалась высосанной из пальца. Вторая как-то смутно просвечивалась на задворках памяти, а вот третья и в самом деле оказалась существующей в биографии на все сто процентов. Причем повествовалась она с такими деталями, что Светозаров прекратил работать, навел на Трибуна раструб плазмера и прорычал:
— Ты что, ее пытал?! Или считал ее память?!
— Какой ж ты глупый и наивный, честное слово! — воскликнул тот с досадой. — Зачем пытать любящую мать, если достаточно просто по-житейски поинтересоваться ее обожаемым сыном и поддакнуть при утверждении, что тот умный, способный и вообще вундеркинд. После этого любая женщина будет готова рассказывать о своих детях без перерыва на обед и сон.
Графу никак не хотелось верить, что его мать такая вот доверчивая болтушка, готовая только из-за поддакивания раскрыть все свои тайны первому встречному. Поэтому уточнил:
— А она знает, кто ты на самом деле?
— Скажем так, — замялся Гегемон, — почти знает. А об остальном догадывается…
— Ну-ну! Пусть только окажется, что она тебя хочет лично на кусочки порезать! Я в лепешку расшибусь, но такое удовольствие ей доставлю!
— Уф! Гора с плеч спала! — обрадовался подлый враг и, став на коленки, стал приглядываться к образовавшейся в гранитном блоке ямке. — Слушай, а что-нибудь острое у тебя есть? В виде зубила? А то мне свой фамильный кинжал жалко…
Хотя на его теле вообще не наблюдалось оружия, Светозаров еще раз внимательно осмотрел врага и разглядел нечто в чехле на бедре. Для чего такая штуковина может пригодиться, он и сам понимал, да раньше воспользоваться неким клинком силы или ножом ему не светило из-за неудобства. А тут следовало надавить на неожиданного, пусть и кратковременного союзника:
— Нечего жалеть! Да и в любом случае ты обязан свою лепту внести в наше освобождение.
— А мои знания?
— Тускнеют против моей «кирки». Тем более что я еще толком ничего не услышал. Давай, давай! Снимай свой кинжал с бедра и используй для общего дела. И не молчи, а то я в тебе окончательно разочаруюсь.
Стоило видеть, с какими тяжкими вздохами и сожалением Крафа достал свой кинжал длиной сантиметров сорок. Причем холодное оружие ну совсем не выделялось ни богатством, ни изысканностью линий. Подобных ему можно было купить в любом хозяйственном магазине любого мира за полтинник ведро в базарный день.
О чем Дмитрий и заявил с должными нотами презрения в голосе.
И опять Крафа не обиделся. Только укорил:
— Нельзя хаять то, о чем не имеешь никакого понятия. — Потом, создав два отростка силы из рук, вертикально опустил кинжал в ямку, собираясь использовать его как зубило под ударами «бревнышка». — Сейчас сам посмотришь, что собой представляет мой фамильный кинжал. Бей!
Молотобоец опять задействовал свое таранное орудие и с вырвавшимся хмыканьем заметил, что кинжал не только остался цел и не погнут, но своим острием с первого удара раскрошил гранит на глубину более пяти сантиметров. А еще через десять ударов работу пришлось приостановить, отставив таранную структуру в сторону: Крафа интенсивно, прямо руками, пусть и защищенными перчатками, выгребал мелкий гравий и накрошившийся в песок камень.
— Фамильный, говоришь? Это как, сам делал или от предков достался?
— Конечно, от предков, — проворчал Гегемон, не поднимая головы. — От деда достался, когда тот помирал. Тогда еще совсем мало жили…
— Ну да, понятно… — И тут Дмитрий вспомнил, чем он еще может поторговаться с узурпатором миров, чтобы тот освободил всех его родственников: — А сейчас какова продолжительность жизни твоих детей и близких?
Прежде чем ответить, Крафа поднял голову и посмотрел прямо в глаза коллеги длинным, изучающим взглядом:
— А тебе зачем?
— Скрывать не стану: знаю невероятное по силе средство для омоложения. Если ты мне возвращаешь жену, родителей, даешь свободу еще одному кругу лиц, я тебе это средство предоставляю взамен.
— Ох, ничего себе наглость! Еще и какой-то круг лиц?!
— Да я не тороплю тебя с согласием. Просто подкинул тебе солидный предмет для размышлений.
Светозаров интенсивно продолжил работу, решив-таки и про друзей спросить:
— Ну а где сейчас могут быть мои сопровождающие, которых ты видел возле Клоца?
— Да где угодно! Вплоть до того, что остались на прежнем месте. Но ты сейчас не о том думаешь. Слушай лучше, что нам еще тут с тобой предстоит сделать…
И старожил мира Торговцев принялся рассказывать о тех терниях, которые им предстояло преодолеть в ближайшие часы. В какой уровень их забросила судьба, он понятия не имел, но уповал на то, чтобы это оказался изолятор с как можно меньшим номером. Ибо чем ближе к сороковому, тем ближе и к машинам строгого надзора, которые могут опуститься вниз по наружным стенам и уничтожить нарушителей. Сорок изоляторов располагались ниже всего гигантского строения, ниже двадцати подвальных этажей, и каждый их них представлял собой куб с гранью двести метров. То есть тюремные камеры составляли почти девяносто процентов всего гигантского вытянутого здания.
— Так это что, гигантская тюрьма?! — спросил Дмитрий.
По утверждениям рассказчика, именно так и думало подавляющее большинство Торговцев. Хотя пытались это опровергнуть, да и вообще провести хоть какие-то масштабные исследования, только жалкие единицы. Почему единицы? Да по той причине, что девяносто процентов всех любопытных погибали в технических коридорах или в быстротекущих сражениях с машинами строгого надзора. Да, на самом нижнем подвальном этаже были проходы в так называемые камеры, но как они действуют и по каким критериям пропускают внутрь исследователей, обслуживающий персонал или посетителей — неизвестно. Кого сразу заставляли вернуться механические голоса, кого пропускали не раз, а то и не два, но на третий раз или десятый гнали взашей. А некоторых постоянных посетителей машины вдруг уничтожали ни с того ни с сего. Без всякого предупреждения и уж точно без последующего разъяснения.
Трибун Решающий побывал в технических коридорах сорокового и тридцать девятого изоляторов целых четыре раза. Но на большее не решился. Интуиция ему прошептала: «Больше сюда не ходи! Никогда!» — и он ее послушался. Хотя сведения, приносимые другими, собирал и анализировал. Но так параметры безопасного движения по тюремной зоне и не отыскал. Зато себя мог считать знатоком и даже спорить, выдвигая свои предположения о предназначении изоляторов.
— А следовательно, — сказал Гегемон, — как бы нам с тобой этого ни хотелось и как бы мы ни мечтали попасть в замок, ничего не получится. Мы даже до подвальных уровней не достанем…
— Но у меня есть плазмер и еще кое-какое оружие. Жахнем по роботу или сколько их там, и вся петрушка!
— «Нет!» — сразу по трем причинам. Первая: роботы тут еще более непобедимые, чем здешняя чернота. Вторая: если мы нанесем малейшее повреждение роботу, за нас примется сам Свинг Реальностей. А это такой искусственный монстр, что его слабые места даже мне неизвестны. Вижу недоверие на твоем лице, но уж прими как данность и поверь на слово, в войне против замка и его роботов у нас шансов нет. Ну и третья причина: снаружи, по стене, никто и ничто не сможет двигаться вверх, кроме роботов. Идею о том, чтобы робота приручить или перепрограммировать, тоже благополучно отбрасывай, не прокатит.
Крафа тщательно выгреб очередную горку осколков и перешел ко второму этапу пояснений. Они касались физических свойств материала и соотношения его с местными магическими структурами.
Сам гранит своим видом не должен вводить в заблуждение. Это не просто прочный камень, но укрепленный вдобавок неким полем, которое либо генерирует замок, либо энергия поступает извне. Сама твердь, которую пленники сейчас проламывали, состояла из двух трехметровой толщины стен и полутораметрового, с прекрасным и мощным освещением по всей высоте, коридора между ними. Коридор чисто технический, по нему проходили всякие системы подачи и очистки воздуха, стояли устройства по созданию гравитации и ее аннулированию. Вот как раз при его прохождении и придется изрядно попотеть. А если при проломе будут повреждены системы жизнеобеспечения изолятора, то к месту аварии устремятся ремонтные роботы. А уже как с ними сложатся отношения, предвидеть невозможно. Потому что таких побегов не было в истории. Как и не было сведений о наружных повреждениях замка при столкновении с каким-нибудь неизвестным телом.
Ремонтные роботы могли вызвать «наказующих», и тогда просто не хватит времени, чтобы раскурочить внешнюю стену.
— Не окажется так, что мы пытаемся проломить свод или пол нашего изолятора? — заволновался Светозаров.
— Сразу порадую: не окажется. Потому что те состоят из труб метрового диметра, наложенных пластами в шесть слоев. Торцы труб входят в боковые стены южной и северной стороны и в них теряются в неизвестности. Состав — непонятный сплав металлов и керамики. Что трубопроводы сквозные и не заглушены, подсказывают наблюдения: порой в трубах слышен шелест, громыхание, словно сильное течение волочет какие-то предметы. Причем направления потоков непостоянные, не единые для всего пласта и часто меняются. По западной и восточной стенам проходят по всей протяженности замка основные спуски во все остальные технические коридоры.
— Если все так, как ты рассказал, то зачем же мы ломаем? — спросил Дмитрий. — У меня такое ощущение, что если нас накажут, то мало не покажется…
— Еще как не покажется! — рассмеялся Трибун. — Вот потому-то мы первую стеночку и должны проломить плавно, деликатно, без больших сотрясений. А потом сразу же установить вакуумные щиты вокруг нашего места выхода ко второй стене. То есть сделать этакий тоннель и уже дальше работать только в нем.
— А смысл таких сложностей? Ты себе представляешь, сколько у нас энергии уйдет на эти непроницаемые для воздуха щиты?
— Я тебя о чем просил сразу?! — воскликнул союзник. — Не трать энергию! Экономь! Нам пригодится! Но разве ты готов слушать и здраво мыслить? Я уже не говорю, что, убив меня, ты и сам был бы обречен на гибель.
— Ну почему же? — возразил Дмитрий. — Мне и одному могло повезти…
Крафа выгреб очередную горку щебня, стараясь откидывать его подальше по стене-полу, ворча при этом себе под нос что-то о наивной молодости, глупой самоуверенности и неуместном максимализме. И только потом пустился в объяснения:
— Вот теперь я перехожу к третьей фазе нашего побега. Это, учитывай, если нам удадутся первые две. Допустим, ты проломил бы сам первую стену и даже догадался создать вакуумные преграды против утечки этого черного гравитационного мрака. Мало того, допускаю и такую мысль, что тебе хватило бы энергии пробить и вторую стену и выбраться наружу. Но вот там-то и начнутся новые, непреодолимые сложности. Двигаться по стене вверх ты не сможешь. Стоять на месте, как и двигаться вниз — бессмысленно. Роботы тебя везде достанут. А если они проржавели, вышли из строя или с севшими батареями и не примчатся, то в любом случае тебя ждет снаружи смерть от голода и бессилия.
Неблагодарный слушатель не удержался:
— Ври, ври, да не завирайся! Снаружи я шагну и окажусь в ином мире!
— На наружной стене прыжки не получаются, — терпеливо пояснил Гегемон.
— Тогда отлечу в сторону, да хоть на десять метров!
— И на что наступишь там?
— Прихвачу с собой крупный обломок стены!
— Увы! Там можно оттолкнуться только от живого тела, масса которого должна быть как минимум с половину твоей.
Светозаров даже рассмеялся от таких сложностей:
— Сам только что придумал? Чтобы я тебя не распустил на атомы там, снаружи?
— Не угадал. Ничего я не придумывал. Все эти данные собраны тяжелейшим трудом сотен исследователей и добровольцев. Причем не один десяток Торговцев при этом погиб.
— Хм! Если это правда, то… — задумался Дмитрий, но работать не перестал. — А что будет с человеком, который с помощью некоего летательного устройства отлетит гораздо дальше от громады Свинга Реальностей?
— Были и такие. Улетали. Но никогда не возвращались, и больше никто их не видел. По расчетам и приблизительным промерам, туман вне замка просматривается не далее чем на пятьдесят метров. А все то, что улетает метров на сто, моментально исчезает из пространства. На страховочных линях добровольцы и туда добирались, но ничего, кроме все того же тумана, не видели. При попытке сунуть за невидимый барьер руку ее распыляло на атомы.
— Уф! — выдохнул Дмитрий. — Ну тут и наворочено вокруг…
— А ты думал…
— …Коль ты не соврал! — завершил свою фразу граф Дин.
Крафа презрительно фыркнул.
— Ну ладно, — кивнул Дмитрий. — А как же раньше разбирались с теми, кто попадал в изоляторы? Как их отсюда вытаскивали, если они без окон, без дверей?
— Так ты же мне не веришь, тогда зачем спрашиваешь? — ответил вынужденный товарищ по заточению.
Но долго обижаться не стал и, возможно, успел на ходу сочинить новую историю. Хотя подробности, логичность и мелкие детали впечатляли.
Во времена пользования замком всеми Торговцами в изоляторы попадали довольно часто. Особенно те «надорвавшиеся», которые вздумали либо соревноваться друг с другом, либо сражаться до смертоубийства, либо решали одну сложную задачу общими силами. Оказывается, и такое практиковалось: перенести нечто впятером, а то и вдесятером, что не под силу было одному Торговцу. Ну и все скопом оказывались в одном месте.
Неведомые силы помещали их в ближайший к подвалам изолятор, усыпляли на десять часов и даже порой подлечивали, если было необходимо. За это время в одной из башен управления, в так называемом Кругу Разбирательств, на табло возникали надписи: кто таков, что за повреждения, где и по какой причине «надорвался». Уважаемые старейшины обсуждали каждый случай в отдельности, голосовали и в любом случае жали на клавишу «Доставка в башню». Потому что далее либо отпускали нечаянно пострадавших коллег, либо оглашали им наказание в виде обычно штрафов. До тюремного заключения доходило крайне редко.
Ну и следовало помнить, что помимо первой клавиши в Кругу Разбирательств имелась и вторая, на которой красовалось только одно слово: «Развоплощение». И что самое пикантное — именно узурпатор сорока шести миров был уверен в небеспристрастности пятерки старейшин. Об использовании клавиши уничтожения ни разу в истории не упоминалось, но уж очень многих своих сторонников и верных последователей лишился Крафа в первые годы начавшейся конфронтации.
Коснулся он, правда, этого момента только краешком и с большой неохотой, но несколько ругательств у него вырвалось, как и заключение темы:
— Именно те тупые старикашки и развязали войну своими действиями. Почувствовали себя всесильными, имеющими возможность безнаказанно карать кого угодно.
Больше он на это тему не промолвил ни слова, полностью отдавшись работе.

Глава четвертая
Сражение с законом

Первую лунку, глубиной сантиметров сорок, вырубили узкую, практически по диаметру тарана. Торец своего орудия Дмитрий несколько расширил, предваряя следующий ход. Затем сделали расширение лунки с одной стороны, прикрыли ее структурой «Длинного меча» и попробовали запустить в расширение первый заряд плазмы. При этом обоим пришлось щитами энергии прикрывать не только себя от разлетающихся из-под ног осколков гравия, но и препятствовать повреждению плазмера. Подобное оружие было в единственном числе, и на него возлагались наибольшие надежды.
То есть при каждом применении оружия уходило невероятное количество припасенной энергии. Но зато и эффективности подготовительных мероприятий добились. Если первый взрыв раскрошил гранит на неожиданно малую глубину, всего полметра, то уже после второго воронка углубилась до двух метров. Третий заряд использовать не рискнули, опасаясь слишком сильного шума. Тем более Торговцам было неизвестно, что находится в коридоре на уровне вырезаемого «окошка» на свободу. Поэтому последний, третий метр проходили дольше всего и с наибольшими физическими усилиями.
Ну и с собственными силовыми щитами пришлось попотеть. Ибо, по утверждению Крафы, следовало приложить все силы во избежание утечки вязкого воздушного вещества из изолятора в коридор.
— Сам лично видел кучу странных анализаторов, — рассказывал он. — Тогда я их только с виду запомнил, но за последние тысячелетия и суть разгадал. Сразу вой поднимется по всему Свингу Реальностей. Так что будем поспешать не спеша…
Вакуумных щита они установили сразу два. Один держал Светозаров, расстелив его как покрытие получившейся воронки. Сам стоял посреди щита, а его орудие труда скользило по силовым манжетам, словно поршень в двигателе автомобиля: вверх-вниз. На подобное образование силовой структуры уходила прорва энергии.
Второй щит, страховочный к первому, прямо у себя над головой, держал Крафа, копавшийся со своим кинжалом в воронке. Ему при прокладке последних дециметров приходилось сложней всего. И, несмотря на кажущуюся уверенность в предыдущих утверждениях, он очень боялся ошибиться:
— Вдруг у меня сведения неверные и здесь не три, а пять метров? Или мы выйдем прямо на уплотнительное кольцо или перемычку коридора? Вот смеху-то будет…
Наверное, в этом беглецам повезло — толщина стены оказалась около трех метров, плюс три-пять сантиметров. Получилась солидная дырка, в которую можно было просунуть руку. Но чернота внутреннего воздуха, сосредоточенного под нижним щитом вместе с Гегемоном, сразу стала выползать в пространство ярко освещенного коридора. И как ни был мал объем этого вытекшего газа, некий прибор снаружи его сумел зарегистрировать уже на второй минуте. Да так зарегистрировать, что оба разрушителя стен вздрогнули от неожиданности.
Специфический голос дежурной по вокзалу вдруг рявкнул из невидимых репродукторов:
— Утечка из штрафного изолятора номер один!
Затем фраза стала повторяться с пугающей неизбежностью и равнодушием.
К тому времени Трибун уже успел ощупать рукой пространство снаружи вокруг дыры и перенаправить таран чуть в сторону:
— Теперь дави!
Негромкий хруст, и дыра стала такой, что в нее мог бы протиснуться худенький парнишка. Но Крафе хватило и головы, чтобы осмотреться снаружи:
— Отлично вышли! Но эта вот ворона…
И он стал доставать из кармана маленький пистолет, намереваясь разворотить анализатор выстрелами. Но тот неожиданно смолк сам, принося испуганному сознанию покой и расслабление. Наверняка газ рассеялся в большом пространстве коридора, и его концентрация показалась устройству в пределах нормы.
Трибун продолжал ворчать, направляя таран в нужные точки и давая отрывистые команды то на удар, то на укорочение структуры:
— Но это не значит, что какой-нибудь технический робот… Дави! Назад! Уже не двинулся по вызову… А вот теперь удар! Назад! Но знаешь, что радует? Что мы в самом нижнем, оконечном изоляторе. Не пойму, с чем это связано. Может, верхние уровни заняты окоченевшими пленниками, может, там какие-то поломки, но нам это выгодно. Пока машины обслуживания сюда доберутся с проверкой, мы уже и вторую стену проломим. С полученным опытом и без опасения нарваться с той стороны на техническую оснастку мы справимся быстрей раза в три… Если не в пять!.. Удар! Еще один!
Наконец он выбрался вниз и стал создавать из вакуумных щитов тоннель-распорку между стенами. Судя по ворчливым ругательствам, получалось у него подобное творчество с большим трудом:
— Ну не гадость ли?! Ты бы только знал, сколько на этот тоннель энергии уходит! Если так и дальше сосать будет, то я тебе не помощник, через час, максимум полтора, буду выжат как лимон. Так что ты, союзник, поторопись! — И в конце концов, дал команду: — Готово! Спускайся!
Это легче было сказать, чем сделать. Все-таки Дмитрий был и телом мощней, и оружия на нем висело не в пример больше, да и «Длинный меч» мешал как привязанное к телу бревно. Ко всему прочему, созданный тоннель не давал того простора, который был у союзников ранее.
В итоге пришлось первую лунку бить, стоя ногами на краях уже сделанной воронки, в ее нижней части. Коридор в полтора метра шириной был удобен для проходов в рост параллельно ему, но вот сидеть в нем, согнувшись пополам, оказалось и Крафе сложно.
Но опыт, да еще и подбадриваемый желанием поскорее вырваться на свободу, великое дело! Не прошло и получаса, как новая воронка во второй стене углубилась на метр, Светозаров готовился переместиться ниже, и велась подготовка уже к третьему взрыву шарика с плазмой.
Но тут Гегемон и заметил какое-то движение в дальнем конце коридора. Присмотрелся и воскликнул:
— Колесо ему вместо мозга! — И пояснил: — У нас гость. Технический робот. Ни разу не видел, как он действует, и сведений на эту тему нет. Но катится к нам очень медленно. То ли ржавый, то ли не в режиме экстренной тревоги… Давай, стреляй плазмой!
— А-а… хуже не будет? — засомневался Дмитрий, уже стоя по колено во второй воронке и тоже присматриваясь к далекому и тихоходному роботу. Тот двигался несколько странно, попросту упираясь колесами в противоположные стены. Но зато имел возможность смещаться в каком угодно направлении.
— Плевать! Если он нападет, с одним справимся, а дальше будем форсировать создание пролома по максимуму. Вплоть до того, что черную субстанцию выпустим на волю. Пусть ищут утечку сразу по всей стене и отвлекаются от нас. Давай!
Ну вот плазма и пошла ворочать твердь у них под ногами. Не слабо так раскрошило гранит и распустило трещинами, на добрый метр в глубину. Крафа немедленно кинулся вниз выгребать, а его партнер бросил взгляд на робота. И тут же воскликнул в отчаянии:
— Да он несется на нас как угорелый!
— Вали его! Вали! — раздался снизу единственно верный совет. — Убираю щит!
Было понятно, что сделанный наружу выстрел в любом случае создаст выброс в коридор черного газа. Плюс ко всему будут повреждены вместе с роботом иные вспомогательные коммуникации. Так что действовать дальше тихо и деликатно смысла не было.
Заряд плазмы мелькнул в сторону робота, и после взрыва в коридоре образовался смертельный вихрь, крушащий все вокруг себя. Торговцы-то щитом прикрылись, а вот многие коммуникации были значительно повреждены. И теперь уже репродукторы вещали со всех сторон, перекрикивая друг друга:
— Утечка из штрафного изолятора номер один!
— Повреждение подачи питательной смеси!
— Пробой обнуления гравитации!
— Полное повреждение ремонтного робота класса ВОГ16!
— Попытка узников проломить стены! Побег!!!
— Высший уровень тревоги! Полная герметизация нижних технических коридоров!
Какофония звуков слилась в непрерывный гул. Настолько громкий, что Светозарову пришлось установить над собой временный купол, не столько закрывающий от опасности, как спасающий барабанные перепонки. При этом рвущиеся к свободе узники работу не прекращали ни на миг. Тем более что распоряжение о полной герметизации коридоров наверняка и роботов может придержать. Так что появлялись лишние шансы без риска завершить второй пролом. Ну и немножко радовало такое паническое многоголосие. Это означало, что единой системы безопасности, которая будет принимать окончательное решение по поимке беглецов, как бы не существует. Может, в отпуске. А может… да все могло быть!
Находившийся выше граф посматривал по плоскости коридора на все триста шестьдесят градусов. Новый, а то и более совершенный в боевом плане робот мог показаться с любого направления и с любой скоростью.
А вот в дырку у себя над головой смотреть и не подумал. А как раз оттуда и прилетел внушительный по силе удар парализующей энергии. Чудо еще, что щит, рассчитанный скорее на поглощение шума, выдержал и сумел предохранить вскипающие мозги от губительного обморока. Но боль пронзила тело до самых пяток.
Собственного ругательства Дмитрий не услышал, зато действовал выше всяких похвал: еще толком не рассмотрев, кто там вверху поблескивает металлическими телесами, направил туда плазмер и выстрелил два раза вдоль сияющей структуры «Длинный меч». Потом только и пришлось, что прикрыться более жестким щитом от падавших на голову металлических частей. Несколько горячих обломков свалилось и вниз, к вульгарно ругавшемуся Гегемону.
— Ты чего, союзник?! — Его рев мог поспорить с громкостью рева, который умел исторгать из себя Живой Ужас. — Не рано ли спешишь от меня избавиться?! Снаружи живое тело нужно для прыжка, живое!
— Да верю я тебе, верю! — проорал Светозаров. — Просто к нам гости прямо из нашего изолятора пожаловали. А значит, там и калитка есть, и ворота в наличии! А скорей всего некую технику туда прямо телепортируют с центрального пульта.
К тому времени гул стал стихать, что и в самом деле могло натолкнуть на мысль: «Некто был срочно отозван из отпуска и взялся за нарушителей всерьез!»
Трибун выбрался наверх и пробормотал:
— И действительно, могут нас заблокировать. Так что не жалей зарядов плазмы и нарасти давление своего светового столба. Моя интуиция визжит, что нам следует поторопиться!
Нечто подобное чувствовал и Дмитрий. Поэтому не стал экономить на энергии, практически до нуля опустошая уже второй кристалл-накопитель. И с интервалом в двадцать секунд отправил в воронку у себя под ногами сразу четыре шарика плазмы.
Тряхнуло основательно. Да еще и продолжительной вибрацией! Наверняка теперь уже и по наружной стене устремятся агрессивные защитники Свинга Реальностей, желающие жестоко наказать неизвестных вандалов.
Но зато и дыра рваная, диаметром полтора метра, образовалась под ногами.
Резким выхлопом произошло выравнивание давления. Внутри оно оказалось изрядно выше, чем снаружи. Но в любом случае противопоказаний к дыханию не существовало. Об этом еще юный Торговец Хотрис утверждал, долгое время пробывший на окружающем замок заборе.
Так как ему оказалось ближе, граф и двинулся первым наружу. При этом он, словно надеясь на лишнюю помощь от «Длинного меча», не стал распылять энергозатратную структуру в пространстве. Продолжая ее наращивать, так и выполз вместе с нею наружу. И только там заметил, что союзник цепко держится одной рукой за кончик плаща, который тянет его по столбу, а второй рукой тот же столб и обвивает. И когда расстояние от проломленной стены составило пяток метров, с оживлением прокричал:
— Ну что ж, поздравляю! Мы все-таки вырвались! Только вот так и не решили, к кому в гости отправимся. Приглашаю ко мне! И Александра там тебя заждалась, и с матерью встретишься.
Страшно было рассеивать светящуюся опору, которая помаленьку отталкивала беглецов в странный, меняющихся цветов туман. Но еще страшней казалось поверить в то, что сейчас выкрикивает Крафа. Хотя в душе очень и очень хотелось это сделать.
Но здравый рассудок восторжествовал.
— Нет! Давай лучше ко мне в гости! — сказал Дмитрий и уже с явной издевкой поинтересовался: — Или побоишься?
Ответ оказался более чем поразительный:
— Нет, не побоюсь! Можно и к тебе… но потом сам будешь оправдываться перед своими женщинами за нашу долгую задержку. Только дай слово, что не будешь меня все время держать в какой-нибудь банке со спиртом или в ловушке! И я сразу же даю тебе возможность оттолкнуться ногой от моего тела.
В такое согласие ну никак не верилось! Зная вероломство и подлость своего врага, Светозаров сразу подумал, что тут какая-то ловушка. Вполне возможно, что, дотронувшись до Крафы ногой, он сам окажется у того в ловушке, в раскаленных недрах одного из узурпированных миров. Ведь что бы там Гегемон ни рассказывал, как бы ни пудрил мозги полуправдой и услышанными историями о юности Дмитрия, верить нельзя ни единому его слову. Это он в изоляторе номер один вынужден был приоткрывать завесы тайны Свинга Реальностей. Иначе и сам бы не вырвался на свободу. Но сейчас он явно задумал что-то подлое и низкое!
Только Светозаров задумал выплеснуть итог своего размышления, как заметил на периферии взгляда возникшее на стене движение. К месту пролома бежало сразу два скорее всего механических монстра. Похожие на помесь паука с крабом, и каждый величиной с хороший танк. И быстро, жучары, бежали!
Так что ничего больше не оставалось, как распылить в пространстве «Длинный меч», выкрикнуть «Согласен!» и за плащ подтянуть к себе несопротивляющегося союзника. Тот в последний момент ухмыльнулся и предупредил:
— Смотри, не обмани!
Толчок ногой о сжавшееся тело, и вот уже под знакомый грохот и сверкание молний Торговец Светозаров шагнул в межмирское пространство, забирая с собой и «живую опору». И при этом лихорадочно пытался придумать место, куда можно не просто привести такого гостя, а еще и помешать ему совершать всякие подлости, преступления, гадости и прочее, прочее, прочее…
«Поместить такого кровопийцу в ловушку возле Эрлионы — это не обман, а тактическая хитрость. Ловушка давно готова, пояс опознания на мне есть, а на Крафе нет! Вот его сейчас и закрутит! А если я не прав, то всегда успею извиниться…»

Глава пятая
Опорная станция

Но судьба закинула беглецов опять не туда, куда Дмитрий планировал. Причем он с первого момента понял, где они оказались. Место было знакомое и по многим причинам памятное, но в то же время сильно изменившееся после первого посещения. И все это располагалось в межмирском пространстве.
Тропинка из красных камней так и уходила за спиной куда-то вниз, осколок скалы со странными надписями так и возвышался чуть впереди, но теперь вдобавок в пространстве вокруг виднелись жутко хаотичные нагромождения из неких кубов, полусфер, пирамид и прочих геометрических фигур. Создавалось такое впечатление, что они тоже из серого бетона и являются футуристическим комплексом зданий. Окон не наблюдалось, зато сразу несколько закрытых дверей выделялось в самых неожиданных местах.
С первого момента Светозаров пытался лихорадочно сообразить: почему и как они здесь оказались, почему здесь произошли такие кардинальные изменения и соответствуют ли действительности те смелые предположения, которые он имел по поводу этого уникального места в межмирском пространстве?
Еще повезло в том, что ушлый Крафа был доставлен следом с опозданием в несколько секунд, да так и возник в горизонтальном положении у ног Дмитрия. Пока узурпатор встал, пока с недоверием протер глаза и расставил руки, одновременно присев, Дмитрий уже успел прикрыть лицо маской холодной невозмутимости, а отблески ауры наглухо спрятать за магической завесой. Поэтому обращенные к нему с восторгом глаза Крафы никакой растерянности или недоумения не заметили.
А вот сам Гегемон свою ауру не прикрывал, и она полностью соответствовала его словам:
— Вот это сюрприз! Вот это доверие! Ай да союзник у меня! Ай да молодец! О-хо-хо-хо! — Первым делом он принялся обходить обломок скалы, вчитываясь в надписи. — И ведь ни словом не проговорился, что обладает Опорной Станцией! Хотя нет, ты же навроде что-то такое намекал… Точно! Сам вроде как расспрашивал, но что-то при этом недоговаривал. Надо же! Поверить не могу, что сподобился собственными глазами увидеть!..
А замерший на месте Светозаров пытался тупо сообразить: неужели его временный союзник не видит надпись, которая в режиме «бегущей строки» постоянно вращается в верхней части торчащей посреди всего этого скалы? Потому что не увидеть яркие светящиеся буквы было невозможно. А те гласили:
«Начата перенастройка на параметры нового оператора контроля. В связи с этим любое перемещение как внутри Опорной Станции, так и вне ее будет блокировано на два часа. Также следует предупредить гостя о нежелательности попыток пересечения пятиметровой зоны вокруг центрального осевого камня».
Затем короткая пауза, и надпись пошла по кругу вновь:
«Начата перенастройка…»
Только теперь время было указано: один час пятьдесят девять минут.
А Крафа тем временем тараторил о великих свершениях, которые отныне однозначно станут по плечу ему и его молодому союзнику. Если он и заметил надпись, то сохранял полную невозмутимость по этому поводу. Наоборот, вверх он даже не посматривал. Зато частенько припадал к самому камню, порой довольно громко читая несуразные на вид надписи и комментируя их:
— «Брызнет сталь — обратись дымом». Знакомо выражение, знакомо! Это ведь совет при атаке расплавленным железом делать свою плоть и все, что на ней, проходимой для любого жесткого предмета. Да увы! Умение так охранялось нашими предками и содержалось в таком секрете, что было в конце концов утеряно навсегда. Э-э-э… «Потеряешь зрение — доверься детям». О! Ну, это даже я умею. Если вдруг без глаз останусь, то следует попросту полежать на площадке или на полу, где играют малыши. Чем младше — тем быстрей восстановится зрение. А ты так умеешь?
Граф Дин ушел от прямого ответа:
— Стараюсь глаза беречь в первую очередь…
И пришел к выводу, что надпись светится для него и гость ее не видит. А это значит, что перенастройка станции ведется именно на него, на Светозарова. Попавший сюда случайно узурпатор нисколько не притворяется, и это явно не его территория.
«Вероятно, мое первое посещение станции осталось в ее регистративной памяти, вместе с моими данными. А вторично попадающий сюда Торговец переходит на должность «оператора контроля» чисто автоматически. Ну, где-то так, по первому размышлению… А проверить такой вывод частично можно сразу…»
Он двинулся к футуристическим постройкам, которые почти полностью окружали площадку со скалой. Пересек приблизительную пятиметровую отметку и тут же на ближайшей двери возникла надпись:
«Доступ закрыт до полного завершения перенастройки!»
Сзади послышался голос приближавшегося Крафы:
— Ладно уж, давай, показывай свое хозяйство! Жуть, как интересно!
Дмитрий резко развернулся на месте и предупреждающе поднял руку:
— Стой! Дальше тебе нельзя!
— Э-э-э?.. — Гость так и замер на месте, но в его ауре и тоне сразу появилась обида: — А почему?
— Не от меня зависит. Сама станция тебя опознала как чужака с неблаговидными намерениями, поэтому системы безопасности тебя не выпустят из пятиметрового радиуса вокруг скалы.
— Вот вы как? Ха! И это называется гостеприимством? Я тебе доверился, поверил твоем слову, а ты меня даже на порог не пускаешь?
— Я ведь уже сказал, не от меня зависит.
— Зачем тогда сюда доставил? Просто похвастаться?
Граф вернулся в пятиметровый круг и присел на вполне удобный выступ, внизу скалы. И только потом сообразил, что надо ответить:
— Доставил я тебя сюда по важной причине: надо серьезно поговорить. Раз уж ты в союзники напросился, то хотелось бы выяснить несколько основополагающих моментов. А здесь… по-моему, самое удобно для этого место. Присаживайся!
«Нельзя, чтобы он догадался о моей неспособности контролировать время нашего здесь пребывания, — подумал он. — Пусть лучше считает меня желчным и способным на мелкие пакости…»
— Во-первых, у нас нет времени для особо долгих разговоров… — начал Крафа.
— Не надо рассказывать сказки! — оборвал его со смешком молодой коллега. — Заведи я тебя внутрь станции, ты бы оттуда сутки не вылез!
— Ну… может, и так… Но ты ведь не заводишь! А значит, во-вторых, мне такая постановка вопросов не нравится. Следовательно, я могу сам отсюда отправиться по своим делам. Решу срочные вопросы и вернусь сюда для встречи с тобой часика, скажем так, через три. Устраивает?
— Нет. Говорим сейчас.
— Ха! — ехидно улыбнулся Гегемон. — Разве кто-то сможет меня удержать?
— Сомневаешься? — последовала не менее ехидная улыбка в ответ. — Попробуй спрыгни!
Ну, гость и попробовал. Вначале тщательно все вокруг осмотрел, как бы давая понять: «Я сюда теперь и сам в любое время наведаюсь! И никто мне в этом деле не указ». А потом с презрительной улыбкой сделал шаг. И… второй шаг, уже как бы по инерции. Немного постоял, подумал, сделал два шага в разные стороны. Толку — никакого. Даже легкого громыхания не раздалось и ни искорки не проскочило.
Естественно, Трибун сразу заподозрил своего союзника в обмане. Дескать, заставляет меня торчать тут в пятиметровой зоне, а вот за ней-то меня уже никто не сдержит. Ну и двинулся, так сказать, «на выход с вещами». Хорошо, что возле невидимой черты приостановился, обезопасил себя щитом и аккуратно стал выставлять руку перед собой.
А там, наверное, кто-то невидимый устроил злобную шутку: подставил большой молот, а когда над тем завис средний палец человека, долбанул сверху молотком поменьше. И опять Живой Ужас, будь он здесь, позавидовал бы раздавшемуся воплю. Крафа прыгал по площадке, как бабуин, и лелеял в коконе регенерации свой раздробленный ударом палец. Потом крики перешли в злобные ругательства, но и те все-таки сменились желчными обвинениями в адрес скромно восседающего на камешке хозяина станции.
А тот, когда образовалась первая пауза, только и пожал плечами:
— Претензии не ко мне! Система безопасности мне не подчиняется. И я тебя от всей души, ничего не скрывая, предупреждал.
— Как же, как же! А почему не предупредил, что мне палец уничтожить хотят?
— А система выбора наказания нарушителю мне тоже неизвестна. Но ты радуйся, что тебя целиком не испепелило. Сам ведь знаешь, какие тут силы вращаются.
— Знаю, знаю… — проворчал Крафа, рассматривая уже восстановившийся палец. — Ничего я не знаю! Да и откуда мне знать? Я что, этими станциями торгую?! Первый раз попал и чуть без руки не остался! — Он раздраженно уселся на второй выступ и заставил себя говорить сугубо деловым, без лишних эмоций тоном: — Поговорить так поговорить! Тогда сразу высказывай свои предложения по поводу войны с плагри. Чем ты мне можешь помочь в уничтожении этих жутких тварей?
Светозарову, конечно же, хотелось говорить совсем об ином, но двух часов, по идее, должно хватить для всего. Поэтому он миролюбиво спросил, начиная переговоры:
— А надо помогать?

Глава шестая
Переговоры

Крафа так и дернулся всем телом:
— И ты еще спрашиваешь?! Сам ведь видел, как таких тварей трудно уничтожить. А если они еще и большой бандой заявятся? Да я ума не приложу, что делать, если они целым десятком в Янтарный припрутся. Только и останется, что ядерные бомбы на них сбрасывать. А те еще отыскать надо. Ну и о последствиях такой бомбардировки даже думать не хочется… Так что нам следует продумать, как и чем бороться с ожидаемой агрессией.
Граф Дин постарался быть последовательным:
— Изначально: ты можешь перекрыть проход на Янтарный, что на площади города Эрегарт?
— Нет. Это нечто древнее, от меня не зависящее. Как и прочие запреты прыжка со всех иных участков Трабиянта.
— А вот скрывать от союзника ничего нельзя! — Дмитрий сменил тон на барский, пафосный. — Как же ты, голубчик, по столицам да университетам шастаешь? Да еще и лучших учеников за собой в путешествия увозишь?
Некоторое время Гегемон смотрел на собеседника хмурясь, исподлобья. Видимо, сомневался, стоит ли раскрывать некие особенные тайны. Потом решился:
— Могу и поделиться одним секретом, все равно ты им не сможешь воспользоваться. Возле самого священного колокола Клоц есть некое место, в которое могу попасть только я. А уже из него могу прыгать по всей планете. Через него и возвращаюсь в иные миры. Плюс ко всему есть специальный метод прыжка, о котором знаю только я и могу пользоваться только со своей силой. Слабаки так не потянут… Ну а по поводу Эрегарта напомню еще раз: там я бессилен. Умел бы, закрыл бы наглухо пробой в пространстве, которым пользуется телепорт от плагри. Но не получается, что я только ни пробовал. К тому же тот первый, развоплощенный монстр-кентавр содержал в памяти информацию о полной секретности своих перемещений от остальных соплеменников. Поэтому я решил, что никто про канал больше не знает, никто больше не нагрянет, и приказал эвакуировать город чисто в профилактических целях.
— Понятно… А что, если сейчас, немедленно, прыгнуть в мир плагри и там нанести ядерный удар? Вдруг удастся уничтожить оставшийся там телепорт и тем самым сбить все настройки?
Трибун скорбно кивнул:
— Отличная идея, и очень жалею, что давно этого не сделал. Мог бы и успеть… Но сейчас, когда оттуда пришли сразу два монстра, наверняка уже поздно прятать концы в воду.
— И все равно, почему бы не сместить войну на территорию этих уродов? Уж там точно нам ничего жалеть не придется. Уничтожение мира людоедов — это благо, превышающее и покрывающее все минусы такой бомбардировки.
Союзник возражений не имел, но опасался ловушки. Раз кентавры настолько разумны и сообразительны, что пользуются проходами в иные миры и даже умеют настраивать свои телепорты на четкое возвращение тел по заданной программе, то они могли и подстраховаться, прикрывая свой мир от справедливого возмездия за людоедство.
Но на эти опасения граф Дин ответил со всей широтой своей души:
— Если сам опасаешься, отправимся туда с бомбами вдвоем. Так согласен?
Крафа кивнул, и Дмитрий продолжил:
— Но почему бы нам не привлечь в союз более сильного соратника? Я имею в виду Водоформа.
Крафа скривился с сомнением:
— Пусть его пришлось бы использовать и не против плагри, но о таком союзнике я мечтаю с момента нашего последнего расставания с тобой. Ситиньялло при желании мог бы не просто уничтожить кровожадных монстров, а сотворить с ними такую же трансформацию, как некие силы мира без правительств сотворили с Сельестром Чари. Ну… это тот урод-путешественник, которого я развоплотил…
— Помню.
— То есть заставил бы кентавров жрать только свежую травку и сено. Так что я сразу подумал о нем как о самом желанном союзнике. В связи с чем недавно предпринял вылазку в мир Огненной Патоки и попытался наладить мосты дружбы.
— Вон ты как, везде успеваешь! — вырвалось у графа.
— А как ты думал! Огромную партию синтезированного белка я для Водоформа забросил, а уже к самому горному массиву наладил автоматическую доставку своего подарка. Причем отправил голосовые послания, в которых скрупулезно указал: от кого подарок и с какими определенными дружескими пожеланиями он доставлен. Сразу-то ожидать просветления разума у Ситиньялло Подрикарчера не стоит, одна поставка ему вряд ли поможет. Но вторую доставку я устроить пока еще не успел. Как и узнать реакцию больного Врубу на свой подарок.
— Тут и я могу помочь, знаю, где взять гигантские горы белка, — внес и свою лепту союзник. — Главное, чтобы Водоформ осознал высшую меру справедливости и не превратился в урода, подобного плагри или иным… хм… узурпаторам миров.
— А на меня чего при этом косишься? — рассмеялся Крафа. — Хочешь меня обидеть? И в отместку не получить свою любимую супругу?
— Я так и знал! — мгновенно вскипел граф и стал вынимать плазмер из кобуры.
— Да что за человек такой?! — воскликнул Гегемон, хлопая себя ладонями по ляжкам. — Ни шуток не понимаешь, ни темы разговора не придерживаешься! И напоминаю: если ты меня убьешь, то уж точно никогда своих родных не увидишь. Уж от постороннего, а тем более случайного визита я свой мир прекрасно оградил. Ну вот… Значит, продолжаем переговоры, и в пункт номер два, после создания запаса ядерных бомб, заносим пункт подкормки неуправляемого Вашшарга, как они себя сами называют. Кстати, у меня все-таки теплится надежда, что найденный нами стальной советник сумеет зарядиться и донести до своего воспитанника правила хорошего тона.
Дмитрий убрал ладонь с рукоятки плазмера и кивнул:
— Хорошо бы… Но ты вовремя напомнил про тот самый мир без правительств. У него ведь и название есть, вполне символическое: Альтруистов. Так почему бы у них не попросить помощи в обуздании плагри?
— Я туда — ни ногой! — категорически заявил Трибун. — Они меня тут же превратят в овощ, ибо стремление к власти и даже к руководству для них неприемлемо. А ты, если желаешь, можешь прыгнуть к ним за помощью, хоть немедленно. Координаты у тебя имеются.
Светозаров и думать долго на эту тему не стал. Самому соваться в такое место было чревато. Там вначале делали частичную лоботомию, подчищали сознание и вводили насильно новые стереотипы и нормы поведения. И только потом могли спросить: «Чего надо?» Грехов за собой землянин не чувствовал, но в любом случае не желал лишиться даже части своих воспоминаний. Да и мало ли какие в мире Альтруистов понятия о морали? Вдруг у них там невинные развлечения с законной супругой в кровати считают поводом для немедленной казни?
Так что лучше не соваться в воду, не зная броду!
— А вот как бы к ним какое сообщение забросить? — сказал он. — И ответ получить.
— Еще раз повторяю, ты сам и пробуй.
Дмитрий припомнил, как колдун Купидон Азаров отправлял в Свинг Реальностей невинных подростков. Но озвучивать свое не совсем корректное предложение не стал. Острой надобности не было, чтобы выискивать добровольца для такого рискового дела. Только и предложил:
— Разве что можно появиться на орбите вокруг планеты и толкнуть на поверхность капсулу с посланием…
— Угу! А обратное письмо как получишь? Да и вообще сомневаюсь, чтобы альтруисты бросили свой устоявшийся мир и ринулись уничтожать каких-то там кентавров с примесью драконов. Они и пойманного в плен людоеда не испугались, а посадили в клетку, куда бесстрашно заходили дети. И о чем это говорит? Вот именно: что хотят, то и воротят! Не удивлюсь, что там проживают решившие изменить свою внешность Водоформы.
Светозаров крякнул:
— Да! Это мы уже заговариваться начали!.. Давай-ка лучше вернемся к обсуждению вопросов и условий, связанных с нашими близкими. Мою жену… — словно подсчитывая что-то в уме, он глянул на верхушку скалы, где продолжала высвечиваться бегущая строка, — ты мне вернешь через час и двадцать пять минут. Иначе ни о каком союзе не может быть и речи!
Крафа погрустнел:
— Жаль! Я обещал Александре, что ты сам за ней заскочишь и заодно удостоверишься в моем вполне благочинном образе жизни…
— Это не обсуждается!
— Ну ладно, отдам я твою ненаглядную. Пусть сама о моем столичном мире рассказывает.
— И мою мать возвращаешь вместе с Сашей!
— Так вообще неинтересно! Я мечтал вам встречу организовать, сюрприз. Целое представление уже приготовил, — вполне искренне расстроился узурпатор сорока шести миров. — Неужели ты хочешь сорвать все подготовительные мероприятия?
— Да плевать я на них хотел! — опять стал заводиться Светозаров. — Я мать больше двадцати лет не видел, а ты мне собираешься какие-то представления устраивать?!
— Ладно, ладно! И ее тебе верну, хотя сразу, одновременно с графиней, не получится. Да, да, при всем желании! Не надо на меня так угрожающе пялиться! Не в моей власти некоторые деяния, точно так же как и эта Опорная Станция тебе не во всем подчиняется. Твои женщины хоть и недалеко друг от друга, но уж в слишком разных вселенных и при разных обстоятельствах пребывают.
— Да что ж ты за пиявка такая?! Все выкрутиться пытаешься и солгать! — В сердцах Дмитрий даже на ноги вскочил. — А отца ты мне когда вернешь?!
Вся мимика Гегемона показала, что он ошарашен. Как говорится, «завис». Да и связность речи утратилась:
— А-а-а…. э-э-э… а кто твой отец?
Теперь уже растерялся его собеседник:
— Кто, кто… Мой отец! И только не надо тут из себя строить наивного недоумка!
— Мм?.. Но твоя мать вроде утверждала, что ее муж погиб! Практически у нее на глазах. И было это лет восемь назад. С чего ты взял, что он жив и его местонахождение мне известно?
«Что-то здесь не так! — подумал Дмитрий. — Зов крови мне дал понять ясно и давно, что моя мать жива. И узнал я об этом еще до подтверждения данного факта Крафой. А значит, и мое восприятие отца — вполне верное и явственное. Если мое новое умение не ошибается в определении иных моих родственников по крови, то и в остальных случаях ошибки быть не должно. Или все-таки бывает? В любом случае надо вначале поговорить с Александрой, потом с матерью…»
Представив себе этот момент, он чуть не поперхнулся резким вдохом. Настолько нереальной, но в то же время желанной ему показалась предстоящая встреча. В ее преддверии даже нападать на узурпатора и похитителя людей расхотелось. Хотя некоторые моменты следовало уточнить немедленно. Если эта пиявка, конечно, не соврет!..
— Есть у меня такие сведения, есть, — начал он. — Но давай уточним: ведь моя мать попала в твой мир или в одну из твоих ловушек вместе с моим отцом?
Крафа в недоумении пожал плечами, а потом решительно выдохнул:
— Давай разбираться! В моей практике подобных ошибок уже давно не случалось, но мало ли что… Вдруг нечто и перепуталось, из того, что я помню. Начнем с имени: твоя мать Анастасия Ивановна Светозарова. По ее словам, уроженка города со странным названием Комсомольск-на-Амуре. Так? Отлично! Она еще, помимо тебя, упоминала о потерянной младшей дочери Елене. Ага! И такая есть. Значит, с ней все сходится. Ну а мужа, который погиб (я-то справки не наводил, информация из иных уст), звали Вальтер Гирник. Как по отчеству — не ведаю, но в том мире он имел титул барона…
Дмитрий выдохнул с некоторым облегчением: в случае чьей-то гибели речь совсем не шла о его отце. Правда, напрягало расхождение в общей картине. То ли мать скрывала настоящее имя отца, то ли вообще ни разу о нем не заикнулась. Хотя тут же пришла мысль, что родителей раскидало во время первого, совсем неконтролируемого прыжка по разным мирам. И вполне возможно, что матери пришлось вообще находиться в жутко стесненных условиях, в чужой стране, в незнакомой среде и без всяких средств к существованию. А возможно и самое худшее: оказалась в рабстве, как случилось с Еленой.
Так что сразу вот так кричать во всеуслышание: «Нет! Меня обманули, подменили отца!» — не следовало. Лучше сдержаться и ответить как-то нейтрально:
— Даже не знаю… Отец вообще-то обожал менять имена… — И Дмитрий постарался вернуть разговор в первоначальное русло: — Ну а что сейчас с матерью? И откуда ты вообще о ней узнал?
И уже в который раз за время разговора Гегемон показался несколько растерянным и смятенным:
— Да как тебе сказать?.. Тут все так запутанно получается… — Он, на что-то решившись, вдруг полез во внутренний карман своего пыльного, измазанного охотничьего френча. Достал некий предмет, похожий на квадратную батарейку, и, что-то на нем понажимав, воскликнул: — О! Вот и она! Если узнаешь, последние наши сомнения развеяны!
Повернув устройство к Дмитрию, он открыл взгляду своего собеседника зависшую в пространстве картинку. А вернее, пространственную фотографию, на которой была запечатлена женщина с огромным букетом белых роз.
И Дмитрий, забыв дышать, уставился на такие родные, узнаваемые на любом расстоянии черты матери. Она выглядела очень молодо, около тридцати пяти, всего лишь чуточку старше, чем на памятной фотографии двадцатилетней давности. Молодая. Очаровательная. И дивно прекрасная.
Минут пять висела полная тишина, а потом Трибун деликатно прокашлялся, привлекая к себе внимание, и заговорил:
— Твоя наследственная аура мне сразу показалась знакомой. Но когда мы гостили у Водоформа, у меня почти не было времени сесть и спокойно проанализировать замеченное сходство. Но как только я разместил твою Александру в гостевых покоях, сразу же уточнил, прыгнув куда надо. Вот с тех пор и готовлю сюрприз всему твоему семейству. Саше намекнул, что твоя мать скоро прибудет в гости, а им… в смысле ей, Анастасии, сообщил, что есть возможность познакомиться с молодой женщиной, которая является фактическим членом семейства Светозаровых. Ну и очень мне хочется все устроить красиво и торжественно…
Так и продолжавший стоять граф сделал шаг к рассказчику с таким видом, словно собрался его душить голыми руками. И зашипел:
— Немедленно!.. Рассказывай о матери все!..
Тот лишь головой замотал от раздражения:
— Да мне-то что?! Не хочешь всем устроить праздник — твое дело! Не умеешь сам радоваться сюрпризам и другим не даешь. Вот теперь и слушай! Родственничек!..
От последнего слова, сказанного с невероятным ехидством и подспудным значением, Светозаров даже отпрянул назад на полшага, словно от пощечины. Но тут же сообразил:
— Да это и последнему козлу понятно, что некая родственная кровь в нас всегда отыщется! Ведь ты за сотни лет где только не перебывал, в каких мирах только своим зверством не отметился.
После такого обвинения узурпатор сорока шести миров неожиданно… рассмеялся:
— Нет!.. Ты неисправим! Ха-ха! Надо же так упираться в стереотипы! Ой! Не могу! — Но смеялся недолго. — А ведь мы с тобой теперь и в самом деле родственники. Причем гораздо более близкие, чем можно было бы считать по генеалогическим древам тысячелетней давности. Вот, посмотри!
И зависшее изображение Анастасии Светозаровой сменилось иным, где она в более простом платье держала на руках карапуза месяцев десяти на вид. Потом появилось следующее, тоже с карапузом на вытянутых руках.
Дмитрий пялился на изображение матери и чувствовал, что начинает скатываться в пропасть самого гигантского в своей жизни разочарования. Ему вдруг подумалось, представилось, привиделось самое страшное: что данный ребенок, который явно находится на руках у своей матери, принадлежит…
Хорошо, что Гегемон переключил свой виртуальный проектор на показ следующего изображения. На нем мать, так и держа ребенка на руках, уже сама вольготно расположилась на коленях у незнакомого мужчины. И, судя по тому, как его руки властно, без всякого стеснения прижимали женщину, это и был отец забавного карапуза.
«Ну пусть хоть он! — сразу отлегло от сердца. — Лишь бы не этот!..»
Но «этот» гнусным и мерзким голосом продолжал с хихиканьем:
— Ну вот, сюрприза не получится, и ты уже знаешь, что у тебя есть маленький братик. Он тебе нравится? Понятно… ха-ха! Это всегда так происходит в семьях, когда старший сын вдруг узнает, что он не единственный наследник родительских сокровищ, недвижимости и прочего достояния.
— А-а-а… что?..
— Что между нами родственного? Твой брат является моим внуком. Потому что этот мужчина — мой сын! — Тяжело вздохнув, Крафа совершенно серьезно спросил: — Ну и как тебе такие вот зигзаги пространства?
Не дождавшись ответа, он продолжил показ трехмерных изображений. Через раз комментируя запечатленные события, где мать Дмитрия, улыбающаяся и счастливая, занимала, как правило, центральное место в экспозиции:
— Вот здесь малышу пять месяцев… А здесь — три… А тут Анастасия еще во время беременности, пикник в лесу… Здесь они с Гривином… Гривин Эзенберро — это мой сын, в путешествии… Вот еще более ранний снимок: они же, на смотровой площадке самой великой вершины… Здесь возле самого гигантского водопада… Ну а эти вот: со свадебной церемонии…
Как граф Дин Свирепый Шахматный ни был расстроен и как ни досадовал в душе, но и у него глаза широко открылись, когда он с некоторым трудом узнал мать в немыслимом по роскоши подвенечном платье и умопомрачительной по красоте короне. Стоящий рядом с ней, в не менее ценной короне, Гривин Эзенберро смотрелся скромным почтовым служащим, на которого по ошибке надели мундир какого-то принца. А вот его супруга являла собой средоточие достойного величия, глубинной сексуальной притягательности и горячей обворожительности. Подлинность изображений не вызывала сомнений. Все естественно, без всякой ретуши или фотошопа, все с трепетным и откровенным любованием.
Смена изображений ускорилась, показывая лучше, чем на всяком видео, весь день свадьбы, от начала до конца. Как сказал довольный дед, в памяти виртуального проектора было около трех тысяч фотографий только со свадьбы.
— Вот сейчас сижу и опасаюсь только одного, — начал Крафа. — Не плазмера там какого-то и не гнева Александры, которая недоумевает, куда делся я и почему нет обещанной доставки супруга. Гораздо хуже дело обстоит с невесткой. Я ведь ей пообещал, что будет сюрприз, а его нет… увы! Так что при следующей встрече с Анастасией у меня будут крупные неприятности. А она так в последнее время здорово отрепетировала свой взгляд «Недовольство», что об него и порезаться можно. Но если кто удостаивается ее взглядов «Презрение» или «Ненависть», тому ничего больше не остается, как сразу на себя руки наложить. И что интересно, этот подкаблучник Гривин и пальцем не пошевелит, чтобы за отца вступиться. Или хотя бы посоветовать осмелился, мол, выслушай вначале оправдания отца… Одна надежда на тебя, Дин, когда вытолкну твою тушку пред ее ясны очи…
Тут вновь Дмитрий обрел дар речи:
— А этот… твой Гривин…. Он кто?
— По короне не видно?
— Король?
— Ха! Будут еще мои сыновья всякими королевствами заниматься! — оскорбился Крафа от всей души. — Бери выше: император! — И тут же его голос стал ревнивым и подозрительным: — Или он тебе кажется недостойным этого высокого титула?
— Да нет вроде… Солидный мужик… не уродливый… — Заметив сдвинутые гневно брови союзника, Светозаров резко сменил тон с растерянного на озлобленный: — …Как его папаша! И выглядит довольно честным на вид и открытым. А значит, наверняка не знает обо всех папочкиных злодействах и кровавых преступлениях! Но когда узнает — удавит собственными руками!
Гегемон невесело усмехнулся:
— Ну вот, если бы и были какие сомнения в вашем родстве с Анастасией, сейчас последние развеялись. Ты весь в нее! Так только она умеет запинать морально человека, не давая оправдаться. — И резко сменил тему разговора: — Возвращаясь к плагри… Где мы возьмем ядерные бомбы? В своих мирах я их не держу и производство категорически запрещаю…
— И правильно делаешь! А где взять, не проблема! — заверил Светозаров чисто по инерции, вспоминая о родной Земле и об одном государстве на ней, которое решило присвоить себе функции всемирного полицейского. — Надо будет лишь внимательно прочитать инструкции, а то как бы бомбы у нас в карманах не разорвались.
Он осмотрел с ног до головы пыльного, устало восседающего на камне Трибуна Решающего, и мысленно воскликнул:
«Твою папуаса гирлянду! И это вот существо считается моим родственником?!»
Действительность и в самом деле поражала своей непредсказуемостью и разнообразием.

Глава седьмая
Количество родственников растет

Два часа пришлось высидеть паре Торговцев, и хорошо, что оказалась масса тем для обсуждения. Не говоря уже о том, что враги вдруг оказались родственниками. Конечно, фотографии могли быть подделкой, и тот, кто их демонстрировал, не внушал доверия. Подлый узурпатор мог что угодно выдумать, преследуя свои цели. Но все-таки сердцем Дмитрий Петрович в странные изменения в жизни матери почти поверил.
Нужно было встретиться с матерью и все выяснить.
И все это время вторым потоком сознания Светозаров анализировал обстановку и размышлял, что ему даст такой странный титул, как оператор Опорной Станции. А скорей всего это и не титул, а рутинная обязанность. Ведь часто так получается: ждешь бонусов, а получаешь лишнюю головную боль. А вдруг эта древнейшая загадочная технико-магическая система возжелает с таким трудом отысканного оператора оставить тут навечно? Ведь уже сейчас нельзя отсюда спрыгнуть ни гостю, ни «избранному». А если для якобы «своего» и вообще запрещено перемещение в межмирское пространство?
За все это время новых инструкций в бегущей строке не было. Светозаров решил воспользоваться зовом крови и посмотреть, что там с его близкими.
Начал, как обычно, с будущего сына, которого носила под сердцем Александра. И увиденные эмоции ему не понравились. Будущая мамаша выглядела жутко расстроенной и испуганной. Что-то там было не так. Но косвенно пока подтверждались высказывания Крафы. Мол, она ждет нас обоих, я-то ведь за тобой отправился!
«Вот уж мне стыдно будет, если все окажется правдой и переполох поднялся по моей вине…»
Затем для сравнения глянул, что творится с будущей дочуркой, которую у него обманом заполучила Тани Хелке. Виконтесса более чем бурно проводила данный отрезок времени: она с кем-то сражалась! И не только магически, а еще и физически, ворочая тяжеленным для нее и громоздким оружием. И все это — с немалым риском для жизни.
«Да-с! Эта мадам не может жить спокойно и благообразно! И ладно бы только себя гробила, так ведь что она с ребенком творит?! Нет, надо будет ее выдернуть из мира Мерлан чуть ли не в первую очередь! Сдам ее на руки властям мира Зелени, и пусть сидит в какой-нибудь башне тюремной, пока не родит. Не хватало мне так за дочь переживать! И какая она после таких этапов своего развития родится? Потом мучайся, воспитывай и перевоспитывай!»
Третьей на очереди была Комета. Впрочем, от ее космической величественности уже мало что осталось: мать чем-то была жутко недовольна и вынашивала планы мести.
«Ну… если это она собирается Крафе мстить, то вряд ли сможет ему что-то противопоставить. Но ведь она может через своего супруга действовать, как его?.. Через Гривина. А этого императора его папаша, кажется, слишком уж любит, так что… мне его уже заранее жалко! Только вот никак понять не могу: почему мать без отца? Неужели она его предала?.. Стоп! Нечего на эту тему фантазировать! Вскоре все узнаю… А что там с отцом?..»
Отец, представлявшийся Астероидом, пока продолжал спать. А следовательно, и в самом деле никакой непосредственной связи со своей супругой не имел.
Времени хватило и для нового поиска. Дмитрий попытался отыскать сестру Елену, и это ему удалось легко, с наскока. Леночка, если судить по доносящимся эмоциям, находилась вся в хлопотах, в попытках нечто организовать и в желании кого-то дозваться. Но что самое интересное и загадочное, к эмоциям сестры вдруг примешались какие-то помехи. Словно кто-то посторонний подключился к линии связи и что-то кричал. Хорошо хоть, эти неразборчивые крики не походили на ругань или угрозы рассерженного абонента. Скорей в странных воплях слышалась радость.
«Все-таки с Еленой что-то не так… — подумал Дмитрий. — То она створы между мирами видит разноцветными, то вот зов крови ее как-то странно подслушивает… Или она тоже двумя потоками сознания научилась работать? Надо будет у нее при первой же встрече поинтересоваться…»
С родственниками определился, и весь второй поток сознания переключил на Станцию. Тут вообще было очень сложно сманеврировать: нельзя было показывать, что сам здесь всего второй раз, а уж постройки так вообще в первый раз «проявились». Как нельзя и дать понять Гегемону, что ничего от тебя не зависит и пока сам Дмитрий тут в роли статиста. Точно так же, как и «гость». Но вот что дальше делать?
Если местная система распознавания вдруг затеет организацию начальной школы? Или еще каким-то образом заставит оператора изучать нечто, попавшее в сферу его ответственности? Или вообще, как уже проскакивали опасения, заставит жить здесь вечно, только изредка принимая гостей?
Утешала фраза о том, что перемещения блокированы только на два часа. Значит, потом все-таки можно будет отсюда спрыгнуть. Вот только стоит ли так спешить? Не лучше ли еще на какое-то время здесь остаться и заняться изучением нежданно свалившегося в руки богатства? Ведь вполне возможно, что здешние устройства или магические структуры если уж не позволяют контролировать полмира и замок Свинг Реальности в придачу, то наверняка могут дать некие иные подсказки. Как бороться с теми же плагри, например. Да и наверняка здесь будет столько таинственного, что ради этого, как говорится, можно и мать родную позабыть.
Другой вопрос, что времени нет.
«В принципе его всегда нет! — прорвалась досада. — Особенно в последние месяцы. Даже не верится, что когда-то мы с Бонзаем тупо напивались, как дебильные ушлепки, и ничем, кроме поиска красивых девиц, не интересовались. Или я постарел, или мир с ума сошел… Но все теперь будет зависеть от того, что мне автоматика (или что там ее заменяет?) Станции напишет. Однако пять-десять минут стоит потратить, чтобы заглянуть в эти пирамидальные кубики-рубики…»
И тут же навалились опасения. Даже при разрешении систем здешней безопасности войти в помещения — это еще не значило, что оператор выйдет оттуда живым. А все потому, что почти все последние деяния проходят ну совершенно непланово. То ли сам виноват, то ли злой рок вмешался, то ли какие-то межмирские силы.
В мир Янтарный хотел заглянуть на минутку — завис на несколько суток. У колокола хотел только помешать Крафе — так их обоих, «надорвавшихся» от таких усилий, закинуло в изолятор Свинга Реальностей. Вместо того чтобы попасть к себе, в замок Свирепой долины, оказался на Опорной Станции. Которая вдруг поменяла вид и стала проводить какую-то перенастройку.
А что будет после такой перенастройки? Не вредна ли она?
Сразу пришел на память рассказ Крафы о том, как некий Торговец нашел подобную станцию, побывал там и потом благополучно… двинулся мозгами. Сразу желание пропадает тут находиться… А если вдруг высветится надпись: «Оператор! Двигайтесь в помещение такое-то и спуститесь там в подвал такой-то!», как на нее отреагировать? Подчиняться или нет? Вдруг в системе Опорных Станций произошел сбой, и они, «взращивая» нового оператора, которого нагло выдергивают из межмирского пространства, просто скармливают его древнему полуразумному кактусу?
Вроде и абсурд, но граф Дин Свирепый и не такие чудеса встречал во вселенных. Поспрашивать того же Крафу, так он стократно больше поведать может на эту тему. Так что остерегаться этой Станции следует всенепременно. Хотя бы уже из-за следующего размышления:
«Вот почему, спрашивается, за тысячи лет ни один Торговец так и не попал сюда? Почему никто, особенно в самом расцвете цивилизации Торговцев, не сподобился стать оператором? В том числе и сам Трибун Решающий, исходивший межмирское пространство вдоль и поперек? Если верить Шу’эс Лаву (Крафа пока отвергнем как заведомого лгуна!), в те времена царили полная открытость, вселенское доверие, и подобная информация не могла быть сокрыта от коллег. Или все-таки могла? Особенно если к этому сокрытию свои подлые ручонки приложили Трибун Решающий и его клика? Как бы у него спросить? Да еще и шантаж при этом маленький устроить? Получится так получится, а нет, так тоже не обижусь…»
И Светозаров, увидев по надписи, что до конца перенастройки осталось десять минут, опять сменил тему разговора:
— Вот ты наверняка думаешь: почему я тебя сюда, в свою самую сокровенную тайну, переместил?
— Естественно! — тут же охотно отозвался Гегемон. — Этот вопрос у меня постоянно в голове вертится. А что, пришла пора тебе приоткрыть ворота истины?
— Истина в любом случае восторжествует. Просто я тебя не стал протаскивать в свои миры, мало ли что…
— Наивный! Неужели ты сомневаешься в моих силах? Ведь при желании я мог бы взять информацию о мире вашего рождения из головы твоей матери. А уж в сознании твоей Александры наверняка стократно больше информации. Используй я ее и желай я тебя уничтожить, от тебя бы давно мокрого места не осталось. Что примолк? Разве не так?
При этом узурпатор миров откровенно посмеивался и нагло ехидничал. Но самое неприятное, что смутившийся Дмитрий и в самом деле вынужден был признать его полную правоту.
Максимальными усилиями воли он скрыл все свои эмоции и даже смог улыбнуться в ответ:
— Тогда тем более тебе нечего опасаться. Потому что здесь, на Опорной Станции, все это время шло полное сканирование как твоих ответов, так и всего сознания. И если ты желаешь в самом деле стать моим союзником, то данная проверка тебе не повредит. А вот за каждое слово лжи с тебя очень скоро будет особый спрос.
Крафа думал недолго и с равнодушием пожал плечами:
— Проверяй, сколько тебе влезет! Если я чего и скрыл, то лишь по причине старческого склероза или по нежеланию унизить тебя или обидеть.
— Даже так? Ну ладно, тогда освети мне еще одну тему напоследок, и можно будет сделать окончательные выводы об искренности твоих намерений… Скажи, ты раньше бывал на какой-нибудь из Опорных Станций?
— Увы, судьба мне такого подарка не подбрасывала.
— И готов утверждать, что не знаешь и не знал наших коллег, которые имели бы допуск на перемещение по таким же вот объектам?
— Даже не знал, что для этого нужен допуск. А о таком человеке, который якобы бывал на Станции, я тебе уже рассказывал. Все приняли его повествования за бред сумасшедшего. А я лично тогда даже не стал интересоваться подробностями.
— Ладно, с этим понятно… А вот пытки ты устраивал разумным созданиям?
— О-о! Вот тебя куда занесло…
— Отвечай!
Окрика Гегемон не испугался, напустив на лицо притворное выражение скорби:
— Пытки? Конечно, устраивал. Как и казни самых неисправимых и твердолобых врагов. Как же без этого? На войне как на войне.
— Ты еще скажи, что из-за твоих действий не погибали безвинные?
— Ха! Не знаю, как ты воевал, союзник и родственничек, — тон Крафы с шутливого резко перешел в обвинительный: — Но можешь ли ты утверждать, что во время твоих действий пали только виноватые? Только те, кто уже не достоин был прощения и которые яро отказались встать на путь исправления? Много ли ты разбирался, когда уничтожал главных врагов и где-то в стороне кровавыми пятнами располагались их сторонники и соратники? А ведь и среди них было множество невинных, обманутых, а то и попросту запуганных. Ну? Чего замолк? Ведь даже отшельники, всю жизнь проведшие в уединении, не имеют права утверждать, что они никого в своей жизни не обидели. Чего уж тогда мне перед тобой оправдываться, когда приходится любое нововведение в любом из миров просчитывать предварительно тысячи, миллионы раз! Просчитывать и… все равно ошибаться…
Он скривился и поник головой.
А графу так и захотелось спросить, как пытавшихся убежать невольников из числа Торговцев зверски калечили во время побегов. Конечно, об остальных беглецах Светозаров только догадывался, но вот сну Ледовой Владычицы почему-то верил. А в нем Крафа лично травил некую беглянку, мать Владычицы, болотными тварями. Зубастые монстры не просто останавливали непослушную женщину, они отгрызали ей руки и ноги, а узурпатор только и делал в это время, что со смешками кровь останавливал у жертвы, чтобы та не умерла раньше времени. А потом еще и угрожал весьма скорыми принудительными ласками в постели.
Вроде и можно было выплеснуть несколько конкретных вопросов, но возникали сомнения:
«Этот изменчивый тип пока не знает, что мы можем к нему подобраться со стороны Болотного мира. И если вдруг догадается после моих вопросов, то может и там устроить как для меня, так и для Бонзая с его отрядом кровавую ловушку. Значит… пока припирать его фактами рановато… Да и отговорку он всегда может найти, заявив, что та женщина редкая преступница, да в придачу еще и садомазохистка. Мол, знала, на что идет, но все равно срывалась частенько на это дело — рисковать среди зубастых тварей. Ладно, пока придержу свои вопросы… да и время уже окончилось!»

Глава восьмая
Поломки или саботаж?

Два часа истекли, и надпись сменилась:
«Перенастройка завершена. Код доступа: Дин 0001/508. Позывной: Земля. Доступ в комплекс вспомогательных помещений открыт. Доступ гостям в центральный сегмент открыт по приглашению и после перечня. При желании там можно оставлять любого гостя на какое угодно время. В течение этого времени возможна доставка пищи для поддержки жизнедеятельности гостя. Производится расконсервация внутренних помещений. Даны запросы на соседние Станции сектора. Идет восстановление периметра глобальной связи. Для правильной работы периметра требуются позывные других операторов…»
Дальше сообщение пошло по второму кругу, и Дин перевел дух, пытаясь осмыслить, чему он только что стал свидетелем. И, наверное, поэтому оба его потока сознания не смогли правильно проанализировать поведение Крафы. А тот обратил внимание на повышенную заинтересованность союзника и проследил за направлением его взгляда. А потом и вообще сконцентрировался на зрачках хозяина станции и узрел там чудо: отражение бегущей строки. Сам-то он ее не видел, а вот отражение усек. Правда, и в зрачках он ничего не смог бы прочитать при всем желании, поэтому попытался попросту угадать:
— Ну и каковы выводы твоего детектора лжи? Что он там такого высветил своей строчкой, что ты замер, как истукан?
Ушлость узурпатора быстро вернула Светозарову способность здраво мыслить и следить за своими действиями. Но вопрос послужил хорошей подсказкой для ответа:
— Оказывается, не всегда ты говорил правду и в некоторых случаях скрывался за полуправдой…
— В каких конкретно? — вроде искренне удивился Гегемон.
— Это сейчас неважно. Пока отдохни еще немножко и никуда не уходи.
Граф встал и двинулся к ближайшей двери. Над той сразу загорелась надпись:
«Неисправность. Разгерметизация. Входить не рекомендуется!»
Дмитрий замер на месте, раздумывая, и двинулся ко второй двери. На ней, на уровне солнечного сплетения появился отпечаток руки и надпись: «Параметр ознакомительного сканирования». То есть данное действие могло восприниматься как разовое, и каждый раз лапать дверь не придется. Приложил правую ладонь, несильно толкнул и, когда проход открылся, быстро вошел. Потому что спину так и царапал ревнивый взгляд Крафы, наверняка замышлявшего некую гадость.
Дверь негромко хлопнула сзади, а Дмитрий уже во все глаза рассматривал увиденное. Причем только стоило присмотреться к чему-нибудь, как тут же в памяти всплывали подсказки. Пусть и не в виде бегущей строки, но весьма похоже.
Изнутри футуристическое здание отличалось совершенно иной экстравагантностью. Что для любого Торговца не могло быть в принципе чем-то из ряда вон выходящим. Просторный холл высотой метров десять, в ширину двадцать и в длину метров тридцать. И над всем этим как бы зависшая в подсознании надпись: «Главный портал жилых помещений».
На стенах не то окна, не то голограммы, не то картины с разными, довольно мирными видами природы. С одной стороны глубокое горное ущелье, с другой зеленая полянка, и за ней — гигантские сосны и ели. Учитывая необычность данного места, это могли быть и виды с натуры. Стена напротив удивляла широкой лестницей, которая на первой площадке уходила налево и направо. В холле — два столика, с десяток кресел и два длинных предмета, смахивающих на диваны. На столиках изящные подсвечники, каждый на четыре свечи. Правда, пустые, без каких-либо восковых изделий.
И опять Светозарова подгоняло время. Интуиция ему шепнула, что именно здесь он вряд ли отыщет, а тем более быстро, ответы на все свои вопросы. И нечего даром стоять. Но хоть одним глазком все равно нужно было глянуть на следующие помещения. Понимая, что ловушек для оператора тут вроде не должно быть, он ринулся бегом через холл, взлетел по лестнице налево и оказался на втором этаже. Коридор — таких широких и в его академии целителей не было. Десяток дверей высотой пять метров, способных удовлетворить самый изысканный вкус ценителей резьбы по дереву.
И опять подсказка: «Гостевые покои».
Поворот налево, там продолжение коридора и четыре двери: «Банкетный зал».
Лестница опять сходилась, уводя на третий этаж. Но так как жить пока тут нужды не было, граф помчался обратно, на ходу прихватив со столика подсвечник.
«Пусть у меня будет вид, словно я занят небольшой перестановкой!»
Но, уже выйдя к центральному сегменту Станции, по удивленному взгляду «гостя» понял, что будет выглядеть полным идиотом, если третья дверь не откроется по причине аварийности помещений или еще какой напасти.
«Ладно, тогда скажу, что прихватил для своей матери некий опознавательный сувенир. Не поверит Крафа — его проблемы!»
Врать не пришлось, третья дверь открылась так же легко, как и вторая.
А вот за ней уже оказалась, скорей всего, именно та самая «операторская», в которой и надлежало работать проживающим здесь людям. Ну, или не людям, потому что кресла стояли настолько разнообразные, а консоли управления такие непонятные, что закрадывалась мысль о том, что тут работали представители разных видов разумных существ.
Но как-то успокаивал тот факт, что ни высохших мумий, ни прочих останков ни в одном из кресел не наблюдалось.
Гигантский зал полукругом, радиус которого достигал тридцати метров. Пол матовый, напоминающий гигантский экран. Вместо потолка сфера, которую, как кажется, ничего не ограничивает. Просто мрачная бесконечная бездна. Без единой искорки света.
«Да-а-а… тут такие технологии присутствуют! — поразился Светозаров. — Мир Ситулгайна по сравнении с ними — каменный век. Даже страшно становится…»
Хотелось хоть капельку понять: что здесь, для чего и как этим можно пользоваться? Поэтому с некоторым раболепием в сознании и движениях граф оставил массивный подсвечник у входа, приблизился к одному из кресел, которое явно предназначалось для человека, внимательно его ощупал вначале, а потом и уселся. Так как ничего не произошло и оркестр не грянул, не столько возложил руки, как просто коснулся ими совершенно гладкой, однородной матовой панели. Раз уж тут прошла какая-то перенастройка, то как еще иначе можно войти в режим управления или ознакомления?
Подействовало. Панель вроде стала прогреваться. Появились какие-то контуры схем, затеплились гирлянды огоньков, заключенные в окружности изображения стали перемигиваться, и громадное количество пульсирующих светодиодов заалело красным светом. А затем и надписи над разными секторами панели появились:
«Связи с замком Свинг Реальностей — нет. Перекрыты центральные приемные шлюзы, каналы переходов запечатаны».
«Отсутствует связь с другими Опорными Станциями. Для выхода на них нужны коды переписки и позывные удаленных операторов».
«Полностью блокирована связь с удаленными замками других систем. Нет доступа к иным реальностям».
Как ни поджимало убегающее время, Дмитрий просидел с отвисшей челюстью минут пять.
— «Утопи меня волна», как выражается Яша Праймер… — пробормотал он, когда немного оправился от волнения и стал опять аккуратно водить руками над панелью. — Куда это я попал? И как это все можно осмыслить? Неужели возможно существование не просто иных вселенных, а даже реальностей? Но какое тогда основное отличие иной реальности, скажем, от мира Кабаний? Или от вселенной мира Ситулгайна? Они ведь полностью изолированы от остальных миров, у них своя, совершенно иная действительность… Я всегда и думал, что иные миры, тот же мир Ягонов, — это иная реальность, совершенно не относящаяся к Вселенной, где находится Солнечная система. А тут получается, что наша реальность охвачена местной сетью Опорных Станций, над которыми, в свою очередь, довлеет Свинг Реальностей? Или это Станции над ним довлеют? Как бы в этом разобраться… Да плюс ко всему еще и другие замки существуют?! В иных реальностях?! М-да! Кто бы только помог мне во всем этом разобраться… И где обещанные плюшки этой самой перенастройки? Эй! — крикнул он, обращаясь к панели и начинающейся за ней черноте. — Э-ге-ге! Слышит меня кто? Кто здесь может ответить на вопросы? Мне подсказок в сознании маловато… Эй! Даете мне знания или нет?
Вместо ответа — полная тишина. Даже подсказки прекратились.
Добавочные пять минут с криками и манипуляциями над пультом ничего нового не принесли. А значит, следовало отправляться в дверь под номером первым. Или под номером третьим, неважно. Наверняка где-то там должна быть некая классная комната или обучающий комплекс. Потому что не может подобная станция управляться дикарем, попавшим сюда по ошибке или случайному стечению обстоятельств и не умеющим обращаться ни с чем, кроме дубины.
Граф Дин Свирепый, конечно же, скромничал, сравнивая себя с дикарем, но не смел прикасаться ни к огонькам, ни к линиям схем. А дикарь уже давно бы стучал по панели, а то и размолотил бы прозрачное покрытие своей дубиной. Уподобься он дикарю — пустил бы в ход кинжал, меч или лазерный резак.
В данный момент, несмотря на грандиозность происходящего события, ничего нового почерпнуть или понять не удавалось. Разве что повторно вернуться в жилые помещения и уже там просмотреть каждый квадратный сантиметр комнат, залов и сделать выводы. Но это потом, а сейчас следовало уходить.
Но сразу же возникли сомнения. Если уйти отсюда сейчас, то удастся ли потом вернуться при первом же желании? Или опять придется годами ждать повторной случайности? Ведь пока ни на одной из подсказок не мелькнуло утверждение типа: «Оператор может перемещаться на Станцию в любое удобное для него время».
Если судить по финальному сообщению, то вроде доступ открыт ко всему. И код недаром присвоен. И кое-что в глубинах сознания нового оператора Станция отыскала. Скорей всего, некие сканирующие программы вообще всю его биографию изучили подробно да по полочкам разложили. Недаром ведь позывной Земля присвоили, на том языке, который был дан Дмитрию при рождении, а буквы кода составляли его известное в большинстве миров имя «Дин». И получалось, что при желании на Станцию можно вернуться всегда. В крайнем случае, с него как-то будет затребован код доступа или что-то в этом роде.
По поводу гостей — тоже все четко и ясно. При желании можно сюда доставить любого человека. А при крайней необходимости центральный сегмент со скалой можно использовать как место заточения. Правда, использовать сегмент как тюрьму для того же Крафы показалось ему несколько самонадеянным. Если этот монстр рассвирепеет да пойдет крушить все направо и налево, то никакие высшие технологии или магические силы его не остановят.
Но второй вопрос не столь важным сейчас казался, а вот что делать с первым? Как удостовериться, что в следующий раз сюда можно будет наведаться без труда?
Решение пришло быстро: надо попытаться сделать микропрыжок. Допустим, отсюда — в холл. Или в центральный сегмент. Если получится, значит, и с остальным дело заладится.
Намечено — делается! Отойдя от кресла, Светозаров попытался шагнуть в нужном направлении. Грохотнуло, и молнии блеснули, но… дальше этого — ничегошеньки. Повторные попытки привели лишь к тому, что над входной дверью повисла очередная бегущая строка: «Запрет на перемещения внутри объекта!» И дальше самое смешное: «Начинающим, не доказавшим высокого уровня своей профессиональной подготовки операторам запрещено вести себя вызывающе, нагло и некорректно! Любые попытки введения инноваций вначале следует согласовать с программами безопасности и жизнеобеспечения, затем утвердить на центральном агрегате прецедентальной логистики (ЦАПЛ) и только после этого претворять в жизнь…»
Оператор, попавший под унизительное определение «начинающий», захлопнул отвисшую челюсть и озадаченно почесал зудящие виски:
«Да что это творится на… моей Станции?! Мало того, что согласовать каждый прыжок требуется с какими-то программами, так еще и прецедентальный агрегат логистики вдруг нарисовался! Или как его там?.. Цапля, что ли? Хорошо хоть молиться не заставляют и не надо в каждый угол поклоны отбивать, вот смеху было бы!.. И что значит «нагло»? Неужели я своим поведением кого-то раздражаю? Или унизил чье-то самомнение? Подобные эмоциональные определения в принципе могут исходить только от разумного существа, если его чем-то обидели. Верно? Вроде как… Но тогда получается, что некая Цапля — это разумный субъект, проживающий на Станции? Или все-таки нечто сродни искусственному интеллекту? Да уж! Не хватало мне еще и такого недоброжелателя…»
Но время убегало стремительно, и слишком уж многие дела следовало решать немедленно. Поэтому все разбирательства следовало отложить до более благоприятного времени. В следующий раз сюда нужно заявиться с теми, кому полностью доверяешь и кто обязательно поможет разобраться в нежданно свалившейся в руки недвижимости. Или очень даже «движимости»? То есть придется приглашать и уговаривать на творческую командировку Титела Брайса, нескольких Арчивьелов, баюнга Шу’эс Лава, а то и молодого Хотриса прихватить. Кстати, последнего — не сразу, а лишь после проверки легитимности кого-либо из друзей. Вдруг Цапля никого постороннего внутрь пропускать не захочет? Вдруг этот некий агрегат со странным определением «прецедентальный» от старости свихнулся и теперь намерен заниматься саботажем? Что ни говори, а ржавчина за тысячелетия даже в живые организмы проникает.
Дмитрий уже собрался выйти, как по двери проскочила новая надпись:
«Оставлять посторонние предметы в главном зале операторского контакта запрещено!»
— Извините! — с максимальной вежливостью ответил Светозаров, подхватывая подсвечник. — Виноват! Уже к ближайшему ужину постараюсь исправиться!
Так и заявился к центральному сегменту, подкидывая массивное изделие в руках и стараясь ответить на следующий актуальный вопрос:
«Ну и куда податься в первую очередь?»

Глава девятая
Последние сомнения

Крафа, судя по его взгляду и по тому, как он подобрался, словно для прыжка, заподозрил что-то нехорошее. Кажется, ему многозначительно подкидываемый подсвечник не понравился. Его вопрос этот вывод подтвердил:
— Что это у тебя в руках?
— Хм! Со зрением у тебя нелады? — тянул время Дмитрий, раздумывая, как поступить дальше, и отставляя от себя сувенир, словно факел. — Этакое сложнейшее устройство для подачи света населению в темное время суток. Вот сюда вставляешь свечи, зажигаешь их, и… получается праздник. Красиво?
— Несомненно… Только почему у него нет сути? Этот предмет не имеет нормальных внутриатомных связей, поэтому больше похож на иллюзию. Но в то же время не просматривается насквозь, когда его проверяешь на свойства.
— Ах, вот ты о чем! Все правильно: откуда на Опорной Станции возьмутся предметы с привычной тебе материализацией? Тем более что в тайной сути своей эта вещь непростая. Она дает мне возможность разнести вдребезги любую ловушку и уничтожить при этом ее создателя.
— Вот уж страсти-то какие! — явно не поверил Гегемон. — И куда это ты собрался? В места злачные да горемык полные, где лишь ловушки тебя ждут и сатрапы немилосердные?
— Ну, сатрапов разных, кровавых и грязных, я и без этого универсального оружия не боюсь, а вот куда нам сейчас отправиться… как раз и думаю. Жену забрать следует, новых друзей из мира Янтарный отыскать и куда надо переместить, с матерью встретиться. И уже потом встречу с другом Ситиньялло организовать да, как справиться с плагри, решать. А что ты посоветуешь? Куда прежде всего отправимся?
Крафа заметно оживился, и тон его был ехидным:
— Ну наконец-то ты решил заняться делом! А то я уж было грешным делом подумал, что придется тут еще с тобой обедать, а потом и чаи распивать. Все-таки мы оба, как звери, поработали, и подкрепиться бы не помешало… — это он намекал на то, что черствые хозяева гостю не предложили даже водички. — Но это ладно, у меня во дворце нам стол накроют в мгновение ока. Так что давай вначале ко мне, отобедаем вместе с твоей дражайшей супругой, а уж потом, на сытый желудок, будем решать дальнейшие вопросы по мере их значимости.
Александру очень хотелось увидеть, немедленно. Но и меры безопасности следовало принимать самому, не полагаясь на слово подлого и коварного узурпатора. Тот ведь неспроста так настойчиво к себе заманивает, неспроста распинается о беспокойстве молодой графини. Знает прекрасно, чем можно сбить с толку любящего мужчину, заставить его торопиться и делать ошибки.
Следовательно, ни в коем случае нельзя соглашаться на его план. Лучше всего вообще такому гаду не верить и действовать против него настолько же низменно, с обманом, как поступал он. То есть на этот раз уже точно отправиться в Свирепую долину, где Крафа благополучно окажется в ловушке. Да в такой ловушке, что живым из нее не вырвется при всем желании.
«Или вырвется? — именно эти сомнения и останавливали графа. — И если бы хоть Тител с Эрлионой были готовы к приему гостя! Если бы они знали, какого монстра я им приволоку! Они бы вокруг с десяток Арчивьелов собрали и тогда общими усилиями точно бы Гегемона, как суслика, повязали… А вдруг они вообще некие усовершенствования вносят и ловушку отключили по этому поводу? Или еще по какой причине она как раз отключена будет?»
Последнее соображение окончательно отторгло идею затащить Трибуна в тюрьму, выведать у него все (если удастся!) и потом действовать по обстоятельствам. Ну и немножко все-таки совесть заедать стала: слово-то давал, что в тюрьму не потащит, а вот уже более двух часов лишает «гостя» свободы передвижения.
И, словно подслушав его мысли, Крафа добавил с обидой:
— Некрасиво получается! К себе пригласил, а в дом не пускаешь!
— Во-первых, это не дом! — осадил его Светозаров. — И сюда я тебя доставил лишь для скрупулезного снятия твоих данных. Отныне ты будешь в моем реестре, и поиск твоей тушки у меня займет считаные секунды. А во-вторых, ты и сам должен понимать, что доверия к тебе нет ни на грамм. Только одно похищение моей супруги достойно вынесению тебе смертного приговора. А я еще тут деликатничаю с тобой, миндальничаю…
— Ну и наглость! — воскликнул Трибун. — Мне что, повторяться и опять перечислять причины приглашения твоей Александры в гости? Неужели ты до сих пор мне не веришь?
— Вот ты, наверное, удивишься сильно — но не верю.
— А что надо, чтобы поверил?
Предложение было уже заготовлено и тут же озвучено:
— Самую малость: ты мне сейчас сбрасываешь информацию о месте, где находится моя мать. Я к ней смотаюсь, переговорю, а потом уже мы с ней вместе, на пути к Александре, за тобой заскочим.
Погрустневший Крафа скорбно покивал:
— Ну вот и как после этого можно верить людям? Как?! И ведь когда слово давал, так честностью праведной весь светился. И то… соврал…
Удалось ему смутить Дмитрия, ох как удалось. Но смущенный союзник все равно продолжал себя убеждать, что вся эта скорбь притворная. Такому коварному типу не впервой обманывать целые цивилизации, а не то что молодого коллегу, которому еще и сорока нет. Поэтому он сделал еще одну попытку уговорить сатрапа:
— Неужели тебе трудно дать мне информацию? Ведь если я увижу мать, то, значит, наши отношения выходят на совсем иной уровень доверия. И я тотчас вернусь за тобой, чуть ли не молниеносно. Мало того, вполне возможно, что со временем я тебя даже смогу допустить на Станцию для ее изучения.
Гегемон закивал похвально:
— Щедрое предложение, польщен. Но ты знаешь, что я тебе посоветую: мне кажется, что данный секрет тебе вообще не стоит показывать кому бы то ни было. Даже своей супруге или матери. Я буду молчать об этом, и ты не проговорись… Ну а по поводу твоей матери… Как ты свой визит представляешь? Заскочишь туда, доведешь мать до обморока, вся охрана бросится тебя уничтожать, потому что ты для них чужак, и напоследок выяснится, что отец самого императора Эзенберро в это время находился в постыдном заточении. Да меня каждый обитатель того мира презирать начнет! Я родному сыну на глаза показаться не смогу! Ха! Чего ты боишься? У тебя же в руках всемогущественный разрушитель ловушек. Да еще и попутно убивающий всех создателей и творцов этой самой расставленной на тебя западни.
И в самом деле, получалось, что Светозаров не прав. И, уже стоя на самом краешке пропасти позорной сдачи, он выплеснул несколько тяжелых обвинений на узурпатора сорока шести миров:
— Почему ты начал войну с баюнгами и уничтожил всех тамошних Торговцев?
— Войну начали они сами, вернее, их вовлекли в кровопролитную бойню мои политические противники. Доступ к информации ты получишь.
— Зачем ты умерщвлял милых и беззащитных туюсков, сбрасывая на их подземные города сонмы монстров и хищных тварей?
Трибун тяжело вздохнул:
— Да потому что пушистые туюски стали слишком милыми и… вымирающими. Когда-то в мире Ба они составляли треть населения. Но их разбаловали настолько, что разумные существа стали превращаться в домашних питомцев. И массово вымирать от старения нации. Ничто им не помогало взяться за разум, даже исчезновение в том мире Торговцев-баюнгов. И мне ничего не оставалось делать, как заставить их воевать и бороться. Уже одна только эвакуация из пещер раз в пять лет их порядочно взбодрила. Хотя, спрашивается, чего в этом страшного? Выйди наружу, поживи с месяц на открытом воздухе, а потом возвращайся обратно.
— Но ты их заставил воевать с великанами-баюнгами! Ты стравил два разумных вида между собой!
— И правильно сделал. Потому что они выползали наружу из своих городов, ложились на травку и ждали, пока добрые баюнги их накормят. А если их никто не кормил — умирали с голоду. Вот и пришлось их окончательно взбадривать войной. Зато за полторы тысячи лет шелковые туюски вновь возродились как цивилизация. Им теперь палец в рот не клади, любому великану руку по локоть откусят и скажут, что так и было. Ну и самое главное, что я ставлю себе в личную заслугу: количество этих уникальных созданий увеличилось в 120 раз. И мне кажется, они уже не вымрут и не выродятся… ну хотя бы в очередные пять тысяч лет.
Оживившийся Крафа резко встал на ноги и несколько раз прошелся туда и обратно по пятачку перед осколком скалы. Замер перед Светозаровым:
— Ну вот и скажи мне, виноватому в гибели сотен, но возродившему миллионы: прав я или нет?!
Дмитрий развел руками:
— Понятия не имею! Вот когда еще раз наведаюсь к туюскам и просмотрю их историю с точки зрения твоего пересказа, тогда и решу, как ответить на твой вопрос. — По поводу матери Ледовой Владычицы он пока интересоваться не стал. Не сомневался, что и тут найдется отговорка. — Ладно, отправляемся тогда к твоему сыну… Как хоть тот мир называется?
— Фиолетовое Наваждение.
— Ух ты! Чего так длинно и… загадочно? Опиум, что ли, там курят?
— Фу! Пошляк! Закаты там такие дивные, благодаря составу атмосферы, каких нигде не встретишь. Вот потому так и назвали.
Дмитрию пришла еще одна догадка, как проверить правильность слов Трибуна:
— Слушай, а что сейчас должна делать моя мать? Чем в данное время суток занимается? — и вторым потоком сознания быстро попытался соединиться зовом крови с Кометой.
Союзнику и на пальцах считать не пришлось:
— Да ночь уже там поздняя. Бал закончился, и наверняка уже спать легли. Ну, в крайнем случае, ложатся.
— И удобно будет в такой неурочный час народ беспокоить? — последовал вопрос первым потоком сознания.
Крафа рассмеялся:
— Вот на месте и посмотришь, удобно или нет.
А ниточка контакта уже установилась, и Дмитрий с уверенностью мог сказать, что мать сильно устала. Еще не спит, но уже близка к этому. И недовольство сменилось разочарованием.
«Неужто и в самом деле в сюрприз свекра настолько поверила?» — подумал граф Дин и вслух сказал:
— Ну, если ты уверен, что там нас не только не выгонят, а еще и накормят, то вперед! Показывай дорогу. А я буду на всякий случай скромно держаться сзади.
И плотно ухватил Гегемона за воротник охотничьего костюма. Но тот не обиделся ни капельки:
— Да сколько угодно скромничай! Лишь бы быстрей за стол усесться.
И сделал шаг вперед.

Глава десятая
Анастасия

Оба Торговца оказались в таком месте, что в первое мгновение Светозарову померещились стоящие вокруг полчища людей, готовых к атаке. Но уже в следующий момент он понял свою ошибку и позволил своему союзнику коснуться ногами пола. Еще и ворот сжатый расправил заботливо:
— А чего это мы сюда завалились? Ошибка? Или как?
Они находились в огромном гардеробном зале. На тысячах манекенов висели отутюженные костюмы, отглаженные рубашки, плащи, камзолы, ливреи и прочие мыслимые и немыслимые одежды. Да плюс самые разнообразные головные уборы. А на некоторых лысых имитаторах черепов виднелись короны, вполне схожие с императорскими.
Хозяин всего этого великолепия уже стянул френч через голову и чуть не падал, прыгая на одной ноге и пытаясь выпутаться из штанов.
— Да ты никак решил ограбить гардероб собственного сына? — не удержался Дмитрий от подначки. — Или это мы на какой-нибудь знаменитой киностудии?
— Мне плевать, как выглядишь ты и в каком виде предстанешь перед своей мамочкой после двадцатилетней разлуки! — огрызнулся Крафа. — Но мне по всем канонам, чинам и титулам не положено здесь появляться, как затрапезный бродяга! Народ меня любит и простит все, но зачем создавать прецеденты? И ладно бы еще только народ или собственные дети. Но есть же еще злокозненная невестка, которая наверняка уже придумала, как меня сжить со свету за невыполнение невинного обещания устроить ей сюрприз.
Глядя на его спешное переодевание, граф Дин и сам заволновался, словно на первом школьном экзамене. Все-таки он душой уже поверил тому, что они там, где надо, там, где находится женщина, давшая ему жизнь. Там, где сейчас проживает его мать, которую он считал погибшей два десятилетия назад.
Такого Дмитрий за собой давно не замечал, но у него вдруг затряслись руки. А тут еще и Гегемон, обрядившийся со скоростью спецназовца в одеяния, достойные самого императора, и водрузивший на голову не корону, а простенькую диадему, замер:
— Ты чего такой бледный? — Развернул к гостю зеркало и участливо поинтересовался: — Запарился, что ли?
В зеркале на самом деле отразилось жутко бледное мужское лицо и бисеринки пота на лбу. А тут еще и коленки стали подрагивать. Но не признаваться же в такой явно не мужской слабости? Заставив себя сконцентрироваться, граф выдавил:
— И в самом деле душно… Но сейчас пройдет…
— Может, все-таки сбросишь с себя все это и приоденешься как человек? — Кажется, союзник догадался о волнении и о его причине. — Хотя ты, наверное, прав: мать тебя любого примет и обнимет… — Он устремился к двери, приговаривая на ходу: — Что-то слишком тихо во дворце. Никак уже спят после бала? Ничего, сейчас мы этот муравейник растормошим! — и резко дернул за свисающий с потолка золотистый шнур. Тотчас послышался глубокий и плавный звук колокола, проникающий куда угодно в этом здании. — Эх! Люблю эффектные появления! — Он дернул во второй раз: — Это обозначает, что я страшно голоден и со мной гости! Так что на стол накрывают уже. За мной, союзник!
Но, уже начав открывать дверь, неожиданно остановился и развернулся. В его голосе зазвучал укор:
— Ты подсвечник-то оставь пока здесь. Понимаю, что красивый и уникальный, но не с руки тебе будет тащиться за мной с этаким предметом. Не поймут-с! Ага, и личико пока прикрой, сделай одолжение. Раз уж испортил мне большой сюрприз, дай хоть маленькую интригу устроить. Заодно и к матери успеешь присмотреться! А вдруг это не она? Вдруг некая самозванка, на нее похожая, ее именем прикрывается? — Увидев, что Дмитрий нахмурился, Крафа скорбно закивал: — Вот и я сомневаюсь! — но тут же улыбнулся и ткнул рукой на последние вешалки, на которых кучами висели шарфы, шлейфы ткани и даже маски: — Прикройся! Как брата моего внука умоляю!
Светозаров взял длинный белый шарф и пару раз обернул его вокруг головы. Шарф вместе с широким плащом превращал его в неузнаваемого рыцаря. И постарался не отстать от размашисто шагавшего Трибуна Решающего.
Они двигались по коридорам огромного дворцового комплекса. Эпитеты «величественный», «шикарный», «прекрасный» и подобные им относились к дворцу в полной мере. Ну и масштабы поражали: уходящие вдаль галереи и анфилады залов говорили о размерах комплекса. А ведь они шли, по утверждениям проводника, короткой дорогой.
И чем дальше шли, тем больше людей мельтешило в боковых коридорах. Похоже, проснулись все. То ли здесь удары колокола раздавались редко, то ли двойные удары вообще приравнивались к концу света.
На ходу Крафа пояснил расположение своей гардеробной:
— Должны же слуги приготовиться? Да и остальные, кому положено меня встретить, пусть голыми не выскакивают как на пожар. Ну и повара кипятком не ошпарятся, когда будут знать, что у них достаточно времени.
— А-а… нас все встретят?
— Да как бы положено. Хотя Анастасия уже не раз держала супруга возле себя в ночное время и никуда не отпускала. Потом мне заявляла с детской искренностью: «Папа, вы представляете, Гривин хотел куда-то мчаться сломя голову! Хорошо, что я ему напомнила: три удара колокола не звучало». А? Какова невестка? Кстати: три удара — это общая тревога… О! Сенешаль уже на ногах! Обогнал нас бегом по параллельному коридору. Хе-хе! Сейчас увидим, кто еще нас соизволит поприветствовать…
— Давно здесь не был?
— Чуть меньше двух суток.
Светозаров резонно заметил:
— Так вроде не должны были соскучиться…
— Ха! А два удара? А мой голод с дальней дороги? А обещанный сюрприз? К тому же я никогда слов на ветер не бросаю. И после моих сюрпризов все страшно довольны и счастливы. И не спеши бросаться своей… сразу на шею. Ее тоже надо будет к этому моменту грамотно подготовить. Она еще кормящая мать. Так… помалкивай… пришли…
Они уже приближались к огромной двустворчатой двери, которую заблаговременно отворяли два бравых воина в гвардейских мундирах, не иначе. Открыли, с лязгом вытащили широкие парадные палаши и замерли в почетном приветствии. И как только идущий впереди Крафа перешагнул невидимую линию порога, уже стоявший чуть в стороне сенешаль грохнул своим посохом об пол и забасил, словно паровозный гудок:
— Его величество…
Но был бесцеремонно прерван простым прикосновением руки к плечу и брошенной на ходу фразой:
— Спасибо, Келлер! Я тут только поужинать заскочил, поэтому обойдемся без всяких церемоний. И выпроводи из зала всех посторонних.
Обеденный зал, длиннющий и в общем стиле дворцового комплекса, вместил бы в себя тысячу пирующих, но сейчас там стоял только один стол, человек на сорок, который прислуга и лакеи спешно заканчивали уставлять блюдами. Пока до него дошли, посреди зала путь пересек тот самый, хорошо знакомый по фотографиям мужчина, в довольно скромной для императора повседневной одежде. Он встретил отца сердечным восклицанием:
— Мы тебя ждали намного раньше! — и после коротких объятий пошел рядом, косясь на прикрытого шарфом рыцаря. — Кстати, ты там Настеньке какие-то намеки делал по поводу сюрприза…
— Ну и что? — проворчал отец. — Ей обещал, с ней и разбираться буду. А ты чего встреваешь? Или хочешь за меня заступиться?
Гривин даже головой на ходу дернул:
— Так ты пошутил?..
И по нему было видно, что защищать папочку он не слишком будет торопиться. Скорей собой обеспокоился:
— У Настуси и так плохое настроение целый день…
— Вот пусть муж ее и развлекает! — припечатал Трибун Решающий, подошел к столу, а вернее, к почетным местам возле него, и деловито уперся ладонью в грудь Светозарова, иначе тот так бы и двигался, прикипев взглядом к императрице. — Постой пару минут, а?
Придворные разбегались из зала вместе со слугами, так что возле стола троих мужчин встречала только одна женщина. Оставалось лишь удивляться, насколько изящно, гармонично и стильно она была одета. Анастасия выглядела лучше любой красавицы.
Императрица жеманно сделала книксен, расставила ладошки и без всякого смущения соврала:
— А мы только из-за стола встали, собрались на вечернюю прогулку в сад. — Мгновение подумала и добавила: — Но мы с удовольствием составим тебе компанию за столом.
Ну да, как бы она иначе объяснила такое быстрое одевание и приведение себя в порядок? Или тут присутствовала некая магия? К тому же лишний раз поужинать для «молодой» матери совсем не вредно. С такой фигуркой только и быть… императрицей.
Свекор сделал вид, что поверил в ложь, и от всей души заулыбался:
— Я знал, что вы самое вкусненькое мне оставите. Так что… — уже шагнув к своему стулу, который скорей походил на трон, резко остановился: — Ах да, чуть не забыл… По поводу небольшого сюрприза для тебя. Ты готова, Анастасия?
Та нахмурилась и стала внимательно осматривать как свекра, так и стоящего истуканом, задрапированного в плащ и белый шарф рыцаря. Потом в недоумении пожала плечиками:
— А как надо готовиться?
— Хороший вопрос, — кивнул Крафа. — И я тебе сейчас на него отвечу. Вот ты себя знаешь хорошо и всегда утверждала, что невозмутимее тебя нет. Да оно и понятно, только женщина с холодной решимостью и бесстрашным сердцем сумеет завоевать любовь самого императора и женить на себе.
Анастасия дернула уголком губ, шевельнула бровями и создала на лице выражение, которое можно было бы назвать «Терпеливая ирония». И промолчала. Зато Гегемон довольно хмыкнул:
— Вот сейчас мы тебя и проверим еще раз. Посмотрим, насколько ты умеешь сдерживать волнение и насколько спокойно воспримешь мой сюрприз. Готова?
Картинка изменилась и теперь называлась: «Утомили! Немедленно отправляюсь спать!» И только наблюдая за этими изменениями лица, которые говорили о необычайном артистизме императрицы, становилось понятно, как она беззвучно может сотворить со своим собеседником что угодно. То ли довести до белого каления или сумасшествия, то ли одарить счастьем, гордостью за себя и прочими моральными дивидендами. Также стало ясно, что глядящий на нее с восторгом император будет выполнять волю своей супруги еще раньше, чем из ее уст раздастся хоть единое слово.
Один поток сознания графа Дина отключился, ожидая только команды для ног: «Отправиться к матери!» А второй поток что-то там пытался еще осмыслить и классифицировать увиденное:
«Таких людей, с такой выразительной мимикой — не существует в природе. И раньше мать такой не была… я бы обязательно помнил! Может, это и в самом деле не она?» — так что еще и сомнение не давало ногам двигаться.
А представление продолжалось:
— Хотелось мне вначале другой сюрприз устроить и познакомить тебя с одной молодой женщиной, которая стала членом нашей семьи, а этого — во вторую очередь определить, но так уж получилось, подарки поменялись местами. Да уж, судьба! — Короткая пауза, и: — Он твой, Анастасия! — пафосно изрек Гегемон и обеими руками указал на своего замершего, теперь уже стопроцентного союзника: — Забирай его!
Во время паузы личико императрицы говорило: «Что за дурацкие шутки!», тогда как вслух прозвучали иные слова:
— У нас рабство запрещено!
— Этот мужчина несколько для иных целей, — последовало вкрадчивое разъяснение.
— Но я люблю твоего сына, другой мне не нужен!
— А я уверен, что ты будешь теперь и его любить, и моего сына!
И опять пауза, во время которой Гривин приблизился к своей жене и обнял ее одной рукой за плечи. Как бы говоря: «Не бойся, я с тобой! И ты ведь знаешь моего папочку… он никак не станет тебя обижать…» И вот теперь на лице завороженно, словно в каком-то предчувствии замершей женщины замелькал целый калейдоскоп масок, на который нельзя было смотреть без внутреннего трепета и подспудного страха. Именно страха, потому что люди умеют скрывать свои эмоции, а она не умела. Ну, по крайней мере, не всегда умела. И каждую мысль можно было прочитать без особого труда и с кристальной ясностью.
«Да я и сама прекрасно знаю, что свекор меня не обидит. Разыграть может, пошутить, но здесь явно не то. Не время и не место. Да и зрителей, обязательных для хорошей шутки, почти нет. Замерший вдалеке сенешаль не в счет. И что можно делать с мужчиной в понимании «любить»? Вот рядом муж, он любимый. Его рука чувствуется, как и его ответная, прикрывающая от любой опасности любовь. Как еще можно любить мужчину? Ведь в этом понятии так много личного и всеохватывающего… Можно любить сына, но он еще мал, и любовь к нему не может быть квалифицирована как любовь к мужчине. Можно любить брата, но брата у меня никогда не было. Можно любить мужа… Но нет, это не он, не тот пропавший давно и канувший в безызвестность, волосы не те. А второй муж погиб, и у него совершенно иная фигура была… Можно любить дочь, но она… ее тоже давно нет. А вот…»
По вскинутым ресницам и расширившимся глазам, по дрожи, прокатившейся по всему телу Анастасии, стало сразу ясно, о ком она вспомнила и к кому она сейчас с криком раненой чайки пытается вырваться из объятий своего испуганного мужа:
— Дима!.. Димочка!..
И тот тоже шагнул вперед на непослушных ногах, отбрасывая белый шарф, и одними только губами выговаривая:
— Мама!..
И в следующий момент женщина повисла на груди сына, который был на голову выше нее.
Император Гривин Эзенберро демонстративно помассировал грудь, словно усмиряя ревность; затем покачал головой; и напоследок, не хуже своей супруги, изобразил мимическую картинку для улыбающегося отца:
«Ну и что ты, старый олух, вытворяешь? А вдруг у Насти молока не станет?»

Глава одиннадцатая
Первые знакомства

Плохое настроение, в котором Александра пребывала последние двенадцать часов, постепенно перешло в обеспокоенность. Ведь все сроки вышли, а неожиданно исчезнувший прямо из своей центральной рубки управления Крафа так и не появился. И к концу суток неведения паника распространилась по всему огромному дворцу. Хотя на всех остальных обитателей невольной гостье этого места было наплевать. Ведь ладно бы только Трибун не возвратился, но перед самым исчезновением он успел сказать по внутренней связи специально для графини Светозаровой:
— Возрадуйся, женщина! Твой муженек решил подобраться ко мне совсем с иной стороны, но в любом случае скоро и он у нас погостит.
И вот, прошли сутки, а никто в гости так и не заявился. Да и сам хозяин дворца, обещавший графине скорое свидание с мужем и возвращение домой, не спешил объявиться и толком объясниться.
Естественно, хорошо зная характер мужа и будучи уверена в его крайней агрессивности к своему похитителю, Александра понимала, что все происходящее взаимосвязано. Дмитрий наверняка попытался атаковать Гегемона, тот не просто сопротивлялся, а сам решил насильно затащить графа в гости, и при наложении таких сил могло произойти все, что угодно. Вплоть до уничтожения одного из соперников. И кто же победил? Раз Крафа не вернулся — значит, победил любимый супруг.
Но где происходило сражение? Наверняка где-то в ином мире, куда Крафа попросту заглянул перед своим исчезновением. И понятно, что сюда дорогу Дмитрий так и не узнал, иначе был бы уже здесь. Но если Крафа погиб, то уже ничего и не подскажет. Или не погиб? Или его удалось захватить в новую ловушку, которую успел довести до ума Тител Брайс со своей командой Арчивьелов? Если так, то сколько времени продлятся попытки разговорить Крафу? А вернее, насколько быстро сумеет Дмитрий поверить, что узурпатор сорока шести миров в принципе никакое не чудовище, не кровожадный монстр, не тиран и сатрап, режущий детей на завтрак и закусывающий девственницами на ужин?
Трудно сказать.
Да и вообще, переоценка подобных отношений происходит со страшным скрипом.
Как трудно было и самой Александре после пленения понять, что с ней происходит и куда она попала. Первые минуты плена оказались самыми сложными.
Да и понятна была ее растерянность. Вот только что была вся в ярости погони над раскаленными песками мира Огненной Патоки, только что пыталась уничтожить самого мерзкого и опасного врага, только что разочарование после его исчезновения достигло апогея, и вдруг… полная тишина и невозможность двигаться.
Это уже позже она узнала, что во время переноса Крафа умеет и разоружить человека, и усыпить. Но кто ее похитил и по какой причине — изначально не было никаких сомнений. На такой подлый поступок был способен только один человек.
Вот и получилось: только что летела над пустыней, сжимая свое скорострельное убийственное оружие, и вдруг — полная недвижимость. И за спиной не подвывающий от перегрузки ускоритель, а вполне обычное, упругое кроватное покрытие. На обнаженном теле — только легкая простыня. На поднесенных к глазам руках — ни пылинки, ни капельки грязи. А вот ноготь, обломанный при последней телепортации в узкой и неудобной капсуле, — в наличии. Заусеница так и осталась, раздражает. Что значило только одно: без сознания или во сне она пробыла совсем недолго, максимум несколько часов.
К тому же эти выводы подтвердил женский голос, раздавшийся со стороны изголовья:
— Привет! Ты спала всего один час. — И в поле зрения появилась девушка лет семнадцати, а то и меньше. Шатенка, кожа загорелая, явно на морском побережье отдыхала или отдыхает. В легком фривольном платьице, которое только и прикрывало попку да задорно торчащую грудь. Сандалии на босу ногу и распущенные волосы до плеч. Ни единого колечка или прочего украшения, зато тон уверенный и естественный. — И твоему здоровью ничего не угрожает.
Причем от грозного взгляда пленницы девушка даже не поежилась, а продолжала щебетать так, словно была лучшей и давней подругой:
— Расслабься и постарайся не переживать ни о чем. Ты здесь почетная гостья, любое желание которой будет выполнено незамедлительно. У нас скоро обед, но ты успеешь выбрать себе одежду и даже осмотреть западное крыло здания. Или внутренний сад, если пожелаешь. Всегда есть альтернатива на твое усмотрение. Ах да, забыла представиться: меня зовут Марианна, и я очень рада, что мне повезло с тобой общаться и стать твоим гидом. Правда, тут вскоре одна несносная пигалица нарисуется, но ты не слишком с ней любезничай. Потому что она так умеет в душу влезть, что потом некоторые плачут, с ней расставаясь от… счастья!
Засмеялась и бросилась к зеркальной стене спальни, которая оказалась раздвижными дверьми огромного, на всю стену шкафа. Схватила несколько платьев веселых летних расцветок и, прикладывая к себе, стала интересоваться:
— Ну? Какое тебе больше нравится? Или тебе больше по вкусу шорты и майка? Тогда выбирай вон в той части… Эй! Ты так и будешь лежать? И обедать будешь в постели? Не высыпаешься в последнее время из-за слишком активного мужа? Или иные интимные причины?
Несколько ошарашенная таким напором, Александра никак не могла решить, как себя вести. То ли ополчиться на весь мир, стать букой, замкнуться в себе и перейти к крайней жестокости, то ли принять предложенную линию поведения, держать себя легко и непринужденно и хорошо осмотреться. В первом случае следовало все равно вначале одеться, потом взять в заложницы эту девчушку или кого посолидней. Еще лучше самого узурпатора скрутить, взяв на болевой прием. А уже потом требовать немедленной отправки домой.
«Хотя нет, девчушка ни при чем… А вот одеться надо…»
Но только успела это подумать и, нерешительно откинув простыню, усесться на кровати, как в спальню ворвалась еще одна девушка. На год или два младше первой. Короткие светлые волосы торчат во все стороны, глаза горят непонятно отчего, щеки раскрасневшиеся, дыхание учащенное. Одета в обтягивающие трикотажные шортики и в маечку-топик, которую скорей можно назвать неким подобием фривольного бюстгальтера. На ногах что-то похожее на кеды.
Притормозила она только возле самой кровати и воскликнула:
— Ух! Какие классные у тебя сиськи! — и даже руку к ним протянула, словно хотела пощупать: — Искусственные или натуральные?
Шура непроизвольно прикрылась простыней, не зная, как и отреагировать на такую наглость. А та, словно тут же забыв о своем вопросе, уселась рядом и попыталась обнять пленницу за плечи:
— Давай подружимся, и я тебе покажу в нашем саду пространственный кокон. Это такая уникальная вещь, я тебе скажу! Просто чудо!
Молчащая Марианна с ухмылкой наблюдала за сценой знакомства, словно желала посмотреть, как все дальше получится. Поэтому графиня Светозарова постаралась поставить беспардонную девицу на место. Сбросила с плеча ее руку и отодвинулась:
— А если не подружимся, то не покажешь?
— Конечно, нет! — раскрыла девушка глаза от изумления. — Как можно? Это же огромный секрет, и даже говорить о нем нельзя никому, кроме самых доверенных людей или самых проверенных друзей.
— Почему же ты мне о нем сказала, когда мы с тобой даже не знакомы?
— А чтоб ты быстрей со мной познакомилась и подружилась. Меня зовут Ксюша, мне уже шестнадцать завтра исполняется. Так что ты уже в списках приглашенных на мой день рождения. Про тебя я знаю, ты Саша, жена Дмитрия. И даже знаю, что ты беременна и у тебя будет сын. Так что мы уже очень знакомы!
И она полезла целоваться. Пришлось подставить ей щеку, после чего вскакивать на ноги и мчаться к хохочущей Марианне. Мгновение, и вот уже первое понравившееся платье накинуто на тело. Разве что чуть коротковатое оказалось да слегка жало в плечах.
Но Ксения уже стояла рядом и продолжала сыпать вопросами:
— Почему у тебя такая стройная фигурка? Занимаешься спортом? И поэтому носишь платья без нижнего белья? — Казалось бы, что общего, между спортом и отсутствием трусиков? Но тут же скорбная жалоба: — А мне вот не разрешают…
Более старшая девушка наконец-то не выдержала:
— Ксюха, как ты себя ведешь? Не хватало, чтобы графиня приняла тебя за глупую и невоспитанную пастушку гусей. И почему ты не на занятиях?
— Да потому что ты сильно хитрая! — задиристо ответила меньшая. — Хочешь сама с гостьей гулять и замок показывать. И мой кокон покажешь без моего разрешения! А я сама хочу, потому и отпросилась с занятий на полчаса раньше! — Она развернулась к гостье и заявила с прежней непосредственностью: — Ну что, если ничего больше не будешь надевать, то идем в сад?
Александра помотала головой:
— Да нет, я все-таки хочу одеться… но без наблюдателей.
— Странная у тебя стеснительность! — заявила девушка. — Здесь же нет мужчин!
Но Марианна уже выталкивала Ксению из спальни, приговаривая на ходу:
— Имей совесть, дай Шуре нормально выбрать, что ей нравится. Пошла, пошла! Не то отцу пожалуюсь! — И уже оглядываясь в дверях, посоветовала пленнице: — Только ты быстрей одевайся. Иначе долго я эту егозу не удержу.
Дверь осталась приоткрытой, и из-за нее четко доносились звуки интенсивной перебранки. Тут же по некоторым словам стало понятно, что девушки если не родные сестры, то кузины.
Графиня быстро просмотрела все шкафы и выбрала нижнее белье и довольно плотный, закрывающий все тело костюм, который показался ей предпочтительней платья в случае бегства или драки. Кажется, он был предназначен для верховой езды.
Она вышла из спальни и была тут же подхвачена под руку ликующей Ксенией:
— Здорово! Мы и в самом деле можем успеть прокатиться на лошадках. Или хочешь просто посмотреть, какие они у нас красивые?
А вот Марианна не одобрила такой выбор одежды:
— У нас сейчас разгар лета, жарища… — Сестре она сказала строго: — Никаких лошадок! Конная прогулка по окрестностям запланирована потом, перед ужином. А пока… ты выбрала, что хочешь осмотреть в первую очередь?
Готовая к побегу узница, конечно же, выбрала наружное пространство:
— Да. Хотелось бы полюбоваться вашим садом.
И очень скоро пожалела о своем выборе. Во-первых, сад оказался внутренним, окруженным со всех сторон крыльями дворцового комплекса. А во-вторых, там было настолько жарко и влажно, что сразу вспомнилось легкое платьице.
Не сад, а натуральные тропики. Фонтаны, пар и многоголосье птиц в кронах деревьев. Знакомые на вид пальмы и некоторые фруктовые деревья соседствовали с представителями совсем неизвестной ей флоры. На одних висели плоды, другие поражали красивыми цветками или пока скромно стояли с нераскрывшимися бутонами.
Пара экскурсоводов знала об этом саде все. На любой вопрос у них находился ответ. Пленница не только о растениях спрашивала, но пыталась разузнать и другое:
— А вы кто такие?
— Живем мы здесь. С мамой и папой. И папа здесь работает.
— И все в окрестностях знаете? — Следовало выбрать маршрут для побега и место, где потом можно спрятаться.
— Еще бы! — ответила Ксения. — Мы тебе все покажем на конной прогулке. И весь дворец. Здесь уйма интересного, и тебе скучать не придется.
— У меня с собой несколько интересных сувениров было. Только вот не пойму, куда моя одежда подевалась.
— А чем тебе эта не нравится? — спросила меньшая из сестер, потеребив рукав Сашиного костюма. — Если хочешь, мы тебе все гардеробные комнаты покажем.
А старшая сестра сказала прямо:
— Твою одежду отдали в лаборатории, а оружие сложили в арсенале. Как я слышала, все будет возвращено после прибытия твоего мужа.
— О-о! — тут же завопила Ксения. — Муж? Как я забыла спросить?! А он у тебя красивый? А какого роста? Ну! Не молчи же!
— Мой муж для меня самый красивый и самый великолепный, — с вызовом ответила Александра. — Но помимо того, что и роста он нормального, так у него еще и такие силы, что он любого в порошок сотрет, кто посмеет меня обидеть. А уж тем более тем не поздоровится, кто…
Ее угроза была прервана восторженным писком Ксении:
— У-у-у! Я тоже такого мужа хочу! Хочу, хочу, хочу! Саш, а у твоего Дмитрия есть младший брат? Или даже старший? Мне без разницы. Лишь бы тоже за меня всех моих обидчиков в порошок стер! Ты бы знала, как меня тут все обижают, кому не лень!
И с такой уморительной обидой глянула на хихикающую сестру, что стало ясно, кто первым пойдет на порошок. При этом к пленнице прижалась так крепко, словно умоляя ее защитить от всех напастей и бед, которые погребли ее якобы с головой. Глядя на умильную рожицу Ксении, невозможно было удержаться от улыбки. Поэтому графиня и улыбнулась, вместо того чтобы отшить это навязчивое чудо и заодно припугнуть обеих девиц, чтобы те стали посговорчивее.
«Хотя куда уж сговорчивее! — сама себя упрекнула пленница. — Кажется, мои гиды полностью на моей стороне и готовы сами к моим душевным ранам прикладываться вместо лекарств. Скорей всего, подлый Крафа специально воспользовался самыми наивными девчонками из окружения, дочерьми своего помощника-палача. Хотя… чего это я?.. У палача таких детей быть не может… Наверное, они дети какого-нибудь экзальтированного, не от мира сего ученого. У таких всегда дитятки добрые вырастают, далекие от зла и политики…»
Ей тут же захотелось проверить свои умозаключения:
— Странно слышать, что такую милую девочку кто-то смеет обижать.
Ксения расплылась в довольной улыбке до ушей, а Шура продолжала:
— А братья у вас есть? Или сестры?
— Этого добра у нас хватает, у нас вообще семья жутко многодетная, — ответила Марианна. — Девять старших братьев и четыре старших сестры. Но не думай, что мы ходим несчастные и обиженные, как болтает Ксюха. Мы любим друг друга и живем мирно… почти всегда! — Заметив, что младшая показала язык, добавила в голос строгости: — Это только мне не повезло, что есть самая младшая в семье, и ее все дружно разбаловали до невозможности. А меня заставили при ней нянькой быть. Причем хитро заставили: убедили, что я самая добрая и у меня педагогический талант. Поэтому никто, кроме меня, не имеет права заниматься воспитанием самой младшей оторвы. Ну я и стараюсь с самого детства, надрываюсь с этой егозой. И только недавно трюк с приукрашиванием моих талантов раскусила.
Младшенькой эти откровения не понравились, и она шумно фыркнула.
— Конечно, никто теперь мне потерянного детства не вернет, — продолжала Марианна, — все радости и романтика пропали втуне. Плюс ко всему и благодарности мне теперь не дождаться. А сколько я наплакалась, когда приходилось эту ходячую напасть покрывать во всех ее проделках и брать вину на себя. Не сосчитать! Ну а как же! Мне ведь было стыдно, что я эту проказницу как следует не воспитываю, а значит, буду мучиться из-за своей несостоятельности. Потому никогда на нее и не жаловалась…
Собеседницы забрались на самый густой участок сада-джунглей, и Ксения шла впереди, показывая дорогу. Но после этих слов сестры не выдержала и обернулась:
— Так кто из нас больше плачется и притворяется обиженной? Да и вообще, Мар, ты ведь знаешь, как я тебя люблю! — И она вновь устремилась вперед, раздвигая кусты с лианами, словно юркая ящерица.
Тогда как ее пожизненной воспитательнице сокращенное имя оказалось как бальзам на больное самолюбие. Она тут же заулыбалась, бровки вернулись на место, и девушка уже весело призналась:
— Ну конечно, я тоже любила побезобразничать. Только мне приходилось на все мои забавы таскать за собой и Ксюху, словно хвостик. Она и сейчас без меня больше часа не выдерживает… — Она подошла поближе к Александре и понизила голос: — А раньше она мое имя вообще до двух букв сокращала! Так мама наша настолько жутко ревновала, что мы даже фильмы монтировали по тем моментам. Хи-хи… За обедом с ней познакомишься… а потом и фильмы тебе покажем.
— А кто еще на обеде будет? Гости какие-то, друзья?
— Да нет, мы обедаем по-семейному. Разве что праздник какой или пикник организуем в честь дня рождения. А кто будет? Да кто поблизости и не умчался куда по делам, тот и будет. К тому же пять братьев уже женаты, а две сестры замужем, и не все живут с нами рядом.
— Надо же! У вас, наверное, и племянников уже полно?
— Ага! Уже семеро, — с гордостью заявила Марианна. — Четыре девочки и три мальчика. Причем слушаются меня лучше всех.
Остановившаяся Ксения развернулась и с некоторой ревностью прокомментировала:
— Ну да, она ведь у нас самая гениальная воспитательница.
— Это она из-за того, что постепенно перестает быть общей любимицей и самой балованной в семье, — степенно разъяснила Мар и напомнила о цели их тут нахождения: — Ну, давай, показывай свое сокровище! Пора отсюда выбираться и на обед идти.
Но младшенькая решила потянуть интригу:
— А вы попробуйте сами кокон рассмотреть! Кто отыщет его вокруг нас, я той… я той… — она замялась, выбирая награду, и Александра подсказала:
— Выполнишь любое желание. Идет?
— Здорово! — подпрыгнула девица от восторга. — А если не отыщете, то вы тогда исполняете мои желания.
Марианна фыркнула:
— Я в такие игры не играю! — И пояснила гостье: — Все равно этот кокон без согласия хозяйки никто увидеть не может. Ну… разве что папа отыщет…
— А-а! Ты просто боишься! А вот Саша согласна. Правда?
Александра кивнула, понимая, что желание малолетней красавицы не будет чем-то страшным или постыдным, но потребовала:
— Но тогда расскажи, как он выглядит, для чего предназначен и каковы его размеры. — Заметив сомнения на лице владелицы непонятного чуда, пояснила: — Мне ведь надо знать, что искать: веретенообразное тело или спичечный коробок. Громадную кошелку или шарик величиной с ноготок. Железный танк или каменную бочку.
— Ну, ты и смешная! — рассмеялась Ксения. — Ну разве может быть живой охранный кокон в виде танка? — И стала терпеливо объяснять: — Это такое редкое создание в виде растения, окруженное силовым полем, которое имеет вход в нижней части, словно в осиное гнездо. Внутри может разместиться три человека, а если потесниться, то и четыре.
— Ого! Большой кокон… — Графиня начала осматриваться. — А нащупать его можно?
— Нет, он будет уворачиваться от рук чужого человека или пропускать сквозь себя, как и от любого оружия увернется.
— Мм! Не удивлюсь, если у него и имя есть… а?
— Есть! И очень солидное: Самсон.
Старшая сестра не удержалась от комментария:
— Самсон это означает — «много сам и постоянно спящий».
— Неправда! — бурно возразила Ксения. — Самсон — это «самое спасительное окошко в никуда». На нем можно раз в день перемещаться куда пожелаешь. А то и два…
Марианна перешла на укоризненный тон:
— Тебя ведь отец предупреждал, что о способностях Самсона никому постороннему даже заикаться нельзя.
Но замечание было воспринято в штыки:
— А с каких это пор ты мне вдруг стала посторонней? Неужели с той минуты, когда я подружилась с Сашей и она пообещала мне отыскать мужа среди братьев своего Дмитрия?
Светозарова прикрылась вежливой улыбкой:
— К сожалению, у моего мужа нет братьев… но я постараюсь тебя познакомить с одним парнем…
А сама лихорадочно размышляла:
«Наивную девчушку, конечно, жалко до слез, но мне деликатничать не пристало. Я здесь в положении жертвы, и мне надо спасаться из плена. А где-то здесь не иначе, как живой телепорт! Если бы мне удалось его рассмотреть, а потом и забраться внутрь… О-о! Я бы знала, куда отправиться! И что делать, тоже бы сообразила. Только вот несколько странно, что ученый настолько балует свою меньшую дочь, что вручил ей такое чудо… Или она меня попросту обманывает по поводу телепортации? Или я сама чего не поняла? Но высмотреть этот кокон надо всенепременно! Ну?! Где же он?!»
И пока сестры незлобиво, скорей даже с любовью переругивались, не то гостья, не то почетная узница применила все свои навыки и умения. Тем более что во время последних занятий в группе «начинающих» Торговцев она заметно развила и усилила дары, полученные во время второго рождения в магической суспензии. Сказались уроки не только баюнга Шу’эс Лава, но и консультации, которые успел ей дать вечно занятый Верховный целитель Тител Брайс. Ну и, кроме всех этих занятий, шло общение с магической сущностью Эрлионой, которая своей так называемой матери-подружке скидывала в сознание все, что считала нужным.
Знаний накопилось много, но вот до их воплощения следовало еще заниматься, тренироваться и практиковаться годами и годами. Тем не менее полученные организмом дары дали мощные толчки к развитию и усовершенствованию. Створы между мирами графиня лучше видеть не стала, но в остальном подтянулась заметно. В том числе и в умении рассмотреть суть вещей. А то и некоторые твердые предметы уже получалось у нее просматривать насквозь.
И в данном случае это пригодилось. И присматриваться долго не пришлось: гигантское веретено, более пяти метров в высоту, висело сразу за спиной Ксении. Внешне Самсон напоминал вытянутый кокосовый орех, такой же волосатый и серо-буро-коричневый.
Но сразу указывать на него не стоило. Делая вид, что решила обойти небольшую полянку по периметру и ощупать все пустое пространство подряд, Шура прошагала треть дистанции и наконец-то добралась до кокона. Непосредственная Ксения тут же притихла. Александра осторожно попыталась прощупать нечто, видимое только с помощью магических умений.
Существо и в самом деле вначале отодвигалось в сторону, а потом пропустило руки сквозь себя, словно являлось банальным миражем. Но в то же время заработали и другие органы чувств в теле женщины, и она не просто сумела ощутить под пальцами нечто живое и неускользающее, но и, сконцентрировавшись, ухватить это нечто. Несильно, конечно, получилось, так, словно подушечками пальцев погладила ускользнувшую кошку. Но Самсону и этого хватило. Он недовольно зашипел, шарахнулся в гущу деревьев настолько резко, что те закачались от его невидимых ударов.
Александра повернулась к ошарашенным сестричкам и невинно поинтересовалась:
— А чего это он такой запуганный? Я его только погладить хотела…
Удрученная Ксения покорно выдохнула:
— Ты выиграла… С меня одно желание… Загадаешь сразу?
— Да нет, чуть позже… Я ведь даже не мечтала выиграть…
— Ну и ладно, думай пока! — повеселела младшенькая и крикнула в гущу деревьев: — Самсон, иди ко мне! — Пока тот приближался к ней по дуге, с опаской обходя незнакомку, Ксения спросила: — А как ты его увидела? Да еще и дотронуться смогла? У тебя тоже такой кокон есть? И тебе его Дмитрий подарил или папа с мамой?
— Увы, родителей у меня нет, и я их даже не помню, — ответила Александра. — И о таком чуде, как твой Самсон, слышу впервые. Просто мне в том месте воздух показался более плотным, вот я и решила руками прощупать.
— Странно, его даже папа не может нащупать без моего желания, только видит. Самсон! Давай, покажись нам! — Ксения прикоснулась к нижней, словно отсеченной, кромке веретена. — Вон и он! — Под это восклицание глазам пленницы предстало существо, которое она уже и так успела рассмотреть довольно четко своими умениями начинающего Торговца. — Правда, красивый?
Что можно было найти красивого в огромном волосатом кокосе, понять было сложно, но кивнуть в ответ пришлось. Как и протянуть с восторгом:
— И какой огромный… сильный!
— Забираемся внутрь?
Напрасный вопрос! Будь пленница уверена в своих знаниях, силах и умениях, уже давно бы привязала своих гидов к деревьям и убралась на Самсоне как можно дальше отсюда. Но с первого раза, да еще на неприрученном существе, куда-либо передвигаться, да и вообще находиться внутри него — чревато.
Поэтому только кивнула, стараясь не пропустить ни движения, ни звука. Ксения присела под срез, опустила вниз короткую травяную лесенку с двумя перекладинами и с их помощью юркнула вверх. Только простенькие кеды мелькнули.
Хотя сразу послышался ее голос:
— Давайте за мной!
Марианна предложила первой забираться гостье, и та не стала кочевряжиться. Убивать ее таким экзотическим способом, как заманив в дивный кокон, никто не стал бы. И вскоре оказалась внутри этого странного «волосатика» — живого телепорта.
Там он напоминал внутренности батискафа. Выпуклость-нарост для сидения по кругу, некое подобие откидного столика из мягкой коры, который опустился между усевшимися девушками, и мягкая подстилка за спинами. Причем подстилка только ощущалась, будучи просматриваемой почти насквозь. Поэтому было отчетливо видно все, что находится снаружи. Над головами сидящих почти не оставалось места. Там, в подобии сеток из лиан громоздились какие-то свертки и некое подобие бурдюков.
— Неприкосновенный запас, — солидно пояснила хозяйка Самсона. — На всякий пожарный случай.
— Да-а-а, впечатляет! — с восторгом покачала головой графиня. — И что, ваш отец всем такие коконы раздаривает?
— Нет, — откровенничала любимица семьи. — Только у меня такой есть. Но папа надеется, что когда-нибудь Самсон начнет размножаться почкованием, и тогда кокон будет у каждого в семье… — Немножко подумала и предложила: — А прокатиться хочешь?
— Конечно, хочу! — постаралась Светозарова перейти на самый медоточивый тон. — Тем более знаю место одно прекрасное. Называется магическая академия целителей. Там такие волшебники и маги обучаются — лучшие из лучших! Заодно ты могла бы познакомиться с любым, который тебе бы понравился. Вдруг будущего мужа себе отыщешь?
Ну, совсем наивными и глупыми сестры не были. По крайней мере, старшая. Потому что Марианна сдержала смешок, улыбнулась краешком рта и теперь, как истинный, умудренный опытом педагог, ждала, как отреагирует ее подопечная.
Та скорбно вздохнула:
— Нет, не получится… В другой мир нельзя.
— Да мы ненадолго! — Пленница старалась не коситься на Марианну. — Тем более ты мне должна одно желание.
— Ну и что? — удивилась девица. И перешла на поучительный тон: — Желания должны быть реальные и выполнимые. А тут ты вознамерилась от нас сбежать, да еще и с нашей помощью. Мне-то ладно, ничего не будет… Если будет, так я привычная… А вот Мар точно достанется за все и за всех. Тебе ее не жалко?
Смущенная Александра старалась не хмуриться:
— Понимаешь, если я гостья, то хочу в этом убедиться. Если есть у меня возможность наведаться домой, значит, мы это проверяем и тут же возвращаемся обратно…
И опять прозвучало:
— Не получится. По нескольким причинам. А самая последняя — это и самая важная. Отец предупредил меня, что ты попросишься домой, и я пообещала, что ни на какие уговоры не поддамся. Он мне, конечно, поверил, но на всякий случай перенастроил Самсона так, что тот лишь после его команды может переместиться дальше, чем за границы нашего континента.
«Как вариант побега — не исключается, — подумала графиня. — Только и надо, что провести перенастройку и уговорить эту егозу выдать мне непосредственную команду на перемещение. А как ее уговорить? М-да! Не иначе как взяв в заложницы ее обожаемую учительницу Ма… Не по мне! И что теперь?..»
— А теперь давайте прокатимся к веранде, — предложила старшая из сестер. — Не знаю, как вы, но я уже порядком проголодалась.
— Точно, точно! Самсон! Вперед! — скомандовала Ксения кокону и уточнила: — И можешь напрямик.
Вначале Александре было страшно, когда толстенные стволы, ветки и прочая растительность стали надвигаться, а потом и быстро пронзать тело насквозь, не вызывая никаких ощущений. Потом удалось несколько абстрагироваться от видимого эффекта, представив, что деревья и все остальное просто иллюзии, проекции изображений, и ничего более. Стало полегче, и появилась возможность спокойно вдохнуть и выдохнуть. Тем более что дорога назад сквозь тернии, правда, к другой стороне сада, заняла всего лишь три минуты.
Там Ксения скомандовала остановиться в центре гигантской цветочной клумбы, где путешественницы удачно и десантировались на мягкую, покрытую травой дорожку. А так и не проявившийся для постороннего взгляда кокон живой телепортации поспешил на указанное хозяйкой место ожидания. А хозяйка уже опять прочно ухватила пленницу за рукав костюма и, подталкивая в нужную сторону, тараторила, словно из автомата:
— Сейчас зайдем ко мне, и ты посмотришь, какая у меня комната. Заодно можем там переодеться: рядом гардеробные старших сестер. И у меня такие шикарные душевые комнаты с горячими струями и со специальным холодным паром. Взбадривает — феноменально! К тому же мне надо переодеться, потому что мама за стол в таких вот шортах не пускает. Чаще всего мне все равно, и я бегу перекусить прямо на кухню, но мне запретили тебя вести к поварам. Мама угрожала мне истерикой, а братья всерьез намекнули, что никогда не возьмут меня за это на охоту. Так что извини, придется идти обедать со всеми…
И последнюю фразу таким тоном прощебетала, словно гостья буквально на коленях только что умоляла отвести ее именно на присно известную кухню, о которой мечтают все нормальные, свободолюбивые женщины.
«Ну чего уж там, она и в самом деле классная! — пришлось признаться самой себе. — На такую лапочку и в самом деле никто обижаться долго не сможет. Жаль, что у меня такой сестры не было… Да и от двух бы не отказалась…»
А комнатка Ксении (скорей даже зал восемь на двенадцать метров!) оказалась не просто диковинной, а специально, с огромной фантазией стилизованной под полный, неописуемый бардак. Смесь мечты панка, граффити-художника, собирателя масок, сатаниста, воздыхателя рок-групп, гота, поклонника мелких висюлек и сотни колокольчиков, владельца коллекции блестящих ятаганов в количестве штук сорока, любящего трофеи охотника, ценителя небольших скульптур, сделанных примитивистом, человека, практикующего спорт в виде баскетбола и прочее, прочее, прочее…
Все это вкупе настолько шокировало, что минуты две разбегающиеся в стороны глаза Александры никак не могли вернуться на место. Она стояла и с глухой тоской вспоминала свое детдомовское детство, еле сдерживая рвущийся наружу вой непроизвольной зависти: «Ну почему у меня такого не было?! Почему?! Даже сотой, даже миллиардной частички этого не было?!»
И ведь по большому счету здесь не замечалось ничего особенно дорогого или роскошного. Ну, разве что ятаганы или головы нескольких диковинных тварей. Все остальное можно было бы найти на любой свалке. Тогда как в детдоме только и разрешали, что на тыльной стороне дверцы своего шкафчика или тумбочки приколоть кнопками (не дай бог приклеить клеем!) вырезанные из журналов фотографии артистов.
Она бы еще долго так стояла, вспоминая утерянные детские годы и неиспытанные радости вот такой вот маленькой… — да что там маленькой! — огромной свободы, но теперь уже под локоть ее тронула Марианна:
— Идем в душ? А то Ксюха нас сейчас тут из брандспойта поливать начнет. Есть у нее и такая пакость в душевой…
А из двери ванной комнаты уже неслось:
— …Если только не появитесь! Считаю до десяти: раз, два…
Девушки двинулись туда, и старшенькая пыталась выгородить младшенькую:
— Здесь все первый раз в себя не могут прийти от ужаса. Уж на что нам все позволяли, но Ксюха всех переплюнула своими фантазиями. Мать сюда не заходит вообще, и только отец несколько раз здесь умудрился проводить по парочке часов и более. Все рассматривал и выспрашивал, и при этом они оба дико хохотали. Раздеваемся!..
А Светозарова теперь замерла на пороге настоящего ванного комплекса. Став графиней совсем недавно, она до сих пор не привыкла к той роскоши, которая царила в замке у мужа в Свирепой долине. И принимала слова Дмитрия за шутку, когда тот утверждал, что теснота в ванных комнатах его личных апартаментов обусловлена жадностью и скудоумием при строительстве — настолько ему хотелось как можно больше места выделить под академию целителей. Он же утверждал, что в герцогстве Томной Печали герцогский комплекс будет строиться с совсем иным размахом, без всяких ограничений «голодного детства».
Но здесь было бы чему поразиться и самому Дмитрию. Тут наличествовало все, начиная с того, что высота помещения было около десяти метров, и заканчивая странным шаром воды, висящим по центру. Под ним метра два с половиной свободного пространства, как раз над округлым шестиметровым бассейном; над ним, у самого потолка, — метра полтора просто чистого пространства. Причем создавалось такое впечатление, что шар диаметром шесть метров не был запечатан в какую-то пленку или заключен в твердую поверхность аквариума: по его поверхности пробегали порой мелкие волны!
«Странный у них папа… — мелькнула рассеянная мысль на периферии сознания. — Слишком уж шикарно его семейка проживает. Не удивлюсь, если он в империи у Крафы самый главный мозговой центр…»
После осмотра душевых, бурлящих ванн, фонтанов и даже водопадов, расположенных по периметру зала, гостья ткнула рукой в центр помещения:
— А это что?
— Сейчас покажу! — уже раздевшаяся догола Марианна прятала свои непокорные волосы под прозрачную шапочку: — Главное — вонзиться в воду примерно до пупка. А потом попадаешь во внутреннюю гравитацию. Смотри!
Пробежалась, набрала разгон и с бортика бассейна подпрыгнула, подняв руки, к переливающемуся голубизной шару. Словно нырнула в бассейн, только сделала это вверх. Заметно было, как тело все-таки не летит без замедления, но когда оно, почти зависнув в крайней точке взлета, вонзилось в шар по пояс, то стало ускоряться, словно тот всасывал купальщицу в себя. Видно было, как Марианна развернулась в прозрачной толще воды и… вынырнула на поверхности круглого скопления головой вниз! Еще и рукой призывно махнула:
— Пробуй! Получится у тебя с первого раза или нет?
А тут и исходящая странным паром Ксения выскочила из затуманенного пространства душевой кабинки. Начав разгоняться для прыжка вверх, она заметила, что гостья так и стоит одетая и с отвисшей челюстью, резко сместилась влево и стала поднимать с пола у стены черную нить шланга с распылителем на конце:
— Сейчас я ее освежу!..
Сама мысль, что потом придется стаскивать прилипший к мокрому телу костюм, заставила Александру действовать быстро и решительно. Мгновенно разоблачилась, разогналась и, закрыв глаза, прыгнула вверх.
Забава началась.

Глава двенадцатая
Семейные истории

Долго простаивать встретившимся после двадцатилетней разлуки матери и сыну Крафа не дал. Так и переминаясь с ноги на ногу возле обеденного стола, он минут через пять довольно громко и резко поинтересовался:
— Может, вначале все-таки пообедаем? А уже потом вы сможете остаться наедине и наговориться, сколько вам пожелается.
Анастасия обожгла его строгим взглядом, но тут же смягчилась, вспомнив о масштабности доставленного сюрприза. Поэтому сказала-облагодетельствовала, словно заранее простила все будущие прегрешения как своего супруга, так и своего свекра:
— Можете начинать без нас, мы подойдем чуть позже.
И, нисколько не интересуясь мнением Дмитрия, цепко ухватила его за запястье и повела за собой в переходы дворца. Благо, далеко не шли, а проскользнули в первую попавшуюся комнату не то отдыха, не то переговоров.
И там начала с того, что потребовала:
— Снимай все это с себя, здесь тебе ничего не грозит. И что бы ты хотел поесть? Сейчас сюда моментально доставят любые лакомства!
Дмитрий с некоторым сомнением стал снимать с себя оружие и сюртук:
— А твой муж не обидится, что мы не с ним за столом?
— Да мы уже спали после обжорства на балу. Так что он если и укусит крылышко куриное, то только за компанию со своим папочкой.
— Ну, тогда и в самом деле пусть принесут. Как-то не до еды было в последние сутки. А пока я ем, ты мне расскажешь, почему ты здесь и где сейчас отец.
Анастасия Ивановна (хотя такую молодую женщину и язык не поворачивался называть по отчеству!) нашептала что-то в кулон, висевший на шее, и уселась рядом с сыном, не сводя с него счастливого взгляда. Замелькавшие слуги накрывали на стол, а она начала с вопроса:
— Твой отец остался на Земле?
— Нет, он пропал вместе с тобой…
— Увы, сынок, значит, он, скорей всего, погиб. Тогда, в парке, когда мы прогуливались под дождем, Петр заметил что-то странное, заставил нас подойти и все удивлялся, что мы туманного полумесяца не видим. А потом вдруг ударили молнии, громыхнул гром, и мы стали падать в бездну. И что интересно, я еще как-то могла его удержать, он словно притормаживал в падении, держась за мою ладонь. Но я вырвала руку, пытаясь дотянуться до Леночки. В результате и Леночка исчезла с моих глаз в очередной вспышке молнии, и Петр, я это рассмотрела со всей очевидностью, рухнул в некое подобие жерла вулкана. И жар из этого жерла был такой, что у меня сгорели волосы на голове. Затем меня словно порывом ледяного ветра снесло в сторону, и я очнулась в каком-то диком поле, заросшем кустарниками и травой по колено. Платье наполовину истлевшее, от прически только две жалкие, несгоревшие пряди, и, как поняла со временем, в совершенно чужом мире…
Она со всхлипом вздохнула, припоминая тот страшный, самый трагический момент своей жизни. И только через некоторое время смогла продолжить рассказ.
Первые часы в новом мире она провела в рыданиях и бесцельном метании по бескрайнему, казалось бы, полю. Судьба мужа была печальной, а вот о дочери она почему-то решила, что та упала назад, в тот самый парк, где они прогуливались. Тут она поинтересовалась у Дмитрия:
— Правда? Леночка с тобой?
Не желая сразу сваливать на мать печальную историю почти двадцатилетнего рабства Леночки, граф Дин просто подтвердил:
— Да, она со мной. Хотя ей тоже в жизни досталось. Но об этом позже, о себе продолжай.
И мать продолжила.
К вечеру первого дня она дошла до проселочной дороги и двинулась по ней. Но засветло к людям не вышла, и пришлось заночевать в стогу сена. Ее поразил закат: фиолетовый, с какими-то странными световыми завихрениями, которые пронзали многослойные, невероятно высокие облака. Но мало ли какие случаются закаты на Земле?
Она больше вздрагивала от каждого шороха, чем спала. А когда все-таки уснула, к стогу пришла огромная серая собака. Мать так ей обрадовалась, что даже бросилась обнимать, надеясь, что та выведет ее к людям. И принялась уговаривать: «Ну, давай, моя хорошая, выводи к ближайшему селу! Ты понимаешь меня? К людям, людям выводи!»
Умное, видимо, попалось животное, ибо, как-то странно повздыхав и словно подумав, потрусило через ближайшую поляну. Порой притормаживало и поглядывало на спешившую следом женщину. Потом прошли рощицу, перебрались через широкий овраг и, перейдя вброд речушку, вышли к другой дороге. Но собака продолжала вести напрямик, своим уверенным движением не давая усомниться в выборе направления. Пересекли громадный луг, а вот в очередном лесочке серый проводник привел женщину к глубокой яме с отвесными стенами, из которой раздавалось жалобное поскуливание. В явно вырытой специально ловушке на большого зверя находился щенок. Месяцев двух от роду, с огромной головой и толстенными лапами.
— Ой, какой милый! Но все равно так нечестно…
Несколько расстроенная таким меркантильным отношением к себе, Анастасия все-таки нашла длинную толстую сухую ветку, спустилась в яму и достала щенка. И сразу же заметила, что у того сломана передняя лапа. Да и собака, видимо, это понимала, поэтому, часто облизывая свое чадо, умоляюще глядела на женщину воистину собачьим взглядом, словно намекая, что щенка следует не только спасти из ямы, но и принести к людям.
Будучи врачом по специальности, Анастасия без особого труда поставила кость на место и наложила шину из подручных материалов. Но уже тогда она была ошарашена своим дивным, совершенно немыслимым ранее умением: не особо напрягаясь, она невооруженным глазом увидела сквозь шерсть, кожу и прочие ткани сломанную косточку, словно под рентгеном. Для пробы и сравнения сосредоточила взгляд на своей руке и тоже увидела кости! Да и все внутренности просматривались, сообразно желанию.
Из шока вышла быстро: щенок, поскуливая от неприятных ощущений, небольно укусил ее за руку. Тотчас решила, по какому-то наитию, обезболить лапу на небольшое время, и это получилось простым нажатием нескольких точек на теле животного.
— Кажется, мне не только волосы выжгло, — с грустью констатировала она. — Но и превратило не то в колдунью, не то в Бабу-ягу. Как же меня теперь на работе встретят? Выгонят или еще две зарплаты рентгенолога и анестезиолога платить станут?
Тогда она еще думала, что находится недалеко от места дислокации их воинской части. Да и любой другой участок Европы ее не испугал бы.
Собака долго рассиживаться и заниматься самокопанием не дала. Как только шина на лапу щенка была наложена, потянула зубами за подол обгоревшего плаща. Мол, теперь-то уж точно идем к людям. Да и направление пути не слишком-то отклонилось в сторону, градусов на сорок, не больше. Вот разве что массивного щенка нести было тяжело. И с каждым метром он становился тяжелее.
— Эй, собака! Ну-ка стой! — сообразила женщина. — Давай вот так попробуем.
И уложив пострадавшее чадо на холку матери, пошла рядом, попросту придерживая малыша, чтоб не упал. Так стало легче.
Когда приблизились к опушке величественного бора, начались первые, не совсем понятные встречи. Вначале две бабки, идущие навстречу по тропе, вдруг с визгом метнулись в сторону и скрылись в густом кустарнике. Еще и кошелки свои бросили, с грибами и ягодами. Анастасия хотела остановиться и позвать женщин, но собака даже не приостановилась на том месте.
Затем так же странно поступили три подростка. Они двигались справа, перпендикулярно тропе, но, завидев идущих, бросились прочь, словно их кипятком ошпарили. При этом отроки кричали, словно в панике:
— Шойт! Шойт!
Опечаленная Анастасия восприняла крики в свой адрес. Потому что выгоревшие волосы и покрытая ожогами голова и в самом деле могли любому встречному-поперечному напомнить черта. Правда, поляки, на территории которых вроде этот лес находился, несколько иначе называли представителя ада, но мало ли как в данной местности на свой манер называют ведьм? У каждого ляха свой прононс и свои тараканы в голове. Но опять-таки и одежда испуганных теток, и одеяния подростков просто бросались в глаза. Уж на что Анастасия себя считала знатоком народной одежды, но таких несуразных и с гротескными расцветками накидок и балахонов никогда прежде не встречала.
Так что уже тогда в душе стала разрастаться тревога. Вроде не Польша. А что тогда? Голландия? Или Ирландия? Там любят подобные нагромождения красок, и есть поселки со швеями, богатыми на фантазию.
Когда вышли из леса и в понижающейся долине открылись широко раскинувшиеся поселения и замки со странными формами, сердечко екнуло с самыми плохими предчувствиями: «Это — не Земля!» Да и отсутствие линий электропередач о чем-то говорило…
Но сколько ни стой, ничего выяснить не получится. Следовало идти к ближайшему поселку, до которого было километра два через пастбище. Пока людей не было видно, как и коров или иной домашней скотины. Только вдали, у самой околицы поселка, мелькали фигурки тех самых бегущих подростков, которые шарахнулись в сторону от тропы.
Но собака идти дальше отказалась. Пока женщина во все глаза пялилась на долину, животное легло на землю, помогло щенку скатиться вниз и облизывало свое чадо так интенсивно, с поскуливанием и жалобным воем, словно то умирало. А когда Анастасия обратила внимание на странную сценку, собака встала, развернулась мордой к лесу и сделала первый шаг.
— Стоять! — вышла Анастасия из оцепенения. — Ты куда это собралась? Пошли в поселок.
Но та лишь грустно посмотрела ей в лицо, потом коротко, чуть ли не со слезами взглянула на поскуливающее потомство и теперь уже бесповоротно двинулась в лес. Ни на какие крики псина больше не реагировала. Чем разозлила и так несчастную помощницу до крайности:
— Во дает! Это же надо, дитя свое бросить! Причем такое дитя, что я его попросту не дотащу! Он ведь размером с кабанчика! И что же это такое здесь творится? — Но, чуть успокоившись, решила: — Видимо, прежние хозяева сильно обидели собачонку, раз она не хочет к ним возвращаться. Но ей-то можно где угодно жить, а мне вот вне поселка не выжить… И что делать?
Повздыхала, поохала, да и взвалила щенка себе на плечи, как мохнатый воротник.
Где-то за серединой луга решила сделать привал и чуток расслабить занывшую от тяжести спину да шею распрямить. Но бесцельно сидеть в густой траве не смогла, а стала собирать вполне земные ромашки с васильками. Потом пришла мысль сделать венок, да хоть так прикрыть немного обожженную голову. Иначе опять первые встречные не то шойтом, не то чертом обзовут.
Веночек получился на славу, и даже милый щенок уже посматривал на свою спасительницу совсем иным, вроде удивленным взглядом.
— А как тебя хоть кличут, малыш?
Тот, словно пожимая плечами, недоуменно махнул хвостом.
— А давай я тебя за мощь Геркулесом назову? Временно, пока твои хозяева не отыщутся, а?
Может, случайно, а может, просто устал, но зверь кивнул, утверждая для себя славное имя, а когда во второй раз оказался на закорках у своей спасительницы, заснул уже на первой сотне метров.
И все равно венок не помог во время первых встреч с обитателями поселка. Вначале из каждого подворья путницу облаивали с яростной злобой собаки, а потом еще и все находившиеся там люди исчезали, словно по мановению волшебной палочки. Да и на улицах не оказалось ни подростков, ни старушек. От греха подальше прятались в избы. Ну и пару раз из-за приоткрытых ставен донеслись уже знакомые восклицания:
— Шойт! Это — шойт!
Да в одном из дворов впереди прокричала какая-то женщина:
— Дети! Немедленно в дом! Не то сама сейчас вас зашибу!
Стало легче и тревожнее одновременно. Легче, потому что говорили на понятном, родном русском языке. Так вначале показалось. А тревожней — из-за такого странного отношения. Подобным образом относятся только к зачумленным или прокаженным. Или уж совсем к явным ведьмам, у которых на лбу рога растут и вместо ступней копыта.
«Как бы меня на костер не поволокли! — запоздало подумала Анастасия. — Забитые они здесь, дикие какие-то. Надо было сразу к замку топать. Еще бы этого Геркулеса сонного в чьи-то руки пристроить».
Дома впечатляли своей массивностью, основательностью и сразу видимым достатком. Высокие чердачные помещения, большие окна, все это на высоком фундаменте, с явно подвальными окошками. По три, а то и четыре сарая на задах, крытые сеновалы, и все это под красной черепицей. Соломой или камышом крыши не кроют. Да и огорожено каждое подворье забором из крепких досок в рост человека. Ворота у каждого дома хоть и без украшений, но прочные, обитые полосами железа. Такие не каждый таран пробьет. Видны телеги и другие повозки, слышно ржание лошадей. Коровы тоже мычат, перекрывая собачий лай, крики петухов слышны и прочие звуки, означающие крепкие кулацкие хозяйства.
Так и дошла до центра поселка, ориентируясь на самый большой дом. Если уж там никто навстречу не выйдет, точно придется к ближайшему замку тащиться. Но староста оказался на месте, и, наверное, ему по должности полагалось встречать разных там шойтов, чертей или бабаев. Он стоял возле своих ворот, пялился во все глаза на приближавшуюся путницу и… боялся. От него так и несло легко ощущаемым чувством страха и безнадежности.
«Ну да, меня и в самом деле можно принять за кого угодно, — подумала женщина, с кряхтением сняла щенка с шеи и уложила возле своих ног. — Сапоги резиновые, плащ странный, весь в дырах, и платье прожжено во многих местах. Укрыться сетью, и то надежней было бы от странного взгляда этого бугая!»
А «бугай-староста» несколько расслабился, видя, что щенок живой и вяло шевелится во сне, и вдруг поклонился в пояс:
— Чем могу служить благородной госпоже? — Наверное, он тут один щеголял в хромовых сапогах, брюках галифе и подпоясанной атласной однотонной рубахе. Потому что несколько зевак, начавших несмело подтягиваться по кривым улочкам к центру поселка, ничего на себе, кроме разноцветных накидок, от которых в глазах рябило, да лаптей, не имели.
Несколько странное обращение не выбило «благородную» женщину из намеченной колеи общения. Раз на костер не волокут, следовало тут же хоть что-то выяснить:
— А вы кто будете?
От старосты повеяло удивлением, но отвечать он стал вполне обстоятельно:
— Пояльские мы. И поселок наш Малая Пояль называется. Все входим в вотчину барона нашего, его светлости Вальтера Гирника.
— Значит, другие поселки другим баронам принадлежат?
— Как можно, благородная госпожа?! — опять испугался представитель местной власти. — Здесь вся долина барону принадлежит и все поселки: Средняя Пояль, Большая…
— Понятно, понятно, — оборвала она его. — И в каком из этих замков ваш барон проживает?
Погрустневший мужик кивнул в сторону самого скромного на вид, да и самого дальнего отсюда:
— Вон там он, сердешный, и мучается… — Увидев на лице путницы немой вопрос, поспешно добавил: — Хворает он, болезный. Целители гутарят, что на днях точно помрет.
Анастасии хотелось и есть, и пить, и просто присесть да отдохнуть, но нужно было разобраться, куда же она все-таки попала. И что-то ей подсказывало, что на все свои вопросы она здесь ответов не получит. Да и говор, когда она к нему прислушалась, совершенно не напоминал русский язык.
«Как же я их тогда понимаю?! Да еще и сама разговаривать умудряюсь?! Или я, кроме умения работать рентгеновским аппаратом, еще и в полиглота превратилась? Все языки мира стала понимать? Хм! Вот этим сейчас и поинтересуемся…»
— А вообще, как это ваше государство называется?
У мужика начался нервный тик, и он грохнулся на колени почему-то:
— Лидгарская империя! — Голос его звучал хоть и глухо, но слова вылетали разборчивые. — Под правлением императора династии Эзенберро.
— А как ваш мир называется?
— Мир Фиолетового Наваждения.
Вот тут и стали понятны увиденные накануне прелести фиолетового заката. Но какой толк от такого понимания? Как домой-то добраться?! Да и возможно ли такое? Тяжкие думы настолько одолевали Анастасию, что она не совсем адекватно восприняла саму коленопреклоненную позу старосты. Раз мир иной, то и порядки такие, так что удивляться не стоит. Может, у них тут вообще так принято незнакомых дам встречать. Или матриархат царит. Или дырявый плащ с резиновыми полусапожками и вкупе с веночком имеют право носить только высшие дворяне империи.
Просить у этого бугая еду ей не хотелось. Да и заплатить было нечем: в карманах только бумажка в десять злотых, совершенно в данном мире неуместная, с особой ностальгией напоминала о Земле.
Постояла, повздыхала, прикинула расстояние до указанного замка и нагнулась прощаться с Геркулесом:
— Ну ладно, герой, постарайся в ямы больше не падать. Думаю, и хозяева за тобой скоро заявятся… Так что не скучай!
Потрепала песика по холке и двинулась дальше по дороге. Но чуть не подпрыгнула от скорбного вопля старосты:
— Не губи, благодетельница! И прости, что сразу не признали! Темные мы да отсталые, никогда на нас благо в виде высшей гоорти не сходило!
Она ошарашенно смотрела на мужика, который теперь вообще лежал во весь рост на земле, пачкая рубаху в пыли, и с мольбой протягивал к ней руки. Причем сам-то вперед не полз, а наоборот, отползал, извиваясь, назад. Подошедшие ближе сельские зеваки, увидев такое унижение своего лидера, тоже стали пятиться да на полусогнутых рассасываться по улочкам в сторону своих домов.
Так и захотелось рявкнуть с обидой: «Никакая я не гоорти! И нечего в мой адрес матюгаться!» Но, с другой стороны, теперь уже страх от старосты исходил прямо-таки ощутимый на физическом уровне. Что-то пошло не так, и дальнейшие расспросы могли только ухудшить положение. И еще ведь надо знать, что спросить и как!
Но после минуты ступора она выбрала линию поведения:
— Успокойся! Никто на тебя зла не держит, и прощения просить не стоит. Поднимись. Ну вот… сразу бы так… А что ты знаешь о гоорти?
Мужик хоть на ноги и встал, но рубаху от пыли не отряхивал, всей своей позой показывая, что готов снова улечься на грунт, если его ответы чем-то не понравятся.
— Гоорти — это повелители леса, — пояснил он. — Они определяют деревьям, где им расти, указывают рекам, где им течь, и распоряжаются всеми дикими животными…
«Ну точно за лешего приняли или за болотную кикимору! — подосадовала иномирянка. — Вроде и живут зажиточно, а грамоте барон их не учит. В сказки, вон, верят… Надо уходить отсюда, пока еще шойтом обзывать не начали. И, кстати, почему это меня по-разному называют? Или шойт — это ругательство? А гоорти — нечто более уважительное? Как, к примеру: уважаемая Яга, распрекраснейшая Костяная Нога?»
— Мне надо идти в замок… к барону, — сказала она. — А вот эту животинку вы уже сами хозяевам отдадите, — и вздрогнула от вида валящегося на землю мужика.
— Пощади, благодетельница! Почто смерти мне желаешь? Почто шойта заставляешь в лес нести?
— Какой лес? — возмутилась женщина. — Пусть в поселке остается.
— Но как же, госпожа?! Тогда ночью стая дом развалит и всех его обитателей уничтожит!
Видя, что Анастасия продолжает смотреть на него с недоумением, староста зачастил:
— Это для вас, уважаемая, брать в руки шойта безопасно. А любой смертный будет в ближайшую ночь уничтожен стаей лишь за то, что прикасался к щенку. Нам к нему лучше вообще не приближаться, если жить хотим.
Теперь уже запоздало испугалась Анастасия. Оказалось, что милая и добрая собака, с которой она общалась и обнималась, как со своей защитницей и поводырем, — на самом деле нечто страшней хищного волка. Если чего не похуже! Да и размеры только теперь впечатлили окончательно, собак таких точно не бывает.
И что теперь с этой малой и потешной псиной делать? Не бросать же на произвол судьбы только лишь из-за дремучести этих селян? Но и аккуратно поинтересоваться не помешает:
— А если я с шойтом в замок явлюсь?
Могут ведь и камнями со стен забросать. Вдруг там тоже грамотных нет и царят сплошные предрассудки?
У старосты и на это ответ имелся:
— Вам можно, госпожа, вы ведь гоорти!
А у женщины сразу заныла спина, как только она представила, что придется и дальше нести тяжеленного щенка. Посмотрела на него, пытающегося прогрызть сапог, потом на дорогу и непроизвольно сказала:
— Он ведь такой тяжелый…
Староста тренированным рывком вскочил на ноги и тут же с готовностью предложил:
— Если желаете, благодетельница, могу вас на своей коляске подвезти до замка его светлости барона Гирника. Не карета, правда, но зато самая лучшая и мягкая в поселке.
— Как же так? То ты боишься притронуться к щенку, то подвезти предлагаешь?
— Так он же у вас на руках будет! — искренне недоумевал представитель власти на местах. — Тем более ваш запах еще пару лет будет от моей повозки всех лютых лесных зверей отгонять.
Так и зудел язык спросить: «А в этом лесу еще и лютые звери есть?!» Но вовремя остановилась, пытаясь непроизвольно к себе принюхаться. Неужели настолько тяжелым получилось путешествие через леса и поля, что теперь от нее неприятно разит потом? Но то ли осязание пропало, то ли запах гари все перебивал, ничего так и не уловила. Но и отказываться от помощи не стала:
— Конечно, желаю. Только мне… — Она хотела сказать, что не сможет заплатить, но замялась, машинально отбрасывая ногой пасть, настырно пытавшуюся прокусить резиновый полусапожек. — Геркулес, перестань!
— Пока коней запрягут, — тут же воспользовался староста паузой, — мы и шойта вашего накормим!
И, не дожидаясь согласия гостьи, бросился на свое подворье. Выкрикнул несколько имен, приказал запрягать, а сам уже через две минуты стоял с огромной миской в руках на прежнем месте. Может, и ближе бы подошел, но Геркулес неожиданно злобно и громко зарычал, заставив старосту замереть.
— Вы уж, благодетельница, сами ему миску отдайте, а то мне никак нельзя, — прошептал мужик.
Только забирая принесенное для щенка угощение, она рассмотрела, чего там и сколько. И удивилась:
— Столько мяса? Тут же полбарана будет… И все в крови, фу! Только что зарезали, что ли? — Получив утвердительный кивок, решила: — Геркулесу столько нельзя, он еще маленький.
— Да вы перед ним ставьте, сколько съест, столько и съест, — нервно сглотнув, посоветовал радушный хозяин, передавая не миску, а скорей тазик в женские руки.
При виде крови Анастасия моментально забыла о своем голоде, а когда поставила миску возле порыкивающего в предвкушении щенка, постаралась не наблюдать за его трапезой.
Вновь повернулась к почтительно замершему старосте и продолжила расспросы. Было интересно: почему шойтов не пытаются приручить сами селяне? Да и вообще, делается ли так в этом мире?
Мужик вытаращился на нее, удивляясь, что госпожа не знает таких простых истин, но тут же вспомнил, что она и о самой империи, скорей всего, только что впервые услыхала, и несколько минут сыпал сведениями, не замолкая.
Оказалось, что шойты — это не просто дикие и жутко агрессивные хищники, а еще и оборотни. По ночам они превращаются в монстров в рост человека и уничтожают за раз хутора, а то и целые деревни. Особенно лютуют, если кто-то встал у них на пути в дневное время с оружием в руках или осмелился убить члена их стаи. Еще более жестокая месть постигала неосторожных, глупых или корыстных людей за кражу щенка. Таких охотников стая преследовала не только до больших городов, а бывали случаи, что и в самой столице. Причем убивали и съедали, если успевали, не только самого виновника похищения, но и все его семейство. И неважно было, что к тому времени щенок находился уже в лесу на воле или был зарыт после убийства глубоко под землю, виновника находили всегда. Даже за пределами Лидгарской империи, где шойты в принципе не обитали. И все по причине запаха, который прослеживался годами и читался монстрами как раскрытая книга.
Что интересно, шойты на людей без причины никогда не нападали, только и следовало убраться с их дороги да ни в коем случае не дотрагиваться до щенков даже случайно. Вот потому так и паниковали сборщики грибов и ягод, когда увидели мать-оборотня и странную женщину, касавшуюся щенка у той на загривке. Ну, а умчавшиеся в поселок отроки успели предупредить посельчан о приближающейся напасти.
Рассказ вначале несколько напряг иномирянку, но она тут же вспомнила, что мать щенка пришла к ней ночью и нисколько не походила на страшного оборотня. Забитые крестьяне попросту оставались в плену своих легенд и стереотипов. Поэтому окончание рассказа слушала с улыбкой.
К тому времени открыли ворота, и два добрых молодца, ликом и статью схожие с отцом, вывели пару коней, запряженных в довольно солидную коляску. Скорей даже ландо, потому что кожаный верх на стальных прутьях был откидной. Молодцы так и замерли по сторонам, придерживая прядущих ушами лошадей, а староста живо вскарабкался на козлы и разобрал вожжи. И естественно, что слабой, замученной женщине помогать с перетаскиванием щенка никто и не думал.
А она смотрела на своего подопечного и глазам не верила. Пока велся рассказ, это животное умолотило все мясо и даже вылизало начисто миску. При этом живот раздулся так сильно, что щенок, наверное, и ходить бы не смог, будь у него даже нога здоровой. И в глазах светилось счастье, удовлетворение и желание поиграть.
— Ну ты и проглот! — воскликнула женщина. Но вспомнила, что бедный щенок всю ночь наверняка в яме просидел, так что попросту не соображал, что ел. Не удержался, так сказать. Поэтому впору было заволноваться: — У тебя же заворот кишок получится от такой конской порции.
Пригнулась и с беспокойством стала ощупывать щенка, не зная, как можно облегчить его участь. И опять это странное умение видеть внутренности насквозь не хуже рентгена убедило, что с животным все в порядке. Да, желудок растянулся, как у удава, но ничего страшного. Только одно место повреждено: уложенная в шину лапа.
— Ну ладно, если до замка тебя не скрутит, может, и выживешь… Эх!
Поднатужилась, поднялась и поволокла псину в коляску. Пока сама уселась, пока на колени щенка взгромоздила, староста и его сыновья так и стояли в благоговейном молчании. И уже милостиво разрешив ехать, Анастасия пожалела несчастных:
«А ведь они и в самом деле верят в собственные сказки. Простых собачек боятся… ну, может, и не совсем простых, но уж явно не монстров. А оборотнями наверняка местные тати прикрываются. Учинят какой разбой, уничтожат всех свидетелей, а потом на зверушек все сваливают…»
Ехали минут сорок. Замок оказался не только самым красивым среди своих собратьев в долине, но и самым большим. К тому же изначально из-за холма не просматривались широкие крылья строения и солидная каменная стена вокруг него. И все такое древнее, величественное и неприступное.
Через глубокий ров вокруг замка вели несколько мостков. И пара из них явно для служилого люда да для подвоза всего, в чем нуждается огромное хозяйство. Там и ворота были открыты, и решетки подняты, и движение шло непрерывное. Но староста направил коней к парадному, самому широкому мосту. Проехал по нему и остановился перед опущенной решеткой. И тут же за ней появилась недовольная рожа поблескивавшего латами стражника.
— Ты куда это приперся, дядя? — вызверился он, хотя и старался громко не кричать. — Если сейчас тебя комендант или управляющий увидят, живьем съедят!
Как ни странно, стражника староста совершенно не испугался. Поставил коляску на ручной тормоз да поспешил к решетке. Служивый ему и в самом деле родственником оказался:
— Тут, племяш, такое дело…
И они о чем-то пару минут оживленным шепотом переговаривались. До слуха напрягшейся от нехороших подозрений Анастасии только и донеслись обрывки фраз: «…совсем плох!», «…да они все могут!», «…лишь бы допустили!», «остальные лекари бестолковые могут вой поднять…», «…как бы нашуметь побольше?» и «…а как шойт поможет?».
На внутреннем дворе-плацу, похоже, шла военная муштра. Чей-то грубый мужской голос с надрывом выкрикивал команды чисто сержантского пошиба:
— Держать ряд! Ровней, мерзкие тараканы! Ровней, я говорю! И не слышу четкого шага. Тебе говорю, баран тупой! Внятно шагай, внятно!
Под эти крики староста и вернулся на облучок коляски. А когда тяжеленная решетка с легким скрипом стала подниматься, оглянулся на пассажирку и слезно попросил:
— Благодетельница, вы уж постарайтесь, спасите барона от смерти мучительной!
И, не дождавшись ответа от изумленной женщины, мужик быстро и резко, с небывалым умением защелкал кнутом. Лошади рванули с места, вынося с громыханием коляску прямо на центральный двор баронского замка.

Глава тринадцатая
Ночь воспоминаний

На этом месте мать Дмитрия прервала свой рассказ и, судорожно вздохнув, пояснила:
— Дальше уже было неинтересно… Ты лучше о себе расскажи… — Заметив, что сын как-то странно к себе прислушивается, обеспокоилась: — У тебя что-то болит? Я могу почти все излечить и любые причины боли устранить. Или тебе надо куда-то спешить?
Светозаров улыбнулся, собираясь раскрыть одну из своих тайн:
— Вообще-то нам не помешало бы умчаться в одно место. Там меня ждет и волнуется жена. Но я уверен, что с ней пока все в порядке… — все-таки о зове крови он пока промолчал, решив, что их могут подслушивать. — И она мне простит общение с мамой хоть в течение всей ночи. Тем более что я хочу дослушать твой рассказ до конца.
— Ты уже женат? И давно? Кто она и как ее зовут? — оживилась императрица.
— Мамуля, не спеши так, еще наобщаешься с невесткой. Тем более что как раз знакомство с ней и было тебе обещано Крафой как первый сюрприз. А уже потом он хотел меня выловить и отдельным подарком тебе преподнести.
— Как выловить? — Лицо матери сделалось таким, что и слов не требовалось.
— Ох! Ты бы знала, сколько у меня в последнее время дел и забот! С головой погряз! — ушел сын от прямого ответа, но говоря только правду. — При всем желании не могу с некоторыми друзьями увидеться и наиважнейшие вопросы решить. Поэтому изменить мои планы и графики можно только насильно, буквально выловив из лавины дел за шиворот. А кстати, что ты знаешь о Крафе? Он вроде пока союзник, но я о нем так мало знаю…
Анастасия выразительно блеснула глазами:
— Не удивлена. Мы тут сами его знаем только как ученого затворника, обитающего где-то в глубоких катакомбах и появляющегося во дворце, когда только ему вздумается. Еще мне известно, что он может как-то проникать в четыре посторонних мира и разыскивает дороги в пятый. Гривин, конечно же, знает об отце гораздо больше, но молчит и не колется на эту тему ни в какую. Даже падая в обмороки от моих раздраженных взглядов. Правда… падает он всегда притворно…
Дмитрий почесал висок:
— Не пойму, как Крафа устроил в этом мире империю во главе со своим сыном? Насколько догадываюсь, он не совсем уроженец этого мира.
— Об этом мало кто догадывается, а уж знают только единицы.
— Откуда же взялась правящая династия?
— О, сынок! Тут столько скелетов в шкафах, что можно месяцами рассказывать! — Мать подалась к нему и понизила голос: — Знаешь о его возрасте?
— Столько не живут, — скривился граф.
— Не знаю, что тебе известно, но Крафе не меньше, чем четыреста лет.
— Вот и я о том же. А до того у него сыновей, кроме Гривина, не было?
Анастасия Ивановна несколько жеманно вздохнула, словно припоминая не совсем приятные моменты, но заговорила сжато и по существу:
— Ты не смотри, что Гривин выглядит чуть ли не моложе меня. Ему уже сто шестьдесят, и на императорском троне он сто тридцать лет. А его мать, императрица Чапланта Вторая, правила государством двести шестьдесят лет. И все это время ее супругом-консортом был именно Крафа. Для тебя немыслимо, но это так. И кстати, Чапланта умерла только четыре года назад, погрузив весь мир Фиолетового Наваждения в пятидневный траур. А до того она с истериками запрещала мне появляться во дворце, а своему единственному сыну, который уже давно правит Лидгарской империей, преспокойно на мне жениться. Ты представляешь?! Вот уж ведьма была!
Дмитрий не удержался от улыбки:
— Ма, а как ты будешь к моей жене относиться?
Она так и вскинулась:
— Сынок, ну что ты сравниваешь? Мы — простые люди, и понятия у нас обычные. А тут представь, что творится: на тронах императоры сидят столетиями, супружеские пары им подбираются веками, и вдруг официально один из них женится на какой-то выскочке, на вдове захолустного барона. По-моему, это известие и загнало Чапланту в гроб раньше срока лет на сто. А сколько еще тут имеется подводных течений! Но пока я все это выяснила, пока разобралась в реалиях этого мира…
Светозаров, прежде чем впиться зубами в прожаренную ногу поросенка, потребовал:
— Ну, так давай, продолжай свой рассказ во всех подробностях! Пока нам никто не мешает. О себе расскажу позже и не здесь.
— А тебе будет интересно?
— Очень! Все, что связано с тобой, — очень интересно. Я просто обязан знать, как ты тут жила и как докатилась до такой вот жизни императрицей.
— Ну, если и в самом деле интересно, то слушай… — И Анастасия продолжила рассказ с того момента, как она на коляске въехала во двор баронского замка.
Там и в самом деле проходила муштра местных стражников под командованием расфуфыренного франта, который сидел верхом на лошади и покрикивал на марширующих с пиками воинов. Доспехов на нем не было, и аляповатая форма самых жутких расцветок, еще более ярких и несообразных между собой, чем у крестьян, так и подсказывала идею дать ему прозвище Калейдоскоп. Но ко всему прочему этот тип оказался еще и комендантом гарнизона, а потому его вопль сразу перешел с сержантского на начальственный:
— Кто посмел запустить сюда эту колымагу?! По какому праву?!
Племянник старосты поселка Малая Пояль гаркнул от ворот еще более громовым голосом:
— Встречайте благодетельницу Великого леса! Сама гоорти пожаловала к нам! Дабы излечить своими умениями дивными его светлость барона Гирника! Слава! Слава! Слава!
И на каждый призыв славить неизвестно кого, то ли приезжую кикимору, то ли барона, все замершие на плацу воины дружно рявкали ответное «Слава!».
На этот рев чуть ли не из всех окон стала высовываться челядь, а то и родственники, друзья и прочие приятели больного. Последних оказалось в замке более чем предостаточно. И стало понятно, что затеяли ушлые, но весьма лояльные к барону родственнички. Подобное, шумно обставленное прибытие некоей якобы легендарной личности уж никак не укроется от самого Вальтера Гирника или от его доверенного лица. И женщину обязательно проведут к первому лицу как минимум для беседы.
Только вот сама женщина нисколько не желала для себя такой чести! Она, наоборот, мечтала появиться в замке тихо, незаметно и вести себя поначалу как можно скромнее. Ведь сперва следовало разобраться в реалиях этого мира, а уж потом предлагать кому-либо свои умения врача.
Анастасия Светозарова никак не могла понять:
«Я ведь и словом не обмолвилась, что я врач! Или безграмотный мужик сразу обо всем догадался по правильно наложенной шине на лапе Геркулеса? Чепуха!»
Мелькнула догадка: таинственных лесных обитательниц наверняка еще и целительницами считают. Иначе откуда такое почтение и нежданная просьба кучера постараться с лечением барона?
С одной стороны, это было бы здорово, с первого часа пребывания в замке помочь представителю высшей власти в данной долине. Мир-то наверняка еще дикий, и правами любого разумного здесь никто не заморачивается.
Но, с другой стороны, болезни бывают разные. Не говоря о проскользнувшем упоминании, что Гирник в тяжелом состоянии и жить ему осталось совсем ничего. А значит, если лечение не удастся, то самозваную гоорти не просто пожурят, а точно на костер потянут. И никто слушать не станет оправдания иномирянки, что ее приняли не за ту персону. Нравы здесь суровые, и судить об этом можно было по реву коменданта и недавнему униженному валянию старосты в пыли. Тогда ведь мужик явно боялся, притворяться или дурачиться на виду у всего поселка он бы не стал.
Коляска подкатила к парадному крыльцу и только успела замереть на стояночном тормозе, как всадник оказался рядом:
— Какие, к свиньям, гоорти?! Эти ваши деревенские сказки рассказывайте детям!
Видимо, человеком он считался весьма образованным и во всякие несуразные легенды не верил. Но вот о шойтах знал не понаслышке, потому что, рассмотрев щенка на руках у женщины, непроизвольно вздрогнул и заткнулся. А тут на крыльцо выкатился (иного слова и не подберешь!) здоровенный, лоснящийся упругим салом колобок. По ступенькам он спускаться не стал, а, оставшись наверху и присматриваясь к приехавшим заплывшими жиром щелочками глаз, стал вопрошать неожиданно приятным и роскошным басом:
— Откуда в наших краях появилась Владычица леса? За что такая нам великая честь? — Он взглянул на приближавшегося к нему старосту: — Или ты что-то выдумал, голубчик?
— Ну как я мог выдумать, господин управляющий, — постарался говорить староста как можно громче. — Если благородная госпожа вышла совсем недавно из лесу, держа на руках двухмесячного щенка шойта. Сами посмотрите!
Щелочки глаз расширились, наводя резкость на продолжавшую сидеть гостью, а их хозяин, видимо, тоже был воспитан на предрассудках, потому что его тон стал не так уважительным, как напуганным:
— Благодетельница?! Э-э-э… добро пожаловать во владения барона Гирника. Прошу пройти в дом и отдохнуть с дальней дороги.
Но и тут староста показал свой гонор и даже явное бесстрашие:
— Госпожа могла бы сразу осмотреть барона…
Но его оборвало злобное шипение управляющего:
— Закрой пасть, идиот! — Увидев, что гостья так и сидит в коляске, рявкнул окружившим его слугам: — Ну, чего встали?! Помогите госпоже гоорти!
Тотчас вниз сбежали сразу четыре человека, но никто из них даже руки не протянул, чтобы взять тяжеленного щенка. Да и дверцы не было, чтобы открывать, чай, не карета. И шагать из коляски не высоко, прямо на первую ступеньку. Поэтому все четверо просто встали по бокам, образовав как бы две шеренги почетного караула, и с самыми разными выражениями на лицах уставились на женщину. Эмоции были от самых восторженных до панического страха.
Анастасия решила пока оставить свою ношу на полу коляски. Все равно маленького шойта в поселок не увезут. И вышла на ступеньки. Но не успела подняться и до середины крыльца, как сзади раздалось возмущенное рычание, и слуги, стоявшие по сторонам, благоразумно сделали шаг назад. Геркулес выбрался из коляски и стал подниматься следом за своей опекуншей… на трех лапах. Причем получалось это у него вполне ловко, и куда только огромный живот подевался!
До того совершенно розовый колобок вдруг стал бледнеть, но из себя все-таки выдавил:
— А-а-а… с шойтами входить в замок нельзя!
— Я и не вхожу! — моментально сообразила Светозарова что ответить. — Он сам куда хочет, туда и идет.
Но дальше ей пройти вроде было некуда. На словах проявивший гостеприимство управляющий на деле не только не убрался с дороги, не только руки расставил, но и жестами сгруппировал свое самое ближайшее окружение из слуг вокруг себя, образуя единую шеренгу. Да и слуги выглядели не столько прикормленными, как раскормленными из-за своих немалых габаритов. До округлости своего шефа они не дотягивали, но зато возвышались даже над ним чуть ли не на голову.
— Все равно нельзя, благодетельница! Прикажите ему возвращаться в лес, иначе замку грозит беда! По всем легендам, любое помещение, в которое войдет шойт, будет разрушено если не сразу, то в течение года.
И тут из-за его спины послышался едкий и скрипучий голос:
— Неправда, это ты уже от себя выдумывать стал! — И единую шеренгу обошел опирающийся на палку древний, согбенный от ревматизма старикан. — Вместе с гоорти шойты могут входить куда угодно. Наоборот, в таком случае здание получает благословление Великого леса.
Дойдя до гостьи, старик попытался с явственно различимым хрустом костей поклониться ей. Затем с не меньшим трудом выпрямился и представился:
— Таймур Светличный! Хранитель рукописей, книг и древних свитков этого замка, госпожа! Его светлость Вальтер Гирник уже узнал о вашем прибытии и ждет вас.
И он с полупоклоном сделал приглашающий жест в сторону парадного входа. После этого жеста и колобок-управляющий откатился чуть в сторону, и слуги его благоразумно разошлись, а кое-кто из них устремился в здание.
Анастасии ничего не оставалось делать, как со вздохом присмотреться к щенку, который застыл возле ее ноги с грозным видом, и двинуться вперед. А перед ней топал, часто оглядываясь, служащий, подвизающийся, судя по его позолоченной ливрее, в должности главного камердинера. Холла в замке не было, сразу от входа начинался длинный просторный коридор. В стенах его располагались широкие двери, а в конце уползала ленивой, покрытой коврами змеей ведущая вверх лестница. На третьем этаже прошли по сложной сети коридоров и тянувшихся анфиладами комнат.
Возле баронской спальни вышла заминка. Путь преградила молодая, роскошно одетая дама, которую, по-видимому, даже щенок шойта не испугал. Потому что она встала в дверях и громко потребовала объяснений:
— Кто это осмелился побеспокоить покой моего мужа?!
Сзади послышался басок управляющего:
— Это легендарная целительница и хозяйка Великого леса. Я ей предлагал отдохнуть и освежиться с дороги, но…
— Но Вальтер уже знает о ее прибытия, — жестко перебил его так называемый библиотекарь замка, успевавший со своей палочкой не отстать от гостьи. — И он распорядился привести благодетельницу к себе.
— А кто посмел его разбудить? — зашипела дама, похуже, чем озлобленная кобра. — Он ведь только недавно уснул после ночных мучений!
— Да я и посмел, — кажется, старик уже ничего не боялся и к преградившей дорогу женщине испытывал не то презрение, не то еле скрываемую ненависть. — Тем более что причина очень уважительная.
Видимо, баронесса так не считала. Но только она собралась распинаться дальше, как Геркулес двинулся к ней, издавая настолько угрожающее рычание, что дама невольно попятилась, открывая своим весьма усиленным задком двери спальни. А из-за ее спины послышался слабый, но повелительный голос:
— Герда! Что там за шум?
Баронесса живо развернулась и затараторила:
— Вальтер! Меня пытаются запугать шойтом! И какая-то оборванка с ним пришла, представляешь! Я совсем ничего не…
— Пусть войдет! — раздалось распоряжение, прекращающее всякие разглагольствования.
«Его жену можно понять, — подумала иномирянка. — Наверняка тут какие только врачи и целители не побывали. И если толку от их лечения не было, то и отношение к ним сложилось соответствующее. Подобного и у нас хватает… особенно когда человек при смерти».
Она остановилась у кровати, разглядывая изможденное, бледное лицо еще довольно молодого мужчины:
— Здравствуйте. Меня зовут Анастасия… — Чуть подумала и добавила: — Я в самом деле врач, так что, если хотите, могу вас осмотреть и попробовать поставить диагноз. Но ручаться за ваше излечение или за точное определение причин вашей болезни не могу. Случаи бывают разные, в том числе и весьма запущенные.
В глазах барона Гирника засветилась заинтересованность, особенно когда он рассмотрел улегшегося у ног Анастасии щенка. Даже попытался криво улыбнуться:
— Мне раз десять на охоте довелось видеть взрослых шойтов, но вот маленьких — ни разу. А уж крестьяне их боятся еще больше, чем взрослых. Но хочется верить, что ваш визит ко мне не принесет несчастий моему дому. И я рад приветствовать такую высокую гостью. Разве что прошу извинить меня за мою слабость и что не приветствую вас стоя.
— О чем речь! — засмущалась Анастасия, вдруг сообразив, что стоящий одной ногой в могиле мужчина рассматривает ее совсем иным, похотливым взглядом. — Раз уж вам прописан постельный режим…
— Если бы он только был прописан, — попытался пошутить Вальтер, — я бы все равно встал… Ха-ха! А так просто сил нет, и в правом боку сразу боли начинаются…
— И давно это у вас?
— Третий день…
Землянка подумала, что это может быть аппендицит.
С некоторым удивлением осматриваясь вокруг, она не могла не отметить довольно высокий уровень жизни в этом вроде средневековом обществе. На стене висели огромные часы с маятником, другие часы, поменьше, стояли на прикроватной тумбочке, на подставке в углу комнаты громоздился полуметровый глобус с идеально прорисованными материками и океанами. На другой тумбочке лежала тетрадь с белой разлинованной бумагой высокого качества. Да и авторучка впечатляла своим изяществом. Такие на Земле научились делать лишь к середине двадцатого века. Тут же вспомнилась и коляска на слишком мягком ходу.
А вот слова «аппендицит» в местном языке не существовало. По крайней мере, сколько она ни пыталась подобрать нужное слово, оно на ум не приходило. Может, и умели тут вырезать аппендикс, но медики проживали в столице империи или в иных крупных городах.
— Хотите умыться с дороги? — спросил хозяин и приказал одному из слуг: — Проводи госпожу!
Когда Анастасия последовала за слугой к ванной комнате, за спиной послышалось тихое, но строгое распоряжение:
— Всем покинуть спальню! И приготовить апартаменты для высокой гостьи!
В ванной, которая тоже оказалась со всеми изысками, присущими развитой цивилизации, Анастасия впервые смогла присмотреться к своему внешнему виду с помощью зеркала. И была поражена, как ее вообще еще куда-то пустили и приняли за какую-то гоорти. А без венка из полевых цветов она вообще выглядела жутко. Ресницы и брови почти сгорели. И причина странного мужского взгляда выяснилась: на груди платье было прожжено и сквозь прорехи просматривалось голое тело. Сравнительно целыми остались только резиновые полусапожки.
На полочках возле зеркала чего только не было из местной косметики, мазей и благовоний. Видимо, баронесса если тут и не ночевала, то частенько захаживала, стараясь всегда оставаться во всеоружии своей женской красоты. Ну и Анастасия не постеснялась воспользоваться всем этим добром, тем более что над ней никто не стоял.
Она тщательно умылась и попыталась хоть как-то привести свой внешний вид в порядок. Пригодились и найденные булавки и шпильки. Правда, голову ничего, кроме парика, спасти не могло, поэтому там пришлось оставить венок. Зато брови нарисовала и веки чуть затемнила. Румянами чуток воспользовалась да красноту ожогов слегка припудрила.
— О! — осматривая себя в зеркале, удовлетворенно воскликнула она. — Теперь совсем другое дело! Все равно кикимора, но… уже не из лесу вышедшая, а из… М-да! Еще бы в магазине одежды побывать…
Плащ она все-таки сняла, в нем было жарко. Повесила его на один из торчащих в стене крючков. Когда вернулась в спальню, там кроме больного барона оставалось только два человека: баронесса и библиотекарь. Он же первым и заговорил, потому что еще больше побледневший барон переживал очередной приступ боли:
— Что угодно госпоже для предварительного осмотра? Или вы сразу начнете лечение?
Это вызвало у землянки некоторое раздражение:
— А книги вы читаете, не раскрывая их?
Библиотекарь смутился.
— Вот и мне вначале надо посмотреть и попробовать поставить диагноз. А уже потом решать, возможно ли вообще лечение.
В своей практике она насмотрелась на больных и уже давно знала, как надо с ними разговаривать. Если дашь слабину, то потом некоторые нагловатые больные на голову влезут и ножками болтать станут. Поэтому следовало сразу ставить всех на свои места, в том числе и сердобольных, но, как правило, сильно мешающих родственников.
Надлежало начинать с баронессы, которая сидела на кровати больного и крепко держала его за руку. Причем держала чуть ли не насильно, с видом собственницы. Словно кто-то пытался посягнуть на ее мужа.
— Попрошу отойти в сторону и не мешать. Болезнь может быть настолько тяжелая, что даже лишнее сотрясение для больного нежелательно. Да и заразной может оказаться.
Если поначалу Герда только презрительно скривилась, не собираясь подчиняться, то, услышав последнюю фразу, не только откинула ладонь мужа со страхом и брезгливостью, но вскочила с кровати и быстро отошла на несколько метров в сторону. И только там осознала, что она натворила.
Все три пары глаз смотрели на нее с разными, но явно негативными эмоциями. Гостья — с сарказмом; библиотекарь — с презрением и ненавистью; а сам барон — с таким разочарованием и обидой, что не приходилось сомневаться в его кардинальной переоценке отношений лживой супруги к нему самому. Импульсивные движения лучше всего показали истинное отношение дамочки к своему мужу.
Анастасия подвинула стул, села вплотную к кровати и откинула одеяло с тела пациента. Первые прикосновения к коже подсказали о повышенной температуре. Опрос барона и пальпация показали, что это действительно воспаление аппендикса и отросток нужно удалять.
Помогло и недавно обретенное умение все живое видеть чуть ли не насквозь. Стоило только вспомнить свои ощущения во время оказания помощи щенку, сосредоточиться, и кожные покровы стали делаться прозрачными. Теперь она хорошо видела воспаленный отросток слепой кишки.
Но была одна проблема: Светозарова специализировалась как терапевт и при операциях только присутствовала. Вроде сомневаться в себе, да еще при таком уникальном даре не следовало, но колебания все-таки были.
— А что у вас тут с опытными врачами, которые делают хирургические операции? — спросила она у притихшего Вальтера.
Тот перевел взгляд на хранителя, который и ответил:
— Всего один такой есть, живет в соседнем городе. Но когда к нему вчера послали, его не оказалось на месте, позавчера уехал в столицу. Туда три дня пути.
— Почему в первый день тревогу не подняли?
— Ее светлость запретили паниковать, — несколько меланхолично ответил старик, стараясь не смотреть в сторону Герды. — Она отпаивала барона болеутоляющими травяными настойками. Да и личный врач баронессы вкупе с парой местных знахарей ей это настойчиво рекомендовали. Вчера же послали посыльных еще в два города, но в лучшем случае врачи успеют только к утру.
— Значит, буду сама делать операцию, — сказала Анастасия. — Есть у вас в замке хирургические инструменты? Хотя бы острый скальпель?
— Точно сказать не могу, — грустно пробормотал Вальтер. — Старшая сестра до своей трагической гибели училась на хирурга в самой столице. Но после ее смерти комната стала неприкосновенной и всегда закрыта…
Землянка не скрывала своего удивления:
— Это у вас такие законы?
— Семейные традиции нашего рода. Пока живы братья или сестры, комната и вещи умерших детей из одной семьи неприкосновенны. Иначе дух усопшего или усопшей может на нас обидеться.
— Вот оно как… И что, помогает выжить вашему роду? — Не дождавшись ответа, Анастасия задала другой вопрос: — Разве дух сестры обидится, если покой в ее комнате будет нарушен ради спасения брата?
— Скорей наоборот…
— Вот именно! Живое живым, а умершим — светлая память! — Анастасия резко встала. — Мы теряем время! Пусть ставят кипятить воду, срочно! И накроют чистыми простынями вон тот стол для операции. Где комната погибшей сестры?
— Тут, рядом. — Барон достал несколько странную пластину с насечками и бороздками, протянул ее старикану-хранителю: — Вот ключ от комнаты сестры. Проводи госпожу туда, помоги искать и распорядись насчет воды и всего остального…
Гостья и хранитель двинулись к выходу, поглядывая на запрыгавшего следом Геркулеса, и успели услышать, как баронесса заявила:
— Вальтер! Твоя сестра нас всех проклянет за такое святотатство!
Землянка даже замерла в дверях, чтобы услышать ответ:
— Герда, не ты ли первой вселилась в комнату своего брата у вас в замке, когда брата твоего еще и похоронить не успели? Так что не лезь ко мне с упреками, я уж как-нибудь в традициях своего рода сам разберусь!
Библиотекарь отдал нужные распоряжения толпе слуг и потеющему в коридоре колобку-управляющему, и стоило видеть, с какими кислыми рожами некоторые отправились выполнять полученные задания. Это было так странно, что, войдя в комнату покойной сестры барона, Светозарова не удержалась от вопроса:
— Они что, не желают выздоровления барона?
Прежде чем ответить, старик со скрипом рассмеялся и принялся методично обходить комнату по периметру, открывая все шкафы и выдвигая все ящики:
— Те, кто кривился, — не желают. А все они — слуги баронессы, перешедшие в этот замок вместе с ней из нищего баронского рода Гритугов. Также управляющий с комендантом и врач — это дальние родственники Герды, которых она пристроила здесь всеми правдами и неправдами. Вальтер в последние годы много воевал в составе имперских войск на дальнем западе, а она тем временем тут все перекроить успела. А уж как кривилась, когда война закончилась и супруг домой целым и невредимым вернулся! Он-то этого не замечал, а мы все видели… Ну а в последние два дня слишком эта плесень оживилась, шушукаются по всем углам, радуются. Если с бароном что-то случится, все здесь Гритугам достанется. Я уж было решил, что это они барона чем-то специально отравили… И раньше я к нему прорывался с предупреждениями, но он только посмеивался и с пренебрежением отвергал все мои доводы…
Обыск в четыре руки продолжался, и пыль поднялась такая, что шойт с недовольством расчихался. Зато напомнил своим присутствием землянке, что не помешало бы еще кое-чем поинтересоваться. Тем более что библиотекарь вызывал доверие и уважение своей честностью и принципиальностью.
— Я вообще-то очень издалека, — начала она. — Поэтому не все поняла по поводу шойтов. Неужели они и в самом деле по ночам превращаются в монстров?
— Увы, госпожа, это правда. Я не видел оборотней собственными глазами, но так утверждают все и так говорится в книгах и древних свитках.
— А может быть такое, что шойты — разумные существа? — Она вспомнила поведение громадной собаки-волчицы, и особенно момент прощания со щенком. — Мне показалось, что мать этого малыша мне его отдала специально.
Опять старик издал короткий скрип, обозначающий смех:
— Госпожа, ну теперь уж и в вашей принадлежности нет сомнений! Потому что только в руки гоорти шойты иногда отдают своих щенков целенаправленно. Об этом тоже имеется десяток легенд и преданий. Да и сотня протоколов на эту тему по всей империи наберется.
Анастасия выдвинула один из узких ящиков широченного комода и выдохнула:
— Нашла! — Там, на черном бархате тускло поблескивал малый хирургический набор: два скальпеля, четыре зажима, несколько игл разной изогнутости, три разных пинцета и даже шикарный ранорасширитель с кремальерой. — Несколько для меня непривычные, но очень кстати! И еще… — Она повернулась к приблизившемуся библиотекарю: — Постарайтесь довести до барона мысль, что во время операции никого в комнате быть не должно, кроме вас. Я не хочу, чтобы мне мешали, а вы мне будете ассистировать в меру своих возможностей.
— А справлюсь?
— Не сомневаюсь. Работы у нас будет немного. Сравнительно…
Мать Дмитрия сделала длинную паузу, а дальше уже постаралась поведать свою историю максимально сжато, обозначая только главные вехи своей жизни:
— Операция прошла успешно. На следующий день прибыл знающий хирург и осмотрел как больного, так и удаленный отросток, который я поместила в спирт. И подтвердил правильность моих действий. Поведение баронессы послужило последним толчком к разводу. Барон Гирник выждал несколько дней, и когда я разрешила ему вставать на ноги, взашей выгнал свою подленькую супругу со всей ее сворой. Только и вернул ей то приданое, с которым она прибыла, да разрешил забрать все купленные за восемь лет супружества одежды и драгоценности. Прихлебатели и того не получили, в чем они стояли, в том их и вывели за ворота замка. Вот таков получился развод по местным законам… Хотя кровных врагов Вальтер этим поступком нажил страшных…
— А что было потом? — подогнал заинтригованный сын задумавшуюся мать.
— Потом? — Она судорожно вздохнула. — Потом барон два года за мной ухаживал. Красиво ухаживал. Возил по всей империи и даже за ее пределы, представлял меня в столице. Упреждал все мои желания и прилагал максимальные усилия для попыток вернуть меня на Землю. В своих намерениях помочь он даже добрался до самого императора, который к нему дружески относился, и я была удостоена короткой, даже очень короткой беседы с самим Крафой. Но этот таинственный желудь не столько со мной беседовал, как пытался чуть ли не на бегу у меня вырвать из головы информацию о моем доме. Причем двумя способами: заставлял представить себе наш мир, мой дом, мою семью или смотрел мне в глаза, держа руками за голову. Напоследок вынес вердикт: «Бесполезно! Все выжжено спонтанным неуправляемым прыжком. И дара к перемещениям в тебе нет. Твоя жизнь завершится в мире Фиолетового Наваждения!» После чего потерял ко мне всякий интерес и убежал по своим делам… Ну а мне ничего больше не оставалось, как в конце концов согласиться и выйти за Вальтера замуж.
Уже догадываясь, что произошло какое-то несчастье, граф Дин высказал предположение:
— И все-таки Вальтер умер?
— Хуже… его убили… Это случилось шесть лет назад… В той провинции начался бунт, и подлые Гритуги сразу же примкнули к мятежникам. Причем они не столько ратовали за отделение провинции от империи или против диктата императора, как всеми силами постарались уничтожить именно наше баронство. Ну и меня вместе с Вальтером. Был жуткий штурм, почти все защитники замка пали, когда в тыл мятежникам ударили подоспевшие на помощь войска императора. Предателей жестоко казнили, но вот Вальтера мне никто уже вернуть не смог… Он погиб, защищая меня от толпы врагов. Погиб, обороняя меня, и Геркулес, потому что дело было днем, и он не смог призвать на помощь свою стаю из леса. Позже мне рассказали, что оборотни каким-то образом сровняли замок Гритугов с землей… Но какой от этого прок? А у меня после гибели Вальтера и Геркулеса все надломилось внутри… я потеряла желание жить…
Она продолжила говорить лишь после очередной долгой паузы:
— Я даже не поняла, как оказалась в столице. Наверное, в тот момент повредилась рассудком. Поселили меня в загородной вилле императора, окружили несколькими врачами, и Гривин меня там навещал, чуть ли не ежедневно. Не знаю, как такое случилось… Но он до сих пор утверждает, что влюбился в меня еще тогда, когда я была впервые представлена ему Гирником… А когда пришла в себя, то к прежним умениям врача рентгенолога и анестезиолога добавился талант мима. Или даже не знаю, как это назвать… Лицедейство, что ли? Я могла говорить взглядом, и долго не получалось научиться скрывать свои эмоции… Зато если я злилась на кого-то, то были случаи глубокого обморока у виновников моей злости, так негативно на них действовал мой взгляд. Но эта моя новая способность так до сих пор толком и не разгадана… Гривин тоже меня добивался очень долго, и только за неделю до смерти его матери мы практически тайно прошли обряд венчания… Потом, правда, уже через год с хвостиком было организовано торжественное свадебное пиршество, и, наверное, именно тогда я окончательно осознала себя здоровой и уравновешенной. Ну и сравнительно недавно у нас родился сын… Твой брат…
Судя по солнечным лучам, прорывающимся сквозь шторы, рассвет в самом большом городе мира Фиолетовых Наваждений наступил давно, а мать с сыном все никак не могли наговориться.

Глава четырнадцатая
Второй сюприз

А за двое суток до этого графиня Александра Светозарова продолжала знакомиться с семьей своих несколько странных похитителей. Как она думала, с семьей ученого, работающего на кровавого узурпатора Крафу.
После очень бурного купания в дивном шаре воды, добавившего адреналина, обе сестры заставили свою новую «подружку» одеться более свободно и поволокли знакомиться со своим семейством. Совмещая это с обедом.
На частично застекленной веранде совсем в другом саду гостью и младших дочерей ждали. Не все родственники, но и от количества присутствующих глаза разбегались. Не было лишь двух братьев-холостяков, незамужней сестры да отца семейства. Все остальные, вместе со своими детьми, рассаживались за длинным столом.
Ксения погналась за одним из убегающих племянников, а Марианна стала знакомить графиню с матерью, милой, удивительно душевной даже на первый взгляд женщиной.
— Можете меня звать просто Касс, — разрешила та, хотя дочь ее назвала полным именем Кассиофия. — И как вам, Александра, нравится во дворце?
— Ну… внутри мы не успели еще его осмотреть, но второй парк — невероятное чудо! Как и до сих пор дрожу от восторга, вспоминая водяной шар в купальне. А меня прошу тоже называть проще: Саша или Шура.
— Удивительно! — изумилась Кассиофия. — Настолько разные имена по звучанию — а обозначают одно и то же?
— Ну да, — беззаботно рассмеялась гостья. — Я сама с рождения удивляюсь.
— Теперь я тебя с остальными познакомлю, — начала Марианна, но тут прилетела ее шебутная сестренка и принесла на руках пойманного двухлетнего карапуза.
— Первым представляется самый маленький из тех, кто уже разговаривает! — заявила она. — Ну?! Как тебя зовут?
— Антон! — довольно четко выговорило дитя и эдак солидно, под хохот окружающих, протянуло руку для пожатия.
Дальше имена посыпались как из рога изобилия, и Светозарова, несомненно, сразу бы все перепутала, будь у нее память прежняя, до перерождения. Хотя и тогда она, как один из лучших агентов конторы, могла запоминать целые страницы текста, только пробежав по ним взглядом. Зато сейчас, после нескольких курсов обучения у Эрлионы, она могла запоминать тысячекратно больше, сравнивая себя чуть ли не с компьютером последних модификаций. Магическая сущность сумела впихнуть в сознание своей матери-подруги должные алгоритмы с нужными умениями, что сейчас было как нельзя кстати. Взглянув только один раз в приветливо улыбающееся лицо или личико, Саша моментально идентифицировала человека и могла бы с уверенностью опознать через десять лет даже подросших детей. Чуть позже, правильно называя имена во время застольной беседы, она не раз заслужила уважительные взгляды.
Атмосфера семейной трапезы поразила ее чуть ли не до слез. Здесь и в самом деле находилась дружная семья. Говорили о пустяках, веселились, перебрасываясь шутками, никаких ссор, обид или трений, высшая гармония и любовь, о которых Александре, вырвавшейся из детдома, чудом выжившей на Земле и заново возродившейся в мире Зелени, даже мечтать никогда не доводилось. Она только и могла, что мысленно повторять: «Если бы у меня была такая семья, я бы стала самой счастливой женщиной в мире! Ну… конечно же… после Кассиофии…»
Но к середине трапезы настроение стало портиться. И виной тому были нахлынувшие терзания. Потому что видимые противоречия никак не укладывались в стройные линии логических рассуждений. Понять ничего не получалось:
«Как же вся эта большая семейка может проживать там, где правит тиран? Как вообще у такого ученого, который сотрудничает с кровавым убийцей, вдруг оказалась такая милая жена и такие удивительные по духу и порядочности дети? Разве такое бывает? — И сама себе ответила: — Не бывает! Но тогда какой кошмарный моральный стресс получат все эти люди, когда узнают, на кого работает их отец! Или когда узнают, что отец во всем и давно полный соратник узурпатора сорока шести миров! Они попросту повредятся рассудком от такого горя… Ну, может, и нет, но я, как мне кажется, точно повредилась бы. Жить в таком счастье, правильности и в океане доброты, а потом вдруг столкнуться с кровавой жестокостью и всемирной несправедливостью. И что мне теперь делать? Как попросить у них помощи? Что им можно рассказать, а о чем и намекать не стоит? И вообще: с кем тут можно поговорить на эту тему? С кем-то из старших сыновей? Они все-таки мужчины… Или с матерью семейства? Она все-таки самая умная и милая…»
Видимо, душевные терзания гостьи как-то стали заметны хозяевам, хоть она и старалась улыбаться, как и прежде, и поддерживать разговор. Причем заметили это не только старшие, но и егоза Ксения. Потому что, прижавшись к ней сбоку, с детской непосредственностью, но и со взрослой рассудительностью одновременно горячо зашептала:
— Я вижу, что ты загрустила. Скучаешь по своему мужу? Но раз уж так сложились обстоятельства и ничего изменить нельзя — попытайся расслабиться и развлекайся с нами на полную катушку. Раз папа так сказал, твой Дима скоро окажется здесь. Не волнуйся, все так и будет!
Подобный оптимизм чуть не взбесил пленницу. Ей-то хотелось как раз обратного! Чтобы супруг не попал в ловушку! И она не смогла сдержать раздражение:
— В том-то и дело, что я не хочу этого!
Глаза Ксении распахнулись в крайнем удивлении:
— Так ты не любишь своего мужа?!
Ну и как можно было повысить голос на это наивное, воспитанное в чрезмерной любви и доброте создание? И прикрикнуть хотелось. Ох, как хотелось!
Еле сдержалась от вспышки гнева и постаралась взять себя в руки:
«Надо как можно быстрей заканчивать эти посиделки и отправляться во дворец. Осмотреть свою комнату, затем весь дворец и по возможности переговорить со слугами. Ну не может быть, чтобы я не придумала какой-нибудь выход из создавшейся ситуации. Дима — точно сломя голову в ловушку не сунется. Надеюсь… Вначале все обдумает и как следует все организует. А уже потом двинется через Болотный мир и ударит по тылам Крафы так, что тому небо с овчинку покажется. А я тем временем должна отыскать место, где смогу спрятаться так, чтобы меня никто не нашел до самого прихода моего благоверного…»
Конечно, назвать такой план единственно правильным язык не поворачивался. Дима мог и не «обдумывать» как положено, а попросту ринуться куда угодно и как угодно в первый же момент похищения. Но тогда — если такое случилось, то он уже в ловушке. Однозначно. И подлый Крафа ведет допрос… Если не случилось чего похуже.
Второе: откуда граф может знать, что с его супругой все в порядке и ее тут никто не распинает на дыбе? Правильно? Этого он знать не может. А значит, в любом случае будет торопиться со своим ответным ударом.
Как следствие: следует и самой поторопиться. То есть спрятаться, как и собиралась. Обед закончен, следует благодарить за гостеприимство. И гостья встала со словами:
— Огромное спасибо за угощение! Безмерно рада была познакомиться! Но я прошу разрешения удалиться в свою комнату. С утра столько новых впечатлений, да и вообще последние двое суток для меня оказались слишком выматывающими…
— Да-да, конечно, — распереживалась Кассиофия. — И как это мы сами не подумали! Марианна, дорогая, проводи, пожалуйста, нашу гостью в ее апартаменты!
Естественно, что следом увязалась продолжавшая недоумевать Ксения. Она держала Шуру за руку и время от времени теребила вопросами, пока они топали по коридорам одного крыла и пересекали уголок уже знакомого сада. Суть их сводилась к одному: «Почему ты не хочешь, чтобы твой Дмитрий тоже у нас погостил?»
Приходилось выкручиваться, что ее не так поняли, и оправдываться дикой усталостью. Не скажешь ведь девчушке, что вокруг полно всяких плохих редисок, которые после взятия Дмитрия в плен могут устроить нечто еще более страшное.
Когда сестры привели графиню в комнату, Марианна тоже попыталась выведать причину плохого настроения гостьи:
— Тебе что-то у нас не понравилось?
— Ну что ты, Мар! — Чтобы девушка не вздумала обижаться, она ее имя сократила, как это делала любимица младшенькая. — У вас тут настоящая сказка, и мне просто не верится, что я побывала в таком вот невероятном месте. А уж ваше гостеприимство, открытость и душевность я теперь вообще буду считать эталоном отношений. Вы и в самом деле для меня за пару часов стали лучшими подругами. Обо всех остальных ваших родственниках могу сказать со всей откровенностью: я бы хотела быть вашей сестрой. Настолько среди вас светло, радостно и спокойно.
Девчонки поверили, успокоились и, пожелав спокойного отдыха, наконец-то удалились. А у Александры появились новые сомнения:
«И что мне теперь делать? Если у них тут бассейны, круглые, как шар, то уж видеонаблюдение проводится постоянно и со всех сторон. Еще и количество ударов сердца постоянно замеряется, давление и температура тела. Не удивлюсь, если сейчас и мысли мои фиксируются на выползающем принтере в виде строчек… И что делать? Хм! Да ничего не остается, как плюнуть на их тотальную слежку и все равно вырваться из-под опеки любым способом. Мои враги прекрасно знают, что я знаю о том, что они обо мне знают и следят. И в их глазах я не паду низко своим недоверием. Вот так-то! А доброе семейство однозначно за мной следить не станет. Такие хорошие и честные люди в такие подлые игрища не играют никогда! Поэтому вперед, о сне все равно придется пока забыть!»
Вот так себя подбадривая и подгоняя, графиня Светозарова приступила к организации побега. И начала с самого доступного: с тщательного осмотра доставшихся ей апартаментов.

Глава пятнадцатая
Неудачная попытка

А доставшаяся пленнице жилплощадь и в самом деле оказалась не только одной спальней. Одна из дверей вела в громадную ванную. Второе помещение оказалось спортзалом с кучей тренажеров механической и даже принудительно-автоматической тренировки мускулов. Некоторые из них вообще не воспринимались как тренажеры. И только припомнив, где она находится, сообразила: непонятные агрегаты — это скорей всего пыточные устройства.
Фыркнула в их сторону и поспешила осмотреть, что же скрывается за третьей дверью. А там оказался выход на летнюю веранду. Простенькие, но удобные кресла-качалки из лозы, такие же столики, несколько этажерок с фигурками и подобием старого патефона и гигантский, на полстены аквариум. Вот он-то и привлек на долгое время все внимание Александры.
Во-первых, странной перспективой. Казалось, что это окно на подводном уровне в гигантский бассейн или в морскую бухту. Но этого не могло быть, потому что за стеной находился зал с тренажерами. Потом удивило обилие разной морской живности. Кого там только не было, начиная от маленьких креветок и кошмарных по величине крабов и заканчивая рыбами. Причем рыбы были как аквариумные, маленькие и яркие, так и… акулы.
Вначале не поверила своим глазам, но пара хищниц, каждая метра по три длиной, доплыли почти до стекла, развернулись возле него и вновь ушли в темную синеву.
«Как я сразу не догадалась! Это же видеоимитация! — обрадовалась графиня. — Если уж у Димы подобное в замке есть, то Крафа за полторы тысячи лет каких только плюшек по всем мирам не насобирал. Обычный экран на жидких кристаллах…»
И чтобы удостовериться, она постучала колечком перед носом проплывающей возле самого носа рыбки. Как ни странно, та шарахнулась в сторону, обиженно кося глазом на женщину. Александра замерла ошарашенно, подумала, а потом начала ощупывать стекло более внимательно и стуком пугать других рыбок. И догадалась: стекло тонкое, не более трех сантиметров. Но! Все равно за ним не море! А попросту говоря, управляемая имитация. Человек хочет поиграть, стучит. Рыбка пугается или, наоборот, подплывает с любопытством. Интересно? Еще как! Развлечение? Еще какое! Компьютерная графика на той же Земле еще и не такие трюки умеет вытворять. А что говорить об остальных мирах?
Разобралась. Успокоилась. Но решила прикинуть высоту воды. Оказалось, на глазок не более метра. Мало того, где-то там, над водой, виднелись порой пролетающие чайки! И ходили легкие волны! Вот уж почти реальная картинка!
При этом были обнаружены три шелковых шнурка, свисающих с потолка почти у самого края удивительного экрана. Красивые, разного цвета, с шикарной кисточкой на самом кончике, висящей на уровне пояса.
Спрашивается: для чего? Ответ: чтобы дернуть. А что после этого будет? Тут и дураку понятно: нечто, связанное с действом на экране. Стоит ли дергать? А вот это вопрос уже гораздо сложней, но почему бы и нет?! Ведь не прибегут же после этого слуги и не поднимется на весь дворец тревога.
Ну, графиня и дернула за первый шнурок. Тут же, где-то там наверху, в воду плюхнулась внушительная кучка странного мелкого мусора. Но не успел он дойти до дна, как его атаковали налетевшие стайки рыб, начавшие быстро пожирать все подряд.
«Корм! Да это же обычный корм! — хихикнула пленница, дергая за шнурок второй раз. — Ух ты, вот это битва!»
Теперь уже часть корма дошла до дна, и в бой за него вступили членистоногие. Только за их жвалами и мощными клешнями можно было наблюдать часами. Но Шура не стала ждать и дернула средний шнурок. Теперь некий короб наверху вывалил в воду живую приманку: что-то вроде опарышей, небольших червей и пытающихся упрятаться среди камней жуков. И на этот раз к «столу» поспешили гораздо более крупные рыбы. Вот тут уже началась настоящая потеха, которая отвлекла графиню от всего на свете на добрых четверть часа.
Потом она очнулась и, уже догадываясь, что произойдет дальше, дернула за третий шнурок. Ожидания оправдались: воду обагрили кровавые, довольно большие куски мяса. И не прошло минуты, как в кровавое марево вонзились первые акулы. Вот это уже оказалось феноменальным зрелищем. Подобного, наверное, не смогли бы снять ни одни океанологи Земли при всем их желании. Это было настоящее буйство хищной стихии, истинное извержение животной агрессии и потрясающее безумство именно боевой фауны.
Саша так и замерла, опершись руками на стекло, чтобы не упасть, и, не моргая, наблюдала за акулами. Вскоре появились такие семиметровые монстры, что они после разгона попросту не успевали разворачиваться возле стекла и своими массивными телами сотрясали прозрачную преграду.
«Ух ты, какие звери! — несколько обеспокоилась наблюдательница. — Так ведь и проломить могут! — И тут же захихикала, как полная идиотка: — Чего это я испугалась имитации? Вот дура!.. Но все-таки! Настолько великолепная реалистичность! Даже вибрацию ударов передают! Я тоже такую хочу картинку, надо будет сказать…»
Но моментально очнулась, припоминая о своем положении. И о том, что сказать Диме пока ничего нельзя. А попросить тем более! Надо вначале самой сбежать побыстрей, а она тут, как глупая овца, пялится на какой-то имитатор. Не зря, видимо, именно в такое место поселили: захочет сбежать глупая гусыня, и то не сумеет! Попросту от игрушки оторваться не сможет.
Укоряя себя последними словами, отправилась к выходу с веранды, да так и замерла на ступеньках. Сад оказался совсем иным, чем тот, где она гуляла с Марианной и Ксенией до обеда. И уж Самсона здесь точно отыскать будет невозможно. Дальше виделось два направления поисков: либо обойти этот сад и тщательно все высмотреть, либо по коридорам дворца, которые тоже удалось досконально запомнить, отправиться в сад с живым телепортером.
Победило здравое рассуждение: если ее увидят или поймают здесь, то всегда можно отговориться бессонницей, плохим настроением и желанием побыть одной. А вот пойманная в коридорах пленница будет выглядеть слишком подозрительно. Как бы на ключ где не заперли.
Пришлось двинуться по парку, фантазируя на тему уникальных возможностей для побега:
«Наверняка здесь имеются системы полива. И канализация есть. Дожди-то иногда здесь тоже падают! И хоть неприятно пробираться по подземным тоннелям среди крыс, но это — оптимальная возможность для меня. Выберусь за город, отыщу лес, вырою себе тайник и, укрыв его дерном, смогу просидеть там несколько дней. Если хорошенько напрячься и уничтожить все следы, то вигвам они меня найдут! А там и Дима подоспеет… Решено, ищу канализационные люки!»
Но увы, обойдя весь парк, она так ни одного люка и не нашла. И решетки для стока не увидела. Из чего поняла, что те тщательно замаскированы травой или прочными на вид каменными иллюзиями.
Зато в подвалах замка такого быть не должно. Значит, следует отправляться туда, в подвалы. Несомненно, придется там передвигаться очень осторожно, выискивая и отключая многочисленные системы безопасности. Ибо не может такой дворец быть построен без учета действий против пытающихся пробраться сюда воров и прочих злоумышленников. А так как любая оборона строится против врага извне, то изнутри всегда выбраться наружу многократно проще.
Приняв такое решение, почетная пленница поспешила покинуть парк. Но, проходя через веранду, опять прикипела взглядом к удивительной имитации окошка в океан. Потому что там сейчас плавало с десяток рыбок вообще уникальных форм и невероятных раскрасок. Опять рука непроизвольно потянулась к такой красоте, и несколько минут Шура постукивала колечком на пальце, то пугая, то подманивая рыбок поближе. И, уже собравшись уходить, заметила, как одна из таких прелестных рыбок поднялась слишком близко к поверхности. И тут же последовал стремительный нырок довольно массивной чайки, может, даже баклана, и… рыбки не стало.
Такую красоту стало настолько жалко, что графиня рассердилась на неправильную имитацию. Захотелось кровожадного баклана наказать, а то и вообще вычеркнуть из программы. Но кроме как помахать кулаком в сторону потолка — ничего больше не оставалось. Зато пришла другая мысль:
«А вся система управления этой картинкой находится наверху. Значит, следует наведаться туда и посмотреть… Ну да! Заодно окончательно развею свои последние сомнения в существовании такой вот удивительной техники иллюзий!»
Потому что на донышке сознания все-таки еще жили утверждения: «Да нет, это все правда! Слишком уж все натурально!»
Ну а раз принято новое решение, то снова пленница изменила свой маршрут, подавшись после выхода в коридор не в подвальные этажи, а наверх. Умея прекрасно ориентироваться в лабиринтах коридоров и соотносить планы одного этажа с другими, Саша довольно быстро отыскала нужное помещение, по пути встретив только одну служанку. Та катила перед собой столик с полками, на котором лежали стопки простыней и полотенец, и своей униформой точь-в-точь напоминала коридорную из любой солидной гостиницы. Проходя мимо гостьи, кивнула и бросила: «Привет!»
Ответившая ей графиня чуток встревожилась:
«Интересно, доложит обо мне кому следует? Если да, то шум поднимется однозначно… И как я буду смотреть в глаза Ксении, если та примчится первой?»
Этот совершенно неуместный вопрос волновал ее, пока она не остановилась перед закрытой дверью. А та оказалась с многопрофильным кодовым замком, панель от которого находилась рядом на стене. К панели можно было и ладонь прикладывать, и карточкой проводить в прорези, и код цифровой набрать.
Прикосновения к сенсорам ничего не дали, карточки не было, а вот подобрать опытному агенту конторы код вроде не составляло труда. Тем более что, умея просматривать суть вещей, Александра сразу же определила три наиболее потертые кнопки, которыми только и пользовались для набора кода. Дальше уже было не так сложно: оперируя только тремя цифрами да просматривая проскальзывающие внутри панели искорки сигналов, пленница уже через три минуты работы отыскала нужный, семизначный код. Замок щелкнул, открывая дорогу в явно тайное помещение, а взломщица презрительно фыркнула себе под нос:
— Ловкость рук и никакого мошенничества!
А вот, заскочив в помещение и быстро захлопнув за собой дверь, она опять надолго замерла с отвисшей челюстью. Там оказалась не комната управления иллюзиями и не сублимированная компьютерная машина, а простирающийся прямо от двери… кусочек пляжа. А за пляжем, в пространстве нижней комнаты вместе с верандой, плескалось… море.
Причем не просто пахло морем, а до лица доставали порывы ветерка с солеными брызгами, и чайки летали так близко и так низко, что можно было, подпрыгнув, поймать за хвост самых наглых и противных.
Минут пять пленница стояла на месте, протирая глаза и оглядываясь по сторонам. Дверь оставалась сзади, но не между стен, а словно впаянная в огромный кусок скалы. Панель замка располагалась на сером граните. Сама скала стояла одинокой массой, а за ней с постепенным возвышением простирались барханы, теряющиеся за кромкой километрах в пяти.
Голову припекало солнышко. Правда, не столь желтое, а с некоторой странной синевой. И все, кругом только пляж и море. Ну, разве что совсем рядом, на стыке ярко-желтого песка и насыщенной голубизной воды стояли какие-то странные устройства. Именно к ним и был сделан первый шаг по горячему песку.
При ближайшем рассмотрении устройства оказались бункерами с тремя разными видами корма. И с уходящими в трубках вниз шелковыми шнурками.
Шнурки и на ощупь были те же самые, разве что сильно выцветшие под солнцем. А вопрос, откуда в бункерах свежее окровавленное мясо и живые червяки, уже не казался столь важным. Важным показался иной вопрос:
«А у меня все в порядке с головой? Может, я сплю? Или меня Крафа уже давно пытает в каком-то гипнотическом устройстве? Потому что если это иллюзия, то я не иначе как андроид. Или киборг… Но явно не живой человек…. — От таких выводов сознание возмутилось: — Нет, так я окончательно запутаюсь и поеду мозгами! Все-таки я живой и вполне нормальный человек. И мои чувства четко показывают: передо мной реальность! А значит?.. Ничего иного не могу придумать, лишь: передо мной окошко в иной мир. А раз мир иной, то почему бы здесь мне и не спрятаться?»
Сумасшедшая мысль в сумасшедшем месте. Питьевой воды нет, продуктов — тоже. Могут и хищники оказаться на суше, если от акул в воде не протолкнуться. Но тем не менее и на месте стоять — полное сумасшествие. Надо двигаться! Осталось выбрать куда.
Налево пустынный берег пляжа виднелся километра на три, а потом горизонт закрывали пологие холмы. Жалкие пучки травки и каких-то низкорослых камышей. Несколько поразило, что при таком сильном ветре море еле плещется. Но потом пришло понимание: ветер дул вдоль кромки прибоя, слева направо.
И с правой стороны перспектива была более приветливая и оптимистичная. Километрах в десяти, если топать по пляжу, начинались резкими уступами массивные, покрытые густыми лесами горы. Порой лес прерывали отвесные скалы, а в одном месте отчетливо удалось рассмотреть тоненькую ниточку водопада. Ну и как было сомневаться в выборе нового, верного маршрута для побега?
Еще раз оглянувшись и с сожалением осмотрев себя, Александра сняла сандалии, заправила в трусики подол платья, резко выдохнула и с места перешла на бег. Уж десять километров она промчится не более чем за час. За это время ее никто не хватится во дворце, а уж в горах ее и с собаками не отыщут. Главное, бежать так, чтобы еле плещущие волны смывали отпечатки ног.
Ну и не беда, что на ней сейчас не было охотничьего костюма и удобных ботинок. Вот как назло: по жаркому саду гуляла и парилась, а когда пришлось в горы бежать, вырядилась, как на пляж. Бежать, конечно, пришлось бы, неся в руках не только сандалии, но зато потом было бы гораздо проще.
Несколько волновал бегунью и вопрос об оружии. Вернее, о полном его отсутствии. Даже простенького перочинного ножа с собой не было. Знала бы, что такая возможность случится, хоть бы пару столовых ножей и вилку со стола обеденного стащила. Или у Ксении ятаган одолжила на короткое время. Подходящую отговорку уж как-нибудь придумала бы. Но теперь поздно жалеть об утраченных возможностях. Размеренный бег и удовольствие от того, как упругий порывистый ветер обдувает разгоряченное тело. И плюс моральное удовлетворение, что удалось сбежать, никого не убивая и никого не беря в заложники.
«Ну разве я не молодец?! — трепетала мысль. — Вот что значит здоровое любопытство и умение все верно проанализировать. Недаром я еще при работе в конторе помогала нашему аналитику решать сложнейшие задачи и выбирать оптимальные пути для их решения… Благодаря своей смекалке и с Димой познакомилась… — Тут же пришла и иная, несколько шутливая мысль: — А вот благодаря чему я в него влюбилась? Благодаря уму или собственной глупости? Не-е-е!.. Наверняка благодаря свой настойчивости… Ну да… И еще по причине, что мой Димочка самый, самый, самый лучший!..»
Бежать было радостно, но, как ни странно, долго, и только к концу первого часа хвастающаяся собой аналитик поняла самую главную неправильность в окружающем ее мире: слишком далеко располагался горизонт. На Земле такого быть не могло. А значит, данная планета намного больше, чем Земля, и расстояние она определила неправильно.
До гор не десять, а все двадцать километров!
Но что это меняет? Да ничего! Только придется пробежать еще один час. Возможно такое? Да проще простого! Александра была в идеальной физической форме. И даже похвалила себя, что не слишком-то переела за обедом.
Тем более было обидным, когда ноги вдруг споткнулись на ровном месте и бегунья так и плюхнулась в полосу прибоя, прямо лицом в жутко соленую морскую воду.
Правда, и причина для падения вроде имелась существенная: совсем рядом, за спиной, раздалось возмущенное восклицание. Вот при попытке резко оглянуться на бегу ноги и заплелись.
Но сам факт позорного падения уже был не настолько важен. Опечалило другое: благополучно завершить побег так и не удалось.

Глава шестнадцатая
Экскурсия вместо побега

Так и лежа на боку и пытаясь проморгаться от соленой воды, запыхавшаяся Александра ошарашенно смотрела на несущуюся к ней Ксению. Та лихо правила виндсерфом и выкрикивала с явной обидой:
— Ну и как тебе не стыдно?! Если выспалась и решила размяться, то почему нас с собой не позвала?! А мы, как глупышки, ждем с нетерпением, когда ты проснешься, чтобы тебе другие чудеса дворца показать. В том числе и сюда сводить хотели!..
Она прошелестела чуть дальше, там просто бросила парус и, спрыгнув в воду, шагнула к лежащей графине. Присела рядом и с участием поинтересовалась:
— Ты не ушиблась?
— Ага… очень… мозгами ударилась… — пробормотала пленница, усаживаясь попой в прибой и ополаскивая в воде перепачканные песком руки. При этом она заметила и Марианну, которая на таком же примерно виндсерфе, но с парусом иной расцветки приближалась к берегу. — О! Ты явно быстрее, чем Мар, мчишься, — вырвалась непроизвольно похвала. — А не боитесь здесь плавать? Тут же такие акулы огромные!
— Не-а! — беззаботно отозвалась егоза. — На досках специальные приборы стоят, которые излучением отпугивают хищниц минимум на километр. А в том случае, если мы акулу догоним и наедем на нее, то бедную рыбку вначале парализует часика на три. Так что в любом случае — тут полнейшая безопасность.
— Не знаю, кажется, хуже, чем акулы, быть не может…
— А вот и зря кажется! Как зря ты к горам решила пробежаться. Вот туда точно нельзя, и хорошо, что там стоит непреодолимый барьер против медведей и тамошних саблезубых тигров. Жуткие хищники, огромные и злющие.
— Барьер? — тупо переспросила Александра. — Хищники? — обидно было осознавать, что такая вроде удачная попытка к побегу была обречена на провал.
— Ну да! — сочувственно покивала Ксения. — Мы потому и поспешили тебя догнать, что барьер целиком прозрачный, а ты ведь бежала. Сама представляешь, что было бы, если на бегу уткнуться в невидимую преграду. И руки можно поломать, и сотрясение мозга получить. Ты что, всегда так неосторожно бе́гом занимаешься в незнакомых местах?
— Да уж, — покаянно вздохнула графиня, встала и подняла с песка свои испачканные и мокрые сандалии. — Со стороны и в самом деле выгляжу словно помешанная на экстриме спортсменка… Спасибо, что остановила… А то мне вздумалось взобраться на гору и сплавиться в струе во-о-он того водопада…
— Ты что?! Он же на камни падает! — Ксения и в самом деле выглядела испуганной и встревоженной за умственное состояние своей новой подруги. А тут и ее старшая сестра рядом оказалась, стоя в воде по колено и скептически осматривая беглянку. — Мар! — обратилась к ней младшенькая. — Ты представляешь: она хотела с Синего водопада вниз прыгать!
Та пожала плечами:
— Ну и что здесь такого?
— Но там внизу острые скалы!
— Подумаешь, скалы… Вдруг наша гостья летать умеет? Или умеет, как рыба-молния, двигаться вверх по водопаду? Ведь сумела же она открыть дверь в пляжную комнату.
— Ой, точно! — воскликнула Ксения. — А как тебе это удалось сделать?
Александра похлопала ресницами, раздумывая, как отправляться обратно, пешком или опять бегом. А потом ответила с полной меланхолией:
— Да ничего сложного. Набрала первые пришедшие на ум циферки, замок и щелкнул… Видимо, совсем простенький, без всяких секретов…
Сестры многозначительно переглянулись. Обменялись непонятной мимикой, и после кивка старшенькой младшая вдруг предложила:
— Саш! А хочешь, мы тебя прокатим на гравилете не только в эти горы, но и дальше? А там знаешь, кто проживает? Настоящий дракон. Он, правда, старый и уже быстро не летает, поэтому за нами и гоняться не будет. Да и знает он уже нас, привык. Зато ты спокойно сможешь рассмотреть его пещеру и Хризолитовую долину. Вот уж точно, где сказка!
Пленница не поверила своим ушам:
— Что, и в самом деле дракон?
— Ага! Добрый и огромный! — захлебываясь от восторга, Ксения широко расставила руки. — У него только размах крыльев метров двадцать.
На такое предложение ничего не оставалось сделать, как согласно кивнуть. Только после этого заговорила Марианна:
— Нам нетрудно тебя покатать, но сделаем мы это с одним условием. — Она помолчала, словно подчеркивая важность предстоящих фраз: — Условие простое: ты перестаешь нервничать и расслабленно получаешь удовольствие от пребывания у нас как почетная гостья. Ну и постарайся ставить нас в известность, куда ты собираешься отправиться и что делать. Ксюха тебе сказала о барьере? Ну вот, а ты бежала в ту сторону, как спринтер, рвущийся к победе. И ты себе не представляешь, как бы нам досталось, если бы ты поранилась или с тобой случилось нечто более серьезное. Договорились?
Александра понимала, что своим поступком доставила сестрам немало волнений. А тут еще оказалось, что именно их обязательно накажут за самоуправство опекаемой ими гостьи. И спрашивается: чем они виноваты, если вдруг пленница сбежит и ее загрызут саблезубые тигры? Жалко девчонок… И несправедливо как-то получается…
Но, с другой стороны, все-таки именно ее похитили! Она — пострадавшая сторона! Значит, прежде чем соглашаться с поставленным условием, следовало и со своими определиться. Хотя бы спросить, кто их отец и что он делает в подручных такого тирана, как Крафа. Вот и последовал осторожный ответ:
— Можно сказать, что договорились. Но хочу поинтересоваться: что здесь у вас и почему происходит? Если вы мне объясните, только и буду тогда делать, что соглашаться со всеми вашими предложениями и ходить на любые экскурсии.
Опять сестры переглянулись, и старшая кивнула:
— Хорошо. А теперь поспешим обратно в комнату и переоденемся для полета на гравилете. Садишься на мой серф? Он двоих потянет. Или соревнуемся? Кто быстрей: ты бегом или мы галсами?
— Запросто! — неожиданно легко согласилась Александра и тут же бросилась бежать, стараясь не обращать внимания на возмущенные вопли Ксении.
И все-таки егоза умудрилась достичь нужного места первой. Ее легкий виндсерф летел над водой в таком крутом бейдевинде, что она делала маневров раза в два меньше, чем Марианна. Парус был брошен на песок возле устройства для подачи корма в тот момент, когда бегущей оставалось туда мчаться еще метров двадцать.
— Так нечестно, у тебя парус… — прибежав, с трудом выдохнула Шура.
Но юная оторва бегала и прыгала по берегу с таким восторгом, словно выиграла три царства. А ее счастливые вопли наверняка проникали через плотно закрытую дверь и были слышны во всем дворце.
— Я все равно победила! — звонко кричала она. — Поэтому теперь и ты мне должна одно желание!
Пытаясь отдышаться, проигравшая предложила:
— Ну, раз мы должны по одному, то оба желания аннулируются…
— Нетушки, нетушки! Мы так не договаривались! Надо все по-честному! Вначале ты загадываешь, а потом я. И давай придумывай быстрей свое, а то у меня уже есть готовое. Ну?! Придумала?
— Дай отдышаться…
— Да на здоровье! Но думать-то тебе это не мешает?
«Еще и ехидничает! — попробовала обидеться графиня, но ничего не получалось. Глядя на раскрасневшуюся Ксению, так и хотелось улыбаться. — Желание я-то придумаю, а вот что делать дальше?.. Неужели я так и соглашусь воздерживаться от побегов и вести себя как гостья? И вроде придется, слово ведь дала…»
— Фантазии у меня маловато, в отличие от тебя, — пробормотала она.
— Ну и тебе же хуже! Если за два часа ничего не придумаешь, тогда уже точно я вне очереди свое загадаю.
Ксения водрузила на доску у основания мачты какое-то устройство, хлопнула по нему ладошкой и скомандовала: «Домой!» Через десяток секунд доска взлетела в воздух и с лежащим парусом понеслась в глубину пляжа, за барханы. Туда же точно таким способом отправился и виндсерф Марианны. Она же и пояснила:
— Там у нас база с радаром и видеокамерами. Оттуда мы после переодевания и полетим в горы.
Стало интересно:
— И меня вы с этой базы засекли?
— Вначале только поняли, что ты можешь туда податься по причине имеющегося у тебя на веранде аквариума. А потом служанка доложила мажордому, что по второму этажу прогуливается незнакомая девушка. Тот сразу смекнул, дал сигнал мне как опекунше, а мы уже поняли, что ты пошла разыскивать комнату с пляжем. Как только догадалась, что это не иллюзия?
Саша не стала позориться, сообщая, что догадалась только через час с лишним. Наоборот, похвасталась:
— Так ведь акулы при кормежке так бьют по стеклу, что оно от ударов вибрирует. Кстати, а вы не боитесь, что когда-нибудь стекло лопнет и море зальет весь первый этаж дворца?
— Ух, как классно будет! — воскликнула младшенькая сестричка. — Будем плавать прямо по столовой или между деревьев в парке!
Но старшая успокоила:
— Да нет, там папа какие-то особые блоки защиты установил, тройного дублирования, так что… Самсона акулы не съедят.
Видно было, что она специально подначивает мелкую, но жутко непосредственную хозяйку живого телепортера, и, кажется, у нее здорово получилось. Ксения нахмурилась и уже с некоторой опаской оглянулась на море, перед тем как войти через дверь в иной мир.
А там руководство вновь взяла на себя Марианна, скомандовав идти в гардеробную со специальными костюмами. В начале пути меньшая сестра попыталась возмущаться:
— Мар, да зачем нам на себя скафандры напяливать? Мы ведь и в простой одежде летали, а?
И получила рассудительный ответ:
— Ну, ты ведь, милая, и сама понимаешь, что мы здесь с тобой хозяйки и все службы безопасности и так настроены на наше спасение. А вот графиня Светозарова наша почетная гостья, и ее безопасность — превыше всего. Пусть мы десятикратно перестрахуемся, зато всегда будем уверены, что сделали все правильно.
Больше ворчаний не последовало, а там и до нужного помещения добрались. Причем на гардеробную оно совсем не смахивало. Скорей склад, предваряющий широкий вход не куда-нибудь, а в сам арсенал. Путь дальше преграждала опущенная решетка, но профессиональная агентесса сразу стала присматриваться к системам блокирования и открывания.
Как она ни старалась это сделать незаметно, от внимания даже Ксении это не укрылось:
— О! Там такое разное и многопрофильное оружие, что можно часами бродить с открытым ртом. Но меня саму туда никогда не пускают, а на охоту вообще одним женщинам ходить запрещено. Нет, Шур, ты представляешь?! Меня! И не пускают! Приходится вечно кого-то из братьев уговаривать. А ведь половина из них хуже меня стреляет!
— Ох, тебя только пусти одну… — еле слышно пробормотала Марианна, вручая гостье комбинезон пилота высотного истребителя. — Вот, твой размер. Сама наденешь или помочь?
— Сама, — ответила Александра, но одеваться не спешила. Показалось, что настало самое время для острых вопросов. — Но я бы вначале хотела узнать о вашем отце и о…
— Слушай! — перебила ее старшая из сестер с явным недовольством. — Ну когда ты уже расслабишься и просто отдохнешь? Может, давай уладим с вопросами уже после экскурсии в горы? Либо во время ужина, либо после. Устроим девичник и посплетничаем от всей души. Договорились?
— Попробуй с вами не договорись, — заулыбалась Александра, начиная влезать в комбинезон. — Вы ведь тогда живого дракона не покажете. Или он все-таки искусная иллюзия?
Обе опекунши тут же стали с возмущением отрицать подлог и, перебивая друг друга, рассказывать житейские истории, связанные с драконом. Очевидцами были не только люди, но эти случаи зарегистрировала бесстрастная видеозаписывающая аппаратура.
Все трое переоделись, прошли мимо арсенала и на лифте поднялись в одну из замковых башен. А уже из нее вышли прямо в огромный ангар, который был водружен на верхушку холма иного мира. Из окон виднелось море — в трех километрах, за барханами, и горы слева, до которых землянка так и не добежала.
Ангар был полон не только виндсерфов, водных мотоциклов, лыж и прочей атрибутики морского отдыха. Здесь находилось сразу четыре летательных аппарата разной вместимости и габаритов. Девчонки выбрали второй по вместимости, четырехместный, с прозрачным колпаком. Ксения запрыгнула за штурвал управления, тут же опутав себя ремнями безопасности крест-накрест. Ее пожизненная воспитательница спорить не стала, наоборот, похвалила:
— Молодец, теперь у меня будет возможность спокойно вести экскурсию, не отвлекаясь на вождение. Только не торопись, пожалуйста, знаешь ведь, сколько интересного надо будет рассказать Шуре об этих горах. Парочку медведей и тигров тоже постараюсь высмотреть, так что ты уж попробуй зависнуть в нужных местах, со всем присущим тебе мастерством.
Ксения недовольно сморщила носик, запоздало сообразив, что добровольно лишилась самой интересной роли в данной экскурсии. Начнет отвлекаться и говорить сама — будет лишена права вождения и опозорена как опытный пилот. Да и руками не помашешь, не укажешь, не повосторгаешься теперь вместе с новым человеком. А на лице так и читалось крупными буквами: «Вечно эта Мар все самое лучшее себе выберет, а мне самое тяжкое достается!»
Но взлетела совершенно спокойно, без лихачества, и, подняв нос гравилета на сорок пять градусов, понеслась с набором высоты в горы. А старшая опекунша начала рассказ. Вначале назвала все данные величественной планеты, которая и в самом деле оказалась в полтора с лишним раза больше Земли. Потом перешла к причинам, по которым этот мир до сих пор не подлежит заселению разумными, а конкретнее говоря — людьми.
— Во-первых, сам мир уникален своей фауной. Здесь такое обилие и многообразие животных, в том числе и таких видов, которые встречаются только здесь, что до сих пор еще все до конца не изучены. Причем на каждом из восьми континентов свои млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, рыбы и чешуекрылые. Съемки ведутся на всех материках в тысячах мест и круглосуточно. Ну, и во-вторых, имеются некоторые основания утверждать, что этот мир уже занят иными разумными существами.
— Людьми? — вырвалось у Александры.
— Нет, их следов в здешней цивилизации не нашли. А вот странные города, которые скорей всего были построены летающими созданиями, похожими на трехметровых богомолов, кое-где найдены. Причем города, почти полностью уничтоженные, а потому сложно поддающиеся исследованиям археологов. Теперь уже известно, кто уничтожил эти города, а возможно, и богомолов.
Они подлетели к горам. Зоркая Марианна увидела первого хищника и скомандовала сестре:
— На пол-одиннадцатого и триста метров снижения. Пара тигров.
Тотчас гравилет нырнул вниз, меняя маршрут, и вскоре землянка увидела хищников, которые вымерли на ее планете многие миллионы лет назад. Один громадный тигр лежал на выступе, а второй сидел рядом. Обозревали, так сказать, свои охотничьи угодья. Издалека смотрятся как кошки, а вот при близком рассмотрении трехметровые туши впечатляли, а уж свисающие верхние клыки вообще в сознании не укладывались.
— Зачем им такие огромные? Им же они явно есть мешают.
— Зато охотиться помогают и не мешают лазить по деревьям, откуда тигры и прыгают на свою жертву.
Хищники совершенно не обратили внимания на гравилет, который завис метрах в пятнадцати перед ними. Из чего напрашивались выводы: подобные штуковины им вполне привычны и в то же время на зверей никто из людей тут никто никогда не охотился. Мол, летают себе, да и ладно. Лишь бы дичь не распугивали.
— Уж не они ли с богомолами расправились? — спросила Александра.
— Не они. А те, к единственному представителю которых мы и летим.
— Вот те раз! Неужели драконы? И он после войны только один выжил?
Марианна ответила лишь после того, как опять свернули чуть в сторону и полюбовались на гигантского медведя, который целеустремленно карабкался по крутому скалистому склону к своей пещере.
— Вот как раз над этой загадкой и бьются ученые уже несколько лет. Дракон старый и только один. Костей его соплеменников не найдено, зато найдены остатки оружия, которым воевали богомолы. По выводам техников, из такого оружия не то что драконов можно убивать, а самолеты реактивные сбивать. Да и ответные удары с воздуха, превращающие города в руины, никак не походили на следы когтей или там сброшенного напалма… О! Еще один тигр! Опускаемся!.. А потом к Синему водопаду!
Так и летели, заглядывая в разные места с красивыми ущельями и зелеными долинами. А Марианна продолжала рассказ об уже приоткрытых тайнах этого мира.
Получалось, что драконы уничтожили цивилизацию богомолов начисто. Разгадать, по какой причине, не удавалось. Да и куда делись победители, понять было трудно. В пещере просматривалось гигантское устройство, возможно, действующее, которое походило на телепорт. И была некая надпись над входом в пещеру, которую расшифровать пока не удалось. Получалось, что живущий здесь старик дракон не то хранитель телепорта, не то стоит на страже в этом мире и готов призвать свое племя в случае опасности, не то и в самом деле единственный застрявший здесь, потому что в устройстве иссякла энергия.
Ни на какие контакты он не шел. Подношения в виде пищи игнорировал. Против исследования несколькими геологами Хризолитовой долины не возражал. А вот слишком людные компании отпугивал злобным ревом. При этом одиночкам разрешал себя фотографировать с близкого расстояния и чуть ли не ощупывать. По крайней мере, одна такая рисковая особа приблизилась к лениво развалившемуся дракону и погладила ладошкой бугристую, словно каменную кожу. Потом этой особе так досталось, а заодно и ее опекунше, что обе полгода из дворца не высовывались.
Тут и без комментариев было понятно, о ком идет речь: рассказчица погрустнела, а пилот ссутулилась за штурвалом.
Наверное, и всей остальной семье досталось от отца-ученого, потому как очень долгой получилась печальная пауза.
Наконец Марианна указала рукой на гору:
— Вот за ней мы и увидим Хризолитовую долину, а в конце ее — пещеру с драконом. Хотя его не всегда можно дома застать.
— Но хризолит — это драгоценный камень, — сказала землянка. — Неужто целая долина?!
— Ну… сейчас сама увидишь.
Гравилет перелетел через последний горный хребет. За ним начиналась долина, вначале совершенно обычная, не отличающаяся от тысяч ей подобных. Но чем ниже она опускалась, тем больше в торчащих скалах виднелось зеленоватых и с желтизной отблесков. А в дальнем закруглении долины эти маленькие искорки превратились в постоянное сплошное свечение. Неограненные и неотшлифованные камни, наибольшие из которых наверняка превышали триста каратов, сплошным ковром проступали на боковых склонах долины и устилали скалы и валуны на ее дне.
Красоту этого места трудно передать словами. Восторг и желание наблюдать за золотисто-изумрудными переливами часами — это все, что можно сказать.
— Никакого сияния не было бы, — пояснила Марианна, — но порой в этой долине бушуют песчаные бури. Песчинки и шлифуют камни.
— Бури? Только в одной долине? — удивилась Александра. — А откуда тут взяться песку?
— Вот потому и решили, что это дракон тут так развлекается. По той же причине было строго-настрого запрещено выковырять хотя бы один камешек. Реакция летающего монстра непредсказуема. Есть подозрения, что и богомолов уничтожили за попытку похозяйничать в этой долине… О! А вот наш красавец! — Марианна ткнула рукой в маленькую точку на небе, далеко слева, и повернулась к сестре: — Лапуся, давай вправо и на высоту. Вдруг он в плохом настроении…
Гравилет убрался из самого зрелищного места долины вверх и резко вправо, да там и застыл на километровой высоте. В любой момент Ксения была готова к набору скорости в стремительном пикировании.
Но огромное крылатое существо и не собиралось атаковать нарушителей своего спокойствия. То ли издалека приняло за старых знакомых, то ли уже совершенно не интересовалось подобной мелочью. Тяжело и неуверенно планируя, дракон пролетел между двух скал, сделал полукруг над долиной и как-то слишком уж неизящно плюхнулся на пузо перед огромным зевом пещеры.
— Старенький совсем стал, — пожалела его сжимающая штурвал Ксения. — Причем с каждым разом выглядит все хуже и хуже.
— А если он умрет? — поинтересовалась Шура. — От старости? Тогда что? Мир Богомолов будет заселяться людьми?
— Наверное, да, — пожала плечами Марианна. — Если с телепортом разберутся. Видно тебе его? Ксю, давай чуток ниже. Вряд ли этот старикан станет за нами гоняться.
— Может, приземлимся возле самой пещеры?
— Ни к чему щекотать нервы нашей гостье, — строго напомнила старшая сестра, и Ксюша затихла, сконцентрировавшись только на управлении летательным аппаратом. — Вот! Лучше здесь и замри!
После этой команды гравилет завис метрах в тридцати от пещеры и в двадцати от громадной головы уникального существа. Графине Светозаровой было наплевать на пещеру с устройством, она во все глаза разглядывала сказочного дракона. Хотя аналогии со сказочными существами отсутствовали. Вид у здешнего дракона был скорей отпугивающий, чем вызывающий хоть какую-то симпатию. Оставалось только удивляться, как это Ксения жалела старика и осмелилась прикоснуться к этакому чуду-юду.
Он напоминал скорей крокодила без хвоста, скрещенного с болотной лягушкой. Крылья, как у нетопыря, с отростками, которыми существо могло орудовать как передними конечностями. Кожа грязно-кровавого оттенка, бугристая, покрытая местами какой-то зеленоватой слизью. И внешний вид навевал мысли, что существо не только старое, но и основательно больное.
Пока экскурсантка рассматривала дракона, Марианна рассказывала о попытках выйти с животным на волну общения. Что только не делали: и формулы рисовали, и музыку включали, и видеозаписи по голографическому проектору показывали, и огромные плакаты демонстрировали. Ноль эмоций! Разве что при показе фильмов и познавательных программ дракон реже закрывал глаза и не так часто в спячку впадал. На доставляемую пищу не смотрел, охотился на диких зверей сам. Например, забивал раз в неделю здоровенного лося, там же на месте за пару часов его съедал, а потом с неделю подремывал возле своей пещеры да попивал водичку из расщелины. Ну и когда ему сильно надоедали или народу появлялось слишком много, ревел, делал попытки показательных атак и с негодованием отбрасывал принесенные подношения. Порой и буря песчаная начиналась, при которой все камеры наблюдения, да и любые другие устройства приходили в полную негодность.
Вот и сейчас дракон положил голову на камень (как было прокомментировано тут же: «Его любимый!»), понаблюдал за висящим чуть ли не рядом гравилетом и равнодушно закрыл глаза.
— Устал, бедненький, на охоте! — пожалела его Ксения.
А графиня поинтересовалась:
— Сколько лет этот мир исследуют?
— Уже сорок два года.
— Много… А дракона когда отыскали?
— Года через два после открытия. Были умники, которые советовали поработать в пещере, пока хозяин на охоте. А то и вообще попробовать оживить телепорт. Но благоразумие восторжествовало, устройство только обмерили со всех сторон да сфотографировали.
«Интересно, — подумала Александра, — если бы тут были Дмитрий, Тител Брайс и Эрлиона, они смогли бы разговорить это чудо-юдо? Или он здесь оставлен как полуразумный ручной пес? А то и вообще забыт своими хозяевами… Если подобное возможно… А что делает старый и брошенный пес? Все правильно: терпеливо ждет смерти…»
— Его ведь могли просто заставить охранять эту долину, — сказала она. — Как сторожевую собаку.
Девчонки не согласились, а Ксения вообще обиделась после такого утверждения. Она была уверена, что старик здесь просто прячется от жизненных неурядиц, но в любой момент может передумать, завершить свое отшельничество и вернуться к соплеменникам.
— Конечно, — добавила она осторожно, — если он не умрет раньше такого решения.
Экскурсия графине Светозаровой понравилась. На обратном пути она жарко спорила о возможностях зарождения разума у такого странного и не приспособленного для тонкой цивилизации создания. Она утверждала, что дракон просто не в силах создать высокоточное техническое устройство, которое можно было бы применить как телепорт. Для этого необходимы руки с пальцами, как у человека. Иначе — никак.
Девчонки больше посмеивались, обещая вскоре показать некие материалы, которые изменят мнение гостьи о человеке как о венце природы.
Когда троица вернулась во дворец, встал вопрос, чем заняться в оставшиеся до ужина полчаса.
— Хочешь поговорить сейчас или потом, на сытый желудок? — спросила Марианна.
— Конечно, после ужина! — тут же встряла Ксения. — Нам только не хватало сидеть за столом с кислыми минами и обижаться друг на дружку. Потому что мне кажется, наша новая подруга собралась выпытывать что-то страшно неприятное, если вообще не сплетни про интимные отношения. А посему предлагаю поспешить в купальню и минут двадцать размяться после полета. За мной!
И выяснения на тему «кто есть кто» были отложены почти на два часа. Ужин, новые рассказы за столом о драконе и вообще о мире Богомолов, а напоследок еще и переход в комнату Ксении, который та сделала кружным путем, рассказывая на ходу о находившихся в залах и коридорах картинах, скульптурах, гобеленах и прочем.
Только когда расселись в мягких разноцветных креслах и вытянули ноги среди полного бардака комнаты самой младшенькой любимицы, Марианна разрешила гостье задавать вопросы:
— И можешь даже спрашивать о самом страшном!
Наивным девчушкам казалось, что сейчас последует нечто ну совсем неприятное. Но даже они не догадывались о полной глубине возможного антагонизма. И некоторое время озадаченно молчали после первого вопроса:
— Почему ваш отец работает на кровавого диктатора и узурпатора Крафу?
Первой очнулась старшая сестра:
— А с чего это ты взяла, что он кровавый, да еще и узурпатор?
— И с чего это ты решила, что у нас другой отец? — совсем нахмуренная, не совсем понятно проворчала Ксения.
Пришлось напомнить о самом главном:
— Ну как же! А кто меня в плен взял и сюда перенес? А кто всех Торговцев во многих мирах уничтожил, а тех, кто выжил, содержит в рабстве? А кто пытался в последние дни убить как моего Дмитрия, так и меня вместе с ним? Все он, этот самый Крафа! Или как его еще называют? Гегемон! Трибун Решающий.
Сестры некоторое время не знали, что им делать: лезть в драку, ругаться или обижаться. Но потом Марианна все-таки сообразила и постаралась все разрулить мирным путем. Хотя и начала с нервного смеха:
— Все ясно. Ты просто не в курсе всего происходящего. Начнем с начала: сколько времени тебе и твоему мужу известно о Трибуне Решающем?
— Около месяца…
— И со слов скольких человек у вас подобная информация?
— Ну… можно сказать, что двоих. Одна женщина видела во сне, как он издевался над ее матерью. Второй человек знаком с ним лично вот уже более полутора тысяч лет. Правда, он спал все это время, и…
— И у него все в порядке с головой? — поинтересовалась Марианна.
— Ну да, конечно! Очень честный, умный, сообразительный парень! Разве что… — Шура запнулась, но, не желая хоть что-то недоговаривать, подумала и добавила: — Разве что память к нему полностью так и не вернулась. На вид ему лет сорок, а начал вспоминать себя с двенадцатилетнего возраста. Недавно воспоминания перешли за тридцатилетний рубеж… Но все равно, о жестокости Крафы и о страшной войне он знает не понаслышке, сам в ней участвовал.
Старшая из сестер погладила по руке младшую, порывавшуюся что-то сказать дрожащими губами, и очень спокойно, отделяя каждое слово, произнесла:
— Ну вот, ваше мнение о нашем отце Крафе сложилось всего лишь за один месяц, а мы его знаем с самого нашего рождения. И никогда, ни разу нам за своего отца или за его поступки не было стыдно. Обвинять его в кровожадности и узурпаторстве — полная ерунда. По нашему твердому убеждению, наш отец, наоборот, спас многие миры от всеразрушающих войн.
Александра смотрела на девушек широко раскрытыми глазами и не могла поверить только что услышанному. Но шуткой тут и близко не могло пахнуть: На подобные темы не шутят.
«Но как такое могло случиться? — Мысли метались, как ополоумевшие. — Почему злейший враг оказался отцом этих вот милейших и добрейших красавиц? И остальные дети тоже его? А Кассиофия, этот яркий пример и образец истинного материнства, — его супруга? В голове не укладывается!.. Что-то тут явно не так…»

Глава семнадцатая
Развенчание мифа

Они проговорили до полуночи. И закончилась беседа тем, что Александра вдруг поняла, что засыпает. Перипетии трех последних суток отозвались невероятной усталостью даже на ее модифицированном после перерождения в магической суспензии организме. Как она дошла до своей комнаты в сопровождении продолжавшей без умолку болтать Ксении, Шура почти не помнила. А заснула за момент до касания головой подушки.
Зато проснулась утром сама, отлично выспавшись. Спальня была полна солнечного света, а завтрак наверняка уже давно закончился. Видимо, Ксюше запретили будить гостью, хоть та и обещала заскочить перед завтраком.
Настроение было чудесным, и захотелось еще немного полежать и осознать услышанное от сестер. Вчерашний день можно было смело назвать днем развенчания мифов.
Конечно, некоторые сомнения до сих пор оставались, как отзвук тех убеждений, которые еще недавно казались незыблемыми. Например, все могло быть не так, все вокруг подстроено, а обе сестры — коварные и лживые змеи. Могло быть так? Теоретически — могло. Но на практике в это и близко верить не хотелось. Если уж таких милых, непосредственных и честных девчонок подозревать в обмане, то и жить не стоит. Лучше задержать дыхание, остановить сердце и умереть с закрытыми глазами. Именно с закрытыми, дабы не бросить прощальный взгляд на этот подлый и недостойный мир.
А раз пришлось поверить, то открывшаяся правда оттеснила, а то и вовсе развеяла прежние, хорошо еще что не намертво укоренившиеся в сознании стереотипы. Крафа оказался совсем не таким, каким обрисовала его Ледовая Владычица, и не тем пупом мирового зла, как о нем отзывался баюнг Шу’эс Лав. Хотя сведения о мучениях пленников и о томящихся в рабстве Торговцах стояли вчера вечером в основе всего разговора.
Вначале графиня Светозарова пересказала сон Ледовой Владычицы, как та его передала, и потребовала объяснений. И, несмотря на свою юность, Марианна при содействии младшей сестры Ксении ответила развернуто и грамотно. Получилась целая лекция.
Во все времена и во всех цивилизациях существует такое понятие, как приоритет выживания. Причем сразу следует отметить редкие исключения, такие как: чтобы выжить, надо есть друг друга. О каннибализме речи вообще не должно идти. Только о вполне допустимых, пусть и не всегда удобных вещах.
К примеру: если вдруг выяснится, что употребление в пищу хлеба приводит к гибели всего мира, то лидеры, взвалившие на себя ношу правления цивилизацией, обязаны ввести запрет не только на поедание хлеба, но и на его производство. Аксиома? Вроде понятная и обязательная к исполнению. Но! Как показывает история — понятная не всем. Обязательно отыщутся те, кто поднимет волну возмущения против такого злобного, по их мнению, запрета. И будет с пеной у рта кричать:
«Мы хотим хлеба! Это — наше право! Это — наша свобода! Ели хлеб испокон веков и будем есть до самой смерти! Долой узурпаторов наших прав, смерть душителям наших свобод!»
И ладно бы только кричали. Так эти горлопаны вдобавок за оружие хватаются и начинают уничтожать вначале лидеров здравого запрета, потом их сторонников, а там кровь пустят и тем, кто просто остается нейтральным наблюдателем.
Вот тогда лидеры и встают перед дилеммой: пролить кровь своих соплеменников и во вспыхнувшей войне потерять половину всей цивилизации или уступить, смалодушничать, и тогда погибнет вся цивилизация. Те лидеры, которые отступили, — пали вместе с оппонентами и с теми, кто в них верил. Следов таких страшных катастроф по всем мирам предостаточно.
Ну а кто не смалодушничал и железной рукой навел порядок, естественно, не у всех оставил хорошие о себе воспоминания.
Второй вариант и случился с Крафой во время расцвета развития цивилизации Торговцев. К тому времени, до начала внутренней войны, эта общность людей, умеющих путешествовать между мирами, достигла огромной численности, объединила множество миров и, придерживаясь политики жесткого невмешательства в чужие дела, все-таки способствовала развитию множества разумных существ. Прыжки из мира в мир стали настолько частыми и вездесущими, что если бы их обозначить в межмирском пространстве линиями, то оно было бы буквально исполосовано вдоль и поперек. Казалось бы, никто и ничто не может угрожать Торговцам, и будущее для них самое радужное.
Вот тут и подкралась напасть с такой стороны, откуда ее совсем не ждали. Группа ученых отыскала доказательства приближающейся катастрофы. Причем тогда ее возглавляли совсем другие разумные существа, а Крафа, хоть и был к тому времени Трибуном Решающим, туда не входил. Катастрофа могла грянуть по причине тех самых прыжков, которые, оказывается, оставляли стойкий след в пространстве. А накопление этих следов могло спровоцировать развоплощение не только посещаемых миров, но и тех, которые находились между ними. То есть могла начаться некая термоядерная реакция, которая уничтожит всех и вся.
Ученые не стали молчать и выступили с обращением ко всем Торговцам. В нем призывалось в тысячи раз сократить количество прыжков, а те, что проводятся, строго фиксировать и осуществлять лишь вдоль определенных линий силовых полей межмирского пространства. Ни в коем случае не поперек этих полей и даже не наискосок. Иначе уже в ближайшие годы — всеобщая гибель.
Независимо от этих исследований Крафа отыскал иные научные факты, которые при их изучении и верном сопоставлении предупреждали о том же: о возможной всемирной катастрофе. Он тоже молчать не стал, заявив коллегам об опасности даже чуточку раньше, чем упомянутая группа ученых.
Тут же были созданы другие группы исследователей, так сказать, независимые, общее руководство которыми поручили Трибуну Решающему. Одновременно обеспокоенные сторонники Гегемона продолжали вести разъяснительную работу среди основной массы Торговцев. Уповали на сознательность, понимание опасности и призывали приготовиться к резкому снижению количества перемещений.
Большинство научных групп подтвердили выводы своих коллег, ну и сам Крафа стал самым ярым приверженцем намечаемых запретов. С его подачи были приняты новые правила, и никто даже не думал тогда, что дальнейшие разборки окажутся настолько ужасными и кровопролитными.
Ортодоксы, кричащие о попрании свобод, ударили первыми и совершенно неожиданно. Еще и цинично подшучивая при этом: «Вырежем недовольных реформаторов — нам самим просторнее станет в межмирском пространстве!» И кровь полилась рекой.
Война получилась настолько жестокой, что в ее огне пало более двух третей всех разумных, которые умели перемещаться между мирами. И хуже всего, что ортодоксы одержали победу. Им только и оставалось, что подавить последние очаги сопротивления да поймать жалкие остатки реформаторов в свои ловушки.
Вот тут Крафа и разъярился. Применив все свои силы и умения, он всего лишь за несколько месяцев не просто переиграл результаты кровавой войны, а подчинил своей воле всех оставшихся в живых Торговцев. А так как многие из них воевали скорей по глупости, чем по внутреннему убеждению, то казнить никого не стал, а попросту изолировал в одном из миров, из которого невозможно было выскочить, не имея сложного, придуманного им телепорта.
И все эти полторы тысячи лет пришлось Гегемону воспитывать и перевоспитывать оставшихся в живых коллег и их потомков. Дело это оказалось настолько тяжкое и неблагодарное, что возиться с ярыми фанатиками даже у терпеливого ученого не хватило сил. Он попросту создал на краешке того самого «невыездного мира» поселок для ссыльных и поставил надсмотрщиками там самых обозленных, пострадавших от войны коллег. А начальником сделал своего давнего сторонника, у которого ортодоксы уничтожили всю семью. Причем детей и внуков зверски замучили у него на глазах. Понятное дело, что этот человек, которого сам Гегемон с тех пор называл Двойником, наводил в поселке порядки и держал дисциплину среди ссыльных более чем в ежовых рукавицах. А венцом наказания стало то, что он попросил Крафу сменить ему внешность и теперь ничем внешне не отличался от Трибуна Решающего.
Тех, кто убегал в Болотный мир, он отпускал до определенной границы, а потом с помощью устройств наблюдения и собственной иллюзии травил тварями. После страшных ранений собирал тела ссыльных, отращивал откушенные конечности, омолаживал насильно и вновь заставлял жить и работать на благо общества. Не скрывал он и того, что частенько к своим подопечным относится с чрезмерной жестокостью, мстя им за убитых на его глазах детей и внуков.
Зная об этом, Крафа терзался больше всего и часто задумывался над целесообразностью таких методов: «Не лучше ли сразу казнить этих, неспособных измениться личностей, чем проводить над ними жестокие эксперименты и держать их в условиях, унижающих человеческое достоинство? Да еще и поощрять при этом низменные инстинкты кровной мести, которые Двойник только развивает, безнаказанно царя над своими подопечными? — И особенно в последние века он сомневался: — Ведь если за полторы тысячи лет существо не исправилось, то не исправится уже никогда!»
Словно в противовес этим терзаниям, Двойник все-таки доказывал результатами, что не зря так жестко занимается перевоспитанием ссыльных. То один, то двое возвращались в города и поселки «невыездного» мира и вполне нормально вливались в жизнь тамошнего общества. Как было известно, к данному времени в самом поселке для ссыльных обитало всего лишь несколько сотен наиболее фанатичных и не поддающихся исправлению ортодоксов. Но и их играющий роль грубого диктатора Двойник обещал вернуть цивилизации если не за десяток, то уж за три десятка лет точно. При этом он уповал на одно: «Чем меньше их остается, тем быстрей они смиряются с мировым порядком и со своей участью в нем».
Вот такая получилась лекция.
Причем своими выводами отвечала она сразу на два обвинения: что могло случиться с матерью Ледовой Владычицы и почему в мире Ба были уничтожены все поселения, где проживали воевавшие в войне родственники баюнга.
Ксения напоследок сказала:
— Если к этому вашему «доброму и честному» великану вернется память окончательно, то, вполне возможно, он припомнит, что его мир бомбили не реформаторы, а ортодоксы. Жаль, что мы сейчас не можем прояснить этот вопрос. Но у отца есть весьма и весьма достоверные записи тех событий, и он не раз утверждал, что сможет четко доказать с помощью независимых от него источников, кто прав и кто виноват.
А Марианна добавила:
— Тем более что возможность катастрофы в случае резкого увеличения перемещений между мирами не исчезла, и любая другая группа ученых может проверить результаты исследований или провести новые.
Напрашивался очевидный вопрос:
— И что, есть такие группы?
— Ну а как же! Уже не раз проверяли в прошлом, да и в наше время ведутся наблюдения. Хотя основная масса сторонников и последователей занимается освоением новых миров и программами переселения. Миров так много, что разумные существа могут расселяться в них бесконечно.
— Неужели все они пустынны?
— В очень многих нет и не было разумной жизни. Хотя и таких вот, как мир Богомолов, хватает. Там либо войны уничтожили разумных, либо страшные неизлечимые болезни извели. Причем в некоторых случаях ученые явственно видят, что виновата в уничтожении разума либо сама планета, либо все пространство. Это еще не доказано, но имеются предположения об определенной разумности некоторых участков как межмирского пространства, так и конкретных вселенных.
Вот такие звучали утверждения.
Вот такие раскрывались великие тайны мироздания.
И сейчас, припоминая вчерашний разговор, графиня Светозарова никак не могла решить: радуется ли она тому факту, что попала чуть ли не в центр событий или… очень радуется.
Тенью недовольства только и крутилась мысль о том, что Дмитрий ничего этого не знает и продолжает подготовку военных действий против Крафы.
А как этого избежать? Еще не хватало бессмысленных жертв и лишней крови!
Выход виделся только в одном: надо сделать так, чтобы Трибун Решающий как можно быстрей забросил ее к супругу. А уж дальше она сама сумеет ему все растолковать. И чтобы Крафа забросил, надо что? Правильно, надо с ним как можно быстрей встретиться!
Но коль лежать в кровати весь день — встреча состоится? Да ни в жизнь!
Поэтому Александра сдернула с себя легкое покрывало и выпрыгнула из постели. Начинался новый день жизни в качестве почетной гостьи и в качестве лидера миротворческих сил. Молодой графине это очень нравилось.

Глава восемнадцатая
Виртуальная охота

Наверное, какое-то наблюдение за комнатой все-таки велось. Иначе с какой бы стати Ксения ворвалась после короткого стука, когда Шура только-только начала умываться? Не успела буркнуть «Войдите!», как егоза уже стояла рядом, возле умывальника, и тараторила:
— Привет! Ну ты и спать горазда! А мы только что с отцом разговаривали, он за сутки успел в самые важные точки разных миров смотаться и все там проконтролировать. Теперь остается здесь и готовится к встрече твоего Дмитрия. Нашим вчерашним днем остался доволен. Разве что поругал за визит к дракону, не нравится ему эта загадочная личность в последнее время все больше и больше. Говорит, что существо, впавшее в старческий маразм, может быть очень и очень опасно. Дел у папы и тут предостаточно, но на обеде, сказал, постарается быть. А у нас еще два часа, и мы можем посетить что-нибудь интересное, по твоему выбору. Можем сделать ознакомительный облет столицы, можем показать арсенал, можем пострелять в нашем тире, где иллюзии создают обстановку, неотличимую от реальной, а можем…
Успевшая вытереться гостья перебила Ксению:
— Тир? Да еще и с реальностью? Интересно глянуть.
Да и далеко отлучаться не хотелось из дворца. Вдруг удастся столкнуться с Крафой еще до обеда?
— Отлично! Тогда сразу оденься во что-то закрытое и подходящее. Иллюзии там настолько натуральные, что если рванешь напрямик через куст, то ожоги или царапины гарантированы.
Дверь в спальню из коридора оставалась приоткрытой, поэтому Марианна вошла без стука. Разве что позвав от порога:
— Ау! Девочки! Вы где? — Заметив их, выходящих из ванной, поинтересовалась: — Выбрали объект очередной экскурсии?
— Идем в тир! — заявила младшенькая. — Ты с нами?
— Ну… если в тир… — кажется, опекунша не слишком стремилась в боевой, пусть и виртуальный реал, — …то, может, без меня там повеселитесь? А я пока полученное задание выполню.
Начавшая было смеяться Ксения, при последней фразе сестры сразу понимающе хмыкнула и не стала ничего говорить ей вслед. Видимо, задание было получено от отца, а тут к подобному относились серьезно.
— Зато я обожаю пострелять! — воскликнула она. — И у меня самые лучшие результаты. Конечно, интересней сражаться и проходить рубежи парами, но ничего, нам и одиночных восторгов хватит.
И вскоре уже вела подопечную в сторону дворцового арсенала. Ну а та, чтобы не терять времени даже по пути, стала расспрашивать о дворце:
— Слушай, как тебе удается тут не заблудиться? Комплекс-то огромный.
— Подумаешь, огромный! Я тут с детства каждый коридор и каждую ступеньку знаю, — без всякой бравады ответила Ксения. — Это меня порой никто отыскать, кроме отца, не мог, если я на кого-то обижалась и решала спрятаться. Вот где крику было и паники… Хи-хи! Приятно вспомнить…
— А племянники в тебя пошли?
— Хуже! Эти мелкие карапузы еще и ходить не могут, и то умудряются так куда-то заползти, что их потом только через полчаса находят, ориентируясь на рев. А их матерям и папашам глубоко фиолетово, даже не ругают малявок. Представляешь?! Говорят, что здесь с ними ничего не случится! — Она возмущалась так естественно, словно сама уже была самой ответственной няней. И сама же себя сдала, вспоминая свои детские шалости: — Но я-то знаю, что может!
Графиня не стала уточнять, со вздохом вспомнив детские шалости учеников в замке своего супруга, в здании академии целителей. Но там хоть было кому за шалунами присматривать, а здесь становилось несколько страшновато из-за почти полного отсутствия людей.
— Почему так мало прислуги? Я вчера только одну женщину увидала, сегодня вон парочку, да тех, кто на стол подает и готовит…
— Чему тут удивляться? — несколько печально согласилась местная обитательница. — Мир у нас тут малозаселенный, рабочих рук не хватает катастрофически, да и тех, кто тут проживает, придется частично перебрасывать в новые миры по программам переселения. Тут ведь самые лучшие, грамотные и сознательные собрались, и костяк новых поселений отцу приходится создавать именно из таких.
— То есть столица у вас маленькая?
— Да что ты, огромная! Вот после обеда слетаем, и посмотришь!
— Почему же тогда людей отыскать сложно? — недоумевала гостья, а экскурсовод шпарила как по писаному:
— Да по той причине, что масштабы строительства рассчитаны на максимум населения только через десять, а то и двадцать поколений. Сама увидишь, в каких огромных зданиях, с личными парками и садами проживают здешние семьи. Пусть и малочисленные, но у них порой и по соседству никто не живет в уже построенных и законсервированных зданиях.
— Кто же их строит тогда? — даже растерялась Саша.
— Роботы. И плюс специальные мобильные отряды строителей. Причем с использованием таких технологий, которые в этом малоразвитом в техническом плане мире еще столетиями не будут применяться.
— Постой, постой! А как же эти семьи рассчитываются за полученные дома, внутреннее убранство и личные сады?
— Да никак! От них только и требуется, что скрупулезно соблюдать законы да посильно трудиться на благо всего общества.
И, не останавливаясь ни на секунду, младшая дочь местного императора принялась рассказывать об особенностях проживания в этом мире. Раскрывала бытовые тайны, освещала вопросы оплаты и внутренних расчетов, лихо оперировала цифрами, сравнениями и масштабами.
Александра не могла поверить своим ушам. Если вчера ей преподали урок совсем иного взгляда на политику и права лидеров на введение своих законов, то сейчас началась ломка въевшихся на Земле в кровь стереотипов человеческих отношений «Ты мне — я тебе!».
Она, будучи в детдоме, только краешком зацепила систему образования еще развитого социализма. И там учителя красочно расписывали дивную сказку, называемую «коммунизм». То есть такую систему взаимоотношений в обществе, когда каждому причиталось по потребностям, а за это он должен был трудиться по способностям. Уже тогда голодные дети в подобное не верили, хотя и слушали, открыв рты. А потом жизнь все окончательно расставила на места, убеждая, что человечество никогда и ни при каких условиях не приблизится к дивной сказке «окончательного коммунизма». Для этого, как с фанатичным блеском в глазах утверждала старая воспитательница детдома, следовало уничтожить всех царей, попов и капиталистов. «Да и любого, — добавляла с яростью красная пролетарка, — кто обладает частной собственностью, превышающей однокомнатную квартиру на рыло!»
Но в данном мире царил совсем иной строй, до которого хваленому коммунизму было как ящерке величиной с мизинец до увиденного накануне дракона. Никто никого не обдирал, никто никого не притеснял, воровства не существовало, как и других преступлений. Капиталистом мог стать каждый, как и владельцем бесчисленных плантаций, было бы только стремление к этому и желание работать. Императоров, королей и губернаторов никто не свергал, а установленные сверху законы никто не оспаривал. И в то же время все поголовно были счастливы.
Разве такое бывает?
Вот и графине Светозаровой не верилось. И, уже держа оружие в руках, она вдруг страстно возжелала пока отложить стрельбы в тире и все-таки пронестись над столицей этого мира, собственными глазами удостовериться, что услышанная сказка существует в реале.
Но разве такая егоза, как Ксения, позволит хоть минуту постоять на месте, пялясь в пространство и переваривая услышанное? Да никогда!
Она буквально подталкивала гостью к большим воротам, на ходу давая инструкции:
— Автомат твой — это полностью стилизация под настоящее оружие. Весит так же, хоть и игрушка. Ствол нагревается, смотри, не обожгись! Дымок глаза выедает. Отдача тоже порядочная, и ствол уводит влево во время очередей. Патронов в виртуальном магазине — шестьдесят. Перезаряжать не надо, а вот десять секунд после расхода одного магазина автомат не действует. В это время ты и должна пользоваться своими пистолетами. У них магазины на двадцать патронов. Там тоже: постреляла и в кобуру прячь на двадцать секунд, пока они не «перезарядятся». Потеряешь, твари на тебя набросятся и станут «жрать». Не больно, но неприятно. Особенно в первый раз…
Растерянную Шуру втолкнули на полигон с бугристыми стенами и шершавым полом. Завели в центр и там проинструктировали об особенностях тира:
— Пол вспучивается и приобретает конфигурацию видимых нами препятствий. Если упадешь на бревно с торчащими сучками — будет очень больно. Как бы мы ни бежали по прямой в одном направлении, в стенки не упремся. Пол сдвигается назад, а все остальное крутится вокруг нас.
Только сейчас Александра окончательно пришла в себя и попыталась выбросить из сознания мысли о политике и коммунизме. Осмотрела автомат, прикинула его вес и баланс, проверила, как вынимаются и возвращаются в кобуры пистолеты, и постепенно прониклась духом предстоящей забавы.
— В тире восемь уровней сложности, — не замолкала ни на секунду Ксения. — Какой выбираешь?
— А ты какой прошла?
— Ха! Не забывай, я здесь выросла! И для меня шестой уровень — самая потеха. На седьмом — меня «кушают». Причем никто из братьев толком и с пятым не справляется. Про сестер вообще промолчу! — Но не промолчала: — Натуральные овцы!
— Да-а-а? Ну ладно, давай начнем со второго…
Сразу показаться овцой не хотелось, да и навыки лучшего агента, полученные в конторе, не должны были пропасть за такое короткое время. Тем более что совсем недавно именно стрельбой из двух пистолетов графиня Светозарова спасла жизни самых знаменитых королей рыцарского мира Гинвейл. Так что и здесь она надеялась, и не без оснований, не ударить лицом в грязь.
Ксения дала голосовую команду, попросту называя номер уровня, и все вокруг сразу преобразилось. Скрип искривляющегося пола перекрыли шум деревьев и рык хищников, мрачные стены растворились в перспективе смешанного леса, а яркие солнечные лучи словно специально стали слепить сквозь появившиеся кроны и сплетения лиан.
И тут же раздался звонкий крик вышедшей вперед напарницы по бою:
— Твои сектора справа и сзади! Стрелять во все, что движется! Вперед, подруга! Очки засчитываются также и за скорость продвижения.
Вот они и двинулись. Вначале впереди идущая частенько оглядывалась и не спешила. Присматривалась и ждала, пока новенькая освоится в незнакомой для себя обстановке и приноровится к оружию. Но уже через пять минут боя перестала оглядываться, стараясь хоть немного увеличить дистанцию разрыва. Но излишний бег при редкой стрельбе ее не удовлетворил. Потому и выкрикнула:
— Четвертый уровень! — И только мельком взглянула назад. — Мы с тобой справимся. Но если что, кричи.
Обстановка заметно усложнилась, преград стало больше, как и тварей. Но и тут за четверть часа прошли порядочную дистанцию без потерь здоровья.
Перескочили на пятый уровень, и там уже в самом деле стало жарко. Но только на шестом гостья выложилась по полной и взмолилась:
— Ксю! Не успеваю!..
Потому что одна гиена вцепилась в левую руку, мешая стрелять, а какой-то варан намертво ухватил острыми зубастыми челюстями за правую лодыжку. И сразу три кровожадных тукана атаковали с воздуха.
— Стоп! Отбой! — хрипло сказала местная охотница, отбрасывая автомат.
Тотчас иллюзии исчезли, выросшие сегменты пола мягко отпустили и руку, и ногу. А электрическое освещение показалось настолько пресным и неинтересным, что гостья разочарованно выдохнула:
— Уф! Даже не верится, что мы не в лесу… — Подумала и добавила: — А я уже окончательно в роль вошла и погибать собралась. Благо вспомнила, что это тир, и крикнула тебе…
— Не-а, ты все равно молодец, — признала Ксения. — Продержаться пять уровней, да еще с первого раза, я такого не припомню. И прошла бы шестой, если бы чуть проще и уверенней с автоматом обращалась. Вижу, что он тебе непривычен… А вот так стрелять, как ты из пистолетов, у меня никогда не получится. Ты, наверное, ими в детстве вместо погремушек играла?
— И у тебя получится… — обнадежила Шура подругу. — Если по особой методике тренироваться станешь…
— Показывай! — тут же потребовала егоза, словно и не устала вовсе. — А я тебе пару советов дам, как надо автомат правильно держать.
Так что следующий час у них прошел не столько в бессмысленной пальбе по движущимся мишеням, сколько в полезном учении и обмене боевым опытом. Тем более что тут закреплять полученные навыки можно было не сходя с места. Только звучала голосовая команда, как вокруг сразу создавались желаемые условия.
Не тир, а сказка. Или, иначе говоря, мечта любого фаната стрелкового оружия и любителя охоты. Не говоря уже о том, что тело получает максимально возможные и самые разнообразные физические нагрузки. И что характерно, никто из животных в реале не гибнет.
Оказалось, что подобных тиров с виртуальной реальностью целых четыре. А пройденный — еще не самый сложный. Ксения не удержалась и проговорилась с трагическими нотками в голосе:
— А там, где отец тренируется, я уже на втором уровне погибаю… Ты только представь, там их целых десять!
Только и оставалось, что посочувствовать милой подружке да пообещать, что если будет время, да они сработаются в боевой паре, то они отцовский комплекс не только по второму уровню пройдут, но и по… третьему… постараются. Реальные сложности недооценивать было бы слишком самонадеянно.
И сама Александра, когда они покидали тир, не удержалась и похвасталась:
— Ох, а ты бы знала, как мой Дима стрелять умеет! Может, из пистолетов он меня и не переплюнет, но из всего остального оружия стреляет как бог.
Ксения нахмурилась и решительно спросила:
— Ты уже придумала свое желание?
— Нет еще… — растерялась Саша от резкой смены темы разговора.
— Тогда я имею право загадать свое. Готова?
— Ну ладно…
— Расскажи мне во всех подробностях, как ты со своим мужем познакомилась и кто кого соблазнил.
— Э-э?.. Прям во всех, во всех подробностях?.
— Конечно! Это мое законное желание. Я его выиграла. Тем более мы, как женщины, должны делиться подобными секретами, — с твердым убеждением в своей правоте утверждало младшее дите огромного семейства. — Мне ведь тоже хочется иметь такого мужа, которого папа будет ценить и безмерно уважать. А как я его смогу окрутить, если у меня не будет по этому вопросу знаний? А? Так что… Начинай. С самого начала. И не вздумай притворяться, что это было давно и ты уже все позабыла.
Графиня не удержалась от веселого хмыканья. И попыталась лихорадочно сообразить, что можно рассказывать пятнадцатилетней девице, а что нельзя. Рассказ предстоял довольно сложный во всех планах.

Глава девятнадцатая
Укрепление союза

Дмитрий Светозаров мог говорить с матерью еще не менее суток, но в комнату кто-то осторожно постучался.
— Ваше императорское величество! — раздался приятный мужской баритон. — Его величество Гривин приглашают вас и вашего сына на завтрак.
Анастасия невесело улыбнулась:
— Это Таймур Светличный, тот самый библиотекарь из замка барона Гирника. Его порядочно омолодили, подлечили, и он еще лет сорок протянет. При мне он вроде секретаря и главного советчика. Но самое смешное, что вчера Таймур отправился в пригород столицы за старыми рукописями по моему заданию и раньше обеда не должен был успеть обратно. Видимо, мой свекор очень уж хочет прервать наше уединение, раз каким-то образом сумел доставить сюда моего советника. Другим бы за вмешательство в наш разговор точно бы не поздоровилось…
— Ух, какая ты строгая! — рассмеялся сын.
— Это ты меня еще на большом императорском совете не видел… — пробормотала мать и громко сказала: — Ну что там, Таймур? Заходи! — И очень тепло улыбнулась вошедшему мужчине лет пятидесяти на вид: — А если бы они тебя не нашли?
— Но ведь нашли же! — расставив руки, усмехнулся секретарь, одетый в строгий костюм явно не придворного пошива.
— И что они там от меня хотят?
— Его величество император-отец настоятельно просит напомнить его союзнику, господину Дмитрию, что надо срочно скоординировать военные действия против плагри. Кто это такие, он мне объяснять не стал.
Мать так вопросительно посмотрела на сына, что тот и мысли не допустил, что можно не давать развернутый ответ:
— Плагри — это такие монстры, помесь кентавра и дракона, которые терроризируют один из миров. Сражаться с плагри тяжко, поэтому нам придется объединить свои усилия как можно скорей. Еще лучше нанести превентивный удар…
— А может, не стоит так спешить с войной?
Граф Дин даже головой замотал, словно отгоняя приятные мысли об отдыхе, семейных посиделках и покое:
— Никак нельзя! Мало того, есть иные срочные дела. Из-за них мы даже отложим на некоторое время прыжок к моей супруге. Потому что вначале мне надо отыскать моего друга и новых приятелей, побратимов по лабиринту. Во время последнего наложения наших с Крафой сил моих соратников забросило неизвестно куда, и я теперь ощущаю страшные угрызения совести, что про них забыл. Пошли! — и первым встал из-за стола. — Хотя завтрак после ночи обжорства явно не для меня. А вот крепкого чая или кофе напьюсь с удовольствием.
Мать двинулась впереди, не скрывая неудовольствия. Ей, наверное, показалось, что отныне никто не посмеет и словом попытаться оторвать от нее сына без ее личного и предварительного на то соизволения. Но раз уж он сам пытается действовать и не желает оставаться на месте, волей-неволей приходилось смириться.
Все за тем же столом и все в том же зале Светозаровых ждали все те же двое. Разве что стол был сервирован совершенно иначе, и вместо пожелания доброго утра Дмитрий сразу поинтересовался у Крафы:
— Что там с моей супругой?
— В полном здравии и чрезвычайно довольна пребыванием в гостях у моей семьи. А с самыми младшими дочерьми она уже в дружеских отношениях. О великолепных экскурсиях она расскажет тебе сама. Полчаса назад я туда заскакивал, и нас там уже ждут.
— Увы, мы совершенно забыли решить одну проблему: надо срочно разыскать моих друзей и приятелей, которые были вместе со мной в Янтарном. Или они уже найдены?
— Пока нет. Но вопрос я держу под контролем. Группа моих соратников сейчас скрупулезно высчитывает силу отдачи, которая их отбросила в неизвестное место в момент нашего «надрыва». Думаю, часов через пять нам удастся локализовать место их выброса.
— Не раньше?
— Увы!.. Но прошу к столу, мы без вас завтракать не решились…
И тут же Крафа постарался отвести взгляд в сторону от лица своей невестки, которое говорило без всяких слов: «Попробовали бы только решиться!..»
Несмотря на титулы, дама уселась первой, потом уже император и его отец. Граф Дин скромно сел последним, замечая, что слуг нет, и даже стоявший вроде недавно рядом Таймур Светличный куда-то исчез.
Так что не мудрствуя лукаво сотрапезники стали сами наливать себе напитки из парующих кофейников и чайников, затеяв разговор о делах семейных. Ни в чем не укоряя свою супругу, император довольно нейтрально высказался, что с маленьким сыном все в порядке и он уже вовсю играет под присмотром нянечки. Анастасия недовольно поджала губы, и Гривин Эзенберро сразу же благоразумно замолк. Но намек был прекрасно понят недовольным дедом, который высказал переживания по поводу трудного детства своего любимца:
— Когда я его увидел сегодня, он так потешно выговаривал слово «мама»!
Вот теперь уже императрицу проняло, и она задумалась: бежать в детскую или не бежать. А Дмитрий решил поставить на место и самого Гегемона:
— Это сейчас так принято? Иметь семью в каждом мире?
— А что поделаешь, — бойко ответил союзник. — Одна из не самых грустных привилегий долгожителя. Вот поживешь с мое…
И впился белыми зубами в бутерброд с икрой.
— И они знают друг о друге? — не удержался гость от ехидства.
— Естественно! — все так же просто ответил владыка сорока шести миров. — Правда, не все и не обо всех… но знают. И, упреждая твой следующий вопрос, относятся к этому с полным пониманием.
Граф все никак не мог успокоиться. Хотя русло беседы несколько поменял:
— А моей матери ты почему иные миры не показал? Да и на Землю почему не сумел в свое время отправить?
— О, как вопросами зачастил! — рассмеялся Крафа. Но отвечать продолжил с завидной последовательностью, успевая при этом еще и чай горячий шумно в себя втягивать: — Иные миры не показал, потому что родственную связь между вами только после нашего с тобой пребывания у Водоформа заметил. Ну а про ту заблудшую в мирах баронессу Гирник в свое время сразу же забыл после встречи. У нее в голове связующая структура передачи информации выжжена начисто. При всем желании нельзя было понять, кто она и откуда. Редкостное явление, но встречается у некоторых пострадавших после первого неуправляемого прыжка. Торговцем она не стала и уже никогда не станет. А свои убийственные взгляды она уже позже отшлифовала, когда моему сыночку окончательно и бесповоротно голову вскружила.
И опять-таки во время этих слов в сторону невестки грозный сатрап старался не коситься. Видимо, даже ему, с его уникальной защитой немало доставалось странной и дивной, но, самое главное, ощутимой весьма негативно энергетики землянки.
Но тут уже встрял, нисколько не стесняясь нового человека в семье, сам Гривин:
— Отец, ты ведь прекрасно знаешь, что это я уговаривал Настю выйти за меня замуж. А вначале это я, пользуясь своей властью, насильно привез ничего не соображающую от горя женщину в столицу. Так что претензии в коварном соблазнении скорей она мне может выдвигать, чем кто-либо… — Последние слова он выделил, намекая, что даже отцу не позволит обижать супругу. — …чем кто-либо — ей!
Крафа тут же естественным смехом разрядил обстановку:
— Ну да, ты у нас еще тот мачо! — И резко сменил тему разговора, обращаясь уже только к союзнику: — Заскакивал я в Янтарный, плагри пока не появлялись. Хотел было заглянуть в мир этих монстров, но не рискнул. Уж слишком мне не нравятся их возвратные телепорты, уносящие даже трупы и оружие. При должной настройке они могут стать опаснейшими ловушками.
— Могут, — согласился граф. — Особенно если ты там мелькнешь хоть раз с разведкой. Туда надо заявляться сразу с оружием возмездия. Так, чтобы раз и навсегда отбить у них желание соваться в иные миры.
— Если судить по памяти того развоплощенного плагри, эти монстры знают довольно много иных миров, о которых ни мне, ни тебе ничего не известно. Соплеменники путешественника стяжали и обескровливали двенадцать населенных миров, а сам он знал о сорока.
Землянин выдохнул с возмущенным сожалением:
— Кошмар! Несчастные люди!
— Так что желательно все-таки провести полную зачистку плагри — как целого вида. И тут нам бы очень мог помочь Водоформ. Я успел к его горам отправить очередную партию синтезированного белка, но пока в ответ не получил ни «здравствуйте», ни «до свидания». О «спасибо» — вообще речи нет. Но подарок принят и вроде употребляется по назначению. А вот почему Ситиньялло Подрикарчер молчит, никак не пойму…
— Так это понятно, — хмыкнул Светозаров. — Он сразу понял, что ты ему не друг, а коварный и вероломный обманщик. Ты его успел обмануть несколько раз и сбежать — столько же.
— Ха! Такие же претензии он может выдвинуть и тебе! Чтобы выжить — и ты лгал меня похлеще. Иначе было никак…
Не обращая внимания на ехидные интонации Трибуна, Дмитрий словно продолжил рассуждать вслух:
— Но, с другой стороны, с Еленой Водоформ вроде по-настоящему подружился. Да и пегаса он принял за некоего разумного летающего духа. Поэтому можно было бы доставить мою сестру в мир Огненной Патоки и посмотреть, откликнется ли Ситиньялло на ее призыв к переговорам…
Тут же встряла в разговор мать, весьма недовольная тем, что переговаривающиеся мужчины нисколько не обращают внимания на ее выразительную мимику:
— Я еще даже не виделась с дочерью, поэтому она в ближайшее время будет очень занята беседой со мной. Можете на нее не рассчитывать… тем более, если ваши задумки как-то связаны с риском для Леночки.
Сын на нее посмотрел с таким удивлением и непонятливостью, что она даже смутилась.
— Ма! Все будет нормально, и мы сами во всем разберемся.
А сам подумал:
«Как бы мне не разочароваться в том, что мать настолько сильно изменилась. Да и кажется, титул императрицы не слишком благотворно повлиял на ее характер. Плюс ко всему еще и эти странные ее умения с возможностями… Так недолго и болезнь вседозволенности с осложнениями типа зазнайства получить. Она вон уже мнения супруга и свекра ни во что не ставит… Еще на меня вздумает давить… Чем бы ее таким отвлечь на некоторое время? О! Попробую озаботить тем, что отец жив. Пусть подумает над тем, как разобраться с наличием сразу двух законных супругов. Тем более что моего отца она любила и искренне, и беззаветно…»
Конечно, такую новость следовало матери сообщать наедине, а для этого пришлось завтрак завершить как можно быстрей.
— Ваше императорское величество! — вежливо и церемонно обратился он к Гривину. — Прошу прощения, что поступаю не по этикету, но больше рассиживаться за столом не могу. — И уже для всех пояснил: — Сейчас смотаюсь домой, утрясу там некоторые вопросы и верну назад вышедшую на войну армию. Потом мы с Еленой наведаемся к Водоформу…
— Только вместе со мной! — предупредил Крафа. И добавил с сомнением: — Мало ли что… — Сомнение и некая настороженность выразились и в следующем вопросе: — А что ты там по поводу армии говорил?
— Да есть такая… Они с часу на час должны атаковать одного моего неприятеля… бывшего, как бы… Постараюсь успеть и дать отбой.
— И с какой такой стороны они атаковать собрались? — недоумевал Гегемон.
— Так я тебе и признаюсь! Пусть и у меня какие-то козыри на руках останутся. Военная тайна потому таковой и является, что должна быть тайной, а не притчей во языцех. — Дмитрий встал и поклоном головы попрощался: — Ухожу прямо отсюда, ибо здесь все свои…
— А где встречаемся?
Деловитый тон Крафы подразумевал: где угодно, только не здесь. Да и так было понятно: стоит матери увидеть дочь, с которой она не виделась двадцать лет, ее уже от Елены никто не оторвет.
— Да прямо на том месте, где первый створ вокруг горного массива с Водоформом, — решил Дмитрий. — Через… через пятнадцать минут.
— Заметано! — согласился Гегемон, тоже поспешно вставая из-за стола.
Не растягивая сцену прощания с матерью, которая вскочила на ноги и желала прильнуть к сыну, Дмитрий шагнул в межмирское пространство.
И оказался в своем замке в Свирепой долине. Окинув взглядом рабочий кабинет, мысленно и вслух позвал:
— Эрлиона! Ты меня слышишь?
— И слышу, и вижу! — зазвучало вокруг. — Ты где пропадал?! Что с Сашенькой? Мы тут все переполошились!
— Об этом чуть позже! Графиня в полном порядке, и вскоре я с ней увижусь. Пока подготовь Елену вместе с пегасом к путешествию небольшому. А я через пяток минут вернусь!
И, не дослушав требований магической сущности задержаться хоть на пару минуток, перенесся в королевство Ягоны. Шагнул в подвале своей башни прямо на Зеленый Перекресток. А так как там постоянно дежурили четыре гвардейца в нерастворимых едким туманом одеждах, то и посыльных разыскивать не пришлось.
— Здорово, орлы!
— Здравия желаем, ваше магичество! — дружно поприветствовали воины главного королевского шафика.
— Как служба идет и какие новости с Болот доносятся?
— На службе без происшествий, а с Болот час назад посыльный приходил, доклад доставил. Ущелье наши отряды форсировали благополучно, с небольшими боями с увеличивающимися в размерах тварями — прошли низины и уже стали подниматься на плоскогорье.
— Но посыльный еще здесь?
— Никак нет, уже полчаса как отправился обратно!
— Кто быстрее бегает, вдвоем, немедленно мчитесь за ним. Если не догоните или разминетесь в тумане, то к самому королю поспешайте. Передайте ему, что никаких атак не предпринимать, а организованно и как можно быстрей возвращаться назад. Мост пусть не разбирают, разве что аннулируют возможность тварей переходить на эту сторону. Все понятно? Выполняйте!
Двое донельзя довольных предстоящими действиями гвардейца тут же открыли решетку нужного выхода и умчались в Хохочущий туман. Одному из оставшихся Торговец приказал:
— Ну а ты мчись к ее величеству и доложи, что война пока отменяется, пусть готовят пир для возвращающейся армии.
Когда и тот убежал, Светозаров некоторое время постоял еще на Зеленом Перекрестке, пялясь в туман и силясь вспомнить, все ли он сказал здесь и все ли правильно сделал. Естественно, что, будь возможность передвижения в зеленом тумане с помощью своих умений, он бы и посыльных не гонял, сам бы подскочил к Бонзаю Пятому и отдал приказ о возвращении. Но раз не получается так, приходится эдак. Не терять же самому сутки, чтобы мотнуться по Болотному миру туда и обратно!
С другой стороны, можно было бы и Крафу предупредить о направлении движения своего войска. Тот бы попросту предупредил своих и в любом случае сумел бы избежать вооруженного столкновения. Но мало ли что? Все-таки окончательного доверия пока к Трибуну не было, должных объяснений по своим мирам и по плодам своей деятельности он еще не дал, и оставались огромные сомнения в его чистоплотности.
«Вот когда увижусь с любимой, когда узнаю всю историю войны между Торговцами и просмотрю независимые доказательства, о которых Гегемон говорил, тогда уже можно будет заявлять о полном и доверительном союзе. Сейчас еще слишком рано, информации не хватает…»
Но некое неудовлетворение своими действиями все равно осталось. Так и грезилось, что он упустил нечто важное и первоочередное. Жаль, что раздумывать и анализировать было некогда, дефицит времени получался такой, что вряд ли придется вздремнуть хоть часик в течение предстоящих суток.
И, скомандовав оставшемуся гвардейцу запирать решетку, он поспешил обратно в мир Зелени.

Глава двадцатая
Положительные факторы дружбы

На этот раз его прибытие Эрлиона засекла с ходу и тут же набросилась с нотацией:
— И что у тебя за манера исчезать, когда я с тобой разговариваю?! Мы тут за тебя так переживали!
— Ну, вот он я, жив и здоров…
— Да я это и без тебя знала!
— Даже так? И каким же образом?
И вот тут магическая сущность похвасталась:
— А я могу за твоей ниточкой зова крови наблюдать. Конечно, только когда ты ею пользуешься. Не веришь? Я же по твоим круглым глазам вижу, что не веришь! А зря! Например, я заметила, что ты с дочерью связывался, с матерью своей и отцом. Вернее, улавливал ту связь по крови, которая от них исходит. Также и Елену каким-то образом высчитал и мог просмотреть ее общий эмоциональный фон. Я еще в тот момент попыталась что-то тебе кричать и установить с тобой контакт. Ты слышал?
Глаза у Торговца и в самом деле были круглыми от восторга и явственного ощущения открывающихся перспектив:
— Коммутатор! Живой телефонный коммутатор между мирами! Пусть это пока только гипотетический, но все-таки шанс установить связь между кровными родственниками. Эрлиона, детка, ты просто настоящее чудо! Ты только представляешь, что из твоего умения может получиться?
— Конечно, не глупая. Сама сообразила. Да и папа Тител меня раз сто коммутатором обозвал.
Почувствовав обиду в тоне Эрлионы, Светозаров ее утешил:
— Наш заработавшийся ректор просто неправильно выразился. Он наверняка имел в виду, что ты сама можешь использовать некие мощности и устройства для создания подобных коммутаторов. А уж наша с ним задача обеспечить тебя энергией в нужном количестве и помочь с разработками. — И тут же сменил тему разговора: — А что с Еленой? Собралась?
Теперь магическая сущность перешла на брюзжание:
— Конечно, твоя сестра учиться не хочет. Как только я ей шепнула о твоем распоряжении, сразу умчалась с урока, даже не объяснив ничего Шу’эс Лаву. Сейчас уже заканчивает седлать Диву, которая тоже рада мчаться на край вселенных. Кстати, рядом и ее жеребенок носится и тоже требует путешествия…
В следующий момент Светозаров перенесся прямо в конюшни замка и услышал, как сестра уговаривает подталкивающего ее Вихря:
— …ну и чего ты толкаешься? Сейчас Дима появится, и мы его все дружно уговорим тебя тоже захватить…
— Не уговорите! — заявил он строго и тут же поздоровался: — Всем привет! И даже не пробуйте! Не на развлечение отправляемся.
— А куда?
— С твоим другом Подрикарчером Ситиньялло попытаемся договориться. Его помощь в борьбе с одними монстрами очень бы пригодилась.
— Ой, как здорово! — Елена только изобразила поцелуй брата в щеку, получила у него фурнитуру для прямой связи и постаралась быстрей в седло взлететь: — Мы с Дивой готовы!
Само собой, мама-пегас пыталась тем временем сбрасывать масштабные образы, в которых просила Торговца и жеребенка крылатого захватить. Но тот на них и внимания никакого не обращал.
— Ладно, тогда отправляемся. Ах, стоп! Чуть не забыл! — И он улыбнулся несущемуся к нему Хулио Кассачи.
Видимо, управляющий замком весьма соскучился по графу и рвался поделиться с ним накопившимися проблемами. Но был строго осажен, только успев открыть рот:
— Стоять! Хулио, дружище, все вопросы потом! Вот тебе пяток каштанов, береги их как зеницу ока и как можно быстрей передай лично в руки Тителу Брайсу. Скажи, что это — средство от старости. Пусть начинает нужные исследования! Ну вот, теперь все…
Очередной прыжок через межмирское пространство, и вот уже трое разумных существ жарятся под знойными лучами сразу трех солнц в мире Огненной Патоки. А чуть сбоку, из-под плотного навеса, донесся голос Крафы:
— Давайте сюда! Здесь хоть прохладнее!
Брат с сестрой направились туда. На ходу Дмитрий скороговоркой инструктировал наездницу на тему «Кто такие плагри, что они вытворяют и как тяжко с ними сладить».
Под тентом оказалось намного приятнее. Елена даже не спешивалась, высота позволяла заехать в густую тень прямо верхом, ну а союзники сразу стали обмениваться мнениями о предстоящем действе. Гегемон только что успел перебросить очередную, уже третью партию синтезированного белка — из врытого в песок ангара вылетела платформа и, медленно набирая скорость, направилась к горам.
— Перегружена, два куба тянет, — объяснил поставщик. — До сих пор наш дружок Врубу ни одной платформы не уничтожил, зато разгружает их своими отростками-манипуляторами моментально и подчистую. На контакт все равно не идет, хоть какими словами я ни пробую его склонить к разговору. Отправляем ближе к горам твою очаровательную сестру? — и мило улыбнулся насторожившейся Елене.
Светозарову это не понравилось, и он еле слышно пробормотал:
— Тебе мало твоих семей? Тем более что у нее жених имеется… — И уже громче высказал накопившиеся сомнения: — Вдруг и она ему не понравится? Если бы знать, что робот-опекун выжил и хоть какие-то основы самосознания своему воспитаннику подправил. Иначе боюсь представить развитие событий, если Водоформ себя осознает, ощутит свою мощь, но в моральном плане так и останется обиженным неграмотным ребенком.
— Вот потому и надо поторопиться с началом переговоров.
— Хочется верить, что это нам поможет… Ленусь! Давай, пролети немножко вперед и постарайся мысленно дозваться своего друга. Если отзовется, спроси у него, не надо ли увеличить поставки белка, извинись от нашего имени, что расстались в прошлый раз, не попрощавшись, и скажи, что было бы очень хорошо от него, в благодарность за помощь в виде синтезированного лекарства, получить хоть что-нибудь взамен. По дружбе, так сказать. На нее в основном и напирай. Ну и начнешь с ним говорить — делай это вслух. Хоть по твоим репликам будем ориентироваться.
— Поняла! — ответила сестра и погладила ладошкой пегаса по шее: — Дива, красавица моя, полетели!
И вот уже дивное создание, грациозно взмахивая крыльями, понеслось вместе с наездницей по воздуху в сторону гор. Глядя им вслед, Гегемон пробормотал с придыханием:
— Слушай, Дин, где ты такое чудо разыскал? Мне в прошлый раз, здесь же, показалось, что примерещилось, а тут и в самом деле… Сам создал или как?
Граф удивился:
— Разве можно такое создать? Да еще и жеребенок есть.
— Да можно… за три тысячи лет… если повезет… Но ты так и не ответил.
— Совершенно случайно отыскал. И до сих пор сам понять не могу, откуда такое создание появилось. А ты как думаешь?
— Тут и думать нечего: наверняка либо спонтанный прыжок между мирами, либо неуправляемый. Мог сам пегас провалиться, а мог наездник погибнуть. Тем более что наличие здорового потомства явно говорит о пегасе как о состоявшемся виде. Если позволишь, попробуем вместе считать память пегаса, может, тот самый мир, его прародину, и отыщем. А?
— Спрошу вначале, может, Дива и не захочет…
И тут послышался голос Елены в наушниках:
— Приветствую тебя, друг!.. Подумаешь, плохое настроение! Когда встречаются друзья, надо здороваться и радоваться. Это ведь так чудесно, когда ты просто с кем-то здороваешься и получаешь от этого заряд бодрости, оптимизма и отличного настроения! Вот ты чувствуешь, насколько я рада нашей встрече?.. Вот и здорово! Значит, ты уже радуешься, и мир вокруг тебя становится прекрасным!..
— Лена! Дальше не залетай! — не удержался Дмитрий от предупреждения, уже давно поставив себе в сознании черту на видимом пространстве, куда сестре забираться не стоило.
Та своевольничать не стала, упросив Диву летать над одним местом по кругу. И продолжила разговор с самым гигантским и непобедимым созданием во вселенных:
— И как тебе наши подарки в виде синтезированного белка?.. Помогают, но не сразу? И надо лечиться еще?.. Так это же прекрасно! Главное, что ты стал выздоравливать, а сколько лекарства тебе ни понадобится, мы тебе доставим… Ну да!.. Они тоже друзья! Точно, точно! Ха! Не стоит обращать внимание на то, что они несколько странные. Ты, вон, когда болеешь — тоже и грустный, и нервный, и взвинченный порой. Даже со мной сразу не поздоровался. Вот так и они: проблем у них огромное количество, беда на людей снизошла страшная, людоеды появились, с которыми они сами справиться не могут. Приходится всех друзей просить о помощи, чтобы наказать людоедов.
Видимо, Ситиньялло в ответ вспомнил о своих прегрешениях на ниве уничтожения целой цивилизации пещерных дикарей, но наивная и бесхитростная Леночка удачно выкрутилась из щекотливого положения:
— Да нет, друг, ты не людоед. Потому что тогда был совсем маленький и ничего не понимал. И просто хотел кушать. То есть в антагонизме двух видов пал слабый. Зато теперь ты уже взрослый, выздоровел и прекрасно понимаешь, что разумную жизнь, а особенно людей, ты должен защищать всеми силами. Это ведь такая почетная привилегия — быть справедливым судьей в деле наказания подлых и кровожадных плагри.
Она еще минут пять кружилась над одним местом и практически без пауз вещала, уговаривала, убеждала и восхваляла растущую мудрость своего странного более чем друга. И добилась от него хоть чего-то конкретного. Водоформ четко определил, что выздоравливает. По его расчетам, требовалось еще от пяти до десяти поставок очень полезного для него синтезированного белка, а сроки окончательного выздоровления, при котором он уже смог бы под руководством своего робота-наставника делать первые передвижения в пространстве, варьировались от трех до пятнадцати суток. Пока он кропотливо изучал теорию прыжков между мирами и, по утверждениям железного учителя, при определенном состоянии духа уже смог бы делать первые смещения.
По моральным критериям, в сознании Ситиньялло тоже произошли гигантские изменения. Он теперь твердо осознал, что разум уничтожать нельзя. Разве что стоя перед выбором: зло или добро? И уничтожать разум ущербный, агрессивный и с задатками истинного каннибала. Также он признал, что следует защищать людей, а в случае противостояния их с плагри уничтожать кентавров всеми возможными средствами.
И напоследок заявил, что средств уничтожения в его арсенале необычайных умений — немереное количество. Только и остается, что избавиться от болезни и в полной мере воспользоваться этими умениями и возможностями.
Контакт Елены с ее другом был признан результативным. Переоценить помощь от такого союзника, если он и в самом деле станет помогать, — невозможно.
Единственное, что больше всего волновало Трибуна Решающего, — это сроки выздоровления Ситиньялло:
— Если три дня — наше счастье. А если пятнадцать — то придется нам самим рисковать. Я уже не говорю, что придется изрядно голову поморочить, выискивая и похищая ядерные бомбы. Ты уверен, что у нас с этим на твоей Земле получится?
Светозаров пожал плечами:
— Если хотим прижечь кентавров боевым атомом, то придется нам постараться… Главное — не спровоцировать нашими действиями войну на моей родной планете.
— Так, может быть, лучше не похищать, а попросту купить? Сказать, что оружие нужно для хороших целей. А то и подробно объяснить. Как тебе такая мысль?
— Хм! Неплохо! Разве что упрутся рогом, тогда похищать сложней станет. А с другой стороны, после нашего похищения никто из противников друг на друга не подумает и войну не затеет.
— И что у вас там за противники? — наблюдая за последней платформой, увозящей белок, поинтересовался Крафа.
— Раньше было две политические системы и два основных лагеря противостояния. Сейчас три, если не все пять…
— О-о-о! Как у вас запущено! И все имеют атомные бомбы? — Увидев кивок своего союзника, Гегемон не на шутку разозлился: — А ты куда смотришь и чем занимаешься?! Или собственного мира не жалко?!
Дмитрий уже и рот открыл, чтобы резко ответить, но вспомнил, чем он занимался в начале своей карьеры Торговца, какие дешевые шоу для толстосумов устраивал, и ему стало стыдно. И в самом деле абсурд: чужие миры спасал, живота не жалея, а свой родной словно заранее списал в расход. Потому что не поднималась у него рука бороться с мировой политикой. А вот так, совершая мелкие, но кажущиеся великими и благими поступки, сам себе пускал пыль в глаза и оправдывал собственное бездействие. Правда, сейчас на Земле с энтузиазмом работала огромная группа целителей из мира Зелени. Пользуясь самой современной аппаратурой из технического мира Ситулгайна, преобразователи мирового порядка и борцы за справедливость делали попытку кардинального перевоспитания землян. Ну и попутно доносили до каждого жителя планеты, что их цивилизация не одинока, вселенных много, и разумных видов не счесть.
Но пока об Арчивьелах и самом монастыре в густом лесу Германии упоминать не стоило, это могло прозвучать как попытка оправдаться. Да и все равно перед коллегой было стыдно.
Тут и к гадалке не ходи: будь Крафа на его месте, уже всех уродов, производящих атомные бомбы, закопал бы на Луне вместе с урановыми отходами. Единственное, чем можно было оправдаться, так это собственной молодостью. Новичка никак нельзя сравнить с монстром, который накапливал опыт и знания больше чем полтора тысячелетия.
И все-таки Светозаров не выдержал:
— А меня кто-то учил? А мне кто-то подсказывал? А у меня силы для подобных преобразований были? Да я только лет десять назад первый прыжок совершил, а ты хочешь, чтобы везде и сразу успел порядок навести.
Союзник развернулся всем корпусом и пялился на него во все глаза. Наконец грустно рассмеялся:
— Вот теперь я окончательно понял, насколько ты зелен и наивен. Извини, что отнесся к тебе слишком требовательно. Если честно, то ты все равно талант и достоин звания Трибуна уже в таком молодом возрасте. Дальше продолжать разговор на эту тему — терять время. Давай решать, с чего начнем. На твою Землю за бомбами или…
— Без всякого «или», — вздохнул граф. — Ты думаешь, семья мне не дорога? — Он повернулся к сестре: — Леночка, тут у нас одна суперновость, от которой, я надеюсь, ты в обморок не упадешь.
Та напряглась:
— А хорошая новость?
— Великолепнейшая! Потому и упасть ты можешь только от невероятного счастья.
— Ерунда! — воскликнула Елена. — Счастье встречи с тобой я пережила нормально, а все остальное меня только взбодрит да обрадует.
— Точно? Ну, тогда я тебе сейчас намекну кое-что… — Он пошевелил пальцами, не зная, как начать, и ляпнул: — Наша мама нашлась!
Сестра и в самом деле в обморок не рухнула, но вот с пегаса слетела ласточкой и повисла на груди у брата:
— Где?! Где она?! И почему мы паримся в этой духовке, а не находимся возле нее?! Ну! Давай, переноси нас к ней! Димусик, родной, быстрей! Да что ж ты стоишь?!
— Вот видишь, как получается, — сказал Светозаров Гегемону. — Поэтому давай так: вначале заскакиваем за матерью, а потом уже вместе с ней прыгаем к Александре. Если там будет им плохо или неудобно, забрасываю своих женщин в свой замок. Идет? Твой сын не обидится и за ребенком без матери присмотрят?
— Удобно будет везде на моей территории, — заверил Крафа. — Да и с сыном мы быстро договоримся. Так что давай вначале за Анастасией. Прямо в обеденный зал…
Несколько мгновений — и они из знойного пекла мира Огненной Патоки переместились в то место, где недавно завтракала семья императора мира Фиолетового Наваждения. Анастасия уже стояла с сынишкой на руках и явно ждала обещанного перемещения к невестке. Увидев, что сын и свекор не одни, вначале уставилась на дивного крылатого пегаса, а когда к ней с криком ринулась Елена, в первый момент даже не сообразила, кто это и с какой стати. Хорошо, что крик был понятен на всех языках:
— Мама!..
И тут такое началось, что на дальнейшем продвижении в ближайшее время можно было поставить крест. Дмитрий кривился и чесал макушку; пегас бил копытом и тревожно ржал; только что определившийся отчим отыскавшихся великовозрастных детей стоял с отвисшей челюстью, разглядывая почти одинаковых по возрасту женщин; и только Крафа, как всегда, оказался наиболее сообразительным:
— А давай прямо вот так, сейчас и прыгнем ко мне все вместе?
Гривин тут же поднял челюсть и шагнул к отцу:
— Я с вами! — И, словно предвидя возражения, добавил: — Тут и без меня справятся.
— А дочек моих… то есть своих сестричек баловать не будешь?
— А когда я их баловал? — сделал невинную физиономию сташестидесятилетний император.
Гегемон пожал плечами и, перекрикивая женский гомон и рыдания, предложил:
— Поехали?
Межмирское пространство здесь оказалось небольшим. Три секунды — и вся группа уже стоит в еще большем зале другого дворца. И там уже тоже все было готово для встречи.
Причем встречи неоднозначной. Если Анастасия с дочерью только-только стали понимать, что их куда-то перенесли, то Дмитрий Светозаров вдруг понял, что он находится в отдельно стоящей… клетке.
И глаза его стали моментально загораться от бешенства:
— Ах ты подлый!.. — И руки уже собрались выплеснуть на преграду энергию разрушения.

Глава двадцать первая
Дары приносящий

Но тут к клетке бросилась Александра:
— Дима, остановись! Это шутка! Причем дурацкая! Я предупреждала, что она может закончиться трагически! Но меня Крафа не послушался…
С этими словами она легко открыла почти невесомую дверь в клетке, хотя та смотрелась внушительно из-за навешенных на нее замков. Но на самом деле тускло поблескивающий металл оказался неким подобием легчайшего бамбука, да и всю шатающуюся от сквознячка постройку можно было перевернуть, словно картонную коробку.
Графиня прильнула к груди своего супруга, говоря что-то скороговоркой и явно успокаивая, а Трибун Решающий так и корчился от смеха. И его слова в первую очередь относились к сыну Гривину да к стоящей в сторонке здешней супруге Кассиофии:
— Ну как было не оправдать надежд моего союзника?! Как?! Он ведь до сих пор ждет от меня пакостей. И лицо! Вы видели, какое у него было лицо? Как хорошо, что все эти моменты зафиксированы для истории. Еще смешней получилось бы, начни Дин ломать клетку в ярости голыми руками. Жаль, что его Саша остановила! Вот тогда уже все точно померли бы от смеха!
Но местная императрица не разделяла веселости своего мужа и соправителя:
— Шутка и в самом деле получилась рисковая. Ведь твой гость мог сразу пустить в ход свое оружие! А здесь не военный полигон, здесь дети твои проживают…
— Как раз и верил в его сообразительность, — продолжал посмеиваться Крафа, оглядываясь по сторонам. — Куда детвора подевалась? Даже младших не видно.
— Сейчас примчатся… Тоже всякие шутки с сюрпризами устраивают… — проворчала Кассиофия. — Наследственное у них… И, может, нас все-таки познакомят?
Конечно же, она имела в виду новых для нее женщин, которые, так и держа ребенка между собой, продолжали обмениваться восторгами по поводу встречи. Несмотря на резкую смену обстановки, они не слишком-то и по сторонам осматривались.
Гегемон не стал деликатничать, а довольно просто и быстро всех перезнакомил. Пришлось и Александре оторваться от своего супруга и не просто познакомиться со своей свекровью, но и вступить в оживленный разговор между женщинами. Прибежали две дочери Крафы, Марианна и Ксения, представились и, забыв про всех людей на свете, стали переговариваться образами с Дивой. Хорошо, что занятая разговором Елена не видела, как, обещая морковные горы, шустрые девчонки уводят ее любимого пегаса в ближайший сад. Иначе ревности было бы не избежать.
Стоял шум и гам, и за дело взялась хозяйка дворца.
— Не будем же мы здесь стоять! — воскликнула она и жестом пригласила женщин к столу. — Давайте все присядем! Попробуете наши лучшие соки! — И, пока дамы рассаживались, обратилась к мужчинам: — Ну а пока мы тут секретничать будем, вы можете своими делами заняться.
Мать Дмитрия и его сестра были не против, а вот графиня Светозарова-Свирепая нахмурилась и вознамерилась вскочить со стула. Но тут Дин просительно расставил руки: мол, пообщайся, а то как-то некрасиво получится. И обратился к союзнику с первой пришедшей на ум мыслью:
— Тут мне только что доложили, живой дракон у тебя в одном из миров обитает. Покажешь?
— Да хоть сию минуту! — воскликнул Крафа. — Прыгаем, пока дочки не примчались.
Дмитрий посмотрел на недовольную супругу. Та не решалась возражать, хотя очень хотела оставаться возле любимого. И согласно кивнула. Тем более что, по ее понятиям, прыжок в Хризолитовую долину ни опасным, ни долгим не окажется. Зато будет интересным и познавательным.
И вскоре трое мужчин стояли в центре изумительно подсвеченной долины и любовались чудом природы, над которым потрудились управляемые песчаные бури. Гегемон не делал паузы в своих описаниях окружающего ландшафта, напоследок перейдя к характеристике хорошо видимого людям дракона, который, почти не шевелясь (вроде спал), лежал у своей пещеры:
— Мне кажется, что он жуткий мизантроп, оглохший от старости и собственной вредности. Причем дряхлеет прямо на глазах, вряд ли ему остались многие годы беззаботной старости. Ни на какие контакты не идет, а когда ему начинают мешать или надоедать, довольно агрессивно атакует.
— И многих слопал? — спросил Дмитрий.
— Нетушки, разумных созданий он не ест. Но в его собственной разумности мы не уверены.
— А подходить к нему вплотную пробовал?
— Пробовал, и не раз, — признался Трибун. — Когда нет никого… Одного человека он вроде всегда подпускает… Хотя я об этом молчок! Иначе дочки бы уже на нем катались.
— Может, и стоило разрешить?
— Вот у тебя будут дети, ты им и разрешай! А мне хватило нервного срыва, когда моя меньшенькая Ксения без спроса к этому гиганту прикасалась.
Светозаров задал кучу вопросов, но, так как ответы ничего нового не прибавили, решился:
— Попробую и я с ним на контакт выйти. Может, удастся как-то пообщаться?
— Пробуй, — не стал возражать Крафа. — Но щит держи постоянно. Мало ли что…
И, оставшись на месте, принялся обсуждать с сыном некую проблему мира Фиолетового Наваждения. А гость неспешно двинулся к исполинскому существу, о котором до сих пор знал только по сказкам да легендам. При этом посматривал как в саму пещеру, где виднелось огромное телепортирующее устройство, так и на прикрытые глаза разлегшейся летающей рептилии. И когда до головы осталось всего метров пять, один глаз наполовину приоткрылся. Сомневаться не приходилось, человек был замечен давно, и теперь только демонстрировался этакий беззвучный вопрос: «Ну? И чего надо?» А кончик хвоста, вблизи казавшийся еще более устрашающим, лениво шевельнулся. Таким если прихлопнет, от обычного человека только мокрое место останется.
Но страха Торговец не испытывал, только возрастающее любопытство. Прошел еще дальше и, остановившись возле самой морды дракона, задействовал все свои умения и опыт для установления разумного контакта. Что только не делал: и мыслепередачу использовал, и жесты, и слова, и даже нечто подобное ощущениям зова крови. Напоследок приблизился вплотную и применил физический контакт, то плавным нажатием на бугристую кожу, то шлепками, то ударами кулака выстукивая азбуку Морзе и десяток иных, доступных его памяти переговорных кодов.
Все оказалось бесполезным. Ну разве что глаз настороженно приоткрылся еще на четверть да кончик хвоста стал шевелиться с явным раздражением.
— Экий, ты… молчун, в самом деле! — подосадовал Светозаров, делая шаг назад и шаря в карманах. — Ну вот ни за что не поверю, что такое величественное и умное создание не умеет общаться с людьми! Или ты считаешь нас мелкими недостойными букашками? Или и в самом деле глухонемой? Но в любом случае при желании мог бы дать нам какой-то сигнал, с помощью которого можно начать процесс взаимопонимания. Или ты — нечто наподобие ездовой лошади? Но те при общении хоть пользуются эмоциями, выражают голод, усталость… О! Может, тебя надо морковкой кормить? Или караваем хлеба угостить? Да нет, вроде Крафа утверждал, что тебя какими только марципанами не угощали… Так что сахарком тебя не разговоришь… Хм! Да ты вообще на протянутую руку не реагируешь. А значит…
Да так и замер с протянутой рукой и полуоткрытым ртом. Дракон среагировал! Его огромный нос шумно стал втягивать воздух, глаза раскрылись резко и окончательно, а колючий гребень по всему телу встал дыбом. А потом и голова стала приподниматься, усиленно (могло показаться, что злобно) шевеля ноздрями.
Дмитрий сам стал принюхиваться и оглядываться по сторонам, ища, откуда подул ветер и что за странные запахи он принес. Хорошо видимые Крафа с сыном резко примолкли и теперь с интересом ждали развития событий. А гигантская пасть, медленно, по миллиметру в секунду, стала приближаться к руке человека. И Дмитрий стал готовиться к самому естественному в его положении: к экстренной эвакуации. Щитами силы он себя окружил отлично и был готов переместиться в пространстве как угодно быстро и далеко. Даже ногу приподнял над нанесенным в долину за тысячелетия грунтом. И только сообразив, что огромное создание именно принюхивается к руке, а не собирается ее откусывать, убрал щит от ладони.
С минуту дракон нюхал, в сомнении крутил головой и хлопал в некотором недоумении гигантскими веками.
«Не иначе он меня с кем-то спутал! — заметались мысли. — Лишь бы не с врагом! И не с пищей! Или он нечто иное учувствовал? Знать бы что… Из предыдущего мира? Свирепая долина? Ягоны? Или подземелья Свинга Реальностей? Что его могло так привлечь?.. И он явно разнервничался…»
Теперь дракон настойчиво пялился прямо в глаза человеку, нервно шевелил крыльями, а его хвост своими ударами дробил камни и вздымал тучи пыли.
— Никогда он себя так не вел! — донесся до Дмитрия голос Гегемона. — Чем это ты его расшевелил?
Гость лишь пожал плечами и машинально опять засунул левую руку в карман. Во время этой процедуры вертикальные зрачки летающего чудовища расширились, а голова сделала движение, похожее на кивок. Пальцы Дмитрия опять нащупали те самые шесть каштанов, которые лежали в кармане еще со времени пребывания Торговца в пещерах Повиновения Янтарного мира. И мозги наконец-то заработали в правильном направлении:
«Так это же он унюхал средство от старости! Неужели оно ему знакомо? Или попросту имеет настолько своеобразный запах? И что делать? Угостить?»
Торговец взял три каштана и осторожно протянул на раскрытой ладони дракону, опасаясь, как бы тот не откусил руку.
Действительность оказалась цивилизованней. Так и не открывающаяся шире пасть выпустила из себя длинный, тонкий, раздвоенный на конце язык. Вначале он высунулся чуть-чуть, потом больше и только с четвертого раза аккуратно, одним прикосновением забрал все три каштана. И уже в следующее мгновение тяжеленная туша стала ворочаться, меняя положение из лежачего на сидячее. Дракон сидел и рассматривал каштаны, выложив их на свою массивную лапу. Рассматривание затянулось минут на пять, а потом один из каштанов был медленно съеден.
«Ха! Что ему эта мелочь? Для нас семечка подсолнечника и то большей покажется. Такому гиганту надо ведра три каштанов, чтобы распробовать, не меньше. Или он над собой сейчас опыт проводит?»
Скорей всего, и в самом деле проводился эксперимент — летающее существо определяло пользу плода для своего организма. Да и сам граф Дин не смог бы утверждать, что средство от старости человеческого тела подходит такому существу, как дракон. Может, оно его даже от насморка не избавит.
«А насморк вообще-то у него бывает?» — мелькнула в голове несколько неуместная мысль.
Но неожиданно он получила ответ! Тоже мысленный:
«Не бывает у меня насморка! А вот старость уже достала!»
Дмитрий от неожиданности даже отпрянул. И решил уточнить:
«Если это ты со мной общаешься, то почему раньше ни с кем не общался?»
«А тебе с бабочкой-однодневкой общаться интересно?» — последовал вопрос вместо ответа.
Светозаров ответил философски:
«Любое познание мира увлекательно…»
«И на какой безграмотной бабочке у тебя закончится терпение выслушивать от нее одни и те же фразы? — так и угадывалось в этой мысли презрительное фырканье. — Вы вон фразу над пещерой до сих пор прочитать не можете, какое может быть с вами общение?!»
Светозаров не стал упрекать существо в некоей нелогичности обвинений и напоминать, что по десятку слов изучить письменность и расшифровать ее — трудновато. Вместо этого, не теряя уважительности в тоне, но и не лебезя, поинтересовался:
«И что же там такого интересного для нас написано?»
Разумное создание, умеющее летать и обладающее такой неподъемной с виду тушей, некоторое время молчало, словно размышляло над правомерностью подсказки. Потом все-таки решило, что человек и в самом деле имеет право знать:
«Принесший дар, побеждающий старость, да будет достоин общения и награды».
Дмитрий не удержался от широкой улыбки.
«Значит, этот плод и для тебя полезен?»
Ответа он не дождался и продолжил спрашивать:
«Раз я достоин награды, то в чем она будет выражаться? Неужели устройство в пещере мне будет подарено в знак благодарности? Да и вообще, какова твоя миссия в этом мире Богомолов? Неужели ты здесь только для того, чтобы дождаться какого-нибудь визитера с горстью каштанов? Шанс такой встречи стремится к нулю. Может, познакомимся? Меня зовут Дин. А тебя?..»
Но летающая рептилия словно забыла о человеке. Минут пять сидела безмолвно, словно окаменев. Потом опять улеглась. И когда раздосадованный Светозаров уже по пятому разу повторял свои вопросы, ему по сознанию, словно плугом, прошлись пять слов:
«Мешаешь. Приходи через три дня».
Ничего не оставалось, как развернуться и отправиться к замершим в стороне долгожителям. Старший из них сумел сохранить выдержку, ожидая, пока гость сам не заговорит, а вот его сын, разбалованный длительной властью, стал поторапливать:
— Дин, ты что, общался с крылатым? И чем это ты его угостил?
— Да так, пара плодов завалялась в кармане… А по поводу общения… даже не знаю, как точно сказать. Вроде и пообщались, и разум у него есть, и о чем вон та надпись — отныне известно.
— Мм? Неужели он сам тебе перевел?
— Если не пошутил, то те десять слов читаются как «Принесший дар, побеждающий старость, да будет достоин общения и награды».
Уставившийся на надпись над пещерой, Крафа попробовал придраться:
— Смысл предложения расплывчатый. Можно подумать, что старость побеждает тот, кто принес дар… А можно, что надо принести именно тот дар, который побеждает старость…
— Не вижу особой разницы.
— Верно, союзник, ох как верно! — оживился Трибун. — Но тогда получается, что общение ты заслужил чем-то очень и очень достойным. Никак не меньшим, чем средством от старости. Иначе дракон бы с тобой не заговорил. Дальше догадаться тоже нетрудно: ты ему этот дар уже вручил. А вот, судя по твоему кислому виду, ожидаемой награды так и не получил. Верно?
— Н-ну…
— А может, все-таки поделишься с нами итогом своего контакта? Мы ведь вроде доверяем друг другу? — В голосе Крафы слышалась неприкрытая ревность. Мол, мы тут годами с этим живым раритетом пытаемся общение организовать, а тут кто-то в гости заскочил, доверчивостью хозяев воспользовался и теперь собирается все сливки снять.
В самом деле, получалось как-то неудобно. Можно было и дальше молчать или включить «несознанку», прикинувшись тормозом, но Светозаров не стал портить отношения. Хотя от шпильки и не удержался:
— Доверяем? А в клетку гостя сажать — это тоже доверием называется?
— Ну! Если у тебя нет чувства юмора… — развел руками Гегемон.
— А контакт у нас был неполный, — продолжил Дмитрий. — Представляться он не захотел, надпись прочитал, а напоследок приказал мне прибыть через три дня. Такое впечатление, что они думать соизволят!
Покорителя мира Богомолов обрадовало и это:
— Все равно оптимизм внушает! Три дня подождать несложно. Больше ждали! — Он сделал паузу, потом покашлял и напомнил: — Ну а по поводу дара информацией поделишься?
Дмитрий заглянул ему прямо в глаза и задумчиво пробормотал:
— А что за спешка? Если честно, то я еще и сам ни в чем разобраться не могу. Поэтому предлагаю эти обсуждения отложить пока на те же три дня. Мм? Вот и договорились!.. А теперь… не пора ли нам подумать насчет ядерных бомб? А то ведь можем и не успеть.
Крафа деловито кивнул:
— Согласен. Отправляемся на твою Землю. — Он осмотрел себя и своего парадно одетого сына-императора. — Ничего, что мы в таком виде?
— Ха! Так даже интереснее будет! — решил граф Дин Свирепый Шахматный, делая шаг в межмирское пространство.

Глава двадцать вторая
Земля – поставщик

Дмитрий никогда и представить не мог, что ему придется решать, к кому на родной планете отправиться, чтобы прикупить сотню-другую ядерных бомб. Но обстоятельства сложились именно так, а не иначе, да и новый союзник горячо доказывал правильность именно такого пути решения стоящих перед ними задач.
Первым делом следовало определиться с выбором продающей стороны. Хоть и были приоритеты, но на месте, как говорится, всегда видней.
В место с наибольшей концентрации своих сторонников, учеников и молодых целителей из мира Зелени Дмитрий своих гостей забрасывать не стал. Нечего засвечивать Обитель Желтых Грез, да и мешаться под ногами не стоило у сработанной команды Арчивьелов, преобразующих моральный, политический и духовный климат на Земле. Даже союзникам все тайны не раскрывают, тем более сразу. И тем более, когда в этом нет большой нужды.
Поэтому троица мужчин оказалась на одной из конспиративных квартир Светозарова, в Германии, там, где не так давно работал Казимир Теодорович, главный аналитик некогда знаменитой в узких силовых кругах конторы. Квартира, можно сказать, шикарная, с видом на проспект. Правда, окна сейчас были зашторены.
Аппаратуры здесь хватало, и связь с монастырем присутствовала. Помещение было под контролем все того же монастыря, и появившихся из ниоткуда людей операторы из обители засекли сразу. Как сразу же и опознали графа Дина Свирепого. И только присутствие посторонних заставило их слегка насторожиться.
— Дин, а кто это с тобой? — послышался неузнанный голос.
— Это мои временные союзники, но если сотрудничество будет развиваться, слово «временные» может исчезнуть.
— Понятно.
На одном из экранов появилось лицо Клода, настоятеля монастыря. Не скрывая радостную улыбку, монах поинтересовался:
— А к нам когда?
— Пока никак не получается. Но ты мне хотя бы в двух словах скажи, как там у вас дела?
— В двух словах не получится, — хохотнул Клод. — Тут твоя молодежь такое устроила, что вся планета на ушах стоит.
— Но хоть глобальная война не началась?
— Пока удается сдерживать, хотя малых, локальных и жутко кровопролитных конфликтов не счесть. Но большие державы не выпускают вожжи контроля из своих рук. Тем более что ребята им весьма популярно и доказательно объяснили, что будет, если начнется глобальная война. И в первую очередь с самими правителями и с их близкими родственниками. Если кто и сомневался вначале, то когда были подробно описаны внутренние детали самых тайных бомбоубежищ, последние сомневающиеся сразу примолкли. И за обещанную амнистию стараются изо всех сил.
Торговцу-землянину только и оставалось, что озадаченно почесать висок. По поводу чего лидеры и правители стран стараются и что означает обещанная амнистия, Дмитрий догадывался и без объяснений. Если уж молодые максималисты взялись за дело, то обязательно доведут его до конца. Наверное, вмешиваться в их преобразования, даже учитывая гигантский положительный опыт Крафы в подобном вопросе, не стоило. Да и времени не было.
Поэтому Светозаров сразу перешел к делу:
— Раз справляетесь, то не буду вмешиваться. Но мне срочно надо провести переговоры и закупить большое количество атомных бомб. Кто по этой отрасли наиболее информирован?
Настоятель был несколько шокирован таким предметом купли-продажи, но лишних вопросов не задавал, с кем-то там пообщался, посоветовался, и вскоре на экране появилось изображение одного из молодых Маурьи, который с ходу дал пояснения своей деятельности:
— На мне непосредственные контакты и переговоры с первыми лицами государств, ну и попутно веду учет самого опасного и разрушительного оружия на Земле.
— Отлично! Тогда дай совет: у кого лучше всего купить полторы-две сотни атомных бомб средней, а можно и большой разрушительной мощности?
Парень думал недолго:
— Конечно же, у русских. У них этого смертоносного оружия скопилось предостаточно. Причем оно несколько устаревшее и в любом случае запланировано на утилизацию. Ну и самое главное, что в связи с последними событиями и изменениями в данном мире русский президент и его команда — это наиболее адекватные и готовые к переговорам люди. Их личные прегрешения и преступления вполне умещаются в графе допустимой амнистии, так что с ними можно вести дела и договариваться. Скорей всего, они не просто продадут желаемое оружие, но могут его и подарить. Иначе говоря, передать безвозмездно.
— Даже так? — Граф Дин переглянулся с Крафой, но тот несколькими жестами умело показал, что лучше заплатить, тем более что средство оплаты может быть разным. — Ну, тогда постарайся организовать наши переговоры.
— Как скоро?
— Желательно немедленно.
— Приступаю. Ждите на связи.
Изображение Маурьи пропало, зато вновь вышел на связь Клод:
— Несколько слов о нашем физическом положении, — начал он несколько приглушенным голосом. — Ребята об этом не скажут, но я как самый старший и ответственный за обитель просто обязан проинформировать…
— Ближе к теме и смелей о самом главном! — подбодрил его Дмитрий.
— Вокруг леса — теперь неприступная полоса колючей проволоки. Вокруг самого монастыря — возвели забор из бетонных плит. Может, это они нас так защищают, но тем не менее все поставки заблокированы. Трое суток мы без подвоза продуктов питания. С водой проблем нет, а вот еды хватит только на двое суток. И то нормы довольно скромные.
— Понятно. Постараюсь решить этот вопрос немедленно. Что еще?
— Пока все, — расслабился настоятель. — Остальное вроде решаемо.
— Тогда пусть тот Маурьи, который ведет переговоры, подождет меня у экрана пару минут, если что, а я скоро заскочу к вам. Приготовьтесь к переносу ящиков в подвалы. — Дмитрий повернулся к своим гостям: — Ничего, если я вас на пять-восемь минут оставлю?
И когда отец с сыном заверили, что они подождут, любуясь видами из окон, Светозаров прыгнул в одно из своих хранилищ, расположенных тут же, на Земле. Первым делом прикрыл лицо специальной маской, чтобы его не опознали наблюдатели из леса. Затем быстро выбрал наиболее соответствующие запросу штабеля, проверил на всякий случай опись, и вскоре все это стояло на подворье блокадного монастыря. На крыльце толпилось около десятка готовых к работе монахов, а сам настоятель подбежал к Торговцу с предупреждением:
— Тут вокруг камер — тысячи. Каждое наше движение во дворе фиксируют.
— И что, сильно мешает? — стал оглядываться поставщик продуктов.
— Нисколько. Хотя ты, я вижу, все-таки подстраховался…
— Мне так положено… Все, убегаю! — И Дмитрий вновь перенесся в квартиру, где гости, стоя у окна, обсуждали увиденное.
Крафа выдал итог его с сыном размышлений:
— Этот мир набрал гигантскую скорость развития. В такой момент технический прогресс уже ничем не остановить.
— Вот и я в этом с самого начала не сомневался, — кивнул Дмитрий и уселся в кресло за столом. Гостям тоже предложил: — Присаживайтесь! Да и по поводу политики ни сном ни духом не знал, что тут и как поменять можно. Мне все казалось, что никакие силы уже на разум землян воздействовать не смогут. Только и придется спасти самых честных да правильных.
Видно было, что союзник и его сын готовы поспорить на эту тему, но тут опять вышел на связь Маурьи, взявшийся наладить контакт с российским президентом:
— Все сложилось более чем удачно. Лидер россиян готов к немедленному контакту. Предложил встретиться у него в кабинете, в Кремле. Получится такое?
— Должно. Только ты все-таки постарайся дать мне изображение этого кабинета и точные его ориентиры в пространстве покажи. Мне так будет удобнее.
Устройства мира Ситулгайна и с такими задачами справлялись играючи. Так что уже через минуту Торговец просматривал изображение места работы первого лица государства и мог даже с некоторым запозданием видеть перемещения людей по нему и ведущиеся приготовления. По всему можно было убедиться, что гостей ждут, ни о какой ловушке или попытке пленения не может быть и речи, и даже легкие закуски, чай, кофе гостеприимные хозяева готовы подать при первой необходимости.
Светозаров критически осмотрел свою боевую одежду. По сравнению с шикарно и парадно одетыми союзниками она смотрелась не очень. Не отвечала уровню предстоящей встречи.
Крафа понял терзания молодого коллеги:
— Ерунда! Для встречи и нашего блеска хватит. Твой суровый внешний вид, наоборот, придаст переговорам нужную реальность. А еще лучше, если ты представишь нас императорами, но твоими советниками и младшими компаньонами. Уж тогда точно переговоры пройдут быстро и конструктивно.
Ничего не оставалось, как согласиться с такими доводами. Терять еще минут десять-пятнадцать на переодевание не хотелось.
И вот три представителя иных миров оказались в одном из самых защищенных и неприступных мест России. Внушительная комната, рабочий стол, несколько этажерок с книгами и сувенирами, шесть кресел вокруг отдельно стоящего круглого стола и пара замерших, словно каменные изваяния, телохранителей возле дверей. Президент, поднявшись из-за стола, с невозмутимым видом двинулся навстречу явившейся с громом и молниями троице. Молчать, разглядывая гостей, он не стал:
— Добро пожаловать на Землю! Добро пожаловать в Россию! Искренне рад, что именно в этом месте и на нашей территории проходит эта первая историческая встреча. Готов представиться первым…
Переговоры начались.

Глава двадцать третья
Эпохальный договор

За последние годы своей деятельности Дмитрий навострился общаться с первыми лицами государств, как с простыми соседями по лестничной клетке. И никогда не ущемлял их прав на хорошее отношение с его стороны. Другое дело, если правитель во время делового контакта выказывал личную неприязнь, излишний пафос или неуместное высокомерие, тогда да, отношение и сама манера переговоров могли меняться на глазах, и довольно кардинально.
Ну а так как в данном случае он выступал скорей просителем, чем Торговцем, да и встречен был с дружелюбием, то в ответ, после того как президент России представился полным именем и соответствующим титулом, тоже постарался расшаркаться:
— Мы несказанно рады такой встрече и с пониманием относимся к самому факту чрезвычайной готовности и невероятно скорой организации. По себе знаем, как огромное скопление дел не дает вырваться из намеченного на недели вперед графика. А так как и нам не хватает времени катастрофически, то постараемся его и у вас много не отнимать. Поэтому сразу начну с представления своих помощников и ближайших советников…
При всей выработанной с годами невозмутимости лидер россиян не смог скрыть озадаченности. Говорил с ним самый молодой из гостей, имеющий наиболее простецкое лицо и совсем уж скромно смотревшийся в своем грубоватом одеянии рядом с лощеными мужчинами, вырядившимися явно в парадные одежды.
И только тон, да еще и сам факт вот такого появления в рабочем кабинете Кремля заставляли отбрасывать все сомнения и внимательно прислушиваться к каждому слову.
— Имею честь представить первым Трибуна Решающего, Высшего Протектора многих цивилизаций, и человека, имеющего решающее слово в сорока шести мирах…
Гегемон шагнул вперед и с поклоном головы пожал руку хозяину кабинета:
— Можно ко мне обращаться гораздо короче: Крафа. Мне так привычнее.
И по его ауре было хорошо заметно, что старого шутника так и тянет ляпнуть что-нибудь не совсем уместное для данного торжественного события. Поэтому граф Дин энергичным движением бровей поспешил угомонить союзника и продолжил:
— А это его величество Гривин Эзенберро, император мира Фиолетовое Наваждение. Ему уже сто шестьдесят лет, и сто тридцать из них он восседает на троне.
Невозмутимость российского лидера стала давать трещины, челюсть начала отвисать. Ну и Крафа не преминул воспользоваться давно ожидаемым моментом, добавив:
— Вы тоже заметили, что он на меня похож? Иначе и быть не может, Гривин — это один из моих сыновей.
— Меня тоже можно называть просто по имени, — вставил Гривин, с укором посматривая на отца. — Тем более когда разговор ведется среди равных.
Президент несколько растерянно кивнул и через силу улыбнулся:
— Тогда и ко мне обращайтесь по имени: Владимир!
И уставился на самого молодого из гостей, словно прикидывая: «Кто же он такой, если у него такие помощники, и кому из присутствующих он прадедушка?»
— Ну а меня зовут Дмитрий. По всем общепринятым нормам, меня на родной планете называют просто: Торговец. Если быть точнее и все-таки представляться полностью, то я Дмитрий Петрович Светозаров, по национальности русский.
Этими словами удалось поразить президента больше всего. Глаза его сделались как блюдца, он шагнул к земляку и стал трясти его руку в рукопожатии:
— Невероятно!.. Не ожидал!.. Так это из-за вас… э-э-э…
Используя заминку президента, Светозаров вновь заговорил:
— Раз познакомились, перехожу к сути нашего визита. Ну а о других аспектах существования иных миров мы поговорим как-нибудь в иной раз. Согласны?
Лидеру россиян ничего не оставалось, как подобраться и кивнуть:
— Да.
Он пригласил всех сесть в кресла вокруг круглого стола и уселся сам:
— Я вас слушаю.
Гости не стали ходить вокруг да около. Довольно сжато, хоть и невероятно красочно, на взгляд Владимира, расписали события в мире Янтарном, объяснили, кто такие плагри и почему с ними иначе, чем с помощью ядерных бомб, нельзя справиться.
Напоследок еще и добавили, что оплата за купленное оружие будет более чем щедрая. Причем необязательно золотом или драгоценными камнями. Взамен могут быть предоставлены новейшие технологии, высокоурожайные сорта овощных культур и плодовых деревьев, а также иные, до сих пор неизвестные на Земле знания.
О некоторых аспектах предстоящего сотрудничества Дмитрий заявил открыто:
— Ну и наша политическая поддержка может оказаться решающей во всех возможных спорах внутри данной человеческой цивилизации. Отныне и довольно интенсивно можно будет формировать новую политическую формацию, единую для каждого гражданина данной планеты. Есть ли у вас какие-то пожелания по этому вопросу, которые мы можем изначально включить в схему наших взаимных расчетов?
Президент предложения понял отлично, но, прежде чем ответить, крепко задумался. Пожалуй, только сейчас он впервые остро пожалел, что рядом с ним нет парочки самых доверенных помощников из его команды. Ведь если вопрос с атомными бомбами, давно ожидающими утилизации, он мог легко решить единолично, то при таких выражениях «пожеланий» неплохо было бы посоветоваться вначале.
Но лицом в грязь не ударил, попытавшись выбить некие индульгенции и льготы не для себя лично, а для своих соотечественников:
— Если политическая формация Земли должна стать единой, то хочется ее видеть созданной на платформе отношений, которые проповедует древний славянизм.
Крафа беспардонно хмыкнул, дернул плечами и пояснил:
— Любая религия вашего мира после широкого освещения основ мироздания будет обречена на вымирание. Потому что все они — это плод больного воображения и оружие угнетения народа власть имущими. Так что…
— Не знаю, как у вас с переводом, — мягко улыбнулся президент, — но славянизм — это не религия. Это скорей образ жизни, при котором невозможны откровенное стяжательство, обман, рабские отношения и дискриминация одного человека другим.
— А-а! Ну, если это образ жизни, да еще именно такой, то никаких проблем в его повсеместном внедрении не видим. Мало того, Дмитрию, а через него и вам, будет оказана помощь в виде тысячелетних наработок развития общества именно в таком плане.
Судя по странно заблестевшим глазам, кажется, лидер славянского мира расчувствовался. Хотя голос его звучал твердо:
— Если вы поможете в решении этого сложного вопроса, то я заранее высказываю огромную благодарность от себя лично и от всего нашего народа. И тогда ни о какой дальнейшей оплате не может быть и речи. Скорей это мы даже останемся должны по максимальному уровню.
Тут уже и император мира Фиолетового Наваждения не удержался от благосклонной улыбки:
— Приятно, когда договаривающиеся стороны не просто готовы преподнести ценный подарок, а еще и доплатить со своей стороны, чтобы подарок приняли. Вот бы всегда так переговоры проходили.
— Да так оно и есть, Гривин, — улыбнулся президент. — Если честно, то за эти бомбы мы вам должны доплачивать огромные средства, утилизация тоже в копеечку влетает.
— Ай да торговля у нас пошла! — коротко рассмеялся Крафа. — Разве может быть политик честным? Особенно в окружении враждебных государств? Но пока это отложим… Говорите, как, где и сколько бомб мы можем забрать?
Переговоры сместились в чисто практическое русло. В кабинете появились несколько помощников, во все стороны страны полетели распоряжения, приказы, начались согласования, каким образом будет забираться оружие. У России его оказалось, сколько надо и нужной мощности, так что вскоре Светозаров уже был готов сниматься с места и отправляться за первой партией.
Но тут союзник остановил, обращаясь к президенту:
— Пока мы на пике доброжелательности, хочу заявить, что некоторые ответные подарки от наших миров вашему народу будут сделаны в любом случае. Но вот вы сами, Владимир, не желаете еще чего-нибудь попросить? Для себя лично? Или для всех опять-таки?
Теперь уже с некоторым здоровым сарказмом рассмеялся и сам лидер россиян:
— Не вы ли утверждали, что политики не могут быть честными по определению? Так что лично меня мало чем можно удивить. Разве что готов напроситься в путешествие по иному миру самым первым.
— Это к Дмитрию, — сразу жестко открестился Крафа от таких обязательств. — Он из вашего мира, вот пусть он вам экскурсии и организовывает. — Заметив, что коллега утвердительно кивнул, все равно не спешил заканчивать разговор. А вернее, торговлю: — Ну? Владимир? Будет еще одно пожелание?
Тот внимательно обвел глазами каждого из гостей, наверняка перебирая в уме сотни вариантов, резко выдохнул и решился:
— Раз уж появится такая возможность, как формирование всего человечества на платформе славянских принципов сосуществования, то хотелось бы и языком единым на планете сделать русский язык.
— А он самый распространенный? — поинтересовался Гривин. И тут же пояснил свой вопрос: — Чаще всего выбирается тот, на котором говорит в конкретном мире большинство разумных.
— Увы… — смутился президент. — В данный момент наш «великий и могучий» только на восьмом месте.
Отец с сыном переглянулись и уставились на Светозарова, и Крафа сказал:
— Тут уж ему решать и выбирать, какой больше нравится.
— Чего тут решать? — удивился Дмитрий. — Если русский — мой родной. Так что все от меня зависящее в этом направлении тоже сделаю. Хотя тут вы уже сами должны продумать, как такое сотворить спокойно, мирно и безболезненно. Иначе правящие структуры англичан пеной изойдут от злости. Вся их многовековая вражда и козни насмарку пойдут, могут в итоге и на самоубийственные крайности решиться.
Уж кто-кто, а Владимир прекрасно знал, о чем идет речь. Поэтому скорбно кивнул:
— Да-а… есть среди англичан людишки с заразной кровью… — Но тут же вернулся к действительности и оживленно встал из-за стола: — За такие льготы и привилегии можете хоть все атомные бомбы забирать! — хохотнул и добавил: — И у англичан — тоже!
Уже готовый прыгать в межмирское пространство Дмитрий на минуту задержался:
— Когда все правильно подготовим и юридически оформим, то у них заберем опасные игрушки в первую очередь. А пока постарайтесь с максимальной эффективностью развернуть сотрудничество с организацией «Мы не одиноки во Вселенной!». Движение основано целителями с огромными возможностями. Именно они пытаются изменить менталитет землян в нужную сторону и весьма одобрительно отозвались о вашем желании к сотрудничеству.
— Ну, мы сразу поняли, что движение основано не на пустом месте и за ним стоят огромные и, что самое главное — позитивные силы. Теперь убедились в этом окончательно.
На прощание президент отсалютовал Торговцам сжатым левым кулаком:
— Удачи! И победы в войне с плагри!

Глава двадцать четвертая
Запас карман не тянет

Во время сбора атомных бомб со всем сопутствующим оборудованием и устройствами выяснилась одна весьма существенная деталь: сила Крафы, как Торговца, умеющего перебрасывать грузы между мирами, оказалась несколько меньшей, чем у Дмитрия Светозарова. Насколько меньше, определить с ходу оказалось сложно, но это следовало учитывать как в своих рассуждениях, так и в далеко идущих планах о союзничестве.
В данное время нужную информацию о Гегемоне собирала умеющая это делать и находившаяся среди его родных Александра, но следовало и самому убедиться в окончательной благообразности, лояльности и честности «узурпатора» сорока шести миров. А для этого — посмотреть те самые статичные блоки записей событий из замка Свинг Реальностей, о которых так достоверно и красочно Крафа распинался еще во время их совместного плена у Водоформа. Если блоки, которые сами Торговцы в своем большинстве называли «камнями страховки» и всегда видели только на крыше, в самом деле могут вскрыть и высветить любую историю создания, умеющего перемещаться между мирами (в том числе и самого Светозарова!) — то окончательно определиться с оценкой деяний Крафы будет несложно. Правда, в объяснениях речь шла о предварительном, чуть ли не в самом детстве касании камней, которые только после этого начинали отслеживать историю Торговца. Смогут ли они заглядывать в прошлое наблюдаемого объекта?
Только вот до этих статичных блоков еще добраться надо, проверить их целостность и самостоятельность, а потом и просидеть возле них неизвестно сколько времени. В крайнем случае, можно посадить возле них своих доверенных сторонников, и пусть они сами составят киноэпопею о войне между консерваторами-ортодоксами Торговцев и крайними реформаторами. Но в любом случае дело проверки растянется на недели, месяцы, если не на годы.
И Дмитрий все равно собирался присматриваться к Крафе и на всякий случай вскрывать и запоминать все его слабые стороны. Если союз вдруг будет нарушен и придется жестоко воевать, то пригодится в тяжеленной войне каждая мелочь.
Оставшиеся вдвоем Торговцы (императора Гривина они забросили во дворец к своим женам) собрали нужное количество смертоносного оружия в одном необитаемом мирке.
— Здесь какая-то особо ядовитая комета постаралась, — пояснил Крафа. — Уже около двух сотен тысяч лет даже флора никак толком не восстановится.
Место на удивительно ровном каменистом плато оказалось удобным во всех отношениях. Оставалось только замкнуть все взрывные устройства в единую систему, на верхушку водрузить комплект с запрограммированными разлететься со сверхзвуковой скоростью камерами «стриж», и можно отправлять подарочек по назначению. Видеокамеры, разлетающиеся вверх и в стороны, должны были снять как сам момент взрыва, так и процесс уничтожения неприятеля.
Вот тогда и вынужден был признаться Гегемон в своей определенной слабости. Потому что граф его начал доставать:
— По всему, тебе и придется доставить бомбы на планету плагри.
— Ты молодой, ты и размахивай ядерной дубиной на здоровье! — попробовал выкрутиться Крафа. — Но вот сомнения у меня остаются: сбросишь ты эти бомбы на кентавров, а толк с этого будет?
— Но ты же видел записи, — хмыкнул землянин. — А теперь умножь волну разрушений и светового излучения на сто. Мне кажется, там вся планета пострадает, подвижки платформ начнутся, вулканы озвереют…
— Хорошо бы!
— …Но в любом случае доставлять «связку» тебе придется. Все-таки это ты Протектор Янтарного мира, тебе его и защищать положено. А я как союзник более половины дела уладил: бомбы собрал и к единому взрыву приготовил.
— И что, не пожалеешь мои седины? Мы же теперь одна семья.
На это последовало нравоучение, произнесенное с равнодушием и некоторым презрением:
— Седин у тебя нет, слезы тоже не помогут. Да и в нашей семье бездельников никто не кормит.
— Ох как ты заговорил?! И не стыдно так к старшим обращаться?!
— Да и вообще, — продолжал Дмитрий, — чего это я так задерживаюсь? Пора мне, дальше ты уже и сам справишься. Заскочу к тебе через часок, думаю, к тому времени уже будешь знать, куда моих друзей и соратников от священного колокола Клоц забросило.
— Может, и высчитают… — скривился Гегемон. А заметив приподнятую ногу союзника, заголосил, словно на базаре: — Да постой же ты! Куда так спешишь, если дело еще не окончено? Тут ведь еще кое-какие нюансы имеются…
Словно нехотя, землянин остановился:
— Неужели решил извиниться за ту дурацкую шутку с клеткой из бамбука? Или вознамерился чистосердечно признаться в очередном преступлении? А может, знаешь, где мой отец находится? Или…
— Да ладно тебе издеваться над стариком! — раздраженно прервал его Крафа. — А то ты сразу не догадался, что у меня силенок маловато для такой массы железа. Я ведь у тебя уже давно в ауре заметил сполохи злорадства, как ты ее ни закрываешь.
Пришлось добавить в голос искреннего сочувствия, а в ауру — толику сожаления:
— Ты серьезно? Мне показалось, ты просто притворяешься, силы свои преуменьшаешь. Неужели и в самом деле не потянешь?
— Никак не потяну, — скорбно признался непобедимый и великолепный Трибун Решающий. — Не рассчитал общего веса. В моем представлении бомба она есть бомба, пусть даже большая. Но тут же вон сколько всякой «обертки» вокруг наворочено! Я и думать забыл, что особые устройства для согласования единого взрыва необходимы.
Дмитрий шагнул к союзнику и спросил, глядя на него в упор:
— А сколько бы из этого потянул?
Гегемон еще раз окинул взглядом груду получившейся «связки», покривился и сказал:
— Чуть больше половины. Ну, может, три четверти, хотя наверняка бы пупок развязался. И по частям же ее не забросишь…
Пришлось более молодому коллеге сжалиться над старым. Хотя без шпильки при этом не обошлось:
— Ладно, раз уж ты такой древний и трухлявый стал… помогу.
— Да у меня всегда такая сила была! — обиделся Крафа. — После определенного момента сила у любого Торговца расти перестает и остается стабильной до самой смерти!
— Но ты в таком парадном виде и воевать собрался? — словно не заметив оправданий, продолжил землянин. — Вот видишь! Уже и склероз начался: забываешь, кто ты и в чем. Поэтому давай по своим арсеналам мотнемся, и через двадцать минут здесь встречаемся уже в полном облачении и всеоружии. Успеешь?
— Быстрей тебя справлюсь, малолетка! — процедил Гегемон сквозь зубы и исчез.
Не стал мешкать и граф Дин, оказавшийся вскоре прямо в центре своего арсенала, в замке в Свирепой долине. И с некоторым запозданием сожалея, что не оговорил дополнительных десяти минут для принятия душа. Только сейчас он сообразил, насколько несвеж после продолжительных приключений.
Ну и почти сразу на него опять насела Эрлиона. Пока он быстро менял сюртук со всей комплектацией, собирал самое усиленное вооружение и прилаживал за спину ускоритель хаерсов, магическая сущность успела скинуть массу частично совершенно ненужной информации. Но спорить казалось сложнее, чем попросту выслушать и принять к сведению.
Рассказ о событиях в академии он пропустил мимо ушей. Как и некоторые аспекты хозяйственной деятельности как замка, так и всей Свирепой долины. А вот два известия его заинтересовали:
«По нашим подсчетам, возможно, уже завтра родится моя сестричка. Так что постарайтесь с Александрой при этом присутствовать. И никакие отговорки не принимаются!»
— Ради такого грандиозного события мы с конца света примчимся! — перешел на голосовое общение хозяин замка.
— Попробовал бы не примчаться! — раздалось капризное ворчание. — Ты себе не представляешь, насколько умной и сильной должна моя сестричка родиться!
— Представляю, представляю!.. При такой-то сестре старшей она нас всех вместе взятых за пояс по уму заткнет!
— Бесспорно! — выдала Эрлиона и тут же стала ябедничать: — А папа Тител, вместо того чтобы за новым бассейном приглядывать да магические параметры суспензии контролировать, какими-то каштанами увлекся…
— Так это я передал их через Хулио.
— Знаю. Но ведь у ректора и других проблем хватает, кроме как с дешевыми плодами возиться.
— Почему дешевыми? Разве ты не с ним сейчас вместе работаешь?
— С ним. Но в том-то и дело, что пока от этих каштанов никакого толку, кроме анализов. Да и анализы ничем не примечательные. Папа Тител только и восклицает: «И что Дин в них нашел полезного?! Банальный корм для лошадей!»
— Ничего, ничего! Пусть копается! Передай ему, что некий древний дракон мне недавно подтвердил исключительность этих каштанов. Назвал их даром, приносящим молодость. Правда, потребовал от меня три дня не то на исследования, не то на анализы.
Все-таки магическая сущность, обретающаяся одновременно почти во всех закоулках и лабораториях замка, была неоценимой помощницей не только в поиске кого и чего угодно, но и в передаче сведений или посланий. Чуть ли не моментально был получен через нее и ответ от ректора:
«Дракон? Настоящий или как в мультфильмах?»
«Настоящий! Я его даже трогал и кулаком по нему стучал. — Дмитрий долго распинаться не стал: — Эрли, попробуй перехватить у меня из сознания картинку, а то и несколько с драконом. Эту, эту… где он каштаны рассматривает… Ну как? Дошла до адресата?»
Он уже заканчивал облачаться в боевую амуницию, когда Высший целитель империи Рилли заявил с немалым удивлением:
«А ведь дракон и в самом деле самый что ни на есть натуральный! Где же ты с таким столкнулся?»
«Он в мире Богомолов в старости доживает. А рядом с ним пещера с громадным и необычным устройством, предположительно телепортом».
«Ух ты! Как же ты его отыскал?»
«Крафа познакомил. Мир Богомолов — под его протекцией. Да и вообще, — прикинув, что у него осталось только полторы-две минуты, заспешил граф с потоком информации, — он меня не только с драконом познакомил, но и со своей супругой и детьми от двух браков. А самое главное: он помог мне отыскать и встретиться с моей мамой. Так что скоро постараюсь доставить ее в гости, если все пойдет как надо и доверительные отношения с новым союзником окрепнут».
«Даже так?! — поразился старый друг. — Уже и союзник? И мать успел отыскать? Хотя, если я правильно понял Эрлиону, ты ее и сам в любом случае отыскал бы. Верно?»
«Постараюсь проверить подобное на своей дочери и отце. А сейчас убегаю, там одно неотложное мероприятие зависло. Если опоздаю, могут быть неприятности. До встречи!»
И Торговец исчез из своего замка. Причем вроде уложился с переодеванием в двадцать минут, но все равно в безымянном мире, возле «связки» атомных бомб, оказался вторым.
Облаченный в скафандр высшей защиты с усиленным экзоскелетом, союзник напоминал космического киборга по массивности и навешанному, выпирающему во все стороны оружию. Он легко расхаживал по ровной скале, явно приноравливаясь к экипировке, и делал различные выпады в стороны.
— Опаздываешь! Я тебя тут уже давненько поджидаю! — воскликнул он при виде своего младшего коллеги. — Или ты еще и перекусить успел?
— Не ерничай, сам небось секунд на пять раньше явился, — осадил его Светозаров. — А что у тебя с оружием, которым ты плагри парализовал, перед его развоплощением? Не поделишься?
— Увы! — рассмеялся Гегемон. — Головами поменяться мы не сможем. А обучение слишком долгое и даже болезненное.
— Понятно. Что делаем? Сразу прыгаем в мир плагри или?..
— Да, желательно вначале заглянуть в Янтарный. Времени много прошло после моего последнего визита… Прыгаю! Держись за меня!
Учитывая, что в Янтарном стояла ловушка на единственном для посторонних входе, потом отсекающая выход, то Дмитрию было интересно присмотреться, как хитрый Крафа подобное устроил. Если, конечно, получится рассмотреть именно то, что следует.
Но различия бросались в глаза сразу. Во-первых, иными цветовыми и звуковыми эффектами при выходе из межмирского пространства. Все они оказались приглушенными и смазанными, словно вокруг стояли некие фильтры. И, во-вторых, сам выход происходил не «как книжка пишет», а несколько странно, словно в последний момент делался в пустоте зигзагообразный нырок в сторону.
«Пока надо взять на заметку, а уже потом разберусь…» — успела мелькнуть мысль у Светозарова. Потому как и в самом деле разбираться было некогда, пришлось с ходу вступать в бой.
На площади города Эрегарта, куда люди прибыли, находилось сразу три плагри. Враги прохаживались по выщербленному булыжнику явно в расслабленном состоянии, не ожидая увидеть противника прямо перед собой. Поэтому Торговцам удалось нанести удар первыми, успешно прорвав торопливо возводимую оборону.
Не сговариваясь, люди ударили наиболее мощным своим оружием по паре кентавров, где один несколько прикрывал корпусом другого. У Трибуна оказался примерно такой же плазмер, разве что с более мелкими, но чаще вылетающими шариками всеиспепеляющего вещества. Спаренный удар оказался настолько силен, что одного монстра буквально разорвало на несколько прожаренных частей и вместе со вторым людоедом отбросило метров на двадцать, к стенам пустынных полуразрушенных зданий. То есть весьма удачно получилось: от одного врага избавились, а второго заставили на некоторое время ничем, кроме обороны, не заниматься.
Следующие удары нанесли по стоявшему в стороне плагри. Но тот не только успел прикрыться энергетическими щитами, но и сам провел несколько ответных атак, применяя все те же ракеты огромной разрушительной силы. Теперь уже и людям пришлось цепляться якорями силы за грунт под ногами. Но зато общие усилия сразу возвели защиту в квадрат. В тандеме удалось намного проще устоять на месте, да еще и продолжить собственные атаки.
Единственно, что сильно мешало, причем наверняка обеим противоборствующим сторонам, так это возникшая на поле боя сплошная туча огня, пыли, мелких осколков и ревущего пара. Наверное, местный бассейн под фонтаном испарился сразу.
Хотя для более слабой стороны такая плотная завеса могла оказаться единственным шансом на спасение. Ведь плагри наверняка могли совершить обратный переход в свой мир и там не просто привести себя в порядок, но и вернуться с подмогой. Но, видимо, порождения самых мерзких хищников и мысли не могли допустить, что их кто-то может осилить. То ли просмотрев, то ли, как берсерки, проигнорировав гибель своего соплеменника, они ринулись на сближение. Люди этого не ждали, но постарались использовать тактическую ошибку врага. Тем более что вначале приблизился на скаку по крутой дуге один только плагри, тот, который не пострадал.
И хорошо, что Торговцы успели заметить людоеда в пелене. Даже успели согласиться друг с другом, что на близком расстоянии лучше всего в бою сгодятся лазерные резаки. Смена оружия обоими была произведена очень быстро, и вскоре в нескольких метрах от них уже громоздилась шевелящаяся куча обугленной и искромсанной плоти, которая по прочности мало чем уступала металлу.
А тут как раз и последний плагри приблизился на дистанцию смертельного удара. Но Крафа успел криком предупредить землянина:
— Ноги режь ему и руки! Буду глушить!
И, несмотря на бушующий вокруг них ураган взрывов, людям удалось разделать очередного монстра под орех. Без ног и рук, да и без задней, филейной части, корчащееся существо стало напоминать кусок червя. Судороги его продолжались недолго — видимо, Гегемон нанес ментальный удар, и кровоточащее тело застыло, словно оледенев.
Тотчас Крафа шагнул вперед, обхватил громадную зубастую голову руками и резко притянул к себе. В лиловых глазах чудовища промелькнула вибрация сопротивления чужому вторжению, но и она не смогла остановить волю человека. Видно было, что считка сознания началась.
Но настороженно стоявший рядом Светозаров заметил первые тревожные симптомы обратного телепорта.
— Куски первой твари уже исчезли! — воскликнул он, всеми своими умениями всматриваясь в черноту тучи. Чуть позже с досадой констатировал: — И порезанные нами кусочки второго начинают исчезать! Поторопись!
Он по себе знал, что сразу, в одну секунду, вырваться из лабиринтов чужого сознания ой как не просто. И подготовка определенная нужна, и время. И неизвестно было, что произойдет в тот момент, когда начнется процесс телепортации.
Кажется, Крафа успел. Да еще и структуры разрушения запустил чуточку раньше. Зубастая пасть у него в руках вдруг заискрила синим туманом и с шипением стала рассасываться. Далее разрушение прошло шею и верхнюю часть груди кентавра, а потом культи рук и ног моментально исчезли. Как и валяющиеся рядом обрубки почти со всем оружием. И явно в результате призывной телепортации.
Только и осталось, что пусковая установка ракет с внушительным контейнером боезапаса. Эти вещицы Светозаров успел обернуть особым полем, которое частично отсекало даже притяжение планеты. Поле было использовано скорей по наитию, ибо еще после прошлого сражения землянин остро пожалел об утере всех трофеев. Тогда же и продумал единственно подходящее средство. И вот сейчас, использованное скорей на глубоких боевых рефлексах, чем на трезвом расчете, оно пригодилось.
— Успел! — подтвердил Трибун итог своих действий по развоплощению. — По крайней мере, на той стороне эта тварь не успеет ничего разболтать о наших конкретных силах. А значит, у нас еще время есть. Немного, но и пары минут нам хватит… За бомбами!
Что он там отыскал в сознании людоеда, пока выяснять не было ни времени, ни смысла. Потом можно будет разобраться. Тем более что раз следующее действие выбрано, то оно оптимально.
Ухватившись за союзника, Дмитрий оказался в безымянном мире. А уже там их роли поменялись. Теперь Крафа придерживался за младшего коллегу, который наподобие мощного локомотива потянул за собой всю «связку», способную разрушить в едином взрыве чуть ли не целую планету. Ориентиры он знал и примерно себе представлял, где они сейчас окажутся: возле дома того самого плагри, который был наказан первым за людоедство и похищения разумных.
Только усадьбы на месте не оказалось. Вместо нее возвышалось совершенно иное, явно новое здание. Но хуже всего были не изменения в ландшафте и не исчезновение гигантских деревьев вокруг, а десятки, сотни тяжеловооруженных плагри, которые на приличной скорости стягивались к новостройке со всех окрестностей. Видимо, после автоматического переноса бренных останков их соплеменников была объявлена всеобщая боевая тревога, и теперь готовая к вторжению орда спешила к месту телепортации. Причем среди кровожадных кентавров виднелось около десятка вообще несуразных и гигантских созданий. Над копытными хищниками новые монстры смотрелись словно скалы над колючим кустарником. И они тоже спешили к центру участка.
Все это было замечено только периферийным зрением. Потому что все основное сознание и то же зрение были задействованы в процесс включения «связки», а в следующее мгновение — в немедленную эвакуацию все в тот же мир Янтарный. Наверное, отступали туда по причине его максимальной близости — по физическим ощущениям.
Вроде успели. И вроде задержка взрыва на несколько секунд себя оправдала.
Хотя повисший на спине Крафа разразился набором страшных ругательств. Причем сделал это не от страха перед монстрами, а испугавшись разверзшегося у них за спиной ада ядерного взрыва. Только со слова сотого удалось понять смысл восклицаний, которые сводились в литературной интерпретации к следующему:
— Это просто невероятное чудо, уважаемый коллега, что нам удалось убраться живыми с места нашей последней дислокации. Желаю вам и дальше, несмотря на вашу удивительную молодость, совершенствоваться в и без того невероятно высоком умственном развитии. Поздравляю вас и безмерно благодарю за удачное и тесное сотрудничество.
На самом деле словесные кружева были совсем иными и далекими от салонной куртуазности. Гегемон проклинал тупого и зеленого идиота, который настолько неосмотрительно поставил взрыватель всего на три секунды. А это — слишком маленький срок для эвакуации. В связи с такой неосторожностью некие силы взрыва не просто прорвались в межмирское пространство, а скорей всего сотворили такую же бурю, которая разыгралась там после уничтожения поставленной возле мира Ба ловушки на самого Крафу.
Светозаров вначале не поверил и очень осторожно попытался заглянуть в межмирское пространство. У него это не получилось, здесь продолжали работать некие законы, не позволяющие так просто вырваться обратно. Это удалось сделать только с помощью хозяина здешнего мира. И тут же землянин вздохнул с некоторым облегчением:
— Ну не надо так паниковать! Буря не идет ни в какое сравнение с той, первой. По-моему, она на уровне самого последнего дня, а то и часов. В стадии, так сказать, полного затухания. Так что скорей всего это чисто локальное явление, захватившее всего лишь несколько соприкасающихся миров. Ну а по поводу слишком короткого интервала… — Он примолк, с иронией рассматривая сильно покрасневшее от излучения лицо Трибуна Решающего. — То уж лучше так, чем если бы за нами успел проскользнуть хотя бы десяток этих монстров. Тогда бы нам точно свалилась на голову большая-пребольшая эпическая гайка…
Союзник со злостью и остервенением сплюнул в черное облако кровавой слюной и с ядовитым сарказмом продолжил вполне цензурными словами:
— Считай, что твоя гайка у тебя уже вокруг шеи заварена. Потому что нам придется сейчас сразиться сразу с двумя десятками плагри, плюс с теми двумя толстожопыми глыбами, которых они называют горстами. Именно столько их в передовом отряде, который вторгся сюда полтора часа назад и сейчас уже наверняка завершает разгром ближайшего городка. Хотя мне кажется, что о гибели троицы подельников они уже знают и не замедлят появиться здесь в течение ближайшего часа.
Новость оказалась и в самом деле удручающая. Если сейчас к месту боя, которое хорошо видно из-за тучи, подтянутся основные силы проскользнувшего в этот мир противника — мало не покажется. Образно говоря, не только гайкой приголубит, а и целой трубой достанется. И, как назло, ни самим эвакуироваться в другое место, ни помощь призвать.
А уж лишнее время на раздумья плагри не оставят. Ведь у них наверняка имеется радар для определения целей, и своими ракетами они могут наносить удары с большого расстояния. Да и вообще, надеяться на победу в такой ситуации — редкостная наивность. Слишком уж враги сильные и многочисленные.

Глава двадцать пятая
Всеобщий цейтнот

Находиться в пылевом облаке не стоило. Поэтому союзники резво подцепили так и не исчезнувший трофей, взлетели и на небольшой скорости поволокли его в противоположную от башни хранителей сторону, на ходу пытаясь трезво оценить свои шансы.
— Со своим ускорителем я могу летать над планетой недели две, — информировал Дмитрий своего уже точно боевого товарища. — А у тебя с этим как?
— Похуже, к сожалению. — Крафа с завистью косился землянину на спину. — Но несколько тысяч километров вытяну. Только вот высота небольшая, да и скорость не выше пятидесяти километров в час.
— М-да, эти твари скачут и то быстрей! — подосадовал Светозаров. — Но все-таки мы можем от них уходить, изматывать стычками некоторое время. Может, нескольких и завалим для начала… А потом уже подскочим домой за помощью, главное — парочку часов продержаться. Вроде в данном направлении тоже небольшие, но малозаселенные горы?
— Верно. Только стычки на большой дистанции нам не выгодны. Разве что заставим монстров потратить весь свой боезапас ракет.
— Может, и сами хотя бы этот используем? Знаком?
— Впервые вижу. У того первого людоеда ничего подобного не было. Да оно и понятно: при всей его любви к путешествиям он никак не мог тягаться вооружением с государственной армией. А здесь явно в гости военная элита плагри пожаловала. С такой-то штуковиной!.. Сами они его называют «фурш», за специфичное шуршание ракеты в полете.
— Фурш, говоришь? Хе!.. Ну а запасные арсеналы или нечто подобное у тебя в этом мире есть?
Трибун Решающий раздраженно фыркнул:
— Нет ничего! Собирался в случае опасности оружие уничтожения извне перекинуть! Даже приготовил скорострельное и очень эффективное. Так теперь из-за «короткого фитиля» отсюда попробуй выбраться!
К тому времени союзники вылетели из тучи, и теперь пространство вокруг можно было рассмотреть нормальным взглядом. Громадная туча, так и держащая формы толстенного, покосившегося гриба, медленно сносилась ветром на юг. От Эрегарта теперь и в самом деле остались только руины. Ни башня хранителя, ни сама крепость вокруг нее на плоскогорье в западном направлении не просматривались совершенно. Похоже, прошедший через нее отряд людоедов не поленился сровнять древние постройки с землей.
У Дмитрия мелькнуло воспоминание о древних захоронениях на большой глубине, но сразу же и уверенное успокоение пришло:
«Они там тысячи лет пролежали нерушимо, и сейчас их никакая напасть не побеспокоит!»
Рассказывать о ценных находках своему компаньону не было ни смысла, ни времени.
На востоке, куда Торговцы летели, расстилались невысокие покатые горы, на которых оставалась до сих пор белая снежная пелена. На всем остальном пространстве снега не было, видимо, растаял от тепла или был смыт дождем. Кстати, мелкий дождь до сих пор моросил с пасмурного неба.
— Мне в прошлый раз очень помогли созданные иллюзии воинов, — сказал Дмитрий. — Плагри на них и внимание свое рассеивали, и боезапасы расходовали с непомерной щедростью.
— Мне и без иллюзий удалось справиться с первым кентавром, но работать с ними я умею. Могу даже создавать движущиеся автомобили. Если расставлю маячки-закрепители, то мои иллюзии вообще чуть ли не автономными могут быть. Главное, чтобы их различать быстро не научились…
— Вот именно! — кивнул Светозаров. — Я-то их на раз засекаю, могут и эти твари наши уловки раскусить… Только и надо, что радары перенастроить… О! Смотри на это ущелье! Чем не отличная позиция для первой линии обороны? Да и отойти здесь будет намного проще, и в кольцо нас не возьмут. Паркуемся?
С края ущелья и в самом деле открывался вид вполне приличный, так что визуально заметить плагри будет намного проще. Первым делом знатоки любого вооружения попытались разобраться в трофее. Штуковина оказалась заточена именно под ношение и стрельбу только со специфического четырехрукого тела кентавра. Да любой другой воин и не смог бы на себе таскать восемьдесят килограммов, которыми нужно управлять сразу обеими руками.
Количество мини-ракет в боекомплекте поражало: сто двадцать штук! Оставалось только радоваться, что не больше и какой-то лимит все-таки существует. Но ведь еще и гору другого оружия носили кентавры на крупе и широкой спине. Воевать с такими ходячими танками то еще удовольствие. С управлением стрельбой разобрались довольно быстро. Никаких секретных кодов или настроек по параметрам тела на фуршах не было. Так что имелся шанс, установив трофейное оружие в удобном месте, нанести приличный урон агрессорам из иного мира.
Правда, одну ракету Крафа раскурочил и стал разбираться в химическом составе взрывчатого вещества, насколько ему позволяли полевые условия и накопленные за прожитые столетия умения. А молодой коллега отыскал наиболее важное в тактическом плане место для установки фурша и начал расставлять переданные Гегемоном маяки для стационарных иллюзий.
— Как раз задача для молодого бойца! — напутствовал его в спину Трибун Решающий. — Да и летаешь ты гораздо быстрей… лучше любого старика справишься.
Отвечать было некогда. Раз уж в считанном сознании умирающего плагри отчетливо проступала уверенность, что весь отряд сразу развернется и поспешит на помощь, то враг должен был появиться возле руин несчастного Эрегарта с минуты на минуту.
Только наверняка основной отряд успел не только в ближайший город попасть, но и гораздо дальше продвинуться в поисках людей. Ведь тревога была поднята давно, обитатели Янтарного прекрасно знали, с кем придется иметь дело, и поэтому население не только первого города, но и нескольких последующих наверняка эвакуировалось.
Можно было предполагать и возникновение заслонов на тракте — из рыцарей или даже отборных войск, прибывших из столицы. Но вряд ли те смогли даже чуточку придержать иномирских монстров в их продвижении. Оставалось только надеяться, что жертвы не были совсем напрасными и враг хотя бы израсходовал некоторую часть своих боеприпасов.
Светозаров со своими делами управился и, возвращаясь к союзнику, издалека поинтересовался:
— Ну и что там с составом? Разобрался? Получится его детонировать на расстоянии или хотя бы ликвидировать бризантность?
Все-таки Торговцы очень многим отличались от разумных, избравших только одно направление развития. А плагри, скорей всего, шли только к техническому совершенству. Вон, даже свои тела превратили с помощью науки в комплекс почти неуязвимой плоти. И счастье еще, что они отбросили как бесперспективное направление магического совершенства. Используй они еще и подобные силы своего мира, уж давно бы разведали и покорили в десять раз больше миров.
Но магическая наука им оказалась неподвластна. А ведь именно с ее помощью и можно разрушать, сдерживать, а то и обращать против производителя наиболее опасные виды вооружений. Другой вопрос, что для подобного сдерживания следует вначале скрупулезно изучить оружие врага, поэкспериментировать на полигонах, а уже потом принимать меры во время боевых действий. Хотя даже у неопытного и мало прожившего графа Дина имелись эффективные домашние заготовки. Так, например, луч определенной частоты мог воспламенить пороховой заряд на довольно большом расстоянии. Или детонировать некоторое количество тротила. А то и попросту лишить взрывной силы такое опасное взрывчатое вещество, как аммонит. Не говоря уже о том, что тоненькая нагревающая нить, действующая не хуже лазерного луча и невидимая со стороны, могла пережечь изоляцию в устройствах, а то и расплавить, замкнуть провода.
Но все должно было соотноситься по многим параметрам: состав-расстояние-сила-умение.
И можно сказать, что Крафа оправдал свой высший среди Торговцев титул Трибуна Решающего. Недаром его еще в далекие годы признавали наиболее гениальным ученым, практиком и теоретиком. Даже вне лабораторных стен он сумел начерно определить состав взрывчатого вещества, используемого плагри в их оружии с шелестящим названием фурш.
— Разобрался, напарник! Разобрался! — воскликнул Гегемон, но без особой радости. — И даже могу эту гадость детонировать. Но!.. Только на расстоянии от себя не более трех метров. Смотри, может, ты что ценное подскажешь…
Телекинезом он перенес щепотку опасного состава метра на три от себя, затем создал структуру со сложным колебательным лучом и направил в сторону вещества. Там через пару секунд вспыхнуло почти бесцветное пламя. Произойди эта вспышка на теле человека, он бы не выжил, а так в скале только выбило воронку глубиной сантиметров восемь.
Землянин забросал своего коллегу вопросами по такой структуре и через пять минут уже мог совершить точно такое же действие.
— Нам бы в этом направлении раньше поработать! — воскликнул он с досадой. — Да на полигоне! А еще лучше эту твою детонирующую структуру наложить на визуально-световую. Будет видно со стороны, зато расстояние контакта увеличится на порядки.
— А как это? — недоуменно спросил величайший ученый всех эпох и времен. — Никогда не слышал о такой!
— Это же элементарно! Смотри!
Ярко-синий луч метнулся метров на шесть в сторону ближайшей скалы, высветил на ее поверхности искрящую точку.
— Рассмотрел структуру? А теперь накладываем на нее твою детонирующую… уф, не липнет никак! Твою папуаса гирлянду! Почему расползается?..
— Попробуй их заплести, усилить сцепление, — посоветовал союзник и сам с досадой зацокал языком: — Срывается! Они антагонистичны… Не обижайся, но никак не потянет твоя структура…
— Потянет! Надо только приноровиться. Ну и… подумать вначале…
Ощущение опасности заставило Крафу поднять голову и сосредоточить взгляд на далеких остатках разрушенной крепости. Зоркое зрение, чем только и как не усиленное за века, не подвело:
— А думать если и будем, то уже на втором рубеже обороны… Вон, эти парнокопытные хищники уже несутся! И не думаю, что они долго будут сомневаться, где нас разыскивать.
— Ничего, пусть поищут, — не согласился с ним более молодой Торговец. — Время работает на нас.
— Не уверен. Подобное можно утверждать, если из их мира сейчас не нагрянет более многочисленное подкрепление.
— Ха! Тогда нам вообще не на что надеяться… — пробормотал Дмитрий, пытаясь настойчиво соединить две совершенно разные по своей сущности структуры. — Да только шансы у нас еще есть. Вспомни, в их мире все плагри стекались к месту, где мы устроили атомный взрыв. А это может означать, что в иных местах у них телепортов в данный мир не существует. Если и есть у них записанные параметры, то пока они создадут новые установки, пока настроят… А мы, если спасемся, за это время еще разок с бомбами наведаемся к ним в гости. Да с такой связкой или с несколькими, что уже наверняка тамошнюю планету разрушим.
— Монстры могут иметь колонии в других мирах, — резонно заметил Крафа, не спуская глаз с врагов, которые нервно, мечась во все стороны, осматривали место недавнего боя. — Но твоя гипотеза о тотальных разрушениях там пока вроде подтверждается. Никто никуда из тварей не исчезал… телепорт и в самом деле уничтожен… Теперь бы только проверить, исчезнут ли их тела после смерти…
— Тьфу ты! — в сердцах плюнул Светозаров. — Неужели не получится их наложить друг на друга?! Но по поводу проверки: надо вначале хоть одну тварь порезать на куски… Кстати, твоего ментального удара на скольких хватит для обездвиживания?
— На двоих, не больше… О! А вот и слоноподобные горсты своих друзей догнали. Насколько я понял, они у них вроде ручных псов… редкие домашние питомцы… но, кажется, разумны… ха! И даже не хищники! Истинно травоядные создания! Кто бы мог подумать… А вот это уже беда! Горсты, так и не останавливаясь на поле боя, двинулись прямиком в нашу сторону! Чувствуют они нас по запаху или видят своими особыми органами чувств? Кажется, последнее… Хорошо, что они не умеют разговаривать и общаются только посредством эмоционального хрюканья.
Ринувшиеся в галоп кентавры обогнали слоноподобные туши горстов и устремились к горам. При этом они словно охраняли своих питомцев от опасности и готовы были начать стрельбу ракетами немедленно.
Ну и союзники решили не затягивать с началом боевых действий, стали поочередно на разных флангах задействовать заготовленные иллюзии. Если уж лишать врага боеприпасов, то заблаговременно. Плазмеры пока в ход не пускали, а себя прикрывали не только иллюзиями гранитных обломков, но и силовыми щитами. Ибо вначале следовало с максимальной пользой использовать трофейное оружие.
Его Дмитрий установил в самом удобном месте для встречи не умеющего летать противника. Пусть кентавры и по отвесным скалам пробраться могут, но уж явной ложбиной между холмов, ровной и удобной для лихой скачки, обязательно воспользуются. А там и фурш в самый подходящий для обороны момент заработает, выкашивая цели несколько с фланга. Учитывалось, что враг может засечь ауры теплокровных существ и выставить защиту против них. Ну а безжизненное, да еще и не подающее сигналов «свой-чужой» оружие не привлечет внимания к себе до самого последнего момента.
Только и были сомнения в том, как среагируют средства защиты плагри против собственного оружия. Все-таки оптика и приборы начального, а потом и самонаведения на цель присутствовали.
Но первые же короткие росчерки и жуткие по силе взрывы между несущимися на острие атаки кентаврами развеяли опасения в эффективности подобной стрельбы. Пламя, ураган пыли и вздымающихся мелких обломков вначале не давали рассмотреть толком, кто оказался просто сбит с ног, а кто пострадал основательно. Довольно удачно полусотней реактивных снарядов накрыло чуть ли не весь первый десяток нападающих.
Резво и бесстрашно повели себя монстры, скачущие во второй волне. Они дисциплинированно и красиво ринулись веером в стороны, обходя образовавшееся пекло, и даже ускорились. При этом сами не прекращая вести огонь по ложным мишеням. Иллюзии себя окупали баснословно!
Огромные горсты тоже несколько нежданно набрали скорость, но так и ломились напрямик, вонзившись во все затмившее облако-зарево. Трофейное оружие продолжало стрелять без пауз. Там, видно, структура самонаведения продолжала действовать и недостатка в целях не испытывала.
Пришла пора и самим защитникам человечества вступить в бой. Первые мелкие шарики плазмы понеслись очередями в сторону мчавшихся навстречу врагов. Затем и крупные сорвались в убийственный полет. Дмитрий немного замешкался, все еще пытаясь прямо по ходу боя соединить две антагонистические структуры, и хорошо еще, что ему для обоих неимоверно важных для выживании дел удавалось пользоваться сразу двумя потоками разделенного сознания.
Потому что в обороне долго сидеть на одном месте — дело самоубийственное. Приходилось тут же после парочки очередей из плазмера прыгать в ущелье, по нему перелетать в иное место, приподниматься над краем и уже оттуда наносить очередной удар. И каждый раз при этом продолжая экспериментировать с никак не поддававшейся укрощению связкой структур.
Во время очередных выглядываний на огромное поле боя глаза успевали фиксировать основные вехи событий. Вот вой и рев самонаводящейся трофейной установки смолк. Судя по времени стрельбы, реактивные снаряды еще оставались. Значит, кто-то попросту уничтожил непослушное оружие.
Вот из тучи показались массивные горсты, почерневшие от копоти. Неприятный фактор, вызывающий досаду, — невредимые! Но самое невероятное, что каждый их горстов волок в своих лапах, как малых щенков, сразу двух кентавров. Судя по целостности последних, те были живы, разве что контужены взрывами. Разумные домашние животные положили вынесенные тела в безопасное место и тут же снова ринулись в оседающее облако пыли и сажи.
Вот скачущие монстры на дальних флангах слишком опасно приблизились к ущелью, и пускаемые ими ракеты все чаще и все ближе проносятся возле защищающихся людей. А вот уже и по центру несколько врагов пробрались почти вплотную.
Хочешь не хочешь, но пришла пора экстренно отходить на вторую линию обороны. Каковы результаты самой первой атаки, рассмотреть не удавалось. А при попытке остановить вторую волну людоедов можно было с уверенностью утверждать только об одном трупе. Еще два парнокопытных хищника получили заметные ранения в виде одной-двух оторванных рук. Но строй они не покидали и продолжали атаковать с прежней яростью.
Торговцы нырнули к самому дну ущелья, пролетели на юг, а потом по уходящей на восток ложбине углубились в горы. Как бы ни были кентавры быстры, ущелье их в любом случае задержит. Да и осмотреться с дальней дистанции можно будет более обстоятельно.
Вторая линия обороны оказалась среди белого снежного покрывала. Это нисколько не мешало рассмотреть, что же творится в шеренгах атакующих. Крафа этим и занялся, комментируя увиденное вслух для напарника. Потому что тот все еще с экзальтированной остервенелостью продолжал возиться с наложением структур друг на друга.
— Вот же живучие твари! Четверо на ноги встали, мне кажется, готовятся к продолжению боя. Трое явно ранены, и с ними остальные возятся. А троих из облака их ручные слоники вынесли по кускам. Парочка огрызков еще шевелится, но вряд они их склеят и оживят до прежнего состояния. Маловато, конечно, мы оприходовали, но это как рассуждать… А, напарник? Все-таки их было двадцать два, а четверых мы уже на тот свет отправили. Да еще и сами целы остались. Что сразу нас делает былинными героями. Не правда ли?
— Да толку от тех былин будет после нашей смерти… — проворчал Светозаров, ни на мгновение не прекращая своих экспериментов. — Ты лучше в межмирское пространство загляни, что там творится?
Через пару мгновений послушалось недовольное фырканье и плевки:
— Что за напасть! Вроде и стихает, но все равно, по моему мнению, туда с пяток часов соваться самоубийственно.
— Значит, будем отступать до бесконечности… Но, может, разлетимся в стороны и попытаемся с флангов подкрасться? Или раненых каким-то образом постараемся добить? А еще этих горстов лазерными резаками с близкого расстояния хочется пощупать…
— Да мне тоже не верится, что они непобедимые, — пожал плечами Крафа, копаясь в полученной от развоплощенного плагри информации. — Но нет ни единого намека, как можно этих монстров уничтожить. Упоминается, что живут они по пятьсот лет и до крайности преданы своим воспитателям. А по поводу распыления наших сил — категорически против. Единым щитом и прикрыться легче, и контратаковать из-за него удобнее. А поодиночке нас быстро пришпилят… Хм! Кажется, и остальные двинулись в нашу сторону… Пятерых я давно не наблюдаю… Не удивлюсь, если они сейчас карабкаются на горы у нас за спинами…
— А что раненые?
— Двое лежат, третий полусидит возле них… Пока не бойцы… но оружие сняли только с крупа одного. Если их атаковать, огрызаться будут знатно.
Еще удалось заметить, что оставшиеся невредимыми плагри пополнили свои боезапасы для фуршей из боекомплектов убитых. Получалось, что рационально враги действуют и ведут строгий учет расходов боеприпасов. Ну и наверняка людоеды поняли, что скорых поставок из родного мира можно не ждать. Телепорт или поврежден, или полностью разрушен. А виноваты во всем лишь несколько людишек, возможно, всего двое. И наказать их следует в любом случае, пусть даже ценой собственных жизней.
А людишки-то не слишком и унывали. Водя за собой погоню по горам, можно пять часов продержаться. Огромное преимущество давало им наличие летательных устройств. А потом заскочить в свои миры и вернуться с более тяжелым и разрушительным оружием.
— Ты, главное, их атаку не прозевай, — пробормотал граф Дин. — И направление правильно определи…
— Не переживай, смотрю в оба! — успокоил союзник. Но сам нет-нет да и косился на ярко-синюю указку луча, с которой продолжал возиться напарник. — Может, не мучайся, а? Я ведь сразу увидел: несовместимые это структуры. Только даром силы тратишь и нервы переводишь.
— Странно, что ты так за мое здоровье переживать начал… Еще недавно лягушками накормить пытался да улитками…
— Ха! Когда это было! А ведь насколько добрые и беззаботные времена, не правда ли? Ходи себе, философствуй, отсыпайся и отъедайся. Все-таки в плену у Ситиньялло Подрикарчера был своеобразный рай…
— Что ж ты там не остался?
— Хм! Ты еще спрашиваешь? Семья, дети, вот такие миры, как Янтарный, требующие защиты… Ну, и, ты знаешь, вот сколько ни живу, а до сих пор не надоело. Хочется и дальше наслаждаться… хотя порой так печально становится… Особенно когда родные и близкие умирают, тебя пережив…
Трибун Решающий и в самом деле оказался очень чувствительным, особенно по отношению к детям, человеком. Настроение у него сразу сменилось на унылое. Даже по сторонам стал посматривать с полным равнодушием и фатализмом.
Ничего молодому коллеге не оставалось, как правильными словами вернуть Крафе интерес к жизни:
— Я вот переживаю о пегасе. Как бы твои младшие дочери Диве крылья не оторвали. Ведь могут?
— Да ты что?! — сразу вскипел негодованием любящий отец. — Ты знаешь, какие они у меня ответственные и правильные? Это скорей пегас на них кататься будет и их потворствами и наивностью воспользуется.
— Точно? — хмыкнув, спросил Дмитрий. — Ну, если ты так утверждаешь…
Гордящийся своими чадами папаша хотел еще чем-то похвастаться, но начавшуюся атаку успел заметить почти сразу:
— Пара — на полвторого! И еще один с пяти с четвертью!
Открыл огонь из своего плазмера первым и сразу же бросился менять позицию. Его примеру и граф Дин последовал, пока не взлетая, а просто смещаясь под прикрытие других скал. Тут их хватало. Чуть ли не целый лабиринт. А вот когда в этом лабиринте достаточно врагов накопится, вот тогда и можно будет воспользоваться своим преимуществом атаки с неба.
И началась игра в прятки с догонялками. Причем чуть ли не сразу людям сильно повезло. Двигаясь в южном направлении, они резко свернули на восток и буквально лоб в лоб столкнулись с одиноким плагри. Тот скакал через открытое пространство. Удар двумя очередями плазмы его буквально впечатал в скалу. А потом ему никаких шансов не оставили подняться на ноги одновременно примененные лазерные резаки.
Вот только, к сожалению, вторым трофейным фуршем воспользоваться так и не удалось. Сразу с трех сторон донесся топот копыт, да еще и не одиночных врагов, и пришлось срочно ретироваться в проход с крутыми и отвесными стенами.
— Как же я не догадался поставить трофей на самоуничтожение?! — укорил себя Светозаров. — Это же так просто!
— Все нормально, союзник! — успокоил его Крафа. — Риск себя не оправдывал. Десять секунд задержки, и нас бы накрыли перекрестным огнем. Оп-па! Тупик! Пошли на взлет!
Вот так они и метались между скал, пощипывая врага неожиданными атаками из-за угла. Правда, те после потери в своих рядах передвигались только парами и постоянно держали щиты в максимальном режиме активации.
Трибуна смутила такая вялая и нерезультативная погоня:
— Что-то они замышляют… Давай-ка вон с той стороны скалы аккуратно взлетим на верхушку и оттуда осмотримся.
Когда они оказались на почти плоской площадке, Крафа чуть ли не сразу заметил новую опасность:
— Ты глянь только! Два плагри вон на тех угловых горах! Никак антенны устанавливают… к чему бы это?
Теперь люди находились чуть ли не в центре скалистого лабиринта. А четыре кентавра в углах этого лабиринта явно готовили какую-то напасть. Может, систему радарного поиска настраивали, может, какие-то другие самонаводящиеся на цель ракеты собирались задействовать — в общем, люди поняли, что надо срочно отсюда сматываться.
Но не успели и сотни метров отлететь от своего последнего места наблюдения, как их летательные устройства стали захлебываться и повизгивать в подозрительных режимах. Торговцы успели приземлиться, и их ускорители из техногенных миров замолкли окончательно.
Гегемон со стоном отчаяния шлепнул себя ладонью по лбу:
— Ну что за старческая память! Как я мог забыть о существовании системы блокирования всех силовых приборов! Вот уж!.. Редкостная штука, ею только в одном из миров пользуются, даже я ее не освоил! И можно было давно предположить, что недаром эти твари, не умеющие летать, так настойчиво продолжают преследование!..
Плазмеры достали бы с такого расстояния до сооружений из проволоки, но плазма значительно остыла бы в полете. И всего лишь один плагри со своим щитом легко сможет держать оборону своего участка.
— Ничего, союзник! — успокоил Дмитрий. — Пусть еще попробуют с нами справиться в этом каменном лабиринте. И не забывай о структуре, которую ты мне показал.
— Ха! О ней помню! Если уж умирать буду, то обязательно одного или парочку людоедов вместе с собой уничтожу! — яростно прорычал Крафа. — Но пусть и в самом деле вначале нас поймают!
И первым стал сбрасывать теперь уже бесполезный наспинный ускоритель. Следовало облегчить собственный вес перед предстоящими догонялками.

Глава двадцать шестая
Талант не пропьешь

Дмитрий тоже сбросил с себя ускоритель и припрятал его под россыпью камней:
— Пригодится! Когда поле отключится, наверняка техника заработает. Не пешком же нам отсюда топать? — А когда поймал на себе непонимающий взгляд союзника, с гордой улыбкой пояснил: — Луч-то у меня детонирующий — получился!
И продемонстрировал невероятное: легко ткнул указкой ярко-синего цвета в скалу, до которой было метров тридцать. Пялившийся на это чудо Крафа только крякнул от удивления да выдал фрагмент слишком уж замысловатой фразы. А потом высказал свое мнение нормальными словами:
— Все равно не верю! Эти структуры не могут быть соединены! Никогда и ни при каком случае!
Разговор Торговцы вели почти шепотом, прислушиваясь ко всем звукам и с помощью своих умений просматривая не только видимое простым взором пространство, но и сканируя пустоты за ближайшими скалами. И пока Гегемон прятал свое летное устройство, его молодой коллега пояснил:
— Веришь не веришь, а факт остается фактом. Просто ты не успел рассмотреть, что луч стал более насыщенным и сложным. И теперь там не две, а сразу три структуры! Я добавил еще одну: резонансного уплотнения магнитного поля. Правда, самый сложный и энергоемкий ее вариант. Зато теперь она послужила как бы склеивающей основой для двух основных, и… гайка вместе с трубой будет бить по черепам людоедов.
— Первый раз слышу о такой структуре. Но раз уж ты ее создал, то давай и мне показывай!
— Не так все просто. Показать-то я тебе ее покажу… вот, смотри… Да только когда год назад я до нее додумался и понял, как она должна быть сконструирована, мне пришлось еще восемь месяцев корячиться и перенастраивать собственный организм, чтобы она стала получаться. Уж поверь, вряд ли у тебя вот так с ходу получится…
Еще с минуту Крафа разглядывал творение молодого ученого, завистливо мотал головой и выслушивал технические данные. И был вынужден признать:
— В самом деле — та еще морока! Хоть и буду стараться пробовать на ходу… Но как в таком случае будем действовать?
— Другой тактики и быть не может: стараешься отвлечь либо собой, либо своими иллюзиями, а я тем временем, тыкая в боезапас плагри своей синей указкой, буду взрывать их к такой-то матери.
— План принят и одобрен! Куда двигаемся в первую очередь? — Трибун кивнул в сторону одной из гор, где стоял блокиратор плагри: — Может, сразу отсюда туда достанешь?
— Не получится. На таком расстоянии у меня все силы уйдут на поддержание. Максимум — это сто метров, учитывай. Ну и опасайся ударной волны после взрыва. Ракет может детонировать сразу несколько, а то и весь боезапас.
— Да уж! Самим бы без головы не остаться.
— Но двигаемся в любом случае вначале к одному из блокираторов.
— Так, может, мы и устройства даром сняли?
— Не даром. Пока блокираторы не ликвидируем, придется побегать… О! Кажется, уже и желающие быстро умереть к нам спешат. Ты давай вон туда, левее, смещайся, а я вот отсюда по ним ударю…
Через минуту состоялось первое скоротечное столкновение. Пара плагри передвигалась очень медленно, осторожно, переговариваясь вполголоса со своими соплеменниками через фурнитуры раций. Похоже, они уже точно знали, куда рухнули летающие люди, и вели оцепление этого участка большими силами. На появление иллюзий они среагировали с некоторыми сомнениями, видимо, уже стали понимать, что их дурят, и пытались с этим разобраться. Точно так же с некоторым опозданием две ракеты понеслись и в сторону начавшего по ним палить из плазмера Крафы.
А тут и Светозаров в бой вступил со своей светящейся указкой. Буквально на одно мгновение наконечник его жгута из трех структур уперся в короб боезапаса на крупе одного из людоедов. И тут же была сделана попытка сместить «указку» на боезапас второго врага. Да только на это времени уже не хватило. Да и не следовало такого делать для собственной же безопасности. Чудовищный взрыв поглотил обоих монстров и заставил сотрясаться окружающие скалы. К небу стал подниматься гигантский гриб из пыли, пара и мелких обломков. Не хуже взрыва атомной бомбы в одну мегатонну смотрелось.
О судьбе парочки парнокопытных хищников переживать больше не приходилось, выжить они никак не могли. А вот о своей задуматься стоило. В дальнейшем следовало бить врага только из надежного, прочного укрытия. Иначе никаких запасов энергии не хватит на поддержку щитов.
Да и маршрут пришлось изменить. Если вначале думали проскочить через расчищенное пространство, коль таковое получится, то сейчас там была воронка, пробираясь через которую сам черт ногу сломит. Да и самые крупные булыжники с неба туда продолжали падать. Поэтому пришлось обходить место страшного взрыва стороной, не теряя бдительности и очень медленно. Что тоже принесло свои плоды.
Еще одна пара плагри перла прямо в сторону взрыва, чуть ли не вслепую. Воспользовавшись этим, людям удалось не просто затаиться и пропустить врагов, а с идеальной позиции приголубить их с тыла лучом детонации. Теперь уже сдвоенный пылевой гриб грозил перекрыть собой добрую треть лощины.
Пытавшийся перекричать грохот падающих сверху камней Крафа выглядел более чем счастливым:
— Феноменально! Уже девять тварей оприходовали! Да еще трое раненых где-то там валяются. Да их всего-то восемь осталось и два слона-горста! Хе-хе! Глядишь, с такой скоротечной войной и на обед успеем!
— Хорошо бы… — граф Дин отскочил назад, и перед ним рухнул свалившийся со скалы камень, — …вначале все-таки выжить! Как говорится, не до жиру…
Гриб они оставили в стороне и двинулись к горе, на которой размещался один из блокираторов плагри. Если учитывать, что по одному людоеду осталось возле раскинутых антенн, то внутри периметра была угроза столкнуться только с двумя парами да парой толстозадых их питомцев горстов. Последних и следовало опасаться больше всего, но люди надеялись, что заметят опасность до того, как она на них навалится и постарается раздавить, разорвать или сожрать.
Но предварительные расчеты поведения противника оказались неточными. Когда после десятиминутного изнурительного бега вышли, в конце концов, на ударную позицию, возле висящей на скалах проволочной конструкции никого не оказалось.
— Неужели так надежно спрятался? — не поверил Светозаров.
— Да нет, похоже, они все силы сосредоточили в ложбине на нашем поиске, — догадался Гегемон. — Если вообще не обделались со страха и не пустились наутек.
— Хм! Может и такое случиться… после таких-то взрывов. Любой здравомыслящий командир попросту обязан увести свой отряд, чтобы сберечь хотя бы половину состава после таких потерь. И пока не отыщет методы достойного сопротивления, действовать, как партизаны…
— С этим разберемся позже. Что с антеннами делаем? Сжигаем?
— А нельзя ли какую-то пользу из них извлечь? Не уничтожить, а перенастроить?
— Верно смекаешь, родственник, верно, — кивнул Крафа. — Да только никакой пользы от этой системы блокирования мы не получим. Зато свое присутствие здесь можем пока не афишировать. Давай мину дистанционного включения поставим и взорвем, когда нам понадобится.
И устремился вперед, стараясь двигаться под прикрытием скал, чтобы из ложбины противник не заметил.
— Тоже правильно, — согласился Дмитрий, двигаясь сзади союзника и прикрывая его от возможной атаки со стороны затаившегося в засаде врага. — Еще бы нам и второй угол периметра заминировать. Для надежности…
— Если доберемся и туда, устроим…
Никакой засады и в самом деле не оказалось. Когда в этом убедились, Крафа под прикрытием иллюзии подобрался к наиболее важному узлу всего сооружения и прикрепил тоненький стержень дистанционной мины. Пусть и маломощная, но уж контур системы в любом случае повредит, и без запасного комплекта его быстро не починишь.
Затем Торговцы бегом спустились вниз и, по большой дуге обходя пылевой гриб, двинулись к южному углу квадратного периметра. Но здесь удача от них отвернулась. Два плагри взобрались по пологим уступам на верхушки громадных соседствующих скал и, пользуясь визуальным наблюдением да при помощи своих мобильных радаров, держали под просмотром внушительную территорию. Людей они заметили раньше, и не просто сами таились до последнего, пока их не обнаружили, но еще и остальным подельникам по рации подсказывали, как и куда надо двигаться и что делать. Знатный получился капкан.
Вот только зверь в капкан попался уж больно кусачий. Пользуясь своими умениями, Крафа определил, что некто пытается прижать их с правой стороны.
— И по левому борту кто-то есть! — голосом и жестом предупредил Светозаров и скомандовал: — Мчимся вначале на тех, кто слева!
Противник явно не ожидал такой резкой атаки, и на какой-то момент оба человека оказались перед парой плагри на ограниченном скалами пространстве. Это и решило участь монстров: очередная детонация боезапаса разорвала их в клочья и подняла к небу новый пылевой гриб. Правда, и самих атакующих, несмотря на все их усилия и попытки заякориться, отбросило взрывной волной по проходу между скал. И пока они пытались прийти в себя, сверху их атаковал ракетами один из кентавров, расположившийся на скалах.
Вот тут уже по максимуму досталось Трибуну Решающему. Его, пусть и в скорлупе щитов, не просто швырнуло в сторону, а покатило через всю площадку и впечатало в скалу. Благо, в последний момент он оказался в мертвой зоне, которая стрелком не просматривалась. Но тот все равно продолжал стрелять ракетами в разрастающееся облако, пытаясь добить живучего противника.
Светозаров понял, что, пытаясь уволочь напарника в безопасное место или прикрыть своими щитами, он ничего не добьется и они погибнут оба. Поэтому, воспользовавшись своей позицией, сдвинулся немного в сторону, пытаясь зайти к стрелку сбоку. И тут отчетливо рассмотрел и второго монстра, изготовившегося к стрельбе на соседней скале. Тотчас голубая «указка» уткнулась куда следует, и на верхушке скалы образовалось облако взрыва. Людоеда смело огненным языком, словно соринку. Другой вопрос, что он мог остаться в живых, но хоть перестал пока представлять собой угрозу.
Пользуясь только своей интуицией и чувством предвидения, Дмитрий рванул по дуге к тому месту, где находились противники, которых Крафа засек по правому борту. И обнаружил одного врага. Тот в пылевой завесе плохо ориентировался, и можно было прыгать сзади ему на спину.
Задействовать детонацию при таком близком контакте — вещь самоубийственная, и тут пригодился лазерный резак. Разрезанная надвое, а потом и отсеченная голова лишила врага всех шансов на выживание. Дмитрий видел, пробегая мимо, что туша кентавра все еще стоит на копытах, а руки крепко сжимают направляющий раструб фурша. Из рации слышался голос кого-то из соплеменников кентавра.
«До чего же живучие твари! — изумился землянин, резко принимая в ту сторону, где наверняка находились другие враги. — Но зато убрал его тихо, поэтому меня с этой стороны никто не ждет… Или догадаются о смерти урода по его молчанию?..»
Каково же было его удивление, когда он после пяти минут метания между скал понял, что врагов тут нет!
Метнулся к тому месту, где упал союзник, и увидел печальную картину: Крафа сидел, прислонившись спиной к камню, а от его левой руки ниже локтя осталась только кровавая культя. Кровь уж была остановлена наложенным жгутом. Лицо представляло собой сплошную рану, словно Крафу протащили за ноги по колючим кустам. На коленях у раненого лежал готовый к выстрелу плазмер, а правой рукой он вонзал в себя шприц с бодрящим или обезболивающим раствором. А в трех метрах от него лежал парализованный, с выпученными глазами, жутко израненный плагри. Тот самый, которого смело взрывом со скалы. Видимо, он нашел в себе силы встать, двигаться и искать врага. Может, и голыми руками вознамерился Крафу задушить, потому что вся сбруя с оружием с него была сорвана взрывом.
Да не на того нарвался! Даже тяжело раненный Гегемон отыскал в себе силы не только кровь остановить у себя, но и людоеда успокоить ментальным ударом. И был готов встретить и остальных противников, которые к нему бы посмели бесшабашно или сгоряча сунуться в лоб.
Опознав союзника, он расслабился и с ходу отчитался:
— Со мной все в порядке, полный контроль! Сколько их осталось?
— Три плагри и оба горста. Но не пойму, куда подевались…
— Скорей всего, поняли, что обозначает твоя эпическая гайка, и бросились в бега. Не упусти! А этого я сколько надо продержу!..
Последние слова Светозаров услышал, уже торопливо карабкаясь на скалу. И успел занять позицию для осмотра вовремя. На периферии видимости, ближе к ущелью с первой линией обороны, удалось заметить три мелькнувшие фигуры кентавров и две слоноподобные туши их питомцев. Они и в самом деле либо спешили сбежать, либо торопились к своим раненым. Но теперь, когда человеческий разум окончательно восторжествовал над хищниками, участь пытавшихся уйти от справедливой кары была предрешена.
— Подрывай мину! — крикнул Дмитрий, на максимальной скорости спеша к месту, где был припрятан ускоритель.
Звук разрыва до него не долетел. Дмитрий домчался до нужной точки, ориентируясь по оставленному маяку. Полминуты проверки, и монотонное гудение подтвердило, что подарок хаерсов не пострадал во время блокировки. Видимо, она не носила глобально-вредительский характер, а попросту перекрывала потоки энергии в определенных схемах. Еще минута, и вот уже ускоритель закреплен ремнями на спине, и человек, преодолевая тяготение планеты, устремился в небо.
В данном случае спешка тоже себя оправдала. Потому что противоположный склон, по которому прежде враги попросту скатились, оказался слишком крутым и не везде преодолимым. Поэтому пять противников, всей группой, приняли значительно влево, и там, помогая друг другу, пытались выбраться на самый гребень. И раз они так далеко, да еще и скрыты выступами скал, то почему бы не воспользоваться шансом и не добить раненых людоедов?
Что Светозаров и сделал. Его перелет через ущелье замечен не был, поэтому предупредить своих соплеменников остающиеся в строю монстры не смогли. Помня, где те находятся, человек облетел нужную точку и выскочил с другого направления. На месте первого сражения все три туши так и оставались, но теперь уже и второй сидел, пытаясь оказывать помощь наиболее тяжело раненному. А спина сидящего «на посту» удобно топорщилась коробом с боезапасом. Четко и точно отправленные единым жгутом структуры — и вот уже очередной черный гриб вздымается к небу над почерневшими от пламени горами.
Заметив, услышав и поняв, что торопиться больше не к кому, тройка оставшихся в живых плагри резко свернула на юг и попыталась на максимальной скорости скрыться в предгорьях. Менее скоростные горсты безнадежно отстали, хоть и продолжали двигаться следом с неумолимостью и хладнокровием бульдозеров. Пустившийся в погоню граф задумался: как поступить с этими мастодонтами? Атаковать или нет? Оружия они на себе не несли, питались, по утверждениям напарника, только растительным кормом, а значит, непосредственной угрозы не представляли.
«Оставлю-ка я их пока в покое, — решил землянин, тем не менее огибая горстов по небольшой дуге и присматриваясь к каждому их движению. — Хотя бы ради экономии боеприпасов. Резервуары плазмера, как и батареи резака, не бесконечны, и неизвестно, как скоро мне удастся успокоить троицу самых резвых и быстрых людоедов…»
А мчавшиеся на громадной скорости кентавры и в самом деле сдаваться в плен не торопились. Мало того, они побросали с себя кое-какое оружие, а один даже избавился от фурша. Наверное, закончились боеприпасы. А может, и догадался, гад, о причине гибели своих кровожадных подельников.
Монстры заметили преследователя, и скачущий в арьергарде начал время от времени постреливать в тылы ракетами. Это сбивало Светозарову скорость, приходилось петлять и уклоняться, что никак погоне не способствовало. Поэтому пришлось поднапрячься, проигнорировать невероятный расход энергии и достать светящимся лучом врага прямо-таки с огромного расстояния, чуть ли не с четырехсот метров.
Взрыв на этот раз получился не настолько мощным, как ожидалось. Видимо, боеприпасы уже были на исходе. Да и прущую в авангарде парочку взрывная волна не сильно побеспокоила. Облегченный гад только перекувыркнулся через голову, опять вскочил на копыта и дальше ринулся галопом как ни в чем не бывало. А вот самый сильный, скачущий впереди, теперь уже точно знал причину гибели своих соплеменников и поэтому прямо на ходу в мгновение ока сбросил с себя такое опасное, но в то же время самоубийственное оружие. И, первым домчавшись до перекрестка долин, резко свернул вправо. Не стоило сомневаться, что второй повернет влево, тем самым лишая преследователя шанса уничтожить их обоих.
Да только оба не учли, что набравший скорость человек уже совсем рядом и со злорадным смехом тыкает своей ярко-голубой «указкой» в сброшенный короб фурша. А ведь второй гад как раз прискакал к той точке возле перекрестка!
Еще один взрыв, и полуразорванная туша улетела в сторону, унесенная взрывной волной. Если этот плагри и не погиб сразу, то наверняка раненный далеко не уйдет. Вернуться и добить его труда не составит.
— Тварь! — возликовал во весь голос Торговец. — Сейчас и до тебя доберусь! Будешь знать, урод, как разумными питаться!
Вопль был услышан. Ситуация оценена верно. И последнему людоеду ничего не оставалось, как остановиться и принять последний бой. Он окружил себя максимальными щитами и даже приготовил для стрельбы оружие ближнего боя. То ли пистолет, то ли парализатор. Но для потерявшего осторожность победителя это уже не казалось ни страшным, ни опасным. Он даже не подумал сбросить скорость, а издалека начал обстрел врага из плазмера, выжимая из него последние капли все сжигающей плазмы. Потом отбросил полностью разряженный плазмер и влетел в облако пламени со взятым на изготовку лазерным резаком.
Дальше уже рубка получилась чуть ли не врукопашную. Благо, резак все-таки оказался более веским аргументом в споре, и человек опомнился от горячки боя, лишь сообразив, что остатками энергии кромсает пузырящиеся от огня обрезки плоти. И тут же последнее мощное оружие превратилось в бесполезный кусок железа.
А в следующий момент до сознания дошла и волна боли. С неприятным запозданием выяснилось, что оружие последней надежды людоеда оказалось на близком расстоянии довольно действенным. Нечто вроде игломета, иглы которого не только пробили щиты и пуленепробиваемый сюртук, но еще и порядочно покалечили самого Дмитрия. По первому впечатлению ему показалось, что он лишился правой стопы, левого колена и солидного куска плоти из правого бедра. Жуткую боль удалось локализовать, но вот вытекающую кровь, да еще и внутри порванной пуленепробиваемой одежды, пришлось перекрывать титаническими усилиями как собственной воли, так и всем набором умений.
И только после стимуляции организма имеющимися средствами да убежденности, что в обморок не грохнется, потрепанный последним боем победитель поспешил к своему союзнику, отгоняя по пути не совсем приятную мысль:
«Куда же мы и как прыгать будем? Лучше бы всего в бассейн к Эрлионе, она сразу залечит все раны и отрастит конечности, но ведь союзника попросту размажет в ловушке возле мира Зелени… Не догадался предупредить, чтобы ее отключили… Да и я, кажется, не смогу шагать непослушными ногами…»

Глава двадцать седьмая
Проблемы воспитания

Пролетая над горстами, Дмитрий попытался понять их странное поведение. Теперь они с той же целеустремленностью двигались в обратную сторону и уж приближались к памятному ущелью.
«С чего бы это? Меня испугались?.. Но сейчас же не шарахаются, хоть и явно заметили… А-а-а! Раньше они мчались за своими живыми хозяевами, те откинули копыта, и они… ну да, точно! Они мчатся к тому единственному, который остался в живых. Пусть он и парализован, но они чувствуют его. Хм! Вот уж странные создания! Может, все-таки пощекотать их толстую кожу? — Но вспомнил об отсутствии плазмера и о пустых батареях бесполезного резака и решил: — Да ладно, пусть пока бегут, если что, потом их встречу…»
Крафа оставался на прежнем месте, продолжая держать раненого и парализованного людоеда под прицелом. Разве что сменил плазмер на лазерный резак. Но, заметив, в каком состоянии его союзник, без всякой жалости и дрожи в единственной руке разрезал голову пленника надвое, а все оставшееся внимание сосредоточил на ворчании:
— Ну и кто это тебя так продырявил? Совсем сноровку потерял? Ротозействуешь?
Дмитрий не удержался от нервного смешка:
— Кто бы говорил!.. Старый дедок!.. Или тебе зеркало дать?
Сам же сделал попытку аккуратно коснуться ногами скалистой поверхности. И понял, что шагать ему с такими ранениями не суждено. Поэтому скороговоркой пояснил ситуацию с горстами и предупредил, что они скоро будут здесь.
Гегемон поднялся на ноги, и стоял на них довольно твердо. Потом начал опробовать свой ускоритель, сомневаясь, что от него хоть что-то целое осталось. Ведь корпусу летательного устройства досталось столько ударов при кувыркании и взрывах, что подобное помятое барахло и пионеры бы на металлолом не забрали.
Но диво дивное все-таки стряслось: хоть и не сразу, но прибор заработал. А потом вошел в нужный режим и на слух функционировал просто идеально.
— Ай да сюрприз! — радовался его хозяин. — И не подозревал, что эта штуковина настолько надежная! — Он взлетел метров на пять, сделал несколько резких маневров и остался доволен: — Отлично! Надо будет поощрить создателей и разработчиков. Теперь бери мой плазмер, и смело летим навстречу этим тварям! Или все-таки поспешим к врачам? А то ты что-то бледный слишком…
— Тоже все под контролем, — не согласился Дмитрий, и в самом деле чувствуя себя уверенно. — Хочешь куда-то этих зверушек пристроить?
Они поднялись повыше и двинулись вперед, не снижая бдительности, но продолжая переговариваться:
— Конечно! Если они травоядные, то почему бы не дать им шанс на выживание? Есть у меня одна шикарная долина, забросим их пока туда, а дальше видно будет.
— Вдруг они слишком верны своим хозяевам? Видел, как раненых самоотверженно выносили? Как бы мстить не начали.
— Чего гадать заранее… Слышь, а где же они?
— Понятия не имею. Должны были уже сюда добраться… Разве что ты последнего людоеда добил, вот они ориентир и потеряли… Как бы в человеческие поселения не ломанулись… Они же всех попросту перетоптать могут!
Монстров Торговцы отыскали на дне ущелья. Те лежали на боку, дергали своими толстенными ногами и лапами и… жалобно хрюкали!
Полетав вокруг минут пять, исследовав, что возможно, озадаченные люди зависли в сторонке, обмениваясь мнениями:
— Кажется, они в глубоком шоке.
— Ага… Или в трансе… Отсутствие связи с хозяевами превратило их в полных дебилов.
— Может, они такие и есть, когда ими никто не командует?
— Жаль, у них самих спросить не получается…
— И получится ли приручить?
— Пока не попробуем, не удостоверимся.
Перекинуть слоноподобных существ в пустынную, полную травы и прочей растительности долину Крафа не отказывался. Правда, предупредил союзника со всей серьезностью:
— Только, чур, в мой мир, который подсмотришь, не соваться! Там у меня идеальное место для заповедника, и я не хочу однажды застукать на заповедных лугах студентов с геодезической линейкой или на опушках дубрав старательных лесорубов-переселенцев.
Светозаров прищурился с подозрением:
— Ты так говоришь, словно сам нечист на руку. А? Словно сам намереваешься моими мирами воспользоваться в своих целях.
— Хм! А у тебя что-то есть ценное? — Союзник попытался скорчить презрительную физиономию, но из-за ссохшихся кровоподтеков и царапин только скривился от боли, запоздало ругнулся на самого себя и добавил уже совсем иным тоном: — Хочется тебе верить, но, может, ты каких правил не знаешь, потому и предупреждаю… Ладно, двигаемся. Надо быстрей добраться до медсестер и сдаться в их ласковые ручки… Придерживайся за меня!
Он опустился к самой земле и вначале аккуратно заглянул в межмирское пространство. По его мнению, там было «несколько жарковато, но проскочим!». Затем прикрыл свое израненное личико маской из мягкого желе, шагнул — и вскоре уже перепуганные горсты с безумным хрюканьем метались по густой и высокой, человеку по грудь, траве. Зависшие в воздухе Торговцы понаблюдали за этим минут пять, и Дмитрий сказал:
— Успокаиваются. Вон, даже траву стали пощипывать.
— Ну да, пробуют. А с другой стороны, чем мы им можем помочь? Не забрасывать же их обратно на планеты со смертельной радиацией?
— Мне кажется, эти «домашние питомцы» и там выживут.
Явиться перед женами в таком виде ни Крафа, ни Дмитрий себе позволить не могли. Так что их следующая остановка произошла в самом крутом по всем меркам реабилитационном центре, где лучшие врачи и самые невероятные технические и магические устройства были готовы привести в себя, а то и возродить заново любое теплокровное существо. По крайней мере, таковы были последние утверждения Трибуна Решающего, перед тем как его экстренно увезли на каталке в операционную.
Светозарову тоже долго не пришлось осматриваться в приемном покое, где организованно действовали сразу десять врачей и специалистов. Похоже, здесь был постоянный пост, на котором дежурили круглосуточно и были готовы принять не только самого Гегемона, но и целую роту прибывших вместе с ним раненых.
«Как у них тут все здорово организовано! — подумал Дмитрий, глядя, как дюжие санитары с помощью резаков и ножниц снимают с него местами измочаленные пуленепробиваемые одежды. — Что латы с кольчугой разрезать, что мой сюртук — раз плюнуть. А что там со стопой?.. И коленка!..»
Он только собрался приподняться и посмотреть на свои пострадавшие больше всего нижние конечности, как старший по рангу врач строго приказал:
— Лежать! Вы своим шевелением нам мешаете! — И тут же рявкнул на коллегу: — Почему до сих пор не усыпили?!
Пока Дмитрий раздумывал, стоит ли доказывать свои права на соучастие в лечении, сознание мягко обволокло туманом и окружающее растворилось. Но внутренний мир, контролируемый вторым потоком сознания, остался. И размышления, включая определение первоочередных задач, продолжали занимать Торговца.
Когда его глаза открылись, он увидел вежливо улыбающегося парня, который тут же затараторил:
— Можно сказать, что вы полностью здоровы! Три с половиной часа — и все в порядке! Лечению очень помогли ваши внутренние резервы. Ваши ткани регенерировали! Можете смело вставать. Разве что в первые часы наши профессора настойчиво советовали не нагружать правую коленную чашечку и левую стопу прыжками или слишком резкими движениями. Одежду вашего размера мы уже приготовили! Прошу! Опирайтесь на мою руку!
Но Светозаров проигнорировал помощь, чувствуя себя преотменно, и уселся на кровати сам. Именно на кровати, а не на каталке и уже находясь в просторной и светлой больничной палате.
Заметив, что пациент слишком уж критично поглядывает на довольно скромную, чуть ли не пижамную одежду, молодой врач смахнул пот со лба и сказал:
— Сейчас вас проводят в гардеробную императора, и вы там выберете себе одеяния на свой вкус и цвет! Как ощущения? Ничего не болит?
Дмитрий присмотрелся к парню и больше не сомневался, что тот изрядно чего-то опасается. И с какой, спрашивается, стати? Осмотрев и ощупав себя, а потом и встав на ноги, недавний инвалид ничего опасного в организме не обнаружил. Разве что желудок требовал срочно и много пищи. Самовосстановление сработало, и теперь нужно было восполнить затраченную на лечение энергию.
Да, парень явно чего-то опасался, и стоило проверить мелькнувшее подозрение:
— А где врач, который командовал в приемном покое?
Угадал! Парня в консервативном белом халате опять прошиб пот, и он явно не знал, что ответить:
— А он… он…
— Занят, наверное?
Увидев неуверенный кивок, граф начал одеваться и попутно поблагодарил:
— Передайте ему мое большущее спасибо и всей врачебной бригаде тоже. Действовали они великолепно!
У парня словно гора с плеч свалилась, и он чуть не запрыгал от радости:
— Обязательно передам, обязательно!
— А где… — Дмитрий замялся, потому что ему еще не приходилось называть недавнего врага таким вот пышным титулом, — …император?
— Его императорское величество уже в гардеробной, и ему там помогают одеваться.
— Помогают?
— Ну да. Его заново выращенная рука еще некоторое время должна находиться в энергетическом коконе, а это доставляет, знаете ли, некоторые неудобства. Желаете, чтобы я вас проводил? Тут недалеко.
Пациент проявил ответную вежливость:
— Если не затруднит, буду премного благодарен.
Двери перед ним раскрывали и придерживали. Явно осчастливленный молодой врач вскоре довел гостя до последней, открыл ее и замер:
— Прошу!
Ну а Дмитрий решил пошутить:
— Только после вас!
Пришлось резко побледневшему парню входить в гардеробную первым. А там пред ним предстал Высший Протектор и прочая, прочая, которого одевали в парадные одежды сразу трое портных. При виде вошедших Крафа рассмеялся:
— Ха! Как огурчик! Привели уже… Эй, а где твой папаша? — это он обращался уже к молодому врачу.
Тот опять растерялся:
— А он… он…
— Это тот главный, который тебя лечил, — пояснил Гегемон союзнику и небрежным жестом отправил провожатого прочь.
Тот испарился, словно унесенный ураганом. А император продолжал:
— Представляешь, эти олухи тебя усыпили! Я когда малость в себя пришел, стал раздавать во все стороны указания и с тобой по одному вопросу пообщаться пожелал. А главврач мне и заявил, что тебя усыпили. Ну, я и сорвался на них. Сказал, что ты сам себя быстрей бы вылечил, а их действиями только руководить собирался. Врач, конечно, лучший, но тут он сплоховал…
— Да ладно, все нормально, — отмахнулся Дмитрий, без консультаций с портными направляясь к вешалкам с понравившейся ему одеждой. — Я даже выспался преотлично.
— У тебя — все нормально, а мой лучший хирург — явно перепугался. Ведь недаром вместо себя своего улыбчивого сынишку подставил, когда ты проснулся. — Крафа в очередной раз рассмеялся: — Но, по правде говоря, он не так моего крика испугался, как поползновений твоего организма самоисцелиться. Практически лекари на операционном столе попросту составляли твои поврежденные ткани, а те уже сами собой сращивались. После такого чуда мне был задан довольно интересный вопрос. Догадываешься какой? По глазам вижу, что догадываешься! Звучит просто: «А это человек?» Видишь, за кого тебя медики принимают?
— Ну да, ну да… Это они еще не знают, что мы с тобой родня, пусть и дальняя… — перебирая висящую одежду, ехидно улыбнулся граф. — А то они тебе такой вопрос точно побоялись бы задать.
Самодовольный смех был ему ответом. Зато потом послышалось недовольное:
— Ну и долго будешь копаться? Я уже готов. Нам надо наведаться на ужин, а вернее, на поздний обед, иначе наши жены нас загрызут живьем. Потом к моим навигаторам нагрянуть, они уже почти закончили расчет отдачи, которая закинула группу твоего сопровождения из Янтарного невесть куда. Ну а дальше…
— Дальше я уже боюсь что-либо загадывать дальше! — последовал каламбур от по-военному быстро одевшегося Светозарова. Он уже подправлял свой внешний вид перед зеркалом. — Хотя только от составленного графика дел на ближайшие дни сразу голова начинает пухнуть. Я бы и от ужина отказался по причине крайней занятости. Но там и в самом деле нас не поймут. Да и своих женщин надо домой закинуть…
— Думаешь, они согласятся? Им тут и удобно, и интересно… — С неловко отставленной левой рукой Крафа приблизился к союзнику, оглядывая его скептически: — Не мог чего поярче или пофасонистее выбрать?
— Зачем? Как раз скромно, для графского титула.
— О-о! Ты еще не видел, как некоторые графы умеют нарядиться, желая перещеголять князей, герцогов и самого императора. Ладно, пошли… за бедного родственника и в самом деле сойдешь…
Они вышли на открытую террасу и уселись в летательный аппарат с пилотом. И сразу же взлетели. Видимо, пилоту уже сказали о пункте назначения.
— Это мой загородный дворец, расположенный прямо возле главного военного госпиталя, — пояснил Гегемон, показывая вниз. — Правда, красиво?
За десять минут полета Дмитрий налюбовался красотами великолепной, явно с претензией на уникальность столицы. Причем многие здания еще достраивали, а то и только начинали возводить. А вот транспорта на широких дорогах и в воздухе виднелось очень мало для такого мегаполиса. Что уже само за себя говорило: город совсем молодой, а весь мир еще мало заселен.
Приземлились на открытую террасу другого, невероятно роскошного и громаднейшего дворцового комплекса тихо, просто и без всякого ажиотажа. Никто не встречал, и никто не бросался императору под ноги с желанием помочь или льстиво поприветствовать. Сами вышли, сами двери открыли, и сами к пиршественному залу направились. Но когда союзники двинулись по коридору, старший по возрасту заговорщически зашептал:
— Только не вздумай за столом проговориться, где мы были, с кем воевали и что у меня с рукой. Если будут сильно приставать, скажешь, что я неудачно упал в тренировочном зале.
Землянин скривился:
— Не лучше ли сразу признаться? Или никто так потом и не узнает?
— Да потом — не страшно. Наедине жене и сам все сразу расскажу. А сейчас перед всеми стыдно будет, что мы с тобой позволили себя так сильно покалечить. Или тебе плевать?
Дмитрий представил, как станет нервничать Александра, переживать сестра Елена и мать, и признал советы старшего боевого товарища вполне разумными:
— Ты прав. Не к чему устраивать неуместный базар в такой праздничный день. Все-таки я мать отыскал, сестра с ней увиделась, жена познакомилась, да и победу, что ни говори, а мы все-таки славную одержали. Могло ведь все получиться гораздо, гораздо печальнее…
— Все! Забыли о грустном! — скомандовал бодрящийся император, кивая на открывающуюся парадную дверь. Тут все-таки стояла пара вышколенных, одетых не хуже иных графов камердинеров. — Нас ждет приятное общество, роскошный ужин, а я так вообще, наверное, сейчас напьюсь… — И уже изрядно повышая голос: — Поэтому запрещаю вообще сегодня в этом зале говорить о делах! О! Ждут только нас. Ба! И места нам оставили не рядом…
Места для императорской пары были в торце огромного стола. Видно было, что здесь на ширине кресел и прочих элементарных удобствах совершенно не экономили и тесноту не любили. Пока прибывшие мужчины усаживались, супруга императора, сидя слева от него, мило улыбнулась и многозначительно проворковала:
— Мы словно предчувствовали, что сегодня разговоры о делах — табу. Поэтому давайте поговорим о путешествиях и странностях, с ними связанных. К примеру, мы с удовольствием послушаем, где вы побывали за время своего такого долгого и неожиданного отсутствия…
В конце монолога брови на ее прекрасном личике все-таки поползли вверх. Она рассмотрела несуразно отставленную левую руку супруга. А он уже заставил разносчика спиртного довольно солидную порцию коньяка налить ему в фужер, склонился к ушку Кассиофии и шепнул ей несколько слов, а потом поднял бокал с восклицанием:
— Тост! За новый, нерушимый союз с Торговцем, господином Светозаровым Дмитрием Петровичем!
И, не дожидаясь никого, с полным правом хозяина застолья, опрокинул всю изрядную порцию в ссохшуюся от голода и жажды глотку. Сидящий между Александрой и своей матерью Дмитрий хотел было сделать только глоток из своего бокала, но, распробовав напиток, изменил намерение:
«Да чего я так напряжен? Надо хоть немного расслабиться! Всех дел переделать во всех мирах я все равно не успею, а со своей семьей когда мне еще так вот вольготно посидеть удастся?..»
И тоже выпил всю порцию коньяка до дна. А потом, следуя примеру Крафы, набросился на непрестанно подкладываемые ему в тарелку блюда. Потому что Шура сразу поняла: мужа надо срочно и обильно покормить. Ну а мать уже по поведению невестки догадалась, что сына лучше сейчас не тормошить вопросами. Как следствие, если и вела застольную беседу, то с иными сотрапезниками. Справа от нее сидела Елена, за ней — Гривин Эзенберро, император иного мира, сейчас восседающий возле отца. Александра, слева от Дмитрия, несколько не по ранжиру оказалась рядом со вторым наследным принцем. Напротив гостей сидели старший принц с супругой, ну и далее за столом разместилась почти вся многодетная семейка высшего здешнего правителя. Самыми последними восседали, а вернее, подпрыгивали, как на иголках, Ксения и Марианна. Похоже, оставшийся где-то там, вне пиршественного зала, пегас до сих пор владел всеми мыслями всеобщей любимицы и ее пожизненной воспитательницы.
Ну разве что Ксения только и ждала момента, чтобы хоть как-то обратиться к новому союзнику отца и задать ему парочку вопросов. А Марианна всеми силами сдерживала сестру, одергивала ее и шикала.
Мужчины деловито выпивали, провозглашали тосты, весьма лаконичные, и по сторонам старались вообще не смотреть. Зато Александра заметила поведение своих новых подружек и попыталась шепотом предупредить мужа о грядущем на него наезде:
— Девочки хотят потребовать от тебя ни много ни мало, как срочно их перебросить в мир Пегасов. На мои увещевания, что ты сам не знаешь этого мира, они не реагируют. Наверное, не поверили… Так что заранее что-нибудь придумай. А то Елена уже вне себя от ревности к Диве. Оказывается, крылатая лошадка катала девочек без ее разрешения… и представляешь, как Леночка расстроилась после оглашения этой новости…
Расслабившемуся от выпитого и съедаемого Светозарову уже любые проблемы казались легко и быстро преодолеваемыми. Его топка в желудке работала на максимальной мощности, напряжение последнего смертельного боя спало окончательно, почти все любимые и родные рядом, так что и вопрос с пегасами обязательно решится.
Правда, хотелось немедленно остаться с женой наедине и выспросить у нее более подробно о том, что она тут выведала о новом союзнике. Но ни правила хорошего тона не позволяли выйти из-за стола, ни остающееся чувство голода. И только к финалу первого часа высококалорийный коньяк и лучшие блюда местной кухни утолили нехватку организма в полноценной энергии, извлекаемой из продуктов питания. И удалось более детально разобраться в выражении лиц не только новых знакомых, но и самого Крафы. Даже боевой товарищ, сам откушавший преизрядно, поразился такому отменному аппетиту.
Ничего не оставалось, как пошутить в ответ на невысказанные вопросы:
— Голодное детство во всем виновато! — И тут же, получив обжигающий, укоризненный взгляд матери, со смешком пояснить: — Шутка! — А так как улыбались ему в ответ только вежливо и все равно с непониманием, решил разрядить возникшее напряжение обращением к младшим дочерям императора: — Ксения! Марианна! Как вам пегас понравился?
Вот тут уже все заулыбались искренне и непроизвольно. Разве что сестра Елена несколько хмурилась. Девочки с таким восторгом и непосредственностью обрисовали моменты дружбы и огромной симпатии, что так и хотелось оставить Диву здесь на некоторое время. Хорошо, что вспомнил предупреждение Шуры о ревности истинной хозяйки, как она сама считала, пегаса. Хотя следовало и воспитанием своей великовозрастной сестры заняться, все-таки Дива — это разумное создание, которое само вправе выбирать, с кем ему дружить и где проживать. Даже отношение, которое присутствует со стороны человека к собаке, к пегасу было недопустимо.
Пришлось озвучивать малолетним красавицам вполне достойную истину:
— Мы уже с вашим отцом обсуждали эту тему. И приняли решение: как только расправимся со всеми срочными делами, постараемся организовать экспедицию в мир Пегасов.
Все чуть ли не захлопали после такого ответа, да только капризная и разбалованная Ксения оказалась не удовлетворенной расплывчатостью:
— Знаю я такие обещания! Папа тоже умеет увиливать: «как только расправимся», «постараемся» — и что в итоге? Срочных дел никогда не становится меньше, а чисто показательные старания никогда не увенчиваются успехом. Ты мне конкретно назови дату, когда я смогу побывать в мире Пегасов. Или хотя бы день, когда первый пегас для нашей семьи окажется во дворце.
Грамотно малолетка хватала за глотку и цепко. Так что волей-неволей, но пришлось в жесткую торговлю вмешиваться отцу семейства. Причем сделал он это самым официальным и суровым тоном, обращаясь к дочери на «вы»:
— Ксения, вам уже высказали все доступные обещания, коих вы и не заслужили. Если будут дополнительные вопросы на эту тему, обращайтесь ко мне наедине.
Но и это не помогло. Как ее Марианна ни сдерживала и чуть ли рукой рот ни закрывала, младшенькая все-таки высказала свое недовольство:
— Как же, как же! Обратишься тут! Тебя я вообще не вижу в последнее время, папочка. А уж тем более чтобы наедине с тобой остаться — надо в хитрую колдунью-невидимку превратиться.
За столом повисло уж совсем тревожное молчание. Все понимали, что девчонка права совершенно. Пусть и несколько игнорирует в своем юношеском максимализме такие понятия, как толерантность, правила хорошего тона и корректность. Но, по сути, в ее высказываниях имелся резон: раз уж ты, как папа Карло, настрогал детей, то будь добр, забрось все свои дела куда подальше и занимайся воспитанием не только скопом во время редких совместных обедов, но и каждого индивидуально. Одной безграничной любви мало, надо еще терпение, персональное внимание и жертвенность личным, да и общественным временем.
Крафа это тоже прекрасно понимал, но ни пойти на поводу у дочери, ни накричать на нее или окончательно задавить своей властью не решился. Взамен отыскал некое третье, соломоново решение:
— Марианна! Обед слишком затянулся, и вам давно пора проверить выполнение уроков вашей подопечной. А о пробелах в вашей воспитательной работе я поговорю позже.
Это уже смахивало на явное наказание. Марианна скорбно вздохнула, встала, сделала прощальный книксен всем присутствующим и чинно удалилась с гордо поднятой головой. Естественно, что раздосадованная Ксения, нарезая круги вокруг своей воспитательницы и умильно заглядывая ей в глаза, умчалась следом. Наверное, это было единственно верное наказание, которое могло ее заставить изменить поведение и прекратить всякие пререкания за столом.
А Шура во время экспансивного диалога несколькими предложениями успела нашептать Дмитрию о царящих в этой семье порядках и отношениях.

Глава двадцать восьмая
Новые миры

А на столе тем временем оказалась уже вторая смена десерта, подали горячие напитки и даже приличествующий какому-нибудь пышному юбилею торт. Но вкусить его новому союзнику не пришлось, хотя первый солидный ломоть уже специально для него отрезали. К императору приблизился моложавый советник и что-то сказал.
— Спасибо, — сказал Крафа и взглянул на Светозарова: — Рассчитали местонахождение твоих друзей из Янтарного. Смотаемся к ним немедленно или доедим десерт?
— Лучше сразу за ними. А то вдруг их там, бедняг, уже вместо десерта на хлеб намазывают?
— Не переживай, оба мира — мои, вполне безопасные, и там обстановка всецело контролируемая. Людоеды тоже отсутствуют.
— Мало ли… Вдруг там проживают огромные любители жареных кальмаров? — Гость уже встал и вышел из-за стола, стараясь мягко высвободиться из вроде незаметной, но цепкой хватки пристроившейся возле него супруги. — Дорогая, мы вас ненадолго оставим, так что пока пообщайся с мамой и…
— Да мы уже и так наговорились, — мило улыбнулась супруга. — Пусть она хоть немножко с родной дочерью поговорит. Все-таки такая встреча… А я так поняла, что вы за Прусветом отправляетесь? Думаю, что мой старый приятель и меня рад будет видеть.
Недовольство такой назойливостью любимой граф попытался скрыть. Но взглядом явно попросил союзника о помощи. Надеялся, что тот выдаст нечто вроде: «Увы! Туда с женщинами нельзя! Табу, понимаете ли!» Или еще что-то дельное возразит, на то он и Протектор тамошних миров, чтобы лучше всех пользоваться местными законами.
Да только Трибун и не подумал вмешиваться в дело воспитания чужой жены (со своими справиться бы!), а мило улыбнулся:
— Ну, если ваше сиятельство желает прогуляться…
— Желает, желает, — закивала та.
— Но мы без оружия, — сделал Светозаров последнюю попытку избавиться от прыжков таким массированным составом. — Мало ли что…
И опять боевой товарищ не понял намека и не поддержал:
— Ерунда! Там мы можем находиться без оружия сколько угодно. Или все-таки останемся и попробуем великолепный торт?
— Нет. Торт от нас никуда не денется. Вначале — за друзьями. Прыгаем!
Дмитрий испугался, что сейчас с ними начнут напрашиваться другие сотрапезники. Если, к примеру, мать возжелает, то ей отказать будет еще сложней, поэтому следовало поторопиться.
Но уже в последний момент перед перемещением успел заметить несколько ехидный взгляд Гегемона, которым он окинул графскую парочку. Похоже, что отсутствие семейной дисциплины он резко не одобрял, и теперь следовало ожидать подначек на тему безвольного и жалкого подкаблучника. Оставалось только сделать себе мысленную закладку и, как только представится возможность, серьезно поговорить с любимой. Раз уж он не позвал ее в короткую отлучку по делу, значит, и самой не следует вот так бесцеремонно, при всех напрашиваться, да еще и настаивать на своем капризе. Любовь — любовью, но сам Торговец всегда лучше знает, когда можно с собой прихватить дражайшую половину, а когда нельзя или нецелесообразно.
Ну а пока троица оказалась в ином мире. Причем не в помещении, а на краю какого-то рукотворного обрыва. Вид с одной стороны открывался просто восхитительный на аккуратный город с дворцами, парками и широкими проспектами. Виднелся наземный транспорт самой разнообразной и яркой окраски. Кое-где мелькали проносящиеся по воздуху летательные аппараты. А за городом, до самого горизонта, раскинулась равнина с зелеными деревьями. С другой стороны к недалеким горам уходили аллеи садовых деревьев, перемежающиеся цветочными клумбами и эффектными фонтанами с бьющими в небо струями воды.
Ну а когда сделали несколько шагов к обрыву, то по уходящим полукругом вперед крыльям строений Дмитрий понял, что стоит на крыше дворцового комплекса, имеющего не менее десяти этажей.
Крафа бесстрашно подошел к самому краешку крыши, не имеющей ограждения, и сделал широкий взмах рукой:
— Перед вами Абрикосовый мир! И называется он так потому, что, когда его отыскали, из полезных человеку фруктов здесь произрастали одни абрикосы. Зато теперь тут чего только нет, и самое главное, что люди здесь от рождения не знают, что такое мясо, рыба, хлеб, каши, кофе с чаем и пирожные. Здесь совершенно не употребляют привычные в большинстве миров продукты питания, только фрукты и овощи в сыром виде.
Светозаров уважительно кивнул:
— Подобная система известна и мной приветствуется, но чтобы весь мир настолько правильно питался — в голове не укладывается.
— А все просто. Полторы тысячи лет сюда на поселение перебирались только те, кто проповедовал подобный образ жизни. И уже через два поколения никто из их потомков и представить не мог такого кощунства, чтобы подстрелить птицу, зажарить ее и съесть. Их начинало тошнить только от одного рассказа о подобном поедании трупа.
— Ух ты! Полторы тысячи лет?! — сразу проснулся в графе ученый, и он зачастил вопросами: — И что? Какова польза? Что говорят факты? Каковы итоги наблюдений? Насколько система сыромоноедения себя оправдывает?
Трибун Решающий самодовольно улыбнулся:
— Если захочешь, потом сам просмотришь все итоги и заключения многолетних наблюдений. Сейчас же скажу о самом главном, чего удалось достичь в данной цивилизации. Людей здоровей, чем здесь, найти нельзя. К данной исторической вехе, все они долго, до ста пятидесяти лет сохраняют внешнюю молодость, а репродуктивный, то есть детородный, возраст у них достиг ста двадцати лет. Живут же здесь сейчас до двухсот лет, а некоторые уже зарегистрированные на данное время долгожители дотянули до двухсот пятнадцати. И это, учитывайте обязательно, без всякого вмешательства извне! Все мое участие только и заключается, что в защите этого мира от внешних угроз. Даже местных правителей я не подлечиваю и жизнь их не продлеваю. Все происходит естественным путем. Эволюция физического тела самосовершенствуется. Здесь нет и не было эпидемий, голода, здесь практически не ведают, что такое тяжкие, неизлечимые болезни, и количество населения уже помаленьку приближается к миллиарду человек…
— Но климат? — спросила Александра. — Как он позволяет выращивать столько фруктов и овощей, чтобы только ими прокормиться круглый год?
Мужчины заулыбались со знанием дела. И Крафа несколько сочувственно покивал:
— Увы, климат здесь суровый. И зима длинная. Кстати, вид отсюда, когда все вокруг засыпано снегом, — тоже великолепный.
— А сад сзади нас? — не поверила графиня. — Насколько я могу рассмотреть и судить по листьям, здесь одни теплолюбивые породы.
— Верно. Но данный участок во время морозов накрывают специальным силовым полем. Да и для многих садов и теплиц используют такое прикрытие. Хотя и без него питания хватит, чтобы прокормить население в пятьдесят миллиардов человек. И это не учитывая океанов. Подсчитано и проверено.
— Не может быть! — вырвалось у Шуры. — Какое-то нереальное число.
Крафа спорить не стал и вопросительно уставился на своего союзника. Тот понял, что старший коллега хочет услышать именно его мнение, но сразу расшифровывать подсчеты и объяснять, откуда взялись такие числа, не стал. Вместо этого, задумчиво блуждая взглядом по зеленой равнине, спросил у супруги:
— Помнишь, ты удивлялась вначале, что на каждом углу и в каждой нише академии целителей стоят вазы с самыми разнообразными фруктами?
— Помню. Меня тогда удивило довольно бережное отношение детей к плодам. Они их пересматривают и в первую очередь съедают более спелые и имеющие шанс подпортиться первыми. Я тогда поинтересовалась такой заботой, но ты спешил, пообещал рассказать позже, да так и некогда больше было…
Дмитрий несколько смутился, потому что и сейчас прибыли по делу, а не для разговоров, пусть и весьма интересных. И заговорил быстро и сжато:
— К такой системе питания должны прийти все разумные создания. За это целители мира Зелени ратуют давно. Не все дети сразу это понимают, и после первого, короткого периода наступает пресыщение. Бывали случаи, когда новички начинали бросаться мандаринами, а то и апельсинами или яблоками. Но таких сразу отправляли на месяц-два собирать урожай. Причем тяжело приходилось работать, наравне со взрослыми. Зато отношение менялось сразу и навсегда. Саму хрустальную вазу для таких детей разбить — ерунда, а вот превратить фрукт в игрушку им уже и в голову не приходит. Но это так, отступление, говорящее, что в каждом человеке заложен инстинкт правильного питания. Просто у взрослого человека он окончательно ломается неправильным развитием всей цивилизации, и ему уже трудно перестроиться, так и хочется мяса, жареной картошки, аппетитного пирожка… А давай подсчитаем, сколько усилий цивилизация тратит на производство консервных банок для тушенки? Стеклянной тары для консервантов? Какие огромные цеха по переработке и варке всего этого строятся? Какая прорва невосполнимой энергии на это все уходит? Какие массы полей затаптываются выпасаемым скотом? А почему бы на этих полях не посадить деревья и плодовые кустарники? Ну и так далее и тому подобное… Перечислять убыточные, ненужные сферы производства можно до бесконечности…
Крафа похвально кивнул и добавил:
— Это только мы, умеющие перестраивать свои тела и вылечивать в себе любые патологии, можем пить спиртное и забавляться жаренными на жиру ростбифами. Остальные люди должны беречь себя сами.
И все равно Александра сомневалась:
— И тогда будем жить до двухсот лет?
— Вы? Ха-ха! Увы, никак не получится. А вот ваши потомки, лет через тысячу, полторы — да! Генетически внедренные болезни, старение так быстро, за поколение-два, из организма не выводятся.
Гостья грустно закивала:
— Да, нелегко так долго ждать. Тем более что заметный результат не будет виден даже на внуках.
— Вот она, косность нашего человеческого мышления! — скорее самокритично заметил Гегемон. — А то, что сами будем здоровей и проживем на двадцать лет дольше, — уже не считается? Именно поэтому почти во всех мирах, где я пытаюсь вводить данную систему питания, она никак глобально не приживается… — Поглядывая в сторону сада и парка, он первым заметил приближение местных жителей и, старательно заулыбавшись, вполголоса стал говорить своим спутникам: — Вот и местные власти пожаловали, сейчас все и узнаем о наших друзьях… И учитывайте, мы имеем право приветствовать королеву простым наклоном головы. Звать ее Пеолитания, кратко — Пеолита. Но я вас строго предупреждаю: ни в коем случае не соглашайтесь на экскурсию по столице или на осмотр дворца! При этом и меня от вас заберут часа на два, не меньше…
Кажется, он больше переживал за свою тушку, и, когда группа из полутора десятков людей приблизилась, стало понятно, почему переживал. Возглавляла группу изящно разодетая дама, которая своей осанкой, фигурой и величественной красотой могла бы поспорить с лучшими красотками других миров. Александра даже приревновала, заметив, с каким нескрываемым восхищением супруг уставился на правительницу. Но та смотрела явно призывным взглядом только на Крафу, который и начал представлять гостей:
— Ваше величество! Божественная Пеолитания! Разрешите вас приветствовать от себя лично и от лица моих коллег! — Он наклонил голову. — Это Торговец Дмитрий со своей супругой Александрой.
Легко можно было понять по влюбленному, горящему и призывному взгляду королевы, что она желает как минимум остаться с Крафой наедине. Александра уже рассматривала однажды в видеозаписи такой взгляд весьма скрупулезно — когда принцесса империи Рилли пыталась достучаться до сердца Светозарова. Поэтому ни капельки не усомнилась в его назначении. Разве что сейчас желаемый голодной женщиной мужчина не отвергал возможную близость в скором будущем, а с томным взглядом сообщал о крайне коротком визите:
— К сожалению, мой союзник страшно занят, да и моего личного участия требует незаконченная война в одном из миров нашего Ожерелья.
Кажется, для представителей здешней цивилизации слово «война» обозначало такое жуткое бедствие, что почти все они побледнели. А ведь королеву сопровождал чуть ли не десяток высших вельмож из числа мужчин. И все-таки, несмотря на такую серьезную отговорку, как война, она предприняла попытку завлечь своего не то возлюбленного, не то любовника в уединенное место:
— Как жаль, что ваши коллеги только и успеют, что осмотреть город!
— Не меньше вашего сожалею, несравненная Пеолитания, что у нас сегодня и это никак не получится.
— Хорошо, тогда только и остается, что показать им некоторые залы нашего великолепного дворца.
— И это — в следующий раз. Сейчас им не до этого.
— И они откажутся от нашего угощения из редчайших фруктов?
— Как это ни прискорбно, но откажутся. Тем более что мы только что из-за стола. И покинули его, несмотря на то что там стали подавать на десерт торт и кофе.
Теперь уже побледнела и нехорошо поморщилась сама королева. Не иначе как Крафа применил самое тяжелое, а скорей всего и запрещенное оружие из своего арсенала, признавшись, что он и его гости только что ели «мертвую» пищу. Именно так сыромоноеды называли все, что проходило термическую обработку или интенсивное прогревание при температуре свыше шестидесяти градусов. Ну а уж само представление о процессе поедания мяса или рыбы могло бы привести к более неприятным последствиям, чем просто бледность и непроизвольно исказившиеся физиономии.
— И какова причина вашего кратковременного визита, господин Высший Протектор? — язвительно спросила монархиня.
Трибун Решающий не смутился и тут же красочно расписал, что во время одного из военных противостояний группа людей с малыми детьми на руках, а с ними и дивное создание — разумный кальмар совершенно случайно были заброшены в подпространство и, по расчетам, могли оказаться именно в Абрикосовом мире. Также было названо точное количество часов, прошедших с момента нечаянной пропажи группы личных друзей и соратников Торговца Дмитрия.
Королева еще во время объяснений требовательно глянула на нескольких вельмож из своей свиты, а напоследок и в микрофон на своем плече в виде жемчужной броши бросила вопрос:
— Ты все понял? Немедленно всю информацию поднять и обработать!
Все-таки здесь было не развитое и цивилизованное средневековье, а более прогрессивный в техническом плане строй. Причем на ступеньку, а то и на две выше, чем технически развитая цивилизация Земли.
«Вот тебе и сыромоноеды! — подумал Светозаров, поймав многозначительный взгляд супруги, которая просекла на одежде хозяев данного мира массу технических средств не хуже, чем у ее мужа. — У них совершенно иная концепция мышления, врожденная тенденция к мирному сосуществованию и необычайно высокий интеллект. Такой цивилизации не жалко подкинуть массу новейших технических новинок, и я не удивлюсь, если узнаю, что они уже активно осваивают ближний космос. И это ли не ответ всем остальным хищным цивилизациям, которые едят трупы животных и тем самым вполне сознательно сами себя травят. Сюда надо будет напроситься с более длительным ознакомительным визитом. А еще лучше попросить у них десяток-два пропагандистских фильмов о здешней жизни. Только один факт запуска таких фильмов в Интернет Земли-матушки окажется лучше всякой другой пропаганды и рекламы здорового образа жизни. Жить двести лет и рожать до ста двадцати — против таких бонусов попрут только полные дебилы или сумасшедшие…»
Тем временем пять минут усиленных консультаций с невидимыми службами безопасности или чего там еще никаких перченых фактов не выявили. Службы наблюдения, локации, общественного правопорядка и даже тайная полиция (были тут и такие) ничего о внезапно появившихся людях не слышали, с жалобами никто не обращался, за помощью — тем более.
Конечно, возникали некие сомнения на тему огромного разброса по всему миру, но Крафа подобное отрицал:
— Основной, стабильный канал строго направляет меня и любого, даже спонтанно оказавшегося рядом Торговца именно во дворец. Разве что возможно небольшое распыление переноса в границах самой столицы и столичной префектуры. Проверено не раз, и не два… А значит…
И он со всей куртуазностью, присущей потомственным императорам, стал прощаться с королевой, извиняться за столь короткий визит и обещать, что в следующий раз они с союзником побудут здесь дольше. И добавил, что постарается наведаться в самое ближайшее время с коротким деловым визитом. Услышав последние слова, королева заметно успокоилась. Но ее требовательный взгляд поблескивал нешуточной угрозой, если обещания, данные господином Высшим Протектором, не будут выполнены.
Светозарову тоже удалось вставить несколько слов благодарности за содействие в поиске его друзей и небольшую просьбу о подборе пары десятков фильмов о жизни и основных направлениях развития данной цивилизации.
— Это было бы весьма поучительно для других, до сих пор мечущихся на перепутье общественных формаций, — пояснил он.
И был обласкан настолько милой улыбкой и горячими обещаниями посодействовать, что Александра опять невольно заревновала. Во время прыжка в иной мир она молчала, но уже там, так и продолжая висеть у него на спине, горячо зашептала в ухо:
— Теперь я понимаю, почему Крафа путешествует по мирам в одиночку, а на тебя при этом смотрит с насмешкой. Но учти, пусть он бабник и разгильдяй, что у тебя ничего такого не получится! Или тебе придется меня забыть! Ни с кем делить тебя я не собираюсь! Понял?
Дмитрий бросил на супругу укоризненный взгляд. Мол, как у тебя только язычок поворачивается так мне не доверять. И поспешно, пока не проснулась совесть, помнящая пещеры Повиновения, вернулся к осмотру окрестностей. Потому что и тут было чем полюбоваться.
Они находились чуть выше последней ступеньки гигантского открытого амфитеатра, на круглой площадке из полированного, сверкающего белизной мрамора, метров десяти в диаметре. По центру площадки к небу возносился шпиль с небольшим колоколом, и по округе разносился гул — это союзник дернул за тонкую бечеву.
А за спиной прибывших, метров через сто, устремлялся перпендикулярно вверх крутой скальный массив со строениями наверху, украшенными колоннами и кариатидами. Сочетание застроек как крепости, так и амфитеатра с остальным городом за ним сразу напомнили Дмитрию Грецию и ее столицу Афины с величественным Акрополем. Только там были до сих пор не реконструированные, довольно жалкие развалины, а здесь все возвышалось и отсвечивало в лучах заходящего солнца в невероятном величии, целостности и совершенстве. Ну и море здесь от холма было совсем рядышком, всего в трех километрах.
И скорей в шутку, чем пытаясь угадать, Дмитрий воскликнул:
— Да мы никак в Элладе?!
Гегемон уставился на него расширенными глазищами и основательно прокашлялся:
— Ты что, и здесь успел побывать? Когда? Почему ничего не знаю? И почему тебя здесь никто не заметил?
Тщательно прикрывая свою ауру и хитро улыбаясь, граф развел руками и предупреждающе приобнял супругу за талию:
— Должны ведь и у нас иметься свои секреты…
— Как не стыдно! Я тебе все показываю, ничего не скрываю!
— Хорошо, я расскажу об Элладе. Но вначале ты хоть в двух словах скажи, что ты знаешь об истории возникновения здешней цивилизации.
Возле угла скального массива с Акрополем и с наружной стороны амфитеатра уже виднелись местные жители, спешащие к площадке со шпилем и колоколом. Но время у прибывших еще было, и Высший Протектор стал рассказывать:
— История проста: две тысячи четыреста лет назад в здешние моря, скорей всего, спонтанным переносом занесло сразу три боевых корабля весельного типа, которые возвращались из удачного набега на вражеские земли. Трюмы кораблей были забиты пшеницей, оливками и красивыми рабынями. Вот те самые триста шестьдесят человек и стали прародителями здешнего мира, названного Элладой. Откуда они сюда свалились, мне узнать было не суждено, все умерли задолго до моего здесь появления. Сейчас на планете чуть более миллиарда жителей, войны редки и то лишь на окраинах, но народ яростный и довольно агрессивный, часто проводятся поединки между воинами, порой дуэли, иногда до смерти. Строй практически не меняется с момента своего основания: истинно народная демократия и выбираемые на три года тайным голосованием правители. Вначале их называли тиранами, со временем переименовали в реформаторов. Но править реформаторы стараются мягко, чтобы их после смещения ни в коем случае не казнили. Ибо имелись прецеденты…
Дмитрий заволновался:
— Как здесь могли принять моих друзей? Вдруг здешние эллины попросту уничтожили чужаков?
— Ну… не такие они уж и звери… Особенно если не трогать их многочисленных богов и не плеваться в мою сторону… Ибо за тысячу последних лет статуй с моим изображением где здесь только не поставили… Ах да, и не удивляйтесь обращениям ко мне, как ни пытался, не смог отучить…
А первые примчавшиеся военачальники, увешанные оружием и блестящими доспехами, уже издалека взывали криками к защите и помощи.
— Божественный! Беда! Демон поселился в акрополе! Грозится разрушить святыни! — пытались перекричать они друг друга. — И демон кричит страшным голосом! Грозится нас всех убить, а твое имя, божественный, проклинает и хулит непрестанно!
Кое-как успокоив жестами орущих обеспокоенных людей, Крафа первым делом поинтересовался:
— Ну а что с теми людьми, которые появились здесь вместе с этим… хм… громогласным демоном?
— Всех мы задержали, разместили в разных местах нижнего города, но содержим в прекрасных условиях. Потому что демон первым делом предупредил: упадет хоть волосок с голов этих людей, превращу ваше государство в руины! А когда его попытались атаковать жидким пламенем, одним только криком разрушил малый храм, посвященный твоей божественной личности!
Тотчас раздались разгневанные крики:
— Святотатство! Неслыханное неуважение и наглость! Сам реформатор с вельможами вынужден был эвакуироваться из акрополя в амфитеатр Ирода Аттика. Народ волнуется! Божественный, уничтожь демона!
— Разберемся! — рявкнул Гегемон, указывая рукой на скальный массив и акрополь. — Я туда со своими спутниками, а вы немедленно доставьте задержанных ко мне. И аккуратно, со всем почтением!
И то правда, чего ноги даром топтать, если можно использовать свои умения? Несколько мгновений, и вот уже троица прибывших иномирцев находится среди колонн храма, посвященного Афине, рядом с гигантской статуей богини.
— Ну и где тут искать моего друга Прусвета? — пробормотал Дмитрий. — Вдруг он где-то в нижнем городе носится?..
И тут же резко развернулся на недовольный возглас любимой супруги:
— Напугал! — Она шумно фыркнула и дружески ткнула кулачком зависшего рядом разумного кальмара. — Я тут вся в восторгах, статую рассматриваю, а ты со своими шуточками…
А тот в своей манере проворчал:
— Не надо меня искать, я сам появляюсь, когда надо…

Глава двадцать девятая
Копия мира иного

— Почему твой муженек так долго не являлся? — продолжал Прусвет. — Я тут волнуюсь, переживаю, невесть что думаю, статуи этого вон узурпатора разрушаю, а он с ним преспокойно достопримечательности осматривает!
— Только сейчас сумели высчитать, куда вас могло забросить, — пустился граф в оправдания перед другом и союзником. — Раньше — никак не получалось.
Крафа с недоумением ухмыльнулся, во все глаза разглядывая Живой Ужас. Сразу было понятно, что до того он в своей долгой и насыщенной жизни таких созданий не видел.
— Узурпатора? И что, за время своего пребывания здесь ты обо мне только плохое слышал?
Прусвет презрительно фыркнул:
— Кажется, всех местных тут оболванили подлой тотальной пропагандой. Они к тебе относятся, как умственно-отсталые больные к санитару, носящему в палату булочки с чаем.
— Экий у тебя друг умный в сравнениях, — повернулся Гегемон к Дмитрию. — А вначале мне показался неведомой зверушкой, чем-то сродни привидению. Тем более что из камня, словно дух бестелесного червя, выскользнул.
— Но-но! Ты мне товарища не обижай! — тут же заступился за разумного кальмара Светозаров. — Он поумней всяких там тиранов да протекторов будет. А если рассердится, то любой мир разрушит. Это он, между прочим, тех двух плагри-разведчиков оприходовал в покойники.
— О! Героям слава! Но я же ни словом не обидел такого славного воина! — заулыбался местный «Божественный». — А неудачные сравнения к настоящему триумфатору-победителю не прилипнут. И жду не дождусь, когда же ты нас познакомишь.
И граф под недоумевающим взглядом Прусвета сказал:
— Дружище, познакомься с Крафой. Он с недавнего времени наш союзник, и мы с ним уже успели наворочать много славных и полезных дел. Потом расскажу подробнее. Крафа, познакомься с Прусветом. Это мой старый друг, соратник и надежный союзник.
Рукопожатия получиться не могло, поэтому человек просто поднял руку в приветствии, а пронзающее камни существо подняло вверх одно из щупалец. А другим потешно почесало свою огромную лысую голову:
— Все равно я в некотором затруднении… А как же рассказы Шу’эс Лава?
— С этим аспектом нестыковок будем разбираться в присутствии баюнга и несколько позже, — постановил Светозаров. — Вначале нам самим придется еще кое-что перепроверять и кое в чем удостоверяться. Но всему свое время. Ты лучше скажи, как ты храм здешний разрушил и насколько сильно?
— Хорошо рухнуло, душевно. Легче новый построить, чем старый восстановить, — с хитрым прищуром поведал Живой Ужас. — Я ведь не знал, что узурпатора здесь так любят и нахваливают, думал, народ сразу революцию затеет после уничтожения статуи. Ну и рыкнул разок для острастки, когда они меня из огнемета поджарить решили. Одурманенный морально народ разбежался, слабая постройка сразу рухнула. Видимо, цемента много во время строительства украли…
— Но хоть никто не пострадал? — уточнил обеспокоенный Крафа.
— Пока — никто…
— Тогда все в порядке. Даже хорошо, что так случилось. И теоретическую базу шикарную можно подвести. Теперь будет отличный повод не отстраивать храм заново, как и статую.
— И как твоя отговорка будет выглядеть? — заинтересовался Дмитрий.
— Да просто стану угрожать, что, если опять меня восхвалять начнут, покину их навсегда, а Высшим Протектором у них станет господин Прусвет.
Графская чета не выдержала и, не сговариваясь, захихикала. А Живой Ужас чуть не задохнулся от возмущения:
— Неужели я такой страшный?!
Крафа тоже рассмеялся:
— Для здешних жителей — нет. У них целый пантеон богов и прочих созданий, даже кентавры, схожие с человеком, есть, так что демоном со щупальцами их не запугаешь. Но идея должна сработать.
— Да уж! — согласился с ним Светозаров. — Если здесь поселились потомки легендарных греков с Земли, то бог с человеческим телом для них гораздо предпочтительнее более совершенного создания в виде кальмара.
Довольный таким комплиментом Прусвет изобразил надменность и величие. А Гегемон напомнил коллеге, что и тот обещал поведать об Элладе. А так как доставка пленных обещала затянуться (летательных устройств у эллинов не существовало), то землянин успел рассказать об афинском Акрополе и о его незавидной участи. При взгляде на здешние постройки, величественные и прекрасные, невольно приходили в голову весьма и весьма нехорошие сравнения. Земные греки так и не смогли реализовать на практике все свои демократические принципы государственного устройства и ушли с исторической арены. Философия, математические знания и культура физического совершенства оказались в сумме беззащитны перед людской жадностью, агрессивностью и желанием жить и роскошествовать за счет своего соседа.
Такому знатоку исторического многообразия, как Крафа, хватило и короткого изложения истории земной Эллады. А так как взор беседующих услаждали прекрасные строения, не испорченные ни временем, ни войнами, то сравнивать было с чем. Как и возможность имелась сделать хоть какие-то выводы по поводу философских устремлений эллинов. В целом они были признаны верными, но вот реализация их в агрессивном окружении была невозможной. Другое дело новый мир, чистое, без конкурентов поле роста, единая, стоящая перед небольшой группой людей цель. Врагов здесь не было, никто эллинам не мешал, от рабства они избавились еще на заре развития новой Эллады, и вот уже почти полторы тысячи лет главные устои общества всемерно поддерживались Высшим Протектором.
Сейчас на планете приоритетом было физическое развитие граждан. Физкультурой и спортом занимались все, олимпиады проводились каждые два года, а к пантеону богов добавились новые, каждый из которых покровительствовал одному или нескольким видам спорта. Их имена были Крафе известны, и гости узнали, что, например, Одран — покровитель бегунов по своей значимости в некоторых городах догнал, а то и перегнал Зевса, Аполлона и Афродиту. На Земле у греков Одрана вообще не существовало, а тут вон как вознесся.
Стало понятно, почему так сильно изменилась одежда воинов любых рангов. Оружие на их телах и латы носили скорей декоративный характер, подчеркивая физическое совершенство человека.
А глядя на замершие возле центрального входа в акрополь шеренги воинов, нетрудно было догадаться, кто приложил руку к созданию именно такого, спортивного приоритета в развитии цивилизации.
— Очень сложно было направить излишнюю агрессивность в спорт? — поинтересовался Дмитрий у Гегемона.
Тот кивнул:
— До сих пор сложно! Изначальная задумка была — это вообще ликвидировать латы, щиты и оружие. А культ физкультуры и спорта и спортивного соревнования довести до главного принципа существования. Но вот никак не удается. Сколько поколений прошло, а воевать местным жителям все равно жуть как хочется.
Задумка Высшего Протектора и в самом деле могла показаться слишком утопической. Но почему бы и нет? Если не за одно тысячелетие, то уж за два точно здешняя цивилизация может сталь цивилизацией чистых спортсменов. Величие и конечная цель эксперимента того стоили, чтобы за него бороться до конца.
Постепенно пленников стали доставлять на внутренние пространства акрополя. И женщины, и мужчины смотрелись преотлично. О детях и говорить не стоило: малыши вели себя более чем подвижно и беззаботно. Все пленники выглядели спокойными и сытыми, и с каждым из них Светозаров обменивался несколькими фразами, концентрируя в единой группе, несколько в стороне от своих союзников. Ему почему-то не хотелось раньше времени знакомить Трибуна еще с одним Торговцем.
Подойдя к Якову Праймеру, он вместо приветствия спросил:
— Ну и почему ты сразу не сбежал к себе домой? Ведь и помолодел после каштанов, и сил для прыжка у тебя наверняка гораздо больше.
— А зачем сбегать? — удивился коллега. — Обращались с нами прекрасно, мир новый и жутко интересный, я много почерпнул из бесед в той домашней «тюрьме», где меня содержали. Да и не сомневался, что все будет хорошо. Пусть ты нас и не разыщешь, так местный Протектор обижать не станет. О нем здесь отзываются только положительно.
— Хорошо. Но попрошу пока с ним не общаться и о приключениях в пещерах Повиновения не распространяться. Вначале я вас поселю в своем замке, и уже вместе решим, как поступать дальше.
— Ладно, — согласился Яков. — Тем более что побывать у тебя для меня важней, чем все остальное. Кстати, и росток тэйга пока еще жив, но высаживать его надо более чем срочно. Так что давай поторопимся, Прусвет утверждал, что нужны хорошо оборудованная лаборатория и грамотные помощники.
— Соберем всех и сразу же отправимся. А там уже и лучшая лаборатория академии будет к твоим услугам. О! Вроде последних уже доставили…
Рыцари, их возлюбленные амазонки и дети оказались вместе, в полном здравии и отличном настроении. Ну и после фраз, которыми встречал их спаситель и освободитель, уже ни о чем не беспокоились. Оживленно общались между собой и ждали нового путешествия в иной мир.
Дмитрий присоединился к прежней компании, где Александра вместе с разумным кальмаром продолжали вести беседу с Крафой.
— …Официальную нашу свадьбу мы еще только намечаем провести в самое ближайшее время, — откровенничала графиня Светозарова. — И состоится она в столице империи Рилли, как настоял тамошний император. Не знаю, как и кого будет приглашать Дима, но вот своих подруг Марианну и Ксению я уже успела пригласить.
Гегемон картинно озаботился:
— Значит, придется и мне с ними отправляться. Ибо я всегда сопровождаю своих дочерей в иные миры. Это они лишь в мир Богомолов сами шастают благодаря стабильному портальному телепорту. — Он повернулся к Дмитрию: — Или ты меня на свадьбу отдельно пригласишь?
Тот рассмеялся и процитировал одну известную песню:
— «Ты их в дверь — они в окно! Говори, что с этим делом мы покончили давно». Ха! Попробуй тебя не пригласи! Ты не с дочерьми, так любым иным способом, но все равно проникнешь на торжество. Поэтому пришлю тебе официальное, красиво оформленное приглашение. Э-э-э… если, конечно, не выяснится, что ты обманщик, узурпатор и все остальное в придачу…
Союзник тоже хохотнул:
— Ничего такого не выяснится! Если уж я до сих пор сумел и тебя, и твою милую супругу водить за нос, то и в дальнейшем легко справлюсь с подобным делом. Не пройдет и недели, как ты будешь считать меня другом семьи и советоваться в любых вопросах.
Прусвет не выдержал:
— Каков нахал, а! Не слишком ли самонадеянное заявление? И если мои друзья настолько наивные и доверчивые, то я за тобой буду присматривать и быстро разоблачу, как бы ты ни изгалялся.
— Вот только тебя я и боюсь, — вынужден был признаться узурпатор сорока шести миров, скорбно кивая.
— Хорошо, разоблачения отложим немного. — Светозаров оглянулся на собранную в Янтарном группу. — Я сейчас своих друзей поселю, где надо, и через полчасика, максимум через час, заскочу к тебе, заберу мать и сестру с пегасом.
— Мы тебя ждем. И не забывай, что нам надо совершить проверочный прыжок в мир плагри. Глянуть, пошел ли им наш урок впрок. А то как бы они ответную, но более широкомасштабную агрессию не начали.
Упоминание оказалось нелишним. У графа в голове уже роились совершенно иные планы на ближайшие часы, дни, а то и недели.
— Ну да… — с досадой мотнул он головой. — Так хотелось бы об этих тварях больше никогда в жизни не вспоминать, а придется… Наведаемся! Надо будет только самые лучшие костюмы, а точнее, скафандры высшей защиты против радиации отыскать. Ты свои подготовь, а я свои, потом выберем с наилучшими характеристиками.
На том и расстались. Крафа направился к местным эллинам, среди которых появились более солидные и пожилые личности, одетые слишком уж парадно. Наверное, сам правящий реформатор заявился в акрополь, и для него у Протектора имелось что сказать. Хотя бы о восстановлении разрушенного храма.
А Дмитрий в сопровождении супруги и Прусвета приблизился к своей группе, скомандовал приготовиться, взять детей на руки, и вскоре они уже все вместе стояли в зимнем саду графского замка в Свирепой долине.

Глава тридцатая
Нестыковки и поспешность

Гости осматривались, не слишком-то и поражаясь разнообразию фауны и замку, а хозяин всего этого поднял руки.
— Добро пожаловать в мир Зелени! — воскликнул он, с первой секунды пребывания дома вторым потоком сознания разговаривая с магической сущностью и прося ему помочь с размещением гостей и с проведением намеченных мероприятий. — Пока поживете здесь, а со временем сможете выбрать для себя любое иное место проживания. Как мои побратимы имеете полное право сами определять свою судьбу. Сейчас господин управляющий… вот он, и зовут его Хулио Кассачи, расселит вас по апартаментам, а потом его помощницы введут в курс всего остального. Яков! А тебя попрошу пройти с нами.
Дмитрий сдал гостей на руки управляющему и примчавшейся за ним следом кастелянше Бригите, и они вчетвером двинулись к другому выходу из сада.
— Сейчас познакомлю тебя с нашим коллегой, баюнгом Шу’эс Лавом. Не удивляйся его громадному росту, кстати. Он сотни лет проспал в хрустальном саркофаге и является ровесником самого Крафы. Был героем своего времени, вот только не все еще вспомнил из пережитой жизни. Именно поэтому и не все донесенные им сведения как бы совпадают с реальной картиной.
— Более чем не совпадают, — вставила Александра. — Я постаралась у новых подруг выведать как можно больше на эту тему. Хотя причину таких несовпадений понять можно. Ортодоксы тоже вели пропаганду, и их воины тоже могли свято верить, что сражаются за правое дело.
— Ну да, — кивнул Дмитрий. — Поэтому мне и хочется как можно скорее осмотреть камни памяти из замка Свинг Реальностей, которые есть у Трибуна. Если они и в самом деле хранят в себе так много истинной истории, то, может, и удастся понять, кто прав, а кто виноват. Только вряд ли это сразу выяснится, там нескольким исследователям придется сидеть и записи просматривать невесть сколько времени.
В одной из комнат для совещания академии уже ждал Тител Брайс, а следом за прибывшими туда вошел, пригнувшись в дверном проеме, и великан Шу’эс Лав. Он первым и забасил, увидев графиню и разумного кальмара:
— Хо-хо! Все целы, живы и здоровы! Рад, рад вас видеть, дорогие! А где Елена? Сбежала недавно с урока, толком ничего не объяснив.
Усаживаясь сам и жестами предлагая рассаживаться остальным, Светозаров невольно улыбнулся, припомнив семейные мотивы недавних волнений.
— Вначале представлю тебе нашего коллегу из мира Лелеши.
После церемониальных поклонов и пожатия разнокалиберных рук, он со счастливой улыбкой продолжил:
— Отыскалась наша мама, и Леночка вместе с ней пока гостит в ином мире, во дворце у… Крафы. Как тебе такая новость?
Кресло под великаном опасно скрипнуло, а сам он на удивление равнодушно пожал плечами:
— Я рад за вас и за вашу маму… Но при чем здесь узурпатор, тиран и кровавый диктатор Крафа?
— Да вот так все сложилось и запуталось, что отныне мы, как бы ни дико это звучало, члены одной семьи. Моя мать сейчас замужем за сыном Крафы, и скоро их маленькому ребенку, то есть нашему с Леночкой братику, исполнится уже годик. Ну и самое интересное, что мы услышали другую версию о причинах войны между Торговцами. Узнали, за что сражались ортодоксы и к чему стремились реформаторы. А как у тебя с памятью по этому вопросу? Ничего нового не прибавилось?
— Да как сказать… Нынешним утром я вспомнил, что дядя по матери и обе родные сестры отца практически со всеми своими семьями воевали на стороне диктатора и его реформаторов. При том что тетю Магду я любил и обожал с самого детства, верил ей, как собственной матери… Да и во всем мире Ба, если судить по моим хаотичным и уже несколько противоречивым воспоминаниям, творилось тогда невесть что. Страшные картинки так и всплывают перед глазами… Злоба, ненависть, беспричинная жестокость… Кажется, наши лидеры стали использовать какие-то устройства ментального зомбирования. Я видел нескольких недавних пленных, бывших реформаторов, которые воевали на нашей стороне… так у них были пустые глаза, и они считались самыми жестокими и беспощадными в нашей армии… Да и отец мой, Шу’юс Трит, что-то в последнее время мне своими не совсем логичными рассуждениями перестал нравиться. А наш краевой лидер совсем не вызывал доверия и симпатии: тупой и неразумный фанатик… Так что сейчас у меня в голове гора сомнений… и растет так стремительно, что самому страшно.
Видимо, великану еще совсем немножко оставалось для полной реконструкции своего прошлого. Ну и наверняка последним моментом в его истории будет воспоминание о том, по какой причине его уложили в саркофаг, да еще и в ином мире. Потому что до сих пор он ничего о Зелени по той истории не знал, и в семейных преданиях о башне с накопителями в другом мире не было ни единого слова.
Светозаров встретил рассказ своего коллеги из древности с облегчением и даже радостью. Пусть и косвенно, пусть и не до конца, но сказанное баюнгом вполне вписывалось в новую схему видения кровавых противостояний представителей цивилизации Торговцев в древности. Крафу хотелось видеть в числе союзников друзей, а не врагов. Тем более сейчас, после знакомства с семьей Гегемона, хотелось верить в его гуманность. В противном случае хорошо скрываемая подлость, сговор с юными красавицами или страшное коварство могли разрушить веру Дмитрия не только в людей, но и вообще в разумных существ.
Шура, узнав о Гегемоне много нового, тут же завалила великана вопросами. Талант аналитика, как и практическая работа в конторе, помогал ей легко вычленить из информационной груды самые важные детали. И сложнейшая мозаика причин и следствий стала приобретать определенную структуру.
Баюнг подтвердил существование Двойника, который заведовал содержанием военнопленных в штабе лидера реформаторов:
— Да, был у него такой фанатик. Особую злость к нашим питал, жестоко относился, да и вообще концентрационным лагерем заведовал. А почему нас ненавидел? Так поговаривали, что у него семья при случайной бомбежке погибла. А может, и его сторонники что-то такое специально подстроили. Чего только на эту тему не плели в нашем лагере…
Как всегда, как и на любой другой войне: наши солдаты самые мужественные и справедливые, а враг коварен, подл и жесток. Наши бросаются на амбразуры, защищая свои матерей, детей и стариков, а враг служит интересам кучки тиранов и готов уничтожать всех без разбора.
— Хотелось бы, чтобы ты встретился с Крафой, — сказал Светозаров баюнгу. — Если ты не против.
— Только «за». Но лишь после полного восстановления собственной памяти, — поставил условие Шу’эс Лав. — А то мало ли я еще чего вспомню? Вдруг он на моих глазах лично мою мать или сестер порезал?
Супруги переглянулись и одинаково в отрицании замотали головами. Обоим не верилось, чтобы подобный деятель лично участвовал к резне беззащитных женщин и детей.
Да и разумный кальмар уже успел составить собственное мнение о Гегемоне:
— Шустрый он, конечно, индивидуум, бесшабашный, и если понадобится для дела, то ни перед чем не остановится. Да и властью безграничной избалован вроде до мозга костей. Но никак не верится, что он на излишества и неоправданную жестокость пойдет. Слишком он умный для этого, образованный, что ли…
С ним не согласился Тител Брайс:
— Порой научные гении для подтверждения своих открытий страшные вещи творят. Сами за нож не берутся, но ядерную бомбу только для изучения последствий взрыва на любой город могут сбросить.
Единственный, кто, кроме незримо присутствующей Эрлионы, молчал все время обсуждений и только внимательно слушал, это моложаво выглядевший Яков Праймер. Да и что он мог сказать, не будучи в курсе обсуждаемых тем? Но Дмитрий считал свое решение пригласить Якова правильным: пусть коллега сразу начинает вникать в суть мировых и межмирских проблем:
— Кстати, гений ты, наш целитель, о бомбах, — вспомнил граф о предстоящем осмотре планеты с кентаврами. — Я сейчас иду выбирать парочку самых надежных скафандров, но ты когда-то обещал еще и структуру магическую разработать против проникающей радиации. Удалось что-то создать?
Не успел ректор академии и рта раскрыть, как Александра безапелляционно поправила мужа:
— Не два костюма, а три! Я отправляюсь с вами.
Не повышая голоса и не меняя интонации, Дмитрий пояснил:
— Беременным женщинам даже в рентген-кабинет не рекомендуют лишний раз заходить. Нас-то Тител вылечит, и тебя вылечит, а вот нашего ребенка, который еще и не поддается никакому лечению, никто не вылечит. Поэтому разговор исчерпан, и больше к нему не возвращаемся.
И опять вопросительно уставился на Верховного целителя империи Рилли. А нахмурившаяся Шура прекрасно поняла, что при всем желании настоять на своем, даже заикнуться по поводу своего каприза она не имеет права. Материнство превыше всего.
— Нам с Арчивьелами удалось создать структуру защиты от проникающей радиации и даже прикрепить ее на независимый источник питания, — сказал ректор Брайс. — Назвали ее «фольга», за специфический отсвет в инфракрасных лучах. Но толком испытать ее было негде. Поэтому прихватишь во внутренности скафандра и в его наружные карманы комплекты с микроскопической флорой и фауной для тестирования. Потом все сдашь мне для проверки.
— То есть ты намекаешь, что некое поле нас будет прикрывать еще вне скафандров?
— Не намекаю, а говорю об этом прямо. По итогам испытания скажу уже со стопроцентной уверенностью, сможет ли человек находиться в зараженной зоне вообще без скафандра и как долго.
— О! — не сдержал своего восторга граф. — Шикарная заявка на Нобелевскую премию не только на моей родной Земле: находиться под смертельными лучами без скафандра! А какой это плюс для исследователей Большого Космоса!
— Проверять еще надо, а то и дорабатывать, — напомнил Тител Брайс. — Я уже пообщался с Эрлионой, и сейчас мои юные коллеги принесут и блоки со структурами «фольги», и комплекты с пробниками. Только смотри не разбей, все слишком хрупкое, это ведь опытные образцы.
— Да мы осторожно, не воевать отправляемся, а только глянем одним глазком… А что у тебя с каштанами?
— Изучаем, — коротко ответил ректор, а заметив в дверях одного из юных дарований в науке исцеления, разрешающе махнул рукой: — Заходи! И все выкладывай на стол, а я уже сам объясню его светлости, что здесь и как… Ага! И немедленно приготовьте лабораторию подвального ангара для замеров радиации. Его сиятельство со спутниками заявится прямо туда и непосредственно с места заражения. Проверьте исправность роботов, герметичность изоляторов и камер.
После пояснений Брайса Светозаров поспешил с Прусветом в свой арсенал за скафандрами, но перед уходом каждого, кроме ректора, нагрузил заданиями. Яков должен был срочно обучиться и опробовать новые техники перемещения под руководством Шу’эс Лава. Ну а Александре было наказано наблюдать за действиями Торговцев и учиться, учиться, учиться… от сейчас и до «пока муж не вернется».
Распорядок дел на ближайшие часы был определен.

Глава тридцать первая
Полный разгром

Хоть разумный кальмар и утверждал, что космическая радиация ему не страшна, Дмитрий отказал другу в рискованном посещении мира плагри. А в мир Пастельный, чтобы оставить в качестве временной няньки или надсмотрщика возле сестры и матери, — прихватил. Еще и попросил:
— Заодно ты там, может, чего и высмотришь ценного для выяснения истины.
Но как только они оказались в помещении с родственницами Светозарова, Крафа, хоть и продолжая улыбаться, не стал скрывать недовольства:
— Это ты такой союзник, значит? Приволок своего друга, чтобы он тут у меня шпионил? Или он с нами к кентаврам отправляется?
— Разумеется, к кентаврам, — опередил Светозарова с ответом кальмар, здороваясь с Еленой шлепком щупальца по женской ладони. И добавил только для Дмитрия, по каналу связи: — Разведать тут все я и в следующий раз успею. А потом, заодно, если долго у плагри не задержимся, мотнемся хоть на четверть часа в мой мир. Ты уже сто лет обещаешь это сделать, а толку до сих пор никакого. Так дождемся, что все мои соплеменники в мире Шелестящего Песка вымрут.
— Ладно, решено. Хотя в любом случае в Свирепую долину заскочить придется и Тителу пробники оставить. Ах да, давай я тебя с мамой своей познакомлю…
Пока Трибун Решающий с помощью сына облачался в громоздкий скафандр, разумный кальмар познакомился с императрицей Анастасией и ее мужем Гривином Эзенберро. Удивлены были обе стороны: люди внешним видом и уникальными умениями существа, пронзающего камни, а само существо тем, что у его друга прямая родня занимает первые строчки в иерархии другого мира. Он даже несколько неуместно пошутил на эту тему:
— Если у тебя мама работает императрицей, то кем тогда твой папа подвизается?
Глядя на нахмурившегося от ревности и нехороших предчувствий Гривина, Дмитрий постарался сгладить неловкость коротким смехом:
— Ну-у-у! Отца еще вначале отыскать надо! — И высказал только что пришедшее ему в голову предположение: — Что-то мне кажется, что он в наемники подался. Или на воинской службе карьеру строит. Что ни говори, а быть военным у него в крови, он и на Земле в армии офицером служил.
Прусвет на этом обсуждение скользкой темы не прекратил:
— Странные у вас, у людей, отношения семейные. Ведь если твой отец станет жить возле тебя или вернется на Землю, то у твоей матери окажется сразу два законных мужа. И ведь могут между собой не поделить одну жену. Что тогда будет?
Теперь уже и сама императрица Анастасия пыталась взглядом растереть разумного кальмара в порошок. Тогда как ушлый Светозаров раскусил попытки друга помочь в решении будущей проблемы. Пусть кое-кто задумается заранее, а не в тот момент, когда Дмитрий вдруг поставит родителей рядышком друг с другом и те начнут встречу со скандала между собой или с Гривином. Тут даже иное существо понимало, что добром подобная встреча может и не закончиться, тем более что любой армейский офицер по натуре забияка и скор на расправу. А уж такую личность, как император со статридцатилетним стажем и таким папочкой, как Гегемон, лучше вообще не задевать.
— Да ничего страшного не случится, — сказал Светозаров. — Ведь и такое разрешается некоторыми законодательствами: одной женщине иметь два, а то и три супруга. Кстати, такие семьи и в цивилизации Торговцев частенько встречались…
— Да и сейчас встречаются! — высказался уже полностью экипированный ускорителем и массой вооружения Крафа. — Потом сами увидите в том изолированном мире, где проживают основные массы наших коллег. Только вот для императоров мира Фиолетового Наваждения подобный вариант невозможен. Тут по закону утвержден только моногамный брак. Даже развод практически немыслим.
— Вот именно! — несколько нервно воскликнул император Гривин. — Да и в любом случае я свою супругу ни с кем делить не собираюсь!
— И как же тут быть? — продолжал напряженный разговор Прусвет. — Все-таки по законам иного мира Анастасия и Петр законные супруги… А развода-то и не было…
Естественно, что сказался тысячелетний опыт Крафы:
— Пока и в самом деле заморачиваться не стоит. А вот когда появится Петр Светозаров, тогда и будем решать этот вопрос. Тем более что устроить развод — дело нескольких секунд.
Дмитрий прочувствовал следующий вопрос друга: «А если Анастасия не захочет разводиться с Петром?» — и успел его предвосхитить строгим, специально официальным тоном:
— Господин Живой Ужас, к вам настоятельная просьба не вмешиваться в наши семейные дела. Сами разберемся в проблемах по мере их поступления. К тому же мой отец, вполне возможно, и сам уже давно женат, так что упомянутые накладки, сложности и несуразности сразу станут неактуальны. — И уже со смешком добавил: — Ты вон лучше подумай, как будешь себе супругу выбирать в самом ближайшем времени. В твоем мире наверняка конкурс объявят за право обладания телом такого знаменитого героя.
Напоминание более чем смутило разумного кальмара. Естественно, ему хотелось в первой же партии спасенных из разрушенного мира набрать как можно больше самок, но, с другой стороны, он прекрасно понимал, насколько это для него чревато потерей щупалец. Одно дело просто рассуждать о далеко находящихся особях противоположного пола, не видеть их годами и бравировать своим положением холостяка; а другое — увидеть самку рядом и усилием воли удержаться от контактов с нею или от простого флирта.
Напоминать другу, что как раз от него зависит будущее боевого товарища, Дмитрию было некогда, праздные разговоры окончились деловитым вопросом Крафы уже по внутренней связи между скафандрами:
— Куда вначале прыгаем: ближе к эпицентру взрыва или на окраину?
— Конечно, на окраину, примерный радиус нам же указали. А в центр пошлем летающих роботов. Они же и «стрижей» соберут, если те не сгорели в огне ядерной вспышки.
Оба союзника помнили, что не только самим посмотреть такие записи следует, но они обещали и продавцам атомных бомб доставить видео с места взрыва. Ибо на Земле ни разу не взрывали заряды такой суммарной мощности. Разве что одну пятидесятую долю подобной разрушительной силы испытывали да фиксировали. Она исчислялась пятью десятками мегатонн. По своим вычислениям продавцы и дали нужный радиус, на который сейчас союзники ориентировались — четыре сотни километров. Ну и предупреждали, что последствия могут быть катастрофическими для планеты.
Об этих последствиях сейчас и думали Торговцы, сделав перенос с поправкой на сотню километров дальше. Сам момент «выхода» следовало тоже обставить максимальными мерами безопасности, что и было сделано. Все три индивидуума, обладающие по отдельности огромными умениями, сложили всю защиту вместе, прикрываясь едиными энергетическими щитами. И приходилось учитывать многие факторы: суша окажется под ногами или море? Засекут ли людоеды иномирцев? Нападут ли плагри сразу? Пришла к монстрам помощь из других, колонизированных ими миров?
Оказалось, что под ногами суша. Правда, усыпанная исковерканными обломками бетона с торчащими из них кусками арматуры. Вокруг — черные вихри бушующего урагана. А совсем недалеко, в ста метрах — прущая на иномирцев грязная волна высотой метров двадцать.
Пришлось спешно взлетать все той же единой, плотно связанной структурами группой и уже на высоте метров пятидесяти продолжать осмотр. Ну и начать обмениваться мнениями по поводу увиденного:
— Странно, эпицентр там, а волна пришла с противоположной стороны…
— И такое впечатление, что она уже угасает и воды в ней почти не осталось, сплошные перемолотые обломки цивилизации.
— Трупы! Вы заметили, сколько в этой бурлящей массе трупов кентавров?
— А я не только трупы заметил…
— Точно! Там еще и шевелящихся можно рассмотреть.
— Наверное, это те, на кого волна навалилась совсем недавно.
— Ну, если учитывать уникальную живучесть местных монстров, они и на дне океанов не сразу умрут.
— Это не столь важно! Главное, что разрушения превысили все первоначальные расчеты. Из чего можно сделать вывод: цивилизации людоедов на этой планете пришел конец.
Такой вывод подтвердился при дальнейшем осмотре.
Пролетев следом за волной, иномирцы рассмотрели, как она уткнулась в возвышенность или плоскогорье, на котором ровным слоем лежали руины мегаполиса. Там даже природные углубления были заполнены вровень с остальной поверхностью. Только и выделялись кое-где своими рухнувшими остовами особо прочные гигантские небоскребы. Что удивило, так это наличие блуждающих по руинам кое-где кентавров. Оглушенные, помятые да израненные, с заплетающимися ногами, они представляли собой более чем удручающее зрелище. Но ведь сумели все-таки выжить в такой ядерной мясорубке!
Присматриваясь к ним, определили, что земная поверхность продолжает время от времени сильно вздрагивать. Когда полетели дальше, заметили первые трещины в земной коре. А вскоре, уже над следующим плоскогорьем, трещины превратились в глубокие ущелья. И что творилось не дне этих ущелий, анализировать наблюдатели и не пытались. Тучи дыма и вулканического пепла вздымались оттуда, подтверждая, что сейсмическая активность завершит уничтожение на планете всего живого в самом скором времени.
А потом лететь дальше стало совсем невозможно из-за нулевой видимости. И не помогало при этом ни особенное зрение, ни уникальные способности троицы. Теперь в вихрях черного урагана летала не только сажа, мелкий песок и водяная пыль, но и куски пемзы с мелкими камнями.
Было принято решение обогнуть тучу и набрать высоту. Дождаться прилета роботов со «стрижами», а уже потом…
— …убираться отсюда, — решил Крафа.
— Или глянуть, что в противоположной стороне творится? — предложил Светозаров.
— А толку? — удивился Прусвет. — Тут и так все ясно. А вот как теперь мы доберемся до колоний плагри в других мирах? Эти чудовища со временем и там расплодятся и продолжат заниматься людоедством с еще большим энтузиазмом. Хоть ориентиры имеете?
— Ну а как же, — грустно выдохнул Трибун Решающий. — У меня в мозгах и так мешает считаное сознание сразу двух уродов. Только вот все двенадцать миров заселены иными разумными, и вести там подобные бомбардировки… не получится.
— Значит, будем спешно устанавливать вокруг этих миров ловушки, — решил Дмитрий. И тут же сам с досадой признал: — Но это мера временная, а вот как сковырнуть людоедов дальше? Пока они еще какой гадости с перемещениями не устроили.
— Как, как!.. Надо как можно быстрей вылечить Водоформа и на путь истинный при этом успеть его наставить. Иначе придется повозиться… А ловушки — да, следует устанавливать как можно быстрей…
— Такие сгодятся, в которую ты возле мира Ба попал?
— Для кентавров — в самый раз… О, как парит!
Они подлетали к очередному новому ущелью, в которое срывалась широченная и мощная река. Видимо, вода залила пепел, зато сама где-то на глубинах испарялась с такой интенсивностью, что гриб пара поднимался в стратосферу, не в силах быть снесенным даже черным ураганом, бушующим вокруг.
— А ведь и рвануть может! — резонно заметил Прусвет. — Когда наш мир рушился и разваливался, как раз от таких вот взрывов и лопнул. Многие нерасторопные мои сородичи погибли, все не верили в опасность да пытались сунуться в самое пекло. Так что лучше туда не приближаться.
Паровой гейзер облетели стороной, продолжая всматриваться в гротескно изменившийся ландшафт. И увидели бродящего, явно контуженного плагри.
— Может, и этого считаем? — предложил Светозаров. — Может, что важное знает?
— Вот ты и считывай, — открестился от такого дела Крафа. — У меня и так память забита, чистить придется. А вот утихомирить монстра могу…
Пришлось инициативному землянину самому браться за дело. Заодно взяли пробы из тела умирающего людоеда, а потом и обещанные пробы почвы произвели.
Возвратившиеся роботы сообщили, что подобрано четыре «стрижа» из десяти. Это было неплохо, запись взрыва должна оказаться довольно полной и как минимум с двух сторон.
Перед самим прыжком домой у Светозарова появилось чувство, что он забыл что-то важное. Но что именно, так и не понял.

Глава тридцать вторая
Роковое упущение

В лаборатории графского замка, расположенной в одном из подземных ангаров академии, троицу уже ждали. Несколько целителей и операторов, сидя за прозрачной стеной ангара, стали отдавать команды, куда передвигаться и что делать во время произведения замеров. Одновременно с этим стали делать анализы пробы грунта и воздуха, которые были взяты снаружи структур защиты. Проверяли и частички тела кентавра.
После первых же результатов последовали удивленные восклицания:
— И что там за место?! Все светилось или было черным-черно?! Уровень радиации во внешних пробах зашкаливает!
— Еще бы не зашкаливал! — сказал граф. — Такой силы взрыва, да еще и с таким радиоактивным заражением, наверное, не существовало в истории миров.
Трибун Решающий не согласился с мнением коллеги:
— Судя по некоторым пустынным и разрушенным мирам, еще и не такие взрывы в древней истории происходили.
Между тем команды от операторов продолжали поступать, и все три посетителя мира плагри проходили один контур обеззараживания за другим, снимали скафандры, и на финальной стадии их проверяли на отсутствие радиоактивного заражения.
Созданная Верховным целителем структура защиты оказалась на удивление эффективной. Ее использование позволило сохранить скафандры почти не «испачканными».
Несколько хуже дело обстояло с телом разумного кальмара. Все-таки он был без скафандра и облучился. Но Прусвет утверждал, что чувствует себя великолепно, и под струями душа, которые пронзали его тело насквозь, довольно быстро вывел из себя ту излишнюю дозу радиации, которая могла бы убить другое существо. Человека уж точно не спасли бы. Оставалось лишь поражаться тому, что некоторые из кентавров еще живы и бродят среди руин.
Пройдя весь ангар насквозь, союзники оказались в одном из подвалов, и Крафа сказал:
— Извини, Дин, но сам понимаешь, сейчас мне гостить некогда. Как-нибудь в другой раз осмотрю твое жилище. Спешу накормить нашего друга Ситиньялло синтезированным белком.
— Жаль, конечно, — состроил скорбную физиономию Светозаров. — Но не смею тебя задерживать. Отметим победу в следующий раз. До скорого!
Когда Гегемон пропал в грохоте и молниях, Прусвет с презрением воскликнул:
— Два артиста! — И тут же вернулся к самому главному для себя: — Выполняешь обещание? Тогда давай хотя бы на час прыгнем в мой мир.
Как ни кривился Дмитрий, но вынужден был согласиться:
— Час выкроить не могу, но за полчаса, думаю, справимся с твоей проблемой.
— Отлично! — возрадовался Живой Ужас.
Они оказались в арсенале, и Прусвет начал помогать Дмитрию облачаться в скафандр средней защиты.
— Мне только и придется, что свистнуть да собрать первых переселенцев из числа моих знакомых и друзей. Десятка три, не больше. А уж остальные, получив надежду, воспрянут духом и будут готовиться к переселению более основательно.
— Но мы так пока еще и не решили окончательно, куда переселять твоих соотечественников, — вспомнил граф. — В один мир или они согласятся группами расселиться по разным?
— Да пусть сами и решают! — воскликнул Прусвет. — Главное, их с обломков снять. Хотя мне кажется, что часть из них возжелает жить отдельно. Но так как история изобилует фактами нашего проживания с другими разумными, то добрая половина наверняка пожелает жить в иных мирах. Можно будет даже часть закинуть к тебе на Землю. Представляешь, как это будет здорово? Они же за месяц наведут там порядок, помогут молодым целителям прижать к ногтю разных уродов, а потом и дальше будут следить за соблюдением законности.
Землянин восторгов и планов своего друга не разделял:
— Вряд ли такое возможно. Скорей всего, твоих соплеменников примут за инопланетных агрессоров, и ситуация сразу выйдет из-под контроля. Поэтому такая помощь только усугубит положение. Так… я готов! Представляй место твоего рождения, взросления и обучения. Есть? Ну, тогда прыгаем!
Помня о малопригодной для человека атмосфере, Торговец заранее запустил системы жизнеобеспечения скафандра. И удивился, оказавшись в другом мире, данным о ситуации «за бортом», которые стала выдавать виртуальная консоль. Они оказались вполне приемлемыми для существования. Гигантская полость напоминала город, где проживают огромные светящиеся… грибы.
Словно догадавшись, а может, и рассмотрев недоумение на лице побратима через забрало шлема, разумный кальмар стал давать пояснения:
— Здесь у нас фермы по выращиванию пищи. Или ты думал, что мы только каменным туманом питаемся? Нет, дома мы свою пищу значительно разнообразим. Да и тепло мы любим. Поэтому спим и отдыхаем в плоти этих огромных красавцев. Представляешь, как это здорово: спишь и одновременно ешь!
И стал свистеть, как и обещал. И то ли они попали сюда, когда все спят, то ли здешние обитатели большую часть своей жизни проводили в грибах, но показались первые разумные кальмары только после нескольких резких насвистываний. Вначале высовывали головы, озирались сонными глазами. И только потом наружу выползало и все остальное тело. С каждой минутой кальмаров становилось все больше и больше, и всего их собралось несколько сотен. И Дмитрий впервые увидел как особей женского пола, которые, хоть и будучи лысыми, имели явно женские лица, так и детей. А потом стал присматриваться и к особям мужским, на телах которых не хватало по парочке, а то и больше щупалец. Они смотрелись несколько ущербно и даже по воздуху передвигались с медлительностью.
Прусвет не терял ни одной предоставленной минуты. Пользуясь своим громким голосом, он закатил пламенную речь о возрождении их цивилизации, представил спасителя Торговца, кратко описал свои мытарства и приключения в иных мирах и напоследок огласил, что в данный момент они могут забрать с собой на поселение только тридцать особей. Так что время на отбор, а потом и на поспешные сборы — минут десять, не больше.
Но кальмары не спешили переселяться неизвестно куда. А то и вообще не желали покидать насиженные в грибах теплые местечки. Такие выводы можно было сделать из вопросов, которыми они забросали уже давно позабытого и мысленно похороненного соплеменника.
— Зачем нам это? И здесь неплохо живется! — так же громко, как Живой Ужас, кричали в основном те, кто не имел полного комплекта щупалец.
Вернувшийся на родину герой это заметил и заявил:
— Много тайн уже открыто в иных мирах, и многие вот-вот откроют. Ведутся научные изыскания и на тему отращивания утерянных нами щупалец. И я уверен, что эта проблема вскоре будет решена.
— Вот когда будет решена, — тут же отозвался один из многодетных отцов, — тогда и возвращайся со своими баламутными речами.
Женские особи помалкивали, маленькие детки вообще ничего толком не понимали, зато решили заявить о себе те, кто считался молодым да юным.
— А мы готовы к путешествию! И нам собираться не надо, все ценное и личное — при нас! — крикнул один из них.
По аурам было видно, что вокруг него сгруппировалось около двух десятков таких же решительно настроенных особей. Что интересно, в большинстве своем женских. И, похоже, это были самые молодые и симпатичные особи по местным понятиям. Потому что старшие, как потрепанные, так и целые, кальмары заволновались:
— Да кто вас отпустит!
— Вы обязаны оставаться возле родителей!
— Тем более что на вас имеются определенные виды!
Прусвет даже растерялся:
— То ли меня тут давно не было, и все изменилось, то ли я чего подзабыл… Но с каких это пор молодые кальмарки обязаны кому-то подчиняться? Пусть даже родителям?
Тут уже начался настоящий бедлам — старшие обитатели пещеры стали доказывать, что времена изменились, законы тоже и теперь молодежь обязана выполнять все постановления старейшин.
Сам Прусвет прожил здесь свои первые восемьдесят лет. Затем еще сто десять путешествовал внутри холодного метеороида. Ну и последние шестьдесят лет томился в тюрьме, которую для него устроил коварный колдун Купидон Азаров. То есть большую часть своей жизни он прожил то в тоскливом одиночестве, то в страшном заточении. И только совсем недавно был спасен Торговцем и его супругой, стал их лучшим другом и ярым сторонником во всех начинаниях. Но острое чувство справедливости, желание всегда бороться за правду до конца никогда его не покидали. Поэтому минут пять послушав ор десятков глоток, он налился такой яростью и бешенством, что присмотревшийся к его ауре Дмитрий просто обязан был выплеснуть на друга мощную структуру успокоения и благодушия.
— Сейчас ты ничего не добьешься, — сказал Торговец. — Тебе попросту не верят, да и соплеменники твои в своем большинстве сильно обозлены вымиранием вашей цивилизации. Давай так поступим: забираем эту группу молодежи, разбираемся вначале с ними, а уже потом, когда они все увидят и как следует оценят, вместе с ними возвратимся сюда еще разок. К тому времени и старики одумаются да успокоятся, и у нас глоток будет намного больше. Действуем?
Как ни хотелось Прусвету сразу доказать свою правоту в мире, куда он так стремился долгое время, здравые рассуждения он воспринял правильно. Да и захлестнувшая его структура успокоения помогла. Поэтому он не стал кричать и распинаться, а попросту указал землянину еще на одну группу из пяти особей:
— Тогда и тех вон прихвати. Там мой друг юности, который вместе со мной обучался у нашего мастера по магии. Он мне знаками уже показал, что они меня поддерживают и готовы к немедленному путешествию.
Светозаров отреагировал почти мгновенно. Митингующие ошарашенно затихли, когда визитеры в сиянии молний и в раскатах грома исчезли из пещеры. А вместе с ними пропало и еще двадцать шесть соотечественников. И только тогда в полной тишине раздался голос одной из самых многодетных и почитаемых матрон:
— И что вы, идиоты, доказали своими глупыми воплями?! Опять мы остаемся прозябать на этих обломках старого мира?! И наши дети, как и вы, проведут свою никчемную жизнь в грибной спячке?! В кои веки нашелся один из вас, который геройски отправился в неизвестность, отыскал там Торговца и вернулся спасти цивилизацию, а вы отвергли его предложение! — И уже с угрозой стала выкрикивать, разделяя каждое слово: — Если вдруг они за нами не вернутся, то я…
Ее перебила другая матрона:
— Вернутся, никуда не денутся. Тем более что с собой они кое-кого все равно забрали. А больше трех десятков для первого раза брать не собирались. Поэтому ждем и начинаем организованно готовиться к переселению. Кстати, надо будет и остальные общины на других обломках предупредить.
И даже самые старые и малоподвижные кальмары поняли: сонная жизнь закончилась, спать им больше никто сверх положенного времени не разрешит. Придется пошевелить конечностями и мозгами ради всего вымирающего сообщества.

Эпилог

Вначале граф Дин перебросил разумных кальмаров не в замок, а на одну из обзорных террас Свирепой долины. Оттуда открывался великолепнейший вид на всю долину, постройки в ней, тоннели и железнодорожную линию.
И с этого скального выступа Торговец прочитал короткую вступительную лекцию об истории освоения этого некогда сурового места, об имеющейся здесь академии и правилах поведения в замке. Сейчас это было сделать проще, чем потом с помощью Эрлионы разыскивать всех расползшихся по каменной толще представителей иной цивилизации. Да и суть объяснений была довольно проста, сводясь к главному: «Не навреди и не мешай!» Все остальное следовало делать только с разрешения магической сущности и преподавателей академии.
— Конечно, вас всех поначалу будет опекать Прусвет, да и Эрлиона все готова разъяснить в любое время дня и ночи (ведь она не спит никогда). Но если есть какие вопросы ко мне и сейчас, обращайтесь. Только прошу: самые важные. Времени у меня в обрез.
Предупреждение подействовало, вопросы и в самом деле были важными, хотя на большинство из них Дмитрий давал совсем короткие ответы: «Спросите у Эрлионы» или «Прусвет знает».
Потом вся группа оказалась в главном приемном зале, куда обычно и являлся хозяин со всеми гостями, доставками и текущими проблемами. Но не успел он обратиться к магической сущности, как она сама ворвалась к нему в сознание с паническими восклицаниями:
«Папа Дима! Беда! По крайней мере, так сказал твой союзник Крафа. Он буквально десять минут назад заявился в подвальный ангар и попросил о немедленной помощи. Оказывается, пока вы там воевали с плагри и занимались иными делами, кто-то из глубин Болотного мира прорвался в городок ссыльных, приговоренных к строгой изоляции Торговцев. Охрана почти вся уничтожена, а ссыльные освобождены и уведены в зеленый туман в неизвестном направлении. Крафа в панике, потому что сбежавшие преступники и фанатики-ортодоксы могут натворить немало бед. Если вообще не начать страшные войны во многих мирах. Вот такая информация… Крафа умчался к себе за пять минут до твоего прибытия!»
Замерший на месте Светозаров уже с невероятной интенсивностью работал своими независимыми потоками сознания. Один анализировал варианты решения проблемы, а второй успевал еще и поругать непутевого комбинатора:
«Вот! Вот оно, мое упущение! Я и не подумал, что Бонзай Пятый со своим войском так быстро выйдет к поселению ссыльных. Да еще и с ходу бросится освобождать несчастных, по его мнению, узников. Видимо, посланные мною гвардейцы не успели… а может, и погибли от болотных тварей. Вся ведь дорога не охраняется… Но как тут себя ни ругай, а выход у меня только один. И то, если успею…»
Брать с собой помощников было некогда. Даже Прусвета приходилось оставить, чтобы он занимался своими соотечественниками. Следовало самому мчаться в Ягоны, затем нырять в Хохочущий туман Зеленого Перекрестка и надеяться на то, что он встретит возвращающееся войско вместе с освобожденными Торговцами-ортодоксами, а не разминется с ними.
Сразу возникла проблема: ну, встретится он с ними, ну, поговорит, а дальше? Самому возвращать их на место ссылки? Самому ломать их сопротивление и лишать лучика засиявшей свободы? Или все-таки призвать на помощь Трибуна Решающего? Раз он такой уже все «решающий», то пусть на себя и дальше взваливает все проблемы древности и разруливает нечаянно создавшуюся ситуацию.
Но! Так ли нужно поступить? Ведь до сих пор системные блоки Свинга Реальностей не просмотрены и не проверены. Вдруг они — удачная выдумка все того же пройдошного Крафы? И как отнесется к повторному аресту Торговцев сам Бонзай Пятый? Все-таки он и его армия рвались сквозь Болотный мир, сражались за справедливость, гибли в сражении, а вместо благодарности главный шафик забирает спасенных людей и вновь возвращает их в лапы главного тюремщика. Тяжко понять такое? Да невозможно! Хотя, конечно, со временем король поймет, не настолько он туп и зашорен, чтобы игнорировать доводы рассудка.
Но не сразу…
И нет уверенности в собственной правоте…
А уж сомнений по поводу совместных действий в Болотном мире вместе с Трибуном Решающим — хоть отбавляй!
Но время не ждало, заставляя Торговца делать очередной, очень неуверенный шаг в межмирское пространство.

Юрий Иванович
Единение миров


Пролог

Дежурные по охранному периметру, на его стороне, обращенной к Болотам, не бдели на посту, как положено, а просто отбывали рутинную службу. Даже ветеран, служивший здесь уже несколько лет, привык больше надеяться на сигнальные устройства, чем на собственные глаза. А если и посматривал в окна кругового обзора, то лишь в сторону поселения ссыльных, на видневшуюся чуть сбоку караулку. Оттуда мог прийти разводящий, а то и вообще нагрянуть более высокое командование, так что желательно было заметить их издалека, еще до срабатывания сигнальных систем, и вовремя изобразить служебное рвение.
В противоположную сторону, где за серым невзрачным пространством клубился туман зеленого, насыщенного цвета и откуда доносился порой неприятный сардонический хохот, во все времена смотреть было бесполезно. Какие бы там, вдалеке, твари ни водились, ни разу они дежурным на глаза не показывались. Ибо в глубине тумана находились излучатели ультразвука, которые отпугивали монстров. Если, конечно, монстры там действительно обитали.
Вот на эту тему и велась сейчас на обзорной площадке дозорной башни привычная полемика. Велась с ленцой, с одним только желанием: убить время.
— Скорей всего, про ужасных монстров рассказывают, чтобы мы сами туда сдуру не поперлись! — сделал вывод молодой охранник, прибывший сюда всего лишь неделю назад.
— Неужели ты плохо рассмотрел этих шустрых тварей в учебном тире? — язвительно спросил второй охранник, возомнивший себя опытным после пребывания здесь в течение четырех месяцев. — Там созданы условия, максимально приближенные к тем, что существуют в глубинах Болот.
— А ты сам был в тех глубинах? — поинтересовался новичок. — Сам видел тамошних зубастиков? Вполне возможно, что за постоянной полосой Хохочущего тумана находятся нормальные, а то и заселенные земли. Просто мы об этом ничего не знаем.
— Ну, ты фантазер! И откуда такие выводы?
— Надо просто рассуждать логически! — Самый молодой показал пальцем на многочисленные колючие преграды, которые окружали поселок: — Кто может такое преодолеть, не имея ни скафандров, ни техники? Да еще когда под руками нет ни одного металлического предмета?
Да, все предметы быта у ссыльных были деревянными или пластмассовыми. А модульные домики в два-три этажа производились из пластика.
— А вот со стороны Болот нет ничего! — продолжал свою мысль шибко умный новичок. — Только отпугивающие излучатели, как нам говорят. Значит, если кто и сбежит из поселения, то в сторону Болот он не ринется только потому, что испугается придуманных хищников.
— О! Ты, видать, не понимаешь, кто проживает в поселке! Наивных и глупых, вроде тебя, там нет, давно вымерли! — сказал второй охранник. — А ты знаешь, какие умники там собрались? Они могут сотворить из нескольких табуреток педальный вертолет, а с помощью резинок от трусов запустить в небо дельтаплан.
— Да слышал я уже эти байки! — отмахнулся новичок. — Тут у вас наверняка каждого такой ахинеей в первые дни потчуют, чтобы на посту не спали.
Его оппонент даже ладонями себя по коленям ударил от досады.
— Вот уж недоверчивый попался! Ты где такой умник вырос?
— В школе! А тебя туда не пускали, или как?
Второй охранник повернулся к третьему, которому оставалось прослужить тут неделю:
— Терех, ну хоть ты ему скажи! Ты лучше убеждать умеешь.
Ветеран удобнее уселся в кресле, привычно бросил взгляд в сторону главного дежурного блока с начальством и только тогда соизволил с показной ленцой вступить в разговор:
— Чего тут много говорить? В чем-то вы оба правы, в чем-то оба не правы… Правда в том, что при желании хоть все ссыльные могут пересечь эти ряды колючей проволоки без особого труда, а потом, без всякого сопротивления с нашей стороны, двинуться в глубь Болот. Тут ведь не концлагерь, мы не рота строгого надзора, вот потому у нас нет даже пулеметов для расстрела убегающих. А малый парализатор, что нам выдают, — это вообще не оружие. Смех — и только! По большому счету, многие недоумевают, зачем мы вообще тут торчим? Но как только беглец пересекает определенную границу, он сразу же попадает под надзор если не нашего главного шефа, то уж следящей аппаратуры точно. И самое странное, что убегающего или группу всегда, в любом случае, пропускают на Болота. Никто их не преследует…
Повисла пауза, которую прервал новичок:
— И что?
Терех помолчал немного, словно размышляя, стоит ли раскрывать некие тайны своего прошлого, а потом продолжил:
— В самом начале своего срока по контракту мне довелось побывать в нашем госпитале. Это вон то серое здание на краю поселка. Многие даже не знают, что в нем. У нас раненых не бывает, среди ссыльных бытовая травма, требующая медицинского вмешательства, — тоже редкость. Да и здесь такие целители проживают, что глубокий порез простым плевком излечивают за минуту. А меня тогда в госпиталь послали как специалиста по пневматике дверей. Еще три техника из городка прибыли, нас двое контрактников из охраны, вот мы и возились с наладкой и сменой блоков управления. И как раз так совпало, что одна тетка ссыльная сбежала. Ребята потом рассказывали, здесь вот, на нашем месте сидевшие, что она лихо через все ограждения перелетела и в туман ринулась…
— Вот так прямо и перелетела? — засомневался скептик-новичок.
— Вот так и перелетела. Соорудила себе на руки крылья, пристроила на спине пластиковую ракету и сиганула за колючую проволоку. Но даже до тумана не долетела, рухнула. Ребята с отвисшими челюстями сидели, подумали, что после такой жесткой посадки она уже и костей не соберет… Собрала! Да так резво побежала, что только ее и видели! Очень шустрая и сильная женщина… А через пару недель она уже снова находилась среди ссыльных, жива и невредима. Причем пришла собственными ножками именно из госпиталя, пусть и со слезами на глазах.
На этот раз молодой охранник паузу не прерывал. Понимал, что рассказ будет продолжен. Так оно и случилось.
— А я стал свидетелем того, как через два часа после такого удачного побега сам Второй доставил в госпиталь, прямо в реанимационный блок, покалеченное женское тело. Дежурные врачи бросились плененную спасать по экстренному коду, а мне удалось, пару секунд посмотрев в открытую дверь, увидеть, что от этой женщины осталось. Вся в крови, выглядит, как труп, и только с одной рукой. Вместо остальных конечностей — огрызки, жутко размочаленные зубами тварей… — Терех нервно сглотнул и продолжил: — Глаза у нее были открыты, она все понимала и стонала от боли. А Второй на нее покрикивал: «Нравится бегать? Бегай! В следующий раз я подожду, пока твари тебе все руки и ноги не откусят!» Чуть позже мне старослужащие пояснили, что все ссыльные знают о такой участи и уже давно никто из них не пытается убегать на Болота. Скорей в сторону городка рвутся, неизвестно на что надеясь, но в Хохочущий туман не спешат. Прекрасно знают, что их там ждет и в каком усеченном виде они вернутся в госпиталь.
Новичок ошеломленно мотнул головой:
— Надо же! Как тут все… мм… строго! Но тогда получается, что болотные хищники управляемы? Вернее, подчиняются командам нашего главного шефа?
— Именно так. Мало того, ребята иногда общаются со ссыльными, и те утверждают, что Второй может вместо себя посылать в Хохочущий туман свою иллюзию, которая и управляет тамошними монстрами. Все это знают, потому и не бегут…
Второй охранник решил еще и от себя кусок информации добавить:
— Да и вообще поговаривают, что все тут собранные под арестом, как и Второй, — жуткие долгожители. И чуть ли не соратники самого Крафы. Потому шефа никто из ссыльных и не любит, наверное, что за сотни лет они приелись друг другу до смерти…
— А о какой именно женщине идет речь? — спросил новичок. — Я там видел нескольких красавиц, так прямо слюнки потекли…
— Во-во! Она как раз из тех самых и будет! — оживился старослужащий и принялся описывать ссыльных женщин.
И так получилось, что все трое в сторону Болот даже единого взгляда не бросили. И не заметили, как к обзорной площадке башни подлетели маленькие устройства с видеокамерами, а потом выскользнули из зеленого тумана воины. Наверное, они и гибели своей не успели осознать, когда заминированная башня взлетела в воздух, а широкая полоса колючих заграждений была смята и разбросана сплошной стеной огня.
А томившиеся в поселке ссыльные ни секунды не раздумывали при виде таких событий. Особенно те, кто ждал подобного случая для побега не одно столетие. Не все, конечно, но добрая треть из них — около пяти сотен — ринулась к пролому, кто в чем был. Любой из них знал, что одежда и самодельное оружие во все разъедающем Хохочущем тумане растворяются за два часа.
Но ведь бежать можно и голым, особенно если знаешь, что тебя ожидает в конце нелегкого пути. Лишь бы впереди маяком сияло яркое слово: «свобода».

Глава первая
Паника в стане союзников

Известие о побеге древних Торговцев взволновало Дмитрия Петровича Светозарова настолько, что на помощь к Крафе он поспешил немедленно. Понимал, что союзник может пуститься в погоню за своими врагами-ортодоксами сразу же, и тогда найти его в известных мирах будет довольно сложно. Следовало торопиться, чтобы выяснить все из первых рук, осмотреть место событий и лишь после этого пытаться перехватить войско Бонзая Пятого, которое, несомненно, и освободило ссыльных поселка на окраине Болотного мира. Вроде времени хватало, ведь умеющие перемещаться между мирами ссыльные раньше чем на Зеленом Перекрестке не смогут совершить прыжок. А туда им добираться никак не меньше суток.
Правда, перед тем как покинуть свой замок в Свирепой долине, Дмитрий мысленно дал распоряжение вездесущей магической сущности:
«Эрлиона! Срочная боевая тревога! Создавайте магические ловушки и по мере их готовности выставляйте с помощью баюнга как возле мира Зелени, так и в расположенных по соседству мирах. Кто бы в ловушки ни попался, старайтесь их изолировать и содержать под домашним арестом. Потом будем разбираться, кто есть кто и кто прав. Сейчас главное, не допустить войны между нами по глупости или недоразумению! Ну и постараюсь забросить домой своих близких и родных…»
Забота о супруге, сестре и матери было главным для Светозарова. Вначале женщин следовало припрятать и обезопасить, а уж потом мотаться по мирам.
И он оказался прав, успев застать Трибуна Решающего возле своей и его семьи. Полностью экипированный, словно вновь собрался на войну с кентаврами, Крафа отдавал последние распоряжения:
— …за вами чуть позже! О!.. А вот и он сам успел! — воскликнул он при виде явившегося графа. — Признавайся, это твоя армия нанесла удар по охране поселка и освободила ссыльных?
— Скорей всего… — скривился Дмитрий. — Но нужно глянуть на месте.
— Как же так?! Что за боевые действия?!
— Увы! Приказ-то я отдал о возвращении, да, видать, он не успел дойти по назначению. А сам я предупредить не мог, в Хохочущем тумане перемещение нашими умениями невозможно. Но мне кажется, пока ничего страшного не произошло…
— Скажешь такое! — возмутился Крафа. — Ничего страшного?! Да ты знаешь, что эти ортодоксы могут натворить, если окажутся в иных мирах?!
Светозаров постарался отвечать спокойно, без эмоций:
— Чтобы добраться до той точки, где есть выход из Болотного мира, им надо преодолеть огромное расстояние пешком. Чуть ли не сутки у нас в запасе. Есть время и место событий осмотреть, и возле Зеленого Перекрестка организовать достойную встречу.
— Что это за перекресток?
— Он находится в подвале моей башни главного мага (местные таких, как мы, шафиками называют), а сама башня стоит в столице самого продвинутого королевства одного из миров.
Напряженное лицо готового к боям и к преследованию Трибуна Решающего, как называли Крафу официально, разгладилось, он заметно успокоился:
— Не скажу, что позитив, но хоть что-то обнадеживающее… Только давай твою башню в первую очередь осмотрим.
— А не лучше ли вначале в лагерь ссыльных мотнуться? Да и узнать точное количество сбежавших?
— Можно и так. Прыгаем вместе? Я как раз туда собрался.
— Подожди три минуты, я только своих заброшу в замок, и пегаса. Кстати, где он там? Пусть его срочно приведут! — обратился Дмитрий к стоявшему неподалеку распорядителю и взглянул на мать. — Ма, ты ко мне?
Анастасия красноречиво посмотрела на малыша возле своих ног, на своего супруга Гривина и прикусила губу. Затем, словно извиняясь, предложила:
— Давай ты лучше забросишь Леночку и Сашеньку к нам.
Нет, это была не просьба. Судя по интонации, Анастасия считала, что это единственно верное решение.
Но ее сын уже давно вырос, превратившись из послушного мальчика в знаменитого во многих мирах графа Дина Свирепого Шахматного. К тому же Дмитрий Светозаров постоянно держал ментальный щит против всякого рода атак внушением. Поэтому сейчас только внутренне усмехнулся, видя такую попытку воздействия, и сказал твердо и безапелляционно:
— Нет, мама, у меня в замке им будет лучше, там их дом. И тебя с супругом и малышом приглашаем у нас погостить.
Казалось бы, Анастасия имеет полное и безоговорочное влияние на своего супруга, но тут она на него глянула вопросительно, и решение осталось за ним. Он и высказался со всем величием и непреклонностью, присущей императорам:
— Огромное спасибо, но к тебе в гости нагрянем в следующий раз. В связи с последними событиями мне обязательно надо находиться в империи и лично присматривать за порядком. Некоторые Торговцы, из ссыльных, знали о моем мире, поэтому могут и там появиться, если пройдут Болота.
А тут и Дива появилась. Причем пегаса не так вели, как она сама примчалась, оставив где-то далеко позади расстроенных расставанием Марианну и Ксению, дочек императора Крафы. Новая дружба, конечно, крылатое создание радовала, но и по Вихрю, своему жеребенку, Дива успела соскучиться.
Подхватив всех троих, Дмитрий оказался возле конюшен своего замка и перед расставанием с женой сказал ей несколько слов:
— Дорогая, вместе с Леночкой, пожалуйста, помогите Прусвету. Ему надо своих земляков обустроить и поселить.
Речь шла о разумных кальмарах, которых Торговец снял с обломков мира Шелестящего Песка и оставил первых добровольцев пожить пока в его замке.
— И много их?
— Двадцать шесть… Все, моя сладенькая, мне некогда!
И он умчался обратно к Крафе. А явившись перед ним, сказал:
— Вот теперь я готов!
Когда они вдвоем оказались в ином мире, Дмитрий с недоверием огляделся:
— Слушай, Гегемон, неужели именно здесь томятся столетиями твои ссыльные?
Вид тут открывался воистину великолепный. За спинами прибывших Торговцев красовался крутой горный хребет, а впереди до самого горизонта раскинулись равнина с цветущими садами, на которой кое-где островками виднелись небольшие поселения и витиеватые по архитектуре замки.
— Ну да, пред тобой — рай! И называется он — мир Грез. Но здесь проживают только те, кто согласился жить обычной человеческой жизнью, игнорируя собственные умения быть Торговцем. Из этого мира никто и никогда не сможет шагнуть в межмирское пространство. Ну, кроме меня, конечно. Но нам не сюда, нам в другую сторону, в так называемый ад. Прошу за мной!
За их спинами уже открылось отверстие в горном склоне. Пройдя в него, оба уселись в накрытую прозрачным колпаком повозку на четыре сиденья, стоявшую на одном рельсе. Не успели усесться, как повозка рванулась вперед, резко набирая скорость, а Высший Протектор мира Грез продолжил рассказ:
— Но даже я не могу преодолеть эту горную преграду простым перемещением, потому что за ней — уже Болотный мир. А уж тем более для ссыльных это сложнейшая преграда. Но даже если они и преодолеют ее и попадут на сказочные равнины, дальше сбежать все равно не смогут.
— Удивительно, — не стал скрывать своего недоумения Дмитрий, — как же ты умудрился создать такие заслоны и запреты для остальных Торговцев?
— Не хочу хвастаться, но ведь мне недаром давным-давно присвоили титул Трибун Решающий. Ну и я с тех пор не замер в своем развитии, как ты понимаешь, и стараюсь продолжать совершенствование.
Светозаров не смог удержаться от тяжелого вздоха:
— Ага! И губить тысячи иных миров тем, что о них не заботятся другие Торговцы.
— Увы! Иначе никак! Пусть уж лучше кто-то где-то что-то недополучит, чем все вместе свалимся в тартарары. Вижу, что сомнения тебя до сих пор гложут, но когда сам увидишь все расчеты, а потом и просмотришь системные блоки памяти из замка Свинг Реальностей, до конца осознаешь мою правоту. О! Прибыли!
Повозка на магнитной подушке уже интенсивно тормозила, вырываясь в конце пути на открытое пространство. Но освещение там было не солнечное, а очень и очень странное. И чем-то напомнило Дмитрию освещение в закрытом мире Кабаний. Только там свет был фиолетовым, и все терялось в тумане на расстоянии пятидесяти, а то и сорока метров, а здесь долина просматривалась целиком, и только за ее пределами клубился хорошо знакомый Хохочущий туман.
— Фактически мы уже в Болотном мире, — продолжил Крафа, уже шагая вперед. — И это здесь единственное открытое, хорошо просматриваемое место. Когда я его отыскал, то сразу понял, что лучшего места для ссыльных Торговцев нет. Отсюда никто, в том числе и я, не сможет пройти в створ между мирами.
— Как ты понял — я уже в курсе.
Они шли мимо массивного серого здания.
— Наш госпиталь, — пояснил Крафа. — Здесь все самое лучшее и самое современное. Можно отращивать даже конечности в течение недели. А вот и сам поселок…
Пункт проживания ссыльных напоминал довольно красивую внешне деревню. Дома, если к ним присмотреться, не имели ни одного элемента из металла. Только разного цвета пластик, имитирующий камень, жесть и древесину.
В дальнем конце поселка виднелась разрушенная башня и широкая просека, пролегавшая через десяток высоченных ограждений из колючей проволоки. Там находилось около сотни людей и множество роботов, перекрывая просеку и восстанавливая ограждения.
Навстречу уже спешил человек, удивительно похожий на Крафу. Разве что выглядел он постарше, лицо его было одутловатым, а глаза казались неживыми. Аура его поражала серостью, однотонностью и отсутствием искорок или полосок самых простых человеческих эмоций. Из чего нетрудно было догадаться, что это и есть тот самый легендарный Двойник, который все эти века исправно нес службу по охране и перевоспитанию своих кровных врагов из числа Торговцев-ортодоксов.
— Сбежали четыреста тридцать три человека, — начал он докладывать с ходу, даже не поприветствовав прибывших. — Вместо погони я запустил активизацию биоритмов всех тварей на Болотах. Ситуация осложняется тем, что все наши системы наблюдения и создания иллюзий на огромном участке уничтожены. Сообщники сбежавших уничтожают их походя не только по маршруту своего движения, но и каким-то образом по всей площади данного направления. Наши жертвы — три человека. Охранники-ротозеи перед своей гибелью не заметили преступников, которые заминировали башню наблюдения. Если бы они заметили опасность и подали сигнал тревоги, побег бы сорвался. А так… Еще и меня не было на месте, я подался в резервный тоннель на осмотр появившейся там трещины. — Он с сожалеющим видом развел руками. — Моя вина…
— Не только твоя вина, — не согласился с ним Крафа. — Я тоже слишком уверовал в то, что со стороны Болот к нам никто и никогда не заявится. А ведь только и стоило установить в нейтральной зоне несколько систем оповещения и ловушек нажимного свойства. А у нас все заточено было на сигнал о побеге… Список сбежавших готов?
— Да. Вот он… — Двойник коснулся скафандра Трибуна контактом своего бортового секретера, сбрасывая информацию. И не сдержал печального вздоха: — Сбежали самые оголтелые фанатики.
— Хорошо, что все не ринулись.
— А мне кажется, что сотни две побежали скорей за компанию, — заявил начальник поселения ссыльных. — В группе только сотня не поддавшихся перевоспитанию да два десятка таких, кого придется все-таки уничтожить. В том числе при задержании, сразу. Меньше мороки в будущем.
И таким могильным холодом повеяло от его последних слов, что по спине у Дмитрия побежали мурашки. Древний Торговец говорил об уничтожении коллег не просто с цинизмом, а с непоколебимой убежденностью в своей правоте. Так кое-кто из ученых говорит о лабораторных мышках, которые не прошли какой-нибудь тест, больше не годятся для опытов, и их попросту сжигают вместе с мусором.
Даже Крафу несколько покоробило от такого заявления.
— Еще совсем недавно ты утверждал, что исправить можно всех без исключения. А теперь?..
Его соратник с самой молодости взглянул на него пустыми бесцветными глазами и таким же тусклым голосом признался:
— Больше не могу… Тем более — после этого побега. Тысяча осталась и не стала бежать, но меня больше всего поразили те две сотни человек, которые уже сейчас наверняка остро жалеют, что ринулись в зеленый туман… Именно они меня разочаровали больше всего. И если я опять вернусь на должность начальника поселения, то попросту уничтожу всех, кого ты выловишь в этих болотах. Поэтому я умываю руки и отправляюсь в самое пустынное место Грез. Чувствую, мне уже недолго осталось… Да и устал я жить, больше омолаживаться не хочу. Дела я уже приказал принимать своему заму, а ты уже сам решай насчет новой кандидатуры на мое место.
Он отвернулся, как бы давая понять, что разговор окончен и его больше ничего не касается в этом поселке. Трибун шагнул к соратнику, положил руку ему на плечо.
— Отставку твою принимаю. Место себе для проживания выберешь сам. А вот пожить у меня во дворце тебе придется не менее чем две недели.
Двойник сделал попытку отстраниться, и в его голосе появились возмущение и страх:
— С какой стати? И почему — придется?
— Потому что только тебе я могу доверить работу с системными блоками памяти. Вот это граф Дин, — он кивнул на Светозарова, — мой новый союзник, Торговец с Земли. И он сомневается в причинах войны между реформаторами и ортодоксами. Наверняка он посадит на просмотр древней истории нескольких своих доверенных лиц, ну а мне туда посадить некого, кроме тебя. Сам понимаешь, насколько огромный пласт придется просеять, чтобы создать полную картину происшедшего в древности.
— Ты хочешь, чтобы я опять с головой окунулся в это дерьмо?! — возмутился начальник поселения. — Мне не нужны эти воспоминания!
— А тебе ничего не придется просматривать лично. Только приглядывать за людьми графа Дина (вдруг чего сломают или повредят по незнанию?) да подсказывать им, что они должны просмотреть в первую очередь. Поверь, лучше тебя даже я с этим делом не справлюсь.
— А если мы справимся за неделю? При верном подборе просмотров на это больше времени не уйдет.
— Значит, больше я тебя и минутки не задержу! — пообещал Крафа, похлопывая друга по плечу. — Ты ведь меня знаешь!
— Вот именно, знаю! — ворчливо сказал тот и протяжно вздохнул: — Вначале спустишь на меня своих дочек, а потом, за неделю, еще что-нибудь придумаешь…
— О-о-о! Как ты нехорошо о моих малышках отзываешься! Придется им рассказать.
— Да сколько угодно! Девочки меня поймут, тем более что они не такие хитро сделанные, как их папочка.
— Ладно, нам некогда тут кулаками размахивать, — перешел Трибун на совсем иной, деловой тон. — Отправляемся организовывать беглецам теплую встречу.
Из этого разговора Светозаров понял, что Двойник уже не раз был в гостях у Крафы в последнее время, знаком с его семьей и понял, что отбиваться от назойливой Ксении ему придется не менее недели. Но именно при упоминании о младших дочерях своего старого друга его аура заиграла присущими живому человеку эмоциями. Чувствовалось, что девчонки даже такого омертвевшего от груза горестных лет человека умудряются расшевелить и вывести из унылой спячки.
Теперь следовало срочно решать, допускать ли Крафу к Зеленому Перекрестку, открывая ему тем самым дорогу и ко всем остальным сокровенным тайнам. Доказательства не получены, зачинатели войны в древности неизвестны, а лимит времени уменьшается постоянно, приходится принимать важнейшие решения чуть ли не на ходу.
«Но зачем же на ходу? — подумал Дмитрий. — Я ведь могу немного затянуть время и попутно хоть в чем-то убедиться!»
— Организовать встречу успеем в любом случае, — сказал он. — А вот поговорить хоть с некоторыми ссыльными я бы хотел немедленно. И, естественно, наедине. Можно такое осуществить? — Он уже увидел невдалеке несколько групп людей, баюнгов и летунов, которые, по всей видимости, и были ссыльными.
Трибун Решающий переглянулся со своим древним соратником и пожал плечами.
— Общайся! Только не забывай о скорости продвижения твоей армии. Если ортодоксы вырвутся в иные миры, ты сам потом проклянешь свою медлительность.

Глава вторая
Нежданные ответы

Что-то в предупреждении Гегемона послышалось пророческое, предвидение как-то странно затрепетало, но Дмитрий отогнал от себя эти мысли и направился к группе людей.
— Здравствуйте! Меня зовут Дин, я Торговец из мира Земля. Это мой экспедиционный корпус, запущенный с Болот, создал благоприятные условия для побега. Хочу узнать: стоило освобождать ваших сторонников или нет?
Свои ауры ссыльные умело прикрывали, но, судя по тому, как они посматривали то на Дмитрия, то на стоявших в отдалении Крафу и Двойника, эти люди попросту не поверили в его искренность. И только после долгого молчания один из мужчин недоуменно спросил:
— Неужели отныне возможно свободное перемещение между мирами?
— Нет! Но вы так и не ответили на мой вопрос.
Теперь заговорил другой мужчина, крупный, с типично бандитской внешностью. Правда, его густой приятный баритон все первое впечатление по внешнему виду «испортил»:
— И мы тебя приветствуем! Меня зовут Эркиль Фобос. И мой ответ такой: не стоило освобождать! Тем более что при этом погибли ни в чем не повинные охранники.
— А как же вожделенная свобода, о которой вы мечтаете сотни лет?
— Вопрос неуместен. Пока жив Крафа, ни о какой полной свободе не может быть и речи. Он не допустит.
— Тогда, тем более, не стоило упускать своего шанса. Почему же вы не убежали вместе с самыми отчаянными?
Эркиль пожал массивными плечами.
— У всех причины разные. Кто не успел, кому бегать надоело, кто разочаровался в борьбе за свои права, а кто вообще решил отправиться в местный огрызок Вселенной и пожить как ничем не отличающийся от остальных обыватель.
— Но вы отсюда поддерживаете связь с теми, кто живет там, за горами?
— Раз в неделю к нам допускают двух, а то и трех человек, которые покинули ссылку в прошлые годы. И они своими рассказами нас агитируют намного активнее и действеннее, чем строгие порядки, насаждаемые Двойником. То есть мы в курсе, что за горами хорошо. Особенно для тех, кто живет со своими семьями.
— Почему же вас так много здесь осталось до сих пор? — продолжал допытываться землянин. — И в то же время не все подались в бега?
— Скорей всего — дело принципа, — ответил Фобос. — Своим нахождением здесь многие пытаются доказать правоту всего своего существования, отстоять собственное мировоззрение. Ну и, вполне естественно, отыскать ошибки в теории всемирного разрушения, которую выдвинули реформаторы.
— То есть вы продолжаете заниматься здесь академической наукой?
— Несомненно.
— А не лучше ли это делать там, среди основного населения этого мира?
— Может, и лучше… — Здоровяк обвел взглядом своих товарищей, не увидел возражения в их глазах и продолжил: — Но не про нас это… мы уже морально и на людей перестали походить. У нас совсем иное мышление. Так что нам здесь вольготнее и привычнее. И вину мы здесь за содеянные грехи меньше чувствуем. Да, скорей всего, так оно и есть… Может, и древняя война начата по нашей вине… ведь каждому выходящему отсюда в большой мир дают возможность ознакомиться с информацией обо всех Торговцах, которая хранится в системных блоках замка Свинг Реальностей.
— И ваши друзья верят этой информации?
— Получается, что верят. Тем более они не глупые и знают, как проверять записи. Потому и мы не сомневаемся в их словах. Твердят в один голос: наши лидеры были не правы. Особенно при выборе средств и аргументов в начале противостояния.
О доступе любого ссыльного к «камням памяти», как иначе назывались системные блоки, Светозаров услышал впервые. Но раз здешние ссыльные уверены в честности своих товарищей, то в чем тогда дело? Почему они остаются в этом неприятном месте, лишая себя многочисленных житейских радостей?
И ладно бы тут год торчали или парочку десятилетий, а то ведь веками прозябают! Почему, спрашивается? Неужели заниматься теми же научными изысканиями здесь легче, чем, к примеру, в одном из многолюдных городов? Что их тут держит? Или без клятвы на крови Двойник отсюда ссыльных не выпускает?
Эти и многие другие вопросы Дмитрий задавал без единой паузы и получал обстоятельные ответы от Эркиля. Причем тот ни разу не сбился, не задумался, не обратился за поддержкой к окружающим. Извергал из себя слова, словно скорострельный, никогда не заедающий пулемет.
Остальные компании тоже помаленьку подтягивались к странному гостю и молча теснились поблизости, стараясь услышать каждое слово. Человек тридцать собралось плюс десяток великанов вида баюнги и пяток тонкокостных, высотой за два метра созданий из птичьего племени. Кажется, им всем были интересны сами вопросы, по которым они прекрасно понимали чаяния и сомнения вопрошавшего. Да и по реакции Дина на ответы любой аналитик мог многое определить и о нем самом.
Торговцы увидели, что гость спешащий, очень занятой, но в то же время очень дотошный человек. Образованный, с глубокими познаниями во многих отраслях науки, опытный в дискуссиях и четко знающий, что ему надо. В то же время как недавний соперник Крафы он отправил небольшую армию на освобождение неведомых земель, приказ о поспешном отходе запоздал, подкравшийся к поселку отряд устроил побег. Некие интересы и совместные действия сблизили Дина с Крафой настолько, что они стали союзниками. И вот теперь Торговец с Земли сомневается, не знает, как ему реагировать на сложившиеся обстоятельства. То ли верить новому союзнику безоговорочно и пытаться остановить беглецов, то ли и дальше потворствовать рвущимся к свободе ортодоксам.
Когда лидер оставшихся в ссылке Торговцев все это понял, да еще и получил вполне конкретный вопрос, отвечающий его аналитическим выводам, он, картинно расставив руки, проговорил:
— Кто из наших что думает, мне известно с погрешностью до одного процента. Мы тут уже давно фактически стали единым организмом, этаким муравейником или пчелиным роем. Досконально расписывать не буду, скажу только, что процентов десять из оставшихся в поселке желают увидеть своих коллег на свободе и посмотреть, что у тех получится. Но восемьдесят процентов думают совсем иное: всех сбежавших следует немедленно вернуть в поселок. Ибо их пребывание в иных мирах — это масса новых конфликтов, часть из которых обязательно перерастет в войны. Остальные с мнением не определились.
Гость был поражен таким заявлением. Он воззрился на ссыльных, ожидая опровержения или уточнения только что высказанного мнения. Но все стояли молча.
«А вдруг эта встреча со мной подстроена? — подумал Дмитрий. — Вдруг передо мной актеры, которые прекрасно исполняют свои роли? Даже баюнги вкупе с людьми-птицами могут здесь играть отведенную им роль. Ведь для узурпатора сорока шести миров такое устроить — раз плюнуть! — Правда, тут же включилось рациональное мышление: — Но какой смысл устраивать подобное представление? Что это даст Крафе? Ведь я в любом случае побеседую и с теми, кто сейчас продирается сквозь скопища болотных тварей к Зеленому Перекрестку. В любом случае у меня там будет преимущество перед новым союзником… Или я чего-то не учел? И где главная опасность скрывается? Успею ли я разобраться с измученными беглецами до того, как они озвереют из-за задержки и запишут меня в список кровных врагов? Потому что фанатики не различают оттенков: либо друг, либо — погибай! А ведь мне еще надо будет успокоить и правильно настроить как самого Бонзая Пятого, так и весь экспедиционный корпус. А сколько в Ягонах всего приготовить следует!..»
Последняя мысль заставила его поторапливаться и закруглять беседу. Тем более что самое главное он для себя выяснил. Разве что напоследок решил поинтересоваться:
— Что вы знаете о существовании Опорных Станций? И кто из вас хоть раз их видел?
Лидер этой группы, а судя по его уверенному поведению, и лидер всех оставшихся в поселке, даже переглядываться ни с кем не стал. Заявил твердо:
— Никто и никогда Станций не видел. Был один сумасшедший, который утверждал каждый раз нечто новое и сумбурное, но его никто не слушал и даже высказываний его не сохранилось.
— Ни единого слова?
— Ни единого!
Светозаров, держа в голове мелькнувшую идею, задал следующий вопрос, суммируя свои прежние знания:
— И как этого сумасшедшего звали?
— Хандер Югич, родился за двести сорок лет до начала войны, а умер за несколько лет до нее.
Вот тут и последовал главный вопрос:
— Почему же жизнь Хандера Югича ни разу не проверили по системным блокам?
И на этот вопрос Эркиль Фобос ответил без запинки:
— А мы о нем никогда и не слышали до своего пленения. Это уже те, кто нас тут навещает, живущие за горами, про камни на крыше замка поведали. Даже удивительно, как это Крафа умудрился украсть из Свинга Реальностей наши святыни и разгадать их главное предназначение. Ну и все, кто получал информацию из системных блоков, никогда и не интересовались судьбой сумасшедшего Югича. До сих пор… Вроде как…
И он сделал первую паузу в своей речи, словно ожидая возражений от товарищей. Те промолчали, и он продолжил с уверенностью:
— Из чего нам становится понятным, по какой причине Крафа тебя произвел в союзники и почему у тебя привилегии во всем. Начиная от пребывания в этом мире и кончая безнаказанным уничтожением охраны нашего поселка. Поэтому будь осторожен! Ради приобретения контроля над Опорной Станцией Трибун пойдет на все. Тем более что за века он мог узнать о них нечто важное.
Светозаров решил признаться:
— Он утверждает, что никогда не видел ни одну Опорную Станцию и ничего о них не знает.
— Да это и понятно! А ты сам ему все свои секреты выложил? — Поняв ответ по мимике Дмитрия, Фобос хохотнул: — Вот видишь! Даже самые близкие люди имеют друг от друга секреты.
— Спасибо, все понял. С удовольствием общался бы с вами еще, но некогда. До свидания!
Вежливо поклонившись, Светозаров поспешил к одиноко стоявшему Крафе. Его Двойник уже куда-то ушел.
— Наговорились? — бросил Гегемон, шагая к скальному массиву.
— Да. Довольно продуктивное общение получилось.
— И как? Нажаловались на пиявку, сосущую кровь из их родных миров?
— Как ни странно, об этом ни слова не услышал. Меня, в основном, интересовало, как они отзовутся о тех, кто сбежал.
— Дай попробую отгадать. Наверное, семьдесят процентов за то, чтобы беглецов водворить на место?
— Не угадал. За водворение высказалось восемьдесят процентов. Если верить этому типу с бандитской рожей.
— А-а! Эркиль Фобос! Этот и в самом деле знает все и о каждом. Его можно сравнить с системными блоками Свинга, хотя он на полвека меня младше. Память имеет уникальную.
— Странно. Почему же такой, как он, — до сих пор здесь?
— А он что, не сказал? — вздернул брови Гегемон. — Да потому, что его самые ярые и знающие оппоненты — здесь. Часть, правда, сбежала… Но мне кажется, если дать Фобосу возможность, то он сам пойдет вылавливать беглецов и препровождать их обратно в поселок. Немногих, человек десять-пятнадцать… А на остальных ему глубоко наплевать. Фанат статистики и философских умозаключений. Заядлый спорщик и ученый до мозга костей. Его бы в мир Эллады, он бы там стал богом при жизни.
— Тебе тоже грех жаловаться! — напомнил Дмитрий, усаживаясь в машину доставки сквозь горный хребет. — Зазнался небось от поклонения? Личный храм возле Акрополя… был.
Уже к концу пути по тоннелю Крафа спросил в упор:
— Так что, сразу переносимся на твой «перекресток»?
— Несомненно! — без запинки ответил землянин. — Осмотришься там, а потом отправишься к себе за ловушками. После ответов Эркиля Фобоса мне кажется, не все сбежавшие из ссылки добровольно туда вернутся.
— Это ты еще мягко выразился, — с тяжелым вздохом заметил Трибун. — Даже я предположить не могу, что эти фанатики могли за века придумать. Очень, очень они нас могут удивить…
В мире Грез Торговцы не стали любоваться красотами, а сразу же шагнули в королевство Ягонов.

Глава третья
Засада для своих

Светозаров доставил своего союзника прямо в четырехосный створ подземелья. Стоявшие там в наряде гвардейцы тут же прекратили разговоры, присмотрелись к прибывшим, и старший шагнул к главному шафику с докладом:
— Без происшествий, ваше магичество. Посланные вами посыльные пока не вернулись. От корпуса тоже никаких известий. По распоряжению ее величества готовится пир для возвращающихся из похода.
— Хорошо! Открывай решетку! — скомандовал Дмитрий и поинтересовался у Гегемона: — Твои одежды как? Голым не останешься?
— В порядке. Знал, куда отправляюсь, — ответил тот. Но уже когда входил в створ, ткнул рукой в сторону других проемов, отделенных от Хохочущего тумана толстенными решетками. — А там что?
— Иные выходы в Болотный мир.
— Не понял! Так ты мог в Грезы попасть с любой стороны?
— Выходит, что мог, — не стал отрицать землянин.
— Вот уж!.. А я-то всегда думал, что мир Болот безграничен и замыкается сам на себя. Словно большая планета. Сколько экспедиций напрасно отправлял, никто на твои входы-выходы не наткнулся. Да уж, такое издалека не заметишь… только если повезет лбом уткнуться…
Он уже стоял в зеленом тумане и рассматривал несуразно смотревшуюся дверь между двумя замшелыми валунами.
Признания Трибуна звучали искренне, но все равно Светозаров воздержался от подобных откровений в ответ. Не хотелось себя выставлять в неприглядном свете и лепетать, что сам до сих пор ничего толком не знает.
Да и не до того стало — Трибун начал расспрашивать об окружающем. Союзнику хотелось уяснить, каким образом можно будет остановить колонну, не дать разбежаться Торговцам, а потом еще и переговоры провести. Ну и напоследок применить к ним соответствующее воздействие — жесткое и не совсем приятное. Да еще и обманное.
В противном случае, ничего не получилось бы. Любой желающий сбежать Торговец, только увидев сложный стык на Перекрестке, тут же шагнет в межмирское пространство, и никакие ловушки не выловят самых сильных, ушлых и маневренных. Да и для самого обмана или магического насилия требовались невероятные умения или кардинально новые, мудреные устройства. Светозаров, когда это понял, заявил сразу:
— У меня такого нет и в стадии проектирования. Попросту не успел сделать подобное за такой короткий срок. Я вон еле-еле успел нормальную одежду соорудить для экспедиционного корпуса, оружие да несколько летающих приборов разведки. Сам ведь знаешь, насколько этот мерзкий туман умеет разрушать чуть ли не все на свете, кроме живой плоти.
Крафа знал. Очень хорошо знал, потому как исследовал мир Болот полторы тысячи лет. И уж с хохочущей напастью отлично познакомился. Так что у него имелись два очень и очень коварных устройства. Причем готовые к применению в любом из миров. Сам Трибун рассказал о них довольно сжато:
— Первое называется Морок, и о нем ссыльные знают. Оно было создано мною давно, и многие с его помощью и были в свое время взяты в плен. Выглядит, как пушка, бьет на полкилометра, и мы его разместим за пределами видимости, прямо вон там, в тумане. А влияет Морок на наше умение видеть стыки между мирами. После облучения мозга мы теряем остроту восприятия и полумесяца переходов уже не замечаем. Ненадолго, на три часа, но этого достаточно для дезориентации противника и доставки его в место заточения.
Светозаров в этом не сомневался.
— И, разумеется, ты себе уже давно соорудил защиту против Морока?
— Не сомневался в твоих аналитических способностях, — похвалил Гегемон младшего коллегу. — Когда я вернусь со всем оборудованием, ты тоже получишь подобную защиту. Мало того, ты получишь защиту и от второго устройства, о котором никто пока не осведомлен. И тебя сразу предупреждаю о строжайшем неразглашении этой тайны. Это моя новейшая разработка, над которой пришлось повозиться несколько веков и с помощью которой я мог бы даже тебя пленить… при желании.
— А пупок не развязался бы? — не удержался Дмитрий от сарказма.
— Сам вскоре убедишься, что нет. Называется устройство просто и не витиевато: Стопор. И на два часа начисто блокирует умение представителей нашего племени шагать в межмирское пространство. Правда, я его не успел еще сделать из материалов, которые не разъедает Хохочущий туман, но зато устройство довольно мобильно и не объемно. Мы его разместим непосредственно над и вокруг решетки входа… Любой Торговец, попавший в подвал твоей башни, ни створов не увидит, ни спрыгнуть не сумеет.
Граф Дин только головой покачал в изумлении. Да и как не озадачиться при таком известии? Потому как не верить союзнику не было оснований. Если он выдумывает, все пленники, шагнув прочь из мира Болот, сразу же начнут исчезать в неизвестность с эпической силой. А теперь вот получалось, что обладатель Стопора и в самом деле становился самым сильным среди Торговцев и мог пленить любого из них. И, возможно, Крафа имел в запасе и еще что-нибудь поубойнее! Хорошо, что настоящей войны между ними не получилось. Будь столкновения серьезней и продолжительней, более молодой и неопытный Торговец наверняка проиграл бы.
Вслух этого признавать не хотелось, но Дмитрий несколько приуныл. Хотя одним из потоков сознания продолжал деловой разговор:
— Отличная штуковина, которая решает практически все проблемы.
И тут долгожитель с досадой цокнул языком:
— Не все! Далеко не все! И дальше с фанатиками ортодоксов будет справиться ой как нелегко. Потому что ты забыл об их физической и магической мощи. Они ударами молний или ментальной магии положат всех твоих гвардейцев и прочих воинов королевства Ягонов. А тебя в первую очередь парализуют, разденут и на дыбу подвесят. Учитывай причины их ссылки и соображай, насколько жестоко они могут действовать без каких-либо гуманистических ограничений в сознании. Помни, что они оголтелые фанатики, которые во время войны своими руками резали, травили, рвали тела и отрывали головы. Почти все они участвовали в жестоких пытках. В душе большинство из них остались кровавыми маньяками, которые, не гнушаясь крови и дерьма, уничтожат любого, кто встанет у них на пути даже случайно. Хоть беспомощного старика, хоть несмышленого ребенка, хоть женщину на сносях. Осознай это и хорошенько запомни!
Землянин и в самом деле осознал и поежился. Хотя все равно не укладывалось в голове, что разговор идет о тех людях, с которыми он только недавно беседовал. Ну, может, именно эти и не такие, но вопрос вырвался сам собой:
— И они все одинаковые?
— Почти. Хотя некоторые, будучи полными моральными уродами, все-таки сумели переродиться сознанием и теперь проживают в большом мире Грез. За ними присматривают круглые сутки, но никто пока прежние склонности к насилию не проявил. Но я понимаю, о ком ты спрашивал… О Фобосе! — Получив утвердительный кивок, Крафа фыркнул от досады: — Твое первое впечатление о нем, как об отпетом уголовнике, совершенно верное. Это сейчас он философ, спорщик и ученый, который уже давно мог бы проживать в нормальной человеческой среде. А во время войны он командовал отрядом карателей, которые занимались зачисткой мирного населения. То есть уничтожали семьи своих врагов. Кстати, уничтожение семьи Двойника — дело рук одного из отделений этого карательного отряда.
Увидев, что Светозаров недоверчиво смотрит на него, Гегемон развел руками.
— Уж поверь мне пока на слово! Потом сам просмотришь информацию в системных блоках. Хотя то, что творили ортодоксы, лучше и краем глаза никогда не видеть. Представь себе, женщины, которые нынче выглядят как несравненные невинные красавицы или как степенные дамы, творили ужасы почище мужчин. Теперь понимаешь, что пережил Двойник, насколько он терпелив, и по какому такому моральному праву он имеет возможность наказывать ссыльных чем угодно? Начиная от голода, карцера и банального избиения и заканчивая изнасилованием и физическим уничтожением.
Дмитрий не удержался от возмущения:
— И чем тогда Двойник лучше своих подопечных?!
— А ничем. Он так и утверждает: «Я труп. Мне все простительно». И я никогда в дела поселка ссыльных не лез и в тонкости не вникал. Тем более что исправившиеся узники, вышедшие на свободу, никогда… — ты понимаешь меня? Никогда! — на него не жаловались. Хотя, может, это потому, что им показывали мученическую смерть малолетних детей Двойника. А мои помощники показывают это каждому освободившемуся в обязательном порядке.
После такой информации спорить о гуманизме Светозарову как-то расхотелось, а сказанное Крафой о мощи Торговцев, которую они могут применить, заставляло сконцентрироваться на мерах безопасности.
— Как мы убережем себя и наших людей от физического контакта в случае сопротивления? — спросил Дмитрий.
На это у Крафы тоже имелись соображения.
— Слышал, что готовится пир по случаю удачного возвращения? Значит, придется в пищу добавить усыпляющие вещества…
— Не пойдет! На пиру будут ту же самую пищу есть и король, и все остальные.
— Ерунда какая! Для достижения результата все средства хороши. Тем более что есть аннуляторы, нейтрализующие воздействие снотворного. Монарху и его супруге уж как-нибудь можно будет подсунуть. А то и открыто предложить проглотить. Тут ты уже сам решай, как и в какой последовательности их угощать придется. Главное — ни одного ортодокса не упустить! Потому что их деятельность в иных мирах сразу затмит своей проблематичностью любое недовольство как местного короля, так и всего его окружения.
— Но даже в таком случае как это будет смотреться? Одни увидят, что вторые засыпают ни с того ни с сего, и что тогда начнется?
— Объясню позже и доставлю в первую очередь. Можешь даже успеть средства исследовать в лаборатории, чтобы самому не пугаться. А то после той шутки с клеткой, в которую я тебя посадил, у тебя до сих пор коленки трясутся. Ха-ха!
Веселость Крафы показалась Светозарову слишком уж наигранной, но позволила чуток расслабиться и самому улыбнуться. Уже предвидя нелегкие разбирательства с другом Бонзаем, Дмитрий еще и другие проблемы ожидал.
— Почти все в экспедиционном корпусе знают, что я при нужде появляюсь в подвале башни, а значит, там есть проход между мирами. Во время пути по Болотам твои ссыльные наверняка выспросят обо всем. А как только попадут в мир Ягонов, насторожатся, ничего не увидев.
— Тоже не проблема. Заявишь, что мир этот настроен только на тебя одного, им это состояние проходов знакомо и ничего, кроме досады, не вызовет. Ты ведь из мира Грез тоже бы сам никогда не спрыгнул.
«А вот это надо будет в следующий раз попробовать! — решил Дмитрий. — Гегемон думает одно, а ведь забывает, что по личным силам я его намного превосхожу. А пока хвастаться не стоит, вдруг не получится?»
Обговорив все детали, союзники приступили к подготовительной операции. Главный шафик Ягонов приказал гвардейцам во всем содействовать его новому помощнику, который будет устанавливать нужные устройства как в глубине тумана, так и в подвале башни. Пока он отдавал распоряжения, Крафа смотался в один из своих миров и буквально через пять минут вернулся не с пустыми руками. Правда, при посторонних объяснять, что это и как им пользоваться, не стал, а поднялся с Дмитрием на первый этаж башни и только там передал ему две внушительные упаковки с таблетками разного цвета. Зеленые были крупные, сантиметра два в диаметре, а вторые — мелкие и беленькие.
— Они на натуральных травах, растворяются моментально, — стал объяснять Гегемон. — Обнаружению не подлежат ни при одном анализе крови. Вкус еды не меняют. Положи во все котлы, где готовится пища, из расчета одна таблетка человек на десять. И не переживай, если кто-то все блюда попробует, вреда его организму не будет. Если не принять до еды белую таблеточку, то после применения проникающих лучей человек засыпает за пару секунд. Мы сможем во время пира всех усыпить одновременно. Я дождусь твоего сигнала и включу Веер — устройство, испускающее эти лучи.
— И далеко они распространяются?
— До десяти километров во все стороны. Ты где будешь пир проводить?
— В главном пиршественном зале. В нем до полутора тысяч персон рассадить можно. Камеры там стоят, и единый центр управления есть.
— Отлично! Сыпь таблетки, а я за устройствами!
Крафа исчез, а Светозаров с тяжелым сердцем отправился на дворцовую кухню. Все-таки совесть мучила из-за предстоящего обмана — коварного пленения тех, кого только недавно освободили. Ведь сколько мечталось отыскать других Торговцев, сколько сил было потрачено на разведку Болотного мира и попытки пробраться по нему к поселению томившихся в неволе собратьев. Все друзья и соратники были настроены не только помочь спасти людей, умеющих путешествовать между мирами, но и бороться до конца, до уничтожения подлого узурпатора Крафы. И теперь все это пошло насмарку! Столько усилий пропало втуне! Но хуже всего моральный фактор.
Никто ведь сразу не поймет, почему случился поворот на сто восемьдесят градусов в отношениях с коллегами. И тот же монарх Ягонов вправе будет воскликнуть с негодованием: «Откуда вдруг такой зигзаг судьбы и обстоятельств?!» И остальные будут в шоке. Ведь всего лишь за несколько суток, настроенный на кровавую войну с Трибуном Решающим, граф Дин вдруг превратился в его союзника. Причем он не присматривается к событиям, а собственными руками готовит западню для соплеменников, которые благодаря самоотверженности Бонзая и всего корпуса были вырваны из лап их злейших врагов.
И ладно бы было время все объяснить, показать в спокойной обстановке!
«И что показать?! — возмущалась совесть. — Ведь голословных утверждений не хватит. Просмотр системных блоков так и остался пока только обещанием. Отправить каждого на проживание в семью Крафы? Это невозможно. И даже свидетельствование Саши вряд ли поможет… Стоп! А почему не поможет? Надо немедленно и ее сюда доставить, и Елену, и Прусвета! Пусть тоже участвуют в акции обеления узурпатора сорока шести миров. Чего только мне отдуваться? Да и баюнга Шу’эс Лава надо прихватить. Только одни его сомнения в правоте ортодоксов чего стоят. Правда, надо свою команду сюда приволочь не сейчас, а через несколько часов, когда тут будет уже все готово. И устроить им короткий ликбез на тему: «Как надо убеждать разочаровавшихся». Думаю, и Гегемон им пару дельных советов даст по теме…»
На подходе к дворцовой кухне Дмитрий столкнулся с королевой. Она, даже не поздоровавшись, начала радостно тараторить:
— Ой, Дим! Ты только представь: мой отец к нам прибывает! Гонец от него прискакал с письмом. Мол, по внуку сильно соскучился! А ведь я его давно звала!
«Только этого еще не хватало!» — мысленно завопил главный королевский шафик, пытаясь все-таки изобразить улыбку.
Отец Власты, Марио Льер, великий король Опалов, считал его лучшим другом и никогда не забывал, что на престол ему помог усесться именно граф Дин. Как помог попутно и сосватать его красавицу дочь за своего друга Бонзая Пятого. Пировать Марио любил, с ним было весело и легко, он никогда не забывал одаривать своего благодетеля уникальными подарками. Но в данный момент, накануне пира, огромная свита и часть монаршего двора здесь были явно неуместными.
— Они прибывают завтра утром, но я сразу распорядилась накрыть не на пятьсот персон, а на тысячу, — продолжала Власта. — Наверняка отец пожелает присоединиться к пиру в честь возвращения Бонзая.
У Дмитрия отлегло от сердца: ведь по расчетам, вся затея с пленением Торговцев должна была к тому времени уже закончиться. Новая волна беспокойства окатила Светозарова, когда он взглянул в окно, там уже было темно. Поздний вечер! За хлопотами и прыжками по разным мирам он совершенно не сообразил, что здесь скоро ночь. А там и до утра недалеко.
— Ну ладно, как-нибудь справимся… — пробормотал он.
— А чего тут справляться? — удивилась королева. — Еды и на пир для двух тысяч человек хватит!
— Надо же! — сказал он, перебирая в карманах таблетки. — Ну тогда распорядись, чтобы еще на четыреста с лишним накрыли. Надо усадить за стол и освобожденных Торговцев.
Пока Власта пялилась на него, моргая пушистыми ресницами, он с нажимом добавил:
— Ну а чтобы все смогли усесться за стол чистые и в опрятной одежде, пусть слуги готовят все для этого необходимое. Из зеленого тумана все выйдут измазанные в болотной жиже и в чем мать родила. А у нас задача стоит жестко: в течение получаса всех одеть, умыть и усадить за стол.
— Как же это?! — опять прорезался голос у ее величества. — Откуда ты узнал? И где я столько людей наберу для помощи?
— Мобилизуй всех! Со всей Вельги прислугу призови. А как узнал… так ведь у меня летающие устройства есть, вот и послал один навстречу корпусу. Четыреста тридцать три человека они за собой ведут. Так что… хорошо, что я тебя тут встретил… Постарайся приготовить на каждого гостя по опекуну или опекунше.
Он уже собрался идти дальше, когда королева спросила:
— Ты что, на кухню? Голоден?
— Дождусь пира, но хочу посмотреть, как готовятся блюда. А, чуть не забыл! — Он увлек Власту к окну и сунул ей в руку маленькую таблетку аннулятора. — Глотай! И без разговоров, мне некогда! А нужно это, чтобы тебя никто не смог загипнотизировать. Потому что я тебе сейчас открою страшный секрет! Учти: никому ни слова! — Пока первая дама Ягонов смиренно глотала таблетку и согласно кивала, главный шафик пояснил глубоким таинственным голосом: — Среди освобожденных Бонзаем Торговцев затесался десяток коварных врагов, которые не только своих товарищей держат под ментальным воздействием, но и нас попытаются прибрать к рукам. Бонзаю я лично такую таблетку дам, а сам вот при тебе глотаю.
Он так и сделал, но опять ему уйти не удалось: королева вцепилась в него как клещ:
— Стой! Дай мне еще одну таблетку!
— Зачем?
— Для сына! Давай, давай…
— Власта, милая, да он ведь еще ребенок, ему только одиннадцать месяцев, никто его гипнотизировать не будет, и смысла в этом нет никакого…
— Давай, я сказала!
Понимая, что ему не вырваться (переборщил с запугиванием) и аннулятор крестнику ничего плохого не сделает, Дмитрий выделил еще одну таблетку. Предупредив на всякий случай:
— Но если малыш не будет спать до утра — не удивляйся. И помни: никому ни полслова!
На том и расстались. Королева помчалась в детскую, на ходу раздавая приказы своей свите и секретарям, а граф Дин продолжил движение к огромным котлам с готовящейся пищей. А уж там достал всех, начиная от раздельщиков птицы и заканчивая шеф-поваром. На данной стадии приготовления кидать таблетки в некоторые котлы ему показалось рановато, многие блюда еще и не начинали готовить, но с чего снять пробы нашлось. Это были уже почти готовые подливы и соусы, маринады для замачивания мяса, остывающие желе и отвары из сухофруктов, пенные напитки и кисломолочные продукты. Во все, что уже можно было попробовать, Дмитрий щедрыми горстями метал таблетки, самолично размешивал и показательно пробовал.
Шеф-повар недоумевал, но запретить такому человеку, как главный королевский шафик, ничего не мог. И остался озабоченно скрести в затылке под колпаком, когда проверяющий ушел с напутствием:
— Я еще загляну перед самой раздачей! И пусть только что-то мне из остальных блюд не понравится!
Ведь никогда прежде граф Дин и ногой не ступал на кухонные пространства дворца. А тут такое недоверие. Наверняка главный кулинар Ягонов обиделся. Потому что зычным басом стал устраивать разнос всем, кто ему на глаза попадался. Пар сбрасывал.

Глава четвертая
Скрупулезная подготовка

Светозаров отыскал союзника в подвале своей башни. Тот, с десятком доставленных им помощников, устанавливал вокруг входных проемов комплектующие устройства Стопор. Оставив специалистов за работой, Крафа увлек Дмитрия в туман и первым делом ткнул в руки квадратную, утолщенную в центре бляшку.
— Пристрой у себя на теле. Нужно час, чтобы в организме создалось сопротивление Стопору.
— А если не сработает?
— Хочешь, возьми еще и мою бляшку, — без всякого колебания предложил Трибун. — Мне уже имеющейся настройки и влияния деблокировки хватит на сутки.
— Ладно, давай обе, — согласился граф, подумав, что попытается выкроить полчасика и в лаборатории башни рассмотреть вещицу более подробно.
Правда, после этих слов раздалось хмыканье коллеги. Так и слышалось в нем:
«Не доверяешь? Или сомневаешься во мне, как в ученом?»
Оправдываться землянин не собирался, как и напоминать, что он до сих пор так и не прикоснулся к широко разрекламированным системным блокам. Вот когда он оттуда добудет нужную информацию и с ней согласится на все сто, тогда любой разговор и будет вести на полном доверии. Не раньше!
— Сейчас мотнусь за пушками Морока, — сказал Крафа. — Сколько у нас времени в запасе?
— Как минимум четыре часа, — после короткого размышления ответил Светозаров. — Разве что они всю дорогу будут бежать, тогда часа на два раньше придут.
— Торговцы могут и бегом, — последовало многозначительное напоминание.
— Зато воины корпуса — нет. А без проводников беглецы заблудятся. Да и какой смысл в такой спешке?
Гегемон пошевелил бровями.
— Зря ты их недооцениваешь. Еще раз напомню: только представь, сколько веков они томились в неволе. Так что они твоих воинов понесут, лишь бы скорей на свободе, в родных или потайных мирах оказаться.
— Ну, тогда они и за столы усаживаться не захотят, — заметил Дмитрий. — Сразу меня за глотку начнут брать и требовать немедленного отправления куда угодно.
— А это уже от тебя зависит, — стал поучать опытный союзник. — Насколько быстро и жестко ты поставишь их на место и потребуешь хотя бы временного повиновения. Тут все средства хороши, главное, ври убедительно и следи за своей аурой. Не гнушайся заявить, что опасаешься предательства с их стороны, а то и специально завербованного в их рядах перебежчика. Дескать, я вам открою тайну своего мира, а вы потом вместе с Крафой его завоюете.
— Не поверят…
— Еще как поверят, особенно если уже знают, что ты молодой и совершенно неопытный. Обязательно постараются тебя «просветить» насквозь, прощупать морально и узнать все твои слабые и сильные стороны. Веди себя развязно, нахально и самоуверенно. Хотя старайся знать меру. Объяви, что после пира каждого будешь отпускать по очереди после короткой беседы, и увидишь, какие монстры к тебе первыми сунутся. Кстати, давай сброшу тебе картотеку на всех сбежавших, чтобы ты лучше ориентировался, кто есть кто. Как хочешь, ментально или на бортовой носитель?
Да, если на каждого ортодокса имелись слишком уж подробные досье о его преступлениях, то будет попросту неприятно копаться вторым потоком сознания в этом историческом и уголовном мусоре. Но, с другой стороны, такие данные помогут быстрей разобраться в хитросплетениях отношений, лучше узнать лидеров группы и понять, с кем и о чем можно беседовать. Вдруг некоторые Торговцы на беседу начнут напрашиваться сразу во время пира?
— Давай на ментальном сбрасывай.
Пара минут, и полученный блок начал разворачиваться пока только на задворках сознания — заниматься им сразу и целиком было некогда.
— Хочу еще раз прыгнуть в мир Огненной Патоки и забросить для Водоформа очередную партию белка, — сказал Крафа.
— Однако! Ситиньялло тебя уже должен носить на руках как лучшего друга за такую заботу, — признал Светозаров. — Не удивлюсь, если он с тобой заговорит, сравнив по значимости с моей сестрой.
— Хорошо бы. Если примет за друга — поделюсь с тобой первым этой новостью. Но вначале — за пушками. А потом мне еще надо успеть забросить на периферию твоего мира все имеющиеся ловушки. Жаль, но больше пятидесяти приготовить и настроить не успеваю… А что с приемом гостей? Они же будут грязные и голые! Но если грязь почти все смоют с себя магией, то вот по поводу одежды…
— Не переживай, уже ведется подготовка.
Союзники вошли в помещение Перекрестка, и Гегемон, обменявшись несколькими фразами со своими помощниками, исчез. А Дмитрий попытался с помощью своего проникающего зрения и остальных умений Торговца присмотреться к аппаратуре. Устройство не занимало много места, да и могло принимать при установке любую форму. Так что вряд ли прибывшие обратят на Стопор особое внимание.
Однако принцип действия Стопора графу понять так и не удалось. Да это и понятно, Трибун Решающий, величайший ученый последних веков, бился над этим блокиратором основного умения Торговцев столетиями. Как же тут разобраться за четверть часа? Но кое-что уловить удалось. И где-то в глубине сознания мелькнуло понимание, что при желании, усердии и массе свободного времени и самому можно создать нечто подобное.
Хорошо, что не увлекся изучением, а то бы и несколько часов тут проторчал. Спохватился и поспешил в технический отдел начинающих шафиков, которые занимались постоянным видеопросмотром как самого дворца, так и наиболее людных мест столицы. Людей там не хватало в последние дни, поскольку многие ушли в составе корпуса под командованием Бонзая, но лица парней и девушек выглядели вполне живыми, сонных не наблюдалось.
— Привет молодым талантам! — поздоровался главный шафик со своими подопечными. И, переждав гомон ответных приветствий, сразу стал распоряжаться: — Вот вы двое — соберите комплект аппаратуры и все оставшиеся видеокамеры для зеленого тумана. Надо установить их так, чтобы засечь приближение наших еще за полчаса до их подхода к Зеленому Перекрестку. Действуйте! Остальным проверить все камеры в главном пиршественном зале, а если понадобится для улучшения обзора, то и дополнительные установить. И внимание! Касается всех! То, что я сейчас скажу, является тайной и разглашению не подлежит. Среди освобожденных нашими доблестными воинами людей есть очень коварные и жестокие враги. Поэтому, по сигналу тревоги, вызвать в центр наблюдения вторую смену и постараться уследить за как можно большим количеством наших гостей. Немного позже я заскочу еще раз и сброшу на ваши мониторы портреты тех людей, за которыми нужно следить в обязательном порядке. Прониклись?
Судя по кивкам в ответ и загоревшимся глазам, молодежь более чем прониклась.
— Вот и отлично! Работаем!
Вернувшись в подвал башни, Дмитрий застал там Крафу, который уже с другими помощниками затаскивал в туман лучевые пушки, аннулирующие умение Торговцев видеть проходы между мирами. Союзники отошли в сторонку для очередного обмена защитными структурами. Дмитрию пришлось дать Крафе тот самый пояс, который служил опознавательной структурой для созданных в Свирепой долине ловушек.
— Почему так громоздко? — не удержался Гегемон от критики, крутя пояс в руках и прикидывая, куда его пристроить на увешанное оружием тело. — Хоть бы в виде медальона или бляшки сделали.
— Ну… уж что получилось, — развел руками его молодой коллега, не собираясь валить вину на старого приятеля Титела Брайса. — А что ты мне дашь, чтобы меня в твои ловушки не затянуло?
— А ничего! — хохотнул Крафа. — У меня уже давно есть твой слепок ауры, вот я его и ввел в программу опознания. Так что можешь прыгать спокойно, невзирая на часть ловушек, которые уже установлены.
Опять по душе Светозарова проскользнул холодок тревоги и опасения. Чем дальше, тем больше он раскрывался перед Трибуном и тем беззащитнее становился. При желании тот мог его загнать в некую ловушку, да еще и обвешав доверчивого союзника разными аннуляторами умений. И потенциальный враг получит возможность проворачивать все кошмарные задумки, которые присущи самым коварным и подлым узурпаторам.
«Да, момент для нанесения удара самый благоприятный, — вынужден был признать Дмитрий. — Если меня обманули, то выбраться будет трудно… Прежде чем податься в мир Зелени за своими ловушками, надо будет все-таки заглянуть в лабораторию и осмотреться. Уж полчаса у меня еще есть…»
На том и расстался с Гегемоном, обменявшись с ним напоследок информацией о ходе подготовки. А очутившись в своей лаборатории, первым делом стал исследовать данную ему бляшку деблокиратора. Изначально было заметно, что прыгать через межмирское пространство ему ничего не мешает, а вот сама структура простого на вид предмета не поддалась разгадке. Удалось рассмотреть десяток наложенных в строгой последовательности структур, скопировать их, но и только. Теперь оставалось лишь надеяться, что с этим делом сумеет быстрей разобраться Верховный целитель империи Рилли или группа Арчивьелов-теоретиков.
Совесть попыталась урезонить Торговца с Земли:
«При каждом своем прыжке в замок ты даешь Тителу некое срочное задание всемирного значения. Получается, что он не спит, не ест, а только и занимается твоими проблемами. И это при том, что он сам ждет не дождется помощи от тебя. Нехорошо-с!»
На что один из потоков сознания отреагировал с возмущением:
«Да я сам уже забыл, когда спал! И можно подумать, что я просто от безделья кручусь между мирами! Вон, даже в таком месте убраться некогда!»
Он огорченно фыркнул, обратив внимание совести на толстый слой пыли, скопившей в помещении. Совесть притихла, словно ее и вовсе не существовало.
Из лаборатории башни в столице Ягонов Светозаров отправился в лабораторию целительской академии. А там царила такая напряженная рабочая обстановка, что графа поначалу никто не заметил. Зато в сознании сразу послышался требовательный голос Эрлионы:
«Папа Дима! Срочно загляни в оранжерею, там тебя папа Тител ждет! — магическая сущность так до сих пор и называла папами и мамами добрую сотню человек, участвовавших в ее рождении. Не делая разницы между наиболее старшим по возрасту ректором академии и несовершеннолетними учениками-целителями. — Там появились довольно важные результаты по каштанам из Янтарного…»
«А что с ловушками, успевают?»
«Разве не видишь, что все мокрые от усердия? — удивилась Эрли. — Уже готовы двадцать пять штук, еще пятнадцать близки к завершению. Четверть часа осталось, не больше».
На графа только-только стали оборачиваться, как он исчез из лаборатории, переносясь в оранжерею. И сразу двинулся к странно освещенному месту, над которым колдовали Тител Брайс, Прусвет и три выпускницы академии. Не доходя до них, обратился к разумному кальмару:
— И ты здесь? А как же расселение твоих земляков?
— Хватает кому и расселить, и ввести в реалии здешнего мира! — бодро отозвался друг. — А нужные акценты я расставил в первые минуты нашего общения. Сейчас моими соплеменниками занимаются Александра, Елена и ученики младших курсов. Особенно для ребят — это воистину знаменательное событие.
Ректор академии еле дождался окончания разговора.
— Дин! Мне нужны еще каштаны! — потребовал он. — Дерево тэйг уже принялось, и с ним все в порядке. А вот с высадкой каштанов проблема. Они прорастают только в том случае, когда рядышком их не меньше трех штук. Ростки еще в почве переплетаются, скручиваются в косу и только затем выползают наверх. И у нас поэтому только один саженец получается.
— Ну, с этим проблем не будет, — заверил Дмитрий, роясь в карманах. — Вот тебе еще три, а чуть позже мы с Прусветом несколько мешков приволочем. Ну как, пользу ты в этих плодах рассмотрел?
— Твое утверждение, что это средство от старости, пока не подтвердилось. А вот две болезни, неизлечимые даже у нас, должны этими плодами исцеляться. Только за это каштаны стоит проращивать в невероятных количествах и согревать их собственным дыханием.
— Даже в этом случае я рад, — заверил Светозаров ректора. — Но, может, ты бы занялся проверкой создаваемых ловушек?
— Там и без меня справятся, — отмахнулся Тител. — И Прусвета можешь забирать, а то он меня своими наставлениями в гроб загонит.
Разумный кальмар рассмеялся:
— Это я скорей щупальца отброшу, чем хоть в чем-то сумею переубедить такого молодого человека.
— Ну вот, и возрастом меня попрекает! — притворно проворчал ректор. — Хотя я всего в четыре раза его младше!
Оба ученых были дружны, но поспорить любили, и порой их научные диспуты велись более чем на высоких тонах. Но раз в данный момент помощь больше не нужна, то можно было забрать Прусвета. Что граф и сделал. По пути в подвальный этаж они заскочили за великаном баюнгом, и уже в лаборатории Дмитрий обратился к разумному кальмару:
— Придется тебе, дружок, смотаться в пещеры Повиновения за каштанами. Я тебя оставлю возле священного колокола Клоц, а ты уж…
— А сам чего, боишься? Думаешь, что тебя опять амазонки…
— Тихо! — оборвал его Дмитрий. — Не боюсь я амазонок и, если придется прорываться, то еще десяток уложу без угрызений совести. Но меня больше пугают реки Забвения. Не хочется, понимаешь ли, забыть половину своей прежней жизни.
— А-а-а… ну да, конечно! — Прусвет поводил глазами вокруг, показывая, что понял, к чему такая конспирация. Вездесущая Эрлиона, по своей наивности, могла бы и поведать Александре о фривольных приключениях ее супруга в пещерах Повиновения. Но поиздеваться момента не упустил: — Точно! Такие вещи забывать не стоит… Но если бы ты щупальца лишился, то до смерти не забыл бы, несмотря ни на какие реки…
— Но сделаем это чуть позже! — совсем уж недовольным голосом перебил Живого Ужаса граф. — А сейчас отправляемся в Ягоны. Там вам обоим предстоит вскоре познакомиться, а потом непрестанно следить за парой Торговцев, которые являются духовными лидерами ортодоксов. Ты, Шу’эс Лав, наверняка знаком со многими из них или хотя бы о них слышал.
Он кратко рассказал друзьям о беглецах и подчеркнул, что баюнгу придется выполнять отвлекающую роль и постараться в первую очередь успокоить именно выходцев из мира Ба.
— Среди сбежавших сорок пять баюнгов. Постарайся их отделить от заводил побега и рассадить поблизости от тебя во время пира.
Великан в сомнении нахмурил кустистые брови.
— Мне кажется, они и на пир не отправятся, а сразу разбегутся по всем мирам, как мыши…
— Постараемся их уговорить, да и прочие меры уже готовим.
— И никак нельзя без этих сложностей? Честно говоря, я даже некоторых своих товарищей по оружию видеть не готов… и не желаю. Пока не вспомню всю жизнь до конца, как-то душа совсем не лежит к совместным посиделкам…
— Ну а кто мне поможет в этом, как не ты? А! И вот… — Дин протянул коллеге из древности две белые таблетки, которые утонули в огромной ладони Шу’эс Лава. — Глотай, и никому о них ни слова! Постараемся обезопасить себя с самых разных направлений.
Проглотив таблетки, великан неожиданно ухмыльнулся, и его слова показали, что сознание уже давно вспомнило «взрослую» жизнь:
— Главное, чтобы эти средства не уменьшили мою потенцию! Все-таки через пару часов я увижу наших женщин. Вот с ними меня может и потянуть на общение.
Прусвет поощрительно рассмеялся, а вот землянин внутренне напрягся. И мысль вручить коллеге пряжку деблокиратора испарилась. Мало ли какие гормоны ударят в голову баюнга, когда он увидит представительницу своего вида?
Но утешить товарища тоже не мешало бы.
— В мире Грез, по утверждению его Протектора, сейчас проживает около миллиона баюнгов. Шестьдесят процентов из них — слабого пола.
Лицо Шу’эс Лава расплылось в широкой улыбке.
— А жизнь-то налаживается!..

Глава пятая
Непримиримые и наглые

Передовое отделение экспедиционного корпуса появилось на час позже срока, предсказанного главным королевским шафиком. Было четыре утра по местному времени Ягонов, когда удар колокола возвестил: техники увидели на экране наблюдения людей.
Дмитрий вместе с Крафой метнулся в малый пункт наблюдения, чтобы присмотреться к идущим. Девять мужчин и две женщины чуть ли не несли пятерых разведчиков из корпуса. Те знали в пределах часа ходьбы от Зеленого Перекрестка каждый камешек, поэтому служили проводниками для Торговцев, ну а так как сил физических не оставалось даже у выносливых разведчиков, то им помогали недавние ссыльные.
— Вон как спешат, — пробормотал Трибун Решающий. — Измазаны с ног до головы, но, кажется, это одни лидеры… А ведь я такое и предсказывал. И хорошо, что они не выдавили информацию из голов твоих людей при встрече. В Хохочущем тумане подобный фокус не проходит… Иначе они уже пару часов назад были бы здесь…
— Похоже на то… Ну что ж, теперь уже точно придется выходить им навстречу, останавливать и ждать, пока все остальные подтянутся.
— Давай! — одобрил было действия своего союзника Гегемон, но тут же вскинулся от пришедшей ему в голову мысли. — Стоп! А не лучше ли их сразу забрать и отправить в Грезы? Там уже охрана наготове, сразу уложат в повозки и сквозь горы в поселок доставят.
Дмитрий покачал головой в сомнении:
— Не будет ли это странно для остальных? Они выйдут, поинтересуются судьбой этой группы и… начнутся неприятности.
— Как раз наоборот! Идущие сзади очень и очень удивятся, увидев своих лидеров здесь. Они прекрасно понимают, что те и минуты дожидаться не будут своих товарищей, потому что впереди их ждут великие дела и непримиримая война с реформаторами. Да и ты после такого якобы не одобренного тобой перехода можешь предъявить остальным самые суровые претензии. А то и яростное недовольство разыграть. Мол, мой периметр мира был нарушен самовольным прыжком (или прыжками!), и теперь предстоит кропотливая наладка контура защиты в течение суток. Все изломано, и я сам, дескать, даже не могу куда-то смотаться по своим срочным делам.
— А разве такое возможно?
— Ха! Главное, будь убедителен и рассержен по-настоящему! В мире возможно все, тем более они знают, что из Грез нельзя уйти никому без моего сопровождения. А ты смело можешь утверждать, что у тебя здешние тайны охраняются еще мощней и изощренней.
Предложение казалось дельным. А удастся сразу избавиться от наиболее резвых и строптивых фанатиков, потом и с остальной толпой справиться будет легче. Да и сам факт этакого циничного ухода в отрыве от остальной группы товарищей будет компрометировать лидеров.
Осталось только утрясти детали.
— Ну а ты где будешь находиться?
— Буду играть роль рыцаря с закрытым забралом, который по твоей команде открывает решетку на Перекресток. Если они туда выйдут всем скопом, то я сразу их из подвала и перенесу в Грезы, а нет, будем смотреть по обстоятельствам.
— Баюнга брать? Он ведь всех тонкостей не знает и тебя еще не видел.
— Тогда бери, будешь выглядеть убедительнее.
Моментальный перенос, и оба союзника оказались на Зеленом Перекрестке.
— Всем покинуть помещение! — приказал главный шафик гвардейцам. — И ждать возле выхода из башни!
Топот еще раздавался на каменных ступенях, он уже присматривался к закрывшемуся наглухо Крафе.
— Вроде опознать тебя не должны… даже аура у тебя… хм… словно женщине принадлежит… А?
— Ну, мало ли кто тут у тебя особым доверием пользуется! — раздался хохоток из-под забрала.
— А вот оружие тебя выдает с головой! Ни у кого из воинов корпуса нет такого. И плащом его не прикроешь.
Смех перешел в старческое недовольное кряхтение:
— Совсем соображать перестал… Спасибо, что заметил!
Через минуту все лишнее и ультрасовременное было снято и этакой вязанкой лежало на руках у графа.
— Припрячь пока в укромном месте… Ну а сейчас? — Крафа замер со здоровенной алебардой, которая осталась после гвардейцев, отправленных посыльными.
— Хорош! Сойдешь за некондицию. Потому что рыцарский шлем с твоей одеждой ну никак не стыкуется. Прикройся наглухо плащом… О! Вот теперь вылитый тайный страж…
— …и доверенное лицо местного Высшего Протектора, — закончил за него Крафа. — У которого хранятся ключики от решетки!
— Бди! — распорядился Светозаров и прыгнул за великаном-коллегой из древности. Захватил того в одном из помещений, бросив ожидавшему там Прусвету: — Мы пока первый этап операции провернем, а ты предупреди Власту, что до пира остался примерно час, и выдвигайся к центральному выходу из башни. Будь готов ко всему.
Вернувшись в подвал башни, небрежно скомандовал одинокому рыцарю: «Открывай!» — а затем, уже продвигаясь по зеленому туману к выбранной точке встречи, стал инструктировать баюнга:
— Ты, главное, молчи, о чем бы тебя ни спрашивали. Да и лицо прикрой, чтобы меньше приставали, если узнают. Следи за аурой…
Недалеко они отошли, так чтобы чуть выделяющийся цветом вход был еле виден. С этого места можно быть вполне уверенным, что никто за спиной не проскользнет. Да и рыцарь-страж не дремлет, решетку кому ни попадя не откроет.
Стояли да разговаривали вполголоса человек и…очень большой человек. Причем у них для такого спокойного разговора оказалось минут десять, в течение которых были оговорены действия встречающих в той или иной ситуации.
А там и бегущие тени показались из тумана. Передовой отряд уменьшился — Дмитрий с удивлением насчитал только двенадцать человек. Недавние ссыльные теперь тянули за руки всего лишь одного разведчика, а не пятерых.
— Мы вас приветствуем в королевстве Ягонов! — громко сказал Дмитрий, а так как тени хоть и замедлили, но не остановили движение, перешел на угрожающий тон: — Стоять! Кто такие?!
Люди не сразу, но остановились, а двое подвели разведчика ближе к встречающим. Теперь уже точно можно было рассмотреть, что бедняга еле дышит после выматывающего бега и выглядит, словно загнанная насмерть лошадь.
— Ваше… магичество… — тяжело дыша, произнес он, — мы… спасли… Торговцев… Это — они…
— Отлично! Во дворце уже готовится грандиозный пир по поводу вашего возвращения. Все спасенные Торговцы — на нем почетные и желанные гости. Но где же король?! Где все остальные?! — стал «заводиться» граф, играя роль. — И почему ты один?!
— Они очень спешат… Нам пришлось… четверых… бросить… отдыхать…
— Что-о-о?! — Дмитрий перешел на рев. Ему очень не понравилось, что две пары Торговцев попытались обойти его по большой дуге. — Ты бросил товарищей?! Какая может быть спешка? Как ты посмел?!
Но тут в разговор вмешалась выступившая вперед женщина. Она приблизилась почти вплотную к встречающим, и стало видно, что лицо ее совершенно чистое, чуть ли не с идеально уложенной косметикой. Она расставила руки и заговорила томным, обволакивающим голосом:
— Коллега, спасибо вам за наше спасение, и если вы в курсе, как долго мы томились в неволе, то понимаете, как мы спешим спасти свои миры. Мы стремимся как можно быстрей прикоснуться в нашей родине… И при всем желании побывать на вашем пиру мы не можем, не имеем даже права принять это щедрое предложение…
— А ну стоять! — сбросив с себя странное оцепенение и отпрыгнув на два метра назад, закричал Светозаров. Баюнг тоже синхронно с ним совершил маневр отхода и тоже прикрылся боевыми щитами против ментального внушения. — Как вы смеете на нас воздействовать?! Что за неуважение?! Где ваша благодарность и воспитанность?!
Женщина перешла на совершенно иной тон, повизгивающий, нетерпеливый:
— Но мы очень, очень спешим! И вы должны понимать, что задерживать нас нежелательно. Это может и для вас обернуться неприятностями!
Разведчика уже бросили на камни, и он, стоя на четвереньках, пытался отдышаться, и теперь уже по пять человек с ускорением стали обтекать встречающих, рассмотрев в толще тумана некое подобие выхода в иной мир. Женщина тоже стала смещаться в сторону, предупреждающе выставив перед собой руки.
— Нас никто не остановит!
Дмитрию ничего не оставалось, как пробормотать с возмущением:
— Ничего себе! Вот так встреча! Кого это наш корпус освободил? — Он посмотрел на Шу’эс Лава. — Такое впечатление, что это какие-то самозванцы! Кто вы такие? Ведь вы не можете быть Торговцами!
Женщина пятилась к своим сторонникам, которые уже подбегали к решетке.
— Да нам плевать, что ты о нас подумаешь! Главное — вырваться на свободу!
— Но вы не уйдете из моего мира без моего разрешения!
Это твердое заявление прозвучало за момент до того, как десяток теней облепил проем входа, и решетка затряслась от усиливающихся рывков. Раздались выкрики:
— Эй, ты! Рыцарь! Открывай немедленно! Ну? Чего замер, как истукан?
И тут же послышался равнодушный, хоть и совершенно измененный голос Крафы:
— Без приказа его магичества открывать нельзя.
И тут некоторые голые личности перешли на грязные ругательства и угрозы. Казалось, эти фанатики с ума посходили.
Но не все. Два мужских голоса явно адресовали свои сообщения замершей женщине:
— Здесь странная сталь!
— И замок вскрыть не получается!
Та тут же мило заулыбалась, продолжая пятиться, хотя интонации изменить не смогла, те так и сочились ядовитой злобой:
— Господа! Что же это у вас такое творится? Почему вы нас не выпускаете? Или здесь тоже огромная тюрьма?
— Нет, это свободный мир, — заявил Дин, приближаясь к преграде из стальных прутьев, а великану бросив через плечо: «Помоги проводнику!» — И вы можете убедиться в этом, если остановитесь, образумитесь и дадите слово, что не будете нарушать установленный порядок.
— Запросто! — легко согласилась женщина, поворачиваясь к решетке, чтобы было слышно всем. — Мы готовы соблюдать местные порядки и клянемся не нарушать их!
Притихшие соратники поддержали ее нестройными восклицаниями:
— Клянемся!
Хотя их клятве не поверил бы даже самый наивный ребенок. Поэтому, чтобы не переигрывать, Светозаров показал, что он тоже не верит:
— Судя по вашему поведению, вы не слишком-то лояльно ко мне относитесь…
— Ты не веришь слову, данному Торговцами?! — возмутилась дама, тело которой продолжало оставаться под слоем грязи, как под плотно обтягивающей одеждой. — Значит, ты сам не Торговец!
— Вы даже не захотели остановиться, познакомиться со мной, — продолжил граф, словно и не слышал ее. — И что вам это дало? Сэкономили вы хотя бы несколько минут своего бесценного времени желанной свободы?
— Ты не понимаешь! Миры в опасности, каждая секунда нашей задержки — это и приближение гибели твоего мира Ягонов.
— И не пойму! Пока вы мне все спокойно не растолкуете. А для этого пиршественное застолье годится лучше всего.
Теперь подал голос ближе всех стоявший мужчина:
— Так ты нас насильно хочешь усадить за стол? Таково твое гостеприимство?
— Всенепременно. Тем более что спрыгнуть из этого мира вы без моей помощи все равно не сможете. Никто не имеет права прорваться ни ко мне, ни от меня без моего разрешения.
При этом Дмитрий специально выплеснул в видимую часть ауры высокомерие.
Торговцы переглянулись и, видимо, решили во всем потакать местному хозяину, но как только представится возможность, воспользоваться своими умениями в полной мере.
Намеревавшийся, вероятно, вначале пленить своего спасителя, взяв его в заложники, мужчина отступил и заговорил тоном отца родного, вежливо и душевно:
— Ну, раз такое дело, то мы с удовольствием принимаем ваше приглашение! А знакомиться мы не хотели из-за чувства стыда. Один вид чего стоит: голые да еще жутко измазанные болотной грязью. Может, мы вначале умоемся с дороги?
— Ну вот, можете ведь вести себя как все нормальные люди! — нравоучительно сказал граф Дин, проходя между расступившихся коллег. Остановился возле решетки и повернулся к ним. — Но прежде чем вас пустить в свой мир, сообщу о главном правиле вашего поведения: не вздумайте прыгать в межмирское пространство, когда окажетесь под открытым небом. Иначе попадете в ловушки, и тогда уже я буду с вами разговаривать как с явными врагами. Запомните и осознайте: после краткого собеседования с каждым из вас я доставлю любого в любую точку пространства, а уже потом творите что хотите… Если, конечно, не захотите стать моими союзниками.
— Вполне может и такое случиться! — с благородным поклоном, нисколько не смущаясь своей наготы, ответствовал мужчина.
А стоявшая рядом с ним женщина чуть ли не присела в реверансе.
— Сильные и независимые союзники — залог нашей дальнейшей свободы!
Эти двое еще как-то прикрывали свою ауру наглухо, да и тон старались демонстрировать дружеский. Тогда как остальные восемь мужчин и женщина только одним взглядом были готовы растерзать как гостеприимного хозяина, так и невозмутимого рыцаря. А уж что только у них в ауре не проглядывалось сквозь небрежно поставленные щиты.
Ну и напоследок Светозаров добавил отвлекающую деталь:
— На первом этаже башни вам выдадут чистые туники. — Он развернулся и скомандовал рыцарю: — Открывай!
Тот молча открыл замок и потянул решетку на себя.
Дмитрий двинулся вперед, не слишком-то оглядываясь за спину.
— Прошу за мной, господа… и дамы!
И остановившись на второй ступеньке лестницы, ведущей наверх, мысленно считая входящих людей: «Восемь… девять… десять…», погрозил пальцем:
— И не вздумайте при посторонних вести крамольные или неуважительные речи в мой адрес! Народ вас не поймет и попросту растерзает!
Было видно, что каждый из вошедших первым делом пробовал совершить прыжок. Мелькали искорки, громыхало, словно кто-то тряс лист жести. Кривились от досады лица. Но Стопор сработал великолепно, у всех главные умения Торговцев оказались заблокированными. И это, несмотря на то что они находились в невидимом для них четырехстороннем створе.
«Одиннадцать!» — закончил Дмитрий счет, и в тот же момент Крафа исчез из подвала вместе со своими живыми, измазанными в грязи трофеями.
Светозаров шумно выдохнул и бегом ринулся в туман, посмотреть, что там с разведчиком. Шу’эс Лав к тому времени уже подлечил воина своими умениями, и тот мог говорить вполне внятно:
— Эти люди словно с ума сошли. Как только мы перешли ущелье, они вытребовали у его величества нас как самых лучших проводников и устремились сюда. Когда мои товарищи уже не выдерживали, их попросту бросали. Хорошо, что на этом берегу тварей почти нет… Бежали, словно за смертью… Да я сам себя осознал, лишь когда вас увидал… С королем тоже, мне кажется, не все в порядке. Он словно сам командовать разучился, во всем соглашался с освобожденными нами людьми.
Ему помогли подняться и проводили до открытой настежь решетки.
— Сможешь дальше сам дойти? — спросил Светозаров.
— Да, да, конечно, ваше магичество! — заверил воин.
— Тогда поднимайся и скажи, что все приказы мои остаются прежними. И пусть не опоздают с пиром. Сам сиди в караулке, пусть тебя там накормят, и жди моего распоряжения. Можешь спать. А про этих одиннадцать человек забудь до моего приказа! Словно ты никогда их и не видел. Никому ни единого слова. Понял?
— Так точно! — отрапортовал разведчик, но недоумение свое сдержать не смог. — А где они сейчас?
— Они такие же, как я, поэтому уже наверняка каждый в своем мире обретается.
Воин с пониманием кивнул и поспешил выбраться из надоевшего ему тумана. Сомневаться в его молчании не приходилось. По крайней мере до ближайших разбирательств он как свидетель не понадобится.
Первый этап остался позади.

Глава шестая
Отчаянное сопротивление

Оставшись наедине с Дмитрием, баюнг тоже не стал скрывать своего удивления
— А и в самом деле, куда они подевались?
— Пришлось перебросить их в более обособленное место. Иначе с таким поведением война могла начаться уже немедленно. Но всем, кто идет в колонне, ты говори, что этот мир закрыт, неповиновение будет караться, без моего разрешения прыгать нельзя. И возмущайся тем, что эти одиннадцать идиотов ушли без разрешения, не поблагодарив и наплевав на гостеприимство. Кстати, ты узнал хоть кого-то?
— По поводу войны ты прав… И скажу, что надо… А узнал женщину… Это легендарная Ситейва, супруга одного из идейных лидеров ортодоксов. Она заведовала отделом надзора при первой ударной армии. Я там не служил, но, по рассказам очевидцев, ее побаивались больше, чем наших врагов-реформаторов. Редкостная особа… Ее и в самом деле лучше держать взаперти…
Коллеги опять двинулись к месту встречи.
— А кто ее муж? — спросил Дмитрий.
Ему хотелось сверить сведения, имеющиеся в досье. Хотя мысленно он уже паниковал. Муж Ситейвы, Смит Цуммер, значился в списках сбежавших из поселка ссыльных, но в передовом отряде его не было. Ошибиться в опознании, с должными умениями, даже делая скидку на слой грязи на лицах, было нельзя. То есть чета Цуммер ринулась в бега вместе, а тут вдруг жена оказалась одна, пусть и в другой компании.
— Смит Цуммер, один из главных идеологических противников Крафы и всех реформаторов. Заведовал отделом пропаганды и средствами массовой информации. В военных операциях он участия не принимал, никогда в руках даже ножа не держал, слыл невероятным чистоплюем и всегда появлялся на глазах у публики в идеально белых костюмах. Некоторые по этой причине, а также за умение болтать языком за глаза называли его Мельником. Правда, с опаской все равно добавляли и ему титул «лидер». В то время, которое я четко осознаю, эта пара в нашем стане играла роль второго скрипочного дуэта, но изо всех сил пыталась выбраться на первую строку рейтинга…
— Но сам по себе Смит не настолько опасен, как его супруга Ситейва?
— Не знаю… Как с тобой, с ними не беседовал. Но один из моих родственников утверждал, что Ситейва — это самая опасная в мире змея с самым смертельным ядом. А Смит взрастил эту змею. Причем не ее одну. У него фанатичных последователей хватало, сам некоторых видел. Так что если копнуть глубже, то лидер Мельник намного опасней своей женушки…
Сказанное почти во всем сходилось с теми сведениями, которые получил Дмитрий от Гегемона. То есть следовало учитывать, что самый опасный противник не стал спешить вперед, а остался выжидать, двигаясь со всем корпусом. Может, при этом продолжая воздействовать ментальной силой на Бонзая Пятого и выкачивая из него нужную информацию. Так что некие события совпали вполне удачно: монарх Ягонов не знал, что его друг в данный момент сотрудничает с Крафой. Скорее, с полной уверенностью будет утверждать обратное: «Враги они заклятые!»
Опасения вызывала и еще одна личность, которая значилась в списках сбежавших и тоже оставалась пока в общей группе. Оглянувшись на Зеленый Перекресток и заметив подававшего условный жест Трибуна, Светозаров успокоился и продолжил спрашивать:
— А что ты можешь сказать о Наталье Кох? Она тоже числится среди сбежавших, и вскоре мы ее увидим.
— О! — оживился баюнг при этом имени и даже улыбнулся. — Поразительно, что она тоже до сих пор жива! Ибо это и есть та самая персона, которая в дуэте первых скрипок имела негласный титул императрицы цивилизации Торговцев. По утверждениям людей, которых, напомню, было среди нас семьдесят процентов, красивей женщины не существовало во Вселенной. Хотя многие поговаривали, что она попросту владеет умением ментально ослеплять всех окружающих и заставляет восхищаться только одним своим созерцанием. Я сам пару раз попадал под ее очарование и должен признать, что после всего одного часа визуального контакта отходил и избавлялся от странно назойливых воспоминаний и видений больше недели. А можешь представить, как западали на нее самцы вашего вида! Наверное, поэтому Наталью Кох называли чаще Лучезарной.
Дмитрий слушал великана, покусывая губы и размышляя, как лучше всего оградить себя и своих сторонников от гипнотического влияния Натальи Кох. Вот тут следовало раньше поинтересоваться у союзника, вдруг и по этой теме имелись защитные наработки. Но хуже всего было то, что почти все время обратного пути экспедиционного корпуса Лучезарная оставалась возле короля и наверняка зомбировала его с максимальной силой. Даже вон разведчик заметил, что монарх стал послушной марионеткой в чужих руках. И еще неизвестно, до какой степени Бонзай поддался влиянию древней, многоопытной представительницы цивилизации Торговцев. Ведь недаром за такую силу ее признавали некоронованной императрицей.
Как бы так не случилось, что правитель Ягонов на свою супругу и смотреть не захочет. Сможет ли он противостоять гипнозу Лучезарной? Не получится ли большой скандал в самом начале пира? А раз имеются такие опасения, то не лучше ли будет усыпить короля вместе со всеми? То есть давать ему беленькую таблеточку деблокиратора не обязательно.
Тоже повод для скандала, но когда Бонзай подлечится, проснется и все поймет, то только спасибо скажет. А вот ее величество обязательно предупредить надо. Потому что трудно представить, на что способна взбешенная ревнивая женщина. За Властой подобного бешенства вроде не замечалось, но ведь полно примеров, и все когда-то случается в первый раз.
Но пока особых проблем не предвиделось, все было решаемо.
Из переданной ему картотеки Дмитрий знал, что так называемого супруга Натальи, или некоронованного императора ортодоксов, уничтожили в конце ожесточенного военного противостояния. Но Шу’эс Лав об этом не ведал, а может, попросту еще не вспомнил, и довольно подробно описывал первого человека из своего стана. Причем описывал нейтрально, без всякого пиетета. Из чего Дмитрий сделал вывод: сомнения в правоте своего дела имелись у всех ортодоксов.
«Да и какова основная причина кровопролития? — вспомнил Светозаров объяснения Трибуна Решающего. — Только и стоило согласиться с тем, что надо жестко обусловить направления прыжков, чтобы они случайно не наслоились друг на друга, да несколько ограничить их количество… Ох! — неожиданное воспоминание пронзило как молния. — А ведь в мире Ситулгайн скорей всего не самодуры решили вводить карту польеди! — по этой карте каждый должен был зарегистрировать свое предстоящее перемещение телепортом и только потом двигаться в иное пространство. — Получается, там тоже кто-то произвел расчеты, которые сделали реформаторы Торговцев, и поняли страшную опасность для своей вселенной. Как же это я сразу не сопоставил? Теперь только и следует мотнуться в Ситулгайн и добраться до тех самых расчетов или пообщаться с тамошними умниками. А потом просто сравнить результаты. Это же так просто…»
Он уже хотел было рассказать баюнгу о своем мелькнувшем озарении, но тут из клубов тумана показались передовые отделения воинов. Двигались все довольно быстро, и это было непонятно. Ну куда, спрашивается, спешить? Зачем себя так изматывать? К чему устраивать гонки на последнем, самом спокойном участке опасного пути?
Ответ пришел сразу: среди воинов мелькали обнаженные фигуры пустившихся в бега ссыльных. И они собирались ринуться вперед, как только увидят желанный проход в иной мир. Мало того, почти все они были вооружены кое-каким режуще-колющим оружием. Видимо, заставили или уговорили своих освободителей поделиться нерастворимыми в едком тумане мечами и кинжалами.
Так что и в данном случае следовало пресекать, запугивать и ставить много позволивших себе коллег на место. Причем сразу.
— Стоять! — рявкнул главный королевский шафик в полную глотку. — Кто такие?! Старший ко мне с докладом!
Не сразу, но отряд все-таки остановился. Вперед, на подгибающихся от усталости ногах, поспешил хорошо знакомый капитан с титулом барона, заведовавший местным отделением спецназа. Как-то странно моргая и кривясь, он доложил:
— Ваше магичество! Передовой заслон экспедиционного корпуса под командованием барона Штока прибыл. С нами три десятка освобожденных из плена невольников. Основные силы корпуса отстали всего минут на пять.
— Есть потери и раненые?
— Потерь нет, но раненых достаточно. Твари словно обезумели, кидаясь на нас. Раненые значительно отстали, многих несут на носилках…
— Как отстали?! Почему раненых не несут в первой волне?!
Барон нахмурился, словно и сам пытался это понять:
— Не знаю… Таков был приказ его величества…
Во время этого короткого диалога Светозаров вместе с Шу’эс Лавом снимали пелену гипноза не только с капитана, но и с остальных воинов. Для этого спаренных усилий хватало вполне. И с каждым произнесенным словом капитан освобождался от ментального тумана в голове и даже несколько недоуменно начал осматриваться. Его подчиненные тоже пришли в себя и стали отходить в стороны, оставляя бывших ссыльных в единой группе по центру.
Из этой группы вышли двое мужчин, направились к Светозарову и капитану и бесцеремонно вмешались в доклад.
— Так ты и есть инициатор нашего освобождения? — спросил один из них с довольно радушной улыбкой на лице. — Тогда прими от нас всех искреннее спасибо за доброе дело!
— Можешь теперь считать нас своими пожизненными должниками, друзьями и союзниками! — торжественно заявил второй. При этом оба на великана даже внимания не обращали, словно того не существовало в природе.
— И мы в самое ближайшее время, — продолжил первый, уже рассмотревший освещенный проход, — к тебе обязательно вернемся и устроим настоящий пир! А сейчас, извини, спешим!
Он обогнул капитана и Дмитрия и, обернувшись к своим, крикнул:
— Там выход! За мной!
Такой наглости Дмитрий не ожидал. Ну ладно, самый первый десяток, наиболее активных и нетерпеливых Торговцев! Но неужели все остальные будут вести себя так же? Неужели никто с радостью не пожмет руку и не согласится усесться за праздничный стол? Неужели не поинтересуется, что творится в мире? Как спастись от преследования Крафы? Нет ли поблизости ловушек для путешественников? Да мало ли что можно выяснить в беседе с современником, только-только вырвавшись на свободу!
Но пока ни кричать, ни распинаться Светозаров не стал. Его больше волновал Бонзай Пятый, и он устремился навстречу основной массе людей, которая уже просматривалась и прослушивалась в зеленом тумане. Но перед этим отдал приказ капитану и его отряду:
— Барон Шток! Стоять на месте и приводить себя в порядок!
И добавил идущему следом за ним, как тень, Шу’эс Лаву:
— На остальных не отвлекаемся, стараемся привести в чувство только короля!
А то, чего доброго, могло дойти до стычки между своими прямо здесь, в Болотном мире.
Монарха Ягонов они заметили метров через сто, во второй полусотне идущей плотно колонны, и даже сумели проскользнуть вплотную к нему, воспользовавшись простыми словами приветствия и поздравления. Свои воины не мешали, потому что узнавали главного шафика, а голые Торговцы — потому что приняли за кого-то из рядовых встречающих. К тому же последние в большинстве, как только понимали, что сложный переход окончен, бросались вперед, настолько им хотелось как можно быстрей оказаться под небом свободы.
Бонзай выглядел угрюмым, вялым, но самое неприятное, что он был наполовину раздет. А его сюртук, который считался пуленепробиваемым и не поддающимся туману, висел на плечах идущей рядом женщины. Той самой, которую в древности прозвали Лучезарной. Чуть сзади и сбоку от этой пары двигался и Смит Цуммер, тоже обряженный в сюртук кого-то из воинов. Лидеры ссыльных ортодоксов не только взяли под ментальный контроль командира маленькой армии, но и сами себя постарались укрыть от любых физических нападений.
— Здорово, Бонзай! — заорал Дмитрий, расставив руки и ринувшись обниматься. — Как я рад тебя видеть! Ха-ха! Жив, здоров? Все в порядке?
Он не только хлопал друга по спине и приподнимал в дружеских объятиях, но и с усердием принялся очищать затуманенные мозги короля. Пошли в ход все умения, вплоть до простых, помогающих при опьянении. Бонзая он бил прямо по мозгам, а на окружающих воздействовал эманацией. Сил у графа как Торговца было много, и воздействие произвело ошеломляющий эффект. Воины корпуса остановились, осматриваясь в недоумении, и стали собираться в группы, ухватившись за оружие. Видимо, к ним пришло понимание того, что они поддались чужой воле.
Лидеры ортодоксов вначале тоже остановились, пытаясь устранить препятствие мысленными приказами уйти с дороги. Потом двинулись было вперед, подумав, что уж теперь им никто не помешает. Вероятно, у них в головах не укладывалось, что боевой десяток под командованием Ситейвы Цуммер, а потом и передовой отряд не обеспечат свободный выход в иной мир.
Но тут из головы колонны донеслись вопли досады и разочарования: «Решетка закрыта! Нас не выпускают! Это какая-то западня!» — и они попытались вернуться к монарху и встречающим.
Но Дмитрий успел скомандовать:
— Воины! Окружить и прикрыть его величество двумя рядами! Быстрей, быстрей!
Образовался солидный круг радиусом метров двадцать.
— Прочь с дороги! — воскликнула Наталья Кох, пытаясь вновь воздействовать на лучших воинов королевства Ягонов всеми своими умениями, гипнотической красотой и всепроникающим голосом. — Мне надо к королю!
Но два ряда воинов стояли как скала, осознав, что подобное требование не согласуется с ситуацией и в конечном итоге может пойти во вред им самим. Тем более что главный шафик продолжал исторгать из себя волны, очищающие разум. Ну и попутно продолжал еще и голосом воздействовать на мозги Бонзая. Тому, видимо, досталось больше всего, и отходил он от гипноза с трудом.
Пришлось для затяжки времени попросить возвышавшегося рядом баюнга:
— Шу! Начинай объяснения с нашими коллегами, как это делал я!
Великан шагнул к кольцу воинов и через их головы обратился к бывшим ссыльным:
— Как вы себя ведете?! Этот мир имеет своего Протектора! Он защищен мощной блокировкой, которая недавно была включена. Теперь никто из вас не сможет выскочить отсюда при всем желании. А почему? Да потому, что первая группа под командованием Ситейвы по-хамски отнеслась к здешнему Торговцу, даже не представилась ему, проигнорировала его приглашение на пир и без разрешения шагнула в межмирское пространство. И вот результат! Торговец этого мира возмущен и задействовал блокировку. У него возникли подозрения по поводу вашей лояльности к нему. И теперь он никому не разрешит воспользоваться проходом без беседы с ним. Так что немедленно успокойтесь и дождитесь его объяснений!
В собравшейся вокруг толпе ссыльных послышался гомон, недовольные восклицания.
— Я узнал его! — крикнул кто-то
— Я тоже!
— Это Шу’эс Лав! — перекричал всех один из баюнгов. — Он был приговорен к смерти за предательство! Его послали на задание, а он пропал, спрятался где-то. А родители даже после пыток не выдали место его нахождения. За что и были казнены.
Все стихли, а Шу’эс Лав застыл с отвисшей челюстью. Обвинение в предательстве, а также весть о том, что родители были казнены за укрывательство сына в темпоральном саркофаге, его просто ошарашили. Все-таки он считал себя великим воином и думал, что в стане ортодоксов близок к списку лидеров, а тут услышал такое…
Хорошо, что к тому времени Бонзай уже окончательно пришел в себя и вполне осмысленно кивал на слова Дмитрия:
— Власта тебя ждет вместе с сынишкой! Избавляйся от гипноза!
А значит, Светозаров мог отвлечься на крайне необходимое выступление перед публикой.
Чтобы его было видно беглецам, граф встал на щит, который подняли на уровень груди четыре гвардейца. И начал он с того, что сказал несколько слов в защиту своего друга, смывая с него пятно предательства. Правда, сам при этом несколько отклонился от истины, но и не лгал фактически. Просто обошел самые острые углы этой истории.
— Ложь! Шу’эс Лав не предатель! Он получил сильные ранения, его тело поместили в темпоральный саркофаг и припрятали. И только несколько недель назад нам случайно удалось отыскать этого известного героя древности. Так что его вины в том, что он пропал и соратники не могли его найти — нет! А теперь о вас…
— Во-во! — крикнул кто-то из толпы. — Давай о том, что нам ближе к телу!
— Совсем недавно одиннадцать ваших освобожденных из неволи коллег нарушили мой запрет и взломали своим уходом целостность охранного континуума данного мира. Поэтому мне пришлось его срочно и наглухо перекрывать, опасаясь возможности проникновения извне моих противников или агрессоров. Мало того, и те несколько десятков коллег, которые шли впереди колонны, не пожелали меня слушать и проигнорировали мое требование оставаться на местах…
Один из только что упомянутых ослушников прошептал что-то на ухо лидеру Смиту Цуммеру, и тот воскликнул:
— Мы свободные личности и не собираемся становиться твоими рабами только из-за небольшой помощи в освобождении!
— Но вы обязаны подчиняться установленным мною здесь законам и делать все, чтобы ничем не повредить безопасности этого мира! — повысил голос Дмитрий. — А вы ведете себя, как вандалы, которым наплевать на своих спасителей, лишь бы немедленно реализовать свои желания. А это недопустимо по всем нормам международного права и самого статуса Торговцев.
Упоминая о статусе, Светозаров словно наступал на тонкий, ненадежный лед, ибо знал о нем самый минимум, и то со слов Крафы. Если бы его сейчас стали забрасывать выдержками из разных документов, он бы показал себя и незнающим, и неопытным, и совершенно неуверенным в правильности своих утверждений.
Но никто спорить с ним не стал, хотя недовольный гомон усилился. Наталья Кох подняла руку, показывая, что собирается говорить. Дождалась, пока все стихнут, и задала вопрос своим чарующим голосом:
— И что же ты предлагаешь?
— Сейчас будет пир в честь удачного похода. Потом ко мне могут подходить по очереди все желающие, и после короткой беседы я буду отправлять тех, кто докажет мне свою лояльность.
— Это каким же образом мы тебе доказать сможем? — хмыкнул Смит Цуммер.
— Наизнанку нас выворачивать станешь? — поддержала его Лучезарная.
— Надеюсь, до этого не дойдет, — без намека на улыбку ответил граф Дин. — Для этого у меня есть специальные структуры опознавания, которые легко отделяют правду от лжи. Мне не надо будет от вас искренних братских чувств или чтобы вы полюбили меня, как отца родного. Главное, чтобы каждый из вас дал твердое слово никогда не начинать агрессивных действий в моих мирах.
— Зря волнуешься! — воскликнул Мельник, перед тем придержав пытавшуюся что-то сказать Наталью. — У нас своих забот хватает, да и миров предостаточно, на всех хватит с избытком. Так что мы готовы хоть сразу с тобой побеседовать.
— Нет! Только после праздничного пира! — категорично заявил Дмитрий. — Хотя если вы не желаете с нами сидеть за одним столом и вкушать яства наших кулинаров, то можете скоротать время во внутреннем дворике. Как только пир закончится, я к вам выйду. Долго задерживать не стану: несколько минут на каждую пару, и отправляю по двое через только мною контролируемый канал в межмирское пространство.
Лидеры переглянулись и одновременно кивнули. Лучезарная картинно раскинула руки и с пафосом воскликнула:
— Мы готовы ко всему! Веди нас, о, наш спаситель, за собой! И пусть короли и императоры падут ниц пред твоими стопами!
Это был камешек в огород Бонзая Пятого, который безропотно как бы сложил с себя командование корпусом и показал, что он полностью подчиняется Торговцу. Монарх догадался о попытке его позлить и только кисло улыбнулся, показывая другу жестами: «Да все в порядке, зря она старается!»
Светозаров, хоть и вздохнул внутренне с некоторым облегчением, заметив тянувшихся в тылах раненых, громкости и строгости в голосе не убавил:
— Тогда посторонитесь и дайте возможность пронести раненых. Они пострадали, защищая вас от тварей, а потому должны быть доставлены наверх в первую очередь. За ними выйдет его величество и освобожденные невольники, затем все оставшиеся воины. Освободить проходы! Воины, прикрыть пространство возле решетки!
Те двинулись вперед сквозь расступившуюся толпу и вскоре образовали широкий коридор. Когда рыцарь открыл решетку, воины понесли туда раненых на носилках, а легкораненые пошли сами.
Торговцы при этом вполне дисциплинированно стояли, поблескивая глазами и оживленно переговариваясь. Вероятно, решали, как им действовать дальше.
И вот тут из хвоста колонны к Наталье Кох кинулась хорошо известная Дмитрию красавица, о которой он чуть не забыл:
— Мама! Почему вы не проходите первыми?!
«Вот это да! — мысленно воскликнул землянин, с опозданием прислушиваясь к речитативу одного из младших шафиков, который бодро пересказывал перипетии похода. — Кто бы мог подумать, что Ледовая Владычица — дочь такой древней и однозначно опасной женщины, как Лучезарная?! Хотя… чего-то подобного и следовало ожидать…»
— Увы, моя милая, — громко ответила Кох, — вначале владыка местного мира потребовал пропустить раненых, которым ты отдала для исцеления все свои силы.
Леда нахмурилась и что-то стала говорить матери совсем неслышно. А младший шафик продолжал пояснять:
— …наша гостья с Севера, — так деликатно называли все еще формальную пленницу сами шафики. — В первые часы от матери не отходила, но когда твари активировались, она первая стала изо всех сил применять свои умения целителя. Как ни странно, остальные Торговцы не спешили с помощью, утверждая, что раны не опасные. Хотя чуть позже около двадцати ссыльных все-таки присоединились к Леде и выкладывались по максимуму. Вон они, в хвосте колонны, возле самых тяжелых… На эту тему между дочерью и матерью возник скандал, и они до этого момента больше не общались…
Приятно было услышать, что наследница такой непростой крови оказалась явно лучше воспитана. Как она ни стремилась в Болотный мир, как ни мечтала спасти мать из заточения у Крафы, все-таки решила оказывать помощь раненым.
Идущие самыми последними Торговцы не встали в ту группу, которая образовалась вокруг лидеров, а влились туда, где собралось около половины недавних невольников, как бы сразу себя дистанцировав от сподвижников Натальи Кох и Смита Цуммера. Естественно, что второй поток сознания Дмитрия стал спешно проводить опознание и обработку всплывающих в памяти досье. Уж очень ему захотелось отыскать хоть какой-то шанс для нормального полноценного общения со своими коллегами в будущем.
Все пострадавшие тем временем прошли, и в проход шагнул Бонзай Пятый с несколькими сопровождающими его шафиками. За ними и Светозаров двинулся, словами и жестами предлагая идти за собой и Торговцам.
Оба лидера сделали это только после некоторого колебания, да и то пропустив перед собой десятка три своих сторонников. Граф хмыкнул и отдал последний приказ в остатках Хохочущего тумана:
— Барон Шток, входите последним и проследите, чтобы никто из личного состава не потерялся. Перекличку проведете уже за пиршественными столами!
Проходя мимо Крафы, понял, что одинокий рыцарь так и будет стоять на своем посту, пока все Торговцы не пройдут мимо Стопора. Видимо, очень опасался нарочного повреждения установленного контура. Да, наверное, так и произошло бы, если бы хоть кто-то из ссыльных догадался, что с ними собираются сотворить. А так все они, в том числе и лидеры, проходили по подвалу быстро, стремясь увидеть небо.
Никто их них ни створов не увидел, ни умения своего не сохранил для предстоящего прыжка в межмирское пространство.
Вроде бы…

Глава седьмая
Предварительное собеседование

Организация встречи воинов корпуса и гостей столицы Ягонов была безупречной. Для всех нашлись и улыбка, и доброе слово, и чистая туника любого цвета на выбор. Торговцы одевались на первом этаже башни, а баюнги и крылатые люди поднимались на этаж выше, где портные укутывали их другими, тоже весьма удобными туниками. Торговцы мылись с помощью своих магических сил, направлялись к выходу из башни и по подземному переходу шли в королевский дворец. Туда ходу было всего лишь пять минут, а там все проходили в пиршественный зал, рассаживались за столами и приступали к еде. К ним присоединялся личный состав экспедиционного корпуса. Воинам сразу же вручали кубок вина. Разве что почти все шафики, десятники и прочий командный состав так до столов и не добрались. Их расставляли на посты вокруг пиршественного зала или сажали за экраны наблюдения. Причем цель этого не поясняли, давали только вводную: «Опасность! Всеобщая тревога!»
Ну и понятное дело, что попытки спрыгнуть из королевства Ягонов предприняла добрая половина бывших ссыльных. Каждый, вокруг которого гремел гром и сверкали небольшие молнии, тут же брался под строгий учет. Пригодится потом для обвинения в случае спорных ситуаций. Да и не только для этого. Понимая, что коллег следует немедленно вернуть в место их заточения, Светозаров все-таки хотел хотя бы нескольких оставить для беседы. Услышать из первых уст, что думают и как собираются действовать закоренелые фанатики. Ибо одного разговора с Эркилем Фобосом, лидером оставшихся в поселке ссыльных, было мало. Да и образ мышления тех, кто не сбежал, резко отличался от тех, кто сразу же подался в бега. Особенно интересно было бы пообщаться с глазу на глаз с лидерами ортодоксов Смитом Цуммером и Натальей Кох. Эти монстры из древности, ровесники самого Крафы знали невероятно много, и, поделившись своими знаниями, осветив основы своего мировоззрения, могли помочь Дмитрию в окончательном определении собственных приоритетов.
Да и насчет личных отношений с Трибуном Решающим были вопросы. О союзнике хотелось и следовало узнать как можно больше, используя для этого и самых его оголтелых противников. Когда еще руки дойдут до просмотра системных блоков памяти, а живые свидетели событий глубокой древности — вот они, рядом. Сидят, насыщаются, провозглашают здравицы в честь своих освободителей и… выжидают.
Нет, были и такие, которые радовались от всей души, явно намереваясь хорошо, если не вдрызг, напиться. Просматривались и такие, даже целые группки, которые находились в тяжких раздумьях, а по их нескрываемой ауре можно было заметить и сожаление, и опасение, и некоторое раскаяние. Видимо, это были те, кто сожалел о том, что совершил побег, и наверняка осознавал, что полученная таким образом свобода — это не конец черной полосы в жизни, а вполне возможно, отверстие в заднице зебры.
Но самые активные, самые напряженные, поблескивая глазами — именно выжидали. Они и ели мало, тщательно проверяя чуть ли не каждую ложку салата или кусочек фрукта; почти, а то и совсем ничего не пили; да и между собой обменивались явно тайными знаками, как языком жестов, так и мимики. Как их ни пытались рассадить в разных местах за столами, все равно вокруг пары лидеров образовалась плотная группа наиболее близких сторонников из полутора десятков людей и троих баюнгов. Единственная, кто в той группе смотрелся инородным телом, — это Ледовая Владычица, сидевшая рядом с матерью, которая положила ладонь ей на плечо. И напряжение в этой группе просматривалось наивысшее.
Чтобы его хоть как-то разрядить, граф Дин вместе с Шу’эс Лавом уселись напротив них, за тот же стол. Бонзай Пятый сидел за отдельным столом, на возвышении. Там же расположилась Власта и оба шафика из личной свиты короля: Флавия Несравненная и Аристарх Великий. Им вменялось, в случае опасности, прикрывать венценосную чету любыми средствами, пусть даже ценой собственной жизни. Потому что сомнений по поводу идеальности всего запланированного действа оставалось предостаточно. Торговцы, прожившие более полутора тысяч лет, имели в запасе немало сюрпризов и могли что угодно учудить во время попытки их успокоить и повязать.
Приняв сообщение о том, что все гости за столами, Светозаров отвел для застольной беседы двадцать пять минут. Вполне достаточно, чтобы присмотреться к сотрапезникам, удостовериться, что они поели, проверить, появились ли у них в крови элементы растворенных в пище зеленых таблеток сна, и задать несколько провокационных вопросов.
Не стоило удивляться выбору цвета, который сделали лидеры при получении туник. Мельник был в белом одеянии, а Лучезарная выбрала ярко-желтый цвет. По сведениям из досье, так и должно было быть, но такая неизменность интриговала. Если за века люди не поменяли своих предпочтений, то они либо имеют неизлечимые психические расстройства, либо делают это намеренно.
Что и решил Дмитрий выяснить в первую очередь, после того как поднял тост в честь их величеств и личным примером показал, как надо обильно закусывать изумительное далийское вино.
— Тебе идет желтый цвет! — сделал он Наталье комплимент. — Нравится, или случайно такая туника попалась?
Госпожа Кох жеманно отложила вилку, картинно промокнула салфеткой поджатые губы и лишь затем поинтересовалась:
— Это уже можно считать началом собеседования?
— Можно, — улыбнулся граф. — Главное — отвечать искренне.
— Искренней меня нет никого, — красавица начала эманировать вокруг себя ментальную притягательность, продолжая говорить удивительно бархатным, мурлычущим голосом. — Тем более при такой праздничной атмосфере, изумительном застолье и той благодарности к нашим спасителям, которая так и рвется из моей души. Честно говоря, от переизбытка чувств у меня даже слезы на глаза наворачиваются…
— Да нет, мне кажется, что плакать не совсем уместно, достаточно будет просто правдиво ответить на все мои вопросы.
Женщина лукаво подмигнула землянину и перешла на воркующий тон:
— Про мои сексуальные приоритеты тоже следует рассказывать, ничего не скрывая?
— Пока я поинтересовался только выбором именно этой туники, — напомнил Светозаров без малейшего намека на улыбку и даже убрав из голоса доброжелательность.
Он всем сознанием четко ощутил, как по нему направленно бьют ментальным лучом повиновения, стараясь подчинить, сломить волю, превратить в покорного поклонника. Это уже не говоря о внешней красоте, которая завораживала, словно и в самом деле рассеивая вокруг себя лучезарную энергию.
«Надо будет поинтересоваться у Гегемона: как он и эта Наталья умудряются находиться в идеально молодом физическом состоянии? И что еще странно: он ведь на свободе и имеет в своем распоряжении потенциал сразу нескольких высших цивилизаций, а вот как ссыльные, находясь пятнадцать веков в одном месте, умудряются не только выжить, но еще и отлично сохраниться? А уж такая, как Кох, похоже, даже внешне не изменилась, вон как глазки-то молодо блестят. И сколько им еще осталось по внутренним расчетам? Многие уже умерли, а эти сколько протянут? Остальные сторонники не выглядят так молодо…»
Сейчас, при нормальном освещении и после того, как беглецы привели себя в порядок, разница и в самом деле бросалась в глаза. Многие выглядели сорокалетними, некоторые пожилыми, им можно было дать пятьдесят пять, а то и все шестьдесят лет. Ну и глаза почти у всех выдавали прожитую бездну лет. В какой-то момент Дмитрию даже показалось, что взгляд некоторых напоминает взгляд дракона, к которому совсем недавно Крафа проводил экскурсию в мир Богомолов. Причем нельзя было назвать эти взгляды мудрыми, всезнающими или отеческими, скорей — безмерно уставшими, циничными, подозрительными. То есть почти у всех просматривалась невероятно уставшая душа, окруженная коконом недоверчивости и оголтелой неприязни.
Нечто такое прозвучало и в ответе Натальи:
— Желтый цвет мне помогает защищаться от врагов, сигнализируя им о том, что связываться со мной смертельно опасно. А уж обмануть меня чревато еще большими неприятностями, чем просто умереть.
— И Крафа об этом знает?
— Лучше всех!
— Почему же он тебя не уничтожил? — цинично усмехнулся Дин. — Таких врагов надо уничтожать сразу.
Лучезарная картинно рассмеялась:
— Да потому, что он тупой! И вбил себе в голову, что лишением свободы воспитает из нас послушных дрессированных шавок. Ни ему, ни его тюремщикам не понять, что свобода для человека, а тем более для Торговца — превыше всего! И лучше умереть в застенках, чем унизить себя просьбой к кровожадному тирану и получить глоток мнимой свободы перед смертью.
— Глоток свободы? Но мне успели доложить, что где-то за поселком, за горами есть целый мир с нашими коллегами.
— Да, есть. Только никто оттуда, кроме самого Крафы, переходить в межмирское пространство не может. По сути, мир Грез — это гигантская тюрьма, окруженная миром Болот.
— Но, тем не менее, большинство Торговцев проживает именно там… — не то спросил, не то констатировал Светозаров. — А почему из поселка не сбежали все? Наши воины успели заметить, что большинство остались возле своих домов, хотя время и возможность для побега у них были.
Лучезарная смотрела на Дина, словно любящая мать на глупое наивное дитятко:
— Это же элементарно, милый. У каждого из нас в большом мире есть дети, внуки и прапраправнуки. Если кто-то совершит побег, их казнят.
Такая явная инсинуация заставила графа вполне естественно показать в ауре ужас с недоверием:
— Ну а вы?!
— А у нас нет детей. Ни у кого из тех, кто сидит за этим столом…
— Как же так? А Леда?
— Я верила, что мне при попытке побега из Грез удалось закинуть дочку в мир, который прячется за Зеленым Перекрестком. Так и случилось… А благодаря моему последнему побегу в Болота, мне удалось передать дочери и ментальный призыв-инструкцию к действию. Все получилось отлично, мы почти на свободе! Спасибо тебе, моя драгоценная!
И она порывисто обняла нахмуренную, явно чем-то недовольную Ледовую Владычицу, наигранно покрывая лоб дочери поцелуями.
Светозаров демонстративно оглядел зал и кивнул:
— Теперь я понимаю, почему не все веселятся. Они переживают за своих родственников?
— Да! Жуткая трагедия, жуткая! — маска скорби на лице красотки получилась такая выразительная, что землянин и Шу’эс Лав чуть не всплакнули от сострадания.
Слезы человеку удалось удержать лишь потому, что он знал: это ложь. А баюнгу — после вливания преизрядной порции ментального напоминания об участи его родителей, которых казнили как раз те, кто сидел напротив. Ну, может, и не они лично, но после их приказа или при полном попустительстве.
А Наталья продолжала:
— Хочется надеяться, что вы не станете к ним приставать с неуместными воспоминаниями. Мы уже на войне, и наши коллеги сами прекрасно понимают, что борьба за свою свободу не обходится без потерь. Нас только и согревает, дает силы двигаться вперед вера в то, что наше дело правое и мы победим. Именно поэтому…. — она сделала длинную паузу, тяжело вздохнув и меняя тон с сочувствующего на деловой, — …мы и должны как можно быстрей добраться до наших миров, вооружиться и отомстить кровавому узурпатору, устроившему истребление собственной цивилизации.
Случись подобная беседа еще неделю назад, Дмитрий уже сам вооружал бы коллег наиболее убойным оружием и уговаривал их подсказать направление главного удара по тирану. А сейчас он только грамотно подпускал чуточку нужных эмоций в видимый сотрапезниками спектр своей ауры. Отсчитывал минуты. И присматривался: у всех ли в крови появились нужные вещества, способствующие резкому усыплению после включения Веера.
С ингредиентами был полный порядок.
— Ладно, вот представьте себе, что вы победили, — сказал он. — Мир Грез открыт для всех. Крафа схвачен. Что вы с ним станете делать?
— Казнь… — только и успела вымолвить Лучезарная, как ее, не сдержавшись, перебил только что опрокинувший в себя очередной кубок вина Смит Цуммер.
— Жестокая казнь! Самая жестокая! — завопил он в каком-то всплеске крайней ненависти. Да и, пожалуй, он среди всей этой группы был наиболее подвыпившим. — Казнь, которая будет транслироваться на все миры! Вначале мы из этой твари вытянем все жилы, потом ржавыми пилами начнем нарезать его конечности тонкими кружочками! И постараемся устроить так, чтобы преступник умер только к концу второго месяца! И, конечно же, успел увидеть, как на его глазах умрут в жестоких муках все его родные, близкие, друзья и прихлебатели!
В ауре Кох коротко полыхнуло недовольство таким вмешательством. Но скорей всего это получилось не по причине суровости такого наказания, а по причине беспардонности коллеги. Мол, даму перебивать некрасиво.
— Полторы тысячи лет мы ждем возможности отомстить, — сказала она. — И верим, что месть состоится… — И тут же попыталась пригрозить чуть ли не прямым текстом: — И очень жаль, что тут мы встретили подозрительное непонимание. Каждая минута нашей задержки дает кровавому диктатору возможность лучше подготовиться к войне и оказать нам отчаянное сопротивление. Каждая утерянная минута сейчас — это тысячи лишних жертв потом. А уж если наш враг успеет уйти и спрятаться в неизвестных мирах, наше недовольство примет крайне негативное воплощение!
Граф Дин усмехнулся:
— Пока вы соберетесь, вооружитесь да раскачаетесь, я постараюсь сам освободить Грезы от запрета на перемещения. Ну и, скорей всего, пленить мне удастся кого угодно и в каком угодно мире. Не сомневайтесь в этом. Разве что не стану спешить, уничтожая Крафу. Постараюсь перевоспитать его…
— Нельзя! — так и вскинулась Наталья Кох. — Эту тварь даже осматривать нельзя, только уничтожать!
— Но тогда получается, что он гуманнее вас? Он-то своих врагов не уничтожил, а пытается перевоспитать. Не так ли?
Лицо красавицы пошло красными пятнами, а Смит Цуммер вдруг заговорил без фанатизма:
— Крафа — это зло, не поддающееся воспитанию. С ним нельзя вступать в переговоры, потому что он обладает огромной силой внушения. Благодаря этому он и завоевал себе толпы прихлебателей, зомбируя их сознание в выгодном для него свете.
— Почему же он вас не прозомбировал? — спросил Светозаров.
— Причина проста: у нас выработался иммунитет против его ментальной силы.
— Тогда зачем перевоспитывать? Не лучше ли вас уничтожить?
— Да потому что он извращенец! — перешел на крик лидер. Попытка сдержаться провалилась, лицо его покраснело от бешенства, и аура запылала багровыми отсветами агрессии. — Этому кровососу доставляло удовольствие издеваться над нами веками! Видя наши мучения, моря нас голодом, холодом и упиваясь нашим бессилием!
— Не понял! — вскинулся Дмитрий. — Как мне успели доложить, вы жили в благоустроенных домах, изможденных голодом среди вас тоже не наблюдается…
— Это все внешнее! Ни ты, ни твои воины не видели, что скрывается за красивым фасадом нашего поселка! — уже сквозь зубы изливал бешенство Мельник. — Ненавижу!.. Ненавижу этого…
Он схватил вилку, сжал в кулаке и стал ожесточенно колотить по столу. Слово «ненавижу» так и вылетало из перекошенного, переполненного слюной рта. Лидер ортодоксов начал вставать с таким видом, словно сейчас начнет крушить все вокруг.
«Всему же есть предел! — подумал Дмитрий. — Как можно с такими фанатиками возиться? Поражаюсь и Крафе, и Двойнику… Начальнику поселения — в особенности! Я бы такого гада, как Мельник, сразу удавил…»
Краем глаза он заметил на периферии зала стоявшего по стойке «смирно» гвардейца, а над его головой торчало из стены щупальце Прусвета. Разумный кальмар сигнализировал, что все готово, можно включать Веер.
Светозаров условным жестом дал отмашку к началу операции. Тотчас невидимые лучи пронзили пространство вокруг, вызывая сон у тех, кто не принял маленькую таблетку деблокиратора.

Глава восьмая
Испорченный аппетит

Пир закончился. Началось заранее спланированное действо. Чуть ли не все пирующие одновременно стали падать от ударившего по ним сна. И выглядело это довольно страшно, словно каждый из присутствующих проглотил порцию цианистого калия. Никто не кричал, не хрипел, просто заваливались кто на стол, кто на спинку стула, кто на пол — и все…
Да не совсем!
Уже почти коснувшаяся затылком спинки своего стула Кох вдруг конвульсивно вздрогнула, с хрипом вытянулась и широко раскрыла резко изменившиеся глазища. Еще и выкрикнуть успела:
— Засада!..
Но, наверное, никто из ее сторонников на это восклицание не обратил бы внимания. Все бы так и вырубились, развалившись где и на чем попало. Но Лучезарная применила одно из своих, скорей всего, присущих только ей умений. Она ударила вокруг себя таким импульсом бодрости и агрессии, что в радиусе десяти-пятнадцати метров все Торговцы стали довольно живо подниматься.
Исключение составил только один человек — Мельник. Он ведь перед запуском Веера вставал со стула, наклоняясь над столом и упираясь в него кулаками. Сон подкосил его, и он рухнул всем телом вперед, а головой прямиком на торчащую из кулака вилку. Та выколола глаз и впилась в глазницу. А когда все стали вскакивать, резко распрямилось и тело Цуммера. Но, видимо, смерть уже коснулась его, и он вместо того, чтобы вырвать вилку у себя из глазницы, завалился назад и грохнулся на спину, опрокидывая стул.
На помощь смертельно раненному вождю никто не бросился. Все, кто поднялся на ноги, уже с давно, видимо, выработанным автоматизмом исполняли приказания Натальи Кох.
— Треугольник!
Три баюнга образовали треугольник, а соратники бросили им на плечи двух вытянувшихся в струнку, подняв руки, и окаменевших, как статуи, мужчин. Их руки лежали на плечах одного великана, а ноги — на плечах второго и третьего.
— Силу! — Прозвучала другая команда, и все, кто стоял на ногах, своими телами подперли баюнгов со всех сторон.
— Озеро!
Оба человека-статуи превратились в жуткий, переливающий круг крови и кашицы из плоти, на поверхности которого и по краям остались торчать только головы баюнгов.
— Пошла минута!
Тут уже все, кто подпирал громадных коллег, словно залихватские цирковые акробаты, стали подпрыгивать, подкидывать друг друга или подставлять плечи, а те, кто взлетел, — нырять в кровавую лужу.
Снизу их видно уже не было, они где-то там исчезали, видимо, прорываясь неведомым способом в межмирское пространство.
И если изначально Дмитрий тратил все свои силы на создание щита, прикрывая как себя, так и Шу’эс Лава от ожидаемой атаки, то после первого же исчезновения понял суть происходящего: недавние ссыльные и не собирались атаковать. Они попросту попытались сбежать из расставленной для них ловушки. И применили жутко неприятное, видимо, веками разрабатываемое, тщательно скрываемое средство. Чего только стоило, скорей всего, самопожертвование сразу двух фанатиков для того, чтобы сбежали остальные. Да и три великана, похоже, могли не просто остаться здесь, но и погибнуть. Подобное действо, видимо, было немыслимо в мире Болот, иначе уже давно оттуда был бы совершен побег, да и придерживали его на крайний случай.
Сразу же стала понятна и основная фигура всего действа. Именно на Кох была завязана вся совместно собранная сила. Именно она поддерживала не только озерцо из крови, но и полную, как выяснилось, защиту вокруг скопления тел, названного «треугольником». И по этой причине первые атаки Светозарова на треугольник оказались безуспешными.
Сторонники лидера действовали стремительно. Их вокруг оказалось человек сорок, и уже две трети из них успели нырнуть в кашицу из тел коллег, исчезая из этого мира. Имелась надежда, что все они очутятся в ловушках, установленных союзниками возле мира Ягонов. Но как все окажется на самом деле?
Мало того, и сама Лучезарная вдруг ловко подпрыгнула, оказавшись на плечах одного из своих помощников. Теперь ей, несмотря на громадный рост баюнгов, только и оставалось, что еще чуть подпрыгнуть и нырнуть следом за всеми. И не приходилось сомневаться, что она, если сумеет сбежать, в самом деле доставит много хлопот. Такая фанатичка ни перед чем не остановится, чтобы привести свои угрозы в исполнение.
Так что Дмитрию ничего не оставалось делать, как на какой-то момент убрать собственные, несколько мешающие щиты и нанести удар максимальной силы. Простой удар, без всяких премудростей — таранный, сконцентрированный в одной точке. И точка эта пришлась на саму Кох и на край плоской кровавой лужи с одним из баюнгов.
Воздвигнутая Лучезарной защита не выдержала. Наталья улетела через два стола и там впечаталась в стену. Того соратника, кто ее поддерживал на своих плечах, разорвало пополам, а великану-баюнгу оторвало голову. Одновременно с этим добрый кусок кровавого портала словно срезало ножом, распыляя по всему помещению, и портал моментально перестал действовать. Это подтвердили сразу два тела пытавшихся сбежать Торговцев, со всего маху грохнувшиеся о мраморный пол. Сверху на них выплеснулись остатки озерца. В следующие мгновения все, кто оставался на ногах, попадали, сраженные сном.
В результате явно погибли двое, ну и, скорей всего, не переживет удара Дмитрия и Наталья Кох Лучезарная.
А зал уже заполняли гвардейцы и шафики, которые заранее приняли таблетку деблокиратора. Под распоряжения командиров и вездесущего Прусвета они быстро выносили спящих воинов экспедиционного корпуса, которых не предупреждали о готовящейся операции.
А монарх и шафики в полной растерянности продолжали сидеть за столом. Власта что-то говорила супругу, но до него, кажется, ее слова не доходили. Да и что могла знать королева? Разве что была уверена: раз подобное творит главный королевский шафик — значит, так надо.
Бонзай, наконец, пришел в себя и негодующе воскликнул:
— Да что же это такое творится в моем королевстве?!
— А посыльные с моим приказом об отмене операции и немедленном возвращении до тебя добрались? — спросил подошедший Дмитрий.
— Ну-у-у… мы тогда уже рванули назад, пытаясь оторваться от погони.
— Да не было никакой погони. Чуть позже я там побывал и все увидел собственными глазами. К тому же две трети ссыльных попросту не захотели бежать. Они остались на месте и советовали мне как можно быстрей вернуть сбежавших фанатиков. Как они сами выразились: «Чтобы те сгоряча какой войны не затеяли!».
— То есть как это «там побывал»?
— Как, как? Ножками! В тот мир меня сам Крафа любезно доставил, ну а под горным массивом мы на тележке скоростной промчались. Прошлись по поселку, я побеседовал с теми, кто решил оставаться на месте…
Бонзай Пятый дал волю вскипавшей у него в душе обиде:
— Значит, пока мы, живота своего не щадя и пробивая тоннели сквозь стаи хищных тварей, пытались освободить твоих коллег из неволи, ты заигрывал с нашим общим врагом?!
— И совсем не заигрывал. Скорей, заключил временный договор о ненападении и взаимопомощи. Тем более что у нас с ним появился общий враг, с которым пришлось сражаться самым страшным оружием массового поражения. Помнишь, я тебе показывал фильмы об атомных взрывах? Так вот, мы стократно больший взрыв в одном из миров устроили. Почитай, уничтожили тот мир начисто. Вместе с обитающими там людоедами.
Упоминание о ядерном оружии заметно снизило рвавшееся из монарха возмущение. Ибо в свое время он тщательно просмотрел все видеоматериалы по этой теме. Да и придворные шафики сразу поняли величину опасности, раз пришлось их знаменитому в мире Ягонов лидеру применять такую мощь и при этом вступать в союз с пресловутым Крафой.
По крайней мере никто уже на Светозарова не смотрел, как на негодяя, и все были готовы его выслушивать дальше. Что он и сделал, скороговоркой поведав о событиях трех последних суток.
Он бы и более подробно рассказал, но тут примчался дворецкий и доложил их величествам:
— Король Опалов со всем своим семейством и свитой уже на подъезде к дворцу! Пора выходить им навстречу!
После этого Бонзаю и в затылке почесать было некогда. Его моложавый и страшно деловой тесть так спешил в Вельгу, что даже на ночь не остановился, а следовательно, придется сразу устраивать запоздалый ужин, переходящий в торжественный завтрак.
Разве что практичная Власта, перед тем как умчаться на встречу с родителями, братом и сестрой, поинтересовалась:
— Дин, а пиршественные блюда можно есть? Ведь столько всего наготовлено!
— Не только можно, но и нужно! — успокоил ее друг семьи. — Они совершенно безвредны, а белая таблетка помогала только не уснуть после включения усыпляющего устройства, ничего более.
Потом появился Крафа. Он захватил добрую треть всех ссыльных и унес их в мир Грез. Когда же он вновь возник рядом со Светозаровым, тому докладывал придворный целитель:
— …как ни странно, она жива. Повреждений много, но ничего критического нет, в любом случае мы ее на ноги поставим.
Это он так говорил после осмотра Натальи Кох, которая после впечатляющего удара о стену все-таки сумела вяло пошевелиться, подавая признаки жизни. Наверное, любой другой человек после такого столкновения отдал бы душу богу или дьяволу, а древняя леди умудрилась спастись, огородившись защитными оболочками.
А вот ее собрату по стану ортодоксов Цуммеру не повезло. Вилка успела повредить мозг, и когда попытались оказать первую помощь, спасать было уже некого. Экспансивность и неконтролируемая ярость сыграла с Мельником плохую шутку. Прожить полторы тысячи лет, пережить войны и многовековую ссылку, а тут, на пиру, глупо погибнуть, упав на вилку в собственной руке.
Зато его главный противник после такого известия вздохнул с явным облегчением:
— Давно его казнить следовало… сразу после поимки. Да все данное слово не позволяло. А тут все само собой получилось… Жалко, что и с этой ведьмой подобного не произошло. Опять будет в поселке всех остальных ссыльных своим менталом зомбировать.
— Не будет, — заявил граф Дин. И, увидев, что союзник удивленно вскинул брови, пояснил: — Отдам ее своим Арчивьелам и одной очень магической родственнице. У них уже есть опыт стирания негативной памяти. Они таким образом одного кровавого диктатора омолодили до невинного возраста, и теперь это совсем другой человек.
— Вот именно, другой, — поморщился с досадой Крафа. — Никогда не практиковал такого и не разрешал вести разработки в данном направлении. Гуманнее казнить человека, чем сделать такое. Тем более что я убежден: даже перевоспитание в иной среде не в силах вывести разумное создание на праведную стезю в жизни. В любом случае он в дальнейшем покажет себя с самой негативной стороны.
— Да случай особенный. Распоясавшийся преступник был великим целителем, такие рождаются раз в эпоху и такими уж никак нельзя разбрасываться. А вот с твоим утверждением, что воспитание не действует, готов поспорить. Да ты и сам себе противоречишь. Иначе не было бы у тебя заселенного Торговцами мира Грез. Сам ведь даже вон таких, — Дмитрий мотнул головой в сторону лежащей Кох, — пытаешься перевоспитывать веками.
— Не я, а Двойник. А теперь вот и у него терпение кончилось. Ушел в отставку…
Тут последовал доклад из операторской видеонаблюдения — сообщили точное количество успевших нырнуть в кровавое озеро беглецов. Таким кошмарным образом ушли в неизвестность тридцать четыре человека.
Но зато теперь, уже точно зная, скольких разыскивать, союзники поспешили в межмирское пространство, собирать расставленные там ловушки. Каждый брал свои и доставлял в свою лабораторию. А уже там помощники и специалисты извлекали тела, делали все необходимое во избежание побега и только затем приступали к лечению пострадавших. Потому что ловушки хоть и разные по типу, но действовали в самом главном одинаково: чем большее сопротивление оказывала при поимке жертва, тем больший наносился ей физический урон.
Сами союзники за профилактикой и лечением не следили. Подсчитали, проверили и уже минут через десять опять встретились в пиршественном зале королевского дворца.
— Мне четырнадцать попалось, две ловушки разорваны, десяток целехоньки, — доложил Гегемон.
Ему в тон продолжил граф Дин:
— У меня семнадцать пойманных, и одна ловушка повреждена. Так что получается совсем простая арифметика: троим удалось уйти. Сильны бродяги, ох как сильны! Хотя ловушки не были такими надежными как та, в которую ты попался. Но, тем не менее… Что теперь?
— Печально, конечно. Но в любом случае проблема намного меньшая, чем если бы от нас ускользнули не трое, а три десятка. Уж как-нибудь, общими усилиями, да справимся. Разве что надо идентифицировать сбежавших.
— Они ведь могут надолго затаиться и кардинально изменить внешность.
— Как раз это не страшно. По мне, пусть хоть на сотни лет спрячутся, лишь бы не мелькали по иным просторам без разрешения. Ну и эту бы не упустить…
Они подошли к целителям, которые реанимировали прямо в зале прекрасное совсем недавно, а теперь страшно изломанное тело Лучезарной. Сращивали поломанные кости, ликвидировали внутренние порывы плоти и разрывы кровеносных сосудов.
С минуту посмотрев на работу специалистов, Торговцы переглянулись.
— Точно ты ее у себя удержишь? — спросил Крафа.
— А у тебя она выживет? — вопросом на вопрос ответил Дмитрий. — Наверняка же прихлебатели и сторонники за созданный треугольник и кровяное озеро устроят темную и голову ей оторвут.
— Да кто этих фанатиков поймет. Может, наоборот, за убийство во время кровавого ритуала ее выше небес вознесут. Были случаи в истории, проходили…
Упоминание об истории подвигло землянина на выяснение даты своего допуска к системным блокам. Ему страшно захотелось как можно быстрей расставить все точки над «i», хотя он и понимал, что придется для этого разделиться на две одинаковые сущности.
— Да когда угодно! — фыркнул союзник. — Только бери с собой не больше двух помощников. Одновременно с камнем памяти может работать только один положивший на него руки человек… или передние конечности — иное разумное создание. Главное, чтобы был Торговцем. Между прочим, и меня для этого дергать не надо, попросишь мою супругу Кассиофию, и она тебя проведет в хранилище. А там постоянно находится дежурный историк, который работает над созданием общедоступной исторической хроники. Он все и объяснит… Кстати, давай мне поможешь, и закинем в Грезы две последние группы ссыльных вместе. И я там пока и останусь…
— Легко!
Через минуту в пиршественном зале из лежавших на полу осталась одна Лучезарная. Но так как опасный кризис ее физического состояния уже был преодолен, Наталью положили на доставленную из госпиталя каталку и продолжили колдовать над ранами в уже более удобном положении. А над ними возвышался великан Шу’эс Лав, присматриваясь к процессу исцеления.
Но еще через пять минут явившийся главный шафик забрал и эти упоминания о победно завершившейся экспедиции по Болотному миру. Вкупе с каталкой унес и с баюнгом. Вместе с ними пропал и пугавший всех своим голосом Живой Ужас. Да, разумный кальмар, может, и не столько пугал, как всюду лез со своими советами и поучениями. А это не каждому по нраву. Так что никто больше не мог помешать прислуге передвигать столы, менять сервировку и спешно готовить зал для предстоящего торжественного… завтрака.
Потому что небо за огромными окнами уже светлело.

Глава девятая
Пополнение в семействе

Наталью Кох доставили к остальным пленникам, и Дмитрий предупредил тамошних целителей и в первую очередь магическую сущность:
— С этой дамой надо вести себя очень и очень осторожно. Она даже без ног и рук может натворить массу неприятных дел. Предсмертное состояние не показатель, она очень хитра, коварна и непредсказуема. А уж по силе — одна из самых лучших среди Торговцев. И не забывайте о ее богатом опыте, который она стала накапливать еще полторы тысячи лет назад.
От целителей, которые уже приступили к осмотру тела, последовали вопросы, на которые стали отвечать баюнг и разумный кальмар, а прислушивавшийся граф вторым потоком сознания продолжал разговор с Эрлионой:
«Попроси Титела о содействии и начинай готовить свою виртуальную воронку силы, в которой ты когда-то очень здорово избавила Дасаша Маххужди от его негативных, нажитых с годами воспоминаний».
«Ты хочешь и эту женщину омолодить разумом до поры розовой девственности?»
«А что, есть какие-то сомнения? — заволновался хозяин замка и Свирепой долины. — Или замечены неблагоприятные изменения в поведении бывшего повелителя Успенской империи?»
«Пока никакого негатива, но ведь прошло ничтожно мало времени! Папа Тител утверждает, что для составления полной картины о новом характере и сознании Дасаша надо как минимум три года постоянных скрупулезных наблюдений. Вдруг возникнет некая опасная патология! Вдруг он опять возродит прежнюю память и сознание? Ведь до сих пор такого стирания разума не делалось, и никаких примеров попросту нет!..»
«Понимаю, что нет. Но ждать три года — недопустимо огромный срок. Если мы на это пойдем, то эту красавицу придется, а вернее, легче казнить сразу. Или, в лучшем случае, вернуть ее в отдельную тюрьму, которую Крафа не замедлит построить у себя на Болотах».
«Так она еще и красавица?» — непонятно по какой причине оживилась Эрлиона.
«О-о! Еще и какая! Недаром она своих сторонников только своим видом в транс вводит, а потом ментальный удар по мозгам — и готов очередной фанатик. Скорей всего, ее по этой причине и назвали Лучезарной…»
«Но в данный момент она выглядит далеко не лучезарно, — высказалась чисто юридическая дочь графа. — Или я ничего не понимаю в человеческой красоте?»
«Да ладно тебе! Сделай скидку на то, что она поломала себе кости, отбила внутренности и получила сотрясение мозга при ударе о стену. Только великолепные умения по защите и спасли…»
Дальше стало понятно, почему Эрли так интересовалась. Сразу по прибытии «папочки Димы» она связалась с «мамочкой-подружкой Сашей» и практически синхронно транслировала графине ведущийся разговор. Та все слышала, потому и примчалась. А войдя, поспешила не мужа обнять, а на «Лучезарную» красотку взглянуть. Но там все синее и опухшее, на что смотреть-то?
— Кто ее так приложил о стенку? — последовал вслух вопрос магической сущности.
— Мне и пришлось, — со скорбью признался граф.
— И сильно жалеешь? — тут же поинтересовалась Александра, приближаясь к мужу и заглядывая в его смеющиеся глаза.
— Сказать, что нет, совесть не позволяет. Все-таки и воспитание сказывается: нельзя так женщин уродовать. Не по-джентльменски.
Как ни странно, графиня сразу сумела рассмотреть в глазах супруга не только желание побалагурить, но и жуткую усталость.
— Ты когда последний раз спал? — задала она ему жесткий и конкретный вопрос.
Тот даже растерялся, не зная, как выкрутиться, и не сумев вспомнить:
— Э-э-э… да это не столь важно… Я в норме…
Но любимая его уже не слушала.
— Эрли, милая, вы тут без него справитесь?
— И не сомневайся! — заверила подруга-дочь. — Ценные указания уже выслушаны. Нагоняи получены. Рабочая сила начала трудиться в поте лица.
— Тогда мы спать! — решила Саша. И, бесцеремонно запрыгнув любимому на руки, скомандовала: — В спальню!
Он с ней и шагнул, куда требовалось, используя свои умения Торговца, но уже в графских апартаментах сделал последнюю попытку как-то отложить «тихий час», перечисляя кучу запланированных на сегодня дел. Причем при перечислении стал волноваться, потому что куча оказалась намного больше предполагаемой. Даже чертыхнулся в сердцах:
— Черт, такое впечатление, что чем больше делаю, тем больше сделать остается.
Но к тому времени уже был раздет полностью и вытолкан под душ, а еще через пять минут таким же бесцеремонным образом, укутанный в простыню-полотенце, препровожден на кровать. Правда, тут в теле взыграла кровь молодецкая, потому что супруга тоже прилегла рядом, позволив и себя обнять и сама к нему прижавшись, но Саша попросила:
— Постой, давай просто полежим минутку. Я так по тебе соскучилась.
Ну как было не согласиться с любимой? Вот Дмитрий и полежал минутку, в финале которой провалился в сон, как в омут. Невероятная усталость и в самом деле сказалась, да и обстановка располагала: в собственной кровати и с женой в обнимку. Даже сновидений не было.
Пять часов пролетели, как единый миг. Наверное, Светозаров и еще бы спал, так и не заметив, когда один на кровати остался, но его деликатно так начал будить голос Эрлионы, проникая в спящее сознание:
— Папа Дима! Эй!.. Ты меня слышишь?
Пришлось отозваться, не раскрывая рта и глаз:
«Мм?..»
— Ты, конечно, извини, что бужу, да и Шура ругаться будет… Она ведь требовала, чтобы тебя часов десять никто беспокоить не смел…
— Да ладно, — пробормотал он, прислушиваясь к своему расслабленному организму. — Вроде выспался. А что случилось-то?
— Пока еще ничего, но совсем капелька осталась до… Неужели ты забыл, что сестричка у меня вот-вот родится?
— Как можно такое забыть?! Но тогда почему меня никто не будит? — Светозаров резво вскочил и начал одеваться.
— Да вот, бужу, — продолжала негромко с ним разговаривать магическая сущность. — Только умоляю, не говори Сашеньке, что это я тебя подняла, она меня удушит, честное слово. Строго-настрого запретила тебя даже шорохом беспокоить.
— Ха-ха! Как же она тебя душить будет? — рассмеялся граф. — У тебя же шея… о-го-го какая!
— Не придирайся к словам, это я образно. Но все равно, если спросит, скажи, что сам проснулся. Словно почувствовал нечто важное.
— Ладно, ладно, я тебя не выдам! — опять хохотнул Дмитрий, поправляя одежду перед зеркалом и не преминув выторговать для себя некие преференции: — Но и ты никогда не спеши докладывать графине, когда я прибыл, куда убыл и чем занимаюсь. Всегда спрашивай у меня предварительно. Договорились?
— Обязательно! А теперь поспеши ко второй вертушке, только не прыгай, а лифтом воспользуйся. Не хочу, чтобы малышка получила стресс при рождении. Она ведь уже все эманации вокруг ощущает…
— Скажешь тоже! Она ведь еще не родилась.
Но Эрлиона, словно наседка, прикрывающая своего цыпленка, сразу же бросилась в атаку:
— Как тебе не стыдно говорить такие глупости?! Еще не родившийся младенец все чувствует и все воспринимает, впитывает в информационную матрицу. Да ты сам о своих детях будущих вспомни! Уже сейчас они поддерживают с тобой незримую связь с помощью зова крови, а значит, они уже — личности! Живые, разумные существа!
Пришлось каяться:
— Виноват! Ляпнул не подумав! Постараюсь исправиться к следующему понедельнику. А кто еще будет присутствовать при рождении твоей сестрички?
— Кто, кто… Да все! Почитай уже все преподаватели и учащиеся академии там собрались. В том числе и твой новый коллега Яша Праймер приглашен, после того как сдал экзамен на знание гимна целителей. Сейчас увидишь…
— Мамочки родные! — поразился граф. — И папочки тоже… А все-то — зачем?
— Ну, это же здорово иметь столько пап и мам! — прошептала с восторгом магическая сущность и перешла на мысленное общение: — «Да и обижаться никто не будет, что его не позвали на такое знаменательное событие…»
Он вышел из лифта, прошел по коридору и замер на пороге зала со второй вертушкой, озадаченно почесывай висок:
«Малышей-то можно было и не беспокоить!»
«О-о! Эти бы обиделись больше всех! — возразила Эрлиона. — Мало того, ты вспомни, что во время моего рождения произошло: тридцать два юных Арчивьела переродились из младшеньких Маурьи. Вот и сейчас ожидается нечто подобное! Ты давай не стой, проталкивайся к самому бассейну. Буквально несколько минут осталось. Вон туда, к взрослым».
Графа уже заметили, заулыбались ему и стали расступаться, давая проход. Взметнулся гомон негромких приветствий, на который он отвечал поклонами, поднятой рукой и улыбками. А когда пробился к указанному месту, над которым возвышался горой Шу’эс Лав, с ходу получил два недовольных замечания. Первое от жены:
— Ну и чего тебе не спалось? Или кто-то разбудил?
И второе от ректора:
— И так места мало! Все стоят впритирку!
— Я проснулся от невероятной тишины в замке, — сказал Дмитрий. — А раз детки не шалят — значит, либо беда, либо что еще невероятное приключилось. Как уж тут снова уснешь?
И друг, и жена глядели на него с подозрением и наверняка мысленно общались, если даже не переругивались с магической сущностью, но молчали. Да и волнение по всем собравшимся пошло, потому что вертушка в бассейне с полуживой суспензией стала вращаться. Действо начиналось.
Самые меньшие ученики первых рангов целительской силы, хоть и стояли ближе к центру, отходя от него лучами в стороны, свои руки в концентрат магической энергии, волшебных компонентов и сложных структур не окунали. Передача силы при таком скоплении целителей могла быть слишком огромной для неокрепших тел, поэтому пропускать через себя потоки должны были Арчивьелы, стоявшие у самого бассейна. И те самые тридцать два юных целителя третьего ранга, которые получили новые способности во время рождения Эрлионы. Только эти уже никого не касались, просто ожидая, пока концентрат магической суспензии начнет вскипать при рождении нового существа. Маурьи и их более слабые соученики по академии стояли сзади, положив руки им на плечи, а младшие по возрасту держали тех за свободные руки. Тогда как взрослые, Торговцы, преподаватели и гостящие в Свирепой долине целители, образовали свой клин, на острие которого находились Тител Брайс и граф Дин.
Ну и чувствовалось по синхронным движениям, что всеми единовременно мысленно командует именно Эрлиона. Синхронное касание старшими Арчивьелами суспензии в бассейне. Общий вздох ожидания. Затаенное дыхание. После чего уже все одновременно услыхали шепот в сознании:
«Ра, и, два, и!..»
Все присутствующие запели гимн целителей мира Зелени. Первая строчка еще как-то неуверенно вознеслась к сводам громадного зала, но со второй пошло гораздо лучше, а уж к концу первого куплета стало получаться идеально. Причем никто не задумывался о словах, те вылетали непроизвольно; никто не следил за правильным дыханием, и этим тело управляло само; и никто не прислушивался, как поют стоявшие рядом; всем без исключения казалось, что звучит сама вселенная. И этому звучанию только и оставалось вторить сердцем.
Рождение новой магической сущности происходило красочней и более непредсказуемо, чем рождение Эрлионы. Ведь тут и бассейн с вертушкой был больше, и сам зал выше и вместительней. Вскипевшие водовороты разноцветного искрящегося и блистающего вещества словно вырвались из-под контроля, захватывая огромное пространство помещения, вздымаясь до свода и выходя за пределы бассейна. И в самом апогее своего неистовства газообразная благодать коснулась всех собравшихся.
Касание вызывало приятную истому по всему телу, завершающуюся продолжительным импульсом восторга для просветленного как никогда сознания. Пение гимна нарастало, в нем, несмотря на хоровое исполнение чуть ли не пятисот голосов, можно было при желании выделить каждый голос. Мелодию вдруг стали поддерживать не музыкальные инструменты, а подобие птичьих трелей, детского смеха, свиста ветра и шума прибоя.
И только к окончанию гимна потоки и вихри магического вещества стали спадать, втягиваться в бассейн, оставляя после себя в воздухе пьянящую свежесть озона с запахами лесной земляничной поляны.
Последняя нота, и в наступившей благоговейной тишине раздался вдох-выдох родившегося существа, а потом и его утомленный шепот:
— Спасибо… Спасибо, мамы и папы…
Еще с минуту все с восторгом прислушивались к ставшему непонятным и затихающему шепоту, а потом Эрлиона прервала наступившую тишину уже своим шепотом:
— У нас все получилось! Полный порядок, малышка совершенно здорова. Но она уснула, поэтому быстренько, но очень тихо все покидаем помещение… И не шуметь! Радоваться будете наверху!
Здесь уже все повторялось, как при ее рождении, только там тогда точно так же распоряжался Тител Брайс. А сейчас ректор подчинялся вместе со всеми, разве что со знанием дела и с нескрываемой счастливой улыбкой подсчитывая изменившихся учеников.
И уже на выходе не удержался, навалился на Светозарова с объятиями:
— Чуть ли не половина детей поднялась в своих целительских умениях на ранг! Но самое главное: четыре Арчивьела достигло моего, четвертого уровня!
Дмитрий, сразу начавший прикидывать и меркантильно подсчитывать появившиеся возможности академии, нашел в себе силы пошутить только в устремившемся на верхние этажи лифте:
— А почему так мало?! Хотя… теперь уже точно со спокойной душой можешь уходить на пенсию! Есть, кем тебя заменить! Ладно, не надо так на меня смотреть! Еще глаза потеряешь! Да сам же на них и наступишь… Но уж в отпуск я тебя точно отправлю… Ну и чем опять недоволен? Хочешь не хочешь — а придется. Потому что старые и дряхлые преподаватели нам в академии не нужны. Поэтому выбирай: либо уходишь на пенсию, либо серьезно занимаемся твоим омоложением. А? Ну я так и думал… что такого молодого и сильного… ой, больно!…Только с помощью профсоюза с насиженного места ректора столкнешь…

Глава десятая
Последствия родов

На верхних этажах дети почему-то не спешили выражать радость и делиться впечатлениями. Почти все выглядели счастливыми, гордыми, но уставшими. Поэтому ректор тут же распорядился, чтобы они в большинстве своем разошлись по комнатам и пару часиков отдохнули, упорядочили свои эмоции.
А взрослые, преподаватели, все Торговцы, а с ними и десяток самых старших учеников Арчивьелов, собрались в пиршественном зале и принялись осматривать друг друга и самих себя. Что тоже принесло много неожиданных сюрпризов.
К примеру, одним из приятных бонусов рождения второй магической сущности стало повышение целительского ранга у молодого Хотриса Тарсона. Четырнадцатилетний учащийся, а точнее, уже практически полноценный Торговец, по утверждениям Верховного, стал Маурьи. Разве что наложение одних умений на другие, присущие только личностям, умеющим шагать в межмирское пространство, создавало совершенно непривычную картину как самой ауры отрока, так и просматриваемой структуры тонких оболочек.
Нечто подобное было замечено и у Яши Праймера. Но по его ауре было понятно, что он еще не знает, как пользоваться только что обретенными умениями.
А Светозаров при осмотре Хотриса впервые и довольно четко сумел увидеть в человеческой оболочке то, что прежде было доступно только Тителу Брайсу. И спросил:
— Если я стал лучше видеть, то у меня тоже ранг целителя повысился?
Ректор подумал, теребя мочку уха и не сводя взгляда с внутренней составляющей старого друга и соратника.
— С тобой все сложнее… Видимо, твой организм уже сформировался окончательно, и у него глубинные преобразования происходят в неких иных сферах, недоступных даже мне. Кстати, — он перевел взгляд на графиню, — у твоей супруги тоже есть некие изменения, которые я не могу объяснить. Как и у Шу’эс Лава, Праймера и даже Прусвета. У всех у вас что-то изменилось, но только в тонких оболочках ауры самого юного из вас видны силы, присущие именно Маурьи. Ну и у Яши… А вот с вами… уж вам самим надо будет постепенно разбираться…
— Ну а ты? — вгляделся в него Дмитрий. — Дважды присутствуя при рождении магических сущностей, ты должен был в нечто божественное превратиться. Ощущаешь в себе силы целителя с пятым рангом?
— Вряд ли такой ранг существует в природе, — заулыбался Тител. И сам же себе возразил: — Но, с другой стороны, накопление знаний, как и магической силы — беспредельно. Как бы… А значит, и себя мне проверить надобно как можно быстрей и тщательней. Хорошо, что у меня заготовлено несколько десятков тестов с магическими структурами, по которым я не так давно свои показатели силы проверял. Если вдруг я смогу прежние достижения превзойти, то… Даже и не знаю, что будет… Может, и в самом деле нечто подобное пятому рангу в нашей иерархии существует?..
— Тогда устроим пир на весь мир, — буднично пообещал хозяин Свирепой долины, подталкивая аккуратно, но настойчиво, на место осмотра свою любимую супругу. — Давай еще раз осмотрим Александру. Все-таки она в положении будущей матери, за ней нужен особый пригляд… Как бы чего негативного не случилось…
Но сколько ни присматривался собравшийся консилиум к смущавшейся женщине, никаких патологий не отыскали.
— Я и сама знаю, что со мной полный порядок, — заявила Шура. — И уверена, что теперь могу не только других лечить, словно Арчивьел, но и себя от любой хвори избавлять. Надо только на ком-нибудь потренироваться…
— Ну, потренироваться — так это проще всего, — заметил Тител. — Этому тебя и Маурьи в нашей клинике при академии натаскают. А зрение у тебя улучшилось. Пусть тебя Дима к ближайшему проходу отведет, вдруг ты его уже сможешь толком рассмотреть?
— А ведь верно! — воскликнул Дмитрий. — Кстати, тебе тоже не помешает глянуть. Если уж не на пятый ранг подниматься, то в моего коллегу давно пора переквалифицироваться. Да и вы, ребята, должны провериться. За мной!
И граф повел всех присутствующих к ближайшему проходу между мирами, который находился в одном из залов его громадного замка. Благо, что идти туда было пару минут.
Первые же впечатления от просмотров оказались более чем оптимистичными. Александра стала видеть вуаль прохода лучше, чем прежде, хотя полностью его еще не могла разглядеть. Елена Светозарова утверждала, что может рассмотреть радужные переливы четче, добавились некоторые оттенки, и цвета стали более насыщенные. Хотрис теперь видел полумесяц идеально четко, как опытный, взрослый Торговец. Ну и самое главное, что Верховный целитель империи и еще три Арчивьела, учащиеся академии целительства, стали видеть легкий призрачный контур прохода в межмирское пространство. То есть предположение Дмитрия оказалось пророческим: двукратное распевание гимна возле вертушек дарило целителям некие умения, которые можно было развивать в ином направлении: для путешествий между мирами.
Не всем, конечно. Эти Арчивьелы, да и сам Тител, уже имели свои ранги до рождения Эрлионы. А еще шесть их коллег ничего к своим умениям не прибавили. По крайней мере вот так сразу они в себе ничего нового и сверхъестественного не отыскали. Но уже сам факт таких преобразований открывал невероятные перспективы. Только ради появления Торговцев в среде целителей стоило идти на любые расходы по созданию и рождению новых магических сущностей.
— Если у меня будет еще несколько сестер и братьев — я только «за», — сказала Эрлиона. — Но где мы будем жить? В замке мы все не поместимся, да и всей Свирепой долины нам будет маловато даже на… — она на мгновение запнулась. — Даже на двоих!
И все вспомнили, что она некоторыми своими ментальными потоками уже могла доставать до конюшен, которые были в стороне от громадного строения, и до железнодорожного вокзала. Уже не говоря о постоянном и полном присутствии практически во всех помещениях самого замка. А ведь магическая сущность только развивалась. И что случится, когда она станет совсем взрослой? Да, им с сестрой и в самом деле места в долине будет мало.
Ей подсказали идею виртуального путешествия, но Эрлиона пожаловалась, что прохода так до сих пор и не может рассмотреть. А потому путешествия по мирам для нее пока дело несбыточное.
Помалкивавший все время баюнг, который ничего нового для себя в проходе не высмотрел, вдруг заявил:
— Теперь я вспомнил все. До последнего дня! — Когда присутствующие на него дружно уставились, он продолжил с некоторой горечью: — Удивляюсь, как это ты, Дмитрий, угадал по поводу моего ранения. Так оно и было на самом деле. Наш отряд базировался на Северном плоскогорье в Ба, и почти все мои товарищи погибли во время бомбового удара реформаторов. Но хуже всего, что гибель отряда произошла по вине нашего командования, которое не провело своевременную эвакуацию. Кстати, распоряжение «Пусть сражаются до последнего! А мы потом за них отомстим!» поступило именно от этого ублюдка Смита Цуммера. Вилку ему еще и во второй глаз! — Чувствовалось, великан и от более грубых выражений не сдержался бы, если бы не учащиеся академии вокруг. — Ну а потом… Потом меня отыскала похоронная команда, и кто-то перенес меня к родителям. Я был зол на командование, хотел устроить страшный скандал, но родители меня усыпили в регенерационной капсуле, заявляя, что и сами разберутся во всем… Разобрались…
Высказывать соболезнования герою древности никто не стал. Хотя сочувствовали от всей души. О случившейся полторы тысячи лет назад неразберихе догадались без пояснений. Шу’эс Лава спрятали родители без его согласия. Ортодоксы узнали, что он спасся, и стали его разыскивать. А не разыскав, посчитали дезертиром и предателем. Итоги такого вывода: уничтожение всего семейства или тех, кто к тому времени еще оставался в живых.
Да уж! Такому возвращению памяти не позавидуешь. Лучше такое вообще не вспоминать.
Но теперь у Светозарова и его друзей появилась более твердая уверенность в честности Трибуна Решающего и в нечистоплотности, мягко говоря, коллег из глубокой древности. Исчезли последние укоры совести по поводу возвращения сбежавших ссыльных в поселок на краешке Болотного мира. Как бы ни хотелось ощутить себя частичкой огромной и мощной цивилизации, ничего пока не получилось.
«А почему не получилось?! — мысленно возразил Светозаров сам себе. — Еще как получилось! Мир Грез — это же целая цивилизация таких, как я! Другой вопрос, что они не могут побывать в иных мирах, и, скорей всего, причины такого запрета самые что ни на есть уважительные. Но общаться-то, встречаться, обмениваться знаниями, идеями и результатами исследований теперь есть с кем. Правда, не совсем честно получается: я-то буду путешествовать в иные миры, перемещаться, куда только возжелаю, а они — нет. Но почему бы не принять во внимание, что обстановка меняется? Может быть, структурные связи в межмирском пространстве давно окрепли? Или кардинально изменились? Или еще чего нового ученые отыщут?.. Опять-таки, я ведь Опорную Станцию отыскал! А там, несомненно, что-то интересное найдется, что может благотворно повлиять на нынешнюю ситуацию. Да и замок Свинг Реальностей надо открывать как можно быстрей. Там, по утверждениям самого Крафы, еще таится масса тайн, раскрытие которых обязательно поможет в решении главной проблемы цивилизации Торговцев. Главное — верить, что все решаемо!»
Теперь следовало определиться: куда приложить свои силы в первую очередь?
И уже в который раз за последние дни эта самая очередь только своей величиной испортила графу настроение. Его кислый вид бросился в глаза всем.
Шу’эс Лав обвинил в этом себя.
— Зря начал рассказывать о давних горестях. Такой праздник испортил. Давайте лучше отпразднуем день рождения малышки! Кстати, Эрли, как ты сестричку назвала? Огласи окончательный вариант, пожалуйста!
Магическая сущность отвечала с такой осторожностью, словно боялась сглазить:
— Вот когда сестричка проснется, тогда сама и решит окончательно. А по поводу праздника в академии, так я уже распорядилась, и повара готовят торжественный ужин для всех обитателей Свирепой долины.
Услышав это, компания стала расходиться, чтобы успеть завершить запланированные на сегодня дела. Елена остановила брата.
— Димочка, а когда ты сюда Курта доставишь? Ну, или меня к баронам в их дикий лес забрось. Или ты забыл свое обещание?
Граф еще больше загрустил. Еще одна проблема…
— А может, пару деньков подождем?
— С какой стати? — возмутилась сестра. — Тем более что я бы желала и маму с Куртом познакомить.
Торговец постарался скрыть свое вроде ничем не объяснимое недовольство. Он ничего не имел против барона Вайсона, отличного парня, боевого товарища и тоже землянина, но отношения сложившейся нежданно парочки быстро зашли слишком далеко. И, наверное, он не был готов к тому, что сестра так резво может вырваться из-под его постоянной опеки. А к этому все шло. Вон, даже с мамой Елена хочет своего ухажера познакомить, хотя еще и сама толком с ней не наговорилась. Но вряд ли получится взывать к рассудку, скромности и терпению, когда женщина взрослая и прекрасно разбирается в своих желаниях и предпочтениях.
Поэтому ничего не оставалось, как согласиться.
— Сейчас я очень занят, но через пару часов постараюсь выкроить для вас с Куртом полчасика. Увидимся!
А чтобы сестра еще что-то не придумала, Дин прямо из зала шагнул в свои апартаменты. Нужно было переодеться и смыться из замка до того, как в гардеробную придет Александра. Ведь наверняка и у нее имеется масса требований, просьб и пожеланий.
А ужин… Ничего страшного, если и без него отпразднуют.

Глава одиннадцатая
Отголоски войны

Расчет оказался верным, супруга не успела добраться до апартаментов. Видимо, отвлеклась по пути. А может, попросту ждала его рядом с залом.
Светозаров переоделся, заскочил в арсенал экипироваться по-боевому, прихватил с собой давно готового к новым подвигам Прусвета, вооружив и его, и вскоре уже находился во дворце, где проживал его союзник, а точнее, многодетная семья Трибуна Решающего.
В своих владениях Крафа разрешал появляться без договоренности только в гостевой комнате. Там прибывшего фиксировала и опознавала сканирующая аппаратура, и хозяину шло сообщение: «Прибыл такой-то!» Механический привратник интересовался целью визита и, если от хозяина поступало распоряжение, провожал гостя в указанное место.
Понятное дело, что случались и форс-мажорные обстоятельства, когда гость мог вломиться чуть ли не в спальню или кабинет. Недавно так поступил сам Крафа, оказавшись в лаборатории замка Свирепой долины. Тогда его поджимали сроки и обстоятельства: произошло вторжение кентавров в мир Янтарный. Но сейчас у Дмитрия не было повода игнорировать правила хорошего тона.
Да и минуты не прошло, как в гостевую комнату примчалась младшая дочь Гегемона и выпалила:
— Отец вернется минут через пятнадцать! Просил вас пока развлечь или угостить чем-нибудь вкусненьким.
Друзья переглянулись и решили, что развлечений им не надо, а вот подкрепиться они не откажутся. И вскоре уже насыщались в малом обеденном зале. Тот находился рядом с дворцовой кухней, и туда частенько заскакивали те, кто вздумал перекусить в течение дня. Причем там имелись не только холодные блюда, фрукты и десерт — при желании можно было получить быстро поджаренный бифштекс, омлет, запеканку, а то и нечто более оригинальное. На громадной кухне всегда хватало полуфабрикатов, а работавшие там три повара считались настоящими кудесниками.
Стоило только прибывшим рассмотреть, чем тут можно подзакусить, как они отказались от добавочного заказа.
— Нам и этого хватит с лихвой, — сказал Светозаров. — Спасибо!
Разумный кальмар тоже хотел сказать что-то, но рот у него уже был основательно занят. Сразу три щупальца быстро накладывали понравившиеся кусочки в большую тарелку, а два уже насыщали своего хозяина. Граф даже позавидовал:
— Экий ты ловкий, братец! У меня вон только две руки…
В общем, до появления гостеприимного хозяина успели поесть вполне солидно. Да и сам Гегемон, бросив «Привет!», тоже взял тарелку и приступил к трапезе у «шведского» стола.
— Мотаюсь, как пчела! — объяснил он чуть позже. — Так и не успел за это время прилечь. А ты хоть выспался?
Было несколько неудобно за себя, получалось, что кто-то работал и метался, а кто-то разлеживался. Поэтому Дмитрий не стал уточнять, что его заставила выспаться супруга. Просто кивнул и поинтересовался:
— И что успел сделать?
Союзник самодовольно хмыкнул:
— Пообщался с другом Ситиньялло и побывал в трех мирах, где плагри имеют свои колонии. Ну и, конечно же, проконтролировал, как разместили вернувшихся в поселок ссыльных. Не обошлось без эксцессов. Пять человек, из них четверо из попавшихся в ловушки, когда поняли, что они опять в поселке Болотного мира, покончили жизнь самоубийством. Спасать их не стали, этих фанатиков уже ничто не исправит.
Прискорбно было слышать о смерти коллег, которые так и не захотели возвращаться в ссылку, но Дмитрий понимал, что ничем беднягам помочь было нельзя. Видимо, разочарование от неудачного побега пересилило инстинкт самосохранения. Таким существам и в самом деле лучше уйти, не терзая окружающих и самих себя.
Зато приятно поразил тот факт, что Водоформ снизошел до общения с Трибуном. Это было более чем интересно.
— Так он еще болен, уже вылечился или?..
— Скорей всего, последнее, это самое «или». — Крафа приступил к более подробному отчету, не переставая кидать в рот кусочки теста с прослойкой из рыбного фарша. — Судя по манере ведения разговора, Ситиньялло на твердом пути к выздоровлению. Мало того, его стальной нянька-инструктор «Советник — А314К8» довольно интенсивно обучает своего воспитанника. Об этом можно судить хотя бы по таким фактам: нашему другу Вашшаргу, как они сами себя называют, уже хорошо известно, кто такие плагри и что собой представляет тот самый мир, где разумные проживают без правительств.
— Ух ты! — воскликнул Дмитрий. — И что именно он сказал о том мире?
— Ха! Я с трудом поверил в перевод его названия. Оно звучит для нас красиво и витиевато, а переводится как «анархия». Представляете? Там живут всесильные анархисты!
Не только Светозаров, но и Прусвет засомневался в услышанном. По их мнению, раз о мире, где нет правительств, знают даже Водоформы, то либо это они и есть, только видоизмененные, либо это они дали анархистам умение защищаться от попыток завоевания их мира другими разумными существами. Иначе и быть не могло. Ведь без единого правительства и командования любая цивилизация не устоит перед агрессорами. Если, конечно, не обзаведется бессмертными всесильными защитниками.
Услышав это, Крафа рассмеялся и сказал, что он и сам так думал. Поэтому изумился, когда последовало объяснение. Оказывается, Водоформы не защищают Анархию, а… опасаются ее! И опасаются настолько, что были вынуждены покинуть эти места и забыть туда дорогу. Вот потому их и не стало много тысяч лет назад, вот потому они больше и не присматривают с вершины своего совершенства за подрастающими цивилизациями. Ибо были времена, когда Вашшарги следили и помогали по мере своего разумения развиваться почти всем цивилизациям этого ареала. Пока не нарвались на анархистов. И те не просто их остановили в миссионерской деятельности, а заставили немедленно и навсегда уйти.
А что это значило — осознать было нетрудно. Если уж Водоформы убрались в неведомые дали и сюда даже не показываются, то кто тогда по силе обитатели мира Анархия? Почему они выглядят как обычные люди? И почему они сами ни во что не вмешиваются и никого не наказывают? В принципе, их политику понять можно: «Пусть все развивается так, как хочет, мешать этому нельзя! Плагри? Да пусть себе живут! К нам попали? В зверинец, перестроив на питание травой. Остальные воюют между собой? Да сколько угодно! Пусть хоть начисто уничтожат друг друга. Их проблемы…»
По крайней мере именно так Крафа понял не только предупреждения со стороны Вашшарга, но и его боязнь засветиться, показать себя в иных мирах. За пребывание здесь его могут попросту небрежно развоплотить. Именно эту мысль сразу довел до него «Советник — А314К8». А конкретнее: «Как только здоровье поправится и сознание окончательно прояснится, надо улепетывать как можно дальше и как можно быстрей!»
— Вот и получается, что наш всесильный друг ни в коем случае не сможет быть постоянным стратегическим союзником, — подвел итог Гегемон.
— «Постоянным»? — сразу ухватился за важное слово Светозаров. — А временным союзником, значит, сможет?
Трибун кивнул, а когда прожевал и запил очередной пирожок, дал подробные объяснения. Главное, что побудило Ситиньялло Подрикарчера согласиться на сотрудничество и оказание помощи, были его новые знания. Ведь плагри, как выяснилось, — это искусственные, созданные с карательными целями существа. И созданные именно Вашшаргами. Когда-то, в эпоху своего всевластия и надзора, они использовали непобедимых кентавров для уничтожения неугодных правителей и строптивых режимов. А когда спешно покидали эти места, попросту бросили этих подчинявшихся им полуразумных существ, не сомневаясь, что питающиеся мясом твари вымрут естественным путем. Или сожрут друг друга. А плагри взяли и выжили. Еще и усовершенствовались физически. Да вдобавок интеллект свой развили настолько, что сумели консолидироваться, превратившись в единую мощную цивилизацию.
Угрызения совести Водоформу были неведомы. Но понятие дружбы, преподанное Еленой Светозаровой, пустило такие ростки в сознании всемогущего существа, что оно решило помочь людям в уничтожении плагри. И обещало это сделать в самом скором времени, действуя аккуратно и незаметно для мира Анархия. Ему только и оставалось, что получить еще одну партию синтезированного белка. Последнюю. Он уже научился производить средство, подобное наилучшему для него лекарству, и совершал первые пробные вылазки в ближайшие планетные системы. И уже начал для тренировки передвигать не просто куски породы или скал, а целые горы! Универсальный робот-опекун «А314К8» оказался первостатейным наставником.
— Ну, а раз обещание было получено, — продолжал свой рассказ Крафа, — то я быстренько решил мотнуться в миры, где плагри основали свои колонии, и там осмотреться. Интересно же было глянуть, что там творится…
— Зря! — раскритиковал действия своего союзника Светозаров. — Мог ведь и не вернуться.
— Не забывай, у меня в голове два считанных сознания кентавров, и они знали очень много. К тому же я не лез туда, где меня могли прищучить или хотя бы заметить издали. Укромных мест в колониях предостаточно.
Крафа старался не попадаться на глаза кентаврам и в объективы их наблюдающих устройств. Залегал на крыше высотного здания, рассылал вокруг микроразведчиков и наблюдал. Ну и попутно радовался: плагри, проживавшие в иных мирах, были в панике, потому что с материнской планеты не возвращался через телепорты никто. И ничто не возвращалось. Они туда слали вещи, сообщения, и сами отправлялись, а вот обратно — большой-пребольшой вигвам! Или, выражаясь по-русски — преогромный кукиш!
Отсутствие сообщения означало (по крайней мере в проведанных местах), что двусторонних, с реверсом, телепортов в колониях нет. Ну и то, что основной мир все-таки погиб или доживает последние часы в предсмертной агонии.
Прусвет заинтересовался иным аспектом:
— Ну ладно, там вы бомбы рванули, а как в колониях быть? Там же разумных — масса. Пострадают почем зря. А сами мы, при всем желании, много не навоюем. Пару-тройку плагри задавим… ну, пусть сотню. Но остальные нас все равно потопчут. Не так ли? А значит…
— Ну да, Ситиньялло уже придумал, как справиться с нашими врагами. Он их попросту будет всех хватать в колониальных мирах и перемещать в мир Анархия. А там бросать на произвол судьбы. Не приходится сомневаться, что из этих тварей вскоре сделают простейших травоядных, не способных съесть даже маленького кузнечика.
— Здорово! — восхитился Дмитрий, довольный тем, что кровавая и ожесточенная война с остатками людоедов отменяется. — Но как же боязнь перед анархистами? Если его самого сцапают, останемся без союзника.
Гегемон только отмахнулся:
— Не сравнивай наши силы, даже объединенные всех Торговцев, с силами Подрикарчера. То, что нам требуется «донести» до желаемого мира и там уложить вокруг себя с нашим одновременным появлением, Водоформ может попросту бросить издалека. Да и еще и снабдив соответствующим торможением, дабы посылочка не разбилась при доставке. Другой вопрос, если анархисты заинтересуются: кто это шалит, подбрасывая им живность для зверинцев? Тут уже предсказать ничего не берусь… Правда, анархистам на иные миры глубоко плевать. А общего правительства у них нет. Если разбрасывать кучки плагри по всему миру, то на них поначалу внимания не обратят. И меры не станут принимать. Каждый будет веселиться с «лошадками» в меру своей фантазии. А когда спохватятся да станут проверять, Ситиньялло уже окажется за тридевять вселенных.
— Он-то скроется, а не примутся ли тогда за нас? — справедливо заметил разумный кальмар. — За неимением, так сказать, главного козла отпущения? Ну и второе: не лучше ли сбросить кентавров на какую-нибудь звезду? Сгорят к такой-то матери, как поговаривает граф Дин, да и проблем никаких.
Вопросы оказались более чем актуальными. Оба Торговца задумались, и старший по возрасту и по опыту воскликнул:
— А нам-то что? Вины нашей нет, мы кентавров не забрасывали… А вот по поводу тотального уничтожения людоедов — это уже наш новый союзник будет сам решать. Но меня он предупредил, что больше ни одно разумное создание не убьет. Уж слишком его наша принципиальная Елена настроила на гуманистический лад…Предлагаю еще пару колоний плагри посетить, а потом двинемся в мир Огненной Патоки. Хочется верить, что наш новый союзник к тому времени окончательно излечится и приведет себя в наивысшую боевую готовность.
А так как снаряжение присутствовало, оружие тоже, то все трое сразу и перенеслись в иной, никому из них еще не знакомый мир. Назывался он Синий Уилдхарт — по имени первооткрывателя.
В этом мире был город кентавров, где те жили и отдыхали в перерывах между охотой. А все остальное время метались по обширной планете, вылавливая все живое, что имело теплую кровь, и отправляя в клетках к себе на родину. Давно вылавливали, около тысячи лет. Что не могло не сказаться на способе проживания аборигенов — они переселились под землю. А в последнее время перетаскивали в подземные города и проживающих на поверхности мелких представителей животного мира. Тоннели были узкие и невысокие, люди в них ходили, согнувшись, так что охотники, как бы они ни старались, туда пробраться не могли. Вот потому и приходилось в последнее время людоедам мотаться по всему миру чуть ли не постоянно. А вокруг их городка никакой охраны не было, настолько они утвердились в собственной безопасности и бессмертии. Ведь даже застав спящего охотника в чистом поле, аборигены ему ничегошеньки не могли сделать. Разве что разбудить.
А потому троица гостей появилась на крыше самого высокого здания в полной уверенности, что их никто не заметит. Да так оно вначале и получилось. Они увидели главный ангар, к которому сходились все дороги и в котором сейчас находилось множество кентавров. Им было не до охоты, они пытались восстановить связь с родиной.
— Здесь у них есть возможность наладить портал с привязкой сути. — Крафа воспользовался считанными у плагри воспоминаниями. — По сути, ерунда вопрос, но если они узнают о гибели своей цивилизации, то могут в целях самосохранения разбрестись по всему Синему Уилдхарту и забиться в самые неожиданные щели. Потом их даже Ситиньялло Подрикарчер не отыщет.
— И в самом деле, раскурочить их приемные устройства не проблема, — сказал граф Дин. — Тут и километра нет. После удара в три ствола Прусвет пусть вон на том здании засядет и будет наблюдать. Как нас прижимать начнут, вернемся ко мне в арсенал и прихватим сюда плакрат, самую мощную лазерную установку, какая только создана в техногенных мирах. Слыхал о такой?
— А что она может?
— С этой дистанции плакрат легко изрежет ангар.
— Впечатляет! Что ж ты его сразу не захватил?
— Увы! Эта штуковина величиной с танк. Таскать за собой постоянно или использовать в маневренной войне — слишком неудобно. А для одного удара — лучше не придумаешь. Ударим вон с той, противоположной стороны.
Приготовили плазмеры, взяли цель в перекрестья прицелов, и в следующее мгновение три струи плазмы устремилось в сторону ангара. Как оказалось, охотники здесь вообще никаких щитов постоянно не держали. Но это не значило, что воевать они не умели или поддались панике. Ангар, конечно, пострадал, но не так, как мечталось. Защиту кентавры установили быстро и нанесли ответный удар своим самым действенным оружием: управляемыми реактивными снарядами.
Люди и щиты ставить не стали, а без затей шагнули из этого мира, спеша за лазерной установкой. А разумный кальмар попросту нырнул в камень здания и поспешил по каменному основанию городка к другому небоскребу.
Добрался как раз вовремя, чтобы увидеть, как предыдущее место пребывания рушится, погребая под своими обломками не один десяток кентавров. Правда, эти живучие твари и в таком хаосе не погибнут, разве что случайно.
Те, кто находился вокруг телепортов, разбились на три команды. В первой были стрелки, вторая держала щиты, а третья пыталась погасить возникший в ангаре пожар. Но при всем старании не успели. С другой стороны от ангара появились на крыше здания Светозаров и Крафа, и плакрат начал широким, метров десяти в диаметре, лучом кромсать все живое и неживое как в ангаре, так и вокруг него. Живой Ужас только и подивился такому зрелищу, попутно недоумевая:
«Чего это Дин сразу за плакратом не мотнулся? Можно сказать, что из плазмеров мы только даром стреляли!.. Ага! Кажется, этот танк еще и невероятные энергетические щиты на себе несет. Теперь понятно… граф поиздеваться решил над людоедами… Туда им и дорога!»
Плакрат защищал не только людей, которые еще и свои щиты использовали, но и все здание, поэтому многочисленные ракетные удары по нему оказались бесполезными. Тучи пыли и дыма накрыли город настолько плотно, что разумный кальмар полностью лишился возможности наблюдения. Никакие умения не помогали, и он уже подумывал о перемещении куда подальше из этого пекла, как рядом появился Дмитрий, забрал товарища и одним шагом оказался на ближайшей возвышенности, километрах в восьми от городка.
Теперь, присматриваясь издалека, можно было пояснить:
— Крафа там сам продолжит полосовать лучом, насколько батарей хватит.
— А ему в спину не ударят вылезшие на крышу плагри?
— Стационарный щит не позволит. Как и здание разрушить…
— Он хоть что-то видит в этом дыму? — засомневался Живой Ужас.
— Приборы дают полную картину поля боя даже при ядерном взрыве. Так что, как только кончится энергия в накопителях танка, наш союзник окажется здесь. Кажется, не больше минуты осталось…
Гигантский гриб, как и багровеющее облако над всем городком, все насыщался и рос, из чего можно было сделать вывод: наверняка добрую половину колонистов удалось уничтожить или смертельно ранить. Но Прусвет не замер, рассматривая картину справедливого возмездия, а поделился с товарищем недавними наблюдениями:
— Я тут кое-что интересное заметил, когда по инерции слишком глубоко в камни вонзился. Вначале даже подумал, что померещилось, все-таки скорость была большая. Но сейчас, анализируя, убежден: там, внизу, аборигены пробили тоннели, ведущие к центру городка. Целых два успел заметить, хорошо освещенных, хоть и явно непроходимых для кентавров. И по этим тоннелям убегали люди твоего вида.
— О-о! Да тут есть движение Сопротивления! Не удивлюсь, если местные жители не только тайно пробили тоннели, но и успели туда заложить заряды для подрыва всего городка. А то и вообще создали под это дело атомную бомбу… Хе! А вдруг сейчас как рванет? Заберу-ка я Крафу несколько раньше…
Тут лазерный луч, кромсавший все подряд, исчез, а вскоре Крафа выбрался из массивного танка, укоряя союзника:
— Что за спешка? Я хотел еще минутку осмотреться и сделать добивание своим плазмером или резаком. Там еще столько этих тварей копошится!
— Ну да, живучие уроды! — согласился Дмитрий и тут же пересказал увиденное Прусветом. И добавил: — Выходит, здешние ребята тоже не сидели сложа руки. Что-то готовили для врага кардинальное, а значит, помочь им — самое святое дело.
— Только «за»! — согласился Гегемон. — Тем более что мелкие партии охотников могут до сих пор шляться по всей планете. Оставим аборигенам наше оружие, а надо будет, еще подбросим. А вот как в их город пробраться?..
— Один момент! — сказал разумный кальмар. — Никуда не уходите! — И вонзился телом в камень.

Глава двенадцатая
Визит на родину

После ухода из мира Синий Уилдхарт троица боевых побратимов поспешила в мир Огненной Патоки. Хотелось узнать, когда и насколько эффективно сможет помочь Водоформ с уничтожением колоний плагри в других мирах.
Опять попутная доставка синтезированного белка, который массово производили в одном из миров Трибуна Решающего, и опять жара под несносными лучами сразу трех солнц. Правда, сразу после прибытия союзники перебрались под обширный тент и уже в тенечке стали дожидаться контакта с владыкой местного мира.
— Он нас заметил и сейчас перемещает сюда нечто для общения, — сказал Крафа. — Силища теперь у нашего друга невероятная, и главное для него: свои умения ощутить и научиться пользоваться виртуальными мускулами. Да, фильмы о ядерном взрыве для твоих землян готовы. Можешь забрать в любое время у моего второго сына или у Кассиофии.
— Когда только успеть на родину заскочить…
И трех минут не прошло, как в голове у гостей раздалось:
«Рад вас приветствовать в моей вотчине! Как вам погодка?» — Елена Светозарова привила Водоформу правила хорошего тона.
«Великолепная, дружище! — ответил так же мысленно Гегемон, эманируя в пространство вокруг себя максимум дружеского расположения. — Как твое самочувствие? Надеюсь, ты уже полностью излечился?»
«Более чем излечился! И сейчас я сам поражаюсь, насколько нелепо и по-детски глупо вел себя совсем недавно…»
«Не стоит и вспоминать о детских годах, тем более, что причины недомоганий были весьма существенные. Тут, кстати, мы тебе еще одну партию доставили, платформы уже летают».
«Да, я вижу и уже использую для основного своего тела. Большое спасибо, друзья, за помощь! Мало того, я теперь уже чувствую достаточно сил для оказания и вам помощи. Или вы уже и сами справились с этими кровожадными плагри?»
Слушавший разговор Светозаров постарался заглушить собственные недавние воспоминания о том, как не совсем полноценный разумом «дружища Ситиньялло» гонял людей по пещерам, намереваясь не менее кровожадно подзакусить уже раздетыми догола пленниками. Иначе так и напрашивалась возмущенная реплика: «А сам-то давно цивилизованным стал? Гуманист, блин!» Вместо этой фразы приходилось дисциплинированно и активно эманировать дружелюбие и радость и надеяться, что Водоформ мысли читать не умеет.
Между тем Крафа продолжал обсуждение предстоящих мероприятий. И после заверений нового союзника в собственной всеобъемлющей силе, поинтересовался:
«Ну, раз мы и сами с тобой справимся, то, может, отпустим Дмитрия и Прусвета? А то они с оружием собираются нас защищать в случае опасности со стороны кентавров».
Господин Подрикарчер даже обиделся. Стал утверждать, что в помощниках не нуждается, да и вообще изначально думал, что еще два союзника попросту решили находиться во время операции «Зачистка» в роли любопытных зрителей. Ни о какой защите с помощью оружия не может быть и речи. Это равносильно тому, как если бы скалы для лучшей сохранности укутывали ватой, дабы те не соприкасались с сильно уж влажным воздухом. И хорошо еще, что могучий Вашшарг только обиделся, а не рассердился.
Такое разделение труда понравилось Светозарову и Живому Ужасу. Дел-то у них было невпроворот, а участие в ликвидации людоедских колоний в иных мирах могло засосать на несколько часов. Ну и в заявлениях Ситиньялло, пусть и слишком самонадеянных, сомневаться не приходилось. Уж такое всесильное существо, как Вашшарг, могло передвигать не только горы, а и планеты. А судя по миру Огненной Патоки, и орбиты звезд изменять.
Поэтому расставание не затягивали. Дмитрий только и показал Крафе с помощью ментальной картинки, где у него в замке находится гостевой зал — по прибытии в него можно было говорить в пространство, никого из людей не дожидаясь.
Он вместе с разумным кальмаром заявился в собственный замок в самом для посторонних неприступном месте, в арсенале. И с ходу задал вопрос Эрлионе:
— Надеюсь, ты никому не докладываешь, где я нахожусь и куда перемещаюсь?
В ее ответе сквозило недовольство:
— Ты же сам мне приказал ни с кем эти темы не обсуждать.
— Молодец. Потому что в ином случае у нас обоих будут изрядно подпорчены нервы.
Такое утверждение еще больше рассердило магическую сущность:
— Экий ты хитрец, папа Дима! Мне запретил и больше ничем на заморачиваешься. А мне за двоих отдуваться…
— Ага! Ты еще скажи, что тебя тут все обижают и ставят в угол! Ха!
— Ничего смешного! Мы с мамой Шурой даже поссорились.
— Только этого не хватало! — Дмитрий быстро сбрасывал с себя оружие, а Прусвет расставлял его по местам для последующей чистки. — У меня в голове не укладывается, как это вы, подруги такие неразлучные, могли поругаться? Неужели она решила лично дать имя твоей сестричке, не посоветовавшись с тобой?
— Нет, малышка еще спит, — сразу потеплел голос Эрлионы. — Причина ссоры — твой запрет отчитываться перед графиней о твоих действиях.
— Странно… Не надо ведь делать никакого отчета или ссылаться на мои распоряжения. Просто отвечаешь, что не в курсе, когда я, в каком виде и куда смотался. Это же так просто! А?
— Подобным образом я могу отвечать учащимся академии. Да и всем остальным… кроме Титела Брайса. А твоя жена мне закатила истерику, утверждая, что она имеет право все о тебе знать, и я обязана прямо-таки поминутно все ей докладывать.
— Ну, это уже беспредел!
— Полностью с тобой согласна! — заявила магическая сущность и тут же понизила голос: — Только нельзя забывать, что Александра беременна и волноваться ей противопоказано. Так что при разборках постарайся ее успокоить, а не доводить ссору до апогея. И-и-и… — она помолчала. — Кстати, я графиню не звала, но она идет к арсеналу. Чувствует тебя… или ваш ребенок ей подсказывает по зову крови.
— Скажешь тоже…
Прусвет тут же устремился к ближайшей стене, вспомнив о своей невероятной занятости.
— Гляну, как там мои земляки разместились! — сказал он и ввинтился в толщу камня.
— Трус! — бросил ему вслед Дмитрий. — Мог бы и поддержать товарища морально!
Но, направляясь к выходу из арсенала, не выказывал какого-либо страха перед встречей. Скорей, выглядел озабоченным, бормоча задание для вездесущей Эрлионы:
— Эрли, милая, не забудь мне напомнить чуть позже про необходимость глянуть, что там с моей дочерью будущей творится. А то ее мамочка ведет слишком уже несуразный образ жизни.
Пуленепробиваемый сюртук он сбросил возле бронированной двери, там же надел этакую пижонскую курточку и только тогда вышел из арсенала. И вскоре столкнулся с супругой.
— Вот ты где, дорогая! — воскликнул он, пытаясь подхватить любимую на руки. — А я тебя обыскался!
Но Александра с изяществом пантеры отпрыгнула в сторону и даже в стойку встала, словно собралась драться.
— Где ты был?
— В арсенале. Возился с оружием! — совершенно честно ответил супруг, зная, что соврать Шуре при ее таинственных и не до конца выясненных умениях не получилось бы при всем желании.
Правдивое, а точнее, совершенно правдивое признание несколько ошарашило жену и сбило ее воинственный настрой.
— Я тут с ног сбилась, тебя разыскивая, а Эрли на мои вопросы не отвечает. Почему?
— По причине моего строгого распоряжения! Иначе что это получится? Ты будешь в своем пикантном положении метаться всюду, где тебе не желательно пачкать нежные пальчики. Твое дело — заниматься замком и беречь собственное здоровье.
— А может, ты меня еще и на цепь посадишь?! — моментально вскипела Шура. — Или я твоя рабыня?! Неужели я не имею права побывать в арсенале и тоже повозиться с оружием?! — Она потянула носиком. — И от тебя несет пожарищем!
— Ну, так заодно и пострелял… Надо же оружие иногда испытывать…
— И у тебя волосы в пыли!
— А то ты не знаешь мощность некоторых игрушек из моего арсенала! — Светозарову удавалось спокойным тоном говорить чистую правду.
— И одеты на тебе части комплекта с пуленепробиваемого сюртука! — Продолжался тщательный осмотр и допрос с пристрастием.
— Ну, ты же должна понимать, что во время визита на Землю следует хотя бы частично подстраховаться.
— А почему ты мне ничего об этом визите не говоришь?
— Как раз спешил на розыски тебя, такой строгой, капризной и сердитой, чтобы сказать: отправляемся с визитом к российскому президенту. — И чтобы окончательно сбить супругу с прежней темы, с сомнением поинтересовался: — Ты так в этом одеянии и отправишься?
Это он правильно ударил нужным вопросом в самое чувствительное место. Глаза Александры округлились, а сознание тут же стало работать только в одном направлении: «Мне нечего надеть!» И последовавший комплимент ее нисколько не успокоил:
— Хотя и в этом костюме ты смотришься божественно!
Судя по отсутствующему взгляду, она уж плотно общалась с Эрлионой, требовала срочно позвать в гардеробную кастеляншу Бригиту и швею Тельму для помощи во время приведения себя в должный порядок.
— У тебя всего пять минут, так что сильно не фантазируй, — предупредил Дмитрий.
Любимая умоляюще воскликнула:
— Димочка, пожалуйста, мне надо полчаса!
Он скривился и не преминул напомнить:
— Ты ведь прекрасно знаешь, насколько я занят! Но… так уж и быть, и только ради тебя. Пока ты будешь одеваться, я смотаюсь к Крафе за видеосборником по самому мощному ядерному взрыву в истории, и в мир Абрикосовый, где заберу у королевы приготовленные фильмы об их образе жизни, долголетии и способах питания. Помнишь, нам обещали сделать подборку материалов? Их я тоже хочу передать нашим землякам. Ну а ты мне на Земле нужна в первую очередь из-за своих умений: хотелось бы проверить, всегда ли наш новый союзник говорит правду.
Он еще продолжал говорить, а Шура уже мчалась по коридору к гардеробной, словно юная и совершенно несолидная учащаяся академии.
Пришлось и Дмитрию поторопиться. Прыжок — и он оказался на конспиративной квартире в одном из европейских городов Земли. Быстро связался с приемной президента, произнес обусловленный еще при первой встрече пароль.
— Да, господин президент недалеко и сможет вас принять минут через двадцать, двадцать пять.
— Я его надолго не побеспокою, минут на десять, не больше. Буду через полчаса. Вместе с супругой.
— Хорошо, господин Торговец! Ждем вас.
Затем второй прыжок во дворец Крафы и просьба к появившемуся распорядителю:
— Доложите ее императорскому величеству или второму принцу о графе Дине. Я прибыл забрать приготовленные для меня фильмы.
Его провели в комнату с диванами и столиками, угостили прохладительным напитком. Появилась Кассиофия вместе со вторым сыном. Короткие приветствия, извинения и ссылки на жуткую занятость, и вот уже Дмитрий, забрав информационные носители, перенесся в Абрикосовый мир.
Королева Пеолитания в это раннее время еще изволила почивать, но зато не спали другие. Пришел человек с футляром, вручил его Дмитрию.
— Здесь полная история развития нашей цивилизации, — пояснил он. — Система управления копированием и просмотром на виртуальном экране — на внутренней крышке футляра. Легка в понимании, а также в использовании. Носители информации подписаны по темам.
У Дмитрия нашлось даже время на благодарности и пожелания здоровья ее величеству.
Вернувшись в замок, граф направился к гардеробной и восторженно зацокал языком, когда увидел супругу, выходящую оттуда в роскошном платье для торжественных приемов. В таком приятно любой женщине появиться на любом празднестве в любом месте Вселенной. Ну и пунктуальность бывшего агента одной из самых суровых контор в Европе вызывала уважение.
— Слов нет! Ты во всем самая первая, самая очаровательная и самая непревзойденная! Браво!
Но в этот момент ему сильно насолила долго помалкивавшая Эрлиона:
— Папа Дима, ты просил напомнить о своей будущей дочери и о том, что надо наведаться к ее матери.
Сразу стало понятно, что магическая сущность обиделась за недавний нагоняй и запреты, и таким вот образом отомстила, как самая скромная, недалекого ума и наивная особь.
Не стоило и вспоминать, насколько негативно Александра относилась к невольной измене своего мужа с Тани Хелке. И хотя они договорились больше между собой без дела не упоминать об этой лживой и коварной виконтессе, ненависть к ней и желание разорвать собственными руками никуда у графини не делись. Так что пришлось заминать начинавшийся скандал самым кардинальным образом.
— Спасибо, милая! — воскликнул он строго, а еще строже воскликнул при мысленном общении: «Никогда не забуду твоей исполнительности, Эрли!» — Мы как раз и собирались после посещения Земли наведаться в мир Мерлан, разобраться и проверить, что же там творится.
И быстренько, пока из недовольно приоткрывшегося ротика не раздалась критика по поводу внешнего вида самого графа или бурное недовольство по поводу Тани Хелке, шагнул в межмирское пространство. На ходу, с помощью умений, привел в окончательный порядок полукомплект, в который был облачен, и не забыл поправить прическу. А потому выглядел в приемном зале Кремля весьма прилично. И вообще, Торговцу любой наряд к лицу.
Но пока тянулась минута ожидания, все-таки услышал недовольное шипение супруги:
— Чего это ты опять вспомнил об этой подлой виконтессе.
— Сама лгунья меня нисколько не интересует, — почти не разжимая губ, ответил Дмитрий. — А вот ребенок находится в явной опасности и дискомфорте. Определил я это по зову крови. Наедине видеться с ней не хочу. Поэтому решил наведаться только в твоем сопровождении…
Все сказанное было правдой, поэтому графиня, вздохнув, несколько успокоилась. И на встрече с президентом величественно и доброжелательно улыбалась. О своих умениях она тоже не забывала, проверяя слова лидера россиян на предмет их правдивости.
Вопросы, о которых беседовали президент и Торговец, на первый взгляд были незначительными. Переданные кадры о ядерном взрыве, уничтожившем мир плагри, просматривать вместе и, тем более, обсуждать не стали. А уж фильмы о здоровом образе жизни в Абрикосовом мире — и подавно. Один из носителей информации, переданный Торговцем, содержал в себе около сорока наиболее передовых технических разработок иных миров. И передавались они для того, чтобы специалисты их просмотрели, прикинули, что в данный момент с мощностями России пригодно к применению, а уже потом будет предоставлена вся документация.
При этом преследовалась только одна цель: помочь новым союзникам стать единоличными лидерами в экономике Земли. После чего будет намного легче проводить политику всеобщего объединения и превращения человеческой цивилизации в монолитную, единую в целях семью.
Светозаров посоветовал внедрить русский язык в качестве официального для общения с иными мирами. Президент обрисовал основные сложности, возникшие на пути возрождения древнеславянской культуры. Главной проблемой стало отсутствие доказательных материалов, которые за тысячу лет христианизации славян тщательно, скрупулезно и методически уничтожались.
Торговец с некоторыми сомнениями в целесообразности такого действия признался:
— Полтора года назад мне попались древние, одиннадцативековой давности упоминания об одном месте в предгорьях Урала. Имеется в виду славянский город Медаюрши, засыпанный три тысячи лет назад песчаной бурей, а потом и залитый селевыми потоками горного озера. Но данная информация не проверена. Там надо вести основательные раскопки или попросить о содействии разумных кальмаров, которые проникают в любые камни и в любой грунт.
— Медаюрши? — переспросил президент с недоверием. — Название города, как мне кажется, совсем не славянское.
— Возможно неверное толкование или разночтение источника информации, — легко согласился Дмитрий Петрович Светозаров. — Но у меня есть и более конкретный след древних славян. На берегу Балтийского моря, в Дании, имеется одна долина, в которой когда-то, по преданиям, располагался громадный комплекс храмовых построек. И назывался этот комплекс Орияр. Причем храм принадлежал именно выходцам из легендарной Гипербореи и являлся форпостом праславян на границе с главными недоброжелателями. Я имею в виду народы, заселяющие сейчас территорию Англии. Но четыре тысячи лет назад вся долина с храмом после землетрясения стала погружаться в зыбучие пески, и произошло это настолько быстро, что люди даже не успели эвакуироваться. А следовательно, Орияр находится в определенной целостности и сохранности в окаменевших песках. Я говорю с такой уверенностью об этом комплексе и принадлежности, поскольку был там. Развернуться мне там было негде в маленькой каверне, но многочисленную резьбу на камнях древнеславянскими рунами я рассмотрел прекрасно. Как и окаменевшие останки обитателей храма.
Хоть встреча и затянулась, лидер россиян готов был продолжать такие разговоры сколько угодно.
— Даже если нет ошибки в определении принадлежности комплекса, — сказал он, — как мы сможем вести археологические раскопки в не совсем дружественной нам стране? Датчане ну совсем не замечены в любви к нам, славянам. Ладно еще возле Урала, но на западе Балтийского моря…
Торговец вздохнул, вспомнив изречение, что инициатива наказуема, и прекрасно понимая, что ему еще и с этим делом придется возиться. Благо еще спешки в этом вопросе не было, можно было действовать основательно. И хоть что-нибудь оттуда доставить русским археологам, чтобы те провели осмотр и определили возраст находок.
Для лучшей разведки опять-таки следует попросить о помощи Прусвета или его коллег, а потом нужный пласт находок, а то и отдельное здание доставить в указанное учеными место. Да хоть в любое крытое спортивное сооружение Москвы. Там исследовать его, а потом, при участии иных светил археологии, раскопать и весь храмовый комплекс Орияр.
Все свои соображения по этим вопросам Дмитрий и высказал и дал координаты древнего городища Медаюрши. Пообещав также и помощь в уговаривании датчан и их фанатично настроенных соседей:
— Вплоть до того, что предварительно всю долину выкупим полностью. Она усеяна валунами, там ничего не растет и никто не проживает.
Президент согласился и обещал подготовить место для приема пробного пласта из Орияра.
— На ближайший месяц ничего не запланировано в спорткомплексе «Олимпийский», там идет косметический ремонт. Главная арена устроит?
Дмитрий однажды был в «Олимпийском» и сразу согласился:
— Вполне! Пусть археологи готовятся, только никто не должен занимать поле главной арены уже через два — два с половиной часа. Я-то еще заскочу предварительно, но мало ли что… Ну, и примите меры, чтобы не расползлась информация раньше времени.
Лидер россиян заверил, что все будет под его особым контролем. Светозаров бросил взгляд на супругу, давая знать, что встреча окончена и пора спешить по иным делам.
Но тут Александра поразила всех, даже своего супруга.
— Мы надеемся, что вы окажете нам встречную услугу и как можно быстрей разыщете государственного преступника. Некоего Павла Павловича.
Владимир Владимирович только хмыкнул от такого требования:
— О ком идет речь?
Когда гостья обрисовала своего прежнего начальника, президент с сожалением закивал:
— Да уж! Тот еще тип! У нас из-за него немалая головная боль уже несколько недель. Бомбардировку в Германии устроил, законсервированную ракетную шахту всему миру засветил, да еще и в атаке на обитель Желтых Грез лично участвовал. Скандал — невероятный!.. Мы его сдали со всеми тайными явками, наводками, помощниками и агентами, и теперь все силовые ведомства нашей планеты ищут этого «Пыл Пылыча»… Пока — безрезультатно.
По его виду чувствовалось, что он и самой Александре Светозаровой хочет задать несколько весьма неприятных вопросов о ее деятельности в бытность одним из лучших агентов упомянутой конторы. Но ни обстановка к этому не располагала, ни простая вежливость, ни политические соображения, ни экономическая целесообразность. Каждая минутная задержка такого занятого и всесильного союзника, как Торговец, стоила невероятно дорого. И так беседа затянулась.
Хотя Дмитрий не выглядел расстроенным, когда вставал и прощался с хозяином кремлевского кабинета, но, оставшись с Шурой наедине, попросил:
— Дорогая, ты меня хоть предупреждай. Мы этого Павловича и сами выловим, было бы только желание и время ребятам в монастыре дать команду устройствам из Ситулгайна на поиск.
— А это я специально такое требование выдвинула, — завила графиня, недоуменно оглядываясь по сторонам. — Хотела проверить его реакцию. Вдруг он Пыл Пылыча прикрывает? А то и прячет?
— Ну и как, выяснила?
— Естественно! Не врал… Если этот зубр попадется президенту, он ему своими руками башку свернет. А-а…чего это мы? Опять в нашем замке?
— Ну да. В крыле, где мы разместили новых постояльцев. Попросил Эрлиону пригласить к нам на помощь Прусвета и пару-тройку его земляков. Сразу забросим их в ту самую долину в Дании. Пусть как можно быстрей там все просмотрят и составят точные планы этого Орияра. А мы тем временем остальные наши дела переделаем…
Живой Ужас вынырнул из ближайшей стены.
— А вот и я! Заждались? И куда это мы собираемся?
Следом за ним показались еще двое Пронзающих Камни и одна Пронзающая. Граф Дин стал рассказывать о долине и предстоящих археологических работах. Разумные кальмары ни одного вопроса не задали, показывая только мимикой, что они готовы на край света пешком добираться, лишь бы занять себя новыми, настоящими делами.
Торговец задерживаться не стал. Проскочив отрезок межмирского пространства, графская чета и лучшие разведчики земных недр оказались в серой невзрачной долине, окруженной унылыми, поросшими мхом скалами. Хорошо видимое оттуда, с высоты двухсот метров, Балтийское море пенилось от шторма, и с него дул резкий, пронизывающий, несмотря на конец августа, жутко неприятный ветер. Александра вздрогнула от холода в своем роскошном легком платье и запричитала:
— Кошмар! Ну и местечко!
Светозаров не стал доводить любимую женщину до состояния зеленого огурчика в пупырышках.
— Дружище, — сказал он Прусвету, — разберись, почему погрузившийся в зыбучие пески храм находится теперь на такой высоте над уровнем моря. Удачи!

Глава тринадцатая
По зову крови

Оставив союзника заниматься делом, Дмитрий с супругой поспешил в мир Мерлан. Он сделал привязку сути к виконтессе Тани Хелке и перенесся к этой коварной Маурьи из мира Зелени, которая воспользовалась его кратковременной потерей памяти после взрыва ловушки на Крафу и обманом заставила Дмитрия на несколько ночей поверить, что она — его законная супруга. Да вдобавок, использовав свои умения целительницы второго ранга, аннулировала поставленную Светозаровым на всякий случай защиту против беременности. В результате этих кратковременных связей и нагроможденной лжи она и носила теперь под сердцем будущую дочь Торговца.
Благодаря своему умению чувствовать зов крови родного человека, граф мог следить за эмоциональным состоянием зародыша, а через него и за состоянием самой госпожи Хелке. И та в последние дни ощущала себя так, словно находилась чуть ли не в смертельных ситуациях и непрекращающемся стрессе. В свое время она сбежала от выздоравливающего Светозарова, подчинив своими любовными чарами одного из местных дворян — сильного мага. А так как этот дворянин стал боевым товарищем графа, тот не стал преследовать беглянку и возвращать ее в мир Зелени для справедливого наказания за кражу императорской сокровищницы. Иначе и товарищ бы обиделся, и сама женщина оказалось бы на пожизненной каторге. То есть дал обманщице шанс начать жизнь заново и честно.
Увы! Виконтесса и в новом мире своего обитания не успокоилась, потворствуя своим авантюрным началам. Потому в данный момент она находилась не где-нибудь, а в холодном, сыром и вонючем зиндане. Скорей всего, раньше здесь содержали диких кровожадных хищников, коими славился Мерлан во все времена своей истории.
Узкий пятачок дна каменного колодца, верхушка которого высоко над головой была забрана частой решеткой. И дрожащая, скрючившаяся под стенкой фигурка некогда самой роскошной красавицы при дворе владыки империи Рилли. У пленницы уже и слез не было, и она только изредка постанывала, словно пребывая в кошмарном сне.
Дмитрий подвесил на головой яркую проясну и осмотрел пленницу. Вроде ничего опасного для здоровья, если не считать царапин и синяков.
От света Тани прикрыла глаза грязными ладонями и только позже смогла рассмотреть нежданных посетителей ее унизительной тюрьмы. Узнав ярко разодетую женщину возле себя, она затряслась всем телом, как осиновый листок. И было от чего: Александра еле сдерживала себя от справедливой мести, сжимая кулачки и буравя обманщицу взглядом почище, чем молниями.
Светозаров стоял рядом и пытался лихорадочно сообразить, что делать. Своей вины он и на мизинчик не ощущал, а вот ответственность перед ребенком довлела невероятная. Несколько раньше он планировал попросту забрать дочь у виконтессы сразу после рождения и воспитывать вместе с сыном, а до того незаметно присматривать за Хелке. Но нынешнее положение женщины заставляло думать о самом для нее печальном, вплоть до казни через сожжение на костре. В подобные зинданы просто так не попадают, и если уж красавицу так безжалостно ущемляют, то натворила она нечто совсем уж из ряда вон выходящее. Законы здесь были простыми и незатейливыми, ведь убийств и краж не существовало: все ресурсы цивилизации уходили на выживание среди сонма диких тварей, умеющих валить людей с ног парализующей магией.
Даже интересно стало, что Тани расскажет.
— Ну и как ты здесь оказалась? — спросил он. — Только учти, россказням, что ты сюда свалилась случайно, я могу и не поверить.
Тани поняла, что бить ее не собираются, всхлипнула и начала повествование о мытарствах бедной, всеми ненавидимой женщины.
С маркизом-то она не просто сошлась ради побега от Торговца — местный маг-дворянин ей понравился и в самом деле. Она уже размечталась, что проживет с сильным мужчиной долго и счастливо, но привлекла внимание местного принца. Он послал своих верных вассалов и друзей, чтобы те похитили для него иномирянку, решив ею завладеть по праву сильного. Да только маркиз, с помощью друзей и самой Хелке, сумел вырваться с боем из столицы, оставляя у себя на пути трупы и изувеченные тела нападавших. Затем два дня погонь, схваток, и в конце концов принц со своей дружиной настиг беглецов и в финальной схватке смертельно ранил маркиза. Потом начал рвать одежду на Тани, откинул ее пояс с личным кинжалом в сторону и принялся насиловать. И тут очнувшийся маркиз, подобравшись со спины к увлекшемуся сопернику, вонзил тому в шею подобранный на полу кинжал.
А через полминуты и главный королевский судья заявился с дюжиной лучших рыцарей. И что они увидели? Картина кровью: куча трупов, и только одна живая виконтесса. А в шее его мертвого высочества — ее кинжал.
Никакие оправдания, что она сама жертва, не помогли. И вот — зиндан, но не сегодня так завтра, во время торжественных похорон королевского отпрыска, иномирянку тоже казнят. Отрубят голову.
Когда рассказ окончился, Дмитрий посмотрел на супругу. И та кивком, хоть и недовольно нахмурившись, подтвердила: все сказанное правда. Хелке и в самом деле не убивала принца. Ей только и следовало вменить в вину присущее любой женщине неосторожное желание затмить всех и доказать, что она самая, самая…
Ну а вторым взглядом был задан вопрос: что будем делать?
Александра фыркнула с раздражением:
— Наверняка ты уже для нее придумал место заточения! Зачем меня спрашиваешь? Только учти, ни в Свирепой долине чтобы ее духу не было, ни в Ягонах! В столице империи Рилли отыщется башня, откуда она не сможет сбежать?
— Не сомневаюсь. Только император наверняка ее на каторгу заштопает. А там такие условия, что беременная если сама не свалится, то ребенка потеряет.
— Ничего! Император твой личный друг, чуть ли тестем тебе не стал. Неужели ты с ним не договоришься о временном смягчении наказания?
— Ну… если о временном… — задумался граф, делая вид, что не заметил подначки по поводу тестя, — то можно попытаться. Только учти, придется нам сразу оглашать дату свадьбы. И так уже все сроки ожидания истекли, неприлично отказываться от нашего торжественного бракосочетания по традиции мира Зелени. Заждался и народ, и придворные…
— Ну да! А уж я как заждалась! — воскликнула Александра. — Поэтому согласна на свадьбу, которая состоится в ближайшее… воскресенье!
Светозаров попытался припомнить, какой день недели сейчас в империи Рилли.
— Да сегодня же среда! Не смешно!.. Да и обидеться император может…
— С чего бы это? Нам размах не нужен, и венценосных гостей с других материков мы не ждем. Скромно, но традиционно и со вкусом. И давай соглашайся, пока я никаких иных условий не выдвигаю. Ну? Чего ждешь?
И она проследила за взглядом мужа, устремленным к далекой решетке над головой. Тот колебался, стоит ли нарушать законы.
— Может, предупредить судью, что мы ее забираем за ранее совершенное преступление?
— Только этого не хватало: врагов себе наживать! Скорей всего и слушать тебя не захотят. Мало того, вдруг ретивые служаки решат подстрелить тебя из арбалета? Зачем это мне? Нас никто не видел? Вот и отлично! Никто тебя и не заподозрит. А если ты уж такой честный и щепетильный, то со временем признаешься, что ее отсюда забрал ты.
Супруги взглянули на притихшую, почти переставшую дышать виконтессу, которая смиренно ждала решения своей судьбы. Дорожки от слез на запыленных щеках делали ее такой несчастной и беззащитной, что дрогнуло бы сердце у самого оголтелого циника. Но граф все-таки не удержался от толики морализаторства:
— Тани, я тебе поражаюсь! Как можно докатиться до такой жизни? Ты, Маурьи, с титулом виконтессы, которая никогда не бедствовала и не голодала, и в какие только тяжкие не пускаешься! Вот скажи, с какого перепугу ты решила выкрасть императорскую сокровищницу?
Та прерывисто всхлипнула, дернувшись всем телом, и выдавила из себя:
— Интересно было…
Тут не выдержала Александра:
— Интересно ей! А обманом залазить в постель — тоже интересно?!
Хелке посмотрела на нее с обидой:
— А то ты не знаешь, что твой муж самый лучший и желанный мужчина для любой женщины! А чем я хуже других? Вот мне и захотелось нормального бабского счастья… хотя бы на пару дней…
— И где ты оказалась сейчас из-за своей лживой натуры и необдуманных поступков?! Причем здесь ты не навсегда, а лишь до казни!
На это виконтесса уже ничего не сказала. Опустила голову и залилась горючими слезами. А потом раздалось прерывистое обещание:
— Я… больше… не буду-у-у!.. Простите меня-а-а!..
Дмитрий посмотрел на жену. Та сжалилась и кивнула:
— Ладно, забираем ее отсюда… А то мне уже холодно! Простудиться только не хватало в этом мешке каменном.
Торговец забрал проясну, шагнул в межмирское пространство и оказался вместе с двумя женщинами в столичной тюрьме империи Рилли, в комнате для обыска следственного изолятора.
Услышав грохот прибытия, туда испуганно заглянул один из караульных. А так как не было в столице человека, который не знал бы в лицо знаменитого графа Дина Свирепого Шахматного, то и этот служака опознал прибывшего мужчину:
— Ваше сиятельство?!
— Пусть будет мое, — согласился Торговец и поинтересовался: — Начальник тюрьмы на месте?
— Так точно!
— Доложи ему о нашем прибытии и попроси о встрече.
— Сей момент! — Вояка скрылся.
Вскоре примчался раскрасневшийся главный тюремщик. Это был моложавый крепкий дядька в возрасте чуть за сорок, дворянин с графским титулом и хорошо знакомый со Светозаровым. Они пару раз даже в свое время участвовали в этаких «холостяцких» пирушках.
Поэтому он сразу расцвел душевной улыбкой, удостоверившись в личности человека, так нежданно появившегося в его служебной вотчине.
— Какими судьбами, дорогой Дин?!
Обменявшись с ним крепким рукопожатием, Дмитрий показал на жену:
— Познакомься, это моя супруга, графиня Александра.
— Очень, очень приятно! — При всей его страшной должности, сразу было видно, что граф дамский угодник. Он так поклонился и поцеловал красавице ручку, словно находился не в тюрьме, а на светском рауте. — Графиня, вы очаровательны, и мое сердце навсегда и вдребезги разбито вашей красотой! — Он перевел взгляд на виконтессу. — А это, если не ошибаюсь…
— Не ошибаешься, милейший. Это новый постоялец твоей обители. Распоряжение из имперской канцелярии поступит самое позжее через час. Мы с супругой как раз отправляемся к его императорскому величеству… Только вот… — Дмитрий за локоть отвел приятеля в сторону и понизил голос, — у меня к тебе отдельная просьба…
— Весь внимание!
— Ты уж там, помимо обычных для дворян условий заключения и привилегированных для целителей второго ранга, добавь некоторые льготы виконтессе. А? Ну, там, усиленное питание и самую сухую, наиболее теплую комнату в башне, настольные игры, музыка и книги…
Начальник тюрьмы, несмотря на дружбу с Торговцем, свои обязанности всегда выполнял добросовестно. Потому и находился на этой престижной, хотя и не всеми любимой должности, что император был уверен: граф не станет злоупотреблять своим положением.
Вот и сейчас он скривился после услышанных просьб:
— Даже не знаю, чем тебе помочь. Если виконтессу будет приказано содержать на общих основаниях…
— Да ты не переживай, ведь император не зверь какой-то, к моим просьбам прислушается и льготы разрешит. Это я пока тебя просто так прошу, чисто по-человечески. Тем более что есть один нюанс, который обязывает нас относиться к даме более гуманно, чем к остальным узникам. Она беременна. И для тебя долго не останется секретом, кто отец будущего ребенка.
Глаза приятеля широко раскрылись, а изо рта уже готовы были вырваться поощрительные восклицания. Поэтому пришлось его приструнить шипением и глазами скосить многозначительно в сторону женщин.
— Это большая тайна, и никто пока, кроме тебя, об этом не знает!
— Ага… понял. И не сомневайся, мне тайны по должности положено хранить. Но что будет с этой тайной потом?
— Потом, когда станет заметно по фигуре узницы, можно будет говорить что угодно, но в общем количестве слухов и сплетен правда затеряется наглухо. Логично?
— Ну да… кто бы сомневался.
— Вот и договорились! Ну, а сейчас устраивай узницу как положено, а я к императору. Дел невпроворот, ничего не успеваю!
Но начальник тюрьмы удержал гостя:
— Постой! А когда же мы усядемся в дружеской обстановке да опрокинем по стаканчику? — и сам покосился на женщин. — Или тебе уже все пути перекрыли?
— Тот путь — да, перекрыли. А по поводу стаканчика, будет отличный случай. Мы с женой еще и по местным правилам устроим церемонию бракосочетания. Так что… скорей всего, в ближайшее воскресенье состоится свадьба. И так получается, что тебя я самого первого на нее приглашаю.
— Тронут. Спасибо. Буду всенепременно!
На том и распрощались.
Когда угрюмое тюремное помещение сменилось расписным залом императорского дворца, и Дмитрий сказал примчавшемуся чиновнику, что хочет поговорить с императором, Александра обеспокоенно спросила:
— Слушай, а эта виконтесса не воспользуется своими любовными чарами?
— В каком смысле?
— Да в прямом. Запудрит мозги этому графу, да и сбежит. Все-таки начальник тюрьмы мне показался каким-то… легкомысленным, что ли…
— Не переживай! Ему просто по должности положено носить на себе всякие амулеты защиты против любовных чар. Да и сам он с немалыми экстрасенсорными способностями. Никакому гипнозу не поддастся.
— Ага, такое о себе все мужчины заявляют! — фыркнула супруга. — А что в результате?
Светозаров рассмеялся:
— Ну да! Я вон тоже попался на твои хитрости и уловки! Но только счастлив и безмерно рад, что тебе они удались!
— Попробовал бы только не радоваться…
— Ну и по поводу побега узницы. Сама посуди, разве можно от меня сбежать?
Александра припомнила, где они только что отыскали Тани Хелке, и кивнула. Неясно, как с остальными Торговцами, но от ее любимого мужа никто не сбежит. На краю Вселенной отыщет.

Глава четырнадцатая
До свадьбы осталось…

Чиновник вернулся и доложил:
— Ваше сиятельство, его императорское величество сейчас находится на заседании малой палаты. Оно продлится еще часа два.
— О-о, столько времени ждать у нас возможности нет, — сказал Дмитрий. — Тогда мы часа через три подскочим.
— Если хотите, можете пройти в зал заседания и пошептаться с его императорским величеством. Это не запрещено, да он почти и не слушает рутинный доклад.
— Ну… если такое возможно…
— Его императорское величество приказал мне настаивать на таком варианте! И добавил, что сам желает вас видеть в связи с некоторыми неотложными делами и для обсуждения важных вопросов.
Подобного следовало ожидать. Империя огромна, дел масса, а свое обещание наведываться почаще Торговец не выполняет. Вот Телиан Пятый и опасается отпустить нужного ему человека — сейчас отпустишь, а он заявится не через два часа, а через два… дня! А то и через две недели! Страшно такое представить!
Торговец вместе с супругой вошел в зал. Они сели на стулья возле трона императора и чуть сзади от него и обменялись приветствиями.
— Ваше долгое отсутствие, граф, выходит за все рамки приличий! — начал Телиан Пятый с резких упреков. — А посему я изволю гневаться и собираюсь лишить вас своих милостей! — Хотя тут же перевел взор на Александру и улыбнулся: — Дорогая графиня, это никоим образом не коснется вашей милейшей персоны!
— Спасибо! — успокоенно выдохнула Шура. — А то я уже насмотрелась на здешнюю тюрьму!
Телиан удивленно вскинул брови, а Дмитрий сказал:
— По поводу торговых операций я постараюсь наведываться в империю как можно чаще. А на это воскресенье мы назначили наш свадьбу.
— Как же так?! Для подготовки как минимум две недели надо!
— Осмелюсь напомнить обещание вашего величества: «В любое время! Хоть завтра!» Не волнуйтесь, у нас масса времени для подготовки. Да и не желаем слишком уж хлопотной и многолюдной церемонии. Как можно скромней хотелось бы, так сказать, в семейном кругу…
Телиан продолжал хмуриться:
— А это уже мое право решать, как и для какого количества гостей устроить церемонию. Тем более что я обещал все эти организационные мероприятия взвалить на столичные службы и дворцовых распорядителей. Нам только осталось согласовать время начала церемонии. Думаю, что в двенадцать часов будет удобно всем и никак не выйдет за рамки традиций любого мира?
Дмитрий и Александра кивнули.
— Я думаю, что вы, граф, заслужили подобающей церемонии, — продолжал император. — Только одно ваше вмешательство в дело устранения из нашего мира черного монолита и возвращение жителей Успенской империи к нормальному существованию позволяет вам жить у нас с любой по многочисленности семьей на полном государственном обеспечении. Со всеми вытекающими отсюда льготами, пенсией и прочими честно заслуженными привилегиями.
— О, как здорово! — восхитился Светозаров. — Уже могу расслабиться и ничего не делать! А после моей кончины графиня Александра продолжит получать мою пенсию?
— Несомненно! Империя Рилли всегда высоко оценивает заслуги своих героев, ученых, целителей и прочих благодетелей. Они никогда и ни в чем не будут иметь от нас отказа!
Дмитрий решил воспользоваться удобным случаем и попросить о милости к матери своей будущей дочери:
— Ваше императорское величество, раз вы так утверждаете, то осмелюсь попросить частичного прощения для одного целителя в ранге Маурьи.
— Да нет проблем! Тем более для Маурьи! — с ходу согласился Телиан. — И тем более, если не требуется помилования. О ком речь, в какой тюрьме и что за преступление?
— И, тем более, что речь идет о женщине, — добавил Дмитрий. — О той самой, которая, скорей, из любопытства попыталась выкрасть из вашей сокровищницы некоторые драгоценности…
— Да чтоб ее! — не сдержался от выкрика император, чем прервал монотонный доклад лорда.
Кивнул — мол, слушаю, и взмахом руки повелел: «Продолжайте в том же духе!»
А потом рассерженный венценосец зашипел на Торговца, переходя на «ты» и отбрасывая вежливый тон:
— Нашел за кого просить! Да эту Хелке растерзать мало! Или совсем с ума сошел?! Она не только меня чуть в могилу не загнала, но и тебя чуть не угробила! Что за странные у тебя просьбы?!
— Ну и зачем так ругаться? — прошептал в ответ Светозаров. — «Чуть» — не считается, тем более, что все сокровища были возвращены до последнего колечка. А виконтесса и так жизнью и обстоятельствами уже наказана преизрядно. И, кажется, осознала все свои прегрешения, обещала исправиться…
— И где эта ведьма?!
— Ваше императорское величество, ну нельзя же так! Надо быть хоть немного милосердным. Мне уже страшно за виконтессу… И вы же обещали!
Телиан скривился, как от лимона, цокнул с досадой языком:
— Знал бы заранее, о ком речь, — утроил бы свою жестокость по отношению к преступникам. А так слишком расслабился и забыл о присущей тебе хитрости.
— Какая тут хитрость?
— Ладно, ладно! Я тебе еще эту Хелке припомню! Но пока считай, что частичное помилование она уже от меня получила…
— И некоторые льготы во время тюремного содержания.
— Мм?! Однако! Странные у тебя просьбы… Ну, ладно, пусть будет так… Когда ты мне ее доставишь?
— Да она уже в столичной тюрьме. Помещена в башню для проштрафившихся целителей. Начальник тюрьмы только и ждет вашего официального подтверждения статуса новой узницы.
После такого известия Телиан Пятый только головой помотал. А его взгляд так и говорил: «И тут меня провел!» Но, по большому счету, его злость на Тани Хелке уже прошла, сокровища, изъятые Прусветом из толщи скалы, были на месте, да и само наказание, пусть и смягченное, преступница заслуженно получит. Так что лучше уже себя выставить милосердным, как и подобает императору.
И он, решительным жестом показав, что вопрос с титулованной узницей исчерпан, перешел к обсуждению проблем, которые для империи мог разрешить только господин Торговец.

Глава пятнадцатая
Историческая бомба

Когда они вернулись в собственный дворец, Александра заявила:
— Дорогой, я тебя пока не смогу сопровождать. До самой нашей свадьбы в Рилли. Прошу на меня не обижаться, но мне придется все свободное время отдать подготовке к церемонии и пошиву белого платья.
Запоздалое сожаление послышалось во вздохе Светозарова. Хотя он тут же попытался переиграть недавно принятое решение:
— Слушай! Может, мы вернемся и перенесем свадьбу на пару недель? Император только обрадуется.
— Нетушки! — вскричала супруга, уперев кулачки в бедра. — У тебя на лбу написано, что ты думаешь: «Лишние две недели я буду шляться где угодно без всякого контроля!» Не получится! Мне вполне хватит и трех с половиной дней для подготовки. Но ты уж распорядись, чтобы Бригита и все швеи под руководством Тельмы не отвлекались на другие дела.
— Прямо-таки все? Да с твоим платьем Тельма и сама справится. Остальные швеи должны учащихся обшивать, вон как на них одежда рвется.
— Ничего с ними не случится. При всей моей любви к детям пару дней могут и оборванные походить. А нет, пусть введут уроки труда, где каждый малыш сможет научиться владеть иголкой. И все, не вздумай со мной спорить! — Графиня демонстративно посмотрела на потолок. — Эрли, милая! Ты меня слышишь?
— Да, — послышался голосок скромной стеснительной девушки. — И уже прекрасно осознала, чем нам всем грозит предстоящая церемония.
Могло показаться, что магическая сущность почему-то обижена на графиню или пытается показать свое растущее чувство юмора. Но Саша нашла самые действенные слова:
— Тебе хорошо… у тебя вон сколько пап и мам… и сестричка теперь есть… А у меня… — Она поникла и окуталась аурой грусти. — Никого… Я ведь полная сирота…
И уже в следующий момент была подхвачена на руки супругом и оглушена его полными оптимизма и экспрессии восклицаниями:
— Ну как тебе не стыдно?! Как это никого?! А я? А все наши друзья?! А твоя дочь и подруга Эрли?! И о Леночке не забывай, и о матери моей, они любят тебя как родную сестру и как дочь!
Нечто подобное, только на ментальном уровне транслировала в сознание графини и магическая сущность. Так что Саша запричитала:
— Все! Все! Беру свои слова обратно! Уже и поплакаться нельзя… Отныне всегда буду утверждать, что у меня самая огромная и любящая семья. Любимый, отпускай меня, мне надо готовиться к нашей свадьбе. Кстати, а ты в каком костюме собираешься отправиться на бракосочетание?
— В любом, который тебе понравится и будет подходить к твоему платью.
— Ох! Это теперь и с тобой возиться придется! — Саша спрыгнула с рук мужа, чмокнула его в губы и поспешила к выходу, приговаривая на ходу: — Следует определиться с фасоном… Эрли, ты уже сообщила швеям?..
Светозаров потирал руки.
«Хоть трое суток, но я теперь смогу действовать сам и со спокойной совестью. Конечно, приятно, когда любимая рядом, и гораздо представительней появляться в свете или в иных мирах с такой красавицей, но мне же спокойнее будет, если она станет как можно большее время находиться в замке. А то с ее характером постоянно отыскивает на свою попу какое-нибудь приключение. То ее похищают, то сама в пасть медведя торопится или дракона… О! Про старого дракона я и забыл. Надо будет глянуть, что там в мире Богомолов творится. Думаю, Крафа не обидится за мои самовольные контакты со стариком-рептилией?.. Или все-таки вначале подскочить на Землю и глянуть, как там идут исследования у Прусвета? Часа три уже прошло, а то и больше…»
А дальше сразу оба потока сознания стали группировать все отложенные или зависшие дела, проблемы и загадки, которые следовало разгадать в первую очередь. Как ни странно, на первое место вдруг вышло тщательное исследование Опорной Станции.
«А чего тут странного? Там и в самом деле средоточие всего самого важного и срочного. Скорей всего, там и кроются ответы на многие актуальные вопросы. Но, с другой стороны, не знал я об этой станции всю свою жизнь, значит, и теперь она вполне может подождать. А вот после свадьбы я туда с большой командой и нагряну. Будет нам с Шурой вместо медового месяца. Или, по крайней мере — медовой недели. За меньшее время мы вряд ли там управимся».
Дальше по важности шел замок Свинг Реальностей. Если бы удалось туда прорваться с помощью готового к подвигу юного Хотриса, то это тоже стало бы поворотным моментом в ходе всей новой истории.
«А для прорыва туда нужна подготовка. И без помощи и участия в ней разумного кальмара ничего не получится. Значит, что? Да все просто: следует его попросить вплотную заняться его самым злостным врагом, Купидоном Азаровым. Хватит колдуну уже мучиться в каменной толще, наверняка он готов к сотрудничеству после такой жестокой пытки. Вот и пусть делится сведениями».
Разобравшись с приоритетами, Торговец все-таки поспешил на Землю.
В Дании уже вечерело, шторм на Балтике разыгрался еще больше. Но зависшего в центре долины разумного кальмара Дмитрий увидел сразу. При ближайшем рассмотрении это оказалась Пронзающая. Она и доложила графу, что все уже осмотрено и план составлен. А ее коллеги где-то рядышком и время от времени выскакивают на поверхность.
— Ага, то есть уже есть подробная схема в твоем сознании? — уточнил Дмитрий. — Поделишься ты или подождем Прусвета?
По ауре было видно, что подобной передачи разума кальмара не то побаивается, не то стесняется, потому и ответила:
— У него наверняка лучше получится.
«Неужели не доверяет? — подумал граф кивая. — А почему?»
Когда из земли вынырнул Прусвет, Дмитрий успел рассмотреть яркую вспышку радости в ауре Пронзающей. Радость тут же оказалась прикрыта щитом, но этого хватило для понимания:
«Вон оно что! Кажется, над другом нависла опасность лишения первого щупальца. Да и недаром он именно эту особь взял с собой на первое совместное задание, запала она ему в душу… И это взаимно… Хм! А ведь тоже проблема! И надо срочно решать вопрос с отращиванием новых конечностей у пострадавших отцов кальмарского роду-племени. Но это уже после Опорной Станции и прорыва в замок Свинг Реальностей. Раньше — никак. Разве что соратники Титела Брайса самостоятельно отыщут верное решение…»
Живой Ужас чуть ли не с ходу прилип своим лбом ко лбу человека, одновременно и передавая ментально полную схему храмового комплекса, и скороговоркой поясняя некоторые детали:
— До чего массивное строение! Точнее, целый комплекс! И что удивительно, фундамент связан прутьями из смеси металлов и карбоциклических углеводородов. Прочнее железобетона. И без доступа воздуха эти прутья не разлагаются. Стоял бы храм на поверхности, уже давно бы от него камня на камне не осталось, а в окаменевшем песке все сохранилось в первозданном виде. Почти… Только и просматривается, что пара десятков незначительных трещин. То есть, если подкопать да аккуратно выровнять комплекс по уровню, то он не развалится, а простоит еще десяток веков в целости и сохранности.
— Шедевр! Ну а куда делась зыбучесть почвы?
— Произошло поднятие обломка материковой плиты после землетрясения. Долина вначале погрузилась чуток, а потом, через пару лет, резко приподнялась над уровнем моря. А эти валуны на поверхности — следы оледенения, которое сюда пришло лет через сто после второго землетрясения.
К финалу объяснений схема всего комплекса Орияр прорисовалась в сознании Торговца.
— Да уж, преогромная постройка. И выглядит, как крепость… Похоже, раньше стояла значительно выше окружающих скал, и никто не заметил, как грунт внизу постепенно стал зыбучим. Но что бы мне такого интересного уволочь в Москву на исследования?
— Тебе нужен именно пласт с предметами?
— Желательно и с предметами, и с окаменевшими мумиями.
— Ну, тогда прихвати вот это отдельно стоящее здание, — предложил Прусвет. — Не знаю, что это было, казарма, склад, столовая или библиотека, но мумий там и вещей, как и надписей — предостаточно. Или не потянешь?
— Да вроде вписываюсь в пределы своих умений, — ответил Дмитрий, прикидывая массу подсвеченного на виртуальной схеме здания. — Только вот сомневаюсь… если я его прямо в оболочке из песка выдерну, то дыру завалит?
— Нисколечко! Там все окаменело. Останется подземная полость, а наверху никаких следов пока не появится.
Оба прекрасно понимали, что собираются совершить кражу. Эта территория нежилая, но все-таки… Преступление международного масштаба, по земным понятиям…
А вот по условиям торговли между мирами, о которых пространно поведал союзнику Крафа, никакого нарушения не было. Ведь взятый в одном месте предмет или участок грунта всего лишь будет перенесен в иное место того же самого мира. И при этом он не является чьей-то личной собственностью, не подпадает под закон о защите памятников культуры, истории и уникальных природных образований и не считается объектом существующего культа.
То есть со временем никто претензий ни славянам, ни Торговцу не предъявит. Но, в любом случае, лучше раньше времени не привлекать к этой долине постороннего внимания. Меньше датчане знают — крепче спят.
По итогам этих размышлений граф Дин и принял решение:
— Буду переносить отдельное здание. Только вначале мотнусь в Москву, гляну, все ли готово к приему в спортивном комплексе. Подождите десяток минут.
И шагнул в межмирское пространство.
В Москве все было готово. Поле главной арены пустовало, а с трибун на возникшего в сонме молний мужчину пялились человек двадцать. Вероятно, это были те ученые, кого успели собрать помощники президента.
Торговец прокричал:
— Никто не должен подходить к полю! Минут через десять сюда будет доставлен кусок окаменевшего песка размером девяносто метров на шестьдесят и в высоту почти двадцать два метра. То есть почти тютелька в тютельку по высоте. Внутри находится здание с предметами, мебелью и окаменевшими останками людей, его примерный возраст — четыре тысячи лет. Само здание занимает площадь восемьдесят шесть на пятьдесят семь метров. В высоту, вместе с фундаментом и двумя подвальными этажами — двадцать один метр. Приготовьтесь к работе, дамы и господа!
Уже исчезая, он увидел, что все присутствующие так и остались на местах с отвисшими челюстями. Может, и дышать забыли. Ну да, ведь одно дело слышать сказку о являющемся из ниоткуда и много обещающем человеке, и другое — самому увидеть этакое чудо и выслушать очередные, совсем уж невероятные обещания.
«Ничего, если это люди с воистину научным складом ума, то после доставки этого «кусочка» они долго находиться в прострации не будут. И погонять их никому не придется. Но окажутся ли они морально готовы к такому открытию? Вряд ли там собрались только ярые славянофилы… Придется прочесть им короткую вступительную лекцию…»
Оказавшись на датском берегу, он еще на полметра уменьшил объем «кусочка», делая тоньше слой песка вокруг здания. И предупредил разумных кальмаров:
— Закрепитесь во внутренних помещениях и начинайте выходить, только когда прекратится качка. Это чтобы я вас не потерял.
Надорваться он не боялся. Масса объекта вряд ли более чем в два раза превышала массу комплекса собранных ядерных устройств, который был использован для уничтожения основной цивилизации кентавров. Дмитрий был уверен, что мог бы перенести вдвое большую массу без каких-либо для себя негативных последствий. Вот только энергия вдруг вытекла из кристалла с невероятной скоростью. Он был наполнен на восемьдесят процентов, а осталась только десятая часть запаса.
«О-о! Этак я кристаллов с энергией не напасусь! — запаниковал граф, присматриваясь вновь к людям на трибунах «Олимпийского». — Легче у Дании половину территории выкупить, чем песок у них лямзить такими объемами. Или стоило подумать и более взвешенно подойти к решению этого вопроса? А вдруг бы и Ситиньялло согласился помочь?..»
Но что сделано, то сделано.
На этот раз людей было значительно больше, и на третьем ряду трибун стояло редкое, но оцепление в виде мускулистых парней с автоматами. Этих воинов следовало предупредить о появлении Пронзающих Камни.
— Обращаюсь к охране с оружием! Будьте осторожны и ничего не пугайтесь. Сейчас из объекта появятся четыре моих помощника, разумных кальмара. Это совершенно иной вид разумной жизни, представители которого оказывают мне неоценимые услуги. Не вздумайте в них стрелять! Да и вообще можете пока покинуть помещение, прошу не мешать ученым.
Как ни странно, ребята не просто потянулись к выходу из комплекса, а сделали это легкой трусцой. После чего уже можно было обращаться к собравшимся:
— А теперь, дамы и господа, рассказываю, что находится внутри…
Он замолчал и выждал некоторое время, пока ученые пялились на проявившего Прусвета и его соратников.
— Насмотрелись?! Кто у вас тут старший?
К Дмитрию поспешил солидного вида старикан с бородкой и обширной лысиной.
— Разрешите представиться, — начал он. — Валерий Александрович Чудинов, академик, археолог, исследователь древнеславянского наследия и криптоаналитик.
— А ведь я о вас слышал, — улыбнулся Дмитрий, пожимая ученому руку. И после того, как представился сам, продолжил: — Как очистить здание от песка, вы лучше меня знаете. Но учитывайте, когда оно очень быстро погрузилось в зыбучие пески, внутри было много людей. Так что постарайтесь сделать слепки для создания полноценных статуй наших предков.
Валерий Александрович так и вскинулся:
— Так это и в самом деле нечто из нашего прошлого, из истории праславян?
— Именно нашей. Но еще — и общечеловеческой. Есть предположение, что это одно из зданий храмового комплекса-крепости под названием Орияр. Предположительное время постройки — пять-пять с половиной тысяч лет назад. Строители (опять-таки это лишь предположение) — потомки Гиперборейского царства. Время катастрофы — примерно четыре тысячи лет назад. Если вы стопроцентно докажете, что это предки славян, от которых шагнула письменность по всему миру — это будет самое эпохальное событие в мировой истории. И самое для нас желанное… Приступайте! — Он поднял руку, останавливая готовый хлынуть на него водопад вопросов как от Чудинова, так и от его приблизившихся коллег. — Понимаю, что сказал очень мало, ибо крайне стеснен во времени. Но! Как только будут появляться свободные окошки в моем распорядке дня, буду наведываться и с огромным интересом следить за ходом ваших работ. Успехов!
Оказавшись вместе с четверкой разумных кальмаров у себя в замке, Дмитрий поблагодарил их за помощь и предложил:
— Хотелось бы вам доверить и вторую подобную работу: предварительное обследование древнего городища в предгорьях Урала. Называется оно Медаюрши.
При этом он вторым потоком сознания общался с Живым Ужасом при посредничестве Эрлионы. И друг его понял и в дальнейшем разговоре участия не принимал.
— Мы согласны! — воскликнула Пронзающая Камни. — По крайней мере я. Просто обожаю археологические исследования. — И тут же деловито добавила: — Меня еще не представили, поэтому я сама: меня зовут Уруальма.
— Отлично, Уруальма! Тогда вы и будете старшей в группе! — заявил Светозаров и с усмешкой увидел, как кальмара высокомерно и хвастливо покосилась на его боевого товарища и побратима. Мол, теперь я тобой буду командовать! — И подберите для себя четырех специалистов. Если желаете, могу забросить вас минут через десять.
Кажется, дама несколько растерялась, заподозрив, что объект будущих ласк может ускользнуть из-под ее влияния. Как раз в героя их цивилизации и оказался направлен кончик щупальца.
— Могу и его забрать?
— Увы, милая Уруальма! Мне с другом придется в другом месте разгребать не совсем приятные рутинные дела, так что без него, пожалуйста.
— И вы, ребята, можете с ней отправляться, если хотите, — сказал Прусвет двум своим коллегам.
«Ребята» хотели. И несмотря на недовольство единственной дамы в компании, поспешили к месту проживания остальных земляков, чтобы выбрать еще двоих желающих. А оставшиеся наедине друзья уже могли говорить открыто, без посредничества вездесущей магической сущности.
— Так что ты задумал? — спросил Прусвет.
— Пора тебе заняться допросом Купидона Азарова. Только аккуратно, дабы он случайно не умер. Выясни у него в первую очередь все, что требуется для воссоздания сгоревшего устройства по переноске мальчишеского тела к Свингу Реальностей. Желательно с доказательствами в виде расчетов или книг, по которым злой колдун все и построил.
— А если это выяснится быстро и без труда?
— Сразу приступай к постройке. Ну, разве что еще поинтересуйся у Купидона по поводу той странной неуничтожимой одежды, что мы отыскали в его гардеробной. Слуги ее называли хаюшь и утверждали, что старикан в ней в любое опасное место выбирался. Кажется мне, что эта хаюшь таит в себе массу полезных секретов.
— Сделаю. Выведаю. Построю! — Лаконичности друга можно было позавидовать.
— Ну, и так как работа грязная, а с приборами очень тонкая, то прихвати с собой нескольких хорошо проверенных воинов и пару умников, которые и в науке что-то соображают.
— Тогда я возьму с собой Порберика. Это ученый, тот самый друг молодости, который делился с нами знаниями, когда мы вместе обучались у нашего наставника. Вторым — его лучшего ученика. И пару самых отчаянных рубак-ветеранов. Есть и такие…
— Хорошо. Давай, дуй за Порбериком и остальными! А я пока твою пассию отправлю на Землю.
— Хм! Так уж и пассию! — возмутился друг.
Но вспышку непроизвольного смущения скрыть не сумел. Чем дал подтверждение ранее сделанному выводу: вскоре Живой Ужас может оказаться не настолько дееспособным в толще камня, как сейчас. А значит, изыскания, начатые древним королем разумных кальмаров, следовало форсировать.
Так и казалось, что проблемы не только никогда не кончатся, а наоборот, умножаются.
Ну и напоследок припомнилось, кто по праву считается ведущим Торговцем по миру Кабаний.
— Эрлиона, ты меня слышишь? — спросил Дмитрий вслух.
— Можно сказать, что прислушиваюсь краем уха, — видимо, и в самом деле магическая сущность пыталась развивать свое чувство юмора.
— Тогда пригласи сюда, пожалуйста, нашего Хотриса. Пусть паренек тоже дома побывает да осмотрится на месте. Да, и пусть экипируется, как для боевых действий. На всякий случай…

Глава шестнадцатая
Проблемы Мира Кабаний

Дмитрий доставил Уруальму с компанией в предгорья Урала. Там уже находилось воинское подразделение, быстро разбивавшее полевой лагерь. Горели прожектора, мягко гудел генератор. Ночь для мастеров своего дела — не помеха.
При появлении человека в сонме молний и с приглушенным грохотом никто за оружие хвататься не стал, хотя все прекратили работу, передавая по цепочке новость в палатку командира. Тот, вероятно, уже знал, как выглядит Торговец, и, приблизившись, отрапортовал, как вышестоящему командиру:
— Майор Бинаков! — На кальмаров он старался не смотреть. — Особая десантная группа располагается для постоянного базирования. Техника и специалисты прибудут через несколько часов, утром.
— Добро! — Дмитрий пожал руку майору. — Вот эти разумные кальмары будут вести основной поиск и вычерчивать предварительный план городища. Оказывайте им полное содействие. Едят они то же, что и мы, так что поставьте на довольствие. Спать любят в комфорте, на мягком, не удивляйтесь. Ну а познакомитесь уже сами. Разве что представлю старшую группы археологов: госпожа Уруальма. Счастливо оставаться!
Он покинул Землю, вернулся в Свирепую долину и забрал там Прусвета, Порберика, одного из молодых магов-ученых и пару воинов. Хотриса тоже прихватил, похвалив за боевую экипировку и сюртук, специально для него заказанный в мире Ситулгайна. И вместе с ними перенесся к замку злейшего колдуна мира Кабаний. Стоило видеть, с какой радостью кинулся к нему маркиз Гаспи, оставленный тут комендантом и командиром корпуса рыцарей и личного отряда воинов Торговца.
— Ваше сиятельство! Наконец-то! — вскричал он.
— Приветствую, Дриено! Что-то катастрофическое случилось? — заволновался Дин.
— Да нет! Все вроде под контролем, вон, даже замок почти отстроили. Но мысли к нам в головы стали закрадываться, что вы про нас позабыли совершенно.
Конечно, комендант гарнизона не признался, что проживать в данном мире, где сиреневый туман не давал видеть более, чем на пятьдесят метров, непривыкшему человеку весьма сложно. Люди из нормальных миров постоянно находились в напряжении. Следовало бы их давно заменить другими. Причем в самые ближайшие дни.
«Вот и еще одна сверхсрочная задачка!» — Мысль сопровождалась тяжелым покаянным вздохом.
Светозаров тоже не стал говорить, что за прошедшее с момента расставания время имел шансы десятки раз погибнуть. Просто сослался на жуткую занятость и напомнил:
— Коль я бы зашился с делами, сюда бы явился уроженец этих мест, Торговец Хотрис. Не сегодня, так на недельке… Вот он… Прошу обеспечить ему надлежащую охрану и оказывать всемерную помощь.
— А этим? — Маркиз Гаспи махнул рукой в сторону разумных кальмаров. Те уже облепили гранитный блок, в котором находился в кошмарно болезненном заточении злобный колдун, недавний тиран всего мира Кабаний Купидон Азаров.
— Да эти и сами вам помогут в случае нужды. А вот по поводу смены вас всех — приготовьтесь, постараюсь это сделать завтра. Конечно, если кто согласен еще на недельку остаться, возражать не стану. Все-таки, пока ваши сменщики войдут в курс дела, пока освоятся в этом тумане…
Воспрянувший духом комендант, как только уверовал в скорое перемещение в родной мир, сразу расслабился и уже с полным спокойствием решил остаться на неделю дольше.
— Обстановка тут стабильная, — сказал он. — Местные сами разобрались с мародерами и прочими уголовными элементами. Никаких эксцессов. Короли и князья соседних государств и те договорились о вечном мире и сотрудничестве. Так что здесь смело можно оставлять только нескольких наблюдателей.
— Всего лишь?
— Несомненно! Причем могут остаться и добровольцы из наших или десяток, а то и два рыцарей из Мерлана. Ибо они уже тут чуть ли не семьями обзавелись. Может быть, и все остались бы, не дави так этот туман противный на психику.
Светозаров сочувственно покивал и сказал, что есть шансы убрать окружающий планету кокон и тогда туман рассеется под лучами солнца. Надо будет только узнать нужные подробности да раскрыть некоторые местные тайны.
Словно в подтверждение его слов, со стороны гранитного блока донесся душераздирающий вопль испытывающего страшные муки человека. Правда, вопль тут же оборвался, и вместо него послышался назидательный голос Прусвета:
— А ты как думал, подлый колдунишка?! Держать меня в заточении шестьдесят лет, мучить все это время, проламывая мне мозг штырем, и не получить за это никакого наказания? Ха! И это ведь только несколько недель прошло! Если откажешься отвечать или врать, то я тебя опять в этот камень упеку! И уже — навечно!
Это разумные кальмары извлекли из камня Купидона Азарова (частично!) и собирались его допрашивать.
Хотрис сжался и побледнел, и Дмитрий сказал маркизу:
— Прогуляйтесь с парнем к его поместью, пусть он там покомандует. Да и вообще город пусть хозяйским глазом осмотрит. Все-таки это его мир.
Дриено Гаспи с сомнением осмотрел тощую фигурку юного Торговца:
— Может, вначале вкусный обед?
Но Хотрис твердо заявил:
— Всему свое время. Тем более что мне пока вес набирать никак нельзя.
Он был уверен, что никто, кроме него, не сможет совершить перемещение на подворье Свинга Реальностей, а потом открыть ворота. Ведь только после этого в замок цивилизации Торговцев будет открыта дорога для любого существа, умеющего передвигаться между мирами.
А для заброса в замок следовало иметь вес не больше пятидесяти килограммов. Вот парень и старался не особо налегать на еду, хотя все равно нарастил за время пребывания возле своего наставника графа Дина Свирепого и мускулы, и прочие свойственные юному растущему организму ткани. Сам же Дмитрий весьма и весьма сомневался в кандидатуре Хотриса. У него душа болела от осознания того, что придется рисковать с таким трудом отысканным юным товарищем, а потому держал данный вариант на самый крайний случай. Все-таки он верил, что с опытом, возможностями и мощью иных миров удастся построить такое устройство, которое забросит в замок Свинг Реальностей не только отрока, но и взрослого, хорошо защищенного доспехами воина. Потому что справиться с одичавшими животными на подворье замка будет сложно даже ветерану.
Теперь все зависело от признаний Купидона Азарова. Он должен был открыть как секреты устройства для телепортации, так и секреты сиреневого тумана и кокона вокруг планеты. И судя по истерическим, всхлипывающим крикам со стороны камня, колдун уже отвечал на все вопросы, в том числе и по поводу своей диковинной одежды хаюшь.
А давать советы Прусвету, как обращаться с его старым врагом, — напрасное дело. Тот и сам знает, что выспросить и какими методами для этого лучше воздействовать на узника.
Поэтому граф Дин не стал больше задерживаться в Кабаньем, а поспешил наведаться к союзнику. Хотелось узнать, как Крафа вместе с Ситиньялло Подрикарчером зачищает, а точнее, избавляет от людоедов порабощенные ими миры.
Дежурный в гостевой комнате дворца сообщил графу, как только тот появился:
— Трибун Решающий наведывался совсем недавно и предупредил, что работы ему осталось еще на несколько часов.
Ну, раз хозяина нет, то можно этим воспользоваться. И уже с меньшими угрызениями совести наведаться в Хризолитовую долину, к дракону-отшельнику. Да и повод есть: узнать, что рептилия сделала с подаренными каштанами, возвращающими молодость.
Задумано — сделано! И вот уже Светозаров стоит в десятке метров от дракона, который так и лежал на прежнем месте, словно и не передвигался со времени последней встречи. А перед ним находилось диво дивное. В овальном, переливающемся светом коконе произрастало деревце карликового каштана. Идентичное тем, которые плодоносили в окрестностях пещер Повиновения мира Янтарный. Правда, оно еще не превышало метра в высоту и сильно отличалось от взрослого четырехметрового растения хрупкостью и призрачностью веточек. Да и росло оно, казалось бы, прямо из покрытого кусочками хризолита камня. Но все-таки это было оно — древо, дающее молодость!
Воздух, влажность и освещение в коконе наверняка не отличались от тех, что были присущи только пещерам амазонок. Потому что каштан в иных условиях и не вырос бы. Оставалось только поражаться, как это дракону удалось так быстро подобрать условия, сделать кокон и вырастить деревцо до такой величины. В лабораториях академии Верховному целителю только-только удалось получить первые ростки, витиевато переплетая их между собой, а тут вон какой прогресс!
Казалось, что дракон спит, потому что веки его были сомкнуты. Но стоило только Дмитрию приоткрыть рот, как в его сознании открылось окошко для ментального диалога, и из него послышалось:
«Я тебя вижу и слышу, Принесший Дар! Ты в чем-то остро нуждаешься?»
«Не могу утверждать, что остро, тем более в твоем понимании, но у меня есть к тебе вопросы, на которые я хотел бы получить срочные ответы».
«Всего лишь? Ну, раз мир не рушится, то и вопросы твои подождут. Поэтому не беспокой меня, мне нужна предельная концентрация, а сил у меня и так осталось на самом донышке…»
«Понятно. Надрываешься в попытке вырастить каштан? Ну, а если я тебе принесу сотню, а то и две каштанов, ты ответишь на мои вопросы?»
Веки зубастого монстра приоткрылись, как могло показаться, в удивлении. Да и тон ментального общения стал более живым и заинтересованным:
«Двести? Да! Тогда отвечу! И возвращайся скорей, Принесший Дар. Ибо жить мне осталось совсем мало…»
«А мало — это сколько? Час, два?..»
«Смешной ты… Мало — это неделя, две… Максимум — месяц…»
«Э-э! Да ты еще здоров как…» — Светозаров мысленно запнулся, подбирая иное словечко вместо «бык», но, видимо, его прекрасно поняли.
И после короткого смешка он услышал:
«Ты мне мешаешь!..»
Вот такой вот получился разговор… Никакой!

Глава семнадцатая
По собственным следам

Пришлось Торговцу убираться из мира Богомолов и уже в своем арсенале размышлять, как срочно организовать экспедицию в пещеры Амазонок.
«Самому никак не получится… Просить помощи у Крафы — это значит раскрыть ему тайну каштанов. Вроде и можно… но лучше подожду до просмотра системных блоков. Лучше всего в Янтарный мир послать Прусвета с командой его земляков. Но ведь он тоже не разорвется. Дела в Кабаньем с его участием важнее дракона. Или нет?.. А чего это я в арсенал приперся?..»
Он начал соображать, почему подсознание сыграло с ним такую шутку. И пришел к выводу о том, что, видимо, у него мелькнуло желание еще раз прорваться сквозь легионы злобных хищников, проживающих в пещерах гор Амазонок, и лично насобирать так необходимые всем каштаны.
«А и в самом деле! Чего это я зациклился на том, что мне пришлось тащиться по подземельям в прошлый раз более, чем дюжину часов? Это мы, не зная ничего, частенько останавливаясь перед трудностями, да еще и пешком идучи, теряли массу времени. А если я буду с ускорителем хаерсов за плечами? Да все мои попутчики будут такими, как Прусвет? Да в нужных местах, которые у меня четко запечатлелись в памяти, мы попросту пробьем тонкие перегородки в лабиринте? Ха! Да мы на дорогу к каштановым рощам потеряем час! Ну, максимум — полтора! — Он лихорадочно стал напяливать сюртук, затем заплечный ранец с ускорителем и напоследок обвешиваться нужным оружием. — Да и обратно мы не будем пробираться через пещеры Повиновения! — Он непроизвольно вздрогнул, вспомнив, что с ним сотворила ярая поборница матриархата Тиэль, и как он не смог прикрыть свой разум от удара «последнего права». — Вернемся обратно и по светящимся тоннелям выйдем из подземелий. Это для тамошних рыцарей обратно хода нет, а нам все дороги открыты. Назад еще быстрей доберемся… И помощников у меня хватает! Тем более что к разумным кальмарам я и сам могу заскочить и набрать добровольцев. Большинство из них горит желанием любой работой заняться, и не обязательно подвигами. А тут у нас получится настоящий подвиг…»
А вторым потоком сознания он уже давно попросил магическую сущность сообщить в то крыло, где проживали Пронзающие Камни, что требуется десяток кальмаров, умеющих пользоваться оружием и нести дополнительно килограммов пятьдесят груза. Пусть определятся между собой и будут готовы. Ну и заодно прихватят в полостях своих тел по два крепких больших мешка.
Когда он оказался в коридоре гостевого крыла, там было спокойно, и десять кальмаров зависли отдельно от других, готовые отправиться со своим благодетелем и спасителем, куда угодно.
«Ты бы только услышал, как они кричали и ссорились! — доложила ему беззвучно Эрлиона, когда он стал раздавать оружие будущим спутникам. — Чуть не подрались! Хорошо, что кто-то догадался кидать жребий среди желающих. И везунчики в следующий раз в жеребьевке участвовать не будут. И так до тех пор, пока все остальные не побывают в иных мирах».
«Да, может созреть проблема, — закручинился граф. — Надо будет их как можно быстрей расселять по другим мирам или хотя бы по этому. И делать это прямо по ходу наших путешествий…»
Суть задачи он пояснил быстро. И уже в последний момент, перед тем как шагнуть в межмирское пространство, услышал взволнованный голос магической сущности:
— Она проснулась! Моя сестричка уже с нами!..
— Отлично! Передай от меня наилучшие пожелания и самые искренние заверения в любви! Ну и пока начинай ее учить, знакомить с замком… А мы отправляемся! До встречи!
В Янтарном группа сборщиков каштанов вывалилась возле арочного прохода, ведущего к Плите входа. Был яркий полдень, и обстановка резко отличалась от той, когда здесь горели костры и толпы рыцарей рубились на дуэлях за право пройти к Плите вне очереди. Сейчас здесь царила тишь да благодать, и только несколько совсем уж молодых рыцарей топтались вокруг ветерана, с сомнением слушая его россказни о великих подвигах тех, кто стремился в пещеры. Священный колокол Клоц звонил совсем недавно, так что ажиотаж прошел, и никто больше не рвался прославиться на века, за исключением молодых. Молодежь всегда готова ринуться на покорение пространств, преодоление препятствий и поиск неизведанного.
Да и те не столько шли, как оттягивали задуманное действо.
Дмитрий при желании мог рассказать им столько интересного, что жизнь людей всего здешнего мира кардинально изменилась бы. Да только, как говорится, в чужой избе хозяйничать не стоит. Раз уж здесь заведены Высшим Протектором и его лучшими учениками из местных именно такие порядки, традиции и законы, значит, пусть так и остается на последующие века. Любое нарушение устоявшегося равновесия может стать трагическим.
Так что ни единого слова не было сказано. Даже приветствия не прозвучало. Хотя только одним своим появлением легендарные «духи камня» и летающий человек создали очередную легенду. И Торговец подумал, что следует поискать иной вход-выход в лабиринт и мотаться там, не привлекая к себе излишнего внимания.
Перед Плитой он одного из попутчиков водрузил себе на спину и проинформировал остальных:
— Запоминайте сказанные мною слова клятвы, иначе здешняя пропускная система не работает. А потом следуйте за мной по трое. Главное, выглядеть и двигаться, словно единое тело. Так мы сэкономим порядочное время.
С памятью разумные кальмары ладили прекрасно, поэтому все вскоре оказались в горе, там выслушали последние инструкции своего командира и устремились к цели. И получалось у них замечательно. Поедателей железа, триги, они проскакивали на огромной скорости; лягушек пайрони валили из парализаторов; коварных, в виде простыней, белярок обманывали, создавая над собой ментальные образы местных здоровых животных. Ну и многократно пробивали стены лабиринта в нужных местах.
В итоге получилось: затрат времени — час: жертв и ранений — ноль; расход боезапаса — одна треть. А роща чудодейственных каштанов, вот она, в полном распоряжении!
— Вот мы и на месте! Быстро наполняем мешки, и назад! — объявил Дмитрий. — Только старайтесь находиться в пределах видимости друг друга на всякий случай. Тут довольно неприятные амазонки отираются. Вы-то им не нужны, а вот мною могут воспользоваться. Еще и без моего разрешения…
Пока он набрал свой единственный мешок только на две трети, представители иного разумного вида, имея в своем распоряжении по четырнадцать щупалец, успели наполнить каждый по два мешка, да еще и подтянулись к человеку, с намерением ему помочь.
Как оказалось, вполне своевременно подтянулись. Правда, Дмитрий и сам мог справиться с пятью местными охотницами, которые с радостными воплями устремились к нему. Но это было бы совсем не по-джентльменски — валить таких очаровательных дам из парализатора. А вдруг их зверье пожует еще до того, как они очнутся? Рука не поднималась.
А вот разумные кальмары церемониться не стали. Как только амазонки, натягивая на ходу луки с наложенными стрелами и не обращая внимания на «духов», кинулись окружать мужчину, Пронзающие Камни бросили мешки и навалились на неприятеля. В мгновение амазонки были разоружены, распластаны, и все их попытки кусаться, кричать и звать на помощь были заблокированы. Одна пятерка разумных кальмаров удерживала пленниц, не давая им сдвинуться с места, а вторая пятерка в мгновение ока наполнила мешок командира плодами. А сам командир не удержался от разговора со своими старыми знакомыми блондинкой Юзи и шатенкой Анной. Эта пара была их тех, кто когда-то «взял в плен» его и двух рыцарей-побратимов и торжественно, как личные трофеи, ввел в пещеры Повиновения.
— Кого я вижу! Неужели вы сменили своего командира и перешли в другую компанию охотниц? — спросил Дмитрий и жестом показал кальмарам, чтобы те позволили амазонкам разговаривать.
— Ух ты! — воскликнула Юзи. — Мой любимый трофей вернулся! Глазам своим не верю!
— Ну, так сообщи ему приятную новость, — ворчливо посоветовала Анна. — Пусть порадуется, что вскоре станет отцом!
Наверное, Дмитрий плохо справился со своим лицом, потому что блондинка рассмеялась:
— Точно, точно! Не сомневайся! У нас с тобой будет ребенок! Я об этом узнала уже на второй день после твоего побега. Ха-ха! Так что теперь я в любом случае имею право тебя задержать на целый месяц.
Торговец перевел дух, успокоил затрепетавшее сердечко и мысленно вытер пот со лба. Потому что с Юзи у него ничего не было. Когда он ее усыпил и навел на нее эротические сны, беззащитностью девушки воспользовался без всякого зазрения совести Яша Праймер. Хотя, если припомнить предысторию, сама Юзи уже несколько недель мечтала, чтобы помолодевший и любвеобильный рыцарь побывал у нее в келье. Вот он и побывал… напоследок. А потом тоже сбежал вместе с графом и несколькими старожилами пещер Повиновения.
То есть Юзи даже не догадывалась, от кого у нее ребенок, и зря так радовалась. Оставалось только удивляться, как она в теперешнем положении пленницы собирается воспользоваться правом на якобы пойманного мужчину? Хотя, может, и такая закорючка имелась в своде местных законов: раз отец — значит, пожалуй ко мне на месячишко!
Только девушку обижать сильно не хотелось, все-таки она в свое время оказалась самой общительной, бесхитростной, искренней и раскрыла Торговцу много местных секретов. Но в данный момент ничего не оставалось, как добавить в голос немного тоски и сожаления.
— Милая Юзи, ты меня прости, но мне сейчас некогда, я должен спешить в самые дальние пещеры певуний! Там меня очень ждут!
— Для этого ты и насобирал так много каштанов? — недоверчиво нахмурилась Анна.
— Конечно! Раз эти плоды настолько повышают мужское либидо, то без их ежедневного поедания становится неинтересно жить!
— Неправда! — выкрикнула расстроенная блондинка. Видимо, ощутила, что трофей в виде вожделенного отца ее ребенка и в самом деле может ускользнуть. — Мы были у певуний! Тебя там не было! Они утверждали, что ты сбежал к колоколу!
— Врали. Не хотели меня показывать. В общем, прощайте, девочки! — Дмитрий перевел взгляд на своих помощников. — Свяжите их так, чтобы распутались не раньше, чем через пять минут.
И разумные кальмары принялись лианами связывать женщинам руки и ноги.
— Все равно вы от нас не сбежите теперь! — прорычала более всех озлобленная Анна. — Мы вас везде отыщем!
— Вряд ли… — сказал уходивший с полным мешком каштанов Дмитрий и, подумав, добавил: — Меня нельзя разыскивать, а уж тем более принуждать к сожительству. Иначе плоть женщин мертвеет, и они уже никогда не смогут забеременеть!
Такое он ляпнул на всякий случай. Если придется и в третий раз сюда заявиться на сбор урожая, то наскоки на загадочного мужчину будут делать уже с явной опаской и боязливым уважением. Все-таки подобного в местной истории еще не было.
Подстраховаться никогда не помешает.

Глава восемнадцатая
Дела семейные

Пяти минут для отрыва от охотниц за мясом хватило вполне. Группа продвинулась в направлении пещер Повиновения, скрылась с глаз извивавшихся в попытках развязаться амазонок, и единственный пешеход взлетел в воздух. Под самым сводом заложил дугу и отправился в гущу лабиринта с дикими тварями. А его подчиненные затерялись между крон деревьев, скрывая основное направление полета.
Не прошло и часа, как они по светящемуся тоннелю, предназначенному для раненых или упавших духом рыцарей, влетели в небольшую округлую пещеру. Там Светозаров легко понял принцип действующего перемещения. Да и помнил рассказы о переносах отсюда. Коль рыцари шли раздельно, не касаясь друг друга, то их разбрасывало переносом по всей рыцарской вольнице. А если несли раненого или покалеченного товарища, то таких переносило вместе, не разделяя.
Вот и сейчас все взялись за руки и щупальца, одновременно коснулись пола и через мгновение оказались в одном из глухих уголков в окрестностях горы Нимфа. А уже там и личное умение Торговца заработало, позволяя шагнуть в межмирское пространство и оказаться в одном из хранилищ замка Свирепой долины.
— Спасибо огромное за помощь! — от всей души поблагодарил граф своих помощников, — Разгружайтесь, отправляйтесь к себе и можете отдыхать.
Один из сбросивших мешки воинов попытался сразу сделать заявку на следующую работу:
— Да мы и не устали нисколечко. Так что готовы выполнить любое задание.
— А то скучно, — добавил его товарищ. — По законам проживания, мы не имеем права самостоятельно передвигаться в каменной толще уже занятого нашим соплеменником помещения. Да и при его отсутствии мы бы не смогли это сделать незаметно: вездесущая Эрлиона все видит и нас контролирует.
Получалось несколько некрасиво. Вроде как спас частичку разумных иной цивилизации, перенес в благодатный мир, а сам взял да и запер бедняг в отведенных им помещениях. Пусть и пища отменная есть, и условия роскошные для сна, но в любом случае вполне близко к ощущению тюремного заключения.
Ни сам граф, ни жутко занятой Прусвет об этой проблеме подумать не успели.
«А почему бы не задействовать Пронзающих Камни для геологоразведки? — подумал Дмитрий. — Даже Свирепая долина не проверена, не говоря уже обо всех Илиазанских горах. Давно мечтаю для этого дела Прусвета припахать, но именно что мечтаю…»
— А как вы относитесь к поиску полезных ископаемых, драгоценных камней, интересных природных образований в гористой местности? — поинтересовался он.
— Замечательно относимся! — заверил все тот же разумный кальмар, мечтающий заняться каким угодно делом. — Геологов лучше нас просто не существует.
— Кто бы сомневался!.. Так вот, вокруг нас Илиазанские горы. Займитесь ими. Составьте тщательный макет и пометьте все, что может нам пригодиться. А отыщете нечто интересное, тащите в замок. Потом поделимся по-братски. Или вы сразу желаете оговорить проценты добычи?
— Да мы как-то не нуждаемся ни в золоте, ни в алмазах, а больше всего тяготеем к ремонту и уходу за зданиями. Хотя бытует и у нас практика дележа добычи. Если нас привлекают на сторону, то мы берем сорок процентов от найденных ценных вещей и десять процентов от стоимости добычи найденных полезных ископаемых.
— Конгениально! — воскликнул Светозаров. — Согласен на все! И вдобавок обещаю вас расселить по самым интересным и массивным зданиям разных миров. Не сразу, конечно, а когда будет больше свободного времени. Договорились? Вот и отлично. Тогда Эрлиона вам покажет место свободного входа-выхода из замка в горы — и действуйте! А! Чуть не забыл об одной просьбе: постарайтесь всегда оставлять дежурное отделение из пяти особей на месте. Так, на всякий случай. Вдруг нам с Прусветом понадобится экстренная помощь.
Судя по аурам, Пронзающие Камни отнеслись к новому заданию с энтузиазмом. И быстренько поспешили в отведенные им помещения. А хозяин замка поинтересовался у помалкивающей магической сущности:
— Все слышала? Проконтролируешь?
— Не сомневайся…
Но тон ответа был чуть ли не хнычущий, что заставило Дмитрия встревожиться и уронить уже вскинутый на плечо мешок с каштанами.
— Что случилось? Или малышка заболела? — Ему сразу пришло в голову, что недавно рожденная сестричка Эрлионы как-то неправильно освоилась в этом мире.
Все оказалось намного проще для большинства посторонних и невероятно трагичнее для самой Эрлионы.
— Да нет, со здоровьем все нормально… — заныла она, словно готовая разреветься женщина. — Только это не малышка… она не хочет быть ею… Утверждает, что чувствует себя им… Ты представляешь этот ужас?! Она заявила, что принадлежит к мужскому роду!..
Дмитрий расслабленно присел на мешок, стараясь лихорадочно сообразить, что делать, как утешать и стоит ли потакать желанию своей волшебной, не имеющей физического тела, чуть ли не виртуальной дочери иметь именно сестричку. Вроде и обижать не хотелось, вроде и душа сопереживала и хотела помочь, но… Как говорится, против природы не попрешь. Тем более природы того, кто и сам является одной из великих загадок современности. Скорей всего, подобного магического существа никто и никогда не создавал ни в одной вселенной. А тут глупые экспериментаторы еще и второе сотворили! Спрашивается: чем думали и куда так торопились? Почему не просчитали возможные последствия? Да и вообще, как влиять воспитательными процессами на ту или иную негативную сторону характера? А в том, что подобные искривления в сознании могут появиться, и сомневаться не приходилось!
Ведь до сих пор непонятно, как вообще сформировался данный разум, ощущаемая составляющая которого находится в виде суспензии в бассейне вертушки. Вроде как существо рождается во время гимна целителей. После исполнения гимна целитель не может нанести вред иному живому, а тем более разумному существу. Но как получится на самом деле?
Вон, как сейчас: второе магическое существо решило быть мужского пола. Казалось бы — да на здоровье! А нет! Возомнившая себе невесть что старшая сестра уже погрузилась в печаль, окуталась негативной, деструктивной энергией, и неизвестно, чем это все закончится.
Вот потому, при всей нехватке времени следовало немедленно «вправить мозги» дочери. Иначе можно и опоздать! Тем более что, по большому счету, основная родительская ответственность лежала именно на плечах хозяина замка. Насколько мог он сам судить, ни с кем, кроме него, Эрлиона настолько откровенно не делилась интимными проблемами, большинством возникающих трудностей, и никому так много не задавала каверзных, неожиданных вопросов. То ли особые умения Торговца выделяли его из всех остальных пап и мам, то ли право собственности на Свирепую долину.
Так что причина для проведения неспешного разговора по душам имелась более чем существенная.
— Эрли, милая, скажи, кого из мам ты любишь больше всех?
Магическая сущность думала недолго.
— Да мамы — они и есть мамы. Все одинаковые. Разве что подруга у меня самая лучшая — это Шура. И если приплюсовать, что она еще и мама, то получается нечто более масштабное.
— Так, с этим понятно… А вот представь, что одна из твоих мама захотела иметь иного, человеческого ребенка. Как бы ты отнеслась к полу твоей фактически сестрички или братика?
— Мм… Понимаю, к чему ты ведешь. И могу ответить только одно: мне все равно. Любить придется в любом случае. Но тут же совсем иное! — с досадой перешла на повышенный тон магическая сущность. — Все уже давно решили и твердо уверены, что родится моя сестричка, а в итоге… Она только проснулась, я к ней со всеми ласками и любовью, ути-пути, моя крохотуля, моя распрекрасная и самая любимая малышка!.. А она мне ехидным басом: «Какая я тебе крошка, тетка?! И пингвином меня называть не советую. На котика, козлика и птенчика тоже обижусь. Зови меня просто: Эльвер-Аусбурн Свирепый Шахматный Первый!» А?! Каково?! Нет, ну это же надо додуматься до такого!
После такого монолога так и предстала перед глазами графа картинка: стоит девочка лет двух от роду и грозит шестимесячному карапузу пальчиком: «А нельзя плохие слова выдумывать!»
Поэтому он непроизвольно рассмеялся:
— Эрли, вспомни, ты сама давно из колыбели встала?
— А что? — послышался напряженный голос.
— Ну так неужели забыла, что ты сама решала, кем ты будешь, и сама выбирала себе имя? Вспомнила? Так не придирайся к своему милому братику и постарайся помочь ему во взрослении. Кстати, хоть у меня и есть Леночка, но я всегда мечтал иметь еще и старшую сестру. Потому что старшая она всегда и самая умная, самая покладистая и самая любящая. Ну… так мне кажется. Поэтому наш… — он запнулся, пытаясь мысленно проговорить длинное имя, — …наш Эль будет тебя любить в любом случае и всегда. Мы ведь можем, как принято в любой семье, называть нашего сына и твоего брата сокращенным, ласкательным именем Эль? Или чуть продлить его: Эльве? Да и Эльвер — звучит здорово! А представь себе, как ты будешь представлять своего брата, когда вы с ним начнете путешествовать между мирами: Эльвер-Аусбурн Свирепый Шахматный Первый! О! Как здорово звучит! Все тебе только завидовать будут. И ведь недаром малыш себе имя выбрал, начинающееся с буквы «Э». Значит, сразу тебя полюбил. А все остальное… Притрется, пообвыкнется… Главное — что мы все равно умеем прощать друг друга и не будем копить мелочные обиды. Правильно?
Магическая сущность словно вздохнула.
— Да я и не обижаюсь… — Кажется, голос Эрлионы опять сочился оптимизмом. — Все равно наш… Эль — самый умный и обаятельный малыш.
И тут же послышался недовольный, этакий юношеский басок:
— Па! Ну скажи ей, чтобы она меня малышом не обзывала! Я ведь больше ее и сильней в два раза!
Удивлены, а скорей, поражены были оба: и папа, и старшая сестра. Малыш и в самом деле оказался невероятно силен. Не прошло и часа с момента его первого пробуждения, как он уже сумел выбраться из колыбели и присутствовать виртуально если не во всех помещениях замка, то все равно достаточно далеко от своего бассейна с вертушкой.
А значит, забот по присмотру за Эльвером-Аусбурном Свирепым Шахматным Первым и по его должному воспитанию прибавится.

Глава девятнадцатая
Уроки истории

Беседа с Эрлионой и вмешательство в нее новорожденного Эльвера-Аусбурна выбили Светозарова из колеи. Сбили, так сказать, рабочий настрой. Поэтому он почувствовал, что морально не готов прямо сейчас отправиться к дракону и там вести неизвестно какой тяжести разговоры. Чуть поразмыслив, он решил вначале заскочить к любимой, посмотреть, чем она там занимается. Расслабиться, так сказать, возле владычицы своего сердца.
И нисколько не удивился, увидев супругу среди целого вороха картинок, журналов и цветных каталогов только на одну тематику: свадебные платья. Вокруг графини с зачумленными лицами роились все четыре швеи академии во главе с Тельмой, кастелянша Бригита и пара целительниц преподавательского состава, которые успели накоротке сойтись с графиней за время ее проживания в замке. Похоже, только сам подбор платья грозил перерасти во всемирную катастрофу.
Да и Александра подтвердила это первой же фразой:
— Дорогой, свадьба отменяется! — На ресницах у нее дрожали готовые вот-вот пролиться слезы. — Мне ничего не подходит!
Пришлось добавить в голос строгости и металла:
— Как же это замечательно, когда блюдутся древние традиции! И когда невеста идет под венец в платье матери, которой оно досталось от ее прабабушки. Достали из сундука, отбелили — и ух! Бессмертная классика! Нет ничего более прекрасного. И никто, заметь, не заморачивался поисками чего-то нового в каталогах…
Слезы все-таки пролились, за что графа обожгли обвинительными взглядами все остальные присутствующие дамы. Потому что последующие слова графини Светозаровой могли вызвать только жалость и сочувствие:
— А у меня нет мамы… А про бабушку я даже не слышала никогда…
Как ни тяжко стало у Дмитрия на душе, он понял, что дальнейшие попытки пожалеть и утешить только еще больше вгонят Шуру в тоску. Следовало ее срочно чем-то озаботить. А чем? Да хоть теми же проблемами с магическими сущностями!
Поэтому Торговец бесшабашно махнул рукой, словно отгоняя несущественное:
— Да, ладно, платье — ерунда! Какое ни наденешь, все равно краше тебя нет во всех вселенных. А тут вот у нас серьезные проблемы наметились…
Слезы на глазах у любимой сразу высохли, да и все остальные дамы сменили выражения лиц на самые заинтригованные.
— Оказывается, у Эрлионы родилась не сестричка, а братик. Имя он себе тоже выбрал звучное и пышное, и называется отныне Эльвер-Аусбурн Свирепый Шахматный Первый. Так что ко всем у меня огромная просьба: помочь нашей Эрлионе в воспитании и становлении Эльвера. Задача весьма сложная, деликатная и нетривиальная. Тем более что мне надо мотаться по своим делам и уделить внимание этой теме я не смогу. — Он ткнул пальцем в раскрытый перед супругой каталог и похвалил: — Отличное платье! Мне оно тоже нравится!
И быстренько, пока его слова обдумывали и рассматривали картинку, хозяин замка покинул дамскую гардеробную.
А затем, пока его не догнали и чем-нибудь не загрузили, шагнул в мир Кабаний — проверить, как там идет допрос Купидона Азарова.
Оказалось, что очень эффективно. Длительное заточение живого существа в толще гранитного блока кардинально влияет на сговорчивость и готовность к сотрудничеству даже самых великих колдунов, умеющих уходить сознанием в нирвану небытия и не чувствовать боли. Желание бывшего темного властелина этого мира выговориться поражало. Он умудрялся говорить не переставая, удивительным образом угадывая вопросы, которые ему только собирались задать. В какой-то степени трясущегося старика стало даже жалко. Сам-то Дмитрий, может, и простил бы уже коварное пленение себя и своей супруги, но вот Живой Ужас был неумолим и имел на это право. Никто не мог его укорить в чрезмерной жестокости: ведь этот дрожащий старикан держал кальмара в плену, истязая ежедневно, целых шестьдесят лет.
Как следствие предварительного заточения, к данному моменту самое важное было уже известно. А посему Прусвет, его старый приятель и молодой ученый полным ходом вели подготовку к постройке того самого устройства в виде кресла, с которого Хотрис в свое время попал на подворье Свинга Реальностей. Именно с его помощью и находящегося в саду черного цилиндра возможен был переход в замок. И даже несмотря на сгоревшую лабораторию колдуна, он же сам и подсказал, где находятся в подвалах мастерские и где лежат необходимые детали. Кроме того, колдун поведал, где находятся его личные записи, книги с инструкциями по созданию устройства и главная книга, явившаяся ключом к разгадке пути в таинственный замок. Мало того, старикан клялся и божился, что сам лично создаст кресло телепортации быстрей кого бы то ни было.
Но до такой степени ему не доверяли, и разумные кальмары решили строить сами. Пусть дольше, зато с гарантией, что Хотриса забросит именно в Свинг Реальностей, а не в какой-нибудь филиал ада, смертельный для всего живого.
Также свергнутый тиран Кабаньего выложил все сведения как о родном мире, так и о существующем вокруг него коконе. Указав, в каких тайниках какие именно материалы находятся. В том числе и те материалы, которые были найдены сравнительно недавно во время археологических раскопок. А точнее, во время единоличного разграбления колдуном древнего захоронения под пятью курганами в околицах столицы. Один из кальмаров уже достал эти материалы и просматривал их, пытаясь разобраться. А другой воин продолжал допрос по имеющемуся у него списку тем.
Дмитрий выслушал мнение друга.
— Мне кажется, ничего сложного в создании кресла-телепорта нет. — Прусвет указал щупальцами на три составленных вместе стола, на которых громоздились детали. — Соберем их собственными силами. А вот что представляет собой вот эта антенна, разобраться не могу. Не могу понять принцип ее действия. Купидон ее просто скопировал из инструкции, не понимая сути. Это уже по твоей части. Или по части техногенного мира Ситулгайн. Вроде что-то напоминает, если судить по их схемам телепортов. Верно?
Как ни присматривался Светозаров, как ни крутил предоставленные ему схемы магических структур, ничего общего не мог отыскать ни с порталами мира Ситулгайн, ни со своими сложившимися стереотипами перехода.
— Нет, здесь нечто совсем иное, — наконец сказал он.
— Пусть будет иное. Нас ведь интересует самое главное: можно ли увеличить массу отправляемого объекта? Хотя бы на пять килограммов. Тогда мы могли бы отправить в замок кого-нибудь из моих коллег.
— Да, звери вам не страшны… — пробормотал граф, всматриваясь в примечания к инструкции по сборке кресла-телепорта, отпечатанные мельчайшим шрифтом.
— Тем более что и наш молодняк справится с такой задачей! — вдохновенно расписывал картинку переноса разумный кальмар. — А лучше всего нескольких послать. Животных они не боятся, полетят над ними. Ворота легко откроют тоже!..
— Думаешь?.. Хм… Ты до конца-то дочитал?.. Смотри! Тут указано, что расчет контура предназначен только для детей-инвалидов человеческой расы… — Он с досадой ткнул пособие по сборке в щупальца друга и озабоченно поцокал языком: — Вот незадача! Ограничения введены… да еще и такие странные… Спрашивается, какой умник такие разделения по видовой принадлежности выдумал? И как нам суть этого контура разгадать?
Живой Ужас тоже расстроился, вчитавшись в сноски.
— Вот беда-то какая! А может, что-то все-таки придумаете? Вместе с Крафой?
Ну да, если кто и мог помочь в модернизации инвалидной коляски, то лишь Трибун Решающий. Или ученые из мира Ситулгайн. Или дракон, доживший до старческого маразма и охраняющий неизвестно что. Ну, напоследок оставался Ситиньялло Подрикарчер. Только вряд ли Водоформ захочет долго рисковать своим выздоровевшим телом, после того как побеспокоил обитателей мира Анархия закидываемыми к ним людоедами. Скорей всего, всесильный Вашшарг уже дано улепетывает тропинками, по которым и его бессмертные сородичи сбежали от анархистов много тысяч лет назад.
«Вот! К Крафе и надо будет наведаться в первую очередь, — решил Дмитрий. — Сам гляну на системные блоки, посажу там… хм, кого же там оставить для работы? Точно! Шу’эс Лава и задействую. Баюнгу и задумываться не надо, чью историю жизни просматривать надо в первую очередь, чтобы точно определить виновных в устроенной нашими предками бойне. Интерес персональный тоже стоит учитывать: ведь потом великана от тех камней памяти и силой не оттянешь. Решено! А уже потом смотаюсь к дракону…»
Мысленное обсуждение задач велось одновременно с диалогом вслух. Помощь со стороны требовалась обязательно, и хорошо, что вариантов на тему, кто может помочь, существовало несколько. Хотя Прусвет настоятельно рекомендовал обращаться только к Гегемону. Хоть и сам недавно его за врага почитал и не до конца верил, но Вашшаргу и престарелому дракону доверял еще меньше.
— Такие существа могут съесть тебя — и не заметить. Нечаянно…
И солидная доля истины в его опасениях существовала.
Схему устройства для детей-инвалидов (видимо, и такие встречались среди юных Торговцев, что, вообще-то, в голове не укладывалось) Светозаров запомнил и приступил к материалам об изолирующем коконе вокруг Кабаньего. А там довольно подробно, дивными и незнакомыми словами да витиеватыми фразами описывалось строение неразрушимой оболочки да состав сиреневого тумана. И через строчку предупреждалось: телепортация что туда, что оттуда и запрещена, и невозможна. Торговец подумал, что это касается его обычных коллег, переносящих только грузы в два их собственных веса. А ему, с его силами, сделать такое — раз плюнуть.
Ну и непонятным, отдельным пунктом шла телепортация Хотриса, а до него и других, отправленных колдуном на жестокую погибель детишек. Почему, спрашивается, эти переходы состоялись? Ответа не было. Пока…
Зато было написано, что снять кокон, состоящий из растянутой структуры черной дыры, можно только одним, весьма сложным и трудоемким способом. Его следовало накрыть иным коконом из смертельно ядовитых горючих компонентов и поджечь одновременно в нескольких тысячах точек. Это объект величиной с планету! Вернее, величиной с планету плюс атмосфера с сиреневым туманом. Утопический способ.
Ну и напоследок утверждалось, что при неудачной попытке или при иных, приложенных не по инструкции усилиях мир Кабаний перестанет существовать, провалившись в некое подобие черной дыры. И как Торговец ни ломал голову, но вынужден был признать, что вот так, с ходу, проблему очистки и освещения Кабаньего не решить.
Как не решить и загадку огромных монстров, по которым и был назван этот мир. Гигантские кабаны, порой разрушавшие целые города, так и оставались стихийным бедствием, а как с ними справляться, только частично знал Купидон Азаров. Он попросту отпугивал неуничтожимых животных от столицы специально созданной магией. Именно этим и прославился вначале. Благодаря такой защите данный город за многие века ни разу не подвергался нашествию кабанов, стал величественнее и богаче всех, а в прошлом веке превратился в общепризнанную столицу Кабаньего. Откуда берутся кабаны или кто их создает, старый колдун и узурпатор не ведал. Хотя и по этой теме говорил много, не переставая. Лишь бы его снова не заталкивали в каменный блок.
Но что-то подсказывало допрашивавшим, что проблема с кабанами вполне решаема. Надо только провести исследования, установить видеокамеры и отыскать точку рождения или переноса из неизвестности неуничтожимых монстров. Не сейчас, естественно, а когда мир избавится от тумана.
Пошла тема одежды, доставшейся графу Дину как трофей. Тут колдун также не стал запираться или говорить, что не знает. В восторженных выражениях он начал рассказывать о тех случаях, когда эта дивная непревзойденная одежда спасла его от гибели. Хаюшь напоминала просторный банный халат, волочащийся из-за непомерной длины по полу. Капюшон в виде горба тоже не прибавлял эстетики. Ткань, мягкая и упругая на ощупь, поражала толщиной: более десяти сантиметров! Этакая несуразная серая шуба.
Внешний вид — первая причина, по которой колдун носил хаюшь не постоянно.
Вторая: чрезмерный расход магической силы, которая на втором уровне потребления забирала одну десятую личной энергии носителя в час. А на втором, высшем по функциональности уровне — половину накоплений. То есть два часа — и колдун бессилен. Естественно, что, имея при себе кристалл-накопитель, можно было беззаботно воевать месяцами, но жадноватый колдун не шел на такие бессмысленные траты и не желал жить, словно улитка. То есть из волшебных одежд не вылезая. Да и комфорт он любил, а потому спал голышом или в пижаме.
Когда на него прикрикнули, Азаров тут же рассказал обо всех командах, необходимых для преобразования одежды в защиту первого или второго уровня.
Первая команда, после надевания несуразного халата, преобразовывала его в пуленепробиваемый, почти от всего защищающий комбинезон. Звучала она просто: «Работа». Куда и девалась толщина, лишняя ткань и несуразность! Тело человека сразу же окутывала симпатичная на вид черная броня с декоративными вставками серебристого цвета.
Вторая команда была еще короче: «Война». И хаюшь превращалась в скафандр высшей космической защиты. Купидон так и сказал «космической», показывая знание термина.
Обратный процесс превращения форм одежды для работы и боя в толстую, смешную даже шубу запускало слово «спать».
Светозаров слушал все это и думал:
«Вот, казалось бы, чем меня еще можно удивить? А нашлось! Хаюшь… Производители такого чуда вряд ли когда на горизонте появятся. Разве что спросить Водоформа или дракона… Но колдуну каким чудом такая вещь досталась? Если утверждает, что случайно, то как он научился ею пользоваться? Тоже случайно? Везунчик!.. Хотя слова частенько употребляемые. В самом деле, ведь мог его помощник проговорить случайно что-то о «работе»? Запросто…»
Ибо колдун утверждал, что испытания проводил его подмастерье, напялив на себя дивную одежду. А нашли ее в гробнице, которой было более шести тысяч лет. Эти, а также иные, уже менее важные детали Азаров рассказывал без перерыва.
Слушать его, как и присматриваться к работе разумных кальмаров, было настолько интересно, что вместо отведенных себе на пребывание здесь пяти минут граф Дин проторчал в Кабаньем целый час. Потом все-таки спохватился и сказал Прусвету:
— Спрыгиваю! И так тут у вас засиделся сверх меры. Тем более что мне и сюртука своего хватает, хаюшь без надобности. Загляну через несколько часиков или раньше, если Крафа даст мне подсказку.
Но прямым ходом к союзнику не помчался, а заскочил в свой замок и попросил магическую сущность:
— Эрли, отыщи, пожалуйста, Шу’эс Лава. Мы с ним отправляемся просматривать древнюю историю нашей цивилизации Торговцев.
— Надолго? — поинтересовалась вездесущая дочь.
— Я — нет, только свое посмотрю. А вот он может там и на пару дней застрять. Но пусть ничего с собой не берет. Там его всем нужным обеспечат, накормят и кровать предоставят. — Вопросов больше не последовало, и он спросил: — Ну и как поживает твой маленький братишка?
— Да он в самом деле не маленький… И очень милый и сообразительный. Пока он только все осматривает и знакомится с окружающим пространством, но уже начинает задавать вопросы, далеко выходящие за рамки детского любопытства. И мне кажется, что еще один, максимум два дня, и он уже с удовольствием будет помогать мне в лабораториях.
— Ой, какой молодец!
— А начальную учебу для него проводят младшие и средние учащиеся академии, — продолжала взахлеб хвастаться магическая сущность. — Причем ведут занятия посменно, сразу шесть целителей. Эль принимает и усваивает все шесть потоков знаний одновременно.
Дмитрий, конечно, порадовался за такого умного «сыночка», но все-таки предупредил, что в таком раннем возрасте подобные нагрузки могут повредить. Нужно постоянно советоваться по этим вопросам с Верховным целителем, ректором Тителом Брайсом.
А тут и баюнг появился, уже прекрасно знающий, куда и к кому он отправляется.
— Никогда не думал, что именно Крафа предоставит мне документы по началу войны между нами и реформаторами. Наши ортодоксы об этом даже не заикались…
— Вот мы как раз и проверим, насколько эти доказательства правдивы, — заявил Светозаров и стал инструктировать своего коллегу, который выглядел на тридцать пять, а родился шестнадцать с половиной веков назад: — Смотри внимательно, делай перекрестные проверки с уже просмотренными биографиями, веди постоянные записи и, самое главное, не торопись. Если заподозришь хотя бы малейший обман или подтасовку фактов, моментально возвращайся сюда. Готов? Ну, поехали!

Глава двадцатая
Прикоснуться к истории

В гостевой комнате императорского дворца Крафы прибывшие Торговцы первым делом поинтересовались, на месте ли хозяин. Секретарь сообщил, что Трибун Решающий недавно заскакивал и обещался опять появиться в самом скором времени.
Дмитрий сказал, что им дозволено пройти в историческую лабораторию для просмотра системных блоков. Служащий вежливо кивнул и пригласил гостей следовать за ним. Десять минут переходов по практически пустынному величественному дворцу, и вот уж все трое оказались в длиннющей галерее, посреди которой стояло необычное устройство. Словно две массивные подковы нависали над двумя веретенообразными валунами. Валуны были приличные, каждый метра по четыре в длину и до метра толщиной в самом широком месте. Понятно, почему никто иной, кроме Гегемона, не смог выкрасть эти реликвии замка Торговцев: остальные коллеги надорвались бы, двигая такие тяжести в межмирском пространстве.
Заведовал всем здешним хозяйством крепкий мужчина, лет сорока на вид, больше похожий на бравого вояку, чем на традиционного историка, всю свою жизнь проводящего над свитками и пыльными фолиантами. Мужчина представился архивариусом, изучающим историю цивилизации Торговцев, и сразу же стал описывать свое хозяйство, оснащенное по самому последнему слову оргтехники. Некоторые устройства, включая диковинные виртуальные экраны, даже граф Дин Свирепый видел впервые.
— Все стены этого длинного зала состоят из мелких ячеек, в каждой из которых лежит носитель информации об одном конкретном представителе вашего рода-племени, — пояснил архивариус. — А вот здесь находится общий каталог имен в алфавитном порядке. — Он развернул один из экранов. — Можем листать его вот таким способом… или вот таким… А можем попросту громко и отчетливо произнести искомое имя, и тогда вон на том экране мы увидим план всего зала и нужную ячейку с номером. Вынимаем кристалл с информацией и вставляем вот в это считывающее устройство. После чего вот на этом экране в любом скоростном режиме просматриваем глазами искомой личности всю ее жизнь чуть ли не с момента рождения и до последнего вздоха. Единственное ограничение: нет звука. Но можно читать по губам.
Шу’эс Лав не поверил:
— Прямо-таки всю-всю жизнь и любой-прелюбой личности?
— Не любой, а только тех Торговцев, которые касались ладонью поверхности системных блоков. Тех, кто этого никогда не делал, камни памяти не прослеживают в истории. Ну а полноценность записанной информации о жизни каждого вы можете проверить, просматривая самого себя. Или хорошо знакомых вам Торговцев.
Дмитрий высказал свое самое большое сомнение:
— Но я вот, к примеру, ни разу камней не касался, значит, мою прошлую жизнь они не зафиксировали?
— Пока! Пока не зафиксировали! — Архивариус поднял указательный палец вверх. — Как только вы погладите вот эту вроде каменную поверхность, вся ваша предыдущая история окажется записанной. И станут фиксироваться все дальнейшие события.
После такого утверждения волей-неволей любой человек, имеющий хоть какие-то тайны или темные пятна в собственной биографии, задумается. Это получается, что тот же Крафа отныне (если Дмитрий коснется камней!) может просмотреть о Светозарове все. Буквально ВСЕ! Все его поступки, приключения, ошибки, открытия, важнейшие документы, иные миры, всех доверенных лиц и разведчиков, всех врагов и недоброжелателей. Недавнему врагу станет известно об истории академии, о дешевых поступках на Земле и о попытках не всегда честно нажиться в иных мирах. Даже интимные сцены у наблюдателя будут как на ладони. Разве что мысли читать не получится. И то неизвестно: а вдруг и мысли читаются особым способом? И счастье еще, что никто не услышит, что при этом говорит сам наблюдаемый.
Страшно ли такое? Очень!
Неприятно? Еще как неприятно!
Стыдно? Даже если и не совершал подлых поступков — поневоле краснеешь!
Наверное, те же самые мысли метались и в голове у баюнга.
— Однако! Что-то у меня внутри все переворачивается в знак протеста! — заявил он с явным негодованием. — Это же в голове не укладывается! Все равно, что жить в доме с прозрачными стенами. Любой может видеть, что я делаю в спальне и если бы только в ней!
При этом он апеллировал не столько к коллеге, как к работающему здесь историку. Тому, видимо, не впервой было выслушивать подобное и не впервой объяснять:
— А из чего состоит личная жизнь каждого и чем она отличается от жизни ему подобных созданий? Да ничем! Одно и то же, одна и та же сплошная рутина и практически ничем не отличаемые удовольствия. Эротика наблюдателю вскоре надоедает, как и то, что другие делают в ванной или в туалете. Я наблюдал за сотнями, тысячами Торговцев, которые за пятьдесят лет моей работы здесь приходили и просматривали жизни как своих близких, так и своих кровных врагов. И всегда зритель постепенно терял всякий интерес к личной, как принято говорить, интимной жизни. И потом пролистывал такие моменты в ускоренном режиме просмотра.
Гостям тут же припомнились утверждения Крафы, что любой желающий из ссыльных, решившийся на нормальную жизнь в Грезах, имел возможность побывать здесь и просмотреть все моменты истории, в которых он сомневался. И задумываться не следовало по поводу самого просматриваемого клипа: «Крафа и его поступки». Уж биографию Трибуна Решающего проглядывали все и в обязательном порядке. Естественно, не всю жизнь «от и до», для этого надо самому прожить полторы тысячи лет, но краеугольные моменты истории, основополагающие события в политике и самые жестокие моменты войны просматривали несомненно.
А ведь у Гегемона имелось много тайн! Вокруг него вершилась история и создавались наивысшие технические секреты. Он раздевал и укладывал в постель императриц. Он лично пытал и казнил своих врагов. Его глазами можно было увидеть Двойника и понять суть поставленных тому задач.
Достаточно только представить себе, что тебя вот так изучают — поневоле вздрогнешь!
— Вы Торговцы, — сказал архивариус. — Каждое ваше действие просто обязано быть зафиксировано для истории. И очень жаль, что когда разразилась война, а точнее говоря, накануне войны, никто из ваших ортодоксов не знал о системных блоках. Знал бы любой, что его деяния будут запротоколированы в истории, никогда бы не пошел на преступления, явную ложь и передергивание фактов.
— Ага, значит, вы уже окончательно уверены в увиденном и имеете твердое мнение о том, кто виноват? — решил уточнить Светозаров.
— Ну что вы, уважаемый, это не мое дело — судить и определять правых и виноватых. Моя роль заключается в четком и скрупулезном накапливании фактов и составлении полнейшей истории, в которой отмечены только факты и ничего, кроме фактов. Ибо виновным можно сделать всех без исключения, и в любом вопросе. К примеру, знай реформаторы или догадайся смоделировать ближайшее будущее на аналитических машинах, они бы изначально действовали иначе. Не в лоб заявили бы обществу, что неконтролированные переходы между мирами опасны, а исподволь, постепенно, ввели бы эту мысль в сознание каждого. Тогда сама цивилизация взялась бы за поиск выхода из ситуации. Трения и споры все равно продолжались бы, но кровопролитной войны избежать бы удалось однозначно. Так что, повторюсь: обвинить можно всех и вся. При желании…
Граф Дин все еще никак не мог решить, касаться ему камней или нет. Все-таки вот так и сразу выставить всю свою жизнь на просмотр любому коллеге — на такое пойти было сложно.
А Шу’эс Лаву терять было нечего.
— Хорошо! Показывайте мне, как и куда надо смотреть, или что делать, дабы просматривать жизнь и деяния выбранных мною личностей?
Историк указал рукой на самое большое кресло, которое вполне могло вместить великана.
— Сюда, пожалуйста! Руку приложите к камню, глаза к этим окулярам… — Он подстроил расстояние между окулярами для глаз баюнга. — Вот, хорошо… Теперь просто говорите нужное вам имя, хоть свое собственное, и называйте интересующий вас возраст. После чего уже при просмотре корректируете вот этим регулятором в другой руке скорость показа. Полные сутки наблюдаемого объекта можно проскочить на максимальной скорости за десять секунд. Колесико проворачиваете вниз — кадры бегут в обратную сторону.
С виду действо и в самом деле простое до безобразия. Но зато какую тайну за собой скрывало!
И, наверное, от осознания этого голос великана подрагивал и срывался, когда он назвал имя своего отца:
— Шу’юс Трит, урожденный долины Ромашек, шестьдесят лет.
Судя по названному возрасту, он решил просмотреть вначале некий особенный момент в семейной жизни, который был знаком только ему и баюнгу, давшему ему жизнь. Вероятно, они вместе в тот год делали нечто важное и таинственное. И судя по всему, наблюдатель видел стопроцентную правду. Великан то краснел, то бледнел от эмоций.
Потом сделал паузу, оторвавших от окуляров и многозначительно глянув на коллегу: мол, я в шоке! Системные блоки не врут!
И опять продолжил наблюдение, указав на этот раз другой возраст отца — семьдесят пять лет. И пояснил:
— Именно тогда он меня и спрятал в саркофаге…
Минут через пять добавил:
— Ага! Все понятно…
Еще через пять минут опять побледнел от переживаний, а с губ сорвались ругательства:
— Твари! Подлые твари!
Историк с некоторой опаской сделал шаг назад и обратился к Светозарову:
— Ваше сиятельство, если что, вы сумеете успокоить вашего друга? А то здесь уже не раз были случаи неконтролируемой ярости во время просмотров. Неприятно, без сомнения, видеть, когда твоих близких подло убивают твои же соратники. А ортодоксы частенько применяли подобную тактику ложного террора, пытаясь завлечь таким подлым способом в свои ряды новых сторонников-мстителей.
— Успокою, не волнуйтесь, — постарался Дмитрий ответить с уверенностью, а сам решил готовить нечто наиболее действенное из своего магического арсенала усыпляющих структур. Такого великана, если он сорвется с катушек, не сразу остановишь.
Тут в зале появился Трибун Решающий. На нем все еще был боевой скафандр, разве что Крафа оружие успел сбросить. Он не шел, а летел на доске, весьма похожей на скейт, только пошире, массивнее и без роликов. Так что к установке вокруг камней памяти он примчался чуть ли не со скоростью звука.
— О! Уже просматриваете? — начал он на подлете. — Ну и отлично! Дин, тут такое дело: Ситиньялло хочет с тобой попрощаться, его частичка ждет нас в саду.
Заинтригованный граф готов был отправиться сразу, но следовало вначале разобраться с представителем мира Ба.
— Шу, ты как? — Он деликатно похлопал великана по плечу. — Держишь себя в кулаке? Контролируешь эмоции?
Тот отстранился от окуляров, и кресло под ним натужно скрипнуло.
— Вполне… — Он несколько сердито покосился на архивариуса, который даже не почесался, привычный ко всему. — И я все слышал, можешь идти… Кстати, потом я и наши встречи проверю, на всякий случай. И только после того начну просматривать кое-кого как из наших ортодоксов, так и из полевых командиров армии реформаторов. Есть у меня несколько ключевых кандидатур.
— Добро, не забывай вести записи, — напомнил Дмитрий, собираясь идти, но Крафа сдвинулся на доске чуть назад и предложил встать перед ним.
— Она и двоих потянет. Правда, высота будет не более полуметра над поверхностью…
Когда союзник встал на доску, Крафа придержал его за плечи, чтобы помочь сохранить равновесие. Тронулись плавно и в первый поворот вписались вполне сносно для первого раза.
— Самому легче, лучше маневрировать, — сказал Трибун. — А по поводу Водоформа, так он собирается какие-то подарки сделать для твоей сестры Елены. На мои попытки что-нибудь выпросить в помощь для решения глобальных задач ответил: «Обойдетесь, сами справитесь!»
— После такого ответа не поспоришь, — заметил Дин. — И так трудно оценить его помощь при зачистке миров от колоний людоедов.
И подумал:
«Подарок? Но что моей сестре может понадобиться? И что для нее попросить? Если будет выбор… Она вроде не разбалована, но попробуй, угоди теперь! Лучше бы он ее сам спросил…»

Глава двадцать первая
Подарки

«Кусочек» тела Вашшарга оказался более чем диковинным. Наверное, все-таки всесильный союзник остался либо чуток болен «на голову», либо у него еще детство играло в одном месте. Голая абстракция: некое подобие плоского серебристого облака размером с волейбольную площадку и полсотни длинных, свисающих метров на пять ножек-корней. И между этими ножками постоянно проскакивали вспышки разноцветных разрядов.
И вот эта световая какофония стала общаться нормальным мужским голосом. Хотя Вашшарг мог сбросить всю нужную информацию одним мысленным импульсом.
— Я не забыл того, кто научил меня дружить и стал моим самым первым другом, — сказал господин Подрикарчер. — Хотелось бы наведаться и попрощаться с твоей сестрой, но Крафа меня заверил, что не совсем прилично вторгаться в твой мир без приглашения. Поэтому я хочу передать подарок для Елены через тебя.
Светозаров рассыпался в благодарностях, заверив, что передаст сестре как сам подарок, так и наилучшие дружеские пожелания от Ситиньялло. И замер с вопросительной интонацией, излучаемой в ментальном поле.
— Ну, ты ведь лучше знаешь, в чем нуждается твоя сестра? — сказал Вашшарг.
— Честно говоря, вопрос очень сложный, — признался Дмитрий. — Женщинам трудно угодить, хотя первое, что их интересует, — это драгоценности и одежда.
— Ну, драгоценности — это банально! А вот с одеждой могу помочь…
Граф пожал плечами и даже глянул на Трибуна, пытаясь у него найти подсказку, как реагировать. Но тот точно так же двинул плечами. Мол, сам решай.
— Увы, свои платья наши женщины привыкли выбирать, а то и шить сами, — пояснил Дмитрий. — В данном вопросе они особенно капризны.
— Не понял. Объясни! — потребовал Ситиньялло.
— Вот, например, моя жена готовится сейчас к торжественной церемонии бракосочетания. И находится в огромной растерянности перед огромным выбором. Не может определиться среди тысяч различных вариантов. И это свойственно большинству наших женщин. Для них это невероятный по сложности процесс. Тогда как мужчины выбирают для себя одежду просто и незатейливо, пользуясь только критериями целесообразности, функциональности и необходимости.
Понял ли Водоформ такое объяснение или нет, поначалу было непонятно, потому что он после короткой паузы стал уточнять:
— Твоя жена — это та особь, которая тоже была в пещерах вместе со спасателями?
— Она самая.
— Весьма и весьма интересное существо, — раздалось неожиданное заявление. — Хотя я сразу и не обратил должного внимания на ее странности, и только сейчас, перепроверив имеющиеся у меня данные, пришел к интересным выводам и сравнениям.
Светозаров не на шутку заволновался:
— Каким? И что в ней не так? Может, это по причине беременности?
— Да нет, — ответил Водоформ после короткой паузы. — Ожидание наследника тут ни при чем. Да и само объяснение всей совокупности моих выводов слишком сложно, запутанно и многословно даже для меня. Но если воспользоваться вашими понятиями, то, в общем, твою супругу можно охарактеризовать как… колючку. Пусть и красивую, но жесткую, непримиримую и даже опасную колючку. Такую колючку вы никогда не вздумаете взять голой рукой, а уже тем более крепко сжать, пытаясь ее повредить. Скорей больно станет вам, несмотря на маленькие ее размеры.
«Ну вот, такой пример лишний раз мне напоминает, что Шуру надо обязательно комплексно проверить на ее способности и умения, — подумал Светозаров. — Что-то в ней есть такое, на что даже всемогущий Вашшарг обратил внимание. Выяснить бы еще конкретно, что именно…»
Ситиньялло Подрикарчер продолжал:
— Но твою мысль, союзник Дин, я понял. Это я по поводу одежды. И своим подарком как раз в этом плане могу весьма помочь. Тем более что мои родители успели мне очень многое и ценное оставить в наследство. Не знаю, чем они руководствовались, но в общей массе предметов есть и такие, которые рассчитаны на вас, людей. А так как подобные вещицы у меня две, то обе я и передаю тебя. Одну подаришь моему лучшему другу Елене. А вторую — своей супруге.
Тотчас из ниоткуда у ног Светозарова появились два пухлых серых свертка в упаковке из чего-то похожего на тонкий прозрачный пластик.
— Инструкция по применению одежды находится внутри, а называется она хаюшь, — пояснил Ситиньялло.
Светозаров испытывал противоречивые чувства. С одной стороны, уникальную одежду можно было использовать для защиты в любых жизненных коллизиях. И подарок можно только по этому критерию считать воистину бесценным. Недаром ведь Купидон Азаров так трясся над своим серым балахоном.
Но, с другой стороны, хаюшь никоим образом не относилась к платьям или другим нарядам, которые нравятся женщинам. Так что вряд ли Саша, а уж тем более Елена, должным образом оценят такой пик технического совершенства.
Кажется, все эти сомнения Водоформ сумел считать с сознания человека.
— Тебе знакома такая одежда?
— Да. Одна хаюшь у меня уже есть.
— Тогда почему ты недоволен еще двум для твоих женщин?
— Да нет, я очень рад подарку! — с жаром стал заверять Дмитрий союзника. — Это и в самом деле нечто удивительное и совершенное. Особенно в оборонительном плане. Но я ведь говорил, что женщины — существа капризные, любящие красоту и разнообразие, а хаюшь не может сравниться ни с одним из роскошных платьев, которые наши дамы так обожают надевать.
И рассказал о трех позициях и кодовых словах, о которых узнал из допроса злого колдуна мира Кабаний.
Подрикарчер раздельно произнес: «Ха-ха-ха», — показывая, что ему смешно.
И пояснил:
— Плененный тобой колдун или не далек разумом, или специально скрыл все возможности хаюши и варианты ее применения. Потом просмотришь инструкции и поймешь все разнообразие этих вариантов. Данная одежда может превращаться практически во что угодно. Ну, разве что теоретически для нее существуют некоторые ограничения. В памяти этого технического чуда имеется сорок тысяч вариантов одежды для женщин и тридцать тысяч вариантов для мужчин. Вдобавок там есть сканер пространственного и голографического изображения и искусственный интеллект портного, который создает новые варианты по предложенным двухмерным картинкам.
Торговцы переглянулись. И ладно бы только молодой был поражен, но и его старший коллега озадаченно крутанул головой и мимикой выразил восхищение.
И он же первый и сообразил:
— Мои супруги всегда нервничали, подбирая свадебные платья для себя и дочерей. А тут ожидается очередное чудо. Твоя супруга не только выберет для себя самое ей подходящее платье, но еще и в течение всей церемонии сможет чудодейственным образом менять фасоны своего наряда. А при желании и цвет! Не удивлюсь, если и украшения!
У графа от таких перспектив вообще все слова вылетели из головы. Купидон Азаров, будь он более информирован, никогда бы не снимал свою хаюшь. Просто при желании превращал бы ее то в скафандр высшей защиты, то в пижаму. И тогда его победить, а уж тем более пленить, было бы невероятно сложно.
А тут такая штука теперь имеется и у него, и у Елены, и у любимой супруги!
И если слова так и не вырвались из приоткрытого рта, то уж мысли, полные благодарности, просто хлынули на Вашшарга. Тот их прекрасно понял и остался доволен. И сразу же заторопился.
— Увы, время не ждет. Мне пора с вами прощаться. Вижу, как обитатели мира Анархия раскинули свои поисковые щупальца. Опасаюсь, как бы они меня не распознали. Ха! Не так давно и я вас пытался выловить в глубине недр своими лягушками и улитками, помните? Поэтому срочно исчезаю из ваших вселенных. Если когда-нибудь появится возможность связаться с вами, сделаю это обязательно. А сейчас прощайте!
И, не дожидаясь ответных слов, исчез.
Союзники только выдохнули и переглянулись. Гегемон приблизился к сверткам и легонько ткнул носком сапога один из них.
— Да, повезло тебе! По-доброму завидую. Представляю, как твои женщины будут благодарны за такие подарки. Да и тебе меньше придется нервничать…
— Догадываюсь… Кстати, приглашаю тебя с супругой и детьми на свадьбу. На тебе и доставка моей матушки вместе с ее супругом.
— Спасибо. Приглашение принято. Удивлен, что у тебя одна такая вещица уже есть. Где ее только отыскал этот твой колдунишка?
— Повезло старикашке чисто случайно, археолог он слишком удачливый… — пробормотал Светозаров, вглядываясь в ауру Трибуна Решающего. И принял окончательное решение, что союзника можно посвящать почти во все детали ведущихся секретных разработок. — Ну, а где именно… так это ты должен сам увидеть. Там настоящий мир-загадка. И хочешь ты этого или не хочешь, придется и тебе помогать эти загадки раскрывать. Тем более что и опыта у тебя побольше моего будет, и заинтересованность наша общая там имеется.
— О, как интригующе звучит! — усмехнулся союзник.
— А то! Скажу только, что именно оттуда мы сейчас пытаемся построить мостик, который закинет нашего разведчика в замок Свинг Реальностей. После чего наш человек откроет ворота.
— Я весь внимание, — заявил сразу ставший серьезным Крафа.
Ну и получил громадный короб информации о Кабаньем, его оболочке с сиреневым туманом и о строящемся кресле-телепорте. Дослушав, возмущенно воскликнул:
— Так что же ты раньше молчал?!
— А у нас было время? То ты за мной гонялся, то я за тобой. То ты у меня жену украл, то нам пришлось с плагри воевать. Да я сам только несколько часов назад выяснил что к чему. Теперь бы подумать над усовершенствованием устройства, уж больно мне не хочется забрасывать в замок своего юного ученика.
— Из-за диких зверей?
— Естественно! Парень и так в первый раз чудом выжил. Второй раз фортуна может от него и отвернуться.
— Согласен. Хотя настройки на одичание животных находятся в самом замке. Те, кто его закрыл для всех, наверняка и поменяли характер милых обаятельных зверушек. Если само устройство не испорчено полностью (а такого не может быть по причине угрозы со стороны замка, который мог жестоко наказать за порчу имеющегося у него имущества), то я научу твоего ученика нехитрой задачке перенастройки. Но в любом случае согласен с тобой, что лучше бы увеличить грузоподъемность кресла. Прыгаем туда?
Светозарову припомнилось утверждение, что в Кабаний никто не может ни войти, ни выйти оттуда, и он решил это проверить.
— А давай ты вначале сам попробуешь? Бери у меня координаты.
Обменялся данными с Крафой, тот шагнул и пропал. И появился секунд через пять, с несколько усиленным грохотом. Вид у него был помятый и взъерошенный.
— Да что за напасть такая! — Он пригладил встопорщенные волосы. — Меня словно между жерновами протянуло, но так до цели и не добрался! Или ты мне ошибочные данные сбросил, или… — Он не договорил и подозрительно взглянул на Дмитрия.
Пришлось тому признаться:
— Сам удивлен, думал, что ты со своими силами справишься. Ну ладно, давай я тебя переброшу…
— А сам-то легко груз туда переносишь?
— Да почитай полк тяжелой рыцарской кавалерии туда без труда перебрасывал!
Сказав это, Светозаров перенес союзника в Кабаний, не забыв прихватить с собой и подарки Ситиньялло Подрикарчера. Оказались они недалеко от того места, где находился пыточный гранитный валун с Купидоном Азаровым.
— Вот мы и на месте! Правда, странный туман? Но ты пока не осматривайся, а для интереса попробуй, спрыгни отсюда к себе домой.
Предложение коллеги Трибун Решающий сразу попытался претворить в жизнь. Но сколько ни шагал, сколько ни плодил вокруг себя молний и грохота, так и не смог шагнуть в межмирское пространство.
— Однако! Ты здесь смело можешь строить тюрьму для кого угодно. Почище получится, чем поселок для ссыльных Торговцев в мире Болот! — заявил он, прислушиваясь к себе, и недовольно добавил: — К тому же при бесполезных попытках спрыгнуть отсюда у меня на каждое движение получается более чем десятикратный перерасход энергии. Кошмар какой-то, а не мир!
— Вот и я говорю: сплошная загадка, — излишне сочувственно произнес Дмитрий. — Ладно, идем тогда к Прусвету и его компании, посмотришь записи колдуна и почитаешь найденные им документы и трактаты.
На месте сборки кресла-телепорта работа шла полным ходом. В ней, помимо четверки разумных кальмаров, принимало участие сразу три целителя из команды маркиза Дриено Гаспи — хорошо знакомые Маурьи из мира Зелени. Наверняка им уже здесь изрядно надоело без дела, и они с радостью поспешили на помощь.
Работа несколько не по их профилю, но тоже интересная и тонкая.
Крафа понаблюдал за сборкой и тихо сказал Дмитрию:
— Отлично работают и в моей помощи совершенно не нуждаются…
— Так что, вернуть тебя домой?
— Не сразу. Если ты не против, я бы пару часиков покопался в рукописном и книжном наследстве этого колдуна. Ну никак не могу поверить, что вы тщательно просмотрели весь материал и учли самые мелкие детали. Ведь в каждом творении разума есть и отрицательный момент, зная который, это творение можно разрушить. И раз оболочка вокруг Кабаньего создана искусственно, то наверняка предусмотрен и метод ее более простого, чем в описании, разрушения.
— Ну… если ты так хочешь…
— Хочу! Очень хочу! — заверил Крафа. — А ты пока займись своими делами. Хотя бы жену с сестрой порадуй подарками.
На такое предложение трудно было возразить. Поэтому граф Дин, перебросившись с Живым Ужасом несколькими фразами и уточнив, не надо ли кому чего срочного, отбыл в свой замок в мир Зелени.

Глава двадцать вторая
Дар в виде помощи

У себя в замке Дмитрий первым делом поинтересовался у Эрлионы, как продвигается процесс воспитания и взросления ее младшего братика. И когда выяснилось, что вторая магическая сущность взрослеет не по часам, а по минутам, в семье лад, покой и взаимопонимание, от всей души порадовался:
— Феноменально, милая! Я и минутки не сомневался в твоих педагогических талантах! Семья — это сила и единство!
Как ни странно, в ответ в тоне невидимого вездесущего существа послышалось сочувствие:
— Папа Дима, а вот тебе я бы не советовала сейчас появляться возле мамы Шуры. Она расстроена тем, что в швейных мастерских не оказалось нужных тканей. Очень хотела тебя видеть, и, как мне кажется, не для выражения своей искренней любви к тебе.
Светозаров посмеялся над такой деликатной дипломатией дочери академии:
— Неужели ты думаешь, что я не смогу порадовать любимую жену и успокоить? Ха-ха! Но, признаться, несколько озадачен такой реакцией Саши на какие-то тряпки. Раньше она такой не была… Или я ее просто не до конца изучил?
— Ты просто не знаешь, насколько сильно Шура мечтала о такой пышной свадебной церемонии. И жутко жалеет, что определила слишком короткий срок до нее. Просто она уже не верит в спокойствие и неспешность жизни; масса случайностей и важнейших обстоятельств постоянно вносят свои коррективы и вас надолго разлучают. Потому женщина и погорячилась. А сейчас отменить решение невозможно. Как невозможно за такой короткий срок соорудить выношенное в мечтах платье. Образец она отыскала, но чтобы его пошить… Дальше — слов нет. Вот потому и царят в гардеробной сплошное расстройство и паника. Разве что ты постараешься и, прыгнув в нужный мир, доставишь своей супруге готовое изделие.
Слушая Эрлиону одним потоком сознания, вторым хозяин замка вчитывался в вынутую из упаковки инструкцию. И ему этого короткого времени хватило, чтобы понять самое главное: пользоваться одеждой хаюшь может кто угодно из людей, лишь бы человек мог четко выговаривать нужные буквы и цифры. Имелись и кодовые слова, которыми производилась перестройка костюма в несколько основных позиций, но пользоваться ими хозяин мог только после перенастройки.
Видимо, Купидону Азарову такой перенастроенный комплект и попался, а инструкции возле него не оказалось.
«Наше счастье, что случилось так, а не иначе!» — подумал Дин и спросил:
— А где сейчас моя сестра?
— Леночка хлопочет возле твоей жены. Пытается ей помочь, утешить и поддержать морально.
— Надо же, как их зацепило! — с раздражением сказал Светозаров и шагнул в гардеробную, используя для перемещения свои умения.
Оказавшись в дамском обществе, он воскликнул:
— Вот и я! Не ждали? А ведь как давно не виделись! Ха-ха! И не с пустыми руками явился, а с подарками! Только попрошу всех помощниц покинуть помещение, потому что подарки — огромный сюрприз! Пока всем объявляю огромную благодарность за помощь, премии будут чуть позже… Леночка, ты можешь остаться, подарок и для тебя тоже имеется… Эрли, и ты побудь здесь. Твое мнение будет очень важно…
Хмурая Александра вознамерилась что-то сказать, но после упоминания подарков прикрыла ротик. Правда, глаза ее помрачнели, когда Дмитрий стал разворачивать одежду. А когда супруг потребовал от нее и от сестры раздеться до нижнего белья, она возмутилась:
— Это еще зачем?! Хочешь накинуть на меня эту блеклую серость? Да еще после того, как ее таскал на себе этот подлый старикашка? Или нам грозит некая опасность, а ты научился правильно пользоваться трофейной одеждой?
— Дорогая! Веди себя хорошо и бери пример с Елены! (та уже стояла только в трусиках и в бюстгальтере). — Эти вещи не трофейные, а никем еще не надеванные. Даже на упаковку муха не садилась… наверное… И подарил эту ценнейшую одежду под названием хаюшь наш общий друг и союзник Ситиньялло Подрикарчер. Так что одевайте и не кочевряжьтесь!
Кстати, сестра и не думала кочевряжиться. Накинула балахон себе на плечи, встала ногами на длинные полы и с головой закуталась в толстенную ткань.
— Как здорово! И тепло! — послышалось из-под серой материи. — И раз это подарок от моего друга, то мне он уже нравится.
— Нравится? — с сарказмом спросила Александра. — Посмотрю, надолго ли тебя хватит таскаться в такой вот несуразности. Это же полный абсурд ходить в таком балахоне. И не разберешь, кто там внутри: женщина или неведома зверушка.
Пока сестра не успела обидеться на слова невестки, Дмитрий воскликнул голосом всемирно известного иллюзиониста:
— А сейчас, дамы и господа, фокус! Всего десяток слов, и серая невзрачная накидка превращается… быстро превращается… — он нашел нужные слова, заглянув в инструкцию, и попросил: — Леночка, четко и раздельно произнеси: «Восемь, шесть, пять, пэ, пэ, один, четыре, девять». И ничего после этого не бойся! Повторяю…
Пришлось ему раза четыре повторить, хотя проще задания и быть не могло. Но, видимо, волновавшаяся женщина никак не могла сконцентрироваться, шевеля губами и десяток раз мысленно повторяя слова. А потом все-таки решилась и произнесла требуемое словосочетание.
И чудо свершилось. Вспышка на миг ослепила всех, и вот уже Елена Светозарова стоит в туфлях на высоком каблуке, покачиваясь, расставив от неожиданности руки и круглыми глазами пялясь на собственное отражение в зеркальной стене.
Различные по окраске и тональности комментарии последовали в четыре голоса. Александра воскликнула «ах!», Дмитрий — «ого!», Эрлиона — «я не успела рассмотреть структуру перевоплощения!», а Эльвер-Аусбурн заявил юношеским баском:
— Да там этих структур — целый калейдоскоп!
И никто не обратил внимания, что младшая магическая сущность находится здесь без разрешения хозяина замка. Ибо посмотреть было на что: хаюшь превратилась в роскошное, с длинным шлейфом, свадебное платье. Как и положено такому наряду, в комплекте с фатой, чулками, заколками в виде цветов, обувью и прочим. В том числе и с полным, идеально подобранным набором украшений. Причем по первому взгляду украшений совершенно натуральных, не имеющих ничего общего с подделками.
Светозаров первым шагнул в сестре и принялся ощупывать и мять ткань руками. Следом за ним к этому процессу присоединилась и Шура. Кажется, и Эрли занималась такой проверкой, потому что через короткое время заявила:
— Бриллианты, конечно же, не настоящие, но я пока особых отличий не вижу. Разве что всплывут при самом тщательном глубинном анализе.
А супруга задала самый важный для нее вопрос:
— Хаюшь превращается только в это свадебное платье?
Ну, еще бы! Она сразу подумала, что у Леночки на ее возможной вскоре свадьбе будет точно такой же наряд, как у нее. А это, как нетрудно догадаться, даже между родственницами считается не комильфо.
Хотелось, конечно, ее подразнить, оттянуть признание. Но ведь волновать будущую мать вредно, да и время жалко тратить на разыгрывание эффектных сцен и попытки вытянуть из супруги хоть какую-то благодарность. По крайней мере сейчас она еще не оценила подарка и спасибо не скажет. Только опять начнет нервничать по несущественным причинам.
— Все благодарности за свадебный подарок можешь смело адресовать Леночке, — сказал Светозаров. — Потому что Ситиньялло именно ей в знак дружбы решил сделать приятное. А о тебе я просто вовремя напомнил. Вот инструкция, каждой. Читайте, согласовывайте и определяйтесь, что вам больше нравится. Здесь только готовых подвенечных платьев триста штук. По фигуре подгоняются сами, комплект подобран, как сами видите — идеально. Ну и вдобавок можно с помощью голографического сканера творить другие модели, какие вам только взбредут в голову. Так что хватит для свадеб всех ваших дочерей, внучек, правнучек и прапрапра… Изучайте матчасть, красавицы, и будет вам счастье! А мне некогда. — И уже двигаясь к выходу из гардероба, бросил через плечо своей любимой: — Тем более что есть такая примета: жених не должен видеть невесту в белом платье до свадьбы. Вот пусть для меня и станет твой внешний вид сюрпризом.
Александра только кивнула, уже погрузившись в изучение инструкции.
Выйдя за дверь, граф Дин обратился к стоявшим там женщинам:
— Уважаемые дамы, еще раз спасибо за помощь. Пока оставьте графинь в покое и не мешайте им. Понадобится, они вас позовут через Эрлиону. Можете отдыхать или заниматься своими делами. Разве что не забудьте звать их иногда поесть.
Магическая сущность тут же заявила:
— За этим делом я и сама прослежу.
Торговец успокоенно, полной грудью вздохнул и поспешил к месту временного хранения каштанов. С его плеч словно гора спала, настолько своевременным и важным оказался подарок.
«День свадьбы намечен, — подумал он. — Платье есть. Мать отыскалась и будет на бракосочетании. Даже гостей уже начал приглашать… Ага! Надо пригласить и всех учащихся, а также обитателей и преподавателей академии. А что, пусть тоже расслабятся и поучаствуют в гулянке. И с Земли надо будет всю группу забрать, устроить им выходной. Ладно, об остальных потом подумаю, а вот как быть с отцом? Искать его, пытаясь к нему пробраться в неведомую даль, или не рисковать? По крайней мере вот так сразу, до свадьбы? Ведь его очень далеко забросило, невероятно далеко… — И тут же стало стыдно за свои размышления. — Что это я? Вдруг он там ждет моей помощи? Вдруг подвергается смертельной опасности? А я откладываю его поиски на более спокойное время! Получил передышку? Отлично! Пригодились подарки? Несомненно! А значит, появилось свободное время, которое надо потратить на прыжок к отцу. Правда, до того не помешало бы посоветоваться с Крафой… Ну да, и еще побывать на Опорной Станции… Вдруг там какая подсказка обнаружится. Долго там исследования проводить некогда, мы туда уже потом целой командой заявимся, но вот пяток часов там можно будет и самому побродить… А уже потом прыгнуть за папой…»
Не прерывая размышлений, он попытался по ниточке зова крови посмотреть эмоции родного человека. Как бы там ни было на самом деле, но по улавливаемым ощущениям у отца все шло размеренно, без каких-либо стрессов. А значит, за него вроде переживать не стоило.
И Торговец сконцентрировался на решении текущих проблем. На визит в Хризолитовую долину у него еще оставалось часа полтора. Или чуть меньше. Для беседы с драконом должно хватить.
Взвалив уже во второй раз один и тот же мешок на плечо, граф отправился в мир Богомолов.
Его прибытие не вызвало у дракона никакой реакции. Видимо, сразу опознал, но эмоций не проявлял, экономил силы. Деревце за время, прошедшее с последнего визита, почти не подросло, да и внутреннее свечение кокона стало каким-то бледным и не насыщенным, как прежде.
Ситуация изменилась, когда человек оказался в двух метрах от морды престарелой рептилии. Начавшие подниматься веки дракона распахнулись в конце концов так, что глаза с вертикальными зрачками чуть не вывалились на камни, утыканные кусочками хризолита. Похоже, особое обоняние или умение сканировать окружающие его предметы подсказали старику о содержимом внушительного мешка, и он мысленно воскликнул:
«О, Принесший Дар! Что это у тебя?!»
— Ну, я же тебе обещал две сотни каштанов, — вслух ответил Дмитрий. — За право беседы с тобой и за право задать интересующие меня вопросы. Вот я и принес.
«Только двести? — поразился, видимо, сильно раскатавший губу дракон. — А куда остальные несешь?»
— Ну-у, мы так не договаривались! Вопросы должен задавать я. — Сбросив мешок наземь, Светозаров уселся на него и кивнул в сторону деревца: — Что, не растет? Или почва не подходящая?
— Растет, но очень медленно, — перешел на скрипучий, трескучий говор крылатый старикан. Казалось, что у него в приоткрытой пасти заиграл поврежденный граммофон. Хотя такое могло быть и на самом деле. — И дело не в грунте. Тут получается замкнутый, заколдованный круг, который я не в силах разорвать. Мне надо доставить каштаны или росток в мир Драконов. Но вряд ли каштаны или растение смогут пережить такое путешествие. Поэтому я вынужден подстраховаться и взрастить взрослое дерево, собрать с него урожай и только тогда попробовать вернуться к своим соотечественникам. Но возникла очередная проблема: от старости я ослаб настолько, что вряд ли смогу взрастить саженец до взрослого состояния. Не успею… Но в то же время и входить в телепорт не имею права… Выхода нет. Что делать?
И с такой надеждой посмотрел на мешок, что Дмитрию стало жалко дракона. Как ни странно, Светозаров был уверен в своей безнаказанности и безопасности даже в том случае, если его шутка не будет понята. Но вначале спросил:
— Как же тебя зовут?
— Зови меня Осстиял…
— Рад познакомиться! — кивнул Дмитрий. — Выход есть всегда. Например, можно меня съесть и забрать все мои каштаны…
Дракон грозно щелкнул зубами и сказал с укоризной:
— Даже не смешно…
— А можно получить две сотни плодов и еще сотню сверху при выполнении определенного условия.
Даже скрип в голосе куда-то подевался, когда из пасти Осстияла послышался рык:
— Согласен на любое условие, выполнение которого мне по силам!
— Вот и отлично! — обрадовался человек, встал с мешка, развязал его и высыпал перед зубастой пастью добрую половину каштанов. — И приступай к выполнению взятых на себя обязательств: пока отвечаешь на мои вопросы, должен съесть всю эту горку плодов. А уже потом я тебе отсчитаю оговоренные три сотни.
Видимо, и у драконов есть такое понятие, как отвисшая челюсть. Потому что она явно отвисла от удивления. Чем человек и воспользовался: небрежно бросил горсть каштанов прямо на гигантский язык.
— Приятного аппетита! И мой первый вопрос: почему драконы уничтожили цивилизацию Богомолов?
Несколько меланхолично и отстраненно Осстиял стал делать некие жевательные движения. То ли пытался распробовать угощение, то ли давил в своем сознании истошные вопли здравого рассудка: «Нельзя! Нельзя жрать такие уникальные дары! Они принадлежат теперь всей цивилизации Драконов! Прекрати-и-и!!!»
Но логика рассуждений, привычка держать данное слово и ожидающий ответов человек в сумме победили. Старик начал отвечать, время от времени закидывая в себя телекинезом пару-тройку каштанов. Ведь согласившись на любые условия, он теперь просто вынужден был омолаживаться.
Ну и попутно освещать историю этого мира. А она оказалась в чем-то сходной с историей недавно уничтоженного мира кентавров. Аборигены, невероятно сильные физически, одаренные умственно, но совершенно лишенные гуманизма великого разума, достигли такого технического совершенства, что с помощью телепортов забирались немыслимо далеко от собственного мира. А когда наталкивались на иных разумных, творили страшное зло: ментальными ударами убивали разум, превращая другие создания в диких, не умеющих мыслить животных. А потом свозили эти создания в свой мир, делали им уколы бешенства и заставляли сражаться между собой на гладиаторских аренах.
Такое вселенское зло не могло твориться вечно. Цивилизация Богомолов нарвалась на мир Драконов и даже вначале несколько потеснила рептилий, лишая их разума и заставляя обезумевших крылатых сражаться на потеху публике. Живущие в полном покое и единении с природой драконы перепрофилировали свои сознания и стали не просто защищаться, но и атаковать в ответ. В итоге они уничтожили богомолов. Всех до единого, в том числе и в их дочернем мире.
А после войны оставили здесь хранителя телепорта, которому вменялось в обязанность наблюдать за миром, выискивать все ценное и ждать иных разумных, которые могли бы дать нечто интересное. Или обменяться ценными вещицами и лекарствами. Но увы, текли года и столетия, а в мире хранителя Осстияла никто так и не появился. А когда прибыл Крафа, а за ним и его исследователи, то и они не смогли ничем заинтересовать или удивить престарелую рептилию. Так дракон и вбил себе в голову, что жить ему осталось совсем немного, а вместе с его смертью исчезнет и уничтоженный специальным устройством величественный телепорт. Даже в случае переноса дракона в родной мир от телепорта не осталось бы ничего. Рассчитан он был только на одно путешествие, только для дракона и только в один конец. Но среди хранителей было не принято возвращаться домой без ценного дара. Они предпочитали скорей умереть на чужбине, чем вернуться ни с чем.
Зато теперь, имея три сотни плодов, да еще и получив некий омолаживающий импульс (на который дракон очень рассчитывал), факт триумфального возвращения не вызывал сомнений. Можно было поделить полученные каштаны на семьдесят пять порций, и каждую из них поместить в отдельное, с разными характеристиками силовое поле. При таком решении хоть какая-то часть плодов, но переживет путешествие, и оно станет не напрасным.
Светозаров понял, что, скорей всего, дракона в этом мире и в этой части вселенной он видит в последний раз, поэтому засыпал старика настоящей лавиной вопросов. О ком и о чем он только не спрашивал, начиная от плагри (как ни странно, драконы о них ничего не знали) и заканчивая замком Свинг Реальности. Ни о замке, ни об Опорных Станциях крылатые гиганты тоже ничего не ведали.
В конце разговора, так, на всякий случай, Дмитрий поинтересовался о мире Кабаний, описав его таким, каким тот был в данное время. И дракон с удивлением воскликнул:
— А ведь это наша работа — прикрыть планету коконом и поместить в сиреневый туман! Еще и канал доставки соорудить для здоровенных кабанов из мира Гигантского Леса.
Удивлению человека не было границ.
— Зачем?!
Дракон смешно скривился, словно чувствуя собственную вину.
— Да в том мире окопались сильные колдуны, которые тоже вдруг встали на тропу войны с нами. Уничтожать мы их не захотели, по причине многочисленного, ни в чем не повинного людского населения, зато в наказание устроили им полную изоляцию от всего остального мира. Причем я уверен, что колдуны вымерли давным-давно, а мир попросту забыли открыть наши умники после нашего возвращения в материнский мир.
— Ага, теперь понятно! — обрадовался Светозаров тому, что отыскался хоть один знающий, пусть и виноватый. — А тебе известны способы избавления от кокона-оболочки вокруг планеты и перекрытия канала для гигантских кабанов?
— Ну, с кабанами легче, — заговорил Осстиял со знанием дела. — Я тебе сейчас передаю координаты мира Гигантского Леса, ты туда перемещаешься и без всякого труда отключаешь портал переноса в долину, где испокон веков любят рыться тамошние монстры. А вот с коконом есть небольшие сложности… — он замялся, явно сомневаясь в том, стоит ли раскрывать очередные секреты. Но под выжидательным взглядом Торговца фыркнул и продолжил с некоторым смущением: — Для ликвидации растянутой черной дыры необходим самый главный ингредиент: десять литров драконьей… крови.
— Ух ты! — Сразу стал Дмитрий прикидывать размер туши. — А в тебе-то сколько?
— Литров тридцать…
— И можешь десяток пожертвовать для доброго дела? Колдунов-то злых не осталось в Кабаньем, только люди, и все вполне нормальные.
— Да могу… Но не в таком же старческом состоянии! Из меня два литра вытечет — и я уже не жилец.
— А если два мешка каштанов съешь? Да неспешно, дня за два?
Глаза дракона алчно и предвкушающе заблестели.
— Действительно, для сотен лет два дня задержки — это не срок. А уж если я два мешка съем… о-о! Тогда я тебе… тогда я тебе хоть… хм… хоть… одиннадцать литров накапаю!
— Договорились! Жди меня, я скоро!
И Торговец умчался в мир Зелени за своими стратегическими запасами молодильных каштанов.

Глава двадцать третья
Помощь материнской планеты

Оказавшись у себя в замке, граф сразу был атакован вездесущей Эрлионой:
— Папа Дима, тут надо срочно решить один вопрос. Поэтому папа Тител уже к тебе направляется, он тут недалеко, сейчас будет.
— А что за вопрос?
— Ректор сам расскажет. А у меня другое требование к тебе, пока мы одни. Когда ты уже наконец повлияешь на Титела и заставишь его омолодиться? Не скажу, что он выглядит как старая развалюха, но перед остальными целителями стыдно. Более старые Маурьи, не говоря уже об Арчивьелах, выглядят двадцатилетними, а наш Верховный целитель может смело подрабатывать огородным пугалом.
— Ха-ха, хорошо, что он нас не слышит! — хохотнул Светозаров. — Но ты ведь сама прекрасно знаешь, что он отвечает на все мои требования поправить свой фасад…
— Знаю, знаю! Что он сильно занят, у него нет времени даже выспаться, и что «этот хитрый граф завалил меня с головой непосильной работой!»
Она так точно скопировала брюзжащий голос Титела Брайса, что Дмитрий окончательно развеселился:
— Это еще надо разобраться, кто кого завалил!
— Но я к тому веду, что, может, ты его заставишь каштаны есть? Пусть ходит с полными карманами да жует на автопилоте. Их ведь теперь у нас предостаточно.
— Эрли, ты просто прелесть! Теперь только и осталось, что заставить нашего ректора носить каштаны в карманах да проследить, чтобы он не бросился эти каштаны проращивать в оранжерее.
— Ну да, это будет сложнее… Но я и за этим делом прослежу, не сомневайся!
Ее последние слова услышал стремительно вошедший в помещение Верховный целитель империи Рилли.
— За кем слежка и что случилось? — На ходу он откинул со лба влажные волосы.
— Это у тебя надо спросить, зачем ты меня ищешь. Ну и вид у тебя, я скажу: совсем непрезентабельный. Волосы седые, лысина стала появляться…
— Не бухти! — несколько вульгарно осадил его Тител. — Мы не на балу у императора, нам не до лоска и изящных манер!
В ответ и Дмитрий повысил голос:
— Что за хамское отношение к собственной внешности?! К тому же в это воскресенье тебе предстоит представлять всех учащихся академии и преподавательский состав на церемонии моего бракосочетания, которая как раз и состоится в императорском дворце! Съедутся твои коллеги со всего мира, будут высочества, величества и даже императорские величества, и тут мой друг появится в таком вот жалком и затрапезном виде! Да меня заклюют обвинениями в том, что тебя в замке кормят объедками!
Господин Брайс даже растерялся от такого напора:
— Ты ведь знаешь… мне некогда… И почему это учащиеся должны быть на свадьбе? Как-то это все… Да и преподаватели…
— А ты как думал?! Считаешь, что детям скучно будет на таком мероприятии? А зря! Это такое событие! А ведь многие из них сироты, и на свадьбы родственников их родители за ручку не водили. Они мне как родные, и я такой праздник проведу без них? Ну, у тебя и понятия!
— Да я что… я не против…
— Тебя и не спрашивают! — с напором продолжал владелец замка. — Как основной обладатель данной собственности, объявляю воскресенье не просто выходным днем, а праздничным, с поездкой в столицу империи. Едут все! Причем пусть дети еще и путешествие на поезде прочувствуют, а не только на него любуются и вздыхают от зависти к иным приезжающим. Выезд утром в субботу! Количество вагонов — максимальное, чтобы поместились все. И ты как главный представитель академии должен хоть чуть-чуть привести себя в порядок. Поэтому… — Он живо стал наполнять карманы ректора каштанами. — Ходишь и время от времени жуешь эти неприхотливые в хранении и транспортировке плоды. У нас их отныне несчитаное количество, жалеть не приходится. Да и ты время на кропотливое омоложение своего тельца не потеряешь. Приступай!
И самолично вставил один из каштанов в рот ректору. Тот запоздало попытался возмутиться, но выплюнуть плод все-таки не посмел. Начав жевать, пробормотал еле разборчиво:
— Тут у нас возник вопрос морального свойства. Эрлиона, расскажи!
И магическая сущность поведала, что сложности возникли с постепенным стиранием памяти плененной Натальи Кох. У нее в голове оказался некий блок, скорей всего, установленный либо самолично, либо ее ближайшими сторонниками, и ни обойти этот блок, ни убрать его никак не получается. И если форсировать умственное омоложение лидера, то она может вообще лишиться способности думать и самосовершенствоваться. То есть взять на себя ответственность и пойти на риск Тител не решается, а посему решил сбросить эту проблему на голову графа Дина.
Ректор ожесточенно жевал каштаны и ехидно посматривал на друга. Мол, раз ты здесь «основной обладатель данной собственности», тебе и решать такие вот принципиальные вопросы.
Но Дмитрий отыскал выход сразу.
— Что это за блок, мы скоро выясним. Дай мне только двух самых уравновешенных и неболтливых Арчивьелов на сутки-полторы. Они отправятся на помощь Шу’эс Лаву и помогут ему просмотреть детальную биографию Натальи Кох. После чего мы легко снимем преграду в ее мозге.
Наверняка ректор и магическая сущность переговаривались мысленно. Потому что не успел Торговец договорить, как Эрлиона уже огласила имена двух согласованных учащихся, фактически выпускников академии, которые уже полным ходом спешили к месту разговора. Они были в курсе создавшейся проблемы, работали в команде экспериментаторов и прекрасно знали, что надо искать. Долго объяснять им задание не пришлось.
Светозаров доставил ребят к системным блокам в мире Крафы, перебросился несколькими словами с великаном баюнгом о блоке Натальи Кох и, не забывая таскать с собой мешки с каштанами, отправился в Хризолитовую долину.
Пока он отсутствовал, дракон время не терял: начал скрупулезную упаковку доставленных ему даров в силовые поля, в мешочки из непонятного материала, а то и в прочные шкатулки из камня, железных сплавов и пластика. Откуда только и набралось всего этого добра, которое кучей громоздилось рядом с гигантским созданием.
Увидев два мешка и поверив, что в них молодильные каштаны для него, Осстиял не удержался от завистливого вздоха:
— И где ты столько берешь?
— А что, мало?
— Достаточно. Тем более что мысленно я уже вижу себя на родине. Тебе, наверное, и представить трудно, как может хотеться домой после многих столетий пребывания на чужбине, да еще и в одиночестве.
— Почему нет, представляю. И искренне рад за тебя: вернешься, создашь семью, дети пойдут… вернее, полетят…
— Кхе-кхе! — закашлялся смехом Осстиял. — Ну, до такой степени я вряд ли омоложусь! Эк ты хватил!..
— Не зарекайся! Один мой коллега недавно тоже еле ногами двигал, а поел каштанов, взбодрился, и уже одна девица точно от него ребенка носит.
И чтобы не быть голословным, сжато пересказал историю омоложения и некоторых приключений Яши Праймера. Его зубастый собеседник сильно удивился таким обновлениям тела и тут же принялся доказывать, что омоложение, в принципе, возможно и ведется драконами постоянно, да только при накоплении определенного багажа прожитых лет детородные органы отмирают навсегда. Причем спорил так отчаянно и рьяно, что даже сменил лежачее положение на сидячее, стал жестикулировать передними лапами и порой резко взмахивать огромными крыльями.
В конце концов Дмитрий не выдержал и обратил на это внимание дракона:
— Смотри, как ты оживился! Не ровен час вместо устных доказательств своей правоты в драку полезешь. Никак молодость в голову стрельнула? — И ткнул рукой в сторону саженца в светящемся коконе. — Сияние стало интенсивнее, и деревцо лучше зеленеет… Так что не спеши отказываться от детей, может, еще и заново возродится то, что давно умерло.
Осстиял с ворчанием улегся обратно, прислушиваясь к себе и стараясь не показывать преждевременную радость.
— Экий ты… спорщик! Сам меня раздраконил, а потом обвиняешь в экспансивности… Но два дня у тебя есть, как только они пройдут, приходи с емкостью. Ну и все остальное к тому времени приготовь…
И он принялся подробно объяснять, что еще потребуется, кроме его крови, для избавления мира Кабаний от непроницаемого кокона и вездесущего сиреневого тумана. Оказывается, туманом эта субстанция не являлась. Весь секрет был во взаимодействии кокона с атмосферой, из-за чего она и приобрела фиолетовый цвет.
Торговец все запомнил и получил разрешение на то, что вопросы может задать и союзник Крафа. Дело-то общее!
По ауре дракона было хорошо заметно, что молодильные каштаны дали эффект. Появилась бодрость, жизненные силы сновали в организме потоками, исчезла апатия. Одной только радостью скорого свидания с родным миром такое не объяснишь. Значит, удалось экспериментальным путем доказать, что каштаны благотворно воздействуют не только на человека, но и на иные существа.
Правда, еще предстояло проверить влияние каштанов на разумных кальмаров, баюнгов, туюсков и прочих, но это было не к спеху, при смерти от старости никто не находился.
Следующей точкой остановки для графа стал мир Кабаний.
Крафа уже давно закончил с чтением талмудов и дневников и активно помогал Пронзающим Камни в сборке кресла-телепорта и монтаже силовых структур. Особенно его помощь сказывалась в наладке передающего контура. Тут с ним не мог сравниться никто, даже сам Светозаров или Купидон Азаров, которого продолжали допрашивать. По запискам выходило, что колдун создавал и отлаживал последнее кресло более года, и силы накопления им были задействованы мизерные. И посему сиротам, которых он вылавливал, тренировал и засылал на подворье Свинга Реальностей только раз в неделю, хоть в этом повезло. Иначе на корм одичавшим зверям пошли бы сотни и сотни несчастных детей.
Гегемон предложил внести изменения в силы накопления для телепортации, что могло позволить сделать подряд два, а то и три переноса в замок. Пока было не понятно, как использовать большее количество доставок, ведь животные могут растерзать и сотню слабо подготовленных детей, но кресло уже начали модернизировать в процессе создания.
Основные же умственные усилия были направлены на повышение грузоподъемности телепорта. И тут пока не было никаких положительных сдвигов. Требовалась совершенно новая идея.
Или нужно было найти другие чертежи, по которым можно построить кресло-телепорт для взрослого человека. А в самом лучшем случае — для разумного кальмара. Уж для Пронзающего Камни никакого труда не составит уйти от хищников и открыть ворота.
Пока Трибун Решающий заканчивал сборку одного ответственного узла из нескольких структур с привязкой к каркасу, Светозаров поведал союзникам результаты переговоров с драконом. Разве что скрыл истинную ценность предмета торговли, из-за которого Осстиял согласился отвечать на вопросы.
— Чем это ты его так умаслил? — спросил Крафа.
— Сюрприз! — улыбнулся Дин. — Можешь отправляться в Хризолитовую долину, ведь у тебя тоже накопилась к дракону масса вопросов, да и просто поболтать ты не откажешься. Я дам тебе мешок, а то и два нужного товара.
Видно было, что Трибуну уже не терпится отправиться в мир Богомолов, настолько быстро он постарался закончить работу.
Но тут вернулся из родного поместья юный Хотрис, побывавший там в сопровождении маркиза Гаспи. Настроение у него было великолепное, все его любили и обожали и предлагали всякие знакомые с детства вкусности. Но от этих вкусностей волевой парень отказался — он вбил себе в голову, что поправляться ему никак нельзя. Ибо никто, кроме него, не справится с путешествием в замок Свинг Реальностей.
Увидев уже собранное кресло с многочисленными устройствами и магическими структурами, он обрадовался:
— Уже готово?! Можно будет ближе к вечеру попробовать?!
— Не торопись, герой! — осадил его Прусвет. — Ты еще не кандидат номер один. Пока… Вот если так и не удастся сменить настройки или увеличить мощность, то будем решать.
Хотрис нахмурился и демонстративно обратился к своему наставнику:
— Все равно ведь ни одной лучшей кандидатуры, чем я, нет?
— Верно, ты у нас самый лучший! — подтвердил тот.
— Я уже и сам могу шагать через межмирское пространство. Мне только до сих пор Шу’эс Лав не разрешал прыгать на большие расстояния. Но в одном мире — запросто.
— О! — Дмитрий решился на эксперимент под его присмотром. — Тогда давай попробуй самостоятельно переместиться в Свирепую долину мира Зелени. Готов? И не бойся, я подстрахую.
— Да я нисколечко не боюсь! — заверил юный герой, не обращая внимания на приблизившегося с интересом Крафу. Ведь он еще не знал, что другие Торговцы не могут в Кабаний мир ни войти, ни выйти. Кроме Светозарова, конечно же.
Наставник недаром решил сделать проверку. Было у него подозрение, что материнский мир, подаривший Торговцу его умения, еще и как-то дополнительно ему во всем помогает. И предположил, что, несмотря на свои мизерные силы, ученик может и прорвать кокон. Соответствующая страховка была задействована в полной мере.
Мало того, граф намеревался всеми средствами проследить за действиями ученика и за противодействием пространства, коли таковое возникнет.
Оно и в самом деле возникло, но только в первую секунду, словно паренек шагал не в чистое воздушное пространство, а в густой кисель. А потом из грунта вырвался луч света и моментально вынес юного героя из Кабаньего. Если бы Светозаров не наблюдал специально, то даже не понял бы, что произошло и как. Следуя за учеником, он прибыл примерно на секунду позже своего расчетного времени, что давало повод для дальнейших экспериментов и размышлений.
— Ну как? — гордясь собой, Хотрис улыбнулся, повернувшись к наставнику.
— Замечательно! Поражаюсь, как у тебя легко получилось.
— А я догадываюсь, почему. По моим собственным ощущениям, у меня во время рождения Эльвера-Аусбурна не только ранг Маурьи появился, но и остальные силы точно удвоились.
Дмитрий только руками развел.
— Ну, тогда у меня вообще нет слов от восторга! А пока… остаешься здесь…
— У-у-у! — скривился ученик. — Так ведь кресло почти готово! Я бы помаленьку готовиться начал к забросу, присмотрелся… домой еще раз прогулялся…
Но наставник был неумолим:
— Даже если кресло будет готово через час, тебя отправлять до свадьбы не станем.
— Но я же растолстею! Что же, мне на свадьбе только на других смотреть и слюни пускать? Я и так уже на пределе веса, как бы одежду не пришлось снимать.
— Не переживай, все обдумаем и устроим лучшим образом. А пока отправляйся спать и спи, пока тебя Эрлиона не разбудит. Давай, давай…
Хотрис подчинился, но с таким недовольным видом, что пришлось для страховки мысленно попросить магическую сущность плотно присматривать за парнишкой. Ведь с его нынешними удвоившимися силами он может и самовольно ринуться в приключения. Нарушений наказов еще не было, но ведь все когда-то случается в первый раз
Затем Дмитрий поинтересовался, как там ректор. Эрлиона со смешком поведала, что Тител Брайс ест молодильные плоды не задумываясь. Руку в карман, нащупал, достал, в рот, жует, проглотил, руку в карман… Ну, а уж кому позаботиться о наполнении этих карманов, всегда найдется.
И напоследок, на вопрос о супруге поступил ответ:
«Она забыла обо всем на свете. Так что и ты можешь на некоторое время о ней забыть».
В итоге граф покинул свой замок со спокойным сердцем и с уверенностью в завтрашнем дне. А вернувшись в Кабаний, первым делом с гордостью поинтересовался у Крафы:
— Ну как тебе мои ученики?
— Сильны, — кивнул тот и тут же продемонстрировал собственную сообразительность: — Хотя секрета тут никакого нет. Помощь материнской планеты. Есть у меня несколько трактатов на эту тему, написанных еще перед войной.
— Надо же!..
— А паренек мне еще и характером понравился. Давай его с моей младшенькой, с Ксенией, познакомим? Такая пара отличная получится. А?
— Э-э-э… — Несмотря на то что речь шла о дочери императора одного из миров, предложение было неожиданным для Светозарова. Слишком кощунственной ему показалась мысль, что какая-то девчонка попытается отобрать у него самого первого и самого любимого ученика. — Да вроде рано им знакомиться… дети еще… пусть учатся… Да и Ксения старовата для Хотриса…
Гегемон расхохотался:
— Ой, не могу! Вот рассмешил! Ты только при Ксении такое не ляпни, а то она тебе сразу войну объявит. У них ведь разница всего в полтора года. Да и вообще, чего ты так кривишься? Наше дело познакомить, а дальше они сами пусть решают, как и на каком уровне им дружить.
Дмитрий перевел разговор на другое, хотя сделал зарубку на память: обязательно поговорить на данную тему с союзником более пространно. Потому что в первую очередь возникал вопрос:
«Неужели ему девушку не жалко? Родную дочь?! Ведь в таком юном возрасте каких только трагедий и несуразностей в отношениях не происходит. Дети скажут друг другу не то слово — и обиды на всю жизнь…»
Хотя и понимал, что ему не хватает беспристрастного взгляда на предстоящее знакомство. Лучше будет спросить у Александры. Как она отреагирует?
Да и вообще, зачем думать об отношениях юного Хотриса в некоем определенном плане? Ведь возможна и обычная дружба. А надзор старших может этому только помешать.

Глава двадцать четвертая
Гигантский лес

Тем временем Крафа рассказывал о произведенной им модернизации кресла. В итоге даже Прусвет со своими коллегами разобрался в новом контуре и заявил, что теперь и сами они смогут соорудить нечто подобное.
— И когда кресло будет готово к работе? — спросил Дмитрий.
— Часов через двенадцать, — прикинул Живой Ужас. — Если, конечно, не додумаемся до усовершенствований по увеличению массы переносимого человека. Или как нас перекидывать, не придумаем.
Трибун высказал идею, которую оба Торговца уже разок обсуждали:
— Конечно же, первые испытания следует провести именно Дмитрию. Вдруг ему удастся наложить свои силы на передающий луч этого контура и проломиться на подворье замка. Другой вопрос, если ничего не получится… Тогда придется крепко думать…
Хотрисом никто не хотел рисковать, особенно когда шанс на удачу так призрачен.
Крафа взглянул на Дмитрия.
— Или ты отыщешь подсказку на своей Опорной Станции?
— Ты словно мысли читаешь. Как раз думаю, на сколько часиков смогу туда наведаться и как эффективнее употребить время на исследования и обучение.
Гегемон понимал, что ему откажут, но все равно спросил:
— Помощник нужен?
— Нужен. Возьму Александру, — неожиданно даже для самого себя заявил граф.
— Как?! Неужели она оторвется от просмотра и экспериментов с одеждой?
— Ей полезно будет слегка развеяться. Елену тоже постараюсь вытянуть… А тебя куда забросить?
— Домой, конечно. Я уже и забыл, когда последний раз нормально ел. Наверное, когда встречу твою с Настей организовывал. Кстати, может, составишь мне компанию за поздним ужином?
— Ну… если ты мне поможешь закрыть портал в мире Гигантского Леса. Оттуда в этот мир прорываются порой такие кабаны, что здесь города рушат играючи. Заодно увидишь, что это за лес такой…
— Прыгаем! — согласился Крафа.
Оказавшись на месте, Дмитрий остолбенел. Название мира полностью соответствовало его сути. Деревья здесь были воистину гигантскими, они напоминали плотно стоящие небоскребы или кем-то отесанные исполинские каменные столбы. И это еще хорошо, что Торговцы стояли на скале, с которой дожди смыли всякий мусор и землю. Ведь чуть ниже царил настоящий ад, наполненный вязкой черной жижей, из которой выпирали узловатые корни да торчали замшелые валуны. По сравнению с этой местностью мир Болот с их тварями, несмотря на Хохочущий туман, смотрелся, словно место для душевного пикника. В черной жиже плавали подобия крокодилов, гигантских питонов и бобров-переростков. В щелях в коре и в дуплах деревьев какие только грызуны не жили, на ветках какие только птицы не гнездились, а в тяжелом, затхлом воздухе какие только насекомые, размером с руку взрослого мужчины, не летали! И все это громадье фауны гудело, рычало, квакало, пищало, пело и визжало.
Если бы Торговцы не держали вокруг себя силовые щиты, их обоих унесли бы птицы на пропитание птенцам или комары избавили от крови в два присеста. В первую минуту мужчины подверглись атаке представителей местной фауны около сотни раз. Потом волна атакующих резко спала, видимо, предупрежденная писком и визгом неудачников, рухнувших в болото и там пожираемых с отменным аппетитом иными крокозябрами. И уж на что Крафа навидался ужасов да мрачных мест на своем веку, и тот непроизвольно вздрогнул, а потом выдал витиеватую руладу на разных языках. Смысл был понятен и без перевода:
— Какое же здесь величественное место, рожденное матерью-природой! Как здесь легко потерять здоровье и внутренние органы вместе с глупыми мозгами! И по какой надобности, сэр, мы с вами сюда приперлись?
На всякий случай усилив щит и приготовив плазмер для стрельбы, граф стал осматриваться, причитая не менее экспансивно:
— Твой старый дракон-маразматик явно что-то напутал! Разве это похоже на долину? Да еще и отсюда должен открываться вид сверху, ибо мы якобы стоим на плоскогорье! Что за подстава?!
Гегемон стал помаленьку успокаиваться, хотя с оружием и щитами поступил аналогично:
— Может, ты ему вместо даров ценных отраву подсунул? Вот он и отомстил неверными ориентирами…
Но Дмитрий, присматриваясь и сличая увиденное с имеющейся у него картинкой, стал постепенно находить нужные объекты. Получалось, что они и в самом деле стоят на остатках разрушенного корнями и временем плоскогорья. А перед ними гораздо более приподнятая, чем в древности, долина. И важней всего, что отыскалась одна из двух скал, продолжавшая возвышаться своей специфической, легко узнаваемой верхушкой над болотом. Именно между ней и соседней располагался постоянно действующий портал, проходя через который, местные подобные курганам или холмам кабаны попадали в наказанный драконами мир колдунов.
А вот второй скалы не было. Но судьба ее была ясна и без следственных экспериментов. На ее месте виднелся ствол рухнувшего древесного небоскреба. Видимо, и тут для деревьев приходит время смерти, и эти гиганты падают, уничтожая под собой все живое. По предварительному осмотру получалось, что дерево рухнуло года два-три назад. И столько же времени, по хроникам мира Кабаний, новые громадные свиньи там не появлялись. А значит, портал был разрушен самой природой. А если и не сломан, то попросту вколочен в грунт исполинской массой здешнего повелителя. Иначе если не кабаны, то уж крокодилы и питоны, вместе с жидкой грязью, хлынули бы в иной мир, заполненный сиреневым туманом.
Крафа согласился с выводами Дмитрия и спросил:
— А разумные создания здесь обитают?
— Осстиял о них ни слова не сказал. Да и кто в таком мире станет разумным? Любую теплокровную обезьяну комары сразу загрызут.
— Ну не везде же тут лес! Надо будет сюда наведаться, отыскать подходящее место и оставить исследовательскую экспедицию. Не возражаешь?
— Двумя руками «за»!
Дмитрий заметил, как из черной грязи стала вздыматься в их сторону громадная пасть на длинной гибкой шее, и выстрелил по ней из плазмера.
— Ух ты! — воскликнул он, когда визг затих и обугленная, разорванная голова непонятного существа утонула в болоте. — Что это было? На диплодока не похоже…
Но Трибун Решающий отвечать не стал, проявив присущий его опыту прагматизм и осторожность:
— Может, хватит играть в охотника? Домой! А то я сейчас от голода сам начну на этих комаров кидаться.
В его замке оба расслабились окончательно и, обмениваясь на ходу впечатлениями об удивительном Гигантском Лесе, поспешили в малую столовую. Скорей всего, некой вездесущей магической сущности здесь не было и в помине, но как и кому местный император сумел незаметно сообщить о намерениях трапезничать с гостем, так и осталось непонятным. Тем не менее, когда они вошли, на столе уже стояли легкие закуски. А пока сбросили сюртуки и привели себя в порядок в ванных комнатах, стол уже был сервирован и накрыт полностью.
Утолив голод, Дмитрий поинтересовался работой по ликвидации людоедских колоний. Крафа, чтобы не отрываться от еды, потратил две минуты на ментальное слияние и сбросил коллеге всю информацию. Не пожалел, так сказать, раскрыть секреты и координаты еще одиннадцати миров, заселенных разумными существами.
Но кое-где единичные плагри могли затеряться или схорониться в бомбоубежищах. Для уничтожения этих одиночек следовало бы на некоторое время оставить там по внушительному отряду воинов с самым современным оружием из технически развитых миров. А это сложности, да еще и какие.
В том, что более молодой союзник может предложить выход из создавшегося положения, Крафа не сомневался. И даже догадывался, какой именно выход.
— Понятно, что Прусвет — великий воин, — сказал он. — А как его соплеменники?
Тут и думать долго не приходилось. Родной клан Живого Ужаса был уже наверняка готов к переезду на новое место. Да и на остальных обломках поднялся ажиотаж. Теперь-то уж точно никто не пожелает оставаться там. Особенно если разумные кальмары, которые исследуют Илиазанские горы и город Медаюрши возле Уральских гор, вернутся и подтвердят: вселенные бескрайние, места хватит всем, и там с радостью встретят переселенцев.
Тот же Прусвет быстро сформирует отряды из пары десятков особей каждый, которые легко смогут уничтожать одного, а то и двух кентавров-людоедов. А если миры им понравятся, то они останутся там жить.
Когда гость изложил свои мысли по этому поводу, Трибун Решающий покивал и сказал:
— Не знаю, как в остальные мои миры, но я бы с удовольствием поселил по сотне, а то и по тысяче Пронзающих Камни в этом мире и в мире Фиолетового Наваждения, где правит твоя мать Анастасия.
— Ну да, о матери я и сам подумывал… и о братике, — землянин вовремя вспомнил о внуке собеседника. — Но понемногу, десяток, максимум два, в каждый дворец. Разумных кальмаров еще уговорить следует, а потом расселять поэтапно.
Сотрапезник с ним не согласился:
— Уверен, что погибающую цивилизацию на новых местах желательно расселить большими общинами. Тогда они будут чувствовать себя более спокойно, в безопасности — и демографический взрыв неизбежен. Особенно если нам удастся решить проблему с восстановлением щупалец у мужских особей. Не удивляйся, мне Прусвет рассказал о таких перспективах… А уже потом пусть сами расселяются, как им захочется.
— Ладно, подумаем, тем более, что проблема не горит, время есть…
Дмитрий замялся, и союзник подбодрил его:
— Спрашивай! Ведь вижу, что тебя что-то гложет.
— Ну да… Имею к тебе два важных вопроса…
— Задавай.
— Первый: что это за мир такой, Полигон, где обитают Торговцы, которые могут передвигаться только в пределах отдельных планет и планетоидов? Почему о нем никто ничего не знает?
Рассказ сухонького маркиза-целителя Крайдара из мира Янтарный давно не давал Светозарову покоя. Ему казалось, что это Крафа устроил в том мире нечто вроде блокады и проводит над лишенными полной силы Торговцами бесчеловечный эксперимент. И вот теперь решил спросить напрямую.
Гегемон ни юлить не стал, ни скрытничать. Только и удивился:
— Поражаюсь, откуда ты все знаешь? — И сам себе ответил: — Хотя догадываюсь, кто эти рассказчики, их всего-то не больше десятка. Им я не запрещал раскрывать эти тайны, но предупреждал об ответственности разглашения таких сведений первому встречному. А раз кто-то из них с тобой поделился, значит, признал достойным. Или таким, кто в любом случае эти кладези информации раскопает. А история и тайна того мира проста, хотя и поучительна. Я сам над ее разгадкой провел сотню лет в наблюдениях и тщательном анализе собираемых данных.
По словам Крафы, нынешняя цивилизация Торговцев не была первой. До нее существовала еще одна. И там тоже дошло до того, что появились некие реформаторы, рассчитавшие возможную гибель вселенных из-за неконтролируемого перемещения в межмирском пространстве. И тоже были ортодоксы, заявлявшие: «Мы за полную свободу! Долой запреты!» И тоже началась война, но не такая кровопролитная, а, скорей, позиционная. Обстановка накалялась, дело шло к большой бойне, и вот тогда тамошние реформаторы решили отделиться от цивилизации и замкнуться в громадной системе с тремя звездами. Так сказать, не хотите с нами жить, мы свою отдельную избушку построим! Ну и отмежевались от всего мира раз и навсегда. Благо сделанные к тому времени технические открытия это делать позволяли.
Вроде бы все хорошо и правильно, но изолировавшиеся реформаторы допустили непростительную ошибку: не почистили предварительно свои ряды. И в результате среди них оказалась солидная «пятая колонна». Когда окопавшиеся ортодоксы поняли, что связь со сторонниками прервалась окончательно и навечно, они в бешенстве не придумали ничего лучшего, как нанести подлый удар в спину расслабившимся в спокойствии реформаторам. И победили. Война была короткой, но настолько жестокой, что выжила только сотая часть населения. Голод, нищета, одичание, утеря умений и возможностей, пещерное существование — вот итог этой войны.
Со временем цивилизация возродилась, встала на ноги и освоила весь этот изолированный участок космоса. В данное время все двадцать две планеты и более трехсот лун заселены или колонизуются, но выходов из системы нет. И развиваться больше некуда: во все телескопы вокруг системы просматривается только девственно чистый черный вакуум.
Основная часть истории Полигона утеряна.
Что случилось в Большом мире — тоже неизвестно.
Сам Крафа попал туда случайно, после трагического взрыва в лаборатории одного из миров. Как выжил при этом — сам понять не мог. Но три года он провел на Полигоне, не имея возможностей оттуда вырваться. Удалось ему вернуться домой лишь после сотен проб и ошибок. И то лишь благодаря своей заметно возросшей силе Торговца и накопленной в кристаллах энергии. С годами подготовился и совершил вояж в замкнутую, так до сих пор непонятно, где находящуюся, вселенную еще раз. Затем путешествия стали регулярными и изучение пошло полным ходом. Продолжается оно и сейчас.
— Хочешь, присоединяйся, — предложил Крафа. — Буду рад помощи и новым идеям. Хотя там очень и очень трудно работать из-за повсеместного религиозного дурмана, обилия тайных лож и распространенной практики уничтожать ударами ножа или с помощью яда всех неугодных или не до конца согласных. Кошмарный мирок и, несмотря на наличие сразу трех солнышек, довольно мрачный.
И уже в который раз Светозаров поверил каждому сказанному слову. Поэтому кивнул:
— Как только немного освобожусь, помогу. И второй вопрос: что с тем сумасшедшим, который якобы побывал на Опорной Станции? Нельзя ли его память считать с системных блоков и понять, что же с нашим коллегой стряслось?
— О! Феноменальный вопрос! — Трибун взял кусок торта и отхлебнул кофе. — Я думал, что ты уже и забыл о моем рассказе. Но сразу хочу тебя огорчить: не ты первый догадался таким образом проверить этого сумасшедшего. Но увы! Сколько я ни искал, сколько ни пытался «чужими» глазами увидеть Хандера Югича, у меня так ничего и не получилось. Из чего я сделал вывод: либо этот наш коллега ни разу не касался камней памяти на крыше замка, либо он по какой-то причине тщательно скрывал свое настоящее имя. Также у меня вызвал немалое подозрение тот факт, что с какого-то момента о судьбе лишившегося разума Торговца все забыли. Только и бытовало мнение, что Хандер Югич умер от старости или его залечили целители в попытках вернуть разум. Обе версии тоже не нашли подтверждения по моим расследованиям: хоронили «наших» в то время еще очень редко и очень пышно, даже самоубийц-придурков, а уж неудача целителей точно бы осталась запротоколирована в истории. Ведь были и другие сумасшедшие, так о них и их болезни написаны целые тома. Не в пример знаменитым, но психически здоровым.
Граф еле сдержался, чтобы не оглянуться.
— Вот ты говоришь, «или — или». А третьего не дано? Может такое быть, что этот… сумасшедший, пусть он даже и не Хандер Югич, до сих пор жив и сейчас с насмешкой за нами наблюдает?
Крафа скептически скривился, но так и замер. Потом озадаченно подвигал бровями и машинально взял уже опустевшую чашку. Поднес к губам, понял, что кофе там нет, и опять поставил на стол. И только тогда пробормотал:
— Ты знаешь, до такой глупости даже я не додумался. Она бы не пришла мне в голову… Раньше… А сейчас вот сижу… и ты знаешь… как-то неловко себя чувствую. Дискомфорт какой-то появился… Такое подспудное впечатление возникло, что я где-то очень крупно просчитался или не заметил нечто важное…
Оба союзника примолкли, с напряжением глядя в глаза друг другу.

Глава двадцать пятая
Сенсация

Конечно, здравый смысл возобладал, да и не настолько эти обладатели умений Торговцев боялись какого-то за собой наблюдения. Пять минут спора на эту тему привели к выводу о том, что некоторые факты истории требуется переосмыслить и перепроверить. А потом разговор перешел на Опорную Станцию.
— А ты до сих пор ни капелькой информации не поделился о том, что там, на Станции, — заметил Крафа.
— Да я и сам ничего толком пока не знаю, — сказал Дмитрий. — Я ведь только совсем недавно получил туда допуск. Посторонних она туда не пустит, вот постараюсь провести родную сестру и супругу, которая носит нашего ребенка. Станцией, как мне показалось, управляет некий искусственный, а может, и вполне естественный интеллект. Придется преодолевать трудности в общении, притираться характерами, не говоря уже обо всем остальном. И вот что я узнал: оказывается, подобные станции раскиданы по всему пространству и находятся в иных вселенных. Многие скопились вокруг своего замка, наподобие Свинга Реальностей, но их хватает и в других местах. Но операторов контроля на них нет.
С минуту побледневший Крафа сидел, словно статуя. Казалось, что его вот-вот хватит удар. Не будь он целителем высокого ранга, Светозаров бросился бы оказывать помощь, а так просто смотрел на союзника.
Дальнейшее его поразило. Трибун Решающий вскочил на ноги, опрокинув стул, и стал с выпученными глазами носиться вокруг стола, выкрикивая разные, не всегда понятные слова и вздымая порой руки к потолку. Видимо, от волнения он перепутал все накопленные за время путешествий по иным мирам языки. Но общий смысл были понятен по знакомым словам.
— Вот! Вот оно самое важное! Чудо! И почему ты раньше мне не рассказал?! Это же прорыв! Это же новый виток в развитии цивилизации Торговцев! Это же конец запрета на бесконтрольное перемещение! Это же новая эра! Вот оно!
Сейчас осталась только одна ипостась Крафы: истинного и на все плюющего с вершины науки ученого. Куда и делся политик, император, интриган, отчаянный реформатор, безжалостный воин, хитрый узурпатор сорока шести миров, примерный семьянин и любящий отец.
Во дворце были системы контроля, и, если не прямо, то через слуг родные были в курсе, что их муж и отец сейчас трапезничает со своим союзником. И когда он окончательно «сбрендил», начав носиться вокруг стола и пугая не столько гостя, сколько слуг своими воплями, эта новость моментально донеслась куда следует, и вскоре в малую столовую стремительно вошла императрица Кассиофия. Замерла, присмотрелась, правильно оценила обстановку и сместилась так, чтобы оказаться на пути у своего мечущегося супруга. Видимо, слишком поверила в свои силы и умения привести любимого в чувство.
Немного ошиблась: экзальтация так никуда и не делась. Но жена была все-таки замечена и опознана вовремя. Чуть ее не сбив, Крафа приостановился, подхватил Кассиофию на руки и закружился с ней в некоей имитации вальса вкупе с рок-н-роллом. Она не стала вырываться, только и поинтересовалась будничным голосом по прошествии очередной минуты:
— Ничего страшного не случилось?
— Да как сказать… — Император замер, разглядывая жену, словно незнакомку. — Давным-давно нечто страшное все-таки случилось…
— Что конкретно?
— Да ты понимаешь… если бы тогда знали о множестве Опорных Станций и их полном контроле над межмирским пространством, то войны бы не было. Вся наша исследовательская деятельность получила бы иное направление, основные отрасли науки и техники пошли бы по иному пути. Цивилизация разорвалась бы, прозябала бы в голоде и нищете, но таки отыскала бы возможность усадить операторов контроля на пустующие места. И тогда… и тогда…
Он повернулся к Дмитрию, словно требуя у него продолжения своей реплики. Тот интенсивно скрипел мозгами, загрузив оба потока сознания по максимуму.
— Если Хандер Югич до сих пор жив и где-то удачно спрятался, то он мог всегда оставаться незамеченным, находясь на Опорной Станции, — наконец сказал он. — И оттуда, найдя и контролируя миры своего сектора, заниматься какой угодно деятельностью. Хоть ловлей бабочек, хоть набиванием чучел представителей фауны, хоть экспериментируя с новыми общественными формациями иных цивилизаций.
Крафа еще раз прошелся с женой на руках вокруг стола, успокаиваясь на глазах, потом аккуратно, как ребенка, усадил ее на стул и указательным пальцем стал тыкать в сторону союзника.
— Слушай, кончай меня пугать! Ты представляешь, что может сотворить сумасшедший, получивший допуск к таким всесильным рычагам управления, которые наверняка находятся на станции?
— Хм! Это мы его считаем сумасшедшим, а, судя по тому, как ему удалось исчезнуть из истории, наш коллега далеко не дурак. Да и сама Станция, насколько я понял, проводит некий тест на «профпригодность» нового оператора, проверяет как-то его психические составные и только после этого производит перенастройку, дающую право на посещение. Очень сомневаюсь, что подобный артефакт допустит в свою жилую и, уж тем более, рабочую зону разумное существо с садистскими наклонностями или практикующее каннибализм.
— Очень сомневаешься? Но ведь не уверен? Сам говорил, что некий интеллект на Станции присутствует, к тому же строптивый. А как мы можем быть уверены, что этот интеллект тоже по причине тоски, одиночества или технических поломок не повредился… хм… в настройках? Срочно отправляйся туда!
— Хорошо. — Дмитрий повернулся к императрице. — Уважаемая Кассиофия, до встречи! И надеюсь, что она состоится в ближайшее воскресенье на моей свадьбе… э-э… по нашему календарю. Александра будет рада видеть вас и все ваше прекрасное дружное семейство!
Он надел сюртук, взял ворох разгрузок и поясов с оружием и убрался из этого мира, оставив после себя пучок безобидных молний.
А императрица строго посмотрела на супруга.
— Разве он уже не женат на Александре?
— Женат. Это у них такие глупости в головах. Решили устроить свадьбу в каждом из известных им миров по тамошним обычаям и с соблюдением всех тонкостей ритуала. Вот и устраивают первую и самую грандиозную свадьбу в империи Рилли. Сам правитель занялся организацией, отдавая молодым на время торжества дворцовый комплекс.
— Мм! Как романтично! — Кассиофия мечтательно закатила глаза, а потом дернула мужа за рукав и перешла на капризный тон: — А почему ты до такого не додумался? Я тоже хочу!
Тот удивленно воззрился на жену.
— Мать, ты о чем? Вспомни о возрасте! У нас уже внуков полный дворец!
Императрица стукнула каблучком по полу.
— Вот ты какой?! Сам-то сколько раз женился за сотни лет и в скольких мирах свадьбы себе устраивал?! А для меня только один раз подобный праздник устроил?
— О-о-о-о…
— Перестань «окать»! Ты же знаешь, как это меня раздражает! По поводу наших свадеб — я подумаю и чуть позже соизволю познакомить тебя с моей императорской волей. А вот по поводу свадеб Дмитрия и Александры заявляю сразу: делай что хочешь, но постарайся, чтобы на всех их церемониях бракосочетания мы присутствовали как почетные гости.
Высказалась. Развернулась. И ушла. Оставив за собой последнее слово.
А Крафа, глядя жене вслед, подумал:
«Тяжело быть императором…»

Глава двадцать шестая
Женские капризы

У себя в замке граф Дин появился возле женской гардеробной. Любимая супруга и не менее дорогая сестричка были одни в помещении, окруженные сотнями каталогов, журналов и множеством исписанных номерами листов бумаги. Это они просматривали каталоги одежды хаюшь, сравнивали их с общепринятыми и с современными и подбирали наряды на все случаи жизни.
Списки составляли по группам; свадьба, бал, гостевой выход, официальные торжественные мероприятия, семейные праздники, военные действия, охота, бытовая обстановка, постельные утехи.
Первые слова Александры к мужу, когда она его заметила на пятой минуте, были такими:
— Милый, ты не представляешь, как современно, классически выглядят эти древние, страшно подумать даже какого года выпуска наряды! Мне кажется, мы с Леночкой обеспечены на все случаи жизни.
Елена же, крутясь перед зеркальной стеной в очередном наряде, на брата вроде и внимания не обратила и посоветовала невестке:
— Ты ему о «пеленках» расскажи! Тоже ведь очень важно!
Словно сама была так занята, что и говорить некогда.
— Точно! Мы тут и о таком вычитали в инструкции, — затараторила графиня. — Оказывается, часть одежды отсоединяется и превращается в две одежки для деток. Правда, говорится, что защитные свойства боевого наряда заметно теряются, но зато пара малых деток или один ребенок постарше могут быть предостаточно защищены от любой опасности. Ты бы только видел, во что могут превратиться эти «пеленки»! Особенно нас поразил «колючий ежик». Эта такой упругий, мягкий изнутри шар, в котором малыш может попросту ходить, перекатывая его по поверхности. А снаружи шарик утыкан такими страшными шипами, что никакой зверь не захочет связываться. А если и начнет атаковать, то иглы можно напитать ядом, приготовленным в специальной полости. А уж про костюмчики для мальчиков и платьица для девочек — слов не хватает! И еще…
— Постой, постой! — Дмитрий еще и жестом остановил хлынувший на него поток слов. — А как вы увидели, что куски этого серого балахона превращаются в детские платьица?
— Ну, пока не увидели, но ведь для женщины с воображением достаточно описания.
— А шарик с шипами?
— Леночка представила меня как взрослую дочку, я чуть присела, и она меня накрыла полами своей хаюшь. Часть, относящаяся к «пеленкам», и отделилась на меня. А потом я, как взрослая девушка, сама произнесла нужную кодировку и оказалась в шарике. Великолепное и уютное местечко!
— Ага! Зато снаружи этот ежик своими иглами у меня оторопь вызвал и мурашки по всему телу запустил, — проворчала Елена.
Светозаров начал обеими руками ожесточенно чесать виски, что служило у него признаком наивысшего мыслительного процесса.
— Девчонки! Вы не представляете, какие вы молодцы и как мне помогли!
— Ну, это мы всегда! — заулыбалась супруга.
— Цени! — добавила сестра. — И обращайся, если что! А чем помогли?
— Представляете, я теперь могу уже почти спокойно отправить Хотриса в замок Свинг Реальностей! Сама хаюшь слишком тяжела, девять килограммов. Я сразу проверил. А вот третья часть — это вполне подходит для переноса нашего героя и такого вот предмета защиты. Даже если парень и не впишется в нормативы, мы из него принудительно весь лишний жирок вытопим и несколько часов голодным подержим. И три килограмма как-то из него выдавим…
— Тебе не жалко ребенка? — нахмурилась Шура.
— Жалко. Очень жалко. Но другого выхода может и не быть. А вот чтобы его найти, вы обе должны мне помочь.
Вопроса «чем?» не последовало, но он читался на женских личиках.
— Я бы попросил вас отложить эксперименты с нарядами часиков на десять и наведаться вместе со мной на Опорную Станцию. Необходимо срочно начать ее осваивать. Осмотреться, обжиться, проверить жилищные условия и гостевые покои. Прикинуть, сколько туда продуктов доставить и попытаться включить главный пульт управления. Задача грандиозная. Прошу отнестись к ней ответственно и не смотреть так жалобно на ваши листочки. Тем более что вы отправитесь туда в одежде хаюшь, перепрофилировав ее в боевые скафандры средней защиты. То есть в любом случае вы окажетесь в шоколаде с ног до головы: и с подарком не расстанетесь, и мне поможете, и с артефактом неизвестной, жутко древней расы разумных существ познакомитесь. И? Ваше решение?
Дамы, даже не переглядываясь, ответили совершенно синхронно:
— Мы согласны!
Однако дали знать о себе последние часы, проведенные в восторгах.
— Не помешает взять туда с собой чего-то съестного, — сказала Шура.
— Напитки, соки, фрукты, — добавила Елена.
— Мясное — тоже не помещает.
— Точно! Можно и первые блюда взять в термосах!
Пришлось несколько поумерить пыл красавиц.
— А не лопнете от переедания? Да и не жрать мы туда отправляемся, а работать. Ко всему, следует задуматься, что, возможно, хаюшь имеет какие-то предельные размеры.
— Не переживай, — сказала супруга, — растолстеть не успеем. А вот в сон может потянуть… Что там с простынями, подушками и одеялами?
— Точно, — поддержала ее золовка. — Обживаться, так с толком и проверкой всех позиций бытия. А то я помню, что юный Хотрис рассказывал о прогнившей одежде, покрывалах и полотенцах в Свинге Реальности. Ему, бедняге, пришлось спать на каких-то обрывках расползающихся кухонных тряпок. Поэтому давай, Шура — ты в спальню, приготовишь белье. А я на кухню — запасу и уложу для нас «несколько бутербродов».
Последние два слова она выделила особо, намекнув, что со своей задачей справится полностью и никто с голоду не умрет.
— Эрли, милая, — позвала Александра. — Ты все слышала? Тогда помоги нам быстрее собраться. Без тебя у нас ничего не получится.
И умчалась за постельным бельем. Причем на ходу ее женское платье превратилось в элегантный охотничий костюм. Такое преобразования произвела на ходу и Елена, устремляясь на кухню. И стало понятно, что дамы освоились с замечательной одеждой превосходно.
Граф вспомнил, что у него тоже есть хаюшь. Он взял инструкцию и отправился в свои апартаменты, читая на ходу и непроизвольно шевеля губами. Коль есть такой наряд, который можно приспособить под все случаи жизни, то было бы глупо им не воспользоваться.
Единственное, что его смущало: где именно и как на хаюшь прикрепить многочисленное оружие? Ибо без плазмера и прочего он на Станцию соваться не собирался. В новом месте следовало быть осторожным втройне. Да и девушкам следовало дать оружие. Александре любое, а Елене то, которым она умеет пользоваться. В последние дни сестру научили, и она уже четко отличала рукоять пистолета от гранаты.
Уже придя в свою комнату и сняв несколько приевшийся комплект сюртука мира Ситулгайн, так много раз выручавший и не раз спасавший жизнь, Дмитрий отыскал нужный абзац:
«Оружие на поясах и разгрузках надевается на балахон в его свободном, нерабочем состоянии. Затем нужно произнести код. Перераспределение, прикрепление и удобство ношения обеспечивает хаюшь. Приятного пользования!»

Глава двадцать седьмая
Притирание

На Опорной Станции троица Светозаровых появились с солидным багажом постельных принадлежностей, некоторой бытовой мелочевки, продуктов питания и даже нескольких горячих блюд в термосах. Как заявила Елена по поводу последнего: «Всегда мечтала устроить пикник на белом облаке!»
Но когда оказалась на месте, осмотрела диковинный футуристический пейзаж и разочарованно протянула:
— Ну совсем на ватные облака не похоже…
Дмитрий же первым делом поспешил к двери, ведущей в жилые помещения. Она тоже открылась легко, не требуя ни кода доступа, ни позывного. А значит, Станция его уже признала за своего. Циферки нужны лишь для установки связи и во время оной.
Зато идущая следом Александра уперлась в невидимую преграду и заголосила:
— Дима! Меня тут что-то не пускает!
А над ее головой, по верху центрального скального обломка, уже высвечивались буквы бегущей строки:
«Оператор обязан голосовой командой дать подтверждение на проход своих гостей на Станцию и сразу определить для гостей статус допуска: начальный, прожиточный, образовательный, интимный, рабочий, максимально приоритетный или полный».
Пока Торговец вникал в смысл написанного, последовало разъяснение каждого статуса. Начальный разрешал гостям пройти в холл и только. Прожиточный — поселиться в гостевых покоях и питаться или праздновать в залах второго этажа. Образовательный давал дополнительный допуск гостям в помещение номер три, которое в прошлый раз оказалось разгерметизированным и нуждалось в ремонте. Там находились учебные классы, тренажеры и ментальные усилители преобразования знаний. Причем за той дверью существовала и иная градация, по которой оператор контроля мог либо прекращать обучение гостей на каком-либо уровне, либо продолжать его. По крайней мере такое последовало подробное объяснение.
О сути интимного статуса догадаться было нетрудно: на третий этаж, в спальни, допускались «близкие родственники и партнеры для сексуальных развлечений». А значит, благодаря близости с хозяином данного места, они же могли и обучаться в здешних не то школах, не то университетах. Четко и без излишнего ханжества.
Рабочий статус предназначался для помощников, соратников и прочей ученой братии, которые могли подниматься на четвертый, пятый и шестой этажи и там работать в лабораториях, оранжереях и на экспериментальных устройствах. Максимально приоритетный — разрешал гостям заходить в главный зал операторского контакта и под надзором и при участии оператора Станции осуществлять межпространственную связь. Ну а полный, как тоже нетрудно было догадаться, разрешал гостю ходить, куда вздумается, и делать все, что в голову взбредет. Кроме, как указывалось, «преднамеренного нанесения оператору травм, несовместимых с дальнейшим существованием».
Все четко, все разложено по полочкам. Еще и служба безопасности бдит неусыпно.
У замершего в процессе чтения Дмитрия даже шея слегка заныла от позиции «созерцание». Супруге он сразу дал сигнал подождать с вопросами, и та терпеливо помалкивала. Глядя на невестку, и сестра вела себя сдержанно.
Конечно, деликатнее было бы заявить об уровне образовательном, но тогда женщин дальше второго этажа не пустили бы, отведя для поселения гостевые покои. Поэтому пришлось землянину громко и отчетливо назвать пока всего лишь четвертый уровень допуска. На большее он побоялся замахиваться, опасался недоразумений, если та же Елена вдруг вздумает похозяйничать в лаборатории.
— Эти женщины получают статус «интимный»!
Над камнем мелькнуло слово «Принято».
— Почему не родственники? — недовольно спросила супруга. — Или еще не заслужили?
— Дорогая, ну я же не виноват, что все эти определения здесь сложены вместе и названы интимными. Сама ведь аналитик и понимаешь, насколько сложно составить программу, которая идеально отвечала бы требованиям огромного количества разумных существ. — Он протянул руки. — Так, девочки, давайте свои ладошки, я вас буду проводить внутрь, а дверь будет считывать ваши параметры. Начнем, пожалуй, с учебных классов…
Но только они двинулись к двери номер один, как на ее фоне высветилась надпись:
«Ремонт не закончен, герметизация до сих пор нарушена. Для восстановительных работ требуется трое стандартных суток».
Теперь надпись могли читать и спутницы Дмитрия, и Леночка запрыгала от восторга.
— Так вот ты что читал!
— Ну да. Таким образом нам подсказывают, как правильно действовать.
— А кто это пишет?
— Есть тут некий интеллект, пока не знаю точно, что оно такое. Называется ЦАПЛя, что расшифровывается как «центральный агрегат прецедентальной логистики».
— Фи! Как все запутано…
— И прошу вас отнестись к подобным предупреждениям очень ответственно! — смотрел граф при этом на супругу, но говорил именно для сестры. — Иначе можем нарваться на неприятности.
Александра поняла его прекрасно и подыграла с серьезным видом:
— Обещаем! И не волнуйся за нас, мы не подведем! — Переведя взгляд на золовку и дождавшись, пока та утвердительно кивнет, спросила: — Ну а теперь куда?
— Вот сюда… Дверь номер два! Ведет в жилые помещения…
О лабораториях пока распинаться не стал, а просто заставил женщин аккуратно коснуться ладонями двери, пройдя при этом идентификацию. Его спутницы вошли и пустились в охи и ахи. Так как в холле особо высматривать было нечего, то вскоре подались на второй этаж, начав там осмотр с гостевых комнат. Там оказались не просто комнаты, а целые блоки, каждый из которых состоял из прихожей, двух спален, кабинета, двух ванных и просторной дамской комнаты возле входа.
Посчитав двери в коридоре, Шура сделала вывод:
— Это же шестнадцать семей можно принять в гости. Причем, судя по размеру кроватей и остальной мебели, гости хоть все могут быть баюнгами.
Как ни странно, комплекты постельного белья оказались и многочисленными, и в превосходном состоянии. Причем от тканей веяло свежестью, словно их только что уложили после стирки и глажки. Полотенец, как и диковинных мыльных принадлежностей, тоже хватало.
А вот ни единого намека на одежду или обувь отыскать не удалось.
— Кажется, здесь никто и никогда не жил, — предположила Елена и кивнула в сторону очередной ванной комнаты. — Ни одна бутылочка шампуня не начата и мыло нетронутое…
Предметы быта — статуэтки, салфетки, скатерти или забытые чемоданы — тоже отсутствовали начисто. За шторами открывались великолепные виды то на лес, то на горы, то на море. Причем волны пенились и ходили, деревья покачивали ветками, а в горах порой слышался свист ветра. Вот только закавыка: ни одно окно не открывалось, как земляне ни старались. Тщательный просмотр доказал: ни щелочки, ни трещинки! Полная имитация!
— Может, это и здорово? — рассуждала Александра. — Оставляешь детей и не боишься, что они сбегут куда-то в лес и там затеряются. А то я видела уже такую обманку, подумала, что там простой имитатор аквариума, а оказалось — окошко в море иного мира. С настоящими акулами… — Оглянувшись на мужа и поймав его недовольный взгляд, она пояснила: — Это в мире Богомолов, где милый старикан дракоша поживает.
— Хм! А то я не видел, какие там тигры саблезубые и медведи по горам лазают!.. Доверчивых и наивных спортсменок, бегуний разных по пляжу поджидают… себе на обед.
Теперь уже нахмурилась рассказчица, усиленно обкатывая в голове мысль:
«Кто же меня заложил? Ксения или Марьяна? — И сама сделала правильный вывод: — Наверняка у Крафы и там записывающая аппаратура натыкана…»
Банкетные залы поражали высотой: метров пятнадцать, не меньше. Получалось, что апартаменты оператора Станции занимали то пространство, которое располагалось над гостевыми блоками второго этажа.
Попытались отыскать кухню, но наткнулись только на явно раздвижные панели с надписями: «выбор меню». А под ними — клавиша.
Но сколько ни давили на эти клавиши, ничего не открывалось, не появлялось и не высвечивалось. И лишь после того, как Александра с прищуром вознамерилась врезать по одной такой каблуком своего сапожка, проявилась мигающая, прерывистая строчка символов:
«Пищевой блок требует особенно длительной расконсервации, как и обслуживающий контингент роботов. Для возобновления полной работоспособности понадобится не менее шести стандартных суток».
Женщины сразу успокоились и пошли рассматривать столовые сервизы и шкафы, полные посуды из дивных сплавов. А Светозаров остался на месте и задумался:
«Что-то эта ЦАПЛя себя странно ведет. Боюсь ошибиться, но, кажется, задержка с объяснениями поступила непозволительно поздно. Складывается такое впечатление, словно некто над нами издевался, следя за нами со злорадством. Дескать, слишком ли голодны человечки и как они поступят, если их подразнить. Да и само мигание надписи слишком напоминает смех… Неужели эта свихнувшаяся в одиночестве ЦАПЛя решила нам продемонстрировать свое тонкое чувство юмора? Если так, то еще ладно, простительно, а если это уже диагноз? Тогда и в самом деле можно ожидать, что где-то вдалеке, на одной из Опорных Станций, окопался и поныне здравствующий Хандер Югич. Или он и в самом деле сошел с ума после общения с тамошним центральным агрегатом прецедентальной логистики, или, что еще хуже и трагичней, подобралась пара полных, клинических идиотов. И что тогда получится? Э-эх! Лучше и не представлять себе. А то спать не буду…»
Он старался теперь фиксировать каждую мелочь. И для уточнения реакции заорал на весь зал:
— Э-эй! Раз здесь не кормят, пусть хоть чаю горячего подадут! Не умирать же нам с голода.
Подождал, пока эхо стихнет, и прокричал то же самое несколько раз с разными интонациями и на разных языках. И увидел на стене возле шкафов с посудой полыхнувшие буквы:
«Каждый выкручивается в меру своих способностей. Порой надо уметь и без нянек обходиться!»
Вот такое нравоучение!
Копошившиеся в шкафах родственницы на яркие буквы не обратили ни малейшего внимания. Из чего следовал вывод: их доступа не хватало для прочтения, ответ предназначался только оператору.
Ну, тот и решил действовать в меру «своих способностей». Благо у них с собой было пропитания на целое отделение оголодавших воинов. Прокашлялся многозначительно и предложил:
— Девчонки, давайте устроим в честь новоселья пир! Сервируйте стол самыми лучшими приборами и выгружайте все наши съестные припасы. А я наведаюсь в главный зал операторского контакта. Переброшусь несколькими словами с ЦАПЛей и гляну, все ли там в порядке.
Из двери номер два они вышли все втроем, а потом он еще присмотрел на всякий случай, как женщины затаскивают в жилой сектор багаж. И вошел в дверь номер один.
Уже без всяких опасений уселся в облюбованное еще в прошлый раз кресло и возложил руки на мертвенно черную поверхность. Привычно дождался, пока появились какие-то контуры схем, затеплились гирлянды огоньков, заключенные в окружности изображения стали перемигиваться, и множество светодиодов запульсировало красным. А затем и надписи над разными секторами панели появились точно так же, как в прошлое посещение этого места:
«Связи с замком Свинг Реальностей нет. Перекрыты центральные приемные шлюзы, каналы переходов запечатаны. Отсутствует связь с иными Опорными Станциями нашего сектора. Для выхода на них нужны коды переписки и позывные удаленных операторов. Полностью блокирована связь с удаленными замками иных систем. Нет доступа к иным реальностям».
Ничего нового, хотя моргающие огоньки и светодиоды так и манили к себе, предлагая если не нажать на них, то хотя бы погладить. Дмитрий искушению не поддался, а решил действовать голосом.
— Обращение-вопрос к центральному агрегату: как открыть приемные шлюзы?
После долгой паузы он получил сообщение в виде обычных светящихся строчек на недосягаемом участке панели:
«Обращение неверное. Если вы имели в виду центральный агрегат прецедентальной логистики, то имя следует называть точно!»
Светозаров едва сдержал эмоции.
«Твою папуаса гирлянду! Да эта железная или пусть даже пластмассовая пародия на разум еще и кочевряжится?! Имя у него, оказывается, есть?! Или это «она»? Ха! Вот бы сюда Эрлиону! Она бы тут живо навела порядок и разобралась с титулами. Видимо, у этого интеллекта от одиночества появилась мания величия, и хорошо еще, что он не заставляет обращаться к себе «ваше вселенское всех вселенных величество»! Ага! Пять «в» сокращенно получается! Этакий юморист Вовочка в пятой степени! Надо же…»
Желание полоснуть по панели плазмером или лазерным резаком растаяло, когда землянин посидел минутку.
«А что, собственно, случилось? — подумал он. — Чего это я завелся? Почему не использую свой разум для решения этой проблемы? Хм! Да нет, вроде использую… Итак, что мы имеем? Либо со мной общается некий юморист, который и в самом деле претендует на роль приснопамятного хохмача Вовочки из русских анекдотов, либо меня тестируют на психическую уравновешенность. Может такое быть? Еще как может! Значит, постараюсь с этой минуты действовать так, словно так оно и есть. Ничего другого пока предполагать не буду. Дальше: Опорную Станцию не могли создавать в расчете на ее самостоятельные действия. Здесь все должно быть заточено на руководящую роль человека. Ну, или иного разумного существа… Следовательно, во власти оператора наверняка находятся и функции переподчинения станционного интеллекта, возможности его перенастройки под свой характер, темперамент и потребности. Может, я и ошибаюсь, но ведь попытка не пытка! И почему бы не начать притираться не только самому, но и местного Пять В под себя не перестроить?»
И начал менторским тоном:
— Сразу заявляю о недопустимости разглагольствований в критической, а уж тем более, в боевой обстановке. А посему постановляю: обращения должны быть краткими, а для привыкания ими следует пользоваться в любых, в том числе и повседневных ситуациях. Ко мне обращаться коротко: Дин. Без всяких титулов. Я к центральному агрегату прецедентальной логистики буду обращаться только так: ЦАПЛя. Требование окончательное, обсуждению не подлежит.
В ответ ни звука, ни буквы. Чтобы понять, принят ли приказ оператора к сведению, пришлось повторить первый вопрос:
— ЦАПЛя, как открыть приемные шлюзы?
Может, ему и показалось, но надпись полыхнула не то злостью, не то ехидством:
«Пока данная операция невозможна! Необходимо накопить энергию!»
— Сколько для этого понадобится времени?
Никакой реакции. Уже догадываясь, в чем дело, граф спросил:
— ЦАПЛя, почему вы мне не отвечаете?
«Отвечаю всегда и на любое ваше обращение!»
Новоиспеченный оператор сжал зубы, предвидя, что ему придется повозиться и побороться с упрямым искусственным интеллектом. А чтобы не наступать на одни и те же грабли, придется каждое нововведение зачитывать приказным тоном.
— ЦАПЛя, слушай мое распоряжение: во время всех дальнейших наших диалогов подразумевается, что следующий вопрос задается прежнему адресату. Еще раз спрашиваю: ЦАПЛя, сколько времени потребуется для накопления энергии, необходимой для открытия приемных шлюзов?
«От десяти до пятнадцати стандартных суток!»
Незаметно вздохнув, Торговец продолжил задавать вопросы:
— Что значит «каналы переходов запечатаны»?
«Умение преодолевать межмирское пространство между станциями бессильно».
— И кто запечатал эти каналы?
«Личности не установлены».
— Когда они это совершили, где и каким образом?
«В замке нашего сектора четыре тысячи лет назад».
— А если не было бы этой блокировки, Торговцы могли бы путешествовать из замка в другой замок?
«Да!»
Краткость и тон ответов жутко раздражали. Чувствовалось, что «Цапелька» при желании может отвечать и полно, и сочно, и оперировать образами, и предвидеть вытекающие из беседы дальнейшие вопросы. Но то ли тест продолжался, то ли Пять В от всей души обиделся на строгость нового распорядителя (или все-таки хозяина?) Станции.
Ну, да не беда, было бы время, а все остальное притрется!
— Как наладить связь с другими Опорными Станциями нашего сектора?
«Должен прийти запрос от дальнего оператора и последовать обмен позывными. После чего следует пользоваться специальными кодами переписки».
— Где эти коды находятся?
Надпись появилась с несколькими краткими миганиями:
«Все данные о кодах даются в учебных комнатах».
Человек хмыкнул и несколько сменил тему:
— Почему и кем блокирована связь с удаленными замками иных систем?
«Создателями сети при ее создании».
— То есть сеть так ни разу и не была запущена в действие?
«Нет!» — и опять какой-то особенно язвительный окрас надписи.
— И почему нет доступа в иные реальности?
«По той же причине: сеть бездействует».
— Уф! Как же я с тобой устал! — Светозаров откинулся на спинку кресла. — Но все равно… — Он встал и рявкнул во всю глотку: — Молодец! Объявляю тебе благодарность!
Естественно, что раз вопроса не последовало, то и ответа не предвиделось. Да только землянин решил и тут допечь строптивый интеллект.
— ЦАПЛя, слушай мое распоряжение: всегда, когда я тебя похвалю, ты должен бодро и моментально отвечать: «Рад стараться!»
Хотел было поиздеваться до конца, прибавив: «ваше высокопревосходительство!» А еще лучше: «Служу трудовому народу!» Но не стал. Со временем, скорей всего, и этот ответ придется аннулировать. Но пока решил проверить и повторно гаркнул простенькую похвалу. И бальзамом на душевные раны стала желаемая надпись:
«Рад стараться!»
Дмитрий устало направился к двери и уже на выходе пробормотал:
— А будешь стараться еще лучше, получишь в награду… фигу с маком!
Вышел и улыбнулся, прочитав над центральной скалой недоуменный вопрос:
«А что такое «фига»?»

Глава двадцать восьмая
Пикник на облаке

Стол уже был накрыт. Светозаров сел и принялся рассказывать, как продуктивно он пообщался с ЦАПЛей и насколько это интересный, умный и образованный собеседник. Сам-то он не так давно поел у Крафы, так что на пищу не набрасывался, в отличие от любимой женушки и дорогой сестрички. Да и было интересно, как отреагирует местный интеллект на подслушанные разговоры.
Да никак не отреагировал. А может, еще больше обиделся на оператора за игнорирование последнего вопроса по поводу фиги.
«Вдруг здесь оператору помогает нечто, весьма сходное с магической сущностью Эрлионы и ее братика Эля? — подумал Светозаров. — Уж тогда точно придется признать центральный агрегат существом разумным, имеющим все права, и вести себя с ним совершенно иначе. Как равный с равным, стараясь сделать его союзником…»
Правда, тут же нашлись и возражения. Ибо имелась одна важная деталь при общении: все-таки ЦАПЛя была именно запрограммирована на подчинение оператору в спорных или принципиальных вопросах. С правом совещательного голоса, с возможностью самоусовершенствования и с неким изначальным правом выбора нового владельца Станции, но все-таки именно подчинения в главном.
Ну и появились великие, можно сказать, наполеоновские мысли о будущем всей сети Опорных Станций. Если все ЦАПЛи окажутся одинаково вздорными, то в идеальном варианте было бы сюда, да и на иные объекты, заселить таких существ, как Эрлиона. Они бы тут живо навели порядок и со своей тягой к справедливости были бы наиболее подходящими управляющими. Человек или баюнг подвержен разным порокам и слабостям, может заболеть, умереть, а то погибнуть при атаке недоброжелателей, тогда как магические сущности, рожденные при исполнении гимнов целителей, не подвержены гниению ни моральному, ни физическому.
Они либо подомнут искусственный интеллект под себя, либо найдут с ним общий язык и станут сотрудничать.
Оставалась самая малость: отыскать другие Станции, суметь на них освоиться, затем вырастить должное количество магических сущностей, научиться их перемещать в пространстве, додуматься, как их доставить в межмирское пространство, самому при этом не сойти с ума от перенапряжения, не надорваться физически и… И многое, многое другое!
«М-да! «Малость» получается слишком гигантской, — пришел к неутешительному выводу землянин. — Но, в любом случае, задача поставлена, цель ясна, а дорогу осилит идущий! Так что, прочь сомнения! Мы наш, мы новый мир построим… а если нет, то на старом сменим вывеску!»
— Нельзя сказать, что мы побывали здесь зря, — сказал он женщинам. — Ремонт ведется, сроки устранения неполадок и накопления энергии названы, знакомство и взаимно полезная беседа с ЦАПЛей состоялась, и добрую часть помещений мы осмотрели. Сейчас вы осмотрите жилые помещения, а я поднимусь выше и осмотрю лаборатории. Если там отыщется хотя бы сотая часть того, о чем я мечтаю, это будет великолепно.
— А зачем ждать? — взглянула на него Александра. — Можешь прямо сейчас затребовать списки всего ценного, что здесь имеется.
— В самом деле, чего это я? — встрепенулся Дмитрий. — ЦАПЛя, запрос к тебе: покажи списки всего, что находится в лабораториях верхних этажей.
Пауза затянулась настолько, что мелькнуло подозрение:
«Ну, все, интеллект взбунтовался! Или списки такие громадные?»
Но потом ответ все-таки высветился, видимый только оператору контроля:
«Запрос невыполним».
— И по какой такой причине ты не можешь предоставить списки?
«По причине отсутствия у меня требуемых списков».
Опять ехидство?
— Ну, тогда просто называй все, что видишь в лабораториях!
«Нет такой возможности».
— Почему у тебя нет такой возможности?! — уже теряя терпение, перешел на крик Светозаров.
«Лаборатории закрыты для моего доступа», — оповестила очередная надпись.
— Уф, он меня достал уже, — пожаловался граф, потирая в раздражении лоб. — Отвечает только на конкретику, и ни грамма больше.
Мысли супруги оказались сходными с его размышлениями:
— Эрлиону бы сюда!
— Вот-вот… Ты слышишь, ЦАПЛя? Мы постараемся сюда доставить Эрли, чтобы тебе скучно не было!
«Кто такая Эрлиона?»
Эта надпись была видна всем, и ответила Саша:
— Это наша дочка. Она очень милая, умная и рассудительная.
Все-таки интеллект был явно искусственным, потому что выдавил из себя шаблон ответа, а не собственное рассуждение:
«Детей надо любить. Особенно маленьких. А сколько вашей дочери лет?»
— Она еще совсем малютка, ей и годика нет, — ответила графиня. — И она бы тебе очень, очень понравилась.
«Я умею воспитывать детей! — надпись впечатляла наглой фиолетовой окраской. — Для этого у меня имеются наилучшие методики!»
Земляне дружно заулыбались, представив, как нечто наглое и с большим самомнением пытается заняться перевоспитанием Эрлионы. Нетрудно было догадаться об итоге подобного деяния. Но больше на эту тему Дмитрий говорить не стал. Быстро доел и распорядился:
— Уберете здесь и осматривайте наши апартаменты. А я в лаборатории.
И помчался по лестнице наверх. На третьем этаже только и глянул по коридору да посчитал количество дверей: всего шесть. А внизу на той же площади размещались шестнадцать гостевых блоков. Значит, площадь личных покоев оператора солидная. Будет где развернуться, а то и в футбол поиграть.
«А вот интересно, почему пока мы не видели ни одного зала тренировочного, ни одной игровой площадки и ни одного бассейна? Как-то это не вписывается в систему полного и гармоничного развития личности. Или подразумевается изначально, что каждый Торговец — это хороший целитель, и ему нарастить мускулы или придать телу гибкость — раз плюнуть? Загадка…»
На четвертом этаже начались непонятки. Там не было света. Совершенно. И там ЦАПЛя перестала отвечать на вопросы. Да и как бы она или он давал ответы светящейся строкой? Раз тут все обесточено, то и общения быть не может. Значит, и в самом деле доступ для здешнего интеллекта, «умеющего воспитывать детей», сюда закрыт.
«Может, это и правильно? — Дмитрий включил фонарь. — Иначе это одинокое сознание здесь за тысячи лет от тоски и одиночества могло бы заняться невесть какими экспериментами. И результат его опытов, проб и ошибок мог бы оказаться ну очень непредсказуемым. Вплоть до уничтожения всей Станции какой-нибудь ядовитой плесенью или особо активной ржавчиной. Так что создатели поступили верно: нельзя давать в руки неполноценных опасные игрушки! — Он тут же одернул себя: — Чего это я обзываю ЦАПЛю неполноценной? Меня она или он все-таки выбрал. Значит, оценил верно и по достоинству. Значит, умный индивидуум и вполне уравновешенный морально и психически. Как бы его окончательно протестировать и на остальное? А конкретно: тест я прохожу или все-таки обмениваюсь колкостями с Пять В?»
Было непонятно также, почему были упомянуты некие устройства и оранжереи, если допуска наверх ЦАПЛя не имел? Наверное, у него был перечень помещений, но не больше.
Дмитрий открыл первую дверь, и оттуда потянуло старым пластиком. Луч фонаря осветил большое, но совершенно пустое помещение.
«Э-э-э! Меня что, ограбили? — возмутился оператор контроля. — Или строители разворовали комплектующие во время отделки? Утопи меня волна! И спросить-то не у кого! Ведь этот прыщ строптивый станет все отрицать, прикинется глухонемым и будет формально неуязвим… — Он уже спешно открывал вторую дверь: — Твою папуаса гирлянду! И тут пусто!..»
Все двадцать четыре помещения оказались такими же. Но следы остались! Достаточно было присмотреться, чтобы различить на полу некие обводы и пятна. По ним можно было догадаться, что возле стен стояли шкафы, по центру столы, а некие фигурные пятна намекали на более сложные основания, присущие устройствам или специфическим приборам. Что-то тут, несомненно, когда-то было, и все это вынесли, после чего не зачистили следы по небрежности или без всякого умысла.
Поднявшись этажом выше, Торговец обнаружил за шестью дверями обширные многоярусные лотки с землей. Количество — преогромное, площадь — даже трудно сразу подсчитать. Но, в любом случае, сомнений не вызывало, что если выращивать здесь грибы, злаки, фрукты и овощи, можно прокормить человек пять постоянно здесь проживающих. А то и десять. С потолка свисали многочисленные лампы и прожектора, предназначенные давать нужное для растений освещение, на стенах виднелись выключатели, тумблеры и регуляторы температуры. Но увы, все они бездействовали, света не было, а из ссохшейся до каменного состояния земли не торчало ни единственного росточка, соломинки или бледной поганки. Вполне возможно, что здесь никогда и ничего не сажали.
— Хорошо, что хоть землю не украли! — пробормотал Светозаров, поднимаясь на последний, шестой этаж. — И почему здесь нет лифтов? Или все рассчитано на моментальное передвижение Торговцев в любую точку Станции по первому желанию?
Последний осмотр разочаровал еще больше: никаких устройств или загадочных приборов наверху не обнаружилось! Мало того, от них даже следов на полу не нашлось. Девственно чистые помещения.
«Как там у классика? — мысленно усмехнулся Дмитрий, спускаясь по лестнице. — Все украдено из дома Облонских? Или нет… Грузите реактивы бочками! Э-эх! Халявы не получилось! Вполне возможно, что ушлый ЦАПЛя все давно продал или обменял на смазку, колбасу или бензин для себя, а потом обесточил верхние этажи, прикинувшись шлангом. Мол, не был я там никогда, и гитара не моя… Да и вообще мне пока от всей Станции не привалило никаких дивидендов. Только нервы потрепал при общении да узнал о существовании целой сети замков в каждом секторе и Опорных Станций вокруг них».
И уже любуясь обстановкой в апартаментах оператора, подумал, что мебель тут тоже приличная. Точнее, единственная в своем роде. Если панель в главном зале операторского контроля не заработает и учебные помещения останутся запертыми, то можно будет всю мебель вывезти в герцогство Томной Печали, в тамошний возводящийся замок. Да и посуду всю прихватить. Ни у кого подобной нет, и можно будет после такой экспроприации веками тешить собственное тщеславие.
Подумал и сам же посмеялся над такими мыслями.
«Чужого мне не надо, но раз уж я сюда прорвался, то работать эту чертову Станцию заставлю для всеобщей пользы!»
Женщины осматривали комнаты — те не слишком отличались от гостевых. Разве что имелись более витиеватые предметы обстановки в виде этажерок, письменных столов, различных ваз и подсвечников на столах, диванов и прикроватных стульчиков с мягкой обивкой.
Заглянув с ними в еще одну дверь, Светозаров сказал:
— Ладно, тут больше делать нечего! Пока… Спрыгиваем! Раз уж мы сэкономили более пяти часов, то надо это время потратить с большей пользой, чем разглядывание мебели и прощупывание простыней. На выход!
Женщины и не возражали. Проходя мимо зала, Елена поинтересовалась:
— А термосы забирать не будем, да и все остальное?
— Пусть остается, — решил Дмитрий. — Через два дня все равно наведаемся… ну, если свадьба закрутит, то через четыре. Вот тогда и посмотрим, как здесь с сохранностью продуктов и следят ли за порядком.
Хотя на выходе, у двери номер два, засомневался в правильности своего решения: а вдруг ЦАПЛя заставит их убирать за собой? В прошлый же раз заставила убрать предмет в виде подсвечника из главного зала операторского контакта.
Но не было никаких буковок. И земляне отбыли в мир Зелени.

Глава двадцать девятая
Прыжки по мирам

Когда оказались в замке Свирепой долины, сестра вдруг заявила:
— Раз у нас с платьями проблем нет, то забрось меня в Лудеранский лес к барону Курту. Кстати, и лично пригласишь его на свадьбу. Я уже всю их команду предупредила, но телеграмма — это одно, а твой визит — совсем другое. Мне на сборы понадобится четыре часа, я уже подсчитала.
Дмитрий помнил о земляках и боевых товарищах, но намеревался заскочить к ним через денек или как только освободится.
— А как же ты обратно? — спросил он. — Может, уже отсюда вместе со всей академией отправишься в столицу?
— Оттуда в субботу утром и отправимся. Железнодорожная ветка уже достроена, и позавчера пошли пробные поезда. Да и как это я буду выглядеть, если появлюсь на маменькины глаза не с будущим мужем под ручку? Так что не забудь обо мне!
Она чмокнула брата и невестку в щеки и отправилась в свои апартаменты собираться и слегка отдохнуть.
А графиня цепко ухватилась за супруга и в приказном порядке повела того в спальню. При этом приговаривала таким тоном, что спорить с ней было бесполезно:
— Ты выглядишь плохо, и раз мы сэкономили время, ты обязан три часа поспать. Даже я ради такого случая лягу с тобой и буду тебя удерживать всеми силами.
— А может, не надо?
— Надо! Очень надо! И ты ведь помнишь, как мне важно правильно подобрать платье к свадебной церемонии. Но я, тем не менее, жертвую своим временем, рискуя остаться осмеянной на собственной свадьбе, лишь бы дать тебе возможность восстановить силы.
— Ох! Какое самопожертвование! — усмехнулся супруг, уже предчувствуя, что вряд ли они будут именно спать и, уж тем более, все три часа. — О, как ты добра и бескорыстна!
— Спасибо, что оценил.
Хотя граф предполагал, что заботы не дадут побыть спокойно в спальне: обязательно кто-нибудь его станет разыскивать, надо будет решать очередные проблемы и куда-то мчаться.
Но, к его немалому удивлению, никто их не побеспокоил, и они даже поспали часика два обнявшись.
Дин проснулся первый и, открыв глаза, начал размышлять о том, куда податься в первую очередь. Дыхание Сашеньки изменилось, и она, не пошевелившись, спросила:
— Уже думаешь? И о чем?
— Да вот интересно, как там археологи на Земле справляются с очисткой здания, вынутого из храмового комплекса Орияр. Там просто обязаны быть сенсационные результаты.
— А с городом этим на Урале… как его?
— Медаюрши? Там так быстро дело не сдвинется, объем работ огромный. Но заглянуть тоже было бы интересно.
— Так ты на Землю?
— Нет, вначале подскочу к системным блокам. Может, Шу’эс Лав отыскал ключик к снятию блока в сознании Натальи Кох. Тогда наши целители смогли бы продолжить омоложение ее памяти.
Александра немного помолчала, а потом выдала:
— Она мне очень, очень не нравится. Она слишком смазливая и желает властвовать любой ценой. Лучше было бы тебе отдать ее обратно в лагерь ссыльных…
Дмитрий в сомнении потер щеку и заговорил совсем о другом:
— И в Ягоны надо срочно наведаться, предупредить Бонзая, чтобы готовился к прыжку на нашу свадьбу. Да и вообще не помешало бы с ним часок поболтать да по кубку опрокинуть. А то подумает, что я его уважать перестал. Хе-хе!
И тут догадался, почему его никто так долго не беспокоит. Наверняка Саша мысленно сразу же договорилась с Эрлионой, и та оградила графскую чету от всего мира. А она, если захочет, то любого остановит. Даже Тителу Брайсу придется прорываться с боем, а уж все остальные завязнут на дальних подступах к спальне. Конечно, если начнется война или произойдет катастрофа, Торговца разбудят, ну а пока он может предаваться неге и удовольствиям… Пока совесть не проснулась!
А она проснулась и стала вопить:
«Потом прохлаждаться будешь! Во время медового месяца!»
Пришлось нежно, аккуратно, но настойчиво выскальзывать из объятий супруги и облачаться в становившуюся с каждым разом все удобнее хаюшь. А потом пошла чехарда прыжков и мелькание иных миров.
В мире Крафы получил сообщение от союзника с просьбой увидеться через сорок пять минут и направился в зал истории. Там Шу’эс Лав передал ему подсмотренную формулу и костяк структуры, благодаря которой и стоял блок в сознании Натальи Кох. Благодарность коллеге, несколько слов насчет его дальнейшего использования в скором будущем, и возврат в свой замок.
Там вручение подсмотренной баюнгом формулы и структуры Тителу Брайсу и краткое обсуждение с его командой технических вопросов.
Затем прыжок на Землю, в обитель Желтых Грез, где он объявил о том, что заберет всех на свою свадьбу.
— Постарайтесь к тому времени все в монастыре выставить на автоматику и автопилоты. Думаю, ничего страшного за пять-шесть часов не произойдет. Потом закину пяток человек сюда. Кого, выбирайте сами. Пока продуктов хватает? В остальном есть нужда?
Нужда была, настоятель тут же вручил список необходимого, и Торговец поспешил в Москву. И там, в «Олимпийском», был приятно поражен масштабностью проделанной работы. Люди облепили уже очищенное снаружи здание из храмового комплекса Орияр не только лесами, но и собственными телами, и с усердием восстанавливали его внешний вид более чем четырехтысячелетней давности. Не меньше археологов, историков и других ученых роилось в здании, которое уже было очищено на две трети. А уж что творилось на зрительских скамьях! Именно там укладывали все находки. Люди работали просто самозабвенно…
На появление Торговца обратили внимание только расставленные по верхнему ряду трибун охранники. А потом, когда он стал прохаживаться по рядам и присматриваться к разложенным находкам, к нему бросился академик Чудинов. Старик посерел лицом, выглядел изможденным, но глаза его лучились восторгом, а голос звенел словно молодой.
— Дмитрий Петрович! — заголосил он, привлекая к себе недовольные нарушением относительной тишины взгляды. — Вы только гляньте, что творится! Это же… это же… да нет таких слов, чтобы выразить грандиозность творящегося у нас на глазах. Египетские пирамиды, римские развалины, остатки Карфагена и все остальные находки вместе взятые и рядом не стоят с этим артефактом из древней истории! Я уже послал краткий доклад президенту, в котором умоляю его любыми средствами взять участок с Орияром под наш строжайший и неусыпный контроль. Потому что, если недоброжелатели и исконные враги славянизма узнают о наших работах и выводах, они не погнушаются сбросить на датское побережье атомную бомбу.
Дмитрию еле удалось вставить вопрос в экспансивный монолог профессора:
— Что удалось прочитать и понять?
— Все! Все прочитать и все понять! — Академик даже подпрыгивать начал в экзальтации. — Руническая письменность сохранилась идеально! И ее может читать даже любой современный человек, владеющий кириллицей! Теперь уже смело можно утверждать, что самая первая письменность на Земле была наша, славянская, а наши далекие пращуры проживали в Гиперборейском царстве. Сохранились даже выгравированные карты на стенах. И книги! Много книг! Пусть их нельзя открыть и прочитать из-за полной окаменелости, но только одни обложки чего стоят! Анализы показывают, что эти книги сделаны не из бумаги!
— Понял я, понял, Валерий Александрович. — Торговец постарался успокоить ученого одной из усыпляющих структур. — Вижу, что работы у вас много. Но эти секреты пока не должны быть известными всему миру.
— О! По этому поводу не волнуйтесь, — заверил Чудинов. — Все мы перешли добровольно на казарменное положение и пока решили пожить прямо в комплексе. Для этого нам созданы самые благоприятные условия.
— Ну, тогда я убегаю, загляну позже…
— А как же мой доклад президенту? — занервничал академик.
— Не волнуйтесь, все будет нормально. Но в Данию пока еще рано, да и город Медаюрши еще не раскопан. А до того, как все будет готово и обнародовано, мы и побережье застолбим должным образом.
— Ох! Медаюрши… — Молитвенно сложивший руки пред собой, Валерий Александрович хотел, судя по его виду, и здесь оставаться, и на Урал ринуться, и в Орияр зарыться.
— Я сам туда наведаюсь, а вас с коллегами заберу туда, когда здесь основные работы будут закончены.
И понимая, что может здесь надолго застрять в дискуссиях, да и любопытство засосет, заставив рассматривать находки, Светозаров покинул «Олимпийский» и переместился в Кабаний.
— Прусвет, дружище, как дела? Помощь требуется?
— И сами за несколько часов управимся, — заверил Прусвет. — А лишние руки нашим щупальцам только мешать будут…
— Отлично! О, маркиз, как вы кстати! Мне нужна справка: когда и где в последний раз видели гигантских кабанов в этом мире? Сколько их и где находятся сейчас?
— Уточню! — пообещал Гаспи. — А что, есть опасение очередного вторжения?
— Как раз наоборот. Портал, через который животные проходили сюда, давно закрыт. Так что можете обрадовать народ: новых разрушений не будет. А вот что делать с теми животными, которые проживают в больших лесах, будем думать чуть позже, скорей всего, после уничтожения кокона и рассеивания сиреневого тумана.
— Неужели это возможно?! — радостно воскликнул маркиз.
— Да. Чуть меньше двух суток осталось до этого момента. Если… все пойдет по плану и не случится чего-либо экстраординарного.
— Вот это будет праздник! И можно пустить эту новость по миру?
Граф Дин подумал и кивнул:
— Можно.
Глянул на часы: до встречи с Трибуном Решающим оставалось двенадцать минут.
Следующий прыжок перенес землянина обратно на родную планету, в предгорья Урала. После «Олимпийского», освещенного мощными прожекторами, раскопки под дождливым небом показались какими-то несущественными и невзрачными. Тем более что тентов, дымящих труб, огромных зонтов оказалось так много, что за ними скрывались сами работы. Торговец не стал спускаться в раскопы и спросил у подскочившего к нему майора:
— Ну и как тут у вас? Есть чем заинтересовать ученых?
— Не то слово, Дмитрий Петрович! Те, что уже прибыли сюда и работают, не просто заинтересованы, а готовы рыть землю голыми руками. Сейчас сюда подтягиваются специалисты со всего края, так что вскоре здесь будет не протолкнуться от народу.
— А как относятся к разумным кальмарам?
— К огромному моему удивлению, вполне терпимо. Вначале шарахались от них с непривычки, а теперь я уже некоторых отличать стал. Польза от Пронзающих Камни огромная, так что сотрудничество крепнет, взаимопонимание растет.
— Ну, не буду вас отвлекать, работайте! — сказал Дмитрий и подался на встречу с Крафой.
Союзник его уже ждал, нервно прохаживаясь по гостевой комнате, и сразу набросился с упреками:
— И как это понимать? Мой дракон в моем мире жрет молодильные каштаны мешками, а я ни знать ничего не знаю, ни своей доли от контрабанды не получил!
— Тоже мне, таможенник нашелся! — фыркнул Светозаров. — Будет тебе доля: десяток каштанов каждый день. По рукам?
— Ты издеваешься или шутишь? — обиделся Крафа. — Речь идет о тысячах!
Светозаров знал, что долго такая лафа не продлится. Вожделенные каштаны он таскает прямо из-под носа опытного коллеги из подведомственного тому мира Янтарный. Как только это выяснится, Гегемон наложит свою лапу на весь урожай молодильных плодов. И пока Крафа пребывал в неведении, можно было поторговаться.
— Ого! — воскликнул он. — Ну у тебя и аппетиты! Хватит с тебя и пятнадцати в сутки!
— Да у меня сотни ученых, гениальных писателей, талантливых политиков при смерти, а ты мне полтора десятка в день тычешь?! Не меньше пятисот!
— Ну, ладно, только как для тебя… двадцать штук в день! — причем числительное Дмитрий провозгласил так, словно речь шла о миллионах.
Союзник нахмурился:
— Практически все мы сейчас работаем на тебя, разрабатывая новый контур для кресла-телепорта.
— Это хорошо, но уже не так актуально! — И граф рассказал о «пеленках». — Так что мое последнее слово: двадцать два!
— Да ты скряга! Ну хоть сотню дай!
— Двадцать пять. А чтобы ты не так расстраивался, я поделюсь с тобой информацией по Опорной Станции. Я там чуть ли не пять часов провел с сестрой и супругой.
— Ладно, согласен на девяносто. И рассказывай!
Но когда Трибун понял, что ничего нового по древнему объекту не добавилось, он совсем обиделся:
— Не думал, что ты такой обманщик…
— Ну ладно, дам тебе тридцать каштанов в день, — ухмыльнулся Светозаров. — С учетом того, что в скором будущем поставки увеличатся многократно.
— Знаю я твои понятия о будущем и умение манипулировать словом «многократно», — проворчал Трибун и неожиданно согласился: — Ну ладно, давай хоть тридцать.
Он сам не ожидал, что ему в подставленные ладони тут же будет отсчитано ровно тридцать штук. Хаюшь позволяла создавать какие угодно по объему карманы, лишь бы носитель не сломался от переизбытка веса.
— Однако… А как их надо принимать человеку, баюнгу и туюску?
— Человеку — четыре, баюнгам — шесть, а туюску и пары в сутки хватит.
По глазам Гегемона было видно, что он уже начинает лихорадочно подсчитывать, кому и по сколько распределить полученный мизер, и сердце Дмитрия дрогнуло:
— Ладно, в следующий наскок заброшу к тебе насколько мешков. Но с условием: если мне что понадобится — не жалеть и не жадничать. По рукам?
— Уговорил, черт языкастый! — расцвел союзник в улыбке. — Когда будет готово кресло к работе, а Хотрис к отправке? Хочу присутствовать.
— Да не раньше, чем часиков через шесть, а то и семь. Надо будет еще потренировать малого на моем полигоне. Так что через пять часов наведайся в мой замок, Эрлиона тебя встретит и проведет. Да, вот тебе еще десяток…
Дмитрий выгрузил из кармана остатки молодильных плодов, за что получил на прощание поощрительное похлопывание по плечу.
— Молодец! Будешь бороться со своими недостатками, может, и станешь когда-нибудь добрым и правильным… как я.
Опять вернувшись в замок, Светозаров был готов забрать сестру, но застал возле нее расстроенного и взъерошенного Яшу Праймера. После сумбурных восклицаний последнего нарисовались новые хлопоты. Коллега из иного мира, помолодев, восстановив силы и умения до среднестатистического уровня, возомнил себя непобедимым и решил наведаться на родину. А там его уже ждали, намереваясь в назидание всем остальным согражданам сжечь еретика и опасного колдуна на костре. И счастье, что Яша все-таки напрягся как следует и чудом вырвался из-под навалившегося на него тамошнего спецназа. И ладно бы успокоился да забыл на время дорогу домой, так он вознамерился мстить и отстаивать свои законные права Торговца на свободное перемещение по родному миру.
Хорошо хоть понимал, что без помощи графа Дина Свирепого все его намерения — пустой звук, не более. Вот и рыскал он по замку в поисках хозяина, пока не отыскал точку его следующего появления.
Дмитрий церемониться с коллегой не стал.
— Это же надо быть таким неосторожным, неосмотрительным лопухом, чтобы податься в столь опасное место в одиночку и никого не уведомив! В ближайшую неделю запрещаю подобные вояжи! Ты должен тренироваться, набираться сил, а уже потом мы всем миром разберемся с твоей родиной. То, что там творится, — недопустимо! Вымирающий клан Торговцев твоего мира мы просто обязаны возродить.
— Но каждый день… — заикнулся было Праймер, но Дмитрий не дал ему договорить:
— Каждый день ты должен помнить о своем потомстве и готовиться стать отцом. Одна женщина уже точно от тебя беременна, и очень скоро мы ее сюда пригласим. Так что веди себя прилично.
И граф, прихватив сестру вместе с багажом, шагнул в межмирское пространство. А Яша остался на месте, словно обухом по голове ударенный. Известие об отцовстве его более чем потрясло, и можно было быть уверенным, что в ближайшее время он никуда самовольно не умотает.
А брат с сестрой оказались в хорошо им памятном Лудеранском лесу, некогда самой большой головной боли империи Рилли. И то, что теперь лес был поделен на пять огромных, быстро заселявшихся баронств, и в каждом из них возводились замки, была заслуга в том числе и Елены. Раньше сюда боялись наведываться даже самые отчаянные наемники, а сейчас здесь простирался миролюбивый лес, полный очарования и неги, вполне спокойный, с обилием травоядных животных. Если, конечно, не считать полуразумных кайрегов, которые не слишком-то спешили на свою родину и продолжали жить в этом мире.
Перспективы были хорошие. Уж сейчас пятерка землян выделяла баронам на своих землях лены. По законам империи двадцать баронств — графство. Два-три графства — герцогство. В обозримом будущем могло получиться два герцогства. Барон Петр Левин обручился с баронессой Даной, а бывший командир «Пятой» группы Василий — с баронессой Сильвой. Самым бедным и одиноким там оставался барон Курт Вайсон. Но и он умудрился вскружить голову сестре самого Торговца, да и сам в нее влюбился про уши. Так что уже старался вовсю, скупая земли, примыкающие извне к его участку Лудеранского леса.
Светозаровы чудом оказались в таком месте, где не так сильно роились строители и не висела пылевая завеса. Наверное, по этой причине барон Вайсон заметил их издалека и, наплевав на всю солидность, бросился к прибывшим бегом, начав еще издалека кричать со своим немецким акцентом:
— Русские прибыли! Опять моя ничего не помнить после застолья!
Будущего шурина он только мельком хлопнул по ладони, а Елену подхватил на руки, кружа, как ребенка, и на ходу отвечая на ее поцелуи. Потом все-таки несколько успокоился, поставил свою невесту на небольшой каменный блок и горделиво махнул рукой в сторону раскинувшейся стройки:
— Ну как тебе наш будущий замок?
Даже гениальный архитектор не усмотрел бы в котлованах, горах строительного леса и оснастки, среди пирамид камня, кирпича и досок контуры будущего строения. Но будущей светлости, а то и сиятельству мадам Вайсон и такого несуразного нагромождения хватило для восторга:
— Великолепно!
Правда, уже минуты через две она дождалась паузы в рассказе своего суженого и деловито поинтересовалась:
— А где мне спрятать мои вещи от пыли?
— Извини, милая, — рассмеялся Курт, — я совершенно забыл, как вы, русские, щепетильно относитесь к идеальной чистоте своей одежды. Вон, видишь, в лесу виднеется крыша? Там для нас построен временный дом, где мы и поселимся. Пошли? Дмитрий, обед можем начинать немедленно!
— Некогда мне, — отказался Светозаров. — Да и боюсь, что у тебя для застолья столько водки не хватит! До скорой встречи в столице!
И не обращая внимания на возмущенные крики еще одного своего будущего родственника, поспешил решать оставшиеся весьма актуальные вопросы.

Глава тридцатая
Пробой блокировок

На очередной остановке Дмитрий попытался более конкретно сориентироваться в приоритетах: либо рискнуть и отправиться за отцом, либо завершить начатый проект с раскрытием пути в замок Свинг Реальностей. И решил, что искать отца в глубокой неизвестности самому будет опрометчиво. Раз уже есть такой союзник, как Крафа, то можно было бы попросить его о помощи. Мало того, мелькнула мысль и дракона еще поспрашивать на некоторые темы, которые не успели обсудить во время последней встречи. А именно: о случайном, неконтролируемом прыжке и о зове крови. Вдруг чего дельного престарелый Осстиял и подскажет?
И уже было собрался отправиться в мир Богомолов, как вдруг его внимания потребовала магическая сущность:
— Папа Дима! Тут наши всепроникающие геологи хотят с тобой пообщаться…
— По какому вопросу? — решил отказать хозяин замка. — Нельзя ли попозже?
— Да можно. Но тогда ты дольше будешь оставаться бедным! — предупредила со смехом невидимая дочь, а когда папочка удивился и стал доказывать, что он и так не беден, стала объяснять: — Дело в том, что мы буквально сидим на сказочных богатствах! Под Свирепой долиной находится кимберлитовая трубка, а из найденных в ней алмазов можно строить целые здания, не говоря уже про создание так вечно тебе не хватающих кристаллов-накопителей. Также подняты на поверхность образцы других драгоценных и полудрагоценных камней, а также руды нескольких редких металлов. Образцы собраны в рабочей комнате крыла, которое выделено разумным кальмарам, и там тебя сейчас дожидается лидер поисковиков-геологов.
Прежде чем шагнуть в названное место, ошарашенный граф пробормотал:
— Дожидается? Наверное, хочет потребовать большей доли от добычи. И вроде для таких помощников не жалко…
Да только он несколько ошибся в определении причины предстоящего разговора. Самый авторитетный из кальмаров и словом не обмолвился об увеличении их доли или формы оплаты. Ему и его товарищам было наплевать на шкурные интересы, они мечтали как можно более одарить своего спасителя. А для этого, по их мнению, следовало доставить на поверхность как можно больше ценного и полезного. И вот в этом им нужна была существенная помощь.
Ведь в своем племени Пронзающие Камни тоже отличались по роду деятельности. Воин — это скорость в камне. Ученый — умения исследовать среду и верно определить состав. «Живчики» умели лучше и быстрей всех проволочь сквозь неприступные скалы другое живое существо. Имелись и некоторые другие специалисты, в том числе весьма редкие и чрезвычайно уважаемые. Пожалуй, к последним относились и «тягачи», такие умельцы, которые могли вытащить на поверхность только нужное вещество, без окружавшей его породы.
Представитель бригады геологов, после того как показал уже добытое, предложил графу смотаться на обломки мира Шелестящего Песка и перенести сюда бригаду «тягачей» из пятидесяти особей. Причем он сразу обещал и твердо гарантировал:
— Никаких митингов и уговоров не понадобится! Они и так уже знают о нашем перемещении, только ждут от нас весточки. Если я появлюсь и дам команду на сбор, то они слетятся в течение минуты, бросая имущество и семьи. За остальным можно будет смотаться и позже. Соглашайтесь, ваше сиятельство. Всего лишь пять минут вашего времени, и в Илиазанских горах — полсотни лучших добытчиков во всех вселенных! Они будут наиболее нужное и срочное тянуть на поверхность, а мы, ориентируясь на текущие нужды долины и получая советы от Верховного целителя и Эрлионы, разведывать самое необходимое.
Дмитрий не собирался отказываться от такого выгодного предложения, да и ректор, вечно жалующийся на нехватку всего и вся, его бы проклял за малейшее промедление. Поэтому согласился сразу:
— Хорошо, прыгаем! В ту же самую пещеру?
— Нет. Надо на два километра глубже, в самую толщу нашего обломка. Я покажу…
С «тягачами» и в самом деле хлопот не было. Как только голос их знакомого разнесся по пещере, стали слетаться все самые молодые, полные сил, задора и с наличием всех четырнадцати щупалец представители племени разумных кальмаров. И оказалось их не пятьдесят, а несколько больше. Это Светозаров на глаз определил и хотел было обратить на это внимание, но лидер геологов стал убеждать с завидной горячностью:
— Да какая разница, граф? Все равно вам всех переселять придется, а пока хоть какая-то польза от них будет. Недаром же они стараются в течение стольких лет не вступать в связь с нашими дамами. Словно знали и берегли себя для великих свершений.
Ну да, стоило поддержать таких героев хотя бы из чувства мужской солидарности. Так что точное количество доставленных союзников Торговец узнал уже в собственном замке от Эрлионы: их было семьдесят девять.
— Мамочка родная! — воскликнул Светозаров. — Как же ты за всеми усмотришь и как расселишь?
— Не переживай! Только здесь еще сотня свободно уместится, а уж присмотреть за ними для меня сущий пустяк. Или ты забыл, какая я умная, сообразительная и вездесущая?
— О! Такое не забудешь! Ладно, тогда руководи процессом расселения, обеспечения питанием и работой. И пусть Тител определит места для складирования вынутой из недр добычи. А я — на очередную беседу с драконом!
В Хризолитовой долине старой рептилии на месте не было. Правда, не успел землянин осмотреться, как Осстиял привлек внимание к себе шевелением в пещере и рыком:
— Принесший Дар, заходи сюда. Мне все равно, где беседовать, а вот проверить наш телепорт перед его последним использованием надо обязательно.
— Почему перед последним? — спросил Дмитрий, войдя в пещеру. — Неужели нельзя так устроить, чтобы телепорт не разрушился и мы его в дальнейшем использовали для связи и сотрудничества.
— Да нет, — с сожалением ответил крылатый монстр и лапой пнул запыленную станину устройства. — Этот металлолом, конечно, создан для чего угодно! Но заточен и окутан мерами безопасности только для единственного путешествия. Но ты не переживай, и месяца не пройдет, как мы сюда перебросим все нужное для постоянно действующего портала и создадим здесь наше посольство.
— И кто будет послом? Уж не ты ли? Потому как каштаны у тебя хорошо усваиваются и явно пошли тебе на пользу.
— Ха! Да у меня такое ощущение, словно мне в кровь перца сыпанули, — похвастался Осстиял. — Но вот на консула я не потяну, устал от одиночества, хочется пожить среди своих хоть последние месяцы… хм… ну, может, и годы жизни.
Светозаров улыбнулся:
— Не зарекайся! Помолодеешь, женишься, а там, глядишь, и согласишься на возвращение вместе с семьей в этот мир. Привык ведь, все равно потянет вернуться.
— Экий ты коварный пророк! Коль докачусь до такой жизни, что на детей потянет, то чего только в остальном не случится. Может, когда и свидимся.
Торговец постарался вложить в свои слова как можно больше твердости и уверенности:
— Мы в любом случае можем свидеться и даже должны это сделать. Потому что еще десяток-два мешков с каштанами я намерен доставить в твою цивилизацию лично. И против этого, думаю, никто возражать не станет. Верно?
Старик перестал копаться в устройстве, присел, словно собака, на пятую точку и в задумчивости поскреб страшными когтями кожу на шее. Немного покривился, щелкнул пару раз зубами и ответил:
— Да не совсем верно. Ты ведь помнишь, что я тебе рассказывал? Контакты с представителями вашей цивилизации Торговцев мы имели, и частые, но именно в этих ваших вселенных, когда сами тут находились. К нам вы ни разу в истории не доставали. Ведь для твоих коллег тоже существует ограничение на прыжки через межмирские пространства. И существует такое понятие, как «притяжение к материнской вселенной». Чем дальше вы от нее, тем больше теряете свои способности. И даже если заберетесь невесть в какие дали, то можете там и остаться навсегда, потеряв свои врожденные умения напрочь. Вот поэтому для вас такие дальние вояжи весьма и весьма чреваты. Я уже об этом говорил с твоим коллегой, Трибуном Решающим, и он со мной полностью согласился.
Дмитрий покивал, но возразил:
— Все когда-то меняется или совершается в первый раз. К тому же я бы мог совершить такой дальний прыжок уже после того, как вы сюда доставите портал и сделаете его постоянным. Тогда мне опасаться нечего: прыгаю к вам — осматриваюсь. Потерял умения — вы меня отправляете сюда своим способом. Умения ко мне возвращаются, опыт завершен.
— В том-то и дело, что умения чаще всего не возвращаются. Я не в курсе, что и как делалось, какие эксперименты проводились, но у меня такое убеждение укоренилось в сознании: Торговец не восстанавливается после отрыва от материнской вселенной. Может, за столетия что-то поменялось, но это ты узнаешь не раньше, чем через месяц. А может, и я в главном ошибаюсь.
— Ага! Значит, сверхдальний прыжок приводит только к печальным последствиям? Особенно если он спонтанный и неуправляемый?
— Именно! Самое худшее — неуправляемый прыжок. Такие случаи нечаянного переноса в пространстве в нашей истории зафиксированы. Причем, по нашей статистике, выживаемость очень низка. Выживает лишь одно существо из тысячи. И почему, тебе рассказывать не надо: чаще всего неумелый Торговец попадает туда, где жизнь просто невозможна.
— Как раз к этому я и хотел подвести, — заявил Светозаров.
И обрисовал произошедшую двадцать лет назад ситуацию, как он сам ее представлял. А также описал ее последствия: сестра Леночка осталась на Земле, хотя и лишилась на несколько месяцев памяти. Мать перенесло в мир, расположенный сравнительно недалеко. А вот отца, скорей всего, забросило слишком далеко. А вот куда? И что стало с его умениями? Это интересовало землянина больше всего.
Дракон ответил:
— Рассказанное твоей матерью однозначно свидетельствует: отец в последний момент осознал нечто, скорей всего, самое главное, и предпринял максимум усилий, чтобы отбросить дочь обратно в точку первого переноса. А твоей матери просто показалось, что это она не удержала руку своего супруга. Ты ведь сам знаешь, как обманчивы впечатления в межмирском пространстве, как выворачивает там наизнанку все понятия и насколько сложно там вообще хоть как-то сориентироваться в первый раз. Вот твой отец и мать твою оттолкнул, надеясь, что и она останется на месте. Но при этом сам получил невероятное ускорение, о котором свидетельствует огненная отдача, спалившая Анастасии Светозаровой волосы и частично одежду. Так что не удивлюсь, если он погиб немыслимо далеко.
— Если погиб, — заметил Торговец. — Пока не найдены останки, говорить о смерти преждевременно.
— Не буду спорить…
— А потому хочу поинтересоваться: известно ли твоей цивилизации нечто, напоминающее зов крови? То есть этакое умение, позволяющее разумному существу улавливать еле ощутимый лучик настроения, тонюсенькую ниточку эмоций от своих кровных родственников. Причем улавливать, пребывая не только в одном мире с ними, но и находясь далеко в иных вселенных.
— Первый раз о таком слышу… Но думаю, что такого не существует.
«Стоит ли рассказывать этому, еще ничем не проверенному союзнику о всех своих умениях? — заколебался Дмитрий. — Он пока ни разу не обманул, раскрыл кое-какие секреты и собирается отдать десять литров собственной крови для освобождения Кабаньего от кокона. Или не собирается? Может, он вознамерился в ближайшие десять минут отправиться к себе домой? — Но вспомнил, что полтора мешка каштанов так и лежат возле взращиваемого деревца, и успокоился: — Да нет, все нормально… Чего это я?..»
И решил признаться:
— А вот у меня зов крови присутствует. Я в любой момент могу почувствовать, что ощущают женщины, ждущие от меня детей, чем занимается мать, сестра, уловить общий настрой отца. Да, да! И отца тоже! Именно после проверки на тех, кого я вижу и могу через минуту проверить их эмоции, уточнить, я уверен, что и отец жив. Именно поэтому и собираюсь к нему завтра или чуть позже наведаться.
— О-о-о! — протянул дракон с удивлением в голосе, позе и в просматриваемых отблесках ауры. — Это что-то новенькое! Не мешало бы тебя изучить под присмотром наших устройств и под наблюдением ученых. Если зову крови можно обучаться, прививать такое умение или усилить аппаратурой, это будет прорыв в области связи между разумными сродни изобретению телепорта. Не меньше! И только ради этого стоит открывать консульство рядом с тем местом, где ты обитаешь.
— Конечно, — проворчал Дмитрий. — Только и мечтаю, чтобы меня лишили личной жизни и каждую свободную минуту проводить под лучами прожекторов!
— Ну что ты, что ты! — заволновался Осстиял. — За кого ты нас принимаешь? Исследования будут проводиться только в назначенное тобой время. Да ты и сам, наверное, заинтересован в таких устройствах, имея которые твои кровные родственники могли бы связаться с тобой из любого уголка вселенных.
— Чего уж скрывать… конечно, заинтересован. Только вот… у меня тут по теме нашего разговора один не совсем деликатный вопрос возник…
— Ух ты! Еще и деликатничать умеешь? — вроде искренне удивился дракон.
— Не, только учусь, — в тон вопроса последовал ответ. — А суть в том, что время-то порой страшно меняет весь мир. Ты вот сколько тут находишься?
— Сколько? Хм… Около трех тысяч лет.
— И вот скажи, случалось в истории, что за такой срок погибали или были уничтожены целые цивилизации? В том числе и самые технически развитые и мощные?
— Чего уж там, примеров хватает, — пригорюнился старый покоритель неба. — И я понял, к чему ты ведешь. За все то время, пока я был здесь хранителем, с моей родины и в самом деле не поступило ни единой весточки. Но напоминаю, такое у нас в порядке вещей. Таких, как я, по иным мирам разбросаны миллионы, и мы твердо верим, что, отыскав нечто ценное для драконьего общества, нам будет куда возвратиться. А нашей цивилизации уже больше миллиона лет, и она развивалась всегда, даже во времена жестоких военных противостояний с теми же богомолами, к примеру.
Но Светозаров не сдавался:
— И все-таки? Вдруг ты не вернешься по каким иным, не зависящим от тебя причинам? Мог бы я в таком случае воспользоваться оставленным тобой ментальным слепком ориентира на твой мир и уже сам наведаться к вам, если через два месяца от тебя не будет никакой весточки?
— Конечно можно! — прозвучало уверенно и твердо. — Какие могут быть секреты от Принесшего Дар? Тем более — такой ДАР! Хотя ничего у тебя с помощью умений не получится… наверное…
И вскоре Торговец уже имел в памяти хорошо прорисованный образ с ориентирами на землях, принадлежащих клану Осстияла.
Перед тем как расстаться, Дмитрий спросил:
— Ну, а что бы ты мне посоветовал для увеличения шансов на успех при поиске отца?
— Трудно сказать, — признался дракон. — Если бы мы хоть обладали вашими умениями от природы, а так… Но, в любом случае, если союзник Крафа согласится отправиться с тобой — будет гораздо лучше. Вдвоем вы легче преодолеете любые трудности. И у вас отличный тандем получается: у тебя сила, у него опыт…
— А если собрать команду? Еще ученого, воина или целителя прихватить?
— Можно и так. Лишь бы остальные ваши товарищи обладали силой для перехода через межмирское пространство не меньшей, чем Трибун Решающий.
— Да таких и нет больше! — разочарованно воскликнул Светозаров.
— Значит, при увеличении количества упадет сила команды. Хотя… я могу и ошибаться. Решай сам.
А Дмитрий уже решил, что если кого и брать третьим в компанию, то лишь Прусвета. Если, конечно, разумный кальмар согласится. Мало ли как друг отнесется к опасному путешествию? Может, он устал и мечтает о продолжительном отдыхе. Или о свидании с Уруальмой. Следовало соотносить предстоящую экспедицию и с другими условиями, одно из которых касалось предстоящего прорыва юного Хотриса в замок Свинг Реальностей.
Нужно было тщательно приготовиться к забросу и приготовить паренька морально и физически. А потому Торговец вежливо распрощался с драконом, уточнил время, когда он сможет прибыть за обещанной кровью, и поспешил в мир Зелени.

Глава тридцать первая
Снятие блоков

У себя в замке он оповестил через Эрлиону всех нужных людей и вместе с ними и с чуть позже присоединившимся Трибуном Решающим занялся осмотром Хотриса, его усилением и инструктажем. За несколько часов умения, мощь и смекалку воина не разовьешь, пусть даже он трижды талантливый Торговец или двукратный чемпион по разным видам спорта. Но, пользуясь достижениями целителей Зелени, а также технологиями иных миров, можно было на короткое время сделать из отрока и в самом деле великого воина.
Вначале занялись весом готовящегося к прорыву паренька. Он-то держал себя в форме, несмотря на рухнувшее на него изобилие, не переедал, старался питаться только фруктами и не разрешал себе баловаться сладким или мучным. И будучи в нижнем белье, еще имел целых полтора килограмма меньше означенной для кресла-телепорта нормы. Но если добавить сюда трехкилограммовые «пеленки», то следовало Хотриса сделать на полтора килограмма стройнее. И хорошо, что знания и умения Верховного целителя позволяли это устроить без ущерба для здоровья.
У каждого человека имеются запасы жира, который можно удалить наработанными методиками. Другое дело, что запасы эти при приеме пищи обязательно образуются вновь в ближайшие дни. Но посланца в Свинг Реальностей перспектива потолстеть не пугала. Ему всего и требовалось, что пройти к окружающей подворье стене и открыть хотя бы одни ворота. По утверждению Крафы, этого было достаточно, чтобы в замок мог прорваться Торговец, обладающий его силой. Если же будут открыты все четверо ворот, в своеобразную Мекку умеющих шагать между мирами мог запрыгнуть и любой начинающий путешественник.
То есть Хотрис открывает ворота, и к нему тут же спешат на помощь Светозаров и Крафа. Дальше уже дело техники, знаний, умений и опыта.
Но как раз вторая фаза всей операции и вызывала наибольшее опасение старших товарищей. Все-таки шестьдесят одичавших собачек, превратившихся в злобных шакалов — это смертельная опасность для группы взрослых. Чего уж тут говорить о ребенке. Стоило только вспомнить эпопею с первым переносом юноши в замок, чтобы понять: того спасла куча случайностей, невероятное везение и крайнее, дошедшее до абсурда желание мальца выжить и отомстить коварному и подлому Купидону Азарову.
И не стоило забывать, что на помощь шакалам тут же устремляются животные с иных частей подворья: не менее кровожадные и гораздо более массивные мохнатики и вараны, и страшно подвижные петухи на длинных страусиных ногах. Если до их прибытия ворота не будут открыты, участи парня не позавидуешь. Вряд ли ему поможет и колючий шарик, в который превращается часть одежды хаюшь. Животные просто собьют мальца с ног и затопчут общей массой насмерть, если не смогут разгрызть диковинную защиту.
Так что животные — проблема номер один. И для ее решения самым верным, пусть и весьма длительным, было признано уничтожение одичавших зверушек. Если их поголовье увеличивается всего лишь раз в сутки, то Хотрису только и следует дождаться в замке этого момента. При появлении он убивает одного-двух шакалов и преспокойно прячется в замке. А там не просто ждет, а отправляется в некое подобие музея, о котором подробно поведал Крафа. В музее не имелось оружия из техногенного мира, зато было полно старинного или сделанного под старину из современных, вечных материалов. Имелись там и арбалеты с болтами. Струны там полиамидные, ложе, спусковой механизм и рычаги — не поддающиеся гниению, так что они работоспособны. А воспользоваться ими может даже десятилетний ребенок после некоторого обучения.
Правда, была и одна значительная сложность — проникновение в музей. Ибо он был закрыт и не предназначался для праздных посещений любого желающего. Все-таки детей в Свинге Реальностей всегда хватало, и допуска к оружию ребятня не имела ни малейшего. А так как замок нынче находился как бы обесточенный, то, даже зная должные коды, вскрыть двери древнего музейного арсенала представлялось почти невероятным. Поэтому следовало действовать очень и очень грубой силой, проламывая немалой толщины стену в точно указанном месте. Плазмер, весящий почти четыре килограмма, посланник с собой прихватить не мог, умениями создавать таранный столб не обладал, создавать структуры магических ударов еще и теоретически не начинал. А значит, следовало воспользоваться годными для этого предметами на местах.
Крафа нарисовал и рассказал, из чего и как сделать таран. Да, придется повозиться со строительством, потом немало попотеть, чтобы сделать пролом, и, только оказавшись в музее, выбрав и опробовав арбалеты, приступить к отстрелу живых стражей — главного препятствия к открытию ворот.
Именно на таком, пусть длинном, но зато уверенном движении к цели и настаивали взрослые наставники. И считали свою настойчивость оправданной. Еды в замке имелось вдосталь, как и воды, выспаться было где, а они тут подождут сколько надо. Множество веков без замка обходились, можно и еще неделю подождать.
Юный герой соглашался, согласно кивал, заверял, что спешить он не собирается, и старательно заучивал все планы, запоминал и с готовностью повторял описания и наставления. По всем показателям, он относился к предстоящей геройской акции с рассудительностью ветерана. Что наставников и советчиков радовало и внушало им уверенность в счастливом завершении важной операции.
И никто предположить не мог, какие мысли теснились в голове героя:
«Ха! Неделя! Делать мне там больше нечего! Они тут будут на свадьбе пировать, хитренькие, а я буду древними консервами давиться! Фигушки!..»
Целители постарались поколдовать со своими структурами влияния на плоть и концентрированными усилителями из лечебных трав, помогающими жизненной активности. Тоже не совсем полезная вещь, которая могла какого-нибудь старика загнать в могилу через два часа, но молодой организм должен выдержать. Тем более что все будет рассчитано на первые полчаса пребывания парня на подворье замка. Дальше он уже станет действовать сообразно планам, медленно, но уверенно готовя для себя почву для свободного передвижения к воротам.
Закончив подготовительные действия, вся группа перенеслась в Кабаний.
— Ну наконец-то! — оглушил Прусвет прибывших своим знаменитым голосом. — У нас уже час, как все готово, а вы не торопитесь. Уже решили на мне попробовать, но емкость структуры для энергии все равно не внушает доверия. Есть опасения, что сразу для следующего отправления она не будет готова. От пяти до двадцати минут ждать придется.
— В любом случае, опробовать бы не мешало, — сказал Крафа. — Жаль, что такого приговоренного к казни преступника с небольшим весом долго по мирам искать. Или все-таки поищем?
Над предложением задумались. Можно было отложить заброс на несколько часов и все-таки проверить сам момент отправки. Мало ли что, вдруг кресло не сработает, как следует, и человека отправит не всего, а частью?
Конец подобным размышлениям положил Хотрис:
— Не хочу, чтобы работа этого телепорта начиналась с заброса человека на верную смерть. Даже если такой преступник отыщется и согласится на риск, там его шакалы загрызут. И даже обучение и тренировки ничего не дадут: лучше меня все равно никто не справится.
Мнения разделились. Тител Брайс со своими помощниками, среди которых выделялись два весьма активных Арчивьела и Дасаш Маххужди, настаивали на отсрочке переноса. А Прусвет и проверивший кресло по своим параметрам Крафа были уверены, что телепорт сработает нормально. Окончательно решать пришлось графу Дину Свирепому. Он склонялся к мысли, что вначале следует отправить в замок добровольца из смертников. А самого ученика отправить после свадьбы.
Хотрис обиделся:
— Я и так ничего не ем, еще и на свадьбе мне голодать?! А потом наступят другие хлопоты, еще что-то случится или «медовый» месяц наступит, и дело окончательно заглохнет. Так что прекращайте спорить и отправляемся в сад! Иначе могу и сорваться, умчаться на кухню, и… Да и чего вы боитесь? Если будут трудности, подхвачу первый же валяющийся маяк и перенесусь обратно. Мне и самому не хочется быть искусанным.
— Уговорил! — решился Светозаров. — Приступаем!
Парня усадили в кресло и покатили по дорожке в сад, к тому месту с черным выступающим цилиндром, откуда велась отправка несчастных детей все последние годы. Целители прямо на ходу приступили к последней накачке юного героя своими бодрящими структурами и повышающими тонус препаратами.
Уже на месте Хотриса раздели до нижнего белья, и он сел на деревянный стул, стоявший в центре черного цилиндра. Дмитрий накрыл ученика полой своей одежды хаюшь. Кодовые слова, и отделившаяся «пеленка» прикрыла паренька прочным комбинезоном с мягким капюшоном. Нужные ему коды для перемены вида одежды парень заучил назубок, опробовал не раз при подготовке и прекрасно знал, что ему предстоит сделать в самом ближайшем будущем.
Последние наставления, последние просьбы не рисковать и последние утверждения, что он все выполнит в лучшем свете.
Дмитрий спустился вниз, встал возле кресла, которое своим контуром замыкало всю систему перехода в единое целое, и начал открывать портал. Голубоватое сияние заклинания-структуры потянулось из пальцев наставника сплошными потоками, быстро накрыло площадку каменного цилиндра прозрачным переливающимся куполом, а каменное основание стало белым. Как и ожидалось, цвет был настолько ярким, что резал глаза. В следующий момент между Светозаровым и его учеником возникла метровая в диаметре шаровая молния. И раздалась команда:
— Начинай отсчет!
Хотрис замер, перестав дышать и зажмурившись. Уж он-то лучше всех знал, как важно не двигаться, иначе настройки собьются, и посланца закинет куда угодно, только не в замок Свинг Реальностей. Сам когда-то, бросая яблоки, сбивал настройки и спас четверых сирот своего возраста.
Молния вспыхнула особенно ярко. Раздался грохот перехода, сыпанули во все стороны остаточные искорки, и поверхность цилиндра вновь почернела. Хотриса там не было.
Переход состоялся. В отличие от злого колдуна Азарова, оставшийся возле кресла Торговец сразу же опустил рычаг возвращения, давая шанс своему подопечному вернуться в любой момент.
И для всех потянулись долгие минуты, а потом и часы тяжелого ожидания. От того, справится ли юный герой с поставленной перед ним задачей, зависело будущее всей цивилизации Торговцев.

Глава тридцать вторая
Нежданные аттракционы

Момент для переноса оказался удачным. На подворье с собаками, как их называли Крафа и Шу’эс Лав, не так давно состоялось побоище. Когда-то Хотрис собственными глазами наблюдал, сидя на заборе, как доставленных из неведомого леса неведомыми силами зверей поедали местные одичавшие стражи. Но порой пища прибывала с огромными когтями, длиннющими клыками и мощными лапами. И тогда гибли даже стражи. Порой десятками.
Примерно раз в сутки потери во всех четырех дворах восстанавливались все теми же неведомыми силами, о которых Трибун утверждал, что это силы самого замка. И тогда количество стражей каждого из четырех видов доходило до шести десятков. В случае опасности для себя или необходимости погони за посторонним четыре клана зверушек действовали слаженно, четко, словно одна стая. Хотя и поедали безжалостно трупы друг друга или сильно раненных особей.
И в момент переноса в этом дворе творилось нечто подобное «зачистке» уже поверженных и остывающих тел. Видимо, не так давно сюда сбросили пищу из каких-то миров, в том числе и медведя. Здоровенного, если судить по оскаленной гигантской пасти. Саму тушу зверушки уже частично съели и продолжали с ленивой борьбой растаскивать на части. Кроме того, во дворе лежали тела двух петухов-переростков, трех мохнатиков и одного варана. Еще нескольких петухов и мохнатиков утягивали за ближайшие углы вараны. Шакалов же было перетоптано добрых два десятка — видимо, медведь попался с очень и очень буйным нравом! И эти два десятка тел шли на прокорм коллегам-хранителям из соседних дворов.
Все устали, насытились и были не совсем готовы к атаке на внезапно появившегося человечка. И тот, воспользовавшись благоприятной ситуацией, со всех ног бросился к ступеням входа.
Первые три секунды его никто не атаковал. А вот потом…
Шакалы зашлись диким воем, мохнатики устрашающе рыкнули, петухи заклекотали с орлиной яростью, вараны зашипели.
Но скорость была набрана отличная, и от первого метнувшегося ему в ноги шакала парень избавился мощным ударом бронированного ботинка. Главное было не споткнуться, а от зверей прекрасно защищала хаюшь.
На полпути к ступеням бегущего встретили сразу два шакала и невесть как успевший туда петух. Пришлось выпустить структуру миража — собственную копию, а самому метнуться в сторону. Помогло! Пока три стража в общей свалке пытались разобраться, кого же они кусают с яростным остервенением, юный Торговец, подправив направление бега, вновь ринулся к ступенькам. Пять шакалов, до сих пор лежавших там на страже и уходивших оттуда крайне редко, показались ему несерьезной преградой. «И не с такими справлялся!» — подумал он. Но зверушки не бросились вниз сломя голову, а выстроились цепью и медленно двинулись на противника. Создавалось впечатление, что они — натренированные загонщики и расчетливо готовятся встретить появившееся на их территории постороннее существо.
Но и это не испугало Хотриса. Его тело сейчас кипело такой энергией, что ему любое море казалось по колено. Хорошенько разогнавшись, он высоко подпрыгнул перед самыми клацнувшими челюстями и перемахнул через живую преграду. Приземлился и, не снижая скорости, прыгнул на первую ступеньку. Оттуда — на третью… пятую… Он знал, что на верхнюю площадку одичавшие звери не поднимаются никогда.
Вместо седьмой ступени правая нога неожиданно попала прямо в собачью пасть. Одновременно что-то тяжелое ткнулось в левый бок, и он получил удар по голове, весьма ощутимый даже сквозь защитный капюшон. Хотрис пошатнулся, а в следующий момент, в клубке со зверьем, покатился по ступеням вниз. Оказалось, что к месту событий подоспели еще двое, кроме особо шустрого шакала. Казавшийся медлительным мохнатик прыгнул метров на шесть, сбивая с ног, а петух гигантским клювом нанес удар по голове.
Еще катясь, Хотрис сообразил, что встать ему не светит: сейчас и все остальные навалятся. Поэтому четко, пусть и скороговоркой проговорил код, моментально перестраивая свою одежду. Оказавшись внутри прозрачного шара, облегченно вздохнул и потряс несколько гудящей головой. И попытался осмотреться.
И тут началось! Зверушки, словно обезумев, стали бросаться на шар, не обращая внимания на боль от уколов. А от этого шар стал кататься по двору, подскакивая на костях и кусках тел. От этого вращения отрок потерял ориентацию. Как ни старался встать на ноги и воздействовать собственным весом на движение шара, перемещаясь по его стенкам, ничего не получалось. Так и швыряло во все стороны, так и крутило, доводя чуть ли не до рвоты. И тут пригодилось голодание — рвать-то было нечем.
Наконец он вспомнил, что можно впрыснуть яд в колючки, и произнес нужную команду. Яд прошел по каналам и попал в кровь атакующих. Но, несмотря на это, взбесившиеся звери так и продолжали катать защищенный колючками шар. Минуты три еще катали, доведя Хотриса почти до полного отупения. Когда движение прекратилось, он некоторое время приходил в себя, а потом осмотрелся, пытаясь оценить обстановку. Это было трудно сделать из-за налипшей снаружи грязи и потоков крови, но все-таки что-то просматривалось. Стало понятно, что шар находится возле стены, всего лишь метрах в десяти от ворот.
И еще оказалось, что поле боя, благодаря применению яда, осталось за человеком. Везде лежали тела хранителей, некоторые еще дергались в предсмертных судорогах, но большинство были уже бездыханны. Пали почти все зверюги и, похоже, точно все вараны. Массивными кучами возвышались тела обезьяноподобных мохнатиков. Кажется, не осталось в живых ни единого шакала! А вот не меньше двух десятков петухов уцелели. То ли они были самые умные, то ли просто отскакивали случайно с пути шара, то ли специально старались не касаться несущих яд колючек. Все они прохаживались метрах в десяти от круглого «ежика», клекоча от злости и вроде осознанного бессилия. Виднелся и десяток мохнатиков, которые сидели в разных местах, не пытаясь даже прикасаться к разбросанному вокруг мясу.
«Ой, как здорово! — Парень с оптимизмом зашевелился в своем убежище, встал почти во весь рост. — А что теперь?..»
Плохо, что он не знал, сколько времени осталось до нового заброса корма зверушкам. Если много — то прекрасно. А если несколько минут? Страшно представить, что случится, окажись здесь опять полный комплект из двухсот сорока озлобленных созданий. Запас яда не бесконечен, скорей всего, он уже исчерпан, и если вновь начнутся бесплатные аттракционы с катанием и тряской, могут и не помочь стимуляторы целителей из мира Зелени.
С другой стороны — вроде и цель близка! Ворота рядом, но чтобы поднять тяжеленные фиксаторы, выбить стопорные клинья и отодвинуть наверняка солидно прикипевшие засовы — понадобится четверть часа, не меньше. И для нормальных телодвижений придется превратить хаюшь обратно в комбинезон, а ведь сейчас шарик до отвращения грязный, окровавленный, в каких-то кишках, шерсти и… брр! Не хочется об остальном и думать! Мало того, петухи-переростки тоже наверняка стоять на месте не останутся — как только опять увидят человека вместо противного, колючего ежика, сразу бросятся в новую атаку.
А посему рисковать не стоило. Следовало сделать тактическое отступление. Вернее, достичь замка, а уже там определиться с дальнейшими действиями.
Хотрис направил шарик к ступеням все того же входа, что смотрел на двор с шакалами. И убедился, что не все звери-хранители — безрассудные берсерки. Что-то, видимо, они понимали, потому что никто из петухов и мохнатиков не вздумал атаковать смертельно опасный объект. Даже, наоборот, убирались с дороги с явным опасением, но потом шли следом, метрах в пяти.
«А может, это наиболее старые и опытные из зверушек? — подумал Хотрис. — Те, кто прожил здесь сотни лет? Может, тогда они считались талисманами и дети с ними играли, как с игрушками?..»
Одна из собак все-таки осталась цела. Она лежала на восьмой ступени, а заметив приближавшийся к ней колючий шар, приподнялась и тоскливо завыла. То ли призывала кого на помощь, то ли признавала собственное поражение.
Ступени были широкие, до полуметра, но все равно вкатиться на них с помощью управления ногами оказалось невозможно. Хорошо, что пришла в голову отличная идея. Хотрис сел на первую ступеньку задом к входу, прокатил шар чуток вверх и уперся в дно ногами. Потом осторожно приподнял зад и перенес свой вес на вторую ступеньку. Опять чуть прокатил шар, помогая себе упиравшимися в дно руками, и подтянул ноги. Новый упор, и вот уже шар на третьей ступеньке!
Так и добрался до верхней площадки: медленно, зато уверенно! Не обращая внимания ни на воющую псину-шакала, ни на столпившихся внизу петухов и мохнатиков. А те так уставились на шар, словно желали увидеть фокус превращения его обратно в наглого и непобедимого человечка. Заходить они на «чужие» ступени не стали, не нарушая местные законы. И, тем не менее, Хотрис решил не испытывать судьбу и закатился в коридор. Увидел два стола на колесиках, на которых до сих пор лежали широкие мясницкие ножи, топорики и ножи поменьше. Когда-то он бросался ими в хранителей, пытаясь уничтожить как можно больше противников. Тогда это удалось, один из маяков был занесен в замок, и парень вернулся в Кабаний.
Эти столики и натолкнули юного Торговца на мысль:
«Может, не стоит возиться с вскрытием музея? Гораздо быстрее получится уничтожить оставшиеся помехи ножами… Я ведь теперь бросаю любые острые предметы чуть ли не вдвое эффективнее, чем раньше. Точно! Надо попробовать! Только вот хаюшь… придется вначале помыть ее на кухне… Да и ножей добавить не помешает, их тут, в коридоре, маловато осталось…»
Он покатился в сторону кухни, всматриваясь в полутемный коридор.
Казалось бы, чего он только не натерпелся: все увидел, все испытал. Подобное и многим ветеранам пережить не доводилось. И все равно сердце провалилось в пятки, а глаза закрылись от страха, когда навстречу бросилась какая-то тень, и одновременно со страшным ударом по колобку-укрытию раздался оглушительный рык!

Глава тридцать третья
Начало новой эры

Минут десять после отправления Хотриса все находились в крайнем напряжении. Оба Торговца на всякий случай по очереди попробовали пробиться прыжком в вожделенный замок. Рассеивая вокруг себя искорки, и тот, и другой ткнулись головой в запертые ворота где-то там и прекратили эти попытки. Оставалось только ждать…
Слово за слово… Поговорили о предстоящей свадьбе, отношениях между мужчинами и женщинами, стали обсуждать, нужны ли женщинам высочайшие умения Торговца. А так как здесь не было ни одной женщины, то и разговор получился откровенный.
Громче всех говорил Живой Ужас. По его мнению, женщины должны заниматься только домашним очагом. Его поддержали три разумных кальмара (еще один так и продолжал допрос Купидона Азарова). На сторону пронзающих камни существ встали и молодые Арчивьелы, и молодой сознанием, но не возрастом, Дасаш Маххужди. Помня о том, что его супруга беременна и не поощряя ее тягу к авантюрным выходкам, к этой группе примкнул и Светозаров. Как ни странно, Верховный целитель империи Рилли занял нейтральную позицию, ничего не говоря, а только слушая.
Вот и получилось, что поборником равенства мужчин и женщин оказался один Трибун Решающий.
— Вспомните женщин — лидеров ссыльных, — сказал он. — Да каждая их них двоих мужчин стоит, и если сил у них и меньше, то уж действуют они более гибко, изощренно и не тривиально. Только из-за их личной ненависти или желания прославиться в нашей истории усилилась эскалация уже начавшейся страшной войны. Не было персон более непримиримых, чем они. Хотя да, в иных мирах это считается положительным фактором при управлении государством.
— Ой ли? — не сдержал ехидной ухмылки граф Дин. — Почему-то ты с большой опаской относишься к своей невесте Анастасии. Да и королеву Пеолитанию избегаешь словно огня.
— Нашел кого в пример приводить! — воскликнул Крафа. — Твоя мать кого угодно в могилу своими воззрениями загонит, а королева Абрикосового мира попросту ведет себя нагло, возомнила себя пупом земли и хочет меня соблазнить всеми силами. А мне она безразлична как женщина, потому и приходится лавировать между желанием сместить ее с трона и необходимостью оставить такую очень разумную правительницу на троне как можно дольше. Кстати, ты бы лучше к своей супруге присмотрелся. Если уж сам Ситиньялло Подрикарчер, всесильный Водоформ, обратил на нее особое внимание, это многое значит. И ты помнишь, как он ее охарактеризовал? Колючка! Странная и опасная колючка.
— Колючка? — переспросил Тител Брайс. — Ну, в этом мы и сами не сомневаемся. Есть в ней нечто не поддающееся рассмотрению и таинственное. Скорей всего, после тяжкого оживления с ней что-то произошло, какие-то важные структурные изменения тела и психики. А вот понять, что к чему, мы не можем. А нельзя ли при встрече с Водоформом поинтересоваться у него: что именно его удивило в Александре? И как ей самой развить, а потом и использовать этот потенциал?
— Увы, всесильный Вашшарг покинул пределы наших вселенных, опасаясь анархистов, — сказал Светозаров. — А когда мы до него доберемся, только примерно зная направление, — неизвестно…
— Тогда давайте спросим у этих анархистов! Особенно по поводу Александры, раз они настолько всесильны, что их даже Водоформы боятся. Почему вы с ними не установите контакта? Неужели это так сложно?
Светозаров передал в свое время старому другу основные постулаты мира Анархия, но тот, видимо, понял не все.
— Анархисты не терпят малейшего вмешательства в их мир, — начал он. — Не признают ни власти, ни всеми уважаемой старости. Могут уничтожить любого, кто берет в руки оружие. Почти каждого, кто к ним попал и не соответствует их понятиям чистоты, они насильно переделывают как хотят. Могут человека превратить в животное, если тот кого-то убивал хоть раз или нечаянно раздавил редкого мотылька. Могут лишить разума за чрезмерное, по их мнению, уважение к старшим или за стремление руководить иными существами… Могут жестоко наказать даже своих соотечественников за невинную в других мирах фразу: «Вы должны меня выслушать, я прав!»
— Как же они живут? — опечалился ректор академии. — К ним же никто в гости не подастся! Они же станут постепенно деградировать в своей самоизоляции!
— Им гости не нужны. Зато девиз у них очень четкий, двоякому толкованию не подлежит: «Не суйтесь к нам, и мы вас тоже не обидим!»
Прусвет насколько запоздало забеспокоился:
— Как бы чего не вышло… Если анархисты удостоверятся, что это мы с Ситиньялло им толпы кровожадных плагри забросили, могут и рассердиться. А судя по тому, как далеко от них следует прятаться, их нам достать — что щупальце протянуть. Не так ли?
Крафа тяжело вздохнул:
— Есть такие опасения, есть… Но Ситиньялло настаивал, чтобы в случае чего все валили на него. Дескать, он нам помог, а кентавров отправил на перевоспитание, не желая напрасно уничтожать… Где-то так…
Он сделал очередную попытку «достучаться» головой в закрытые ворота и… исчез!
А это могло означать только одно: Хотрис все-таки открыл ворота!
В следующее мгновение за Трибуном Решающим устремился и Светозаров, прихватив с собой остальных.
Они оказались посредине двора, заваленного трупами животных.
Причем животных не только ожидаемых, но и совершенно неожиданных в этом месте. Вараны, мощные обезьяноподобные существа, петухи ростом со страусов и серого цвета собаки с длинными челюстями здесь проживали. По поводу тела огромного медведя можно было догадаться. А вот откуда здесь взялось сразу два громадных льва?
— Ай да парень! — воскликнул стоявший там же Крафа. — Ай да наворочал! Столько кровищи вокруг! Это он их что, между собой сражаться заставил? Или как? И откуда тут эти гривастые гиганты объявились?..
А от ворот, распахнутых настежь, уже приближался Хотрис с усталой, но весьма довольной улыбкой на лице. В руках он держал по топорику для разделки мяса и иногда, словно с крайним омерзением, вздрагивал и поводил плечами. А когда на него набросились с поздравлениями, выражениями восторга, а потом и с вопросами, с немалой гордостью поведал о своих приключениях.
Рассказав о случившемся во дворе, он перешел к тому, что с ним случилось в коридоре замка:
— Вначале даже не понял, кто это меня атакует. Удары по колобку были страшными, и мне казалось, что он вот-вот лопнет или колючки прорвутся внутрь, и мне конец. Уж на что внутри все мягкое, но и то кучу синяков получил и чуть сознание не потерял. И эти монстры, — отрок кивнул на туши львов, которых раньше никогда не видел. — Так уж меня пинали лапами и мордами, что сами изрядно поранились, но и колобок обратно во двор выкатили. Обезумели от боли и остатков яда, и пошла яростная схватка!
По его словам, все оставшиеся хранители дружной толпой бросились на львов, не жалея живота своего. И даже с особой, как показалось, мстительностью и кровожадностью. Да это и понятно! Как выяснилось позже, эти львы находились тут уже несколько недель. Об этом свидетельствовали многочисленные следы их пребывания внутри замка. И что интересно, хищники диких прерий, или, как их называли на Земле, цари зверей, сразу сообразили спрятаться в здании. Иначе они не смогли бы справиться с такой оравой одичавших животных.
Освоившись, они стали выходить на охоту и уволакивали тех животных, которые находились на верхних ступеньках. Вот потому оставшиеся в живых хранители их так возненавидели. И сегодня на львов набросились почти все. Почти, потому что Хотрис сказал:
— Я видел, что единственная оставшаяся в живых собака, мохнатик и петух ушли вон туда, на территорию петухов. И в общей драке они сражения не принимали, стояли в сторонке.
Массированная атака да плюс остатки яда, которыми львы изрядно попортили себе кровь, пиная колючий шарик, все-таки доконали их, и они повалились в конвульсиях на каменные плиты. А Хотрис, увидев, что три победителя покинули двор, не обращая на него внимания, стал думать, как поступить дальше. И обнаружил прямо под собой один из топориков, которыми он в первое свое посещение кидался в животных. Тут же пришла идея катиться к воротам, выбивать клинья и стопоры и отодвигать засовы.
По пути отыскал второй топорик, побольше. Возле ворот Хотрис с содроганием и омерзением превратил свои одеяния в защитный комбинезон. Но как ему ни было неприятно думать, что вся наружная гадость при трансформации окажется внутри и прилипнет к его телу, мысль о внезапно подкравшейся сзади собаке или стремительно примчавшемся петухе беспокоила еще больше. Заработаешься, потеряешь бдительность, а тут тебя по темечку и клюнут! А так как темечко и так болело преизрядно, получать еще ой как не хотелось.
Ну а дальше уже дело техники и сноровки. Парень справился с засовами даже быстрей, чем рассчитывал. Топорики помогли выбить клинья и раздвинуть створки, а потом Хотрис распахнул ворота. Как только это случилось, за спиной у героя громыхнуло, а обернувшись, он увидел посреди двора готовящегося к драке Крафу. И понял, что свой подвиг он уже совершил.
— Только у меня такое неприятное ощущение, что я уже никогда не отмоюсь, — добавил он.
Его комбинезон и в самом деле выглядел не очень, да и разило от него… Но Крафа и Дмитрий быстро привели все в норму с помощью своих умений.
— Не переживай, — сказал Светозаров. — При трансформации одежды хаюшь места соприкосновения с телом находятся в идеальной чистоте. Так написано в инструкции. Да ты и сам удостоверишься, когда разденешься.
— Уже хочу! — заявил парень.
Но Гегемон внес другое предложение:
— Может, вначале поднимемся на крышу замка и запустим режим расконсервации жилой зоны? Все-таки это длительный процесс, и чем раньше мы его запустим, тем быстрей внутри будет наведен порядок.
С ним согласились. Хотелось побыстрее все здесь осмотреть.
— Пока вы подниметесь на крышу, я с нашими уже и остальные ворота открою, — сказал Прусвет. — Заодно посчитаем и осмотрим зверушек, оставшихся в живых, а потом догоним вас, на крыше.
— Давай, — кивнул Крафа и первым двинулся к ступеням.
Пока добрались до лестницы, увидели множество следов пребывания здесь львов. Древний завсегдатай этого места не переживал по этому поводу:
— Не обращайте внимания на грязь и запахи. Вот увидите дней через пять, как здесь будет ослепительно чисто, светло и по-домашнему уютно. Так… а вот и лестница… Учтите, двадцать три этажа, и каждый высокий, до пяти-шести метров… Молодым попотеть придется, не то что…
Он с некоторым сомнением покосился на Титела Брайса, который среди присутствующих выглядел самым пожилым и нескладным. Тот намек понял и не промолчал:
— Кто бы тут рассуждал на такие темы?! — И демонстративно откусил кусочек очередного молодильного каштана. — Самому-то сколько годков будет? Вернее — веков? То-то! Столько и Кощеи Бессмертные не живут! Наверное, давно песок сыплется? А мы… ой! А что это там, сзади? — Он ткнул рукой за спины всей компании.
Те обернулись, предполагая неведомую опасность, а Верховный целитель лихо рванул вверх по лестнице, перескакивая сразу через две ступени. Его длинные ноги мелькали с невероятной скоростью.
Разобравшись в ситуации, молодые Арчивьелы и Дасаш Маххужди с воем негодования и разгорающегося азарта устремились следом за ректором. От них старался не отставать и Хотрис. Так что самые сильные физически Торговцы долго оставались далеко сзади. Им мешали разгрузки с оружием. Но к концу затяжного подъема их выносливость дала о себе знать. Не помогая себе левитацией, они вначале обогнали Хотриса, затем других и уже на двадцать втором этаже опередили изрядно запыхавшегося Титела Брайса.
А на последнем, чердачном витке Светозаров рванул так, что оторвался от своего коллеги метра на два и первым коснулся выходящей на крышу двери. Еще и выдохнул после этого как ни в чем не бывало:
— Ну, вот и размялись!
Открывая дверь, представитель глубокой древности дышал не в пример тяжелей и прерывисто:
— Посмотрю я на тебя, когда до моих лет доживешь! — Он оглянулся на раскрасневшегося, хватающего воздух раскрытым ртом ректора академии и не удержался от подначки: — Ну что, юноша, будешь и дальше с дедушкой силами мериться?
Тител с трудом пробормотал:
— Ничего, ничего!.. Я вот месячишко каштаны-то пожую…
— Приятного аппетита! — хохотнул Трибун, вышел на крышу и осмотрелся с видом хозяина, вернувшегося домой после многолетнего путешествия. — Та-а-а-ак… Что мы тут имеем? Вернее, что эти злодеи тут успели натворить в момент закрытия?
Полторы тысячи лет назад ортодоксы в последнем порыве отчаяния возжелали закрыть доступ в замок всем Торговцам без исключения. И сделали это, руководствуясь одним из самых низменных лозунгов: «Так не доставайся же ты никому!»
Закрыли наглухо ворота, обесточили жилое здание (нижние сорок блоков с изоляторами «управлению» сверху не поддавались), да и спрыгнули отсюда в последний раз, стремясь разнести похвальбу о своей мести всей цивилизации. Оставалось только поражаться, какими такими силами и возможностями распоряжался замок, не давая двумстам сорока зверушкам умереть от голода, и в случае недочета возобновлять поголовье некогда истинно домашних животных. Этого даже Крафа понять не мог. Видимо, корм и новые особи подавались энергопотоками нижних уровней. То есть из тех самых изоляторов в виде кубов с гранью по двести метров, в самый дальний из которых совсем недавно попали нынешние союзники, «надорвавшись» после междоусобного противостояния.
По поводу животных ничего нового не прояснилось и когда с новостями прилетели Прусвет с земляками и доложили об увиденном. Осталось всего пять особей: петух, собака, мохнатик и два варана. Все они собрались возле ступенек выхода во двор варанов и чего-то ждали. На мелькание у них перед мордами и клювом разумных кальмаров не обратили никакого внимания.
— Скорей всего, ждут пополнения, — сказал Крафа. — А в прострации, потому что такого уничтожения их поголовья тут не было с момента сотворения. Наверное… — Он двинулся по крыше, указывая на разные места и постройки и тоном экскурсовода описывая местные достопримечательности: — Вот здесь лежали системные блоки, которые считались камнями удачи, и каждый норовил их погладить. Вот с этого края детвора любила прыгать вниз, делая это с жуткими воплями и визгом…
Гости с опаской приблизились к краю крыши и глянули вниз. Ну никак в голове не укладывалось, что малые дети, да и взрослые порой, отсюда вот сигали с огромным удовольствием и бесстрашием. Высота большая, непривычному человеку вниз даже посматривать страшно. А над головами висел странный туман, и его можно было пощупать. Окрестности тоже терялись в вате тумана.
Крафа постоял на самом краю, рисуясь своей выдержкой. Хмыкнул, отошел и направился дальше.
— Пока прыгать нельзя, — сказал он. — Вряд ли внизу сработает амортизационное поле. Так, а вот навес, где любили восседать старейшины из Совета Пятерых… О! Даже экраны все целы, не разбиты! А ведь злодеи хвастались, что все здесь попортили.
— Врали? — спросил Тител Брайс. — И почему не попортили?
— Хотели допечь мне и всем остальным. А не поломали потому, что замок мог так сдачи дать, что мало не показалось бы. Вот ничего и не тронули… Вон, даже сможем потом просмотреть, кого там за века накопилось в изоляторах. В сороковом мы с Дмитрием оказались… А это значит, что остальные тридцать девять если и не полнехоньки, то точно заняты. Когда тут все восстановится, почистится и будет должным образом запитано энергией, разберемся…
Возле главного пульта управления всеми рубильниками он замер и с облегчением вздохнул:
— Уф! Целы!.. А вот со взрывом злодеи не соврали, бомбу с часовым механизмом подложили… Вон, видите? Только и тут замок недооценили, уроды! Даже обесточенный, он сумел взрывчатку дезактивировать, и взрыв не состоялся…
Правда, для страховки прибывшие все-таки проверили бомбу, и только когда убедились в полной безопасности, Трибун Решающий возложил руки на поблескивающие рукояти рубильников и торжественно провозгласил:
— Да будет свет!
И Свинг Реальностей стал оживать.

Глава тридцать четвертая
Подготовка к дальнему прыжку

По совету Крафы решили приступить к изучению замка, когда здесь будет наведен полный порядок.
— Думаю, что дня через три после свадьбы графа Светозарова мы можем тут опять собраться, — сказал Гегемон. — Ну а пока… по домам?
— Нужна твоя помощь, — остановил его Дмитрий.
— При подготовке к свадьбе? — улыбнулся Крафа.
— Можно и так сказать. Положено приглашать на такое торжество всех ближайших родственников, а я до сих пор отца не разыскал. Согласен совершить совместный прыжок?
— Согласен! Тогда сразу к тебе для обсуждения?
— Ну да. Приготовились? Переношу всех!
И вся группа оказалась в замке Светозарова.
— Нам бы еще в Кабаний наведаться и до конца с этим Купидоном подлым разобраться, — сказал Прусвет Дмитрию.
— Заброшу через пару часов. Тем более что на тебя будет возложена основная подготовка по снятию кокона. После доставки драконьей крови у нас будет всего лишь полчаса на ее распределение и применение. Ну а пока можешь с друзьями повидаться и пообщаться с новенькими. Тут теперь еще семьдесят девять представителей вашей братии собралось, занимаются добычей полезных ископаемых.
— Ух ты! — только и воскликнул радостно Живой Ужас, вонзился следом за своими товарищами в камень стен и пропал из вида.
Ректор академии тоже сорвался с места, вспомнив, сколько у него незавершенных дел, требующих его непосредственного участия. Арчивьелы и Дасаш Маххужди поспешили следом за своим наставником, словно цыплята за несушкой. Заслуженный юный герой отправился в свои апартаменты принимать ванну (как он выразился: «Часа на два с головой окунусь!»). А оба Торговца прошли в лабораторию графа, где и принялись обсуждать предстоящее путешествие. Третьим собеседником была приглашена вездесущая Эрлиона. Да она и не скрывала никогда: где папа Дима, там и она. А в остальных местах замка — малой долей своего сознания.
Крафа тоже, как оказалось, знал о «потерянных» коллегах, которые отправлялись очень далеко и домой не вернулись. Он был согласен со словами дракона Осстияла о некоей стабильной силе, которую дает существам, умеющим видеть стыки и использовать межмирское пространство, материнская вселенная. И сказал, что простым набором силы в кристаллы-накопители эту проблему не решить. Главную надежду на увеличение дальности прыжка он связывал только с запуском или с восстановлением (ведь до сих пор не было известно, функционировала ли она вообще когда-нибудь) сети Опорных Станций. Если на каждой из них посадить оператора да накопить чего там следует накопить, то наверняка любой Торговец сможет забираться в немыслимые дали. И надежно так забираться: единым прыжком или серией скачков, делая краткую остановку на Опорных Станциях. Ведь недаром их название от слова «опора».
Поэтому древний лидер реформаторов был за отсрочку поиска Светозарова-старшего. При всем уважении к союзнику и пониманию его желания как можно быстрей встретиться с отцом, он считал, что торопиться не стоит. И свадьба — это совсем не повод для неосмотрительных, поспешных действий. Раз Петр Васильевич жив до сих пор, чувствует себя отменно и ни о чем не беспокоится, значит, какое-то время вытерпит, и ничего с ним не случится.
Эрлиона встала на сторону Трибуна Решающего. Но так как не была уверена в правильности теорий, попросту давила на то, что граф не волен так уж просто распоряжаться своей судьбой и рисковать, как несолидный юноша. На нем завязано все в Свирепой долине, да и чуть ли не во всем мире Зелени. Трудно даже представить, что случится, если Дмитрий отправится в никуда и где-то там останется, потеряв свои силы и умения.
— А посему, — стала подводить итоги своего монолога магическая сущность, — торопиться некуда, тем более, что и без твоего отца свадьба не сорвется, замок не рухнет и все остальные эксперименты не замрут. И отправляться вдаль следует только с полной уверенностью в собственном возвращении.
Светозаров задумался над советами, согласился с ними, но… Желание увидеть отца так и не пропадало.
— С чего это вы взяли, что он очень далеко? Раз я его чувствую, значит, он где-то в пределах моей силы.
— Но ты ведь не можешь определять расстояния, — заметила Эрлиона. — Только направление.
— Ладно, давай проведем эксперимент. Где все мои кровные, я чувствую. Отлично. Теперь постараюсь определить расстояния. Ты ведь тоже чувствуешь мои контакты, так что тренируйся, присматривайся, может, тебе ценная подсказка придет в голову.
— У меня нет головы…
— Не придирайся к словам. — Граф уселся в кресло. — Так, приступаю… Первой у меня Александра… что она делает? Ага! Моется в душе. Правильно?
— Я и не сомневалась, что ты угадаешь, — подтвердила магическая сущность.
— Теперь виконтесса Тани Хелке… Она дальше, в тюрьме империи Рилли… Ага! Что-то читает… И ест при этом.
— Верю тебе на слово. И я тщательно пытаюсь фиксировать твою ниточку. Пока ничего, связанного с расстоянием, не заметила.
— Лиха беда начало. Теперь смотрим за сестренкой… Она дальше раза в полтора, в Лудеранском лесу, в домике с бароном Куртом Вайсоном… Хм! А ведь и в самом деле с ним! Вот коза! Не могла до свадьбы подождать!
Невидимая дочь тут же вполне невинно начала:
— А ты разве с мамой Сашей ждал? Тогда почему она…
— Тебе рано знать, маленькая еще! — прервал ее граф, мысленно ругая себя за неосторожность. — Так… теперь перебираемся в мир Фиолетового Наваждения… Тоже, в принципе, недалеко, но разница должна быть гигантская. Верно? Мм… и что мы там видим? Ага! Мать чем-то страшно недовольна… — И поспешно добавил: — Но не критично.
— Так страшно или не критично? — с беспокойством спросил Крафа, прекрасно понимая, на чью голову где-то там валится недовольство его невестки.
— Да все нормально, скорее… «не критично». Эрли, что скажешь? Я пока никакой разницы не замечаю. Ну, точно — никакой! А ведь такого быть не может, а?
Эрлиона тоже ничего заметить не смогла, хотя использовала для просмотра особые силы и умения. Но зато предложила делать резкие переходы, переключаясь с самой короткой ниточки связи с Александрой на самую длинную — с матерью. У графа было такое впечатление, что в лицо ему светил то один солнечный зайчик, то другой. Крафа обложил Дмитрия десятком своих исследовательских структур и пытался поймать нечто своими умениями.
Вначале никто из них ничего не замечал. Ниточки связи, казалось, ничем не отличались. Но четверть часа настойчивости все-таки дали результаты.
— Есть! — воскликнула Эрлиона и в звуковом, и в мысленном диапазоне и продолжила уже без эмоций: — Только деления на созданной мною шкале следует сделать более мелкими. Суть проста: я попыталась над твоей головой, папа, установить этакий потенциометр со стрелочкой из тоненького волоска силы. И вот заметила, что волосок, легонько так, примерно на микрон, отклоняется. Вначале думала, что показалось или пошли какие-то побочные эффекты, но за последние три минуты убедилась окончательно. Сейчас сделаю второй приборчик, и ты посмотришь сразу на три объекта: на Шуру, Леночку и Анастасию Ивановну.
И дело пошло! Длина ниточки к сестре составляла одну тысячную расстояния до матери.
— Вот! — с торжеством воскликнула магическая сущность. — А теперь приступим к самому главному: начинай поочередно прослушивать Петра Васильевича и Анастасию Ивановну. Давай!
Полчаса экспериментов доказали: Петр Васильевич находится в миллион раз дальше, чем Анастасия Ивановна.
— Не могу даже примерно себе представить, что это значит, — признался Дмитрий.
— Это, наверное, еще дальше, чем Вашшарги-Водоформы спрятались! — выдавил из себя Крафа. — Как же его туда занесло?
Землянин взглянул на него.
— Ты рискнул бы прыгнуть на такое расстояние?
Крафа покачал головой:
— Нет, не рискнул бы. Водоформ меня предупредил: дальше пятой части такого отрезка не рыпаться.
Граф с досадой поморщился, потер висок.
— Можно все-таки поэкспериментировать… Вначале мотнуться на половину дистанции твоих возможностей. Потом — еще на четверть. Там тщательно замерить собственные силы. Сравнить, насколько упала твоя способность к прыжкам и насколько моя. Так мы сможем примерно рассчитать, как далеко я могу переместиться. Вдруг я и сам не знаю, насколько мои возможности высоки? Вдруг у них нет ограничений в этом направлении?
— Ну да, — согласился Крафа, — вполне здравые рассуждения. И если действовать не спеша, очень аккуратно, то, может, что-то и получится. Но ты учитывай, что надо еще как-то подобрать ориентиры или мыслеобразы. Просто так прыгать в пустоту да в непроверенное место — это для самоубийц.
— А ориентиры вы быстро не подберете, — заметила Эрлиона. — При всем вашем желании и усердии. Так что…
— Так что остается только два варианта, — продолжил граф. — Нужна помощь Вашшаргов или драконов. Первые могут носиться, где им вздумается, вторые умеют использовать точно настроенные телепортационные устройства и тоже от привязки к материнской вселенной не зависят. Но первый союзник пока отпадает из-за трудностей общения, а вот второй — если я ему подброшу еще десяток мешков с молодильными каштанами в подарок, может и согласиться на немедленную помощь в моей переброске в нужное место. А потом перекинуть меня и отца либо сюда, либо до того места, откуда я уже сам, ножками, так сказать, попрыгаю домой.
— Слушай, а где мои обещанные мешки? — встрепенулся Трибун Решающий.
— Да сейчас и отдам.
— Вот жук! И где ты их только берешь? Покажешь место?
— Покажу, — неожиданно согласился граф. Времени вполне хватало для того, чтобы мотнуться к пещерам Повиновения в Янтарном мире. — Естественно, не за красивые глазки.
Чувствовалось, что Крафа готов согласиться на любые условия, лишь бы увидеть вожделенные каштановые рощи, но эмоции умело сдержал и спросил с полным равнодушием:
— И что ты, жадина, за свой показ потребуешь?
— Ну, ты ведь знаешь, что за сбор урожая работникам дают десять процентов. Согласен на такое?
По заблестевшим глазам было видно, что Гегемон согласен очень, очень. Но и тут он сдержал свои эмоции в узде.
— Да как тебе сказать… вроде как маловато будет…
— Тогда я тебе дам пятнадцать…. Нет! Двадцать процентов. Мало того, готов согласиться на тридцать, если ты, со своей стороны, согласишься больше никогда и ни при каких обстоятельствах не пересматривать и не оспаривать нашу договоренность.
— Э-э-э… да я-то согласен…
— Итак, подводим итог: из всего, что ты соберешь в указанном мною месте, тридцать процентов оставляешь себе.
Собеседник уже заподозрил, что его пытаются обмануть, но не мог понять, каким образом. Да и тридцать процентов в таком деле — это отлично! Поэтому он сказал:
— Договорились!
— Ну, тогда прямо сейчас туда и отправимся. Только кальмаров дождемся, дабы избежать осложнений.
Мысленно он уже попросил Эрли собрать для него тот десяток разумных кальмаров, которые путешествовали с ним в горные недра Янтарного мира. И та ответила, что десяток помощников с мешками возглавит сам Прусвет.
— Каких еще осложнений?
— А ты думаешь, что там отсутствуют элементарные меры безопасности? Ха! Да тогда бы эти бесценные рощи уже давно вытоптали… О! Быстро вы… — это он уже говорил начавшим появляться из стен кальмарам.
Прусвет, уже успевший оценить темпы и объемы начавшейся добычи, воскликнул:
— Да твоя долина — истинный кладезь богатства! Я сколько тут бывал, а в недра не заглянул… А там такие чудеса природные да красоты!
Прибыв в Янтарный мир, всей компанией отправились к Плите. Крафа не опознал подвластный ему мир, ибо ни разу ножками путь к священному колоколу Клоц с этой стороны не проходил.
Потом пришла пора говорить клятву и партиями проходить под приподнявшейся Плитой. И там Высший Протектор не понял, куда попал. И только когда понеслись по лабиринту, Трибун Решающий сообразил, в чем дело, и разразился длинной тирадой из нецензурных выражений.
Дмитрий не удержался от колкости, произнесенной невинным тоном:
— Что случилось? Не иначе, как утюг дома забыл выключить?
Представителю древности только и осталось, что с досадой воскликнуть:
— Забыл! Еще как забыл, чей ты сыночек и как ты умеешь обманывать наивных ветеранов. Но ничего, я тебе это припомню!..
Но когда отправлялся к себе домой, унося свою долю, обиду забыл, обвиняя только самого себя. Не исследовать такое волшебное место — это непозволительная ошибка, если не сказать — глупость.
Ну а Светозарову теперь было чем порадовать дракона еще больше и попросить у него дополнительной помощи. И он вместе с Прусветом поспешил в мир Богомолов.

Глава тридцать пятая
Рискованная попытка

В Хризолитовой долине все оставалось почти без изменений. Разве что деревцо подросло еще на полметра и теперь стояло в громадном каменном кувшине. Видимо, таким образом растение подготавливали к транспортировке в необозримые дали.
Копавшийся возле своего телепорта дракон выглядел еще более бодрым.
— Ха! Опять гости? Несколько рановато, но… — Тут он рассмотрел новую горку мешков, понял, с чем они, и восторженно воскликнул: — Приносящий Дары! Ты решил стать почетным гражданином нашей цивилизации?!
— Если такое возможно, то с удовольствием! А будут ли конкретные блага от вашей цивилизации в виде персонального, наилучшего и самого современного телепорта?
— За такие каштаны? Да все что угодно! Но зачем тебе телепорт, коль тебе от рождения дано умение переноситься, куда пожелаешь?
— Но ты же знаешь, что для нас существуют ограничения дальности прыжка.
— Ну и хорошо! Все равно все вселенные не обскачешь даже за сотню прожитых жизней.
— А если есть одна конкретная цель? Вот мне потому и нужен телепорт. Да еще и с обратной привязкой сути. Понимаешь, о чем я?
— Догадываюсь… Хочешь по ниточке своего зова крови отца отыскать? А его слишком далеко отнесло?
— Именно! — подтвердил Светозаров. — Мне такое устройство нужно на один раз. А потом верну.
Дракон немного подумал и сказал, что с выполнением просьбы почетного гражданина проблем не будет. Уже в его время было все что угодно, в том числе и телепорты любых модификаций. А пока он отсутствовал на родине, там наверняка развитие техники на месте не стояло. Вполне возможно, и до такого миниатюрного телепорта додумались, что человек его в кармане носить может. Сложность лишь в том, что не побывав там и не вернувшись сюда, Осстиял ничего не мог гарантировать на сто процентов. И его сомнения касались в первую очередь молодильных каштанов.
— Я тут подумал… — начал он с некоторым смущением и потеряв былой энтузиазм. — Вдруг я вернусь домой с такими дарами, а там подобные каштаны уже в каждом саду растут. Может такое быть?
— Ну… может, конечно. И что?
— Я опозорюсь, прибыв с тем, что уже давно есть, а тебе не видать почетного гражданства, как своих… щек. Или как там у вас говорят?
— Да можно и так… коль щеки впалые… — расстроенно сказал Дмитрий.
Прусвет ткнул щупальцем в громадное устройство телепорта.
— А этим никак нельзя воспользоваться?
Дракон сразу затянул старую песню:
— Телепорт разовый и только для переноса меня в одну сторону, на родину. Потом самоуничтожится.
— Но ты ведь вон какой огромный и многотонный, — громко гнул свое разумный кальмар. — А Дин — маленький и легкий. Для твоей железяки такую пушинку отправить куда надо и вернуть обратно — пара пустяков.
— Да не положено такое, нельзя.
— И где это написано, что нельзя? И кем не положено? Или ты не умеешь сделать должные настройки? Не разбираешься в технике? Не имеешь права принимать самостоятельные решения?
— Кыш! Кыш, многочервь крикливый! Расшумелся тут, — рыкнул Осстиял с какой-то неуверенностью. И крылом махнул, скорей для поглаживания своего гребня, чем пытаясь отогнать громогласного кальмара. Затем в некоей прострации уставился на устройство, занимавшее половину пещеры. — Не все так просто… тут думать надо…
Но уже только это взбодрило друзей. Дмитрий подмигнул Прусвету и показал два больших пальца.
— Если что из комплектующих надо, то мы можем доставить в два счета, — сказал он. — Или какие-то особые специалисты нужны будут?
— Ага… нужны будут, упитанные такие, в виде барашков… — пробормотал старец. — Штук десять… Дабы я на охоту не отвлекался…
— Легко! Можем сразу колбасу готовую доставить!
— Не-а… колбасу вашу из бумаги да из нефти делают, ты же сам говорил…
Кажется, к какой-то мысли Осстиял пришел, но она ему жутко не понравилась, и он сделал попытку закрыть эту тему:
— Давай так: я тебе наливаю обещанное ведро крови, оставляю здесь твои мешки и уматываю раньше срока. Если мы с тобой заслужим награду, то вскоре вернусь, а если…
— Нет! — перебил его Торговец. — Мы так не договаривались! Да и не готово у нас ничего пока в Кабаньем.
— Ладно, я подожду, — заметно поник крылатый представитель сказочного племени.
— И не просто подождешь, а как мы с тобой и договаривались, будешь одаривать всем, что в твоих силах. А посему давай, начинай перенастройку телепорта, или что там ему требуется, а я пока закину Прусвета в Кабаний, пусть с соратниками занимается подготовкой.
Осстиял еще попытался выкрутиться, как-то переиграть устный договор, но Светозаров был неумолим. Выяснив, что для перенастройки понадобится часа три вместе с обеденным перерывом, со скоростью света мотнулся на свою ферму на юге империи Рилли, выхватил из тучного стада полтора десятка овец и перенес их в Хризолитовую долину. И с отличным настроем поспешил с Прусветом в замок.
Там захватили еще пяток разумных кальмаров, нескольких Арчивьелов и отправились в Кабаний. Чуть ли не суточной длительности допрос Купидона Азарова еще продолжался. Старый колдун, не так давно тиранивший здешний мир, рассказывал все секреты, о которых знал, и даже те, о которых только догадывался. И записано было очень много интересного и познавательного. С такой бы тягой к знаниям да бьющей через край энергией Азарову направить свою деятельность в несколько иное русло — величайшим бы ученым стал. Оказалось, что он даже знал некий иной способ растворения кокона вокруг планеты, правда, длительный, растянутый на три года, но тем не менее!
К сожалению, больше ничего ценного для команды Торговца не отыскалось. Поэтому Прусвет, получивший напоследок некоторые советы, со своими помощниками и Арчивьелами приступил к акту торжественного использования драконьей крови. Почему торжественного? Да потому что доставка крови и прочих магических компонентов на большую высоту должна была проводиться неким подобием грандиозных фейерверков. А раз дело будет в ночное время для данного полушария, то возвращение к вселенскому космосу обещалось получиться фееричным. Хотя вряд ли получится все это увидеть из-за опостылевшего фиолетового тумана.
Опять домой, и несколько вопросов, решенных на бегу. Умилился, узнав, что Александра уже спит. Лаборатории, споры с Тителом Брайсом, распоряжения управляющему замком Хулио Кассачи, который в последнее время жутко ревновал графа к Эрлионе. Ибо та незаметно стала подменять самого управляющего и в большинстве случаев в десять раз быстрее него справлялась с решением административных вопросов. Короткая беседа с проснувшимся и хорошо отдохнувшим Хотрисом и даже встреча с пегасами.
«Покажи мне свой мир, я попытаюсь его найти», — предложил он Диве.
Крылатая красавица не только показала, но еще и сообщила:
«Я была совсем юной, когда в наш табун ударила гигантская молния с неба. И в тот момент мне запомнился небольшой округлый человечек, он тебе по пояс будет. Кажется, он занимался нашей охраной или кормежкой. Больше я ничего не помню… Потом очнулась в ином, незнакомом мне мире, а когда стали подрастать крылья, злые люди мне стали их обрезать, считая непонятным уродством. Я и сама была такого же мнения… пока ты меня не спас…»
Мир пегасов Светозаров запомнил и, уже отправляясь к дракону, раздумывал о доле еще одного разумного существа:
«А ведь тоже спонтанный, нерегулируемый перенос! Дива чудом осталась жива, да и потом ее не успели убить, как мутанта, практически случайно. А вот по поводу охранника или пастуха слышу впервые. Хорошо, если они ухаживают за пегасами и живут с ними в гармонии, а если нет? Если крылатых лошадей там выращивают и продают, как неразумный скот? М-да! Горизонт задач на будущее становится все шире и шире! Но хоть это точно не горит, потом наведаюсь, после свадьбы…»
Осстиял так заработался, что даже обед отложил. А чтобы разбредшиеся по долине овцы не схрупали каштаны или деревце, оградил живые драгоценности силовым заборчиком.
Вначале Дмитрию показалось, что задача по перенастройке не выполнена. Ибо на входе в пещеру громоздилась целая куча непонятных деталей, контуров и съемных блоков.
— Разобрал, а после сборки оказались лишними? — пошутил он.
— Все равно не поймешь, — не совсем деликатно ответил Дракон, но стал пояснять: — Тут же устройство по самоуничтожению чуть ли не пятую часть занимает. Плюс всякие страховочные и резервные контуры, которые помогают устройству работать с моей массой. Для твоей транспортировки они только мешать будут, не дадут точно настроиться на цель. Снимать их я не снимаю, а вот отключать приходится. Та еще возня…
Дмитрий обрадовался: транспортировка возможна! Осталось только «телегу» смазать и настроить.
— Может, что подержать или покрутить? — предложил он.
В ответ раздалось насмешливое фырканье:
— Ты посмотри на детали, каждая величиной с тебя, не меньше. Начнешь держаться — рухнет и тебя насмерть придавит. Да и закончил я… почти.
— Понял. С помощью больше не напрашиваюсь. А вопросы по ходу дела можно?
Дракон разрешил, а потом и ответил. В частности рассказал о конструктивных особенностях данного устройства. Здесь было все необходимое не только для отправки, но и для возвращения. Вернуться можно было в пределах от одной минуты до двух часов после прибытия. И для возвращения следовало еще до старта из исходной точки облучать человека или другое существо особой энергией в течение получаса. Мало того, можно было захватить с собой назад предмет или существо, не превышающие массой «возвращенца».
«Маловато! — подумал Дмитрий. — Вдруг отец располнел и весит больше меня? Правда, на мне хаюшь и оружие… не мог же он так разъесться…»
Но сомнение осталось.
Он продолжил слушать дракона. Запрещалось удаляться от места «десантирования» более, чем на сорок метров в любую сторону. И чем дальше к границе данной окружности, тем меньший вес можно будет захватить с собой. Максимально допустимый двухчасовой срок тоже уменьшал вес багажа вдвое.
— Коль у меня будет время и возможность, могу я там попробовать свои умения Торговца? — спросил Дмитрий. — Вдруг они и там будут действовать?
— Сомневаюсь… Но попробовать можно. Тем более, если сделаешь прыжки короткие, в пределах видимости, и будешь чувствовать себя нормально.
— А что, могут быть проблемы? — заволновался землянин.
— Увы! И такое случается после дальних переносов. Вплоть до обморока на несколько минут. Даже мы порой валимся с ног.
— Ну, обморок — это ерунда!
Дракон предложил Светозарову взобраться на просторную платформу и сидеть там под облучением полчаса. Устройство загудело, заискрилось, завибрировало, и платформу окутал насыщенный розовый свет. Но разговору это не мешало.
Стали обсуждать, на какой период настроить таймер возврата. Тут же выяснилось, что туда-обратно можно будет смотаться только два раза, не больше. Затем следует готовить к переносу другой телепорт, этот к многоразовой работе в одном режиме не приспособлен. Выгорают контурные линии настроек.
Но больше и не требовалось. Для первого раза хватит самого короткого переноса: минута. Или две. А уже после осмотра места, сказав отцу, чтобы приготовился, можно будет вновь вернуться уже на точно рассчитанный срок и через выверенный промежуток.
Но Осстиял с такой короткой вылазкой не согласился и настоял на пяти минутах. Мотивировал он это тем, что обстановка там может быть самая непредсказуемая, вплоть до того, что отец ни при каких условиях не согласится возвращаться в родные вселенные и даже окажет сопротивление. Могло случиться и так, что ему понадобится время для решения каких-то дел. А могут и так сложиться обстоятельства, что отец быстро соберется и отправится сразу. Поэтому пять минут лучше всего.
На том и сошлись. Когда облучение закончилось, на ту же площадку хлынул поток другого, темно-зеленого света, а Осстиял защелкал тумблерами настройки. Возился с ними недолго, а потом, скорей для проформы, спросил у человека:
— Готов? Настроился на зов крови от своего отца?
И после кивка Дмитрия отправил землянина в дальнее путешествие.
А что оказалось оно дальним, Светозаров ощутил по своим внутренним часам. Минут пять его колбасило, колотило и пыталось оглушить в межмирском пространстве. Пространство заметно отличалось от привычного Торговцу. Все виделось в какой-то серой дымке. То ли виной тому была скорость, то ли иная форма доставки. Но самое главное, что человека выбросило к цели. Она располагалась всего в пяти метрах от него, была хорошо видна, живая и вроде невредимая, но…
То, что это тюрьма, он понял сразу. И тут же из четырех раструбов по Торговцу ударили ощутимые каждым нервом лучи парализаторов. Оружие по обе стороны от находившегося за прозрачными створками узника сработало автоматически. Одновременно завыла сирена, от которой заныли зубы и все внутренности стало выворачивать наизнанку, а из динамиков раздались нервные команды:
— Дежурный взвод, тревога! Цель — в ловушке! Быстрей! Быстрей, дети бездны!!!
Хорошо, что на Дмитрии была одежда хаюшь. Это помогло отразить первый, самый неприятный удар, ну и он был начеку, успев оградить себя максимально сильными щитами. И попробовал прыгнуть недалеко, на десять метров, к стене, чтобы уйти из-под обстрела.
Увы, прыжок не получился!
— Он пытается уйти! — истошно вопил кто-то в динамиках. — Бейте его из ручных!
Уже чисто автоматически Торговец продолжал попытки шагнуть в межмирское пространство, ограждая себя на мгновения густой вуалью молний. И это позволило кое-как начать действовать непослушными руками. Следовало достать плазмер и начать разносить все вокруг. Вряд ли взрывы повредят узнику. Хотя воспользоваться лазерным резаком было бы лучше, чтобы вырезать и раскурочить эти стационарные парализаторы.
Но руки онемели настолько, что даже толком ухватиться за оружие не получалось. Пальцы совсем не сгибались, и Светозаров с ужасом понял, что он не сможет воспользоваться мощным оружием. И плазмер, и резак просто вывалятся на пол, доставшись в итоге врагу.
Следовало убираться отсюда как можно скорей. Главное было подмечено, выводы можно сделать позже, в спокойной обстановке. Да только вот эти жутко длинные пять минут! Землянин пожалел, что послушался совета дракона и заменил одну минуту пыток под лишающими сознание лучами на целых пять!
Но делать было нечего, приходилось терпеть и держаться на ногах изо всех сил. Мысль о том, что его сейчас схватят и унесут дальше, чем на сорок метров, приводила в ужас. Тогда он здесь останется навсегда.
«Какого лешего я снял ускоритель во время посещения замка?! — с сожалением подумал Дмитрий. — Слишком тяжелым показался? Или это я так в мирной обстановке расслабился? Так бы хоть мог маневрировать по всему помещению…»
Он считал секунды и, перенося тяжесть тела с одной ноги на другую, топтался на месте, делая попытки перехода в межмирское пространство. Вуаль из молний помогала, но и сквозь нее стали пробиваться лучи, когда к стационарным излучателям вбежавшее дежурное подразделение добавило свои переносные парализаторы. Хотя они были довольно слабенькие, это удалось рассмотреть легко, несмотря на вспышки, молнии и предобморочное состояние.
Но не это сейчас более всего занимало Дмитрия. Он посчитал, что оставшуюся минуту-полторы в любом случае выдержит, и постарался получше рассмотреть отца. Потому что человек за створками был именно его отцом.
Время не пощадило Петра Васильевича, который стоял, прикрытый только подобием набедренной повязки. На вид ему можно было дать гораздо больше, чем его прожитые по земному календарю пятьдесят восемь лет. Во многих местах виднелись шрамы, на лице их было два: один шел наискосок через весь лоб, а второй — от подбородка до середины правой щеки, касаясь губ. Почти седые волосы чуть прикрывали уши. Несколько передних зубов отсутствовали, скорей всего, были выбиты. Серая потрескавшаяся старческая кожа.
Отец что-то кричал, но голос его терялся в грохоте, воплях, реве парализаторов и криках из динамиков. Но некоторые умения у Дмитрия остались, несмотря на огромную удаленность от материнской вселенной. Это помогло расслышать фразы, которые повторял отец:
— Как ты посмел меня ослушаться?! Я ведь запретил за мной являться!!!
И только тогда Дмитрий понял: отец его не узнал! Да и не мог узнать за лицевым щитком скафандра, в который превратилась хаюшь. Мелькнула мысль поднять щиток, но сил на это простое действие не было.
Да и враги принимали его за другого. Когда Торговец покачнулся, голос в динамике торжествующе заревел:
— Взять его! Валите Борьку с ног! Прижимайте к полу и разоружайте! Теперь уже точно эта сволочь не уйдет!
Несмотря на то что на него набросились и повалили на пол, Дмитрий с затухающим сознанием успел удивиться:
«Здесь что, параллельная Россия? Борька какой-то…»
Потом в душу ворвалась горечь. Горечь неудачи. Получалось, что ни отцу помочь не удалось, ни самому спастись. Пять минут так и не прошли.

Глава тридцать шестая
Уговорить дракона нелегко!

Сознание стало проясняться довольно быстро, странными рывками. А за ним и тело стало отзываться пусть и болезненным, но послушанием. Еще ничего не слыша, Дмитрий попытался открыть глаза, и это ему удалось. Но вместо ожидаемого свода тюремной камеры над собой он увидел кусище яркого синего неба и две тени, склонившиеся над ним. Проморгался, фокусируя зрение, и узнал в тени поменьше лицо Крафы, а в той, что побольше — зубастую драконью морду.
— Очнулся, — констатировала меньшая тень.
— Живчик! — подтвердила зубастая пасть.
Несмотря на слабость и все еще непослушные губы, удалось выдавить из себя некое подобие шутки:
— Любой живчик копыта отбросит, открыв глаза возле такой челюсти…
— Неужели ты меня не узнал и обделался со страха? — вульгарно пошутил и дракон.
— Узнал он тебя, узнал… — проворчал Гегемон и помог пострадавшему приподняться и усесться, прислонившись спиной к камню. — Ну что, не завалишься? Тогда хватит притворяться утопленником! Мы в тебя столько энергии вбухали, что ты должен сейчас кузнечиком скакать от переизбытка эмоций.
— Ага! Тебя бы пять минут из парализаторов глушили!..
— Не стони! Рассказывай лучше, чем ты так тамошним не угодил, что они тебя не хлебом-солью встретили.
— Да уж! Встретили… мм! — землянин переждал волну боли, прошедшую по голове и заморозившую уши, которые он попытался растереть. — Уж так хотели, чтобы я у них подольше погостил, так хотели… А когда руку мне пожимать бросились, то чуть не затоптали…
Растирая то уши, то щеки, то виски, он поведал союзникам все перипетии своего визита к отцу. Добавив в конце:
— Он меня даже не узнал. А уж вражьи дети вообще за какого-то Борьку приняли. Из чего можно сделать вывод: Торговцы там есть. И с ними не то борются, не то пытаются всех выловить и засадить в тюрьмы. Может, в ссылку отправить, как ты у нас устроил… — И с сарказмом добавил для Крафы: — Кажется, там твои сторонники-реформаторы твердо у власти стоят. Любые перемещения пресекают.
Трибун Решающий обиделся:
— Только не надо делать поспешные выводы. Лучше скажи, на что решаешься? Будешь сразу возвращаться туда с супероружием или как следует подготовимся?
Пришлось признать:
— К сожалению, там нахрапом не пройдешь. Надо хорошо продумать все, каждую мелочь, каждую деталь, усилить защиту, подобрать оружие… — Только теперь Дмитрий увидел, что его грудь и ноги снаружи защиты покрыты пятнами крови. — Оп-па! А это откуда? Вроде никого не бил и не резал…
Крафа мотнул головой в сторону пещеры:
— «Это» ты с собой приволок. А части трупов на площадке телепорта валяются: половинка тела с головой, ну и нижняя треть вроде тоже мужчины.
Дмитрий вопросительно посмотрел на него, и дракон объяснил:
— Ты ведь мог забрать оттуда багаж, равный массе твоего тела. А так как четкое определение объекта переноса с твоей стороны отсутствовало, то поле автоматически захватило все, что в него попало. А лишнее просто отрезало. Честно говоря, такой результат меня самого поразил. Не припомню, чтобы такое прежде случалось. Наверное, так случилось потому, что ты потерял сознание. Иного объяснения у меня пока нет.
Интересно было осмотреть останки в первую очередь с технической точки зрения. Одежда могла много сказать об уровне развития неизвестной цивилизации, да и сами тела могли дать представление об обитателях того мира.
Так что вскоре уже все трое сгрудились вокруг валуна с поблескивающими вкраплениями хризолита, используя его как стол и пытаясь разобраться в окровавленных обрубках. Выводы последовали единогласные: это были такие же люди, а технический уровень развития цивилизации был подобен земному. То есть Петр Васильевич Светозаров, попавший туда двадцать лет назад, мог быстро и безболезненно влиться в тамошнюю жизнь. Бегать с каменным топором или чувствовать себя дикарем среди непонятных машин ему не приходилось.
Теперь на первый план выходило явное несовпадение в эмоциях. Все наблюдения ниточки зова крови в последние дни утверждали: отец совершенно спокоен, уверен в себе и ни о чем не волнуется. Недаром он в воображении рисовался этаким мощным, замороженным космическим телом в безбрежном просторе космоса. Истинный астероид!
А тут вдруг, увидев прибывшую помощь, пусть и в ловушку, приходит в бешенство и кричит о каком-то запрете. Мало того, опять попробовав ощутить эмоции родного человека, Дмитрий осознал, что тот страшно недоволен, переживает, но в то же время испытывает огромное облегчение.
— Ну это понятно, — сказал землянин вслух. — Облегчение вызвано тем, что я все-таки вырвался, сбежал из западни. Еще и пару врагов сумел уничтожить…
Крафа его перебил:
— Часто случается, что люди со временем меняются. Особенно в негативном для себя новом окружении. Не хочу сказать ничего плохого, но вдруг твой отец стал преступником?
— Ты не знаешь моего отца! — вскипел Светозаров.
— Я просто знаю законы. И в них всегда предусмотрено наказание даже за неумышленное убийство. А чего только в жизни не случается? Невнимательность, болезненное состояние, банальная ошибка в управление огромным транспортом и… Количество трагически унесенных жизней только при транспортных происшествиях порой достигает огромных величин. Так что вполне возможно, что твой отец находится в тюрьме на законных основаниях, и мы, при разработке наших следующих действий, должны это учитывать обязательно.
Конечно, если забыть, что речь идет об отце, то к подобным здравым рассуждениям следовало прислушаться. Ведь и в самом деле, чего только не бывает в жизни. Но как бы там ни было, отца из иной вселенной выдернуть необходимо, только убивать там всех спешить не стоило. Может, это и не враги? Может, это охранники или бойцы спецназа?
От таких вопросов на графа сразу навалились укоры совести, и он, чтобы не раскисать, перешел к выводам:
— Никаких дельных предложений в данный момент у нас нет. Значит, откладываем следующий заброс как минимум на несколько дней. Разберемся с этим делом на свежую голову уже после свадьбы. Ну и само собой, все время будем думать, вдруг какая гениальная идея и мелькнет в голове.
— О чем ты говоришь? — воскликнул дракон. — Что значит «откладываем»? Я уже через несколько часов отбываю, а без меня у вас ничего не получится. Разве что, когда я вернусь с новой техникой…
— Если вернешься! Поэтому, как Принесший Дары, я прошу тебя оставить телепорт на месте и в полной сохранности.
— Это невозможно…
— Почему? Ты ведь устройства самоуничтожения поснимал.
— Да не в том смысле… Просто так не положено, — ответил страшно недовольный Осстиял. — Оставить устройство аборигенам — это несмываемый позор… Меня накажут…
— Во-первых, мы не аборигены этого мира, — напомнил Трибун Решающий. — А во-вторых, никто из твоих земляков не узнает. Если надумаете сделать посольство у нас, построите его возле моего дворца или в Илиазанских горах возле замка графа. Ну и, в-третьих, можешь смело заявлять, что тебя заставили убраться отсюда силой магии и оружия.
— Ха! В такое уж точно никто не поверит! Чтобы я не справился с кучкой, а уж тем более, с парочкой каких-то человечков? Ха-ха-ха!
Переждав его явно демонстративный хохот, младший Торговец мягким тоном предложил:
— А ты не смейся и подумай. Хорошенько подумай: справишься ты с нами или нет?
Крылатый представитель иного вида и в самом деле задумался. Хотя тут и думать было не о чем: в открытом военном противостоянии он не совладал бы ни с Крафой, ни со Светозаровым.
Но все равно с гонором ответил вопросом на вопрос:
— Вы что, войны хотите?
— Чур тебя, чур! — замахал руками Гегемон. — Какая война может быть из-за взятой на текущие нужды установки телепорта? Тем более если взамен Торговцы подарили бесценные во всех смыслах молодильные каштаны? Да еще и десятью мешками? Да еще и тут же прямо на месте проверенными старым доходягой? Ага! Тем самым, который слопал целых два мешка и не подавился! И который сейчас смотрит на нас и мысленно улыбается!
Дракон щелкнул зубами, хотя в его ауре четко просматривались веселость и благодушие. И пробормотал вполне мирно:
— Ну, вы и наглые, ребята! Вам ничего даже показать нельзя, обязательно потом у старика выманите. Ладно, телепорт я вам оставляю, пусть даже потом от позора сгорю у себя на родине. Осталось только вас научить толком этой штуковиной пользоваться… Пошли, что ли?
Оба Торговца кивнули, благоразумно прикусив языки и не ляпнув: «А куда бы ты делся?!»
И поспешили за гигантской летающей ящерицей в пещеру.

Эпилог обычный, традиционный

Этот воскресный день в империи Рилли, особенно в столице, начинался не как обычно. И не как иные выходные, и не как праздничные дни, пусть даже самые значимые. Потому что, если разобраться, никакого праздника и не было. Обыкновенная свадьба человека, имеющего титул графа, сочетающегося браком с женщиной, которая вообще никаким титулом похвастаться не могла. В такой громадной империи подобным событием никого не удивишь.
Но о титулах никто и не вспоминал.
Другое дело, когда кто-нибудь восклицал:
— Это свадьба самого Торговца!
И тут же все понимающе кивали или восхищенно закатывали глаза. О Торговце знали все. Ну, по крайней мере, были уверены, что знают. О его Свирепой долине ходили легенды и сказки, одна чудесатее другой. На его фабриках и мануфактурах работали тысячи людей. Причем работали стабильно, не тяжко, и хорошо зарабатывали. Продукция с его странным клеймом DPS была в каждом дворце, замке и доме. А о его невесте поговаривали, что красивее ее нет во всем мире. А в конце любого разговора начиналось длинное восторженное перечисление гостей, которые прибудут на бракосочетание, королей и принцев с соседних материков, и с придыханием добавлялось:
— Будут даже императоры из иных миров!
Последнее было вообще уму непостижимо, потому что в истории мира Зелени такого не случалось. Интерес к предстоящей свадьбе был неимоверный. Наверняка свадьба любого принца империи или принцессы не вызвала бы и половины такого ажиотажа. Да что там принца или всеми любимой, избалованной вниманием принцессы! Устрой сам император новую женитьбу, и это событие не смогло бы затмить свадьбу Торговца.
Так что воскресное утро оказалось горячим во всех смыслах слова.
В том числе и для Торговца. Вначале он, еще на рассвете, мотнулся в столицу и проверил, как были встречены и размещены прибывшие накануне высокие гости с семьями. Их доставил сам император Крафа в два захода. Вначале он высадил на главной площади своего сына Гривина Эзенберро, императора мира Фиолетовое Наваждение с супругой Анастасией и маленьким наследником. Эта делегация прибыла в сопровождении пятидесяти пышно разряженных вельмож, которые выбирались Гривином по каким-то неведомым критериям из стократно большего списка кандидатов из числа знати и придворных. Хотя сам Эзенберро успел шепнуть по большому секрету на ухо своему отцу, а тот потом «проболтался» и Дмитрию Светозарову, что «моего мнения никто и не спрашивал! Я сам этот список получил только сегодняшним утром…»
Так что первого императора оттуда сопровождали только те, кто мог честно и открыто встретить, а потом и выдержать пронзающий насквозь взгляд императрицы Анастасии.
Себя и все свое семейство Трибун Решающий доставил более буднично, без фанфар, прямо в приемный зал. Правда, вместе с ним прибыло не пятьдесят, а около сотни сопровождающих. Многим встречающим бросились в глаза простые отношения в прибывшей компании, а порой и непонятное отсутствие пышных титулов при знакомстве. Гостей представляли как физика, писателя, химика, исследователя флоры и фауны или как доктора исторических наук. Гегемон и тут остался верен своему стилю, проповедуя девиз: не предки славят человека своими деяниями и нажитыми капиталами, а сам человек — кузнец своего авторитета.
Расселили всех просто чудесно, и с раннего утра императорский дворец уже кипел жизнью. А значит, можно было вливать сюда еще один поток, возглавляемый венценосными особами.
Граф Дин Свирепый попросил освободить выделенный для этого зал и мотнулся в королевство Ягонов. Там его ждали под две сотни желающих побывать на бракосочетании. Кроме Бонзая Пятого, его супруги и ближайшего окружения, пришлось переносить и его тестя, который со своей свитой и младшими детьми специально задержался в гостях у дочки. Узнав, что готовится свадьба его спасителя, друга и союзника, монарх Опалов Марио Льер чуть истерику не закатил дочке и зятю, угрожая немедленной войной, если те его с собой не возьмут на свадьбу. Вот так неожиданно количество делегации удвоилось.
Граф Дин не стал смотреть, как расселят гостей, а сразу же смотался в свой непривычно опустевший замок. Подбодрил волнующуюся, репетирующую смену нарядов перед зеркалами Александру и умчался в Москву. А опустел его замок по той причине, что еще в субботу с утра длиннющий пассажирский состав увез в столицу всех учащихся академии, преподавателей и практически всех работников, которые служили и работали в замке с момента закладки здесь первого камня.
Вместе со всеми отправились баюнг Шу’эс Лав и юный герой, открыватель замка Свинг Реальностей, как его теперь называли, Хотрис Тарсон. Оба Торговца могли просто совершить прыжок и оказаться в столице в мгновение ока. Но они поехали на поезде, потому что граф сказал:
— Лучше вас никто за детьми не присмотрит. Да и мне будет спокойнее, если вы меня отыщете в случае опасности и позовете на помощь.
И верно: в академии обучался цвет нескольких миров, лучшие целители, которые в будущем могли изменить жизнь у себя на родине только к лучшему. А так как их было ничтожно мало, в сравнении с остальным населением, то переоценить значимость этих ребят и девчонок было невозможно.
Тем же поездом поехали четырнадцать монахов из обители Желтых Грез, которых Дмитрий вытащил из затворничества чуть ли не силком, считая, что короткое путешествие — это заслуженная награда за все действия на благо Земли. Настоятель монастыря, отец Клод, правда, категорически отказался от поездки, сославшись на необходимость контроля над планетой. Приходилось и в самом деле вмешиваться в кипящие процессы переформатирования общественного мнения и держать руку на пульсе всех событий. Земля напоминала содрогающийся вулкан, и даже аналитические машины цивилизации Ситулгайна не могли предсказать, насколько плавно пройдут начавшиеся политические преобразования.
Именно содрогание всей цивилизации да подсказка Крафы родили одну несуразную, казалось бы, идею. И еще в пятницу вечером, по календарю империи Рилли, Дмитрий Петрович Светозаров наведался в Кремль и передал через секретаря приглашение на свадьбу российскому президенту. Приглашались десять человек, указывалось время переноса и сообщалось, что через двое суток лидер России будет возвращен обратно. И! Предлагалось подумать, и в случае явной пользы, пригласить в Кремль американского президента с супругой и таким же количеством сопровождающих. Если согласятся и успеют добраться до Москвы — хорошо, а нет — так нет. Да и само приглашение американцев оставлялось на усмотрение русского президента.
Вот теперь с утра и предстояло выяснить, кто готов, в каком количестве и в каком составе. Сомнения были даже в том, что союзник согласится. Ведь одно дело продать атомные бомбы и договариваться о прочих чудесах, сидя в кабинете, а совсем иное — самому отправиться в чужой мир. Причем никто ранее из помощников президента в том мире не бывал, не видел и лично не ощупывал. А подобный риск для главы государства — вещь совершенно излишняя. Здравый смысл запретит.
Да граф и не надеялся, только и собирался, что предложить взять с собой взамен первого лица парочку секретарей и референта. Те побывают на мероприятии, все посмотрят, запишут на камеры, и потом пусть им завидуют.
Каково же было его удивление, когда бросившийся навстречу, как только он появился в помещении, секретарь заявил:
— Господин Светозаров! Господа президенты готовы и вас ждут!
И точно, в следующем помещении, которое выглядело со своим круглым столом как комната для переговоров, восседали оба лидера самых потенциально мощных держав родной планеты. Перед каждым на столе громоздились горы папок и докладных записок, с которыми шла интенсивная работа. Видимо, нехватка времени у президентов — тоже самая основная проблема. Поздоровавшись, они не спешили вставать, опровергая слова секретаря о том, что согласны отправляться немедленно.
Пришлось Торговцу брать быка за рога.
— Господа президенты, если готовы, отправляемся! Церемония расписана по минутам, и мы можем опоздать.
Лидер русских поднялся и рукой обвел десяток человек со своей стороны.
— Дмитрий Петрович, я-то готов. А вот у моего американского коллеги есть два вопроса. Если он их не прояснит, то сомневается в целесообразности своего путешествия. Согласитесь ответить?
— Если вопроса только два, и каждый из них не очень длинный, то я согласен! — ответил Торговец и подумал:
«Ну да, сомневается он! Раз уже здесь находится, значит, зубами будет держаться за такую возможность! Даже если я откажусь отвечать и пошлю его лесом…»
— Вопрос первый, — с апломбом начал американец. — Каковы гарантии, что Земля не окажется целью агрессии иных миров?
Дмитрий не удержался от смешка.
— Вы меня, конечно, извините, но разве у вас были такие гарантии до сегодняшнего дня? Никто вам не предлагает вступать в военный союз, а только говорят: вы не одиноки во вселенной! И хотите вы этого или нет, а существовать с этим придется в любом случае. И торговать. И сотрудничать. И перестраивать свое мышление на иной лад. Ну а от себя лично могу сказать, что начинать войну против какой-либо цивилизации бессмысленно по одной только причине: незаселенных миров — бесчисленное множество. И заселять их намного проще и безболезненней, чем воевать. Готов ответить на второй вопрос.
Лицо американца не дрогнуло, зато аура прочитывалась на раз. При словах о бесчисленности иных миров, да еще и не заселенных, хорошо просматривались алчность и предвкушение большой наживы. Но пока о правилах заселения, которые начисто отторгали переселенцев от власти прежних государств, говорить не стоило. Пусть не пугаются раньше времени.
Переглянувшись со своими советниками, президент США продолжил:
— Мы вносим категорический протест против выбора основным языком для нашей планеты русского языка. Почему так произошло?
Теперь Светозаров уже не улыбался, а говорил строго, сухим официальным голосом:
— Протест отклоняется, он бессмыслен и запоздал. А причина будущего делопроизводства на русском одна. Наша цивилизация уже занесена во все реестры Торговцев, и по прибытии сюда они будут общаться только на русском языке, поскольку будут знать именно этот язык. И я думаю, для остального населения планеты переход на единый язык пройдет быстро, безболезненно, за два поколения. Имеются исторические аналоги и расчеты аналитиков. Кто хочет увидеть иные миры, выучит русский с удовольствием за три месяца. — Он не дал больше ни минуты на раздумья и новые вопросы: — Кто готов отправиться в столицу империи Рилли на свадебную церемонию, прошу встать вокруг меня.
Президент России уверенно двинулся в обход стола. За ним последовали сопровождающие. Президент США замешкался всего на несколько секунд, но после одновременного кивка сразу трех его советников тоже двинулся к Торговцу со своей компанией.
— Прошу закрыть глаза и, желательно, всем взяться за руки. Это поможет удержать равновесие в момент прибытия.
Так как американский коллега никак не мог выбрать, куда ему пристроиться в общей группе, президент России поинтересовался:
— А как на месте с переводчиками? И кто нас будет сопровождать?
— Поскольку мир Зелени уже давно входит в реестр и язык там един, то вы будете его понимать без переводчика. А сопровождающим у вас будет наш земляк, очень опытный и грамотный аналитик. Готовы?.. Отправляемся! Не забудьте закрыть глаза!
Два десятка землян были доставлены в отдельный зал, где их встречали местные распорядители и заранее проинструктированный служащий, в свое время выживший только благодаря заступничеству Александры и окончательно вставший на путь служения справедливости. Его Дмитрий и представил прибывшим:
— Это — Казимир Теодорович, ему шестьдесят два года, хоть выглядит он на сорок. Казимир покажет вам ваши апартаменты, а потом проводит на краткую встречу с их императорскими величествами. На этом раскланиваюсь, встретимся на праздничном застолье!
И тут же с места шагнул в межмирское пространство. Кажется, успел домой в самую последнюю, критическую минуту: Сашенька и Эрли чуть ли не ругались!
Оказывается, магическая сущность запаниковала. Несмотря на присутствие в замке своего совсем юного братца, она жутко расстроилась предстоящим полным одиночеством.
— Это ужас! — восклицала она с интонациями взбалмошной куртизанки, потерявшей в жизни все цели. — Коридоры пусты! Нигде ни души! Пегасов — и то забираете! А оставшиеся разумные кальмары копаются в своих недрах, толпятся на недосягаемой для меня площадке дальнего двора и даже не обращают на меня внимания.
— Вот это да! — с улыбкой воскликнул хозяин замка. — Ни за что не поверю, что моя дочурка осталась в такой громадине без занятия! Да тебе только на ведущихся безостановочно лабораторных опытах и прочих экспериментах надо сосредоточиться так, что поговорить сейчас с нами должно быть некогда!
— Да я сосредоточилась. Но все равно никого нет, и так непривычно… Никто не шумит, не кричит. Не бегает, не отвлекает…
— Вот оно! — с восторгом заорал граф. — А где же твой братишка? Эль! Ты где? Отзовись! И не притворяйся, что нас не подслушиваешь!
— Ну… здесь я, — послышался юношеский басок.
— Ты понял свою главную задачу на время моего отсутствия?
— Нет…
— Ты должен всеми силами не давать сестре скучать! Задание понял?
— Да я с радостью!..
— Только с одним условием: чтобы замок и все в нем ценное остались в целостности и сохранности. Приступай!
Теперь уже Эрлиона заволновалась по другому поводу:
— Папа Дин! Ты что творишь? Он же еще совсем ребенок… Эль! Туда нельзя! Не смей это трогать! Ах ты!..
Так что магическая сущность вскоре вообще забыла про покой.
Но неожиданно разнервничалась невеста:
— Я боюсь забыть коды трансформации одежды хаюшь.
— Да ничего страшного! Забыла один — вспоминай следующий. Если и тот не вспомнишь, не беда. Ты все равно самая красивая и самая блистательная.
— А-а-а… зачем я тогда старалась и заучивала?
— И сколько заучила?
— Сто десять… — призналась Александра и сама испугалась за побледневшего супруга. — Димочка, я только самые лучшие выбрала! Честное слово! Тебе понравится!
— Ну-ну, — буркнул Светозаров. — Отправляемся!
Графская чета вместе с пегасами оказалась на крыше самого высокого здания столицы империи. Дмитрий видел по ауре, что супруга продолжает нервничать, и решил поделиться с ней впечатлениями об «осветлении» мира Кабаний. Он провел эту операцию с союзниками, когда Шура спала, и еще не успел рассказать ей все подробности.
Так что перед началом церемонии Светозаров поведал и о рассеивании тумана, и о постепенном появлении звездного неба, и о восторге народа не только ночью, но и когда рассветное солнышко впервые за многие столетия осветило желающее этой встречи пространство.
По имеющимся данным, праздновать в Кабаньем «День осветления» собирались как минимум неделю. Затем туда следовало наведаться и сменить рыцарей оставленного там гарнизона. Не всех, конечно, а только желающих. Ибо многие выходцы из мира Гинвейл решили осесть на новом месте службы навсегда.
До двенадцати часов осталась одна минута, когда жених чмокнул невесту в носик, попросил придерживаться сценария, не занимаясь отсебятиной, и исчез. А возник под трибуной самого большого стадиона империи и по лестнице поднялся на открытую площадку. Выше были только ложи для важных персон, расположенные широким полукругом. Там находился правитель империи Рилли со своим семейством и самые почетные гости. С некоторым удивлением землянин заметил, что в одной из лож сидели и земляки — оба президента без сопровождающих. Для секретарей и телохранителей мест не хватило.
В соседней ложе находилась его сестра с пятью баронами Лудеранского леса. Делегации Ягонов тоже выделили всего одну ложу, правда, довольно вместительную. Императоры других миров со своими родственниками занимали четыре ложи. А венценосные особы из иных государств мира Зелени располагались более плотно, если не сказать скученно. Зато никто не был обижен, все улыбались и оживленно переговаривались.
Грянули фанфары, и под их торжественное звучание над главной башней имперской тюрьмы вдруг взвился в небо огненный след от ракеты, которая с треском разлетелась в вышине красивыми огнями.
«Кто это вздумал нарушать сценарий?» — недовольно дернул бровью император Телиан Пятый.
«Что это в моей тюрьме творится?!» — не на шутку испугался начальник этого на весь мир известного места заключения.
«Тани поздравила! — догадался Светозаров. — И где только сумела найти столько взрывчатых веществ?»
Фанфары отзвучали, молодожен шагнул вперед и встал на самом видном месте, а вот невесты всё не было. О том, как и откуда она появится, знало всего несколько человек. Но и люди с острым зрением отыскались на трибунах. То один, то другой вскидывали руку в одном направлении и криком привлекали внимание других. И вот уже все двухсоттысячное скопление народа пристально следит за полетом величественного пегаса. Тот широко, изящно, словно в замедленном кинопоказе машет огромными крыльями и делает широкий круг над трибунами. Люди видят женскую фигурку и восторженно орут. Второй виток, совершенный гораздо ниже, позволяет рассмотреть невесту в роскошном платье с длиннющей развевающейся фатой. Третий круг еще меньший, сужающийся, словно в воронку, к трибуне… И вдруг умопомрачительной красоты пегас делает в воздухе кувырок через голову, переворачиваясь копытами кверху, и воздушная наездница под вдох непонимания «Ах!» падает вниз. Словно белая кукла она пролетает шесть метров и оказывается на руках подхватившего ее жениха.
Новый рев восторга!
Очередные, на этот раз краткие звуки фанфар. И в наступившей тишине началась основная часть свадебной церемонии. Официально и навеки свои судьбы соединяли Дмитрий и Александра. Хотя для них самих совместное бытие началось уже давно, очень давно. Теперь только и оставалось с честью прожить отпущенные им сроки, перенося совместно радости и тревоги, встречи и расставания, тяготы и счастье такого непростого, такого длинного порой действа под коротким названием жизнь.

Юрий Иванович
Вернувшийся из навсегда


Глава 1. Нежданный гость

Глаза непроизвольно раскрылись после начавшегося рёва сирены. Болевые ощущения резко пронзили тело насквозь: натянувшиеся путы прижали тело спиной к стене. А в сознание, казалось бы, уже навсегда лишённое эмоций или каких-либо ощущений, хлынул поток адреналина, вызывая этим чуть ли не временный паралич членов и шокированного разума. Поэтому первые несколько секунд красные круги перед глазами не давали Петру конкретно понять, что рядом с ним происходит. И только раздавшиеся через динамики команды прояснили всю подноготную событий: кто-то попытался прорваться в место его заточения! Точнее говоря, уже прорвался! А ведь сделать это мог, по здравому размышлению, только один-единственный человек. Скорей всего, этот момент истины открылся и начальнику охраны комплекса, генералу Жавену:
— Дежурный взвод! Тревога! Цель — в ловушке! Быстрей! Быстрей, дети бездны!!! — Его голос, обычно грубый и жёсткий, срывался от волнения и переживаний на фальцет. В последнем вопле, где офицеры спецназа сравнивались с вурдалаками из бездны, командный рёв «дал петуха»: — Взять его живьём!..
Зато после таких воплей красные круги перед глазами рассеялись, интеллект заработал. Удалось отлично и сразу рассмотреть потенциального спасителя. Фигура его, закованная в некую новейшую, никогда ранее не виданную, эластичную броню, бугрилась изломами закреплённого на ней оружия. Причём нетрудно было догадаться, что с ходу это оружие пускать в ход человек не намеревался. Зато он чуть ли не мгновенно стал топтаться на месте, осеняя себя при этом коконом из молний. Иначе говоря, пытался вырваться из созданной для него ловушки, шагнуть в подпространство. По этой причине грохот усилился до максимума, грозя порвать барабанные перепонки узника. Пётр открыл рот, а потом и сам перешёл на крик, не в силах больше сдерживать в себе нахлынувшие в виде цунами эмоции. Причём с удивлением осознал, что эмоции эти резко отрицательные, в них многократно больше злобы, бешенства, чем радостной или робкой надежды:
— Как ты посмел меня ослушаться?! Я ведь запретил за мной являться!!!
Кажется, эти крики не были услышаны, но узник постарался всё с большей и большей яростью повторять одни и те же фразы. Потому что он уже не сомневался в личности человека, явившегося для его спасения.
— Он пытается уйти! — истошно вопил через динамики начальник всего тюремно-научного комплекса. — Бейте его из ручных!
Вполне логично было с его стороны догадаться по некоторым конвульсиям лазутчика и по его топтанию, что тот пытается вырваться из ловушки или хотя бы сместиться в сторону от направленных на него потоков парализующей энергии. Потому и добавили мощности в атаке, используя ручное оружие. Каждый офицер, врываясь на периметр помещения, с ходу задействовал мощь своего личного парализатора, стараясь при этом самому не попасть в зону воздействия стационарных устройств.
И уже к концу второй минуты от начала событий до сознания почти всех стало доходить, что спасатель-диверсант, скорей всего, не сможет добраться до узника. Как и не сможет вырваться из созданной для него ловушки. Его удивительные, явно эластичные доспехи отражали удары всех парализаторов, тем самым не допуская потери сознания у человека. Но и вырваться у него не получилось! Расположенные по всей площади пола, стен и свода аннуляторы сводили на «нет» любые попытки шагнуть в подпространство, уйти отсюда с помощью природной возможности телепорта.
Также стали заметны его неуклюжие старания добраться до навешанного на нём оружия. Ну и продолжалось топтание: лазутчик не прекращал делать шаги, которые могли бы его перенести в иное место. Когда пошла примерно четвёртая минута с момента начала боевой тревоги, человек сделал такое движение, словно хотел откинуть в сторону или снять лицевой щиток боевого скафандра, и Светозаров ужаснулся.
«Что он творит?! Его же порвёт лучами парализатора! — И тут же в мозг ворвалась иная, досадная мысль-догадка: — Он понял, что ему не уйти, и не хочет сдаваться живым!.. — Особую печаль и горечь добавляло воспоминание о собственном пленении: — А я вот не сумел…»
Наверное, точно так же подумали и тюремщики. Осознали гады, что парализаторы на лазутчика не действуют. Поэтому их отключили, давая тем самым возможность офицерам охраны ринуться на сближение. Хватит, мол, для удержания на месте и аннуляторов, которые не дадут ни одного шанса умеющему телепортироваться человеку покинуть комплекс. Да и голос, усиленный динамиками, торжествующе взревел:
— Взять его! Валите Борьку с ног! Прижимайте к полу и разоружайте! Теперь уже точно эта сволочь не уйдёт!
Судя по названному вслух имени, генерал Жавен уже не сомневался в личности человека, угодившего в ловушку, а если судить по тону, полному торжества и злорадства, руководитель всего научно-тюремного комплекса ни капельки не сомневался в успешном завершении всей операции захвата.
После наступления сравнительной тишины, когда гул парализаторов смолк, все двадцать офицеров слаженно и дружно ринулись на пошатывающуюся в полуобмороке жертву. Причём все без исключения тюремщики вполне осознанно отбросили своё оружие в сторону. Скафандры всё равно спасут первые несколько секунд от возможного контрудара, а уж потом чужак просто шевельнуться не сможет под тяжестью навалившихся на него тел.
Так, в сущности, и получилось. Лазутчик попытался всё-таки задействовать некое оружие, но явно не успел привести его в рабочее состояние. А может, и руки у него уже толком не слушались после суммарного воздействия стационарных парализаторов и аннуляторов. Тем более удивительным и неожиданным оказалось его дальнейшее сопротивление. Несмотря на груду тел, физически пытающуюся его вдавить в пол, человек не давал себя скрутить, не давал зафиксировать в неподвижном состоянии, и время от времени один, а то и несколько офицеров буквально отлетали в стороны от жутких по силе толчков или ударов. И это несмотря на то, что у каждого спецназовца в скафандрах имелись экзоусилители, повышающие силу человека как минимум вдвое!
И к концу пятой минуты вместо генерала Жавена, который всё-таки больше был учёным, чем военным, к микрофонам прорвался главный следователь тюрьмы, он же основной мастер пыточных дел. Чувствовалось, как он до крайности рассердился такими неэффективными методами пленения:
— Что вы там с ним возитесь?! Ломайте руки! Нечего его жалеть! И сейчас принесут секаторы! И клещи-кусачки! Отрубите ему ступни! Допрыгался, урод! — Даже на истерический смешок сорвался: — Ха! Больше не будет топтать наши земли!
Мерзостная акция, к которой тюремщики готовились давно, устанавливая здесь «Могильщика», могла вот-вот превратиться из угрозы в самую настоящую реальность.
Но глядящего на это всё Петра, помимо горечи, отчаяния, злобы, бешенства и тоски, вдруг окутало совсем непонятное чувство. Нельзя сказать, что у него вдруг в сердце появился лёд или отчуждённость, нет. Скорей сопереживание к пытающемуся его спасти существу чуточку даже усилилось. Но вот иное осознание прямо-таки молотом ударило по восприятию:
«Там, под грудой тел офицеров, — не Борис! — причём осознание чёткое, стопроцентное, яркое как молния и по глубине своей пронзающее каждую частичку тела словно умерщвляющим холодом. Наверное, именно этот холод позволил несколько отстраниться от чувств и заняться анализом увиденного: — Да и фигура, пусть и скрытая в неуместном скафандре, — несколько иная, чем у Бориса. Это — не мой старшенький… И вообще…»
Дальше пришлось сделать перерыв в мыслительной деятельности и некоторое время только наблюдать за событиями. Потому что наступил финал экстраординарного события! Загадочный посетитель не просто исчез, телепортировавшись в неизвестное пространство, наплевав на все установленные вокруг аннуляторы, но и сделал это с довольно мощным взрывом. Наверное, таким образом высвободилась энергия, составляющая основу его защитного кокона. Причём взрыв не просто раскидал спецназовцев, а у многих из них оторвал часть руки, ноги, а то и целую конечность. От двух офицеров остались только половинки тел. Ещё трое вскоре скончались на месте от полученных ран и обильного кровотечения. Пятеро получили увечья средней степени, ещё шестеро отделались лёгкими ранениями, которые кровоточили сквозь вырванные участки сверхпрочных скафандров.
Итог — полное фиаско тюремщиков! Их ловушка не сработала в полной мере.
Несмотря на то что пленник уже был у них в руках, что его тело распяли на полу, жёстко зафиксировали и не давали даже ступнёй шевельнуть, тот всё равно вырвался и ушёл, поправ тем самым имеющиеся правила, теории и законы телепортации для живого существа.
Врачей и санитаров набежало в помещение узилища видимо-невидимо. Откуда столько взялось на комплексе? Все они бросились оказывать первую помощь пострадавшим, а потом и унесли тех, кто не мог сам передвигаться. И всё это время от командования не донеслось через динамики ни словечка. О причинах такого молчания догадываться не приходилось: скрупулёзно изучают сделанные видеозаписи. Пытаются понять, кто именно лазутчик и как он сумел вырваться.
Пётр Васильевич Светозаров тоже очень многое отдал бы за возможность увидеть всё покадрово и с должным увеличением на экране. Только понимал прекрасно — ему такой возможности не дадут. Да и прочих подобных льгот больше никогда в жизни не предоставят. Поэтому следовало продолжать начатый анализ, полагаясь на собственную память да на зрение, увы, не совсем совершенное от старости.
«Хотя с чего это я стал вспоминать о старости? — пронеслись в подсознании грустные мысли. — Если привести себя в порядок да питаться как следует, то я уже через два месяца поломаю любого из этих офицериков спецназа. В узел завяжу и в таком виде маршировать заставлю! Да-с!.. Только кто мне даст эти два месяца и нормальное питание, вот в чём проблема…»
Глаза разглядывали царящую вокруг него суматоху, в которой, казалось, все совершенно забыли про основного узника. Тогда как сознание продолжало анализ случившегося:
«В любом случае они разберутся в том, что сюда заявлялся не Борис. Самое первое — рост. Как ни списывай всё на обман зрения или слишком непривычный скафандр-латы, побывавший здесь человек сантиметров на пятнадцать выше. И даже со скидками на обувь и шлем остаются как минимум десять сантиметров разницы. Да и сын, как мне кажется, чуточку шире в плечах будет этого гостя, массивнее… Значит, сомнения прочь: не он сюда наведывался, не он! Ну и эти странные одеяния… Техническая мысль не стоит на месте, тем более в такое время крайнего перенапряжения научно-инженерной мысли и всего военно-экономического комплекса, но тут сложно представить настолько качественный скачок технологий. Скафандр незнакомца постоянно видоизменялся, подстраивался под обстоятельства, словно сам обладал независимым разумом. Да и вообще сохранить своего носителя от удара стационарного парализатора — уже невесть какое достижение. А защитить от нескольких да от объединённого удара двух десятков единиц ручного оружия — такое вообще в голове не укладывается. Значит…»
Остальные измышления тоже выстраивались в логичную цепочку.
Например, сам факт ухода из такого места, где любая телепортация невозможна из-за контроля аннуляторов над пространством. Новый способ противодействия изобрести могли, даже теоретически его обработать, но на практике воплотить его в жизнь — дело для учёных не на один год. И уж тем более не на несколько месяцев. А ведь до того как попасть в это узилище, Пётр Васильевич был в курсе самых новых секретных и перспективных разработок этого направления. Не было подобной инновации! Совершенно ничего не было в плане контрдействия аннуляторам. И вот что получается? Он два месяца здесь — а за это время соратники и сподвижники совершили несколько эпохальных открытий?
«Нонсенс! Хотя верить, чего уж там, в него очень хотелось бы! — продолжал рассуждать позабытый всеми узник. — Только ведь Борис прекрасно знал, куда он попадёт. Не мог не знать! И сразу бы, без раздумья, приступил к уничтожению вокруг как самих парализаторов, так и стен с полом, желая повредить как можно большее количество аннуляторов. При должной сноровке, счастливом стечении обстоятельств и огромной удаче у него могло получиться задуманное. Хотя спасти меня он всё равно бы не смог, меня бы попросту уничтожили, без скафандра — я кусок смертного мяса. То есть теперь мне только тщательный просмотр видеозаписей может подсказать: кто это решил наведаться ко мне в гости? И ко мне ли? С чего это я вообще решил, что лазутчик прибыл меня спасать? Может, он вообще здесь случайно оказался? А то и вообще был направлен для моего уничтожения? Нет… не сходится… Тогда бы он сразу меня расстрелял, и вся недолга…»

Глава 2. Заигрывания со смертником

Оказывается, о нём не забыли. Приборка помещения от крови и поиск малейших деталей экипировки ещё продолжался, когда пластиковые путы на ногах и руках ослабли, провисли, давая возможность нормально встать, подвигать затёкшими членами и даже отойти от стены на шажок.
И тут же в динамиках послышался ненавидимый голос Аскезы:
— Петенька, мы ждём от тебя благодарности. Всё-таки мы спасли тебя от смерти, и ты должен это оценить.
В иных случаях Светозаров игнорировал любые обращения к нему и тем более в сей момент не желал общаться с главой особого департамента, командармом Аскезой Мураши, редкостной сволочью, циничной убийцей и коварной предательницей. Но сейчас создавшаяся обстановка интриговала настолько, что промолчать, показывая полное равнодушие, сил не хватило:
— Надоело слушать твои дешёвые угрозы о смерти. Дай мне простой нож, и я покажу, как умирают настоящие мужчины.
— Нож? Ха! — хихикнула глава особого департамента. — Да тебе хватит простой иголки, чтобы лишить нас своего противного общества. Но уж поверь, будь моя воля, я бы давно разрядила в тебя весь барабан помпового арбалета. И так ты слишком зажился на этом свете. И толку от тебя больше никакого…
— Так чего же ты телишься, сучка недоеная? — Пётр злорадно рассмеялся, внутренне готовясь к рывкам своих кандалов, которые могли его вмиг дёрнуть к стене, вновь распиная на ней, как мотылька. — Иди ко мне и не забудь прихватить свою любимую «помпушку». Авось и тебе один болт в самое нужное место попадёт рикошетом. Ха-ха-ха!
Как ни странно, путы не сработали в режиме «наказание-тревога». Что подтвердило появившуюся мысль: тюремщикам что-то надо от пленника. Что конкретно? Предположения имелись, но пока следовало скрывать личную заинтересованность, как и желание идти на контакт. А что он состоится — сомневаться не приходилось. Аскеза Мураши никогда оскорблений не прощала, тем более нанесённых при посторонних. И раз промолчала после слов «недоеная», намекающих на никчемность её и несостоятельность как женщины, значит, крепко держит своё самолюбие в кулачке необходимости. Правда, тон сменился с дружественного на угрожающий:
— Не тебе, урод беззубый, ждать от меня лёгкой смерти. Совсем недолго осталось, и сотня болтов превратит тебя в истекающего кровью дикобраза, уж я обещаю! И не тебе сомневаться в моих словах.
— Неужели? — бесшабашно и громко восклицал пленник, тыкая пальцем в одну из видеокамер над своим узилищем. — А не ты ли обещала, что сердобольных визитёров в мою камеру будешь пропускать только в прожаренном виде? А вот ведь пришёл ко мне гость, пообщался и ушёл. Как же так? Неужели и в твоём сердце имеется уголок сострадания и вселенской справедливости?
— Закрой рот и слушай, что я скажу… — попытался перебить его женский голос.
— И не ты ли обещала в своё время бороться изо всех сил против диктатуры? Не ты ли проклинала Когтистого Дайри за убийства невинных мирных жителей?
— Если ты не забыл, я его и уничтожила…
— …И тут же перешла на службу к ещё большему ублюдку за удвоенную зарплату! — Пусть имя нынешнего диктатора и не было сказано вслух, ведущийся и частично слышимый разговор сидящих в операторской младших и старших чинов на какое-то время прекратился.
Гадать о причине паузы не стоило: у Аскезы хорошо получается только провоцировать и угрожать, что для необходимого диалога неприемлемо. Похоже, высшие чины сейчас ругаются между собой и выбирают нового переговорщика. А когда выбрали и он заговорил, у Светозарова заныло в груди. Когда-то он верил этому человеку как самому себе, считал его кровным братом и делился любыми радостями или горестями. И при звуке его хриплого, грустного голоса хотелось заткнуть уши, а ещё лучше — вырезать из памяти всё, что связывало с этим предателем. Память уже постаралась искоренить его имя, обозначая существо маленьким словом, с маленькой буквы. Это слово звучало просто — слизень.
— Пётр Васильевич, — говорил тот в таком стиле, словно они общаются в загородном доме, на террасе, за чашечкой чая. — А ведь мы и в самом деле спасли тебя от загадочного убийцы. Он прибыл убивать, его жертвой должен был стать ты. Ну и чего так кривишься? Не веришь?
Узник не стал затягивать с ответом, и кривился он совершенно по иной причине. Только обращался теперь к главе особого департамента:
— Госпожа командарм, извини за недавнюю резкость, осознаю, что погорячился. Даже не против выдать несколько комплиментов твоей красоте неземной. Готов именно с тобой не просто поговорить на любые темы, но даже выпить кружку-вторую медовухи. Да и генерал Жавен имеет право ко мне обращаться в любое время дня и ночи, как воин воина и как учёный учёного я его за многое прощаю. Но если я ещё раз услышу голос этого слизня, вы от меня больше слова не услышите.
На этот раз пауза оказалась намного короче:
— Ловлю на слове, Петруша! — томно проворковала Аскеза. — Тем более что выпить глоток горячей медовухи да в компании с тобой — в самом деле отличная идея. Заодно и переговорим по-человечески, а не как вивисекторы с подопытными мышками.
— Мышками? — притворился непонимающим Светозаров. — Никогда в таком ракурсе раньше не рассматривал общение со своими тюремщиками.
— Да перестань дерзить! А то опять извиняться придётся. — Мураши намекала, что опять даст слово слизняку, и узник сделал вид, что согласен, но от дополнительного намёка не удержался:
— Вообще-то употребление медовухи полезно только на полный желудок.
Нисколько при этом не надеялся, что его чем-то угостят, скорей и воды лучшей очистки не дадут, чего уж там мечтать о медовухе и тем более горячей. Но голос командарма прозвучал вдруг с непоколебимой настойчивостью:
— Неужели ты нас принимаешь за садистов? Конечно же, закуска будет соответствовать напитку. Только я тебя очень прошу, никуда не уходи и подожди нас минут десять. Хорошо?
— Ладно. — Ничего не оставалось, как принять навязанный тон общения. — Если десять минут, то подожду. Постараюсь заняться чем-то важным.
После чего принялся деловито приводить в порядок себя, путы из сверхпрочного пластика да и весь досягаемый участок стены. Адреналин всё ещё продолжал бушевать в крови после неадекватного события, в связи с чем хотелось двигаться, говорить, что-то делать. И последний обмен репликами с Аскезой, хоть и казался унижением, попранием собственных принципов, всё-таки оставался необычно желаемым. По крайней мере, лучше уж было общаться с этой ядовитой коброй, чем с ничтожным слизнем.
«Общаться? И как это общение будет выглядеть? — рассуждал Пётр, старательно поправляя на чреслах тот кусок тряпки, который назвать набедренной повязкой даже язык не поворачивался. — Наверное, опустят для меня экран, чтобы я видел лицо этой гадкой Мураши, и она станет кривляться, строить из себя неземную красавицу… По поводу медовухи — скорей всего, дадут какую-нибудь дрянь подслащённую да сухарь в придачу. По крайней мере, за всё время плена иного отношения ко мне не выказывали. Ну и кормили только галлюциногенами… Правда, раньше сюда и Аскезу командовать не пускали…»
Не успел Светозаров погрустить о плохом питании, как примчался служащий, которого можно было смело отнести к когорте местных интендантов. С безопасного расстояния, не заступая за синюю черту, он отдал узнику комплект разовой одежды. Шорты, некая жилетка без карманов и простые тапочки в виде подошвы и нескольких шлеек для удержания на ноге. Шорты и жилет состояли из двух половинок, скреплялись липучками и позволяли надевать на тело, не снимая цепей и кандалов. Причем, как ни осматривай одежду, как ни вздыхай, верёвки для подвешивания из неё не сделаешь, бумага — она и есть бумага. Наверняка газеты и те прочней.
Но пока Пётр Васильевич с хмыканьем надевал шорты, примчалось ещё несколько служак и сразу сумели поразить принесённым набором. Два походных столика и десяток вполне удобных и прочных раскладных стульев. Азарт немедленно заполыхал в глазах пленника, но всё это было установлено вне досягаемости его рук и ног.
«Жаль! Опять ничем себе не смогу повредить… Но неужели кто-то пожелает спуститься сюда? Неужели им настолько важно личное общение? Хотя если Аскеза прикажет, то в эти подземелья все генералы сбегутся как миленькие… А почему? Что такого ценного они высмотрели в записи события? Наверное, что-то страшное для себя… Или опасное? Или что-то стряслось вне моего узилища? Знать бы ещё, что именно? И как это использовать в собственных интересах?..»
Дальше чудеса не прекратились. Примчавшиеся с подносами разносчики с кухни живо уставили столики с закусками, несколькими блюдами и напитками. Даже три кувшина с парующей, явно горячей медовухой поставили. Моментально разошедшийся аромат уничтожил все непритязательные запахи как самого узилища, так и недавнего кровавого побоища. А потом так жестоко ударил по внутренностям пленника, что он устоял ровно лишь благодаря максимальным волевым усилиям. Больше двух месяцев он не ел ничего стоящего и уж тем более горячего. Вот потому разложенные на столике деликатесы только одним своим видом вызвали болезненные спазмы желудка.
«Не хватало мне в обморок сейчас грохнуться! — словно мантру твердил про себя Светозаров. — А с другой стороны, могу ведь и стоя слюной захлебнуться… И откуда во мне её столько взялось?.. Неужели это я настолько ослаб морально, что готов за глоток хмельного напитка на общение с всякими тварями, врагами и предательницами? Хм! Надо взять себя в руки! Ещё лучше — гордо отказаться от любого предложенного угощения!..»
Подобное легче задекларировать, чем сделать. Лишь полностью отвернувшись в иную сторону да вызвав в памяти картину смерти близкого человека, удалось абстрагироваться от ароматов, овладеть мимикой лица и слюноотделением и с полным спокойствием встретить раздавшийся за спиной змеиный голос:
— Как хорошо, что ты нас дождался! Тем более что пять минут опоздания дамам положено прощать. Не правда ли?
— Так то дамам! — Узник постарался вложить в восклицание побольше пафоса. И лишь затем стал поворачиваться к рассаживающимся гостям со словами: — А где их взять в этой цитадели лживой науки, вульгарной военщины и политических проституток?
И надолго замолк, с удивлением рассматривая тех, кто отправился в это место для беседы с государственным преступником, приговорённым давно и заочно к смертной казни. Особей женского пола оказалось неожиданно сразу три. Но если надменная и спесивая Аскеза вполне ожидалась во главе всей группы, то две дамы, скрывающие свои лица за мерцающими масками «кар», казались совершенно неуместными в данной обстановке. Причём они были облачены в платья простых, ну разве что слишком тщательно за собой следящих горожанок. Явно не военщина и явно не из научной братии. Но кто они и с какого бодуна сюда явились — даже предположений не возникало.
Присутствовали также генерал Жавен, ещё два типа с генеральскими знаками отличия, несколько мрачных громил из особого отдела и два «яйцеголовых», ведущих инженера всего комплекса. Этих двоих приходилось видеть частенько в течение последней недели, пока техники пытались отладить и запустить в действие «Могильщика», громадного робота с длиннющими манипуляторами, который поблескивал пока бесполезной грудой железа в углу помещения.
Чуть в стороне от всей группы, в инвалидной коляске восседал тот самый бывший друг, почти брат, а нынче умещающийся в краткое слово «слизняк». Его физическое состояние не интересовало узника, а вот сам факт присутствия возмутил:
— А что это чмо здесь делает? Я ведь дал согласие…
— …Говорить со мной, если данный господин будет молчать! — продолжила за него командарм Мураши. — Вот он и дал слово, хи-хи, что слова не скажет в твоём присутствии. Слишком уж хотел на тебя посмотреть вживую.
— Пусть смотрит, лишь бы рта не раскрывал. — Пётр уставился прямо в глаза главы особого департамента, показывая, что отвлекаться на коляску для инвалидов больше не намерен. — И какова тема нашей сегодняшней беседы?
— Вначале давай выпьем за твоё чудесное спасение! — Она первой взяла в руки металлический кубок с парующим напитком, тогда как парочка разносчиков живо наполняла кубки иных визитёров. — Хоть я сама мечтаю о том часе, когда приведу приговор в исполнение лично, сейчас вынуждена признать, что твоя гибель оказалась бы немалой бедой для всех нас.
Один из дневальных наполнил разовую кружку из плотного картона медовухой и аккуратно, не заступая дальше запретной линии, вручил её Светозарову. Впоследствии так же осторожно подливал горячий напиток и весьма деликатно передавал тоненькие картонные тарелки с наложенной в них пищей. Вместо приборов, пусть даже пластиковых, подал пленнику куски хлеба.
«С чего это вдруг такой аттракцион неслыханной щедрости?! — поражался узник, стараясь пить медленно, сдержанно, давя в себе желание опрокинуть дурманящий напиток залпом, не ощущая послевкусия. — Неужели они подумали, что я узнал странного гостя и сейчас им вот так сразу всё о нём и расскажу? И чего эта кобра всё талдычит о моём спасении? Пора спросить прямо в лоб…»
Что и сделал, как только допил кружку до дна и закинул в себя, не пережёвывая, поданную порцию чего-то картофельного с каким-то мясом:
— Назови хоть одну причину, по которой мой коллега, проходчик между мирами, желал бы моей смерти. Только без демагогии и пустозвонства, конкретно, чётко и кратко.
И приложился ко второй кружке медовухи, только тогда распробовав: качество великолепное! Один из лучших, если не сам сорт «Урожайная». Недаром его все присутствующие потягивают с удовольствием. Даже Аскеза не сразу оторвалась от своего кубка.
— Кратко никак не получится. При всём своём желании вообще оставить тебя в неведении вынуждена сделать некоторые экскурсы в историю, пояснить недавние, новые законы и обрисовать политическую ситуацию в наших мирах. Но для начала мы тебе раскроем итоговое коммюнике по твоему несостоявшемуся убийце. Конечно, учёные продолжают работать над всеми иными деталями, но и того, что сразу бросается в глаза — вполне достаточно для главного вывода. Смотри…
И она начала с демонстрации. Несколько экранов зависло над столами, а один в пределах черты безопасности, на уровне лица узника. Затем покадрово стали прогонять все самые интересные моменты, а командарм, делая иногда короткие паузы для «попить да поесть», давала свои пространные комментарии.
По ним получалось одно: пришелец явно не из миров Долроджи. Ни в одной из четырёх звёздных систем не имелось и части тех технических новшеств, того оружия и той невероятной защиты, которыми обладал пришелец. Ну и напоследок он сумел уйти, попросту вырезая полем своей телепортации уникальные по прочности скафандры, вместе с остающимися там частями тел. Иначе говоря, некто из дальних, ну очень дальних миров, каким-то образом прочувствовал для себя опасность мира Долроджи и неотложно попытался от неё (опасности) избавиться.
— Сложно понять, почему он сразу не задействовал оружие против тебя, — рассуждала после подведения итогов Аскеза. — Но, скорей всего, сработала косность мышления агрессора. Он никак не ожидал оказаться в технически развитой цивилизации. Пришёл глянуть да прицениться, а сразу попал в кипяток наших парализаторов.
Светозаров старался не кривляться в скептических ухмылках, почти перестал пить и только усиленно наедался впрок. Ну и радовался, что прочитать его мысли никто не сможет, потому что именно он знал нечто, никому из присутствующих пока неведомое. Знал, но не имел понятия, как толком этими знаниями воспользоваться. Да и стоит ли?
В любом случае хотелось, чтобы глава особого отдела высказалась до конца:
— Да пусть он хоть из чертогов дьявола явился по мою душу! Пусть и они существуют, как и надуманные кем-то миры, но зачем им моя смерть? Какой смысл меня уничтожать?
Аскеза манерно взмахнула в его сторону ладошкой:
— Не прибедняйся, Петя! Уж мы-то знаем, насколько ты велик, могуч и уникален. Но чтобы ты всё осознал в полном масштабе, расскажу, о чём ты не мог узнать за последние два с половиной месяца. И начну с истории…
В двух словах напомнила, что во все времена существовали легенды, сказки, мифы и притчи, по которым получалось, что миры Долроджи не одиноки в космической пустоте смертельно холодного вакуума. Да и сам Светозаров прекрасно знал историю местной мини-галактики, затерявшейся в непонятных просторах Великого Космоса. И сказки те слушал не раз.
Мол, далеко-далеко имеются иные сгустки звёздных систем, где оных не четыре, как здесь, а много, много больше. Сотни, а то и тысячи. Вот те сгустки и называются галактиками, только никогда и никем не виденные и на ощупь неосязаемые. Ну и понятное дело, что в сказках часто говорилось о Звёздном мосте, по которому либо предки ушли в иные вселенные, либо сами сюда попали, оставив потомков в неведении о своей истинной прародине.
Но именно сказки помогли тысячу лет назад местным цивилизациям совершить титанический рывок в техническом развитии. А сто тридцать лет назад учёные сумели открыть и техническую телепортацию. Все четыре звёздные системы стали досягаемы почти для любого технически оснащённого воина. Но вместо объединения и всеобщего благополучия миры Долроджи погрязли в непрекращающихся вот уже более чем сотни лет войнах. Казалось бы, в крови утонет всё, и цивилизация вновь откатится на уровень средневековых варваров. Но именно девяносто восемь лет назад появились первые телепортёры, или, как их назвали, «проходчики» между мирами, которые не пользовались для этого техникой. По некоторым мифам «проходчики» существовали всегда в истории, только временами вымирали или искусно прятались. Мифам никто не верил, верили новейшей истории. А она твердила: уникальные индивидуумы появились именно в означенный период. Причём они вытягивали переход в любую точку пространства лишь на своих физических, завязанных на совсем иных законах возможностях. Причём тотчас стало понятно, что большинство детей у них рождались с точно такими же умениями.
Это резко приостановило войны, потому что добровольцы при желании могли «пройти» теперь к любому правителю и уничтожить того в любом скрытом бункере. А это, в свою очередь, подстегнуло очередной виток технического совершенства. Так что обитателям мини-галактики повезло, они не вернулись к проживанию в пещерах. Всеобщей бойни удалось избежать.
Тогда же были предприняты отчаянными смельчаками первые попытки уйти по тому самому легендарному Звёздному мосту на прародину предков или Новые земли потомков. Только, увы! Ни тогда, ни в последнее время ничего о положительных результатах известно не было. Все, кто уходил, — не возвращались. Поэтому мнение учёных окрепло окончательно: иных галактик не существует! А разведчики попадают в леденящий, пустой вакуум и попросту там умирают. Ещё и массу блестяще доказанных теорий создали, подтверждающих предварительные выводы.
Ну и за сотню лет с «проходчиками» что только не творили. То уничтожали всех поголовно, выплачивая гигантские премиальные за скальп уникальных сограждан. То возносили их на вершины славы, почёта и уважения, заставляя при этом отправляться в тылы врага и безжалостно уничтожать там всё, что шевелится. Вследствие таких пертурбаций поколения и кланы «проходчиков» не сложились исторически, оказались весьма малочисленны и очень часто существовали в подполье. На них велись гонения, за них и по их вине начинались новые войны, и, по сути, уже объединённая, пусть и всеобщей резнёй, цивилизация никак не могла определиться: уничтожить или распространить наследственный геном физической телепортации среди всего населения.
Причём вопрос решался на самом высшем уровне, среди императоров и диктаторов, которые управляли планетами, а то и целыми системами. Как раз об этом и заявила Аскеза, когда в двух словах напомнила историю Долроджи:
— Решение принято! И наш император обязал как можно быстрей претворить новые директивы в жизнь. Определена конкретная цифра: четверть рождённого в ближайшие пять лет потомства превратить в потенциальных «проходчиков». Для этого издан закон, возвышающий таких, как ты, до вершин наивысшего национального достояния. Отныне всё будет сделано для того, чтобы жители нашей империи уже через сто лет поголовно стали сродни тебе. Так что гордись, Пётр! Тебе уготована великая судьба стать прародителем огромного количества детей. И этот тост мы поднимаем за твоё здоровье!
Выпили все, кроме самого узника. Он с непониманием пялился на командарма, а потом всё-таки спросил:
— Так меня что, собираются насильно женить?
— Фи! Как ты мог о нас так плохо подумать? — укорила его Аскеза. — Уж я-то прекрасно знаю, с каким трудом ты сходишься с новыми женщинами. Особенно если они пытаются тебя на себе женить. Станешь нервничать, злиться, снизится потенция и… Полный провал программы изменения генофонда! А оно нам надо? Ни за что! Поэтому тебе создадут райские условия, будут прекрасно кормить, баловать и выполнять все прихоти. Ну и раз в два дня или, может, ежедневно вот эти две милые дамы будут доставлять тебе эротическое удовольствие. О! Чего ты так застеснялся?.. И не переживай ты так! Вся дальнейшая забота о деторождении, кормлении и воспитании ляжет на плечи нашего государства.
Светозаров непроизвольно сжал в кулаке картонную кружку, проливая медовуху на враз ставшие разлезаться шорты:
— Так вы меня кем хотите сделать?!.. Скотом-осеменителем?!..
— Опять ты сгущаешь краски. И акценты надо расставлять правильно. Ну, сам посуди, в случае твоего согласия казнь отменяется! Тебе даруется жизнь! Разве этого мало? Причём жизнь, которой позавидуют все мужчины без исключения: сладкая, сытная, беззаботная… А если эти женщины тебе не понравятся, ты будешь вправе выбрать любых, которые тебе более симпатичны. К тому же со временем тебе дадут право выступать с публичными заявлениями, даже участвовать в политических движениях…
— Ты хоть сама соображаешь, что сейчас несёшь?! — заревел Светозаров на Мураши, словно раненый буйвол. — Какая политика?! Какие могут быть выступления?!
— Всё очень просто. Уже несколько дней по всем новостным каналам даётся информация, что ты согласился на сотрудничество и с радостью присоединяешься к великому проекту по предоставлению каждому гражданину нашей империи права на свободную, ничем и никем не ограниченную телепортацию. Как раз то, за что ты в последние двадцать лет боролся, не щадя живота своего.
Узник помотал головой и попытался с презрением фыркнуть:
— И этому поверили?!
— Честно скажу — не все! — с сожалением и прискорбием кивнула женщина. — Осталось ещё много недоумков из твоего окружения, которые никак не могут понять, почему ты согласился на сотрудничество с императором. Но статьи пишутся, разъяснения ведутся, понимание постепенно приходит в головы самых непоколебимых ортодоксов. Ну а когда начнутся первые запланированные беременности, наиболее желчным скептикам будут предъявлены научные доказательства именно твоего отцовства. Вот тогда уже и самые необузданные охламоны остепенятся и воссоединятся с народными массами в едином стремлении к светлому будущему. Кстати! Все остальные государства приняли аналогичные программы развития. Поэтому каждый «проходчик» становится невероятно ценен, многим уже розданы пышные титулы с землями, даны министерские портфели в правительствах. Так что и ты, если станешь сотрудничать и будешь вести себя правильно, можешь оказаться на свободе с титулом герцога да в должности, например, моего заместителя.
Она ещё что-то говорила, расписывая безоблачное будущее племенного бычка-осеменителя, а Пётр Васильевич вдруг заметил всё большее, нарастающее в себе беспокойство. Казалось бы, и так в бешенстве от услышанного, но некое предвидение нашёптывало, что это ещё не все неприятные сюрпризы сегодняшнего дня. Уж он хорошо знал командарма, даже слишком, а потому не сомневался в её умении чётко и последовательно доказать любую аксиому, вывод или логичную выкладку. И раз она вначале разговора пообещала доказать появление незнакомца-проходчика с целью убийства, значит, сделает это обязательно. Причём сделает вот-вот. Ибо все отступления по поводу истории были изложены, ссылки на новые законы даны и политическая ситуация во всей мини-галактике обрисована. Даже присутствие скрывающихся за масками дам получило неожиданное объяснение.
Светозаров отбросил смятый ком картона в сторону и жестом попросил дневального налить ему очередную порцию медовухи. Хмель и так уже преизрядно ударил по лишившемуся навыков питья сознанию, но аналитическая его часть продолжала думать с холодной, даже циничной расчётливостью:
«Начать с того, смогу ли я после перенесённых пыток и мучений возжелать женщину. Мне и так уже пятьдесят восемь лет, и, чего от самого себя скрывать, в последние годы я не настолько рьяно бросался на представительниц прекрасного пола. Да и смерть Гаранделлы меня в этом плане сделала чуть ли не на полгода импотентом. Хотя морально в тот период вроде как хотел, но физически ничего не получалось. И так удивляюсь, что потом стало нечто выходить… И то лишь потому, что чаще представлялась в объятиях именно Гаранделла. То есть данный аспект ясен: насильственный сбор в пробирку сперматозоидов вряд ли у них получится. Пусть даже эти дамы невероятной красоты и являются Мисс Империи последних годов. А вот моё осознанное согласие на сотрудничество они попытаются вырвать. Пока ещё непонятно какими средствами… И кажется, именно это меня больше всего беспокоит…»
К тому моменту глава особого департамента закончила расписывать прелести счастливого будущего и перешла к финальной части разговора:
— Пора тебе уже пояснить, кто и зачем пытался тебя убить.
— Уж будь добра, сделай такую милость! — Узника пробило на ёрничество. Но это мадам Мураши не понравилось:
— А сам догадаться не можешь? Или совсем отупел от нескольких глотков выпитой медовухи?
— Не стану напрасно сотрясать воздух, доказывая, кто из нас и в какой плоскости лучше соображает. В этом вопросе даже наш бравый генерал Жавен не станет сомневаться… правда, Триид? Ты ведь настоящий воин?
Начальника охраны всего комплекса удалось застать несколько врасплох. Он пропустил смысл первого утверждения, зато решительно согласился со вторым. Вслух ничего не высказал, только кивнул и довольно улыбнулся. Вот тут кобра и показала свои ядовитые зубы. Уж она-то прекрасно поняла, на какую «плоскость соображения» намекнул Светозаров, и это её бесило больше всего.
— Генерал Триид Жавен! — зашипела она на вояку. — Не слишком ли вам жарко умничать на своём тёплом месте?
— Аскеза, ты о чём? — нахмурился тот с непониманием в ответ. Но вдруг наткнулся на тяжёлый взгляд развернувшегося к нему подручного главы особого отдела и сразу сник. Отвёл взгляд и даже стал как-то меньше ростом. Вспомнил, сообразил, осознал. Тем самым подавая хороший пример остальным коллегам, которые тут же погасили у себя на лицах иронические, все понимающие улыбки.
Тогда как мадам Мураши вновь продолжила разговор с «проходчиком», словно и не прерывалась на общение с посторонними. Разве что стала чуть вежливее, не употребляя уничижительных сравнений:
— И всё-таки постарайся подумать и выдать мне хотя бы несколько версий, по которым тебя хотели бы убить.
— Несколько? Да хоть десяток! Первая: иные государства не желают, чтобы империя успела провести программу замены генофонда быстрее их. Вот и решили убрать меня со сцены, самого молодого, наиболее красивого и ретивого жеребца-производителя.
— Молодец! — обрадовалась дама. — И ведь почти угадал! Только в двух деталях есть расхождения с истиной. Первая — красотой ты отнюдь не блещешь. Вторая — неправильно определил заказчика твоего уничтожения. «Иные государства» — тут ни при чём. Бери шире, мысли глобально.
— Ага! Неужели всё мировое сообщество против меня сговорилось?
— Ещё горячей! Только опять не дотянул до верных выводов. Чтобы тебя не мучить, сразу расскажу ещё одну новость, о которой ты не узнал в последнюю неделю по причине твоего жуткого затворничества.
— Да уж! — Сидящему на цепях человеку, ничего больше не оставалось, как демонстративно позвенеть сдерживающими его оковами. — Я — такой!
Аскеза даже ладошки сложила, словно похлопала за такой ответ. И тут же стала рассказывать о достижениях астрономов. А те и в самом деле поражали. Совсем недавно получили снимки с самого мощного, новейшего телескопа «Вакуум-5». Его уже давно строили на астероиде Шок, массивном объекте открытого космоса, который имел наиболее удалённую орбиту вокруг галактики. И вот недавно закончили наладки, сделали первые снимки, и те стали сенсационными. Те самые пятнышки света, которые прежними телескопами просматривались на пределе видимости как мерцающие искорки, при многократном приближении стали похожи на кружки и плоскости иных галактик! И даже по скромным подсчётам, звёзды в каждой из тех галактик исчислялись сотнями тысяч, если не миллионами.
То есть отныне в мирах Долроджи уже никто не сомневается, что существуют иные вселенные с проживающими в них то ли предками, то ли потомками. Начались эйфория, празднества, перемирия, а то и полное окончание некоторых войн. Вполне возможно, что как раз на волне этого всеобщего миротворчества, братания и любви и родилась идея резко увеличить поголовье «проходчиков», чтобы впоследствии было кого посылать на разведку в иные миры. Ведь аксиома силы не меняется: физические телепортёры вкупе с техническими средствами обладают большей дальностью перемещения, чем просто солдаты, несущие на себе устройство телепорта.
Ну и прислушиваясь к звучащим в адрес астрономов панегирикам, Пётр Васильевич понял самую главную подноготную начавшихся мирных преобразований.
— Ага! Значит, диктаторы, императоры и прочие правители быстро поняли, что воевать друг с другом невыгодно? И решили все свои усилия сосредоточить на завоевании иных галактик? — И в притворном восторге покачал головой. — Вот это аппетиты! Вот это масштаб!
Кажется, он отгадал самое потаённое, что полагалось знать лишь наиболее приближённым, особо доверенным лицам правителей. Потому что враз заледеневшие глаза главы особого департамента чуть ледяными сосульками метаться не начали. Хоть тон и остался материнским, укоряющим:
— Везде ищешь двойное дно? Даже в самом святом, всенародном празднике? Ну да пусть совесть будет тебе судьёй, а судьба тебя и так накажет. Но мы сейчас говорим о другом. Точнее говоря, констатируем состоявшийся факт. Как только в иных галактиках узнали о наших открытиях, сразу всполошились…
— Постой, не части! — попросил Светозаров. — Чего им волноваться и как они могли узнать о нашей жизни?
— Как узнали? Да они следят за нами постоянно! В этом наши аналитики уже не сомневаются. Как и в том, что нас сильно опасаются. Потому и всполошились. Потому и решились на крайнюю меру: уничтожение самого сильного экземпляра среди наших «проходчиков».
Узник несколько мгновений ошарашенно пялился на даму, а потом громко, вполне искренне расхохотался:
— Разные виды паранойи мне известны, но подобный вариант встречаю впервые! Да кому мы нужны в иных мирах? Тем более если их обитатели имеют возможность постоянного за нами наблюдения?! Оружие они наше изучат, тактику и стратегию переплюнут, любого агрессора встретят заранее и сразу же сотрут в песок, а потом испарят этот песок аннигиляцией. Полный бред эти твои измышления и страхи. Как и выбор цели для изощрённого убийства такого беззубого и старого пленника! — Дабы насолить собеседникам, а то и нагадить им в душу, звенящий кандалами человек не постеснялся открыть во всю ширину рот, демонстрируя провалы зубов и обращаясь к скрывающимся за масками «кар» женщинам: — А в самом деле, неужели вам будет приятно целоваться с таким покалеченным уродом, как я?
Хорошо попал, в точку! Обе горожанки не смогли удержаться от содрогания, а потом ещё и плечами повели, словно озябли. Понималось и без лишних объяснений, что красотки всё равно будут вынуждены сделать всё, что им скажут. Раз они здесь находятся, то уже повязаны намертво с особым отделом, отступать им некуда. Но пусть хоть так помучаются да пожалеют, что продались в подлые и мерзкие руки. И жалость косящихся на дам генералов выглядела более чем унизительной и прискорбной.
Казалось, лишь Аскезу происходящее веселит, если вообще не радует. Она выждала паузу, после чего с улыбкой обратилась к начальнику охраны и руководителю всего объекта:
— Вот видишь, Триид, девочки ему понравились, он их даже застеснялся. Так что иди, устраивай их со всем комфортом, ну и своих забирай…
Вскоре ушли почти все. Рядом с мадам Мураши остался один из её подручных, да так и замер на своей коляске чуть в стороне подлый предатель.
Наверняка разговор должен был продолжиться весьма и весьма секретный.

Глава 3. Новое открытие

В невероятной дали от мини-галактики Долроджи, в мире Зелени, недавно отгулявший собственную свадьбу граф Дин Шахматный Свирепый лениво переругивался с дочерью. Лень выражалась в том, что говорили они мысленно, спорить вслух у хозяина Свирепой долины не было ни сил, ни настроения. Да и руганью их диалог можно было назвать с некоторой натяжкой. Скорей это напоминало капризные требования одной разбалованной, уверенной в своём праве требовать особы и ворчливые стенания-отмазки другого, измученного старостью и болячками человека. Причём если сравнивать возраст обоих, то граф был и в самом деле раз в сто старше Эрлионы. Ведь той ещё и полгода не минуло, а ему уже вскоре должно было исполниться тридцать пять лет. Огромная разница, сразу заведомо усложняющая нормальный диалог между поколениями. Казалось бы…
Только и дочь-то была не простая. По всем юридическим законам, канонам и понятиям подобное существо нельзя было назвать кровной родственницей, приёмной, единоутробной или ещё как-то. Разве что совокупностью слов: духовной, местечковой, моральной, воспитанной, собственной, магической, волшебной, художественной, живописной… и тому подобное. Наверное, поэтому и официально принятое обозначение особи звучало как «магическая сущность». Родилась она в замке графа Дина, можно сказать, на совокупность собранных им же средств, при помощи собранных им же из нескольких миров учёных и при живейшем участии и поддержке лучших молодых целителей из десятка иных миров. Ну и при личном участии непосредственно в момент родов, которое заключалось в пении вместе со всеми священного гимна целителей.
Умом, магической да и физической силой Эрлиона ещё в первые месяцы своего существования опередила если не всех, вместе взятых, своих создателей, то уж каждого по отдельности — точно. В пределах огромного замка, превращённого владельцем в Академию Целительства, Эрлиона контролировала буквально всё. Она была везде, слышала и видела всё, могла переговариваться мысленно или вслух с любым обитателем и даже проверять собственными силами практически все процессы и события. Конечно, её контроль являлся выборочным и ощущался лишь в крайних случаях. Падающей лампочке она давала упасть и разбиться. Споткнувшемуся ученику не мешала растянуться во весь рост и расцарапать нос. На какую иную мелкую порчу имущества или коленок она вообще внимания не обращала. Пусть сами ремонтируют, кто провинился, и залечивают свои царапины, кто этому и должен научиться.
Зато про угрозу пожара — можно было не волноваться. Затопление подвальным этажам тоже не грозило. Перебои в освещении или в горячей воде — давно не беспокоили управляющего замком. И даже каменные массивы, окружающие гигантское тело дворца-академии, контролировались магической сущностью на предмет изломов, сотрясений или чрезмерного давления на проблемные участки. То есть Эрлиона как истинная женщина (по крайней мере, уверенно считающая себя женской особью) с удовольствием опекалась домом, очагом и семейным бытом, помимо своего основного увлечения магическими и прочими науками.
Другой вопрос, что совсем недавно (не прошло и трёх недель) в замке появилась ещё одна магическая сущность. Причём она уже на второй день заявила, что является индивидуумом мужского рода, выбрав себе звучное имя Эльвер-Аусбурн Свирепый Шахматный Первый. И не так давно добавивший к своему сокращённому имени Эль, отчество по отцу — Динович. Причём в официальной обстановке требовал к себе более полного обращения: Эльвер-Аусбурн Дмитриевич.
Вот как раз опека над младшим братом, который доставлял Эрлионе массу хлопот, нервотрёпки и возмущения, и послужила сегодня поводом для семейной перепалки. Дмитрий Светозаров, аки граф, имеющий кучу иных титулов, обязанностей и поводов для опекунства, недавно прибыл с важной встречи и банально хотел спать. Благо, что супруги дома не оказалось, она отправилась погостить в Лудеранский лес к своим боевым побратимам по работе в конторе на Земле и появилась возможность хоть несколько часиков толком выспаться до её возвращения. Но в сознание врывались вполне обоснованные укоры, которые хозяин замка не имел права игнорировать:
— Ты совсем дистанцировался от воспитания Эля, взвалив эту задачу на мои плечи! — досадовала дочь. — А это неправильно! Подобное недопустимо!
— Ох, милая! Как я тебя понимаю… Но не могу же я разорваться? — взывал к её совести Дин. — Да и ты, как моя старшая дочь, невероятно умная, имеющая гигантский авторитет личность, наверняка можешь приструнить любого…
— Нет, пап! Ты, наверное, не представляешь, о чём говоришь. Я его пытаюсь приструнить, так он возмущается. Я для него — совершенно не авторитет! Он считает, что я его не понимаю, зажимаю его инициативы, гублю его таланты и не даю ему развиваться. Нет, ты слышал такое? А когда я его прошу помочь в работе ректору Академии, попутно при этом изучив все магические характеристики кристаллов-накопителей, добываемых в данный момент кальмарами, он игнорирует мои просьбы. Утверждает, что ему это скучно и неинтересно.
— Ну-у-у… — в задумчивости протянул граф. — Честно говоря, и я в этих характеристиках толком разобраться не могу. О них с упоением только умник Тител может разглагольствовать… ну и ты, конечно же!
— Вот! Именно! — ещё больше разошлась магическая сущность. — Этот мелкий проказник заявил почти теми же словами: «Вам с ректором надо, вы с ним и изучайте!» Каков нахал! А ведь мы все подсчитали давно: его магический потенциал в два, папа, вдумайся в эту цифру! В два раза выше, чем мой! Да он должен подобные кристаллы «одной левой» создавать играючи!
Дмитрий Светозаров не знал, как деликатно свернуть разговор да дочь при этом не обидеть:
— Эрли, милая, а может, э-э-э… ты к нему слишком строга? По сути, ведь он ещё совсем маленький, он ведь только начал путь своего становления, взросления, понимания окружающей среды. Он ещё как ребёнок малый…
И тут же скривился от очередной волны упреков в протекционизме, родственном кумовстве, потакании в лени, баловстве несознательных недорослей и прочее, прочее, прочее.
— Да я в его возрасте уж всеми лабораторными экспериментами опекалась, без меня ни один опыт не проходил, самого Дассаша Маххужди, бывшего злобного императора, перевоспитывать взялась, с каждым целителем контакт завела и знакомство укрепила! А он всякими фокусами занимается и ничего слушать больше не хочет.
— Мм?.. Какими фокусами? — решил конкретизировать Дмитрий.
— Хочет воплощаться сознанием в созданные копии иных существ или предметов и уже вместе с ними путешествовать по иным мирам! — с готовностью выложила Эрлиона. — И ведь уже все доказали, барану упёртому, что такое невозможно, неправильно и противоречит основным постулатам прикладной духовной магии. А он вбил себе в бассейн с суспензией эту идею и уже пятый день только с ней и носится. И во всём остальном — ни в чём от него помощи не допросишься.
— Так, может, и не надо его трогать? А? Сам наиграется и успокоится…
— Папа Дима! Вот не ожидала я от тебя такого ответа, честное слово! — Судя по несущимся от Эрлионы эмоциям, она серьёзно обиделась. — От тебя помощь требуется срочная, а ты от меня, словно от мухи, отмахиваешься!
Неожиданно графа чуть на смех не пробило, когда он представил себе муху величиной в свой замок-академию, которую следует отогнать мухобойкой размером с планету или с солидный материк. Чудом удержался от неуместного хохота, сделав вид, что закашлялся, и только через минуту, покраснев от натуги, выдавил из себя:
— Готов сделать всё, что скажешь! Перечисляй, что конкретно от меня требуется?
— Ну, поговори с ним, в конце концов! Ты же — главный и наиболее уважаемый отец, недаром он отчество именно по твоему имени себе присвоил. Усовести, призови к ответственности, напомни, что взрослых надо слушаться и что старшая сестра ему только добра желает.
— Да это я запросто! — Дмитрий с тяжёлым вздохом открыл глаза, уселся на кровати, понимая, что, пока не проведёт политико-воспитательную беседу, выспаться всё равно не дадут. — Зови его, пообщаюсь…
— Сейчас… где-то тут был… — бормотала магическая сущность в недоумении. — Вот чувствую, что где-то рядом… Эй! Эль?! Ну-ка покажись папе! Что, тебе не понятно? Эльвер Дмитриевич, не нервируй меня!
Неожиданно еле слышный голосок послышался со стороны большого зеркального трюмо, занимавшего половину стены спальни:
— Чего кричать?.. Здесь я.
Что наиболее примечательно, Эрлиона тоже источник звука идентифицировала правильно, а вот рассмотреть, кто говорит и откуда, не смогла. И это с её тотальным ощущением всего замка! С умением в случае необходимости концентрировать свою гигантскую магическую мощь на острие любого микроэксперимента.
Она даже растерялась и немножко запаниковала:
— Не поняла… Чего это я Эля не вижу… Маленький, ты где?!
— Па! — опять послышался всё тот же голос. — Запрети ей меня называть маленьким, Малышом, лапушкой, зайчиком и прочими неуместными прозвищами!
— Мм… понимаешь… это она так любя обращается…
— Ты ведь меня тоже любишь? Но всё равно не называешь «сахарным бегемотиком»! Или «мягким медвежонком»? А?
— Ну-у-у… я-то тебя меньше вижу. В магическом плане… — Хотелось добавить, что Эрлиона выросла без присущих любому ребёнку игрушек и пытается нянчить младшего брата, словно куклу, но вовремя удержался от такого сравнения. — Ну и она, как старшая, как большая, имеет некоторое право дачи тебе ласкательно-уменьшительных прозвищ. В семье это нормально.
— О-о-о! Ну это уже перебор! — Голос Эльвера-Аусбурна стал сильней и мощней. — Отец, какой же я маленький, если я в магическом пространстве раза в три больше Эрлионы! Это же смех на такое со стороны смотреть, когда Моська хватает слона за ногу и пытается приструнить: «Осторожней! Не прыгай! Упадёшь!»
— Ах! Так я, значит, Моська?! — Таким тоном магическая сущность, опекаемая всем замком, ещё ни разу не высказывалась. — Даже слышать тебя не хочу!
После чего раздался оглушительный звон разбитого стекла. Именно с таким, но десятикратно меньшим шумом Эрлиона всегда делала вид, что демонстративно уходит из каких-то помещений. И даже магически туда не возвращается, пока её не попросят, предварительно извинившись.
То есть мужчины как бы остались одни. Разве что графу ещё предстояло понять, где его собеседник и почему его никак нельзя прочувствовать в магическом плане.
— Ну вот, обидел сестру…
— Да я не хотел… Случайно сравнение нехорошее получилось. Извинюсь потом… — послышался покаянный вздох Эля. — Но она порой такая надоедливая, во всё вмешивается, спокойно и минутки не даст поработать, — стал жаловаться сын сочувственно кивающему папочке. — Ну нельзя же так! Она мне не даёт спокойно развиваться!
— Хм… Эрлиона просто переживает за тебя… А что, ты и в самом деле по размерам магического объёма в три раза больше?
— Не-а… не в три… В четыре. Если не в пять… — признался магический индивидуум и тут же поспешно добавил: — Но ты не сомневайся, хоть она и маленькая, я сестру сильно люблю, да! Просто мне эти все сюсюканья с её стороны не нравятся. Понимаешь?
— Понимаю… Только тебя почему-то не вижу. Ты где?
Эль Динович развеселился:
— Мама Саша меня бы сразу заметила! У неё тут всего три баночки со специальными кремами, и четвёртой, новой, она бы сильно удивилась.
Граф Дин Шахматный Свирепый всем телом подался к трюмо, выделяя посторонний предмет на поверхности столешницы. Вроде как определил, вроде как стал всматриваться, вроде как попытался сообразить, но всё равно вначале величие предоставленного ему открытия в сознании не умещалось. Точнее говоря, не поддавалось правильной оценке, формулировке, научной трактовке. Граф прекрасно знал, что магическая сущность физически обретается в громадном бассейне с суспензией из сотен магических ингредиентов. Там же в бассейне уникальная вертушка — плод технического совершенства не одной сотни лучших целителей мира Зелени. То есть физически — сын там.
Магически — он тоже может виртуально находиться где угодно в замке, в десятке тысяч мест одновременно. Может и простое силовое воздействие оказывать, как и структурой волшебства влиять на пространство. Но вот воплотить частичку своего магического «я» в обычный, ничем не отличимый от остальных предмет, считалось невозможным. По крайней мере, все эксперименты, сделанные ранее Эрлионой в этом направлении, завершились безрезультатно. А потом и Тител Брайс, Верховный целитель и ректор Академии, подвёл теоретическое обоснование неудавшимся пробам.
Но что случилось в данном случае? Совершено новое открытие? Или сделано нечто иное, кардинально отличимое от прежнего понимания и пока неосознанное?
Пришлось задать несколько дополнительных вопросов:
— То есть ты всей своей сущностью — в этой баночке?
— Да. Точнее: баночка создаёт иллюзию своей достоверности, скрывая за ней мою индивидуальность.
— Ага… Но ты себя чувствуешь теперь одним физическим телом и вторым?..
— Точно! Чувствую себя сразу двумя телами. Одно осталось в бассейне, второе материализовалось здесь в виде ёмкости с кремом мамы Саши.
— Мм… И если бы она захотела взять этот крем в руки и осмотреть его?..
Эльвер Дмитриевич ответил слишком поспешно:
— Нельзя! Э-э… и тебе не советую. Структура конгломерата видимой тебе материи слишком нестабильна, и я ещё не до конца изучил все её возможные контакты с иной материей. В особенности с живой. Тут мне работать и работать в этом направлении. Почему, честно признаться, я и опасаюсь излишнего внимания со стороны сестры. Прячусь, отвлекаю, скрываю свою лабораторию, как только могу. Она ведь не со зла тронет что-то не так, и…
Повисла пауза, во время которой Светозаров занервничал:
— Что значит твоё «и»?
— Ты ведь сам учёный, тебе ли спрашивать? Во всём нужны взвешенная осторожность и должная осмотрительность, — стал поучать сын отца менторским тоном. — Спешка и нервозность здесь противопоказаны.
— Ай какой ты молодец! Неужели сам догадался, что надо обезопаситься со всех сторон? Или где-то вычитал?.. Наверное, и Татила с Эрлионой попросил, чтобы они тебя подстраховали? Заодно и расчёты нужные сделали? А то ведь страшно интересно знать, куда кусочки нашей Свирепой долины закинет и на какое расстояние в случае взрыва? Или ты уже сам подсчитал?
— Ой, па, ну я ведь осторожно!..
— Совершенно не доверяя при этом самым близким и наиболее родным особям?
— Усовестил, устыдил, сейчас пойду стенать и плакать! — В голосе магического существа, помимо покаяния, слышались и нотки смеха. Потом пошли заверения уже совсем иным, деловым тоном: — Уже сейчас выхожу на связь с Эрлионой и начинаю извиняться. Да и папу Татила мы немедленно найдём. Ещё одну группу теоретиков, ведущих расчёты, возглавит Дассаш Маххужди. Так что завтра, может, и результаты более толковые будут.
— Тогда почему немедленно так не сделал?
— Ха! Как я мог заявить о том, чего не существует в природе? — искренне удивился Эль. — Спросил у Татила и у нескольких целителей Арчивьелов — они в ответ отечески меня пожурили, посоветовали не заниматься глупостями и хорошо хоть вслух дебилом не обозвали. Вот я и решил вначале сам попробовать, тебе показать, а уж потом…
— Ладно, ты не думай, что я тебя ругаю, — заулыбался Дмитрий, осознавая до конца всю глубину продемонстрированного ему открытия. — Наоборот, горжусь и восторгаюсь. Ты и в самом деле гений! Остальные эпитеты никак не могу подобрать, меркнут перед действительностью! Ты-то хоть сам понимаешь, какую грандиозную магическую вселенную ты начал приоткрывать? Осознаёшь, к чему это может привести?
— Да так… Примерно. Вижу определённые перспективы, если всё это удастся довести до логического завершения, привести в удобоваримое состояние и подать в соответствующей обёртке.
— Да уж! — Радость на лице Торговца несколько померкла. — Тут ты прав, делая ударение на словах «если удастся»… — Он посидел, двигая подбородком в разные стороны, словно с восторгом продолжая мысленно рассматривать те самые, только что упомянутые перспективы. — Но зато как здорово будет, если у тебя всё получится! Это же… это же настоящая революция произойдёт даже в нашей цивилизации Торговцев! Ведь каждый разумный индивидуум подвержен определённому магическому превращению, а значит, в теории — тоже может одновременно находиться сразу в нескольких местах… Да хотя бы в двух!.. Потрясающе!..
Сонливость резко сменилась энтузиазмом и желанием идти в бой, звать за собой на баррикады, созывать соратников на новые научные подвиги. Поэтому Дмитрий Петрович Светозаров, граф Дин и прочая, прочая, в ближайшие два часа так и не уснул.

Глава 4. Причина для убийства

— Хм! Ты решила поговорить со мной наедине? — удивился Пётр. И даже перешёл на игривый тон: — Хочешь поделиться какими-то особенными тайнами? Интимными или государственными? Или они у тебя все взаимосвязаны?
— Поговори, поговори! — перешла опять на шипение кобра. — Вот сейчас ногу-то тебе прострелю, что тогда запоёшь?
— Разве можно так обращаться с уникальным имуществом империи?
— Мне всё можно… Тем более что спермоносцем ты от такого ранения быть не перестанешь. Но сейчас не об этом… Генералов я удалила, но они и так в курсе. А вот девочкам слишком много знать не положено, иначе долго не проживут. Поэтому возвращаюсь к самому главному вопросу: нам известно, почему тебя хотят убить.
Светозаров не стал скрывать своего крайнего раздражения:
— Да мне уже сотни раз сегодня заявили, что знают, но ни разу не озвучили дельных доказательств этому. Уж на что ты любишь долго ходить вокруг да около, но тут явно превзошла все свои личные рекорды. Это уже не интрига получается, а откровенное издевательство. Я ведь не могу развернуться и уйти, а ты этим бессовестно пользуешься.
— Хорошо, я скажу… — Очередная, артистично выдержанная пауза и последовавшее, словно гром с ясного неба, утверждение: — Мы знаем, что ты с Земли!
Несколько ценных, утекающих стремительно секунд Пётр всё-таки потерял.
— Мм?.. Откуда, откуда? — И вряд ли охватившую его растерянность удалось скрыть от такого знатока человеческих душ, как Аскеза Мураши. Тем более что она его знала не просто как личный и старый друг, они ко всему несколько лет состояли в интимных отношениях. И сейчас она злорадно и предвкушающе улыбалась, всем своим видом утверждая: «Попался! Теперь уже не выкрутишься!» Хотя куда, казалось бы, узнику и так деваться?
О месте своего рождения и проведения большей части жизни Пётр Васильевич Светозаров почти никому не рассказывал. За всю историю своего пребывания в мире Долроджи его истинную биографию услышали только два человека: старший сын Борис и его мать Гаранделла, погибшая чуть более года назад. Сын не рассказал бы такое и под пытками, тем более что тоже имел у себя в сознании сразу три гипноблока, отсекающие как чужое внушение, так и отсекающие любые болезненные ощущения собственного тела. Аналогичную блокаду своего сознания установил у себя уже давно и сам землянин. Да и откровенный разговор с Борисом состоялся совсем недавно, всего за месяц до коварного пленения.
Ну а Гаранделла погибла. Проговориться она не могла по умолчанию. Оставлять письменные отчёты о секретах своего любимого или какие-либо дневники она тоже не стала бы. Её уму, предвидению и сообразительности не только Аскеза завидовала, о ней знали и восторгались на добром десятке планет, а некоторые правители рьяно добивались её руки и сердца. Так что подобных ошибок любимая женщина никогда не допускала.
Кто же тогда? Или как?
Задавая себе мысленно эти вопросы, землянин непроизвольно покосился на превратившегося в статую инвалида. Уж не он ли замешан в раскрытии тайны? Иначе какого дьявола этот слизняк здесь вообще находится?
Интерес не прошёл мимо внимания главы особого департамента. Она вполне радостно хихикнула и поощрила:
— И тут угадал! Остаётся только выяснить детали, не правда ли? Только вот беда! Ты ведь сам запретил разговаривать своему лучшему товарищу в твоём присутствии. Как же быть? Неужели так и не узнаешь, откуда нам стало известно о твоём иномирском происхождении? Неужели не разрешишь несчастному, покалеченному твоими же сторонниками человеку сказать хоть слово?
Светозарову было плевать, кто и кого да по какой причине покалечил. Будь у него в руках пистолет, недрогнувшей рукой уничтожил бы на месте сидящего в инвалидной коляске человека. Потом ещё и контрольный выстрел сделал бы в затылок. Но в самом деле интриговал момент собственной неосторожности, просчёта или излишнего доверия. В будущем такие знания вряд ли пригодятся, но для себя лично, для душевного спокойствия — знать следовало.
Да и побороться следовало, сразу сдаваться нельзя.
— Земля?.. Земля?.. — забормотал Пётр, словно пытаясь припомнить. — Несколько сказок на эту тему я слышал. Но неужели подобные побасёнки вдруг стали интересовать главу особого департамента?
— Петь, может, хватит вести себя, словно обиженный на весь свет ребёнок? — уже в который раз за сегодня укорила Аскеза тоном любящей, всё прощающей подруги. — Разреши своему другу… ладно, ладно! Пусть бывшему другу!.. Огласить имеющиеся у него воспоминания.
Узник демонстративно покривился в сомнениях, зато отыскал достойный выход из положения:
— Давай так, мой запрет остаётся в силе, как и его обещание молчать при мне. Просто ты ему прикажешь рассказать, и он якобы тебе расскажет. А я сделаю вид, что ничего не слышал.
— Ох! Как ты любишь всё усложнять! — закатила глазки мадам Мураши, но тут же жёстко скомандовала в сторону инвалида: — Горский! Доложите, как было дело и где!
Ну, тот и приступил к повествованию. Описал предгорья Кипарских гор, где повстанцы имели сложнейшую, в виде лабиринта базу в глубоких недрах скальных массивов. И где землянин как раз в то время окунулся в омут его первой в данном мире любви. Он с Гаранделлой частенько выбирались наружу, где, взявшись за руки, гуляли по узким тропинкам или, обнявшись, сидели в укромных уголках дикой природы. Любовались на луны, близко расположенные звезды трёх иных систем и много, много говорили. Именно тогда, в порыве горячей любви, Пётр и признался своей ненаглядной девушке, кто он и откуда. Вроде всегда перестраховывался, всегда осматривался по сторонам, всегда говорил только на ушко и всё-таки не все осторожности соблюл.
Тогда ещё молодой офицер, Дар Горский, находился во внешнем, скрытом карауле и стал случайным свидетелем одного короткого разговора. Плотно прижавшаяся к своему мужчине Гаранделла, посматривая на ночное небо, с трепетом переспросила:
— И на твоей Земле только одна Луна? А кто на ней проживает? — Ответа дозорный не услышал, зато потом послышалось женское восклицание: — Как никто?! — И вновь неразличимое из-за расстояния мужское бормотание.
Чуть позже удалось расслышать ещё несколько фраз:
— Неужели на вашем небе видны миллионы звёзд?
— Миллиарды! — в пылу воспоминания воскликнул землянин. А потом ещё довольно долго перечислял названия галактик, некоторых звёзд и объяснял конфигурацию созвездий на ночном небе.
Вот с тех самых пор Горский и носил в себе чужую тайну, никому о ней не рассказывая и будучи намерен унести её с собой в могилу.
Только обстоятельства в последние дни резко изменились. Открытие астрономов привело к моментальному прекращению войн, эйфория от этого вскружила голову всем без исключения, и сведения об иномирском происхождении знаменитого повстанца, носящего позывной «Пришелец», стало достоянием гласности для особого департамента. Естественно, в истории имелись точные сведения, как, когда, кто и по какой причине присвоил Светозарову такой оригинальный позывной, но в свете нынешних знаний это лишь усиливало эффект разоблачения.
Чем и воспользовалась при подведении итогов госпожа Мураши:
— Так что, господин Пришелец, теперь-то всё ясно с попыткой твоего уничтожения?
Вот как раз с этим никакой ясности не было. Проживая на Земле, Пётр Васильевич ни разу не слыхал о таких людях, которые могут перемещаться в пространстве. Потому что чтение фантастики нельзя было считать конкретными знаниями и уж тем более достоверной информацией. Мало ли что выдумал Эдмонд Гамильтон или Филип Фармер, забрасывавшие своих героев в непомерные дали космических пространств или в хитро созданные вселенные. И то в подобных романах перемещение предваряли некие голоса с обитателями иных галактик, определённые подготовительные действия, создание устройств, а то и соприкосновение звёздных систем в каком-нибудь виртуальном подпространстве.
Ничего подобного со Светозаровым не произошло. Просто гулял со своей супругой и дочуркой по дождливому польскому парку, рассказывая очередную весёлую историю из своих армейских будней. И неожиданно узрел перед собой странный полумесяц мерцающего света. Показалось, что это фонари дали такой неверный отблеск в сыром воздухе. Ну и насмешило, что жена с дочерью странной загогулины в воздушном пространстве не видят. Уж как он им ни показывал контуры, как ни обводил их руками, как ни топтался внутри…
Это уже потом, изучив многие нюансы перемещения «проходчиков», Пётр понял, что именно случилось и чем он рисковал по собственному незнанию. Случился самопроизвольный, неконтролируемый переход, который обычно заканчивался физической смертью телепортёра. А тогда его грубо вырвало из мира Земли и унесло в такие неведомые дали, что новая жизнь сразу показалась повторным рождением. Уж как он тут легализировался — другой вопрос, но в данный момент вспоминалось только самое основополагающее:
«На моей родной планете телепортёров нет! И уж тем более посылать оттуда убийцу — нет никакого смысла. Как в принципе и спасителю там взяться неоткуда. Но тут появляется иной вариант… Вдруг меня с Земли некто (пусть и набившие оскомину марсианки) пытались вытянуть и забросить сюда специально? Так сказать, для эксперимента. Подобное, при всей абсурдности исполнения — вполне возможно. Пусть и чисто гипотетически. Если наблюдатели за этой микрогалактикой, отрезанной от остальных вселенных невероятными космическими пространствами, действительно существуют, то здесь им и в самом деле полное раздолье для любых, в том числе и негуманных, экспериментов. И вот прошло чуть больше двадцати лет, и здешняя самоизоляция благодаря открытию астрономов неожиданно заканчивается. Каковы действия кукловодов, ведущих за мной тщательное наблюдение? Хм!.. А ведь варианта в отношении подопытного кролика и в самом деле только два: убить, чтобы научную статистику не портил, или попросту забросить в иное место. Лишь бы подальше отсюда…»
Воспоминания и рассуждения промелькнули в голове довольно быстро, так что молчание не затянулось:
— Пока спорить не собираюсь, только спрошу: какова общая масса кусков тел и скафандров, которые уволок за собой сегодняшний визитёр?
— Твои мысли адекватны моим! — обрадовалась Аскеза. — Вначале этот тип решил глянуть на тебя и, скорей всего, забрать с собой. Затем изменил решение, потянувшись к оружию. И только самоотверженные действия офицеров не дали ему совершить задуманное. Но во второй раз он попытается тебя уничтожить незамедлительно, без всякой раскачки или предварительного осмотра.
— Ты так и не ответила на мой вопрос…
— Какой дотошный! Ладно… без малого сто сорок килограмм, почти два твоих нынешних веса.
— А от него хоть что-нибудь осталось? — без внешнего интереса допытывался Светозаров. И хорошо заметил, с какой неохотой, но всё-таки ответила мадам Мураши:
— Очень загадочно, конечно, но от него ничего не осталось.
— Совсем?! Я же видел, как у него вырвали единицу оружия.
— Ну да, вырвал… один офицер… Даже успел откатиться в сторону, как и полагалось инструкцией… За что и остался без обеих кистей… Еле спасли.
Если глава особого департамента не соврала с каким-то особым умыслом, данная деталь происшествия совершенно видоизменяла картину события. Затягивание в телепорт отождествлённых с проходчиком предметов (как в данном случае оружия) сразу возводило визитёра на недосягаемую ступень технического развития. О подобных ступенях пока рассуждали теоретически только физики и математики мира Долроджи. Технически к этому моменту пока что лишь начали подступаться. Тогда как гость из иного мира всё своё унёс с собой. И не факт, что, даже умерев здесь рядом, он так бы и остался на месте своей смерти.
Тотчас получало объяснение и наличие сверхпрочного, чудесного скафандра. Сотворить подобный на Земле не смогут и через тысячу лет наиболее благоприятного развития. Даже до нынешнего уровня здешней мини-галактики землянам следовало лет пятьсот умственно перенапрягаться.
Следовательно, малюсенькая надежда «А вдруг?..» умерла окончательно. С родной планеты спасатели не придут. Ну а с чужих миров тем более никто узника спасать не поспешит. Скорей лишь с целью «зачистки» наведаются. Так что, как ни абсурдна, как ни противна была изначально мысль о явившемся убийце, она имела полное право на существование.
Да и тут следовало уточнить:
— Аскеза, а ты не боишься, что подлечившийся гость сейчас нагрянет во второй раз? И не оставит от нас всех даже мокрого места?
— О! Да ты стал сомневаться в собственной логике? — не упустила случая плеснуть ядом Мураши. — Стареешь? Или медовуха ударила в голову?
В самом деле лишний вопрос. Тем более к такому подлому, не дружески расположенному собеседнику. Выводы делались просто: если озлобленный гость не вернулся вторично сразу и не сбросил сюда бомбу в сто сорок килограммов, то лишь по трём причинам. Либо его всё-таки убили, либо он попросту испугался и больше сюда никогда не сунется, либо признал полное право местных людей самостоятельно выбирать направление развития собственной цивилизации. Имелись ещё и множественные подварианты, но в громогласном обсуждении они не нуждались.
Так что оставалось ответить чем-то ядовитым в ответ:
— Извини, задумался… Что-то Гифрские водопады вспомнились на второй луне Саюнты…
Удар получился более чем «ниже пояса». Именно там впервые между ними состоялась близость. Именно там несколькими месяцами спустя Аскеза потеряла их совместного ребёнка. После этой трагедии, несмотря на интенсивное лечение, женщина так и не смогла больше забеременеть, а разочаровавшийся в ней Светозаров вернулся к своей вожделенной Гаранделле.
Но то было давно, пятнадцать лет назад. А сейчас…
Кажется, Мураши перестала дышать от нахлынувших на неё эмоций. Побледнела как мел, а потом встала и, пошатываясь, удалилась. Отталкивая при этом руку пристроившегося рядом с ней особиста.
В огромном помещении-камере остались только двое людей, словно не замечающих друг друга. Но первым, оглянувшись воровато на выход, заговорил Дар Горский. Видимо, понимал, что о нём сейчас вспомнят или услышат и моментально вытурят вон:
— Она тебя точно когда-нибудь пристрелит. И будет по-своему права…
— Вот именно что «по-своему»! — резко вскипел Пётр Васильевич, впрочем, так и не поворачиваясь к собеседнику. — А пусть бы попробовала это сделать по справедливости! По правилам нашей священной войны!
— Какие правила? О какой святости ты заикаешься? — инвалид в порыве эмоций катнул коляску ближе к синей черте на полу. — Ты бросил Аскезу в горе и смертельной печали, а сам умчался к этой вертихвостке Гаранделле, которая изменяла тебе направо и налево…
— Заткни свою поганую пасть! — Теперь уже узник развернулся всем корпусом в сторону инвалидной коляски и, потрясая цепями, возжелал разорвать говорившего собственными руками. — Не смей даже касаться её светлого имени!
— Что, правда глаза колет? И одну предательницу ты возносишь до небес, а вторую, ничем не провинившуюся перед тобой женщину втаптываешь в грязь?
— Она сама влипла в грязь, когда предала всех нас! Когда изменила нашим идеалам! И теперь даже кровь не смоет с неё проклятий наших павших товарищей!
— Ну да, а твоя Гаранделла, переспавшая не единожды с вражескими генералами, осталась неприкосновенной святошей? — язвил Дар.
— Замолчи! Это было продиктовано смертельными обстоятельствами! — Пётр уже довёл себя до бешенства и буквально дрожал от переполнявших его эмоций. — И все эти слухи и россказни — мерзкая ложь! Банальные выдумки завистников, которым моя жена отказала!
— Ого! Вон как она тебе мозги прочистила! — скривился в оскале Горский. — Говоришь, словно листовки читаешь. А ведь у тебя в голове несколько гипноблоков стоит уже давно, что же ты правду ото лжи не отличаешь? И ладно бы я тоже лишь на слухи ссылался. Мне же по должности всё знать полагалось. Я и знал: с кем, когда и как наша святоша шашни крутит. А когда тебя рядом с ней не было, она вообще в такие тяжкие пускалась, что диву даюсь, почему ты со своей ревностью при первом же случае эту сучку не пристрелил.
Узник неожиданно успокоился, отступил к самой стене и стал вслух рассуждать с самим собой:
— Чего это я?.. Этот же подлый слизняк меня провоцирует! Заставляет высказаться, проболтаться в порыве гнева… Ну всё, больше он от меня ничего не дождётся! Пусть даже Гаранделла мне изменяла, это никого не касается. И никто об этом не узнает. А слухам и сплетням всё равно никто не верит!..
Дослушав его бормотание, Дар вновь катнул непроизвольно коляску в сторону узника:
— Наивный и простой Пришелец! Ты так и не сумел понять наших женщин. Наиболее любвеобильных из них хотят все. Но если добиваются их — понимают, что ласки достанутся не только ему. И смиряются с этим сразу. Ты же умудрился все свои отношения ставить с ног на голову. И до сих пор считаешь женщину, родившую Бориса, самой честной и самой верной…
— И буду считать! И весь мир так считает!
— Ты так уверен? Тогда вынужден буду тебе открыть одну страшную тайну. — Горский даже вперёд наклонился, желая рассмотреть глаза своего бывшего друга и соратника. — Твоя святоша не просто изменяла, она ещё и активно собирала видеозаписи своих совокуплений. И все эти записи сейчас находятся в особом департаменте. Сам император о них в курсе, просмотрел некоторые и настоятельно потребовал запустить их все в сеть Интернета на порносайты. Да, да! Зря ты так на меня смотришь, я ни словечка не выдумываю и не приукрашиваю. И ты знаешь, кто воспротивился этому? А потом и убрал записи в архивы? Никогда не догадаешься: Аскеза Мураши! Она доказала императору, что негоже выставлять в таком свете её бывшую подругу, с которой она была очень близка. Иначе тень народного недовольства падёт и на неё.
Светозаров смотрел на говорящего и мечтал только об одном: как сподручнее и болезненней того убить. Расстояние, уже не раз выверенное отчаянием и злобой, превышало желаемое как минимум на полметра, а значит, следовало как-то завлечь лгуна, заговорить, чтобы он продвинулся на этих вожделенных пятьдесят сантиметров. Ещё лучше — на семьдесят!
В услышанное он не вникал, как и не старался понять, сколько там лжи. Только старался сыграть искреннее недоумение, недоверие и максимальное внимание:
— А ты?.. Ты сам видел эти записи?
— Имел возможность, но не стал. Противно! — скривился Дар. — Да и тебя жалко…
— А-а… если я попрошу, мне покажут?
— Скорей всего. Тем более что ты умудрился невероятно обидеть и унизить своим напоминанием Аскезу. И она с готовностью откликнется на твою просьбу крайнего самоунижения.
— Откликнется? — Пётр сделал полшага назад, переходя вновь на еле слышное бормотание: — Но тогда получится, что… всё напрасно… и эти сокровища в роще лаом… к чему? Лучше забыть… вообще не вспоминать… как и дорогу к нижнему лабиринту Шестого Улья…
О-о! Человек с позывным «Пришелец» знал очень много слов, на которые его бывший товарищ сразу потянется всем телом. О сокровищах в одной из рощ народности лаом слышали и мечтали очень многие, но вот о точном местонахождении не знал никто. Имелись догадки, что знает Светозаров и знала его любимая Гаранделла. Вот только одна умерла, а второй ничего не выдал и под пытками. Как и не раскрыл дорогу к легендарному Шестому Улью планеты Ишмат. А ведь там, по легендам, находились лабиринты с пещерами-захоронениями древней проишматской цивилизации.
Вот заинтригованный Горский и подался непроизвольно вперёд:
— Что ты там бормочешь? — досадовал он. И потребовал: — Говори громче!
— Да вот, обещал Гаранделле никому не рассказывать о сокровищах… Но если она так себя вела… Какой смысл мне хранить достояние всего мира от самого мира?..
Словно в жутком сомнении Пётр стал разводить руками и покачиваться всем корпусом. Дождался короткого, вопросительного «И?», после чего со вздохом выдал:
— Да там всё просто… — Но вместо выдачи координат рванулся вперёд и нанёс тщательно выверенный, можно сказать, убийственный удар. Вот только ещё во время прыжка понял, что приговорённый к смерти предатель пытается выскользнуть из опасной зоны, налегая руками на колёса инвалидной коляски. Удар в голову уже никак не достигал цели, как и в корпус, поэтому пришлось резко менять угол атаки, стараясь сломать врагу если не колено, то хотя бы голень. И это — удалось!
Ускорившаяся коляска чуть не перевернулась, отскакивая далеко назад, и в момент удара раздался отчётливый хруст. После чего нога предателя Горского вывернулась под неестественным углом. Перелом в таком случае да ещё и открытый — гарантирован.
Но и сам Светозаров натянувшимися цепями получил такой удар, что не выкрикнул, падая на пол, а скорее простонал:
— Получи, тварь!..

Глава 5. Двуализация

Когда Александра, графиня Шахматная Свирепая-Светозарова, вернулась в замок, Эрлиона ещё издали, с самого зала прибытия, начала с ней сплетничать, предупреждая:
— Папа Дима только-только уснул! Ты уж постарайся его пока не будить, пусть выспится. Двое с половиной суток не спал.
— Как это? Я на четыре часа позже прибыла, чтобы дать ему отоспаться и встретить меня как полагается! — возмутилась молодая жена. — А он чем тут в моё отсутствие занимался? Или его уже на тебя оставить нельзя?
Она помахала на прощание рукой баюнгу Шу’эс Лаву, молодому Хотрису и Елене, сестре Дмитрия, с которыми наведывалась в Лудеранский лес, и решительно устремилась в личные покои. Поэтому магической сущности пришлось поторопиться с объяснениями:
— Да ты понимаешь, тут у нас Эльвер-Аусбурн Дмитриевич новое гениальное открытие сделал, вот папа немножко, часа на два, и забегал по студиям и лабораториям, меняя направления работ, создавая новые группы и чуть не доводя папу Титела до бешенства. Наверное, поэтому Верховный целитель использовал свои умения заговорить кого угодно, а потом постарался коварно усыпить твоего супруга. Иначе тот до сих пор глаз бы не сомкнул.
Во время этого монолога графиня почти добралась до апартаментов. Но причина была признана ею уважительной, и она подавила в себе недовольство на мужа. Не в загул ведь отправился со своим дружком, королём Бонзаем из Ягонов. Делом занимался, наукой. Так что пусть и в самом деле отдохнёт. А то вместо свадебного путешествия, в которое они всё никак не отправятся, только и мечется между мирами, спасая, устраняя, подсказывая, помогая, советуя, регулируя отношения и так далее, и тому подобное. Да плюс ко всему изучение Опорной Станции занимало у Светозарова львиную долю рабочего времени.
Можно было бы других Торговцев запрячь, но тех (нормальных и надёжных) — раз-два и обчёлся. А сотни, тысячи остальных, недавно вошедших опять в общий реестр, пока не допускались к свободным перемещениям по причине опасений за целостность мира. Так что ни на кого свои дела особо не свалишь. Да и у главного союзника, Крафы, верховного правителя сорока шести миров, своих дел по горло. В какой-то критической ситуации он всё бросит и примчится, но в остальном просил его месяц-два не беспокоить. Даже не просил, а требовал, несмотря на то что считался роднёй и просто обязан был помогать младшему партнёру.
Вспомнив о степени родства, Александра даже приостановилась, уже в который раз обсуждая со своей подругой и дочерью этот момент:
— Но ты хоть разобралась, кем я прихожусь тому же Крафе?
— Да что тут спорить. Если сын Крафы приходится отчимом твоему мужу, то ты для Гегемона — сноха его невестки. Или, говоря проще, жена его внучатого пасынка.
— Ага… И при этом дружу с его дочерьми, которые младше меня… Зашибись! — На ходу определяя, куда идти дальше, графиня спросила: — Что там делает Дива?
— Собралась прогуляться со своим продолжателем рода пегасов.
— Ой! Попроси её меня дождаться! — сразу ускорилась Свирепая-Светозарова, меняя направление движения. — Я тоже с ними хочу полетать. — Но по пути к постройкам наружного контура замка продолжила разговор с магической сущностью: — И что такого Эль выдумал? Какая с этого может быть конкретная польза?
Та не замедлила с ответом:
— Если несколько утрировать и обобщать возможную пользу, то при положительных результатах можно будет каждому разумному существу посылать толику своей магической энергии куда угодно. То есть, к примеру, путешествовать зрением, слухом, а то и обонянием по иным землям-континентам, а то и мирам.
— Ой как здорово! Так я смогу и за Димой в любой момент присмотреть?
— Ну-у-у… не так чтобы в любой… Всё-таки энергии на это действо уходит невероятное количество. Пока подобным, да и то лишь в пределах замка, может оперировать только мой брат. А Тител Брайс так сразу заявил, что в лучшем случае никто, кроме меня, подобное повторить не сможет, даже папа Дима не потянет. Попросту не сможет манипулировать таким потоком силы.
— Жаль, — расстроилась Александра. — Но я всё равно хотела бы поучаствовать в экспериментах, можно?
— Конечно! Только рады будем твоей компании, — заверила Эрлиона.
— Тогда я после прогулки с пегасами неотложно к вам заскочу.
И своё намерение графиня выполнила, явившись в экспериментальные помещения примерно через час. Кушать она не хотела, наелась у баронов в гостях на сутки вперёд, а супруга будить посчитала преждевременным. И хоть иные полезные дела в таком огромном здании всегда отыщутся, решила посвятить себя магической науке. Поэтому с ходу потребовала и её научить чему-то полезному в совместном действе или поставить на одном из самых важных направлений ведущихся опытов.
Да вот только все целители, работающие вместе со своим Верховным, оказались заняты в постоянной концентрации, во время которой пытались всего-навсего «мысленно заглянуть» за непрозрачную перегородку. Процесс шёл под неустанное внушение-поучение сразу обеих магических сущностей, которые настаивали именно на данном первом шаге. По их твёрдому убеждению, именно зрительное перемещение толики личной магии является первым шагом на пути к двуализации. Именно так открыватель этого способа перемещения назвал новое умение перемещать частичку самого себя в иные пространства. Им-то было легче, они обладали таким навыком с рождения, «заглядывая» куда угодно и за какие угодно стенки. Вот и пытались теперь объяснить людям, как это у них получается.
Прибывшую помощницу-добровольца Эрлиона усадила на свободное место и стала грузить нужными образами, пояснять умения концентрации и подсказывать необходимые действия магического плана. Благо что графиня уже считалась перспективным Торговцем, которой до первого самостоятельного перехода через подпространство между мирами оставалось всего один, максимум два шажка. То есть она видела гораздо больше остальных, находящихся здесь Арчивьелов да Маурьи и могла на практике гораздо быстрей «заглянуть» за непрозрачную перегородку. Или, иначе говоря, войти в рабочий ритм двуализации.
Да и обнаруживший её Тител Брайс после короткого приветствия заметил обеим магическим сущностям:
— Конечно, для таких опытов не помешало бы и всех остальных Торговцев собрать. Того же Хотриса с Шу’эс Лавом и сестру Дмитрия, Елену, задействовать. Но раз пока здесь только Саша, напоминаю о её исключительной особенности по многим критериям. Первое: не забывайте, что она беременна. Второе: что она однажды оказалась за гранью смерти и была возвращена к жизни только благодаря магическим чудесам. Фактически ради её спасения погибла первая магическая сущность, которая к тому моменту зарождалась в бассейне с суспензией. Из этого вытекает третье: наша графиня — не простой человек, если не заявить иначе, частично не человек. Об этом сразу и чётко заявил Водоформ Подрикарчер. Жаль, что не конкретизировал те особые отличия, которые он своей титанической силой заметил походя. Ну и четвёртое, это вывод дракона Осстияла. Старая рептилия, хоть и спешила убраться в свой мир, успела осмотреть женщину и поразиться странной привязке между её аурой и целительскими каштанами мира Янтарный. Пятое, шестое и седьмое — она имеет чувство предвидения опасности, умеет лечить и отличает правду ото лжи. Вот это всё вместе и постарайтесь использовать.
Мудрые советы старого ректора помогли однозначно. Потому что Александру усадили в другое место и решили обучать совсем по иным методам. В частности, постарались на столе, за невидимой перегородкой положить несколько «молодильных» каштанов и всё внимание своё и лаборантки сосредоточили на обнаружении, увеличении, ощущении, а потом и концентрации-усилении имеющейся связи. Ну и никто не предупредил госпожу Свирепую-Светозарову, что всё будет очень сложно, долго и выматывающе не только в моральном, но и физическом плане.
Через четыре часа все заработались настолько, что потеряли чувство времени. Зато был получен совершенно неожиданный, но втройне ощутимый по причине скорого появления результат. После особой, десятисекундной концентрации Александра стала угадывать количество невидимых ею каштанов, и даже «видеть» геометрический рисунок их расположения. Тогда уже и сам Тител присоединился к группе, буквально выедая вопросами всю последовательность действия женщины. Настолько ему возжелалось понять итоги и следствия да подвести под них теоретическую базу.
А ещё через час проснулся отменно отдохнувший Дмитрий Светозаров. Державшая спальню под своим контролем Эрлиона, начав заговаривать графу зубы, тут же напомнила всем остальным и своей маме-подруге в первую очередь:
— Всё, пора закругляться с работой! Шура! Беременным нельзя так долго перенапрягаться, да и супруг твой уже в недоумении, почему ты не возле него.
— Зачем ты его тогда разбудила? — в горячке рабочего энтузиазма досадовала та.
— Он сам вскочил, потому что выспался. Сейчас плещется в бассейне, требует от меня отчёта.
— Тогда начинай с общих успехов, не называя меня конкретно. Тем временем я и добегу до нашей спальни и сама похвастаюсь внесённой в общее дело лептой.
Саша умчалась, а оставшийся ректор, он же Верховный целитель империи Рилли, выглядел недовольным:
— Знать бы ещё, чему радоваться! Всё на неверных эмоциях основано да на не менее эфемерных домыслах.
Зато Эльвер-Аусбурн Дмитриевич не скрывал радостного оптимизма:
— Как по мне, то всё отлично. Не ожидал я такого прорыва от людей, по крайней мере так быстро. Конечно, мы и с остальными Торговцами и кандидатами на это звание будем пробовать, но в случае с мамой Сашей нам невероятно повезло. Мутации разного плана, в том числе и посмертные — создали в её теле, в ауре и в магической составляющей такие сложные сплетения и структуры, что теоретически разобраться в них и Водоформу не удастся. Зато на практике чудеса получаются. И когда мы с ними определимся…
— Не сравнивай себя с Водоформом, — резонно заметила ему сестра. — Пусть даже он умственно не полноценный. Такие, как он, меняют орбиты планет, создают новые звёздные системы, и для него двуализация — это что-то типа самой никчемной забавы.
Тител Брайс не согласился с таким утверждением:
— Если судить по докладу Дмитрия, то Подрикарчер не умел мгновенно перемещать кусочек своей многотонной плоти куда угодно в пределах даже одного горного массива. Мог только через глаза лягушек наблюдать за пленниками. Иначе он сразу бы отыскал людей и пустил бы их на корм своим улиткам. Разве что тогда он вообще себя не осознавал как разумного творца. Ну и в любом случае общение с ним сейчас — это уникальная возможность узнать многие и многие тайны вселенной.
— Мечтаешь с ним поговорить или пошлёшь к нему папу Диму вместе с мамой Сашей?
— М-да!.. Не получится… Я уже и не мечтаю о контакте с Водоформом, пусть хотя бы дракон Осстиял вернётся. После подсказок этой престарелой рептилии многие наши заглохшие научные разработки получат новый импульс. Но как бы там ни было, сегодня мы достигли вместе с Александрой удивительного результата. Теперь бы только закрепить успех да понять подоплёку магической связи между графиней и молодильными каштанами. Ведь она их даже не ест, а связь существует. Почему, спрашивается, у меня такой связи нет?
И Тител Брайс непроизвольно погладил короткий ёжик волос на своей некогда лысой макушке. Причём в последние дни не только эти признаки омоложения Верховного целителя были поводом для шуток учеников Академии. Несмотря на свои восемьдесят четыре года, обильно подъедающий каштаны ректор и по всем остальным параметрам помолодел, выглядя теперь лет на пятьдесят пять, максимум на шестьдесят. Наверное, именно поэтому главная шутка парней в адрес девочек звучала так: «Ты чего задумалась? Думаешь, как выйти замуж за Титела, когда он станет выглядеть двадцатилетним?» На что самые смелые отвечали просто: «Чего ждать? Я хоть завтра готова!» Ну а наиболее озорные добавляли: «Тем более что граф Дин меня не дождался, потому и приходится срочно последнего холостяка окручивать. Ведь не с вами же, малолетками, семью заводить!»
Но эти краткие воспоминания недолго отвлекали учёного. Несмотря на уход графини, эксперименты продолжались всё в том же интенсивном темпе.

Глава 6. Смена режима содержания

Натянувшиеся кандалы и в самом деле чуть ноги и руки не поломали. Старые раны и стертости тут же вскрылись, полилась кровь. Да и дежурный оператор сработал, заставив цепи втянуться в стены, а узника повиснуть, словно распятый мотылёк. От собственной, навалившейся на сознание боли изначально Пётр ничего не мог рассмотреть, а потому всё удивлялся, что не слышит криков со стороны наказанного предателя. Хотя стоило отдать тому должное: выть он бы не стал, даже умирая. Хороший был когда-то вояка!
Но когда возможность видеть вернулась к Светозарову, он сам чуть не завыл от досады. Горский восседал в своей коляске без одной ноги, а в руках держал и с насмешкой рассматривал… обычный, пусть и разломанный надвое, протез!
Ещё и заметив внимание к своей персоне, не удержался от едкого сарказма:
— Ну ты силён с инвалидами махаться! Надо будет тебя в богадельню для ветеранов отправить. Вот уж где разухаришься, вот уж где душу отведёшь, добивая несчастных инвалидов.
В здешнем мире, несмотря на весьма развитую медицину, конечности выращивать так и не научились. И много воевавший Пришелец прекрасно знал на примерах друзей, что такое лишиться хотя бы одной конечности. При имеющемся лазерном оружии, отрезающем плоть напрочь, таких трагедий случалось невероятно много. А по задравшейся вверх второй брючине было хорошо видно отсутствие у Дара сразу двух ног. Частенько пострадавшие до такой степени инвалиды не соглашались жить дальше и уходили.
Горский не ушёл. И в этом проявил присущие ему волю и силу духа. И если бы не стал предателем, был бы достоин всяческого уважения. А так…
— Не пытайся втиснуться в льготную категорию инвалидов! Не спрячешься! — уже поверх нескольких голов, вновь вернувшихся эскулапов, прокричал землянин. — И среди них предателей уничтожают, давят как ядовитых клещей!
После чего постарался выкинуть мысли о слизняке из головы и присмотреться, чего это с ним такое делают. Оно того стоило. Явилось, кроме врачей, ещё и несколько техников, возглавляемых знакомыми инженерами. Цепи вновь послабили, давая возможность встать нормально на ноги. Омыли торс, и на него надели весьма мудрёный пояс из толстого пластика. Шириной сантиметров пятнадцать, он словно живой ужался на теле, не стесняя при этом в движениях и не мешая дышать. От него со спины отходил упругий жгут канала управления, конец которого упрятали в стене.
Затем уже с помощью странного пояса узника вновь притянули плотно к стене и стали снимать все прежние путы. А там уж ран хватало! Самому неприятно было смотреть.
Их все обрабатывали растворами, покрывали заживляющими мазями, а где надо, накладывали плотные пластыри.
«Ага, приводят в божеский вид, получается. По какой причине? Хотят кому-то продемонстрировать? Сжалились и пытаются уменьшить мои мучения? Или таким образом с меня наемные девчушки накачают большее количество донорского семени? Хм! Неужели они не понимают, что я могу этих «лаборанток» попросту убить на месте ударом колена или тычком пальцев? И плевать мне будет на их возможную невиновность. Раз сотрудничают с режимом, значит, уже виновны. Надо будет немедля заявить о своих намерениях. Может, сразу желающих не отыщется, а сверну нескольким проституткам головы, и остальные откажутся заниматься «доением». Да и вообще, как они свою задуманную программу собираются претворять в жизнь? Неужели четверть женщин империи согласятся рожать от совершенно постороннего им человека?..»
Тогда как вокруг, невзирая на уход эскулапов, появилось ещё больше людей, в основном техников. Оставив узнику относительную свободу передвижения на одном квадратном метре, они довольно быстро и грамотно стали устанавливать «мебель», преобразовывая участок узилища до неузнаваемости. Причём всё принесённое являлось цельным, неразборным, из прочнейшего пластика и тут же намертво приваривалось к полу. Похоже, к данной перестановке готовились давно, пожалуй, целую неделю, как раз с того момента, когда астрономы рассмотрели иные вселенные. Ну а неожиданный визит иномирского «проходчика» оказался чистым совпадением по времени. Если даже ускорил развитие событий, то не больше чем на час-два.
Установили двуспальную кровать, верхнее покрытие которой представляло собой пружинистый, чуточку шероховатый пластик. Два стола и несколько стульев за ними на внешнем радиусе. На внутреннем — просто две табуретки, намекающие, что пленника дальше не отпустит ограничительный жгут. Один стол как бы обеденный, во втором 1 встроенная внутрь панель сенсорного управления большого экрана, который подвесили к своду и могли поднимать или опускать по необходимости. Отдельно узкая кушетка, годная как для осмотра, так и для лечебных процедур. Прежнюю дырку в полу для слива нечистот и воды накрыли плитой с унитазом из толстенного пластика. Сразу возле него вывели из стены отверстия с тёплой водой. Причём с удобными сенсорами: подставил руки — вода и потекла. Так же сделали отверстие-выход к лотку с бумажными полотенцами.
Неожиданный, роскошный сервис, которого приготовившийся давно к смерти заключённый совершенно не ожидал. Тем более что теоретически у него теперь появлялась возможность к самостоятельному побегу. Призрачная, весьма и весьма неверная по причине хлипкого здоровья, но всё-таки возможность.
Но больше всего поразили Светозарова экран и консоль управления к нему. Дождавшись, когда сравнительно рядом оказался один из инженеров, Пётр спросил:
— Неужели мне дадут допуск к всемирному Интернету?
Тот явно не хотел отвечать, но не пожелал ронять свой авторитет большого начальника перед косящимися в его сторону техниками.
— Данная консоль позволяет наладить одностороннюю связь с любым абонентом или извлечь информацию из любых общественных хранилищ.
— Ух ты! И за что мне такие привилегии?
— За согласие работать на благо императора и всей нашей империи! — пафосно изрёк инженер и с надменным видом удалился в дальний угол. Там, возле стальной махины застывшего робота, копошился его коллега. Но в его ответе легко прослушивался не только пафос, но и некоторое презрение к узнику.
«Ну да, они-то все решили, что я уже сдался и перестал бороться, — прорезалась в мыслях досада. — И видят меня почти предателем. Ха! Наивные! Дайте мне только точку опоры, а уж я постараюсь перевернуть весь ваш лживый мирок вверх тормашками! Если я больше двух месяцев только и думал, как себя уничтожить, но не находил способа, то в такой вот новой обстановке мне обязательно что-нибудь да обломится. Тем более что никто из них, даже эта ядовитая стерва, не подозревает о моих уникальных возможностях. Точнее не столько моих, как моего тела. Жаль, что настолько израненного… И зря они не осознают, что мне терять нечего, за жизнь я совершенно не цепляюсь и цепляться не собираюсь! С радостью устрою большой «бум!»
Но одно дело так думать и самого себя убеждать, и совсем иное — лишать сознание надежды на какое-нибудь чудо. Хотя бы даже на аналогичное тому, которое перебросило его когда-то с Земли в миры Долроджи. «Случившееся однажды всегда повторяется!» — как утверждают мудрецы. Ну и скептики добавляют: «Жаль, что повторения случившегося порой приходится ждать миллионы лет».
Светозаров не принадлежал к скептикам, хоть и желал себя умертвить любым возможным способом ещё совсем недавно. Но тогда была причина: его жестоко пытали, мучили и собирались умертвить самым изуверским способом. Сейчас же он стал нужен, его начали лечить, подкармливать и даже пообещали некие, пусть и низменные, но удовольствия. А всё это для практичного и пытливого ума — лишь прекрасный повод если не вырваться отсюда, то хотя бы сосредоточить на этом все свои помыслы. Ведь любое изменение окружающей обстановки даёт дополнительную возможность, предоставляет мизерный, но всё-таки шанс вырваться на свободу. Тем более что землянин имел знания, не доступные хотя бы тем же инженерам комплекса. Да и силы его существенно отличались от сил местных «проходчиков» через подпространство.
То есть возможности имелись, следовало их рассмотреть в тумане глобальной неосознанности.
И шансов на спасение имелось несколько. Помощь соратников, уникальные способности, увы, сейчас ни на что не годного тела и боевая техника. То есть главный шанс пока просматривался землянином в самом страшном на вид устройстве. Том самом Могильщике, который робот и который пытались уже больше недели отладить для пленения любого мятежника или повстанца. А после пленения ещё и немедленно отрезать ступни врага, чтобы тот даже не пытался сбежать. Глупо и нелогично звучало подобное заявление, но манипуляторы с резаками, способными отрезать что угодно вкупе с защитным скафандром, не только неприятно напрягали, но и давали надежду.
Ибо в любое время любое оружие оружием и останется. Надо только вовремя его отобрать у противника и применить себе на пользу. Или перехватить управление оружием. В идеале Могильщик мог обрезать сдерживающие заключённого жгуты и цепи, взломать пол, стены, свод, повредив тем самым излучение аннуляторов, и тогда убраться отсюда будет проще, чем чихнуть. Вся сложность заключалась в первой части плана, в перехвате.
Казалось бы, как может прикованный к стене узник перехватить управление роботом? С помощью своей вмонтированной в стол консоли? Для этого даже гению по взлому программ и защитных паролей понадобится несколько недель, если не месяцев. Опять-таки при условии полной свободы в управлении сетями. А здесь ведь наверняка Могильщик имеет независимые цепи управления, ещё и контролируемые оператором-наблюдателем. Так что «ухватиться» за его системы управления — немыслимая затея. Только вот и сидеть сложа руки нельзя. Как говаривал один из первых командиров офицера Петра Светозарова: «Появилась идея? Раскручивай её до победного конца!»
Тем временем переоформление узилища подошло к концу. Апофеозом пертурбаций стала установка занавесей по дальнему периметру образовавшейся полукруглой комнаты. Там в два слоя навесили от сводов до пола плотные гардины, причём весьма и весьма приличные, указующие на солидность и респектабельность в своих оттенках. Несколько подвешенных к потолку видеокамер даже маскировать не стали, но всё равно обстановка резко стала домашней, чуть ли не интимной. Особенно если сравнивать с прежним беспределом. Да и новые комплекты бумажной одежды выдали, более приятные на ощупь и радующие глаз расцветкой.
Когда узник принарядился, стали подаваемыми через динамики командами проверять регулировку жгута, контролирующего пояс на пленнике со спины. Просили усесться то на один табурет, то на другой. Затем наклониться над столом, напоследок прилечь аккуратно на кровать, что удалось сделать только боком да на самом краешке. Хорошо придумали, всё рассчитали! Стоит начать узнику буянить, как его сдёрнут с кровати да притянут к стенке.
Ну и после калибровки новых пут на большой обеденный стол принесли очередную порцию пищи, весьма сытной и калорийной, но в небольших количествах. Обеспокоенный голос генерала Жавена пояснил:
— Переедать тебе вредно. Да и не заработал ещё.
— А что для этого надо? Встать на табуретку и рассказать стишок про дебильного генерала?
— Зря нарываешься, — благодушно хмыкал начальник охраны объекта. — Ты ещё не опробовал ни одного болевого гостинца, которым тебя может угостить твой распрекрасный поясок. Сразу предупрежу: и не советую пробовать. Новейшая разработка, плод гениальных мыслей учёных целого поколения. Так что послушай моего совета, веди себя хорошо, не дерзи, выполняй все предписания врачей и рекомендации медсестёр… И тогда будешь получать временный доступ к всемирному терминалу новостей, кино, официальных коммюнике и даже в общее пространство почтовой переписки.
«Надо же! — мысленно поразился пришелец. — Неужели не шутят? Неужели и в самом деле допустят к переписке? Сомневаюсь, что они настолько наивны и не понимают моих возможностей на поле информационного сражения. Небось догадываются, что у меня есть масса заготовок, ничего не значащих для постороннего человека, но после появления в общем доступе сразу дающих моим соратникам массу полезных сведений. И наверняка попробуют понять эти сообщения, расшифровать их и выловить тех, кто ими заинтересуется. Только сильно сомневаюсь, что у них хоть что-нибудь в этом плане получится. «Общее» — оно и есть общее…»
Да и не факт, что в общее пространство всё-таки допустят. Подобную роскошь ещё и заслужить надо. И как именно заслужить, сомневаться не приходилось. Калорийная пища плюс тщательное мытьё после снятия прежней набедренной повязки, об этом намекали совсем недвусмысленно. То есть следовало ждать в гости так нежданно явившихся в данном месте медсестёр.
«Ждать — это одно, — размышлял Светозаров, стараясь растянуть предоставленный ему обед как можно дольше. — Но я ведь так и не решил, что с ними делать? Сразу убить первую пару, не давая прикоснуться к своему телу, или не доводить противление до фанатизма? Самому себе данное обещание — это одно. А вот соразмеренная необходимость текущего момента — совсем иное. Только за одну возможность передать своим соратникам некоторые важные сведения можно пойти на что угодно. Тем более на такое низменное, но не позорящее меня окончательно дело, как секс с наёмными проститутками. А убить их я всегда успею, когда в этом появится необходимость… Или когда Аскеза с подельниками не выполнит своего обещания по допуску в общее почтовое пространство Интернета».
Обед, как его узник ни растягивал, закончился, и вновь послышался голос генерала Жавена:
— Наелся? И что дальше полагается по законам жанра?
— Прогуляться по парку! — успел вставить Пётр.
— Правильно: получить удовольствие! Только не от прогулки, а от ласковых и нежных прикосновений. Э! И не кривись ты так! Мы тут честно камеры отключаем, кроме одной, и то наблюдать останется одна из наших старших офицеров. Дама уже в возрасте, так что ты сильно там её не смущай различными позами или развратными излишествами. В общем… удачи!
После чего наступила тишина. Кажется, в большом помещении узилища вообще никого не осталось. Даже в том углу, где постоянно копались техники и инженеры с Могильщиком, ни звука не раздавалось. Ещё через несколько минут явились две девушки. Да в таком провоцирующем одеянии «А-ля полуобнажённая санитарка», что проще и неэротично выглядели бы совершенно голыми. Ну и маски теперь их лица не скрывали. Это позволило сделать два вывода: они узника очень боятся и обе — никак не проститутки. Одну, Мисс Империи прошлого года, землянин сразу узнал. Да и вторая кого-то очень сильно напоминала. Непонятно было, как чиновники особого департамента уговорили красавиц на такое. Скорей всего, попросту заставили, поставив шантажом в безвыходное положение. И в данном случае они точно такие же подневольные пленницы обстоятельств, как и сам Светозаров. Поднять на таких руку, даже если от этого будет зависеть свобода, нельзя.
Пришлось принимать правила игры и со вздохом отправляться в кровать после последовавшего приказа дрожащим голосом:
— Больной, вам предписан постельный режим.
Дальше уже девочки постарались сделали всё как надо. Не хуже, чем у профессионалок получилось. Одна нависла над мужчиной, игриво касаясь его губ сосками, а вторая сделала всё остальное. Сдерживаться, а уж тем более сопротивляться такому приятному действию сил не нашлось. Хотя ещё совсем недавно (до прибытия нежданного гостя из иного мира) о сексе Светозаров не смог бы подумать и в кошмарном сне. А тут не прошло и пяти минут, как обе девушки, прихватив с собой наполненную пробирку, поспешили покинуть «больного».
А вот откат расслабления и неги сказался на ослабленном пытками и голодом организме невероятно. Минут десять после ухода «медсестёр» землянин пролежал в полной прострации, можно сказать, что в бессознательном состоянии. Но в сон провалиться почему-то не получалось. Зато удалось после еле ощущаемого телом укола. И спал очень, очень долго.
Когда проснулся, по примерным внутренним часам прошло часов восемь. Причём, что характерно, сознание вроде просветлело, а вот физические силы никак возвращаться не хотели. Наверное, ещё с полчаса просто валялся, внимательно прислушиваясь к шумам вокруг. Судя по ним, работы вокруг Могильщика велись непрестанно.
Да и после этого срока стал приходить в себя лишь после повторного странного укола в районе селезёнки. Но на этот раз гораздо более сильного и ощутимого по воздействию. Похоже, так ему ввели через пояс многопрофильного значения некие возбуждающие, укрепляющие препараты. За три минуты жар распространился по всему телу, заставляя вставать и двигаться.
— Чем это меня укололи? — задрав голову, спросил в одну из камер.
Равнодушный женский голос стал зачитывать некую длинную химическую формулу введённого транквилизатора, но его перебили порыкивания генерала:
— О! Ты уже на ногах? — видимо, он и в самом деле только что вернулся в операторскую. — Молодцом! И что? Требуешь вернуть медсестёр для повторного круга?
Не реагируя на его фривольные шуточки, Пётр приблизился к рабочему столу, потыкал в тусклые огоньки неработающего терминала и возмутился:
— А где обещанная награда? Или это я зря понадеялся на чьё-то слово?
— Нет, это ты сам нарушил режим. Проспал десять часов вместо положенных шести. Присмотрись внимательно к твоему распорядку дня, который введён в прозрачную крышку обеденного стола, и сравни время, которое для тебя уже давно высвечивается в нижнем углу рабочего экрана.
Как же, давно высвечивается! Насколько помнил землянин, во время укладки на кровать ничего там не светилось. Хотя десять часов — это тоже относительная вечность. Но к расписанию поспешил. Вчитался. Сверил. Получалось, что четыре часа назад он должен был встать, полчаса на завтрак и полчаса на личные процедуры потратить. Потом — три часа личное время, наверняка отведённое для пользования всемирными сетями Интернета. А как раз сейчас начинался «первый обед», как значилось в распорядке — час. Потом ещё час — лечебные процедуры. Затем ещё два часа сна, после которых следовал «второй обед». Ещё через три часа — ужин. Ещё через два часа, отведённых на процедуры и научные эксперименты, — вечерний чай. Затем час на личное время и шестичасовой сон. Итого — все двадцать три часа суток данной планеты.
Возмущало огромное время, выделенное на сон.
— Целых восемь часов?! — не стал молчать узник. — Да мне пяти всегда хватало, а то четырёх.
— Спорить бесполезно. Всё по минутам согласовано с наилучшими учёными империи. Да ты и сам обязан понимать, что будущая четверть потомства нашего государства должна иметь здоровую генетическую наследственность.
С минуту землянин кривился да поглядывал на вестового, который с подноса расставлял на обеденный стол блюда и ёмкости с обедом. Но потом не выдержал, вновь обратившись к генералу:
— Триид, а вот ответь мне на два вопроса. Каким это образом смогут оплодотворить столько женщин и с какой стати они на это согласятся?
— Только не притворяйся глупей, чем ты есть на самом деле, — ответил с раздражением Жавен. Но на вопросы, как ни странно, ответил: — Вначале в пробирках оплодотворят твоими сперматозоидами яйцеклетки. Ну а потом плод выносит любая суррогатная мать, которой за это заплатят приличные деньги. И уж поверь мне, империя на это средства отыщет.
Примерно этого Пришелец и опасался: специально построенные интернаты, в которых имперские сержанты станут воспитывать безжалостных убийц, лишённых родительской любви, ласки и не знающих, что такое добро. Страшно. Благо ещё, что не всё потеряно. Да и времени имелось предостаточно, пока некий обман не раскроется. Три недели… вряд ли этого хватит… Но потом можно ещё парочку дней протянуть, а там ещё… Всё будет зависеть, как отнесутся к узнику потом…
Но настолько далеко Светозаров заглядывать не стал. Главное, что у него появилось отличное питание, отменное лечение, некая свобода передвижения и выхода в почтовую сеть и гипотетические шансы на побег. Значит, можно перед своими тюремщиками разыграть если не желание к сотрудничеству, то некое смирение точно. Мол, так сложились обстоятельства, и не мне их менять. Я только плыву по проложенному вами руслу.
Усаживаясь за стол, Пётр уже размышлял только о вариантах возможного побега. В том числе и устроенного через соратников, когда они узнают, где точно находится данный комплекс. Да и впоследствии на пищу набросился так, словно и не ел сравнительно недавно много и сытно. Поэтому не сразу заметил, как тяжёлые портьеры его интимного пространства шелохнулись и показались не то сотрапезники, не то посетители. Однако тотчас обе категории узник попытался отвергнуть:
— Идите отсюда, юродивые, бог подаст! Мне самому порцию вороватые интенданты недодали! А если вы с прошениями какими или жалобами, то приходите завтра, записавшись предварительно у секретаря. Сегодня мой рабочий день окончен!
Реакция на это оказалась самой полярной. Аскеза Мураши с нахмуренным видом беззаботно расселась на стуле по ту сторону стола, а вот худощавый, подвижный старичок, задёргался от радости, заулыбался и ринулся к узнику с рукопожатием, восклицая:
— Он! Точно он! — Но был довольно бесцеремонно ухвачен сзади главой особого департамента, усажен на стул рядом и строгим голосом отчитан:
— Предупреждаю в последний раз, господин Серов! Перед вами опасный преступник, которому даже интересно будет разорвать вас на части, чтобы убедиться в наличии крови именно красного цвета. Поэтому держитесь от него на безопасном расстоянии.
— Да, да, конечно! Извините, фрейлейн, я просто не удержался! — затараторил старик, не отрывая восторженного взгляда от лица Светозарова.
«Ничего себе! — несколько ошалел от такого обращения землянин. — Чего это он эту овцу «фрейлейн» обзывает? Сколько этому сморчку тогда лет?»
В мирах Долроджи любой мужчина, старше своей собеседницы на пятьдесят лет, имел право называть её не всегда уместным словом «фрейлейн». Пётр Васильевич хорошо помнил своё изумление, когда двадцать лет назад впервые столкнулся с такими отношениями. Да и прочие немецкие слова, пусть и редкие, но имеющиеся в местном языке, его частенько ставили в тупик. Но сейчас получалось, что если Аскезе сорок семь лет, почти сорок восемь, то прибывшему с ней доходяге — уже под сто? Редкий возраст, несмотря на великолепно развитую медицину. И тем более не часто встречались мужчины такого возраста, остающиеся при памяти, с целыми конечностями и весьма активные в общении. Наверняка ещё и научной деятельностью занимается, раз ему дали допуск наивысшей секретности и привели для общения со всемирно известным мятежником.
Прибывшие деликатно молчали, зато обитатель узилища долго есть в молчании не стал. Потом он по чуть-чуть отъедал то одного, то другого, да запивал имеющимися напитками, но уже сам целиком и полностью погрузившись в завязавшуюся беседу. Потому что гость и в самом деле оказался уникальным. Начать хотя бы с представления, сделанного Аскезой:
— Васильевич, хочу тебя познакомить с академиком Серовым Геннадием Ивановичем. Он — ученый с мировым именем и, можно сказать, твой давний пламенный поклонник. Или, иначе говоря, давно ловит каждое произнесённое тобой слово.
— Э-э… в каком смысле каждое? — озадачился землянин. — Занимается созданием подслушивающих систем?
— Мелко плаваешь со своими шпионскими замашками. Геннадий Иванович — лингвист-филолог, и он занимается всеми теми словами, оборотами, выражениями, формулировками, аббревиатурами которых ты успел засорить наш язык в течение всего-то двух десятков лет. То есть теми, которые ты занёс к нам с Земли.
— Бездоказательное утверждение! — заявил жёстко Светозаров. — Ты что-то путаешь! Я никогда ничего, никуда не заносил и не выносил! — хотя и сам с запоздалым раскаянием ужаснулся тому сленгу, который сам вводил среди повстанцев долгие, долгие годы. На это же обратила внимание и его давняя любовница:
— Да ладно тебе! Это ещё весь мир не слышал твоих особенных словечек, которые ты употребляешь во время ругани и во время чрезмерного удовольствия.
Как ни странно, смутить таким заявлением землянина удалось. Раньше-то он всегда отделывался утверждениями типа «У нас на Сьепре все так ругались!» Но сейчас, после раскрытия его инкогнито, такие ссылки на выжженную напалмом пятую луну планеты Грайва не прокатывали. Да и любовные, точнее говоря, весьма фривольные словечки он употреблял сверх всякой меры в постельных сценах, прямо на ходу придумывая им толковые, снижающие излишнюю пошлость объяснения. Сейчас это всё смотрелось совсем под иным углом, уже стопроцентно доказывая инородное происхождение «проходчика» для данной мини-галактики.
Ну и сам факт наличия здесь самого академика от лингвистики и филологии доказывал, что его деяния не остались незамеченными. Оставалось только понять: зачем данный визитёр здесь и чего ему надобно? Косвенные доказательства его происхождения есть, но это ещё не значит, что он начнёт рассказывать о своей родной планете всё свободное от принятия пищи и сна время. На что он и попытался намекнуть своим следующим заявлением:
— В мире литературы имеется масса писателей-фантастов, которые ещё и не такие выдумки описывали, какие я поведал своей супруге на заре нашего знакомства. И почему бы не счесть меня одним из этих фантастов?
Глава особого департамента опасно прищурилась, собираясь приструнить непонятного узника, но слово взял учёный:
— Видишь ли, уважаемый Пётр Васильевич! Это я настоял на данной встрече, как только узнал, что мои предварительные выкладки полностью подтвердились. А до того моя монография по всем твоим словесным деяниям была предоставлена в особый отдел и весьма благосклонно оценена фрейлейн Мураши… — Вежливый кивок в сторону чинно ответившей тем же Аскезы. — Жаль, что сейчас мне не позволили прихватить монографию с собой, а потом и передать тебе для ознакомления…
— Почему? — в упор спросил его землянин. Ему и в самом деле было жутко интересно посмотреть на выводы лингвиста, сравнить, подумать над ними.
— Да всё потому… — Серов расстроенно развёл руками, — что моя монография к предстоящей теме беседы отношения не имеет…
— Как не имеет?! — не стал скрывать обиды Пётр. — А вдруг там вообще не обо мне речь? Вдруг вообще ко мне никакого отношения не имеет?
Вот тут Геннадий Иванович, требовательно уставился на ядовитую «фрейлейн» и после её разрешающего кивка засыпал землянина только малой частью своих исследований. Причём солидных исследований, основательных, со ссылками и показаниями свидетелей, в большинстве своем запротоколированные, внесённые в реестры и отправленные потом в соответствующие хранилища. И по ним получался несуразно огромнейший список. Чего там только не было:
Овца. Бог подаст. Пересечёмся. Принято. Красава! Обращение по отчеству Иваныч, Павлович, Саныч! Ставшее расхожим соглашательское восклицание по-немецки: «Я, я, майн либен фройнд!» И многое-многое другое, не говоря уже о сленге, который стал своеобразным, чуть ли не тайным языком многих повстанцев.
Приводя пример по теме восклицания, академик высказался более подробно:
— В нашем языке эти слова относятся к боковой, умершей ветви и почти не употреблялись. Хотя в старых словарях можно было отыскать их значение и синтаксическое звучание. А вот у тебя получилось ввести восклицание в течение всего одного года в обиход целой планеты. Причём смысл стал несколько иной, чем просто выражение согласия милому, любимому другу или подруге. Говорить так стали всегда, когда требовалось согласие на весёлую пирушку, день рождения или визит на празднество. И часто с весьма фривольным окончанием…
Тут не выдержавшая Аскеза прервала академика:
— Не надо неуместных подробностей! Всё и так ясно: твой любимец завис в ступоре, и ему нечем возразить против твоего научного гения. Так что уже переключайся конкретно на главный вопрос вашей сегодняшней беседы.
— Да, да, конечно… — несколько растерялся Серов. Но тотчас оживился, переходя на конкретику: — Как развивался язык на твоей родной планете Земля? Откуда он пришёл, куда распространился по иным звёздным системам? И насколько ушедшая в сторону ветвь немецкого прижилась в современной фонетике?
И так уставился на своего кумира, словно тот вот-вот собирался стать Сверхновой.
А Пришелец задумался не на шутку:
«Они что, в самом деле считают меня настолько разговорчивым? Думают, что я немедля раскрою рот и начну рассказывать то, о чём двадцать лет и заикаться не смел? Хм… Но с другой стороны, я сам всё это время бессмысленно бился над решением данного вопроса. Взаимосвязь налицо, а ответов, как это случилось, — нет! Чудо, вот оно, вокруг меня! Микрогалактика, в которой сто шестьдесят три миллиарда населения, говорят на русском с редким вкраплением немецких слов! И ни единого следа — ведущего к Земле! Или ведущего оттуда — сюда. Почему? Как? Откуда и где что взялось? Что или кто — следствие? А кто — начало? Кто кому потомки, а кто кому предки? Немыслимая шарада, в которой я так до сих пор и не отыскал даже единственно верного слова-отгадки…»
А пообщаться ранее с подобным академиком Светозаров не додумался. Где только ни выискивал, у кого намёками или открытым текстом ни интересовался — всё без толку. Так, может, сейчас хоть что-то важное приоткроется?
С другой стороны, рассказать о Земле в том состоянии, в котором он её покинул, — это ввести в некоторый культурный шок своих собеседников. Многого, очень многого они не поймут, не примут, отторгнут всеми имеющимися у них стереотипами. Вообще могут решить, что такой Пришелец вреден и крайне опасен. То есть раскрыться вроде и можно, смерть не страшна, да и смысла особого таиться нет, но всё-таки следует делать это с огромной осторожностью и осмотрительностью.
Мало ли каким рикошетом потом каждое слово ударит по сыну Борису? Или по остальным детям? Всё ведь можно усугубить, усилить, и тогда даже сторонники и последователи откажутся верить своему лидеру. Пусть он и погибнет за общие для них идеалы.
Поэтому откровенно и безотлагательно отвечать на заданные вопросы узник не стал. Начал издалека:
— Ну а ты сам, Геннадий Иванович, имеешь конкретные указания в своей науке на ту же Землю? Или на иные звёздные скопления с похожей письменностью? — После таких вопросов академик задумался, и похоже, что ему было чем поделиться. Пришлось его немножко подтолкнуть в верном направлении: — Может, имеются некие аналоги чужеродной, совершенно непонятной письменности? У нас, к примеру, находили некие значки, образцы самой древней клинописи, которые так и не удалось расшифровать.
Конечно, что таким течением беседы могла оказаться недовольна только фрейлейн Мураши. Но и она понимала, что поторопить землянина к откровенности ничем не сможет. Поэтому с досадой вздохнула и стала слушать зачастившего словами академика.
Несколько образцов непонятной, так и не расшифрованной письменности имелось в архивах и в работе некоторых отделов лингвистики. Но их всегда раньше, до последнего открытия астрономов о множественности миров, рассматривали как некий казус. Или как попытки неких тайных обществ зашифровать свои тайные знания. Некоторые учёные склонялись к мысли, что находки — это результат секретной переписки между заговорщиками древности и ничего более. Сам же Серов склонялся к мысли, что два найденных артефакта явно иномирского происхождения. Слишком уж витиеватыми, чётко обозначенными казались выгравированные буквы и числа. Причём сделанные на пластинках из нержавеющей стали.
По ходу рассказа академик поинтересовался:
— А ты сам много образцов иной письменности видел на своём веку?
— Да как сказать, — мысленно стал подсчитывать землянин надписи, среди которых он смог бы отличить арабский от китайского. — Видел-то очень много, несколько десятков, но сразу признаюсь, что не лингвист и не полиглот. Так что понимал всего три, помимо русского языка. Немецкий, польский и испанский. Ещё из нескольких знал по пять, десять слов весьма приземлённого бытового значения. Но внешне десяток письменностей отличу… Поэтому с удовольствием глянул бы на сделанные фотографии тех самых пластин из нержавейки.
— Да хоть сейчас!.. — Потянулся учёный к карману, где наверняка у него на карте памяти много чего хранилось, но тут же замер, после многозначительного покашливания главы особого департамента. — Или позже…
— А что о связях с Землёй? Или о неких контактах с цивилизацией Долроджи извне?
— И в этом есть некие таинственные легенды и даже факты, — сделал старик вступление и перешёл к изложению фактов.
По ним получалось, что всё тот же древний народ лаом, рассеянный по всем жилым планетам мини-галактики, недаром считался хранителем древностей и собирателем редчайших словесных легенд. Почти каждый очаг их компактного проживания, имеющий свои пещерные храмы и служащих в них шаманов, мог одарить настойчивых и любознательных исследователей великими откровениями.
Вот одни из таких (причём собранные на разных планетах) и гласили, что более девяти тысяч лет назад лаомцы уже умели перемещаться, телепортироваться в иные пространства. И как-то собрались вместе около нескольких сотен «проходчиков». И решили они рискнуть, опробовать «слепой» поиск через подпространство, суммируя свои силы, обнявшись в едином кругу. Да шагнуть в иные миры как можно дальше, дабы познать другие границы распространения материи, годной для проживания человека. Некоторые шаманы отговаривали смельчаков от подобного риска, описывали аналогичные случаи и утверждали, что никто и никогда на данном пути не добивался успехов. Но это не остановило отряд, в котором треть отважных первопроходцев составляли женщины. Однажды отряд ушёл в сполохах молний и грохоте грома.
Только через несколько недель вернулось шесть десятков мужчин, весьма довольных и счастливых. По их утверждениям, они отыскали такую землю в неведомом пространстве, где круглые сутки царил день, но климат оставался мягким и умеренным. Всё природное вокруг буйствовало и цвело, тёплые озёра радовали рыбой, прихваченные с собой семена злаков и прочих растений шли в рост, а земли изобиловали полезными ископаемыми. То есть оставшиеся три сотни поселенцев и не думали пока возвращаться, а интенсивно возводили поселения и занимались выращиванием фруктов, зелени и овощей.
Только вот основная беда сразу коснулась колонизаторов с неожиданной стороны. Слишком мало оказалось среди них женщин. Не спасали положения и моногамные браки, в которых на одну женщину приходилось два, а то и три мужа. По этой причине решили некоторые мужчины наведаться домой и отыскать среди женского пола адекватных любительниц приключений, готовых на дальнее переселение. Правда, уже тогда они были несколько озадачены тем, что отправилось их в путь восемьдесят человек, а добралось на родину только шестьдесят. Два десятка где-то потерялись. Да и время в пути при возврате чуть ли не удвоилось. В связи с чем был сделан теоретический вывод: на дальнее расстояние группа должна собираться в количестве не менее двух сотен человек.
Вывод сделали, наущения, рекомендации и ориентиры остающимся дали, собрали очередную толпу переселенцев, где женщины составили уже две трети от общих пяти сотен, прихватили новые семена и отправились в путь. Но вот после этого ни от них весточки не пришло, ни отправившиеся по их следам группы о себе не дали знать. А ещё через несколько лет, бессмысленно потеряв около десяти тысяч человек в попытках «пройти по следу», тогдашние правители народности лаом запретили и групповые перемещения.
В тех же легендах содержались иные, весьма важные сведения. Например, утверждалось, что лаомцы в те древние времена могли летать на созданных ими устройствах. Умели связываться друг с другом и разговаривать на огромных расстояниях. Знали, как выращивать особенные фрукты и овощи, употребляя которые человек не нуждался ни в мясе, ни в рыбе. Приручали таких животных, что те сами пряли, ткали для человека любую одежду. Имели особую письменность, для которой не было необходимости ни в бумаге, ни в коже, ни в глиняных табличках, и она возникала непосредственно в воздухе. Да и вообще являли собой эталон мудрости, спокойствия и житейского благолепия.
То есть вполне могло так статься, что уход переселенцев в неведомые дали совпал с максимальным на то время всплеском развития цивилизации Долроджи. Причём не обязательно в техническом плане проходил всплеск, возможно, общество развивалось по неким духовным, сугубо магическим направлениям. Да и в хрониках иных народностей хватало легенд, которые независимо друг от друга указывали на исторический период расцвета, отстоящий от нынешнего времени на девять, девять с половиной тысяч лет назад.
То есть получалось, что в течение сравнительно короткой беседы Пришелец узнал о древних мифах что-то нечто кардинально новое. После такого рассказа оставалось только грамотно продумать собственное повествование о родном мире. Единственное, что весьма мешало, — так это сомнение:
«Стоит ли вообще раскрываться? Пусть даже частично?.. И знают ли они о том, что шаманы лаомцев были долгое время моими наставниками? Вряд ли, конечно, им известно, что я стал «Познавшим», но выразить своё недоумение не помешает. Посмотрю на их реакцию…»
И он сделал провокационное заявление:
— Для меня вообще странно, что имеется такое доверие к представителям этой древней народности. Истинные сказочники, если не сказать грубо: трепла и балаболы.
Ох как и взвился на это академик! Даже равнодушно скучающая Аскеза вздрогнула от его напора:
— А вот в этом, Пришелец, ты совершенно не прав! И зря недооцениваешь величие наших предков! Лаомцы — это самые таинственные, самые скрытные представители нашей цивилизации. Их шаманы умеют такое, чего и в сказках не услышишь. А их ученики, лучшие и легендарные из которых имеют титул Познающие, — умеют творить уникальные химикаты и биологические вещества в собственном теле. Да, да! И не кривись с таким недоверием! Те же самые Познающие, к примеру, умеют вырабатывать в себе яд, потом волевым усилием, концентрировать каплю его в облаке и убивать им окружающих. А ещё…
— Верю, верю! Извини, что неправильно сформулировал свои сомнения, — перебил его Светозаров. — Мне просто хотелось узнать нечто другое: а есть ли в быту у самих лаомцев странные слова, несозвучные с современным словарём?
— Есть, но немного! — тут же клюнул учёный, сам не заметив, как сменилась тема разговора. И затараторил о самых интересных, по его мнению, словоформах древней народности. Тогда как Пётр мысленно вздохнул и возрадовался:
«Еле заткнул этот фонтан знаний! Не хватало, чтобы он упомянул об умении Познавших производить в своём теле взрывчатку! Эта ушлая змея Аскеза сразу бы сложила два плюс два. Уж она-то может иметь информацию, пусть и случайную, что я чуть ли не годами прятался именно в жилищах лаомских шаманов. Да ещё и высших, по своему рангу именуемых Грандами…»

Глава 7. Напрасные надежды

Финал интереснейшей беседы с академиком Пётр проводил уже на кушетке. Подошло время лечебных процедур, и медики действовали по своим, намеченным планам, ни на что не обращая внимания. Да и не мешали ведущиеся манипуляции слушать да порой задавать уточняющие вопросы. И когда стала понятна вся степень информированности академика, землянин даже чуточку испугался.
«Этот старикан знает невероятно много! Не удивлюсь, если он в курсе и об умении шаманов предохранять женщин от незапланированной беременности. Достаточно ему ляпнуть об этом, просто проговориться вскользь, как Аскеза и в этом быстро сделает должные аналитические выводы. Уж она прекрасно знает, насколько я был близок с некоторыми шаманами и как дотошно старался перенять у них все тайны и профессиональные секреты».
Врачи справились со своими делами быстро, всего за полчаса. И, наверное, этому способствовало не столько пренебрежение своими обязанностями, как сердитые взгляды главы особого департамента. Да и вслух она два раза не удержалась от язвительных вопросов типа «Чего вы там копаетесь? Пусть напьётся зелёнки и выздоравливает!» Ну и когда медики убежали, оставив узника наедине с визитёрами, ему сразу последовал прямой вопрос от раздражённой Мураши:
— Может, хватит вытягивать информацию из академика? Мы ведь пришли тебя послушать, а не отвечать на твои вопросы! Подобное поведение нами будет расценено как нежелание выполнять условия договорённостей, и твоё личное время работы с терминалом будет аннулировано.
— Да что ты, что ты! — искреннее запричитал Светозаров. — Какое нежелание? Я просто поражён таким водопадом новой информации. Да и как можно не увлечься талантливым пересказом древней истории?
— Считай, что я тебе поверила, — не удержалась от язвительности Аскеза. После чего демонстративно посмотрела на часы: — У тебя в распоряжении осталось всего двадцать пять минут.
Как бы против этого не протестовала укоренившаяся за двадцать лет осторожность, следовало всё-таки поделиться информацией о родной планете. Причём учитывать, что сильный психолог сразу отличит явное вранье да и потом каждую интонацию разложит по полочкам во время видеопросмотра. То есть следовало говорить как бы правду, но несколько приукрашенную. А про некоторые нюансы земного бытия вообще не вспоминать. Так что основной костяк признания уже оказался заготовлен, следовало только приукрасить его правдивыми сценками и колоритными подробностями. Что Пришелец и проделал с присущим ему умением:
— Если сравнивать заселённые русскими людьми пространства, то они невероятно огромны. И составляют примерно одну шестую от всех остальных государств, империй и диктатур. А тех, имеющих совсем иную культуру, язык и совершенно другую, не похожую на нашу письменность, — больше ста пятидесяти. И какие только человекообразные не проживают в тех государствах! Есть с чёрной кожей, похожие на измазанных углём шахтёров; есть с красной, словно их опалило загаром; а есть с жёлтой, как будто они переживают пик болезни, называемой гепатит. Имеются миры, где обитают пигмеи-каннибалы, пожирающие друг друга; есть миры, покрытые вечным льдом и снегом, где живут эскимосы, питающиеся только мороженой или свежей рыбой; и также достаточно миров, где большинство земель покрыто песчаными барханами, и там живут бедуины, умывающиеся песком…
— А бедуины какого цвета? — не удержалась от вопроса Аскеза, слушая с распахнутыми до максимума глазами.
— Скорей жёлтые, — стал припоминать рассказчик. — С синевой… И ездят на верблюдах. Хотя и у них есть огромные города и уникальные архитектурные памятники в виде гигантских пирамид.
Ну и быстренько выложил известный ему по школьному курсу истории объём знаний о египетских пирамидах, фараонах, Сфинксе и древних несметных сокровищах.
Искать сокровища и даже просто слушать о них представители цивилизации Долроджи не просто любили, а обожали. Поэтому вкушали вожделенное блюдо с отвисшими челюстями. И даже у великого академика сомнений не возникло в том, что Египет и всё, что с ним связано, — это как минимум несколько звёздных систем, заселённых строителями пирамид и путешествующими на верблюдах бедуинами.
И только чудом следящая за временем Мураши оборвала затянувшийся рассказ недовольным ворчанием:
— У тебя осталось пять минут рассказать о мирах обитания русских.
А тут было ещё проще. Фактически каждый географический уникальный район Советского Союза получил в представлении офицера статус планеты. И он бегло стал перечислять об особенностях средней полосы, Крыма, Урала, Енисея, Байкала и той же Чукотки. Только теперь уже и сам внимательно следил за временем. И когда наступила пора двухчасового целебного сна, мягко напомнил:
— Уважаемые, несказанно рад был пообщаться и с удовольствием пообщаюсь ещё, но сейчас у меня по расписанию сон. Не хочется нарушать режим дня, и так проспал три часа личного времени. Поэтому не обессудьте…
— Да, да, мы уже уходим! — вскочил на ноги академик Серов. Но замер на месте, вспомнив, что не один в гостях, и попытался протянуть даме руку с извинениями: — Конечно же, после вас, фрейлейн!
И та неожиданно проявила воспитание. С улыбкой оперлась на сухонькую ручку Геннадия Ивановича, которую могла переломать одним ударом, и величественно удалилась. Хотя взглядом напоследок сильно поцарапала ауру Светозарова. Словно предупреждала: «Новую информацию мы получили, пока над ней подумаем, но ты тут не расслабляйся!..»
«Как же! Расслабишься с вами! — мысленно возмущался Пётр, перебираясь на кровать. — Теперь бы не помешало мне самому проанализировать услышанное от академика да связать это всё с нашими древними легендами. Надо ведь будет обосновать, почему меня, русского, спонтанным переходом закинуло именно сюда. Самая сомнительная часть моей легенды… Просчитаюсь хоть в чём-то — всему остальному не поверят…»
К сожалению, соблюдать режим дня вознамерился не только он. Коварный пояс вновь озадачил лёгким уколом, и уже через минуту, как сознание ни боролось с сонливостью, организм провалился в оздоровительный сон.
За отрезком в два часа, окончившимся очередным вводом пробуждающих лекарств, последовал огромный всплеск аппетита. И второй обед не показался чрезмерным. Скорей Петру даже не хватило, и он бы потребовал добавки, но не успел это сделать. Послышался издевающийся голос генерала Жавена:
— Ну ты и жрать мастак, Пришелец! За один раз слопал то, что тебе прежде на месяц хватало. Тут к тебе в гости академик Серов просится, примешь?
— Нет! — пришлось заявить категорично, хотя поболтать со стариком землянин в иной ситуации ни за что не отказался бы. — У меня слишком много дел в Интернете.
— Ну как знаешь, терминал тебе включат точно по времени…
Включили. Первые же попытки выйти тотчас в открытую сеть показали огромное наличие фильтров, блоки предварительной цензуры и следы деятельности целой группы специалистов, контролирующих каждое написанное слово. В результате любое отправленное во всемирную сеть сообщение, модерировалось, видоизменялось, по сути, чуть ли не на сто процентов, обвешивалось «прилипалами» и «троянами» и только после этого отправлялось в путь.
Но ожидать чего-либо другого узнику было бы бессмысленно. И так данные поблажки для него выглядели нереальными в своей щедрости. А то, что придётся изгаляться, мудрить и обманывать, он предвидел заранее. И даже для подобных случаев у него имелись отличные заготовки, на которые рано или поздно соратники просто обязаны отреагировать.
Следовало лишь запастись терпением и действовать согласно инструкциям, самим себе и составленным.

Но день шёл за днём, а никакого явного проблеска надежды на возможный побег не проскакивало. Бомбардировка многочисленными сообщениями всеобщей почты подействовала. Соратники откликнулись, дали знать, что они поняли о сути беды своего лидера, но дальнейшая «переписка» и «обмен информацией» грозились затянуться на месяцы. Потому что каждый намёк на место своего содержания приходилось вуалировать под такой грудой никчемной, отвлекающей информации, что впору было осатанеть от собственного бессилия. Но иначе никак не получалось, фильтры и цензура вычищали всё ценное и важное из переписки.
Из остальных новостей, происходящих вокруг узника, следовало отметить лишь ввод в эксплуатацию Могильщика, который теперь находился сразу за шторами, и ежедневные визиты академика Серова. Старик, видимо, трудился над новой монографией с логичным названием «Новые галактики». Как-то воздействовать на робота не получалось даже в теории: будь Светозаров даже наилучшим хакером всех времён и цивилизаций, ни единой ниточкой связи он не смог бы дотянуться до бездушного стального устройства.
А вот с Геннадием Ивановичем отношения сложились чуть ли не родственные. Доверие и сочувствие с его стороны буквально зашкаливали. Чувствовалось, что он категорически против заточения такой личности, а когда он присматривался к заживающим шрамам на запястьях своего кумира, то порой слёзы у него на глаза наворачивались. Наверное, попроси его землянин пронести оружие в тюрьму, старик тотчас бы постарался это сделать. Невзирая на слежку, обыски и сканирование. Но даже задумываться о таком Пётр не стал. А вот несколько иной вариант возможной помощи замыслил. Потому что появились для этого некоторые возможности.
На шестые сутки знакомства академик добился разрешения пользоваться узнику бумагой и цветными грифелями. Потому что тот усиленно делал вид, что рисовать курсором на экране у него совершенно не получается. В особом департаменте наверняка похмыкали над наивностью учёного, но неожиданно обеспечили всем требуемым. И после этого несколько дней прошло в интенсивных творческих потугах: Светозаров какие только галактики не вырисовывал. Начиная от спиральных и заканчивая линзовидными или веретенообразными. Благо в своё время насмотрелся на снимки, сделанные мощнейшими телескопами, и заучил морфологическую классификацию галактик Эдмона Хаббла. Потому мог неделями рисовать и обсуждать вселенные вполне профессионально. Да и первые высказывания местных астрономов полностью подтверждали передаваемые данные. А значит, узнику верили беспрекословно.
О своей просьбе Пётр сообщил не сразу. Просто для начала вёл чисто отвлечённые разговоры о творящихся на свободе событиях. Причём спрашивал вполне деликатно лишь о настроениях народа, погоде да всеобщих политических преобразованиях. Глупо, конечно, интересоваться таким, если имеешь прямой доступ почти ко всем новостным каналам, но важен был сам процесс, начавшаяся подготовка к самому главному.
Серов вначале сильно смущался, напирал на то, что ему вообще запрещали говорить на посторонние темы, но потом наверняка получил указание «Говорить!». Уж наблюдали за узником далеко не дураки и сразу поняли, что тот нечто задумал. А в своём умении они нисколько не сомневались и наверняка сразу порекомендовали старику: «Будет о чём-то просить — соглашайтесь со всем. Захочет передать кому-то весточку — обещайте передать. Мало того, не сомневайтесь, сами и передадите. Ну, разве что мы вначале записку или послание тщательно просмотрим и перечитаем. Всё-таки цензуру тюремную никто не отменял».
Так что и сам, когда вознамерился на восьмой день перейти к делу, начал издалека:
— Прекрасно понимаю, что тебя предупреждали не вступать в контакты на свободе и ни с кем даже одним словом обо мне не заикаться.
— Увы! — кивал Серов. — Как это ни прискорбно… Только вот сведения о галактиках и рисунки, которые мы передали астрономам, уже совершили настоящий переворот в их исследованиях. Они ведь пока только предполагали, выдвигали гипотезы, а тут раз и такое чёткое, идеальное построение последовательности в виде камертона. Такой шум стоит! Ты не представляешь… Требуют определиться с именем учёного, которому принадлежит работа.
— Да пусть им так и останется астроном Хаббл, как это было у нас на Земле, — отмахнулся Пришелец. — Меня больше сейчас одна забота снедает.
— А именно?
— Осталась у меня в столице одна близкая женщина, о моей жизни мятежника даже не подозревавшая. Ну и сам понимаешь, как это случается, расстался я с ней, даже не попрощавшись. А ведь она могла оказаться в несколько пикантном положении.
Уже подозревая, чем это может закончиться, учёный горестно вздохнул:
— И ты ей хочешь помочь материально?
— Нет, она и без меня обеспечена прекрасно. Просто хотел передать ей небольшую любовную записку о том, что она останется в моей памяти навсегда, но пусть меня не ждёт, ибо я ушёл с другой и не вернусь.
— Хм! Романтично! — старик строго поджал губы. — Только вот я…
— Да я лучше тебя знаю здешние правила и порядки! Не надо ничего скрывать, пусть вне пределов моей камеры записку сразу осмотрят, прочтут и даже обнюхают. Мне только и хотелось, чтобы печальную весть о нашем расставании доставил человек в возрасте, хорошо ко мне относящийся и понимающий всю бесперспективность моей неуместной любовной интрижки.
Академику нельзя было отказать в логическом мышлении:
— А может, у вас всё ещё сложится?
— Нет. Я люблю совершенно другую женщину.
— Тогда наверняка она пострадает, получив записку от тебя. Она ведь твоя соратница?
— Ни в коем случае! И могу поклясться, что эта женщина ни единой гранью своего бытия не связана ни с моими соратниками, ни с иными подобными мне мятежниками! Ей в этом плане ничего не грозит.
— О! Даже клянёшься?
— Клянусь! — Старикан и в самом деле оказался добрейшим, умеющим сочувствовать человеком. И после данной клятвы согласился. Но с предварительным условием: переспросить у представителей особого департамента, можно ли принять, а потом и передать подобное послание.
И судя по тому, что на десятый день пришёл с устным разрешением, кто-то в предвкушении уже потирал руки, готовясь к очередным арестам. А может, и не готовясь, может, просто сильно озадачившись таким явным и несуразным действием узника. Всё-таки так просто выдать свою соратницу прошедший пытки человек и не сломавшийся — не стал бы. Значит, всё им делается с каким-то особенным умыслом. Ну и задача службистам, возглавляемым ядовитой Мураши, наверняка уже ставилась с вселенским размахом. В любом случае, как только они узнают адрес, вокруг означенного дома, а то и квартала станет не протолкнуться от шпиков и летающих технических средств слежения. А скорей всего, неизвестную пока даму быстро арестуют со всеми окружающими её лицами для полного выяснения обстоятельств. Так сказать, во избежание возможной утечки.
Весь юмор ситуации заключался в том, что подобных кандидатур «на заклание» сам Светозаров заготовил несколько. И провал, арест или просто слежка за каждой из них обозначал чёткий и конкретный приказ: «Приготовить возможное освобождение узников с такого-то конкретного объекта». Таких комплексов тюрем-лабораторий имелось пять в столице, и на каждый существовала своя, «закланная овца».
При этом совесть борцов за справедливость была чиста совершенно: они сдавали своего двойного врага. Точнее не только своего врага, но и врага родной империи. Потому что пять женщин являлись совершенно независимыми друг от друга резидентами королевства Гровуран, находящегося два столетия в состоянии жестокой войны с империей. Ну а у себя гровуранцы жестоко и давно уничтожили всё поголовье «проходчиков», так что нагадить им всегда считалось делом достойным, правильным и вдвойне патриотичным. Резидентов могли сдать давно, фактически случайно выйдя на их сеть, но не стали этого делать сразу, потому что женщины не вели подрывную деятельность, а находились в режиме «затаись и вживайся».
Мало того, и очерёдность последующей сдачи вражеских лазутчиц тоже могла подсказать соратникам: что и в какой последовательности надо делать для освобождения попавшего в западню лидера. А подобное — чуть ли не половина всего успеха!
Так что, выбрав большущий листок бумаги, Пётр вначале с особым внутренним злорадством вывел на одной стороне адрес. Хоть и знал, что это всего лишь через два квартала, но делал старательно вид, что не осознаёт, где конкретно находится:
— Это в столице, если ты не знаешь, тебе подскажет любой поисковик… Вот, — писал специально крупно и разборчиво, мысленно улавливал раздающиеся краткие команды того, кто уже считал адрес с экрана. — А теперь само послание… Мм… Конечно, она не будет рада… Но лучше уж так, чем годами находиться в неведении. Потому что мне показалось, что она готова ждать меня до скончания собственной жизни…
Проживший почти сотню лет академик не скрывал своей иронии:
— Ты вроде умный, а наивный, как пятнадцатилетний юноша. Ну какая женщина будет ждать пропавшего мужчину? Тем более будучи в положении? И тем более такого солидного, можно сказать, старого уже пентюха?
Последними словами он себя выдал. Землянин прекрасно понял, что Геннадий Иванович старательно разыгрывает как смущение от своей роли «почтальона», так и саму иронию. Лингвист-филолог однозначно уловил в творящемся действе главное: идёт тройная игра. И ему будет очень, очень интересно понаблюдать, кто же кого переиграет.
Дальше оставалось только ждать и надеяться.
И на пятнадцатый день, пробегая глазами тысячи однообразных, казалось бы, объявлений, узник ни мгновения не задержался на одном из них, бессмысленном и коротком. Но весьма и весьма важном именно для него: «Продам саженцы боюрбана, сто двадцать пять штук. Свежие, без малейшего признака увядания». Это обозначало, что соратники заметили слежку за домом резидента королевства Гровуран, а возможно, и сам арест. Приняли к сведению, где находится их боевой товарищ, и начали двухнедельную (а здесь неделя была шестидневной) подготовку к акции возможного освобождения. Почему «возможного», да потому что предпочтение в таком случае отдавалось тотальной зачистке. То есть уничтожению как тюремщиков, так и узника. Увы, закон подпольного мира. Даже личности, имеющие у себя в сознании по три гипноблока, после длительной обработки начинают поневоле заговариваться и выдавать сокровенные тайны. И если не удаётся их выдернуть живыми из подземелий, то лучше уничтожить. На это все бойцы подполья шли сознательно, заранее соглашаясь с такой участью. И было бы странно, если бы их лидер пожелал для себя иной доли.
Теперь он только мог влиять на события, сдавая контрразведке в определённой последовательности остальных четырёх вражеских резидентов.
Это случилось во время утреннего, трёхчасового просмотра почтового мира. Второе событие произошло к концу личного времени: пришла поговорить Аскеза. Причём злая пришла, взвинченная, настроенная на ругань. Правда, удалось выкрикнуть раньше, чем начала распинаться она:
— У меня личное время! Прошу покинуть мою камеру!
— Ты у меня сейчас сам отсюда вылетишь! Ногами вперёд! — рыкнула женщина, с шумом усаживаясь на гостевой стул с щелчком пальцев, давая команду оператору отключить терминал. Когда экран погас, она резко наклонилась над столом и начала с признания: — Ты знаешь, мне предписано сдавать оружие, перед тем как я сюда зайду. И знаешь почему?
— Знаю, — нагло заявил узник. — Боятся, что ты устроишь мне побег.
— Не-а! Не тебе! А твоему трупу! Прямиком в камеру крематория! Потому что только один твой вид меня бесит до умопомрачения! И когда-нибудь я сорвусь и порву тебя голыми руками. Обещаю!
Видно было, что дама может и на такое пойти, захлёбываясь собственным ядом. Поэтому землянин благоразумно примолк, выждал минуту и только после этого вежливо поинтересовался:
— Чем обязан такому визиту?
— Да вот стало жутко интересно: на кой ляд, пользуясь твоим же сленгом, ты нам сдал резидента королевства Гровуран?
Подобный вопрос предвиделся заранее, поэтому удивление удалось разыграть весьма естественно и искренне:
— Не понял… ты о чём?
— Всё о той же «твоей женщине», которой Геннадий Иванович отнёс письмецо от тебя. А она взяла, и оказалась опаснейшей шпионкой!
— Да ладно!.. — отпрянул Пётр и тут же сделал вид, что поверил: — Вот сука! Кто бы мог подумать?! А вы не ошиблись? Как по мне, довольно милая бабёнка, даже красивая…
— И чем же она тебе понравилась? — внимательно всматриваясь в глаза узника, спросила глава особого департамента.
— Ой, ну чем женщины нравятся… Не знаю даже, — пожимал плечами Светозаров. — И познакомились-то мы совершенно случайно…
— Не ври! Мы проверили: ты с ней ни разу не встречался и даже не разговаривал.
— Всё проверить нельзя, тем более людей, живущих подпольной работой.
— Ага! Значит, ты всё-таки настаиваешь на близком знакомстве с ней и подтверждаешь её признания в том, что она передавала вашему подполью средства для борьбы против законного правительства нашей империи?
— Это она меня так оклеветала? — сокрушался Пришелец. — За то, что я не сумел к ней вернуться и бросил в неприглядном положении? Ах она подлая! Ах, она лгунья! А я-то к ней со всей душой, со всей страстью!..
Забыл, перед кем распинается. Сидящая перед ним женщина знала прекрасно все его психоформы, подмечала любую тональность и даже в таком осунувшемся, изуродованном шрамами лице фиксировала любые мимические проявления эмоций. Вот и сейчас Аскеза явно сделала какие-то определённые выводы из его ответов. Задумалась, чуть прикрыв глаза веками с длинными ресницами. Свои глаза спрятала, но сама наблюдать за Петром не перестала. А уж её умение анализировать недаром привело на подобную должность, она наверняка поняла, что сотворённая подстава общего врага — это некий знак иным мятежникам. И знак этот может оказаться не просто неожиданным, а страшно не желаемым.
Поэтому перед уходом она ледяным, официальным тоном заявила:
— Мы в любом случае предпримем определённые контрмеры против предполагаемого нападения твоих сторонников. Но довожу до твоего сведения, что в условиях объявленной всеобщей амнистии уже началось тесное сотрудничество с очень многими твоими боевиками. Их награждают наследственными титулами, дают замки и заводы в безраздельное пользование, превращают в элиту нашего единого в скором будущем мира Долроджи. Так что уйми свои амбиции, отбрось планы мести и не стремись устроить побег или самоубийство. Этим ты спасёшь сотни «проходчиков» завтра и сотни тысяч — в следующем поколении. И не забывай: если будешь вести себя благоразумно и продолжишь ратовать за свободные перемещения — то и сам вскоре окажешься на свободе.
После чего ушла, оставив заключённого в некотором ступоре.
«В самом деле, вдруг она ни в чём не лжёт? Ведь по всем каналам просматривается всеобщая эйфория от смены политики. Всё, за что мы, мятежники, боролись, признано основополагающим, а посему какой смысл бороться за это и дальше? Или тут передо мной разыгрывается гигантская, насквозь лживая фальсификация? По сути, в современном мире можно создать и сотни дополнительных каналов с похожими ведущими, которые станут распространять любые новости, передающиеся и готовящиеся только для одного смертника. Хм… Дорого! Страшно хлопотно! Невероятно сложно! Но!.. Вполне осуществимо… И кто мне в таком случае расскажет истинную правду? Того же академика Серова могут так прозомбировать, что он начнёт говорить передовицами из созданных для меня теленовостей. А эта змея, моя бывшая любовница, умеет так мозги запудрить, что мать родную за врага посчитаешь, а с убийцей твоих друзей обниматься полезешь. С кем же мне поговорить?.. И ничему при этом не удивляться? Хм… Да я и не удивляюсь… И вообще, чего это я зациклился на этой фразе?.. Ха! Опять она у меня в голове!.. Ещё и на мотив музыкальный!.. Надо выбивать этот дурацкий припев из головы. Где только я такую чушь мог услышать?..»
Вспомнить не удавалось. Но жутко надоедливая строчка так и крутилась в сознании:
«Ничему не удивляйся, всё спокойно принимай! Ничему не…» — и так далее, и все то же самое.
Жизнь не раз пинала Пришельца больно-пребольно, порой и с психическими сдвигами пинки совпадали. Иногда заснуть не получалось совсем, но не по вине какого-то мрачного, страшного события, а просто из-за влезшей в голову не вовремя мелодии. В таком случае Светозаров всегда себе представлял кадр из фильма «Кавказская пленница», где любимейший актёр Юрий Никулин гонит перед собой небольшое стадо баранов и напевает «Е-е-е-хали-гали!» Всего пяток раз следовало «екнуть», как любая надоедливая мелодия сбивалась.
Но сейчас был день. Близился обед. Спать не хотелось. А приставучие слова уже начинали буквально сводить с ума. Сколько ни «екал», как ни концентрировался на чём-то другом, ничего не помогало. Правильная реакция наступила, скорей всего, чисто спонтанно, ну и хорошо, что разозлившийся на себя и на весь свет землянин выкрикнул это мысленно:
«Понял я, понял! Не буду ничему удивляться! Не буду! Не буду!!!»
И тотчас странное давление на мозг исчезло. Вот тогда и стало доходить.
«Не иначе что-то связанное с гипнозом… Причём серьёзным таким гипнозом, могущим даже мои мозги вскипятить. Вроде у меня три гипноблока стоят, а и то достало всего лишь за десять минут… Экая гадость! М-да… Теперь бы ещё понять, от кого эта гадость ко мне прилетела?.. Мои тюремщики что-то затеяли? От них всего можно ожидать! Тем более что Аскеза вполне официально угрожала, намекала на кары небесные и лишение жизни в случае непослушания новым указам императора. Но, с другой стороны, зачем им меня давить какой-то глупой строкой из песни? Чем они меня ещё могут удивить? Визитом самого императора? Чушь! Чем-то страшным? Так я уже тут всякое перенёс и смерти давно не боюсь. Тогда какой смысл пугать, предупреждая заранее?.. Может, внушение послали мои соратники?..»
Последняя мысль заставила задуматься всерьёз. Вроде как логично получалось: если что-то грядёт особенное, желательно узника предупредить об этом, чтобы он ни жестом, ни словом своего удивления внешне не выдал. Только вот как ни думай, как ни фильтруй последние научные открытия, подобного гипноза не удавалось добиться даже на близком расстоянии. Следовательно, на дальнем отрезке тем более не получится.
Да и неправильно как-то выходило. Если сторонники готовы к штурму данного комплекса (ну мало ли у них какие форс-мажорные обстоятельства появились!), то дали бы совсем иное предупреждение: «Будь готов!» И лаконичнее, и понятнее. Совет не удивляться тут не лез никоим боком. Если…
Если только его не дал тот самый нежданный визитёр пятнадцатидневной давности! Или те, кто его послал в первый раз!
Каждый день и не единожды Светозаров вспоминал инцидент, после которого его жизнь кардинально изменилась. Каждый раз с надеждой вопрошал себя «Что это было?», каждый раз предвкушал новое появление странного «проходчика» из иных миров и каждый раз непроизвольно опасался этого прибытия. Если неведомый человек захочет мстить и сразу возьмёт оружие на изготовку, то его и откалиброванный Могильщик не остановит. Ну а если он явится сюда в компании таких же, как он, коллег, то от данного строения только воронка останется. И так Пётр до сих пор не мог понять странной нерешительности местного командования в отношении узника. Коль объект «засвечен» — его в любом случае следует переводить на совсем иной режим деятельности. А заключённого в идеале следует немедленно перевести в другое, более защищённое, потайное место.
«Разве что лучшего комплекса, чем этот, с невероятным количеством аннуляторов, просто не существует, — размышлял землянин, усаживаясь за стол и присматриваясь к выставляемому обеду. — Да и добавочно всё здание они могли усилить, особенно в преддверии возможной атаки моих сторонников… Знать бы ещё, чему конкретно не удивляться? Если уж наслали на меня подобный гипноз, могли бы его и по-иному сформулировать. К примеру: «Ничему не удивляйся, сразу за снаряд хватайся!» Ха-ха…»
Дневальный ещё не выставил все блюда и салатницы на стол, как неожиданно появился академик Серов. Ещё и с претензий начал:
— Представляешь, не хотели к тебе пускать! Обыскивали!
Очень, очень захотелось Петру высказаться в таком вот роде: «Они правы! Сейчас здесь опасно! Уходи немедленно!» — всё-таки учёный своей экзальтированностью и восторженностью уже основательно стал утомлять. Врывался постоянно без спроса, отрывал от личных дел, а чаще всего не давал толком насытиться. Но, уже было раскрыв рот, землянин вспомнил своё обещание ничему не удивляться: «А может, так и надо? Может, лингвист во всём этом замешан?» Поэтому, присматриваясь к вазе с различными фруктами, только и выдавил из себя вполне вежливо:
— Сочувствую… Присаживайся… Чем могу помочь? — И стал демонстративно есть.
Это старика нисколько не смутило, а вот вторая ваза, с пирожными, подвигла его на дружеский укор:
— Ого, какими деликатесами тебя сегодня потчуют! Я и сам таких пирожных не едал! Только не надо на меня так смотреть, я нисколько не напрашиваюсь!
На самом деле он был огромным сладкоежкой для своего возраста и для своей худощавой фигуры и уже не раз пробовал по кусочку от некоторых сладостей, объедая «ущемлённого» в питании арестанта. Так что Светозаров не стал жадничать, решив пошутить в ответ:
— Да ладно тебе, угощайся на здоровье! Хотя если бы тебя доили, как меня, тебя бы и пирожные не спасли. Ха-ха-ха! — «Медсёстры» продолжали наведываться ежедневно во время вечерних «процедур». — Вон и фрукты бери…
Сказал и резко осёкся. Мысленно на себя досадуя «Всё-таки удивился! Или никто не заметил?..» Склонился над столом и стал быстро хлебать ложкой суп. Но глаза всё так же непроизвольно косились на вазу с фруктами. Там лежали три странных каштана, которых раньше не было. И на одном виднелась отчётливая надпись:
«Съешь!»

Глава 8. Свадебное путешествие или работа?

Графиня попыталась у мужа выведать последние новости по итогам его поездки в рыцарский мир Гинвейл. Но он моментально прочитал восторженные эмоции на личике жены и заартачился:
— Нет, вначале расскажи, во что ты тут вмешалась, пока я спал? А то ушлая Эрлиона что-то недоговаривает. Наверняка тебя покрывает в чём-то?
— Почему сразу покрывает?.. И вообще! — попыталась обидеться Александра. — Тем более что это ты в замке ажиотаж устроил, всех бросая на новое направление исследований. Бедняги целители, ученики, преподаватели и так стонут от непосильной работы, те же Эрлиона и Эль — вообще пашут без выходных. Их искренне жаль! Вот мне и пришлось им помогать в лабораторных экспериментах.
— Я же тебе запретил появляться в помещениях с вредными химическими ингредиентами! — грозно нахмурился Торговец. И уже собрался позвать по имени вездесущую магическую сущность, на которую и возлагал основные надежды по опеке беременной супруги. Но был перебит настойчивой скороговоркой:
— Не веди себя как тиран! Тем более что я в запретные помещения не входила. Мы работали только с каштанами. У меня ведь с ними аурная связь имеется, не забыл?
— Помню. Но при чём здесь это?
— Всё сложное — просто! Во время попыток определить за непрозрачной преградой оставленный предмет я легко определяю количество молодильных плодов и их расположение. Причём ни у кого другого подобное умение пока не проявилось.
Вначале Светозаров откровенно засомневался. Но тут же в разговор подключились магические сущности, а потом и простейшая демонстрация появившихся у супруги способностей доказала её магическую исключительность.
Обсуждения и даже сами эксперименты продолжились в столовой, куда супруги отправились не то позавтракать, не то поужинать. Дмитрий решил, что раз связь имеется, то Шура обязана «видеть» каштаны и на большем расстоянии, чем ближайший стол. Следовательно, и воздействовать на них телекинезом.
— А вот увеличивать расстояние мы пока не стали, — признался Эльвер-Аусбурн.
— Ну и зря! Без сравнения расстояний — никакой теоретической базы у нас не получится. Так что давайте отставляйте плоды с каждым разом всё дальше и дальше. Всё равно ведь ничего не делаем важного, обжорство или чаепитие работой не назовёшь.
Продолжили. Тем более что магическим сущностям любое действие в пределах замка казалось сущим пустяком. Каштаны стали соотносить далеко, потом вообще в иные помещения, чуть позже намеренно мешать с другими, которых графиня ещё не видела рядом с собой.
Неучтённых ранее закономерностей оказалось и в самом деле много. «Новых» каштанов, подложенных впервые сразу вдали, Светозарова не «видела» вообще. То есть они изначально обязаны были полежать рядом с женщиной, обретая некую привязку, узнаваемость. Да и «старые» лучше просматривались ею, когда оказывались среди окружения себе подобных. «Новенькие» как бы загораживали собой уже «помеченные взглядом». Ну и первые ограничения по расстоянию получились примерно в пятьдесят метров и не более четырёх стен при этом.
После чего диспуты возобновились с новой силой:
— Мне кажется, расстояния пока — дело неуместное, — утверждал солидным баском Эль Динович. — Надо нам все силы и знания бросить на выявление и объяснение феномена на минимальной дистанции.
— Чем большее расстояние мы станем изучать, — не соглашался с ним граф, — тем легче нам будет обнаружить силу феномена. В идеале надо забрасывать «знакомые» Шуре каштаны в иной мир.
— Нонсенс! У мамы попросту не хватит сил для просмотра на таком расстоянии.
— А мы её силами из кристаллов-накопителей поддержим.
— Она не умеет ею пользоваться.
— Так мы её научим! — горячился владелец замка в Свирепой долине. — И когда расход силы станет огромен, мы заметим, к чему она в ауре привязывается и как конкретно использует. А для этого, Эрлиона, попробуй создать хорошо знакомые тебе приборы замера, которыми ты замеряла мои ощущения кровного родства и которые помогли нам определиться, где, точнее говоря, на каком расстоянии от меня мои родственники находятся. Не факт, конечно, что подойдут те же самые приборы, но их вариативность ты уже сама с Эльвером-Аусбурном доработаешь. И начать стоит для пробы на уже изученных нами пятидесяти метрах.
Что характерно, сам Торговец каштаны за стенкой не «видел», как ни старался. Его подробнейшие расспросы, как и что жена при первом шаге двуализации делает, — ничего не принесли. Это его и раздражало, и заводило одновременно. Он очередное своё короткое путешествие в иные миры отменил и других коллег привлёк к ведущимся изысканиям. Что Хотрис с Шу’эс Лавом, что Елена Светозарова половину очередного рабочего дня провели, пялясь на ширму перед собой и пытаясь прочувствовать расположенные за ней каштаны или иные предметы. В общем, припахал всех надолго и всерьёз. Так что, в конце концов, Александра не выдержала.
— Ты мне так и не рассказал об итогах своего последнего прыжка, — начала она с обвинений во время короткого перерыва в экспериментах. — А почему? Что за скрытность? Я уже боюсь в очередной раз спрашивать тебя о нашем свадебном путешествии. Потому что мне неловко и стыдно за тебя, когда слышу скомканные оправдания и неубедительные извинения. И никак не могу понять, почему ты не задействуешь мои силы и всех наших союзников?
Это она так деликатно коснулась самого больного вопроса. Свадебное путешествие было обещано давно и неоднократно, да только обстоятельства всё время складывались против вожделенного празднества. Не было такого дня, чтобы Дмитрия не ждали в каком-нибудь мире, где решалась если не судьба самого мира, то уж точно доброй половины его жителей. А отказать или сослаться на занятость он не мог, не в его правилах считалось оставлять иных разумных в беде. Вот и приходилось метаться, как угорелому, лишая себя сна и толком не бывая дома, возле молодой жены.
Но самое главное, что мешало молодожёнам отправиться по уже давно намеченному маршруту, — это полученные Дмитрием данные о пребывании отца в застенках. Буквально накануне свадьбы он с огромными трудностями совершил уникальный переход в немыслимую даль. Для этого дракон Осстиял несколько переоборудовал телепорт своей цивилизации, помогая человеку не просто смотаться «туда», но и вернуться обратно в случае непредвиденной опасности или нехватки собственных сил, кои исчезают вдали от материнской вселенной. И путеводная ниточка родственной связи сработала идеально, вывела к родному человеку. Да только в каком жутком и жалком виде предстал отец перед своим сыном!
Распятый на стене путами, весь в шрамах, седой, измученный и страшно постаревший. Причём темница оказалась не просто местом содержания заключённого, но ещё и коварной технической ловушкой, созданной для поимки Торговцев. Естественно, что во время первого визита спасти узника не представилось ни малейшей возможности. А на второй прыжок рискнуть здравый рассудок не позволял. Дмитрию удалось вырваться оттуда с явным трудом. Как он сам заявил с кислой миной супруге: «Встреча оказалась слишком горячей, чуть не затискали!» Но бывшая агент по спецоперациям сразу поняла, что любимый многого не договаривает. Косвенно поинтересовалась у разных лиц, собрала информацию, проанализировала данные и поняла, что муж отсутствовал долго ещё и по причине интенсивного излечения, последовавшего сразу после «визита к папе». То есть ему досталось очень сильно, и похоже, что спасся он из неведомой каталажки буквально чудом.
Трудно было понять, откуда и как доходили эмоциональные ощущения от отца к сыну, утверждающие, что у того всё хорошо и он всем доволен. Наверное, его вообще должны были зверски убить или казнить изощрённо, но, оставив в живых, в виде приманки, даровали огромное счастье. Иных предположений на данную тему пока не существовало. Разве что самое крайнее: Пётр Васильевич Светозаров — оголтелый преступник, которому правосудие попросту воздало по заслугам. Он с этим смирился, принял свой крест и теперь проходит путь покаяния и очищения от греховности.
Но факт оставался фактом, родной человек находится в мучениях. Отправляться при таких обстоятельствах в свадебное путешествие — кощунственно. Сама Александра, оставшаяся рано сиротой и выросшая в детдоме, особо остро ощущала нехватку родных и близких по крови людей, так что понимала мужа прекрасно и старалась помалкивать, просто ждать. Но время от времени сожаления с её стороны, которые смело можно было расценить как укоры, всё-таки проскакивали. Причём укоры определённого плана: «Если ты сам не можешь справиться с освобождением отца, я готова отправиться с тобой. Вместе мы горы свернём!»
И видно было, что подобного «вместе» Светозаров опасается больше всего.
— А что я, по-твоему, делаю? Только и пытаюсь понять, какими конкретно силами могу располагать во время сверхдальнего прыжка. Особенно если возьму с собой тебя, подвесив на спину вместо ускорителя. Хе-хе! Далеко ли я с такой сладкой, желанной, но в то же время излишней помощницей доберусь?..
— Но ты же там грозился разнести всё к чёртовой бабушке, — напомнила супруга о первых, самых горячих пожеланиях мужа. — Почему отказался от своей идеи?
Имелась такая задумка, пришедшая обозлённому Торговцу в голову почти сразу. Сделать второй прыжок, прихватив с собой четыре кристалла-накопителя. Два используются при создании щита невиданной мощи, которым можно прикрыть как себя, так и узника, а один используется для высвобождения энергии. Четвёртого хватит на запас при любых неблагоприятных обстоятельствах. При использовании первого получается почти ядерный взрыв, но без радиоактивной заражённости. Этого достаточно, чтобы уничтожить цитадель любого масштаба и прочности вместе со всеми тюремщиками.
Причём непосредственно с кристаллами в последние дни вообще никаких проблем не наблюдалось. Бригада разумных кальмаров из цивилизации «пронзающих камень» поставила добычу дефицитного во всех мирах материала на поток, и уже сейчас Свирепая долина могла считаться государством с самым мощным в обозримых вселенных арсеналом.
— Потому и отказался, что права не имею уничтожать всех, кто вокруг отца находится, — скривился Дмитрий. — И все мне это твердят: «Вдруг вокруг невиновные? А то и вообще те, кого, наоборот, защитить следует от несправедливости, зла и насилия?» И Крафа мне тут же десяток примеров привёл неадекватности правильного восприятия действительности. В том числе и про случай с Ледовой Владычицей. А ведь люди погибли, когда она решительно рвалась спасать свою родную мать из жуткого якобы концлагеря. Помнишь?
Графиня помнила. Сама успела поучаствовать в тех событиях. Подавляющее большинство Торговцев оказались живы, а не уничтожены в войне, как считалось прежде. Но проживали они все в замкнутом мире Грёз, где умения аннулировались и откуда вездесущим «прыгунам» не было выхода. Причина ограничения свободы — возможная гибель всех вселенных в случае неудачного столкновения Торговцев в подпространстве между мирами. Лишь Леда этого не знала и что только не вытворяла на пути к спасению женщины, давшей ей жизнь.
Зато когда её мать Наталья Кох оказалась практически на свободе и показала, насколько она цинична, несправедлива по отношению к иным людям, дочь немедленно отмежевалась от родной матери и в данный момент даже не желает поддерживать с ней никаких отношений. Парадокс отношений — не выдержавший испытания противоречивой реальностью.
Вот граф Дин Шахматный Свирепый и опасался как раз подобного противоречия. Он пытался отыскать иные пути к своему отцу, выяснить причину его заточения, а уже потом действовать со спокойной душой или совестью. Для этого он часто, раз шесть, если не восемь в день, замирал минут на пять, концентрировался и пытался уловить эмоциональный фон родного человека. Пётр Васильевич в первые дни после «визита» находился в крайнем переживании, противоречивых эмоциях и даже хандре, но потом вновь успокоился и, похоже, что с надеждой и оптимизмом смотрел в будущее. Мало того, несколько раз Дмитрий явственно ощутил, что узник довольно бурно получает сексуальное удовольствие. Причём не какое-то там извращённое и неуместное, а с двумя красотками более чем сногсшибательной наружности, если удалось правильно интерпретировать эмоции. Что это? И как это понимать? Именно это ощущение ещё больше запутало картину восприятия обстановки вокруг узника. Если заключённый в тюрьме, то какие могут быть рядом с ним красотки? Да ещё и регулярно?
Тут подсказку или совет никто Торговцу дать не мог. Только руками разводили. В том числе и супруга. О чём он ей и напомнил чуть ли не сразу после фразы о Ледовой Владычице:
— Вот как там уничтожать всё живое по всей округе, если совсем рядом весьма приятные для отца пассии?
— Понятия не имею, — пожала приунывшая графиня плечиками. — Может, они его заставляют? Или насилуют?
— Ха! Как ты себя представляешь этот процесс? — развеселился молодожён. — Извини, дорогая, но это нонсенс. Если я на тебя зол или рассержен, то даже ты не сможешь меня, как пикантно выражаешься, изнасиловать.
Александра на такое заявление возмутилась:
— О-о! Как же ты самонадеян! К тому же явно не осознаёшь моего к тебе отношения. При желании с моей стороны ты будешь меня проклинать словами, но делать то, что я захочу, и получать наивысшее удовольствие.
— Не смеши меня…
— Давай на спор?! — с загоревшимися глазами Саша крепко ухватилась за мужа, чтобы он не ускользнул. — Я устраиваю скандал, ты на меня сердишься, а я тебя сразу же насилую. А?
Светозаров сделал вид, что испугался:
— Ты что творишь?! Хочешь, чтобы мне начали нравиться скандалы? — Жена расслабилась и отцепилась от его сюртука только после парочки длительных поцелуев. — И нашла что сравнивать: меня, молодого кипучего самца — и уже человека в летах, явно потрёпанного временем и невзгодами на чужбине. Ты бы только видела, насколько он смотрелся исхудавшим, можно сказать, заморышем. Какой в его состоянии вообще секс возможен?
После чего графская чета лишь переглянулась между собой и недоумённо пожала плечами. Молодым никогда не понять своих родителей, которые не просто хотят чувственных наслаждений, но чаще всего и могут намного больше в любовном плане, разбираются намного лучше в глубине пусть и фривольных взаимоотношений, чем их наивные детки.
Затем и перерыв закончился, заставив главную звезду ведущихся экспериментов вернуться к прежним, весьма кропотливым и утомительным опытам.

Глава 9. Дальние прорывы

Порой открытия сваливаются на голову учёным случайно. То же яблоко у Ньютона вспомнить или мокрого Архимеда, орущего «Эврика!». Но даже эти открытия чаще всего являются продуктом длительного, предварительного размышления, итогом усиленного поиска ответов на те или иные вопросы. И правильно говорится, что только ищущие познают суть. Только идущий осилит дорогу. Только настойчивому откроется истина.
Так и в процессе изучения двуализации победили скорей настойчивость, желание приложить все силы и знания для общего дела и, конечно же, дружная, совместная работа. Не умоляя гениальности магической сущности, придумавшей себе имя Эльвер-Аусбурн Дмитриевич Свирепый Шахматный Первый, нельзя было утверждать, что всё открытие принадлежит именно ему. Слишком многие обитатели замка сделали решающий вклад в доведении идеи до практической пользы. Так, например, один из самых молодых Арчивьелов (целитель третьего уровня), вникнув в суть экспериментов, невинно поинтересовался:
— А почему вы только «взгляд» графини пытаетесь возле каштана отыскать? Раз «нечто передаётся» или «нечто» от неё там присутствует, то это может быть что угодно. Начиная от слуха, голоса, обоняния и заканчивая вкусом. Давайте попробуем?
— Это как? — сразу же отыскался скептик, девушка старшего курса, без которого нормальная научная работа невозможна. — Насыпать на каштан соли или перца и спросить её сиятельство, что она у себя на языке почувствует?
— И такое надо изведать, — настаивал малец. — Но для начала пусть она попробует что-то шептать, чётко представляя «знакомый» ей каштан. А мы там его, в другой комнате, чуть отодвинем в сторону и постараемся прислушаться к нужной точке пространства.
Коллектив работал так, что смеху, скепсису или подначкам предпочитали простое правило: «Есть возможность — сделай! Опробуй! Проверь! И лишь когда не получится, смейся себе на здоровье… над самим собой». Ну да, кто ж над собой станет смеяться, после того как возился, пыхтел и усердствовал? Потому и старались вначале сделать, а уж потом… выдвигать следующие идеи.
Вот и провели проверку. А потом ожесточённо заспорили над её результатами. Так как странная связь графини с молодящим плодом пополнилась ещё и перемещением звуков! Правда, только в одну сторону, но всё равно потрясающий факт. Причём факт, никак не подтверждаемый ни единым имеющимся прибором. Звук проходил куда надо, но канала передачи не существовало. Иначе говоря, получалась реальная телепортация именно звука. А ведь юный Арчивьел упоминал в своей идее ещё про запах и вкус. Значит, нормальная, научная деятельность только начала разворачиваться.
Тот же Эль, всё ещё не могущий облечь в формулировки собственную двуализацию, выражавшуюся в создании пока только твёрдого предмета небольшой величины, не мог никак понять тонкости перемещения звука. Поэтому резко снизил своё хвастовство перед старшей сестрой. Задумался и уже не корчил из себя гения.
Ну а Светозаров, как ни был занят и как ни бился в попытках вырваться из нехватки времени, всё-таки решил выкроить четверть часа и наведаться к Крафе. Всё-таки открытие получалось слишком важное, чтобы не поставить союзника о нём в известность. Если уж Гегемон, владыка сорока шести миров, со своими научными институтами подключится к решению данного вопроса, результат в любом случае появится намного быстрей.
Единственное, что не удалось обойтись без короткого, но ожесточённого спора.
— Сам решил в мир Крафы смотаться? — строго накинулась Саша на супруга.
— Делаем перерыв, и ты отправишься со мной.
— Но я не могу, через минуту многоступенчатый, сложный эксперимент.
— Тогда я тебя не пойму…
— Чего тут понимать: не вздумай там долго задерживаться!
— Да я только пару слов Крафе скажу или передам ему суть в кратком сообщении.
— Ну да! А там и мама твоя окажется с младенцем, с ней ведь не поболтать — обидеть кровно. Затем тебе надо хоть парочку минут уделить и самому ребёнку. Брат всё-таки родной…
Хорошо, что Александру позвали к началу проводящегося опыта, и облегчённо вздохнувший Дмитрий умчался в приёмную комнату, а там и в мир Пастельный, столицу империи Трибуна Решающего, Высшего Протектора Ожерелья сорока шести миров. И уже в который раз подивился предвидению своей супруги. Не успел выйти из зала в коридор дворца, как увидел спешащую ему навстречу императрицу Анастасию, а за ней следом бежали две нянечки, везущие в коляске и самого младенца.
— Димочка! — Мать издалека стала поднимать руки для объятий. — Это я феноменально разобралась в здешней сигнализации и сердцем почувствовала именно твоё прибытие! Как я рада тебя видеть!
Обнялись, поцеловались, обмениваясь короткими вопросами о разных мелочах, но Светозаров постоянно держал в уме своё обещание вернуться домой не позднее чем через пятнадцать минут. Поэтому сразу начал брать «быка за рога»:
— Ма, я буквально на минутку, у нас там настоящий научный аврал, в котором приходится в главной роли участвовать Сашеньке. И срочно, очень срочно нам в помощь нужен Крафа. Он в замке?
Глаза матери моментально прищурились в недовольстве:
— Увы, мой свёкор делает всё возможное и невозможное, чтобы вот уже как сутки не попадаться мне лишний раз на глаза. Понятия не имею, где его черти носят, но он ещё пять часов назад обещал «вскоре» перебросить меня с ребёнком домой. И вот представь себе моё положение! Не знаю, что делать, и вся в полном расстройстве.
— Перестань, он же занятой человек! — попытался успокоить императрицу Дмитрий, но, заметив странно заблестевший взгляд, не постеснялся чуть повысить голос: — И что ты занятой человек — никто спорить не собирается. Но учитывай, что он мой союзник и нужен целым и без сотрясения мозга. Поэтому, раз его нет, передашь ему на словах по поводу важного открытия следующее…
— Да плевать я хотела на него и на какие-то там открытия! — вспылила императрица Фиолетового Наваждения. — Мне срочно надо домой! И если твоего дружка рядом нет, значит, ты меня отправишь немедленно.
Торговец моментально понял, что быстрей и проще будет исполнить «просьбу», чем доказывать, насколько ты занят и как у тебя мало времени:
— Хорошо, отправляемся безотлагательно…
— Вот спасибо! — мать сделала вид что расслабилась, прильнула к плечу сына, но сдвигаться с места не спешила: — Сейчас только вещи малыша донесут отставшие нянечки. И ты только посмотри, как твой братик мило выглядит… Ути-пути, моя прелесть! — Чуть ли не силой она заставила своего старшего сына склониться над коляской. Говорить она не переставала, перескакивая с одной темы на другую: — Представляю, как на меня Гривин набросится за опоздание! Ну, может, хоть при тебе не осмелится на меня кричать. Как там Леночка? Уже известна точная дата её свадьбы с этим немцем… как его?.. Куртом! И что там про отца твоего слышно?
Понятно, что своего нынешнего супруга, императора Гривина Эзенберро, она совершенно не боялась, скорей, наоборот, дело обстояло так, что жалеть её в этом плане не стоило. Про Леночку, свою сестру, Дмитрий и сам толком у жены расспросить не успел. А вот по поводу отца решил матери с некоторой ревностью подпортить настроение:
— Пока так и томится в узилище, и риск его освобождения огромен как для меня, так и для него самого. Но я что хотел спросить… — Он приобнял мать за плечи и отвёл в сторону зала для прибытия, чтобы чужие уши не слушали семейные дрязги. — Насколько я помню, отец был человеком средней, так сказать, ревнивости. Но вот когда он вернётся и выставит тебе определённые претензии, как ты станешь на них реагировать?
Анастасия Ивановна нервно фыркнула, вроде даже как рассердилась на сына, но, взглянув в его требовательные глаза, тут же сникла, губы её дрогнули, и она чуть ли не со всхлипом призналась:
— Ох, Димочка, не трави душу! Сама ночами не сплю, всё представляю нашу встречу и пытаюсь угадать, что он мне скажет… Пётр и в самом деле не страдал чрезмерной ревностью ко мне, но любил сильно и вправе потребовать от меня очень многого. Невзирая при этом ни на давность событий, ни на сложившиеся обстоятельства. А мне ему в ответ и оправдаться будет нечем. Слишком быстро я потеряла веру в то, что смогу вернуться домой, на Землю, и слишком быстро поверила в то, что останусь в мире Фиолетового Наваждения навсегда… И ты меня, родной, прости! Уж не чаяла и с тобой встретиться… и с Леночкой…
И совсем неожиданно надменная, суровая императрица превратилась в слабую, растерянную женщину. Слёзы так и полились ручьями из глаз, и хорошо, что здоровенный сын загораживал своей фигурой мать от посторонних. Он и сам растерялся от такого проявления эмоций, укоряя себя за несдержанность и отсутствие деликатности. Вместо толковых слов поддержки сам перешёл на несвязное бормотание:
— Да ведь всё хорошо, мы ведь нашлись… И отца вытащим… Да и он не зверь, всё поймёт… — Мелькнула мысль сказать, что не монашествует папа даже в узилище, но вовремя сдержал язык за зубами. — Всё устроится, всё образуется наилучшим способом. Так что успокойся… и постарайся выяснить у нянечек, где там остальные с вещами малыша носятся.
Упоминание о посторонних тотчас вернуло императрицу в норму. Слёзы высохли, словно их и не бывало, спина распрямилась, подбородок задрался, а два быстрых движения по щекам вынутой из кармана массажной губкой производства «Крафа энд научный потенциал сорока шести миров» сразу устранили малейшие напоминания о неуместных в данном месте эмоциях. А в раздавшемся голосе даже неуместной дрожи или хрипотцы не чувствовалось:
— Яна! Сбегай и поторопи остальных! Нам некогда!
Одна из нянечек сорвалась с места и умчалась по коридору с такой скоростью, словно она не за детьми училась ухаживать, а всю жизнь тренировалась стать олимпийской чемпионкой по бегу на любые дистанции.
Но всё равно прошло ещё не менее десяти минут, пока вокруг императрицы не собрались все остальные нянечки со всем необходимым скарбом и вещами, которые, как оказалось, только и принадлежали малышу.
Но как раз к тому моменту в сопровождении нескольких придворных явилась хозяйка здешнего мира Пастельный. Моложавая Кассиофия выглядела великолепно, и никто бы, увидев её впервые, не сказал, что она — мать четырнадцати детей. Зато сам факт её прибытия к залу отправлений мог считаться как положительным, так и отрицательным.
Плохо, потому что пришлось с ней расшаркиваться под строгими взглядами придворных, выполняя должный ритуал приветствий, поклонов, восторженных восклицаний и обязательных вопросов. Пусть и не официальный визит союзника в данный мир, но и так просто его отпустить и не поговорить императрица Кассиофия не имела права. Потому — ещё десять минут долой.
Что ушло в позитив такой встречи, так это поведанные супруге Крафы последние новости, суть самого открытия и переданная просьба Трибуну Решающему срочно наведаться в мир Зелени. Дескать, его личное присутствие крайне необходимо для наладки более тесного сотрудничества в новом направлении магической науки. Благо еще, что хозяйка дворца была не только замечательной матерью или мудрой правительницей, а и человеком весьма широких научных и магических познаний, так что схватывала самое главное с полуслова. То есть в результате такого разговора можно было уже сюда и не возвращаться после переноса матери в её мир Фиолетового Наваждения.
Только вся компания стала входить в зал прибытия, как туда явился и сам Гегемон. Точнее не сам, а в компании с двумя десятками задымленных, закопченных, солидно помятых, измочаленных вояк в лёгких, сейчас уже раскрытых в режим «вольно» скафандрах. Командир среди них выглядел почище и посвежее, но в любом случае его внешний вид совершенно не соответствовал каким-то там встречам на высоком уровне и уж тем более продолжительным беседам. Крафа никак не собирался встретить в месте прибытия супругу с придворными, невестку с внуком и в придачу к ним своего союзника и коллегу по цивилизации Торговцев. Вдобавок ко всему он был зол или, скорей всего, разгорячён недавним боем, а потому не стал деликатничать с теми, кого увидел:
— Почему толпы посторонних находятся в зале прибытия?! Я ведь запретил здесь и в прилегающих коридорах находиться любому!
Придворные ринулись прочь, словно их пригрозили расстрелять на месте. Нянечки присели от страха, но не сбежали, сгруппировались за спинами своей императрицы Анастасии и её сына. Ну а Кассиофия ровным, спокойным тоном дала объяснения:
— Дорогой, никакого нарушения не было. Мы просто провожаем Настеньку, которую твой друг Дмитрий согласился доставить к её супругу Гривину, твоему сыну.
Пока она говорила, воины колонной по одному, трусцой покинули помещение. Они двигались слишком тихо и совсем не по-солдатски: на цыпочках. Постепенно Крафа стал отходить от горячки боя.
— А чего это Настенька так торопится? Не хочет с нами поужинать?
Видно было, что упомянутая невестка очень недовольна уменьшительным именем «Настенька» и уже вовсю использует свою личную магию подавления воли собеседников.
— Я обещала мужу явиться ещё шесть часов назад! И он будет весьма недоволен своим папочкой, который саботировал своевременную доставку меня и своего собственного внука. Предвижу, что в дальнейшем Гривин мне вообще запретит посещение этого мира, опасаясь за мою целостность и более не надеясь на своевременное возвращение.
Увы, не на тех нарвалась. Некому тут было подавлять волю, разве что бедные нянечки присели ещё ниже. Ну а Крафа, хоть чаще старался не сталкиваться характерами с невесткой, на этот раз ещё и съязвить не постеснялся:
— Да-а! Мой сын такой! Крутой мужик! Если рассердится, то жену за опоздание и побить может. Если вообще… из дому не выгнать…
Только непонятно было, в адрес кого он больше язвил. Скорей всего, всё-таки на сына грешил, потому что тот неожиданно на сто семидесятом году своей жизни и на сто тридцатом своего императорского правления вдруг оказался подкаблучником. Нынешняя супруга была по счёту не первой у Гривина, но командовала им и вертела так, как не умудрялись это делать все прежние жёны, вместе взятые. Вот этот факт больше всего и раздражал Трибуна Решающего, одного из старейших Торговцев и правителя сорока шести миров. Вот он изредка и позволял себе ёрничать на эту тему.
И сейчас, заметив осуждающий взгляд супруги и уже мечущей молнии Анастасии, постарался резко сменить тему разговора. Пожимая руку союзнику, поинтересовался:
— А тебя каким ветром занесло? Или случилось что-то?
Пришлось и ему сжато пересказывать причины своего прибытия. Согласовывать предстоящие действия, а потом ещё и отвечать на кучу уточняющих вопросов. А время-то тикало! Обещанные сроки давно прошли, и он уже прекрасно понимал раздражение стоящей рядом матери. Поэтому решительно завершил разговор:
— Извини, мне пора срочно возвращаться. Надеюсь, что ты и сам мою мать и брата доставишь куда надо. До встречи!..
Только Крафа протянутой руки не принял. Сделав шаг назад, он церемонно расставил руки и признался:
— Увы, я совершенно пуст. Ребят из последнего боя вытянул на крохах последних силёнок. Так что вначале надо хотя бы за кристаллами-накопителями сбегать, в порядок себя привести… ну и пару травм залечить. Попал под удар взрывной волны неудачно, вот у меня левую ключицу и выбило. Да два ребра сломано…
И гостю стало ясно, что придётся самому лишний прыжок делать. Но и не поинтересоваться у коллеги, с кем это он так резво воевал, казалось невежливым:
— Где это ты очередную хунту менял?
— Наоборот, защищал законное правительство. В мире Гроздь в кои веки образовалась нормальная республика с человеческими законами, так и на неё соседские корольки обозлились. Собрали армию и объединёнными силами двинулись грабить и убивать. Пришлось мне с двумя отделениями наведаться в их ставку да выжечь напрочь собравшуюся там заразу. Оставшимся воякам приказал разбегаться по домам и больше никогда не нападать на республику.
— А без «выжигания» никак не получалось? — с сочувствием скривился Дмитрий.
— Никак! Замотался, упустил момент. А когда кинулся разбираться, только и осталось, что возвращаться за подмогой. Ну и можно подумать, ты сам не разрываешься на все стороны?
Крыть было нечем. При том что подопечных пространств у Светозарова имелось в разы меньше, чем у союзника. Поэтому ничего не оставалось, как спешно, скомканно попрощаться с хозяевами данного мира да и отправиться в иной, называемый Фиолетовым Наваждением.
В тамошнем зале приёма на посту находились сразу три дежурных гвардейца, задействовавших все возможные сигнальные средства. И устно в микрофон передатчика сообщили, и рычаг какой-то дёрнули, и один из них сразу умчался во внутренние коридоры. Ну и самый старший по званию бросился навстречу к императрице:
— Как добрались, ваше императорское величество?
— Превосходно!
— Его императорское величество страшно обеспокоен вашей задержкой…
— С какой стати? — удивилась первая дама империи. — Я ведь его предупреждала, что, если мне у свёкра понравится, останусь с визитом ещё на несколько дней.
После этих слов Дмитрий только хмыкнул с осуждением. Оказывается, спешки не было, и он по большому счёту мог давно, а главное, вовремя убраться в свой мир Зелени. Мать просто показала в очередной раз свою настойчивость, излишнее желание всех нагнуть под себя и даже чрезмерное упрямство. А ведь в данном случае не стоило ей так усердствовать, потому что в следующий раз сын не пожелает прислушаться к более важной просьбе.
О чем и заявил многозначительным намёком:
— В самом деле могла бы и погостить, а не рваться домой, как на пожар. Да и я бы в намеченные сроки уложился…
— Ничего, ты молодой, тебе спешить некуда, — безапелляционным тоном добавила мать, так и продолжающая цепко удерживать сына под локоть. — Так что можешь опаздывать и не стесняться этого. А вот я себе подобного уже позволить не могу…
— Верю. Рад за тебя и желаю всего наилучшего. — Дмитрий попытался аккуратно вырваться из материнских рук. — Поболтаем в следующий раз…
— Когда? Говори конкретно!
— Ну-у-у… не знаю…
— Я соскучилась по твоей Сашеньке, и Леночку хочу страшно видеть. Назначай время вашего визита или говори, когда точно за нами явишься?
— Увы, мне сейчас не до визитов, занят жутко…
— Тогда нас забирай с собой!
— Что?! — поразился сын. — Прямо сейчас?!
— Почему бы и нет? Вон уже и мой возлюбленный бежит. Сейчас я обрадую его парочкой поцелуев, поставлю в известность о твоём приглашении и буду готова к отправке с тобой. — Заметив, как сын кривится, не зная, какие слова подобрать в ответ, перешла на более строгий тон: — Или ты не рад видеть мать и брата в гостях?
Оставалось выдохнуть с укором:
— Знал бы о твоих планах, уже бы давно радовался вашему виду в моём замке.
И постарался как можно душевнее улыбнуться приближающемуся императору Фиолетового Наваждения. Приходилось заранее смириться, что за пять минут со здешними разговорами никак нельзя управиться.

Глава 10. Интриги истории

Минут пять узник усиленно размышлял о появившихся каштанах. Причём свои потуги догадаться об истине он скрывал непосредственно трапезой и почти ничего не слушал из того, о чём активно вещает академик Серов.
Доел суп, сменил картонные тарелки. Наложил в новую несколько клубней картофеля, пяток тефтелей, пару ложек разного салата. И туда же стянул местный аналог киви и два каштана. При этом больше всего напрягали имеющиеся вокруг видеокамеры. Сейчас-то ладно, оператор, скорей всего, следит за каждым словом и жестом визитёра, но если чего заподозрят да прокрутят записи в повторе и в увеличении, посторонние каштаны рассмотрят в обязательном порядке. Значит, надо сделать всё возможное, чтобы и малейшего подозрения не возникло, трапезничать, как ни в чём не бывало. Ну и… хоть частично понять причину визита академика.
— …Надписи совершенно идентичны в обоих местах! — азартно вещал Геннадий Иванович. — А ведь расстояние между древними сто с лишним километров.
Пётр закинул первый каштан в рот, пытаясь его раскусить и хоть как-то распробовать. Больными, частично выбитыми зубами сделать подобное было невероятно сложно, поэтому отвлечься якобы на рассказ гостя оказалось весьма кстати:
— И что это нам даёт в итоге?
— Какой итог? — рассердился академик. — Я ещё всей сути не рассказал, а ты к конечным выводам торопишься! Слушай дальше!..
Поддакивая, хмыкая и вставляя короткие вопросы, удалось скумекать главные новости, а попутно и каштаны разжевать, съесть и частично распробовать. По жёсткости они оказались скорей мягкими, чем жёсткими, а после попадания на них слюны начинали мало-помалу рассасываться, как натуральный шоколад или долгоиграющие леденцы. Ну и вкус оказался весьма и весьма необычным. Подобного вкуса Светозаров в своей жизни не встречал никогда. И для распознания ингредиентов или энергетической составляющей плода землянин применил все свои знания и умения, полученные более чем за двадцать лет жизни в цивилизации Долроджи.
Получил он знания довольно редкие, а порой и странно тайные. Чего стоили, например, те умения, которые передали ему шаманы народности лаом. Правда, и сами шаманы при обучении не раз утверждали, что передаваемые ими знания мертвы уже давно и воспользоваться ими не умеют нынешние современники. Пётр тоже не всеми мог пользоваться, но большинство усвоил и использовал к восторгу своих соратников и к буйной зависти своих врагов. Так что сейчас мог с ходу сделать первичный анализ поглощаемой пищи и начать просмотр воздействия продукта на метаболизм человека.
Сразу проверил главное: нет ли вреда или яда. С этим оказалось всё в порядке, новое вещество усваивалось желудком моментально. И нагло требовало добавки. Ну и шло на пользу именно неспешное, поэтапное пережёвывание всех трёх плодов. При этом не было смешивания с остальной пищей, приём которой под предлогом увлекательной беседы позволялось немножко сдвинуть по времени. Но польза в любом случае просматривалась незамедлительно. Только и следовало держать процесс усвоения под контролем и не слишком увлекаться разговором с академиком.
А это после понятия сути было довольно просто и весьма интригующе. Серов вещал о найденных в двух шаманских обителях двух совершенно идентичных записей. Те гласили, куда конкретно отправились легендарные переселенцы и как назывались земли, в которых солнце не опускалось за горизонт круглые сутки. И название мира, а может, и страны той загадочной звучало для русского офицера весьма и весьма знакомо. В своё время он даже по долгу службы имел допуск к некоторым документам «не для разглашения», штудировал имеющиеся в Советском Союзе сведения, поэтому знал довольно-таки много о мифической стране, располагавшейся когда-то за крайним Севером и называемой Гиперборея. Причём сведения основывались не просто на какой-то карте, нарисованной одним из персидских военачальников древности. Начиная с двадцатых годов двадцатого века на север было послано много научно-исследовательских экспедиций, и собранные ими материалы уже тогда могли оказаться сенсационными для истории. Да только «Железный Феликс» со своей конторой не просто прикрыл многообещающие исследования, а подло уничтожил большинство историков и археологов, а имеющиеся следы монументальных строений, отысканных на Крайнем Севере и уже частично исследованных, были варварски уничтожены с помощью взрывчатки.
Неясно было, зачем и по чьей указке ВЧК действовало в те смутные времена, но старались борцы с буржуями на совесть. Впоследствии документы почти все уничтожили, оставив только самые общие в наиболее секретных архивах. Время прошло, началась неразбериха с перестройкой, и некоторые секреты уже не столь тщательно стали охранять. Одна из комиссий, вскрыв архивы, запустила туда два десятка офицеров из числа проверенных в Западной Группе Войск. Было приказано выяснить, что там хранится, и ненужное уничтожить. Вот тогда и попала в руки Светозарова и его коллег документация по исследованиям Гипербореи, и выглядела она тогда в их глазах как некая фальсификация с примесью провокации. В то время молодые офицеры не могли поверить, что история настолько переврана и настолько запутанна. Докладные записки были сделаны, и дальнейшая судьба архивов никого из них не заинтересовала. Вполне возможно, что их и в самом деле уничтожили, дабы не вступать в споры с «новыми друзьями современной геополитики».
Академик Серов рассказывал о находках в древних шаманских обителях не просто так. Он страстно жаждал, чтобы узник подтвердил своё знакомство с подобным названием, тем самым окончательно свидетельствуя свою кровную связь со славными, уже общими предками. И тогда ни у кого не будет сомнений в том, что «спонтанный переход» сквозь створ между мирами недаром забросил землянина именно в мир Долроджи.
Только Пётр Васильевич, задавая уточняющие вопросы, никак не мог избавиться от ощущения, что он может прогадать с признанием. Став фанатом магической науки, сам посвятивший двадцать лет рискованным экспериментам с «проходкой» между мирами, он прекрасно знал, сколько в данной микро-галактике фанатиков, готовых на любой подвиг, лишь бы пересечь бескрайнюю пустыню холодного космоса и отыскать новые миры. Тем более сейчас, после открытия астрономов, когда иные галактики с миллионами звёзд — это уже данность, а не пустые мифы древних сказочников. То есть, если будет объявлен набор добровольцев в группу «первого прорыва», откликнутся тысячи, если не миллионы людей, способных перемещаться в иное место, используя пространство между мирами.
Судя по последним новостям, такие группы уже не просто собраны, а тщательно и дотошно готовятся к прорыву. Сие означало, что как только узник заявит о своём знакомстве со словом «Гиперборея», его буквально насильно включат в состав самой первой, больше всех рискующей группы.
«А оно мне надо? — рассуждал Светозаров, уже в который раз цокая языком на пафосные воззвания академика. — Погибнем мы с нашими силами — и сомневаться не приходится. Ко всему прочему, Гиперборея затонула в Ледовитом океане, и даже если группа не окажется на дне, то и во льдах да среди торосов не выживет. И слишком много у меня тут дел, обязанностей перед соратниками осталось, чтобы просто взять и уйти из этого мира. Если судьба мне дала шанс на выживание, то надо этим обязательно воспользоваться!»
Поэтому в итоге заявил:
— Жутко интересно! Действительно феноменальные находки. Но я, как хорошо знающий историю своей Земли, ни разу не встречал упоминаний слова «Гиперборея». Да и земель, на которых у нас круглый день царит солнце, — попросту нет на планете. Оба полюса покрыты толстенными льдами, возраст которых исчисляется несколькими миллионами лет, так что жизнь в подобных экстремальных условиях невозможна.
Учёный не скрывал своей страшной досады:
— Может, в истории твоей планеты имелись случаи смещения оси вращения? Или иные подобные катаклизмы?
— Да подобное легко высчитывается любым физиком, знающим математику, — озвучил Пришелец банальную истину. — И в обозримой истории у нас подобных смещений не происходило. Уж я бы точно знал, всё-таки специальную школу оканчивал с физико-математическим уклоном.
— Жаль… ой как жаль… — заунывно сокрушался Геннадий Иванович. И эта его печаль выглядела слишком подозрительно.
— Не пойму, почему такое уныние? Разве случилась какая-то трагедия?
— Да я был совершенно уверен, что Гиперборея — это на Земле. И даже наше начальство и командование поспешил заверить, что ты оттуда, — дал объяснения Серов и с какой-то особенной дотошностью, прищурив глаза, стал допытываться: — Вот ты бы согласился вернуться на свою планету?
— Ха! Да знал бы как, давно туда пешком отправился! — ни капельки не соврал землянин. — Как можно в подобном сомневаться?
— А если бы тебе предложили возглавить группу уходящих на Землю?
— Бежал бы сквозь пространство впереди всех!
— Даже не будучи уверен в успехе?
— О-о-о! А вот по данному вопросу я скорей всего отвечу «нет!». Лучше здесь умереть, чем рыпаться к неверной цели и быть разорванным космическим вакуумом.
— Но ты и так готов был умереть в этой тюрьме, — дивился учёный.
— И сейчас готов. Но прошу не сравнивать человека, умирающего за идеалы, с человеком, который прыгает с крыши высотного дома и надеется взлететь, как птица. Я готов умереть как герой, но ни в коем случае не как последний дурак.
Старик покивал головой и выдавил из себя опять слово «Жаль!» А бросившийся доедать свою трапезу узник с набитым ртом возмутился:
— Что я не дурак?
— Да нет, в этом я тебя понимаю… Жаль, что Гиперборея — не твоя родина. Тут один умник, теоретик «проходки», доказал пару дней назад, что свежая кровь не из нашего мира, куда ушли наши предки, могла бы кардинально помочь группе добровольцев достичь цели. Понимаешь, о чём я?
— Ещё бы! И я с радостью ухватился бы за такой шанс вернуться домой. Только ах да увы!.. Совсем я из иных окраин, не долечу… Да и вам всем советую людей даром не гробить. Пока не появится стопроцентная уверенность в удачном «проходе», не рисковать.
— Да уж, — с грустью согласился учёный. — Мало быть добровольцем для прыжка с крыши, надо ещё уметь верно приземлиться и хотя бы видеть место своего падения заранее.
Тут и час времени, отведённый на обед, закончился. Академик понуро поплёлся на выход, а заключённый еле успел улечься на кушетку, как начался час лечебных процедур. Как правило, ему в это время чего только через гибкий щуп пояса не вводили. Оздоравливали, так сказать, и готовили организм к вечернему интиму. Или, как грубо порой отзывался об этой приятной процедуре сам узник, к «вечерней дойке».
И наблюдая у себя внутри за вводимыми лечебными препаратами, Светозаров задумался над ближайшим будущим:
«Всего лишь три дня осталось… А может, и того меньше. После этого станет понятно, что зародыши, получившиеся после ввода моих сперматозоидов, умирают через три недели. И тогда всем их наполеоновским планам по выводу новой породы «проходчиков» наступит полный крах. Поймут ли они, что это мой чётко спланированный саботаж? Или всё-таки удастся свалить вину на одолевавшие меня болезни, пытки и недоедание? Несомненно, в первые дни они в это поверят и начнут меня интенсивно лечить. Тем более на одну в самом деле имеющуюся у меня болезнь я давно обратил внимание врачей. По сути, меня уже интенсивно шпигуют нужным лекарством, и благо ещё, что я умудряюсь выводить его вместе с мочой. Но что будет потом, ещё через неделю? К тому моменту они окончательно поймут, что дело нечисто. И выместят на мне всю свою злость за проваленную программу оплодотворения тысяч суррогатных матерей. Что-то мне подсказывает, что я могу и не выжить после очередных издевательств. А значит, до условленного срока в две недели я не дотягиваю. Следовательно, у меня остаётся два варианта. Первый: сдать резидента номер три, заставляя соратников ускориться с попыткой моего освобождения на полнедели. Второй: самому совершить побег особо витиеватым способом. Что выбрать? Хм! Тут и спорить нечего, выбираю сразу два!..»
Вся беда была в том, что для второго варианта, довольно мудрёного и чрезвычайно сложного в биологическом плане, очень и очень не хватало собственных силёнок. Причём не столько магических, как физических в прямом смысле этого слова. Несмотря на интенсивное лечение и более чем обильную кормёжку, землянин чувствовал себя отвратительно. Всё-таки пытки, избиения и голод, да и немалые лишения последних лет каких только травм, болячек и болезней на бедный организм не свалили. Можно сказать, что выжил и продолжал жить к огромному удивлению тюремщиков. Медицина в мире Долроджи была намного развитей, чем на Земле, но и она во многих случаях оказывалась бессильна перед необратимыми разрушениями тела или психики. В крайнем случае многие болезни излечивались весьма долго, и чаще всего после этого происходил рецидив.
Например, сейчас у Петра в перечне имелась такая неприятная болячка, как язва двенадцатиперстной кишки. Будучи здоровым как бык на своей родной планете, офицер только и слышал название данной хвори, не догадываясь, что это такое и лечат ли её вообще. В данном мире знали и вроде как отлично лечили. По крайней мере, располагали сведениями, что в подавляющем большинстве болезнь инфицирует спиралевидная грамотрицательная бактерия, которую в идеале следовало попросту уничтожить определёнными препаратами. Только вот процесс излечения должен вестись медленно, очень неспешно, чтобы при спасении одного органа не угробить сразу несколько других. По крайней мере, узнику довольно подробно поведали, как и чем будут лечить именно язву двенадцатиперстной кишки. Указали на конкретные очаги поражения, показали снимки самой бактерии и пообещали вылечить пациента (речь шла только о конкретной болячке) за полтора месяца.
Примерно так же (а чаще — намного хуже) дела обстояли и с иными заболеваниями и тяжёлыми травмами. А в общем, по совокупности всех недугов вердикт спохватившихся врачей оказался весьма грустным и печальным: неизлечим. Жизнь, конечно, обещали. Как минимум — лет десять. Да потом ещё пять — на стимуляторах и с заменой некоторых органов. Ещё пять лет к сроку разумного существования набрасывало утверждение: «…медицина не стоит на месте, и мы вот-вот перешагнём порог бессмертия!»
Отличный лозунг, очень воодушевляющий бомжей на помойках (увы, такие тоже имелись в космически развитой цивилизации), и в особенности радующий забитых до полусмерти узников, коих до вчерашнего дня не казнили чисто случайно. Только вот он ничем не мог помочь несчастному землянину. И это при том, что он мог себя считать одним из лучших диагностов данного мира. В своё время даже обучающие его шаманы народа лаом сокрушались со слезами на глазах:
«Какая жалость, что ты не хочешь стать врачом или одним из нас! Твои феноменальные умения в освоении взгляда «прозрачности» могли бы спасти тысячи людей только своевременно поставленным диагнозом. А если бы ты ещё лет десять поучился целенаправленному биологическому преобразованию, то смог бы излечивать половину записанных в смертники больных. Подумай, измени свою судьбу!..»
Чего там было думать? Только воин! Только боец за справедливость!
И сейчас, возвращаясь к просмотру состояния своего здоровья, Светозарову приходилось с грустью констатировать: лечить он так и не научился. Только и мог, что присматриваться да сверять увиденное и ощущаемое с разглагольствованиями тюремных врачей. И понимал лучше их, что для создания в самом себе тех самых биологически преобразованных компонентов ему нужно крепкое здоровье (хотя бы относительное!). Лишь при этом условии получится создать что задумано, а потом и попытаться совершить отчаянную попытку побега.
Он даже был бы готов к резкому, кардинальному лечению. С повышенными, пусть и чрезмерно смертельными дозами. Главное, вырваться, а уже на свободе отлежится, оклемается, постепенно восстановится. Но как заставить врачей резко увеличить поступление лекарств? Может, как раз хороший повод получится, когда выяснится о нерепродуктивности собираемой спермы? Так и это ещё не сегодня случится…
«А скажешь раньше — немедленно виновным объявят в саботаже… — продолжал размышлять узник, с грустью присматриваясь к вялотекущим процессам исцеления у себя в организме. — Что бы такое экстраординарное придумать? Как заставить организм действовать правильно, пусть и на короткое время?.. М-да, на короткое — мне мало, надо бы как минимум на неделю…»
Закончив осмотр рыхлой, неприятно вспухшей печени, перешёл к осмотру той самой, хорошо изученной двенадцатиперстной кишки. Вздохнул от вида рубцов, поискал сонмы обычно там кишащих бактерий и потянулся взглядом «прозрачности» к порванной селезёнке. Но так и замер в недоумении:
«Чего это вдруг случилось с моими, мать их за ногу, спиралевидными грамотрицательными бактериями?! Куда эти твари попрятались?!..»
Но как ни присматривался, живые микроорганизмы, которые раньше замечались немедля, теперь не наблюдались. И уже перед началом двухчасового сна, спровоцированного уколом снотворного, землянин сумел понять, что все вредные для язвы бактерии — уничтожены. И это при полном отсутствии антибиотиков, токсичных для большинства остальных тканей. Да и введя, допустим, те самые антибиотики единожды, такого эффекта никак врачи добиться не могли.
И проваливаясь в сон, он подумал:
«Всё-таки медицина не стоит на месте… Видимо, что-то действенное изобрели…»

Глава 11. Улучшение двуализации

Конечно же, Александра оказалась недовольна огромной задержкой мужа. Вначале одарила его весьма сердитым взглядом, а когда смогли остаться относительно наедине, не удержалась от упрёка:
— Ты меня начинаешь в мелочах обманывать.
— Если бы обманывал, самому легче было бы, — пригорюнился Дмитрий. — А тут даже оправдываться язык не поворачивается, потому что не в чем. Только и подведу итоги своего путешествия. Про обещание Крафы помочь и его заинтересованность — ты уже слышала. Но ты ещё не порадовалась, что к нам в гости моя мама наведалась…
— О-о! Одна?
— Ну как же она без младенца, которого никому не доверяет? Да и муж её решил бросить все свои дела в огромной империи и подался с ней…
— Так и сам Эзенберро здесь?
— Да. Как видишь, есть повод для праздничного ужина, и я уже распорядился. Ну и Леночка уже с ними.
— Экий ты шустрый и ловкий парень, — ерничала графиня. — Вроде по делу отлучался, а сколько высоких гостей успел собрать.
— Ну и… — совсем сник Торговец, — так получилось, что с императором ещё его старший сын навязался вместе с супругой и тремя детьми.
— Э-э-э! Да тебя опасно в соседнюю комнату отправлять рубашку сменить! И ты ещё возражаешь против моего присутствия в твоих прыжках? Не вздумай опять заявлять, что беременным нельзя мелькать в подпространстве, знаю я твои сказочки. Скоро мне и чихнуть запретишь.
— Если нельзя, то и это запретим! — решил Дин Свирепый Шахматный, меняя тему разговора. — Только я так и не успел разобраться в ваших последних успехах. Что-то и в самом деле ценное?
Александра понимающе ухмыльнулась, но не поленилась кратко рассказать о странностях своего нового умения. Звук передавать на большое расстояние не получалось, пока кто-то не посоветовал спеть любую строчку из любой песни. Мол, в этом случае происходят совершенно иные модульные колебания в ауре разумного существа. Не более сильные, а именно иные, и попробовать следует обязательно.
В самом деле попробовали и были поражены, когда строка из любой песни слышалась возле «знакомого» Александре каштана так далеко, где она его совершенно уже не «видела». Расстояние постоянно увеличивали, и пока достигли наружной части замка, забравшись на край посёлка. Во время данного перерыва технически оснащали баюнга Шу’эс Лава, который должен будет совершать прыжки по линии железной дороги, всё дальше и дальше от Свирепой долины. Феномен поразил всех без исключения, да и Верховный целитель подключал к экспериментам всё больше и больше сотрудников и учеников Академии.
Следующий шаг предстояло сделать кому-нибудь из Торговцев, уже покинув мир Зелени. Если связь и тогда не потеряется, факт возможной двуализации между мирами станет невероятным по важности событием.
В общем, если раньше графиней Светозаровой просто любовались за её красоту, то уже теперь смотрели как на некое чудо, которое по магическим умениям резко шагнуло на одну ступеньку с самим графом Дином или с Тителом Брайсом. И она сама выглядела от такой смены отношения довольной и счастливой.
Чем по большому счёту Светозаров оказался рад ещё больше. Брать её с собой в путешествия, а тем более дальние он не собирался. Но и выслушивать упрёки на эту тему не хотелось. А так супруга отныне, и скорей всего надолго, будет занята в важном и ответственном проекте.
Не успели возобновить эксперименты, как прибыл Трибун Решающий. Да не один, а с ещё не виданным в данном мире представителем иного разумного вида. Крафа, не откладывая, начал с представления своего коллеги:
— Знакомьтесь, Софрон Аппали, учёный из цивилизации сейзунов, уже сто сорок лет занимается проблемами аурного взаимодействия, перемещения и тем, что вы тут назвали двуализацией. Можно сказать, самый известный ученый по этому направлению во всей цивилизации Торговцев. Принимайте в свою компанию.
Софрон Аппали поклонился, создав впечатление, что сейчас сломается в нескольких местах. Высокий, около двух с половиной метров, худющий, словно сделанный из прозрачного пергамента, он, как и все остальные сейзуны, умел парить долго на одних и тех же высотах, используя магнитное поле планет. Именно парить, а не летать, как это делали иные человекоподобные Торговцы из расы снабги.
Что со снабгами, что с сейзунами Светозаров уже не раз виделся и общался. Но знал также, что все они проживают в мире Грёз, откуда ни один Торговец не может вырваться, используя свои умения. Поэтому, когда учёные начали общение между собой, отвёл Крафу чуток в сторону и начал допрашивать того с пристрастием:
— Получается, что ты втайне от меня используешь наших коллег, которые находятся в твоём тюремном мире?
— Опять ты за старое! — вздохнул Гегемон. — Ну как может гигантский мир быть тюрьмой? Это, во-первых! А во-вторых, почти все там живут с пониманием главной опасности для всей вселенной, и никто не устраивает истерик по поводу невозможности посещения иных миров. Но это совершенно не значит, что наука в Грёзах стоит на месте и что самых лучших учёных оттуда я не должен использовать для всеобщего блага. Вот они порой и командируются в иные царства-государства.
— И не боишься, что сбегут?
— Никто ещё не сбежал, — твёрдо заявил Крафа, — все люди сознательные. Мало того, если у тебя тут и в самом деле настоящий феномен намечается, то я в помощь к Софрону уже подготовленную группу его соратников и помощников перекину. Поверь, толк с них будет огромный.
— Да я и не сомневаюсь. Но помнишь, мы говорили о целой группе наиболее надёжных коллег, которые нам понадобятся в случае освоения Опорных Станций?
— Не просто помню, он фактически уже подобрал. Просто ещё не проинформировал о сути предстоящей деятельности. А что, появились новые успехи в освоении?
Речь шла о найденной не так давно в подпространстве Опорной Станции. Дмитрию буквально повезло на неё наткнуться, освоить или, иначе говоря, стать признанным на ней оператором. Как стало понятно на первых этапах исследования, подобных станций между вселенными внушительное количество, и все они были построены предтечами разумных существ немыслимое количество лет назад именно для урегулирования спонтанных перемещений в подпространстве как самих Торговцев, так и всех, кто освоил телепортацию между мирами. То есть некая система предотвращала нечаянное столкновение большой группы перемещаемых масс, что могло, в свою очередь, спровоцировать гибель, вселенский взрыв всех известных и неизвестных вселенных.
Причём само существование огромной Сети Опорных Станций полностью подтверждало теоретические выкладки Трибуна Решающего, что перемещаться беспорядочно нельзя. Много веков назад именно из-за этих выкладок началась жесточайшая война между Торговцами, и закончилась она тем, что Трибун уничтожил почти всех своих противников, а оставшихся в живых ортодоксов поместил в поселение, являющееся практически резервацией, окружённой колючей проволокой и прочими непреодолимыми препятствиями. Все остальные Торговцы были переселены в тот же мир, называющийся Грёзы, откуда они не могли вырваться сами. Только с помощью непосредственно самого Крафы, который имел не в пример большие силы и магические умения.
Да и само знакомство Трибуна Решающего с Дмитрием Светозаровым началось практически с войны, с желания уничтожить друг друга. И наверное, счастье для всей цивилизации, умеющей перемещаться через створы Торговцев, что два самых сильнейших их представителя не уничтожили друг друга или не погибли вместе в бессмысленной бойне. Сейчас они не просто союзничали, но и оказались в несколько родственных отношениях. Ну и сотрудничали во всех без исключения научных, общественных и политических сферах. В том числе и в деле исследования наследства Предтеч. Разве что в последние недели Крафа, как обладатель, Высший Протектор сорока шести миров, не мог физически находиться часто на Опорной Станции. Там Дмитрий трудился с парочкой своих друзей, юным Хотрисом и баюнгом Шу’эс Лавом, пролежавших в анабиозе со времён начала войны между Торговцами.
Вот потому и спрашивал союзник о последних результатах, что сам не был на острие исследований дней пять.
— Успехи есть, и довольно громадные. Нам удалось запустить в Сеть питание, и уже проклюнулась связь-схема с ближайшими шестью аналогами, висящими в подпространстве между вселенными. Но сам понимаешь, что старания Хотриса и умения Шу’эс Лава там недостаточно. Вот если ты сможешь выделить сутки своего времени, мы управимся не за неделю, а всего за три дня. Может быть…
— Сутки?! — скривился Крафа. — И без гарантии торжественного финала?
В разговорах между собой они уже давно договорились не упоминать постоянно одну и ту же фразу «Ты же знаешь, как я занят!» Но порой она, так или иначе, проскакивала в иных формах, ссылках и комментариях. Как и в данном случае.
— Моя жена хочет пятнадцатого ребёнка, а мне нечего ей на это сказать…
— Да ладно тебе плакаться. Выделенные тобой сутки сейчас — это целый месяц полной свободы уже в самое ближайшее время! — торжественно заявил Дмитрий.
— А может, всё-таки закинем всю подготовленную группу? — попытался Трибун уговорить молодого союзника и коллегу. — Уж они-то в любом случае своей массой и талантами перекроют мои знания и умения.
— Не забывай про ограничения. Скорей всего, Станция допустит внутрь максимум ещё двух новых учёных, а они никак тебя не заменят. Да и с остальных какой толк, если они будут просто скучать в гостевой зоне?
— Ну да…
— Хотя двоих с собой для стажировки всё равно возьми. Пусть обживаются. Как только откроется путь на иные Опорные Станции, их первыми забросим на места операторов.
Трибун Решающий замер в раздумье, уставившись на учёных, которые барражировали вокруг графини, словно пчёлы вокруг улья. Прикинув и так и эдак свои планы, он наконец решился:
— Сутки постараюсь отыскать, сдвинув все намеченные мероприятия, но взамен и ты мне дней через пять должен будешь помочь в двух сложных и важнейших командировках.
— Воевать придётся? — На этот вопрос Крафа скривился и в неуверенности покачал головой.
— Да как сказать, скорей просто попугать чуток, да разыграем комедию с явлением какого-нибудь мессии или спасителя. Ближе к событиям сориентируемся и посоветуемся, как лучше сделать. Главное, давай согласие. Ибо, как ты сам выражаешься, один день, потраченный сейчас, как раз и даст тебе тот самый вожделенный месяц для свадебного путешествия.
— Ох, не упоминай, даже! — Светозаров тоже покосился в сторону супруги и в недоумении пробормотал:
— Когда не был женат — успевал всё. Мы с королём Бонзаем Пятым, бывало, неделями зависали в гулянках, и ничего, все дела делались, проблемы решались. А сейчас…
— Вот потому и считается, что женатый мужчина живёт полноценной жизнью. А холостяки — это слабое звено эволюции, обречённое на вымирание.
— Не смею спорить, тебе видней… Но в любом случае надо как можно быстрей мир Грёз раскрывать и всех Торговцев отпускать куда им вздумается. Поэтому буквально завтра, через… э-э двадцать два часа жду тебя на Опорной Станции. Начнём с запуска отремонтированного прецедентального модуля логистики. Если удастся, всё остальное тоже сдюжим. И наши имена…
— Ага!.. Можно будет вписывать в историю рядом с именами Предтеч! — пафосно закончил за союзника Крафа.
— Что, разве у тебя есть конкретные имена? — поразился тот.
— Увы, ни одного! Я это просто к тому говорю, что всё бренно и тленно. Раз от Предтеч ни одного имени не осталось, значит, и от нас не останется.
— Зря ты так. Вот запустим станцию, уверен, что там окажется масса уникальной информации. В том числе имена гениальных строителей, которые создали Сеть и чьими потомками мы наверняка являемся.
— Ну-ну! Блажен, кто верует…
Разговор лидеров прервал устремившийся к ним Софрон Аппали:
— Крафа, немедленно перекидывай сюда всю мою группу. Тут и в самом деле феноменальный прорыв! И среди наших есть два человека точно с такой же аурой, как у Александры.
— Понял, — тотчас согласился Гегемон. — Сейчас смотаюсь…
— И пусть берут с собой оборудование комплектов «Б» и «Д», — добавил сейзун. — При всём уважении к здешним коллегам и к невидимым мною магическим сущностям тут нет таких устройств, как у нас.
Сделал заявление и вновь умчался в сторону «улья». А Крафа поспешил в сопровождении хозяина замка в коридор.
— Можно я отсюда шагну к себе? — Дмитрий согласовал переход с Эрлионой и дал добро. Но союзник ещё немного задержался: — Да, чуть не забыл! Узнав, что здесь Гривин, за мной буквально силой навязались мои дочурки Марианна и Ксения. Сказали, что подруга Шурочка будет не против их визита.
— Хм! Да она-то не против, но ты сам понимаешь, насколько она будет занята в ближайшие дни…
В то же время, мысленно продолжая диалог с магической дочерью:
«Эрли, что же ты мне о гостях не докладываешь?»
«А зачем тебя отвлекать? Они все у меня заняты, под контролем, и руку тебе целовать никто желания не высказал».
«Тогда всё в порядке, извини. Продолжай действовать в том же плане!» — И уже вслух добавил в спину уходящему Крафы:
— …Но ты не переживай, твоим деткам здесь будет очень интересно.
Громыхание перекрыло ответ, буквально через шесть минут Гегемон вернулся с группой из восемнадцати Торговцев, навьюченных баулами не хуже каких-то верблюдов. И ответил, словно и не уходил никуда:
— Я и не сомневался в твоей гостеприимности! А этих деятелей науки прокормишь? Или подкинуть тебе сухарей?
— Так ты их сухарями кормил? Тогда они у меня точно навсегда жить останутся, потому что я ещё и масло порой своим учёным выдаю.
Мощный, новый виток науки раскручивался с каждым часом всё быстрей.

Глава 12. Нежданное излечение

Начать с того, что во время послеобеденной сиесты приснился невероятно светлый и приятный сон. Сны в данном мире, а уж тем более в узилище снились редко. А точнее говоря — вообще не снились. Потому что принимаемые телом кошмары можно было назвать всем чем угодно, только не приятными иллюзиями расслабленного мозга. Постоянные преследования, частые погони, смерть, кровь и лишения никак не способствовали благости, мечтательности и лёгкости сновидений.
А тут прямо чистая сказка, светлая, полная радости, осталась в сознании. И твёрдое убеждение в прекрасном будущем, полном здоровья, духовного величия. А также спокойной старости в окружении многочисленных друзей и родственников.
После такого предстоящий обед, второй по счёту, показался даже каким-то кощунственным и явно неуместным. Продолжая возлежать на кушетке, Пётр с трудом раскрыл глаза, уставился в ближайшую видеокамеру и попросил:
— А можно мне подать трапезу на полчаса позже? Первый раз в жизни прочувствовал, что такое старость и ноющие кости, поэтому даже шевелиться не хочется.
Видимо, рядом с дежурным оператором находился кто-то из начальства, потому что сами они такие вопросы не решали и тюремный режим поддерживали фанатически. Всего несколько минут понадобилось кому-то для соломонова решения:
— Пятнадцать минут на раскачку! Потом принесут горячую пищу!
Землянин даже благодарить не стал, просто закрыл глаза и попытался вернуться в то ощущение полного покоя и защищённости, которое его накрыло во сне. Но благость не возвращалась, а вот окончательно проснувшийся мозг вспомнил последние проблемы, обеспокоился, вошёл окончательно в режим бодрствования и вновь поспешил произвести диагностирование больного органа. И первоначальный вывод подтвердился: все бактерии оказались уничтожены и готовы к выводу из тела с накопившейся мочой. Да и рубцы стали какие-то не такие. Раньше они чернели рваными отслоениями, а сейчас немного сгладились, подтянулись как бы.
«Такого быстрого заживления не бывает по умолчанию, — размышлял сам себе доктор и пациент. — Видимо, я просмотрел само начало восстановления, и не иначе, что мне ввели сильнодействующее лекарство вчера, а то и позавчера. Естественно, что со мной консультироваться никто не стал, а моего разрешения спрашивать — тем более. Но тогда получается, что побочный удар получили все иные органы? Жаль, что не успеваю проверить…»
Отведённые ему на раскачку четверть часа истекли, и под топот примчавшегося с обедом раздатчика заключенный, покряхтывая, отправился облегчиться. Уже в который раз со злодейским предвкушением радуясь предоставленным ему удобствам, посидел на массивном, из толстенного пластика унитазе, затем помыл руки и освежил лицо да и присел к столу. Благо что от загородки с бумажной занавеской было до всей остальной мебели рукой подать, как говорится.
Теперь ко всей подаваемой пище присматривался не в пример тщательнее и не в пример с равнодушным видом. Он сумел заметить сам момент нереального появления чего-то потустороннего. На этот раз каштаны появились непосредственно в пузатой соуснице. Там среди прожаренных томатов плавали кусочки мяса, проще называемые гуляшом, но как раз это блюдо и поразило своим резко увеличившимся объёмом. Было чуть больше половины, а стало три четверти. Ещё и несколько пузырей воздуха всплыло на поверхность, словно кусочки мяса стухли и забродили.
Не успел землянин дотянуться к соуснице ложкой, как два каштана медленно всплыли на поверхность, и последние сомнения рассеялись.
«Всё понятно! Эти гостинцы мне кто-то подбрасывает извне моей тюрьмы! Понятия не имею, как такое можно сделать, не являясь при этом самому человеку. Или он является, но в невидимом состоянии? Чушь… Стоящие здесь аннуляторы не позволили бы лазутчику вырваться обратно. Тогда почему именно каштаны? Почему не оружие мне передают или что иное, более для меня полезное? И объяснений — никаких… Только само слово «Съешь!» Судя по всему, инструкция по использованию этих диковинных плодов… В мире Долроджи таких точно нет. На Земле? Пару раз ел, как у нас говорили «французские», но те явно не того вкуса… И раз вреда они мне не принесли — надо их есть. Причём как можно скорей…»
Вращение ложкой в соусе помогло определить, что второй раз гостинцев оказалось четыре. И первый из них немедленно отправился в рот, где его принялись терзать челюсти с остатками пошатывающихся зубов.
Ну и, как всегда, не вовремя нарисовалась личность, мешающая вкушать пищу в гордом одиночестве. А в свете последней тайны, то и могущая заметить в питании узника посторонние гостинцы. Благо ещё, что они идеально на этот раз замаскированы в соусе и при рассеянном внимании могут сойти за кусочки гуляша.
Только Светозарову слишком хорошо было известно: усевшаяся напротив глава особого департамента никогда не бывает рассеянной или невнимательной. Разве что её чем-то ошарашить или отвлечь. Вот только чем? Хорошо, что успел в рот закинуть и второй каштан да проворчать с полным ртом:
— Тоже объедать пришла?
— Ты помалкивай да ешь! — чуть ли не прикрикнула на него Аскеза. — Мало того что это некультурно разговаривать с дамой и брызгать на скатерть соусом словно свинья, так ещё и подавиться до смерти можешь. Так что помалкивай и просто кивай в знак согласия.
Демонстративно жуя, узник глянул в ответ слишком выразительно расширенными глазами, и та поняла:
— Ну а если не согласен, просто сиди да жуй. Да помалкивай в тряпочку. Хм! Кстати, тоже твоё идиоматическое нововведение в словарный оборот, которое меня особенно бесит. Почему, спрашивается, «в тряпочку»? Почему не в портянку или не в жилетку? Молчи, молчи! Вопрос чисто риторический, и твои запутанные объяснения меня всё равно не устроят. Да и проведать я тебя решила совсем по другой причине…
Пётр Васильевич как раз проглотил пережёванную гущу каштана, поэтому позволил себе удивиться:
— О! Меня уже проведывают? Неужели тюремный комплекс перепрофилировали в госпитальный? Как мило!
— Судя по тому, как интенсивно тебя пытаются лечить, и в самом деле перепрофилировали. Вот только интенсивность излечения совсем врачей не радует. Сделанные сегодняшним утром анализы крови показывают, что большинство твоих болячек не спешат покидать бренное тело.
— Ну так им во мне очень хорошо и вольготно! — скривился землянин в оскале. — Особенно после того, как над моей тушкой поработали пыточных дел мастера.
— Зря меня обвиняешь! — неожиданно занервничала Мураши. — Меня здесь не было, когда тебя начали пытать, я сама узнала о твоём аресте только три недели назад. Пыток я бы не допустила, хотя бы по той причине, что уверена, ты в любом случае не расколешься.
Пётр верил, что она говорила правду. Бывшей любовнице никак не могли доверить разработку заключённого, хотя как раз в этом высшее начальство и просчиталось. При особом на то желании ядовитая кобра в женском обличье хорошо знала, на какие больные места надавить. Уж она бы доставила мучения Светозарову гораздо большие, чем бездушные, но туповатые садисты.
— Анализы неважные, — вновь вернув холодность на лицо, продолжила рассуждать Аскеза. — Да и ты после двух часов сна — немедленно подняться на ноги не можешь. Жалуешься на ноющие кости… Стареешь! Вот я и подумала… Наверное, мы тебя слишком заездили. В твоём возрасте ежедневный секс — это чересчур. Имеются опасения к инсульту, а то и похуже чего. Так что…
Она сделала паузу, словно давая узнику самому подсказать правильное решение. А тот, подцепив ложкой каштан с соусом и приготовившись его слопать, подключился в охотку к разговору:
— Как раз я придерживаюсь иного мнения на этот счёт. Считаю секс наилучшим лекарством. А потому согласен на удвоенную дозу. Тем более что мне предлагали, как я помню, иных женщин, на любой выбор. И я даже не стану возражать, если ты лично попробуешь приходить ко мне ранним утром.
Цель была достигнута: дама возмутилась до крайности. А потому вряд ли присматривалась к тому, что узник отправил с очередной ложкой в рот. Правда, и опасения появились при виде резкой подачи сидящего напротив тела вперёд:
«Эта кобра и наброситься может… И попросту выбить у меня каштан вместе с оставшимися зубами…»
До рукоприкладства не дошло. Зато умела бы Аскеза прожаривать взглядом или разрывать словами, вскоре от заключённого остались бы куски мяса, весьма схожие с подгорелым гуляшом.
— Ничтожество! — шипела она. — Похотливый и мерзкий кобелина! Как ты смеешь, мразь, заикаться о подобном?! Как у тебя язык поворачивается говорить такие гадости?! Видимо, в тебе давно не осталось ничего святого!
Отвечать Пётр не спешил, поспешно пережёвывая третий гостинец от неизвестных доброжелателей да пытался придумать, как выловить из соуса чётвертый. Драки избежать удалось, а вот остатки обеда могут быть сброшены на пол или унесены после распоряжения рассерженной фурии. Так уж получилось, что своим фривольным предложением землянин ударил по воспоминаниям о близости. Когда они жили вместе, Аскеза больше всего обожала именно утренний секс, делая всё возможное и невозможное, чтобы любимый мужчина именно ранним утром дарил ей свои ласки.
Поэтому, проглотив поспешно толком не разжёванный плод, узник сделал вид, что раскаивается в сказанном:
— Извини, ляпнул, не подумал…
Видно было, что глава особого департамента сдержала себя с огромным трудом от более увесистой ругани и от конкретных обвинений. Но помня, что запись ведётся постоянно, не захотела давать повод для разных сплетен у себя за спиной. Тем более что персонал здешнего комплекса ей не подчинялся напрямую, а прибывшие с ней сюда преданные костоломы могут и не справиться с пресечением неуместных разговоров. Как говорится, чужой роток не заткнёт и молоток.
Кстати, последнюю поговорку академик Серов тоже приписывал Пришельцу, и, вспомнив об этом, Аскеза перешла на тон, полный язвительной жёлчи:
— Ты всегда ляпаешь что-нибудь невпопад. Даже свои поговорки, прибаутки. А вот по требованию и в тему сказать можешь? Например: как хочется тебя застрелить, но пистолета с собой нет.
— Легко, — тут же нашёлся Светозаров. — «Глаза бы съели, да руки коротки!» А можно и так: «На чужой каравай — рот не разевай!» Или можно ещё проще: «Тётенька, дайте мне спокойно пообедать! Пожалуйста…»
Вставая, визитёрша презрительно фыркнула:
— Обедай на здоровье! Но сегодня вечером ты получаешь выходной по сдаче генетического материала…
— Я буду жаловаться! — притворно возмутился заключённый, зная прекрасно, что через двое-трое суток его и так лишат единственного удовольствия, и почему-то почувствовав в себе страшное желание продолжать развлечения. — В этом плане я здоров и жажду послужить ещё на благо своего народа! Ничто и никто меня в этом благородном порыве не остановит! Долой душителей сексуальной свободы!
Аскеза замерла на месте, выпучив глаза на такие заявления:
— Да ты совсем с ума съехал?! Старый кобелина! Хоть бы девочек пожалел!..
Хотелось опять подначить старую любовницу: «Так приходи вместо них!», но вслух этого не сказал. Лишь апеллировал:
— Почему меня, человека старого и почти при смерти, никто не жалеет?.. Прошу записать в протокол моё искреннее пожелание продолжить все без исключения назначенные мне «лечебные процедуры»!
Последние слова он выкрикнул в сторону ближайшей камеры, после чего с поспешностью, но всё-таки стараясь не ронять своё достоинство, набросился на остывающий обед. Со стороны уходящей Мураши ещё слышались какие-то возмущённые ворчания, но к ним он уже не прислушивался. Пока прибыл разносчик за пустой посудой, успел доесть всё, а последний каштан и жевать не стал, оставив его во рту и постепенно растворяя слюной.
Впереди предстояло три часа личного времени, которые хотелось провести с толком, впитывая информацию с экрана и пытаясь на этот раз рассмотреть её с точки зрения возможной, специально сфабрикованной лжи. Ведь если правильно настроиться на восприятие, некоторые несуразицы, несогласовки и просчёты опытный человек в любом случае заметит.
Он только коснулся терминала, как вернулась мадам Мураши:
— Из-за твоего наглого поведения забыла о второстепенном вопросе. — Уселась на прежнее место уже за вторым столом, и опять напротив узника, и добавила в голос металла: — В связи с показаниями сданного тобой агента королевства Гровуран и работой наших аналитиков стало понятно, что в столице вживаются ещё несколько резидентов…
— Здорово! Надеюсь, вы их всех накрыли? А то мне эти гровуранцы кардинально не нравятся. Уж на что ваш департамент ненавижу, но по сравнению с теми выродками вы словно ягнята рядом с волками смотритесь.
— Да-а? Тогда почему ты остальных шпионов не сдал?
— Ты о чём?
— Или ты заодно с врагом? — Аскеза стала с явной угрозой сжимать кулаки, показывая, что намерена пустить их в ход. — Отвечай, скотина!
— Стоп, стоп! С чего это ты взяла, что я перестал быть патриотом?
— Да потому что ты чужак, пришелец! И тебе глубоко плевать на нашу родину! Поэтому быстро выкладывай адреса остальных шпионов!
Здесь главное было не переиграть. Показать в правильных дозах и страх, и сомнения, и нежелание поддаваться на крик, и о мужской гордости не забыть.
— Не надо пугать, тут меня и не так пугали… Твоих кулаков тем более не боюсь! А по поводу шпионов… То да, есть у меня подозрение ещё на одну тётку. Причём именно подозрения, подчёркиваю, а не уверенность, как в первом случае. Поэтому дам адрес лишь с одним условием.
— Каким? — тут же последовал вопрос.
— Ты мне дашь слово, что вначале вы всё тщательно проверите, установите очень осторожную слежку и арестуете человека, лишь имея на руках чёткие доказательства его вины.
— Обещаю! Тем более что мы сами заинтересованы в выявлении связей и знакомств подозреваемой.
— Хорошо, тогда записывай на ладошке адрес…
И вскоре уже узник остался сам в своём просматриваемом со всех сторон узилище. А точнее — наедине с последними всемирными новостями.

Глава 13. Суета сует

С прибытием такой внушительной группы учёных из мира Грёз, а главное, с узконаправленной специализацией да с сонмом удивительно точно откалиброванных устройств исследования и в самом деле пошли с утроенной скоростью. Потому что обозначенные ауры двух Торговцев оказались практически идентичны ауре графини. А значит, эксперименты шли тремя независимыми друг от друга потоками. Разве что на каждом этапе были сверка результатов и корректировка дальнейших шагов для каждой группы. Таким образом, всего за двое суток были получены невероятные результаты, подтверждающие открытие двуализации. Причём открытие так и назвали единогласно именем магической сущности. Кратко звучало так «Двуал Эля». Ну а полное название везде и постоянно повторяла лишь старшая сестра Эрлиона:
— Эффект аурного перемещения двуализации Эльвера-Аусбурна Дмитриевича Свирепого Шахматного Первого!
И это не просто, по своей сути, звучало величественно, а физически помогало преобразовывать расстояния и вселенные. Хотя всё шло там чётко по плану и строго поэтапно.
Вначале передача звука-мысли на огромное расстояние. Пусть даже и в обязательном ритме какой-то песенки. Затем перемещение самого каштана практически куда угодно, лишь бы рядом находящийся с телепортёром Торговец чётко представил точку переноса. Точку переноса назвали термином «ауропробой». Затем проводился обратный перенос молодильного плода, но в прежней точке переноса оставалось то самое чудо прослушивания звука-мысли. А там и до переноса непосредственного «взгляда» или, иначе говоря, подсмотра добрались.
Правда, и масса ограничений оставалась перед существами, умеющими забрасывать каштаны хоть в огонь, хоть в полымя. К примеру, видеть и слушать «где-то там» можно было лишь в одном, максимум в полутора метрах от «ауропробоя». Да и сама точка переноса могла возникать только в том месте, где уже однажды побывал дающий мысленную наводку Торговец. Или в том месте, куда кто-нибудь принесёт и положит тот самый молодильный каштан, который уже единожды побывал в руках или в близкой ауре телепортёра-двуализатора.
И выглядело это так. Софрон Аппали садился рядом с Александрой за один стол. После чего оба для верности накрывали каштан своими ладонями. Потом Софрон представлял свой дом, кухню и передавал направление в ауру графини. Та тут же отправляла каштан в неведомую для неё даль, и тот оказывался, допустим, в самом центре обеденного стола. Тут же сама двуализатор отправляла следом свой взгляд и осматривалась. Чуть позже и слух свой научилась отправлять на место событий, благодаря чему могла прослушивать все, что ей интересно. Впоследствии отправки на место части своих чувств замечала рядом со столом остолбеневшую от удивления мать учёного и начинала транслировать ей не то в уши, не то прямо в сознание напеваемую её сыном песню. Точнее, только одну строчку из куплета, ибо больше не передавалось никак:
— Мама, это я, твой сын, к тебе вернулся…
И так несколько десятков раз, пока старая сейзун растерянно не кивала. После чего с большим трудом отправляли следующую строку из иной песни:
— Готов тебя лелеять и кормить!..
Строчку повторяли до тех пор, пока старушка не врубалась в ситуацию, тяжко вздыхала и не начинала есть каштан.
Это и стало первым огромным триумфом всей группы.
Ну и радостный Софрон хвастливо восклицал:
— Пока Крафа каждого старика оделит молодильным каштаном, неизвестно! — Про удивительные плоды весть в мире Грёз распространилась со скоростью пожара. — А моя маман уже начала молодеть! Ха-ха! — И тут же командовал: — Второй этап, дублируем ту же ситуацию!
Пока не скормил матери три каштана — не успокоился.
Кстати, получалось, чем дальше расстояние для заброса каштана, тем больше ограничений накапливалось. В том числе и в пении строчки из песни. Она становилась тяжкой в передаче, потом оставалась одна в сутки, а затем и вообще требовала дополнительной энергии для передачи из кристалла-накопителя. И заранее подсчитали: для заброса только одной фразы в отдалённый мир с отцом Дмитрия потребуется примерно три полностью заряженных накопителя.
Большинство учёных хватались за головы после такого подсчёта. И общую мысль высказал по этой теме наведавшийся на пять минут Крафа:
— Дима! Если бы не печальная роль узника, я бы посоветовал оставить отца в покое. Ты ведь представляешь, что означает подобный запас силы?
Граф хорошо помнил, как ещё недавно шёл на все тяжкие, грабил того же Купидона Азарова, разваливал башни древних цивилизаций, собирая по крохам как сами кристаллы, так и накапливаемую в них энергию. В те времена подумать о такой трате даже в голову не приходило.
Благо что сейчас кристаллы добывались группой кальмаров по двадцать штук на дню. А поставленная во многих мирах на поток зарядка давала около восьми наполненных под завязку магических резервуаров ежедневно. Поэтому Светозаров мог себе позволить не жалеть и не экономить в священном для себя вопросе по спасению родного человека.
И на первые попытки связаться с отцом, передать ему подсказки и непосредственно каштаны тратил энергию невиданными доселе объёмами. Даже плотно участвующий в экспериментах Эль выглядел озадаченным и озабоченным:
— Па, потоки энергии настолько огромные и сильные, что в сторону её подачи в видимом мне спектре буквально светящиеся нити, а то и целые тропинки образовались.
— Так это же прекрасно! — радовался тот. — Впоследствии и мне легче будет туда добраться, придерживаясь этой самой тропинки. Вот бы мне ещё твоё зрение припаять, чтобы те самые нити инверсионного следа увидеть…
После чего не поленился уже в десятый раз поблагодарить сына и похвалить его гениальный ум. А уж в разговорах с Эрлионой всегда подчёркивал, что гордится её младшим братом и рад, что самое первое, самое правильное воспитание ему дала именно сестра.
Чувствовалось, что Эль не столько загордился собственными силами, как с новым энтузиазмом ринулся к научным открытиям. Причём в разных, порой совершенно полярных по значимости видах наук. На эту тему Тител Брайс даже обеспокоился, заставив выслушать свои опасения и самого Светозарова:
— Ничего не пойму! Магическая сущность рождается как целитель, и только как целитель. То есть все силы наш Эль должен инстинктивно направлять на исцеление как таковое и на науку, с ним связанную. А он вдруг взял да и подался совсем в иные пределы мироздания.
— Ну и что в этом плохого?
— Как что! Это же явное отклонение от замысла, от всего итога нашего труда, от наших чаяний и надежд, от призвания, в конце концов! — горячился Верховный целитель империи Рилли. — А значит, и путь ошибочный, неверный.
— Зря паникуешь, ничего страшного не случилось. Зло свершиться не может по умолчанию, потому что наш общий сын рождался под гимн целителей, и банально не сможет нанести вред любому разумному существу. И это — самое главное. Всё остальное — только выбор, иная тропа, ведущая всё равно к общей цели. И ты ведь сам сколько раз твердил, что каждое существо имеет священное право собственного выбора. Так что не вздумай мешать…
— И только смотреть со стороны, как уходит в неведомом направлении уникальный целитель?
— Ну почему же только смотреть? Прельщай, агитируй, ненавязчиво и красиво показывай Элю все прелести, всё величие ставшего на великий путь врачебной деятельности индивидуума. Ну и глянь на двуализацию с другой стороны. Мы с тобой можем умчаться в иное место и там оказать помощь иным существам, а вот магические сущности раньше не могли. Вот наверняка нашему сыну и стало обидно замыкаться только в стенах замка или в стенах Свирепой долины. Он напрягся и решил эту проблему. И теперь тебе надо с восторгом расписать Элю открывающиеся перспективы: самый сильный, самый вездесущий и самый быстрый целитель во всех вселенных! А? Как звучит-то!
— Ну да… если с этой стороны посмотреть, то сын наш — и в самом деле гений. А там и меня превзойдёт в мастерстве, поднявшись до пятого уровня. Если не до шестого…
— Ого! А что, возможны среди вас такие божества? — изумился Дмитрий. — Так они, наверное, могут наложением рук камни оживлять и тут же разум им даровать! Не так ли?
— Вот появится такой, тогда и посмотрим, — с мечтательной улыбкой закончил разговор Тител Брайс.
Но как бы там ни шли остальные дела, в том числе и на Опорной Станции, на три дня основными событиями стали удачные попытки прорваться в жутко далёкий, прежде совершенно не известный мир, название которого вскоре стало известно — Долроджи. Ну и прослушиваемые разговоры узника с его тюремщиками начали постепенно раскрывать всю подноготную его заточения.
Много загадок и тайн раскрыли частые беседы Петра Васильевича с академиком Серовым. Ведь они, по сути, только и говорили об астрономии, бездонном вакууме вокруг мини-галактики, древней истории, о русском языке и об отправившихся некогда в спонтанный «проход» добровольцах. Ну и по частым лечебным процедурам, а также по многочисленным уколам, производимым с помощью многофункционального тюремно-медицинского пояса, стали понятны болезни, травмы заключённого.
В данном аспекте Дмитрий сразу принял непреклонное решение: все усилия потратить на передачу молодильных каштанов отцу и гипнотическому внушению, чтобы он их съедал. Что и было достигнуто с двойным, против намеченного, перерасходом кристаллов-накопителей и с максимальным напряжением самого сильного двуализатора научной группы, Александры Светозаровой-Свирепой.
Естественно, что при такой напряжённой работе и состояние непосредственно беременной женщины проверялось чуть ли не ежеминутно. И как она ни уставала, как ни напрягалась морально и физически, развивающемуся в ней потомству ничего не угрожало. Уж в этом плане наличие рядом с женщиной Верховного целителя и кучи Арчивьелов с Маурьи (которые классифицировались как целители третьего и второго уровней, соответственно) позволяло графу спокойно отлучаться куда угодно и на какое необходимо время.
Так, к примеру, те самые сутки, во время которых он вытребовал помощи самого Крафы, были разбиты на два отрезка по тринадцать часов. Так оказалось удобнее Гегемону, да и Дмитрию не пришлось на такой огромный срок зависать на Опорной Станции в то время, когда решалась судьба его отца.
Самое положительное, что отремонтированный по данным инструкциям прецедентальный модуль логистики, одно из базисных устройств Станции, удалось запустить, и он, пусть и с некоторыми непонятными перебоями, начал исправно функционировать. Как следствие, начала восстанавливаться связь не только с близлежащими Опорными Станциями, которые уже высветились схематично на экранах, но практически со всей Сетью. А это означало, что как только связующие каналы перемещений, а иначе говоря, телепортаций, заполнятся энергией, по ним можно будет шагнуть как самому оператору с номером «три ноля один», так и доставить на новые места их деятельности иных операторов.
Также началась стажировка и обучение двух Торговцев непосредственно в зале контроля, а ещё десяток отобранных Крафой кандидатур всё-таки забросили в жилую зону Станции. Там коллеги понемногу осваивались, привыкали к реликтовому объекту, зависшему в не осознанных до сих пор глубинах подпространства. При этом не только Шу’эс Лав, но и Хотрис, несмотря на свою молодость, смотрелись и вели себя среди пополнения как опытные, бывалые операторы и сразу попали в ранг неформальных бригадиров. Ну разве что баюнг мог «прыгать» на Станцию с грузом в полмассы его тела, а юный открыватель замка Свинга Реальностей — без никакой нагрузки. Сам факт такого умения в юном, четырнадцатилетнем возрасте поставил его на четвёртую ступеньку в списке самостоятельных посетителей станции. По крайней мере, никто больше, кроме Светозарова, Крафы и Шу’эс Лава, не мог сделать подобного перемещения. Объект их попросту не допускал на своё пространство, только при сопровождении официального оператора.
По этим причинам, а также после изучения добавочных инструкций Дмитрий принял решение, которым поделился в первую очередь с союзником:
— Придётся первые три Станции ставить под ваш контроль.
— Мне ещё только этой головной боли не хватало! — сразу стал открещиваться Трибун Решающий. — И слышать не хочу!
— Ну и зря. По всем параметрам и объяснениям любая Опорная Станция работает в автоматическом режиме после своего запуска и обретения официального оператора. Так что твоё присутствие там и не понадобится. Разве что первые несколько часов, да впоследствии иногда заскакивать да проводить коррекцию поставленных режимов.
— Ну и? — нервничал Крафа. — Какой смысл именно меня, Высшего Протектора Ожерелья, запрягать в такой никчемный, рутинный труд?
— Да как тебе сказать… — Дин Свирепый Шахматный тяжело вздохнул. — Ты ведь знаешь, какой я оптимист и как привык людям доверять. Но после общения с тобой, а также после знакомства с особо буйными ортодоксами из числа наших коллег и ознакомления с историей нашей цивилизации что-то заволновался. Ведь по большому счёту тот же Свинг Реальностей, точнее его восстановление и открытие, — это случайное стечение обстоятельств. Если бы не Хотрис, если бы не его настойчивость и везучесть, мы бы так и остались в состоянии конфронтации и затворничества. Подозреваю, что и тропа для меня на Опорную Станцию вновь приоткрылась только потому, что Хотрис пробудил цитадель Торговцев, влил в нее толику сил или энергии, которая и мне помогла посредством сложных притяжений в подпространстве. И я вот задумался над простым человеческим фактором и…
— Испугался? — закончил за него союзник. — Ха! И правильно сделал! За это я тебя ещё больше уважать начинаю, а собой гордиться. Потому что мои уроки не пропали даром. Здравое семя сомнений проросло в твоей бесшабашной головушке, и ты стал мыслить адекватно и правильно. Только вот объясни мне, почему всё-таки ты меня хочешь нагрузить новым рангом оператора именно сейчас? Мне без разницы нумерация, могу быть и в пятой сотне, и в десятой.
— Да понял я тебя, понял. Но тут вот какая петрушка… Нигде об этом ни слова, но сам факт присвоения мне первого номера да и некоторые иные косвенные намёки дают основание думать, что моя Опорная Станция — ещё и Центральная с большой буквы, так сказать. Следовательно, соседние с ней — входят с шестёрку наиболее важных по значимости, этакий центр всей структуры Сети. Вот мне и хочется, чтобы на них главенствовали идеально проверенные личности.
Лоб Крафы прорезали глубокие морщины, показывая, насколько сильно он задумался об услышанном. И продолжил он лишь после затянувшейся паузы:
— Ну ладно, со мной вопрос сложный… Ибо не понимаешь ты, что я уже от старости могу впасть в маразм и такого натворить!.. Хе-хе, не будем о грустном… Но с чего ты решил, что ныне юный Хотрис не изменится через двадцать, через двести лет жизни? Или тот же Шу’эс Лав, пролежавший более полутора тысяч лет в коме или в анабиозе, в не совсем идеальном для сохранения мозга хрустальном гробу, уже завтра не превратится в умственно неполноценного маньяка? Тот же пример неформальной императрицы, Натальи Кох Лучезарной, тебя ничему не научил?
— В том-то и дело, что научил. Но ты ведь согласишься, что после краткого общения с ортодоксами я сразу же отмежевался от них, и даже ни разу не просил для них какой-то амнистии или послабления режима изоляции.
— Да, это было очень заметно и даже приятно меня удивило.
— Вот! Я уже не напоминаю о том факте, что поверил тебе всего лишь после общения сроком в несколько дней, невзирая на то, что вначале готов был просто рвать тебя голыми руками и грызть зубами. А всё это потому, что после общения с человеком, а уж тем более длительного, у меня в сознании словно определённая шкала доверия возникает, и когда она достигает отметки «полное», я этому человеку начинаю доверять, как самому себе. Так вот, оба моих ученика и воспитанника, а также Александра, обе магические сущности, ты, Елена и ещё несколько человек — входят в тот самый список, которым от меня дарован наивысший приоритет доверия. Уж не знаю, как назвать это умение определять, классифицировать, ощущать иное разумное существо, но оно есть, оно мне невероятно помогает.
— Ага, и твоё, значит, умение шепчет, что я ещё не скоро загнусь от старческого маразма? — явно обрадовался Гегемон. И Дмитрий хохотнул в том же духе:
— Сам этому факту поражаюсь, но шепчет, что ты ещё вполне адекватен.
Вот так и получилось, что Трибун Решающий чуть позже стал оператором иной Опорной Станции, заполучив личный номер «три ноля два». Хотя никто ещё не знал, сколько Станций всего в Сети существует. То ли семь, то ли сто девять, то ли девять тысяч девятьсот девяносто девять.

Глава 14. Старший сын

Очередные три дня прошли для Петра Васильевича Светозарова под счастливой звездой надежды, радости и уверенности. А всё потому, что в первое же утро после появления каштанов он почувствовал себя однозначно выздоравливающим и правильно связал эти кардинальные изменения с употреблением гостинцев от таинственного доброжелателя.
А чуть позже, перед завтраком, у заключённого в голове зазвучала назойливо песня. Точнее не вся песня, только строчка из куплета или припева. Понять или вспомнить нечто аналогичное не получилось, потому что даже подобной мелодии русский офицер никогда не слышал. Но и сути ему было достаточно:
«Здравствуй, папа, это я тебя нашёл!» — звучало словно обвинение в ритме этакого настойчивого марша. А ещё минут через пять в поданном омлете вдруг что-то вздулось, и там обнаружилось очередные четыре каштана.
Последующие пять минут завтрака, всё под одну и ту же бравую строку, наверное, и совсем тупого человека заставили бы понять, кто пытается узнику помочь. И Светозаров попытался ответить мысленно:
«Я всё понял. Каштаны — это панацея от любых болячек».
Как бы не так! Строчка продолжала звучать с прежней интенсивностью и ещё большей надоедливостью. Пришлось припоминать и сравнивать свой первый отклик и нынешний. Разница сразу оказалась заметна: в первый раз прозвучал мысленно настоящий крик, полный бурных, очень бурных эмоций.
Пришлось как следует напрягаться, чтобы ответ дошёл, так сказать, до адресата. Подействовало! Но! Всего лишь на пять секунд! Затем одни и те же слова, словно назойливые капли «водяной пытки», продолжили буравить мозг.
Пришлось задуматься, пытаясь понять, что от него добиваются. Наверняка какой-то конкретики. А почему не могут более верно выразиться? Значит, не могут. Или у них там что-то в технике передачи сломалось. Вот и вынуждены слать сообщения только выдернутыми из контекста именно песен фразами. Но раз есть обращение «папа», значит, требуют подтверждения именно этого момента.
В данном аспекте вроде и размышлять было нечего. Единственный старший сын, девятнадцатилетний Борис, один из лидеров сопротивления, отчаянный и рисковый вояка и прочее, прочее, прочее. Если уж и мог кто-то найти новые научные идеи в телепортации и умениях «проходчиков», то лишь Борис. Имелись и ещё дети, но они были далеки от сопротивления, да и следующему по старшинству сыну только-только исполнилось тринадцать лет. Поэтому сомнения для следующего мысленного крика не было:
«Спасибо, Борис!»
Опять последовала пауза, но на этот раз десятисекундная, словно говорящая: «Ты на верном пути! Отгадывай дальше!»
Вот тут пришлось хорошенько подумать, прежде чем крикнуть в ответ уже вопросом: «Помощь ко мне поступает от старшего сына?!» Пятнадцать секунд паузы заставили сердце колотиться от невероятной, но тем не менее желанной догадки. Раз у него, Петра Светозарова, обнаружился уникальный для Земли талант «проходчика» и сильно выделяющийся даже для мира Долроджи, то, значит, он передался по наследству и его детям. А кто ещё у него имеется из старших сыновей? Да только Дмитрий! Который в момент катастрофического, спонтанного переноса в иной мир оставался дома. Он в тот момент не гулял с родными, потому что приболел.
Следовательно, он мог вырасти, преспокойно обучиться (пусть и случайным образом) перемещению между мирами, а затем достичь в этом деле такого мастерства, что… страшно даже представить! И скорей всего, именно он мог оказаться тем самым таинственным пришельцем, который не только прорвался в узилище, но и вырвался из него, несмотря ни на какие аннуляторы и громадные парализаторы.
После таких выводов ничего не оставалось, как крикнуть иное имя:
«Дмитрий! Я понял, что это ты, и каштаны от тебя!»
Всё. После этого давящая фраза под бравурный мотив пропала. Тем самым подтверждая верную догадку самого Светозарова: ему помогает, пытается вылечить, а может, и вырваться отсюда — его старший сын Дмитрий, оставшийся на Земле. Да и не важно, где он сейчас и откуда именно вышел на контакт. Феноменален сам факт отыскивания родного человека, с которым доля, казалось бы, разлучила навечно. Ну и эйфорией после осознания такого радостного момента чуть весь контроль над эмоциями не сорвало. Настолько узник в течение всего дня вёл себя неадекватно, что это было замечено, и поздним вечером явилось здешнее начальство. Побеседовать зашёл генерал Жавен, который простецким солдатским юмором и с видом свойского рубахи-парня постарался выяснить подноготную странного поведения заключённого:
— Жируешь? И уже так объелся, что двигаешься словно сомнамбула?
— Хо-хо! Отъедаться мне месяца три надо, чтобы с тобой на равных пообщаться! — принял свойский тон Светозаров. — Тут проблема совсем в ином: клаустрофобия стала заедать, жду не дождусь, когда мне прогулки разрешат на свежем воздухе. В противном случае чувствую, с ума сойду.
Генерала всяко легче было обмануть противоречивыми высказываниями, чем главу особого департамента, но и он подобной причине не поверил:
— Не смеши меня. Подпольщик, большинство своей жизни проведший в подвалах, пещерах и мизерных чуланах, — скорей боится открытого пространства и неба над головой. Хотя ты приятно удивишься, узнав, что прогулка таки для тебя возможна. Аскеза Мураши сумела сделать невероятное, добившись установки аннуляторов практически под всем пространством нашего комплекса. Если ты согласишься принять титул от императора и сделать коротенькое заявление для прессы по этому поводу, то уже завтра получишь возможность прогуляться на внутреннем дворике.
Щедрое предложение! Да и в самом выступлении под протокол, идущем в массмедиа, можно дать своим товарищам несколько условных знаков, оговорённых давно и как раз для таких случаев. Если бы Пётр был уверен, что во время прогулки вырвется и сбежит, ни секунды не затягивая, согласился бы на титул, а потом бы и сделал любое заявление для теленовостей. Ради свободы и продолжения своей борьбы можно использовать любые средства, особенно в отношении с врагом. И он сам твердил не раз своим сторонникам, что данное врагу слово не считается и не может ставиться подпольщику в вину.
Но раз плюсов подобное мнимое соглашательство не даст, то и поддаваться пока на уговоры не стоит:
— Ты знаешь, Триид, у меня принципы и неподкупная совесть! Зря пытаешься соблазнить каким-то титулом. Так что мне надо… подумать.
— Ну, думай, думай… Но сейчас мне скажи, что тебя настолько гнетёт или мучает? Видно, что сам не свой, специалисты нервничают, понять причин твоего состояния не могут.
— Ха! И это меня спрашивает главный тюремщик?! Который чуть ли не лично мне зубы выбивал, ломал рёбра и душил электроудавкой?!
Генерал даже обиделся на такие слова:
— Ты на меня напраслину не гони! Я учёный, пусть и в погонах, так что палачом никогда не был. А работали над тобой люди из другого ведомства, уж тебе ли не знать! Но если ты не дашь конкретных объяснений своему состоянию, если не захочешь поделиться своими печалями со мной, я просто вынужден принять адекватные меры. А именно: отключение экрана и перевода тебя на постельный режим с полным комплексным медицинским обследованием. Будешь только спать под капельницами да во время приёма пищи кормлен с ложечки. Ты этого хочешь? И учти, мне сейчас надо делать доклад мадам Мураши. С её занятостью, если она примчится сюда, тебе электроудавка покажется целебным бальзамом. Она и так свирепствует постоянно по твоему поводу и давно готова тебя порезать на куски.
Землянин на это самоуверенно ухмыльнулся:
— Руки коротки! — Что вызвало совсем иную, неожиданную реакцию вояки. Он задумался, а потом согласно кивнул:
— А ведь ты прав. Она только орёт в твой адрес и над нами измывается, а тебе ни разу даже ногу не прострелила. По сути, только одни поблажки и улучшение условий содержания… Ты у нас словно герцог под домашним арестом…
— Да ты никак завидуешь? Хочешь поменяться со мной местами?
— Ну да, — хмыкнул Жавен со злобой. — С твоей Аскезой и подобное возможно.
После такого высказывания стало понятно, насколько он главу особого департамента побаивается и ненавидит. И оговорка «твоей» имела немаловажное значение. Наверняка не только он считал, что бывшая жена-любовница Светозарова действует во многих случаях, руководствуясь старой, пусть и резко отрицаемой симпатией к узнику. И его только что неосторожно сделанное заявление о «коротких руках» могло в сильной степени Аскезе повредить. Куча докладов по инстанции, присовокупленные туда же жалобы на неуважительное отношение к военным и к учёным да плюс ко всему удачный побег (коль такой подвиг ещё удастся совершить!) сразу поставят жирный крест на всей карьере мадам Мураши. И если ещё совсем недавно Пришелец желал своей близкой некогда женщине чуть ли не смерти, то сейчас сам удивился шевельнувшимся в душе сочувствию и переживанию. Пока их давил и затаптывал, постарался вздохнуть максимально горестно и признаться:
— Ядовитые змеи для всех опасны… Ну а по поводу своего самочувствия, то я тебе признаюсь: недоволен я. Сильно недоволен. Раньше мне казалось, что достаточно хорошего питания, как я за три дня на ноги встану, все ваши цепи порву и сбегу. А тут, как ни прислушиваюсь к себе, понял, я уже старый, дряхлый и никчемный. А поправка идёт такими мизерными темпами, что выздоровею я только к тому моменту, когда моё хладное тело станут закатывать на тележке в крематорий. А ведь я моложе тебя почти на десять лет! Как тут не сломаться?.. Вот на меня и напала страшная хандра.
Генерал выслушал всё это со скептическим выражением на лице, но вроде как посочувствовал:
— Сам виноват, выбирая свою стезю и наживая клаустрофобию в мрачных чуланах. Но если причины только эти, то зря ты так убиваешься, вытянут тебя наши медики, не сомневайся. Пусть медленно — зато уверенно.
— Ага! Легко тебе говорить, не имея рубцов внутри и лопнувшей от ударов сапогами печени. А вот я уже понял, что не жилец… Да и лечите вы меня скорей лишь для короткого заявления перед телекамерами. Потом просто не дадите одно из лекарств и выбросите миру уже давно составленный на меня некролог…
Кажется, Пётр переиграл. Потому что генерал с презрением скривился:
— Хорош ныть! Ни за что не поверю, что ты впал в подобный пессимизм. И твои стоны и жалобы сразу у меня вызывают подозрения: либо ты что-то задумал либо готовишься к побегу.
— Ха-ха! — не удержался землянин от скорбного смеха. — Ты ещё забыл добавить третье «либо». А мог бы добавить: «…либо готовишься уйти от нас, не попрощавшись». Вот она: косность мышления настоящего тюремщика, а не учёного. Потому что человек науки попытался бы представить себя в моей изрезанной шкуре и немедленно поверил каждому слову.
— Так что ты хочешь? — уже сердился генерал. — Чтобы тебя усиленно стали лечить или чтобы осмотрели корифеи медицинских наук?
Пришлось делать паузу, погружаться в раздумья и только потом выдавать подходящий для тюремщиков ответ. Тем более что консилиум корифеев и так грядёт через два дня, когда выяснится стопроцентная смертность развивающихся зародышей.
— Ты знаешь, это меня, наверное, улучшение содержания расслабило… Ждал смерти с часу на час, а тут вдруг раз… даже кормить стали как на убой. Ну и прочие разные удовольствия, чего уж там… Вот меня окончательно и потянуло на свободу, под солнечный свет захотелось, или в лес прогуляться. Потому и захандрил…
— Вона как… — оживился Жавен. — А ведь я всегда утверждал, что отличное содержание гораздо быстрей сломит сопротивление любого узника, чем физическое избиение или удары током. От хорошей жизни — хочется ещё лучшей, особенно особям разнеженным, титулованным!.. Ах да, ты же к таким не относишься. Привыкший жить в подполе — летать не стремится. Ха-ха!
— Да что ты заладил, Триид! Дались тебе эти чуланы?..
— Ладно, не обращай внимания. Лучше скажи: есть какие-нибудь особенные пожелания к питанию или к обслуживанию?
Светозаров задумался и хмыкнул:
— Да как тебе сказать… А нельзя ли девочек у меня на всю ночь оставлять?
— Ну ты нахал! Ну, наглец! — с улыбкой возмущался генерал. — Они и так бедняжки над тобой зависают. Если в первые дни ты за пять минут порцию материала выдавал, то теперь малышкам приходится над тобой полчаса изгаляться.
— Ага, значит, ты всё-таки подсматриваешь?! — подался узник вперёд.
— Ещё чего! Только дежурная, пожилая оператор присматривает. Но ведь доклад она делает, а мне по должности его читать положено. Так что не строй из себя обиженную девственность.
— Думаешь?.. Хм… А как по поводу моего пожелания?
Жавен вздохнул:
— Ты неисправим! — Встал и уже перед самым уходом, многозначительно косясь на камеры, пробормотал: — Когда Аскеза посещает тебя, она предварительно сдаёт оружие. Но ведь со мной-то она общается вооружённая. Смекаешь?
— Ладно, тогда я у неё сам спрошу…
На том и расстались. Зато неадекватное поведение узника сегодня, судя по довольному виду Жавена, получило для него вполне приличные объяснения, и он успокоился. И два предстоящих дня можно было не опасаться мешающих толп медиков, озабоченных плохим состоянием пациента. Если чего иного не произойдёт.
Остаток вечера после разговора с генералом прошёл штатно. Разве что девочек удалось продержать возле себя уже все сорок минут. Но жалеть их заключённый не собирался: продались врагу, вот пусть теперь и отрабатывают по полной.
Зато последующий ночной сон впервые удалось частично проконтролировать. Точнее говоря, не сразу заснуть, сопротивляясь введённому в кровь снотворному. И часа три посвятить комплексному исследованию своего тела. Результаты такого обследования оказались ошеломляющими. Можно было смело утверждать, что только за один нынешний день внутренние органы оздоровились так, словно пациент лечился недели две в самых благоприятных условиях. Если не все три недели! А значит, каштаны или что они там собой представляли на самом деле оказались настоящей панацеей, совершающей чудеса.
Ну и отличное настроение немало способствовало резко улучшившемуся состоянию. Связь с Землёй; оставшийся живым и тоже ставший «проходчиком» старший сын; новые перспективы для удачного побега; ожидаемые хорошие новости о супруге Анастасии и дочери Елене — всё это в сумме могло поставить на ноги и смертельно больного человека. А уж таковым себя Пётр Васильевич совершенно не считал. Разве что решил на следующий день не слишком-то симулировать согбенность, дряхлость и дрожащие от слабости конечности. Подозрения тюремщиков немножко усыпил, но во всём надо знать меру.
Ну и больше всего землянина радовал тот факт, что его тело если не завтра, то уж послезавтра точно начнёт вырабатывать те самые, желанные для любого диверсанта биологические вещества, с помощью которых планировалось вырваться на свободу. Силы и умения понадобятся все, но хотелось надеяться, что их хватит. Вот тогда враги покусают себе локти! Вот тогда пожалеют о своей мягкотелости и попытках подкупить лидера мятежников!
Да и соратникам рисковать не придётся, штурмуя этот уникальный научно-тюремный комплекс. А это дорого стоит.

Глава 15. Снабги мира Надэм

Прошло ещё несколько дней, и теперь уже Трибун Решающий потребовал обещанного содействия со стороны союзника. Причём действия предстояли в мире Надэм, где проживали умеющие поднимать себя левитацией люди вида снабги. Мир состоял всего лишь из одной, но огромной, пригодной для жизни одноимённой планеты на дальней орбите вокруг голубого гиганта. Ну и по коротким обмолвкам Крафы чуточку раньше можно было считать мир Надэм настоящей жемчужиной его Ожерелья. Если судить по красоте, количеству природных чудес, сказочных сияний в атмосфере и прочему, прочему, прочему. Например, только один размер планеты равнялся размерам Урана, что уже незамедлительно, чуть ли не в сотню раз увеличивало размеры всего воздушного океана по сравнению с той же Землёй.
Наверное, поэтому небо манило и звало, давая возможность путешествовать по нему вечно. В процессе развития своей цивилизации снабги научились создавать, а потом и пользоваться летающими в атмосфере пузырями. Ещё и с заранее спрограммированной расцветкой. Да такими громадными, с великолепной подъёмной мощностью, что в пузырях умещались многочисленные жилые помещения. Назывался такой шар на местном наречии уйтарг и переводился как восклицание «Ах какая прелесть!». Настоящие дома из легкого, но невероятно прочного тростника, запасы воды, пищи и всего, что необходимо многочисленной семье для жизни и ведения войны, — всё это попросту летало по воздуху. Именно войны, как это не могло показаться бы странным для индивидуумов, умеющих летать почти как птицы. Воевали снабги с момента своего рождения и до самой смерти. То есть данный вид лёгких и сухощавых внешне гомо сапиенс считался чуть ли не самым агрессивным видом среди обитателей всех сорока шести миров Великого Протектора.
Ну и помимо всего, именно сама планета да влияние на магнитное поле большого голубого гиганта изменили строение тамошних людей настолько, что они научились ещё в глубокой древности левитировать не только по вертикали, но и с довольно большой скоростью по горизонтали. А когда создали особые растения да научились управляться с пузырями-уйтаргами, в своём подавляющем большинстве стали воистину небожителями. А учитывая, что женщины у них рожали обычно тройню и никогда не меньше двойни, то население там росло во все времена в геометрической прогрессии. Наверное, поэтому и воевали, что борьба за кусок неба или суши у них въелась в кровь на генетическом уровне.
Ну и представить себе было бы трудно, если бы эта раса летающих воителей распространилась по всей галактике, а то и иным вселенным благодаря появлению в их цивилизации Торговцев. И летать умеют, и телепортироваться в любое место! Что может быть страшней для всякого противника?
Тут положительными, особенно вначале зарождения первых умельцев, сказались два фактора. Первый: уже второе поколение снабгов, рождённое в ином месте, теряло умение левитировать в атмосфере. Этакий своеобразный, сдерживающий заслон от переселения в иные миры. А второй фактор: изначально только в трёх родах появились уникальные проходчики между мирами. И в дальнейшем эта селекция сохранялась как в строжайшей тайне, так и при строжайшем табу, запрещавшем смешивать кровь избранных с иными родами снабгов. В результате, когда началась среди Торговцев война на взаимоуничтожение, четыре пятых уникальных прыгунов погибли, а оставшихся удалось Крафе и его сторонникам пленить и напрочь изолировать в мире Грёз. Там за полторы тысячи лет насильственные репатрианты утратили умение летать, оставшись чистыми, как говорится, Торговцами. Но как раз с обитающими в Грёзах переселенцами и не было излишней мороки.
А вот дочерняя планета снабгов бурлила конфликтами постоянно. И Крафе частенько приходилось туда наведываться для наведения порядков, всемирного суда и разрешения весьма сложных противоречий между сотнями королевств, княжеств и целых империй. Всё-таки планета была слишком гигантской, и о единении воинственных снабгов в единое государство не могло быть и речи. Для них просто никогда в истории не существовало внешней угрозы, а какой-то гипотетический Гегемон, Высший Протектор Ожерелья, для большинства летунов оставался мифическим существом. К примеру, так же точно относятся чукчи с Чукотки к существованию папы римского: «Ну есть он — и ладно. Нам-то что с того?»
Да и он от этого сильно не расстраивался. Хотя власть имущих строил и подравнивал регулярно. А чтобы быть в курсе всех дел, в каждом государстве из местных имелся штатный осведомитель Крафы, а в больших империях и по десятку щедро оплачиваемых наблюдателей, аналитиков и консультантов (нужное подчеркнуть, в зависимости от существующей на местах власти). Эти наблюдатели собирали сведения, а потом передавали их по радио в координационный единый центр (КЕЦ), где уже всё собиралось, рассортировывалось и анализировалось окончательно. В КЕЦе работали вольнонаёмные из иных миров, чаще всего социологи, историки, лингвисты и прочие связанные с изучением формаций учёные. И уж они-то считались личностями образованными, знающими и компетентными, относящимися к своему работодателю более чем лояльно.
Однако и они приближающуюся политическую катастрофу проворонили. Одна из весьма мощных, технически развитых империй тайно от осведомителей Гегемона договорилась со всеми своими соседями и совершила невиданное, объединив под единой, централизованной властью три громадных континента, которые чуть ли не вдвое превышали площадь Африки и Евразии. Деяние вроде бы достойное и в другом случае только приветствуемое Высшим Протектором. Только вот стержнем для объединения стала новая религия весьма кровожадных и ортодоксальных канонов. И не суть важно, на кого молились тамошние жрецы и как называлось их божество, олицетворяющее собой банальный для всего остального мира и часто воспеваемый в иных религиях Ветер. Но те, кто не желал поклоняться Ветру в интерпретации новой религии, тут же провозглашались еретиками, подлежащими тотальному уничтожению.
Да и за жёсткий контроль рождаемости жрецы выступили. Отныне каждой семье настойчиво рекомендовалось иметь не более четырёх детей. Чем не нарушение всех прав и свобод только в одном этом аспекте?
Вот и началось повальное истребление неугодных вначале в самой объединённой империи. По заранее составленному сценарию прошла кровавая резня, которую в сравнении с земной историей можно было сравнить с Варфоломеевской ночью. Только здесь уничтожение тех, кто «иначе крестится», растянулось на неделю. Всё-таки масштабы не те, да и многие обитатели пузырей попросту смылись из воздушного пространства суперимперии в соседние государства. И в данный момент готовилась великая война, в ходе которой собирались выжечь калёным железом всех еретиков на всей планете Надэм.
Казалось бы, проще ничего нет: надо только показательно наказать зарвавшихся жрецов, влезших в политику, и порядок тут же будет восстановлен. Но техническое развитие империи недаром считалось воистину уникальным. Они уже вплотную подошли к созданию устройств по телепортации, стали совершать первые перемещения и тут же озаботились защитными мерами. Для этого ими были запущены в массовое производство довольно дешёвые, но на удивление действенные аннуляторы. Да ещё и с такими устройствами в придачу, которые моментально регистрировали телепортационное перемещение в радиусе своего действия.
И просто чудо, что сунувшегося было с проверкой посланника от Крафы, одного из его правнуков, успели предупредить и тот не попался в ловушку. Точнее, почти попался, но с боем сумел вырваться из кольца облавы, покинуть пространство с аннуляторами и уже оттуда эвакуировать себя и своего сопровождающего домой. Хорошо хоть наступательное оружие парализующего действия и некоторое другое для ближнего и дальнего боя позволило молодому Торговцу выйти живым из сложной заварушки.
Зато перед Трибуном Решающим встала грандиозная, можно сказать, непосильная задача: как навести порядок и при этом не озлобить мирное население? Всё-таки использование ядерных бомб хорошо лишь в случаях с такими людоедами, как плагри. Там вся цивилизация взращивалась на разведении людей в качестве скота, и там жалеть было некого. А в мире Надэм подобное массовое уничтожение главной столицы империи легло бы тяжким пятном на совесть Крафы. Да и не присуще ему было добиваться результатов любыми, тем более кровавыми средствами. Поэтому пришлось спешно устраивать нечто этакое, которое (помимо гибели самых ярых зачинщиков инквизиции) навсегда бы скомпрометировало жрецов в глазах остальных снабгов.
Естественно, что Крафа затребовал от союзника не просто конкретной помощи в конкретном действе, а попросил совета и дельных подсказок в процессе планирования всей операции. И конечно, когда в наличии широкий спектр возможностей, что-то планировать намного проще. Не говоря уже о последующей эффективности конкретных действий.
Светозаров первоначально поинтересовался у Прусвета, согласится ли тот помочь в предстоящем деле. На что разумный кальмар, пронзающий камни, ответил даже с обидой:
— Как тебе не стыдно! Друг называется! Я тут от скуки и безделья маюсь, а ты ещё спрашиваешь!
Положим, от скуки он не маялся, работы хватало не только ему, но и всем переселённым в мир Зелени и в иные миры кальмарам. Но Прусвет, имеющий второе прозвище Живой Ужас, за любые приключения, а тем более в иных мирах готов был щупальце отдать, лишь бы поучаствовать. Ну а представителей в его цивилизации, кои считали себя воинами, насчитывалось не просто сотнями, а тысячами. Так что пять десятков особей под командованием Прусвета признали весьма целесообразной подмогой в предстоящем спектакле. Таких уникумов, умеющих просачиваться через любую породу и даже сквозь чистые металлы, — попросту больше не существовало во вселенных. Вот этот отряд и начал тренировки самым первым под управлением нескольких инструкторов.
Затем союзники уделили максимально возможное внимание экипировке. Тем, кто будет на стержне основного спектакля — достались уникальные одежды Хаюшь. Можно сказать о них: конгломерат наивысших технических достижений многих цивилизаций с лучшими изысками магической науки. По правде говоря, бывший владелец первого из таких костюмов, злобный маг Купидон Азаров, сам точно не знал всех защитных функций. Сидя в тюрьме, он до сих пор давал всё новые и новые показания, но про одежду только говорил: «Её может носить любой человек, чувствуя себя при этом бессмертным!» Хорошо, что граф Дин отыскал ещё два костюма, но уже с прилагаемой к ним инструкцией, и теперь сам в опаснейшие командировки отправлялся только в Хаюшь.
Также весьма широко собирались использовать при операции боевые умения целителей мира Зелени. Вернее, не столько целителей, как бывших их противников, Арчивьелов Успенской империи. Вот те, да, когда-то переусердствовали в изменении излечивающих умений, превратив их в невидимые структуры, заточенные только под один результат — убивать. Война-то благодаря Торговцу закончилась, а умения остались. Ну и чего уж там добру пропадать? Было решено наработки бывшего противника употребить на благое дело, хоть Верховный целитель, Тител Брайс, рьяно возражал против такого действа. Для атаки методом остановки сердца, создания удушья или временной хромоты был создан иной отряд из десяти Арчивьелов той самой Успенской империи. Но выбирали лишь тех целителей третьего уровня, которые первыми сознательно перешли в своё время на сторону добра. Сомневаться в них не приходилось, да и в совместной работе в последнее время они принимали самое активное участие.
Помимо людей, коих насчитывалось четыре отряда, и кальмаров, очень солидно подготовили магический арсенал различных галлюциногенов, ядов, иных отравляющих и удушающих средств. Причём средства с избирательным радиусом действия да ещё и с заданной заранее выдержкой по времени. Например, собрались широко применить производные растения агразас. В природном виде оно приравнивалось к белене, вызывало бешенство и отупение при употреблении. В виде газа, пущенного на толпу, агразас превращал её в бездумную, но агрессивную, ничего не соображающую массу. Особи этой массы банально начинали бить всех, кто находится с ними рядом (правильнее сказать — друг друга), а потом ещё до двух суток лежали пластом с тяжкими похмельными ощущениями. Самое кардинальное лекарство для буйных, тяжело неизлечимых религиозных фанатиков.
То есть союзники подготовились отлично, выступая на операцию по мирному урегулированию разгорающейся кровавой резни. И на четвёртый день после запуска Опорной Станции под номером один отправились в мир Надэм успокаивать воинственных снабгов.

Глава 16. Надоедливые посетители

Вместо шести положенных на сон часов Пётр Васильевич проспал три. Но утром был свеж и бодр как огурчик. Мало того, хотелось бегать, прыгать, попросту упасть-отжаться, присесть-подняться, так что приходилось усилиями воли сдерживать своё странно помолодевшее тело. Шаркая демонстративно подошвами, сходил в туалет, переделывая стон удовольствия в стон недовольства, умыться. Да и есть начал медленно, не спеша, хотя на самом деле давился слюной и готов был сожрать всё, что принесли, практически не пережёвывая, а только глотая.
Также с некоторым напряжением, недоумением ждал очередного «сеанса связи» и гостинец. Они запоздали минут на пятнадцать, явились в гости почти одновременно. Строчка явно из женской песни с этаким любовным уклоном гласила:
«Я могу тебя отвоевать, только жалко мне твоих подружек!» — И вскоре остатки прожаренной ветчины вздыбились горкой. Под ними при рассмотрении оказалось пять каштанов.
«Хм! Норму лекарств мне повысили, но тут я не против, да и там знают, что делают, — размышлял узник, стараясь не слишком афишировать перед камерой интенсивное пережёвывание вроде как мягкой ароматной ветчины. — А вот с подбором песен у них совсем плохо. Не будь я такой сообразительный, ничего бы не понял, что мне хотят объяснить. Скорей всего, намекают, что могут сюда явиться сразу с более мощным оружием, всё вокруг раскурочить и меня отсюда выдернуть. Решение вполне логичное и с их возможностями наверняка сопоставимое. Но при этом намекают, что уничтожат всех, кому не повезёт оказаться рядом. Мало того, они не могут знать, как действует мой пояс. Да и я не знаю. Вдруг он мне в последнюю секунду, при разрыве с оператором, закатит в кровь смертельную дозу яда? Так что правильно делают, что интересуются моим мнением. Теперь бы только правильно до них мысленно докричаться…»
Подумал немного, несколько фраз сменил в заготовленной ещё ночью речи и перешёл на максимально возможное по силе, как ему казалось, общение:
«Дмитрий, я тебя понял! Но освобождать меня пока не надо! Пострадают невиновные. При таком скором лечении я уже завтра попробую сам отсюда вырваться. В крайнем случае послезавтра. Имеются опасения, что снять с себя пояс не получится, а он может оказаться опасен, запрограммирован на самоуничтожение. Если ты сможешь явиться ко мне во время побега и помочь, учитывай, что вокруг сотни аннуляторов, лишающих нас возможности прыгать в подпространство. И за ширмой — Могильщик! Робот, предназначенный для уничтожения моих возможных спасателей. Если все слова дошли до тебя, не только выключи строку из песни, а завтра дай ещё и другую, выдернутую из песни «Подмосковные вечера». Передавай от меня приветы и поцелуи маме и Леночке!»
Пока я это мысленно прокричал, чуть до обморока себя не довёл. Пришлось пару минут сидеть, делая вид, что блаженствуешь с чаем, попивая его маленькими глоточками. И только потом спохватился, додумывая очевидное:
«Как я могу передавать приветы, если не знаю, что с женой и дочерью?! Вдруг они погибли? Вдруг Дмитрий вообще не с ними, а в ином мире? Надо было просто вначале поинтересоваться, где они и что с ними… Ох! Они ведь тоже могли потеряться в иных мирах! Мы же вместе в створ провалились, а я потом грубо оттолкнул вцепившуюся в меня Анастасию. Уж её-то точно могло забросить куда угодно…»
Чуть оживившись, в первую очередь доел каштаны и только после них подчистил тарелки от остальной пищи. Ну и три часа личного времени мечтал провести перед экраном не только во всемирном виртуальном пространстве, но и в спокойных размышлениях, анализе своего поведения и разработке окончательных планов на побег.
Как назло, уже через четверть часа появился самый неприятный из всех возможных посетителей, который только одним своим видом начисто испортил настроение. Бывший некогда лучшим другом человек прикатил в своей инвалидной коляске, разместился по другую сторону от стола, как раз под экраном, и выжидающе уставился на заключённого. А тот демонстративно игнорировал предателя, словно того не существовало в природе. Минут двадцать они так просидели в полной тишине, не проронив ни слова. Но потом Дар Горский не выдержал:
— У меня для тебя есть новости о Борисе.
Так и не глядя на него, хотя такое невозможно сделать с сидящим напротив человеком, Пётр словно бы вслух пробормотал:
— Все новости я знаю из телепрограмм да с почтового пространства… Что-то мне туда никто ничего толком не пишет… А ведь это так просто…
— Видишь ли, дело в том, что новости не совсем приятные, — продолжил инвалид грустным тоном. — Подобное по телеканалам не покажешь. Да и есть некоторые соображения секретности, как-никак. А самое главное, я знаю Бориса с пелёнок, и ты же сам закрепил меня при торжественной регистрации опекуном твоего сына со всеми вытекающими из этого обязанностями.
Пётр наконец опустил свой тяжёлый взгляд, добавляя в голос максимум ненависти и презрения:
— Я жестоко ошибся с выбором опекуна. Будь ты таковым на самом деле, сейчас бы постарался находиться рядом с Борисом.
— Несколько последних часов до прихода к тебе я и находился рядом с твоим сыном… — Дар сделал невероятно длинную паузу, после чего неохотно добавил: — А отправился сюда лишь после разговора с Борисом, после того как он пришёл в сознание.
И опять на добрую минуту у Светозарова помутилось в рассудке. Но на этот раз от непроизвольного сопереживания и страха за близкого, родного человека.
Несмотря на полуобморочное состояние, внешне Пётр Васильевич остался как каменное изваяние. И минута, прошедшая в полной тишине, заставила безногого Дара удивлённо хмыкнуть:
— Неужели вся твоя прежняя любовь к старшему сыну была напускной? Не искренней?
Пришлось брать себя в руки, убирать возможные хрипы в горле и всё-таки объясняться с предателем:
— Не верю ни единому твоему слову. Так что, если желаешь, чтобы я хоть в чём-то поверил, немедленно приводи неотразимые доказательства. И то буду сомневаться.
— Ах да! Я же забыл, что ты меня считаешь злейшим врагом!
— Нет, ты не враг. С врагом можно воевать до последней капли крови, но при этом его уважать. Тогда как подобный тебе глист даже гипотетического уважения не достоин.
— Ага, значит, твоё презрение определяется выборным характером? — явно обиделся Горский. — Ту же самую Аскезу ты продолжаешь уважать, а от меня и оправданий выслушать не хочешь?
— Не хочу! — с гневом ответил землянин. — И ты не равняй свою мерзкую душонку с широкой и огромной душой Мураши. Ты не достоин даже пылью оказаться у неё под стопами!
— О-о-о! — с ехидцей протянул инвалид, усаживаясь в своей коляске удобнее. — Да ты, как вижу, остался неравнодушен к этой кобре?
— Ещё чего не хватало?! — зафыркал Пётр, после чего снизошёл к объяснениям. — Во-первых, Аскеза, всегда имела иные принципы и сразу не соглашалась с методами нашего сопротивления. То есть никогда и никому не лгала. Что уже делает ей честь. Так что её дальнейшая карьера в стане моих врагов — это в первую очередь моё, и только моё упущение. Несмотря на её сногсшибательную в молодости красоту, она была женщиной уже тогда умной и последовательной, и мне показалось, что она сама поймёт все стороны правды и достигнет истины. Ну и жизненные неурядицы многое изменили, вот и получилось то, что имеем…
Предатель так и не оставил свой ехидный тон:
— А не боишься, что мадам Мураши потом прослушает нашу беседу и зашибёт тебя за слова о красоте, оставшейся в молодости? Она ведь до сих пор считается одной из самых прекрасных дам империи.
На это узник лишь скривился и вновь демонстративно перевёл свой взгляд на экран. После чего визитёр выдержал только две минуты в молчании:
— Значит, тебе неинтересно узнать, что с твоим сыном и почему он здесь? — не дождавшись реакции на свои слова, со вздохом продолжил: — Скорей всего, завтра, когда его жизни уже ничего не будет угрожать, Бориса привезут к тебе на свидание. Причём его мнения по этому поводу никто не спросит. Для общего блага империи целесообразно твоё искреннее согласие сменить политические приоритеты. И если понадобится, то для этого здесь соберут всех твоих детей.
Тут уже Светозаров себя выдал, у него в непроизвольном тике задёргалась изуродованная шрамом правая щека. Это предатель встретил с явным удовлетворением в тоне, продолжая с некоторой издёвкой:
— Зря надеешься, что о твоих остальных детях ничего не знают. Все они давно на учёте, и за ними ведётся пристальное наблюдение. В том числе и за теми, кто находится вне империи. И даже за твоей старшей дочерью, которая, как тебе кажется, надёжно спрятана во вражеском и ненавистном всем королевстве Гровуран, ведётся круглосуточная слежка.
Это и в самом деле могло оказаться страшным ударом по психике, да так оно внешне и выглядело: землянин побледнел, губы у него задрожали. Да и с хрипом в голосе явно не удалось справиться.
— Какие же вы все сволочи! И ты, и тебе подобные твари! Которые не только себя предают, но и готовы детьми товарищей расплатиться за кусок масла, брошенного им на куске хлеба!
— Зря ты так, — пустился Горский в рассуждения и наставления. — Неужели ты ещё не понял, что всё в нашем мире изменилось после открытия иных вселенных? Отныне все наши основные положения и хартии полной свободы для каждого «проходчика» стали основополагающими буквально в каждом отдельно взятом государстве. Даже самые уродливые в своей диктатуре гровуранцы уже пересмотрели некоторые законы и восстановили неприкосновенность тех людей, которые умеют двигаться сквозь пространство без применения устройств телепортации. Да и наши соратники толпами покидают подполье, получают титулы, поместья и живут полнокровной, интересной жизнью. Так сказать, в достатке и спокойствии. И тебе ничего не стоит обеспечить достойное существование своих детей. Только нужно сделать несколько публичных заявлений…
Дальше он продолжил интенсивно агитировать за сотрудничество с имперскими властями, приводя десятки доводов «за» и критикуя смехотворные попытки некоторых ортодоксов из среды мятежников, которые продолжают свою бессмысленную игру в подпольщиков.
Но его бубнящий голос оставался только фоном для размышлений Светозарова.
По правде говоря, не всё так было плохо, как надеялись имперские ищейки, пропагандисты и предатели из числа бывших соратников. Вряд ли они сумели выследить и установить точное местонахождение хоть одного ребёнка. В этом плане фанатично любящий отец предпринимал всегда тройные меры страховки, запутывал следы, как мог, и не доверял никому. А если и открывал некоторым ближайшим сподвижникам свои «семейные» секреты, то говорил каждому совершенно разное, на всякий случай часто взаимоисключающее друг друга.
Но из слов предателя стало понятно, что «сломался» и попал в число предателей практически второй человек в организации, так называемый начальник штаба всех боевых действий, которого десятки лет называли только по прозвищу Фанат. Только он получил когда-то сведения от Петра по поводу проживающей в Гровуране дочери. Да и то, что знал о частых визитах туда главного лидера «проходчиков» и не сомневался: некая женщина у любвеобильного Светозарова и во вражеском тылу имеется. Она и в самом деле имелась, но совсем не та, о которой землянин признался Фанату. Так что с этой стороны шантажа можно было не опасаться. Как и по поводу остальных детей.
Хуже могло оказаться другое. Если начальник штаба предал, то, скорей всего, и старший сын от погибшей не так давно Гаранделлы мог из-за предательства попасть в лапы охранки. И какие-то намёки Горского на схваченного и скорей всего тяжело раненного Бориса, лежащего где-то по соседству в этом самом научно-тюремном комплексе, могли оказаться правдой. Следовало всё-таки вырвать из Горского более конкретные сведения.
«Жаль, что я его сейчас не могу достать и применить пытки, — мрачно и цинично рассуждал Пётр Васильевич, рассматривая сидящего в коляске инвалида. — Вначале оторвал бы ему руки, потом всё остальное… Хотя… странно, что он вообще сейчас тут, по другую сторону баррикад. Всегда был уверен, что Дара пытками не сломить. Да и три гипноблока у него тоже стояло в сознании… Видимо, его чем-то другим сломали. А чем? Вряд ли признается… Да и детей у него нет. Разве что родители, про которых я что-то давно ничего не слышал…»
— А как твоя мама поживает? — перебил он Горского на полуслове. — Рада, что ты стал всеми ненавидимым и презираемым предателем?
Тот словно воздухом подавился, закашлялся, посинел, тем самым подтверждая правильность предварительных выводов. Что-то у него там со старшим поколением не фонтан, раз он так отреагировал. Ну и раз удалось вогнать «слизняка» в растерянность, следовало надавить на него в вопросе о сыне:
— Ну и что там с Борисом? Отвечай! Где он и почему?! — Только предатель наверняка получил жёсткие инструкции своего поведения. Потому заговорил не раньше, чем взял себя в руки:
— Где он, я тебе уже сообщил. Почему — ты и сам догадаешься, не маленький. А что с ним, пожалуй, могу и рассказать. Но тогда сразу учитывай, что привезут его к тебе на встречу лишь после твоего краткого выступления перед прессой.
— Что-то ты и твои кукловоды перемудрили. Куча противоречий и непоняток. Главная: какой с меня нынче толк вашей оголтелой пропаганде? Зачем моё выступление для новостей? Что это даст, если вся ситуация и так изменилась в корне?
Логичные вопросы, на которые последовал совсем нелогичный ответ:
— Кто-то из окружения императора хочет твоей смерти.
— Мм?.. Не понял! — скривился в недоумении землянин. — Как-то не вяжется одно с другим. Не выступлю — буду отъедаться в этой комфортной камере. Сделаю заявление — кому-то стану неугодный? Ты уж определись, чего от меня хотят и кто моей смерти желает. Я-то до сих пор за жизнь не цепляюсь.
Горский и сам не знал, как следует ответить. Долго мялся, прежде чем сформулировал очередные выводы:
— Мнения ключевых фигур по твоему вопросу в нашем государстве разделились. Одни хотят тебя уничтожить уже и сразу. Другие советуют вначале всё-таки сломать. Третьи ждут нового проступка с твоей стороны, чтобы казнить, уже окончательно списав в неисправимые террористы. Лишь ограниченное меньшинство считает, что будет полезней для общества, если ты сам пойдёшь на полное сотрудничество. То есть признаешь, что император стал делать всё для узаконенной свободы выбора для «проходчиков».
— Так пусть отпустят меня на свободу, я там осмотрюсь, и если эта действительность соответствует твоим утверждениям — первым брошусь восхвалять кардинальный поворот в сторону справедливости.
— Увы, ты забыл, что ратующих за твою жизнь — меньшинство, — напомнил Дар. — Так что тебя не выпустят. А будешь упорствовать — показательно казнят как преступника или как оголтелого террориста. И повод имеется: раньше ты убивал за одни идеи, а теперь как бы готов убивать за противоположные. И народ будет согласен с приговором. А раз давление на тебя продолжается, схваченный Борис идеально подходит для влияния на тебя. Тем более в его состоянии.
— Да что ты всё заладил о его состоянии?! — взорвался Светозаров справедливым гневом. — Говори, что с ним, и плевать мне на все ваши условия! Ну?!
— Ладно… — Предатель собрался с духом, постарался спрятать все свои эмоции и тусклым голосом, словно читая сводку погоды, сообщил: — При аресте он слишком сильно сопротивлялся, и робот, аналогичный стоящему здесь за ширмой Могильщику, отрезал твоему сыну ступни.
Конечно, Горский мог врать. Но отцовское сердце как-то сразу почувствовало правду. Даже сомнений почему-то не осталось. Ну и при всей своей подлости и низости сидящий напротив «слизняк» всё равно бы не осмелился на такую страшную ложь. Сам без ног, наверняка понимает, каково это остаться недееспособным инвалидом. Но тогда свалившаяся трагедия сразу ставит крест на всём будущем родного, самого преданного человека, друга и сподвижника. Ну и на самом сильном после Петра «проходчике». А эта драма ещё страшней, чем простое лишение ног. Ведь отныне Борис Петрович Светозаров никогда не сможет шагнуть в створ между мирами, никогда не пронзит подпространство и никогда не вернёт себе радостное восприятие жизни.

Глава 17. Оправданное вмешательство?

Основная сложность заключалась в тайном проникновении Торговцев на место событий. То есть в Грийзому, столицу невероятно разросшейся империи мира Надэм. Не говоря уже о самом городе, все его околицы и дальние пригородные посёлки оказались, по докладам разведки, утыканы аннуляторами и регистраторами. То есть любой прыжок туда Торговцев да ещё и с огромными группами сопровождения будет зафиксирован. А ведь уже за несколько дней до намеченного празднества новой религии в столицу ввели армию, которая только и ждала сигнала:
«Открыть стрельбу по всем подозрительным лицам, оказавшимся в центре обозначенного регистраторами радиуса!»
Сурово, ох как сурово жрецы собрались встречать любого непрошеного гостя. Поэтому пришлось группам не просто высаживаться вдали от Грийзомы, а ещё и добираться на «перекладных» к месту событий. Благо ещё, что транспорт доставки сумели организовать оставшиеся в городе и его околицах агенты влияния Высшего Протектора. Им оказались привычные на местном небе, порой закрывающие солнечные лучи разноцветные пузыри. Какая бы власть ни пришла, какую бы религию ни насадили, как бы ни воевали местные жители и что бы ни праздновали, торговля на планете шла круглосуточно. Как и поставка продовольствия никогда не прекращалась для многомиллионного града, так и перепродажа самих пузырей велась непрестанно. То есть, имея наличные средства, можно было купить сколько угодно пузырей и под видом торговцев пролететь в нужное место.
В том числе и в стольный град, на поверхности которого громоздились высотные небоскрёбы и причальные шпили, странно похожие на ту же Эйфелеву башню. Только стоящие тремя шпилями рядом друг с другом и жёстко скреплённые между собой мостками и перемычками.
Да и все остальные причальные шпили в иных городах строились по единому шаблону и подобию. И увидев ярко освещённые в ночи иллюминацией первые из них, от которых союзники появились в нескольких километрах, Дмитрий констатировал:
— Кажется, Эйфель с Земли идею своего творения подсмотрел именно здесь.
— Скорей всего, ты прав, — хмыкнул Крафа, взмахом руки выдвигая вперёд группу целителей, одетых под местных дервишей. — Эти башни здесь возводят уже тысячу с лишним лет. Причём владеют ими самые богатые, самые уважаемые снабги.
— Но если подымется сильный ветер, он же в любом случае сорвёт облепившие причалы пузыри.
— Очень редко здесь бывают ветра такой силы. А когда и случаются, то дома летунов взлетают в спокойные слои атмосферы и там пережидают погодные несуразности.
Как ни странно, но вышедшие из створа группы двигались в противоположную от ближайших вышек сторону. Но именно там, в более удобных карманах между скал, стояли на долгой стоянке закупленные агентами пузыри, и именно оттуда предстояло совершить намеченный перелёт.
Конечно, те же ускорители в наспинных ранцах у лидеров позволяли им на приличной скорости всего за час достигнуть Грийзомы, а там и сам храмовый комплекс местных жрецов штурмовать с ходу. Да только летящих по небу людей могли заметить гораздо быстрее, чем тысячи привычных глазу пузырей. Переполох преждевременный старались не поднимать, действовать по плану, иначе крови прольётся многократно больше.
Как и для всех разумных цивилизаций, ночь для местных считалась временем сна и отдыха. Но развитая цивилизация, тем более с ядерной энергетикой и неограниченными ресурсами в электричестве, просто в силу своей специфики заставляет бодрствовать огромную часть населения и в тёмное время суток. Так что пройти к месту стоянки уйтаргов, никого при этом не потревожив и не заинтересовав, не удалось. Армейские посты оказались на каждом перекрёстке даже просёлочных, второстепенных дорог. И ночные путники вызвали в свой адрес непритязательные взгляды и дотошные расспросы.
Зато постановка в авангард целителей оказалась правильным шагом. Под местных дервишей эти якобы согнанные на землю нищие и попрошайки, не имеющие своих домов, легко приближались к военным и на ближнем расстоянии так же легко их вводили в состояние гипнотического сна. Да ещё такого, что, проснувшись, человек забывал всё, что с ним произошло накануне. Конечно, спящих вояк скоро обнаружат, конечно, поднимут тревогу в данном районе, но к тому времени представители иных цивилизаций улетят далеко.
А вот в самих скалах пришлось попотеть уже всем. Агрессивность снабгов выражалась не только в желании воевать, они ещё и в разбойников превращались с лёгкостью меняющего цвет хамелеона. И пограбить любили всех, начиная от собственных соседей и заканчивая непонятными торговцами, прикупившими у них же летающие пузыри. А так как пузыри несколько дней стояли на месте, охраняемые небольшой кучкой незнакомцев, то местные летуны решили вернуть свою бывшую собственность самым незатейливым для татей способом — силой. Ну и прикрыв лица масками, довольно цинично и безжалостно напали на охрану.
Можно сказать, что по чистой случайности группа возмездия успела вовремя. Десять, а то и пять минут разницы, и отбросившие якоря уйтарги умчались бы в ночное небо. Не факт, что ушли бы от возмездия, для погони хватило бы отряда кальмаров, но тогда и транспорта могло не оказаться дееспособного. Итак, в результате жёсткого, слава здешнему Ветру, но бесшумного боя два уйтарга пострадали, они осели на землю бесформенной грудой из внутренних рёбер жёсткости, палуб и перемычек. Осталось три вместо пяти, и хорошо, что сами грабители прибыли на воздушном домике. В итоге пришлось лететь в столицу на четырёх лётных единицах вместо пяти.
Из охраны, они же лоцманы, осталось в живых, способных действовать, только трое. Раненых пришлось забрать с собой, а убитых оставить прямо среди скал с намерением потом вернуться для похорон или сообщить родственникам по радио. Ну и в результате этого четвёртым пузырём пришлось управлять лично Крафе. Дмитрий, естественно, пристроился возле него, хотя изначально планировалось оказаться на разных носителях. Перенастраивались по обстановке, уже во время взлёта.
— Нам, главное, как можно ближе подлететь к храмовому комплексу, — бормотал Гегемон. — И сбросить тебя незаметно в чердачные помещения, а уж сами рассредоточимся, не переживай…
— Да я не переживаю, две минуты маскирующая пелена держится, за это время долечу и проникну. Меня больше волнует, если реквизита на месте не окажется или он будет уже кем-то занят.
— Тогда дашь знать и будем импровизировать, — скривился союзник. Видно было, что импровизировать ему категорически не хочется. И на словах он это высказал: — Конечно, мечтаю, чтобы всё шло по плану… Иначе этим жрецам только хуже станет! — И после небольшой паузы спросил озирающегося и прислушивающегося Светозарова: — Что, нравится местное чудо?
Внутренний дизайн и убранство данного уйтарга показалось весьма скромным, непритязательным. Но в этом плане понималось: всё зависит от благосостояния владельца и, так сказать, модели транспортного средства. Сколько мог охватить глаз, до безбрежного горизонта воздушный океан был заполнен тысячами, миллионами пузырей самых различных расцветок, размеров и порой сияющих от навешанной на них иллюминации. То есть наверняка роскошные экземпляры имели место в этой удивительной цивилизации, просто они не достались, да и не нужны были иномирцам.
Зато сразу чувствовалось, что это — квазиживое существо, а точнее говоря, целая колония существ всё-таки больше живых, чем искусственных. Вся эта масса, составляющая основу пузыря, не просто послушно выполняла волю лоцмана, она жила своей собственной личной жизнью. Помимо того что шумно и часто дышала, тем самым создавая реактивную тягу для дополнительной скорости, так колония пузырей ещё и булькала, урчала, поскрипывала связующими их жилами. Создавалось порой впечатление, что летишь в желудке какого-то великана. И наблюдаешь за окружающим пространством через круглый, чисто корабельный иллюминатор. Разве что на данной палубе управления иллюминатор был метра полтора в диаметре, а на остальных палубах, да в некоторых отсеках имелись только малые, в две ладошки. Да и зачем они на чисто грузовом транспорте вообще нужны?
А вот на иных уйтаргах, которые могли похвастаться роскошью и размерами, иллюминаторы занимали порой до трети всей наружной площади. Один такой как раз проплывал перпендикулярным курсом метрах в двадцати ниже, и граф Дин поразился излишнему «остеклению»:
— Больше стекла, меньше самого пузыря, как же он тогда летает?
— У таких внутри добавочные, несущие стенки, вот за их счёт и получается подъёмная сила. А максимальная скорость здесь для всех практически одинаковая. Потому что зависит от магнитного поля планеты. В крайнем случае можно оторваться от погони, нырнув в бурный воздушный поток и попутно раскинув в стороны специальные паруса. Их ещё называют просто «уши».
Следующий гигантский пузырь, этакий настоящий воздушный лайнер, прошёл встречным курсом чуть наискосок и, как показалось, слишком низко. Что заставило нервничать даже Крафу.
— О, наглец! За такое пренебрежение правилами лицензии лоцмана лишают на некоторое время!
Потому что в остальном пространстве, несмотря на все усложняющееся в сотне уровней движение, просматривались чёткая система, упорядоченность. Ибо правилами мира Надэм жёстко расписывалось движение потоков на строго обозначенных высотах для каждого из направлений.
— А если бы столкнулись? — не удержался Светозаров от любопытства. — И как часто такое бывает?
— Редко, но бывает. Тогда повреждается обычно тот, кто меньше массой, и спешно идёт на аварийную посадку. А это и есть самый опасный манёвр, когда вдруг сверху кто-то проваливается сквозь несущиеся потоки. Да ещё и встречным курсом. Вот тогда гибнут многие, а виновника, определённого по видеозаписям, порой и казнят… Если не шишка какая-нибудь…
— Понятно… Все равны, но есть самые равные…
— А если бы с нами столкнулся, то я ему не завидую. Лично расстрелял бы этого нахала из огнемёта. А то и…
Замолкнув на полуслове, Трибун Решающий прислушался к передаваемому в наушник сообщению от впереди идущего лоцмана. Потом сообщил с досадой:
— Ну вот, новые осложнения! Пролёт над столицей полностью перекрыт. Запрещение сделано для всех: что частных, что личных, что торговых пузырей. Так что давай присматривайся и мотай на ус.
Подобный вариант развития событий тоже прорабатывался. И тогда Светозаров сам добирался до храмового комплекса на одном из транспортов. Точнее, в сопровождении пятёрки разумных кальмаров. Именно такую небольшую группу могло прикрыть маскировочное силовое поле на две минуты. Задача — подлететь как можно ближе и десантироваться. А уж что потом будет с пузырём, никого не волновало. Пусть потом армейские сами додумываются, с чего это торговое судно оторвалось и само летает в спонтанно выбранном направлении.
Неудобство в том, что лететь ещё с полчаса, а Крафе, если он хочет координировать действия всего отряда, надо оставаться с большинством. То есть перелететь на ускорителе на иной борт. В принципе это несложно, только следовало вначале обучить управлению пузырём графа Дина Свирепого Шахматного и прочая…
Но так как Дмитрий давно, несмотря на иные красоты и горизонты, присматривался к управлению, то уже через пять минут вполне уверенно сдал экзамен по управлению, и союзник помчался на противоположную от главного иллюминатора сторону. А там и сиганул в направлении уйтарга, идущего в колонне третьим и вплотную приблизившегося ко второму номеру. Феноменально у него получилось попасть прямо в раскрытый люк, словно всю жизнь тренировался. Кстати, местные летуны подобные трюки проделывали сплошь и всюду, используя свои умения летать. И порой не два метра открытого пространства преодолевали, а десятки, если не сотни.
В одиночестве граф долго не оставался, к нему присоединились кальмары, закончившие тщательное исследование воздушного корабля. Всё-таки Прусвет подобрал к себе в компанию четвёрку не просто вояк и любителей приключений, а настоящих учёных. И тем было весьма и весьма интересно, можно ли вырастить точно такой же пузырь на иных планетах. Правда, Гегемон сразу утверждал, что нельзя, не растут, мол, подобные существа в иных мирах. Но одно дело мнение Высшего Протектора, пусть и весьма уважаемой личности, а другое — личное прощупывание каждого участка. Тем более для существ, пронзающих камни, покопаться во внутренностях пузыря — проще всех иных созданий. Считалось, что им доступен экспресс-анализ чуть ли не на молекулярном уровне.
Так что высказываться об увиденном они начали солидно, пусть и с восторгом:
— Феноменальное создание эта колония! А уж если бы удалось выращивать подобные в иных мирах, это было бы чудо не меньшим, чем телепортация.
Дмитрий представил себе картинку, на которой вся атмосфера Земли утыкана разноцветными, квазиживыми корабликами, и хмыкнул с недоумением:
— Где бы тогда «лётали» вертолёты, самолёты и прочие лёты?
— Ну да, ваша цивилизация уже испорчена техникой, там уйтарги не приживутся, — согласился Прусвет. — Но в иных мирах это даст только положительный толчок в развитии цивилизаций. Особенно средневековых, сильно отстающих в развитии.
— Что есть, то есть. Только не вырастет подобное без лучей голубого светила и особенного магнитного поля планеты. А таких сочетаний больше нигде во вселенных нет.
Судя по начавшемуся диспуту, кальмары не желали вот так сразу сбрасывать со счетов возможность разведения уйтаргов в какой-нибудь лаборатории. Хотя бы в той же Свирепой долине.
Только Светозарову стало не до разговоров, пришлось максимально сосредоточиться на управлении: подлетали к столице. А уж она сияла огнями небоскрёбов, замков, дворцов и причальных вышек поярче иных столиц более развитых цивилизаций. И причальные вышки здесь порой в два раза, если не в три превосходили Эйфелеву башню по высоте. То есть размах разумности, технического гения снабгов, их умения сотворить прекрасное поражали. Оставалось только удивляться, как в эти умные головы удалось жрецам вбить основы такой кровавой религии? Скорей всего, виноваты излишняя агрессивность и воинственность. Желание воевать ещё никого до добра не доводило.
Но как раз эта, последняя мысль, вдруг заронила сомнения в душу Дмитрия Петровича Светозарова. Вроде и обстановка не располагала к этаким отвлечённым размышлениям, и операцию уже нельзя было отменить, а вот лезли в голову неприятные мысли, и всё тут! И касались они как раз странной воинственности и разгула новой религии, обожествляющей Ветер.
«Ежедневно в ходе войн снабги гибнут тысячами, если не десятками тысяч. Крафа о таких цифрах упоминал. Если судить по количеству населения в сто сорок миллиардов особей и невероятному ежегодному валу деторождаемости в тройнях, то количество жертв может быть и гораздо выше названных Гегемоном. И всему виной излишняя агрессивность. А как от неё можно избавиться? И попутно решить вопрос с перенаселением, грядущим в ближайшие полвека? Да только самыми кардинальными действиями внутри цивилизации. А что к оным действиям можно отнести? Первое: переселение в иные миры. Так ведь и мест идентичных нет, средств доставки тоже нет, а найдутся такие добровольцы, так Протектор вряд ли согласится быть извозчиком для переселенцев.
Второе: надо резко, кардинально изменить самосознание самих снабгов. Увы, это ещё сложней. Да и какие способы для этого годятся?
Третье, четвёртое и пятое… Вот тут и выходят вперёд самые кардинальные действия: повальные эпидемии с голодомором, жестокая война, уносящая в могилу две трети населения, или некая, пусть и циничная, пусть и кровавая, религия. Как это ни странно звучит, но именно жрецы впервые в истории добились такого объединения гигантских территорий. И, наверное, не их вина, что стержнем, магнитом единения стала именно идея очищения, пресечения инакомыслия как такового. На примере еретиков данная цивилизация сразу покажет, что с новой властью спорить нельзя, надо только подчиняться. Иначе — смерть! И только смерть! При любых раскладах, при любых недоразумениях, при любом сопротивлении и создании встречной демагогии.
И не будет ли это лучше? Крафа возмущался, что во время жестокого уничтожения еретиков, в течение недели было уничтожено более двухсот тысяч снабгов из числа несогласных. Кажется, что очень много. Но стоит учитывать, что за месяц до того были запрещены все войны, жрецы готовились и накапливали силы, да и неделю, а потом последовавшие за ней десять дней войны на гигантской территории не было. То есть почти пятьдесят дней агрессия и воинственность были правильно направлены в чёткое русло и по конкретному адресу. А пятьдесят умножить на десять тысяч — это уже полмиллиона! То есть в два раза больше забрала бы война жизней, чем забрала якобы бессмысленная резня. Вот уж странная арифметика получается…
Ну и стоит припомнить запреты жрецов на многодетные семьи. По-моему, их рекомендации «…не более четырёх детей в каждой семье!» — самые оптимальные и правильные. К чему рожать детей десятками, если четверть погибает до совершеннолетия, а ещё две четверти — в молодом возрасте на полях… точнее говоря, в небе сражений? Это же неправильно во всех пониманиях! Неужели Крафа, давно знающий этот мир, этого не учёл? Неужели ему не пришло в голову, что вмешиваться в данном случае — троекратно вредней? Это же только погубит цивилизацию, которая сама, пусть и в кровавых муках, отыскала вполне нормальное решение. Прекратить войны, упорядочить деторождаемость, все силы и потенциал бросить в науку, усовершенствование той же телепортации и космических технологий, и уже через полвека Надэм сам сможет обеспечить отток переселенцев на иные планеты.
Да-а-а… вот она, вселенская несправедливость…
Каждая из граней правды вроде как незыблема. Но основная истина как раз за этими самыми гранями и скрывается.
И что теперь делать? Как остановить Крафу? Сорвать всю операцию и навсегда рассориться с союзником? Вряд ли он поймёт меня за пять минут и с радостью согласится дать заднюю. Ибо я ещё и сам толком свои мысли не упорядочил в строгую неопровержимую систему. Тут надо думать, спорить, анализировать и делать крупномасштабные сравнения. А это дело не одних суток.
Тут никакая харизма или таланты демагогии не помогут. Тут надо оперировать более сильными доводами, а у меня их может не оказаться…
Что делать, а?.. Что делать?!»
С такими мыслями и маневрировал, руководствуясь постоянными подсказками по рации. Данных радиоволн в мире Надэм не существовало, так что перехвата не опасались, всё обговаривалось и обсуждалось сразу несколькими голосами в общем режиме.
Воздушное пространство над столицей уже просматривалось как пустынное. Или почти пустынное. Несколько сотен боевых уйтаргов, принадлежащих Небесному флоту империи, можно было считать каплей в море, если сравнивать насыщение неба с дальними околицами Грийзомы. Но и эта капля несла в себе смертельное оружие, которое в обязательном порядке вскоре разнесёт трофейный пузырь в щепки и кусочки кожи-плёнки. Вот и приходилось лететь вопреки всем лётным правилам, назло предупредительному рёву сирен, а также игнорируя первые предупредительные выстрелы из местных парализаторов.
Операция «Преобразование» вошла в свою основную фазу.

Глава 18. Религия ветра

Дмитрию для максимального приближения к нужному комплексу зданий пришлось маневрировать с нарушением всех местных законов и правил. Он не просто спустился к крышам домов, он практически двигался между домами, по узким лабиринтам улиц. Благодаря этому долгое время удавалось избежать расстрела пузыря из крупнокалиберных пулемётов. Вояки империи пытались вначале просто оглушить нарушителей запрета, опасаясь в первую очередь за столичных жителей, которые из-за невероятного перенаселения пострадали бы в огромных количествах.
Кстати, этот момент Светозарову тоже понравился. Несмотря на широко разрекламированный цинизм и кровожадность пришедших к власти жрецов, адмиралы воздушного флота долго не давали команды истребителям на применение оружия, которое бы кардинально решило вопрос пресечения.
Затем к простым парализаторам прибавились штуковины огромной мощности. Но и они не нанесли малейшего вреда человеку. Про кальмаров и говорить не приходилось. Тот же Живой Ужас только и констатировал:
— Да им прорва энергии нужна для накачки! Где только берут столько… Даже нам щекотно стало!
А вот видимые в самом низу снабги-пешеходы да привлечённые рёвом сирен обитатели домов, появившиеся в окнах, падали как убитые. Хорошо ещё, что никто из них не попытался геройствовать, стремясь в полёте попросту взять уйтарг на абордаж. Наверняка такие попадали бы вниз и банально разбились.
Правда, некоторые жители проплывающих мимо домов всё-таки пробовали проявить инициативу и помочь своим асам-истребителям.
— Уже второй тип по нам начинал стрелять из автомата, — доложил один из кальмаров, контролировавших правый борт. — Все иллюминаторы с моей стороны разбиты. Также нанесены повреждения и нашему транспорту.
— Это я уже и так почувствовал, — досадовал граф, — скорость стала падать, да и высоту с трудом удерживаю.
— Прыгаем? — тотчас оживился Прусвет.
— Тянем до последнего! — не согласился человек.
— Как бы и тебя не продырявили… Смотри!
Дмитрий заметил опускающийся впереди по курсу солидный дредноут, пушки и стволы пулемётов которого однозначно намекали, что шутки кончились. Поэтому резко свернул в первую попавшуюся узкую улочку. Потом ещё раз, и ещё, стараясь сбить преследователей со следа. Но сделать подобное, когда высоко над тобой зависло ещё несколько кораблей Небесного флота, — дело нереальное. И вскоре над всеми возможными для ускользания улицами зависли боевые уйтарги.
Зато и до нужного комплекса осталось не более сотни метров по прямой, или, иначе говоря, две линии зданий, расположенные поперёк маршрута. Потом площадь — за ней объект десантирования.
И всё равно Торговец тянул до последнего. Усиленный громкоговорителями рёв вперемешку с руганью уже послал последнее предупреждение нарушителям, а небольшой пузырь продолжал протискиваться между домами. Кальмары уже собрались плотным коконом вокруг человека, своими полями защиты сливаясь с его полем, уплотняя их и готовясь бесстрашно встретить даже бронебойный снаряд.
Начавшие пальбу снаряда не применяли. И так понимали, что это лишнее. Всего две очереди, пусть и длинные, из крупнокалиберных пулемётов разрезали торговое судёнышко на три неравнозначные части. И то, что осталось, в виде кусков с некоторой замедленностью рухнуло на уличную брусчатку.
Для десанта подобное оказалось чуть ли не на руку. В дыму, клубах пыли и мелких щепок тростника все шестеро компактным шаром влетели в ближайший проулок и под прикрытием маскирующего силового поля ринулись к храмовому комплексу. Считалось, что на вооружении у снабгов нет таких устройств, которые смогли бы запеленговать невидимую цель, тем более на фоне домов, в ночное время, когда мешают осветительные фонари. Да и с выставленными заранее помехами, которые создавали с десяток сброшенных перед падением шмелей с электронной начинкой, Небесный флот или оборона комплекса на справится.
Но что-то, а может, и кто-то оказался всё равно чересчур глазастым. А может, и не заметили ничего, но для порядка во всём здании затеяли боевую тревогу и довольно тщательно обыскали, проверили все места. В том числе и на чердаке побывали, точнее в той его части, где не стояли готовые к бою армейские зенитные части. Этот момент был не до конца продуман, ибо под крышей и на самой крыше жрецы сосредоточили огромное количество огневых точек и могли отражать нападение с воздуха хоть тысяч атакующих уйтарг.
И пустующее место для короткой отсидки десантники отыскали с огромным трудом. Кальмары незамедлительно ринулись в толщу стен и перемычек искать, что задумано, а Торговец остался на месте. И чуть позже, во время обыска, Светозарову пришлось опять на минутку включать силовое маскировочное поле. Благо что кристаллов-накопителей с энергией набрал с собой с тройным запасом. Зато подслушал вполне удачно короткий разговор двух типов в военной форме и одного в рясе священнослужителя.
— Смотрите, смотрите в каждую щель! — шумел и пенился служка. Тогда как вояки над ним откровенно издевались.
— В щель заглянуть может только таракан…
— …Или такой, как ты!
— Я пожалуюсь на вас командиру за подобное разгильдяйство!
— Прости нас, прости! — ёрничал солдат, потому что ни у него, ни у его товарища не было никаких отличительных нашивок на форме. — Только не докладывай командиру, умоляю!..
— …А то нам опять придётся с ним пьянствовать по этому поводу, — в тон ему продолжал второй.
Служка даже растерялся:
— Он вас что, в наказание заставляет пить спиртное?
— Ха! Ну не расстреливать же нас за то, что мы тебя с тараканом сравнили! — После такого справедливого возмущения вояка развернулся на выход: — Пошли отсюда, нет здесь никого…
А его товарищ панибратски подтолкнул носителя рясы в спину:
— С какой стати вы вообще тревогу подняли? Мы так хорошо дремали…
— Вам бы только спать и пьянствовать! — ворчал тот. Но объяснение всё-таки дал: — Уйтарг какой-то рвался в нашу сторону, а потом и пятно подозрительное пролетело к верхним этажам. Наружный наблюдатель рассмотрел…
— Спьяну, что ли? Да и пузырём наверняка какой-то сумасшедший лихач управлял. А может, и мститель, желающий нагадить за убиенных родственников. Вон их сколько в последние дни на вас покушается.
— Ничего, после празднования перестанут. Как увидят жестокие казни еретиков, сразу убоятся гнева господа нашего Ветра! И вообще…
Дальнейший разговор Дмитрий уже и не услышал, а вот подтверждение о готовящихся казнях ему не понравилось. Ну и чтобы скрасить минуты дальнейшего ожидания, вышел на радиосвязь с Крафой:
— Мы на месте, Прусвет со своими уже осматривает здание, я тут пока затаился. Подслушал: казни на утро и в самом деле планируются. Как у вас?
— Высадились тоже нормально. Постепенно пробираемся к центру, думаю, с выходом на позиции к намеченному сроку проблем не будет. Конец связи?
— Да, хотелось бы обсудить один философский вопрос…
— Нашёл время! Я не могу пока говорить, сильно внимание к себе привлекаю… Если будет возможность — отзовусь. Отбой!
Ничего не оставалось, как затихнуть, ожидая результатов разведки кальмаров да размышляя над своей ролью в предстоящей акции.
«Можно ли хоть что-то изменить? Или как-то улучшить? А в идеале нивелировать пагубность нашего негативного влияния в истории здешней цивилизации? Да и так ли оно негативно, как я себе замыслил?..»
Сейчас землянин сильно жалел, что из-за занятости совершенно не принимал участия в разработке всей операции, усвоении всех деталей, проработке всех возможных последствий, да и вообще в проверке ожидаемого психологического воздействия.
По словам Гегемона и его аналитиков, всё должно получиться отлично. Сорванное празднество, доказательства нецелесообразности и несостоятельности религиозного божества, откровенная насмешка с издевательством над жрецами, уничтожение самых оголтелых фанатиков — всё это в сумме должно было напугать народ и военных, оттолкнуть их от циничной религии, навсегда отбить охоту даже связываться с чем-то подобным. А судя по прикладываемым усилиям и успешности первой стадии всей операции, показательное наказание удастся на все сто.
Но теперь граф Дин Свирепый очень сильно засомневался в конечных результатах. Особенно в тех, которые обязательно всплывут, состоятся, образуются через несколько недель после события. В Ветра, естественно, верить перестанут. После такого позора, который обрушится на жрецов, в их сторону не станут плеваться лишь беззубые безумцы. Сплотившаяся империя обязательно распадётся. Войны как внутри её, так и на внешних границах возобновятся с утроенной силой. Трупов будет больше, чем при сражении громадного Небесного флота с разрозненными соседями. То есть опять вступает в силу полная пессимизма арифметика. Как ни считай, а жертв будет несоразмеримо больше, чем при зачистке еретиков.
Да плюс ко всему сама цивилизация снабгов, как уже давно стало ясно, откатится вниз на тяжком пути своего развития.
И хорошо, что пришла в голову здравая мысль:
«Изменить весь сценарий операции я не в силах, но что, если постараться его чуточку видоизменить? Сменить, так сказать, некоторые акценты? Ведь, по сути, основные и самые неубиваемые аргументы в виде разумных кальмаров — под моим полным руководством. Да и целители с гораздо большим удовольствием сменят свои карающие болевые посылы на запугивающие, предупредительные… Надо лишь успеть продумать все действия, согласовать изменения с Прусветом, а уже сами кальмары донесут мои сообщения до целителей. Так Крафа ничего не узнает заранее и не сможет мне помешать… Ну да, потом он будет сильно, очень сильно зол! Может меня и ударить сгоряча… да не раз… и не только ногами. Но в остальном он человек отходчивый, и что более важно: понимающий. Умеет выслушать, тем более в спокойной, неспешной обстановке. И если мои доводы покажутся ему убедительными, а аналитики потом подтвердят правильность расчётов — я буду прощён. Надеюсь…»
Сомнения имели под собой место. Всё-таки готовилась подстава не просто союзника, которому более молодой зазнайка испортил все планы. Тут предстоял весьма неприятный позор для Высшего Протектора, для самого Трибуна Решающего, Гегемона, Торговца, живущего не одно тысячелетие. Авторитет такой личности зиждется не на пустом месте, на прошлых заслугах или на голом формализме. Он выиграл войну среди Торговцев, он спас вселенные от возможной гибели, он ратует о благе каждой из сорока шести цивилизаций Ожерелья, за которой присматривает как за детьми родными. Сам факт простого неподчинения такому человеку вызывал волну досады и грядущего покаяния. Совесть кричала, что так делать нельзя, что честнее будет вообще возмутиться, удалиться из Грийзомы немедленно и…
«Если начну отступление немедленно, буду обруган ещё больше. Да и грядущие жестокие казни, готовящиеся на главной площади, уже нельзя будет остановить. Ну и само празднество — нам весьма на руку. Другого подобного случая может и не быть в ближайшее время. Всё весьма удачно и своевременно получается. Только надо не бояться последствий и смело воплощать задуманные изменения в жизнь…»
Сказано (пусть и мысленно) — уже хорошо! А вскоре и альтернативный план высветился в сознании графа настолько чётко, словно прорабатывался до того несколько суток. Теперь оставалось только реализовать его, воплотить в жизнь.
Изначально планировалось, что группа Дмитрия захватит в плен не только чётвёрку высших жрецов Ветра. Ей вдобавок обязывалось взять под контроль гигантскую, наполненную лёгким газом статую божества. Фигура, а точнее говоря, постройка из структуры малого пузыря, символизирующая Ветер, представляла собой гигантское лицо доброго, по-отечески улыбающегося мужчины. По задумке самих священников, лицо приподымалось над всем городом, медленно оборачивалось во все стороны и слегка кивало своему богоизбранному народу. После чего над его головой начинали взрываться праздничные салюты и фейерверки. Да с помощью голопроекторов заставляли вокруг светиться, играть разноцветьем целые слои атмосферы. Кстати, во время праздника никому из снабгов не разрешалось летать над городом, а уж над храмом и в его окрестностях и подавно. Только бог Ветер имел право подняться над всеми и для всех.
Просто, незатейливо, зато мило и действенно для простого народа, и так избалованного чудесами технической цивилизации.
Да только группа Дмитрия с пленёнными жрецами должна была взлететь в небо, оттуда проклясть жрецов громовым голосом и дать краткие тезисы по искоренению религии вообще и отрицание по насильственному насаждению оной в иных странах в частности. Плюс добавить, что попытка контроля рождаемости — это смертельный грех. Ну и не забыть о приговорённых к казни: мол, нельзя так с ними жестоко, пусть живут, имеют право. В этом «голосе с небес» главная роль доставалась Прусвету, которого второе прозвище недаром звучало как Живой Ужас. Потому что силой своего невероятного по громкости рёва кальмар мог попросту убивать живые создания и разрушать монолитный гранит.
Ну и напоследок этой акции устрашения четверых высших жрецов сбрасывали с высоты на брусчатку, лишив их предварительно сознания, и те разбивались насмерть. Финал: лицо божественного Ветра сгорает от стыда и падает, объятое пламенем, на храмовый комплекс. Тот начинает взрываться и рушиться, что постараются обеспечить минёры в группе, возглавляемой Крафой.
Тем временем остальные группы отряда занимаются своими делами на земле: устраивают драку среди ярых фанатиков, особенно в самом храме; втягивают иных жрецов по колено в камни брусчатки, оставляя там навсегда; доводят до инфаркта адмиралов, генералов, а командиров среднего звена награждают пожизненными болевыми ощущениями.
Конечно, имелись, выдвигались и рассматривались иные сценарии наказания для зажравшихся жрецов, так сказать, «щадящего» режимам. Но у них у всех просматривался основной минус: чрезмерное время проведения. Да и на подготовку требовалось многократно больше усилий, времени и людских ресурсов. Может, среди них имелся план, подобный тому, что сейчас спешно сочинял Светозаров, но ему сие было неизвестно. А чем больше он размышлял над своими предстоящими действиями, тем больше они ему нравились.
А там и кальмары к нему стали стекаться, высовываясь из стен или пола и делая сжатые доклады.
Тревога в комплексе улеглась, опять всё относительно затихло. Относительно, потому что приготовления к ведущемуся празднику, наоборот, становились всё более интенсивными и приближались к своему пику. В одном из внутренних дворов готовился к взлёту пузырь в виде головы бога Ветра. В наиболее охраняемом из зданий проснулись все четыре высших жреца и с помощью подчинённых, радио, телесвязи и разных посыльных стали проверять готовность к намеченным мероприятиям. Чуть позже, уже после начала праздника, они должны были появиться на парадном балконе главного здания, сказать пару слов собравшемуся народу и дать отмашку к началу казней. После них «благословить» взлёт раскрашенного идола.
Кстати, снабгам, приговорённым к казни, тоже не дали выспаться перед смертью. Разбудили, заставляя молиться, каяться в содеянном грехе, писать письменные признания и последние письма своим родным и близким. Трогательная забота, которую лично наблюдал докладывающий другу Прусвет:
— Не могу сказать, что все кандидаты в покойники сломлены морально, хотя и радости от предстоящего никто не испытывает. Многие ругаются, не стесняясь, проклинают своих мучителей и палачей. Но что интересно, добрая половина из них — это явное уголовное отребье. Это видно и по их повадкам, и по их специфическому жаргону. Четверть — скорей всего, идеологические противники нового режима. Этакая прослойка общества, состоящая из дворян и заносчивой, много задирающей нос интеллигенции. Остальные — кто как, определить с ходу весьма сложно. Порой ведь и серийный маньяк выглядит как порядочный, благовоспитанный горожанин.
— То есть у тебя подозрения, что добрая часть приговорённых могла заслужить подобную кару?
— Если бы подозрения! А то — полная уверенность. И надеюсь, что ты не сомневаешься в моих выводах?
Торговец не сомневался. Ибо Живой Ужас больше считался учёным социологом, знатоком развития разумных существ, по обществоведению, по изучению формаций гражданского общества. Он прекрасно разбирался в закономерностях социальных действий и в условностях массового поведения людей. Его мнение не нуждалось в перепроверке.
Поэтому граф пробормотал, словно про себя:
— Ну вот, ещё одно доказательство того, что жрецы и их сподвижники не такие уж страшные и кровавые крокозябры. Да и военные их не боятся с каким-нибудь неуёмным фанатизмом…
— Ты это к чему? — насторожился пронзающий камни.
— К тому, что не досмотрели разведчики Крафы очень много чего важного. Да и аналитики могли действовать по одному из заранее разработанных шаблонов. Вот слона-то и не заметили…
— А что за слон? И где он?
— Вот его-то мы с вами и будем спасать! — перешёл Дмитрий на решительный, приказной тон. — Слушайте внимательно, что должны сделать вы сами и что надо передать остальным кальмарам и группе целителей. Итак…

Глава 19. Странное свидание

Пожалуй, известие об аресте сына и его инвалидности могло опустить настроение Петра Васильевича ниже фундамента. Но он вначале занялся аутотренингом, убеждая себя только в одном: «Дар соврал! Пока Бориса не увижу — ни единому слову не верю!» И когда напряжение стало чуть спадать и наступило время первого обеда, случилось второе событие, вселившее оптимизм и веру в будущее. Каштаны от старшего сына Дмитрия не просто появились в глубокой пиале из картона, утонув в супе, но и строчка зазвучала вполне знакомая. Чуть переделанная и тоже почему-то с мелодией, но понятная до последней запятой:
«Айболит нарастит ему ножки, он опять побежит по дорожке!»
Детская тематика старого стишка вселила и детскую веру в чудо. Даже сомневаться не хотелось:
«Если они там настолько развиты, — размышлял узник, пережёвывая первый каштан, — что имеют подобные каштаны и уникальные скафандры, то для них вырастить новые ноги Борису труда особого не составит. Значит, на предстоящий шантаж можно реагировать соответственно. Попыткой искалечить моего сына они меня не сломают!..»
Даже настроение вернулось к прежнему, возвышенному и радостному состоянию. И в дальнейшем его не смогли испортить ни визиты парочки мрачных типов, которые угрожали и даже дёргались, словно хотели наброситься на заключённого с кулаками. Ни посещение пятерых напыщенных снобов из администрации императора, требовавших официального заявления для телевидения. Ни повторный приход Дара Горского. Ни сердобольные соболезнования академика Серова, который признался:
— Мне и в самом деле показали молодого парня, у которого отрезаны ноги. Он без сознания и похож на фотографию твоего Бориса…
— Это не он! Я в этом уверен на все сто! — заявил Светозаров. — И давай больше не будем к этой теме возвращаться.
Учёный на это лишь вздохнул: что его заставили — он сделал, и не его вина, что землянин не верит и не собирается на эту тему разглагольствовать. Тем более его, как специалиста, гораздо больше интересовали научные проблемы.
А поздним вечером, уже после визита «медицинских сестёр», во время вечернего чая примчалась взбешенная, с дико горящими глазами глава особого департамента. Вначале показалось, что это она сейчас набросится на узника с кулаками за его нежелание сотрудничать со следствием и с представителями императорского окружения. Но с первых слов стало понятно, почему она в таком состоянии.
— Прости! Я ничего не знала! Ни об аресте Бориса, ни о его травме! Мне только два часа назад доложили!
Несмотря на ненависть к этой женщине и даже не уменьшившееся желание её уничтожить любым способом, в том числе и живота своего не щадя, Пётр и ей поверил. Она хорошо знала сына, можно сказать, с самых пелёнок, и даже часто встречалась с ним, когда тому уже исполнилось тринадцать лет. Можно было не сомневаться, что любовь к нему у Аскезы была искренней, почти материнской. Сама не смогла иметь детей, так излила нерастраченные чувства на ребёнка своего краткосрочного мужа и своей лучшей подруги. И теперь вот страдала, переживала не меньше, чем это сделала бы и сама Гаранделла.
Другой вопрос, что ей и полусловом не следовало намекать на существующую помощь из «светлого далёка» и прочие тайные знания, появившиеся в последние трое суток. Поэтому Светозаров приложил все свои силы и умения во время ответа:
— Ты о чём? Неужели тоже купилась на дешёвую подставу? Или меня провести хочешь, будучи со всеми этими ублюдками заодно?
Мадам Мураши явно растерялась, не зная, как на такое реагировать. Потом с трудом из себя выдавила:
— Но я его видела…
— Ты ошибаешься!
— И он меня узнал…
— Нанятый артист, не верь ему!
— Петя, вдумайся, он без ног…
— Это не он! И я на подобную провокацию не поддамся. Просто не поверю, пока сам лично с ним не поговорю. Твои особисты могли какую угодно махинацию провернуть!..
— Моё ведомство там не участвовало, — отбивалась словами Аскеза.
— Тем хуже для тебя и для твоих архаровцев! Коль вы не в курсе, что у вас за спиной и перед глазами творится, значит, вас самих скоро пустят в расход.
— Хватит молоть чушь! — наконец-то взорвалась женщина. — Борис в полном шоке! Ему необходима хотя бы мизерная твоя поддержка, моральная и духовная помощь! Ты же сам в нашем мире запустил притчу о диковинной птице страус, прячущей голову в песок. И теперь ведёшь себя точно так же, как тот страус! Очнись! Одумайся! Выполни это никчемное условие тайной жандармерии и выступи с заявлением под протокол. Чего тебе стоит?
— Ха! Тут ты права: ничего не стоит. Все и так уже считают меня предателем и отступником. Но я ненавижу, когда меня пытаются обмануть! Бориса здесь нет, не было и не будет! И я отказываюсь говорить с ним, пока мне не докажут обратное. Всё, разговор на эту тему закрыт!
В глазах у Аскезы стояли слёзы, когда она воскликнула:
— Да ты — монстр! Безжалостный, эгоистичный, циничный монстр! Тебе неведомо такое понятие, как любовь! Тем более отцовская! Тьфу, на тебя, мразь сволочная!
В самом деле фурия попыталась сплюнуть, но слюны во рту не смогла собрать. После чего с гневным рыком развернулась и умчалась. Только шторы после её ухода заколыхались, как при шторме. Тогда как узник, скептически пофыркивая, продолжил пить чай и уплетать вкусные булочки с повидлом за обе щёки. И никто не догадывался, какие он усилия прилагал, чтобы унять дрожь в руках, правильно отрегулировать дыхание и не подавиться.
Ночной сон заключённый опять уполовинил, употребив появившееся время на контроль над телом и на размышления. Думалось только одно.
«Поверят ли они моему притворству? Должны поверить. И наверняка завтра Бориса доставят обязательно, устроят, так сказать, очную встречу. Главное, чтобы завтра моей задумке не помешала страшная новость об умирающих зародышах. Общая паника по поводу сорванной программы оплодотворения четверти женщин империи может таких бед сотворить, что и про Бориса забудут… Лишь бы его привезли! А уж я постараюсь поддержать сына не только добрыми словами и сочувствием. Никто из тюремщиков и не догадывается о наших семейных знаках, благодаря которым всё сказанное надо воспринимать в противоположном ключе. И никакая запись им не поможет для расшифровки глубинной сути нашего разговора. Ещё лучше, чтобы Борис мог и сам общаться? Сумеет ли? И в каком он сейчас состоянии?..»
О таком задумываться вообще не следовало, и Пётр максимальными волевыми усилиями переключал свои мысли на иную тему: триумфальное, фантастическое выздоровление. В этом плане успехи организма в самоизлечении просто потрясали. Полностью исчезли или уже не беспокоили многие недуги или болячки. Исчезли одышка и усталость. Кровь очистилась, шлаки вышли из организма идеально. Мышцы пружинили и играли так, словно готовы провести полноценный боксёрский поединок или весь футбольный матч пробегать. Ну и самое главное, что теперь все внутренние секреции, железы и почки с печенью, могли давать полноценное биологическое вещество, которое в итоге обязано поспособствовать побегу. Наука лаомских шаманов не прошла даром и вскоре готова была себя показать во всей красе. Лучший ученик Грандов, единственный, кто за последние семьдесят лет получил титул Познавшего, научился производить в себе не только отравляющие вещества, но и некоторые едкие щёлочи и даже определённые взрывчатые соединения. Хотя шаманы утверждали, что такой успех достигнут только благодаря особенностям организма их ученика, которые наличествовали лишь у людей древности.
Ну и сейчас полученный титул Познавшего давал при здоровом теле шикарные возможности воспользоваться послаблениями режима, улучшениями условий заточения. Туалет, ширма, отсутствие пут, всего один жгут к поясу, относительная свобода передвижения — всё это в сумме давно сформировало в голове у Петра чёткий план побега. Недоставало только здоровья. И сегодняшней ночью стало понятно: оно (вожделенное здоровье) благополучно возвращается!
При таком обильном питании уже завтрашним утром можно начать запасаться нужными для предстоящего действа ингредиентами.
…Что узник и стал делать, проснувшись по внутреннему будильнику за полчаса до официального подъёма. Потом только и оставалось, что во время краткого омовения и посещения туалета отложить первые порции наработанного для побега биологического материала да припрятать его в совершенно немыслимых для наблюдателей местах своего узилища. Хотя должной практики не было уже много лет, умения Познавшего не подвели.
«Талант не пропьёшь, — самодовольно рассуждал русский офицер, вспоминая родную Землю с теплом и ностальгией. — Кто научился ездить на велосипеде, из винтовки тоже не промажет…»
Ну и во всём остальном во время завтрака постарался себя вести как обычно. Уже привычно и сноровисто разжевал каштаны в количестве четырёх штук. Разве что лишний раз порадовался за свои зажившие дёсны и за совершенно переставшие болеть зубы. Попутно хорошенько обдумал звучащую в голове строчку какой-то песни:
«Кровно я с тобою связан, я везде тебя найду!»
Нечто подобное отец подозревал изначально. Ведь не мог старший сын Дмитрий явиться из несусветной дали методом слепого поиска? Наверняка использовал некие технические методики, с помощью устройств усиливая кровную связь, а потом и ориентируясь по только ему видимой тропе в межмирском пространстве. Всё говорило о подобном: и сам визит, и уход вместе с окровавленными кусками тел спецназовцев, и всё лечащие каштаны, поставляемые вместе с несколько неординарной линией связи.
Но именно эти неординарность и редкая периодичность на этот раз заставили Петра Васильевича тщательно продумать свой мысленный крик-ответ. Следовало вложить как можно больше полезной информации и в то же время не раскрыть главных своих секретов. Ведь по большому счёту нельзя утверждать, что всё вокруг происходящее не подстроено с какими-то особо изощрёнными целями. Той же жандармерией, к примеру, или особым департаментом. Например, за стенкой установлены новейшие гипнотические устройства, которые вбивают в сознание какие угодно фразы. А в ответ ждут, что узник раскроет свои секреты. Ну и каштаны подбрасывают, попросту затмив разум и скрывая подскакивающего к столу раздатчика. А оздоровление началось благодаря вводимым через пояс новейшим лекарствам.
Могло такое быть? Пусть с большой натяжкой, грубо притянутое за уши? Чем судьба не шутит! Лучше перестраховаться. Поэтому заключённый прокричал мысленно следующее:
«Готовлюсь к побегу! Если всё пойдёт, как запланировано, через два-три дня меня здесь не будет. Потом меня никакие ищейки не найдут. Но меня волнует, как мы в дальнейшем свяжемся?..»
Звучащая в голове фраза — тут же исчезла оттуда. Значит, где-то там, в неведомом далёко, всё прекрасно поняли и согласились с услышанным. Теперь оставалось присмотреться к тюремщикам и правильно интерпретировать их действия. А они начались с нарушения распорядка дня. Положенные узнику три часа времени, которые он тратил, осматривая мировой Интернет, вдруг отменили. Экран остался безжизненным, как и настольная консоль управления. И через полчаса постоянных выкриков в камеру и угроз объявить голодовку в узилище стали стекаться знакомые и незнакомые лица.
Вначале появился напыщенный франт из имперской жандармерии в ранге старшего советника с двумя сопровождающими его следователями. Но не успел он рта открыть, как явилась глава особого департамента с маячащим у неё за спиной мордоворотом и молча, явно демонстративно уселась на самое лучшее, центральное место по ту сторону от обеденного стола. Франт стрельнул в неё глазами, словно вопрошая: «Нельзя было через камеры наблюдать?», но вслух ничего подобного не высказал. Зато рьяно приступил к шантажу узника. Нагнетал, так сказать, давление.
Суть по сравнению со вчерашними нападками не изменилась:
— Или ты немедленно делаешь нужное нам заявление, или мы попросту казним твоего сына жестокими пытками.
— Ха! Вы вначале моего сына поймайте! — веселился узник. — А потом я посмотрю, как он вам устроит кузькину мать!
Минут пять прошло в подобном, бесполезном обмене фраз. Затем чинно и благородно прибыл генерал Жавен с одним из своих коллег. Они уселись далеко слева, сразу показывая, что просто зрители и ничего больше. Хотя по тому, как занервничал жандарм, стало понятно: ещё одни зрители пришли не просто так, а понаблюдать за фиаско зазнавшегося франта. Видимо, ему разрешили командовать очной ставкой, но к советам Аскезы и Триида он не прислушался. И теперь те ждут с особой мстительностью его провала. Мол, нечего было нас игнорировать! Такого, как Пришелец, простыми словами не сломишь! И за неудачу ты получишь по шее. А мы — лишь наблюдатели с правом подачи затем своего мнения в высшие инстанции.
И когда дальнейшие прения и угрозы стали бессмысленны, старший советник решился начать встречу отца с сыном. Пафосно выкрикнул в пространство над собой:
— Привезите сюда арестованного Бориса Светозарова! — Через несколько минут шторы раздвинулись, и два дюжих санитара доставили на кровати-каталке бледного как мел Бориса. Одеяло на его культях было специально отброшено, чтобы немедля показать Петру Васильевичу весь трагизм положения, сломать его окончательно. Ну и бледность понималась, что крови раненый потерял много, скорей всего, его еле удалось спасти. На белой подушке выделялись только его широко раскрытые глаза в овале из синяков, которые пристально, с непередаваемой болью следили за каждым жестом отца, за каждым оттенком его эмоций.
Хорошо, что землянин заранее и весьма чётко приготовился к ожидаемой картине. Как ни начало штормить его сознание от вида родной кровиночки, он внешне сумел сдержаться. Встал неспешно на ноги, присмотрелся к человеку, лежащему на кровати, и презрительно воскликнул:
— Ха! И кого это вы мне привезли?! — расставил в презрении руки в стороны и со смешком добавил: — Это отнюдь не Борис!
— Ты отказываешься от своего сына? — возмутился жандарм.
— Нисколько! Но ведь это не он, потому что мой сын, во-первых, был с ногами… Ха-ха! Прошу прощения, воин, если я тебя чем-то непроизвольно обидел! — Он приложил руку к сердцу и сделал вежливый поклон. — Но вижу, что и тебя вовлекли в эту подлую игру с заменой личностей.
Больше он и не смотрел на инвалида, вытянув руку в сторону франта и патетически восклицая:
— И как вы посмели играть на самых святых, на отцовских чувствах? Неужели надеялись, что я ослеп и не раскушу ваш подлый обман?
После невидимой команды от своего начальника на ноги вскочил один из следователей. Этот не собирался миндальничать, и это сразу бросалось в глаза.
— Хватит паясничать и строить из себя недоумка, Светозаров! Я ведь могу и более жёсткий разговор повести, и вы с сыном сразу слезами жалости друг к другу зальётесь! Эй, Борис! Ну-ка, хоть слово своему папочке скажи!
И он многозначительно замахнулся рукой над забинтованными культями ног. Вряд ли именно это движение испугало раненого. Скорей он приметил еле заметный кивок со стороны отца и понял, что надо говорить, общаться, затягивать время и вести настоящую беседу. Вот он и заговорил:
— Отец! Неужели ты меня не узнал? Это я, твой сын!
— Шутишь, парень? — хмыкнул Пётр. — Какой это родитель не узнает своего потомка? Ты мне чужой! Совершенно чужой!
— Странные слова… Мне говорили, что ты после пыток стал совсем неадекватный, но я не верил, что настолько…
— Это ты, воин, неадекватный! Раз согласился на такую аферу! — Узник со злостью и угрозой потряс кулаком. — Сколько они тебе заплатили за такой розыгрыш? Или обещали вылечить за высший артистизм? Так заруби себе на носу, придурок: никто и никогда тебе не отрастит самое главное — твои ноги! Их уже не вернут! А вот совесть ты потерял, и её тем более ни за какие деньги не купишь.
— При чём здесь ноги? — поражался Борис, покусывая в явном расстройстве потрескавшиеся губы. — Я прошу, я требую от тебя помощи!
— Мало ли какой проходимец от меня станет что-то требовать!
— Да что с тобой? Неужели я так изменился?
— Не знаю, каким ты был раньше, — насмехался землянин, — но сейчас ты тем более на Бориса не похож.
— А если я тебе напомню нечто такое из своего детства, что может быть известно только тебе? Тогда ты в меня поверишь?
Узник от этого вопроса чуть не запрыгал от злости. При этом он тыкал кулаками теперь в молчащую, наблюдающую за родственной беседой мадам Мураши:
— Ага! События из детства?! Так я уже примерно догадываюсь, какая змея могла накропать целую книжку своих воспоминаний как о твоём детстве, так и о моих фривольных приключениях!
Женщина промолчала. Ни один мускул не дрогнул на её лице. Зато сын возмутился вполне искренне:
— Папа! Как тебе не стыдно такое говорить о тёте Аскезе?! Она здесь совершенно ни при чём. Своих, собственных воспоминаний у меня и без её подсказок хватает.
— Неужели?! Ну давай выдай хотя бы одну.
— Ну, к примеру, тот момент, когда ты мне подарил первый боевой пистолет. Тогда с нами никого не было, и я об этом, по нашему взаимному уговору, никому не рассказывал…
— Увы! Я сам об этом проболтался своей супруге, — скривился от скорби узник и тут же сжал кулаки, словно от злости. — А все знают отлично, насколько Гаранделла была болтлива и несдержанна. Так что это не доказательство. Давай более дельное.
И минут на пять Светозаровы устроили настоящую перепалку с нелицеприятными выражениями, обвинениями друг друга в тупости и даже с ругательными словами из сленга подпольщиков. Ну и самое главное, что Борис прекрасно понял все жесты отца, разобрался, когда сказанное следует понимать с совершенно противоположным смыслом, и получил бо́льшую моральную поддержку, чем в случае оказания её открытым текстом.
Первой о чём-то догадалась глава особого департамента. Она скептически приоткрыла глаза, и в них заиграл насмешливый огонёк.
А потом и до старшего советника жандармерии дошло, что отец с сыном над всеми здесь сидящими наверняка издеваются. Скорей всего, и переговариваются между собой интенсивно с помощью того же сленга или с помощью определенных словосочетаний.
— Молчать! — заорал он так, словно ему что-то ценное отрезали. — Увезти этого урода-калеку! Быстрей!.. Я с ним позже разберусь… А ты!.. — Он с ненавистью шагнул в сторону землянина. — Пришелец недоделанный, ещё сильно пожалеешь о своём упорстве!
— А моя в чём вина, господин жандарм?! — не упустил случая поёрничать Светозаров. — Это вы сами виноваты, надо было более тщательно инструктировать подставных лиц. Тогда, может быть, ваша афёра и прокатила бы.
— М-да? А что ты запоёшь, если мы вскоре твоего сына прямо здесь, на твоих глазах, резать начнём на куски?
— Если жандармерии не жалко своих шпионов, то режьте себе на здоровье…
И тут встала на ноги мадам Мураши, прокашлялась, привлекая к себе внимание, после чего сухим, официальным тоном заявила:
— В связи с настоятельной необходимостью решительно заявляю, что никакое насилие над Борисом Светозаровым недопустимо. Он тоже проходит по программе генетического изменения нашей империи, как главный донор семенного материала. По сравнению с ним даже его старый, одряхлевший отец отступает на второй план.
Жандарм развернулся к ней с явной угрозой:
— Но в интересах следствия вы не имели права разглашать подобное здесь!
— Имела! В интересах того же следствия. А если вы, советник, чем-то недовольны, подавайте служебную записку по инстанции. Вы свою несостоятельность уже и так доказали. Сорвать такие важные переговоры с лучшими «проходчиками» всего мира Долроджи! Этого вам никто не простит.
Жандарм не стал окончательно терять лицо, пускаясь в пререкания с дамой. Тем более весьма опасной для него дамой и тем более что дама была права. О состоянии узников знал сам император, и любой поворот в их судьбе мог сказаться на виновнике самым неожиданным образом. Поэтому он гордо удалился в сопровождении своих подчинённых.
Затем со своего места приподнялся генерал Жавен и специально для протокола громко заявил:
— Ну, не признал ты своего сына, значит, не признал. Может, и в самом деле не он?
— Точно не он! — с честными глазами заверил узник. — Подмена!
— Ладно, тогда пойду писать докладную. Ох уж эти отчёты…
Когда и он ушёл со своим коллегой, за ним поспешил и мордоворот из особого департамента, а сама глава вроде как осталась наедине с узником. Ему хотелось многое ей сказать и даже попросить не постеснялся бы о должном присмотре за Борисом, но под объективами видеокамер подобное было лучше не оглашать. Зато многозначительными взглядами очень старые и очень близкие знакомые, много чего сказали друг другу.
А вслух было сказано совсем иное, обычное ёрничество:
— Как же это ваш особый отдел настолько лопухнулся? Я бы за такое головотяпство его начальство к стенке поставил!
— Всем этим происшествием, как и неудачным арестом, занималась жандармерия… И вообще! Чего это я перед тобой оправдываюсь? Не лезь не в своё дело, преступная твоя харя! — шипела на него в ответ женщина. — Ты совсем обнаглел в попытках выбить для себя разные преференции! И наверняка попросту тянешь время, не желая признать собственного сына!
— Да не он это, не он! Даже нос не его! Ты его много лет не видела, потому и не знаешь, насколько он изменился.
— И тебя не видела, но издалека сразу узнаю!
— Неужели? Зачем тогда на меня напраслину возводишь, обзывая старым и одряхлевшим? Видела бы ты, какие ко мне молодые красотки захаживают!
— Ах ты, кобель беззубый! — Руки Аскезы лихорадочно пытались отыскать на теле сданное раньше оружие, чтобы немедленно пустить его в ход. — Мразь и ханжа! Знал бы ты, как бедные девочки плачут после твоей «дойки»! Урод бессердечный!
— Ха-ха! — не унимался землянин, пытаясь взглядом сказать совсем иное. — Так потому и плачут, что страстно желают со мной на всю ночь остаться. Это же им лестно, побыть в кровати с таким самцом, от которого четверть империи вскоре рожать станет.
— Я тебя сейчас голыми руками удушу!
— С какой стати? Ах да… Тебе же самой завидно, что ты не сможешь оказаться в этом длинном списке рожениц, принесших миру новых героев.
Последующие слова он уже кричал в спину спешно удаляющейся Мураши:
— Куда же ты?! Пока никого нет, могла бы и заменить девочек. Или опасаешься, что слишком старая стала? И что у меня на тебя не…
Но оставшись один, Пётр уселся перед так и не заработавшим экраном и задумался. Основные мысли теперь вращались вокруг предстоящего побега и вокруг возможной помощи Борису:
«В любом случае, находясь в узилище, помочь я ему не смогу. Да и вообще не сегодня, так завтра точно станет известно, что всю программу генетической модификации мои умирающие сперматозоиды провалили начисто. Тогда Борис и в самом деле станет основным донором, а меня легко могут списать в расход. Или уж точно в виде профилактического наказания отрезать ноги. Следовательно, надо бежать отсюда как можно быстрей. В идеале — немедленно!»
Но так как ещё ничего не было готово к побегу, пришлось набраться терпения, максимально ускорить работу внутренних органов и притвориться человеком, совершенно утратившим интерес к жизни.

Глава 20. Испорченный, но не омрачённый

Больше всего в жизни снабги любили летать. Затем, если судить по экзальтированности и энтузиазму — им нравилось воевать. Но и на третьем месте среди удовольствий смело можно было ставить праздники. Непревзойдённые летуны просто обожали праздновать по любому поводу и даже без повода. Главное было хоть кому-нибудь отыскать приличный предлог для праздника — и вот он уже в самом разгаре.
Фактически всю историю снабгов вообще и любой мелкий случай из их жизни в частности можно было разделить на три фазы: взлетел и возрадовался, с ликованием надавал кому-то по зубам (или своих зубов не досчитался) и начинается праздник. По сути, большинство местных социологов сходилось к единому мнению, что войны как раз и служили основным поводом для празднеств. Ибо радость полёта — это одно. Не будешь же каждый раз устраивать праздник оттого, что сумел левитировать в воздухе? А вот победа (да и поражение) — это уже повод порадоваться или хоть как-то нивелировать горе поражения. Вот и велось разделение по ранжирам проводимых торжеств. На фоне победы, особенно целого государства, бытовые свершения и радости значительно меркли и считались праздником чисто локальным: города, улицы, дома, семьи, группы друзей.
Вот потому грандиозный, всеимперский праздник «Рождение Ветра» вызвал непомерный ажиотаж, эйфорию ожидания. Ещё и пропаганда нового религиозного культа постаралась донести мысль до народа, что впервые подобное мероприятие объединяет собой такое огромное количество снабгов на таких немыслимо огромных территориях.
Торжество приурочили к усреднённому времени, чтобы всем было удобно наблюдать за основными церемониями. Да и саму картинку событий сразу с нескольких ракурсов собирались транслировать по всем телеканалам на всю огромную империю. Гигантские экраны стояли не просто на всех площадях, стадионах и скверах, над иными городами, где полёты не были запрещены, экраны свисали непосредственно с уйтаргов. Не говоря уже об индивидуальных телевизорах. Но те игнорировались, потому что отмечать праздники такого масштаба дома или в компании всего нескольких человек считалось очень дурным тоном.
Конечно, праздник «Рождения Ветра» праздновался не первый раз. Поклонники и последователи данного бога наблюдались во многие века, во многих королевствах, ничем особо не выделяясь из сонма себе подобных божеств. Но нынешнее мероприятие проходило под эгидой уже объединённой, всесильной империи, в победе которой над всем остальным миром никто не сомневался.
Мало того, всё торжество совпало с окончанием тяжких недель, во время которых только что образовавшейся империи пришлось сцепиться не на жизнь, а на смерть с внутренними врагами. Нашлись и такие отщепенцы, которые не просто восстали против веры, объединяющей народ, а стали агитировать за полную самостоятельность каждого города и всякой провинции. Мол, только при полной независимости любого наземного поселения живущие и регистрирующие там свой уйтарг снабги обретут истинную свободу, получат экономический бум и, как следствие, утонут в изобилии продуктов, вещей и манны небесной.
К счастью, жрецы Ветра, имеющие решающее значение в молодом правительстве империи, вовремя разоблачили происки обнаглевших сепаратистов. Была проведена огромная разъяснительная работа среди народа и в первую очередь среди военных. И как отщепенцы ни изгалялись в своих кознях, как ни раздавали щедро лживые обещания, как ни угрожали некоторым имперцам физической расправой, общество в ответ только ещё больше консолидировалось вокруг религии, которая стала общеимперской. А в последнюю неделю был предпринят беспрецедентный шаг: общими силами народа, армии и Небесного флота империя была очищена от сепаратистов. Больше половины врагов уничтожили (какая же война без трупов?!), ну а остальных попросту разогнали. Часть особо трусливых идеологов разъединения успела сдаться, надеясь на прощение или банальное изгнание из государства. Да только жрецы и не подумали прощать, хотя часть получила пожизненные заключения. Большинство политических противников было решено казнить показательно, в начале праздника. Дабы, как говорится, иным неповадно было.
Ясно, что и раньше казни совершались. Но только уголовных преступников и только скрытно, не привлекая к этому действу внимания общественности. Военнопленных никогда не расстреливали, даже высших офицеров и генералов. Потому что схваченного во время войны неприятеля всегда отпускали после победы. Традиция! Да и ненависти к противнику не испытывали особой, ведь воюют-то ради праздника. В итоге…
А этих жрецы решили казнить, да ещё и показательно.
Народ и не подумал возражать. Всё и всем казалось правильным, логичным. Да и объяснения поступили дельные. К примеру:
«…бесконтрольная рождаемость очень скоро переполнила бы независимые города, и тогда война разразилась бы с новой, утроенной силой. Значит, сепаратисты — уголовно наказуемые преступники». Или:
«…любой всплеск технического гения невозможен в отдельном, замкнутом от всего мира анклаве. Наоборот, историей доказано, что там резко падает уровень жизни, и общество откатывается в своём развитии назад. Личности, пропагандирующие подобные трагедии — враги технического прогресса и всей эволюции развития. Следовательно, подлежат самому жестокому и бескомпромиссному уничтожению».
Эти и многие другие объяснения поддерживались и здравыми рассуждениями самых уважаемых стариков, прославленных воинов, знаменитых учёных, спортсменов и артистов. Все они понимали, что уменьшение рождаемости — временная мера. Как только цивилизация снабгов справится с постройкой телепортов «дальнего назначения», будут повторно открыты иные, незаселённые миры, и тогда места для расселения хватит всем и навсегда. О Торговцах хорошо помнили, легенды о них считались правдивыми историями, а не выдуманными мифами, а уж о бесчисленности миров летуны знали и верили в это свято и незыблемо.
То есть предстоящая жизнь каждому обитателю империи виделась ясная и без неуместных зигзагов: сегодня большой праздник. Завтра — начало войны с остальным миром, который не желает признать единства и Ветра главным богом. Потом — праздники в ознаменование военных побед. Следом — торжества в честь научных открытий и свершений. И дальше победу будут отмечать только на этапах покорения иных миров. Путь длинный, но достойный. А никогда не досягаемая в своей полноте цель заставит потомков гордиться своими предками.
Вот и слетались снабги с самого утра к экранам, вот и устраивались удобнее в кругу своих друзей, родственников, соседей по улице. Вот и зависали гигантскими гроздьями связанные вместе уйтарги вокруг гигантских экранов, напоминая собой целые острова в воздушном океане, если не материки. Общая идея роднила. Единые цели объединяли. Величие будущего манило, интриговало, вызывало эйфорию. И на этом фоне даже предстоящие казни преступников казались просто жизненной необходимостью, намерением империи подтвердить свой жёстко взятый курс на выход цивилизации в большой космос.
И только редким счастливчикам повезло наблюдать праздник, находясь на периметре центральной площади Грийзомы или из окон окружающих зданий. Поэтому они впоследствии стали самыми желанными рассказчиками, свидетелями произошедших событий. Хотя к чести телевизионщиков, они тоже не подвели: так и провели прямую трансляцию, ни разу не прервавшись. Только не сумели показать несколько важных моментов по причине нежданного для них изменения сценария.
Началось всё красиво, по заранее утверждённому плану. Гремел барабанный бой, лихо наяривали духовые инструменты. Колонны молодых служителей, будущих жрецов, в разноцветных балахонах прошли по многим улицам столицы и красочными ручейками влились на главную площадь. Причём все несли многочисленные стяги, хоругви, блестящие эмблемы своих храмов на высоченных шестах. А из окон жители закидывали колонны витым серпантином и блестящим конфетти. Мало того, между домами противоположных сторон натягивали метровые по ширине полоски легких тканей и частым подёргиванием создавали на них волнообразные движения. Издалека это кружево ярких лент создавало плотное перекрытие над улицей и казалось этаким святящимся, самостоятельно живущим освещением.
Затем несколько колонн, видимо, заранее и долго репетировавших подобное, устроили на самой площади показательное хождение строем. Что только они там не творили и как колоннами наискосок не сходились! Маршировали лучше, чем подобное смогли бы сделать роботы. Даже задом умудрялись ходить, не сталкиваясь при этом и даже не цепляя друг друга. Чем законно заслужили аплодисменты да восторженный рёв от зрителей как вокруг площади, так и по всей стране от телезрителей. Хотя каждый, наверное, догадывался, что молодые послушники используют в своих действиях доступную всем снабгам левитацию. Обычные люди так двигаться чётко и синхронно не смогли бы.
Нечто подобное, но уже на большей скорости продемонстрировали воины с холодным оружием. Тридцать на тридцать специально обученных рыцарей сошлись в показательном поединке, где сабли мелькали, словно вертолётные лопасти. Люди наблюдали за финальным аккордом, затаив дух и опасаясь, что кому-то обязательно снесут голову или отрубят конечность. Обошлось…
Завершением парада стало исполнение витиеватого марша сводного оркестра. Ко всему музыканты не стояли на месте, а не менее лихо маршировали.
Праздничный парад окончился, марширующие молодцы и воины с оркестрантами ушли на края площади, а на балконе для парадных выступлений появились верховные жрецы, четверо солидных старцев, убелённых сединами и известных поимённо каждому жителю империи. Что особенно считалось пикантным в их биографиях, это то, что они не являлись священнослужителями с самой молодости. Свой сан приняли сравнительно недавно, всего несколько лет назад. А до того являлись видными учёными, занимающимися научной деятельностью в самых разных направлениях. По их же прежним выступлениям было известно, что это явившийся к ним лично Ветер заставил в себя поверить и наставил на путь истинный. Вот, мол, они и поставили перед собой цель возвеличить религию одного божества, наводя попутно порядок и в самой новообразующейся империи.
Снабги вообще-то не верили слепо всяческим божествам и прорицателям, рациональное мышление в них преобладало над иррациональным, но в данном случае за жрецами на новые свершения поднялись почти все. Уж больно складно и красиво те рассказывали о светлом будущем, уж больно они логично объясняли целесообразность того или иного закона и уж больно хотелось людям поверить в чудо. И чудеса стали совершаться регулярно. Империя создалась, потом резко увеличилась, жизнь кардинально стала улучшаться, а там и с внутренними врагами бескровно (если сравнивать с обычными войнами) справились.
Ждали какого-нибудь чуда или хотя бы впечатляющего трюка и сегодня.
Чудеса начались после появления четвёрки высших жрецов.
Один из них выступал с речью, в которой обвинял приговорённых к казни, тогда как самих смертников с повязками на ртах уже выводили на площадь. Каждого устанавливали возле определённых атрибутов казни, коих хватало в огромном разнообразии. Имелись здесь и виселицы, на которые приговорённых поднимали, предварительно закрепив ноги в выемку бетонного блока. Пугали своими остовами устройства для колесования и дыба. Виднелись гильотины, на которых собирались отсекать конечности, а потом и головы осуждённым. Ну и ещё несколько конструкций, спешно вывезенных на площадь, только одним своим видом поражали фантазии обывателей.
В этом плане организаторы превзошли самих себя.
Но когда все смертники стояли на брусчатке площади, а первый жрец закончил свою обвинительную речь, весь предварительный сценарий праздника пошёл насмарку. Вначале, совершенно неожиданно для всех, над храмовым комплексом взлетела голова Ветра. Причём лицо бога вместо доброго и улыбчивого выглядело явно рассерженным, а то и озлобленным. Пока люди показывали на него руками, а жрецы недоуменно оглядывались (конёк крыши им мешал рассмотреть), голова вылетела на пространство непосредственно над площадью. В тот же момент многие услышали дикие вопли где-то во внутренних комнатах комплекса и заметили, как все священники и многие военные из оцепления задёргались. Произошедшие изменения их сильно обеспокоили.
Но тут жутко громким голосом начала вещать голова Ветра:
— Я рад вашему поклонению! Я горжусь вами, всем народом, объединившимся вместе! И я доволен вами! — В этот момент верховные жрецы сделали попытку удалиться с балкона, но были явно кем-то остановлены, и даже создалось впечатление, что они, стоя боком к народу, внимательно к кому-то прислушиваются. Но явно не к летающей голове, которая стала изъясняться ещё громче:
— Но есть среди вас и такие, которые не вняли вере в меня! Которые не хотят идти в светлое будущее, не хотят работать для всеобщего объединения и не желают прорываться в великий космос. Эти глупцы не понимают также резонность ограничения рождаемости, разжигают огонь сепаратизма, сеют рознь между вами. Они и в самом деле достойны за такие мерзкие деяния сурового наказания. Но! Я запрещаю в своих мирах смертные казни! Тем более показательные, да ещё и зверскими способами. Они ничего, кроме озлобления, жажды новой крови и зарождения низменных чувств у простого населения, не вызовут. И горе будет тем, кто мои священные заветы попробует нарушить!
Естественно, что подавляющее большинство народа слушало такие заявления от имитации бога, раскрыв глаза и отвесив челюсти. Другое дело, священники и военные, остающиеся на площади. Те во все глаза пялились на верховных жрецов, ожидая от тех хоть какого-нибудь знака и подозревая, что там не всё ладно. Но те никаких панических действий не совершали и, как казалось, даже вступили с какими-то невидимыми собеседниками в полемику: порой кротко что-то спрашивали.
Самыми довольными в этой части праздника оказались смертники. Услышав и осознав, что смертная казнь отныне под запретом, они словно во второй раз родились. Задвигались, зашевелились, несмотря на связанные руки и свисающие в сторону конвоиров цепи. Некоторые даже запрыгали на месте от переизбытка чувств и переполняющей их радости.
А Ветер тем временем продолжал вещать:
— Но преступников надо наказать, иначе подобные им будут и дальше творить свои чёрные дела, сея среди вас ненависть, злобу и горе. И я их накажу лично! Сейчас! Прямо у вас на глазах! Они после этого останутся в живых, и потом судьи им вынесут более мягкие приговоры вплоть до пожизненного заключения. Но я надеюсь, что и моего наказания хватит для того, чтобы больше никогда не противиться законам новой империи. Да и затаившиеся, сбежавшие за границу их сторонники, увидев моё наказание, которое станет неизбежным для каждого преступника, одумаются и перестанут строить козни. Итак! Смотрите!.. И не говорите потом, что не видели!!!
Прусвет, исполнявший роль громкоговорителя, не мог удержаться от несколько дешёвой театральности. Но зрители съели всё и не поперхнулись. Тем более что в следующие минуты произошло настоящее чудо. Приговорённые к казни, один за другим вдруг неожиданно стали проваливались в булыжную мостовую! Кто по лодыжки, а кто и по колено, они после опускания вниз словно сращивались с камнем. При этом они испытали настолько страшные и жутко болезненные ощущения, что просто захлёбывались криком, переходящим в вой и поскуливанье. В итоге все, буквально все преступники оказались в жутком каменном плену.
Волны их криков и воя, от которого вставали волосы дыбом на головах даже телезрителей, на какое-то время парализовали всех. Даже военные забыли о высших жрецах и уставились на смертников. Всё-таки снабги не являлись дикарями, их технически развитая цивилизация уже вышла в космос, создала телепортацию, да и по всем иным критериям могла считаться научно развитой. Так что все понимали: перед ними не трюк и не фокус! Перед ними нечто страшное, не подвластное уразумению! И, скорей всего, иначе, чем чудом, подобное назвать не получится.
А те, кто видел перспективу, умел предвидеть будущее, тотчас поняли самое основное.
«Наша планета Надэм вступает в новую эпоху. И не важно, кто вмешался в нашу историю, высшие силы или братья по разуму, но изменения грядут необратимые!..»

Глава 21. Всплывают старые проблемы

В кои веки проснувшись в обнимку с супругой, граф Дин не сорвался куда-то в спешке, а просто лежал расслабленно, поглаживая любимое тело и неспешно обсуждая последние события. Чета выспалась и позволила себе поваляться да поговорить, хотя мест, где их личное присутствие необходимо прямо сейчас, — было не счесть.
Александра всё выпытывала про итоги последней трансакции в мире снабгов:
— И насколько Крафа остался зол?
— Ой, лучше не спрашивай! — скривился жалостливо Светозаров. — При посторонних он ещё как-то сдерживался, не хотел терять лицо. Делал вид, что мы успели согласовать изменения акции. Но как только мы остались наедине, у-у-у!.. Чего я только от него не наслушался!
— И вы теперь не союзники?
— Да дело не в том… Гегемон мне кучу старых прегрешений в упрёк поставил, о которых он нисколечко не забыл. Особенно распинался по поводу ловушки, после взрыва которой его забросило в мир Пустынный с больным Водоформом. И лягушек мне припомнил, и вынужденный переход по пустыне…
Александра понимающе кивала, потому что прекрасно знала все детали той истории. Ещё и сама участвовала в ней, начиная со второй половины. Тогда Трибуна Решающего удалось почти пленить, и он вырвался ценой чудовищного взрыва в самом подпространстве. После катаклизма его тушку забросило в такую пустыню, где любой иной человек умер бы в течение одних суток. Только Крафа и не вздумал сдаваться. Не имея возможности совершить прыжок домой, он обобрал туши некогда сброшенных туда крокоспрутов из Лудеранских лесов, сделал себе защиту от убивающего жара сразу трёх тамошних солнц и пешком в течение нескольких суток дошёл-таки до виднеющегося вдали горного массива. Как он потом рассказывал, ни разу в жизни он не был ещё так близок к смерти, настолько вымотан физически и настолько обессилен морально.
И всё по вине молодого выскочки Торговца, который наслушался необъективных мнений о Высшем Протекторе Ожерелья. Ну и прочих недоразумений на том этапе противостояния хватало. А в мире Надэм вообще абсурдная ситуация сложилась. Операция разработана, утверждена, запущена в ход и… раз! Вроде бы совершенно надёжный, лояльный союзник всё меняет по ходу действия! При этом и самого командира, опекуна данного мира, не поставив в известность. Любой из себя выйдет, а уж Торговец, проживший чуть ли не три тысячи лет, молодого, тридцатипятилетнего коллегу имел право и ругать, и обзывать, и даже морду начистить.
— Лучше бы он мне точно пару раз по зубам заехал, — жаловался граф, — чем нудил, брызгал слюной, топал ногами и с обидой на себе чуть рубаху не рвал…
Повисла пауза, которую прервала нетерпеливая супруга:
— Ну а что в итоге?
— Да что, что… Верховные жрецы Ветра восприняли наше вмешательство чуть ли не с радостью. Все подсказки и наущения приняли к сведению и воплощают теперь в жизнь, а когда имитация их божества приподнялась над городом чуть выше и попросту телепортировалась в неизвестном направлении, всё население империи окончательно приняло новую веру. Теперь свято выполняют наши заветы и…
— Да с этим понятно! — перебила графиня с досадой. — Меня другое интересует. Какие отношения у тебя с Крафой остались?
— Сложно сказать… Мои объяснения и оправдания были приняты и даже одобрены, а вот неприятный осадок всё равно остался. Ну и как бы это точно выразиться, Гегемон как-то резко, с особой настороженностью от меня дистанцировался. Наверное, всё-таки настолько обиделся, что не скоро простит. Если вообще снизойдёт до прощения…
— Ну да, после такой самодеятельности в важнейшем для всего мира мероприятии я бы тоже тебе верить перестала.
— Хм! Ну с тобой-то мне легче помириться, — заявил Светозаров, легко забрасывая любимое тело себе на грудь. — Пара часов страстных объятий, и ты мне всё что угодно простишь.
— Да как сказать! — Александра попыталась жёстко упереться локтями в рёбра мужа, и в её тоне заскользили нотки недовольства. — Твоё поведение во время беспамятства в мире Мерлан вообще не подлежит прощению!
— Дорогая, но ты же знаешь, что я был обманут этой подлой Тани Хелке…
— …Которая теперь ждёт ребёнка и хвастается твоим ласковым обхождением с ней!
— Это всё — результат обмана и неудачное стечение обстоятельств, — пытался Дмитрий сменить тему разговора, усиленно при этом поглаживая супругу и прижимая к себе. — И вообще речь сейчас идёт о…
— Ага! Значит, если бы я в подобной ситуации стала беременной от другого мужчины, ты бы сильно не расстраивался? Считал бы всё «результатом обмана»?
Граф даже закашлялся от возмущения и ударов по рёбрам.
— Милая, ну как ты можешь сравнивать? Тем более что мы сейчас говорим о Крафе. О важном стратегическом союзнике в цивилизации Торговцев. Который к тому же является и свёкром моей матери. А тут ещё и сложности с семейным положением отца…
— …Который тоже оказался сродни своему сыночку: детей по всем мирам, как у моряка дальнего плаванья — в каждом порту! — никак не могла успокоиться разбушевавшаяся жена.
Пришлось Дмитрию резко повышать интенсивность своих ласк, а потом и доводить их до логического завершения. Естественно, что это помогло, и жена вскоре захлёбывалась удовольствиями, позабыв про всё на свете.
Но уже в который раз Светозаров подивился сложным вывертам женской логики: говорили ведь об одном, а мысли поворачивают у супруги совсем в иную сторону. И, ко всему прочему, помнит каждую мелочь, каждую деталь и каждую ошибку прошлого. И как только подворачивается повод, сразу ею попрекает. Та же Тани Хелке, которая сейчас томилась в застенках столичной тюрьмы, правда, весьма и весьма комфортной, никогда не забывалась. Причём не всегда с ненавистью о ней говорилось и с желанием порвать на кусочки. Порой наоборот случалось: совсем недавно Шура потребовала обеспечить будущей матери нормальное проживание, а не в тюрьме. Желательно совсем рядом или недалеко от Свирепой долины, чтобы аферистка всегда находилась под должным присмотром в первую очередь врачей.
«Конечно, она эту Тани только ради ребёнка защищает, но такой коварный обман ей никогда не простит. Да и мне до конца жизни подобную ошибку не забудет. И за что, спрашивается? Я-то в чём провинился? И что будет, когда я родившегося ребёнка на воспитание в замок заберу? А я ведь в любом случае заберу, этой аферистке Хелке ни за какие коврижки не оставлю».
Но если так рассуждать, то и в самом деле хитро получалось и многозначительно. И то, что у отца в мире Долроджи оказалось сразу несколько детей и достаточно много сожительниц, — как-то неприятно царапало душу. Самому Дмитрию его папа представлялся этаким однолюбом, столпом нравственности, который, кроме как на маму, ни на одну постороннюю женщину взгляда не бросит, фривольной мысли в голове не допустит, да и вообще… Как там поэт выражался? «…самых честных правил».
А на самом-то деле?.. И что обиднее всего, и мама оказалась той ещё женщиной! Не просто верность сохранить не пыталась, а вообще императрицей, невесткой самого Крафы стала! А почему? Как так могло случиться? Ведь идеальная семейная пара была, а лишь только расстались, словно на раз позабыли друг о друге.
Или это так спонтанный перенос в иные миры виноват? Что-то там сломал в характере, выжег излишнюю стыдливость, уничтожил привитую на Земле скромность и с корнями выкорчевал привитые советским воспитанием приличия? И как вообще понять, что сломалось, что улучшилось, а что вообще в глазах среднестатистического землянина стало считаться моральным искривлением в поведении? Как определить ту степень правильности личностных отношений и каким мерилом ценностей при этом пользоваться?
Сложнейшие вопросы, на которые ещё трудней отыскать правильные ответы.
Короткое упоминание о Земле заставило Торговца вспомнить о родине с некоторым раскаянием. Уже больше недели он туда практически не наведывался, занятый иными делами и проблемами. Фактически курированием всех преобразований в мире Голубой Лазури, как называли Землю иные Торговцы, занимался один из дальних родственников Крафы, потомственный социолог. Ему помогал баюнг Шу’эс Лав. Причём великан был назначен Светозаровым старшим в этой паре, и это казалось землянину гарантией от всех возможных ошибок, перекосов и упущений. Тем более что баюнг, чуть ли не ежедневно пересекаясь с графиней во время совместных экспериментов по двуализации, держал её в курсе всего происходящего на третьей планете Солнечной системы.
«То есть супруга как бы должна быть в курсе всего, что у нас «дома» творится! — не мог отрешиться от мыслей Дмитрий, поглаживая вздрагивающее после истомы любимое тело и прикидывая, как бы невзначай затронуть интересующую его тему. — Но мне совершенно ничего не докладывает. Зато сама выпытывает обо всём, что делаю я. Где, спрашивается, справедливость? Или это у неё чисто профессиональные навыки лучшего агента конторы срабатывают? Все сведения впускать и ничего из себя не выпускать? И о чём это говорит? Одно из двух: либо на Земле всё в порядке и под контролем группы целителей, либо там полный швах и крах. И стоит ли после такого интимного апогея всё портить опять разглагольствованиями о делах?..»
Супруга, как ни странно, пришла в себя не только быстро, но и сумела моментально рассмотреть озабоченность на лице графа. Тихонько вздохнула и промурлыкала:
— Что у тебя за мысли в голове крутятся, что ты такой озабоченный? Признавайся.
— Вспомнил, что давно на Земле не был, и представил, что там могли наворочать наши юные дарования.
— Ну да. Если уж ты Крафу ни во что не ставишь, считая себя самым умным, то Арчивьелы и Маурьи и подавно на тебя оглядываться не станут…
— И что там случилось? — резко занервничал Торговец, уже мысленно рисуя невесть в какую сторону ринувшиеся преобразования.
— Да всё нормально, не паникуй! — Графиня игриво навалилась ему грудью на лицо. — К тому же ты не проделал комплекс ласк «после того», а уже вскакивать собрался.
Сексуально получилось, и с минуту мужской язык с азартом обрабатывал вновь начавшие твердеть соски. Но как только прелести чуть сдвинулись в сторону и рот освободился, Дмитрий не удержался от вопроса:
— Милая, я продолжу тебя ласкать, а ты хотя бы в общих чертах обрисуй события на нашей родине, хорошо?
— Нет, не «хорошо»! — фыркнула Александра, откатываясь в сторону. — И что за неравноправие? Когда я с тобой обговариваю какие-то проблемы, тебя неудержимо тянет на секс. Но как только я в кои-то веки решила расслабиться и получить удовольствие, ты фонтанируешь деловитостью и озабоченностью!..
— Извини, я нечаянно… Исправлюсь…
Но женщина уже вошла в иной режим деятельности. Легко выскользнув из тянущихся к ней рук, она соскочила с кровати и помчалась в душевую комнату со словами:
— А ведь я уже опоздала в лабораторию! И почему это Эрлиона со мной не ругается?..
Шум воды заглушил её дальнейшие слова, да и сама она не расслышала ворчания встающего следом супруга:
— Как же!.. Попробуй с такой поругайся… — И уже осматривая своё лицо в большом зеркале, усилил голос: — Так передо мной отчитаешься или нет? Или мне дёргать баюнга и вместе с ним мчаться на Землю?
— Да там всё нормально, зря волнуешься, — не выходя из-под струй воды, зачастила Шура словами. — Сама группа работает идеально, и этот социолог от Крафы — мужик с пониманием, профи своего дела. Ну а обстановка, конечно, сложная. Сам ведь знаешь, как трудно преодолевать косность мышления и насколько сложно вбивать в чужие мозги новые понимания. Кто-то беснуется, кто-то впадает в неуместную эйфорию. Порой постреливают, порой рвут в спорах глотки друг другу, но ничего такого, что выходило бы за рамки небольших внутриобщинных конфликтов. То есть народ в первую очередь пытается в своих коллективах определиться и понять, с кем им по пути. Но уже сам факт того, что оба президента побывали на нашей свадьбе и сделали по этому поводу совместное заявление, оказался ушатом холодной воды на чересчур горячие головы. Многие правительства кардинально меняются, некоторых сам народ выгоняет в отставку. Ситуация резко трансформировалась, и теперь любые рвущиеся к власти ублюдки попросту опасаются декларировать популизм с откровенной ложью.
Уже спешно одеваясь, Александра добавила десяток хвалебных слов в адрес российского президента. Тот оказался самым дальновидным из политиков и после возвращения на Землю из мира Зелени безотлагательно бросился рьяно поддерживать все начинания работающих на Земле выпускников Академии Целительства. То есть вспомнил старую мудрую поговорку: «Если не можешь противиться какому-то течению, постарайся его возглавить!» И ведь почти возглавил! По крайней мере, в России и в дружественных ей странах дело обстоит так, словно лидер россиян с самого начала всё знал о движении «Мы не одиноки во Вселенной!», во всем его поддерживал и чуть ли не стоял у истоков всех начинаний. В результате имел самые наивысшие показатели популярности и рейтинг авторитета среди личностей себе подобных. Авторитет — заоблачный. Уважение — невероятное. Ну и статус нахождения у власти на ближайшие десять лет — железобетонный.
Американский президент тоже пытался сотворить нечто подобное со своим имиджем. Да только ему его сограждане и союзники совершенно не верили. А самое большое недоумение с их стороны в адрес лидера звучало по поводу языка. Мол, как же так?! Мы боролись веками за насаждение английского в технических, документационных, информационных и прочих сферах бытия Земли, а тут русские так просто и, что обидно, навсегда, без права пересмотра и подачи апелляции сделали свой язык единственным в намечающихся контактах с Торговцами! Где такое видано?! Почему вовремя не подсуетились?! Как же так?!
И на фоне нападок на президента США по данной теме особо казусными стали сообщения о том, что простой народ по всему миру вдруг дико, с фанатизмом заинтересовался языком Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Василия Головачёва и Сергея Лукьяненко. Повсеместно стали открываться курсы, студии и классы по изучению русского, и только ленивый не пытался на этом заработать или поднять авторитет. Стало доходить до абсурда, когда бомжующие румыны или молдаване, притворяющиеся русскими, начинали давать частные уроки вполне респектабельным средним буржуа во Франции или в Германии.
Смешно, да не до смеха, но само умение связать хотя бы несколько предложений на русском сразу поднимало социальный статус любого человека.
А буквально два дня назад русские взорвали новую, невиданную по мощности и эффективности информационную бомбу, которая стала разваливать долго и тщательно выдумываемую картину истории. Были продемонстрированы миру, журналистам и первым, специально отобранным учёным, как весь замок Орияр, перенесённый Торговцем Светозаровым с берегов Дании в Москву, так и найденный с западной стороны Уральских гор город Медаюрши.
Пока находки были показаны по телевидению, да учёные ещё только слетались, остальные паломники в количествах, превышающих самые несуразные цифры, попросту сорвались с места и стремились попасть хотя бы в окрестности Медаюрши. То есть компетентное мнение мирового сообщества, признанных экспертов ещё только готовилось, но уже сейчас было понятно, что идейные враги славян — в глубоком нокауте. Лишились дара речи все без исключения апологеты утверждений, что славяне до насильственного прихода на их земли христианской религии являлись дикарями. А ведь ещё не озвучивалось общее резюме о Гиперборее и о том, что «человек разумный» как таковой начал своё расселение по Земле именно оттуда. Оно ещё только готовилось, приводилось в соответствующий вид и комплектовалось убойными, не опровергаемыми аргументами.
Да и заявление, что миров бесконечное множество и мест для расселения человечества — неограниченное количество, моментально выбило почву из-под ног любых разжигателей войны, сторонников вооружённой конфронтации и им подобных борцов за кардинальное сокращение народонаселения. Само же известие, что существует телепортация и ею пользуются иные, технически развитые цивилизации, заставило весь научный мир планеты всколыхнуться в сторону создания именно этих устройств и поиска новых, кардинально отличных от прежних источников энергии.
Дальнейшее развитие земной цивилизации уже пошло по совсем иному руслу.
И главный виновник этого, Дмитрий Петрович Светозаров, задумчиво глядя вслед упорхнувшей супруге, прикидывал так и этак.
«Шура — аналитик от бога да плюс её нынешние, вновь обретённые качества многого стоят… Но в любом случае — она женщина и может неправильно видеть всю обстановку в целом. Да и возможные промахи выпускников она постарается скрыть, руководствуясь материнскими инстинктами. А с социологом от Крафы я до сих пор толком так и не пообщался. Про Шу’эс Лава в плане стопроцентной надёжности — и упоминать не стоит: слишком много ошибок совершает, несмотря на своё древнее происхождение. А потому, хочется мне этого или нет, два часа времени надо изыскать. Смотаюсь в обитель Жёлтых Грёз и на месте сам как следует осмотрюсь и вслушаюсь. Уже мне-то ребята моментально о всех сложностях и неувязках расскажут… Надеюсь…»

Глава 22. Умения посвящённого

Фактически ещё тогда, при обучении у шаманов народности лаом, Пётр проходил все этапы сложнейших постижений лишь с одной мыслью:
«Авось и пригодится для побега…» — Уж слишком ему ещё тогда казались некоторые умения экзотическими и совершенно для обычной жизни неуместными. Все они годились лишь для диверсанта или пытающегося вырваться на свободу каторжанина. Да и не представлял он себя никогда попавшим в плен, не имеющим возможности вырваться на свободу. Верил, что живым не дастся и в любом случае придумает, как себя убить раньше, чем враг начнёт его пытать и мучить.
А жизнь вон как повернулась. И поймали, и пытали… А теперь вот и некие особые умения Посвящённых пригодились. Правда, если припомнить историю своих скитаний, перемещений и некоторых спецопераций, в которых он с бойцами сопротивления принимал самое непосредственное участие, то в десятке случаев Светозаров воспользовался «Замыканием». Пожалуй, самое простое и незатейливое физическое действо из своего арсенала. Только и следовало, что в течение парочки часов заготовить в организме сложную биологическую жидкость, которая собиралась в секрециях под мышками и в паху. Порций получалось в зависимости от имеющегося времени от пяти до десятка, и потом они довольно просто выводились из тела прямо через поры в коже. Затем в виде легчайшего облачка, практически незаметного со стороны, порция посредством телекинеза отправлялась к цели или к целям, если тех было несколько, и налипала на них. Десять минут, а лучше всего двадцать пять, и каким бы герметичным ни был объект, облачко проедало пластиковые, каучуковые и прочие слои наружной изоляции и аморфной, желеобразной массой оседало на внутренних платах и контактах элементов питания.
В дальнейшем имелись ограничения во времени. Посвящённый мог дать импульс «Замыкания» не позже чем в течение часа. Если импульса не было, аморфная масса через час самопроизвольно становилась токопроводящей и… устройство переставало работать. Если импульс давался одновременно на несколько порций, «Замыкание» происходило во всех в один и тот же момент.
Минусы такого умения: длительная подготовка, возможность левитации только «родственной» субстанции, и сам импульс никогда ни с чем посторонним не воздействует. Ах да, и самое главное условие — это здоровое, полное сил и бодрости тело.
Иначе говоря, во время тихих, «ползучих» операций, когда время было неограниченно, лидер повстанцев пользовался своими умениями. Только для маскировки таскал с собой какое-нибудь диковинное устройство и делал вид, что вырубает камеры охранные, пожарные, стерегущие приборы противника именно воздействием каких-то особенных лучей. Прокатывало всегда. Ему верили. Вопросов лишних не задавали.
Вторая биологически активная жидкость, которую Посвящённые древности умели вырабатывать в своём теле, в сотни раз по едкости превосходила первую. Фактически она являлась смертельным ядом, но, ко всему прочему, не просто проедала пластик, любую иную изоляцию и химические волокна, а сжигало их на глазах. Примерно так же серная кислота прожигает бумажную салфетку.
Называлась эта жидкость коротко «Ёри» и выводилась из тела с мочой. Тоже поддавалась левитации, хотя невидимой из-за своей фосфоресцирующей зелёной окраски никак быть не могла. Но попадая врагу в гортань, вызывала смертельный паралич не хуже, чем цианистый кальций.
Минусы во время создания и употребления: цикл образования — четыре часа; нельзя держать в себе более пятнадцати минут и срок годности всего лишь пять минут. После чего «Ёри» самовозгоралось и сгорало тошнотворным, страшно дымящим пламенем. Хотя и некоторые минусы всегда можно перевернуть на плюсы, если необходима банальная дымовая завеса. Ну и счастье ещё, что «Ёри» не проедало тело своего создателя и не являлось лично для него ядом.
Ну и последнее, в чём нуждался узник, так это взрывчатка. Причём совсем не для пролома стен или дверей, чтобы сквозь проломы сбежать на волю. Для этого он не смог бы накопить должное количество. А смог бы, то при таком взрыве от него самого только мокрое место осталось. Взрыв был призван сделать только одно: отвлечь внимание, сорвать окружающие узника шторы и создать панику. Ну, разве что повредить несколько аннуляторов, которые могут оказаться достаточно близко от поверхности пола. Да пожалуй, ещё одна задача: раззадорить, заставить действовать Могильщика. Того самого робота, который изначально был поставлен здесь для пленения любого иного «проходчика» и отрезания ему ног.
Делалась взрывчатка тоже на одной и той же фабрике, называемой «организм Посвящённого». Имела она и своё, даже более кратное название «Шу», и Пётр в своё время немало насмеялся над возникающими у него в сознании ассоциациями, связанными с методом вывода данного вещества. Ещё и шаманов-лаомцев уговаривал: «Давайте переименуем эту взрывчатку на «Пу». Не послушали, так и оставили «Шу».
С ней было проще всего: производи и складируй хоть сутками, хоть целую неделю. Потом достаточно того же несколько изменённого импульса-детонации «Замыкание», и заготовленное «Шу» с немалой силой разрывает всё, что вокруг него.
Оставалось только чётко выбрать время для побега и надеяться, что резко ставший выздоравливать организм не подведёт. А лучшее время — когда стражники спят. Относительно, конечно. Но ночь есть ночь, да и уверенность, что заключённый крепко спит, усыплённый снотворным, дежурных операторов расхолаживает. Каждая секунда задержки в их действиях — это лишние шансы узнику для прорыва на свободу.
Благодаря окрепшему организму и многим вернувшимся в тело возможностям Светозаров намеревался просто притвориться ночью на час-полтора спящим и за это время распределить накопленные порции «Ёри» и «Замыканий». А вот накапливать «Шу» он начал сразу же после ухода Аскезы. Для этого следовало прикрыть сливное отверстие заранее припрятанными частями бумажной одежды. Пётр давно приучил наблюдателей, что меняет разовую одежонку, чуть ли не три раза на дню, а они, видно, не пересчитывали да не пересматривали выброшенное, вот и удалось припрятать три достаточных комка скомканной бумаги.
Процесс пошёл! И можно было бы вздохнуть спокойно, если бы не два неприятных фактора. Так и не включили экран, и посетители продолжали доставать своими визитами. И ладно бы хоть лингвист надоедал, с ним хоть как-то интересно вести беседу. А то следователи зачастили, порой с совершенно неуместными и глупыми вопросами. Так и создавалось впечатление, что они пытаются сбить заключённого с толку, дезориентировать его по каким-то причинам.
Одно направление так и проходило красной нитью сквозь все допросы, запугивания и угрозы. А особенно когда неприятностей с этого направления ожидаешь заблаговременно, то они просчитываются на раз. А именно: землянина стали выпытывать, кого из женщин, когда и где он в последнее время имел в качестве любовниц и каким образом эти связи завершались. То есть начали проверять его нынешнюю способность к деторождению. Анализы-то с первого дня, что с последнего наверняка чётко показывали стабильную живучесть сперматозоидов. Да и процесс развития оплодотворённой яйцеклетки протекал изначально на «отлично». А тут прошло обусловленное время в пятнадцать дней, и зародыши «первого дня» стали массово погибать. Естественно, что учёные не имели никакого права взять и заявить, что во всём виноват саботажник Пётр Васильевич. Им следовало вначале всё тщательно перепроверить.
Ну а следователи просто обязаны были заподозрить сговор, диверсию, преступную халатность, происки врагов из-за границы и всё, что в эту обойму неправомерных действий входило. Вот они и забегали, проверяя всех и вся.
Тот же факт, что ни Аскеза не показывалась, ни генерала Жавена не было слышно в репродукторах, говорил о том, что всех, кто раньше контактировал с заключённым Пришельцем, сейчас пусть и временно, но отстранили от работы и копают под них, копают, копают…
В идеале такая перепроверка могла затянуться и на три, и на пять дней, что Светозарову было выгодно, и на что он изначально рассчитывал. Да и сам факт саботажа с его стороны никакие учёные вот так сразу и не докажут. Ну, разве что среди них вдруг окажется шаман из народности лаом и расскажет все секреты об умениях Посвящённых. Кстати, несмотря на кастовость хранителей древних знаний, и среди них могли оказаться предатели, польстившиеся на щедрые предложения императора. Так что назначенный на ближайшую ночь побег являлся более чем актуальным.
Может, предателя и не было, да и учёные не стали сталкивать вину за смерть зародышей на землянина, но когда много следователей да ещё и лучших, то идей тоже невероятно много. В том числе и дельных. Наверняка кто-то и выдвинул идею, что, возможно, замешан в провале программы сам узник. Или догадывается о том, кто это сделал, как и для чего. И, скорей всего, этого самого следователя и послали в узилище с напоминанием: «Инициатива наказуема! Сам придумал? Вот сам Пришельца и раскручивай!»
Потому что явился совершенно новый, никогда ранее не приходивший тип, по лицу, мимике и всему внешнему виду которого тотчас становилось понятно: опасный противник! Если вцепится, то уж точно намертво. Такому только дай заметить малейшую слабину, всю душу наизнанку вывернет. И ладно бы как раньше делал мятежник: попросту отказывался отвечать на любые вопросы, ещё и посмеивался окровавленным ртом, когда его жестоко пытали, избивали, мучили голодом и жаждой. А то ведь на кону стоял намеченный побег. Заедаться не стоило, следовало всеми силами показывать своё недоумение по поводу происходящего и максимально отторгать от себя всякие подозрения. По крайней мере до ночи. А там уже — как получится.
Вот и пришлось узнику после второго обеда, все три часа личного времени, демонстративно зевать, с ленцой отвечать на въедливые вопросы и время от времени выкрикивать в сторону видеокамер:
— Ну и когда вы мне экран включите?! Что за издевательство?! Я требую восстановления справедливости! — Да изредка угрожать: — Если мне сегодня не дадут доступ к Интернету, я завтра и слова не скажу! И объявлю с самого утра бессрочную голодовку!
После второй такой угрозы следователь в упор спросил:
— Чего до завтра ждать? Почему сейчас, немедленно голодовку не объявишь?
— Потому что я последователен во всём! — с пафосом похвастался Светозаров. — И если сказал, что вначале говорить перестану и не ранее чем завтра, то так и сделаю. И мои последние слова как раз и будут о голодовке.
— Ну, это всё — мальчишество. А по-мужски искренне можешь ответить? — настаивал тип с бульдожьей хваткой.
— Искренне? Запросто! Хоть и для настоящего мужчины несолидное оправдание… — словно решился узник. — Повод самый простой и невероятно банальный. На ужин обещали голубцы. А ты знаешь, насколько я люблю голубцы?
Похоже, что собеседник знал, потому что кивнул с пониманием. Может, и сам обожал эту затейливую пищу. Но его приверженность к моральному давлению на заключённых продолжала играть приоритетную роль в допросе. Что интересно, главную цель своего интереса он до сих пор не вскрыл, плутая вокруг да около, словно ждал, что узник сам проговорится или каким иным неосторожным словом покажет свою информированность.
Поэтому продолжал давить подспудно, словно утверждая: говори всё что знаешь, иначе хуже будет. И это «хуже» он решил сотворить с помощью самых низменных средств:
— Хорошая мысль о голубцах, спасибо. Я её обдумаю, и мы, возможно, поставим столик вне твоей досягаемости, где твоё любимое блюдо будет красоваться и дурманить вкусными запахами. Но есть метод и более эффективный… Ты сам не раз утверждал, что любил свою супругу, мать Бориса, невероятно. Пожалуй, больше чем какие-то голубцы. Не спорь и не пытайся отрицать это! По глазам вижу… И что ты станешь делать, если твою жену у тебя на глазах станут пользовать иные мужчины?
— Ничего. Потому что вы не сможете надругаться над её телом. Я его лично кремировал, — без малейших эмоций заявил землянин.
— Зря ты о нас такого плохого мнения. Ты увидишь свою супругу на экране, в тех записях, которые она сама делала со своими любовниками. А? Хочешь? Рассмотришь, как горят от страсти её глаза, как розовеют ланиты и наливаются упругостью её соски… как она кричит от страсти и в любовной неге…
— Ха! Да ты никак порно увлекаешься? — раздался издевательский вопрос. Но следователь нисколько не смутился:
— Ты ведь явно не поверил своему другу Дару Горскому, что такие записи твоей возлюбленной Гаранделлы существуют? А зря, твой старый приятель не врал… И если ты не пообещаешь сотрудничать со следствием по некоторым, сугубо бытовым вопросам, эти записи тебе включат. Кстати! Как раз и экран заработает, лишая тебя возможности замолчать и объявить неуместную для гурмана голодовку. Согласен?
— Что согласен? Голодать?
— Сотрудничать со следствием.
— Так я и так от всей души сотрудничаю. Разве только друзей своих не стану выдавать да соратников. А всё остальное: спрашивай, не стесняйся. Я вон даже двух шпионок, точнее, целых двух резидентов из королевства Гровуран сдал контрразведке. Так что мне вскоре законная награда от императора придёт. Думаю, нехилый такой орден получу…
— Вполне! А то и два ордена! Но меня сейчас интересует нечто совершенно иное.
— Я весь внимание. Чем смогу — помогу. Хотя сразу добавлю, что в никакие видеоматериалы не верю, да и вообще меня никаким шантажом пронять нельзя.
— То есть ты не расстроишься, увидев жену с иными мужчинами?
— Мёртвые сраму не имут! — жёстко ответил Пришелец.
Следователь с минуту после этого просто молчал, буравя заключённого тяжёлым взглядом. Давил морально, так сказать. Ну и наконец решил перейти к конкретике:
— Светозаров, зачем ты умышленно испортил свою сперму?
К чему-то подобному тот оказался готов давно, поэтому лишь хохотнул и с улыбкой стал уточнять:
— Э-э-э… это как «испортил»? Недолил или пены много? Хе-хе!..
— Нам стало известно, что это твоя вина! — повысил голос тип. — Поэтому признавайся, зачем ты это сделал?!
Шрамы на лице, конечно, мешали нормальной мимике, но наверняка удалось изобразить искреннее изумление:
— Однако! С чего это вдруг такое обвинение? Значит, все дни до того сперма была нормальная, а вчерашнюю — взял да испортил?! И каким таким варварским способом?
— Вот об этом я тебя и спрашиваю?!
— А я то же самое спрашиваю у тебя! — распалился моментально заключённый. И начал кричать дальше чуть ли не со злобой: — Кто там среди вас напортачил? Не успели как следует сохранить? Или переморозили? А теперь хотите всю вину на меня свалить? А вот вам фигушки! Выкусите! Я здесь и так незаконно в узилище сижу, так они мне ещё и порчу собственной спермы пытаются инкриминировать! Наглецы!
Следователь тоже не стал деликатничать и выбирать выражения. Сорвался не просто на крик, а ещё и с нецензурными словами и с оскорблениями. Опростоволосился, короче, оказался ему заключённый совсем не по зубам. А бить его или применить более жёсткие степени допроса — наверняка запретили. Чем землянин с огромным удовлетворением сейчас и пользовался. Полчаса они рычали друг на друга, хамили и обзывались сленговыми словами подпольщиков.
Правда, уже потом Пришелец сожалел об этом. Следователь решил привести свои угрозы в исполнение:
— Моё терпение кончилось! Ну и вижу, что сотрудничать со следствием ты не собираешься, поэтому с сего момента ты будешь на экране видеть только постельные сцены, в которых твоя любвеобильная нимфа изменяла тебе с кем попало. А попытаешься закрыть глаза, так в любом случае услышишь её стоны, которые мы сразу сделаем громче! Приятного просмотра!
Видимо, среди операторов сидел его напарник, потому что после взмаха руки огромный экран стал опускаться, а на нём появилось изображение: громадная кровать, лежащий на ней в ожидании мужчина и устремившаяся чуть позже к нему в объятия женщина. И в этой женщине Пётр с первого взгляда узнал свою Гаранделлу.

Глава 23. Опять ловушка?

Но всё-таки визит на Землю пришлось отложить. Вначале Эрлиона предупредила графа, что к нему ломится коллега, а затем и юный Хотрис Тарсон появился собственной персоной. Поздоровавшись со спешно одевающимся владельцем замка, открыватель Свинга Реальностей немедленно выложил суть:
— Этой ночью на Первой Опорной Станции, как её теперь принято называть, открылся канал перехода на Вторую. Хотел попробовать сам переместиться сегодня, но решил вначале с тобой посоветоваться.
Дмитрий даже руками всплеснул, словно в восторге неописуемом:
— Какое благородство и самопожертвование! Какая рассудительность и взвешенность в принятии решений! Ты уж извини, что я не падаю на колени и не начинаю бить поклоны твоей мудрости и дальновидности.
— Да ладно, — в том же тоне продолжил парень. — Я не гордый. Да и не пристало графу поклоны бить тому, с кого он пылинки обещал сдувать.
Сумел, сумел несовершеннолетний уроженец мира Кабаний уесть коллегу со стажем и с более грандиозными, если не сказать титаническими, заслугами перед мирами. Ведь после открытия допуска в замок Свинг Реальностей, святыню всех Торговцев, Светозаров хвалил Хотриса и прославлял, как самого великого героя современности. И чего только не обещал в порыве гордости, благодарности и чувственного умиления. В том числе не только пылинки сдувать, но и давать полную самостоятельность в решении любых, даже краеугольных для мира вопросах. Утверждал, что «…достоин, заслужил, заработал великим подвигом…», ну и так далее, и тому подобное.
Но в то же самое время юный герой понимал отлично: как бы он ни вознёсся на вершины славы и триумфа, советоваться со своим наставником, другом и чуть ли не приёмным отцом — его прямая, почётная обязанность. А уж сунуться по открывшемуся каналу в неведомое нечто самому было бы верхом глупости, недальновидности и зазнайства. Ну и сил ему попросту могло не хватить, он даже слабее Шу’эс Лава смотрелся, куда уж ему замахиваться на возможности наставника, который мог, не надорвавшись, закинуть сотни тонн груза практически куда угодно в разумных пределах от родной вселенной. Да потому, в сущности, и поспешил Тарсон к графу, как только узнал, что Александра покинула спальню и тот остался один.
Как бы там ни было, юмор взаимных упрёков землянин оценил и тут же по ходу дальнейшего разговора стал облачаться в Хаюшь.
— Пылинки с тебя сдувать некогда. Но тут же встречный вопрос: если ты ещё и в экспериментах по двуализации успеваешь участвовать, то когда же ты спишь? И успеваешь ли толком отдохнуть? Организм-то у тебя неокрепший, растущий…
— …И не приставить ли к тебе няньку, чтобы кормила с ложечки? — снова не полез за словом в карман малолетний Торговец. И сразу перешёл к обвинениям: — Что за старческое брюзжание, Дмитрий Петрович? Это вас так года поломали или семейная жизнь в домоседа превратила?
— Ну ты это… не заедайся совсем уж!..
— Меня каждый день Тител Брайс ловит и беглый осмотр делает, и ни разу недовольства не высказал. Скорей, наоборот, удивлялся резкому увеличению потоков силы, которую я собираю для перемещений. По его же мнению, я уже как минимум догнал нашего великана баюнга, а то и превзошёл его. И тот же Верховный целитель посоветовал мне спать в сутки не более четырёх часов.
— А с какой стати? — от удивления замер Светозаров на месте.
— По причине резкого роста всё тех же каналов с потоками силы, — пустился парень в объяснения. — По утверждениям ректора, они сейчас находятся в стадии именно возрастных особенностей моего организма, и если накопившуюся энергию не сбрасывать больше пяти часов, то прокачка и совершенствование всей моей системы забора энергии прекратится на имеющемся уровне. Так сказать, перегорит, а то и вообще перейдёт в режим деградации. По его совету, если у меня появится сонливость, то следует лучше прилечь на часик днём, но ни в коем случае не потворствовать лени ночью больше назначенного времени.
Пришлось графу с хмыканьем смириться с авторитетным мнением Верховного целителя, хотя он и подозревал, что юнец, как всегда, использует обстоятельства в свою пользу. Но в любом случае опекаемый выглядел на свои четырнадцать лет просто великолепно. После вынужденной диеты, необходимой для открытия дороги в Свинг Реальностей, он начал есть за троих мужиков и за три недели не просто прибавил солидно в весе. Он и расти стал, словно на дрожжах, щёки обрели румяный цвет, плечи раздались в стороны, бицепсы налились упругими мышцами, и это при том, что никаким спортом или играми на свежем воздухе не занимался.
Так и напрашивалась мысль, что «…длительное голодание и строгая диета в юном возрасте любого Торговца потом приводят к резкому росту каналов с потоками силы в его организме, ну и к интенсивному росту, совершенствованию самого организма».
Мало ли как в будущем наука развиваться станет? Ещё и в учебники подобную мысль внесут, делая её основополагающей аксиомой. Но по данной теории лучше Титела Брайса всё равно никто не справится. Недаром ректор каждый день отлавливает Хотриса и проводит тщательный осмотр, собирает информацию, анализирует, а потом и должные рекомендации выдаёт в изрядном по объёму фолианте. Тем более что помощников у Верховного хватает, первый попавшийся ученик Академии с энтузиазмом бросается на выполнение любого задания и готов оказать даже непосильную для него помощь своему кумиру в целительстве.
Но все эти мысли промелькнули лишь фоном, вокруг довольно обстоятельного доклада юного коллеги по событиям на Первой Опорной Станции. Он же попытался ввести в обиход и аббревиатурное сокращение ПОС. Но граф на это лишь скривился:
— Вряд ли приживётся. Мне так вообще другое слово напоминает, не совсем адекватное… Лучше уж просто по номеру называть, тем более что вскоре их много появится: Первая, Вторая, и так далее.
Сразу к цели не отправились, потому что Хотрис Тарсон напомнил:
— Про баюнга забыли, а он обязательно обидится.
Пришлось сначала заглянуть в лаборатории, где велись основные работы по теме двуализации. Как это ни казалось странным, но именно Шу’эс Лав оказался наиболее близким по восприятию существом, которое могло связать свою ауру с аурой молодильных каштанов. На третьем и четвёртом местах оказались Торговцы, которые прибыли с группой Софрона Аппали. Но у тех результаты выглядели гораздо скромней, а потому вся объединённая научная братия весьма плотно насела на великана, пытаясь отыскать причины и разобраться в следствиях.
Другой вопрос, что сам баюнг от такой нудной деятельности, которая требовала в первую очередь усидчивости, страшно нервничал и злился. Ему хотелось просторов, сражений, просто бегать по пересечённой местности с утяжелением и лязганьем оружия, прыжков в иные миры, рискованных исследований и ежедневных интересных открытий. Это юный герой наставнику по пути рассказал, да тот и сам прекрасно об этом ведал.
Поэтому, прибыв на место, он сразу безапелляционно заявил:
— Шу’эс Лав, отправляешься с нами!
Ух как обрадовался великан, тут же попытавшись вскочить и начав спешно снимать с себя многочисленные датчики и приборы. Тител Брайс на это лишь тяжело вздохнул, прекрасно зная, что графа уже никто не отговорит. А вот Торговец Софрон Аппали чуть на пену не изошёл:
— Граф! Вы срываете нам важнейший эксперимент! Как можно?!
— Увы, дорогой коллега! — развёл руками тот. — Понимаю, что нельзя, но очень, очень надо! Тем более что группа у вас огромная, и не на одном баюнге свет клином сошёлся.
— Как раз на данном сошёлся-таки! — всё ещё пытался воевать прикомандированный учёный. Да только владелец замка знал, куда и как надо давить. Приблизился к Софрону вплотную и зашептал:
— Желательно мне, конечно, забрать супругу. Так что, если вы настаиваете…
— Нет! Баюнга так баюнга! — испугался тот и, воспользовавшись тем, что его позвали из смежного помещения, умчался туда с деловым видом. Потому что вокруг Александры вообще собралась половина всех присутствующих: там начинался очередной сложнейший, затратный по энергии этап прямого общения с миром Долроджи и томящимся там в узилище Пётром Васильевичем. Дин, правда, попытался сунуться к Тителу Брайсу с вопросом: «Как там? Нужна ли моя помощь?» и был отправлен простым жестом «Иди отсюда! Ты нам мешаешь!»
Тогда граф спросил у старшей магической сущности:
«Эрлиона, в контактах с отцом и в самом деле без меня справятся?» — и получил:
«Так даже спокойнее. Ты ни на кого своим авторитетом не давишь и родственными связями не оправдываешь свои нежданные метания. Так что не волнуйся, у нас всё под контролем».
Зато по пути к залу отправлений и прибытий Шу’эс Лав не стал скрывать своей радости. Касаясь громадной ручищей плеча Хотриса, который ему был чуть выше пояса, он искренне нахваливал своего друга:
— Знал, что ты меня не бросишь на растерзание этим мучителям. Ты видел, сколько они на меня датчиков нацепили? Кошмар!
— Ну да!.. Если учитывать, что площадь поверхности твоего тела в десять раз больше моей, то вообще удивительно, где они столько прищепок набрали, — рассуждал тот. — Но это ты лучше графа благодари, он сразу так и сказал: «Без нашего великана мы не справимся. Мало ли что там на Второй творится…»
Вторая ручища тут же дружески «приласкала» плечи Дмитрия, который доставал баюнгу примерно до груди, и раздалось риторическое восклицание:
— Что бы я без тебя делал, граф! — Но юнец с другой стороны и тут не удержался:
— До сих пор спал бы в часовне Лудеранского леса.
Дмитрий пытался хмуриться на юного Тарсона за несправедливо приписанные ему слова, но улыбка сама заставляла растягиваться губы. Поэтому сказал:
— Настраиваемся серьёзно, ребята. Не на пироги к тёще отправляемся.
— Тогда почему мы без оружия? — спохватился великан.
— Достаточно того, что мы уже на самой Опорной Станции накопили, — резонно напомнил граф. — Хватит с излишком.
И действительно, накопленный там арсенал позволял вести небольшую локальную войну в случае необходимости. Единственно, чего не хватало, так это ранцевого ускорителя для баюнга. Только его два центнера веса уникальное устройство кое-как приподнимало и худо-бедно несло. Но вот громадную тушку, облачённую в скафандр, да при оружии чудесное изделие хаерсов отказывалось поднимать. И снаряжаясь уже на месте, Дмитрий в который раз вспомнил о намерениях наведаться в мир Чёрного Монолита. Ведь убывшие домой космические путешественники дали свои личные координаты и приглашали не только в гости в любое время дня и ночи. Обещали также помочь и в техническом аспекте, если чего вдруг понадобится. И как раз ускоритель для Шу’эс Лава очень пригодился бы.
Потому и сказал вслух своим разновозрастным друзьям:
— Как хотите, а обеспечьте мне в ближайшее время «окошко» часа на два в моём же распорядке дня. Смотаюсь к хаерсам не только с визитом вежливости, а и с солидным заказом на всякие технические новинки. Ибо мир Ситулгайна до сих пор для нас закрыт, меня там ищут и в тюрьму посадить хотят как злостного нарушителя карты польеди.
— Что за карта, с чем едят? — поразился великан, будучи не в курсе последних строгостей, пожалуй, самого технически развитого мира из известных Светозарову. И землянин пустился в объяснения:
— Да там тоже додумались до того, что спонтанные перемещения при телепортации могут спровоцировать «шестирядное столкновение» в подпространстве. Их теоретики тоже просчитали опасность взрыва между вселенными. Вот и ввели строгую фиксацию каждого прыжка, перемещения, придумали фиксаторы и создали наказывающие структуры. А я по глупости собрался им террор устраивать, наказывать налево и направо всех, кто посмел ущемлять наши права… Хорошо, что не успел кровопролитную войну начать…
— Ты можешь теперь к ним наведаться, всё объяснить, — недоумевал Хотрис. — Они же только рады будут.
— Да как сказать, что рады… Вначале они меня пленить попытаются, если не немедленно убить, а уже потом, может, и порадуются… без меня… Да и долго слишком им всё объяснять, оправдываться. Вот когда Сеть Опорных Станций заработает, вот тогда можно к ним смело являться с полным пакетом теорий, доказательств и выгодных предложений. Пока же и хаерсы нам нужными вещичками и девайсами помогут. Вот… Ну как, готовы?
Сам он несколько скептически относился к идее переместиться по каналу связи на Вторую Опорную Станцию именно втроём. Особенно сейчас. Оказалось, что, несмотря на свою внешнюю мощь, мышечную силу и массу полезного оружия, Шу’эс Лав всё-таки оставался самым слабым звеном в мини-команде. Причём сразу по двум причинам: у него не было ускорителя и отсутствовал скафандр высшей защиты. Имелся простой, в котором и в открытом космосе можно было зависать суток на трое, но для солидного боя или экстремальных условий он никак не годился.
Но не будешь же обижать соратника отказом по таким банальным причинам? Навсегда может разобидеться. Да и не в бой собрались, а на смотровой визит, который, если верить инструкциям той же Первой, ничего сложного собой не представляет.
В голову пришла хорошая мысль.
«Следовало вообще брать Крафу, несмотря на всю его занятость, а не юного героя и героя древности. Разве только Гегемон со мной знаться не захочет… Да и потом, если прыжок окажется простым и совершенно безопасным, союзник меня попросту затюкает подначками и насмешками. Не упустит возможности напомнить о моей молодости, глупости и о своём нежелании утирать носы каждому зарвавшемуся сопляку. Ну да, что-то такое он на меня в гневе кричал… Хорошо, что наедине…»
Итог всех сборов и сомнений: так и отправились втроём. Строго пользуясь инструкцией, представили канал связи, наполнившийся связующей энергией, послали импульс узнавания «свои» да и шагнули, плотно взявшись за руки. Точнее говоря, не столько взявшись, как по причине разного роста попросту прижавшись с обоих боков великана. Привычно громыхнуло, блеснули, слепя, искорки молний, показалось разноцветье сполохом подпространства, и…
Все трое оказались в точке прибытия. И наверное, одновременно осознали, что попали они куда-то не туда. И хорошо так попали! Пожалуй, самый молодой среди них отнёсся к ситуации в целом со смешком:
— Влипли! Как мухи в янтарь.
И его слова вполне соответствовали истине. Мало того что вокруг была совсем не Опорная Станция, так ещё и ноги всех троих Торговцев оказались по колено погружены в странную янтарную, словно медовую, жидкость. И эта жидкость уже практически застыла, на глазах превращаясь в маленькое озеро, а точнее говоря, в единый кусок прозрачного материала.

Глава 24. Моральная пытка

Смотреть натуральное порно, где в главной роли наиболее любимая женщина мира Долроджи, Пётр Васильевич долго не смог. Постарался полностью абстрагироваться от увиденного, даже отвернулся от экрана. В наказание — тут же усилили звук. А это оказалось чуть ли не хуже. Фантазия срабатывала ещё жёстче, чем могли увидеть глаза. Стало даже трудно думать, мысли расползались словами, да и те пытались затоптать злость в паре с бешенством.
«Значит, записи и в самом деле существуют, это явно не монтаж. Если хорошо напрячься, то вспомню, когда это у неё могло быть, где и с кем. Другой вопрос: сколько подобного материала у моих тюремщиков? Если одна сцена, две, то не смертельно, переживу. А если и в самом деле много? А то и очень много? Хуже всего, если часть возьмут, да в самом деле пустят в общую сеть? Или, что ещё хуже, Борису покажут? Заставят силой просматривать?»
Дальше думать было сложно.
И чтобы как-то занять мозг, снизить давление низменного шантажа, пришлось обратно вернуться за стол. Звук сразу вернули к нормальному. И это сказалось положительно на попытках мозга оправдать, понять, простить и… в первую очередь занять себя полезной деятельностью. Тут помогла постановка конкретной задачи: внимательно это просмотреть и доказать, что всё творящееся на экране — ложь, подделка, инсинуации. То есть провести подмену в сознании, не акцентировать себя на измене, а заниматься иным, сложным делом.
Вот это и помогло окончательно абстрагироваться от глубинной сути происходящего на экране. Дано: некая знакомая женщина, мужчина, помещение. И вот там по второстепенным деталям надо определить: кто, где и когда. Отлично помогло самовнушение.
Узник вроде сидел, вглядывался очень внимательно, чуть ли не с интересом. И уж точно всё хорошо слышал. А вот тюремщиков не оставляло впечатление, что Светозарова нисколько не трогают фривольные приключения его покойной супруги. Смотрит себе человек да и смотрит. А судя по хорошо видимым шортам, и не возбуждается при этом.
Полтора часа длился просмотр. Сцен десять или одиннадцать продемонстрировали на экране. Возможно, и дольше собирались издеваться над землянином, но его слишком уж показательное равнодушие наверняка сыграло главную роль. Показ прекратили. А там и ужин подали с вожделенными голубцами. То ли следователь не посмел ещё и этого лишить, то ли его уже отстранили от следствия. Результата ведь нет! И скорей всего, что не будет… Да и откуда он возьмётся, если Пётр и в самом деле понятия не имеет, что не так с его спермой. Только замкнётся окончательно. Если вон вообще уже мозгами не двинулся…
А ведь учёным ещё сегодня ночью предстоят напряжённые рабочие часы: придётся самую последнюю партию донорского материала проверять всеми мыслимыми и немыслимыми способами. А вдруг спермы не окажется? Вдруг у донора стресс, вызвавший полную импотенцию?
Поневоле запаникуешь и инициативного дурака накажешь.
Ну и впервые за последнее время сильно изменилось расписание дня. Лечебные процедуры таковыми оказались без всяких кавычек. Набежала группа врачей, и два часа пациента подвергали исследованиям самого разного толка. Что уже само по себе предполагало немедленное форсирование побега. Потому что уже завтра к утру станет известно: заключённый вдруг стал здоров как бык. Ну или почти как бык. А этого не могло быть по той причине, что такого быть не могло. Подобные выводы спровоцируют резкое изменение отношения к узнику. И скорей всего в отрицательном плане.
Один из врачей сказал, что сегодня забор донорского семени состоится после вечернего чая, в последний час личного времени.
Ну и наверное, служебные расследования успели провести, убеждаясь, что никто из тюремщиков и начальства тюремно-научного комплекса к саботажу рук не прикладывал. Неизвестно, что произошло с генералом Жавеном, но уже к концу вечернего чая явилась мадам Мураши и опять начала с извинений:
— Прости! И в показе этой гадости нет моей вины. Я категорически возражала и отправила докладную записку самому императору. Это край подлости, цинизма и человеческой низости.
Ну и не поговорить на тему увиденного именно с этой женщиной Светозаров не мог. Правда, обсуждалось не то, что на экране, а сам факт существования подобного.
— Ты и в самом деле знала об этом давно?
— Очень давно…
— А именно?
— Ещё до твоего официального расставания со мной.
От услышанного Пётр скривился и глухо застонал:
— Ну почему?! Почему в тот момент ты мне не сказала об этом?! Я бы тогда уже к Гаранделле не вернулся!
Женщина грустно кивнула:
— Ты бы и ко мне не вернулся… Так что мне было всё равно… Да и не пошла бы я на такую подлость по отношению к подруге. Она всё-таки, несмотря ни на что, любила только тебя. И хоть умерла счастливой, рядом с тобой.
Шокирующее признание, от которого душа Светозарова заледенела. Как это всё понимать? И кому верить?
Коварство обстоятельств… Сложное переплетение судеб… Моральные терзания и честность тех, от кого подобного не ждёшь… И где та тонкая грань предательства, за которой искренний и близкий человек вдруг становится ненавидимым отступником?..
От подобных мыслей поневоле впадёшь в омут тоски и печали. А это и в самом деле может спровоцировать полную импотенцию. И как раз этот момент, видимо, взволновал главу особого департамента больше всего. Глядя на повесившего голову Петра, она постаралась беззаботно рассмеяться:
— Но всё это — в прошлом! Жизнь прекрасна, и светлое будущее не за горами! — Получалось у неё неважнецки, но она старалась: — Да и Борису в последние часы намного легче, взбодрился, появился отменный аппетит. Сделают ему новейшие протезы, в которых он станет чувствовать себя совершенно нормальным человеком. Ну и есть шанс, что тебе предоставят определённую свободу на территории специально построенного особняка. Ещё и сына с тобой поселят. Главное, не кисни и покажи свой легендарный оптимизм.
Светозаров скривился:
— Да тут впору удавиться… Лучше бы я умер под пытками…
— Ты должен жить для Бориса! Ты должен жить для других своих детей! И ты нужен империи!
— Увы… Сегодня я ничего не смогу…
— Даже не думай об этом! Взбодрись! Забудь о прошлом!
— Не получается, мне сейчас и думать о сексе противно… — мотал головой землянин. Ещё и уговаривать стал мадам Мураши: — А может, и в самом деле не надо?
— Надо, Петя, надо! — Перешла она совсем на иной тон. — Если ты не постараешься, меня прямо сейчас отстранят от надзора за тобой, и я не смогу даже Борису помогать. Да и вряд ли тебе дадут сегодня ночью в таком случае поспать. Настройся, делай с этими девицами что хочешь. Если пожелаешь, тебе ещё парочку подгонят, и они уж постараются. Только ты сам расслабься и сделай что надо.
— Ага, сегодня сделаю, а завтра выяснится, что я больной и ни на что не годный. И меня вновь начнут избивать, выбивая никому не нужные признания.
— Прекращай упорствовать! Не ты ли любишь повторять: «Будет день, будет и пища»? Так что завтра может быть лучше, чем вчера. Тебя попросту подлечат где следует, и никакой трагедии не случится. Поверь мне!
Светозарову следовало подчиниться. Иначе его и в самом деле не оставят в покое, и побег может сорваться. А уж если Аскезу отстранят от курирования над заключённым, то негативные последствия вообще трудно предсказать. Поэтому он промямлил:
— Ладно, присылайте своих нимф… Но! Если за полчаса ничего у меня не получится, срочно засылайте пару новеньких… Может, тогда…
Аскеза не удержалась от гримасы отвращения и крайнего недовольства, но готовую сорваться с язычка уничижительную фразу удержала. Просто кратко попрощалась, предупредила всего лишь о десяти минутах для личной гигиены и удалилась, потому что и так начался отсчёт последнего на сегодня часа личного времени.
В отведённые десять минут заключённый не уложился, но на него никто не гаркал через динамики, не поторапливал. Скорей вообще делали вид, что не присматривают. А может, в операторской комнате, как обычно, оставили всего одну пожилую женщину-наблюдателя. В этом вопросе глава особого департамента ещё могла проявить и строгость, и принципиальность.
Зато все основные приготовления были сделаны, и узник лишь молился, чтобы тюремщики в течение всего дня не заметили самого главного: унитаз просто закрывался крышкой, а спуск воды не производился. Простая имитация движения рукой, словно вентиль открывается, и всё. Если у кого возникнет подозрение, и он проверит загороженный ширмой пятачок, задуманный побег может не получиться.
Но вроде всё обошлось. Обе пришедшие наяды с ходу приступили к телу, и старались, как никогда. Только за двадцать пять минут так ничего путного от пациента не добились. Он и сам вроде бы хотел разделаться с этим делом как можно быстрей, но ничего не получалось. Так и вставали перед мысленным взором кадры, на которых его Гаранделлу тискали и грубо имели в разных позах разные мужики. А она бесстыже улыбалась, постанывала или заходилась в очередном оргазме.
Результат — почти полное «нестояние».
Наблюдатель, видимо, это сумела прекрасно рассмотреть с помощью видеокамер и послала «медсёстрам» подкрепление в виде второй парочки сексапильных красавиц. Причём они явно отличались от первой пары цветом волос, причёсками и некоторыми в меру выступающими частями тела. Вот рассматривание новеньких и помогло науке. Ну и заключённому, конечно. И ещё через двадцать минут четвёрка нимф удалилась, как наседки сгрудившись вокруг бережно сжимаемой пробирки.
Светозаров лежал обездвиженный и с закрытыми глазами, но женский голос деликатно поинтересовался:
— Не желаете проветриться перед сном?
— Нет… — выдавил он из себя якобы с трудом. — Только спать!..
И развернулся на другой бок, подминая упругий жгут контрольного привода к поясу под себя. Пусть и неудобно страшно, зато есть доступ к своим гениталиям, а потом и возможности для незаметного воздействия и на сам привод.
Укольчик всё-таки сделали через пояс. Но сразу же локализованное снотворное отправилось организмом в дело, на усовершенствование «Ёри». Вещество и так уже находилось в финальной стадии своего производства. Тогда как четырнадцать порций «Замыкания» уже были расфасованы и только ждали своего распределения. Хотелось бы больше, но это был предел организма при накоплении подобного «оружия». Вот именно с него и начал узник претворять в жизнь последний этап подготовки к побегу.
Шесть видеокамер на потолке и стенах узилища, вроде и мало, но в то же время и много. Ведь на них пришлось отправить целых шесть порций! А количество ограничено, и четыре, как это ни прискорбно, следовало потратить на стационарные парализаторы. Пусть оператор и не сможет увидеть, что творится в тюремном пространстве, но уж средства подавления включит обязательно. При этом не имеющий никакой защиты узник, если попадёт под лучи во время перемещения от атаки робота, попросту изжарится.
Вот и получалось, что на Могильщика всего четыре осталось, хотя тому полагалось бы все десять, если подходить к процессу порчи основательно, со всем тщанием.
Увы, приходилось довольствоваться тем, что в наличии. Одно облачко проникло в сегмент связи с контроллером. Он же — наружный обзор через объективы. Второе облачко — в систему координации робота. И два — в модуль управления правыми нижними конечностями. Если не сработает второе «Замыкание», то хоть стальное чудовище не сможет толком двигаться. Тоже не факт, что всё сработает, как задумано. Робот вообще мог остаться безжизненной грудой железа, но иного варианта не существовало, перехватить управление Могильщиком не имелось возможности.
Настал момент, который можно было бы назвать точкой «невозвращения». Всё распределено по местам, импульсы двух модификаций заготовлены, а две части едкого «Ёри» скомпонованы в сгустки и взяты в ладони. Только и следовало не выдать себя раньше времени фосфоресцирующим зелёным отсветом созданных сгустков.
Минута концентрации, попутное движение руки, словно во сне, и ладонь накрывает привод пояса. Шипение, резкая вонь, предательский дымок, тут же усиленно разгоняемый телекинезом, и плотная гибкая пластмасса тает на глазах. А вместе с оболочкой и пучок внутренних светодиодов и нескольких капиллярных трубок, очевидно, для подачи лекарств, внутривенного питания и снотворного.
Тут же был отправлен во все стороны импульс для «Замыкания».
Участок привода рассыпался жирной копотью. А это наверняка означало потерю «контакта с узником». Ну и «ослепшие» камеры обязаны были сразу вызвать панику в операторской. Но в первые секунды сирены так и не заревели, тревога не сработала. И что это, как не удача?! Лишние шансы, пусть и мизерные, на победу!
А там и наиболее рискованная часть пошла: прыжок с кровати в сторону дальней кушетки, которая ближе всего, и второй тип импульса, предназначенный для детонации взрывчатки. И буквально за сотую долю секунды до взрыва всё-таки взвыла сирена боевой тревоги. Да как взвыла!
Наверное, в её шуме грохот взрыва почти незаметен остался. Как и лязг резко «проснувшегося» Могильщика. Возможно, связь с оператором и прервалась, но действия робота дублировались дополнительными, вложенными в него программами. А в них чётко указывалось, в каких случаях следует пресекать нерегламентированные действия заключённого.
Дальше Петру оставалось уповать на свою скорость, удачу и срабатывание задумки с нарушением координации. И он бросился чуть ли не под самые клешни стального монстра. Увы, общий блок оказался в относительной целостности. Потому что механическое создание не стало крушить всё бездумно вокруг себя, а сделало вполне целеустремлённое движение, пытаясь схватить получившего свободу человека. Но вот правые конечности его перестали слушаться, и вместо движения вперёд монстр всей своей массой сразу навалился на тыльную стену. Туда, примерно, откуда торчали раструбы фланговых стационарных парализаторов.
А стеночка-то оказалась хлипкая! Пожалуй, и толщиной в кирпич похвастаться не могла. Огромной дыры не получилось, но изрядные трещины так и зазмеились во все стороны.
Светозаров вновь рискованно метнулся к роботу, пытаясь обходить его по часовой стрелке. Опять сработало! Атака Могильщика прошла левее намеченного, и тяжеленные клешни вонзились в пол совсем не там, где находился беглец. Новый рывок, потом ещё и ещё! И, несмотря на недействующие упорные конечности правого борта, робот начал разворачиваться вокруг своей оси, двигаясь как бы по малому кругу. Пол вокруг него покрылся трещинами и глубокими сколами, и наверняка какие-то аннуляторы всё-таки вышли из строя. Да и в точке некогда стоящего унитаза теперь виднелась солидная дыра, ведущая куда-то в канализационные стоки. Но постоянно предпринимаемые попытки шагнуть в подпространство ни к чему не приводили, поле гашения «прохода» продолжало оставаться цельным.
Зато, рассмотрев ту самую дыру, Пётр внутренне возликовал. Плевать, куда прыгать, лишь бы оказаться ниже уровня пола, под которым и стояли основные устройства аннуляторов. Правда, со стороны не удавалось чётко рассмотреть, проскользнёт ли он вниз? Вдруг застрянет? И хуже всего, что чуть сместившийся робот находился слишком близко от дыры, ему и шагать не надо, только ударить клешнями, ломая человека.
Пришлось продолжить свои наскоки в прежнем русле. Поэтому стальной монстр сделал уже полный круг, вернулся на прежнее место и опять ударил в стену. Там тоже появился пролом, уже вполне солидный и манящий, но землянин всё-таки устремился к дырке в полу. И всё это под вой сирен, ругань из динамиков и грохот резко раздвигаемых дверей в узилище. Дежурное отделение с ручными парализаторами вот-вот должно было появиться на арене событий.
Наверное, никогда ещё в своей жизни Светозаров так не ускорялся. С перенапряжением всех мышц рванул к дыре на месте унитаза и уже в воздухе понял, что прыгнуть вниз «солдатиком» не удастся! Переплетение арматуры было слишком густым, а сами прутья своей толщиной лишали всякой надежды.
Поэтому пришлось расставленными ногами отталкиваться от краёв дыры и двумя прыжками менять направление своего дальнейшего движения. Затем совсем иной прыжок, но уже «рыбкой», и человек, чудом ускользнув от клешней своего стального преследователя, нырнул в отверстие в стене.
А там оказались помещения, ну совсем не смежные с коридором, по которому к месту событий мчалась охрана. Там находилась независимая операторская, в которой стоял огромный медицинский робот, подававший по жгуту контроля в пояс узника нужные лекарства.
Проскочив мимо него, Пётр промчался по широкому, изогнутому дугой коридору и выскочил в оружейную, где на консолях громоздились сразу два стационарных парализатора. Готовые к работе, с батареями, полными энергии, и с мигающими индикаторами готовности! Видимо, резервные, на случай замены тех, что стояли закреплённые в стене. Конечно, что тюремщики и в страшном сне не могли предположить, что узник доберётся сюда и простым нажатием на рычаг сумеет задействовать такое эффективное оружие. А он и не задумывался о том, задействовать или нет! Ибо сзади отчётливо слышались голоса и топот рвущихся по его голову воинов спецназа.
— Простите, ребята, ничего личного!.. — бормотал беглец, легко, одной рукой направляя раструб в коридор и нажимая большим пальцем на рычаги. — Может, и выживете. — Во второй он продолжал держать сгусток «Ёри», сам удивляясь, что до сих пор его не отбросил в сторону.
Ну да, скафандры смертельную дозу удара уж всяко отсекали, но бегущие, только успевшие появиться в пределах видимости, воины валились, как лианы, скошенные серпом. А потом удар рикошетом добрался и до тех, кто попытался задержаться за поворотом.
И тут же издалека послышались вопли, крики боли, злобные команды, одну из которых удалось разобрать:
— Отключите этого паука! Он взбесился!..
Похоже, робот, решивший преследовать беглеца, проламывал для себя большее отверстие и при этом принял спецназовцев за агрессивных нарушителей покоя. Ну и переключил на них свою слепую ярость. Связи-то с оператором у него не было, вот и не могли отключить его самостоятельный режим оценки ситуации.
«Что такое повезёт и как за него бороться! — ликовал Светозаров, всё дальше удаляясь по иному коридору куда-то в глубь комплекса. Но в то же время и паника начинала проедать сознание: — Ну?! Где же конец этого поля?! Неужели аннуляторы стоят тут везде?! Гады-ы-ы-ы!..»
Потому что с каждым шагом только и делал, что пытался проскочить в подпространство. А действие никак не получалось.
А ведь долго так без оружия не побегаешь. Любой встречный охранник в момент успокоит из ручного парализатора. И спрятаться негде! И помощи ждать неоткуда!
«Неужели всё напрасно?! — замер землянин на какой-то момент на сложном перекрёстке из резко сузившихся коридоров. — Твою дивизию!..»
«Ёри» в левой руке вдруг начало процесс самоуничтожения, резко задымившись и наполняя замкнутое пространство клубами зеленовато-ядовитого газа. И его пришлось откинуть в сторону. Яд для его производителя был не смертелен и даже распыленный в дыму позволял дышать, а вот видимость упала почти до нуля. И дальше Пришельцу пришлось продвигаться чуть ли не на ощупь.

Глава 25. Спасение утонувших

Попавшие в ловушку Торговцы паниковать не спешили. Затвердевшая вокруг масса ноги не пережимала, подаче крови не мешала, да и вообще нижние конечности чувствовали себя вольготно. Сразу пришло ощущение, что при надобности можно снять с себя Хаюшь и скафандр да и выбраться из него, как бабочка из кокона, оставив подошвы с сапогами внизу. Тем более что анализаторы показывали: атмосфера вокруг нормальная, пригодная для дыхания. Вредных примесей нет. Но вначале следовало осмотреться лучше по сторонам. Не то выползешь из защиты, а на тебя какая-нибудь гадость зубастая и набросится.
Великан нечто подобное из своей молодости сразу припомнил:
— На одной из лун мира Шашлов были такие мухи мерзкие и огромные… с меня размером. Так они на зазевавшуюся жертву комок быстро застывающей смолы выдавливали с высоты. Прямо на голову. Содрать эту гадость с себя было невероятно сложно, особенно без посторонней помощи, даже наши одиночки погибали. Задыхались без доступа воздуха. А эти мухи чуть ли не мгновенно усаживались на ещё дёргающееся в конвульсии тело и начинали высасывать кровь. Сколько мы с ними намучились, пока напрочь не выжгли!
Все трое держали оружие на изготовку, готовые в любой момент поразить всё, что только шевельнётся в поле зрения. Прошло минут десять, но никто так и не появился.
— Спят твои мухи-вампиры, — решил Хотрис. — Или давно все вымерли сами. Если это их лап дело, конечно…
Что вокруг некое очень странное пространство, согласились все. Только вот мнения разделились по поводу происхождения. Баюнг решил, что они во внутренностях застывшего вулкана; Хотрис — что они внутри гигантского улья для громадных пчёл; ну а Дмитрий — что подобную муть явно создал искусственно кто-то из разумных. Он же и добавил вполголоса:
— Разве что у этих умников прогрессирующая шизофрения. Так накрутить и испакостить породы? Не удивлюсь, если это сотворил опять впавший в буйство Подрикарчер.
Ну да, такое было только Водоформу под силу. Расплавить разные камни в толстые жгуты, потом свить из них массивные канаты и потом эти канаты перемешать в одном раскалённом горне, залитом прозрачной слюдой. Напоследок при охлаждении внутрь запустить воздушные пузыри, которые сотворили в кипе канатов пещеры корявые переходы и многочисленные дыры размером поменьше. Всё это красиво переливалось в свете фонариков да плюс ещё и само изнутри словно подсвечивалось. Именно из-за подсветки и настаивал граф на искусственности всей обстановки.
— Явно чья-то собственность. Ну и янтарь, моментально после нашего попадания застывший, говорит о феноменальном уме своего создателя.
— Ну и где же он? — ворчал баюнг. — Пусть покажется! Я ему за такое гостеприимство сейчас голову оторву! Или он ждёт, пока мы из скафандров выберемся?
Помолчали ещё минуту, подумали. В этом плане легче всего было Светозарову и юному Тарсону в их Хаюши. Только и следовало изменить одежды в нечто более удобное для освобождения от неё. Затем выскочить босыми ногами на янтарь и преобразовать суперодёжку ещё раз, повесив её на руку в виде шубы. Ну и затем ещё раз облачиться, но уже встав ногами на более прочные с виду застывшие канаты. Но напрягало, что минуту, если не полторы, переодевающийся Торговец будет беззащитен. И если враг хитёр, то подобной беззащитности только и ждёт.
Обговорили и другой вариант, где после выскальзывания из одежды следовало попросту прыгнуть в подпространство и перенестись куда угодно. Ну хотя бы на ту же Первую Опорную Станцию.
Само собой, что додумались обсудить и сам способ своего пленения неизвестными:
— Вполне возможно, что ловят именно Торговцев. Пещера, янтарь…
— Ну да, слишком уж экзотический способ. И озеро небольшое получилось, всего-то метров двадцать в поперечнике…
— Ага, явно для одной компании.
— Вот только что с пленными потом делают, после поимки?
После паузы и очередных раздумий Дмитрий добавил:
— И совсем иная концепция устройства ловушки. То есть не такая, как мы использовали при попытках выловить Крафу. Только в итоговом перехвате структурные линии имеют сходство. Поэтому у меня такое твёрдое ощущение, что мы где-то совсем рядом со Второй, если вообще не на ней.
— Подобное строение объекта противоречит всем инструкциям, — справедливо заметил баюнг. — Чётко говорится о полной идентичности каждой Опорной Станции.
Хотрис тоже не удержался от высказываний:
— Но ведь любой объект могут захватить более сильные существа с уникальным интеллектом. Тот же Подрикарчер, например, точнее говоря, его более умные и совершенные сородичи. Да и про мир Анархия не забывайте. Живущих там умников и Крафа боится до дрожи в коленках, и те же Водоформы пытаются находиться от них на расстоянии в сотню вселенных.
Пришлось на это графу печально кивнуть:
— Да, если это нас анархисты выловили, то ни за что ручаться нельзя. Даже за наши умения. Могут нас тут блокировать какими-нибудь аннуляторами, как моего папашу в мире Долроджи.
— Значит, нельзя медлить! — заявил великан. — Пробуем вырваться немедленно. Пусть Хотрис начинает, а мы его прикроем в случае чего. В крайнем случае вновь нырнёт в свою Хаюшь, так и не вынимая её из янтаря.
Последнее слово оставалось за Светозаровым, и он, ещё раз осмотревшись, дал своё согласие:
— Только вначале перевесь всё своё оружие и ускоритель на Шу’эс Лаву и будь готов действовать в обратном порядке по первой же нашей команде. Готов? Приступай!
Юный герой выбрался на окаменевший янтарь чуть ли не моментально и довольно споро вновь оказался в Хаюши, но уже стоящим на поверхности коварного вещества. После чего первым делом подхватил своё оружие и уже с ним несколько раз переместился с одного края застывшего озерца на другой, используя подпространство. Всё действовало безупречно, умения никуда не делись, и от великана поступило предложение:
— Сгоняй-ка ты на Первую и обратно.
— Не стоит спешить, — остановил молодого коллегу Дмитрий. — А вдруг наш испытатель при повторном возвращении угодит в иное озерцо? Которое невесть в какой пещере находится? Лучше опробуй ещё и ускоритель.
Опасения признали верными. Далеко парень отправляться не стал, а вот ранцевый подарок от хаерсов опробовал, полетав по пещере, словно работящий шмель. Да и потом не стал оставаться на диковинно сплавившихся породах, а остался висеть в воздухе. После чего к своему освобождению приступил граф. Провозился гораздо дольше, но всё равно вскоре завис в воздухе, заглядывая в покрученный, уходящий из пещеры самый широкий проход.
— А там дальше подсветка вроде как интенсивнее… — И уже совершенно спокойно добавил для великана: — Выбирайся, мы страхуем!
А вот у баюнга не всё получилось гладко да без проволочек. Ему, оказалось, проблематично вынуть ноги из застывших углублений, хотя у него они были прихвачены только чуть выше щиколоток. И шагнуть в подпространство у него никак не получалось, сколько он ни топтался на месте. Следовало хоть чуточку сдвинуть ногу в любом направлении. Пришлось принимать кардинальные меры для извлечения товарища из плена.
В ход пошло тяжёлое стрелковое оружие ближнего боя. Благо что пистолет имелся у каждого, тем более с пулями разного назначения. Стрелял лично граф, очень выверяя каждый выстрел и стараясь, чтобы рикошетом не попасть в соратников. И уже с первого удара янтарь начал довольно лихо колоться и трескаться, а вскоре баюнг выбрался на поверхность и с азартом стал выковыривать застрявшие на глубине нижние конечности своего скафандра. Процессу сильно мешала толстенная рифлёная подошва, так что пришлось помучиться.
Зато стоявшие на подстраховке люди тотчас заметили, что интенсивность внутренней подсветки пород в пещере стала возрастать. А там и перезвон странный послышался, очень напоминающий звук удара по сосульке изо льда.
— Тяжёлый он слишком, — оглянулся Хотрис на великана. — Чересчур ворочается, вот сигнализацию и нарушил.
Светозаров не рассуждал, отдавая приказ баюнгу:
— Если крикну «Уходи!», сразу шагаешь на Первую. В чём бы ни был.
— Понял! — пропыхтел тот, вырывая первую штанину с подошвой и с ожесточением принимаясь за оставшуюся. — Только даром не пугай, ладно?
Видно, чувствовал, что командир отряда может банально отправить в тыл не имеющего ускорителя воина. И честно признаться, была у Дмитрия такая мысль. Но потом решил выждать до последнего, припомнив, что оружия у них предостаточно, как и кристаллов-накопителей с особыми устройствами.
Тут звон усилился и теперь уже явно доносился из глубины того самого, наиболее широкого, прохода.
— Может, я туда слетаю и гляну? — предложил юный герой. Граф только хмыкнул на это, но сам подлетел ближе к зеву светящегося тоннеля, повисел там недолго и констатировал:
— Ну да, оттуда звенит! Мало того, кажется, оттуда некто топает к нам в гости. А может, это мы у него в гостях?
— Смотря где мы сейчас находимся, — возразил самый молодой Торговец. — Если на Опорной Станции — то мы у себя дома. И любого агрессора должны уничтожить.
— Где-то так…
— И звон странный, словно лёд пытаются откалывать от большой глыбы…
— Хм! А ты, дружище, прав, похоже. Не удивлюсь, если в соседней пещере некто тоже в плен попал, а теперь себя пытается каким-нибудь мечом из янтаря добыть.
Но полететь навстречу пока не собирался. Только нервно оглядывался на великана, который высвободил наконец-то свой скафандр и теперь спешно одевался. Затем успел навесить на себя всё раскиданное у ног оружие и доложил о готовности деловым вопросом:
— Идём кого-то спасать или добивать? — Заметив непонимающие взгляды, пояснил: — Не удивлюсь, если здешний творец ловушек сам угодил в подобную. Потому что те мухи, о которых я рассказывал, порой в своё же липкое дерьмо попадались. Или при взлёте попадали под капли своих перепуганных огнём товарок.
— Ну да, чем не вариант для действительности… — Светозаров прислушался и сделал окончательный вывод: — И всё-таки этот некто идёт сюда!
— Бежим? То есть летим к нему навстречу? — уточнил Хотрис.
— Да нам вначале бы понять, что оно или кто… — Граф осмотрел ещё раз все выходы из пещеры и ткнул рукой в один из них. — Давайте спрячемся вот там. Прикрою нас на две минуты полем искажения пространства, присмотримся, а уже потом решим, как поступать дальше.
— Не лучше ли прямо на месте остаться? — недоумевал агрессивно настроенный великан.
— Давай, давай! — поторопил его Дмитрий, начавший объяснять по ходу движения: — Представь нас, когда мы, вырвавшись из плена, двигаемся по проходу и натыкаемся на кого-то с оружием. Наши действия? Скорей всего, сразу начнём пальбу, приняв незнакомцев за устроителей ловушек. А если мы придём в иную пещеру и там увидим только углубления в янтаре, то сразу поймём, что некто тоже вырвался из плена, и вести себя уже будем совсем по-иному.
— Понял… Свою тупость осознал…
Такая самокритичность баюнга повеселила всех, так что устраивались в проходе с хорошим настроением. Дмитрий даже разрешил Хотрису аккуратно заглянуть за первый поворот уходящего куда-то вдаль прохода и вскоре услышал доклад:
— Метров сорок тоннель почти прямой и хорошо просматривается. Двигаться дальше?
— Нет, лучше там и оставайся. Мы видим друг друга, и ты подстрахуешь нас с той стороны, если вдруг какая напасть с тыла подкрадываться решит.
— Понял. На пост заступил.
Такая лаконичность и покладистость молодого товарища Торговцам понравились. Они между собой с гордостью переглянулись, каждый по себе радуясь за друга и приёмного брата. А потом сосредоточили свои взгляды на оконечности самого широкого тоннеля. Оттуда уже и свет прерывистый виднелся, и звон перешёл в однозначные тяжеленные шаги. Причём показалось вполне отчётливо, что движется не менее десяти человек. Да ещё и опираются они при этом на острые ломики или нечто подобное.
А там и гость (или хозяин?) пожаловал. Оба наблюдателя, успевшие прикрыться полем искажения пространства, чуть глаза наружу не вывалили, пялясь на явившееся чудовище. Этакая тяжеловесная, бронированная сколопендра метров шесть в длину, более чем два в ширину и толщиной сантиметров семьдесят. И восемь пар паучьих ног, с помощью которых монстр неспешно, высоко их задирая, передвигается. На оконечности каждой ноги этакий снежно-белый клык, который не хуже иного ломика оставлял после каждого шага выемку в расплавленных и перекрученных жгутах породы.
Передняя часть существа состояла из массивных жвал, которым позавидовали бы крабы, и роскошных усов, похожих на кошачьи.
Как только удалось всё это рассмотреть, Торговцы переглянулись и быстро сменили своё оружие на самое что ни на есть разрушительное. А сколопендра тем временем замерла на краю озерца, всматриваясь в углубления, смешно шевеля усами и грозно вороша жвалами. Решался аспект её разумности и агрессивности.
Но и баюнг, видевший немало миров, познавший тысячи представителей фауны, недаром копался в своих воспоминаниях.
— Вспомнил! — несмотря на внутренние переговорные устройства, прошептал он. — Наши старики, любившие посидеть на крыше Свинга Реальностей, рассказывали о двух древних разрушенных орбитальных станциях. Утверждали, что их оставили после себя чуть ли не Предтечи. Так вот на тех проржавевших насквозь гигантах проживали подобные этому паразиты. Называли их айкабами. Вполне, может быть, что это один из них. Сходство внешнее имеется…
Айкаб словно услышал присутствие посторонних, двинулся вперёд, причём сделал это почти с удвоением скорости относительно прежней. То есть сразу бросалось в глаза, что на янтаре он словно в своей родной стихии. Да и сочленения его паучьих лап стали странно разгораться багровым свечением. Будто были из стали и теперь накаливались от внутреннего огня.
— Не нравится мне этот монстр… — тоже шёпотом пробормотал Светозаров. — Но в любом случае сразу стрелять не станем. Отпрыгиваем в глубь нашей норы, кажется, эта туша сюда не протиснется никак. Кстати, начинай уже постепенно отступать, только тихо…
А гротескное существо между тем явно занервничало, если не обозлилось. Стало сильно колотить янтарь под собой белыми зубьями лап, грозно заскрипело жвалами и зашевелило усами. Даже пару раз несуразно попыталось подпрыгнуть. То есть пропажа добычи сильно айкаба расстроила. Ну и своими вылупленными буркалами он с азартным блеском пытался рассмотреть все окружающие его проходы.
Две минуты истекли, как всегда, не вовремя. Отступающие Торговцы, может, и не попали в поле зрения чудовища, но своими телами заслонили более интенсивное свечение. Наверное, именно мигнувшая тень и позволила сколопендре определить, куда спряталась его законная добыча. И он уже с утроенной прытью метнулся к нужному тоннелю. Да на такой скорости врезался в слишком узкое для него отверстие, что незамедлительно стало понятно: разумности в нём ноль, одни только инстинкты хищника.
Так и не применяя оружия, Торговцы отступили к самому повороту, начав оттуда присматриваться к беснующемуся монстру. Само собой, что и совещание устроили, решая, что делать дальше:
— Кажется, эта тварь была в спячке. Пока проснулась, пока раскачалась, мы ускользнули, — рассуждал Шу’эс Лава. — Надо её кончать, пока другие твари не подтянулись на топот и скрежет.
— Ладно, начнём с парализаторов, — согласился командир отряда.
Ударили вначале из одного устройства — айкаб его проигнорировал. Применили сразу три — у твари стали накаляться его жвала, но живости он при этом не потерял. Пришлось вновь брать в руки ружья с патронами тяжёлого разрывного действия и с подствольными направляющими для мини-ракет. Вот тогда результат не замедлил сказаться. Тяжеленную тушу буквально отбросило от входа в тоннель, ну и граф на своём ускорителе поспешил на добивание.
Сколопендра ещё шевелилась на берегу и даже собиралась атаковать, несмотря на полностью вывороченные, недееспособные жвала. Но удивило человека не это, а совершенно чистое, янтарное озерцо с гладкой поверхностью. Похоже, айкаб, покидая его, сотворил нечто своими силами, вновь расплавляя монолит или разжижая его и вновь превращая в готовую ловушку.
Пытаясь разрешить возникший у него в голове вопрос, Дмитрий выстрелил разрывной пулей по озеру. Эффект — словно попал в густой кисель или клей. Волн почти не было, поверхность вновь выровнялась, но не застыла! То есть на неживые предметы ловушка совсем не реагировала.
Желая окончательно в этом убедиться, граф вторую пулю отправил в краешек нависающих над поверхностью пород. Конечно же, мелкие осколки веером рассыпались по янтарному озеру, оно их прекрасно поглотило, но опять осталось в прежнем состоянии. После чего стрелок уже короткой очередью ударил по вставшему на ноги чудовищу. На этот раз тому уже разворотило головную часть чуть ли не трети всего корпуса. Да и сам корпус от такого удара отшвырнуло назад на несколько метров и бросило прямо в ловушку.
Наверняка, будь хищник жив и примени он свой способ размягчения янтаря, просто вышел бы оттуда или ещё как выбрался. Но смерть сделала его равнодушным куском плоти, пусть ещё и в какой-то степени продолжающей жить и частично функционировать. Вот эту плоть ловушка и идентифицировала как новую жертву. Сколопендра погрузилась спиной вглубь, а оставшиеся торчать вверх лапы только дёрнулись несколько раз в конвульсиях.
— Можно сказать, что поле боя осталось за нами, — констатировал Светозаров. — Ну а теперь быстренько выдвигаемся туда, откуда эта образина к нам притопала!
Все трое ринулись вперёд, хотя бежал только один. Тем не менее великан старался не наступать на янтарь и, косясь на убитое существо, успевал рассуждать вслух:
— Так мы всё-таки на Второй — или где? А если нет, то как такой сбой в нашем прыжке произошёл? Почему подпространство нас выкинуло именно сюда?
Командир группы его успокоил:
— Если сами не разберёмся, Титела Брайса с его командой сюда доставим. Они тут живо все загадки разгадают.
— Если твой Тител ещё согласится сюда переться, — напомнил баюнг о пресловутой занятости Верховного целителя.
— Тогда научную группу у Крафы попросим. Пусть выделит специалистов из своей резервации для Торговцев. Нечего им в мире Грёз прохлаждаться.
— Ну ты хоть тот мир резервацией не называй! — не стал скрывать своё недовольство великан. — Там ведь столько моей родни в ссылке проживает…
— Извини, исправлюсь… О! — Летящий первым Дмитрий раньше всех увидел другую громадную пещеру. — А вот и берлога нашего агрессора. Причём неспроста он именно здесь пристроился… Гляньте, это вам ничего не напоминает?
Оба разновозрастных приятеля порядочно изучили не только доступные простому человеку закоулки Первой, но и техническую документацию на неё просмотрели. Естественно, что там было всего и столько, что годами штудировать надо, но общую форму и некоторые модули будущие операторы запомнили и внешне могли отличить друг от друга. Например, Станция имела некие манёвровые двигатели, которыми выводилась «…из верфи в точку начального перехода к месту своего окончательного построения в Сети». А двигатели, в свою очередь, торчали в гипотетическом низу всей конструкции. То есть из донышка. Их жерла-раструбы напоминали собой свисающие вниз бокалы на толстенной ножке. Только самый край бокала разворачивался раскрытым цветком наружу. Неизвестно, как и чем плевались эти двигатели и какое топливо использовали (сразу решили, что это никогда не понадобится), но смотрелись двигатели оригинально. И главное — их форма запоминалась, ни с чем иным спутать было невозможно.
Вот и здесь, со свода пещеры радиусом метров в двадцать, свисал этакий бокалище, стенки которого были покрыты ярко-зелёным налётом. А по одной из его стенок изнутри виднелась дорожка янтарного цвета, и по этой дорожке с монотонностью метронома стекала каплей за каплей желтоватая жидкость.
Внизу она падала на громадный, толстенный сталагмит, и, похоже, довольно быстро разлетающиеся брызги застывали. При этом надстройка с годами не только постепенно возвышалась, а и расширялась в стороны, погребая под собой не только камни, но и пять или шесть стоящих на задних лапах сколопендр. Похоже, что они так не становились, а попросту пытались прислониться к сталагмиту, да так и застывали навечно. Вернее, не навечно, а до той поры, пока не просыпались.
Только в одном месте было видно, что недавно из этой толщи выбрался первый из айкабов. Причём выбирался он, не размягчая твердь, а разбивая её, раскалывая своими лапами с костяными наконечниками. И судя по глубине его берлоги, выбираться ему пришлось с громадными усилиями и с потерей времени.
— Ну да, нам повезло, — высказал баюнг общее мнение. — Он не просто долго копался, он попросту не мог моментально броситься к сотворённой им ловушке. Тысячи лет эти места никто не посещал.
Юный герой тоже показал свою сообразительность:
— В таком случае остальные монстры не выбираются по той причине, что их ловушки пока не сработали.
— Вы правы, — согласился с ними Дмитрий. — И повезло, и другие ловушки есть… Вполне возможно, что под каждым из восьми раструбов точно такой же сталагмит растёт и точно такая же компания дремлет. Но мне не даёт покоя вопрос: почему же нас всё-таки выбросило именно сюда? Какого лешего и кто именно подкорректировал наш прыжок прямо в ловушку?
— Ну да, — кивнул великан. — Айкабы выглядят для этого слишком тупыми.
— Всё гораздо проще, — не стал долго раздумывать Хотрис. — Станция ведь сама себя защищает и частично ремонтирует все свои текущие повреждения. А здесь явно случилась авария, о которой операторам или заскочившим Торговцам надо знать в первую очередь. Вот их сюда и забрасывает.
Баюнг с ним первым начал спорить:
— Зачем так усложнять? Оператор попадает в главный зал, и все неисправности ему выдают на экранах. Ни к чему рисковать, сбивать настройки и закидывать прибывающих в какие-то лабиринты, смертельно опасные для жизни. Тут Дмитрий прав, что-то или кто-то мог сбить настройки специально. Да и само это странное тело из расплавленных пород, налипшее на днище Станции, — уже нонсенс. Или следствия какой-нибудь катастрофы, или последствия какой-нибудь агрессивной атаки.
— Так давайте прыгнем на приёмную площадку, — не терпелось Хотрису Тарсону. — Там осмотримся, зайдём в главный зал… Я ведь перемещался!
— Вот я сейчас и жалею, что разрешал, — осадил граф его запал. — Тебя могло закинуть в любую из ловушек, попробуй ты проскочить дальше или хотя бы вернуться на Первую. И мне кажется, что пока мы тут всё не выясним и не исправим, куда-то метаться не стоит.
— Совершенно с тобой согласен, — с предвкушением заулыбался Шу’эс Лав, поправляя свой тяжеленный автомат на плече. — Главное, чтобы нам патронов хватило.
Что интересно, такой азарт Торговца из древности раскритиковал самый юный участник группы:
— Нет, ну ты точно как мальчишка себя ведёшь. Лишь бы пострелять да чтобы до последнего патрона! Ха! Разгильдяй!
После таких слов на нервный смех, пусть и короткий, пробило всех троих. Но уже через пару минут они настороженно двигались по очередному широкому тоннелю.

Глава 26. Познавший всё

Вой сирен сюда не достигал. Топота ног тоже пока не слышалось. Видеокамеры, окажись они в этих коридорах тюремно-научного комплекса, вряд ли показывали чёткую картинку из-за постоянно нарастающей плотности дыма. Ну и сам Пётр Васильевич, движущийся босиком, не издавал ни звука, ни шороха.
Что мешало больше всего, так это пояс. Чрезмерные усилия во время прыжков вокруг Могильщика, потом бега и общей нервотрёпки во время самого действия вскипятили кровь и потребовали массу кислорода. Грудь вздымалась слишком часто, пытаясь насытить тело воздухом, а слегка сдавленный поясом живот мешал этому невероятно. Даже колики начались в районе селезёнки. Да такие сильные, что бежать дальше заключённый не смог бы при всём желании.
Только и оставалось верить в свою удачу, надеяться, что идёт в нужном направлении, и продолжать нащупывать створ между мирами.
И вдруг где-то впереди раздался шелест отодвигаемой двери, а затем сразу испуганный возглас невидимого мужчины:
— Дым! Ксана, назад! — затем дверь вроде как закрылась, и продолжавший двигаться в том же направлении Светозаров услышал за ней возмущённые крики:
— Разбей кнопку пожарной тревоги!
— Разбил! И почему ни звука пожарной тревоги?! Почему звучала только боевая?
— Я тебе говорила, не высовывайся!..
— Так я только глянуть…
— …И теперь я задыхаюсь! Кхе, кхе… Я умираю!..
— Не паникуй, сколько там того дыма… Кхе, кхе… Надевай маску… быстрей!
— Надо прорываться к лифтам…
Затем разговор стал невнятным из-за надетых кислородных масок, но главное узник понял. Похоже, пара техников здесь копалась в коммуникациях и теперь, решив, что рядом пожар, попытается прорваться в безопасное место.
«Почему бы мне за ними не пристроиться? — пришла дельная мысль. — Они-то тут в сто раз лучше все коридоры и направления знают, гораздо быстрей меня до конца поля с аннуляторами выведут… Или куда угодно, лишь бы подальше отсюда!»
Непонятно было только, куда ринутся выскочившие в коридор техники? Вдруг навстречу? Решил, что тогда постарается рухнуть на пол и прижаться к самой стеночке. Авось проскочат!..
Повезло, прикидываться шлангом не пришлось. После открытия двери вновь мужчина вполне внятно приказал женщине не выпускать его руку. А сам, выдвинув вторую руку перед собой, чуть ли не бегом ринулся вперёд. Правда, на первом перекрёстке женщина, явно обладающая уникальным слухом, призналась с некоторым испугом:
— Сзади нас что-то шлёпает! — и скривившийся от досады Пётр постарался идти на цыпочках.
— Это лягушки! — не преминул поиздеваться мужчина. — Такие же клуши, как и ты! Шевелись! А то из-за пожара секцию перекроют! — И ещё через короткое время: — Уф! Проскочили! Мы уже на восьмой.
Там дыма было меньше, поэтому осмелевшая женщина потребовала:
— В лифт!
— Совсем дура, да? — продолжал её силой волочь напарник, а может, и не только. — На лестницу! Лифт сейчас могут отключить.
Шум иных открывающихся дверей и донёсшееся до беглеца полумычание:
— Здесь дыма нет! Поднимаемся наверх!
Из чего стало понятно, что вниз, скорей всего, лестницы нет. Да и прущего сразу за ним следом узника пара сразу заметит. А на поясах у них что-то просматривалось, возможно, инструменты, но могли быть и парализаторы. Поэтому землянин решил рискнуть открыть двери одного из лифтов и заглянуть в кабину. Обычный, грузовой, на рядах кнопок обозначения — от минус восьмого до плюс третьего.
«Суки, на самый низ меня заперли! — негодовал Светозаров. — Но не могли же они каждый этаж аннуляторами устелить!»
Он знал, что два этажа коммуникаций начисто перекрывают влияние поля, мешающего «проходчикам». Поэтому уже на пятом, а уж тем более на четвёртом подвальном этаже можно будет шагнуть в подпространство. И руки сами нажали кнопку с обозначением «минус четыре». Дверь закрылась, лифт тронулся с довольно жёстким ускорением, ну и на индикаторе цифра восемь сменилась на семёрку. Потом нехотя на шестёрку. Из чего стало понятно, что межэтажные расстояния чуть ли не втрое больше среднестатистических. А вот до «пятёрки» лифт так и не доехал! Встал резко, как будто во что-то упёрся! И оказавшийся в ловушке пленник чуть не завыл от тоски и безысходности.
«Отбегался!..»
Но осматриваться в лифте стал с большим тщанием и, как ни старался, камеру так и не заметил. Видимо, лифт вообще не для людей предназначался, а для роботов. А потом и свет потух, погрузив узника, рвущего на себе волосы, в полную темноту и прострацию.
По какой причине лифт остановили? По причине пожарной тревоги или подозревая в его внутренностях рвущегося на свободу мятежника? Скорей всего, по совокупности факторов. А вот включат ли питание снова? И продолжит ли кабина после этого движение вверх?
Что больше всего добило Петра, так это светлое мельтешение прародительниц искорок, которые стали появляться вокруг его ауры во время попыток шагнуть в подпространство. То есть до свободы ему оставалось всего лишь несколько жалких метров пространства! Вполне возможно, что хватило бы и до минус пятого этажа пробраться, чтобы выскочить из проклятого поля сдерживающих аннуляторов. И как тут не завыть с горя и отчаяния?!
Но самый громкий звук, который издал беглец, — это скрежет оставшихся зубов, и сдержанное сопение. Потом стал прислушиваться к тишине и, к своему немалому удивлению, понял, что она — полная. Никто нигде не топал, не орал, не стучал, не доносилось звуков сирены, даже поскрипывания тросов или колёс не слышалось.
«Чего это они? — после целой минуты полного недоумения родилась мысль. — Просто затаились или издеваются надо мной? Видят в инфракрасном излучении и потешаются над моей тупостью? Уроды!.. Или все вымерли от моего ядовитого «Ёри»? Ха!.. Ерунда какая-то… Такого не может быть по умолчанию. Вон и техники, хоть закашлялись, но не померли. Это надо было им солидно надышаться… Или вдруг утечка иного газа пошла? Да всё смешалось? Да по всему комплексу? Вообще чушь! Так ещё додумаюсь до того, что вся эта контора запустила механизм самоликвидации и сейчас всё взлетит на воздух…»
В самом деле мысли абсурдные. Если командование решило, что узник уже всё-таки сбежал, то в любом случае они не станут заниматься самоликвидацией. Не тот случай. А вот обыск каждой щели просто обязаны устроить. Если после этого им не повезёт, то уже тогда себе пулю в лоб могут смело пускать генерал Жавен и мадам Мураши. Потому что именно их в первую очередь начнут царапать против шерсти за полный провал своей работы. Могут и самих на каторгу сослать, и уж Триида точно разжалуют до лаборанта. А вот Аскезу…
Аскезу почему-то стало очень жалко. Уж её-то точно заподозрят в попустительстве, потакании, смягчении режима, а то и в соучастии в побеге своего бывшего любовника. Если бы узник сбежал, её никакие заслуги перед империей и высокое покровительство самого императора не спасли бы.
Да и в данной ситуации, если Пришельца выволокут из лифта, парализованного по самое не балуй, главе особого департамента сильно не поздоровится. Всех собак на неё всё равно навешают, вовек не отмоется.
«Ну, так ей и надо! — пытался землянин накрутить себя против предательницы. — Как уничтожила прежнего диктатора и попала в фавор молодого императора, враз отошла от нашего движения. А потом ещё и яростно начала с ним бороться. Выскочка! Натуральная проститутка! Змея подколодная!..»
Но что-то такое тёплое, доброе и чувственное словно прикрывало собой всё, что было связано с Аскезой. Как будто ругань и плохие слова к ней совершенно не приставали и не пачкали. И причина такого необычного чувства, скорей всего, крылась в её странном отношении к Гаранделле и к самому Петру.
«Как она там сказала? — припоминал он, поджав одну ногу вверх и разминая застывшую от холода ступню рукой. — Любила только меня?.. Умерла счастливой рядом со мной?.. Ну, в чём-то она права… Мы и в самом деле были счастливы. Но вот от Аскезы я такого самопожертвования не ожидал. Кто бы мог подумать, что какое-то тепло у неё в душе осталось не только к подруге, но и ко мне…»
Но мысли — это одно. А вот все остальные напряжённые чувства всё больше и больше приходили в недоумение. Звуки так и не появились, зато стал вдруг доставать неожиданный холод. Словно это и не лифт, а морозильная камера для мяса. К рифлёной стали на полу слегка израненные ступни стали буквально прилипать. И именно от минусовой температуры! Дотронувшись до стен, кончики пальцев ощутили леденеющую поверхность резко охладившегося металла.
«Да они никак в шахту криоген запустили! — пришла догадка. — Хотят меня умертвить! Или ноги приморозить намертво? А может, вокруг и в самом деле некая катастрофа вселенская? Ничего не пойму! Покричать, что ли? Да позвать на помощь?..»
От представившейся ситуации нервно рассмеялся. Воистину парадокс: сбежавший мятежник сам подал голос с криками «Помогите!» и раскрыл своё местонахождение. Попадёт такая строчка в последние новости, вот уж все обыватели обхохочутся.
Но тут же стало и не до смеха. Внутри лифта температура понизилась уже до минус пятнадцати, если не до минус двадцати, и подпрыгивать на страшно липнущем полу стало проблематично. Тем более что ранки раскрылись ещё больше, и льющаяся кровь стала представлять немалую проблему.
Светозаров сбросил с себя подобие рубашки, сложил её на сухое место, а потом и шорты бумажные порвал, наскоро обматывая ступни. Кровотечение приостановилось, да и топтаться потом по сухой рубашке стало в разы комфортнее. Ну а для согревания всего остального тела почти голый мужчина стал делать разминочные упражнения и приседания. И наверное, на двадцатом приседании созрел для призыва о помощи.
— Э-эй! Помогите! Я здесь! — заорал, словно его режут. — Сюда! Я здесь! Быстрей, пока не издох! — Причём горло, уже скованное холодом, слабо повиновалось при подаче звуков должной громкости. — Помогите-е-е-е!..
После первой минуты таких криков пришло понимание, что его таки решили умертвить! После второй — что про него попросту забыли. Ну на третьей — пришла дельная мысль:
«Чего это я надрываюсь? Умирать надо достойно, не унижаясь и не размениваясь на позорные призывы о помощи!»
Но ещё раз свой комплект из слов «спасите и как добраться до» всё-таки прокричал. Так сказать, напоследок, финальным аккордом. И вздрогнул, когда над головой загрохотало, полыхнуло теплом, а потом глаза начисто заслепило ударившим по ним лучом света. Только и мелькнула мысль:
«Кто это за мной и откуда?» — Мысль об ангелах имела под собой все основания, потому что ощущал себя Светозаров словно в преисподней для африканцев. Ведь если обитатели тропиков и попадают в ад, то выглядит он точно так же, как этот лифт.
Но вместо голоса ангела над головой узника раздался презрительный голос Аскезы Мураши:
— Ну и чего орёшь, словно режут? Или тебя тут насилуют белые медведи?
— Н-нет! — У Петра уже зуб на зуб не попадал от холода. — З-з-замораживают!
— Так кто тебя, дурака, в специальный криогенный лифт заманил? Сам полез? Вот и не жалуйся! На!.. Прикройся! Пока ничего не отвалилось…
И сбросила вниз нечто, напоминающее толстые куски ткани. Похоже, чехлы с пенопластовыми прослойками, используемые для особо ценного научного оборудования. Но и это оказалось для землянина истинным даром с небес. На один чехол он встал и остатками закутал ступни, вторым себя обернул, словно юбкой вокруг талии, спасая наследство, а третий — накинул на плечи, упрятав под ним и голову. При этом несколько недоумевал именно от такого поведения слепящей его Аскезы. Неужели она его не оглушает из парализатора по причине жалости к нему? Потому что при падении на покрытый инеем пол узник однозначно лишится враз солидных участков отмороженной кожи.
Наверное, так и было, потому что последовавшие приказы это косвенно подтвердили:
— А теперь веди себя как хороший и послушный мальчик! Потому что никакой жалости по отношению к себе ты не заслужил. Как и твоя тушка нам больше не нужна в полной целостности и сохранности. Поэтому сейчас нажми на кнопку, аннулирующую отправку на заданный этаж! Ну! Шевелись! Иначе приложу по максимуму, и точно останешься на последние дни своей жизни тотальным импотентом!
Змеюка кричала с такой злобой, что сомнений и у трупа не осталось бы. Пришлось Пришельцу выполнять команду. Жать на одну кнопку. Потом с особо тяжёлым вздохом и на другую, с обозначением «минус восемь». Всё возвращалось на круги своя. Разве что его в узилище повезут по иному коридору.
Однако индикатор самого нижнего этажа горел, а лифт продолжал оставаться на месте. Да и голос Аскезы стал нервным почему-то?
— Что вы там копаетесь?! — кричала она кому-то. — Запускайте!
Глаза узника немного проморгались, и он прекрасно видел: раструб парализатора направлен на него и ни капельки не вздрагивает. Да и куда обмерзшая тушка тут метнётся? Куда спрячется в этом железном да ещё, как оказалось, специальном ящике? И вверх, до четырёхметровой отметки, не допрыгнешь. Мышцы оледенели и совершенно не слушались. Кажется, и мозг промёрз насквозь, потому что стало всё фиолетово, равнобедренно и параллельно. Побег сорвался, титанические усилия ушли насмарку.
Подавленность. Безнадёжность. Уныние.
Поэтому зазвучавшая в голове строчка из песни вначале как-то и не дошла до сознания. Только после третьего или четвёртого повтора она словно током ударила:
— …И домой возвращайтесь скорей! — Знаменитая строчка! Ох, знаменитая! Так и мелькнул у Петра Васильевича образ пионерского лагеря и звучащая из репродукторов песня «Я Земля!». Намёк получился более чем ясным и понятным: «Спасение на носу, скоро будешь на родной планете».
Наверное, чтобы получатель послания не вскрикнул, ему в следующий момент и подарочек прислали. Причём весьма оригинальным способом: драгоценный каштан возник прямо во рту! Светозаров не замычал и не подавился лишь по той причине, что вообще дышать перестал. Неожиданно мелькнула нелепая мысль в головушке:
«Почему не сразу в желудок?.. Балуют они меня, гурманом считают…»
И хоть окаменел всем телом, его выдали резко расширившиеся глаза. Пристально наблюдавшая за ним Аскеза ещё больше обеспокоилась:
— Что? Что случилось?
На это ничего больше не оставалось, как высунуть руку из ткани и ткнуть указательным пальцем в точку примерно за плечами женщины. Подействовало! Она резко оглянулась!»
И в ту же секунду рядом со Светозаровым возникло тело иного человека, закованного в уже знакомый, плывущий и переливающийся скафандр. Он шагнул к узнику вплотную и обхватил его левой рукой. А правой быстро ударил по двум кнопкам. Аннулировал прежний заказ и отправил лифт на нулевой уровень комплекса. Стальная коробка тут же дёрнулась и устремилась вверх.
Светозаров ощутил, как из прикрывающей его руки на тело стала раскатываться, ползти ткань. Причём вела она себя словно живая, охватывая, успокаивая и защищая.
Но над головой уже вовсю звенел истерический голос Аскезы:
— Стой, скотина! Ты куда?!
И тут же тяжеленный удар прилетел Петру Васильевичу по плечам. Похоже, туда не только из парализатора всадили максимум возможного, но и из гранатомёта добавили. Потому что после такого прощального гостинца вырываемый из застенков узник потерял сознание.

Глава 27. Ускорение событий

Первые предположения оказались верны: под каждым из восьми жерл находились массивные сталагмиты с застывшими в них сколопендрами. И в каждой залитой прозрачным веществом композиции просматривалось от шести до девяти монстров. Соответственно и озёр с разжиженным янтарём было строго пятьдесят восемь, по одному на каждого айкаба. Но спешить немедленно уничтожать агрессивных чудовищ не стали, хотя и признали, что сделать подобное будет необходимо для собственного спокойствия. Как и перевести каждое озерцо из жидкого состояния в твёрдое.
Сам лабиринт из перекрученных, оплавленных пород тоже оказался конечен, и, когда добрались до нижнего уровня, стало понятно, что всё здесь устроено искусственно и наверняка с преступными замыслами. Кого именно здесь пытались вылавливать — тоже сомнений не вызывало: именно Торговцев.
Потому что самый нижний уровень представлял собой колоссальную плоскую платформу толщиной в пятнадцать метров, с несколькими палубами и напичканную многочисленными, чаще всего непонятными устройствами. Именно эти устройства создавали искусственную гравитацию, пригодную атмосферу и особое излучение в пещерах, которое все три Торговца, приблизившись к источнику, ощущали чуть ли не ощупью. Это излучение вызывало головокружение, тошноту, онемение конечностей и резко учащающееся сердцебиение. Причём плохо было каждому из присутствующих, что великану, что юному герою, что самому сильному представителю всей цивилизации Торговцев.
— Да, жёстко нас вставляет! — с кислым видом констатировал баюнг, пытаясь понять, догадаться, как и где непонятные агрегаты отключаются. — У меня даже опасения появились, что я опять память стал терять. До того мне плохо…
— Мне терять нечего, — ворчал Хотрис, старавшийся отойти от груды диковинных трубок и тускло мерцающих потоков к дальней стене. — Сколько у меня там тех воспоминаний… Но ощущения — тоже гадостные. Такое со мной было, перед тем как подлый Купидон Азаров отправлял меня на смерть в специальном кресле… Кстати, Лав, ты бы тоже отошёл подальше! Мне как-то не светит с тобой вновь общаться, когда ты станешь по уму двенадцатилетним.
— Сам ты…малолетка! — беззлобно отозвался великан на своего приятеля, и в каком-то раздражении пытаясь расшатать торчащие из устройства стержни. — Что за напасть?!
— Эй, осторожнее! — осадил его неуместный энтузиазм граф Дин. — Вдруг эта гадость сейчас взорвётся? Или молнией тебя приголубит?
— Напугал какой-то молнией…
— Может, чего и похуже…
— Да и вообще, чего мы с этим хламом деликатничаем? — Раздражённый баюнг отступил в сторону и стал готовить свой автомат. — Пяток выстрелов бронебойно-разрывными — и нет проблемы!
Дмитрий бросил ощупывать какие-то выступы в виде рычагов и с удивлением воззрился на коллегу:
— Скажешь такое! Думаешь, окончательно испортив эту штуковину, избавимся от проблем? Как бы не так! Наоборот, они останутся, а потом перерастут с годами в смертельные. Вдруг кто-нибудь ещё такие же ловушки построит? А потом нас же и станет ловить, изменяя наши прыжки, и уничтожать? Это же нечто совершенно отличное от тех устройств, которые использовал Крафа от ловли своих оппонентов-ортодоксов.
— Ну да… совершенно иная структура компоновки блоков и характер поля…
— Ну вот. Значит, нам надо вначале всё это изучить, выработать контрмеры, а уже потом думать, уничтожать или нет. Если некие уроды ещё многие тысячи лет назад сумели создать подобное, то до чего эти вражины могли додуматься к нашему времени?
После такого вопроса настроение падает, а самочувствие только ухудшается. В самом деле пренеприятнейшая картинка вырисовывалась. Некто, охотящийся на Торговцев, создал такую платформу и сумел её с горой породы забросать в подпространство. Потом подкрался к Опорной Станции (сумев её найти там, где сами Торговцы не подозревали о наличии чего-то подобного!), умудрился пройти её пассивную защиту и приклеиться посредством расплавленной породы к днищу. Затем производит порчу хранилищ топлива, создавая утечку ценного вещества, используя его для собственных, низменных целей. После чего особыми лучами видоизменяет параметры прыжка, делая конечной целью любого перемещения по здешнему адресу — именно озеро, которое формирует айкаб. Ну и создаёт условия, при которых тот же айкаб (или как он у неведомого врага назывался) становится практически бессмертным.
Кто мог такое сотворить? Почему? Где он сейчас? Чего достиг за это время? Готов ли к войне? Или спрятался и выжидает? А может, вымер или самоуничтожился?
Вот для ответов на эти и сотни подобных вопросов по данной теме и следовало устройства не уничтожать, а изучать, исследовать, разгадывать основу их воздействия. И понятно, что самим здесь не справиться. Придётся вновь спешно приглашать к сотрудничеству Трибуна Решающего, просить у него несколько исследовательских групп да и своих учёных привлекать.
— Кстати, как раз Крафа и должен стать оператором со вторым номером, — припомнил Светозаров. — Вот пусть он и занимается зачисткой и изучением своего рабочего места…
— Так, может, я за ним смотаюсь? — тут же предложил свои услуги Хотрис, так и стоящий у дальней стеночки.
— Сами ещё отсюда не выбрались! — напомнил ему с раздражением Шу’эс Лав. — И, скорей всего, любой твой прыжок дальше, чем на десять-двадцать метров, окажется в озере с янтарём.
— Правильно, — подтвердил граф. — Поэтому все усилия направляем на поиски средств отключения этой гадости.
— А если не найдём? — кривился юный герой словно от головной боли. Похоже, ему, не имеющему сильного иммунитета и большого опыта, приходилось хуже всех.
— Вот когда не найдём, тогда и начнём уничтожать айкабов, — решил командир группы. — Всех до единого! Прямо в их прозрачных сталагмитах. А пока мы тут копаемся, сударь Тарсон, углубляйся вон в тот широкий проход и бди там на повороте.
Похоже, там молодому коллеге в самом деле стало чуточку полегче, да и делом вроде как остался занят. А вот его старшим товарищам пришлось покорячиться в поте лица. Лишь через полтора часа они кое-как скумекали, что откуда идёт, где что перекрывается и как вообще эту махину с вечным реактором можно как-то частично приостановить. Агрегаты, сбивающие настройки перемещения, отключили, и только после этого появились верные ощущения во всём теле. Не меньше чем эйфория навалилась на внутренние органы и на систему координации, после того как гнетущее, подавляющее влияние особого поля исчезло. Появилось не совсем уместное желание прыгать, петь песни, смеяться во весь голос и не мудрствуя лукаво дурачиться.
Благо что просто сесть и расслабиться или устроить фестиваль на лучшую шутку оказалось некогда. Итак, все примерные сроки возвращения истекали. Поэтому первоначально Дмитрий в одиночку смотался на Первую, предупредил там остающихся стажёров, а потом возвратился прямиком к товарищам. При этом он чётко осознал, что уже непосредственно и в саму Вторую Опорную Станцию можно попасть на её приёмную площадку. Но подались они туда все втроём, не опасаясь того, что сколопендры вдруг выйдут из летаргического сна. Всё-таки в озёра с жидким янтарём никто попадаться в данной ситуации не будет.
На приёмной площадке гостей ждали очередные, но совершенно для них не опасные сюрпризы. И потому не опасные, что система пассивной защиты незамедлительно опознала оператора Первой, высветила на бегущей строке его кодовые опознавательные знаки и выдала строку приветствий. Обоим сопровождающим оператора был придан статус технического персонала с правом наивысшего допуска. После кратких переговоров система открыла свободный доступ всем троим в центральный зал управления.
Но ещё до этого пришлось рассматривать и разбираться в том, что случилось много тысяч лет назад именно в этом месте. Причём подсказки и пояснения давала сама система, у которой в памяти сохранились практически все детали, как она назвала «…незаконной попытки проникновения неизвестными агрессорами во внутренние секции Станции». История выглядела не только интересно, но и поучительно.
Ведь попасть на приёмную площадку, по правде, могло любое разумное существо, не спрашивая предварительного разрешения ни у оператора, ни у самого комплекса. Это уже для дальнейшего продвижения следовало представиться, назвать свой код, позывной и прочие мелочи. И то гости, в том числе неопознанные и даже враждебно настроенные, имей они достаточно хитрости и должной толики терпения, имели шансы добиться пропуска в жилую зону и даже поселения там на полном обеспечении в течение некоторого времени.
Однако прибывшие наглые агрессоры то ли посчитали себя слишком непобедимыми, то ли очень сильно спешили. Явились они сюда в отдельном модуле, отдалённо напоминающем садовую беседку. Может, она являлась посылаемой платформой телепортационного устройства или вполне самостоятельным телепортом, а может, и вообще обычным транспортом в виде летающего домика, разобраться с ходу не представлялось возможным. Да повреждения на ней имелись существенные, с ходу определяемые в сорок процентов.
Несомненно, что нежданные гости, проигнорировав любые переговоры, бросились штурмовать главную дверь, ведущую в центр управления или, как его чаще называли сами Торговцы, зал с креслами для операторов. Оружия на телах неведомых существ хватало, да и некие скафандры, похоже, с весьма высокой степенью защиты на них просматривались. Применяемое оружие оставило солидные повреждения-раны на теле Станции. Та же центральная дверь осталась висеть буквально на нескольких сварочных швах, а десяток вмятин, словно после удара метеорита каждая, сильно изуродовали стены, ограничивающие площадку со всех сторон. То есть не дикари прибыли с рогатинами и камнями.
А вот внешний вид ссохшихся, превратившихся в мумии останков зарождал сомнения в их, несомненно, высоком уровне цивилизации. Причём не рост в полтора метра умеющих ходить между мирами поражал. Видали разумных, и более низких ростом. Поражали фигуры именно своей «широкой костью». Те же руки и ноги или тазовая область и грудь, если сравнивать с обычным человеком, казались раза в два толще или шире. Ну и головы, сильно приплюснутые сверху да ещё и с выдающейся вперёд нижней челюстью, скорей напоминали нечто драконье или змеиное. В крайнем случае — прошедшего генетическое преобразование неандертальца.
Уж на что баюнг любил похвастаться знанием рас и видов, и то озадаченно чесал макушку, разглядывая и так и эдак три лежащих почти в одной кучке тела.
— Нет, ни разу подобных не видел и не слышал о таких… Может, Крафа их опознает?.. Или ты у самой Станции спроси…
Не слишком-то надеясь на ответ, Светозаров и в самом деле стал выспрашивать. Ну и был с друзьями поражён, когда сведения у системы отыскались. Причём нельзя было сказать, что подробные и полноценные, но и того мизера, что выдала система на бегущей строке, хватило для начального образования.
— Кто эти существа? Или к какому виду они относятся?
«Самоназвание у них звучит как умбоны, но иные цивилизации их называли «мусорщиками». Это вид существ, у которых четыре пола. Считаются крайне агрессивными, коварными, лживыми, не идущими на мирные контакты и подлежат уничтожению при любой встрече. Вступать с ними в переговоры запрещено».
— Ох, ничего себе, как строго! — удивился великан. — Не просто рекомендация избегать контактов, а сразу убивать! Это ж надо такое мнение о себе сложить перед теми, кто Сеть создал, а?
Тогда как юного Хотриса удивила иная строка.
— Четыре пола? А это как? — подобное у него в голове не укладывалось. Но граф на эти вопросы лишь отмахнулся:
— Странное самоназвание. Скорей умбон соответствует по смыслу защите, или защитнику, потому что улучшает качество щита. Ну да ладно, и с этим разберёмся. — И обратился к системе со следующим вопросом: — Чего добивались данные особи, пытаясь захватить Станцию?
«Пустить захваченное оборудование и ценные сплавы во вторичную переработку».
— То есть они хотели разобрать объект на металлолом?!
«Именно так».
— Разве они умеют шагать в створ между мирами, как Торговцы? Или у них созданы телепорты?
«Не умеют. Их система доставки сборщиков не имеет ничего общего с телепортацией, но в чём она конкретно заключается, данных нет».
— Надо же… А не эти ли «сборщики» приклеились со своей платформой и кучей породы под днищем Станции? А потом устроили там ловушки?
«О ловушках — информации нет. По поводу платформы с инородным сгустком переплавленных пород и с не идентифицированной хищной субстанцией — все данные говорят, что прибывшие на платформе, все до единого, были уничтожены во время их атаки с гостевой площадки».
Этой информации все три Торговца откровенно порадовались. Если мусорщики здесь побывали такое неисчислимое время назад и с тех пор на их поиски никто из их сородичей сюда не нагрянул, то и новых нежданных и нежеланных гостей опасаться не стоило. Гипотетически они, конечно, могли явиться, но именно в сей момент шанс их появления сводился к нулю. А скорей всего, умбоны уже давным-давно вымерли сами, или им помогли, учитывая настолько плохую репутацию. Если уж от Предтеч никого не осталось, то вряд ли мусорщики смогли выжить под катком обрушившихся на них репрессий.
Но один вопрос системе по данной теме всё-таки последовал:
— А что творится на иных Опорных Станциях? Там тоже побывали умбоны?
«По имеющимся сведениям, ближайшие шесть объектов попыткам вторжения не подвергались», — отразилось на бегущей строке.
После чего было решено отправиться домой пообедать. Ну и заодно поставить в известность всех заинтересованных лиц. В том числе и к Гегемону смотаться, сообщив, что его новое рабочее место готово к приёмке и регистрации своего оператора. Причём баюнг тотчас предложил:
— Только Крафе сразу все тонкости нашего визита сюда не приоткрывай. Ну там намекни только, чтобы его заинтриговать и раззадорить. Пусть он сам себе стажёров набирает и уже с ними восстановительными работами занимается. Устроим ему сюрприз.
Дмитрий припомнил, как совсем недавно союзник ругался, коварно ухмыльнулся и согласился:
— Верно! Уважаемый Трибун любит всё новое и загадочное, надо только ему правильно всё преподнести, так он всё бросит, но на Вторую помчится немедленно.
В Свирепой долине время обеда уже давно истекло, но прибывшие весьма удивились, когда Эрлиона им сообщила:
— Пока ещё никто не обедал. Разве что на ходу перехватывают нечто с поставленных прямо в лаборатории столиков.
— Настолько заработались или возникли сложности? — забеспокоился Светозаров. — Шуре противопоказано неуместное голодание, перенапряжение и…
— Да знаю я, знаю! — прервала его магическая сущность. — Просто там, у деда Петра, в мире Долроджи возникли определённые трудности. Он, правда, открытым текстом нам не заявлял, но по всем параметрам готовится к побегу. Толком не можем понять, как он собирается осуществить свой замысел, но всё это связано с его уникальными умениями организма. Сейчас по косвенным признакам пытаемся понять, что именно он творит.
Понятное дело, что возвратившиеся путешественники и исследователи Второй тоже не стали спешить с обедом, а помчались вникать в особенности бытия узника в «неведомом далёко». Причём, увидев уставшее, слегка осунувшееся личико своей супруги, граф решил действовать напролом, просто одним деянием снять все имеющиеся проблемы:
— Ну сколько мы будем возиться и наблюдать? Предлагаю вторично использовать телепорт, который нам оставил дракон Осстиял. Настраиваю его на возвращение через двадцать секунд и прыгаю за отцом. А раз он без всяких оков, то уж всяко мне десяти секунд хватит, чтобы перерезать плазмером жгут-поводок к его поясу. Так что для эвакуации — и пятнадцати секунд хватит.
Конечно, спор поднялся нешуточный. Причём главной противницей такого кардинального действа выступала Александра. В первую очередь мотивировала свои возражения повышенным риском для самого заключённого:
— Дело даже не в парализаторах, которые тебя тоже сильно подавлять начнут с первых же секунд. Вся сложность в Могильщике, который неведомо каким образом настроен на ликвидацию любого постороннего, появившегося в узилище человека. Мало того, он, возможно, и Петра Васильевича запрограммирован уничтожить, если у того появится малейшая возможность оттуда вырваться. И я не желаю, чтобы возвратный телепорт доставил мне два трупа: мужа и свёкра.
И спор этот грозился затянуться надолго. Но тут уже владелец Свирепой долины проявил власть, принимая решение как командир:
— Вы пока наблюдайте и анализируйте, я смотаюсь в Благодатный и настрою телепорт дракона на те самые пятнадцать секунд. И продумайте чётко предупреждение, которое поможет отцу заранее понять о моём вмешательстве в сценарий его побега. А то как бы он ненароком себе не навредил.
Когда Дмитрий умчался в иной мир, наблюдатели решили устроить небольшой обеденный перерыв, потому что и узник у себя попросту улёгся спать, ибо там по распорядку наступила ночь.
Но не прошло и часа, как заглянувшая в тот мир графиня разразилась паническими восклицаниями:
— Он начал побег!.. Уворачивается от атак робота!.. Ему некуда бежать!.. Стена проломлена!.. Он нырнул туда, мчится по какому-то коридору! От поводка он избавился, не пойму почему не сработали стационарные парализаторы… И почему его до сих пор охрана не повязала?.. Хотрис, Лав, кто из вас смотается срочно за Дмитрием?
С готовностью вызвались оба, но отправился в мир Пастельный только баюнг. Так распорядился Тител Брайс, заявивший юному герою:
— Вдруг придётся новое сообщение отправлять Диме, тогда прыгнешь ты!
Через несколько минут подавшийся в бега пленник оказался в густом дыму, но не заблудился в нём благодаря убегающим от пожара техникам. Там он вскочил в лифт и попытался подняться несколькими уровнями выше.
— Ну да, там же наверняка не так сильно воздействие аннулятором, — комментировала Александра всё увиденное. — …И он пытается шагнуть в подпространство оттуда… Застрял! Лифт застрял!.. Что же теперь будет?!.. Видимо, специально охрана тюрьмы отключила…
Уже собрались с этим известием отправить Хотриса к графу, но тот сам прибыл вместе с баюнгом, с ходу заявляя:
— Там осталось минут десять насыщать резервуары установки энергией! Так что придётся ждать! Можно как-то придержать тюремщиков подальше от узника?
Довольно быстро сообразили, что можно переносом очередного каштана и установкой его в определённое место на долгое время заблокировать систему управления лифтом. Что и сделали с помощью умений графини. Подействовало. Передвижение кабиной, как и управление сопутствующими ей механизмами и агрегатами, стало невозможно на некоторое время. Мгновенно наметилась неожиданная особенность лифта, он предназначался для заморозки непонятно чего и для чего.
Графиня только и прошептала поглядывающему на часы супругу:
— Ему там совсем плохо!.. Не вытащишь, больше двадцати минут не продержится.
— Через две минуты отправляюсь, ещё через пять буду там. Сразу его прикрою частью своей Хаюшь. Ну и постарайся соответственно моим действиям вынуть каштан блокировки. Постараюсь подняться хотя бы на уровень-два выше. Наверняка оттуда будет смотаться не в пример легче. Что там сейчас? Глянь напоследок…
— Кто-то пытается открыть люк наверху кабины, поторопись!
Дмитрий умчался в мир Пастельный, где дракон Осстиял оставил ему в наследство свою громадную установку телепорта. Такой технике разумных рептилий было под силу забросить человека в несоразмеримые дали, а потом в строго обозначенное время выдернуть обратно. Причём возможность для такого путешествия оставалась всего одна. После неё отдельные контуры и генераторы, создающие определённые поля, выгорят окончательно, об этом прежний владелец предупреждал очень и очень строго. Так что второго шанса не будет.
Разве что Осстиял вернётся, доставит с собой новый телепорт или заберёт Торговца туда, где подобных телепортов пруд пруди. По логике, как бы должен оказать любую услугу человеку, Принесшему Дары и заслужившему особенное отношение всей цивилизации. Но пока дракон так и не вернулся, так что, как восприняли его собратья доставленные каштаны и каштановое деревце, было неизвестно.
А пока пять минут тяжёлого, разрывающего пространством на части путешествия всё-таки забросили Дмитрия к цели. Он оказался рядом с отцом, освещённым лучом фонарика сверху, трясущимся от холода, несмотря на наброшенные на тело куски тканей, и тыкающим непослушным пальцем в кнопки лифта.
Тут же шаг к нему, и начавшая расслаиваться на «пелёнки Хаюшь стала закрывать узника от возможного удара со стороны охраны, остающейся на крыше кабины. Ну и сам граф довольно демонстративно аннулировал нижний, минус восьмой, уровень и нажал на кнопку верхнего уровня.
При этом он отчётливо слушал вопли какой-то истерической дамочки и ощущал, как по нему пытаются стрелять из парализатора. Вырубающие лучи успели достать по узнику, которого «пелёнки» не смогли защитить полностью, так что пришлось забрасывать тело больше себе на спину, и после этого делать первый шажок для перемещения. Ибо лифт к тому моменту уже поднялся значительно выше, и влияние работающих аннуляторов почти перестало ощущаться.
А ведь достаточно просто вырваться за границы тюрьмы в любое близлежащее место, а уже оттуда возвратная сила телепорта драконов заберёт обозначенную личность вместе с переносимым им грузом.
Да только в момент того самого шажка некто, светящий фонариком сверху и голосящий ругательства вперемежку с угрозами, прыгнул на спину и так уже почти потерявшего сознание Петра Васильевича и вцепился в него мёртвой хваткой. А процесс переноса всё равно начался! Причём вначале обычный, просто вне пространства тюремного комплекса, он тут же сменился на воздействие установки из Пастельного мира. Груз более чем удвоился, и такую тяжесть, конечно же, не стоило волочь в невероятные дали. Дмитрию было не занимать умения даже раздеть врага в подпространстве, а потом вышвырнуть недруга в любое пространство. При желании мог и шкуру снять силами переноса или конечности поотрывать.
Но в данном случае его остановила сама суть ругательств и угроз, которые выкрикивала упавшая «на хвост» истеричка:
— Это мой муж! Не смей его убивать! Я тебе глаза выцарапаю! Тварь! Стой! Стой, я тебе говорю!
«То есть получалось, что данная женщина чуть ли не спасала отца? — попытался сын правильно интерпретировать очевидное. — И если я её где-то «потеряю», то будет очередная семейная драма. Причём сразу по трём направлениям: отец, оставшийся без этой своей новой, пусть и крикливой жены, весьма негативно отнесётся к нынешнему браку моей мамы и своей первой жены. Тогда мне достанется рикошетом от обоих. Значит, что делаю?.. Хм! Да ничего! Продолжаю волочь оба тела к месту назначения… А вытянет установка такой груз? Как бы я могу взять полуторный вес от самого себя и моей экипировки… Отец и эта его непонятная жена-спасительница где-то так в сумме и весят. Значит, вытянем… А уж из мира Пастельный я сам кого угодно и куда угодно зашвырну…»
Правда, на платформе телепорта драконов, прежде чем отправляться в свою Свирепую долину мира Зелени, Дмитрий устроил короткий экспресс-допрос, зажатой в тиски силы женщины:
— Я сын Петра Васильевича, с Земли! А ты кто такая?
— Я его жена! — задыхаясь от силовых пут, провозгласила дама. — Если со мной что-то случится, Петя тебе голову оторвёт!
Судя по тому, что вышеупомянутый Петя находился без сознания, он вообще понятия не имел о нежданной попутчице, но мог поинтересоваться после излечения. Да и в любом случае, как уже понял Дмитрий чуть раньше, новая мачеха только своим появлением скорей снимала большое количество проблем, чем добавляла их. Так что выгода имелась, и уже без дальнейших проволочек Торговец забросил отца и его супругу из мира Долроджи в свой замок мира Зелени.
А там всё оказалось довольно просто и незатейливо: папу — в руки самых лучших целителей, потому что у него оказались существенные переломы и прочие травмы, ну а истеричную женщину, которой дальнее перемещение всё-таки повредило нервную систему, — в руки специалистов по психиатрии.
Тогда как сам поспешил в объятия своей любимой, нежной Сашеньки. Ну и первые слова для неё прозвучали, полные беспокойства и заботы:
— Дорогая, ты не слишком перенапряглась со всеми этими пертурбациями?

Глава 28. Спасение

Пётр Васильевич приходил в сознание долго и мучительно. Себя осознал, боль почувствовал, а вот собрать воедино чужие, как привиделось, мысли не смог. Всё ему казалось, что мелькающие воспоминания — не его, а кадры из какого-то кинофильма. Вот военный городок в Польше и парк для прогулок. Вот маленькая девочка, которую зовут Лена, тянет за руку своего старшего брата. Мальчик Дима сопротивляется, явно не хочет поддаваться на уговоры сестры. Милая, родная женщина подбегает к ним и с улыбкой показывает на снимающего оператора. Дети срываются с места и с радостными воплями мчатся к камере.
И тут же провал со страшными сполохами, громом и разверзшейся под ногами бездной. Затем бой, кровавая поножовщина и сидящий рядом в позе мыслителя шаман народности лаом. Иная женщина, заливисто, заразительно хохочущая, и ночное небо, на котором нет россыпи звёзд, а только многочисленные луны, одна из которых занимает четверть всего свода. Потом иные дети, вроде и знакомые, но имена вспомнить не удаётся. А вот имя этого старикана сразу высветилось, как на табло: Геннадий Иванович Серов.
Потом арктический холод и обмороженная кожа, слезающая с рук, как порванные перчатки. И впечатление, что надо бежать. Сзади опасность! Лавина! Тело словно в киселе застыло, на ногах как будто пудовые вериги… И лавина настигает! Ломает плечи, пробивает лёгкие, растирает в порошок многотонными глыбами позвоночник.
И наконец, первая дельная мысль:
«Нет, это не лавина мне наподдала… Это сука драная Аскеза в меня выстрелила из гранатомёта… Хм. Тоже нет. Не было у неё тяжёлого оружия, да и простого стрелкового не заметил… Тогда получается, эта змея сама на меня прыгнула? О-о! Как болит-то всё!.. Убью, тварь!..»
Попытался открыть глаза. Но, кроме белых пятен и кровавых кругов в окошке «зрение», ничего больше не увидел. Зато вдруг в голове появились не только «чужие» воспоминания, но и «чужие» мысли:
«Вообще-то подобные унизительные эпитеты к женщине — неприменимы! Рекомендую думать, прежде чем вешать ярлыки «тварь» и «сука драная» на кого бы то ни было!»
Ничего не оставалось, как подумать в ответ в стиле Лермонтова:
«Удар сломал не только плечи, сломалась вся моя судьба! С собою спорю каждый вечер, сорвалась в голове резьба…»
Как ни странно, внутренний голос в охотку отозвался на приглашение к спору:
«У тебя там была резьба? И какая: левая или правая?»
«Особенная! Возвратно-поступательная! Хе-хе…»
«Такой не бывает. И мне кажется, у тебя банальная шизофрения».
«Мм? — озадачился Светозаров. — Вроде никогда себе таких диагнозов не ставил».
«Так псих никогда не признается, что он сумасшедший. Диагноз ставится со стороны знающими экспертами».
«Однако! Ещё раз не понял… Это я сам с ума схожу, или кто-то посторонний в меня вселился?»
«Ни то и ни другое. Это я, Эльвер-Аусбурн Дмитриевич Свирепый Шахматный Первый, с тобой общаюсь. Причём к нам прислушивается и моя старшая сестра, Эрлиона. Она, кстати, очень строгая и не любит, когда женщин обзывают или унижают нелепыми сравнениями».
На дальней периферии сознания у Петра мелькнула мысль, что у него не просто раздвоение личности, а утроение, и это уже не лечится. Но диалог продолжил в охотку, и даже в шутливом тоне:
«Прошу прощения, мадам, но я не знал о вашем присутствии. Обязуюсь впредь вести себя только подобающим образом!» — И не удивился, когда в голове послышалось глубокое женское контральто:
«Принимаю извинения, дедушка! Ну и раз ты себя стал ощущать более сносно, поведай о своём самочувствии. Что болит больше всего?»
«Да как тебе сказать, внучка. Если честно, то у меня болит… всё! Но хотелось бы вначале хоть глаза открыть».
«Потерпи ещё часик. Веки у тебя зафиксированы тяжёлым гелем с обеих сторон. Потому что капилляры сильно разрушились при ударе парализующим лучом».
«Ага… Ну а плечи у меня почему так болят, словно в них вешалку вставили?»
«В общей сложности шесть переломов, кости интенсивно срастаются, потому и дискомфорт. Но это ещё часа на два, не больше».
Петру Васильевичу опять показалось, что резьба в голове уже восстановлению не подлежит, но спрашивать продолжил:
«А что спровоцировало эти самые… э-э… шесть переломов?»
«Твоя супруга неудачно на тебя упала, когда бросилась к тебе на помощь при убытии из мира Долроджи в мир Зелени».
Две мысли проскочили в голове одновременно, вызывая короткое замыкание. Возмущённая: «Какая она мне супруга?» и расслабленно-радостная: «Так я на Земле?! Или всё-таки на какой-то Зелени?..» После чего бессознательность показалась даже неким благом.
Второй раз Пётр очнулся, не ощущая у себя в мозгах постороннего присутствия. Да и воспоминание о первом показалось вначале бредом.
«Внучка Эрлиона? Тогда тот самый тип, с длинным именем, который её брат — мне тоже внучок? Хм! А ведь он упомянул свое отчество: Дмитриевич… Неужели это Димкины дети? А сколько же им лет, если они могут в моих мозгах копаться и переговариваться? Дмитрию — тридцать пять… Ого! Значит, он их в восемнадцать «родил»? А то и раньше? Может такое быть? Да чтобы все внуки с такими талантами?.. М-да… Слабо верится… А вот в собственное сумасшествие…»
Но прежде чем ставить на себе крест, решил сделать попытку и открыть глаза. Пусть с трудом, но они открылись, а потом ещё и проморгаться сумели. Омывая попутно слезами щёки и смывая из глазниц нечто желеобразное.
«Неужели и в самом деле гель?»
Но окружающая обстановка поразила гораздо больше, чем бытовые вопросы. Вокруг — явно не медицинская палата и вообще не госпиталь как таковой. Однозначно можно сказать, что пациент находится в жилой, богато убранной и декорированной спальне. Лепные потолки на высоте в пять метров. Две оригинальные люстры в виде свернувшихся улиток или змей, по телу которых рядами располагались слабо светящиеся точки.
Но полумрак не мешает рассмотреть хорошенько и прочую обстановку. На стенах, покрытых светло-бежевой тканью, — картины, какие-то фотографии в рамках. Видны две карты с диковинными контурами земель. По углам два гигантских шкафа, сделанных под старину, явно из досок какого-то диковинного дерева. А может, и ореха, потому что тона светлые, приятные.
Трюмо с тремя зеркалами, столешница пуста. На подставках стоят глобус, три женские статуи в натуральную величину натурщиц, два небольших бюста мужчин. Два кресла, два пуфика. Ковры на полах, которые просматриваются через ещё три зеркала, занимающих солидные куски на стенах. На трёх окнах — лёгкие воздушные занавеси, по бокам тяжёлые, плотные шторы из коричневого бархата. Все подобрано стильно, в единой цветовой гамме.
И мысль вполне в тему:
«Если тут такие внуки, то обстановка им соответствует. — Тут же и вторая мысль: — Теперь бы ещё с телом разобраться и понять, куда боль подевалась? Всё-таки шесть переломов — это не танк гранатой подорвать…»
Чего это такое сравнение в голову пришло, Пришелец не понял, но начал проверять своё состояние с движения рук. Слушались, боль не глушила, сознание не пропадало. Да и глаза прочистить удалось до конца.
Затем ноги. Шевелятся! Но одеяло, довольно плотное, мешает их сдвинуть в сторону, а в идеале спустить с кровати. Затем аккуратное шевеление плечами, тазом, бёдрами. И наконец, попытка приподняться на локтях.
Но её оборвал уже знакомый женский контральто, звучащий уже не в голове, а в окружающем пространстве:
— Рекомендуется ещё часик спокойно полежать! Пусть порванные связки восстановятся окончательно, пройдут процесс бесповоротной иннервации. Если есть желание перекусить, сейчас доставят. Подождёшь четверть часа, сготовят что-то по индивидуальному заказу. Молодильные каштаны — на тумбочке рядом.
— Каштаны — это хорошо, — согласился Светозаров, косясь на тумбочку, но не спеша туда протянуть руку. — Но поесть чего-то более плотного тоже не откажусь. Причём можно чего угодно… — Прислушался к себе и благоразумно добавил: — Главное — побыстрей!
Потому что ощущаемый голод грозил изъесть организм изнутри, переварив самого себя. Ну и невидимая пока ещё внучка явно поощрила:
— Всё правильно, тебе сейчас надо поправляться и не отказывать себе в питании. Перестройка внутренних органов, их омоложение идут полным ходом, и тебе надо много энергии, которую можно получать и через продукты питания.
После чего невидимая собеседница принялась читать чуть ли не целую лекцию о пользе тех или иных продуктов, об удивительных свойствах фруктов и овощей и перемежала знакомые названия таким количеством незнакомых слов, что Пётр Васильевич взмолился:
— Стоп! Я всё равно ничего не понимаю в этих твоих энзимах-зажимах. Ты лучше позови кого-нибудь, чтобы поесть принесли.
— Уже несут, я сразу заказала.
— Вот как… Ну а ты сама кто? Та самая Эрлиона? Моя внучка?
— Ну да, Эль же тебе меня представил.
— Ага… А папа твой, значит — это мой сын Дмитрий?
— Дед, ты меня поразил своей логикой. В нашем роду, наверное, все такие умные?
Внучка явно дерзила, так до сих пор и не показавшись на глаза. А может, шутила? Что дедулю несколько расстроило, но и раззадорило одновременно:
— И как ты за мной наблюдаешь? Через видеокамеры?
— Ещё чего! Я здесь, рядом с тобой… — Заметив, как пациент начал оглядываться и осматривать спальню, хихикнула: — Ну нет, моё основное тело далеко внизу, в подвалах замка, а здесь мой разум, моя духовная сущность.
После этого Пётр настолько усиленно задумался, что у него испарина выступила на лбу. Вытерев её ладонью, он пробормотал:
— Ничего не понимаю… Тело в подвале?.. Оно мёртвое?.. Или ты…робот?..
— Сам ты робот! — желчно отозвалась обиженная внучка и после звона разбитого стекла где-то за стеной замолкла. Причём создалось впечатление, что и спальню она покинула.
Озадачившийся не на шутку пациент решил осмотреть свои внутренности самостоятельно. Но дальше рта так и не добрался. Потому что и без всяких иных магических умений язык окончательно разобрался, что там творится с дёснами и почему они зудят и чешутся. На месте выбитых зубов и давно вырванных — прорастали новые! А значит, самые смелые предположения по поводу молодильных каштанов оказались реальностью!
Лишь эта деталь нынешнего бытия сразу смиряла со всем окружающим. Выздоровление идёт не просто глобальное, а с омоложением, так что не стоит забивать себе голову всякими осмотрами и диагностикой. Придя к такому мнению, выздоравливающий осторожно почесал виски, пару раз хмыкнул и решил порассуждать вслух:
— Кто бы мне объяснил тонкости здешних взаимоотношений?.. Ну с этим ладно, со временем разберусь… А вот где я, мне так и не сказали. По логике, должен быть на Земле, но червяк сомнения меня грызёт по этой теме. Эй!.. Может, меня ещё кто слышит?.. Поговорим?..
Никто на призыв пообщаться не откликнулся. Зато дрогнула, начав раскрываться, высокая дверь, а затем распахнувшиеся створки пропустили внутрь девушку, толкающую перед собой столик на колёсиках, уставленный не меньше чем обедом. Шикарная чёлка скрывала у девушки пол-лица, но оно сразу показалось знакомым. А уж лёгкое, даже слишком, платьице не скрывало женские прелести и выпуклости, а наоборот, подчёркивало их. И в пялящемся на эти прелести мужчине моментально проснулось вожделение. Но когда девушка подошла ближе и томным движением ладошки откинула чёлку с лица за ухо, Светозаров чуть не ахнул. Это была Аскеза!
Причем смотрящаяся не на свои законные сорок семь, при которых она не выглядела старше сорока, а на свои самые шикарные и умопомрачительные тридцать. Как раз в том возрасте она и пленила Пришельца всего несколькими взглядами. Даже озарение какое-то мелькнуло: «Неужели это её дочь?!»
Первые сказанные слова подтвердили несомненную родственность, потому что тембр оказался совершенно тот же. А вот суть сказанного заставляла ошарашенно признать, что это никакая не дочь, а она сама:
— Как всегда, показываешь свою невоспитанность. Почему не приветствуешь даму? Тем более что официально я до сих пор остаюсь твоей супругой. Или ты забыл, что мы так и не развелись, отбросив неуместные формальности?
Пришлось прокашляться, прочищая осипшее горло:
— Аскеза?! Неужели это ты?..
— А ты ожидал в ином мире встретить моего полного двойника?
— И это платье…
— Здесь такие в моде.
— Мм?.. А где это «здесь»? Мне так и не рассказали.
Он до сих пор так и пялился только на женщину, не в силах отвести глаз от фигурки и прочего, и она это всё прекрасно видела. Словно невзначай, а скорей всего специально отступила назад, давая себя рассмотреть полностью. Позу приняла соответствующую, уперев кулачок правой руки вбок, и только после длинной паузы, дав на себя полюбоваться, изрекла:
— Рассказывать я могу долго, но, может, ты приступишь к завтраку? Или Эрлиона пошутила по поводу того, что ты голодный? Следовало назвать тебя «любопытный»?
Мужчина перевёл взгляд на столик, и рот его стал заполняться слюной ещё больше. Еле успевая её сглатывать, он признался:
— Ну да, что-нибудь перекушу… С удовольствием! — И сделал попытки приподняться и сесть. Но тут же был остановлен строгим голосом:
— Лежи! И сильно не дёргайся. Я сама…
Подскочила, потыкала кнопки у изголовья кровати, и головная часть приподнялась, переводя пациента в полусидячее положение. Затем сняла верхнюю часть столика, оказавшуюся в таком виде подносом с ножками, и поставила её прямо на бёдра Петра. После чего дала очередное указание:
— Ешь! — Но тут же постаралась мило улыбнуться: — Или тебя покормить?
— Спасибо, я сам! — Но прежде чем начать трапезничать, не удержался от язвительной шпильки: — Да и доверять тебе в таком деле — опасно. Можешь мне не только салат скормить, но и вилку вместе с ним.
— И была бы в своём праве! — с милой улыбкой заявила помолодевшая красавица. — Если мужчина бросает свою возлюбленную, он тем самым отдает решение о своей судьбе в её руки.
Не в силах удержаться, Светозаров уже начал есть, поэтому говорить не мог. Зато умудрился вопросительно и даже с возмущением промычать. Мол, с какой такой стати?
Лучше бы он никак не отреагировал, потому что Мураши тут же вскипела:
— Ты меня бросил больную, убитую горем и в глубокой печали. Подобный поступок, Васильевич, — это натуральное свинство, не достойное настоящего мужчины! И получилось, что ты мне лгал целых три года, утверждая, что любишь, боготворишь и готов до самой смерти на руках носить! И ты это прекрасно понимаешь, что за подобную ложь достоин не только вилки в глотку, а чего и похуже!
Кое-как проглотив первую порцию и запив это всё соком, Пётр попытался успокоить даму и оправдаться:
— Ну чего ты так?.. Я ведь и подавиться могу такими угрозами… И вообще ты ведь прекрасно знаешь, что мы расстались с тобой по весьма уважительным причинам, так сказать, от нас не зависящим…
— Да? Ты считаешь, что потеря ребёнка и невозможность вновь забеременеть — уважительная причина для расставания?
— Аскеза, милая, ну мы ведь уже не раз говорили на это тему. Зачем ты вновь начинаешь?
— Да мне просто интересно выяснить всё до конца. Получается, что сумей я тебе родить детей, ты бы со мной не расстался?
— Никогда! — искренне заверил Светозаров. — Потому что прекрасней женщины никогда не встречал. Да и по характеру мы с тобой сходились изумительно. Это ты только в последнее время стала, как бы деликатно выразиться… несколько неуравновешенной…
— Ну ещё бы! — воскликнула Аскеза, после чего сникла и, тяжело вздохнув, стала признаваться: — Думаешь, легко в моём возрасте оставаться без детей и без мужчины? Ну да, что ты смотришь на меня так, словно видишь впервые? После тебя я пробовала с несколькими сойтись, но, кроме отвращения к сексу, ничего из этого не вышло. Вот и бросилась в иные крайности: карьера, спецоперации, кровавые сражения… А если кто рядом со мной и появлялся на официальных приёмах, то лишь по причине, что так положено.
— А я думал… что ты… Ну, разные слухи ходили…
— Значит, мало думал, а много сплетни слушал! — оборвала его Мураши. Затем присела на кровать у него в ногах и требовательно уставилась в глаза: — И ведь знаешь прекрасно, что я консерватор и свои предпочтения не меняю. Но самое главное, я от тебя только что услышала. А именно: что если бы я родила тебе детей, то ты бы со мной не расстался. Правильно?
Уже примерно догадываясь, к чему всё идёт, мужчина на минуту глубоко задумался. Несомненно, раз молодильные каштаны дают такие эффекты, что зубы вырастают и женщины резко молодеют лет на десять, то и остальные болезни или дефекты организма здесь исправляют походя. Скорей всего, и Аскезу уже излечили от бесплодия, и теперь она в свойственной ей манере определяться хочет расставить все точки над «и». Так что, прежде чем ответить окончательно, следовало самому вначале заглянуть в своё сердце. И там оказалось вполне достаточно того чувства, которое можно было назвать любовью.
Обстоятельства, события и политика раскидали их в разные стороны, и, казалось бы, навсегда. Затем всякие слухи и сплетни, которые, между прочим, не стеснялась поставлять её подруга Гаранделла, вообще посеяли вражду и ненависть между бывшими возлюбленными. Но зато теперь, когда все сложности остались позади (как хотелось надеяться), Аскеза вдруг оказалась не просто симпатичной и манящей к себе самкой, а человеком близким, желанным и чуть ли не родным. Так что следовало отвечать только положительно на поставленный вопрос.
Если бы не одно обстоятельство.
— Правильно! И я готов тебе сделать повторное, пусть и не официальное предложение. Но! — Он сделал паузу и растерянно улыбнулся. — Есть ещё один, неясный для меня вопрос. Мы ведь на Земле, если я правильно понял, и здесь где-то находится моя самая первая супруга, Анастасия. Она мать Дмитрия, и если она меня все эти годы ждёт, то…
И мимикой, и пожатием плеч он попытался показать всю сложность, всю пикантность ситуации. Если первая жена и в самом деле здесь, то как всё будет складываться?
И даже растерялся, когда в ответ на его ужимки Аскеза заливисто, задорно расхохоталась. И только отсмеявшись и вытерев с глаз появившиеся слезинки, она приступила к объяснениям:
— Во-первых, мы не на Земле. Здешний мир называется миром Зелени, хотя до сих пор не знаю историю такого имени. Только и поняла, что эта планета — нечто живое и страшно магическое. Мы — в замке твоего сына, графа Дина Свирепого Шахматного. Замок — в Свирепой долине, которая находится в сердце Илиазанских гор. Те, в свою очередь, — на севере империи Рилли, самой крупной по всем параметрам и классификациям, не забывай, живой планеты. Кстати, успела просмотреть записи свадьбы твоего сына, которая состоялась совсем недавно в столице империи, в любезно предоставленном для этого императорском дворце. И у меня до сих пор дрожат коленки от восторга. Невиданное, фантастическое зрелище!..
Прекрасно зная о слабостях всех женщин углубляться в детали увиденных празднеств, Светозаров попытался вовремя заданным вопросом направить рассказ в правильное русло:
— Что значит недавно? Насколько я понял, дети у Дмитрия уже взрослые. Элеонора и Эль, если я правильно запомнил?
— Ну вот, как всегда, истинные знания и скрупулёзный анализ заменяешь скороспелыми домыслами и непроверенными слухами, — укорила его женщина, уже с ногами усевшись на кровать и удобно опершись на спинку. При этом она приоткрыла такие детали своего тела и нижнего белья, что пациент почувствовал сухость во рту и потянулся к стакану с соком. А она продолжала как ни в чем не бывало: — Поэтому не стану раскрывать интригу, назову тебе только некоторые даты. Свадьба, первая в жизни твоего сына, состоялась примерно четыре с половиной недели назад. Старшей его дочери Элеоноре — около полугода всего. Младшему сыну, которого звать Эльвер-Аусбурн Дмитриевич Свирепый Шахматный Первый, — ещё и месяца не исполнилось. Ну и, раз ты подробностей о свадьбе слушать не желаешь, продолжу рассказывать по порядку. И… не пялься на меня как на привидение! Кушай, кушай!..
Дождавшись, пока он взялся за вилку и наполнил рот прожаренной ветчиной, вновь приступила к повествованию:
— Во-вторых: твоя супруга, Анастасия Ивановна, тоже оказалась не на Земле. После памятного расставания с тобой в подпространстве спонтанного перехода она попала в мир Фиолетового Наваждения. Причём хорошо так попала, сумев по ходу обрести сильные магические способности, которые ей помогли выжить в самые первые дни. Потом она долго по утраченному мужу не горевала, быстро выскочив замуж за барона Вальтера Гирника. Правда, барон не долго радовался такому счастью, погиб, терзаемый врагами и вполне уместной ревностью. А молодая вдова решила подняться по титульной лестнице, замахнувшись сразу на высшую ступеньку. Догадываешься на какую?
Пётр с полным ртом вначале кивнул, но тут же смешно замотал отрицательно головой. Что вызвало короткий смешок у рассказчицы:
— Хи-хи! Наверное, тебе сложно представить свою бывшую — императрицей? Но что случилось, то случилось. Она теперь замужем за императором, которого зовут Гривин Эзенберро. Ему сто шестьдесят лет по нашим меркам, сто тридцать из которых он уверенно восседает на троне. От нескольких прежних браков у него неисчислимое количество детей, ну и недавно Анастасия Ивановна ему родила прекрасного и здорового младенца. В империи это событие празднуют до сих пор. Так что если ты опасаешься скандала со своей бывшей супругой, то зря. Как я поняла, она даже порадовалась, когда узнала, что ты был выдернут из нашего мира вместе со мной, своей официальной супругой.
Сделав паузу, она словно невзначай пошевелила своими голыми коленками, непроизвольно прошлась по ним ладошками и невинно спросила:
— А про твою дочку Леночку рассказать?
— Угу!.. Расскажи…
— Вот у неё судьба, пожалуй, оказалась самой нелёгкой. Долго в плену была, хотя и жила практически в золотой клетке. Но Дмитрий её отыскал, спас, и сейчас она довольно счастлива. Собирается замуж за одного из баронов Лудеранского леса. Сам барон — личность весьма знаменитая и тоже выходец с вашей Земли. Ну и попутно Елена вот-вот станет настоящим Торговцем. Так во всех остальных мирах, кроме нашего Долроджи, называют «проходчиков». У неё наследственные способности, которые Дмитрий с коллегами и целителями у неё разбудил и теперь доводит до нужной кондиции. Так что… Или что-то ещё хочешь знать?
— Много чего! Хотя бы о том, что сейчас с Борисом? Ты ведь последняя, кто его видел там…
— И тут ты не прав. Не последняя. И вообще история с твоим Борисом — это невероятное и интересное приключение. Но давай о нём он расскажет тебе сам?
— О-о-о?!..
— Тем более что уже завтра ему разрешат ходить на новых, выращенных ему ногах.
От нахлынувшего чувства облегчения и радости — Светозаров полностью потерял контроль над своими эмоциями и выражением лица. Щека задёргалась в нервном тике, глаза наполнились слезами, губы задрожали, а горло перехватило удушающим спазмом. Раньше он просто боялся спросить о сыне, подспудно ожидая узнать нечто ужасное и непоправимое. А сейчас… Сейчас можно и позволить себе банальные человеческие слабости.
Тем более что рядом — близкая и любимая (несмотря на все неувязки и расхождения последних лет) женщина, нависшая над ним с беспокойством и утирающая ему платочком глаза.
— Я тоже очень рада, что всё так хорошо закончилось…
Ну, разве что последний вопрос оставался, вызывающий недоумение и растерянность.
— А сколько я здесь пролежал? — И получил неожиданный ответ:
— В мире Зелени мы уже с тобой целых шесть дней. Пошли седьмые сутки.
И приступила к изложению событий в деликатной собственной интерпретации.

Глава 29. Дела семейные

На самом деле история освоения в мире Зелени в изложении представительницы мира Долроджи получилась более чем насыщенная. Как только Дмитрий уложил отца в камеру полной реанимации, то в первую очередь постарался переговорить с Аскезой Мураши. Точнее говоря, не сразу, а после того, как с ней поработали целители, спецы по излечению нервных стрессов. Что при этом удивило всех, дама оказалась не просто с характером, но и с сильными задатками псионика. Ей феноменально удалось настроить себя на быстрое выздоровление. То есть восстановилась практически сама, почти без посторонней помощи. И, несмотря на настоятельные рекомендации лечь и несколько часов поспать, расслабиться, проявила неимоверный энтузиазм, который можно было бы уложить в общий вопрос: «Хочу всё знать!»
Иначе говоря, и сама с готовностью откликнулась на любые вопросы. И когда граф Дин поинтересовался: «А что с Борисом и где он сейчас находится?» — ответила целым отчётом.
По нему получалось, что старшего из детей в мире Долроджи, за час до побега, переправили в совсем иное место заточения. И хоть там не имелось поля пресечения, создаваемого аннуляторами, узилище считалось более надёжным, чем тюремно-научный комплекс, где содержался Пётр Васильевич. Про узы крови, которыми пользовался Дин Свирепый Шахматный, в иных мирах вообще не догадывались, а потому высшие чиновники силовых структур думали, что координаты с заключённым Светозаровым отыскали мятежники и инопланетяне через подкупленных охранников. Ну и действовали соответственно: проверяли всех поголовно. А обезноженного сына специально вывезли в иное место, чтобы, как говорится, не хранить все яйца в одной корзине.
Мадам Мураши о нём тоже ничего не сообщали, но у неё имелись свои источники почти любой информации. Потому она и знает. Только Дмитрию и точные координаты не понадобились. Сосредоточившись в нужном направлении, он сумел-таки «нащупать» в дальнем пространстве мини-галактику Долроджи, а потом и отыскать на ней своего брата по отцу. Тот, несмотря на своё плачевное по физическим меркам состояние, держался молодцом. В ауре царило спокойствие. Безысходность и тоска просматривались только на дальнем, второстепенном фоне. Видимо, верил парень, что сделанные отцом заявления по поводу возможности восстановления ног — не сказка и не попытка просто вывести из депрессии. Пётр Васильевич подобными заявлениями никогда не разбрасывался.
Раз ниточка связи протянулась, то, уже держась за неё, как за ориентир, лучшая специалист по двуализации стала налаживать связь непосредственно с Борисом. Конечно, Александра приступила к работе лишь после продолжительного отдыха, с обедом, полуторачасовым сном и после тщательного осмотра как Верховным целителем, так и собственным супругом. Кстати, обе магические сущности тоже участвовали в обследовании женщины, и при этом стало известно о некотором чувстве, которое проявилось у Эльвера-Аусбурна. Пусть и по-хорошему, но он жутко завидовал графине и нисколько своей зависти не скрывал:
— Почему нет в жизни справедливости? Почему?! — восклицал он в расстройстве. — Ведь это я придумал двуализацию, ведь это я сумел первым вложить своё сознание в иной предмет и перемещать его в иные пространства! Но тогда почему мама Шура может это делать в немыслимые дали, а я лишь в пределах Свирепой долины?
И с особой горячностью требовал от женщины все подробности её деяний, все тонкости ощущений, пытался повторить малейшие всплески турбулентного излучения мозга. Вслух он этого не говорил, но создавалось впечатление, что подозревает всё-таки мамочку в сокрытии какого-то секрета. Причём так достал своими вопросами и уточнениями, что во время начавшегося сеанса двуализации Александра даже обиделась:
— Эль, ну так же нельзя! Ты мне мешаешь сосредоточиться.
— Не буду мешать, честное слово, — не унимался тот. — Толком объясни, что к чему, и я сразу отстану!
Пришлось вмешиваться в разговор Светозарову, которому тоже нелегко было в такой обстановке концентрироваться на тонюсенькой ниточке родственной связи:
— Ну хватит уже надоедать одними и теми же вопросами. Не могут подсказать причину со стороны, значит, самостоятельно ищи, думай, анализируй. Ведь ты не ограничен короткими временными нормами и в отличие от людей сможешь существовать тысячи лет. Так куда тебе спешить?
— Хочу тебе помогать уже во время твоих нынешних дальних переходов, — пустился в объяснения плод целительской магии. — Это так важно и своевременно!
— Согласен… важно… Но если не получается? Как говорит наша поговорка: выше собственной задницы не прыгнешь. Да и нет такой особой срочности…
— Как же нет?! А срочно отправиться на спасение Бориса?
— Увы, тут мы пока бессильны. Раньше, чем вернётся Осстиял, возможностей спасти брата у меня не появится.
В подобное Эльвер-Аусбурн Свирепый Шахматный Первый никак не мог поверить. Даже голос посмел повысить в желании переспорить:
— Нонсенс! Возможность осталась, надо только соорудить точно такой же телепорт, как оставил дракон!
— Хм! — Граф уже собирался сделать замечание по поводу неуместного крика, как услышал, что его с этим опередила Эрлиона. Поэтому не стал отвлекаться на воспитание: — Там особые контуры, которые после определённого износа превращаются в мусор. Подобное не подлежит восстановлению. Даже скопировать не получится…
— Почему не получится?
— Да сам Осстиял говорил, что подобное сделано, чтобы устройство не досталось каким-нибудь агрессивным дикарям. Ну и мы с Крафой что только не опробовали в данном направлении. Не наше там всё, совершенно чуждое. Иное мышление…
— Это у вас с Крафой — иное мышление, потому что вы люди, — заявил Эль и с апломбом напомнил: — Тогда как мы с Эрлионой думаем совсем иначе. Вернее, можем просчитать ход мышления и логику творчества любого существа во вселенных.
— Так уж и любого? В том числе и умбонов, найденных нами на Второй и о которых Хотрис и Шу’эс Лав вам всем рассказали?
— Надо будет, и с ними разберёмся. Но сейчас главное — придумать устройство для телепорта, альтернативное цивилизации драконов. Или попытаться отремонтировать, восстановить уже имеющееся.
— Хорошо бы. Но что ты предлагаешь?
— Доставь всё устройство сюда, и мы его с Эрлионой тщательно осмотрим.
— Тоже нельзя. Телепорт настроен на уникальную магнитосферу того мира. При попытке сдвинуть его с места — просто взорвётся. Осстиял и об этом предупреждал, просто я не посчитал нужным такие детали рассказывать.
— Хорошо. Тогда меня перенеси в мир Пастельный.
— Как? Мы ведь уже пробовали, ты попросту «теряешься» в подпространстве, в какую бы вещицу ты ни воплощался частичкой своей сущности.
— А я и не говорю про частичку, — упорствовал плод магического воплощения. — Перенеси меня целиком, весь бассейн с суспензией!
От такого предложения Дмитрий растерялся и только возмущённо зафыркал:
— Крамола! Тебя за такие мысли Тител сразу выпорет и в угол поставит! Ты уж в разговоре с ним на эту тему даже не заикайся…
— Почему это? Мы уже с ним ведём обсуждения на эту тему.
— Мм?… Ну и как он реагирует?
— А то ты не знаешь своего рассудительно, пусть и немного экспансивного приятеля! Немножко кричит, немножко руками машет… Но я не обижаюсь, понимаю прекрасно его стиль руководства… А так-то он в душе добрый и справедливый…
Минут на пять спор и беседа в лаборатории прекратились. Магических сущностей словно не стало. И графская чета вздохнула с облегчением.
— Ох, и задаст же ему ректор! — посочувствовала Александра. — Бедный Эль, не той темы он коснулся.
И муж ей вторил в том же духе:
— А кому сейчас легко?
Но они даром радовались. Прибежавший вскоре Тител Брайс с энтузиазмом стал подступаться к владельцу замка:
— Дин, ты слыхал предложение нашего младшенького?
— Ага! Он уже давно мешает нашей концентрации. Теперь ещё и ты стараешься сбить на нет все настройки?
— Да ладно тебе с этими настройками париться! Не лучше ли сразу заняться созданием телепорта? Это же в миллионы раз эффективнее иметь своё устройство, чем посылать кому-то невероятными усилиями строчки из песен и молодильные каштаны.
Резон в его словах существовал, иметь установку, подобную оставленной драконом Осстиялом, — намного эффективней. Да и вообще за обладание такой техникой многие цивилизации без раздумья готовы были бы развязать вселенскую войну. Но наверняка магическая сущность ударила ещё и по самому больному месту Верховного целителя: тот уж давно и сильно мечтал о несуществующем у него умении замечать створы между мирами и путешествовать черед подпространство. А если телепорт окажется под рукой, можно будет относительно легко (всё-таки энергии такая штуковина поглощает бешеную прорву!) добираться куда угодно. И при этом вообще не зависеть от настроений и пожеланий Торговцев.
Светозаров ничего не имел против этого, сам мечтал о такой возможности для соратников, но сейчас он удивлялся совсем иному аспекту:
— И ты разрешишь двигать, перемещать бассейн с магической суспензией?
— Не вижу никаких сложностей.
— Тебе не кажется, что это равносильно пересадке семимесячного плода во внутренности иной женщины?
— Ха-ха! Неверное сравнение! — Тител по-барски расположился в соседнем с графом кресле. — Наш Эльвер-Аусбурн — далеко не крохотное существо, ещё не родившееся на свет. Он уже давно личность, состоявшийся учёный, умнейший практик, знающий, что такое жизнь и как за неё надо бороться. Так что он сам не станет рисковать своим основным телом. Да и что такое, в сущности, бассейн с сооружённой в нём вертушкой? Одно из простейших механических устройств, ёмкость с простейшим диаплером, вырабатывающим креативные флионы. Да сам обладатель своего тела вырежет нужный участок пород и бетона вокруг себя, накроет всё это силовым полем и удержит всё это в целости и сохранности даже в эпицентре межпланетной катастрофы. После чего с радостью совершит первое для своего вида путешествие между мирами.
Пока граф озадаченно пыхтел, послышалось напоминание от Эрлионы:
— Папа Дима, акцентирую твоё внимание на том, что ты лично мне обещал когда-то, что первое подобное путешествие совершишь со мной. Но я, так и быть, уступаю эту привилегию брату, тем более что у него больше возможностей отыщется при исследовании сложнейшего устройства. Но уж второе путешествие я никому не уступлю!
— Ну да, кто бы сомневался, — пробормотал Светозаров и ухватился за иную, как ему казалось, спорную мысль: — При исследовании?.. А есть уверенность, что удастся понять то, что сотворила цивилизация драконов многие тысячи лет назад?
Эльвер-Аусбурн Свирепый Шахматный Первый солидно помалкивал, хотя наверняка на мысленном уровне продолжал атаковать ректора Академии саморекламой. Да тот и сам знал, что говорить.
— Нельзя сомневаться в том, кто видит не просто предмет, а всю его глубинную сущность. Такое ни мне, ни тебе не доступно. А вот Эль с Эрлионой подобные исследования проводят не напрягаясь. Да и кому я рассказываю? Ты ведь сам несколько часов назад утверждал, что без помощи магических сущностей у нас бы ничего не получилось. Ни отца твоего бы не спасли вместе с его супругой, ни в науке ничего не достигли бы. Так и остались бы в каменном веке своего магического развития.
Пришлось графу согласно кивать и только оттягивать неизбежное.
— Ну ладно, считайте, что почти уговорили… Готовьтесь! Дня через три попробуем. А сейчас… — Он собирался добавить, чтобы не мешали концентрации, но был атакован тремя возмущёнными голосами: Титела Брайса и обеих магических сущностей:
— Какие три дня?! Что за странные сроки?
— У Эля уже давно всё готово для немедленного переноса!
— Группа сопровождения тоже собрана и как следует экипирована. Все уже стоят вокруг моего телесного воплощения в подвале замка.
— О-о! Как вы спелись! — попытался Светозаров возмутиться в ответ, вставая из кресла на ноги и картинно потрясая кулаками. — Без меня всё решили, ещё и банду туристов «на хвост» решили подсадить! Ха!
— С каких это пор ты учёных стал считать праздными туристами? — грозно нахмурился Верховный целитель империи Рилли и тоже встал, сразу оказавшись на голову выше владельца замка. — Тем более что старшим группы отправляюсь я! Что-то имеешь против?!
— Кхе, кхе! — прокашлявшись, Дмитрий попытался скрыть улыбку и стал дурашливо оправдываться: — Извините, ваше высшее целительство, был не прав, исправлюсь. Готов в искупление поцеловать вашу ручку…
И был остановлен другой ручкой, протянутой из-за его плеча:
— Ручку будешь целовать мою! — заявила строго графиня. — Потому что я тоже отправляюсь в группе сопровождения.
Поцеловать ручку своей возлюбленной Дин Свирепый Шахматный не отказался. Но уж как-то слишком озабоченно при этом и неискренне звучали его восклицания:
— Вот радость-то какая!.. Вот счастье-то привалило!..

Глава 30. Знакомство с реалиями

Осознав, что он уже в новом мире больше шести суток, Пётр Васильевич не на шутку расстроился:
— Так много?! Это я, наверное, массу интересного пропустил?
— Ничего страшного, наверстаешь, — хмыкнула Аскеза и приступила к краткому рассказу, как она помогла отыскать Бориса, давая его точные координаты, и как к спасению того стали готовиться на замковом экспериментальном полигоне. Но её попытки уйти от некоторых скользких вопросов не сбили Светозарова с толку.
— Постой, постой! Ты мне так и не рассказала о тех причинах, из-за которых я провалялся в полной отключке целых шесть суток. Что это было?
— Да всё просто, милый. Здешние целители — не чета нашим, как ты понял. Потому что не только ноги умеют отращивать человеку. Вот это они и решили, что тебе лучше находиться в состоянии сна, так целесообразней для процесса исцеления. И, как видишь, оказались совершенно правы! Ты здоров, и уже через полчаса сможешь вставать…
— Э-э! Только не надо на меня давить своим убеждением! Радоваться-то я начал, но так и не понял, с какой стати? Если Борису уже завтра разрешат вставать с вновь выращенными ногами, то чем меня так угораздило «заболеть», что я шесть суток провалялся сонным овощем? — заметив, как женский язычок обольстительно облизал сочные губки, он стал сердиться: — И прекращай использовать на мне эти свои штучки! Отвечай как на духу!
Зажатая в угол, Мураши тяжко вздохнула, но всё-таки призналась:
— Когда Дмитрий за тобой явился и стал накрывать какой-то странной, струящейся тканью, я подумала, что тебе конец. Это прибыл твой убийца. Сильно испугалась, конечно, стала стрелять из парализатора… А он мощный, последней разработки… Ну, Дмитрию, понятно, ничего, а тебе сразу поплохело. Вижу, что всё равно тебя похитить пытаются, прибывший тебя уже и на плечи вскинул. И ничего лучше не придумала, как нырнуть вниз головой и, ухватившись за тебя, попытаться спасти… Вот именно тогда, как бы так правильно выразиться… я не совсем удачно с тобой столкнулась. Ты же сам видел, какой люк оказался узкий, неудобный, я никак не могла толком сгруппироваться…
Мужчина хлопнул пару раз в ладоши:
— Красиво звучит! И ты вся такая: правильная, решительная и отважная! И я прямо сейчас должен в знак благодарности зацеловать твои ножки?..
— Да ладно тебе, Петь. Свои люди, сочтёмся как-нибудь… Но по поводу зацеловать, да прямо сейчас…
— Обойдёшься! Потому что я догадываюсь, почему ты так поступила! — повысил голос рассерженный Светозаров. — И понятно, почему ты тут для всех назвалась моей супругой. Тебе в ином случае ничего не светило! Ни здесь, ни в Долроджи! Там бы тебя поставили к стенке за упущенного узника, а здесь Дмитрий тебя сразу зашвырнул бы в резервацию, узнай он, что ты моя тюремщица.
— Слава судьбе, что это не ты решал мою долю! — рассмеялась Аскеза. — И хорошо, что чуть ли не всё, происходящее в твоей камере, твоя невестка Сашенька наблюдала в прямой трансляции.
К таким выводам Светозаров уже и сам пришёл. Иначе его не смогли бы вовремя спасти, когда надо подкладывать молодильные каштаны и когда наиболее удобно передавать строчку из песни. Но как именно она это делала?
От этого вопроса не удержался:
— И как такое возможно?
— Двумя словами и не скажешь. Но попробую… Основа: родственная связь между тобой и сыном. Затем на эту основу накладывается особое телепатическое поле между аурами Александры и молодильными каштанами. Затем каштан закидывается в пространство рядом с тобой, и уже с помощью него двуализатор (так называется человек, обладающий умениями двуализации, то есть перемещения частички своего сознания в любую точку пространства) подслушивает, подсматривает за твоим окружением. Кстати, открывателем двуализации является твой внук, тот самый Эльвер-Аусбурн Дмитриевич.
— О! Ты ведь так о нём ничего толком не пояснила, как и про Эрлиону не рассказала. Если им всего ничего по возрасту, как они могут со мной мысленно разговаривать? Да ещё и открытия делать? Или вы все вместе пытаетесь меня разыграть?
— Больно надо издеваться над любителем поспать! — фыркнула Аскеза. — Но я тебе расскажу всё-таки. А если ты не поверишь в услышанное — это твои проблемы, повторяться не собираюсь.
И поведала весьма подробно о том, кем являются так называемые внук и внучка так называемого дедушки на самом деле. Судя по глазам Васильевича — он не поверил. Но силы в себе отыскал, чтобы рвущиеся сомнения не высказывать вслух. Просто принял к сведению, собираясь уточнять и разбираться позже.
А пока слушал, довольно споро доел принесённые на подносе вкусности, допил имеющиеся напитки, дождался, пока рассказчица замолкнет, и с осоловевшим взглядом поинтересовался:
— Ладно, вроде как час прошёл, значит, мне можно вставать?..
— Честно говоря, целители настойчиво рекомендовали поспать после приёма пищи часика два…
— Э-э, нет! Так я всю жизнь просплю! Ты вон за шесть дней всё изучила и бессовестно теперь шантажируешь меня своими знаниями.
— Опять ты на меня напраслину возводишь? — дёрнула плечиками женщина и с обидой соскочила с кровати. — Спрашивай что угодно, я ничего не скрываю. А вставать не вздумай! Тебе ещё десять минут лежать надо. Да и одежды твои ещё не принесли.
— Ну тогда расскажи, как и каким образом спасали Бориса? Именно с точки зрения спасателей, своё мнение и впечатления он мне потом сам расскажет.
— О-о! Эта история и в самом деле весьма занимательная! — вновь оживившаяся Аскеза стала прохаживаться по спальне явно не без желания покрасоваться своей фигуркой. — Тем более что я сама приняла в этом непосредственное участие.
— Мм?.. Стреляла в кого-то из парализатора или прыгала ему на спину? — не удержался от колкости Светозаров.
— Нет! Убивать и калечить здешние ребята умеют лучше меня. Я просто принимала посильное участие в разборке и в сборке уникального устройства, доставшегося Дмитрию от дракона Осстияла. — Она умудрялась прохаживаться и в то же время зорко следить за мимикой на лице своего супруга. Поэтому сразу засекла его расширившиеся от недоверия глаза: — Ну да, вначале я тоже не могла поверить в существование такой гигантской, разумной рептилии. А когда впервые увидела видеозаписи, на которых твой Дмитрий стоит возле зубастой пасти и преспокойно с ней разговаривает, то у меня все внутренности сжались от страха и окаменели… М-да!.. Сам потом посмотришь — ещё больше седым станешь…
— А разве местные целители седину не устраняют?
— Легко! Но я попросила у тебя оставить по трём причинам: ты с сединой солидно выглядишь, нам обоим она жутко нравится, ну и разные малолетки не будут на тебя рот разевать. А-а-а, возвращаясь к дракону… Установка эта находится в мире Пастельный, воистину сказочном и прекрасном. Ну и вначале туда отправилась огромная группа учёных во главе с Верховным целителем и самой графиней Светозаровой. И самое главное, первое своё путешествие совершил Эльвер-Аусбурн. А ты только представь, как сложно перенести в иной мир громадный бассейн с вертушкой и полный магической суспензии.
Мотающий головой Пётр никак подобное представить не мог. Тем более что ему до сих пор ни слова не было сказано о самих способах перемещения между мирами. Ведь как «проходчик», пусть и самый лучший в мире Долроджи, он был ограничен в массе переносимого груза, а значит, и здесь понял о сути несколько однобоко:
— То есть в замке имеется гигантский телепорт с громадной приёмно-отправной платформой? И чем он тогда отличается от того устройства, которое оставил дракон Осски?.. Осстиял!
— Извини, я тебе сразу не пояснила, потому что сама привыкла, — Аскеза выглянула в окно, затем двинулась в сторону входной двери. — Все перемещения, причём единовременные: группа, плюс оборудование, плюс бассейн-тело магической сущности — совершал твой сын Дмитрий. По всеобщему признанию, он самый сильнейший Торговец во всей цивилизации себе подобных. Сила его уникальна, и не так давно он вырвал из каменной почвы на побережье Дании замок-крепость-храм древних проарийцев и перенёс его в Москву. Если ты не забыл, то это столица твоей родины.
— Замок?.. В Москву?.. За один раз? — Пётр Васильевич никак не мог уложить в голове новые понятия. После чего решительно откинул одеяло в сторону и стал опускать ноги с кровати. — Мне кажется, что тебя ввели в заблуждение или напичкали галлюциногенами. Поэтому надо во всём разобраться самому! Где моя одежда?
Мадам Мураши уже возвращалась от двери, где приняла у кого-то стопку с одеждой, и слова её сочились сарказмом:
— Спасибо, что хоть прямо во лжи не обвинил и не сказал, что сама по глупости мухоморов наелась. Вот! Надевай! — После чего демонстративно ушла к окну, уставилась в него и продолжила рассказ: — Телепорты, даже те, что имеются в наиболее технически развитых мирах, очень сильно недотягивают до того, который создала цивилизация драконов. Только вот повторить технически и даже скопировать имеющийся пока никак не удавалось. Доставка магической сущности в этом плане оказалась поворотной. Эль сотворил чудо, рассмотрев неподвластное человеческому глазу и созданным приборам. И уже после суток интенсивной, непрекращающейся работы громадного коллектива функциональность телепорта удалось восстановить. Потом Дмитрий сразу же отправился за братом, и… И уже завтра Борис сможет ходить…
Она вздохнула и замерла, ощутив на плече мужскую ладонь. Пётр Светозаров стоял рядом, приобняв её словно невзначай, и с непроизвольным восторгом осматривал Свирепую долину да крутые горы, окаймляющие её.

Глава 31. Знакомство продолжается

От созерцания красот пару отвлёк звук открываемой двери, и не успели они обернуться или отстраниться друг от друга, как послышалось громкое восклицание:
— О! Папа уже на ногах! И уже со своей милой супругой любуется пейзажами!
Хотелось Васильевичу ляпнуть, что совсем ещё недавно он эту «супругу» задушить мечтал, но сам понимал, что обнимает женщину с удовольствием. Да и встреча с сыном, которого не видел больше двадцати лет, — это из ряда вон выходящее событие. Во время оного любые слова бессмысленны, только эмоции преобладают.
Вот потому минуты две мужчины давили друг друга в объятиях, похлопывали по плечам и по спине, осматривали со всех сторон да обходились только краткими восклицаниями и ёмкими междометиями.
Но когда первый пыл встречи стал спадать, появились и более связные предложения:
— Вижу, вижу, что выздоровел ты на все сто! Ничего не болит?
— Вроде ничего…
— А вот второй шрам так пока и остался. Но ничего, со временем и он уберётся.
— Надо же… — Отец пытался ладошкой прогладить лицо, нащупывая шрамы. — Я в зеркало до сих пор глянуть не успел.
— Аскеза тебя ввела в курс здешних событий? — Дмитрий искренне улыбнулся мачехе. — Она ведь у нас, почитай, что уже местной стала. Наверное, и замок успела изучить лучше, чем Эрлиона.
— Что успела за час, рассказала. — Светозаров-старший непроизвольно понизил голос: — Только я как проснулся, с Эрлионой говорить начал. Не понял, кто она, и нечаянно, кажется, обидел. Как бы мне так с ней встретиться и извиниться?
— А для этого отдельного приглашения не надо. Следует только громко крикнуть… Эрлиона! И она уже здесь! Правда?
— Что случилось? — тут же раздалось грудное контральто магической сущности.
— Твой дедушка просит простить его за бестактность в разговоре с тобой.
— Ой! Да я его сразу простила! Он ведь ничего не знал и совсем не со зла меня с роботом спутал. И вообще нам с Элем следовало правильно представиться, со всеми нужными объяснениями…
— Вот и отлично, что все недоразумения утрясли. А что там с торжественным ужином на сегодня?
— Через полтора часа всё будет готово. Тебе только и останется, что гостей собрать, — заверила Эрлиона и деловым тоном уточнила: — Твой союзник со всем своим семейством будет?
— Обещал всех прихватить. Ну, кроме своего сына Гривина с невесткой. За ними мне придётся самому смотаться. Или, может, Шу’эс Лава да Хотриса попрошу, двух особей и младенца они сами без труда перенесут.
Отец озадаченно скривился, стараясь припомнить:
— Гривин? Это нынешний муж твоей матери?
— О! Ты уже в курсе? Ну да, речь идёт о ней. И она очень хотела тебя увидеть, как только ты поправишься, пообщаться.
— М-да… Как оно всё сложно в жизни получается… И вроде никто не виноват…
Сын поддержал растерянное бормотание отца, но с несколько печальным смешком:
— Именно что никто! Всему виной коварное подпространство между мирами. Но в данном случае мы обязаны радоваться факту, что остались все живы. Плюс ко всему в данный момент, — он выразительно покосился на Аскезу, — мы все счастливы! По этому поводу и ужин устраиваем.
— Вроде я только что пообедал… — прислушался к себе Пётр.
— Забудь! У тебя сейчас резко повышенный метаболизм, тело перенастраивается, так что к ужину будешь голоден, как дракон. Пока можешь прогуляться, замок осмотреть, к Леночке зайти…
— А где она?
— Её спальни — в противоположном крыле. И насколько я понял, она уже начинает приготовления к своей свадьбе. Если заблудитесь в коридорах, Эрлиона подскажет. Правда, милая?
— Конечно! — тут же отозвалась магическая сущность. — Но мне кажется, Аскеза и сама прекрасно ориентируется в замке. Правильно?
— Хвастаться не буду, попробую не заплутать, — скромно отозвалась Мураши. — А потом встречаемся в главной семейной столовой?
Дмитрий подтвердил, после чего несколько раз стиснул отца в объятиях, объяснил кратко причины своей чрезмерной занятости и куда-то умчался, бросив напоследок:
— Чувствуйте себя не «как дома», а дома!
Ну и прежде чем покинуть спальню, мадам Мураши проявила заботу:
— Может, всё-таки приляжешь? Целители предупреждали, что ты будешь ещё несколько часов слаб и заторможен.
— Может, хватит ущемлять мои права и свободы? — гневно поблескивая глазами, Пётр попытался отстраниться от держащей его за локоть женщины. — То в тюрьме за моим режимом следила, теперь в замке моего сына собираешься указывать мне, когда ложиться. Эдак я и передумать могу…
Судя по тому, как цепко удерживаемый локоть остался в женских ручках, намёк на расставание подействовал изумительно. Да и дальнейшее общение Аскеза вела неназойливо, с милой улыбкой и сразу же соглашаясь с любым пожеланием своего возлюбленного мужчины. Правда, в мыслях он всё-таки удивился такой покладистости:
«Она ведь жутко красивая и при желании может отыскать для себя любую пару по качеству и огранке. И наверняка в этом не сомневается. Почему же тогда настолько крепко за меня ухватилась? Неужели и в самом деле влюблена настолько и все эти четырнадцать лет мечтала только обо мне? Хм! Иных причин не вижу… Или просто не замечаю? А какие они могут быть? К примеру, вдруг местные женщины все как одна в сотни раз красивее Аскезы?.. Надо бы присмотреться…»
Пока такие мысли бродили у мужчины на заднем плане сознания, его почти восстановленная в своих правах супруга довольно ловко и уверенно вела по маршруту с интересными достопримечательностями, кратко говорила, что где, и безошибочно называла имена тех, кто встречался у них на пути:
— В финале этого коридора — личные апартаменты графской четы, а также арсенал-музей, полный оружия из разных миров. К сожалению, без сопровождения твоего сына туда не войти, но о своих впечатлениях могу сказать только одно: «Я бы там согласилась безвылазно пожить несколько недель».
— Ну да, ты любишь пострелять…
— А вон там зал прибытия и убытия для Торговцев. Потому что там самый удобный и большой створ в замке… Обрати внимание на эти две великолепные картины Джейка Слейви. Он академик, пожалуй, один из самых известных художников мира Зелени, но проживает именно здесь, в замке, и кроме творчества занимается обучением живописи наиболее одарённых учеников, будущих целителей.
Чисто непроизвольно землянин задержался перед первым же полотном размерами два на четыре метра. Но тут же был аккуратно развёрнут в сторону прежнего маршрута со словами:
— Когда я первый раз увидала эти шедевры, зависла перед ними почти на час. Можешь, конечно, и ты полюбоваться, но тогда с Леночкой увидишься только во время ужина.
Пётр перестал сопротивляться и ускорил шаги, но несколько раз всё-таки оглянулся, соглашаясь:
— В самом деле забыл, куда шёл…
— А вот здесь как бы главная внутренняя площадь замка, — продолжала вещать экскурсовод. — Эти чётыре коридора ведут непосредственно в учебный корпус Академии Целительства, который граф полностью отдал в распоряжение учеников. Между прочим, если увидишь детей в замке, играющих или шалящих где угодно, — не удивляйся, им тут разрешено почти всё. Ну, кроме проникновения без спроса в лаборатории или в арсеналы. О! А это мистер Хулио Кассачи, знакомьтесь: он главный управляющий всего этого великолепия.
Представительный мужчина, в костюме этакого придворного генерала, чинно склонился и после пожатия руки поинтересовался у дамы, не угодна ли ей помощь или сопровождение. Та с милой улыбкой поблагодарила и, отказавшись, двинулась с супругом дальше. Не преминув дать пояснения:
— Первые дни я тут пару раз заблудилась, и меня частенько возвращали к главным коридорам ученики или работники замка. Эти тоже — из них…
Они на ходу раскланялись с тремя людьми, которые спешили куда-то, неся в руках кожаные саквояжи.
— И ты их знаешь?
— Конечно! Запомнила с первого раза. Та женщина, что повыше, Бригита, кастелянша замка, вторая — Тельма — лучшая швея не только данной обители, а чуть ли не всей империи Рилли. Ну а мужчина с прищуренными глазами, похожий на лаомца, — это Зейлонг, главный снабженец всего огромного графского хозяйства.
Они как раз вошли в овальный зал, один край которого оказался покрыт свисающими с потолка странными листьями, напоминающими вуаль, точнее говоря, покрывало, сделанное из многослойной паутины. На подступах к нему толпилось десятка два детей в возрасте от десяти до семнадцати лет. Они оживлённо переговаривались, спорили и пытались перекричать одного взрослого, добродушно улыбающегося мужчину.
Поняв, что его ведут именно туда, Пётр удивился:
— Там же нет сквозного прохода…
— И не надо. Тебе только и следует, что постоять под деревом Омовений одну минутку. И целители настоятельно рекомендовали, и Эль мне только что напомнил. Утверждают, что это весьма полезно любому разумному существу. Мне самой ещё ни разу не удалось под ним побывать, потому что дерево ещё очень молодое и всего лишь двое суток как начало функционировать… — Дети расступились в стороны, пропуская прибывшую пару к молодому мужчине. — А это Яков Праймер, главный садовод, опекун данного растения, которое он сумел вместе с Прусветом вынести из волшебного лабиринта Янтарного мира. Кстати, того самого лабиринта, где произрастают молодильные каштаны. И называют это полуразумное растение Тэйг Омовения.
Обмениваясь рукопожатием, Яков начал с искреннего заверения:
— Рад, что вы в полном здравии! И правильно сделали, что согласились испытать на себе воздействие очищающей благодати. Вот вначале встаньте сюда… А потом по моей команде шагнёте на тот круг. И постоите там две минутки.
Светозаров было собрался признаться, что он ни на что не соглашался. Но наткнувшись на укоряющий взгляд Аскезы, признал неуместными свои сомнения. Встал, где его попросили, и прислушался к последним инструкциям, которые Яков раздавал вставшим полукругом ученикам:
— Всматривайтесь не столько в видимые спектры взаимодействия, сколько в невидимые подвижки аурного восприятия. То есть постарайтесь прочувствовать очищающие потоки. Приготовились? — И уже к объекту всеобщего исследования: — Шагайте, Пётр Васильевич!
Тот и шагнул в обозначенный кружок. И наверное, в любом случае замер бы от нахлынувших ощущений. Словно невидимый глазом, а ощущаемый только внутренними эмоциями, сквозь тело промчался освежающий ветерок. Убрал флюиды недовольства, развеял усталость, прогнал вялость и раздражение, взбодрил рецепторы осязания. Появились лёгкость в дыхании и чёткое ощущение несравненной, никогда ранее не испытываемой чистоты самого себя.
Две минуты пролетели, как несколько мгновений, хотелось стоять гораздо дольше, но требовательный голос Якова вывел из блаженной расслабленности:
— Пётр Васильевич, прошу выйти из круга. Этот Тэйг ещё слишком молод и неопытен, поэтому не умеет вовремя остановиться с очищением.
— И это опасно для человека? — не поверил Светозаров.
— Нисколько. Это опасно для самого древа. Оно может физически и морально надорваться. Это когда оно станет взрослым, то научится распределять свои силы и возможности. Со временем мы мечтаем установить Тэйги во многих местах замка, тем самым создав уникальную систему очистки всех без исключения разумных, под ними проходящих.
— То есть наступит рай для тех, кто не любит умываться и чистить зубы?
— Можно и так выразиться, хотя в Академии, где и так поголовно все целители, умеющие очистить себя простеньким магическим действом, вопрос о личной гигиене не стоит. Скорей у нас получится испытательный полигон как для совершенствования самих целителей, так и для создания наиболее благоприятных условий взращивания самих Тэйгов.
Видно было, что окружившие своего наставника дети стремятся как можно быстрей обсудить итоги наблюдений и обобщить выводы, поэтому прошедший очищение экскурсант раскланялся со всеми и вновь был утянут своим экскурсоводом дальше по маршруту. Причём информация поступала от неё беспрерывно:
— Яков — тоже Торговец, но не принимает участия ни в силовых операциях, ни в иных научных экспериментах. Задача у него и у его группы помощников только одна: взращивание Тэйгов, доставка молодильных каштанов и попытка взрастить те самые карликовые деревца, на которых те каштаны растут.
— Это настолько сложно?
— Невероятно! Пока такое удалось сделать только дракону Осстиялу, но он подался с этим даром в свою цивилизацию и до сих пор от него ни слуху ни духу. Правда, он и не обещал, что скоро вернётся, но твой сын уже изрядно обеспокоен и поговаривает об отправке силовой группы по оставленному ему адресу.
Светозаров-старший немедля оживился:
— Здорово! Это же получится феноменально: побывать на планетах с цивилизацией драконов! Надо будет не забыть потребовать допуск в арсенал во время ужина. Хочу подобрать себе оружие самое-самое… А что здесь со стрельбищами и тирами?
— Не спеши себя вносить в списки той самой команды! — Губки красавицы искривила ироничная ухмылка. — Здесь в данном вопросе для родственников — никаких привилегий. Ну и самое главное: тебе назначен реабилитационный период в десять дней. Во время оного настоятельно не рекомендуется перемещаться между мирами.
— Не понял?! — Возмущению Петра не было предела. Хотя говорил, а скорей шипел он шёпотом, потому что коридоры оказались полны учеников Академии. — Что за ущемление прав?! Это же фирменное издевательство! Или это у тебя такие шуточки? Привыкла в тюрьме каждый шаг мой контролировать, а теперь мечтаешь ввести это в систему?
— Что за упрёки, дорогой? — Аскеза постаралась так прижаться к руке мужчины, что тот явственно ощутил её упругую грудь. — Я здесь тоже на правах гостьи, так что только пересказываю существующие здесь правила. С твоей стороны тоже было бы опрометчиво начать с критики сложившихся здесь законов, подрывая тем самым авторитет собственного сына… О! А вот и спальня твоей дочери Леночки! Заходим?
Зря спрашивала, у отца мгновенно от волнения затряслись губы, выступила испарина на лбу. Настолько он разволновался перед встречей с дочерью. Он её помнил тринадцатилетней егозой, милым ребёнком, а за дверью его ждала встреча с женщиной, которой за тридцать и с которой ещё только предстояло заново знакомиться. И когда они вошли в гостиную, он так и замер в растерянности, пытаясь отыскать выветрившиеся враз из головы слова, которые готовил для такого случая.
Хорошо, что Елена Петровна, увидев вошедшего и узнав его, бросилась к нему и повисла на груди с криками и причитаниями:
— Папочка! Родненький мой!.. Дорогой и любимый папочка!..
А вздохнувшей с облегчением Аскезе Мураши ничего не оставалось, как отойти в сторонку, присесть там и с долей хорошей зависти наблюдать за встречей родных людей, которые не виделись более двадцати лет.

Глава 32. Пророчества из детства

На ужин чуть не опоздали. И хорошо, что от бурного обмена эмоциональных историй оторвал голос вездесущей Эрлионы:
— Почти все уже собрались за столом, ждут только вас.
Все трое тут же вскочили на ноги и устремились к двери. Пётр не удержался от укора своей женщине:
— Ну мы-то ладно, заговорились, но ты ведь всегда такая пунктуальная…
— Да я тоже заслушалась, — призналась Аскеза. — Ещё никогда не слышала твою историю в таком изложении. Ну и много нового почерпнула, на многие детали глаза раскрылись…
Подхватившая отца с другой стороны под локоть, Леночка наклонилась с удивлением вперёд, пытаясь рассмотреть лицо своей так называемой мачехи:
— А ты разве не слышала всё это от него раньше?
— Если не слышала, то знает, — фыркнул смехом Светозаров. — К твоему сведению, Аскеза — глава особого департамента гигантской империи, и она наверняка знает даже то, что я давно забыл по ненадобности.
— В самом деле не знала. — Дочь выглядела несколько поражённой.
— Так нам с тобой и не удалось ни разу толком пообщаться, — напомнила Мураши. — Да и ничего интересного в моей работе не было: статистика, анализ, кропотливые вычитки и сбор данных…
— А как же погони, преследования, задержания со стрельбой? — не поверила Елена.
— Всё это — романтические бредни!
Но это заявление своей супруги тут же опроверг Светозаров:
— Это она так скромничает. На самом деле у неё в биографии масса подвигов и отчаянных поступков. Например, она лично убила узурпатора, тем самым опять возведя на трон законного императора. Несколько раз побывала в глубоком тылу вражеского королевства Гровуран, где провела знаменитые диверсионные операции, вошедшие в учебники нынешних военных академий…
— Ой, ну хватит, а? — попросила засмущавшаяся Аскеза. — Прямо из меня какого-то монстра сделал. И забыл добавить, что всё это совершалось в составе слаженной, отлично подготовленной группы. Просто мне везло чуточку больше остальных, я не погибла и всегда вовремя успевала оказаться в нужном месте.
Но видно было, что восхищённый взгляд падчерицы ей приятен. Да и потом она зарделась от удовольствия, когда расслышала своим идеальным слухом слова, сказанные отцу с другой стороны на ушко:
— Ну, папка! У тебя все жёны мировые!..
А «папка» на это лишь горделиво хмыкнул и ощутимо напрягся. Перед ними уже открывалась дверь в столовую, где ему сейчас предстояло встретиться со своей первой женой. Причём тоже персоной неоднозначной, как выразилась только что дочь: «мировой». И уж точно: персоной мирового значения.
Магическая сущность несколько преувеличила, заявив, что все уже сидят за столом. Члены семейства и самые ближайшие сподвижники и в самом деле находились в столовой, но оставались на ногах, расположившись группками по интересам или неспешно прохаживаясь парами. Всё-таки ужин был назначен в честь прибытия и выздоровления Петра Васильевича, и без него застолье было бы начинать нетактично.
Первым к отцу устремился граф Дин, опять радостно его обнял и повёл знакомить со всеми присутствующими, хотя и делал это соответственно старшинству по рангам и официальным титулам. Начал с союзника:
— Трибун Решающий, Гегемон, Высший Протектор Ожерелья из сорока шести миров, пожалуй, самый старейший из всех Торговцев, за плечами которого более трёх тысяч лет опыта и…
— Только не надо о возрасте, дружище! — оборвал его титулованный коллега. — И лучше всего обращаться ко мне по имени Крафа.
Раскланялись, пожали руки, и представление продолжилось:
— Его супруга Кассиофия, её императорское величество мира Пастельного. А это его сын Гривин Эзенберро, император мира Фиолетовое Наваждение. С супругой… ну с мамой-то ты знаком, а потом, после ужина, ещё наговоритесь… А это Верховный целитель империи Рилли, он же ректор нашей Академии, он же…
То есть Петру с Анастасией при подобной церемонии даже не дали прикоснуться руками или переброситься несколькими фразами. Ну и он не смог скрыть своего недоумения и некоторой растерянности, пытаясь узнать в надменной, строгой красавице ту свою весёлую и общительную Настюху, которая все эти годы оставалась у него в памяти. Ему даже показалось, что первая жена на него страшно сердита, если не зла, настолько высокомерно она скользнула по нему взглядом.
Зато все остальные успели отметить для себя, насколько многогранными взглядами обменялись Анастасия и Аскеза, насколько заинтересованно они рассматривали друг друга и как они впоследствии, словно продолжали вести мысленный диалог, всё так же остро обменивались взглядом.
И как только представление окончилось, все стали рассаживаться за столом. Причём официоз закончился сразу, ибо каждый усаживался, где ему нравилось. Да и приборов на огромном столе оказалось накрыто на десяток больше, чем присутствующих.
Крафа незамедлительно выдвинул ближайшее к нему кресло для супруги и уселся справа от неё. Так получилось, что напротив него уселся граф Дин со своей Александрой. Ну и как-то так само собой вышло, что рядом с графиней оказалась Аскеза Мураши с Петром, напротив него — дочь Елена, а чуть наискосок от них — Гривин с Анастасией. Точнее говоря, мать уселась рядом с дочерью, даже не оглянувшись на еле поспевающего за ней нынешнего супруга. Она же после утоления первого голода и третьего официального тоста первой затеяла разговор с будущей невестой:
— Вы с Куртом уже определились с местом свадьбы?
— Скорей всего, так и устроим в Лудеранском лесу, как планировали…
— Леночка, но есть же места гораздо лучше и эффектнее, чем в вашем баронстве!
— Мама, ты забываешь, что Курт уже давно граф, и величина его владений по размерам не меньше той же Бельгии.
— Нашла о чём вспоминать! — фыркнула императрица. — Несчастное графство размером с крохотную Бельгию! — И требовательно уставилась на Петра Васильевича. Похоже, она сильно возражала против замужества дочери со вчерашним бароном и надеялась получить крепкого союзника в этом плане. Но тот промолчал, словно глухонемой, а дочь беззаботно рассмеялась:
— Да какая разница? Вон и у Димочки его Свирепая долина в двадцать раз меньше графства Курта Вайсона, и он живёт более чем счастливо.
А её брат в то же время всё больше втягивался в интенсивные дебаты со своим союзником. Тема была поднята Гегемоном и касалась останков тех самых умбонов, которых отыскали на его (так как он стал там официальным оператором) Второй Опорной Станции. Он тоже после третьего тоста с грустью констатировал:
— Больше никаких данных про мусорщиков не отыскал. Даже в исторических хрониках Свинга Реальностей про умбонов ни слова. И система Станции ничего больше не выдаёт о них. Такое впечатление, что их словно не существовало в природе.
— Увы! Ещё как существовали, если после гибели или ухода Предтеч осмеливались атаковать их неприступные творения.
— Вот потому что осмеливались, потому и канули в небытиё, — сделал Крафа вывод, явно не желая больше говорить на эту тему. — И вспоминать о них больше не стоит.
— Но вдруг они явятся? Вылезут, как черти из табакерки, в самый неподходящий момент? Вон как с плагри получилось: ты вроде уверовал, что они из своей вселенной дорогу не отыщут, а ведь отыскали же.
— И что ты предлагаешь? — со стоическим выражением лица вопрошал Трибун. — Устраивать спонтанные прыжки днями и ночами в надежде отыскать цивилизацию этих агрессивных тумбочек?
Это уже он лично окрестил иначе новый вид разумных, весьма похожих внешне на названную мебель. За что получил упрёк от союзника:
— Да ты не столько меритократ, как расист! — Это такой на него наклеился ярлык ухмыляющимся графом. — А предлагаю я в срочном порядке разослать на все дальние форпосты и во все вооружённые силы разных миров строгую директиву: безотлагательно уничтожать существ, сходных с умбонами.
— О-о-о! Кто это из нас расист тогда? — завёлся Высший Протектор с пол-оборота. — А ты не подумал, что за многие тысячи лет остатки цивилизации этих мусорщиков пошли по совсем иному пути развития? Тем более что факт отсутствия с их стороны угрозы иным цивилизациям это косвенно подтверждает. Наверняка они осознали, что воевать и грабить — это преступно, и наверняка пустили свою энергию в иное, конструктивное русло. К примеру, занялись разведением экзотичных цветов или выведением бабочек умопомрачительных раскрасок.
— Ага! Ты и про кентавров говорил, что их можно исправить, перевоспитать.
— Нашёл с кем сравнивать! У плагри совсем иной метаболизм, они хищники, питающиеся свежей человеческой кровью. А тумбочки… э-э, вернее умбоны, по проведённым анализам питались только вареными овощами, то есть вообще вегетарианцы.
— Радостно слышать, — всё никак не унимался Дмитрий, — что себе подобными не питаются. Но ведь недаром их даже Предтечи опасались? Разве могли создатели Сети в данном вопросе ошибаться? В расход — значит в расход!
Спор мог продолжаться до бесконечности, но его мягко и вовремя остановила Кассиофия. Мужа она деликатно придержала за рукав, а хозяина застолья попросила:
— Ты наверняка рад встрече с отцом, поэтому расскажи, какие у тебя самые яркие воспоминания о нём в возрасте от пяти до восьми лет?
За столом все дружно примолкли, ожидая услышать нечто интересное.
— Есть несколько воспоминаний, — озадачился граф, перебирая в памяти детские годы. — Но чтобы хвастаться ими? Не рискну… Разве что одно, воистину яркое припоминается, да в свете нынешних событий — чуть ли не с мистическим подтекстом. Мы на военном параде, я сижу у папы на плечах, и мне отлично видны гремящие, сотрясающие всё вокруг лязгом траков танки. Мне ещё тогда очень-очень захотелось стать танкистом, и во время возвращения домой я вслух заявил о своём намерении. Помню, что мама меня пожурила и сказала: «Уже всё определено, ты станешь врачом!» Но папа ей возразил: «А мне кажется, наш сын станет путешественником или космонавтом. Сынок, хочешь быть космонавтом?» Конечно, о космонавтике в то время было престижнее мечтать, и в душе хотелось быть именно космолётчиком, но я решил объединить все три профессии в одну, и заявил…
После чего сделал паузу и стал демонстративно посматривать то на мать, то на отца, давая им право похвастаться хорошей памятью и заодно, пусть и косвенно, доказать, что они помнят многое из жизни своего первенца.
— Что-то мне смутно помнится, боюсь ошибиться в точности фразы, — пожал плечами Пётр Васильевич, давая возможность Анастасии Ивановне похвастаться памятью. Она и не стала отказываться:
— Дмитрий тогда сказал: «Стану врачом, который на космическом танке, как на «Скорой помощи», летает на другие планеты!»
Крафа даже в ладоши хлопнул от восторга:
— Вот как мечты сбываются! Потому что его костюм Хаюшь можно смело назвать танком, а уж людей на иных планетах он от смерти спас — видимо-невидимо.
— О! Да ты ещё и врач? — не сдержал своего удивления Пётр Васильевич. Но вместо графа ответил сам Тител Брайс:
— По нашим классификациям, он явно выше по силам, чем целители третьего уровня. И если бы занялся врачебной деятельностью вплотную, как ученики нашей академии, то уже через пару лет догнал бы меня, а то и обогнал по мастерству.
После такой лестной оценки талантов своего сына обрадовалась больше всех и громче именно Анастасия.
— Я верила, что ты станешь врачом! Пусть тебе и приходится отвлекаться на спасательные операции по всем мирам. — Заметив подобие иронической улыбки на лице своего первого мужа, не удержалась от дальнейшего хвастовства: — И вообще мои дети все гениальны! Про Диму и повторяться не стоит, Леночка вот-вот станет Торговцем с уникальными возможностями, а маленький Рамир уже в свои десять месяцев говорит связными фразами и знает все буквы алфавита.
Это она про своего младшенького сына вспомнила, тем самым подавая сигнал опасности, в первую очередь своему супругу. Потому что если дать императрице повод, она могла говорить о своём ненаглядном Рамирчике сутками. Поэтому Гривин Эзенберро, несмотря на обожание супруги, всё-таки нашёл в себе решительность для её остановки:
— Никто не сомневается, дорогая, что наш ребёнок самый лучший. Но мы сейчас хотим послушать о детских, и не только, воспоминаниях графа Дина. — И уже обращаясь к хозяину замка: — А мне вот всегда интересно послушать тех, у кого первый переход между мирами получился спонтанно. Собираю такие истории и пытаюсь понять, как счастливчикам удалось выжить. Поделишься своей историей?
— Ну, со мной всё проще произошло, — в охотку стал рассказывать граф. — Гулял как-то по лесу, собирал грибы, да, как назло, ни единого найти не мог. Обидно, досадно, словно специально попрятались или передо мной толпа глазастых конкурентов прошлась. И настолько возмечталось мне отыскать грибы огромные да с меня ростом, что я не заметил, как в створ между мирами шагнул. Я их и раньше частенько замечал, но почему-то побаивался в них заходить и даже руками прикасаться. А тут невзначай и провалился. Грохот, молнии ослепили, чуть даже обожгло… Крутануло, как лопасти мельницы, головой обо что-то приложило… Вначале мысль мелькнула, когда всё затихло, что на оголённый кабель наступил высокого напряжения. Но потом вылежался, руки-ноги ощупал и давай подниматься, опираясь на ближайшее дерево с белой, мягкой корой. Подняться полностью не удалось, упёрся головой в ветку. Отстранился, а надо мной нечто в виде широкой, выступающей каймы. Отошёл в сторону ещё на пяток шагов, оглянулся, да так и сел пятой точкой на землю. Минут пять пялился на диво дивное и только потом понял, что передо мной боровик. И не просто в мой рост, а выше на полметра…
— Это где ж такие растут? — попытался уточнить Крафа.
— Потом я этот мир назвал Грибной. Но вначале, пока не стемнело, был уверен, что на Земле остался. И две версии происходящего придумал: либо вокруг меня бутафорский лес с ненастоящими грибами, либо у меня галлюцинации после удара током. Сделал костёр, прожарил несколько кусков, вырезанных из гриба, съел, точнее говоря, объелся, потому что соль и две луковицы с хлебом у меня имелись с собой. И лишь после слишком быстрого наступления ночи (по наручным часам вечер ещё только начинался), когда увидел сразу несколько лун на небе, стал догадываться, что я куда-то влип.
— И сразу рванул обратно, на Землю? — навис над столом отец.
— Увы! Ещё пять дней там топтался да осматривался, гигантским каньоном любовался да видимые мне створы пытался на единую схему нанести. А когда понял, что они в строгом шахматном порядке по всей поверхности планеты расположены, представил свой лес, где грибы изначально найти не мог, да и шагнул, глаза зажмурив.
Повисшую паузу оборвала Анастасия Ивановна.
— А звери там дикие, змеи?..
— Нет там никого из живности, — ответил Дин, добавляя как нечто незначительное: — За редким исключением, которое я уже в последующие посещения отыскал.
— Э-э, союзник, да ты везунчик! — резюмировал рассказ Трибун Решающий. — Отделался безболезненно и без всяких тяжких последствий.
— Да нет, тяжкие последствие были, — с непередаваемым трагизмом признался Дмитрий. Судя по блестящим глазам графини, она уже знала концовку истории, но старалась сидеть с самым невозмутимым видом. А вот император Эзенберро не выдержал и поторопил:
— Что за последствия? Да ещё и тяжкие?
— …Меня выгнали с работы за прогулы.
Посмеялись все, хотя многие и не поверили. Но почин был сделан, до конца ужина все старались рассказывать только весёлые истории с концовкой, полной оптимизма.

Глава 33. Застолье дел не отменяет

Ужин ещё продолжался, а пустующих мест за столом стало больше. Вначале, несмотря на свой рост, незаметно смылся Тител Брайс. Но раз учёному и Высшему целителю надо уйти, никто его даже окликнуть не посмел. Затем Хотриса и Шу’эс Лава след простыл, а там и хозяин замка передал бразды правления ужином в ручки своей очаровательной супруги:
— Дорогая, ты развлекай гостей и потчуй, а мне надо с союзником утрясти несколько формальностей. А то когда мы ещё с ним увидимся с нашей занятостью? Хе-хе! Да и ненадолго мы…
Тотчас оба подались в кабинет Дмитрия, которым он, по сути, пользовался весьма и весьма редко. А тут пригодился. Причём не для формальностей, как было оглашено, а для согласования более важных проблем, о которых Крафа заговорил сразу в коридоре:
— Дружище, у нас накопились проблемы, требующие немедленного разрешения.
— Ты про умбонов-мусорщиков?
— Забудь про эти «тумбочки», которых наверняка уже превратили в труху черви истории. Оглянись вокруг, и ты поймёшь, что меня беспокоит.
— Надеюсь, не мой замок, гостеприимный для всех твоих родственников?
— Прекращай паясничать! — стал раздражаться Гегемон. — Прекрасно понимаешь, о чём я. Срочно надо решать проблемы с миром Янтарный и разобраться с изоляторами Свинга Реальностей.
Пропуская гостя в раскрытую дверь, граф досадливо поморщился и не удержался от упрёка:
— Куда ты так спешишь? Вроде бы ничего не горит? Веками всё тянулось без изменений, значит, ещё месячишко перетерпит.
Хотя понимал, что пошевеливаться в данных направлениях следовало ещё вчера. Странный лабиринт, ведущий к колоколу Клоцу и лишающий памяти, пропасть с паутиной Забвения, на которой зависли тела ну совсем уникальных, никем не видимых созданий, и бесследно исчезавшие две трети детей, рожаемых амазонками от рыцарей, требовали немедленного, кардинального вмешательства. Причём мир Янтарный призывал провести расследование и по другим причинам, хотя пропажа двухгодовалых деток стояла наиболее остро и на первом месте. В последние недели оттуда солидным потоком поступали молодильные каштаны, которые оказались бесценной панацеей от старости. Деревца пока прорастить не удавалось, и если поток каштанов вдруг иссякнет, то тысячи стариков во многих мирах, уже воспрянувших духом и ждущих своей порции, трагически вымрут в самом скором времени.
А весь лабиринт и пещеры Повиновения вместе с амазонками никоим образом не подчинялись Крафе. Они словно жили сами по себе, не давая никаких ниточек к разгадке тайны. Но ведь кто-то их создал? Кто-то продолжал забирать детей, выдавать рыцарям награды, давать кольца из толщи скал для перемещения в иное место, поставлять одежды и прочее, прочее, прочее. Если этот «кто-то» вдруг вздумает уничтожить своё творение вместе с обитателями, Торговцы против такой катастрофы окажутся совершенно бессильны. Поэтому следовало паре самых сильных из них вместе с собранными командами не просто ещё раз наведаться в лабиринт, а отправиться туда и буквально прожить там столько, сколько понадобится для решения поставленной задачи. А на это мог уйти не один день, и хорошо, если только одна неделя.
Другой вопрос казался вроде не настолько сложным и касался замка Свинг Реальностей. Сорок тюремных изоляторов располагались не просто ниже всего гигантского строения, а ниже двадцати подвальных этажей, и каждый из них представлял собой куб с гранью в двести метров. В эти кубы оборонные системы замка сбрасывали Торговцев-дуэлянтов, надорвавшихся в сражении, тех, кто пытался причинить вред непосредственно самому замку, и тех, кто мог до него добраться со стороны и атаковать с применением особо опасных технических средств. Нарушители вводились в состояние сна и телепортировались в вязкую чёрную субстанцию да и усыплялись на десять часов. И если за десять часов, последующих после сна, решение не принималось по данному узнику, он вводился в анабиоз чуть ли не навечно, до момента возобновления нормального функционирования всей системы. А чёрная субстанция, давая возможность дышать собой, в то же время гасила любую попытку спрыгнуть из заточения и блокировала любое применение иной силовой энергии.
Ну, почти любой, потому что с самого крайнего узилища союзникам не так давно удалось чудом выбраться, а вот тридцать девять оставшихся явно были чем-то или кем-то заполнены. Крафа небезосновательно опасался, что заполнены они если не личными врагами, пожелавшими напоследок вообще уничтожить Свинг Реальностей, то уж такими монстрами, с которыми лучше и во сне не встречаться. А так как само возрождение твердыни и починка всех его функций подходили к логическому завершению, наступал момент, когда некий совет старейшин обязан был решать судьбу всех узников без исключения.
Именно об этом вспомнил Светозаров, усаживаясь в кресло:
— Что тебе мешает выбрать пяток наших коллег постарше и порассудительней да и состряпать с них нужный Совет Старейшин?
— Ты знаешь что: недоверие! Уже сколько раз я в собственной жизни обжегся на предательстве или на банальной недальновидности своих сторонников, что сейчас опасаюсь несусветных ошибок или тупого сведения счётов. Ведь сам понимаешь, насколько просто нажать рычаг «Развоплотить», когда решается судьба твоего врага, уничтожившего всех твоих родственников.
— Понимаю… А что ты предлагаешь?
— Мы с тобой обязаны войти в этот Совет!
Дмитрий на это пожал плечами, и лицо скривил в полном непонимании, прежде чем стал бормотать:
— Ладно, под старейшину я никак закосить не могу, но ты меня… э-э, скажем так, сильно уважаешь. Потому в принципе не имею ничего против своего личного участия в Совете… Но в чём засада? Записал меня в список, да и ладно, когда надо, я подскочу. Правильно?
— Потом — да, правильно, — пустился в объяснения Трибун Решающий. — Но чтобы тебя сам замок признал, ты должен вначале в составе всего Совета просидеть на крыше безвылазно пять суток.
— Сколько?! — изумился его союзник. — Да ты чего?! Зачем оно мне надо?! Да меня жена за такие посиделки из дома выгонит! Да у меня за это время…
— А у меня ещё больше дел застопорится! — прикрикнул Крафа на молодого коллегу. — Вот и я рву волосы на голове, не зная, как мне на все стороны разорваться.
Тот шумно выдохнул и стал усиленно думать, рассуждая вслух:
— Может, пора нам всё-таки и другим больше доверять?.. Особенно в делах насущных?.. Да и в Совет можно, как мне кажется, моего отца пригласить…
— Ладно, считай нас уже трое! Хм! — поразился граф Дин. — Ты настолько не доверяешь своим многочисленным сыновьям и внукам?!
— Им-то я доверяю, тем более что есть из кого выбрать, а вот те из наших коллег, кто проживает до сих пор в мире Грёз и ждёт не дождётся выхода на свободу, потом припомнят наше судейство и опять обзовут меня узурпатором в случае любого недоразумения. А я этого никоим образом допустить не могу. Судейство должно быть совершенно беспристрастным и основано только на данных, зафиксированных в блоках памяти самого замка.
Светозаров нахмурился, но стал высказывать опасения и о собственной семье, если вдруг его объявят обманщиком или подельником узурпатора. Зато чуток поразмыслив, вспомнил нечто, случившееся совсем недавно:
— Ты ведь не станешь спорить, что во время ремонта телепорта от драконов мы не справились бы без помощи Эльвера-Аусбурна? Конечно, не станешь! Ну и сам факт переноса магических сущностей, а также их проявленные свойства двуализации позволяют смело причислись их к нашему клану Торговцев. Тем более что не за горами и тот день, когда они сами смогут переносить в иные миры свои тела в любое удобное для них время. Что, если мы введём в Совет Эля и Эрлиону? Да моего отца в придачу? В таком случае ещё двоих коллег мы отыщем среди самых уважаемых нейтралов, и вопрос будет закрыт. Согласен?
— Идея неплохая… — задумался Гегемон. — Если ты не побоишься оставить замок без полноправной хозяйки и его опекунши…
Он сделал демонстративную паузу, а граф мысленно поощрил Эрлиону к вступлению в разговор. И та ответила:
— Ничего за пять или шесть дней в замке без меня не случится. Главное, чтобы сам Свинг Реальностей нас с Элем признал за Торговцев.
— В таком случае нас уже пятеро! — закончил Крафа, стараясь поставить точку в разговоре. — Потому что нейтралам, пусть и дико всеми уважаемым, я тоже не доверяю. И нам остаётся решить только очередность стоящих перед нами задач. Куда бросаемся в первую очередь и где потратим наше время: пять суток на крыше замка или неведомо какое время в лабиринте мира Янтарный?
Дальше к разговору подключились обе магические сущности. Уже в открытую для Крафы они засыпали своими предложениями, которые всё равно совпадали с размышлениями людей. Соваться к колоколу Клоц — никто не рискнёт спрогнозировать потраченное там время. Да и не факт, что проблему удастся решить. Вдруг там на неделю, а то и две события растянутся? А тем временем Свинг Реальностей оживёт окончательно и попросту выбросит в пространство всё, что самостоятельно посчитает ненужным.
Получалось, что Совет Старейшин следовало собрать уже в самое ближайшее время. Хотя и тут дальновидная Эрлиона озвучила некоторые опасения:
— Ну ладно Гегемон, он и в самом деле жутко древний и старый, а вот как тебя, папа Дима, за старейшину примут? Я уже про меня с братом не вспоминаю, мы вообще в статусе младенцев находимся.
Крафа на это лишь рассмеялся:
— Никогда вопрос не ставился о возрасте, порой и молодые Торговцы там оказывались, были в истории прецеденты. Умные были личности, почитаемые, жаль, что долго на крыше не засиделись, слишком деятельные оказались. А месяц отсутствия — автоматическая аннуляция членства в Совете. Вот последний состав и получился из одних мухоморов-ортодоксов. А я и не заметил вовремя… М-да! Ну ладно, решили? Значит, этого и придерживаемся. А теперь…
— Ну да, вернёмся к столу, — выскочил из своего кресла засидевшийся Дмитрий. — Может, нам хоть десерта по ложечке оставили.
Успели вовремя, чтобы услышать концовку весьма интересного разговора Александры с Аскезой. Мадам Мураши заканчивала жаловаться на своего супруга, который о чём-то чинно беседовал со своей первой супругой в дальнем углу столовой. Уроженка мира Долроджи пояснила:
— …И вот тогда Пётр вернулся к другой женщине, совершенно забыв о том, что мы официально остались мужем и женой.
— А это у них наследственное! — с каким-то глубоким смыслом заявила Шура. И после того как многозначительно покосилась на Дмитрия, добавила: — Они порой забывают, кто у них настоящая жена.
Пришлось Светозарову-младшему резко прекращать подобные разговоры, звать всех к столу и провозглашать очередной тост за прекрасных дам. Тем более что вокруг него сегодня находились только любимые женщины: Александра, мама, сестра Леночка, даже мачеха Аскеза показалась ему чрезвычайно прекрасной женщиной.

Глава 34. Нежданная напасть

Кто больше всех оказался против вывоза обеих магических сущностей в иное пространство, так это ректор Академии. Впрочем, вполне ожидаемо. Единовременно лишиться своих главных помощников практически во всех опытах и экспериментах — это у Титела Брайса в голове не укладывалось:
— Нет! Нет и нет! Только через мой труп! — бесновался он.
— Так ты же молодеешь? Значит, умрёшь не скоро, — деловито рассуждал граф. — А нам надо уже буквально послезавтра.
Молодеющий в последние недели ректор взъерошил у себя на голове появляющийся ёжик волос, но шутливый тон не принял:
— У нас и так полная запарка по всем направлениям. Старшие ученики практически забросили занятия, нам помогая. Где это видано, чтобы так прерывался учебный процесс?
— Постой, но ведь раньше вы справлялись? — попытался подойти с другой стороны владелец замка. — К тому же сейчас у тебя в распоряжении огромная группа Дассаша Маххужди. Они решают поставленные задачи раза в три быстрее, чем вся Академия в прошлые годы.
— Ха! Так у нас тех самых задач стало в сто раз больше, чем раньше! В сто! А не в три! Почувствуй разницу, а? И девяносто процентов работы, причём срочной, подкидывает нам твоё сиятельство! Совесть не мучает, господин граф?
— Мучает, ещё как мучает… Но как иначе? Именно сейчас надо напрячься, вводя в эксплуатацию не только первый участок Сети Опорных Станций, но и замок Свинг Реальностей. После этого миллионы Торговцев распространятся по всем мирам, и сотни из них, если не больше, придут нам на помощь во всех отраслях науки и хозяйства. И наши нынешние усилия вернутся нам сторицей в ближайшем будущем. Кто, как не ты, должен лучше всех понимать первоочерёдность решаемых задач?
Верховный целитель отвечать не спешил. Да и вообще из буйного и громогласного вдруг перевоплотился в тихое, безобидное существо, угнетённое печалью и тоской. Словно из него неожиданно вынули стержень воли.
— Да я всё понимаю, Дин, — пробормотал он и перешёл к признаниям: — Но ты бы знал, как я уже устал от этой всей беготни… Ни ночью покоя нет, ни днём. И хорошо, что хоть в госпитале, куда привозят больных со всей империи, меня заменили выпускники Академии. В последние две ночи бессонница достала… Всякие дурные мысли в голову лезут… Типа не пора ли мне уйти и кислород не переводить…
— Постой, постой! — не на шутку обеспокоился Светозаров о друге. — Да ты ведь молодеешь! Эйфория и энтузиазм из тебя так и прут! С чего это вдруг такие мрачные и безосновательные мысли?
Ректор на это лишь руками развёл:
— Сам не пойму… Последние сутки стал впадать в крайности: то ору как ненормальный, то впадаю в жуткую депрессию… Вот как сейчас… Ничего не хочется, даже жить…
Пока он так бормотал, владелец замка уже встревоженно общался с обеими магическими сущностями. Те тоже обратили внимание на странное поведение папы Титела, но его странную чёрную меланхолию списывали на чрезмерную занятость и высокие психологические нагрузки. Но сейчас, рассматривая проблему уже со всех сторон, общими усилиями выдвинули предположение: не кроется ли причина такого резкого спада настроения в слишком обильном поглощении молодильных каштанов? Ведь ректор был первым, кто эти каштаны начал употреблять в лекарственных целях, да ещё и в неограниченных количествах.
— Я их стал раньше есть на целые сутки, — напомнил граф, — и со мной ничего не случилось.
— Но сейчас-то ты их есть почти перестал, — резонно напомнала Эрлиона. — Да и все остальные старики, коих начали омолаживать, получают порции строго дозированные, три, максимум четыре каштана в сутки. А папа Тител их ест горстями, словно семечки.
— Всё равно не сходится, — упорствовал Торговец. — В Янтарном мире, у пещер Повиновений, некоторые рыцари питались только исключительно каштанами, и никакая депрессия их не одолевала.
— О! Так давайте у главного эксперта по рыцарям и каштанам спросим! — предложил Эльвер-Аусбурн. — Куда ты там забросил Карольда Азанделя и чем он занимается?
— Вся их компания попросилась на отдельное поселение. Причём с моими условиями: принимать новых колонистов и по первому моему требованию участвовать в исследовании пещер Повиновения и окрестностей Клоца — согласились. Так что, можно сказать, они стали первыми постоянными обитателями мира Грибной.
— Это как раз кстати! — обрадовалась Эрлиона. — Забирай Титела немедленно туда, и сразу на месте всё у Карольда расспросите.
— Заодно и его заберу сюда, — решил Дмитрий. — Желательно его будет забросить в лабиринт, прямо в пещеры Повиновения. Пусть там приготовит плацдарм для группы исследователей.
— Другой вопрос, — заметил Эль. — Захочет ли Тител сейчас куда-то перемещаться? Смотрите, в каком он упадническом настроении.
Все трое внимательно присмотрелись к ректору, так и не прекратившему бормотать что-то печальное и бессвязное. И граф продолжил мысленное общение, начав с фырканья:
— Да кто его согласия будет спрашивать! Вы со всеми ведущимися в данный момент делами и экспериментами справитесь без папы Титела?
— Легко!
— Ничего не разобьём, если прыгнем прямо отсюда в подпространство?
— Мы придержим и защитим.
— Вот и отлично! Устрою ему сейчас небольшой перерыв на свежем воздухе в чудесном мире и с фантастическими грибами. Отправляемся!
И через полминуты Тител Брайс растерянно озирался в лесу, прямо среди десятка гигантских грибов чуть ли не в его рост:
— Чего это мы?.. Да у меня там…
— У тебя сейчас и здесь, — сделал ударение на последнем слове Дмитрий. — Важное совещание или, если хочешь, собеседование с формальным владельцем подведомственной тебе Академии. Так что топай за мной и наслаждайся окружающим нас великолепием. И не вздумай больше брюзжать, как старый мухомор.
Верховный целитель хоть и скривился, как после лимона, но промолчал и безропотно двинулся за старым другом и соратником по узкой лесной тропинке. Метров через двести она вывела путников на лесную опушку, где открытое пространство полого уходило вдаль, превращаясь в уютную долину между двух укрытых густым кустарником холмов. И по всей долине просторно, не теснясь друг к дружке, раскинулся десяток модульных домиков, которые можно и передвинуть в случае необходимости, и перестроить в здания по нескольку этажей. Виднелось и несколько распаханных участков, на которых зеленели первые всходы разнообразной зелени.
Но что сразу насторожило графа, так это полное отсутствие людей:
— Странно! Да у них тут только детей семеро, постоянно крик и шум до небес. Спят, что ли? Или подались к озеру?
Но как только друзья стали спускаться с взгорка, со стороны одного из домов их заметили. Дверь открылась, наружу выскочил хорошо знакомый Карольд Азандель и помчался навстречу. Видя такую реакцию, Торговец немедля же шагнул на мгновение в подпространство и через полмгновения возник вместе со своим спутником перед бегущим рыцарем:
— Стой! Что случилось?
— Три часа назад один ребёнок пропал! — с непередаваемой болью в голосе воскликнул мужчина. — Двухлетний Славик. Причём всё произошло точно так же, как происходило в пещерах Повиновения. Играл на площадке перед домом, был в прямой видимости, а потом… Раз, и нет его!
И тут же доложил, что мать исчезнувшего мальчика в истерике, вся община в шоке, собрались в одном доме и боятся выглянуть на улицу.
Будучи в курсе всех сложностей, ректор на это лишь грустно констатировал:
— Ну вот, а ты хотел меня отвлечь от проблем. Развеялись, называется…
В самом деле, проблема очень резко перешла в разряд критических. Рыцари и амазонки осуществили свою мечту и вырвались из пещер вместе со своими чадами. То есть как бы избежали страшной участи отнятия детей, лишения собственной памяти и с радостью начали создавать новый род в новом мире. Но оказалось, что рождённые в диковинном Янтарном мире дети каким-то образом получают особую метку, по которой их могут похитить, выдернуть из рук родителей, даже если те находятся в иной вселенной. Страшно!
Тем более страшно, что пришло понимание: очень многие дети (треть от общего числа, которые отдавались вышедшим из лабиринта рыцарям, тоже имеют подобные метки, и в любой момент их могут выдернуть неведомые силы для своих неизвестных целей. Куда и зачем? Кто и почему? И как они умудряются дотягиваться до несчастных малюток? И можно ли обезопасить оставшихся детей от повторения подобного похищения?
После таких вопросов все перед тем составленные планы союзников рушились. На первый план всё-таки выходили разбирательства с создателями Клоца, паутины Забвения и пещер Повиновения. Следовало немедленно остановить похитителей детей.
«Знать бы ещё, как это сделать! — досадовал Дмитрий, наблюдая, как быстро и качественно Тител Брайс успокаивает, приводит в себя бьющуюся в истерике женщину. — Ну и со Свингом Реальностей, хочет этого Крафа или не хочет, придётся решать вопрос набором иных Торговцев в Совет Старейшин. Плевать на его недоверие, тем более что им не обязательно тотчас выпускать на волю пленников из всех тюремных изоляторов. Малейшие сомнения или сложности пусть оставляют и дальше висеть в чёрном мороке. А если и выпустят кого по ошибке или доброте душевной — опять отловим да перевоспитанием займёмся».
С обитателями колонии тоже следовало решать вопрос немедленно. И после краткого обсуждения самым верным признали предложение Титела Брайса:
— Дин! Надо их селить в твоём замке, под плотным присмотром магических сущностей. Только сосредоточившись всем миром, мы получим возможность защитить, а то и удержать детей. В идеале лучше всего снять имеющиеся на малышах метки. И в этом нам поможет твоя аура, уже имеющая метки драконьего телепорта. Жаль, что раньше не догадались просмотреть, сличить и проверить…
— Кто ж знал! — Светозаров расстроенно наблюдал, как озабоченные члены общины собирают свои личные вещи для спешной эвакуации. — Все были уверены, что такие трагедии происходят лишь в стенах уникальных пещер Повиновения. А оно вон как глубоко всё зарыто… А ты с ходу ничего на детях странного и постороннего не замечаешь?
Тител держал как раз на руках сына самого Карольда, которому вскоре должно было исполниться два годика, и пытался прощупать того своими умениями целителя четвёртого уровня. Лишь через несколько минут соизволил ответить на вопрос друга:
— В физическом плане — всё чисто. А вот в ауре — что-то явно есть. И я не удивлюсь, если метку быстрей меня увидят Александра и Эльвер-Аусбурн.
— Хорошо бы! — старался избавиться от сомнений граф. После чего немедля приступил с другом к составлению новых планов на ближайшие сутки, обещая доставить, пригласить, укомплектовать научную группу всем, что только Верховный не пожелает. А когда обитатели нового мира оказались собраны, уточнил: — Готовы?
— Готовы! — твёрдо ответил рыцарь-целитель Карольд. — Если что и забыли, то надеемся, что вскоре сюда вернёмся.
— Тогда держите крепче деток!
И вскоре уже вся группа оказалась в Свирепой долине, где сразу вокруг них поднялся должный ажиотаж. А Дмитрий, попавший под сравнительный анализ самых сильных двуализаторов, отправил вместо себя к союзнику баюнга Шу’эс Лава. Следовало как можно быстрей донести Крафе новость, что все планы изменились.

Глава 35. Чехарда информационного потока

Баюнг не застал на месте Гегемона, но должное сообщение со всеми подробностями оставил его супруге. Кассиофия сообщила, что Крафа обещал вернуться часа через два, а выдернуть его раньше через посыльного никак не получится.
И без него, невзирая на свою роль подопытного кролика, Дмитрий начал самостоятельно готовить группу для заброса в Янтарный мир. Добровольцами, помимо Карольда Азанделя, вызвались ещё три рыцаря из его окружения. Туда же вошло пять боевых Арчивьелов из Успенской империи и три Торговца-учёных из группы Софрона Аппали. Кстати, стошестидесятилетний Софрон, пользуясь, что его остановить некому, чуть ли не драться лез, доказывая, что именно он отправится во главе собираемой команды. Повезло, что на шум подошла графиня и отчитала старика, как провинившегося ребёнка:
— Я ведь не требую меня в пещеры к амазонкам отправить! Хотя мне тоже интересно и муж мне не откажет по причине близкого знакомства. Так что пошли работать, у нас эксперимент из-за твоего отсутствия застопорился.
Так что возглавил команду, немедленно отправляющуюся в Янтарный готовить плацдарм для всей остальной экспедиции и воинского контингента, господин Прусвет личной персоной. Разумный кальмар, пронзающий камни и давно получивший прозвище Живой Ужас за свой громоподобный голос, — он уже не раз бывал в пещерах и лабиринте и знал там всё не хуже самого Карольда Азанделя, прожившего там двадцать четыре года. Естественно, что с собой кальмар прихватил два десятка своих самых боевых, наиболее натасканных во владении оружием сородичей. Причем не стоило забывать, что пронзающие камни существа сами считались убийственным оружием — превосходящие, плазмеры, резаки, парализаторы и автоматы, вместе взятые.
Вот такая получилась группа, вполне сильная, мобильная и с невероятными возможностями в целительстве. Возможно, и больше людей было бы отправлено, но в арсенале графа оказалось только двенадцать ещё незадействованных заплечных ускорителей. А без них любой, даже самый умелый и тренированный воин, в подобном походе станет обузой. Ведь мало того что следовало быстро добраться до нужных гор, так и ещё и по самому лабиринту, если умеючи летать, можно было промчаться за полтора часа вместо нескольких суток, продвигаясь пешком.
Пока весь отряд готовился к походу и ждал заброса в иной мир, граф припомнил, с какой, собственно, стати они с Тителом мотались в мир Грибной. Срочно вызвав к себе рыцаря Азанделя, он объяснил ситуацию и попросил поделиться мнением на этот счёт. В ответ у опытного целителя, прожившего почти четверть века в пещерах, не то что мнений, несколько разработанных теорий оказалось. Правда, приступая к изложению самой главной из них, рыцарь еле сдерживался от смешка, и первый, уточняющий вопрос задал именно ректору:
— Господин Брайс, вы наверняка не женаты и не имеете постоянной партнёрши?
— Я и временной, знаете ли, не имею! — сухо ответил тот, явно смущаясь окружающих. — Возраст, понимаете ли, не тот!
— …Был! — В тон ему продолжил Карольд. И продолжил с нажимом: — Вы уже помолодели раза в полтора и давно вошли в возраст, когда мужчине секс необходим ежедневно. Если он здоров, конечно, и не конченый алкоголик. Ну и вы все забыли о главном качестве каштанов: они действуют как афродизиак, фактически десятикратно усиливая мужское либидо и давая ему возможность вступать в половой контакт чуть ли не каждые два часа. Если же мужчина по какой-либо причине лишается секса, его психика подвергается жестокой ломке, в ходе которой всплески гиперактивности и хорошего настроения соседствуют с кошмарным падением жизненного тонуса и даже с попытками наложить на себя руки. Точно, точно! В обозримой мною истории лабиринта и такие случаи имеются. Вот, к примеру…
После десятиминутного изложения нескольких историй ни у кого не осталось сомнений, как надо и чем спасать Верховного целителя, настолько запустившего своё драгоценное здоровье. Разве что он сам выглядел сердитым и непримиримым. Никто иной не посмел выдать своё мнение на этот счёт, зато формальный владелец Академии ещё и рассмеялся от всей души:
— Вот и всё, Тител! Кончилась твоя холостяцкая жизнь! Ну, разве что ты отныне каждую ночь будешь брать к себе в кроватку двух новых женщин?.. Осторожней!.. Взглядом-то меня не сожги!.. Вот потому и говорю, что ты просто обязан жениться. Причём сразу на двух или на трёх, потому что законы империи Рилли подобное разрешают.
Тут уже ректор не выдержал и с дрожащими губами, заикаясь, попытался возмутиться:
— Что ты м-мелешь?! — Он и так в молодости слыл пуританином, избегающим женского общества, и подобные разговоры его вводили в ступор.
— Не мелю, а настаиваю на твоей женитьбе! Потому что портить тебе наших выпускниц никто не позволит!
— Да как ты смеешь?!..
— А что, у тебя есть кто-то на примете в самом замке? — невинно поинтересовался граф. — Насколько я помню, у нас женщины — дефицит, а те, кто имеется, все под строгой опекой их кавалеров. Поэтому немедленно получаешь отпуск и отправляешься в столицу с одной только целью: отыскать себе достойную подругу. И вдобавок…
— Нет! — Разъярённый ректор не захотел больше слушать. — Довольно! Что ты себе позволяешь, в конце концов?! И насколько дурной пример подаёшь окружающим?! Поверь мне, я и сам справлюсь со своими проблемами!
И, развернувшись, умчался прочь своими гигантскими шагами. Оставшиеся переглянулись, давая другим высказаться по поводу происшедшего. Графиня и амазонки деликатно помалкивали, кроме жены рыцаря Азанделя, которая ему что-то быстро нашептала на ухо. И тот вполне искренне удивился вслух:
— А почему и в самом деле нельзя ректору отыскать нескольких выпускниц Академии? — На что Светозаров руками замахал со страшным недовольством:
— Да что ты несёшь?! Это я сам так неудачно пошутил, на грани фола. Господин Брайс, если услышит ещё раз, может до конца жизни от потенции избавить!
Но Карольд не сдавался и гнул свою линию:
— Вот и я говорю, что виной всему формально царящий здесь патриархат. Даже странно, что разрешаются браки в мире Зелени одной женщины и двух мужчин. Как по мне, то такого мужчину, как Верховный целитель, не уговаривать надо, а попросту поставить перед свершившимся фактом. Пусть к нему в постель придёт та женщина, которой он понравится, которая рождена и воспитана в матриархате и которой только надо предварительно помочь определёнными подсказками. А всё остальное наладится у них без постороннего вмешательства.
— То есть?
— Мне тут жена подсказала, что следует нам прихватить из лабиринта нескольких амазонок, благо желающих оттуда вырваться всегда хватает. А ещё лучше взять их из последних двух пещер, где собираются самые ярые феминистки. Потом показать им господина ректора, ткнуть пальцем и дать команду «Покорить!» Мне кажется, никакая мужская крепость не устоит против такого напора.
Дмитрий порадовался, что Александра в момент монолога пялилась на рыцаря, и ему самому удалось справиться со своими эмоциями и нахлынувшим раскаянием. Ведь его самого, несмотря на все силы и умения экранировать любое воздействие, при выходе из лабиринта первый раз довольно любвеобильно использовали две амазонки, против которых он ничего не смог сделать. Нет, убить их и разворотить при этом полпещеры он мог… Но побоялся такой жестокой ценой избежать греха.
Супруге он в своём проступке не признался, списав его в «боевые потери», и сейчас порадовался, успев с собой вовремя совладать и проговорить, как ни в чем не бывало:
— Хорошо, тебе видней. Так и сделаем, если отыщутся желающие перебраться в другой мир с целью обязательного замужества.
И всё-таки Шура что-то заметила. Только не смогла чётко понять причину своего недовольства в окружении такого количества посторонних. Нахмурилась, попыталась уловить угрозу в пространстве и ошибочно отыскала иную причину:
— Ну и долго мы будем балагурить и улыбаться на тему чужого горя? Работаем, господа, работаем! Не век же нам в этих креслах вылёживаться! А дети тем более не железные.
Сравнительный анализ продолжился. Разве что граф Дин потом удалился на десять минут и забросил экипированный отряд, под командованием Прусвета, в мир Янтарный. Да и впоследствии владельца замка, нет-нет да отвлекали по мелочам. Причём подавляющее большинство дел решалось через вездесущую Эрлиону, которая попросту не допускала заинтересованных в лабораторию, а решала вопросы при мысленном общении. Но Хотриса пропустила, признавая его как близкого родственника графа и личность особо приближённую. Юный герой уселся на стульчике, рядом с креслом, и шёпотом принялся переговариваться со Светозаровым:
— Мне надо самому смотаться в мир Пастельный и доставить к драконовскому телепорту небольшое заказанное устройство. А ты мне так и не дал добро на самостоятельные прыжки.
— Сколько весит устройство? — Дмитрий и баюнга отослал с заданием на Землю, который обычно мотался в паре с пареньком.
— Всего лишь четыре килограмма, и доставить мы его обещали ещё полчаса назад. Там его ждут не дождутся.
— Далековато, — в сомнении протянул главный учитель, опекун и приёмный брат.
— Ну и сколько ты меня будешь придерживать на втором плане? — спокойно, шёпотом вопрошал Хотрис. — До моей пенсии?
Граф хоть и продолжил кривиться, неожиданно разрешил:
— Ладно, прыгай. Если что, то я тебя по своей метке отыщу. Но чтобы через полчаса явился с докладом, нигде не задерживаясь.
Молодой Торговец кивнул и, не пряча счастливого выражения лица, умчался в зал отправления. А Дмитрий стал оправдываться перед Александрой, которая явно не одобряла такой преждевременной самостоятельности:
— Парень уникум, и чем раньше он прокачает свои умения на полную, тем быстрей достигнет пика своих возможностей. И я уверен, что за полчаса он справится. Можешь засекать время.
Супруга и в самом деле демонстративно взглянула на часики.
И как же оба были удивлены, когда юный мистер Тарсон явился намного раньше, через восемнадцать минут. В руках он держал небольшую коробку пепельного цвета.
— Что с тобой случилось? — подался Светозаров навстречу. Ему сразу подумалось, что начинающий коллега попросту заблудился в подпространстве и не смог попасть к месту назначения.
— Со мной ничего не может случиться, — горделиво и самонадеянно заявил парнишка. — И устройство доставил, и список с новыми заказами прихватил. А торопился по причине вот этой посылки. Возникла на приёмной платформе шесть часов назад. Предполагают, что оттуда, от драконов. Тем более что адрес проставлен конкретно: «Моему другу Дмитрию, Принесшему Дары». Не вскрывали, но просвечивали: внутри свиток бумаги.
— А-а! Ну так это другое дело! — обрадовался граф, вскакивая на ноги и перехватывая доставленную ему посылку. — Да ты не просто везунчик, ты ещё и почтальон замечательный!.. Ребята, перерыв!
После чего подошёл к отдельно стоящему столику, водрузил коробку и попытался ее открыть. Хотрис крутился рядом и подсказывал:
— Считают, что коробка настроена на твою ауру. А пальцы надо прикладывать вот здесь и здесь.
После такого инструктажа коробка и в самом деле раскрылась легко, словно и не интриговала только что цельными гранями. Внутри действительно оказался свиток из толстой бумаги, и жутко обрадованный получатель стал его разворачивать, приговаривая:
— Ну вот и дождались весточки от Осстияла!.. Теперь, считай, у нас половина проблем моментально решится… А если ещё и драконы со всей мощью своей цивилизации к нам на помощь подтянутся…
Потом замолк, вчитываясь в строки, по мере прочтения всё больше и больше хмурясь. А по завершении смотрелся мрачнее грозовой тучи. Послание гласило:
«Дорогой друг! Приветствую тебя!
Но, скорей всего, мой привет — прощальный. Потому что вряд ли мы с тобой увидимся ещё хоть раз. И совсем не по вине моей крайней занятости или нежелания. Родина меня встретила замечательно, а твои дары были признаны самым значительным вкладом в развитие нашей истории. Карликовые каштаны удалось прорастить, и вскоре они могли бы дать шанс всем престарелым членам нашего общества, коих у нас почти шестьдесят процентов, после омоложения пройти второй жизненный цикл. Только вся беда в том, что мы вряд ли успеем удвоить своё активное население за счёт молодильных каштанов. Беда пришла в наш дом, и беда страшная, неотвратимая. Враг уничтожил все наши дальние форпосты, окружил непонятной нам техникой и армадами кораблей, а потом сумел блокировать внутри нашей цивилизации все физические перемещения с помощью телепортов. А ты ведь знаешь, насколько наши технические устройства казались совершенными и всесильными, но они сейчас практически бездействуют, и я никак не могу вернуться в мир Пастельный. Осталась только маленькая лазейка, когда максимальный по силе посыл позволяет отправить на дальний форпост никчемный кусок бумаги в специальном футляре.
Дмитрий, если ты читаешь сейчас это послание, значит, я могу умереть спокойно: ваш мир, ваши вселенные будут предупреждены об опасности, и вы, может быть, успеете к ней заранее подготовиться.
Помните: зло идёт от умбонов! Они выглядят как приземистые люди, но у них вдвое толще руки и ноги, а сплюснутая сверху голова скорей похожа на змеиную. Не верьте этим подлым тварям, если они прибудут к вам под видом несчастных беженцев, нищих или бездомных звёздных скитальцев и постараются втереться в доверие. Уничтожайте их сразу! Не давайте им узнать ваши слабости, разведать всё о вашей технике и о вашем оружии! Наши чиновники это допустили, не проявили вовремя должной осмотрительности, и вот вся наша цивилизация, которой три миллиона лет, стоит на грани гибели. Учтите наши ошибки, не верьте умбонам! Ещё раз настоятельно повторяю: уничтожайте их немедленно! А ещё лучше, атакуйте превентивно!
Очень сожалею, Дмитрий, что мы больше не встретимся, ибо наши шансы на победу крайне невелики. Но горжусь, что судьба свела нас вместе, и мы с тобой в любом случае попали в летописи нашей цивилизации, как Пронесший Дары Второй Жизни и Доставивший Дары Второй Жизни.
Вечной тебе жизни!
Твой приятель Осстиял».
Граф Дин Свирепый Шахматный закончил чтение и вместо пересказа прочитанного протянул письмо уже стоящей напротив Александре. Она немедля приступила к чтению, а вокруг неё сгрудились все, кто хоть как-то мог дотянуться взглядом до строчек. Тогда как граф обратился к Хотрису, который стоял рядом с ним:
— Прочитал всё дословно?
— Да. И запомнил, словно сфотографировал.
— В замок Крафы попадёшь, не заблудишься?
— Не сомневайся, попаду.
— Тогда мчись туда и сразу ему зачитываешь письмо Осстияла по памяти. А он уже сам сообразит, что делать и какие силы мобилизовать. Ну и мы тут сидеть сложа руки не будем. Давай!
Юный герой вновь умчался, а закончившая чтение супруга не стала скрывать своего недоумения:
— Не поняла, ты что собираешься делать? Поднимать все миры на грядущую войну с умбонами? Так ведь они ещё страшно далеки, как я поняла, цивилизация драконов от нас в немыслимой дали находится.
— Правильно поняла. Но именно теперь нам придётся напрячься ещё больше! — Он сделал паузу и осмотрел всех присутствующих: — Наши приоритеты так и останутся приоритетами на ближайшее будущее: надо спасти детей пещер Повиновения. Затем ввести в режим надлежащей деятельности замок Свинг Реальностей и запустить в эксплуатацию первый участок Сети Опорных Станций. Это позволит нам выпустить в большой мир миллионы Торговцев из мира Грёз. Попутно с этими основными задачами постараемся до конца раскрыть секрет умбонов, которым они сбивают настройки наших прыжков, сваливая нас в ловушки. И как только это станет известно, первый отряд добровольцев отправится выручать драконов.
Нетрудно было догадаться по эмоциям графа, кто возглавит этот отряд. Но если все присутствующие в лаборатории отнеслись к этому с полным пониманием, то Александра позволила себе возражения:
— Так нельзя! Да и ничего у вас не получится. Осстиял написал, что их галактика блокирована, телепортация невозможна. Да и не лучше ли начать планомерную подготовку наших миров к активной обороне?
Дмитрий перешёл к объяснениям, которые давал не только своей любимой, но и остальным:
— В письме чётко указано, что перестали действовать технические телепорты. А драконы природным даром перемещения, как Торговцы, никогда и не обладали. Значит, именно у нас есть все шансы расстроить агрессивные планы умбонов, а может, и спасти дружественную нам цивилизацию драконов. К тому же Осстиял категорически настаивал, что уничтожать врага следует превентивно! То есть не ждать, пока они явится в наши дома и начнут уничтожать наших детей, жён и стариков. Вот потому и придётся нам, дорогая, не к свадебному путешествию готовиться, а к войне. И с этим никто не поспорит.
Графиня и не собиралась спорить, лишь согласно, многозначительно кивнула:
— Надо, значит, повоюем!
Похоже, у её супруга имелись некие другие соображения по поводу беременных женщин, которым положено оставаться в тылу. Но в данный момент он не стал дискутировать на эту тему, а просто согласно кивнул в ответ.
А вот на душе обосновалась тревога. Как ни мечтал он о месяце покоя и праздничной неги, как ни желал показать Александре все красоты иных миров, в данный момент понимал, что придётся всё это отодвинуть на неопределённые сроки.
Жутко не хотелось воевать — а придётся.
И мысли уже витали в иных сферах, прикидывая, кого и как, каким боком, каким способом и каким оружием можно привлечь в союзники. Таких союзников могло оказаться очень много: хаерсы, целители Зелени, рыцари Гинвейла, жители Земли, шафики и канги Ягонов, разумные кальмары, тот же Водоформ Подрикарчер, если его отыскать, и даже те же технически одарённые обитатели мира Ситулгайн, если им всё правильно и дельно объяснить. А там и союзник Крафа мощь всех сорока шести миров своего Ожерелья подтянет, над которыми он считается Высшим Протектором.
Потому что беда стояла на пороге всего разумного мира. Сражаться с ней поодиночке нельзя, раз уж драконы с ней справиться не могут.
Только вместе! Только пользуясь популярным на Земле девизом: «Мы не одиноки во Вселенной!», к которому отныне следует обязательно добавить новый девиз: «И вместе мы — непобедимы!»

Юрий Иванович
Оборванный след
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Глава 1
Визит к хаерсам

Жизнь Дмитрия Петровича Светозарова считалась интенсивной и невероятно насыщенной событиями, но после известия о войне драконов с умбонами первые двое суток даже поспать времени не нашлось. Да и потом два часа сна выкраивались всеобщим волевым решением его ближайшего окружения. Дмитрия попросту заставляли прилечь или нагло пользовались умениями гипноза, добавкой сонного зелья в пищу, а то и резко действующими химическими препаратами.
Проводят, например, некие эксперименты, делают почти незаметный укол, глаза у графа и закрылись. Открыл их снова, а два часа уже нет, как и не бывало. И что толку сердиться? Особенно если сразу натыкаешься взглядом на личико обожаемой жены, которая с милой улыбкой спрашивает:
— Как спалось, дорогой?
На это графу Дину Свирепому Шахматному, как называли его в мире Зелени, ничего не оставалось, как отвечать «Хорошо!», отделываться благодарным поцелуем и с ещё большей скоростью устремляться навёрстывать упущенное время. Метания по иным мирам не сводили до нуля силы Торговца по той простой причине, что количество кристаллов-накопителей с энергией в замке не уменьшалось, а росло. А вот как раз пребывание дома, в Свирепой долине, изматывало больше всего. Мало того что краеугольные вопросы решались только непосредственно графом при встречах с соратниками, союзниками и поставщиками, так ещё и в плане обмена мыслями с магическими сущностями (коих в замке имелось две особи) вёлся непрекращающийся диалог.
Поэтому особенно дальние, более продолжительные путешествия казались Светозарову воистину отдыхом, чуть ли не развлечением. Одним из таких стало путешествие в мир хаерсов. Когда-то Дмитрий спас от уничтожения гигантский космический корабль их цивилизации, после чего обрёл статус особо желаемого и всегда радостно встречаемого гостя. Да плюс ко всему благодарные астронавты убеждали, что их сородичи давно мечтают восстановить общение с иными цивилизациями с помощью всё тех же Торговцев. Тогда же знаменитый землянин и получил от космических путешественников многочисленные подарки, необходимые прежде всего в плане личной безопасности и крайне желаемые каждым воином при ведении боевых действий. Но в данное время, в преддверии намечающейся войны, остающиеся запасы подарков оказались неожиданно малочисленными, и Торговцу пришлось отправляться к хаерсам вновь.
При этом статус попрошайки никак не смог бы приклеиться к сильнейшему представителю своей уникальной, вездесущей цивилизации. Он не отправился с пустыми руками, а прихватил с собой Зектанги и адские топазы, уникальные драгоценные камни, которые больше всех ценились при обмене между вселенными. В своё время космические путешественники взяли несколько камней (больше на тот момент не было под руками) и сразу предупреждали, что возьмут любую партию такой роскоши и за ценой не постоят. Так что «проходчик» между мирами чувствовал себя уверенно, несмотря на гигантское, на пределе для него расстояние предстоящего путешествия.
Что раздражало и мешало, так это попытки иных существ (и не только родственников) доказать, что без их компании он не справится. С супругой Александрой решилось проще всего: она была занята в лабораториях чуть ли не больше самого графа. Как раз учёная группа вышла на финишную прямую. Работы велись с определением меток на детях, которые были эвакуированы из Янтарного мира. Метки зафиксировались, и теперь следовало определиться с их устранением. А лучше всех видела опасный знак в ауре детей именно Александра. В этом даже многократно более сильный в магии Эльвер-Аусбурн Дмитриевич Свирепый Шахматный Первый (он же вторая магическая сущность графского замка) не мог с ней сравниться.
Но вместо графини, видя, что есть вакантное место спутника, попытались навязать свои кандидатуры иные Торговцы. Тот же юный герой Хотрис Тарсон, великан баюнг Шу’эс Лав, и Яша Праймер, уроженец мира Лелеши. С этими тремя справиться оказалось тоже просто: хватило внутрикомандной дисциплины.
Зато неожиданно мощно атаковали Дмитрия его родственники. Сестра Елена так вообще потребовала взять её с собой в паре с Девой, летающим пегасом женского рода. Мол, мы так скучаем друг без друга, что нас и разлучать часто нельзя.
— Вот и оставайся со своей подругой! — несколько грубовато заявил брат сестре. — На обратном пути мне будет каждый килограмм важен и целую лошадь я не потяну!
— Тебе повезло, что не сказал «две лошади»! — с угрозой сжала кулачки Елена, до сих пор мечтавшая об изумительной стройности своего тела. — Но ты ещё сам нас просить будешь! — и умчалась жаловаться Деве.
Зато серьёзно присел на уши родной отец, ещё только недавно вырванный из узилища, Пётр Васильевич:
— Пора и меня загружать мужскими делами! Или ты желаешь, чтобы я тут от тоски умер?
Это он явно преувеличивал. А может, и приуменьшал свою широкую программу знакомства с новым миром Зелени вообще и с замком своего сына — в частности. У него тоже не имелось свободной минуты, и казалось удивительным, как он сумел столкнуться со старшим сыном в нужном месте и в нужное время.
— Раз умираешь от тоски, — заявил ему сын, — сегодня же отправляешься в составе Совета Старейшин Торговцев в Свинг Реальности, замок нашей цивилизации. Пять суток тебе там не просто следует провести безвылазно, но и попутно изучить твердыню как можно тщательнее. Сам понимаешь, насколько для нас важно это уникальное наследие Предтеч. Готовься, через два часа явится Крафа и тебя захватит с собой.
Отец ещё так ни разу не сподобился увидеть святыню цивилизации Торговцев, поэтому спорить не стал. Сразу побежал собираться.
А вот от нежданно обретённого совсем недавно брата Бориса отвертеться не удалось. Тоже вырванный из застенков своего родного мира Долроджи, Борис Петрович Светозаров успел за пару дней освоить выращенные ему местными целителями ступни и теперь рвался в бой. И раз на родину его не отправляли (имелись сложности в использовании телепорта драконов), то он решил ни на шаг не отходить от своего старшего, единокровного брата по отцу. О его упорстве и настойчивости и так уже ходили легенды, несмотря на скромный девятнадцатилетний возраст. Ну и сила впечатляла: при проверочном переносе он прихватил за собой чуть не тонну попутного груза и хвастался, что это ещё не предел. Подобного делать никто из иных Торговцев не умел (Крафа, проживший три тысячи лет, шёл совсем по иной категории — «монстры-чемпионы», как и сам Дмитрий).
Но в конечном итоге именно сила младшего брата стала главным критерием отбора. В любом случае это будет не обуза в дальнем путешествии, а солидная помощь. Вот и отправились братья Светозаровы в свой первый, деловой, совместный поход.
«Запрыгнули» они сразу на ту планету, где базировались хорошие знакомые Дмитрия, когда-то им спасенные после аварии их судна, Чёрного Монолита. Но первое, что увидели Торговцы и что их сильно озадачило, так это удивительно малое количество людей на улицах города, отсутствие яркого светового дизайна на зданиях и приспущенные на всех видимых флагштоках траурные флаги.
— Твою папуаса гирлянду! — расстроился землянин. — У них тут что, тоже война началась? Или какая-то болезнь население выкосила?
Хаерсы считались очень высокоразвитой технической цивилизацией. До Ситулгайна они, конечно, недотягивали, но свои, пусть только стационарные телепорты и у них имелись. Одна беда: эти тяжеловесные устройства приходилось размещать лишь в местах с мощной индустрией и с огромными энергетическими потоками. Ну и понятно, что желанная техника работала только в своей галактике, а перенос людей и грузов осуществлялся лишь между планетами с максимально развитой инфраструктурой. Имелась у них и моментальная связь, пусть и громоздкая, но действующая в пределах их родной галактики. Да и способ преодоления космических пустот позволял хаерсам не только летать в соседние звёздные скопления, но пробивать проходы между вселенными. Именно таким образом они попали когда-то в мир Зелени, а потом и домой вернулись.
Именно поэтому вселенской техники, искусственных спутников, лун, огромных станций у них имелось на диво много. И тот же Борис, хорошо знакомый с космическими кораблями своего мира Долроджи, как увидел космодром (практически пустой, а не, как обычно, переполненный), так и замер с отвисшей челюстью. Только и сумел выдохнуть минут через десять:
— Как же эти стальные горы взлетают?..
К счастью, Чёрный Монолит оказался на месте, а значит, первые консультации можно было получить у старых знакомых. С ними же и торговлю начать, а уж они дальше сами знают, кого и сколько из местных следует подключить.
Братья подались к служебному ангару, возле самого корабля, где в любое время дня и ночи находился дежурный, а в лучшем случае можно было застать и большую часть экипажа. Повезло. Там не только оказалось много людей, но гостей заметили издалека и высыпали наружу встречать всей компанией. Причём все без исключения были рады Торговцу и, узнав, что он не просто с братом прибыл, а с коллегой, оживились ещё больше. С первых же слов объяснений стала понятна малолюдность в городе и приспущенные траурные флаги:
— Мы уже надежду утратили, ожидая вашего появления! И отсутствие связи с вами — наибольшая трагедия последних дней! Потому что у нас страшная беда! На окраине соседней галактики вспыхнула мощная Сверхновая. Энергия вспышки доберётся до нашей галактики примерно через три недели, и крайние звёздные системы пострадают весьма сильно. Ведётся спешная эвакуация людей, но уже сейчас подсчитано: не удастся спасти даже половину. На периферии практически отсутствуют современные города, а значит, и телепортов нет. Мы бы тоже отправились туда, но руководство неудачно затеяло смену реакторов на более современные. А так как те выращиваются сразу на корабле, то ускорить ведущийся процесс нет ни малейшей возможности. Так что нам не суждено поучаствовать в операции по спасению наших сородичей.
— Так если ещё никто не погиб, почему траур заранее? — не понял Борис.
— На периферии соседней галактики у нас уже имелось десяток колоний в нескольких системах. Вот все тамошние колонисты и погибли во вспышке. Потому и траур… Но хуже всего, что мы знаем о грядущей гибели иных наших сограждан, в тысячи раз большей, и ничем не можем помочь. Несколько миллионов точно обречены. Не говоря уже о тех, кто затерялся в дальних экспедициях и почти не имеет связи с большим миром.
Умение считывать эмоции по аурам в данный момент и не стоило использовать. Только по взглядам хаерсов понималось, с какой надеждой они сейчас взирают на пару Торговцев и с каким трепетом ждут от тех предложения помочь хоть минимально.
Да и следующая фраза старшего в смене словно подталкивала к ответному жесту доброй воли:
— Не ошибусь, если сделаю ответственное заявление от имени всей нашей цивилизации: мы готовы вам предоставить весь наш космический флот, всю мощь нашей промышленности и весь наш научный потенциал по любому вашему требованию, в любом месте и в любое время…
Предложение явно не заканчивалось, а додумать его концовку не составляло труда: «…Только окажите нам посильную помощь в спасении жителей окраины галактики!» Всё остальное графу приходилось продумывать в авральном режиме. Ведь с ответом затягивать некрасиво. О том, чтобы соврать, сказавши, что нет сил, нам ничего не надо, и мы спешим, — не могло быть и речи.
«Как же так неудачно всё по времени сошлось! — досадовал Дмитрий. — У драконов война, на Земле — смена всеобщей политики, в Янтарном — похищения детей да плюс ввод Сети Опорных Станций и Свинга Реальностей с грядущим расселением Торговцев из мира Грёз. Да ещё и Сверхновая! Правда, тут хоть есть некий резерв во времени… Три недели — это край, но уже через две недели надо будет броситься туда, где останутся наибольшие скопления народа и заняться их эвакуацией. Значит, у нас с Крафой на всё про всё в распоряжении тринадцать, четырнадцать дней, потом придётся мчаться сюда и вплотную заниматься спасением хаерсов. Если повезёт — справимся. А если не повезёт? Если мы с ним, так называемые «монстры-чемпионы», канем бесследно и безвозвратно в загадочном мире устроителей лабиринта вокруг пещер Повиновения? А то и погибнем, пытаясь прорваться в неведомый мир? Тогда все данные сейчас обещания ничего, кроме ненависти со стороны хаерсов, не принесут. Да и люди, собравшиеся для эвакуации и погибающие под ударом всё пронзающей радиации, это самое худшее, что и в кошмарном сне не привидится. Они будут верить и надеяться до последнего мгновения, а мы не придём…»
Ну и следовало уже отвечать встречным предложением о своих намерениях:
— Спасибо за такое щедрое и веское предложение. Оно нам весьма и весьма кстати. Потому что наши союзники драконы сейчас в критическом положении. У них война с умбонами, и они уже осознают себя проигравшими. Мы собираемся им помочь, причём срочно, в самые ближайшие дни. Мы и прибыли по этой причине, надеясь купить у вас современное оружие и много чего иного. В том числе заплечные ускорители, могущие переносить баюнгов, этаких великанов раза в два с половиной более тяжёлых, чем мы. Имеются у вас такие?
— Да, называются «эвакуационные». Давайте весь список необходимого, его начнут комплектовать немедленно. Причём ни о какой оплате не может быть и речи!
— Спасибо! Я так и подумал, тем более что мы, со своей стороны, обязуемся помочь вам с эвакуацией населения с окраины вашей галактики.
Прозвучавших слов хватило для того, чтобы окружившие гостей хаерсы чуть обниматься не бросились от радости, облегчения и воскресшей надежды. В их древней истории всегда утверждалось, что слово Торговцев — священно и всегда выполнялось. Да и недавняя помощь Чёрному Монолиту это лишний раз подтвердила.
Причём несколько из них сразу транслировали встречу и ведущиеся разговоры иным своим соотечественникам, скорей всего, в центры информационных служб и корректирующих органов. Потому что со стороны города уже летело два десятка летательных аппаратов, да и с остальной части космодрома к месту встречи спешили многочисленные астронавты, функционеры и представители обслуживающего персонала. Так что вскоре на окраине космодрома образовался небольшой митинг, в центр которого пытались просочиться личности с более высоким управленческим статусом. Один из них, представившись советником первого ранга, начал своё общение с требования:
— Уважаемый Дмитрий, зачитывай вслух всё, в чём вы нуждаетесь. Наши интенданты начнут сюда подвозить немедленно обозначенные позиции.
Список и в самом деле имелся, набросанный графом ещё в замке, но, увы, на тамошнем языке. А имеющиеся здесь ретрансляторы не умели переводить текст мёртвого для них языка. Поэтому старший брат дал задание младшему зачитывать вслух имеющийся перечень, а сам задал вопрос окружающим астронавтам:
— Во время нашего первого знакомства я этим несильно интересовался, но сейчас хочу понять: как именно вы делаете пробои в иные вселенные, насколько точно они у вас получаются и какие силы военной армады можно провести по этим пробоям?
Тотчас все стали расступаться, уступая дорогу одной из женщин возраста «чуть за тридцать», стройной, высокой, с лицом модельной красавицы по меркам Земли, и в явной униформе, подчёркивающей изумительную фигурку. А советник первого ранга с непомерным уважением в голосе успел её представить:
— Генерал Мариам Денса, наша знаменитая навигатор-корректировщик. Она лучше всех ориентируется в заданных вопросах.
После чего благодарно кивнувшая дама с ходу стала отвечать:
— На каждый пробой — общее количество кораблей всё-таки имеет ограничение по массе. Но составляет порядка полной эскадры тяжёлых эсминцев. А это одиннадцать кораблей со всем приписанным к ним вспомогательным малым флотом. Точность выхода в нужные координаты у нас колеблется в границах одного, максимум двух километров. Лекция же о том, как именно совершается сам пробой, даже в его простейшей интерпретации для гражданских лиц, затянется минут на двадцать. Мне приступать к изложению?
— Да нет, спасибо! Думаю, что погорячился, спрашивая о таких тонкостях. По большому счёту, они нам и не нужны.
— Тоже так подумала, — улыбнулась вполне мило Мариам. — Но уточняющий вопрос, как человек военный, вынуждена задать тотчас: против кого будет вестись атака? И есть ли конкретные данные о флоте противника и типах его кораблей?
— Увы, в данный момент у нас никаких технических данных нет. Наши союзники драконы только успели передать сообщение, что они окружены флотами умбонов, и те планируют полное истребление древней расы. Но в самое ближайшие дни я постараюсь туда наведаться, выяснить подробности, скоординировать действия и попутно получить все технические детали об агрессорах.
— А кто эти умбоны? — прищурила глаза мадам Денса. — И как они выглядят? Не те ли это «мусорщики», которые пятнадцать тысяч лет назад попытались атаковать один из рукавов нашей галактики?
— Скорей всего, они! Потому что именно «мусорщиками» их называли ещё Предтечи, устройствами которых мы пытаемся в последнее время пользоваться. Ну и выглядят они как «тумбочки», с толстенными руками и ногами.
— Они! — жёстко заявила Мариам. — Самое гадкое, противное и мерзкое племя разумных, история которого насчитывает чуть ли не миллион лет. По имеющимся у нас историческим сведениям, эту гадость уничтожают, казалось бы, поголовно и навсегда. Но потом пострадавшие цивилизации вновь вынуждены выжигать эту мерзость, невесть откуда взявшуюся, возродившуюся и вновь настроившую тучу космического флота для новой экспансии. А в наших хрониках их чаще называют «паразитами-мутантами». Хотя… — она усмехнулась, — сравнение их с тумбочками из-за гротескной внешности самое верное.
— То есть вы не просто знаете, как с ними воевать, — обрадовался Дмитрий, — но даже побеждали этих агрессивных мутантов?
— Есть такой опыт, наши предки его довольно подробно описали. Но ведь сколько времени прошло, техника настолько изменилась, сам факт окружения уникальной цивилизации…
— Они им ещё сумели помехи настолько сильные установить, что драконы теперь не могут пользоваться своими телепортационными установками.
— О! Тем более! — весьма экспансивно отметила дополнение навигатор-координатор. — Да и сам факт тотального окружения своего противника умбонами в исторических хрониках ни разу не упоминался. Так что опираться на опыт сражений наших предков мы должны с оглядкой и большими осторожностями. А в идеале все наши действия должны совершаться лишь после полной координации тактики и стратегии с вашими союзниками драконами.
Граф Дин на эти слова не просто кивал, а в ожесточённом раздумье царапал висок, пытаясь прикинуть, как, когда и в первую очередь куда следует мотнуться. Получалось, что к драконам придётся наведаться немедленно. Хотя бы с пятиминутным визитом. Потому что попытки отправить письменное послание телепортом Осстияла оказались бесполезными. Где-то там, в невероятной дали, агрессивные умбоны и эту маленькую лазейку перекрыли. Следовало совершать прыжок туда, используя по максимуму свои природные данные.
Причём не факт, что Торговца у драконов немедленно встретят с раскрытыми объятиями, выдадут всю нужную техническую документацию по врагам и проведут должную привязку координат для своей вселенной относительно вселенной хаерсов. Светозарову было в тысячи раз проще заниматься чем угодно, нежели вникать в подобные тонкости сложной небесной механики соотносительности вселенных. И что получится в итоге? Он легко доставит данные по флоту «мусорщиков», а вот точные координаты, записанные в параметрах иной расы, окажутся для здешней цивилизации филькиной грамотой.
Поэтому следовало срочно продумать, как решить этот сложный вопрос. Но ещё до того объяснить окружающим, что Торговцы — это не всесильные монстры, которым подвластно всё. Тем более подавляющее большинство из них. Вот с этого и начал:
— Вынужден незамедлительно предупредить, что не всё в нашей власти. Подобных мне в нашей цивилизации всего двое, и, учитывая нашу сиюминутную занятость, приступить к немедленной эвакуации ваших людей мы не можем. Да и неэффективные прыжки у нас получатся, по малым поселениям да за малыми группами. Поэтому постарайтесь собрать к крайнему сроку через две недели всех жителей окраин в крупные города, а по отдельному сигналу — на самые большие площади. Именно туда мы с Крафой будем перемещаться, захватывать одним разом как можно большее количество людей и переносить в безопасное место.
— А твой брат Борис?! — с недоумением воскликнул старший смены. — Он ведь здесь, рядом с тобой!
— И к сожалению, мало что здесь может сделать. В месте своего рождения — он сильнейший. В мире Зелени, который рядом с Землёй, он силы почти не потерял, потому что оттуда его родители. Ну а здесь, вдали от материнских вселенных, он лишается огромной доли всех своих возможностей. То же самое с иными Торговцами, те здесь вообще окажутся бессильны, лишь в качестве просто моего попутного груза.
— Но ведь Борис хоть что-то может? — упорствовал хаерс.
— Конечно, может, потому я его и взял с собой.
— Так, может, хоть он здесь пока останется? — последовала неожиданная просьба. — И хоть начнёт небольшие группки детей эвакуировать?
Борис как раз закончил диктовать позиции в списке и теперь тоже прислушивался к разговору. И судя по его реакции на предложение, он уже почти согласился. Только вполне справедливо уставился на старшего брата, понимая, что последнее слово только за ним. А тот сморщил лоб в сомнении:
— Вначале надо попробовать, что он здесь может, и только потом будем думать.
Все пробы в таком случае проводились быстро и вполне несложно. Только и следовало урождённому в Долроджи «проходчику» подхватить нескольких человек да мотнуться с ними на дистанцию в один километр и обратно. После чего высчитывалось, сколько личной энергии осталось для последующего перемещения. И уже на основании этого делали выводы об итоговых возможностях.
Выбрали четверых добровольцев, прикинули расстояние, замерили наличие сил, после чего старший стал присматривать за младшим. Ловить «выпадающих», вырвавшихся из-под контроля пассажиров не пришлось, Борис справился. Да и сил у него осталось после такого действа порядочно. Вот и прикинули, что при наличии при себе нескольких кристаллов-накопителей спасатель сможет прыгать бессчетное количество раз в пределах одной пятой данной галактики. При этом удастся брать с собой груз, не превышающий пятисот килограммов. Соответственно, и количество детей зависело от их возраста и комплекции.
Не бог весть какие огромные результаты, но в любом случае за две недели они принесут великолепные итоги, ради которых хаерсы уже готовы на всё. А уж когда оба «монстра-чемпиона» подтянутся да начнут забирать людей со сборочных пунктов, процесс пойдёт по нарастающей экспоненте. Ведь самим взрослым на места сбора добраться проще, чем с детьми на руках.
Ну и сам Борис официально заявил, что готов остаться и помочь в спасении людей.
Дмитрий несколько расстроился такими итогами своего визита, да и переживал, как к подобному отнесётся отец, но младший брат словно угадал подобные мысли, добавив с улыбкой:
— И за отца не переживай, он меня с детства воспитывал как человека самостоятельного, полностью отвечающего за свои действия.
Оставалось похлопать родственника по плечам да сделать последние наущения тихим голосом:
— Главное — не надорвись! Лучше бери меньше — и шагай чаще. Потому что если «вывалишься» невесть где, я сразу не смогу прийти на помощь. Сам ведь знаешь, куда мы собираемся с Крафой.
— Не волнуйся, я всегда начеку и перестраховываюсь вдвойне.
Старший брат только хмыкнул с сарказмом, но вслух не стал напоминать об аресте меньшего, когда ему ещё и ступни обрезали, чтобы не сбежал. Зато повернулся к лидерам собравшихся хаерсов и подвёл первые итоги:
— Брат остаётся здесь. Заказанные устройства и оружие, как вижу, интенсивно доставляется. Ну и ещё осталось решить вопрос с координатами для ваших пробоев в будущем. Объясните мне чётко и популярно: какие для этого данные я должен буду взять у драконов?
И опять заговорила, но на этот раз уже командным голосом Мариам Денса:
— Лучше всего взять меня с собой. И я уже на месте разберусь, где ваши драконы находятся и как нам туда добраться.
Заметив тень сомнения в глазах графа, она заявила ещё строже:
— Лучше меня с этим вопросом всё равно никто не справится! И моё воинское звание позволяет откомандировать любого военного пилота или навигатора-корректора в любую точку вселенского пространства.
Дмитрий вспомнил, что перед ним генерал, внутренне ещё больше засомневался: «За какие заслуги такая молодая тётка получила такой чин в мирное время?» Но не забыл также и об уважении, которое ей оказывали окружающие: «Может, и в самом деле достойна. Жаль, что нельзя сейчас отвлекаться на подробности… Но в любом случае доставить её к драконам — в самом деле лучший выход. Разве что надо её заранее предупредить…»
— В принципе я не против. Только вот драконы — огромных размеров. Голова — с меня. Зубы — как моя рука. Возле него люди кажутся муравьями.
Ни тени страха не мелькнуло в глазах симпатичного генерала:
— Буду счастлива познакомиться с нашими братьями по разуму!
И Светозаров запоздало вспомнил, что в галактике хаерсов обитает около десятка разумных видов, сильно отличающихся от гомо сапиенс. Так что такую «железную леди» вряд ли испугаешь даже внушительными по величине драконами. Особенно если она заранее знает, что рептилия разумна и проживает в цивилизации, насчитывающей миллионы лет.
— Ладно, тогда собирайтесь, — решил он, уже более тщательно разглядывая униформу. — Желательно вам экипироваться сразу для любой обстановки. В том числе и боевой. Потому что мы вначале ко мне в замок заскочим, а потом, с пересадкой в одном мире, немедля подадимся в мир драконов.
Мариам не следовало повторять дважды. Она резко развернулась и буквально помчалась к стоящему поодаль летательному аппарату. То ли у неё там было всё укомплектовано, то ли попытается заказать срочную доставку.
А оба брата чуть сдвинулись к месту, куда спешно свозили ими заказанное оружие, боеприпасы, парализаторы огромной мощности, защитные системы и соответствующие ускорители. Присматривались, оговаривали способы родственной связи по каналу эмоций. И глядя на быстро растущие горы ящиков, Борис заволновался:
— Мы список составляли с учётом, что часть заказа не дадут или не будет в наличии. Но дают всё… Ты хоть утащишь всё это?
— Попробую… Не будь мы так далеко — у меня бы и капельки сомнений не возникло… Если не получится, разделю на две ходки.
— И её разделишь? — младшенький позволил себе подмигнуть старшему, а потом только глазами указать на приближающуюся даму-генерала, которая сама себя прикомандировала к Торговцу. — У нас в Долроджи дамы тоже огонь, та же Аскеза чего стоит в своём звании генерала. Но эта несколько моложе, и уже такой чин плюс уважение окружающих. Ну и личико, как на картинке…
— Ты это к чему? — нахмурился Дмитрий.
— Да будь она лет на пятнадцать моложе, я бы сам к ней клинья подбил.
Удивляться не приходилось такому воспитанию и таким фривольным взглядам на отношения брата. В мире Долроджи молодые парни вообще не создавали постоянной семьи, перепрыгивая из одной кровати в другую, а в итоге лишь в сорокалетнем возрасте официально женились на женщине, у которой обычно было двое, а то и трое деток разного возраста и от разных отцов. И Дмитрий хорошо помнил своё ошарашенное состояние, когда несколько дней назад в приватном разговоре с отцом услышал, сколько у него теперь братьев и сестёр. Такое впечатление создавалось, что папаша за двадцать лет пребывания на чужбине промышлял там брачным аферистом-многожёнцем, а не рьяным борцом за права и свободы тамошних Торговцев.
Вот и самый старшенький из братьев оттуда, вырос и воспитан в духе полной несерьезности к интимным отношениям. К тому же создателю Академии Целителей незамедлительно припомнилось неадекватное поведение братца в Свирепой долине. Тот начал флиртовать и заигрывать со всеми подряд особами женского пола, ещё будучи прикован к ванне с раствором, в котором отрастали его новые нижние конечности. А уже пару дней назад пришлось делать ему наущения за бесстыдное поведение в отношении девушек-целительниц, обучающихся на последнем курсе. Выходец из иного мира, оказавшийся кровным братом самого графа, не пропускал ни одной симпатичной мордашки. Да так «не пропускал», заигрывая и склоняя простейшими фразами к ничего не обязывающему разврату, что даже вездесущая Эрлиона забила тревогу. Но сама разбираться не стала, а наябедничала папе Диме. Вот и пришлось не далее как вчера проводить воспитательную беседу.
Вспомнив об этом, Дмитрий даже в душе порадовался, что брат будет две недели загружен работой по самое «не хочу». Но и предупредить любвеобильного парня следовало со всей строгостью:
— Ты прекращай подобные закидоны немедленно! Здесь тебе не там! Я точно не помню, как среди хаерсов к подобным вещам относятся, но что-то там есть строгое, если не страшное. Так что ты вначале узнай всё подробно, а потом и башкой думай, а не другим местом. Иначе тебе его отрежут в наказание, и неизвестно ещё, отрастят ли его наши целители, как ноги, или нет.
— Ладно, ладно, считай, что меня запугал, — согласно закивал недавно обретённый родственник. — Что я, не понимаю, насколько бывают разные законы и стереотипы поведения?
Чувствовалось, что не понимал. Но поговорить им наедине больше не дали. Приблизившаяся Мариам Денса скинула с плеча лямку внушительного баула, ставя его у своих ног, и чётко доложила:
— К отправлению готова! Со мной моё персональное оружие и личный ускоритель! — в громоздком, явно скрывающем фигуру скафандре она выглядела всё равно женственно и привлекательно. Ещё и мило улыбнулась, услышав последние слова младшего из братьев: — О каких стереотипах поведения идёт речь?
— Да это мы о своём, о мальчишеском! — граф Дин строго посмотрел на Бориса и вознамерился сменить тему разговора. Но тут его отозвали в сторону, к только что доставленной груде ящиков. Привезли заказанные Йо-Йо, универсальные щитки, которые своим полем предохраняли человека от распыляемых ядов. Но не старого образца, а новейшего, совсем с иными характеристиками и свойствами. Вот прибывший интендант и пытался бегло перечислить отличия заказчику.
Зато оставшийся «проходчик» из мира Долроджи весьма удачно, в том же тоне, продолжил интересующую его тему:
— То есть говорим о вечном: про отношения мужчины и женщины. Брат меня пытался убедить, что ваши девушки весьма строги в морали, можно сказать — недотроги. Правда ли это?
С минуту генерал смотрела на него не моргая, словно окаменев. Потом всё-таки начала отвечать, словно пустившись в рассуждения.
— Да как тебе сказать?.. По-разному случается… — потом пришла к каким-то выводам и улыбнулась: — Ты, главное, детей спаси, а уж наши девушки тебя не обидят.
Может, и зря такое сказала. И уж точно зря, что не в присутствии уже возвращающегося графа Дина Свирепого Шахматного. Уж тот бы сразу сообразил что к чему и принял бы надлежащие меры.
А так старший Торговец вскоре убыл с грузом и со специалистом по навигации и корректировке, а младший, довольно улыбаясь, поспешил согласовать ориентиры для своих предстоящих перемещений.

Глава 2
Новый титул

Хорошо, что зал прибытия и отправки графского замка строился с запасом. Хватило места для всего, что Светозаров доставил. Только ему самому пришлось с мадам Денса из плена ящиков и коробок выбираться мини-прыжком в коридор. И уже там раздавать инструкции пялящимся на груды дежурным:
— Отключайте сигнал, чего он на нервы давит! Здесь я, здесь! А там — оружие, устройства и боеприпасы к ним. Ну и ускорители… Первые — сразу передать Шу’эс Лаву — для опробования. Вот здесь список и спецификации, раздать куда надо и обеспечить инструкциями. Эрлиона, ты меня слышишь?
— Давно и внимательно, — тут же отозвалась магическая сущность.
— Помоги ребятам. И сразу давай мне сводку по событиям здесь. Крафа объявился? Мариам, идёте со мной по замку? Заодно пообедаете с нами… Тогда оставляйте свою сумку вот на этом столике. Он специально здесь поставлен для багажа транзитных путешественников.
Сумка была оставлена, генерал пристроилась за хозяином замка чуть сзади и сбоку, и они двинулись в сторону лаборатории. Потому что первым делом Эрлиона сообщила: союзник не появлялся, хотя посланный за ним Хотрис совсем недавно «заглянул» с сообщением, что ждёт Трибуна Решающего и у него всё в порядке. А вторым делом — что всё-таки удалось учёным и целителям снять метки Янтарного мира с детей амазонок. Все были этому рады, но не слишком-то расслаблялись, пытаясь отыскать наиболее быстрый, действенный и надёжный способ снятия этих паскудных отметин в дальнейшем. Ведь в пещерах Повиновения и в лабиринте таких лабораторных условий и массы уникальных устройств не будет. Желательно там спасать детей простым прикосновением ладони или одеванием на шею ребёнка контрамулета. Сейчас это спасательное средство спешно, но скрупулёзно разрабатывалось.
По пути к лифтам графа и его гостью чуть не сбила с ног ватага несущихся учеников младших курсов. И генерал удивилась первый раз. Она понятия не имела, что свой замок граф большей частью отдал под Академию, а просвещать её на эту тему никто не спешил. То ли забыли, что она не в курсе, то ли более важными делами оказались заняты.
Ну и диалог, ведущийся графом, поражал. Говорит в пустоту перед собой, и пустота ему тут же скороговоркой отвечает:
— Ну и как Шура? Уже свободна? Может с нами пообедать?
— Говорит, что занята, но для обеда полчасика выкроит.
— Тогда мы сразу в столовую, пусть и она туда подтягивается.
— Уже в пути. Ещё и папу Титела вместе с Софроном Аппали за собой утянула. Потому что никто иной этим трудоголикам — не указ. И сами с ног упадут, и других загоняют.
— А что на столе?
— Сейчас сам увидишь. Почти успели накрыть.
Они выходили из лифтовой кабины в зал, где разносились запахи яств и свежей выпечки. И пока двигались к длинному столу, вокруг которого хлопотали три кухарки, Мариам решилась на несколько вопросов:
— Дмитрий, а с кем это ты сейчас разговаривал?
— С дочерью Эрлионой, — буркнул тот, уже пытаясь высмотреть, что успели поставить на столы.
— А вот та большая группа детей, что мимо нас пронеслась, они чьи?
— Мои, конечно. Тоже на обед помчались. Только они в другом месте обедают, потому что тут бы сейчас такой ор стоял… О-о!..
— Я не поняла, — занервничала гостья. — Так сколько у тебя всего детей?
Уже собравшийся отодвинуть даме стул хозяин замка уставился на неё в некотором недоумении. Потом сильно сморгнул и, получив мысленную подсказку магической сущности, решил и дальше оставить представительницу хаерсов в неведении. Скорей даже подшутить над ней, потому что увидел входящую с другой стороны Сашу, ведущую под руки обоих учёных мужей:
— Это ты ещё самого младшенького моего не слышала. Эль?! Ты где? Отзовись!
— Тоже здесь, — отозвался приятный молодой баритон. — Решил выяснить окончательно: ты настроен нас с Эрлионой немедленно забросить на крышу Свинга Реальностей?
— Скорей всего, нет, сынок, и чуть позже объясню, по какой причине. — После чего быстро представил прибывшую жену, учёных, а тем, в свою очередь, чин, имя и профессию бравого генерала. И предложил: — Давайте кушать вначале, а потом уже поговорим. Иначе вновь сорвут с места экстренные дела. Вот прям чувствую…
Подхватив вилку и придвинув персональную салатницу, беззаботно приступил к обеду, не заметив, как строго на него поглядывает Александра, усаживающаяся напротив. Графине явно не понравилось, что её муж прибыл не сам, а с какой-то, причём весьма и весьма симпатичной своей ровесницей. Молодость, конечно, всегда побеждает, но мало ли что предпримет в ответ опыт? Бдительность терять никакой женщине не стоит. Что интересно, гостья тоже смотрела на молодую хозяйку замка какими-то слишком круглыми глазами. А про переплетение эмоций в ауре вообще отдельный разговор. Сложно было понять, чем она так поражена.
Да ещё и насыщаться толком не стала. Поковыряла один салат, второй, съела четверть поданной солянки, хотя та сегодня особенно удалась, по всеобщему мнению, и почти не притронулась ко второму блюду. Что-то её явно терзало, а вопросы так и просились наружу. И когда правила хорошего тона позволили перейти к разговору, она задала графине странный вопрос:
— Неужели вы настолько любите детей?
— Ну-у, — затянула Шура в удивлении. — Как же их можно не любить? Или в вашей цивилизации не так?
— Да нет, у нас дети — это самые любимые и самые желанные создания. Но ни одна женщина не станет жить с мужчиной, который сделал детей иной женщине и после этого не живёт с матерью своих детей.
Вот тут уже Александра всерьёз озадачилась. Тем более что гостья нечаянно наступила на самую больную мозоль в её душе: вспомнилась аферистка Тани Хелке, которая сейчас находилась в заточении за свои преступления, но при этом вынашивала в себе ребёнка от графа Дина. Подло маркиза поступила, обманно уложив в постель временно потерявшего память Дмитрия, но всё равно затаившаяся в душе его законной супруги обида живёт и здравствует и умирать не собирается.
Поэтому и полетела в ответ перенасыщенная эмоциями грубость:
— В чужой монастырь со своими законами не лезут! Так что, Мариам, лучше за своим моральным обликом присматривайте, а мы уж сами как-нибудь разберёмся с нашими общими детьми и с чужими! И вообще!..
Наверное, хозяйка замка ещё много наговорила бы скабрезностей, но в дело вовремя вмешались обе магические сущности, начавшие наперебой (хорошо хоть на уровне мысленного восприятия!) объяснения создавшейся обстановки. Всё-таки абстрактное мышление, позволяющее сопоставлять, понимать и философствовать о человеческих отношениях, у них уже развилось феноменально. И они понимали буквально всё и сразу: начиная от шуток и заканчивая разбором тяжёлых любовных страданий как со стороны женщин, так и с мужской точки зрения.
Что интересно, в объяснениях принял участие и сам ректор академии, прекрасно слышавший каждое слово. Его сильно удивило гипертрофированное чувство семейственности, о котором заявила генерал. Он даже возмутился в момент мысленного обмена мнениями:
«Она явно утрирует! А скорей всего, не понимает, что в иных, особенно магически развитых мирах подобных строгостей семейного союза не может быть по умолчанию! Это же аксиома!»
После этого заявления за столом возникла ещё большая по времени беззвучная пауза. Три человека только зыркали друг на друга, порой мимикой выдавали некую эмоцию, но продолжали сидеть, упорно сжав губы. А гости, мадам Денса и господин Аппали, только озадаченно посматривали друг на друга, вздыхали да порой пожимали плечами. Тогда как внутренний спор приблизился к своему финалу.
«И ты сможешь этой упёртой вояке доказать свою правоту?! — сердился не на шутку Дмитрий. — Да она тебя даже слушать не станет!» — а ректор ему возражал:
«Легко докажу! И всего лишь за полчаса! Причём докажу, показывая детей и объясняя на примере каждого из них!»
«Ну, если ты такое проделаешь, я буду готов соглашаться с любым твоим изречением в наших ближайших десяти спорах! — шёл на пари граф Дин. — Но ты ведь даже начать свои доказательства не сможешь!»
«А сколько у меня времени?» — последовал резонный вопрос.
«Чуть ли не час, мне ещё надо будет к телепорту драконьему смотаться, энергии в его резервуары-запасники забросить…»
«Ну тогда смотри и учись! — мысленно воскликнул Тител Брайс, поднимаясь из-за стола. — А ты, Эрлиона, записывай доказательства моей научной мысли!» — а вслух обратился к генералу:
— Предлагаю вам, уважаемая Мариам, пройти по коридорам Академии Целителей, где я вам дам должные объяснения. Причём буду давать пояснения на примерах тех детей, которых мы встретим первыми.
И широким жестом указал в сторону одного из выходов. Представительница хаерсов кивнула и чётким чуть ли не строевым шагом последовала за ректором. Тогда как Софрон Аппали, успевший подчистить почти все свои тарелки и салатницы, недоумённо мотнул вслед коллеге головой:
— Чего это он так завёлся? Вы что, мысленно поругались?
— Скорей поспорили. Потому что для Титела любой ученик Академии — это и в самом деле словно родной ребёнок. Когда на вопрос генерала я, не особо задумываясь, ответил, что дети «мои», она своими сомнениями о правомочности такого существования фактически плюнула в душу Верховного целителя в первую очередь. Он-то прекрасно знает, что и я отношусь к детям точно так же, как он. Но если я обычно стараюсь деликатничать, пытаться понять оппонента из иной цивилизации, оправдать его утверждения иным воспитанием, то ректор расшибётся в лепёшку, но докажет, что большинство прежних сирот живут здесь как в родной семье. Иного не дано! И что моя Александра по праву гордится таким мужем, который создал в своём замке подобную Академию.
Торговец из мира Грёз похвально закивал головой, тоже начав вставать из-за стола:
— Он совершенно прав! И пусть врежет жестокой правдой-маткой по сознанию этой надутой заносчивой генеральши. Думаю, он справится, — и убегая, на ходу: — Спасибо за обед! Меня там, наверное, уже заждались…
Оставшиеся наедине супруги вздохнули синхронно, и граф поинтересовался:
— А на тебя что нашло? Не смогла удержаться?
— Извини, я сразу не поняла, о чём речь, подумала в первую очередь о Тани Хелке.
— А-а-а, понятно…
— Ну и вообще, она мне показалась слишком красивой, а ты чересчур страдающим от чувства вины. Ну и у меня, естественно, сразу странные мысли в голову полезли. Тем более что ты без брата вернулся…
— Молодец! Как деликатно о своих мыслях высказалась! — восхищался Дмитрий. — Нет чтобы сказать «глупые», так сказала «странные»… Хе-хе!
— И всё-таки! Зачем ты её приволок, и куда дел младшенького Борю?
Пришлось всё сжато пересказать о событиях в мире хаерсов. И словно по заказу, к финалу доклада Эрлиона предупредила:
— Прибыл Крафа в сопровождении Хотриса. Я их пригласила к столу. Твой союзник обрадовался, сказал, что дома ему поесть не дал наш посыльный. И теперь с тебя — бесплатная кормёжка.
После чего и Трибун Решающий явился личной персоной, восклицая от самого порога:
— Мне и раньше скучать не приходилось, но с таким союзником, как ты, — и врагов не надо! Ни выспаться некогда, ни покушать! — и уже усаживаясь за стол, продолжил без остановки: — Кстати, тебе теперь принадлежит один из титулов нашей цивилизации Торговцев. Звучит он: Демарг. И с настоящего момента так к тебе обязаны обращаться на всех официальных церемониях!
Подвинул к себе салат и стал его наворачивать со скоростью молодого солдата, сутки не евшего и хлеба в руках не державшего. Тогда как графская чета, недоумённо переглядываясь, стала пробовать незнакомое слово на вкус:
— Демарг… И что оно обозначает?
— Демарг?.. И зачем мне этот титул вообще нужен?
Оставалось только удивляться, как человек может с полным ртом внятно объясняться, при этом, не заплевав всё вокруг:
— Это обозначает, что ты самый сильный из нас. То есть титул заслуженный и обжалованию не подлежит. Но ты не отвлекайся, говори, зачем звал.
И вилкой закинул себе в рот очередную порцию пищи, а столовым ножом ткнул в усевшегося за стол Хотриса. Тот с готовностью пояснил:
— Пока мы там двигались, перемещались, я суть беды в мире драконов объяснил. И даже письмо от Осстияла наизусть зачитал.
— Ага!.. Но ты тоже ешь, не сиди даром… А у нас с тобой, дорогой Гегемон, проблемы не только на ближайшие сутки, но и на дальние перспективы просматриваются. Я от нашего с тобой имени пообещал посильную помощь хаерсам…
Быстро пересказал о Сверхновой и крайней необходимости спасти миллионы. Минут десять ушло на повествование, за которые Крафа успел и поесть, и попить, и нахмуриться сильнее грозовой тучи. И когда взял слово, сердился в самом деле, а в каждом его слове сочился сарказм:
— Уважаемый Демарг! Ты читал наш устав и все декларации цивилизации Торговцев. И прекрасно знаешь, что спасательными операциями мы не занимаемся! Никогда и ни при каких обстоятельствах. Продать топливо — пожалуйста. Доставить оружие и патроны — нате вам! Обменять вакцину против страшной болезни на ценные камни — спешим и спотыкаемся. А вот встревать в естественный отбор, мешать вселенным с наведением в своих внутренностях порядка — мы не имеем права. Забыл, что тот же мир Зелени — живой и саморегулирующийся? Вот и во вселенных не сомневайся! Наши законы с их подачи написаны!
— Но там же дети и женщины. Много детей…
— Их бы и так спасли. Тем более что даже в их цивилизованном мире ежедневно умирает и погибает не одна тысяча несовершеннолетних обитателей. Ты же не бросишься их всех спасать? Да и на Земле твоей дети умирают ежечасно сотнями и тысячами. Почему ты не там в таком случае?
Светозаров весь задёргался от таких справедливых упрёков, но решился высказать последний довод в свою пользу:
— Нам нужна весомая помощь от хаерсов. И они постараются её оказать, ударив своими флотами в тылы умбонов. Они уже пообещали…
— И опять ты пытаешься смотреть на мир через дырку в одеяле! А зачем ты брал с них какое-то обещание? Кого ты собрался спасать? Цивилизацию драконов, которой три миллиона лет? И они сами не могут справиться с какими-то «мусорщиками»?
— Получается, что не могут…
— Ха! А ты не задумывался над тем, что это самой вселенной надоело присутствие этих рептилий у себя внутри? Иначе чем ещё можно объяснить такие несуразности в обороне драконов? В их наивности?
— Слишком расслабились, почили на лаврах благоденствия…
— Вот! Именно! — со злым азартом ликовал Крафа, подпрыгивая вместе со стулом и размахивая руками. — А те, кто расслабился, — это уже трутни бытия. Они никому не нужны. И порой подлежат тотальному уничтожению. Что и было решено сделать с почившими на лаврах драконами. Всё? Вопрос исчерпан? Так зачем устраивать панику и заниматься не своими делами?
Дмитрий взглядом просил поддержки Александры, но та хранила молчание. А у самого слова словно кончились:
— Хотелось как-то… Да и неправильно всё это…
— Неправильно? Мало нам своих хлопот с опекаемыми мирами? — продолжал сыпать вопросами Высший Протектор Ожерелья сорока шести миров. — Мало нам риска, которому мы подвергаемся при раскрытии наших внутренних загадок? Вот ты прикинул, что случится, если мы при исследовании лабиринта Янтарного мира, куда собираемся не завтра, так послезавтра, погибнем? Ну?!. Ну?!. Подумай хорошенько: сколько миллионов разумных погибнет следом за нами? Сколько миллиардов скатятся в дикость средневековья? А то и в серость каменного века? И зачем тогда подвергать себя неоправданной опасности? Зачем пытаться спасти то, что уже обречено на вымирание?
После чего повисла пауза, словно утверждающая полную правоту только что кипевшего Торговца. Но и второй оказался не сломлен морально.
Светозаров наконец-то собрался, встряхнулся мысленно, как пёс после купания, и постарался сбросить с себя паутину безысходности, инертности и тоски, которой его оплёл союзник. В сознании стали укладываться совсем иные слова, рождаться контрдоводы, всплывать весомые аргументы. Тут же появилось желание пуститься в ответное словоблудие, забросать фактами, удобными примерами, но вовремя пришло понимание: лишняя болтология — это неуместная трата времени. Да и не факт, что сидящий сейчас за одним столом человек не занимается банальной провокацией. То есть пытается копнуть на максимальную глубину чувства и эмоции Дмитрия, а потом внимательно рассмотреть, что после этого окажется на поверхности.
Поэтому он сказал просто, чуть ли не с полным равнодушием:
— Ну что? Накричался? Отвёл душу? Давай тогда подсказывай, что мне понадобится узнать у драконов в первую очередь. Сам понимаешь, для первого раза я туда надолго не сунусь.
Крафа продолжил свою прежнюю песню, скорей по инерции:
— Ты что, не понял сути моих вопросов и забыл о нашем призвании?
— Да ладно тебе!.. Можно подумать, если меня окружат враги, ты побоишься рискнуть ради моего спасения. К чему тогда вообще жить? Тем более что наш новый друг Осстиял и тебе нравился… Или ты мне врал? И нравился он тебе только как шкура для уникальных чемоданов.
— М-да! Мельчает народ! — пригорюнился Гегемон. — И мы такого приспособленца наградили титулом Демарга?! Ужас… Дракона — на чемоданы?! Кто услышит — не поверит…
— И чего же тут ужасного? — спокойно, невинно поинтересовалась графиня.
— Ты знаешь, сколько весит кожа дракона? Вот то-то же! Ты сломаешься от тяжести пустого чемодана. Поэтому из такой толстой и прочной кожи лучше всего делать… подошвы армейских ботинок. Сносу не будет. Солдата в клочья, шнурки тоже с кожаным верхом — в дым, а подошва — вот она, как новая. Присобачил верх, вставил шнурки с новым солдатом — и вновь воевать.
Пока Дмитрий пялился на союзника и пытался понять всю глубину его изречения, Александра вяло махнула ладошкой в сторону гостя:
— Прекращай дурачиться! Я сразу видела, что ты врёшь и совершенно неискренен в своей запальчивости. И хорошо, что Дима не поддался на твои провокации. Хотя… если вспомнить о твоём возрасте в три тысячи лет да представить тебя этаким Кощеем Бессмертным… Можно и в самом деле испугаться. Бр-р!..
— Саша, ты чего? — Крафа искренней улыбкой пытался скрыть растерянность. — Я и не сомневался, что ты меня сразу раскусишь, умея отличать правду от лжи. Так зачем меня теперь с Кощеем сравниваешь? Обидно-с! А ведь для тебя старался! Пытался твоего мужа рассудительности научить, чтобы он сломя голову в каждую щель не прыгал. А ты вместо благодарности меня кем только не обзываешь! Ещё и «быркаешь» с презрением.
Шура тоже хихикнула, с охотой признавая свою излишнюю чёрствость:
— Ладно, не стану скрывать, что ты у меня ассоциируешься сразу в двух ипостасях: как старый и добрый дедушка, с белой бородой до колен, и как древний витязь, дочки которого — мои лучшие подруги.
— О! Второй вариант мне больше по душе. Чего же ты меня сразу витязем не назвала? А каким-то Кощеем.
— А не надо было моего мужа обижать…
Но тут уже и сам Светозаров, отныне обладающий странным титулом Демарг, досадливо поморщился и прервал бессмысленный разговор:
— Крафа, время утекает! Давай о деле…

Глава 3
Мир драконов

К драконам Трибун Решающий не пошёл. Хватило других взваленных на него дел. Да и логика в его словах была:
— Если ты там где-то застрянешь, кто иной, кроме меня, за тобой прыгнуть попытается? К тому же со своим бравым генералом и без меня управишься.
Поблагодарил за вкусный обед и умчался. К этому времени вернулась Мариам Денса, которую Тител сопровождал до самой столовой. Уже в дверях он довольно тепло распрощался с дамой, даже поцеловал ей ручку и, подгоняемый Эрлионой, заторопился в лаборатории. При этом магическая сущность сообщила в мысленном диапазоне:
«Папа Дима, ты проиграл спор. На примере учеников Академии папа Тител доказал гостье, что твоё отношение к детям правильное и твоя жизнь — это яркий пример для подражания. Даже я, слушая его, чуть не прослезилась. Настолько гордость за тебя мою душу переполняла».
Генерал присела за стол притихшая, явно сбитая с толку. Но со странно поблескивающими глазами. Именно поэтому владелец замка не торопился окунуться в предстартовые дела, решив поинтересоваться впечатлением:
— Ну и как тебе Академия?
— Удивительная и сказочная… А кто Тител вообще?
— Ректор. А попутно — Верховный целитель империи Рилли. Разве он о себе ничего не сказал?
— В том-то и дело, что ничего! — обиженно дёрнула плечиком хаерса. — А ведь такой импозантный мужчина…
До сих пор не понимая, чего это даму так скашивает от прямых вопросов, Дмитрий Петрович Светозаров продолжил интересоваться:
— Ну а как тебе взаимоотношения в самом детском коллективе?
— Мило… — несколько равнодушно отозвалась Мариам и вновь вернулась к наболевшему лично для неё: — А этот ваш Тител женат?
Тут уже и до графа дошло, что к чему. А его супруга, давно понявшая, в чём суть вопроса, с готовностью выдала краткую справку о гражданском состоянии ректора. Мол, не женат, но только по причине чрезмерной занятости наукой исцеления, которой отдаёт всего себя с фанатизмом и неуёмным энтузиазмом. При этом остаётся человеком широкой души, прогрессивных взглядов и самого искреннего соратничества, готовым для любых великих свершений.
Ну разве что в финале своей справки попыталась намекнуть о немалом возрасте:
— Вообще-то господин Брайс — старше, чем выглядит…
— Ну и какая разница? — фыркнула явно раскатавшая губу генерал. — Всё равно он в моём вкусе. И я вот хотела поинтересоваться у вас: как будет выглядеть моё поведение, если я немножко приударю за Тителом?
«Да, нравы у хаерсов, несмотря на строгости, довольно оригинальные, — мысленно общался с Эрлионой Дмитрий. — Этак наша гостья и в самом деле окрутит твоего самого старого папочку в два счёта!»
«Ну и на здоровье! — радовалась магическая сущность. — А то у тебя есть жена, а у него нет. Несправедливо получается».
Однако в живом диалоге Александра отнеслась к событию ещё более положительно:
— Отлично всё будет выглядеть! Главное, его не вспугнуть, а то он у нас слишком скромный в этом плане и никак не поймёт, что выглядит вполне выгодным и респектабельным женихом. И если тебя не смутит его возраст…
— Нисколько! Я ведь уже говорила.
— …И ты ему понравишься как женщина…
— Постараюсь. Тем более что он вокруг меня прямо кругами носился. Ну и это… ручку поцеловал, — хмурилась дама, пытаясь припомнить все знаки внимания, ей оказанные.
Тогда как граф Дин с некоторой грустью признавал в мысленной беседе факт очередной нагрузки для себя лично:
«Вот и новые хлопоты! Думал, оставлю её у драконов на пару дней, а потом закину обратно на космодром хаерсов и больше никогда не увижу… Теперь надо у нас открывать некое представительство хаерсов или консульство, чтобы как-то официально женщина у нас надолго осталась».
«Ну да, вполне возможно, что тебе придётся не один раз таскать генерала туда и обратно. Возможно, и с Тителом вместе, если он захочет с тёщей познакомиться».
«Ха-ха! Вот будет цирк, когда тёща узнает, что зять её чуть ли не вдвое старше!»
«Может, не стоит раскрывать его возраст вообще? Хорош, крепок, подвижен — да и ладно. А?»
«Ты что?! Только впоследствии скандала не хватает! Лучше уж сразу сказать, расставить, так сказать, точки над «i». Только как это сделать деликатно? Может, подскажешь?»
Александра явно загорелась желанием как можно быстрей друга семьи сосватать и женить. Потому что продолжала в самых положительных тонах расписывать характер, добропорядочность и прочие лучшие качества господина Брайса. Поэтому досадливо хмыкнула, когда муж влез с неуместным сообщением:
— Кстати, в следующем месяце будем праздновать знаменательную дату, совпадающую с днём рождения Титела. Исполняется пять лет со дня открытия нашей Академии, юбилей, так сказать! Ну и одновременно будем праздновать восемьдесят третий день рождения ректора нашей Академии.
Чего хотел, того добился. Ошарашенное личико Мариам лучше любых слов показало, насколько она впечатлена возрастом кавалера, за которым сама собралась приударить. Но тем более странно прозвучали её слова после короткого обдумывания:
— О-о-о! Да он крепкий мужик!.. Но ведь и я не за красивые глазки свои погоны получила. И не было ещё такой крепости, которая передо мной устояла бы.
Стало весьма интересно, за штурм каких таких крепостей в цивилизации покорителей Большого Космоса дают генеральское звание. Но Торговец вспомнил, что ему ещё самому предварительно надо мотнуться в мир Пастельный, проверить готовность телепорта и предварительно дополнить его резервуары с энергией.
Поэтому он поспешно распрощался с дамами, пообещав вернуться минут через двадцать, потом ещё после четверти часа уже окончательно отправиться в путешествие к драконам.
В Пастельном всё оказалось штатно и без осложнений. Разве что пришлось чуток поспорить со специалистами, которые отвечали за должную настройку. Имелись немалые опасения, что раз все телепортационные устройства в галактике драконов не действуют, то и Светозаров не сможет туда добраться. А если сможет, то потом никак обратно не вырвется. Тут Демарг и дал должные объяснения:
— Данный телепорт не может перенести в иной мир материальную частицу. Зато инверсионный след обозначенной цели поддерживает постоянно. Я только и буду что за данный след придерживаться, ориентироваться на него. Тогда как вся основная составляющая моего перехода будет опираться лишь на мои природные данные. А путешествуя обратно, мне и собственных ориентиров хватит.
Конечно, специалисты сомневались, но сошлись на том, что сильнейшему Торговцу в любом случае видней, что и как делать.
После этого Дмитрий вернулся домой для окончательной экипировки и водружения на спину ускорителя. Генерал Денса тоже экипировалась по максимуму, но при этом продолжала оживлённо шептаться о чём-то своём с графиней Светозаровой. Насколько удалось понять, женщины успели найти общий язык и если не подружиться, то после первой встречи расстаться приятельницами.
Затем короткий прыжок, но теперь уже вместе с генералом в Пастельный и получасовое стояние на платформе. Таким образом, телепорт фиксировал и запоминал людей и всю их экипировку. При нужде можно было задействовать обязательное, принудительное возвращение зафиксированных объектов через строго отмеренный отрезок времени. Не так давно, благодаря такой функции, Дмитрию удалось вырваться из ловушки в узилище, где томился в заключении его отец.
В данном случае подобная процедура вроде как была не нужна. Ведь не факт, что «принудительный возврат» сработает в данной ситуации. Если в том мире умбоны сумели аннулировать действия устройств, то и данная акция может не функционировать. Но мало ли что? Хоть сразу точное время и не выставляли по таймеру, но по договорённости специалисты обязывались задействовать возврат через сутки, если Светозаров сам раньше не вернётся.
Двинулись в путь не в обычном, свободном полёте, а с давно позабытой сцепкой. Всё-таки расстояние было невероятно огромным, и Торговец опасался, что его пассажирка может потеряться по пути. Потому они и сдвинули свои ускорители сильно к левому плечу, потом встали спинами друг к другу и задействовали на скафандре и Хаюши режим слипания. Ещё Мариам успела пошутить на эту тему:
— Наверное, со стороны смотримся, словно монстрик какой-то.
А там и двинулись, набрав побольше воздуха в грудь.
Минуты три мотало, дёргало и слепило в подпространстве. Даже подозрение стало закрадываться, что адресом ошиблись или должные настройки на родную вселенную разумных рептилий сбились окончательно. А когда оказались на месте, да в полной темноте, нехорошие подозрения только усилились. Благо что включенные фонари сразу мрак разогнали, позволяя осмотреться и частично успокоиться.
Под ногами простиралась приёмная плита совсем уж архаичного телепорта. А вот сама конструкция была упрятана за гранитные стены, которые собой представляли громадную пещеру. Да ещё и пещеру, явно стилизованную под средневековую старину. Местами виднелись перекрытия из толстенных деревянных балок, отовсюду свисали на цепях погасшие лампы и светильники, вырисовывались тускло поблескивающие щиты, довольно густо висели картины, шкуры диковинных животных, несколько странные на вид гобелены из непонятного материала. По углам стояли некие конструкции, которые, помня о величине местных обитателей, можно было бы назвать мебелью.
Первой, конечно же, не удержалась от комментария женщина:
— Слишком похоже на музей…
— Скорей всего, так и есть, — согласился Светозаров. — Какой смысл приёмную платформу, связанную с дальними форпостами, водружать в центре густозаселённого города? Ведь оттуда отшельники прибывают редко, раз в столетие, если не реже…
— И почему их не ждут? Раз освещение погашено?
— Потому и не ждут, что считают телепорт неработающим, — рассуждал Торговец, отключив режим слипания и двинувшись в сторону предполагаемого выхода. — Или по причине отсутствия источников энергии… Война ведь… А может, вообще причина банальна: ночь на дворе, некие дежурные или служители по домам спят.
— Ну да, у нас тоже ненормированный рабочий день не приветствуется, — согласилась генерал, ловко переводя своё оружие в боевую готовность и начиная движение следом. — Ночью только автоматика работает. Но если они настолько развиты, могли бы тут простейшие фотоэлементы, фиксирующие движение, установить.
— Вряд ли… Здесь всё под натуральную старину сработано. Наверняка так драконы жили ещё в эру собственного средневековья.
— Ну и зря! Всё современное можно стариной замаскировать. Хм! Однако!.. В древности они тоже так жили? Запираясь наглухо от внешнего мира?
Оба человека стояли перед здоровенной стальной дверью, на которой ни рукояти не просматривалось, ни щели для иного способа открытия. Однако на стене на высоте четырёх метров виднелось углубление для шестипалой драконьей ладони. При этом возникала лишь одна мысль:
«А людей-то здесь никто не ждал!»

Глава 4
Жестокое гостеприимство

Сколько ни пытались осмотреться, сколько ни искали чего-то иного, кроме оттиска на стене, так ничего дельного и не нашли. Попробовали стучать в дверь — звук гасился, словно стучали по бетону. Пробовали кричать, даже включать сирену на скафандре — тоже никакого ответа с той стороны. Облетели всю площадь свода, разыскивая хоть небольшое оконце — безрезультатно. Нет, некие узкие воздуховоды имелись, в них тоже покричали, и звуки сирены запустили, но и это оказалось напрасной тратой времени. Пришлось выбирать.
— Или запускаем по вентиляции летающих мини-роботов, — предложил Дмитрий, — или прикладываем ладонь в большую, явно не по нашим размерам выемку.
— Давай приложим ладонь, — посоветовала Мариам. — Ничего не теряем, зато разумность свою покажем. Может, на это всё и рассчитано? Если случайно дикий зверь попадёт, то наружу в город не вырвется. Ещё лучше сразу две наши ладони приложить.
В самом деле, стоило попробовать. А не получится, тогда роботов в виде жуков отправлять по воздушным каналам. Впоследствии пришли к решению, что ладонь следует прикладывать одну. Не поможет — тогда уж две.
Взлетели. Дмитрий вначале тщательно просканировал выемку, скорей на всякий случай, чем подозревая ловушку, и только потом прижал ладонь в глубину оттиска. Секунд десять ничего не происходило. Гости уже и переглянулись между собой, соглашаясь на второй вариант, да тут и грянуло. Со страшным скрипом вниз провалилась плита на полу, как раз под оттиском, открывая за собой черную, казалось бы, бездонную пропасть. Да, немаленькая плита, а квадратом со стороной в пять метров! И всё бы ничего, ведь люди висели в воздухе, поддерживаемые удобнейшими в управлении ускорителями. Но сверху по ним, словно молотами, ударило силовым щитом, скорей всего магического происхождения. Потому что зрение ничего не заметило. Да так ударило, что оба гостя, словно бильярдные шары в лузу, влетели в разверзшееся в полу отверстие.
И всё равно техника хаерсов оказалась на высоте. Уже через двадцать метров резкого падения людям удалось остановиться, замереть на месте, а там и рвануться вверх. Да только время было утеряно, а плита, равнодушная к извергаемым проклятиям и ругательствам, уже встала на место.
Зато землянин узнал, как ругаются хаерсы. А генерал так и не поняла ничего из прозвучавших русских выражений. Но с минуту оба старались на славу, точнее говоря, изгалялись от всей души. Дмитрий-то был уверен, что его не понимают, а вот Мариам наивно думала, что Торговцу не понять её словесных конструкций, бытующих среди военных. Дошло до того, что мужчина замер после одного весьма острого оборота и, несмотря на окружающую обстановку, спросил с насмешкой:
— Не слишком ли несуразная пирамида получится из желающих такого секса?
Генерал на это лишь хмыкнула да проворчала нечто совсем непонятное. Но уж точно не извинения. И граф вдруг мысленно пожалел своего старого друга и приятеля:
«Если такая противоречивая натура захомутает Титела — ему ой как непросто с ней придётся! Может, пока не поздно, устроить им расставание навсегда?»
А подобное и в самом деле лишь от Торговца и зависело.
Но генерал уже готовила свое самое мощное оружие, лазерный резак, собираясь перерезать несущие и опорные дуги, прижимающие плиту на свое место. Следовало ей либо помочь, либо остановить от не совсем здравого поступка:
— Не стоит так торопиться. Плита может нам на головы свалиться, или ещё какая напасть включится, спровоцированная повреждением дуг. Поэтому предлагаю вначале вниз наведаться, там осмотреться, а уж потом принимать решение.
— Как скажешь, — легко согласилась хаерса. И тут же напомнила: — Я здесь в роли солдата, командуешь ты.
— Хорош у меня рядовой состав, — пробормотал Дмитрий, начиная спуск. — Сплошь одни генералы.
Подсвечивая вниз, опускались медленно, с оглядкой. Чуть ли не тотчас послышался шум льющейся воды, затем стал громче. На глубине метров тридцать, по всему периметру квадратного колодца, показались многочисленные струйки льющейся воды. Причём не чистой и прозрачной, а насыщенного фиолетового цвета и неприятно пахнущей. Прикрылись наглухо забралами, хотя анализаторы не показали в составе воды ничего ядовитого или опасного для организма.
Но в любом случае — внизу озеро или нечто подобное. И не в шампанском драконы собирались купать незваных гостей. Хотя мысль показалась даме оригинальной:
— Может, это соус? Для лучшего мясного маринада?
— Да уж, — стал припоминать гастрономические вкусы и предпочтения Осстияла. — Любят они поесть прожаренное мяско, хотя и сырым не брезгуют. Две, а то и три овцы на лёгкий завтрак уходит.
— М-да! И ты их ещё называешь цивилизованными? В нашей галактике обитают двухметровые ящеры, они древней нас, помнят свою историю полумиллионом лет раньше. Так они давно питаются праной, светом своей звезды.
— Как интересно! — удивился впервые о таком слышащий путешественник между мирами. — И насколько они расселены по галактике?
— А они только на трёх планетах своей системы живут. Иные лучи чужих звёзд их тело как питание не воспринимают.
— Вот видишь! А драконы по всем вселенным шастали. Вот потому и питаются всем, что под руку подвернётся. Кроме разумных созданий, естественно.
Колодец тем временем превратился в плавно уходящий в сторону желоб. И воды добавилось. И крутизна усилилась. А там и вертикаль перешла почти в горизонталь, иначе говоря, в слегка наклонный тоннель, по которому с шумом, резво мчался поток фиолетового цвета.
— Странная ловушка, — размышлял вслух Дмитрий. — Если для драконов, то в самый раз. Размах крыльев не позволит ему взлететь, а то и немедленно поломаются при попытках это сделать. А кого ещё они собирались по реке сплавлять?.. Для людей — слишком громоздко… Для баюнгов?.. Ну да, для этих великанов — в самый раз… Я, вообще, жалею, что мы с собой ни одного разумного кальмара не взяли. Сейчас бы он просмотрел, что за стенами, и моментально отыскал для нас самый оптимальный выход…
Стал нарастать шум водопада, и сразу появилось свечение в финальном створе тоннеля. Тотчас люди погасили свои фонари и гораздо медленней двинулись дальше, держа наготове оружие. За водопадом, высотой метров десять, и ниже его простиралась небольшая пещерка, затопленная всё той же кипящей после падения и пенящейся фиолетовой жидкостью. А под дальней стеной протянулся пирс в виде углубления. Причём со всеми пропорциями на нём, в том числе и виднеющейся дверью, подогнанной под размеры драконов. Именно над этим пирсом постепенно разгорались две круглые лампы в виде прожекторов.
— Гляди, у той двери тоже выемка для лапы шестипалой, — заметила Мариам. — Летим к ней?
— Чтобы провалиться ещё глубже? — хмыкнул Торговец.
Но вперёд всё-таки двинулся. Пролетели над пенящимся бассейном, пытаясь высмотреть, куда именно уходят излишки воды, и уже собрались зависнуть над пирсом, как послышался скрежет отпираемой двери. Причём весьма специфический, словно с той стороны предварительно отодвинули ржавый-прержавый засов.
Людям ничего не оставалось, как быстро подняться вверх и прилипнуть к своду над самой нишей. Причём свои действия мужчина проделал чисто на инстинктах, на всякий случай. А вот женщина поступила как настоящий солдат: без лишних слов скопировала движение своего командира.
Удачно они спрятались, и в случае какой-либо опасности — вовремя. На пирс после открытия двери вышло два дракона. Землянину они показались какими-то мелкими, по сравнению с Осстиялом, раза в полтора меньше. Хотя они вполне могли оказаться подростками или особями женского рода. Начавшийся между разумными рептилиями диалог быстро отверг появившиеся предположения.
— Ну и что?! — явно сердился первый. — Где ты хоть кого-нибудь видишь?!
— Сейчас, сейчас! — приговаривал второй, хватаясь за один из прожекторов, усиливая в нём свет и направляя на шапки пены для просмотра. — Раз система сработала, значит, кто-то тут есть!
Что сразу напрягло людей, так это готовое к употреблению оружие в руках первого. И несмотря на продолжавшееся ворчание, первый дракон довольно грамотно стоял в глубине ниши, стараясь держать под прицелом своего автомата как можно больше водного пространства:
— А не обязательно она и должна сработать! Вон как этот хитрожопый Осстиял возвращался, ничего при его приходе не пикнуло и не стукнуло! Открыл скотина древним амулетом дверь и вышел без всякого предупреждения!
Кажется, здешняя охрана за что-то сильно не любила возвращенца из дальнего, давно всеми позабытого форпоста. Значит, тем более не стоило спешить вступать с ними в контакт. Что лишний раз подтвердил и второй дракон, метнувшийся к прожектору, и окончательно заливая светом фиолетовые клочья пены:
— Крыса он поганая, а не скотина! Из-за его нежданного выхода нас всех привилегий и премий лишили. Двадцать лет непорочной службы слону под хвост! Мы теперь сотню лет перед генералом не отмоемся, он ведь уверен, что это наш просчёт! Тьфу ты!.. Ничего не вижу! Открываю слив!
И он дёрнул на себя ранее невидимый рычаг в стене. Тотчас водопад увял, а вся ёмкость в бассейне мигом ушла вниз, обнажив на дне густые металлические решётки. Что добавило массу сожаления ретивому энтузиасту:
— Крысы поганые! Нет здесь никого!
— А что я говорил?! — зарычал его напарник. — Давно следует сменить системы охраны на новые! Не удивлюсь, что, пока мы здесь, ещё один древний мухомор уже бродит по городу и возмущается новыми порядками.
— А может, он в трубе застрял? Попробую контрольный слив…
И дернул по очереди ещё несколько рычагов. В сливном тоннеле что-то загудело, ударило порядочной волной воздуха, а потом выкатился сплошной вал воды, перекрывающей весь створ. Только благодаря открытым стокам пещера не оказалась затоплена в течение минуты. Через минуту поток иссяк, показывая, что своей «пробкой» он намеревался прочистить тоннель, вымывая из него любого, кто сумел бы там как-то зацепиться за стенки.
Опять ничего не обнаружив на решётках, оба дракона решили, что виной всему неправильно сработавшая сигнализация, и, переругиваясь да проклиная свою тяжкую долю, покинули пирс, не забыв за собой наглухо запереть дверь. Фонари после этого стали медленно сбавлять в яркости, пока совсем не погасли.
Только после этого люди осторожно отлипли от стены и опустились на выступ. Не хотелось думать о грустном, но поведение здешней не то охраны, не то дежурных по музею сильно настораживало. Что и констатировал Дмитрий в первой фразе:
— Что-то у этих драконов явно не так. Причём причины, видимо, и Осстиял не ведал, потому как в письме своём ни слова не сказал. Или не посчитал нужным описывать местные дрязги.
— И у меня создалось впечатление, — поделилась сударыня Денса, — что нас бы вначале пристрелили, а только потом стали бы разбираться, как мы сюда попали. А если бы мы стали ссылаться на твоего приятеля Осстияла, то нас бы после смерти ещё и сожгли быстренько.
— Да уж, странное отношение… Но как бы там ни было, Осстиял при выходе наружу использовал некий древний талисман или ключ и у него вроде личных проблем нет. Героем его признали, почёт и славу он получил. Но у нас-то ключа такого нет, а выбираться отсюда с шумом, грохотом и оркестром мне как-то расхотелось. Так что думаем, как это сделать тихо и незаметно…
— Как ты себе это представляешь: люди среди драконов? Незаметно? Хм! Хоть мы и маленькие, но…
— Всё нормально! У них тут кто только не живёт в галактике. В том числе и людей хватает. По крайней мере, во времена молодости моего приятеля представителей подобного нам вида рептилии нанимали для сборки и наладки самых миниатюрных устройств. Вряд ли с тех пор нечто изменилось в этом плане, когти и лапы у местных гегемонов тоньше не стали.
— А мне представлялись драконы гораздо большими, — заметила Мариам.
— Ну да, раза в полтора… Может, обмельчали за тысячи лет?.. Да пёс с ними, думай, как отсюда выбираться будем.
— Придумала, командир, уже давно. Теперь жду одобрения с твоей стороны.
Торговец проследил за её взглядом и тоже уставился на решётку на полу:
— Тоже приходила такая мысль, но куда по этим водостокам выберемся? Вдруг сразу в очистные сооружения? И нас там незамедлительно какими-нибудь лучами прокипятят?
— Вряд ли… жидкость уж больно специфического цвета. Наверняка они её собирают, фильтруют и заново в ход пускают. А пусть даже и в очистные попадём. Так нам никто не помешает обратно вернуться.
— Тогда режь! А я отсюда подстрахую да к дверям прислушиваться буду.
Генералу два раза повторять не стоило. Несмотря на некий, как она выразилась, «сплав молекулярных структур», ей хватило четверти часа, чтобы вырезать солидный круг, в который свободно проскакивал на скорости летящий с ускорителем человек. Мало ли, вдруг обратно придётся улепётывать на максимальной скорости?
Так и двинулась Мариам впереди, не спрашивая на то разрешения у командира. Приходилось даже на неё покрикивать:
— Куда? Куда торопишься? И фонарь поставь на минимум!
Свой он вообще погасил, ориентируясь по свету впереди. И так они продвинулись метров двадцать, по резко сузившемуся тоннелю, потом он сделал резкий поворот и вновь уходил вниз. Но именно на повороте, на самом своде, имелись новые решётки, прикрывающие ответвление вправо. Очень смахивало на резервный отток, через который слишком уж гигантский напор отводился куда-то в сторону. И как было заподозрено после краткого совещания, скорей всего, резервный тоннель уводил к общим очистным сооружениям. А может, и в городской коллектор, коль тут такой имеется. Ведь недаром вторая решётка установлена, причём установлена изнутри, чтобы снаружи никто вниз не проник.
Так что теперь использовали сразу два резака, вырезая очередную дыру, и вскоре уже пешком двигались по совершенно сухому, никогда не используемому раньше для стоков проходу. Можно было и лететь, но при высоте в два метра не было смысла рисковать собственной головой, пользуясь ускорителями. Метров пятьдесят тоннель опускался, сделав два плавных поворота, затем небольшой уклон, и вот он, первый перекрёсток городского коллектора. Вначале попытались всмотреться в мутный, неравномерный поток, который нёсся по широкому тоннелю, расположенному метра на два ниже. Сбоку оставалась вполне широкая дорожка для техников, да и высота здесь позволяла свободно лететь, но всё равно обстановка генералу не понравилась:
— Хуже всего, что нет здесь ни одной крысы. Разве такое бывает? Да и охранники с фонарями утверждали, что ругательство «крыса» похлеще, чем ругательство «скотина». Значит, в этом мире грызуны существуют тоже.
— А мне казалось, что высокоразвитые технические цивилизации от них избавились давно, — удивился Торговец. — Здесь же нет.
— И у нас в крупных городах нет. А вот в мелких посёлках хватает. Потому что в таких тоннелях ставят поля жесткой стерилизации. Ничто живое в потоке мимо не проскользнёт. Но там у нас установки этого поля видны. Человеку достаточно отключить преобразователь поля с любой его стороны, пройти на другую сторону и включить обратно. Здесь же может оказаться совсем по-иному: устройства в стенках, действуют постоянно, а заметить само поле без помощи приборов невозможно.
— Заметим. А нет, так моя Хаюшь не только оградит, но и даст знать об опасности. Держись за мной в пяти метрах, — распорядился он, выбирая направление. — Двигаемся к истокам. Уж всяко город там, а не в устье этого потока.
И тут мнения совпали, и уже через полкилометра гости из иного мира проникли в гигантский, сильно разветвлённый лабиринт коллектора. Причём отводных потоков к очистным сооружениям насчитывалось несколько. Наткнулись и на те самые устройства, которые умерщвляли всё живое в потоках нечистот и вокруг них. Они оказались на виду и выглядели настолько несуразно и просто, что они долгое время не могли понять, как они отключаются. Пришлось в конце концов попросту обрезать кабель питания. Только тогда генератор поля с басовитого гудения перешёл на писк, а потом и вообще умер.
— Наверняка где-то в конторе ассенизаторов загорится сигнал повреждения, — предположила Мариам. — Так что теперь нам желательно поторопиться с выходом на поверхность.
— Ладно, тогда пробуем выходить в месте, где суше или вообще нет стоков. Люки здесь на вид вполне обычные, справимся… Вон хотя бы туда сворачиваем…
Тоннель уходил вдаль, и по его дну почти ничего не текло толком. Такое впечатление, что просто грязная дождевая вода. Вот туда и подались, надеясь вскоре снять лицевую защиту и вдохнуть натуральный воздух нового для себя мира.

Глава 5
Деградация или мода?

Тоннель и в самом деле оказался выбран удачно. Чуть позже выяснилось, что выход располагался внутри ухоженного, импозантного парка. Другой вопрос, что наглухо закрытый на кодовые замки люк просто так было не сдвинуть. Пришлось опять пускать в ход резаки, недоумевая, с чего это вдруг драконы так побаиваются несуществующих крыс. Или они ещё кого-то опасаются?
На поверхности вечерело. Ну и близко расположенный кустарник позволил людям не просто усесться удобно в нём, но вполне выгодно наблюдать изнутри за несколькими перекрёстками из тропинок и более широких, уложенных плиткой дорожек. Взлетать пока вверх и осматривать все с высоты благоразумно не спешили. Пусть вначале стемнеет, а уже потом можно будет и полетать.
Но не успели как следует устроиться и обсудить тему полного безлюдья, а точнее говоря «бездраконья» вокруг, как по одной из дорожек мимо, и довольно прытко, пробежала девушка. На ногах кроссовки, на теле плотно облегающее короткое платье. Причём настолько короткое, что попа чуть ли не виднелась из-под него.
— Спортсменка, что ли? — ошарашенно прошептал мужчина. Но не успел услышать мнения соратницы, как следом за первой точно в таком же виде пробежали сразу три девушки. Разве что возраст у них отличался да расцветка платьев.
— Нет! Это явно не спортсменки! — почему-то решила мадам Денса. — Кажется, они от кого-то убегают… О! Смотри туда!
Несколько по иной тропинке, но в том же направлении промчались два парня. Эти принарядились в обрезанные чуть ниже колен штаны и вроде как трикотажные майки, только не обтянутые на теле, а свободно свисающие, размеров на пять больше положенного. На ногах — тоже подобие кроссовок.
Не успели проводить ребят взглядами, как следом за девушками устремилось сразу два дракона. Странно было, что они не летели, а смешно бежали, несуразно подпрыгивая. Эти две туши были обмотаны лентами, поясами и даже широкими полосами тканей.
— Полицейские? — сам себе не веря, спросил граф Дин.
— Самки! — веско заявила генерал, подпустив в голос презрения. — Кажется, они здесь просто забавляются или играют в догонялки.
— И все бегут в одном направлении? Ха! Смотри их сколько!
Последующие минут десять к неведомой цели пробежало человек двадцать и около тридцати драконов обоих полов. Затем наступило полное затишье, оборвавшееся жутким грохотом, к которому чуть позже добавился не менее ужасный звериный вой. Судя по гулу, напоминавшему сходящую лавину, толпа пыталась подпевать солисту. Так как барабанов не было, а ритм казался крайне рваным, неравномерным, испуганные гости долго не могли понять, что они слушают некое концертное выступление.
Зато грохот позволил Дмитрию сделать небольшой скачок, перемещая себя и навигатора иной цивилизации в иные кусты, которые закрывали собой другое зрелище. Там, в котловане небольшого стадиона, проходило некое выступление какого-то ансамбля. Шесть человек и три дракона, укутанные все с ног до головы в белые ткани, метались по сцене, чудом не топча друг друга, и, надрываясь, пели голосами, явно усиленными невидимой аппаратурой. Вокруг бесновалась толпа из нескольких сотен людей, да, пожалуй, драконов там оказалось на сотню, полторы больше. Все они прыгали, махали сорванными с себя лентами, майками, платьями и пытались азартно что-то кричать.
Лишь после короткой паузы, когда «полилась» следующая «песня», изумлённый Торговец, уже стоя во весь рост, не особо скрываясь, воскликнул:
— Мамочка родная! Что же это тут такое творится?! Твою папуаса гирлянду! — и уже требовательно к морщащейся хаерсе: — У вас тоже такие концерты проводятся?
— Что ты! Что ты! Судьба миловала от такой деградации! — задёргалась вояка в отвращении. И тут же уставилась в ответ на землянина: — А чего это ты спрашиваешь?
— Пытаюсь сравнить. И вспоминаю слова Крафы, которые он мне высказал во время нашего недавнего обеда. Утверждал, что вселенная сама пытается избавиться от некоторых загнивающих цивилизаций, и этому не надо мешать. В частности, предполагал, что драконы — одна из таких вымирающих общностей, вот на них «мусорщики» со всех сторон и навалились. Падальщики — они всегда чувствуют последние агонии умирающего и спешат хоть изредка напиться ещё горячей крови.
— Это ты загнул! Перебор! — возмутилась Мариам. И хорошо, что внутренняя связь между скафандром и Хаюшь позволяла расслышать каждое слово друг друга: — Нельзя до такой степени утрировать и судить о всей цивилизации по маленькой группе свихнувшихся мозгами идиотов. Может, здесь, в этом парке, вообще клиника для душевнобольных? Глянь, по той стороне за стадионом высоченный забор из стекла. А за ним, кажется, вполне обычный городской проспект. Похоже на то, что остальной мир попросту отгородился от этого места. Давай лучше рассмотрим город за этим забором.
Они задействовали ускорители, попросту взлетев вверх и зависнув в кроне одного из высоченных деревьев. Оттуда весь парк и часть города стали видны как на ладони. Да и сам стадион со всеми подходами к нему теперь воспринимался целостно и верно. В основании стеклянного забора имелось несколько широких проходов, которые сейчас были перекрыты. А вот за ними бесновалась ещё большая толпа тех, кто не попал на концерт. То ли билетов не хватило, то ли фейс-контроль не прошли, то ли мест на стадионе (в самом деле переполненном) не хватило.
С противоположной стороны парка тоже виднелся забор, но не настолько высокий, метра четыре всего. Но за ним тоже оказалось людно и драконно. Причем толпились там те, кто пытался незаконным способом попасть на концерт. Часть людей нагло лезли на плечи друг другу, рептилии попросту старались перепрыгнуть преграду. Но если не получалось у самих, то старались перебросить значительно мелких, по сравнению с ними, человечков. Похоже, они дружили настолько сильно, что доходило до смешного: пятеро отвлекали мечущуюся внутри периметра охрану, а один быстро перебрасывал парней и девушек внутрь парка. Несколько даже ползали по траве, похоже, с переломанными ногами.
Тогда как охрана тоже неистовствовала. К ней постоянным потоком прибывало подкрепление и с ходу врубалось в ряды нарушителей. Причём уже и с наружной стороны. А чем охрана отличалась от обывателей, так это одеждой ярко-желтого цвета, касками на голове и дубинками в руках. Что характерно, драконы-охранники нещадно молотили своих собратьев и аккуратно, на цыпочках, старались обходить ползающих человечков. Тогда как охранники из числа людей с завидным бесстрашием и криками японских камикадзе врезались в массивные туши драконов-нарушителей.
Один случай вообще пробил гостей из другого мира на гомерический хохот. Мужчина с дубинкой сумел взобраться на шею девушке-дракошке, которую в свою очередь помогли перекатить через забор её более массивные и сильные товарищи. Но дракошка и не подумала сдаться закону, а скачками понеслась в сторону стадиона. При этом не только не обращая внимания на удары дубинкой по голове, но ещё и на ходу пару раз удачно поддержала своего мучителя, чтобы тот не упал. И лишь добежав до толпы фанатов, ловко скинула с себя охранника и затерялась в толпе таких же рептилий. Охранник же встал, потирая поясницу, с трудом поднял свою дубинку, да и отправился понуро к месту главного боя.
Ну, разве что оглянулся недоумённо на странно сотрясающуюся крону дерева.
Тряслась она от хохота, который завершился словами Светозарова:
— А ведь тут плакать впору. Цивилизация на грани гибели, нигде не видно летающих драконов, а молодёжь полностью окунулась в загулы, веселье, и не удивлюсь, если в хмельной, а то и наркотический угар. Как-то не так я представлял себе древний вид, выживавший три миллиона лет и вдруг замерший на пороге окончательной катастрофы.
— Всё равно нельзя спешить с окончательными выводами, — попыталась взывать к его рассудку Мариам. — Нет ли у вас такого понятия, как «пир во время чумы»?.. Вот! И здесь некая часть населения может к подобному скатиться. Ну и самое главное, о чём я хочу тебя спросить чуть ли не с момента нашего знакомства… Ты уверен, что письмо тебе отправил именно Осстиял? А не какой-нибудь шутник? Или Осстиял написал совсем иное письмо, а кто-то его взял да и подменил в последний момент перед отправкой.
Как ни хотелось Торговцу тотчас ответить на такие вопросы зло и безапелляционно, червячки сомнения так и бросились грызть основы уверенности. В самом деле, могло быть что угодно, и отпечаток ауры на коробке ничего в окончательном итоге не доказывает. Не обязательно, что война существует. Не факт, что умбоны напали на цивилизацию драконов. И настоящий позор для Светозарова, если он всё это путешествие и прилагающуюся к нему кутерьму затеял на пустом месте. Такой позор, что до конца жизни будет стыдно глянуть в глаза жене, родственникам, союзнику и тем же хаерсам, которые и в самом деле нуждаются в экстренной помощи.
Поэтому он промолчал и демонстративно сосредоточил всё своё внимание на хорошо просматриваемом проспекте. Невероятно широкий, по шесть полос для движения в каждом направлении. Причём три полосы — для транспорта маленького, человеческого, а три по бокам — для массивных драконов. Однако никто не управлял машинами, как ни присматривались. Все движение регулировалось автоматикой, потому что живые существа так не смогли бы синхронно сворачивать, тормозить, пропускать иные потоки и вновь набирать скорость.
Хватало на тротуарах и обычных пешеходов. И вот они уже разнились друг от друга, десятикратно больше, чем собравшиеся на стадионе фанаты. У тех хоть один стиль просматривался, какое-то веяние моды можно было увидеть. А вот остальные горожане кутались кто во что горазд. Да вдобавок среди пешеходов оказался ещё один вид разумных существ.
Выглядели они как маленькие копии жирафов, светло-коричневого цвета. Причём жирафы, уменьшенные в высоту до двух с половиной метров, зато с пришитыми к груди двумя несуразными руками, словно позаимствованными у человеческого ребёнка.
— Мутанты или созданные искусственно? — терялась в догадках хаерса.
— Спроси чего полегче. Я как-то не успел расспросить у дракона, кто тут с ними проживает на одной планете. Знаю, что по всей галактике много разных видов. Да и за века его отсутствия тут могло что угодно поменяться.
— Как бы там ни было, мы можем спокойно пройтись по улице в любых направлениях, — решила генерал. — Жаль, что лететь не сможем, потому что сразу привлечём к себе внимание. В воздухе ни одного глайса или флайера не вижу… С ускорителям тем более никого нет! И ни один дракон не летает… У них тут что, запрет на полёты?
— Сам ничего понять не могу. Осстиял летал, несмотря на свой дряхлый возраст, великолепно. Не могу сказать, что как чайка или как орёл, но для своей массы просто поражал кажущейся лёгкостью, плавностью и красотой парения. А здешние… хм, курицы через забор перепрыгнуть не могут… Ладно, снижаемся опять в кусты, а потом я нас переброшу прыжком вон в тот переулок, где много деревьев. Авось никто наше появление не рассмотрит.
— А потом? Особенное оружие при мне? Ты-то своей Хаюшь всё прикроешь, а мой скафандр в плащ не превратится.
— Ничего, вначале я сам разговаривать начну с прохожими, — решил командир отряда. — А ты стой себе за деревом да по сторонам поглядывай.
— Есть! Поглядывать… — ответил бравый солдат.
Но выйти незаметно из подпространства на новом месте не получилось. Сразу двое, жираф и дракон, замерли на месте, уставившись в сторону прибывших. Ещё и переговариваться начали:
— Нет, ты видел, как там вначале полыхнуло искорками?
— Ага! И гром прогремел! А потом эти двое появились.
— Да не может быть! По-моему, они там и стояли…
— Да не было там никого! Я как раз вон на то дерево у них за спинами смотрел.
— Тогда откуда они взялись? Телепортом прибыли?
— Совсем болван! Телепорты уже два месяца как не работают. Наверное, это астронавты с боевых. Они порой так на ранцевых дюзах посадку совершают…
— Точно!.. Э-э… только ведь летать запрещено. Или уже нет?..
— А кто этим воякам запретит? Ха! Только они себя и ведут правильно, ничего не боятся… — и говорящий это жираф шагнул в сторону Торговца: — Эй, ребята, вы кто?
Можно было поступить по-разному. Просто развернуться и уйти. Перед тем как уйти, ругнуться хорошенько, благо охранники музея показали пример грубой солдафонщины. Из парализатора положить обоих — а потом уйти, тоже никто не помешал бы. В проулке прохожих виднелось мало, а окна нижних этажей практически не светились. Вряд ли кто обратит внимание даже на грохнувшегося здоровенного дракона.
Но в любом случае начинать общение с кем-то надо? Так почему не с первыми встречными? Тем более что те сами в своём диалоге уже дали кучу полезной информации. Теперь только и следовало, что закрепить успех, используя бесстрашие разновидовой парочки и явную их благожелательность.
— Да, вы правильно угадали, кто мы, — похвалил Дмитрий. — И в технике, сразу видно, разбираетесь. Кто по специальности будете?
Как ни странно, здоровенный дракон стал пыхтеть ещё громче, явно стесняясь, а вот мелкий по сравнению с ним жираф отличался особенной активностью. И смущаться не стал:
— Да мы ещё только учимся на инженеров промышленного станкостроения. Зато на последнем курсе уже, на наградное отличие вытягиваем.
— Ого! Молодцы! А куда после учёбы собираетесь?
Вступивший в диалог пейзанин требовательно оглянулся назад, что подтолкнуло дракона к осторожному продвижению вперёд. А сам жираф так вообще приблизился к людям вплотную:
— О каких планах речь, если война не сегодня, так завтра начнётся?!
— Ну… может и не начнётся… — осторожно заметил Торговец.
— Тьфу на вас! — рассердился представитель дивного вида. — Словно не военные! Словно тоже стали, как правители! Неужто тоже поверили, что умбоны оставят нас в покое за какой-то символический выкуп?!
— Никогда не поверим! — твёрдо заявил землянин. И тут же вновь перешёл на спокойный тон: — Только вот очень много всяких обстоятельств мешает нам… И ты зря сердишься… э-э, как тебя зовут?
— Пайпрам! А моего друга — Жередайл.
— Меня Дин зовут, мою сослуживицу — Мари, — сократил он имя генерала и постарался не потерять инициативу в разговоре: — А вы почему не на концерте?
И ткнул рукой в сторону парка, по ту сторону от проспекта. Несмотря на стену из стекла, невнятные звуки дикой вакханалии, называемой искусством, и сюда доносились. С ответом на этот раз высунулся дракон Жередайл:
— Да там полный отстой, на который собираются самые припыленные! Чем туда ходить, лучше сразу признать себя крысой позорной!
— Видишь, Мари! И среди нашей молодёжи есть нормальные ребята! — после такой косвенной похвалы себе за спину граф перешёл к более скользким вопросам: — Ну а воевать с умбонами пойдёте?
Оба собеседника явно смутились, словно их уличили в чём-то постыдном. Но тут же у Пайпрама со всем юношеским пылом прорезалось справедливое возмущение:
— А кто нас захочет взять во флот?! Если даже основные ВС пытаются расформировывать в рамках каких-то странных соглашений с агрессорами!
— «Пытаются» — это ещё не значит, что уже расформировали! Да и мы сами на подобное не согласны. Но ведь нам тоже заявляют, чуть ли не ежечасно, что никто из народа воевать не желает, все хотят мира. Мы вон даже специально для этого в город подались, чтобы с молодёжью поговорить, выяснить ваше правдивое мнение обо всем происходящем. Но сразу попали в парк и, честно говоря, до сих пор в некотором ужасе от увиденного там действа. Теперь вот сюда перебрались…
Жираф опять с пылом бросился доказывать, что таких, как в парке, меньшинство. Надо было сразу в их Академию прибыть, уж там бы они показали, сколько студентов нормальных и как они относятся к нынешним событиям.
Но его, пусть и довольно деликатно, лапищей не так сместил в сторону, как заставил умолкнуть несравненно больший товарищ. И судя по его вопросу, именно у него оказалось аналитически развитое мышление, благодаря которому можно делать весьма и весьма важные выводы:
— Ты сказал «перебрались»? И я это понял как «использовали телепорт». Правильно?
Мелькнула у Дмитрия мысль ответить отрицательно, а потом и с помощью ускорителя зависнуть над землёй. Но тут же подумал:
«А чего это я теперь опасаюсь? Пусть общество и несколько разделено противоречиями, но не настолько здесь опасно такому Торговцу, как я. Всегда могу убраться в случае опасности за тридевять земель. Да и ребята вроде адекватные, умные. Как раз с такими и поговорить можно…»
И продолжил беседу с новыми знакомыми.

Глава 6
Зажравшиеся слуги народа

Начал с того, что поинтересовался о своём приятеле:
— А где сейчас Осстиял, Доставивший Дары Второй Жизни? И вообще, что вы о нём знаете?
— О-о-о! — затянули оба в один голос. А потом, перебивая друг друга, заявили, что стыдно не знать о таком герое, истинном фронтейро, как называли дальних исследователей иных вселенных. Это величайший учёный исследователь и путешественник, доставивший цивилизации необычайные молодильные каштаны, за что и получил самое уникальное звание, не достававшееся никому уже многие тысячи лет. Его заслуги просто вынуждены были признать, потому что Осстиял не сразу заявил о себе в первый день прибытия, а некоторое время летал над городом, собирал старую гвардию, поднимал общественные организации и даже привлёк на свою сторону некоторых высокопоставленных военных. Только благодаря этому нынешние правители и высшие чиновники не смогли реквизировать чудодейственные каштаны у возвращенца с дальнего форпоста. И все они до единого были высажены в специальных оранжереях, где сейчас взрастают, набирают силы молодые деревца.
Как заявлял с возмущением сам Осстиял, чиновники намеревались немедля реквизировать у него каштаны и тут же употребить на омоложение нескольких наиболее дряхлых правителей. А он не отдал трофеи. За это те его страшно невзлюбили и сейчас делают всё возможное, чтобы замарать имя героя, нивелировать его величайшее деяние, а то и оболгать с кончика хвоста до самого гребня на макушке. Самые главные нападки пошли за нарушение закона о полётах. Прославленный фронтейро летал сам и продолжает летать, подбил на это дело стариков и ведёт страстную пропаганду по отмене закона о полётах. Ну а нападки на себя отвергает заявлением, что закон принимался не во время его пребывания на материнской планете и юридической силы к нему не имеет.
Сейчас Осстиял находится в столице, где ведёт настоящее сражение с сонмом правоведов и со столичными бюрократами. Вокруг него сформировалось мощное ядро сторонников и последователей, но все их усилия пока не принесли ощутимых результатов.
Во время повисшей паузы, пока Торговец раздумывал над следующими вопросами, заговорила Мариам Денса:
— Растолкуйте мне, пожалуйста, главные постулаты закона, запрещающего летать.
Дракон уже давно сидел на земле, а теперь и жираф присел, как собака. До них начало доходить, что беседуют они с не совсем простыми военными. Но ответ устами Жередайла всё-таки последовал:
— Суть — в справедливости и умственной неполноценности. Коль остальные виды не умеют летать, значит, и драконам на этом фоне нельзя выделяться. Ну и учёные доказали, что чрезмерные усилия при полёте защемляют общую нервную деятельность и негативно влияют на развитие мозга. Особенно у молодых особей нашего вида. Те, кто постарше, просто умирают преждевременно от неизлечимых болезней, вызываемых холодным встречным ветром и резкими перепадами давления во время смены высоты.
После чего сделал короткую паузу и выделил:
— Это я вам ответил на ваш вопрос о законе. Теперь и мне ответьте: кто вы на самом деле?
Не то чтобы Дмитрий решил поиздеваться, но просто не смог удержаться от мелочной язвительности:
— Эх! Такой важный вопрос обнулил!.. Но всё равно отвечу честно и откровенно: на самом деле мы… люди.
— Ладно, не будем заниматься софистикой, — нисколько не смутился будущий инженер промышленного станкостроения. — Ты прекрасно понял, о чём я спрашиваю, так что будь добр ответить по существу.
— Могу и я ответить, — предложила хаерса. И получив кивок командира, перешла к подробностям: — Моё звание генерал, основная специальность — навигатор-корректор. Представительница цивилизации хаерсов, предки которых пятнадцать тысяч лет назад уже воевали с умбонами и разбили их наголову. Сюда доставлена для соотношения координат, по которым наш флот может прибыть в вашу вселенную и ударить по тылам нашего общего врага. А…
Она собралась рассказать о Дмитрии, но тут случилось нечто трогательное и непредвиденное. Жираф вскочил на ноги, подошёл к увешанной оружием женщине и демонстративно, если не сказать что жарко, обнял её со словами:
— Добро пожаловать в наш мир! — потом то же самое сделал и с мужчиной и с чувством выполненного долга уселся на прежнее место.
— …Спасибо! — выдавила из себя Мариам. Видно было, что её тронуло такое отношение. Но тут же взяла себя в руки, прокашлялась и продолжила: — А ведущим в нашей паре человек, о котором и у вас наверняка известно. Он личный приятель самого Осстияла, и его у вас называют Принесшим Дары Второй Молодости. Помимо этого он — Торговец, имеющий в своём арсенале врождённые умения телепортироваться на любые расстояния без всякой вспомогательной техники.
Студенты застыли в восторженной прострации. Именно в восторженной, это хорошо было заметно по их аурам. Тогда как Светозаров пытался разобраться в своих действиях и поступках:
«Наверное, зря мы тут распинаемся перед умной, но всё-таки бесправной молодёжью. И время теряем. Узнали самое главное — можем смело прыгать прямо к фронтейро, и уже среди его окружения решать самые животрепещущие проблемы. Да и сами ребята могут пострадать, если вдруг прямо с этого места бросятся бунтовать против властей и звать в небо умеющих летать. Мало того, само разглашение факта нашего прибытия может спровоцировать умбонов на скорую атаку. Надо их предупредить…»
Потому и стал вслух давать наущения:
— Вы должны понимать, что лишние сведения о нас — нежелательны. Пусть враг пока остаётся в неведении, что к вам подошла помощь. Да и с Осстиялом мы встретимся только после разговора с вами…
— Возьмите и нас с собой! — практически потребовал жираф.
— Пожелание неуместно! — не растерялся Торговец и жёстко добавил: — Каждый обязан заниматься своим делом!
— Продолжать учиться?! — рассердился дракон. — В такой момент?! Да за кого вы нас принимаете?!
— А чем ты сможешь помочь во флоте? Умеешь стрелять или пилотировать истребитель? Или ты, Пайпрам, имеешь такой вот ускоритель, как у меня?
И Светозаров продемонстрировал свои умения двигаться в пространстве, как оса. Но и после этого Жередайл продолжал упорствовать:
— Что же нам тогда делать?
— Ха! Ребята вы умные и обстановку понимать начали. Поэтому для вас уже огромным геройством будет считаться, если вы поднимете всех драконов в городе «на крыло». А попутно с этим начнёте всеми возможными и невозможными способами проводить среди своего окружения начальную военную подготовку. Не думаю, что «мусорщики» покинут вашу галактику без боя, и возможно, придётся сражаться вашей цивилизации чуть ли не до последнего солдата. И правильнее будет, когда этих солдат окажется в нашем союзе больше, чем у противника.
После такого напутствия дракон встал и принялся деловито расправлять крылья:
— Тогда я полетел прямо в Академию. Там ещё полно наших, поэтому начинаем действовать. Пайпрам, ты тоже не задерживайся.
Развернулся, разогнался короткими ногами и тяжело полетел, как перекормленная утка. Тогда как жираф, помахавший ему вслед своими ручками, вновь обернулся к гостям:
— Зато я знаю, где живёт дракон Чейт Граззару! Это ближайший друг и сподвижник Осстияла в нашем городе, и он имеет со знаменитым фронтейро постоянную связь. Хотите к нему проведу? Он живёт на околице, в собственном доме.
Дмитрий переглянулся с единственным солдатом в своей команде и уловил еле заметный кивок. Мнения совпали. Лучше вначале послушать, что скажет господин Граззар, а уж потом устремляться в столицу, отыскивая там по метке на ауре самого Осстияла.
— Ну давай, становись рядом со мной и представляй себе ясно и чётко подворье, на которое мы сейчас отправимся. Или рядом расположенную улицу… Готов?.. Поехали!
Те времена, когда неопытный проходчик между мирами возил своих пассажиров, словно дрова на тракторе, давно минули. Теперь их не слепило, не оглушало и не тормошило, словно тапок в стиральной машинке. Почти комфортная, мягкая доставка, ну разве что детей малых следовало придерживать да успокаивать в необычной обстановке и при резкой смене окружающего пейзажа.
Приземлилась троица прямо во дворе, потому что жираф внутри бывал и сумел дать адрес более чем точный. Ну и понятно, что личные дома драконов хоть и не тянули на городские небоскрёбы, но всё равно смотрелись словно средневековые замки. Их на данной околице оказалось несметное количество, и размещались они чуть ли не вплотную друг к дружке. Как следствие само понятие «двор» для массивной рептилии можно было сравнить с небольшим пятачком личного пространства. А сам пятачок, по человеческим меркам, не превышал участок в двадцать соток.
Появление нежданных гостей оказалось зафиксировано системами безопасности. Взревела сирена, по вершине высокого забора пронеслись сполохи силового поля, большинство окон стало поспешно затягиваться бронированными створками, и резко лязгнула захлопнувшаяся входная дверь. Затем послышался шорох внешних динамиков, и сомневающийся голос, словно продолжая недавно прерванный разговор, поинтересовался:
— Значит, наше послание до вас всё-таки дошло? — оружия вроде на гостей никто не наставлял, но Торговец постарался оставить Пайпрама у себя за спиной и только потом ответил встречным вопросом:
— Неужели мой приятель Осстиял настолько подробно меня описал, что меня уже узнают в иных вселенных?
— А он специально для меня сделал полную копию из памяти и сбросил в моё сознание, — продолжил голос невидимого собеседника. — Так что… добро пожаловать в наш сложный мир, уважаемый Дин Свирепый Шахматный!
— Спасибо! Хотя ваша молодёжь уже нас поприветствовала. Ну и сюда дорожку указала.
Опять лязгнула дверь, но на этот раз, открываясь, на крыльцо замка вышел владелец поместья. Причём сразу же отступил в сторону, приглашающим жестом увлекая внутрь дома:
— Входите скорей! Ибо я тут под плотным надзором, практически в полной осаде нахожусь. И уже через час ко мне начнут нежеланные гости ломиться, если не раньше. Так что у нас мало времени.
Вошли все трое, и стоило видеть, какой гордостью и восторгом полыхнула аура жирафа, которого посчитали в команде за «своего». Но граф понял самое главное, что у них мало времени. Поэтому начал расспрашивать ещё во время возни хозяина с закрытием двери:
— Знакомиться окончательно будем позже, сейчас сразу о деле. Чем в данный момент занимается мой приятель Осстиял?
— К сожалению, — сразу погрустнел Чейт. — Наш знаменитый фронтейро, несмотря на всю его бешеную популярность и авторитет, несмотря на все предосторожности и перестраховки, всё-таки попал под арест. Его подло и коварно арестовали, отделив от группы поддержки во время ведущихся огласовок и переговоров с правительством.
— И на каком основании?
— Всё тот же закон о запрете полётов, если вы знаете…
— Знаем, ребята рассказали. И никто не пытается его освободить?
— Очень сложно сражаться с отлаженной, готовой к репрессиям государственной машиной, — сокрушался дракон. — Тем более что мы только начали поднимать народ, налаживать контакты с военными, создавать свои собственные, независимые от государственных структуры.
— А как с ним обращаются после ареста? — уточнял Дмитрий.
— Понятия не имею. Это случилось полтора часа назад, во время нашего прямого разговора… А что, есть возможность его оттуда вытянуть?
— Без сомнения! Но ты сказал, что контакты с военными тоже установлены. Насколько они надёжны? Готовы начинать действия против умбонов?
— Да хоть немедленно! — сразу повеселел господин Граззар. — Там наше влияние распространяется со скоростью вспышки сверхновой, и нам кажется, что практически весь флот, да и все вооружённые силы готовы начинать борьбу с агрессорами. Только вот странные переговоры правительства с врагом сводят на нет всю инициативу на местах. Пока наши военные бездействуют, «мусорщики» стягивают вокруг нас удавку блокады, укрепляя свои позиции. И вообще, подобные переговоры — преступление против цивилизации, но донести эту мысль до народа у нас до сих пор не получается. Все средства массовой информации — в лапах у чиновников.
Торговец осуждающе помотал головой:
— Да уж! В голове не укладывается, как вы всё это допустили? Древнейшая раса, создания удивительной силы и несравненного ума, когда-то твёрдой рукой наводившие порядок в иных вселенных — и вдруг оказались в такой глубокой… м-м…
Он запнулся, подбирая нужное слово. Но смиренно кивающий абориген сам пришёл ему на помощь:
— В заднице? Да-да, есть и у нас такое негативное выражение. Увы!.. А по поводу «как?» трудно сразу ответить. От старости, наверное… Живешь себе сотни лет, живёшь, и вроде все так медленно меняется. Ну летать запретили, так что с этого? И так особо не тянет напрягаться, когда кости болят… Ну армию сократили и флот урезали, так и воевать вроде как не с кем. А уж про свободы для молодого поколения вообще промолчу, старики никогда молодых не понимали. Потом глядь — уже и дёргаться поздно, обложили законами, как кольями крысу в гнезде. Осстиял явился вовремя, только благодаря ему мы стали просыпаться, останавливать сползание цивилизации к краху. Его сразу признали главным лидером Возрождения. И всё бы у нас получилось… Но тут появились умбоны… Ох, как не вовремя они появились!..
— А правители ваши? Неужели они не понимают, что договариваться с подобным агрессором бесполезно? Потом их тоже не пощадят.
— Эти остолопы ничего не понимают! — вскипел престарелый дракон. — В нашей истории имелись стычки с «мусорщиками», и давно прописана в борьбе с ними одна кровавая истина: только атака, только уничтожение! Никаких переговоров, никаких поблажек! Так современные бюрократы на полном серьёзе возомнили, что умбоны, древнейшие существа во вселенных, уже давно цивилизовались и желают остальным разумным только добра. И настолько вбили себе и большинству населения в голову эту дичайшую мысль, что до сих пор никто не шевелится, даже после отключения наших телепортов и установления полной блокады. Мы идём к гибели, а они стремятся к полному разоружению и к поселению среди нас первых поселенцев из числа этих проклятых «тумбочек».
— Ха! — грустно ухмыльнулся Светозаров. — У вас их тоже сравнивают с этой безобидной мебелью?
— Одни и те же сравнения у разных представителей вездесущего разума! — высказав эту сентенцию, хозяин дом спохватился: — Может, вначале, с дороги, за стол? У меня в доме кто только не живёт, так что кухня самая разнообразная, вам понравится.
— Нет, спасибо! Отложим застолье на следующий раз, — заторопился граф Дин. — Давайте вначале определимся с моей спутницей…
И быстро пересказал, для чего здесь генерал Денса и с кем её следует немедленно свести. Всё зависело только от надёжности тех военных, которые станут согласовывать с новым союзником общие координаты и корректировать возможные атаки на тылы и базы противника.
— Есть, есть такие надёжные вояки! — с энтузиазмом бросился заверять Чейт. — Правда, они сейчас на орбитальной космической станции, но, как я понял, с твоими возможностями мы без труда попадём куда угодно.
— Естественно! Только и надо, чтобы ты бывал на той станции и чётко себе представил место нашего появления. Причём с учётом того, чтобы нас с дури моментально не пристрелили или не распылили на атомы. Военные ведь всегда обязаны оставаться военными.
— Это проще всего! У меня с нужной станцией и связь имеется. Сейчас только переговорю с кем надо… — жестами он увлёк гостей в соседнее помещение. И крикнул внутрь ещё с порога: — Дайте мне связь с командующим Вторым флотом!
Там, среди десятка устройств, каждый размерами с солидный, трёхстворчатый шкаф, восседали четверо местных пейзан. Один дряхлый, с трясущейся головой дракон, два старика из людей да один жираф. Только последний был не светло-бежевого цвета, а серый, чуть ли не бесцветный, что тоже говорило о солидном возрасте. Вот к нему и бросился студент Пайпрам с радостным восклицанием:
— Дедушка! Я так и знал, что ты где-то здесь, а не уехал на взморье!
На это Чейт Граззар словно извинился за плохую конспирацию:
— Ну да, вот такая у нас тут команда инвалидов собралась. Но мы ещё о-го-го!
— Вот и зря всё на себя взваливаете! — впервые отозвалась молчавшая до сих пор Мариам. — Среди молодёжи хватает разумных и всё понимающих индивидуумов. Надо их только правильно организовать, увлечь, показать свет в конце тоннеля, и они вас всех туда на голом энтузиазме допрут.
— В самом деле, — поддержал союзницу Торговец. — Гигантское упущение. Поднимайте всех своих и отправляйте их в сосредоточения молодёжи. Иначе им кто-нибудь другой сознание затмит страшными лозунгами, и они начнут заниматься вандализмом.
Граззар чуть слезу не пустил от скорби:
— Так уже в некоторых местах началось подобное! — но был остановлен восклицанием старика, что связь налажена.
На экране появилось изображение восседающего за столом военного. Причём в его профессии сомневаться не приходилось ни разу: все военные всех миров резко отличаются от лиц гражданских. И это одетое в лёгкий скафандр существо строго всматривалось в экран со своей стороны:
— Что опять стряслось? Плохие новости про Осстияла?
— Не переживай, с нашим фронтейро скоро всё будет в порядке! — торжественным тоном начал общение Граззар. — У нас тут иная радость: прибыл союзник, Торговец с дальнего фронтира, тот самый человек, которому у нас присвоили высший титул Принесшего Дары Второй Молодости.
— О-о! — в приливе восторга закричал вояка. — Где он? Хоть покажи его!
Чейт немного сдвинулся в сторону, продолжая говорить:
— Вот он! И его попутчица, тоже твоя коллега, генерал космического флота цивилизации хаерсов. Но может, мы к тебе телепортируемся? Готов принять гостей?
Громадная пасть заполнила весь экран, здоровенные глаза космофлотчика горели здоровым фанатизмом, а рычание с трудом трансформировалось в слова:
— Ещё как готов! Телепортируйтесь! Немедленно!!
Связь отключили, а хозяин несколько растерянно принялся нахваливать своего приятеля:
— Мировой дядька!.. А что он рычит, так это от радости, от волненья…
— …От осознанья, так сказать, и просветленья! — продолжил за него со смешком землянин знаменитыми строчками. — Ладно, отправляемся…
— Можно и я с вами? — вдруг стал напрашиваться жираф Пайпрам.
— Нет, дружище! — взмахом руки заставил его оставаться на месте Светозаров. — Ты теперь и так много знаешь. Предостаточно! Так что мчись быстрей в Академию и помогай своему другу Жередайлу поднимать остальных студентов. В идеале — постарайтесь призвать к единению и к подготовке к военным действиям молодёжь всего города. До встречи!..
После чего Торговец убыл на орбиту, ориентируясь по наводке составившего компанию господина Граззара и придерживая рядышком с собой Мариам Денса.

Глава 7
Первый резонанс

На борту орбитальной станции Торговец долго знакомиться и расшаркиваться не стал. Сразу обозначил:
— Вы тут и без меня прекрасно начнёте переговоры. Я тем временем мотнусь за Осстиялом. А то мало ли как к нему там после ареста относятся… Насмотрелся я узников.
— Пусть только попробуют его хоть когтем коснуться! — рявкнул адмирал. А его коллега хаерса лишь коротко спросила:
— Я тебе нужна? — на что сильно захотелось ответить: «Да у меня жена есть…» и потому выдавил из себя опомнившийся граф несколько иное:
— Ты нашему ректору нужна! Всё, до скорого!
Короткое пребывание в подпространстве, и вот уже с непомерным грохотом, хоть и без молний, Дмитрий оказался в полной темноте. Замер, пытаясь сориентироваться и не спеша включать фонари. И только потом понял, почему непомерный грохот так и не прекращается. Кто-то молотил по чему-то железному, скорей всего по двери, и отчаянно выкрикивал:
— Открывайте немедленно! Выпустите меня отсюда, иначе вам же будет хуже! Сволочи! Сатрапы!
Все остальные слова не поддавались пропуску цензурой. Зато голос был весьма знакомый, принадлежащий приятелю и союзнику. Конечно, Торговец мог без лишних разговоров выдернуть дракона отсюда и продолжить разговор в ином месте, на той же станции, к примеру, но мало ли что. Вдруг тут находятся личные вещи узника? Или его ближайшие соратники греют нары, и коих тоже следует выручать?
Так что пришлось ждать небольшой паузы среди грохота и криков и только потом будничным голосом спрашивать:
— Ты тут голос разрабатываешь или мозоли на кулаках наращиваешь?
По ауре было видно, что фронтейро смутился:
— Давно ты здесь?.. Я вообще-то не ругаюсь… ты же знаешь…
— А ты разве ругался? — но скрыть иронию в голосе человеку не удалось. И дракон вгорячах опять ругнулся:
— Достали меня эти недоумки! Как же они меня достали!.. Не сегодня, так завтра их первых умбоны под нож пустят, чтобы обезглавить цивилизацию, а они рассуждениями о толерантности занимаются. Тупые ублюдки! — не слыша поддержки, отошёл от двери, прокашлялся и уже иным тоном поинтересовался: — Ты за мной?
— А кто «…заказывал такси на Дубровку?» — вспомнил землянин одну из своих любимых кинокомедий. Естественно, что представитель иной цивилизации его не понял:
— Куда?.. И что?..
— Не обращай внимания. Я спрашиваю: вещи с собой забираешь? Или, может, ещё какие твои приятели тут возмущаются негуманным содержанием в полной темноте? Кстати, и почему в темноте?
Осстиял засмущался ещё больше, чем после вульгарной ругани:
— Да у каждого есть фобия, наверное… Вот они надо мной и глумятся. Я ведь закрытого помещения не переношу и полную темноту ненавижу… Клаустрофобия. А то у тебя фобий нет?
— Есть, — легко согласился человек. — Аутофобия, боязнь остаться одному, без любимой женщины.
— Ага! Ну, это понятно, дело молодое… И как там твоя супруга?
— Нормально, ждёт тебя в гости. Привет передавала…
— Спасибо, и ей от меня! — коротко поклонился узник, посчитавший на этом обмен любезностями законченным. — Вещей у меня здесь нет, а вот таких бедолаг, как я, здесь, по моим понятиям, — полная тюрьма. Причём, если мне нехорошее обращение только обещали в ближайшие часы, то к схваченным ранее соратникам применяют самые жестокие меры переубеждения. Пока меня волокли сюда по коридорам, я чего только не насмотрелся. Так что огромная просьба к тебе: вызволяй нас всех. Сможешь?..
— Постараюсь. Только скажи мне о тюремщиках: стоит ли их сильно жалеть? Ну и передай мне мысленно хотя бы примерный план всего этого узилища.
План оказался вполне подробным для заключённого, оказавшегося здесь впервые, а вот отношение к тюремщикам было ещё худшим, чем к правителям. Получалось, что жалеть здесь некого, а убиение собравшихся в штате садистов и пыточных дел мастеров — самое правильное дело.
Дмитрий подобное благословение отверг со вздохом:
— Вы уж сами с ними потом разбирайтесь, своим судом, — выставил парализатор на определённую мощность, и прежде чем полностью задраить Хаюшь, оставил приятелю включенный фонарь со словами: — Да будет свет! — а ушёл с другим лозунгом: — Свободу политзаключённым!
Дальше действовал в режиме боевого мерцания, начав вырубать охрану с нижних уровней и до самого центрального выхода. Шло как по маслу, но в финале своей акции, несмотря на полное отсутствие сирен тревоги или включения прочей сигнализации, обратил внимание, что в дежурных помещениях для охраны служащие тюрьмы облачаются в тяжёлые скафандры и готовят к бою тяжёлое вооружение. Получалось, что, начни он свои действия минут на десять-пятнадцать позже, пришлось бы ставить парализатор на максимальный, практически смертельный уровень, для того чтобы пробить защиту.
Вроде как не к его встрече готовились, а поэтому догадался выглянуть в окно и даже раскрыть настежь наружные створки. Решётки не слишком мешали рассмотреть волнующееся море обывателей, заполнивших всю ближайшую улицу от края до края. Ну и звучавшие крики всё разъясняли:
— Свободу Осстиялу фронтейро!
— Свободу лидеру Возрождения!
— Выпустите наших товарищей!
— Немедленно предоставьте списки всех заключённых!
Ну и просматривалось, что горожане подтягивают таран, которым собирались проламывать тюремные ворота. То есть землянин успел вовремя: судя по действиям охраны, они собирались применить оружие без всякого зазрения совести.
«М-да! Может, и в самом деле следовало их успокоить навечно и сразу? А то как бы и тут неуместная толерантность у народа не прорезалась…»
Что ещё вызвало у землянина недоумённое фырканье, так это наличие в толпе сотен драконов, которые и не вспомнили о своих крыльях. А ведь с их помощью уже можно было бы и в окна заглянуть, и решётки попросту выдернуть, и через крышу в здание тюрьмы проникнуть. Вот такое виднелось засилье навязанных за века стереотипов.
Ещё раз промчался по всем коридорам, блокпостам и казарме, проверяя, не спрятался ли кто-нибудь из местных палачей. Потом выдернул в центральный коридор Осстияла, кратко пояснил ему ситуацию и стал «доставать» из закрытых камер тех узников, которые оказывались на ногах, да и на крики знаменитого фронтейро, разносящиеся по всей тюрьме, реагировали адекватно. То есть — с восторгом.
Не прошло и десяти минут, как были вскрыты все камеры без исключения, раненым и пострадавшим при пытках узникам стали оказывать первую помощь, а раздеваемых догола палачей безжалостно швыряли в ещё не остывшие камеры. Сам же Осстиял, убедившись, что ситуация в тюрьме под полным контролем его соратников, устремился к центральному выходу. Правда, пришлось через внешние репродукторы вначале попросить грозную толпу отодвинуться от дверей и освободить широченное крыльцо с ведущими на его площадку лестницами сразу трёх видов.
Народ отодвинулся с некоторым недоумением и с явной неохотой, но когда дверь открылась и вышел наружу Доставивший Дары, от грома ликующих криков содрогнулось всё здание. Естественно, что упускать такую великолепную возможность поощрить, поддержать акцию протеста, а попутно донести общественности несколько верных мыслей, лидер Возрождения не стал. Ну и задвинул вполне содержательную и грамотную речь.
С ходу, распинаться о союзниках Торговцах не стал, да и про хаерсов он ещё ничего не знал. Основной упор сделал на резком всплеске самосознания и немедленном отстранении от власти окопавшихся в кабинетах преступников. Потом пространно рассказал о том, кто такие умбоны и что они сделают со сдавшимися на их милость разумными существами. Может, и сгустил краски, но зато действие слов оказалось невероятным. Напоследок схитрил, заявив столичным жителям:
— Сейчас я отправляюсь специальным телепортом в иной город! А весь процесс Возрождения остаётся в ваших руках. Сейчас сюда выйдут наши сограждане, которых пытали в этих застенках. Надеюсь, что после их рассказов вы примете правильное решение о доле палачей и садистов. Далее — прислушивайтесь к советам моих сторонников, да и я скоро вернусь. Ну и срочно выбирайте из своей среды новых правителей! Прежним место — на свалке истории! Долой недоумков! — и первым стал скандировать: — Воз-рож-де-ни-е! Воз-рож-де-ни-е!..
Народ тотчас же подхватил слово-знамя грядущих преобразований, и лидер вернулся в здание тюрьмы. И вот только тогда, уступив место на крыльце другим, протянул к человеку свою огромную шестипалую лапу:
— Знал бы ты, как хочется тебя обнять и поблагодарить!
— Спасибо! С меня и слов хватит! Ну и я тоже рад, что ты в полном здравии!
— Как же вам удалось починить и, главное, перенастроить мой телепорт?
— Долгая история, потом поделюсь, — не забывал о стремительно уносящемся времени землянин. — Давай вначале запрыгнем на орбитальную станцию к поддерживающим тебя военным…
— Да они все за меня! — не удержался фронтейро от хвастовства.
— …И уже там будем принимать решение, как действовать дальше. Из здесь находящихся сторонников есть кто нужный в выработке стратегии и тактики?
— Точно, есть несколько!.. — заметался Осстиял вначале взглядом, а потом и всем телом по соседним помещениям и коридорам.
В итоге собрал он вокруг себя трёх драконов, одного человека и двух пожилых, если не сказать, что страшно старых жирафов:
— Вот, это часть моего главного штаба! Мозг всего нашего движения!
— Орлы! — не удержался от похвалы Торговец, но скепсиса не прятал. — А что, кроме пенсионеров, никого больше идеи возрождения не увлекли? Или молодёжи все по барабану?
— Хе-хе!.. Думаешь, можно их бросать в бой? — Осстиял переглянулся со стариками.
— Уверен! Иначе через тысячу лет всё вернётся на круги своя.
Наверное, именно эти слова привели к тому, что штабисты кратко между собой посовещались и минут на десять разбежались в разные стороны. В том числе и на улицу. Все-таки авторитет Торговца оказался слишком огромен, чтобы не прислушиваться к высказываниям. И прямо по ходу ведущихся речей, призывов и разбирательств была проведена коррекция всеобщего курса, которая звучала примерно так:
«Молодые! Спасите нашу старость! Тогда и ваши правнуки вас не оставят на произвол судьбы!»

Глава 8
Выбор стратегии

В вотчине командования космического флота драконов Торговец, волоча за собой внушительную компанию, появился в самый разгар спора между генералом Денса и несколькими флотскими навигаторами. Причём спор шёл в весьма узкой специализации, сложно воспринимаемой посторонними. Решалось, как правильно определить в Большом Космосе ориентиры совершенно разных по всем параметрам вселенных.
К ним присоединяться никто не стал, стали рассаживаться вокруг иного стола, который адмирал загодя приготовил в соседней кают-компании. Туда же начали подтягиваться и прочие командиры звёздной армады. Всё-таки движение Возрождения военные в самом деле поддерживали почти поголовно.
Но чуть ли не с ходу Светозаров уловил самое главное в споре: при всей странности кажущихся противоположных векторов, что хаерсы, что драконы находились чуть ли не в прямой видимости друг друга. Между ними только и располагалось две чёрные дыры да три высчитываемых точки пробоя пространства.
Это настолько поразило Дмитрия, что он сбежал к навигаторам и уже через несколько минут прослушивания остановил спорщиков. То есть стал уточнять первые сделанные выводы. Ему ответили, что военные ошибок в ориентировании не допускают. И всё равно он не понял:
— Как же так?! Вот одна моя рука, — он расставил ладони на максимальное расстояние в стороны. — Вот вторая. Каждая из них, по моим ощущениям, — это ваши вселенные. Мир Зелени — в центре. Как же тогда получается, что друг к дружке вам ближе, чем ко мне?
Мариам пожала на это плечами:
— А то ты не знаешь, как заумно подобные открытия объясняют теоретики! Я больше практик, поэтому мои объяснения растянутся на несколько часов. И то придётся сложные формулы и их доказательства чертить на полтетради. Но если сказать всего двумя словами, Большой Космос — это многократно и бессистемно сложенный огромный лист бумаги. Просто ты как природный телепортёр движешься непосредственно по структуре листка, даже порой идя в обход, если целостность листа на сгибе, на резком изломе нарушена. Ну а мы со своим пробоем сразу по прямой линии проскакиваем существующее между плоскостями изгиба пространство. Уловил суть?
— Хм! Уловил, кажется… — продолжал интенсивно обдумывать услышанное Дмитрий. — Но тогда получается, что, освоив специфику и сущность вашего «пробоя», интерпретировав его на себя, я тоже смогу прыгать напрямик?
— Вряд ли! Специфика нашего пробоя — сугубо техническая. Получается лишь после синхронизации многочисленных устройств и краткого приложения чудовищной по объёмам энергии…
— С энергией у меня всё в порядке!
— В любом случае — она у тебя иная. Направляющим для неё является твоё тело, а итогом её использования — сам факт прохода через сжатое подпространство. А оно, в свою очередь, возможно только в структуре того самого листа Вселенной.
— Понял, понял! Спасибо, Мариам! Буду думать над этим на досуге. Извините, что помешал, прерывая процесс корректировки.
И перебрался в соседнюю кают-компанию. Но мысли в голове так и крутились:
«Если всё-таки удастся перекроить на себя теории пробоя, то куда же я смогу прыгнуть?! Да куда угодно!.. И уж Водоформов или того же Подрикарчера в момент отыщу!.. А с помощью двуализации мы даже мир альтруистов Анархия можем спокойно просмотреть, не привлекая к себе нежелательного внимания. Хм! Или всё-таки привлекая?.. Обязательно с Крафой следует по этим темам посоветоваться…»
После чего постарался максимально сосредоточиться на перипетиях ведущегося совещания.
— …имеем сразу несколько вариантов наших действий, — рассуждал Осстиял. — Первый: сами собственными силами начинаем войну с умбонами. Для этого достаточно ударить собранными в кулак соединениями в одном, наиболее выгодном для нас направлении. Блокаду мы пробиваем при этом легко, но самое главное, нарушаем целостность всего шара вокруг нас. По расчётам теоретиков, это нарушит функционирование единого поля, установленного врагами и мешающего действовать нашим телепортам. Дальше уже станет проще. При резком повышении нашей мобильности мы перебрасываем войска и флот в любое уязвимое для «мусорщиков» место и громим их там по частям. Главный минус этого варианта: мы действуем без поддержки всей нашей цивилизации. Ибо нынешние правители не просто останутся в стороне, а ещё и примутся активно нам мешать. В самом худшем варианте — станут нам противодействовать, орудуя заодно с врагом.
Так как его никто не перебивал, лидер Возрождения обвёл всех взглядом и продолжил:
— Второй вариант — это попытаться договориться с правителями, предложив им практически весь первый урожай молодильных каштанов. На меньшее, как я понял, они не соглашаются. Более того, наши «слуги народа» настоятельно требовали отдать под их контроль основные оранжереи, о месторасположении которых знаю только я, Чейт Граззар и ещё несколько наших сторонников. Во время моего ареста, а впоследствии и при грубой доставке в узилище несколько раз прорывались восклицания «Ты нам всё расскажешь!» и «Начнём резать крылья — всё отдашь!». То есть моё нарушение закона о запрете полётов — лишь повод для ареста. Главная их цель — отыскать и забрать под своё крыло набирающие силу посадки уникальных деревьев. Главный минус этого варианта — огромные сложности в переговорах и невероятная длительность всего процесса. Дорога каждая минута, враг вот-вот нанесёт удар по нашим основным промышленным системам галактики, и тогда нас уже никто не спасёт.
Тут со своим мнением втиснулся адмирал флота:
— Бесполезное действо! Никто с этими идиотами не договорится! Тем более быстро. Они у себя тщательно выстроили иерархическую лестницу и теперь на неё чуть не молятся. Для них любое изменение в нашем обществе — крах долго лелеемой мечты о карьере. Больше чиновников ничего не интересует.
— Так что ты предлагаешь? — прославленный фронтейро даже зубами щёлкнул от раздражения. — И почему раньше ничего не предпринял?
— Сейчас мы слушаем твои варианты, — спокойно возразил ему вояка. — Если они нам не понравятся, станем выдвигать свои. Извини, что прервал.
Видно было, что трения между ними уже возникали по этим темам, и следующий вариант Осстиялу сильно не нравился. Но он его всё-таки озвучил:
— Ну а самый радикальный наш ход: мы быстро и резко отстраняем правителей от власти, устанавливаем временно военное командование над всей цивилизацией. Проводим всеобщую мобилизацию и бросаем все наши силы на врага. Вот… Вроде и всё. Если у кого есть иные предложения, прошу высказываться.
Тут же слово взял Чейт Граззар, и чувствовалось, что он до последней запятой поддерживает именно лидера Возрождения:
— Тут и спорить не о чём, только первый вариант самый действенный и правильный. И время не теряем, и обывателей не толкаем на бессмысленную бойню. А если нам ещё и союзники помогут, то и без лишнего кровопролития между собой с врагом справимся.
— Необязательно и кровопролитие, — заговорил один из жирафов. — Мне кажется и второй вариант неплох. А чтобы чиновники быстрей согласились с нашими доводами, следует просто их пугнуть, как следует. Воспользоваться хотя бы тем же движением народа. Вы только гляньте, что сейчас на улицах столицы творится. Все в едином порыве поддержали наше движение, а это ли не самое страшное для правителей? Так что как миленькие выполнят всё, что мы от них потребуем.
Один мужчина, из чинов космического флота, не выдержал, чуть не вскакивая на огромный для него стол:
— Зря! Очень зря кто-то думает, что царство бюрократов сдастся без боя! Они и так все силы полиции привели в состояние боевой готовности и не остановятся теперь ни перед чем! — поднял руку вверх и потряс запястьем. — Мне на ручной монитор постоянным потоком идут новости из столицы. Главная сенсация дня: «Тюрьма в руках взбунтовавшихся преступников!» и «Народ требует навести полный порядок!». То есть уже сейчас началось оттеснение демонстрантов с главных площадей, идут повальные аресты, дубинками разбиваются головы. Пущены в ход парализаторы и даже удушающий газ. И всё это по команде засевших в правительстве ублюдков! Тех самых коллаборационистов, вступивших в сговор с агрессорами! Страшное зло творится по команде тварей, предавших народ! И с ними вы собираетесь торговаться? Это с ними вы надеетесь отыскать общий язык?!
По тому, как адмирал часто кивал головой во время этой экспансивной речи, понималось, что он полностью на стороне своего сослуживца. Но сам пока помалкивал. Зато почти все присутствующие решили высказаться, порой перебивая друг друга и напирая на силу собственной глотки. В такой манере вести диспут люди и жирафы, естественно, сильно проигрывали, но и замолкать не желали, намереваясь спорить до хрипоты. Причём аргументы собственной правоты вскоре стали приводиться самые неуместные, дела не касающиеся. И собрание стало терять всякую конструктивность. Поэтому Торговец не постеснялся бросить упрёк в сторону председательствующего:
— Время-то уходит! — ещё и демонстративно ткнул пальцем в святящийся циферблат, где отсчитывалось местное время. Пришлось лидеру поднимать руку, дожидаться, пока наступит полная тишина, и давать слово своему освободителю из тюремных застенков. А тот вроде и не собирался ни с кем спорить:
— Можете и дальше вести диспуты, я в ваши дела вмешиваться не имею права. Но если это займёт больше, чем десять минут, то я прошу разрешения удалиться. У меня дома проблем немерено. Вернусь в точно указанное вами время. Только скажите, в какое именно.
Понятно, что такое, несколько презрительное отношение к высокому собранию мало кому понравилось. Один из жирафов даже не сдержался и фыркнул:
— Спасибо, что проведали! Заходите в любое время! — но в его сторону Осстиял махнул раздражённо рукой и уточнил, в чём заключалось предоставленное землянину слово:
— Мы хотели выслушать твоё мнение по всем трём вариантам. Или хотя бы выскажись, какой тебе из них ближе всего по душе.
— Если в этом плане, то выскажусь… Вы и сами знаете, что в любом деле, а уж тем более таком, как Возрождение, да ещё усложнённое внешней агрессией, — самое главное для цивилизации — это единство. Только сплочение, только полная консолидация всех слоёв общества, только единое, правильнее всего военное командование могут спасти разрозненное прежде население. Есть исторически сложившееся мнение, что изжившие себя, разложившиеся от безделья цивилизации вселенные уничтожают сами. А эти коварные умбоны, во все века где-то прячущиеся, а потом возникающие огромными космическими ордами и наплывающие с агрессией, — не кто иной, как «муравьи» Великого Космоса. Иначе говоря, «санитары леса», его защита. И эти самые муравьи, ради того чтобы избежать всеобщей эпидемии, могут в течение нескольких дней уничтожить загнивающую тушу лося, а то и слона. В вашем конкретном случае: развеять в пыль древнюю цивилизацию драконов.
И опять сидящие за столом в большинстве своём поморщились. На что Торговец продолжил с пониманием:
— Верю, как вам неприятно, великим, вечным и непобедимым, подобное слушать. Но факт остаётся фактом: вы на краю гибели. И далеко не факт, что некоторую часть из вас удастся спасти при помощи иных, пришедших на помощь союзников. Поэтому мой вам совет…
Дмитрий приготовился встать и уйти, если хоть кто-то ляпнет, что в его советах тут никто не нуждается. Но за громадным столом воцарилась полная, напряжённая тишина. И тогда человек продолжил:
— …Немедленно, в течение часа, максимум двух, послать войска на планеты и ввести диктатуру военного времени. Единовременно. Повсюду. Тут же дать в средствах массой информации должное воззвание, начинающееся со слов «Отечество в опасности!». И там дельно объяснить: что умбоны собираются уничтожить всех. Повторяю: ВСЕХ до последнего обитателя вашей цивилизации. После чего, не откладывая войну на потом, нанести первые удары по «мусорщикам». В этом, по мере своих возможностей, я вам помогу. Хаерсы тоже готовы помочь своими тяжёлыми армадами, способными воевать и дислоцироваться только в Большом Космосе. Потому что малые корабли, могущие производить посадку на планеты, у них заняты эвакуацией населения с пограничных планет. Там взорвалась Сверхновая. Может, и Высший Протектор Ожерелья сорока шести миров тоже ко мне присоединится. Коль занят не будет…
Он замолчал и многозначительно развёл руками. Мол, вы попросили — я высказался. Остальное вам решать…
Если судить по цветам поддержки и согласия в аурах, гостя поддерживало большинство. Военные — поголовно. Ну и адмирал постарался утешить явно расстроенного, загрустившего фронтейро:
— Не печалься, Осстиял! Понимаю твою печаль и нежелание проливать кровь соотечественников, но тут и в самом деле иначе никак не получится. Иначе погибнем все. В лучшем случае — выживет только малая часть нашего древнего сообщества. И пусть сейчас прольётся кровь, зато новые законы не позволят в будущем захватить управление над нами бюрократам и чиновникам. Действуем, господа! Причём начинаем действовать немедленно!
И хоть восклицания прозвучали как приказ, из-за стола подниматься никто не спешил. Все уставились на лидера Возрождения. И тот, после долгого вздоха, выпрямился, поднял выше зубастую пасть и высказал своё заключительное слово:
— Да! Принимается третий вариант!
После этих слов Торговец осознал, что он здесь пока не нужен, откланялся и поспешил домой.

Глава 9
Сеть – в действии

У себя, в Свирепой долине, Светозаров в первый же момент появления стал получать информацию-отчёт о прошедших и текущих событиях. Это уже вошло в привычку у магической сущности, держащей под наблюдением весь замок. Да и вся долина с окрестностями теперь, после появления младшего брата Эльвера-Аусбурна, попала под плотную юрисдикцию Эрлионы. Поэтому волна сообщений с каждым возвращением владельца только возрастала.
Не стал исключением и этот раз:
— Александра продолжает помогать в экспериментах с детьми амазонок. Пока метки устранить простейшими средствами не получается. Но зато вроде как магический след начинаем помаленьку определять. То есть по нему можно будет пройти за пропавшим ребёнком в место его нынешнего пребывания. В теории, конечно! Потому что на практике…
— Всё равно феноменально!
— В замок прибыл личный представитель императора Рилли, готов ждать с тобой встречи до посинения. Хотя настаивает на срочности.
— Ладно, увижусь с Шурой, потом и с ним встречусь. Только сразу представителя предупреди: десять минут на всё про всё.
— Эль жутко недоволен, что ты его не перенёс на крышу Свинга Реальностей. Почему-то вбил в своё сознание мысль, что без него в Совете Старейшин не обойдутся. Оставшиеся на шахтных работах кальмары, после ухода группы во главе с Прусветом, деликатно жалуются, что их слишком мало и им скучно. Напоминают, что ещё вчерашним днём ты обещал доставить в данный мир большую партию переселенцев, пронзающих камни…
— Ой! Неужели ты не смогла объяснить, насколько я занят?
— Как смогла, так и объяснила. Но вина всё равно на тебе, как на существе, не выполнившем своё обещание.
— Уф! Разорваться мне, что ли?.. И вообще, как им может быть скучно? Их же тут несколько сотен, если не больше.
— Ты запамятовал, — мягко укорила Эрлиона. — Что более двухсот кальмаров — это чисто научная группа, которая в выделенном им строении занимается краеугольной проблемой для своего вида.
— Да помню я, помню! Пытаются отрастить утерянные щупальца по методике своего царя, жившего в глубокой древности.
Проблема и в самом деле для разумных кальмаров весьма существенная. Каждая взрослая мужская особь, имеющая четырнадцать щупалец, легко и быстро пронзала любые подземные породы. Вплоть до сплошного природного образования из металлов. Но для получения потомства кальмар во время случки оставлял в женской особи одно из щупалец. И тут же его скорость «проходки» сквозь породы падала. При отсутствии двух щупалец он уже никак не мог быть воином. А после лишения пяти своих отростков, полных магии, вообще с огромным трудом и очень медленно «пронзал камни». То есть становился инвалидом. Пусть и многодетным.
Но в древнем трактате, который отыскал в одной из крепостей Светозаров и его друг, лидер кальмаров Прусвет, имелись подсказки о том, что надо делать для отращивания утерянных конечностей. При подсказках целителей мира Зелени разработали программу экспериментов, и огромная научная группа, набрав добровольцев обоих полов, приступила к исследованиям. И настолько этим увлеклись, что даже носа в большой мир не высовывали.
Вот сейчас граф Дин, тоже про них почти забывший, поинтересовался:
— И как у них успехи? Или только демографический всплеск получился?
— Зря ерничаешь! Потому что научная группа уже на стадии доказательства найденных тобой и твоего друга рекомендаций. У первых добровольцев щупальца стали отрастать. Пока эмоции сдерживают, хотят отрастить полноценные конечности взрослого индивидуума, но уже сейчас внутри научной группы начинается эйфория, полная фанатизма.
— Надо же! Пусть Эль за ними присматривает, а то они на радостях могут всю долину с окружающими горами сровнять… — и перешёл на мысленный диалог, потому что уже дошёл до лабораторий нижнего уровня, где работали группы целителей по двуализации и по меткам на детях амазонок:
«А что ещё новенького?»
«Прибыл Шу’эс Лав с твоей Опорной Станции номер один. По его утверждениям, ещё шесть окружающих станций готовы принять и зарегистрировать своих операторов. То есть получается первый участок Сети, годный к эксплуатации. А на экранах появилась в числе прочих такая надпись: «…разрешается бесконтрольное, физическое (!) перемещение в подпространстве особям, не превышающим количество сто миллиардов…» Конец цитаты!.. И как тебе такой щедрый жест запрограммированных Предтечами устройств?»
Торговцу ничего не оставалось, как довольно хмыкнуть и тут же заняться мысленными подсчётами. По теории Крафы, при численности населения Торговцев в десять миллиардов никогда и ни при каких обстоятельствах все они не решатся на единовременное перемещение в подпространстве. Максимум треть — по его выкладкам.
Но даже взять самый крайний вариант — пусть все одновременно решат куда-то отправиться. В мире Грёз сейчас девять миллиардов, в иных мирах, учитывая мизер в недавно открытом мире Долроджи — ещё двадцать. Собрать в общий список следует и прочих, неучтённых существ, которые имеют природный талант к перемещению между вселенными. То есть такие, как Водоформы и те же альтруисты из мира Анархия. Вряд ли особей из второй группы соберётся больше двадцати миллиардов. Итого: пятьдесят. На всякий случай не помешает удвоить эту цифру: получается сто. Как раз та квота, благодаря размеру которой можно выпускать из мира-заточения Грёз всех желающих.
Иначе говоря, цивилизация Торговцев вновь возвращается к своему полному существованию.
А это, как ни странно, и как он раньше о подобном ни мечтал, Дмитрия Петровича Светозарова серьёзно озадачило. Как-то слишком уж он привык, что коллег страшно не хватает. Сам не разорвёшься, а из своих сторонников союзник Крафа выделяет помощников в виде жалких, страшно малочисленных групп. То есть постоянный, непреходящий голод.
А тут вдруг раз — и полное изобилие! Куда ни ткнись, куда ни подайся — а там уже свой Торговец сидит и торговлей между мирами занимается. К кому ни наведайся, а там уже на лучшем месте коллега восседает и удивлённо на тебя посматривает. И ладно бы только это, ни к славе, ни к почёту Дмитрий никогда не рвался. Но довольно остро встаёт вопрос личной безопасности для его родственников. При полной свободе любой умеющий перемещаться между мирами может с плохими намерениями заглянуть сюда. А то и немедля в спальню, где отдыхает беременная супруга Александра!
И одно лишь это предположение моментально вызывало жуткое беспокойство.
Конечно, специальные камни на крыше Свинга Реальности регистрируют каждый вздох, каждое движение любого Торговца без исключения. То есть впоследствии можно отыскать любого виновника даже самого запутанного преступления. И по решению Совета казнить преступника или воздать иное заслуженное наказание. Да и раньше все об этом знали и на преступления не шли. Сразу… пока воевать не начали… И пока не погрязли в кровавой бойне, приведшей чуть ли не к полному самоуничтожению.
«Получается, какой толк мне с наказания преступника уже после того, как Сашеньку кто-то обидит? — размышлял граф Дин, издалека присматриваясь к расположившейся на откидном кресле супруге, вокруг которой хлопотали ведущие эксперимент целители. — Как! И чем мне защитить её с максимальной гарантией?»
После чего не поленился повторить свои мысли несколько в ином формате, донося их до сознания магических сущностей. Эрлиона отвечала больше на эмоциях, утверждая, что сама порвёт на кусочки любого, кто сунется в замок без разрешения или с преступными намерениями.
Её младший брат Эльвер-Аусбурн Дмитриевич отвечал более конкретно, приводя факты и прочие доказательства своей крутости:
«Па, ты совершенно зря беспокоишься. Любого постороннего мы по ауре просматриваем насквозь и в мгновение ока. Затем только способом двуализации да методом фаршировки, который подсказал твой друг Прусвет, мы за одну секунду превращаем любого врага в набитый камнями мешок из шкуры. Смерть в таком случае ему гарантирована, будь он хоть самим Водоформом…»
«Это ты загнул! — не выдержал Торговец. — Ты просто слабо представляешь массу Подрикарчера!»
«Нормально представляю: не больше чем Свирепая долина. Правильно? Ну и в том случае, если сложно фаршировать аморфную плоть, мы её попросту уничтожим (сожжём, развеем, растворим, нужное выбирай сам) нашими магическими силами. Вдобавок и ловушки возле нашего мира имеются, которыми я могу управлять прямо отсюда. Это — на случай массового вторжения. Так что поверь, проникновения сюда убийц из числа Торговцев мы не допустим».
Всё равно граф сомневался:
«Неужели любого сможете задержать или уничтожить?»
«Если честно, то не любого. Уже с уровня Трибуна Решающего у нас наверняка возникнут проблемы. Вокруг него, даже когда он в спокойном состоянии, такие пассивные щиты стоят, что мы только диву даёмся. А вокруг тебя — вообще непробиваемые… Пока, в крайнем случае…»
Дмитрий и в самом деле давно перестал обращать отдельное внимание на свою личную безопасность, поддерживая магическую защиту вокруг себя даже во сне или при потере сознания. Привык. Да и вокруг Крафы тот ещё ореол структур сиял! Он сам лично обучал молодого коллегу многим премудростям, и тот теперь не сомневался: у Высшего Протектора имелась куча структур, о которых и ближайшие родственники не догадывались. Чего только стоила его полная сопротивляемость всем ядам без исключения. Или умение с помощью повышенной регенерации зарастить на себе десяток страшных порезов или огнестрельных ранений. Да тот же Гегемон однажды похвастался, что может без скафандра, практически голый, выйти в открытый космос и выживать там какое-то время.
Монстр. «Монстр-чемпион», как его и самого Дмитрия классифицировали коллеги. Ну разве что Светозарову недавно присвоили титул Демарг, что означает «самый сильнейший». И вспомнив об этом, он заверил Эля:
«Да я не о себе беспокоюсь. Что-то мне настойчиво шепчет в сознании, что надо беречь максимально именно Шуру, а в особенности — наше будущее потомство… Кстати, она ведь обладает сильным даром предвидения опасности, поспрашивайте у неё деликатно: нет ли каких плохих, особенных предчувствий?»
Правда, стоило помнить, что жена могла предвидеть опасности ближнего радиуса действия. Иначе говоря, в две, три, максимум пять минут. И то при условии, что она находится рядом с опасностью. Долгосрочные прогнозы ей никак не удавались.
Но сущности у графини мысленно поспрашивали. На что Александра, поймав озабоченный взгляд мужа на себе, пожала плечами в адрес его переживаний, а потом ещё и ладошкой помахала. Мол, всё нормально, беспокоиться не о чем.
Это несколько успокоило, но пришлось уходить и спешно подниматься на верхние этажи замка. Просто стоять вот так, бездельничать ни совесть не позволяла, ни перенасыщенный распорядок намеченных встреч и действий. Ведь пока поднимался, Эрлиона передала распоряжение дворецкому Хулио Кассачи, а тот уже пригласил личного посланника императора на встречу в специально предназначенную для подобных контактов комнату.
Посланника Дмитрий знал лично. Не то чтобы хорошо и близко, но и не просто шапочное знакомство. Когда-то барон Дэрни Курбан входил в группу следователей, пытающихся отыскать пропавшую императорскую сокровищницу. Её похитила ушлая аферистка, но в то же самое время и умнейшая особа в магических науках Тани Хелке. Причём похитила весьма ловко и неадекватно: утопив сокровища специально созданным полем на глубину, в толщу скальных пород под дворцом. В том расследовании, а потом и в подъёме наивысших регалий государства отличился Прусвет, хотя сама преступница сумела скрыться.
Чуть позже с ней столкнулся и граф Светозаров, будучи при смерти и потеряв временно память. И Тани его сумела подлым обманом убедить, что они женаты. Даже на себя умудрилась уложить, в связи с чем оказалась беременной. Сейчас маркиза Хелке находилась в главной императорской тюрьме под строгим, неусыпным контролем магов и присмотром самого барона Курбана, назначенного для этого императором. Ну и как только хозяин замка понял, кто к нему явился, сразу стал догадываться о теме предстоящего разговора. Точнее говоря, о личности, которую предстояло обсуждать.
— Приветствую, Дэрни! — прежде чем сесть за стол, он крепко пожал барону руку и только потом предложил: — Присаживайся! И сразу говори, что там стряслось, о чем нельзя было сообщить по телефонной связи?
Гость начал несколько растерянно и смущённо:
— Ну да, есть вещи и понятия, которые следует обсуждать только глаза в глаза.
— Ты меня пугаешь! — занервничал граф, попутно пытаясь «прощупать» родственную связь со своим, вынашиваемым вдалеке ребёнком. — Неужели эта хитросделанная маркиза умудрилась сбежать? Или ещё чего хуже натворила?
Сразу в голову пришло самое худшее: аферистка сделала аборт. Или при попытке к бегству перенапряглась, и беременность прервалась самым брутальным образом.
Но барон тотчас замотал отчаянно головой, словно сам испугавшись такого негативного сценария событий:
— Нет, нет! Что ты! С Тани — всё в полном порядке. Она в абсолютном здравии и даже в отличном настроении. Беременность тоже проходит без малейших осложнений.
— Тогда в чём дело? Почему на моё прошение никакого, даже неофициального ответа?
— Как никакого? Видишь, я же прибыл…
Граф несколько дней назад отправил в столицу послание лично императору с просьбой изменить место тюремного содержания маркизы Хелке, перенеся его в Свирепую долину. Аргументировал это тем, что ребёнок, дескать, мой, да и лучшие целители мира — у меня в замке. Ко всему, мол, и моя супруга на этом настаивает.
Хотя мог и без всякого объяснения причин попросить высшего правителя оказать ему эту мизерную услугу. Мало того что император считался личным другом, так ещё и должен был по гроб жизни за спасение своей семьи и за сохранение своего титула. Да и более ранние заслуги Дина перед империей разрешали буквально требовать отдать ему хоть всех заключённых со всего государства. Чего стоил, к примеру, лишь тот факт, что граф Дин Свирепый Шахматный остановил кровопролитную войну с Успенской империей.
Так что барону следовало дать немедленно уважительные объяснения, что он и поспешил сделать:
— Дмитрий! Сразу скажу, что его императорское величество уже дал распоряжение о переводе Тани сюда. Но есть две уважительные причины, почему это не сделано безотложно, касающиеся всех нас.
— Всех нас? — нахмурился Торговец. — Ну, ну! И что это за причины?
— Первое: маркиза справедливо опасается, что её здесь убьют. Не обязательно ты и не обязательно сразу, но уж после родов убьют обязательно.
— Что за чушь?!
— Пожалуйста, дай мне договорить!.. — просил Дэрни, странно покрасневший и сжавший кулаки до хруста косточек. — Может, я и не прав, поэтому заранее прошу прощения, но я просто обязан высказать все наши опасения. Дело в том, что про твою супругу ходят всякие слухи и небылицы. И самая страшная, что её сиятельство умеет убивать взглядом на расстоянии…
— Ну, знаешь ли! — вскипел Светозаров с раздражением. — Сам-то думай, что говоришь! Мозги-то свои включаешь иногда?.. Нечего из моей жены чудовище устраивать!.. Убивает она!.. Хе!.. А хоть бы и умела.
— Вот потому мы и боимся, что она в порыве ревности к тебе попросту уничтожит Тани вместе с ребёнком…
— Несусветная глупость!.. И что это ты всё заладил «мы» да «мы»?
— Потому что есть вторая уважительная причина! — краснота на лице гостя стала уступать место бледности, и он решительно заявил: — Потому что мы с маркизой любим друг друга! И хотим вступить в законный брак!
Дмитрию всё стало ясно и понятно. Влип мужик, как мошка в… янтарь. Только вот удержаться от иронии и попыток образумить барона не смог:
— О-о-о-о, батенька! Тебе явно не повезло… Соболезную! Ты хоть знаешь, скольких мужчин облапошила маркиза в своей жизни? Скольким она разбила сердца, а то и уничтожила физически в бессмысленных дуэлях, авантюрах и междоусобицах?
— Знаю… Но мне плевать!..
— Да для неё весь смысл жизни как раз и заключается в том, чтобы, проходя мимо двух мужчин, соблазнить на ходу обоих и устроить у себя за спиной мордобой между ними. Дэрни, пойми, мадам Хелке — это крайне негативная особа, которой нельзя совершенно верить! Ни при каких обстоятельствах! Суть её души — предательство, подлость и ложь!
— Ага! Рассказывай, рассказывай! — смотрел гость исподлобья. — А сам так с ней и спал, и обнимался!..
Светозаров несколько смутился от такого обвинения, но оправдываться обстоятельствами и своими жуткими повреждениями тела во время вселенской катастрофы не стал. Объяснять нечто фанатично настроенному мужчине — бесполезно. Похоже, тот влюбился наглухо и никаких призывов к здравому рассудку просто не услышит. И хуже всего, что, получив отрицательный ответ, барон может пойти на крайности.
Хотя следовало вначале выяснить, зачем он сюда прибыл и почему затеял такие разговоры:
— Ну и чего ты хочешь? Вернее, «вы» чего хотите?
Следователь Курбан сам прекрасно осознавал, что он собирается просить, поэтому пробормотал без всякой надежды:
— Мы тебя просим подать ходатайство императору о помиловании Тани…
Как это ни показалось странным, граф не ответил резким отказом. Он неестественно задумался, и складывалось такое впечатление, что он с кем-то переговаривается или советуется. Наверное, минуты две прошло в полном молчании, прежде чем раздался ответ:
— Нет! Такого ходатайства я не подам. Пока… А вот когда Хелке родит и растущему младенцу уже ничего не будет угрожать, тогда будем решать этот вопрос соотносительно поведения преступницы. Кстати, к тому времени ты и сам поймёшь, как подло тебя пытаются в данный момент использовать.
Барон выглядел несчастным, но не сломленным:
— В таком случае я должен всё время находиться при Тани! В какую бы темницу ты её ни засунул, мы будем с ней вместе!
И опять Торговец задумался, глядя не столько на собеседника, как сквозь него. Потом всё-таки уточнил:
— Так, значит, император уже успел дать определённую резолюцию на моё прошение?
— Да… — скривился Дэрни, словно глотнул порцию яда. — Ты можешь её забрать в свою темницу в любое удобное для тебя время… Я только и смог уговорить его величество, чтобы с этим сообщением отправили меня… Даже подал в отставку, и она была принята… Ну и очень надеюсь, что ты меня с Тани разлучать не станешь…
Пока он всё это бормотал, хозяин замка закончил свои размышления и озвучил их итоги:
— Хорошо, разлучать и в самом деле вас не стану. Так будет даже лучше, а кое-кому намного спокойнее. Если уж ты настолько уверен в вашей взаимной горячей любви, можешь оставаться прямо сейчас и заняться благоустройством отведённой для маркизы тюрьмы. Она будет недалеко от замка, в одной из башенок на краю долины. Если согласен, тебя туда сейчас проводит кто-нибудь из служащих.
— Башенка?.. Тюремная? — несколько напрягся гость.
— Скорей гостевая, мы таких пару десятков настроили по всему периметру. Сам увидишь… Если…
— Согласен! — выпалил барон.
Граф Дин на это кивнул с пониманием и обернулся к вошедшему в дверь управляющему:
— Господин Кассачи, проводите господина Курбана в отведённую для него башню.

Глава 10
За пронзающими камни

Барон Курбан уже давно ушёл с управляющим замка, а граф всё ещё продолжал обсуждение по поводу гостя. Причём обсуждение шло с магическими сущностями, а они уже передавали мнение Александры. И Дин всё никак не мог согласиться с супругой по выдвинутому ею предложению:
«Ну и зачем нам здесь этот следователь? Не удивлюсь, что якобы страстная любовь его к Хелке — это лишь повод остаться в Свирепой долине и начать тут шпионить».
В ответ неслось от Эрлионы, с небольшим запозданием:
«Мама Саша утверждает, что это ты из-за ревности говоришь. Тебе обидно, что кто-то посторонний станет жить с твоей бывшей возлюбленной…»
«Твою папуаса гирлянду! — не на шутку рассердился Дмитрий. — Так и передай своей… маме! Вот я до неё доберусь, и она ответит за свои слова!»
Спор продолжался и дальше в том же духе, но самое главное для себя Светозаров наконец-то осознал. Александра не просто переживает за будущего ребёнка, которого вынашивает аферистка, она не меньше опасается возможной подлости со стороны Тани. А так если с заключённой будет проживать пылко влюблённый барон, то уже сам этот факт позволит быть уверенной, что та не сможет строить глазки или ещё каким иным способом соблазнять самого графа. Пусть и сложная к пониманию, но всё-таки вполне закономерная женская логика.
Зато по поводу возможного шпиона Эльвер-Аусбурн Дмитриевич успокоил всего несколькими фразами:
«Не о чем переживать. Под моим полным контролем вся долина и даже скалы, её окружающие. Значит, о каждом шаге, о каждом слове господина Курбана тебе будет известно. Да и про истинность чувств этой новой парочки можно будет судить с полной уверенностью. Тем более что они о нас с Эрлионой не знают, круглосуточно притворяться не смогут, и всё тайное станет явным в течение недели».
Тоже логично. Так что Светозаров успокоился и отдал команду дежурному телефонисту:
— Отправь в столицу империи сообщение: «Приготовьте заключённую Хелке к отправке. Прибуду за ней часов через восемь-десять. Буду в большой спешке. Граф Дин».
Сам же собрался смотаться на обломки разрушенного мира Шелестящего Песка. Следовало выполнить давно данные обещания по эвакуации остатков погибшей цивилизации разумных кальмаров. Конечно, не все желали отправиться в новые миры, нашлись и такие, которые решили остаться на родине навсегда, и такие, кто ещё сомневался, желали подождать год, а то и несколько. Были и такие, которые утверждали: в новых мирах им грозят эпидемии и страшные болезни, а переселившихся ждёт участь предков, которые давно вымерли в чужих вселенных. Но добрая половина пронзающих камни готовилась. Причём ещё и выбирали одно из мест для первых трех, наиболее многочисленных партий.
Торговец дал на выбор четыре мира: Зелени, Кабаний, Гинвейл и Мерлан. Причём заранее скоординировал этот вопрос непосредственно с обитателями этих человеческих миров и получил согласие. Иной вид разумных — это ведь не каждому по душе, немедленно сложностей возникает огромное количество. К тому же и опасения вполне законные: разумного кальмара уничтожить невероятно сложно, а вот для него и десяток закованных в сталь рыцарей не соперники. Другой вопрос, что пронзающие камень — создания сугубо мирные, если их не притеснять. И больше всего любят жить в толще зданий, попутно следя за их целостностью, укрепляя и реставрируя всё, начиная от гигантских крепостей и замков и заканчивая железобетонными небоскрёбами. То есть симбиоз с иным видом — только позитивный и взаимовыгодный. И ни в коем случае не мешающий взаимному сосуществованию.
Землянину ещё очень хотелось забросить партию кальмаров на родную Землю, но там его предложение было встречено с опаской и глухим сопротивлением. Уж на что взаимопонимание хорошее установилось с российским президентом, и тот отчаянно мотал головой, не желая слышать о каких-то летающих спрутах с лысыми, на вид человеческими, головами. Разве что чуть позже дал объяснение:
— Тут со своими гомо сапиенс разобраться сложно. Э-э… И вдруг появятся среди нас этакие образины. Вдобавок летают, прячутся в толще скал или стен, умеют оттуда подсматривать и подслушивать и могут затянуть в толщу пород кого угодно. Нет уж, народ к этому не готов. И это я ещё про наш говорю народ, покладистый и миролюбивый. А что в остальном мире начнётся? Трудно представить грозящую истерию и панику. Может, потом, когда-нибудь…
В мире Зелени скорей обрадовались такому пополнению. Потому что очень много имелось хорошего о «пронзающих камни» в древних легендах. Жили они тут когда-то и вымерли только после страшной и непонятной эпидемии.
В мире Кабаний о кальмарах тоже знали. В Гинвейл, где рыцарские замки стояли гуще, чем деревья в лесу, готовы были молиться на пришествие хранителей своих зданий. Ну а в Мерлане, где людям приходилось до сих пор сражаться с хищными, полуразумными тварями, обладающими магией, любая помощь в сохранении крепостных стен приветствовалась безоговорочно.
Так что прыжки предстояли чисто рабочие, с максимальным напряжением сил, необходимых для переноса сотен тон, которые представляли собой тысячи разумных существ. А ведь каждому переселенцу разрешалось взять с собой личные вещи весом в половину своего тела, так что не факт, что каждую партию удастся закинуть одной ходкой. Силы Демарга тоже небезграничны. И хорошо, что дополнительной энергии, собранной в кристаллах-накопителях, уже давно хватало на любые продолжительные, пусть даже убыточные мероприятия. А в данном случае об убытках и речи не шло. Только уже ведущаяся добыча кальмарами полезных ископаемых окупила Торговцу все возможные затраты на переселение цивилизации пронзающих камни многократно раз.
Перед отправлением граф задумался: принять душ или не принять? Всё-таки уже сколько часов в Хаюши, в мире драконов побывал, да и тут до своей спальни так и не добрался. Но самочувствие было отменное, уникальный костюм действовал превосходно, ни малейшего неудобства не ощущалось. Потому и решил:
«Вначале справлюсь с переносом кальмаров, а уже потом пару часиков отдохну».
Предупредил сущности, а там и отправился.
Естественно, что ни одна из партий не оказалась готова к немедленному переселению. И винить стоило в этом лишь себя: надо было появляться чётко в назначенное самим же время. А так собравшиеся в громадной пещере переселенцы прождали часик да и рассосались по окрестностям. Ибо такой вариант развития событий тоже предусматривался.
Пришлось кидать клич:
— Какая группа сформируется первой, та сразу и отправляется.
Благо что связь между самыми большими пещерами имелась отличная. Вот тогда и выяснилось, что собравшихся групп не три, а четыре. Ещё возмущение последовало на вполне справедливый вопрос «Как же так?»:
— Но ты ведь нам четыре мира предложил на выбор, а не три!
— Зато для самых многочисленных партий.
— Ну вот, правильно. Самая малочисленная отправляется в мир Кабаний, и она только недавно собралась. Практически готова отправляться немедленно.
«Хм! Как кстати! — припомнил Светозаров. — Сам собирался туда хоть на пяток минут заскочить. Хотрис присматривает за родным миром, но и мне глянуть не повредит. Ещё не был ни разу, после того как туманный кокон убрали…»
— Отлично! Тогда отправляюсь с самой малой группой немедленно!
Обновившийся мир оказался неузнаваемым, полным счастья и солнечного света. Ну а появившихся на главной площади гостей высыпали встречать не только официальные представители власти, рыцари из Гинвейла, но и все близко живущие граждане. Не замедлил явиться и запыхавшийся от быстрого бега маркиз Дриено Гаспи, нынешний комендант столицы и фактический губернатор головного государства.
— Хо-хо, маркиз! Носишься, словно юноша за девушкой! — встретил комплиментом его старый приятель и наниматель. — Вот, принимай новых обитателей! Триста двадцать соотечественников нашего знаменитого Прусвета. Есть семейные, с детьми. Но в большинстве — одинокие, готовые принимать посильное участие в строительстве светлого будущего.
— Спасибо! Как нельзя кстати. Примем как родных. Расселим по лучшим местам, даже право выбора предоставим, — заверил маркиз. — Ну а сам Прусвет где?
— Отправился со своим отрядом в Янтарный на важное задание.
— Жаль… Тут ему благодарные жители памятник установили. Вон там, на той части площади. Называется «Спасителям нашего мира».
Оглянувшись, Торговец рассмотрел некую художественную композицию на невысоком, всего с метр постаменте. Два человека и массивный, нависший над ними Прусвет с расставленными в стороны щупальцами атаковали невидимую зрителям цель. Причём в людях Дмитрий тотчас же узнал себя и свою супругу Александру. А так как сходство оказалось поразительным, то сомнений не возникало, что памятник строили местные колдуны. Только им было такое под силу. И наверняка они выражали таким образом благодарность за избавление мира от диктатора, злобного колдуна Купидона Азарова.
Только и оставалось вздохнуть:
— Зря меня воплотили в бронзу…
— Как народ решил, так и поступили.
— Да уж… А тебя домой не тянет? — сменил тему разговора Светозаров. Всё-таки раньше маркиз был кем-то тоже сродни губернатора. Заведовал и управлял на землях юга империи Рилли, принадлежащих графу Дину Свирепому. Да и сейчас формально оставался на прежней должности. И как только вспомнил о родине, сразу задумался:
— Честно говоря, хотел бы домой вернуться. Хотя и тут, не скрою, интересно невероятно. Выспаться некогда, порой и поесть толком не успеваю, но ни разу не пожалел, что здесь оказался.
— Так, может, ещё на пару месяцев останешься? А то и на год?
— Нет, на год — никак! — испугался маркиз. — А на месяц, два могу. И то с домашними хоть бы на пару часиков свидеться.
Граф Дин почувствовал укоры совести. У человека семья, друзья и прочие привязанности дома остались, а он уже два месяца в совершенно ином, невесть где расположенном мире, который не каждый-то Торговец отыщет. Ещё воинов его отряда Светозаров два раза забрасывал туда и обратно, а вот самого Дриено Гаспи даже не спрашивал. Эксплуатировал, словно так и надо или человек ему должен по гроб жизни. Вдобавок и мысль нехорошая пришла:
«Случись что со мной раньше, до избавления мира от кокона, так бы рыцари без страха и упрёка на чужбине и остались…» — а за ней следом и вторая: — «И хоть как ни жаль тратить время, придётся домой человека забросить…»
— Ладно… с твоими делами справятся заместители и помощники? Так чтобы на день, два? — спросил и с интересом стал наблюдать за комендантом.
— Только на день, не больше! — сам себе сократил сутки отдыха отпускник.
И стал оглядываться на своих помощников, спешно соображая, кого выдвинуть на своё место. Судя по тому, что многие постарались шагнуть назад, стать ниже ростом или спрятаться за спины товарищей, должность никому не казалась желанной, сахарной или взлелеянной в мечтах. И это так думали те, кто освоился здесь, знали что к чему!
«Надо будет добавочно человека вознаградить за высочайшую отдачу и редкую самоотверженность, — твёрдо решил Торговец. — Таким талантливым организаторам надо особенные премии подбрасывать. Да и зарплату удвоить не грех!»
С трудом даже для него Дриено отыскал троих и возложил на них разделённые обязанности. В том числе и по распределению только что прибывших поселенцев. То есть сам понимал, наверное, что тянет слишком уж неподъёмный для простого человека воз. И когда граф его перебросил в свои южные поместья, то не тотчас умчался, а высказал небольшую нотацию:
— Самому за всё хвататься негоже. Можешь надорваться. Твоя главная задача: отыскать нужных людей и поставить каждого на правильное место. Потом лишь со стороны поглядывать на них, подсказывать иногда, да всё остальное время в потолок поплёвывать.
Маркиз на это лишь радостно рассмеялся, поглядывая на родное поместье:
— А то я не знаю главной аксиомы управленца! Но там ведь и мир другой, и людей толком сразу не подберёшь, — после чего и сам не удержался от подначки. — Со стороны всегда критиковать легче. Сам-то чего всюду мечешься? Почему себе заместителей и помощников не подберёшь?
— А-а! — махнул Торговец рукой с огорчением. Но тут же вспомнил о миллиардах коллег из мира Грёз и воспрянул духом: — Совсем немножко осталось! Вскоре нас будет много. Очень много! И у мира Кабаний появятся свои постоянно проживающие на нём Торговцы.
— Хм! — сразу озадачился губернатор Гаспи. — Тогда следует поторопиться с памятником Хотрису. Его через два дня планируют установить в самом центре площади. Ну и чё ты на меня так смотришь? Юному герою, открывшему Свинг Реальностей, первому из всех обитателей шагнувшему в подпространство, кумиру, вернувшему солнце, жители обязаны даже больше, чем вам троим. Это они так сами решили. Уже бы поставили, но особенную колонну готовят для этого. Хотят, чтобы над всей столицей копия парня возвышалась.
Против такой инициативы Дмитрий совершенно не возражал. Имя и деяния «первого» всегда следует увековечить для потомков. Так что пусть Хотрис Тарсон останется в их памяти, как Юрий Гагарин для землян.
С этими мыслями и вернулся в мир Шелестящего Песка, вернее — на его обломки. Раньше всех к отправке приготовилась группа переселенцев в мир Мерлан. Там разумных кальмаров встречали радостно, но деловито. Не прошло и пяти мину, как прибывших разбили на отряды и отправили в разные оконечности столицы.
Рыцари мира Гинвейл решили устроить пир в честь пронзающих камни. А те и не стали отказываться.
Ну и в мире Зелени самую большую партию «хранителей» пришлось дробить на более мелкие и уже их разносить по заранее намеченным городам. А двести пятьдесят особей отправились в Свирепую долину. Их расселением занялись магические сущности и десяток сородичей, уже прекрасно освоившихся на местах, отыскавших идеальные пещеры для проживания и не удержавшихся, чтобы сразу не поделиться радостной новостью:
— Наши учёные, при поддержке местных Арчивьелов и Маурьи, добились огромных успехов в отращивании щупалец! Пока результат не окончательный, но отращивание уже началось у всех добровольцев.
Один из вновь прибывших кальмар, с татуировкой целителя на лысине, сразу же набросился на графа с укорами:
— Что же ты самого главного не сказал?! Узнай наши дома о таком, на обломках остались бы только дряхлые отшельники. И то не факт!
Пришлось признаваться:
— Вся беда в том, что пока мне ещё сложно расселить вас всех равномерно и комфортно. Так что не будем запрягать лошадь впереди паровоза. Постепенно, не спеша.
А мысленно, уже обращаясь к Эрлионе:
«Милая, что там с ужином? И ждёт ли меня моя жена, где ей положено?»
«Ужин тебе готовы подать немедленно. Ну а твоя жена… сообщает, что находится там, где ей и положено…»
«То есть в спальне, на кроватке?»
«Нет. Ей сейчас положено летать над долиной. Вот она и летает на Диве в потоках ветра чуть выше купола».
Дмитрий незамедлительно вспомнил, что выше купола температура минус двадцать, а в ночное время и того ниже. Поэтому тотчас прервал свои диспуты с кальмаром-целителем и отправился к своим апартаментам не просто с ворчанием, а с откровенной руганью:
«Ну и как на вас можно положиться?! Шура — беременна! Ей нельзя переохлаждаться! Ей противопоказаны резкие нагрузки на виражах! И вообще!..»
Эрлиона на это лишь рассмеялась серебристым, чарующим смехом:
«Хватит ворчать, как одинокий холостяк! Ты ведь знаешь об особом поле, которое создаёт вокруг себя пегас. В нём не замёрзнешь и не перегреешься. И про плавность полёта ведаешь. Ну а про то, что твоя жена в таких вопросах нас с Элем слушать не станет — тем более осведомлён. Так что какие претензии, папа Дима?»
«Извини, это я просто от усталости… Сейчас ужинаю, в душ и спать… И пусть меня никто три часа не будит. Отдых важнее всего!..»
Но сам был очень не против, чтобы жена успела вернуться с прогулки к тому моменту, как он уляжется в кровать. Только в тот момент и не догадывался, что Александра, тоже переживающая о муже, передала Эрлионе через Эля:
«Вот и отлично! Я специально задержусь, чтобы он уснул и выспался толком».

Глава 11
Сеть в действии

Так что, проснувшись, Светозаров с досадой ощупал пустующее место рядом. А после краткого разговора с магической сущностью узнал, что Саша спит в соседней спаленке. Причём сама легла сравнительно недавно, и ей тем более следовало поспать положенные шесть часов.
Оставалось разочарованно вздохнуть да заказать себе взбадривающий завтрак. Его порадовала плотность и насыщенность каждой прожитой минуты. Потому что информация продолжала поступать непрерывно. Уж в этом аспекте бытия Эрлионе равных не существовало. Всё, что знала, она анализировала, вычленяла самое главное, а потом только подавала всё готовое в сознание владельца долины. Тому только и оставалось говорить иногда спасибо да уже самостоятельно подправлять предстоящий распорядок дня.
Важно, что появлялся Крафа, доставивший разгадку той самой ловушки, которую использовали умбоны при смещении финальной точки прыжка. Гегемон весьма результативно поработал на своей Второй Опорной Станции, и отныне любой Торговец, имея на себе определённый медальон под дивным названием «прищепка» или созданную одноимённую структуру, мог безбоязненно проскакивать под самыми жвалами айкаба, тех самых сколопендр, посаженных «мусорщиками» у озёр с жидким янтарём.
То есть отныне уже без всякого опасения можно было перемещаться на Третью, Четвёртую, Пятую, Шестую и Седьмую Станции. И после соответствующей регистрации усаживать там операторов. После этого Сеть «начального порядка» вступает в действие, а Торговцы из мира Грёз получат право свободного перемещения во все остальные миры.
Новость-то вроде отличная, «прищепка» тоже сложной в изучении не оказалась, а вот менять распорядок мероприятий придётся сразу. Ведь как ни следовало поторопиться в мир Драконов, запуск Сети — деяние более важное и существенное. И несомненно — первоочередное.
В одиночку будущих операторов в непроверенное место не отправишь! Ладно, там отыскалась панацея от возможных десантов умбонов на Станции. Тем более что «прищепки» просто шутя, ради спортивного интереса сделали магические сущности. Имея перед собой образец, остальное несложно. Но ведь за многие тысячелетия на уникальные объекты в подпространстве кто только не мог натолкнуться. Вплоть до того, что некие опаснейшие микробы оккупировали объекты, и само появление на них человека немедленно спровоцирует его быструю смерть.
Так что в каждом отдельном переходе Дмитрий решил сопровождать будущих операторов и объявил экстренный сбор.
Хотрис и Шу’эс Лав оказались практически готовыми к великим свершениям. В их случае Эрлиона предвидела такое развитие событий и предупредила заранее. А вот где взять ещё троих Торговцев? Точнее говоря, только одного, потому что Трибун Решающий обещал явиться с минуты на минуту повторно, доставив двоих родственников, выбранных на уникальные, невероятно экзотические должности. Больше он, по заверениям магической сущности, не принесёт. Сказал, что нет у него родни, имеющей шансы справиться с работой оператора. А скорей всего — просто зажал особо ценные, технически грамотные кадры. Но не объявлять же ему по этому поводу войну?!
Эту проблему попытались решить во время снаряжения графа в Хаюшь. Причём в обсуждении приняли участие почти все Торговцы, собравшиеся в арсенале. Но именно там им и подсказал верный выход Эльвер-Аусбурн:
— Почему вы только на себе зациклились? Забыли, что у вас уже практически в списках коллег Елена Светозарова, умеющая видеть створ в цвете. Потом, сама графиня Александра Светозарова всего в одном шажке к чёткому рассмотрению створа. Ну и самое главное, готовые к самостоятельным пробам на дальность Аристарх Великий и Флавия Несравненная.
— Лена и Саша сразу отпадают! — заявил строго Демарг, даже не объясняя причины отказа по сестре и супруге. — А вот шафики из мира Ягонов… — он задумался, и опять послышался голос Эля:
— Если ты к ним питаешь должное доверие, конечно! Но как по нашим с сестрой наблюдениям, оба твоих ученика не только показали феноменальные результаты в обучении, но и по всем остальным показателям и нашим тестам могут быть достойны такого высочайшего доверия.
Весьма полезное дополнение. Потому что в последние дни закрутившийся в делах Светозаров совершенно позабыл о своих коллегах по магии из мира Ягонов. И на глаза они ему ни разу не попались, и в разговорах упомянуты не были. Так что Эрлиона довольно полно и красочно описала все действия кандидатов. Те успевали не только учиться, совершенствоваться в механике, целительстве и современном вооружении, но и во всех научных экспериментах участвовали по мере возможностей. Такая самоотверженность принесла свои плоды: не далее как сутки назад оба шафика сделали первые микропрыжки через подпространство в пределах центрального зала прибытия и убытия. На большее они пока без разрешения графа не решились, но и этого хватало, чтобы заявить об их полной принадлежности к когорте Торговцев.
Тем более что уже непосредственно на Опорной Станции новичков можно будет опробовать на профпригодность. Там ведь сама система определяет, годен ли явившийся в её ареал человек или нет. И ничего страшного не случится, если во время апробации произойдет неприятие кандидата на должность оператора.
Всё это граф продумал в течение одной минуты, и тут же пошла мысленная команда на побудку новых коллег, их быстрые сборы и должную экипировку. То есть уже через десять минут пятёрка Торговцев оказалась полностью готова к выполнению предстоящих задач.
— А как же Крафа? Что ему сказать, когда появится?
— Пусть выдвигается на Первую. «Плясать» начнём оттуда. Да и система ему подскажет, где мы и что. Может, так и лучше будет: если влипнем в какую ловушку, союзник подстрахует.
О структурах подстраховки тоже не забыли и уже через минуту стояли на приёмной площадке Опорной Станции. Что Аристарх, что Флавия здесь оказались впервые, поэтому рассматривали созданный Предтечами объект во все глаза.
Тропинка из красных камней уходила от площадки куда-то вниз, осколок скалы со странными надписями по ней возвышался чуть впереди и справа. Ну и по всему радиусу вокруг площадки в пространстве виднелись жутко хаотичные нагромождения из неких кубов, полусфер, пирамид и прочих геометрических фигур. Создавалось чёткое впечатление, что они тоже из серого бетона и являются единым целым некоего футуристического комплекса зданий. Окон не наблюдалось, зато сразу несколько закрытых дверей выделялось в самых неожиданных местах.
Гости ещё не могли увидеть надпись, которая в режиме «бегущей строки» постоянно вращалась в верхней части торчащей посреди всего этого скалы:
«Приветствую тебя, оператор ноль, ноль, ноль один, позывной Земля!»
— Привет! — отозвался Дмитрий, потому что имел право использования голосового интерфейса.
«С тобой две новые неопознанные личности. Какой статус они получают?»
— Самый приоритетный. Потому что являются моими коллегами и кандидатами на пост операторов иных Станций.
«Принято! Какую информацию подавать в первую очередь? Или вы пройдёте в операторский зал?»
— Нет, мы сразу отправляемся на Третью. Если явится оператор Второй, пусть двигается за нами следом.
«Принято!» — и бегущая строка погасла до новых распоряжений или до нового визита. Спрашивать сейчас систему об информации, которую та собиралась подавать, не стоило. Только время терялось. Всегда извещалось одно и то же: «За последние сутки изменений на площадке не произошло!» По поводу всего остального следовало отправляться в операторский зал и уже там считывать информацию с экранов. Может, и следовало так поступить, осмотрительно, с перестраховкой, но оператор Первой не стал задерживаться:
— Прыгаем на Третью! — Благо для этого только и стоило, находясь на площадке, представить себе нужную цифру да сориентироваться по направлению. Пусть даже и примерному. По крайней мере, при достижении Второй Торговцы действовали именно так.
Ожидали увидеть что угодно. И после знакомства с чудовищными айкабами на Второй держали оружие сразу на изготовку.
Однако всё оказалось просто и обыденно: точно такая же площадка, точно такой пейзаж кубов и острых граней кругом и почти идентичная надпись бегущей строкой:
«Приветствую тебя, оператор ноль, ноль, ноль один, позывной Земля! Рядом с тобой два максимально пригодных кандидата. Кого регистрировать на должность оператора?»
Тоже знакомый запрос, аналогичный на предыдущем объекте. Да и продумано было Светозаровым всё заранее. Подталкивая перед собой Хотриса, он заявил:
— Вот он будет твоим оператором. Причём порядковый номер у него будет третьим, а позывной — Кабан. Приступить к регистрации ровно через две минуты!
«Принято! — самый короткий и понятный ответ. — Через две минуты начнётся перенастройка на параметры нового оператора контроля. В связи с этим любое перемещение как внутрь Опорной Станции, так и вне её будет блокировано на два часа».
И тут же следующая надпись:
«Через минуту и пятьдесят секунд начнётся…»
— Вот и отлично, всё работает! — обрадованно зачастил словами Дмитрий. — И нам тут два часа по дурости торчать не придётся. Осваивайся!
Ткнул кулаком юного героя в плечо и уже через полминуты стоял с остальными на Первой. Получив от системы сообщение, что никого за время отсутствия главного оператора на площадке не было, двинулись дальше по намеченному маршруту, на Четвёртую.
Там процесс опознания и преддверия начала регистрации повторился с точностью до секунды. Ну и понятно, что никаких ловушек вокруг или ссохшихся останков умбонов обнаружено не было. Оставшийся Шу’эс Лав начал перенастраивать параметры на себя, а на Первую вернулись уже только трое. На момент сняли лицевые щитки скафандров, собираясь обсудить следующий шаг.
И в следующий момент Светозаров попытался с досадой хлопнуть себя по лбу:
— Папуас с гирляндой! Не подумал!..
— Что-то забыл? — всполошилась Флавия. И не удержалась от иронии: — Стареешь!
— Ну не всем же молодеть, как тебе! — фыркнул граф, невольно задерживая взгляд на открывшемся личике красавицы.
Когда-то он с ней познакомился в очень таинственном, странном месте, во внутренностях вулкана Бормот. Там в то время располагалась каторга для всяких магов и прочих неблагонадёжных граждан империи Юга. Женщина была на пятнадцать лет старше Дмитрия, но и тогда выглядела тридцатилетней. Сейчас же, по прошествии трёх с половиной лет, она вообще смотрелась девицей двадцати пяти лет от роду. Ну и всегда приятно вспоминалось, что ещё неженатый тогда Светозаров весьма фривольно проводил некоторые часы своего заточения именно с этой красавицей на берегу подземного озера.
Сейчас ни о каком флирте не могло быть и речи, но воспоминания никуда не исчезали. Вот некие, особо «дружеские» интонации порой и проскакивали.
— А вспомнил я, — продолжил граф после покаянного вздоха, — что следовало вначале вас обоих на предыдущих Станциях оставить. Пусть вы и не «максимально» подходите, но ведь и не отвергают вас системы! А вот воевать вы так, как баюнг, не сумеете. То есть великана мне следовало держать при себе до конца.
— Это ты зря! — обиделся за шафиков Аристарх. — Целители в бою гораздо большего стоят, чем воины. Пусть даже такие огромные, как твой баюнг. Он ведь никакой иной магией не владеет почти, кроме перемещения. А про наш арсенал ты и сам прекрасно ведаешь.
Пришлось на это согласно кивать, ибо резон в словах коллеги имелся огромный. Но всё равно сомнения и запоздалые сожаления терзали душу человека с титулом Демарг. Хорошо, что терзания прекратились с моментом появления на площадке союзника. Крафа перенёс за собой ещё и пару молодых парней, лет по двадцать каждому, и во время представления их не скрывал своего сомнения:
— Всё, что отыскал в семье и что сумел оторвать от материнских сосков!
— Дед, сколько можно? — обиженно нахмурился один из парней. — Ты нас до старости детьми считать собираешься?
Но тот его не слушал, присматриваясь к шафикам, которых не раз видел во дворце графа и знал их подноготную:
— О! Неужели всё-таки обучились до умения перемещаться самостоятельно? Ха-ха! Чудеса, не иначе!.. Но если это так, то признаю, Дин, что был не прав. С меня ящик любой выпивки.
— Ладно, сейчас некогда выяснять, кто из нас прав, а кто лишь криком умеет опровергать новаторские утверждения, — не удержался от маленькой мести Светозаров. Потому что когда-то Гегемон с пеной у рта доказывал, что только наследственность помогает Торговцу стать Торговцем. Воспитать и развить подобное умение нельзя. — Сейчас прыгаем на Пятую! И так время убегает, как сумасшедшее…
И они отправились на очередную Опорную Станцию уже вшестером.

Глава 12
Новая находка

На Пятой Торговцев ждал очередной сюрприз. Там тоже изрядно повоевали в неведомой древности. И с первого взгляда становилось понятно, что расследовать происшедшее здесь придётся долго и тщательно. Да и не факт, что тайна раскроется когда-нибудь. Но некие предварительные выводы после осмотра всё-таки напрашивались.
По всем признакам, данная Станция была когда-то жилой. Кто-то сумел до неё добраться, запустить, зарегистрироваться, а то и большую компанию вокруг себя собрать. Может, это здесь расстарались Торговцы, а может, и сами Предтечи, строители Сети, именно так выглядели. Вполне могло случиться, что здесь пряталась чуть ли не последняя группа обитателей древней цивилизации. А может, и не пряталась, а готовилась к предстоящей работе, но им явно не повезло. Хотя некоторые тела сохранились превосходно, в дальнейшем по ним предстояло сделать кучу анализов и патологоанатомических экспертиз.
Но и сейчас структура их тел чётко вырисовывалась перед глазами. Все как на подбор высокие, под два метра; стройные, черты лиц изысканные и утончённые; и нет ни одного в боевом скафандре. Да и оружия в руках у них оказалось ничтожно мало: похоже, хозяева не ожидали брутальных гостей или злонамеренных завоевателей. Пока ещё точно не определились с их классификацией, решили называть просто «красивыми».
Ну и те, кто напал на Станцию, были вне списка существ, знакомых нынешним Торговцам. Уж на что Крафа насмотрелся на разных созданий за свои три тысячи лет, но и он озадаченно крутил головой и признавался:
— Не встречал… ну разве что в диком состоянии. И при совсем иной конфигурации тела…
Удивляться было чему. Короткие нижние конечности скорей принадлежали бобру. Затем гладкое, без всякого подобия тело, словно вырезанное из середины туловища дельфина. Длинные, мощные руки, словно позаимствованные от гориллы. Ну и венчало всё это, соответственно к масштабам и остальным пропорциям, увеличенная лисья морда. И всё это вкупе тоже под два метра ростом.
Тела нападающих сохранились несколько лучше, выглядели более целыми, потому что удерживались скафандрами, пусть и частично порванными или выжженными.
Прилетели эти странные создания, а может, и телепортировались на некой смеси летающей тарелки и гигантского карьерного, словно сплюснутого сверху экскаватора. Их машина зависла, опасно накренившись относительно красных ступенек, ведущих на приёмную площадку, и оставалось только удивляться, почему она не свалилась обратно в подпространство.
При осмотре старались ничего не трогать, потому что любое касание могло привести к разложению тел на пыль. Только над одной, лучше всего сохранившейся лисьей мордой лидеры простояли дольше всего, рассматривая и обсуждая.
— Скорей всего, десант свалился на головы хозяев, когда они находились на площадке, — стал подводить итоги Крафа. — И при своей атаке одержали убедительную победу. Но после гибели оператора, возможно последнего, в бой вступила система самообороны Станции. И упокоила всех остальных… э-э…
Он задумался, как правильно назвать странные создания. А у Светозарова само по себе возникло в сознании слово:
— …песиголовцев! По-моему, самое правильное им название.
— Почему именно так? — удивился союзник. — Головы у них совсем не песьи. Или ты вспомнил нечто конкретное? Или видел таких же?
— Честно говоря, ничего не вспомнил и таких образин никогда не видел даже на картинках. Но вот нечто в сознании словно твердит: песиголовцы это! Однозначно они! Хотя… можно их как хочешь назвать.
— Да мне-то какая разница? Пусть будут песиголовцами. А вот как их внутренности исследовать, не разрушив? Да и этих как транспортировать, которые явно похожи на наших благородных предков?
Граф Дин вначале оглянулся по сторонам, словно проверяя прочность площадки и её достаточные размеры, а затем пообещал:
— Постараюсь сюда втиснуть материальное воплощение Эльвера-Аусбурна…
— Правильно! Никто, кроме магической сущности, лучше с этой задачей не справится. И тела рассмотрит, и следственную экспертизу проведёт… Всё-таки если бы не его умения просматривать суть вещей, мы бы драконий телепорт никогда не отремонтировали.
— Да, Эль такой, он может, поэтому оставим эту задачку для него. Ну а сами?.. — Дмитрий многозначительно посмотрел наверх, где бегущая строка уже давным-давно высвечивала один и тот же вопрос: «Кого регистрировать на должность оператора?»
Трибун Решающий оглянулся на группу кандидатов, которые возле основания скалы спорили об увиденном, и слегка понизил голос:
— Давай твоих шафиков в первую очередь пристраивать. Потому что мои прапраправнуки — те ещё разгильдяи. И уже на Седьмой спросим у системы открытым текстом, кто из двоих кандидатов больше соответствует на должность.
— Ладно, тогда спрошу, кто из них двоих пожелает остаться на таком проблематичном, полном трупов объекте.
Пожелала остаться Флавия. Причём резко и категорично. Аристарх только и сделал, что открыл рот, послушал аргументы коллеги и закрыл обратно. Так что вскоре система начала двухминутный отсчёт времени, а оставшиеся Торговцы немедля, не возвращаясь на Первую, подались на Шестую Опорную Станцию.
Там всё оказалось в порядке, и Аристарх остался получать должность оператора с номером из трёх нолей и шестёрки.
А вот на последнем объекте, именуемом в сокращении СОС (Седьмая Опорная Станция), наткнулись на растерзанные тела умбонов. Причём именно растерзанные, на что вначале не обратил внимания раздосадованный Крафа.
— Вот не повезло мальцу! — Это он пару хмурящихся внуков имел в виду, одному из которых надлежало вручить ключи от Станции. — Придётся возиться с ремонтом дюз, очисткой дна, уничтожением уродливых айкабов!
— Во-первых, мы их можем оставить тут двоих, — стал рассуждать Светозаров. — Уж на пару они точно справятся. Но ты обрати внимание на другие моменты. Капсула доставки всего одна, и небольшая по вместимости. И вполне целёхонька, скорей всего отъёмная, отправляемая вдаль часть телепорта. Такие используются в мире Ситулгайна. Дальше… Умбона всего четыре. И они не убиты системой, а явно растерзаны каким-то монстром. Видишь?
— Ну-у-у… если присмотреться…
— Без вариантов! И ещё: наши структуры, которые ты назвал «прищепка», не сработали. Значит, ловушек на днище, скорей всего, нет. Либо «мусорщики» их не успели установить вообще, либо они бездейственны. Может и такое быть, что их уже до нас зачистили…
— Ну да! А трупы оставили?
— Да как сказать… Ведь мы не видим трупа того самого монстра, который порвал умбонов.
— Фантазируешь? — прищурился Крафа. — Или запугиваешь? Мне и самому ясно, что некто, скорей всего, находился во внутренних помещениях объекта. Но я почему-то уверен, что он помер от времени. Или скончался от полученных во время сражения ран. Можно ещё предположить, что зверя, или кто он там, впоследствии сама система добила.
Но говоря всё это, Гегемон держал оружие наготове, а внукам лишь одним взглядом приказал сместиться ему за спину и оставаться там. Кстати, ребята действовали и двигались вполне грамотно, на уровне бойцов, прошедших специальное обучение. И приказы исполняли чётко, не собираясь их обсуждать или ставить под сомнение.
Зато у лидеров цивилизации Торговцев сомнений появилось предостаточно. Начать перенастройку параметров на нового оператора, находясь здесь всем? Так два часа непомерно жалко. Оставить ребят здесь одних с неизвестной опасностью тоже не комильфо. Вдруг неведомая тварь, а может, и робот неисправный выскочит наружу? Пройтись вначале с зачисткой помещений? Так двери до конца перенастройки тоже не откроются. Дилемма! Пусть и не смертельная, сравнительно легко решаемая.
Вот и граф Дин выход отыскал:
— Давай я мотнусь в свой замок да приглашу на подстраховку нескольких кальмаров из числа их воинов?
— О! Правильно! — оживился союзник. Но тут же решил перестраховаться: — А десяток можешь взять?
— Хм! Да хоть два десятка! Они только рады будут развеяться.
И опять Крафа только одним взглядом многозначительно попросил взять именно такое количество. Дождался соглашательского кивка и поощрил:
— Тогда пошевеливайся скорее! А мы тут без тебя посидим в глухой обороне.
Подгонять Дмитрия не следовало, он и сам торопился. Да и в своём замке, с момента появления до повторного исчезновения, провел не более пяти минут. Первое: просьба Эрлионе. Она тут же передала её свободным от всего кальмарам. А им — только похватать своё особенное магическое оружие, заявляя при этом о готовности. После чего граф прыгает к ним, подхватывает восемнадцать особей (посчитал, что и этого количества хватит с излишком) и уже через минуту пребывания в подпространстве солидная подмога прибыла на СОС.
Там всё оставалось без изменений, так что версия Крафы о кончине неизвестного чудовища в далёкой древности стала казаться наиболее приемлемой. Да и покинуть объект неведомое чудовище могло сразу после событий, выполнив свою миссию по охране Станции, или по преследованию «мусорщиков». Ведь оно могло как в засаде сидеть, так и за врагом гнаться. Но последнее предположение насторожило Трибуна:
— Если оно тогда примчалось, то может и сейчас наведаться.
— Но ты не равняй нас с умбонами! — фыркнул на его опасения Дмитрий. — Или считаешь, здешняя система осмелилась бы проводить перенастройку управления на «мусорщика»?
— От ошибок никто не застрахован. В том числе и самые совершенные программы. Ведь что ни говори, а уничтожила «тумбочек» не оборона Станции.
— Ой, ну что ты всё сомнениями терзаешься? Здесь правду выяснить даже Элю не удастся, настолько давно всё было и неправда. Хотя следствие тут мы обязательно устроим. Но если хочется тебе, то оставайся, а я спрыгиваю.
— Ладно, ладно тебе, — проворчал Крафа, оглядывая напоследок зависших в воздухе разумных кальмаров. — Я тоже по делам мотнусь, такие солидные воины и без нас справятся…
Он исчез мгновенно, не успел ещё оператор с первым номером дать должную команду на перенастройку. Да и сам Светозаров уложился в минуту. И вскоре уже беседовал с начальником главной тюрьмы в столице империи Рилли:
— Ну и что, что прибыл я на час раньше назначенного мною же времени? Ты и эту мелочь пожелаешь у самого императора согласовывать?
— Всё равно как-то странно… — пытался определиться ещё один старый знакомый Дмитрия. — Ты чаще опаздываешь, но чтобы раньше?..
— Просто у меня весь распорядок смешался. Большая война на носу, и потом, если закручусь, могу и через двое суток не вырваться. Так что отдавай заключённую по-хорошему, а то сам заберу. Некогда мне с тобой торговаться!
— Эх! Нарушаешь ты строгость закона! — злился начальник тюрьмы, но распоряжение о приводе узницы с личными вещами отдал. Разве что потом добавил: — Она тут и так жила, словно на курорте, представляю, какое ты ей наказание у себя в долине устроишь.
— Не забывай о её состоянии. Беременных вообще во все времена безотлагательно на свободу отпускали, — пустился Торговец в рассуждения. — А в современном мире мягкость наказания должна быть ещё более передовой.
— Это как? По головке её за воровство следовало погладить? И конфетку дать в зубы? Или ещё чего повкуснее? Что некоторые и сделали…
Ни для кого не было секретом, кто отец будущего ребёнка, потому представитель исполнительной власти и негодовал, пытаясь хоть иносказательными оборотами вменить графу, что потакать преступникам нельзя. Зло и преступления должны быть наказаны. А он в ответ и не возражал вроде, но…
Ничего не мог поделать. И ребёнка следовало поберечь, и жена любимая не поймёт, если строгости некоторые последуют. Хорошо, что оправдываться не пришлось: привели заключённую «с вещами». И на эту картинку стоило посмотреть.
Тани волокла на спине рюкзак, его меньшее подобие на груди и две огромные сумки держала в руках. А за ней следом два стражника пёрли громадный сундук и две сумки, ещё большие на вид и тяжеловесные, чем первые. Она была одета в такой женский костюм, в котором можно и на охоту отправиться, и на бал заглянуть. На измученную, несчастную узницу женщина нисколько не походила.
Торговец постарался вернуть на лицо невозмутимое выражение и повернулся к начальнику тюрьмы:
— Она сюда что, со всем своим имуществом перебралась?
— Да какое там, всё конфисковали в имперскую казну… Да и в башню её особую поселили только в казённой одежде…
— Хм! Тогда откуда всё это взялось на ней и в сумках?
Начальник тюрьмы беззаботно пожал плечами и подвинул по столу одну из пухлых папок:
— С моей стороны нарушений или потворства не было. Каждая передача зафиксирована вот здесь и одобрена прилагающимися распоряжениями от высшего начальства или от самого императора.
— Ого! И кто это так расстарался?
— Приставленный к узнице персональный наблюдатель, барон Дэрни Курбан.
Светозаров непроизвольно раскрыл папку на первой попавшейся странице и вчитался в текст первой же попавшейся заявки:
«Прошу предоставить для маркизы, готовящейся стать матерью ребёнка от Великого Торговца, графа Дина Свирепого Шахматного, следующие необходимые предметы одежды и минимально приемлемого быта…»
Дальше шёл длинный перечень, по бокам которого стояли резолюции вышестоящего начальства. Но все они располагались вокруг краткой, но сердитой резолюцией самого императора:
«Дайте ей всё, что она захочет! И оставьте меня в покое напоминаниями об этой сволочи!»
Вполне в его стиле, если выводят из себя. Но оно и понятно: преступница такого ранга, да ещё и лично насолившая императору — та ещё колючка в глазу. Фактически поставившая его на грань свержения, а то и уничтожения всей семьи, она вообще была достойна лютой казни за её подлости. Ибо так всё было устроено, что народ заподозрил: правитель сам хитрым способом перепрятал государственную сокровищницу. Хорошо, что удалось вовремя обратиться к Торговцу, а тот прислал такого неоценимого сыщика, как разумный кальмар Прусвет Живой Ужас.
Дальше задерживаться здесь Дмитрию не было смысла. Он тепло, с явным сочувствием попрощался с начальником тюрьмы, подхватил упорно молчащую узницу «с вещами» да и убыл в свой замок. И не заметил, с каким сочувствием старый служака смотрел ему вслед. Ещё и приговаривал при этом:
— Натерпится он ещё с этой змеёй, ох, натерпится!

Глава 13
Выбор средства воздействия

Светозаров оказался непосредственно в выделенной для узницы башенке, в её верхней комнате. Рассусоливать или вообще вести некие разговоры с аферисткой не собирался, поэтому заявил:
— Здесь твоя тюрьма! Гулять вне её только в выделенное время, не дальше периметра прилегающего участка и под строгим присмотром барона Курбана! Каждый день будет наведываться целитель для твоего медицинского осмотра. Каждое нарушение режима будет приводить к его ужесточению.
И перед тем как шагнуть в подпространство, не удержался, чтобы не попугать строптивицу:
— Постарайся вести себя тихо, не высвечивайся. Иначе никто тебя не сможет уберечь от злодейского покушения.
И убыл. Пусть маркиза думает что угодно и подозревает, кого хочет. Зато не попытается качать права, как ей это удалось сделать в столице, используя коварно прирученного, наивного Дэрни. Да и сама должна прекрасно понимать, чьё сало съела и на чью сметану покусилась. Графиня Александра ей не простит обман, никогда не забудет незаконное овладение чужим супругом и при плохом поведении заключённой моментально начнёт затягивать гайки.
И уже в следующем месте своего перемещения незамедлительно постарался выбросить начисто из головы как только что заселённую башенку, так и новых её обитателей. Эль присмотрит, а в случае чего — сразу доложит.
Оставалось ещё чуть меньше часа времени, которое следовало использовать с пользой. Вот потому, так и не заскакивая в замок, Торговец поспешил на родную Землю. Явился там в холле обители Жёлтых Грёз и следующие десять минут слушал подробный отчёт о событиях, происходящих на родной планете.
Единообразия во взглядах на всём политическом пространстве и единства во мнениях всех обитателей Земли пока добиться не удавалось. Разразилось несколько локальных конфликтов, инициаторы которых рьяно не желали единения землян, не верили в Торговцев, ненавидели русский язык и вообще попытались уничтожить вокруг себя всех, кто поддерживал движение «Мы не одиноки во Вселенной!». На фоне этого участились террористические акты и вырос разгул бандитизма в некоторых странах.
Но во всём остальном аналитики, использующие следящую аппаратуру цивилизации Ситулгайна, замечали и предсказывали положительные тенденции. Многие политики, лидеры движений, да и просто харизматичные личности поняли, что новые преобразования не остановить, а посему решили их по мере собственных сил и умений возглавить. То есть большинство обитателей старушки Земли всё-таки восприняли действительность правильно и определились в своём движении верно.
Да и связь с тем же русским президентом поддерживалась из обители круглосуточно, а переговоры, согласование и обмен мнениями велись безостановочно. Со Штатами диалог не складывался настолько благоприятно. Там всё чудили, старались натянуть одеяло лишь на себя, пытались вставлять палки в повернувшее колесо истории, но суровая действительность всё равно заставляла соскальзывать в новую, обозначенную молодыми целителями колею. Но и с Вашингтоном связь поддерживалась. Вот ею Дмитрий после доклада и воспользовался.
Точнее говоря, подал заявки на покупку оружия. И опять в списке стояли только самые мощные производные от ядерного оружия. Оглашая свою просьбу, не поленился поиграть словами и немножко пофилософствовать. Дескать, цивилизация землян идёт к единению, воевать им между собой не резон, а значит, атомные бомбы ни одному из вчерашних противников больше не понадобятся. Напомнил, что само хранение, а потом и утилизация таких бомб — это невероятно дорогостоящее удовольствие, и впоследствии за это придётся отдавать огромные средства цивилизации Торговцев. А тут ещё на этом и заработать можно.
Причём сразу же указал, что оплата будет самая что ни на есть уникальная, исторически важная для любого народа.
Когда всё это наговаривал, записал, а по окончании переговоров с секретарями попросил сидящих на ретрансляторах связи монахов:
— Всё мною сказанное — срочно в эфир. По всем новостным каналам, в том числе и по телевидению.
Тотчас вся запись ушла «в мир». А к Торговцу с важными вопросами подступился настоятель монастыря отец Клод:
— Дмитрий, а куда сейчас будут употреблены купленные тобой ядерные бомбы?
О том, что прошлая партия бомб пошла на уничтожение цивилизации Плагри, знали все. И то, что Торговцы уничтожили злобных, кровожадных кентавров, выращивающих людей на мясо, вызвало, в общем-то, одобрительную реакцию. Хоть и не обошлось без разного вида выкриков от либерастов о толерантности к иным разумным, необходимости перевоспитания и неприемлемости жёстких мер, подобных атомной бомбардировке. Но тех слушать особо не стали, потому что гениальные молодые целители быстро отыскали нужные слова, нужные примеры из истории иных миров и стройными, обоснованными доказательствами быстро заткнули пасть всяким ультралевым, грязноправым, серо-буро-коричневым, сектантам, мутантам и голубым. Точнее сказать, не намертво заткнули пасти, но заставили примолкнуть и сильно не высовываться.
Но в данном случае соратники и последователи, собравшиеся в монастыре, ставшем центром изменения истории, хотели и имели право знать, куда и для чего может быть использовано ядерное оружие. Вот Светозаров и рассказал сжато о начавшейся войне между драконами и умбонами. О блокаде целой галактики. О диковинных устройствах, которые воздействием своих полей лишили древних рептилий возможности использования телепортов.
Вот как раз для уничтожения гигантских космических станций, на которых размещались те самые диковинные устройства, и собирались применить ядерное оружие. И то лидеры Торговцев придержат это средство лишь на самый крайний случай, если обычные методы и привычное оружие окажутся бесполезными. Да и вообще, против жилых планет или густозаселённых спутников произведённое на Земле оружие применять никто не собирался.
Окончив объяснения, граф опять обратился к техникам:
— Записали? Вот и отлично! Отправляйте и это моё выступление в общую сеть.
Не успел он это договорить, как отозвался связист:
— Есть прямая связь с секретариатом русского президента! — ещё через минуту на экране появился министр по чрезвычайным обстоятельствам. Его сообщение было кратким, но ёмким:
— Президент будет готов к встрече уже через пять минут.
— Радует такая оперативность, — только и оставалось ответить Светозарову. — И горжусь, что она касается моих земляков. Сейчас буду! — экран погас, и он напоследок спросил у связистов: — А остальные обладатели ядерного оружия молчат?
— Как гниющие жёлуди! — иносказательно выразился один из ребят.
— Ну и ладно, потом будут локти кусать.
И уже через несколько минут в знакомой комнате для совещаний пожимал руку российскому лидеру. Не успели ещё усесться, как президент поинтересовался:
— И сколько надо на этот раз? Хотя бы примерно, в мегатоннах? — После названной цифры у него глаза на лоб полезли: — У нас столько нет! Да и по всему миру собрать будет сложно!
— Давайте что есть, — не стал расстраиваться гость.
— Прям всё отдать? А если у американцев останется?
— Ну и пусть себе радуются!
— Да как-то неспокойно мне… Как бы они от такой радости, зная, что у нас в ответ ничего не останется, нас бомбить не бросились…
Сомнения первого человека в государстве были понятны. Он просто не имел права оставить свой народ беззащитным. Тем более хорошо зная подленький характер своего заокеанского коллеги и лютую ненависть, которую испытывали к славянам на генетическом уровне правители Туманного Альбиона. Но тут Торговцу было чем успокоить своего союзника:
— Прошлый раз я не говорил о некоем оружии оборонного свойства, но оно у нас есть. И мы его предоставим одновременно с забором собранного ядерного оружия. А скорей всего и раньше. Называется оно «Зеркало», скопировать его нельзя, да вам и не понадобится налаживать собственное производство. Его суть в том, что оно уничтожает любые ракеты, самолёты и прочие носители ядерного оружия в момент запуска. Причём чаще всего уничтожает непосредственно взрывом самой бомбы или боеголовки. Производит подобное устройство цивилизация Ситулгайна, но и того, что у нас имеется в запасниках, хватит для накрытия специальным полем целой планеты.
Президент с восторгом развёл руками:
— Феноменально! — и тут же одним взглядом успел прочитать небольшой текст на подсунутой бумажке. — Тогда я немедленно отдаю приказ о сборе оставшихся бомб в местах консервации и хранения. Тем более что цель применения нами осознана, и ничего против подобного применения мы не имеем.
— Спасибо, очень рад, что мы нашли так быстро общий язык! — однако вставать Светозаров не спешил, прекрасно понимая, что его собеседник не до конца оговорил все условия. И тот не замедлил продолжить:
— Речь шла о весьма выгодной для нашей страны оплате… — короткий взгляд на новую бумажку. — А возможно, что и не только для нашей страны. Потому что понимание нового хода истории меняет отношение к нам со стороны новых тактических союзников.
— Это вы об Америке говорите? — решил уточнить остающийся в неведении граф.
— Не на одной Америке свет клином сошёлся! — усмехнулся президент, продвигая лист с сообщениями по столу вперёд. — Франция и Китай только что высказались о своём решении присоединиться к любому контракту, который мы с вами составим.
— Молодцы! — усмехнулся Торговец. — Вовремя подсуетились. И возможно, вы им уже сами отдадите какие-нибудь две доли из нашего вознаграждения.
— А в чём эти доли вообще заключаются?
— Ну-у-у… скажем так, — коротко задумался Дмитрий Петрович. — Попытаемся осуществить древнюю мечту всего человечества. И начнём строить первые микроколонии на Луне и на Марсе. Скажем, на Луне — четыре и на Марсе — шесть. То есть вы построите полностью автономный, самообеспечивающий модуль, в котором могут жить и работать разведчики, загрузите туда всё необходимое, подберёте по два десятка людей, а я потом заброшу всё это в самые удобные точки нашего природного спутника и Красной планеты.
Лидер России даже чуть охрип от волнения:
— Модуль любой по весу?
— Конечно, нет! Есть и для нас край перенапряжения…
— Двадцатитонный модуль возможен? — не удержался от вопроса кто-то из присутствующих консультантов.
— Ого! Солидный запрос! — поощрительно рассмеялся Торговец. — Но аппетит в данном вопросе только приветствуется. Поэтому… Скажем, предел общей массы поставим в три тысячи тонн. Насколько я знаю, корабли переселенцев, имеющие такой вес, достигали самых отдалённых точек вселенной. А выжившие в этих кораблях колонисты становились прародителями могущественных техногенных цивилизаций.
На минуту в комнате переговоров повисла восторженная тишина.
Собеседники понимали многое, о чём не стоило лишний раз повторять вслух. Отыщутся тысячи добровольцев, даже если будут знать, что дорога в один конец. А если их ещё и менять порой? Да при условии полного обеспечения всем необходимым? Да при наличии любой, самой современной техники? Не пройдёт и нескольких месяцев, как первые колонисты вгрызутся в толщу лунных и марсианских пород, отыщут воду, устроят сады на гидропонике. Дальше начнут добывать полезные ископаемые, строить металлургические заводы, промышленные предприятия и возводить города.
Первый шаг, первое перенапряжение — они самые сложные и в то же время неоценимые, правильнее сказать — бесценные. Вторым всегда легче, третьи вообще идут проторенным путём, уже ни на кого не оглядываясь. А вначале всё делается на пределе сил, на пределе научного гения всей цивилизации. Вон уже сколько лет проталкиваются земляне в космос, а дальше станций на орбите, сбора камней с Луны да фотографий Марса так дело и не пошло. То войны между собой, то нежелание сотрудничать, то весь пыл уходит в бессмысленные ругань и склоки.
Зато теперь!..
И это Светозаров пока помалкивал о том, что не сегодня так завтра его коллеги начнут расселяться по всем мирам. И вполне возможно, что только на Земле осядет на постоянное место жительства десятка два, а то три Торговцев. Уж всяко отыщутся желающие поработать на родине Демарга, главного союзника Крафы. Только этого с лихвой хватит для технической революции и глобальной поддержки космической программы. Может, иные новшества чужих цивилизаций и не станут привноситься на планету (есть такой закон среди Торговцев, запрещающий подгонять отсталые общества), но уж собственное развитие земная цивилизация, несомненно, подстегнёт.
— Десять модулей!.. — с мечтательным выражением лица прошептал президент. — Трудно такое даже представить… — тут же спохватился, интересуясь мнением: — И будут какие-то особые пожелания в распределении модулей нашим союзникам?
— Ни единого! Как решите, так и будет. Хоть все десять под юрисдикцией России оставляйте. Кто первый откликнулся, как говорится, того и пряники.
Хотя по тону сказанного следовало понимать: откликнись первыми американцы — им бы тоже нечто вкусненькое досталось. Но уж явно не модули, перенесённые магическими силами на Луну и Марс. Президент это понял, благодарно кивнул и тут же поделился соображениями:
— Может, мы и в самом деле им целые модули отдавать не станем. А только разрешим на некоторых присутствовать французским и китайским учёным. Два, три человека, максимум пять — на всю группу.
— Правильное решение и в любом случае невероятно щедрый жест тем, кто идёт в ногу со временем, — похвалил Дмитрий Петрович подобное решение. — Готовьте экипажи, постарайтесь построить как можно быстрей первую пару объектов, ну а я их заброшу, куда скажете, по мере их готовности. Кстати, постарайтесь как можно быстрей довести наши договорённости до всеобщей гласности. Пусть жители планеты знают, кто ведёт себя правильно, а кто истинные мальчиши-плохиши. А сейчас извините, вынужден откланяться, да и вас наверняка оторвал от важных дел. Всего наилучшего!
Прощались тепло, и в ауре окружающих читался искренний восторг. Может, кто из окружения президента и слыл карьеристом, взяточником или жадным крохобором, но в данный момент они гордились своей страной, пылали возвышенным патриотизмом и рьяно верили в самое светлое будущее для всей цивилизации.

Глава 14
Следствие ведут знатоки

Заскочить в обитель Жёлтых Грёз всё-таки пришлось. Появившиеся в свете новых договорённостей детали следовало согласовать с командой целителей и опять-таки распространить новые воззвания по всему миру. Да ребята и так знали, что им делать, что сказать и какие сведения запустить в Интернет. Но всё равно было приятно лишний раз в этом убедиться. Там он долго не задержался, минут двадцать, не более.
Затем пришла пора «оббежать» все пять Опорных Станций, получивших своих новых операторов. Так и пошёл по порядку, начав с Хотриса. Тот уже вовсю распоряжался в операторском зале. Благо что был обучен, будучи стажёром на Первой. Заметив своего опекуна и главного воспитателя, спросил со смешком:
— Ты мне помогать или просто отдохнуть сбежал?
— Нет! Только полюбоваться твоей работой. Без проблем?
— Нормально всё, в замок сам доберусь.
На том и расстались. На Четвёртой баюнг тоже справлялся прекрасно, и, обменявшись с ним несколькими фразами, Светозаров устремился на Пятую Опорную Станцию. У него в душе крутилось нехорошее предчувствие, что новоиспечённая Торговка не справится. Или ещё какая напасть с ней случится во время проникновения в операторскую. Ведь вокруг трупов полно, что Предтеч (так называемых красивых), что песиголовцев. А вдруг внутрь помещений кто-то из них успел забраться? Да ловушку подлую для своих врагов подстроил? Сам-то умер давно, а вот сохраняемая идеально техника действует. Всё отлично бережется собираемой в подпространстве энергией.
Правильно переживал: нештатная ситуация имела место. Правда, вздохнул с некоторым облегчением, увидев, что Флавия цела и невредима. А вот гул над площадкой стоял солидный. Позаимствованным у песиголовцев тяжёлым автоматом (или его подобием) удалая шафик пыталась мощными ударами выправить дверь в операторскую. При этом на бегущей строке постоянно мелькали одни и те же слова:
«Повреждение главного входа в зону наивысшего допуска! Рекомендуется приложение единовременных сил с обеих сторон…»
Система слишком умничала, советуя кому-то зайти в операторскую и толкнуть искривлённую дверь изнутри. А нет чтобы посоветовать правильно: вывести из ремонтной зоны специальные автоматические устройства для починки двери. Будь здесь Хотрис или Шу’эс Лав — они бы так и сделали. А вот великая колдунья из мира Ягонов о таком даже не догадывалась. Но тут и Светозарова вина имелась.
«Кто посылает в такие места людей, ни разу на подобной Станции не бывавших? — запоздало себя укоряя такими словами, Демарг приблизился к месту событий. — Да без подробнейшей инструкции? Решил, что сам всё знаю, и думаю, что другие поступят так же?» — и уже вслух прикрикнул:
— Хорош греметь! Давай помогу.
Флавия отбросила в сторону покорёженный кусок железа и чуть ли не со слезами на глазах стала жаловаться:
— Я входить, а тут повреждение! Видимо, когда воевали, взрывом погнуло… я и так, я и сяк, а дверь — ни в какую!
— Тут у нас два варианта, — стал перечислять Дмитрий, доставая плазменный резак. — Или заставляем робота ремонтировать дверь, и войдём сюда чуть позже, или сейчас прорезаю замки, и ты приступаешь к знакомству с рабочим местом…
— Нет! Стой! — испугалась оператор с номером «пять». — Это же вредительство! Ты дверь уничтожишь, и сюда любой посторонний забраться сможет!
Граф скривился, но говорить не стал, что, пока оператор будет осваиваться, вызванные им же с пульта роботы уже и новую дверь вставят. Ему было выгодно пока и самому отсюда убраться, и Несравненную прихватить. Сеть в любом случае запущена, действует, мир Грёз можно открывать, а всё остальное может и подождать. В том числе и запланированное здесь следствие с помощью магической сущности.
— Тогда отправляемся в ремонтный сектор, — заявил он и степенно потопал в нужную дверь. А внутри стал поучать: — Вот становишься здесь и громко командуешь: «Необходим ремонт главной двери в сектор наивысшего допуска!» Ну, повторяй…
Шафик повторила, после чего поспешила спрятаться за спину мужчины. Потому что к выходу двинулся стальной монстр с манипуляторами, выдвижными фрезами и целой кучей иных сверлильных, сварочных оборудований. Людей он обошёл аккуратно, но уже на площадке оператор его догнала и стала уточнять свои распоряжения:
— И чтобы дверь после ремонта была как новенькая! — это ей так хитрый товарищ посоветовал, знавший, что при команде замены двери весь процесс займёт не более двадцати минут.
Его ожидания оправдались на все сто, когда система Станции оповестила бегущей строкой:
«Время предстоящего ремонта, заказанного оператором, — четыре часа пятнадцать минут».
— О-о! — тут же затянул Светозаров, скрывая удовлетворение. — Тут мы столько ждать не будем! Отправляемся домой! Потом тебя сюда Шу’эс Лав забросит, а то и Хотрис. Да и сама сможешь попробовать, наверняка у тебя получится. Да-да, и не смотри на меня так! Заскакиваем к остальным — и ходу!
С ходу не получилось. Заартачился Аристарх Великий:
— Я только недавно вошёл, и мне надо осваиваться. В общем, мне для первого ознакомления понадобится часа четыре.
Услышав это, неожиданно воспряла духом и Флавия:
— Тогда я остаюсь здесь и буду обучаться как стажёр. Время терять не собираюсь!
— Э-э, нет, голубчики! — стал сердиться граф Дин. — Я ещё в вас не настолько уверен, чтобы вот так кидать на произвол судьбы.
— Ха! Ты забыл, кто мы?! — пафосно воскликнула красотка. — Я — Несравненная, а он — Великий!
— Неужели? — последовал ехидный вопрос. — Так я вам сейчас напомню, кто по доброте своей душевной дал вам такие прозвища, и кто потом утвердил вас в иерархии шафиков. И хочу напомнить: не зазнавайтесь! А то живо превратитесь в Шапокляк и крокодила Гену.
— Кто такой крокодил? — подобных животных в Ягонах не существовало.
— И кто такая Шапокляк? — с подозрением прищурила свои глаза Флавия.
— Лучше вам и не знать! Давайте за мной, нам ещё на СОС побывать надо.
И не слушая больше ничьих возражений, поспешил на Седьмую. За молодых внучат Крафы волнения оказались напрасными. Один стал оператором, второй — персоной с правом любого допуска, и оба уже полным ходом осваивали громадный пульт управления Станцией, вникали в инструкции и, в общем, чувствовали себя в своей тарелке. То есть с техникой, созданной Предтечами, подружились довольно быстро и уверенно.
А доставленный в помощь отряд кальмаров совсем не бездействовал. Как только открылись двери во все остальные зоны и они получили от оператора наивысший допуск, принялись за обследование помещений. Причём вначале просто быстро промчались по свободным пространствам, имея в виду, что некто здесь может прятаться. Ну и пока Демарг общался с оператором Седьмой, пронзающие камень сделали очередную сенсационную находку.
— Там в ремонтном отсеке какое-то чудище лежит! — доложил примчавшийся кальмар. — Причём такое впечатление, что оно разумное, судя по некоторым деталям экипировки. Но самое главное, что оно вроде как не совсем мёртвое, потому что окружено непонятным пока полем жёлтого цвета.
Не стоило и говорить, с какой заинтересованностью все помчались к месту событий. Причём Дмитрий при этом думал:
«Как порой мы парадоксально думаем! Те же кальмары, если разобраться и вспомнить самые первые ощущения, — те ещё монстры! А вот увидели нечто новое, и тот же ярлык «чудовище» с ходу приклеили на разумное, как они утверждают, существо. Ещё и живое?.. И вообще, что-то неожиданно много находок невероятной значимости мы отыскали на Станциях. Получается, что на них кто только не залетал и кто только не хаживал… К добру ли это?..»
Создание и в самом деле оказалось весьма диковинным с виду. Да ирреальный кокон жёлтого цвета добавлял особой таинственности. Но не успели ещё толком присмотреться, как выглядывающая из-за плеча Флавия воскликнула:
— Ахкуадра! Легендарная птица, прародительница нашего мира!
— Она! Точно она! — затрясся от восторга Аристарх. — Воистину ахкуадра!
Светозаров глянул на них с иронией:
— Хорошо хоть не создательница и не демиург. И какая же она птица?.. Ни пуха, ни пера! Ни крыла, ни клюва! Скорей это рыба или гусеница с гладкой кожей.
Но сам всё с большим напряжением пытался избавиться от ощущения, что он тоже видел когда-то нечто подобное. Только не мог вспомнить, где именно и когда.
С большой натяжкой можно было назвать создание и акулой, но умеющей ходить на задних лапах, опираясь при нужде на непомерно широкий, с продольным килем хвост. Некое подобие шеи между туловищем и головой просматривалось с трудом. Передние конечности слабо напоминали руки, скорей лапы ящера, но зато и пальцев оказалось по шесть, как и у драконов. Голова странно похожа на кувалду, опять-таки акулы такие есть, рыба-молот называются. Глаза разнесены в стороны по краям кувалды, а вот пасть — более чем половина всей головы, от глаза до глаза. Так что на первый взгляд — истинное чудовище.
На второй — видны некие вещи, ремни, защитные налокотники и наколенники, подобие разгрузки и даже несомненное оружие. Причём такого вида и свойства, что догадаться с ходу о его предназначении видавшим виды воякам и Торговцам оказалось весьма сложно.
Ну и сам факт того, что данный монстр оказался каким-то прародителем мира Ягонов, в голове не укладывался. Где тот мир и где Станция? Что могло оказаться между ними общего? А вдруг эта ахкуадра и есть представитель цивилизации Предтеч? А найденные на Пятой «красивые» люди лишь одной из вымерших ветвей гомо сапиенс?
Вопросов уйма, задать решил несколько:
— Не помню я у вас подобного в пантеоне богов, — обратился Дин к шафикам. — Даже когда мы пытались выяснить, кто построил вулкан Бормот, Зелёный Перекрёсток и всё, что с ними связано, вы мне про такое чудище не упомянули.
— А всё потому, что на Юге про легендарную прародительницу никогда и словом не упоминали, — пустилась в объяснения Несравненная. — В нашем королевстве и подавно. Культ поклонения ахкуадре имелся только в горном массиве Брайг, это на крайнем востоке Визенской империи. Там очень много рисунков, резьбы в камне и даже статуй именно этих существ. Поклонники утверждали всегда, что это — птица, летающая по небу и строящая себе жилища на верхушках самых неприступных скал. И интригующие останки этих жилищ сохранились. Всегда считалось, что ахкуадры покинули наш мир, не желая соперничать с иными, ещё только развивающимися видами разума.
Слушая такие пояснения, граф Дин догадался, что именно с этим местом и были связаны его недавние переживания и запутанные предчувствия. Одно тело ещё ничего не говорило, да и связь, появившаяся между событиями, казалась слишком притянутой за уши. Следовало срочно отправить научную экспедицию в горный массив Брайг, на востоке Визенской империи, поискать жилища, возможно, провести археологические изыскания. Но всё-таки!..
«И где же я видел нечто подобное?.. — голова чуть не лопнула от перенапряжения, но вдруг воспоминание, словно молнией, осветило кадр сравнительно недалёкого прошлого, и Светозаров вспомнил: — Колокол Клоц! Ущелье Забвения! И висящие в паутине тела, среди которых два или три были именно такие!» — наверняка тела лучше даже помнит Прусвет, подлетавший к ним ближе, да и Крафа на них насмотрелся за времена своего владычества в Янтарном мире.
И это уже было более чем серьёзно.
Получалась некая связанная, логичная ниточка. Вулкан Бормот — Зелёный Перекрёсток — колокол Клоц — Опорная Станция — Свинг Реальностей — кокон вокруг мира Кабаний… и прочее?.. Догадаться бы ещё, что делали мёртвые ахкуадры в паутине Забвения? Упали туда случайно как строители лабиринта или были сброшены вниз при попытках сражаться с неизвестными строителями?
Опять-таки, в паутине не было видно трупов умбонов. А почему? Раз они настолько вездесущие и всегда прикладывают свои толстые ручки к гибели цивилизаций?
Новые загадки следовало разгадывать как можно быстрей. Откладывать такие эпохальные открытия на потом — весьма чревато негативными последствиями. А это значило, что:
«…придётся уже в который раз перекраивать распорядок дня и менять некоторые приоритеты. Хочу я этого или нет, но здесь надо немедленно начать самое тщательное расследование. Следует понять, чем данная ахкуадра обладает, насколько она жива, как сюда попала и каким оружием обладает. Для этого придётся переносить сюда Эля… Мм?.. Нет, Эль пусть пока присматривает за долиной. Достаточно будет здесь Эрлионы… Она давно хочет побывать в ином мире, аж пищит… А её братика чуть позже, после окончания следствия здесь, заброшу на Пятую. Ну и десятка три кальмаров, возможно, под командованием Флавии, следует отправить немедленно в горы Брайг. Или сами справятся? Надо только учёных собрать да археологов, тогда справятся… Ну а шафики пусть здесь сразу остаются, работают да ждут Эрлиону…»
На том размышления завершил, перейдя к раздаче распоряжений:
— Пока все остаётесь на Станции. Продолжайте поиск, начинайте расследование, в крайнем случае, проходите стажировку у местного оператора. Проследите, чтобы никто и ничто не касалось данного кокона. Доставлю магическую сущность, и уже она просмотрит тело до последнего атома. После её выводов будем решать, что делать дальше… Вот… Какие будут вопросы или предложения?
Шафики были довольны предстоящим действом, кальмары рвались исследовать объект до последнего винтика, оператор со своим братом спешил в главный зал, так что никто ничего не спрашивал и не предлагал. А посему Демарг поспешно убыл в мир Зелени.

Глава 15
Заглянуть в прошлое

Опять отсрочка и перенос планов. А ведь в мире драконов уже вышло назначенное Дином время его возвращения. Как бы там волноваться ни начали. Хотя существа они древние, должны понимать, как порой кардинально меняются обстоятельства.
Ну а близкие и соратники сразу же, по первым распоряжениям графа поняли, насколько он взвинчен и как боится опоздать. Все приказы и просьбы исполнялись быстро, без ненужных вопросов и неуместных советов.
Эльвер-Аусбурн отнёсся к первому путешествию сестры без всякой ревности, ещё и сам поддакнул:
— Правильно, пусть развеется и сменит обстановку. А я тем временем разброшу для неё по всей долине заготовки структур для многочисленной двуализации. С их помощью она в моё отсутствие сможет присматривать за порядком почти так же, как и я.
— Ого, молодцы какие! — не удержался граф от похвалы. — Уже и такое придумали?
— Ну так нам ещё легче, чем тебе! — похвастался магический сын. — Нам спать не надо, а значит, работаем безостановочно.
— Всё равно гениально!
— О! Ты ещё не знаешь, каких успехов добивается мама Саша! Она вообще феноменальный двуализатор.
— Ну-ка, ну-ка, поделись вершинами познаний.
— Легко! Метку мы отыскали на детях амазонок, уничтожать их тоже у нас получается, а вот теперь пытаемся по магическому следу к этой метке отыскать тех, к кому она ведёт. То есть Александра пытается заглянуть в мир похитителей детей и создателей всего лабиринта в Янтарном мире.
Дмитрий и сам мечтал о таком «подсмотре», и тоже с помощью двуализации. Но сейчас ему стало тревожно за супругу. И своего волнения он скрывать не стал:
— А это не опасно? Вдруг оттуда заметят подглядывание? Вдруг как-то злобно или агрессивно на это отреагируют?
— Да ты чё, па? У нас тут всё под полным контролем, — стал заверять малолетний гений. — Страхуемся со всех сторон!
— Ну не скажи. Мы тоже думали, что спрятали детей, так малыша даже из другого мира похитили.
— Тоже мне сравнил, наивное дитя со своей супругой. Да и метки на ней ведь нет, она только присматривается к имеющимся да пытается проследить по инверсионному следу, куда тот ведёт. И сама при этом очень осторожничает.
— Хотелось бы верить, — Светозаров немного успокоился. — Но передай своей маме Саше, что я не обижусь, если она утроит осторожность. А то она у меня вечно умудряется стать объектом похищения. И хорошо, что в последний раз она оказалась именно в гостях у Крафы, а не у него в самой мрачной тюрьме.
— Ладно, попробую донести твою мысль… деликатно.
Это магическая сущность так ехидничала, напоминая, что нервировать беременных женщин категорически запрещается. Дать воспитательные наущения не получилось: заявила о своей полной готовности к переносу Эрлиона.
— Па, только ты там осторожно, — проявилась вдруг в её тоне опаска. — Не урони меня… — и осеклась после язвительного смешка брата:
— Уж если меня не уронил, то и с тобой ничего не случится, «маленькая»!..
Группа учёных кальмаров, к которым решило присоединиться ещё несколько людей из числа проживающих в посёлке историков, тоже спешно собиралась и экипировалась. Там пообещали, что будут готовы через четверть часа: всё-таки археологи — это не военные, которым только и надо влезть в скафандры да обвешаться оружием.
— Так где-то и вернусь к ним, — прикинул граф и, сделав шаг через подпространство, оказался в глубоких подвалах возле бассейна с вертушкой, которые и являлись физическим сосредоточием магической сущности Эрлионы. — Готова? Закрывай тогда глаза, и поехали!..
Оказавшись на Седьмой, сразу услышал обиженное ворчание дочери:
— Думаешь, мне легко отсечь всё зрительное восприятие?..
— Ну это я так, образно про глаза…
— Просто надо было мне раньше сказать!.. А так я не успела. Представляешь, за сколькими местами в замке я слежу одновременно? А тут раз! И от искр и молний чуть не ослепла…
— Извини! Не подумал. Мне показалось, что твой брат все нюансы перемещения тебе объяснил.
— Вроде объяснял, но этот момент мы с ним как-то упустили, — магическая сущность освоилась на Станции моментально, и пока говорила с отцом, успела оценить ментально всю конструкцию: — Ого! Какая огромная! Почти как наш замок! Может, чуть меньше…
— То есть ты уже работаешь?
— А ты сомневаешься?
Естественно, что сомневаться не приходилось. Эрлиона могла и в сложнейших экспериментах участвовать, и с графом спорить, и за самыми злостными шкодниками Академии присматривать. Но порой своими жалобами, капризами или ворчаниями заставляла поверить на какие-то мгновения, что она человек, просто невидимый или общающийся посредством аппаратуры. Поэтому и вылетали иногда наивные, неуместные вопросы.
А сейчас оставалось только польстить от всей души:
— Ни капельки не сомневаюсь. Просто счастлив и горд, что ты у нас есть. Ладно… работай. Что неясно, спрашивай у Флавии или Аристарха. Да и со здешней системой попытайся контактировать.
— Уже…
Он хмыкнул после такого многозначительного ответа и вернулся в Свирепую долину. Ещё пять минут спешных сборов, и вот уже экспедиция с перенесшим её Торговцем — возле высокогорного посёлка в массиве Брайт. В поле зрения заснеженные вершины, кособокие домишки и сами жители Визенской империи, до которых цивилизация если и спешила, то со скоростью черепахи. Наверняка здесь о преобразованиях в большом мире и не знали, о величии королевства Ягоны только слухи получали, ну а про иные миры информацию из собственных легенд черпали. А что точно разумных кальмаров не видели, то тут и сомневаться не приходилось.
Вначале горцы испугались летающих чудовищ со многими щупальцами, молниеносно прячась в своих хижинах, дуванах, саклях или как они тут назывались. Тем более что само появление пронзающих камни, с громами да молниями, могло напугать кого угодно. Потом рассмотрели с ними людей, баулы, сумки и даже котлы для варки пищи и стали вновь появляться на улицах. Догадались, что это экспедиция, потому что подобные ей пусть и редко, но всё-таки забредали в эти дикие места.
Причём дикость здесь выглядела довольно мирно: никто за оружие не хватался и выкрикивать «Прочь с наших земель!» не пытался. На что в первую очередь и обратил внимание Торговец. Ну а во вторую — что попали они по правильным ориентирам, данным Флавией и Аристархом. Ошибка исключалась, ибо на центральной площади поселка возвышалась трёхметровая статуя того самого существа под названием ахкуадра. Теперь оставалось завязать первый, мирный контакт с туземцами и можно было оставлять учёных со спокойной душой. И Дмитрий выдвинулся навстречу седобородому старцу, который довольно бодрой походкой торопился к прибывшим:
— Приветствуем вас, славные последователи великой прародительницы ахкуадры!
Старик немало подивился такому началу общения, но чинно поклонился, пробормотал приветствие со своей стороны и немедля взял быка за рога:
— Неужели слава о нашей прародительнице так велика, что вы прибыли для изучения мифов о ней и сказаний?
— Воистину так! И чтобы не быть голословным, доказывая свой интерес, продемонстрирую и некоторые знания о ахкуадре. К примеру, она гораздо меньше, чем та, которая стоит у вас на постаменте. Всего лишь чуть более двух метров.
— М-м! — замычал горец от восторга. — А ещё?
— Легендарная прародительница может спать вечно в коконе из жёлтого света.
Вот этот факт уже окончательно добил старейшину и человек двадцать скопившихся у него за спиной. Они на минуту окаменели, и только по их аурам стало понятно, что ни к какой агрессивной выходке они не готовятся. Восторг, радость и безграничное уважение. А раз так, то можно оставлять учёных, а самому сматываться. Осталось только добить местных пейзан конкретной просьбой:
— Так получилось, что мы не знаем, как помочь одной из спящих ахкуадре. И пытаемся найти помощь именно у вас. Так что просим вашего содействия, а взамен мы вам поможем с устранением любых трудностей, как в питании, так и в быту.
Судя по тому, как горцы активно закивали и заговорили дружно, повторяя чаще одно слово «Посодействуем!», контакт наладился, работу можно начинать. И ещё минут через пять, после мелких формальностей по представлению, Торговец убыл в мир Зелени.

Глава 16
Происки умбонов

Вернувшись домой, Дмитрий сообразил, что своего союзника так и не поставил в известность о находке ахкуадры. Как-то оно само по себе в сознании уложилось: раз правнук Крафы оператор, то прадед автоматически уже обо всём знает. Как бы не так! Второй парень тоже со Станции никуда метаться не собирается, пока от проводимой стажировки с ног не свалится.
Поэтому пришлось выдернуть одного коллегу из учёной группы Софрона Аппали и отправить непосредственно в замок Трибуна Решающего. Естественно, предварительно Эльвер-Аусбурн проинструктировал учёного по всем параметрам. Нелишним будет, если Гегемон тоже какие-то дельные сведения про неведомое доселе разумное существо откопает.
Правда, Софрон попытался ругаться, причём непосредственно с Тителом Брайсом:
— Твой граф и так уже половину моих сотрудников забрал! Совесть у него есть?! Или он желает меня сиротой в лаборатории оставить?!
Ректору Академии удалось отвязаться от скандалиста одной фразой:
— Завтра или послезавтра мир Грёз будет открыт для всех желающих.
Академик Аппали с минуту постоял в ступоре, потом развернулся и поплёлся в свою комнату. При этом бормотал себе под нос:
— Наконец-то!.. Не обманул…
А потом Эль этак деликатно окликнул собирающегося к драконам отца:
— Па, там этот, Софрон…
— Что случилось?
— Не знаю… Но он сильно плачет… Может, к нему кого послать? Или самому поговорить?
— Не стоит. Слова там не нужны. Уверен почему-то, что плачет он от радости.
Магически созданная сущность завис надолго в размышлениях и лишь в самую последнюю минуту обратился опять с вопросом:
— Я много читал о подобных эмоциях, просматривал фильмы, но всё равно не пойму. Если я радуюсь — мне хорошо, если мне грустно, то я почти плачу, пусть и без слёз. Но как можно радоваться и чуть ли не рыдать при этом?
Граф замер на месте, понимая, что в двух словах да в такой запарке никак не сможет объяснить о такой сложной эмоции, как всеобъемлющее счастье. Когда слёзы у человека текут из глаз помимо воли и он ничего не может с этим сделать. Только и догадался сказать главное:
— Ты не обижайся, но подобные переживания неподвластны детям. Малыши слишком линейны и непосредственны. В такое противоречие, как радость и восторг сквозь слёзы, впадают только взрослые особи, если вообще не престарелые. И то могу подобное заявить лишь от имени людей. А как оно у иных?..
— Точно! — оживился Эль. — Вначале у кальмаров спрошу. Потом у баюнгов и туюсков. Наш Шу’эс Лав обещал на днях доставить парочку семей этих пушистиков в замок. Ну и Пегаса спрошу немедленно. Уж она-то должна знать.
А Светозаров с новыми, озабоченными мыслями шагнул в подпространство:
«О-хо-хо! Как бы при разборе эмоций что-то с магическими сущностями не случилось! Ведь если машинную программу ещё можно как-то починить, блоки там заменить или как, то что в данном случае делать? Не слишком ли мы с Тителом вторглись в вотчину матери-природы? Не рано ли замахнулись на неведомые сферы творения? И ведь посоветоваться по этому вопросу не с кем… Ну разве что Водоформов отыскать… Или альтруистов из мира Анархия на откровения вызвать…»
И сам же прекрасно понимал, что обе неведомые практически расы вряд ли снизойдут до контакта с какими-то человечками. Это было бы равносильно общению человека с инфузорией-туфелькой. Подавляющее большинство гомо сапиенс попросту не услышит воплей простейших созданий вокруг себя и тем более у себя под ногами. Ну разве что какому учёному придёт в свихнутую голову мысль услышать инфузории-туфельки, расшифровать рёв толпы, плещущейся под микроскопом, а потом ещё и пообщаться с ними смеха ради.
Вот последняя мысль и запомнилась чётко в сознании, уже когда находился на орбитальной станции цивилизации драконов:
«Надо отыскать учёных, которые интересуются нами, и выходить на контакт только с ними. Наверняка такие есть как среди Водоформов, так и среди альтруистов».
А в точке прибытия царила чётко организованная, скованная железной дисциплиной суматоха. Причём снующие с места на место драконы ни разу не создали угрозы растоптания людей или создания вида «жираф». И глядя на них, Светозаров мысленно оказался готов к спору со своим союзником:
«Ну нет! Пока есть у цивилизации такие вооружённые силы, она не достойна смерти. Да и молодёжь оказалась не настолько прогнившей, как может показаться с первого взгляда. Конечно, застой — в наличии, но до стагнации ещё ой как далеко! Может, местная вселенная и решила проверить драконов, как они поведут себя в экстренной ситуации, может, и открыла дорогу умбонам. Вон, хаерсов эти «мусорщики» тоже попытались укусить, но получили здорово по зубам, и с тех пор цивилизация хаерсов молода, энергична и полна энтузиазма. Разве что поспрашиваю у них ради интереса: не было ли у них пятнадцать тысяч лет назад этакого политического коллапса? Но в любом случае крысы и гниль начинают появляться там, где лопается фундамент общества и ослабевает контроль над несущими стенами. Так что умбоны, по большому счёту, и в самом деле могут оказаться муравьями, «санитарами» вселенных… Но здесь они собрались зря, драконы выживут!»
Торговца несколько заждались. Хотя сразу к нему, стоящему под стеночкой, никто из местных с упрёками не бросился. Зато отыскали бравого генерала Денса, а уж она не постеснялась вывести человека из странной задумчивости:
— Ты сюда спать прибыл или действовать? — ещё и за рукав ухватила, утягивая за собой в главный штаб боевых действий.
— Уснёшь тут с вами…
— Так сам виноват! Надо было дремать у жены под боком, а не шляться по всем мирам с обещаниями.
— Уела! Сдаюсь! — вздохнул Дмитрий. — Ну и надеюсь, что новости у вас только хорошие?
— Смотря с какой стороны, — бодро частила словами Мариам. Проведя Торговца в один из углов штаба на возвышении, откуда все остальные просматривались как на ладони, ну и куда стекалась дублированная информация обо всех событиях, действиях и приказах. И уже там продолжила доклад: — По навигации и корректировке мы разобрались идеально. Как и выяснили точки в дальних тылах противника, по которым уже немедленно можно наносить превентивные удары. Мы решили начинать безотлагательно, пусть умбоны почешутся и обеспокоятся появлением новой силы вокруг себя.
— Тоже верно…
Но главное, что сейчас волновало всю общность, причём многовидовую — это резкое и брутальное смещение правительства. Военные миндальничать не стали, сбросили десант и в течение нескольких часов посадили под арест всех мало-мальски важных чиновников, и в особенности все ключевые фигуры среди правителей. Ну и немедленно приступили к жёстким допросам по теме коллаборационизма с агрессорами.
Чиновники, естественно, обгадились от страха, и попыток врать или запираться с их стороны не последовало. Каялись, признавались и топили друг друга — как и положено тварям лживым, подлым, наплевательски относящимся к своему народу.
Остальное общество пока замерло на вдохе, пытаясь понять, что творится и с какой такой стати. Но одновременно с началом десантных операций с небывалым размахом стали действовать общественные организации и движения под общим лозунгом «Открой глаза! Рядом с нами смерть!». Постарались отменить все концерты и увеселительные мероприятия, вместо учёбы студентов вывели на демонстрации и митинги, где самые активные последователи и сторонники Возрождения стали доносить до тысяч своих сограждан сведения о нависшей катастрофе. То же самое устроили для рабочих промышленных предприятий, служащих бытовой сферы и просто для горожан. Запустили соответствующие выступления по радио и телевидению.
Только, увы, выступающих на митингах и по телевидению, а также должного количества десантников не хватило. Не хватило ещё одного дня. А лучше всего — двух. И кое-где чиновники, в том числе высокопоставленные, остались на свободе. Ну и среди них уже не все оказались пугливые и дрожащие, побежавшие прятаться как можно тщательнее, были среди них и до трагизма тупые. Нет, чтобы поразмыслить о собственной доле да о доле окружающих, так они не придумали ничего лучше, чем по космической связи воззвать к умбонам открытым текстом:
«Спасители и благодетели! Помогите!!! У нас началась гражданская война! Брат убивает брата, а родители своих детей. Правительство схвачено бунтовщиками и подвергается жестоким пыткам. Мы истекаем кровью, взывая к вам о помощи! Придите на наши планеты и остановите бессмысленное кровопролитие! Умоляем!»
Ну и дальше всё в таком же духе.
Вот и получилось, что полчаса назад умбоны сделали заявление, которое следовало правильно назвать ультиматумом. Слов там было много, в том числе и высокопарных, пафосных, пусть и насквозь лживых. Но суть просматривалась чётко:
«Если правительство не будет выпущено на свободу и законная власть сама не наведёт порядок, остановив гражданскую войну, мы придём и накажем всех виновных! И мы не шутим! Мы уже идём!»
Ну и незамедлительно стали выстраивать несколько своих космических флотов развёрнутой полусферой и выдвигать их в сторону столичной планеты.
Понятно, что космические войны без использования телепортов — это очень нескорое, затяжное дело. Даже для непосредственной атаки по отдалённым системам галактического скопления «мусорщикам» понадобится двое, если не трое суток. А уж ядро цивилизации они смогут атаковать не раньше чем через две недели. И то при условии, что не встретят сопротивления на протяжении всего своего маршрута.
А высшее командование как раз начало планировать встречные контратаки, сдвинув свои флоты навстречу агрессору. Вдобавок соответствующее сообщение послали противнику:
«Убирайтесь немедленно вон! Иначе мы вас всех до единого уничтожим! И если в течение десяти часов вы не отключите поля, блокирующие действия наших телепортов, мы примем в отношении вас самые жесткие контрмеры!»
Выслушав все последние новости, Торговец признал, что всё делается правильно, своевременно и с хорошо взятым темпом. Ну а накладки, тем более после хронического урезания вооружённых сил в последние века, просто обязаны были случиться. От них застраховаться невозможно.
Сам немедленно начал докладывать, что ядерное оружие уже почти есть в наличии. А так как гигантские устройства умбонов, создающие поле на всю галактику, зафиксированы весьма верно, то первые удары будут нанесены именно по их внутренностям. В этом плане Светозаров и его союзник Крафа обещали самую непосредственную помощь.
В это мгновение в разговор ворвался связист с экстренным сообщением:
— Со стороны флота противника вперёд резко вырвался гигантский объект. Движется он короткими скачками, каждый в пять-шесть астрономических единиц. Но не чётко по прямой, а несколько хаотично. Похоже, пытается тем самым скрыть свой дальнейший выход в наше пространство. Пауза исчезновения — полминуты. Пауза подготовки к следующему прыжку — минута.
После такого сообщения все на короткое время впали в прострацию. Потом всё-таки зашевелились, собираясь высказаться.
— Ну вот, — с трагизмом в голосе и с горечью воскликнул раньше всех кто-то из командования флота. — Умбоны показали своё тайное оружие. Скачущий телепортом огромный корабль. Не удивлюсь, если он по ходу следования попытается высадить десанты…
— Очень может быть! — выкрикнул Светозаров. — Мы за последние часы отыскали некий модуль, в котором умбоны ещё в далёкой древности попытались атаковать одну из Опорных Станций, построенных Предтечами. Модуль четырёхместный, в данный момент ведутся исследования находки и попытка считать её тактико-технические характеристики.
Не удержалась от комментария и Мариам Денса:
— В войне с нами «мусорщики» подобное оружие не использовали.
— Значит, со всей серьёзностью подошли к уничтожению здешней цивилизации, — сделал вывод Торговец. — Что разрешает и вам применить любые способы и средства для уничтожения противника.
— Иметь бы ещё эти средства! — досадовал адмирал. — И как с этой космической лягушкой прикажете бороться?..
Не успел этот вопрос ещё прозвучать, как связист огласил новое послание:
— На базах дальнего фронтира, которые расположены вдоль маршрута неизвестного объекта умбонов, — вторжение! Силы противника малы, но их боты возникают внезапно. Телепортация! Наносят огневой удар и пытаются уйти сразу обратно. Огромные жертвы с нашей стороны. Есть сбитые боты противника… Они четырёхместные…
Тут адмирал перешёл на откровенную солдафонскую ругань:
— Прорицатель хренов! — имея в виду того своего коллегу, который предугадал действия так называемого косляга, как моментально обозначили и сократили «космическую лягушку» с её умением телепортироваться на пяток астрономических единиц[7]. — И что мы теперь будем делать?.. Дмитрий Петрович, на тебя вся надежда!
Торговцу думать долго не пришлось:
— У вас отыщется нечто особо взрывное? Ведь ядерного, а уж тем более термоядерного оружия у вас нет.
— Зато есть плазменные топки. Так мы называем готовые к производству энергии плазменные реакторы, работающие на жидком кварце, точнее на одной из его конечной разновидности после плавления при высоких температурах.
— Э-э?.. И что, эти «топки» могут использоваться как оружие?
— Редко и лишь при определённых условиях. Сама топка должна быть запущена в эксплуатацию с нарушением технологического процесса, после чего получается взрыв, не сравнимый ни с каким фугасом. Скорей всего, схожий с ядерным. Но для запуска рядом нужен исполнитель, и у него потом останется всего десять секунд на поспешную эвакуацию.
Объяснение прозвучало более чем полное. А уж последствия могли быть невероятно рискованные для природного телепортёра. При выяснении дальнейших подробностей выяснился вес «топки» — сто сорок тонн, его размеры и сама технология запуска. Но именно после этого Дмитрий с удовлетворением опознал установку, которую для производства энергии, особенно на слаборазвитых планетах, использовали в цивилизации Ситулгайна. Там, кстати, тоже особенно указывалось на строгости во время запуска подобных станций, правда, топливо использовали иное, да и сама конструкция отличалась существенно. Зато понятно и сравнительно просто. Ну а всё, что знакомо — не так страшно.
Вот потому Торговец согласился рискнуть. Следовало устроить сюрприз для умбонов и дать по зубам наглым агрессорам, раз уж взялся лично защищать древнюю цивилизацию разумных рептилий.

Глава 17
Оборонные сюрпризы

Консорциум по производству плазменных топок находился сравнительно недалеко, на одной из лун всё той же звёздной системы. По связи предупредили, а потом и землянин туда перебрался с полномочным представителем космического флота. Уже на месте утрясли последние детали, послушали мнение и подсказки производителей. Зато Дмитрий окончательно удостоверился, что опасности никакой для него почти нет.
Почти, потому что он хорошо помнил об аннуляторах, которые ликвидировали его природные умения в создаваемом ими поле. Именно они чуть не стали причиной его гибели в мире Долроджи, при первой попытке вызволить отца из узилища. И если на диковинном корабле умбонов, названном «кослягой», имеются такие аннуляторы, Торговцу придётся туго. Только и спасёт, что он Демарг, то есть сильнейший. Потому что в случае засады имеется два выхода: из имеющегося оружия попросту разворотить всё вокруг себя, уничтожая коварное поле; или переждать взрыв на месте, закапсулировавшись в личном коконе чистой энергии. Благо что кристаллов-накопителей для подобного действа хватало.
А не будь этих выходов, можно было попросту возникнуть снаружи «косляги» и подорвать топку на внешнем борту. Понятно, что тогда разрушения станут не так критичны, но всё-таки…
Момент отправки настал. Представитель передал последние координаты вражеского объекта, и землянин «попрыгал» к нему навстречу.
Причём пришлось прыгать с готовой взорваться бомбой не раз и не два. Только после пятого прыжка на одну из воинских баз удалось зафиксировать «кослягу» в пределах сравнительно прямой видимости. А уже шестой прыжок сделать в открытый космос, в район предполагаемого появления противника.
И тот появился, практически на идеальной для этого дистанции: всего в нескольких километрах. Седьмой прыжок мог показаться несчастливым из-за такой цифры, но чего уж там… И вот Торговец находится непосредственно во внутренностях звездолёта, величиной с два десятка приваренных друг к другу земных авианосцев. Причём шар диковинный, гротескный с резко выступающими гранями и углами. А успевший рассмотреть его снаружи диверсант с запоздалой досадой подумал:
«На первых картинках он мне меньшим и безобидным показался. Так что взрыв топки может ему вообще никакого вреда не принести…»
Что ещё почувствовал, так это факт срабатывания «прищепки», той самой структуры, которая предохраняла от смещения на финальной стадии прыжка в ловушку. Подлые умбоны и тут перестраховались! А значит, хорошо помнят о существовании природных телепортёров! Вон как свою колымагу обезопасили!
Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Своим «гостинцем» землянин разворотил внутренние переборки, как показалось, нескольких кают-компаний. Мигнуло и погасло основное освещение, раздались вопли придавленных насмерть «мусорщиков». Тогда как диверсант, уже под вой сирен и мигание аварийных фонарей, почти спокойно произвёл запуск. То есть инициировал создание небольшого солнышка из плазмы.
И за три секунды до взрыва попытался сделать прыжок.
Отнюдь! Никакого ощущения подпространства.
И секунда потрачена зря! Так что умение ставить вокруг себя кокон чистой энергии тоже всего за секунду весьма и весьма пригодилось. Казалось бы…
Потому что прошло ещё десять секунд, а взрыва так и не было!
А что при этом самое печальное, так это вытекающая из кристалла-накопителя энергия. Она всегда использовалась таким сильным потоком, что его хватало всего на пятнадцать секунд. Благо ещё, что пять из них Светозаров использовал с пользой. Автомат хаерсов, выпуская за секунду десять мини-патронов, каждый с разрывной мощностью артиллерийского снаряда, тем самым уже перемалывал в фарш и осколки все окружающие переборки, устройства и просматриваемые приборы.
Затем пошёл в ход второй кристалл-накопитель. За пятнадцать секунд, ушедших на его полное истощение, оказался опустошён и первый магазин идеально работающего автомата. Три секунды на замену магазина, и новая очередь разрывных снарядов с рёвом корячит всё вокруг. А энергия из третьего накопителя уже подходит к концу!
Пугала постепенно нарастающая по силе паническая мысль в голове:
«Кристаллов у меня при себе только восемь!»
Хотя на дальнем плане имелось понимание, что особый корабль умбонов имеет в себе кучу сюрпризов, зная о которых заранее умный человек фиг бы сюда полез. Причём не только некое подобие аннуляторов имелось, но и определённое пространственное поле, не дающее взорваться плазменной топке. А иначе как ещё понимать такое длительное, неуместное разогревание котла?
Но только успел переключить кокон на энергию четвёртого накопителя, как всё-таки рвануло. Солидно рвануло, беспощадно! И хорошо, что Дмитрий постоянно находился в процессе «топтания». Благодаря этому сразу сделал прыжок на ту самую военную базу, где брал последние координаты «косляги».
И только одно появление человека в штабе базы чуть не привело к панике. Мало того что с ним прилетело большое облако вонючей, липнущей сажи, так ещё и температура в помещении резко подскочила на двадцать градусов! И это в таком зале, где свободно разгуливают восьмиметровые драконы!
Прочистив забрало от сажи, Светозаров прочувствовал на себе некое воздействие недавнего искусственно созданного катаклизма. Кокон почти выдержал силу взрыва. Но именно почти. От остального спасли Хаюшь и своевременно сделанный прыжок. Видимо, в замкнутом пространстве да после искусственного сдерживания взрыва сила бризантности достигла своей критической массы. Плюс некие поля наслоились. Плюс неизвестные химикаты внутри самого объекта. Всё это, похоже, спровоцировало создание особого лучевого ожога. И сейчас ощущения становились всё более и более неприятными. Хорошо, что военные стали действовать без всяких подсказок со стороны землянина. Прямо в зале на него со свода опустился купол, сродни эффекту того же древа Омовения. Полминуты — и ни сажи, ни пепла, ни какой иной грязи! Ещё минута — и вокруг человека круг из диагностических устройств и нависших целителей.
Только и постарались докричаться:
— Сними свой скафандр! Хотя бы расстегни его!
С этим проблем не было. Следовало снимать рекламный ролик во время процесса раздевания под названием «Моя Хаюшь — лучше всех! И умная!..» Две короткие команды, и Дмитрий стоит в нижнем белье, а разгрузка и пояса с оружием — у его ног. Ну и сам скафандр — в виде подобия табурета под седалищем и мягкого, пружинистого коврика под ногами.
Сам он тоже принялся разглядывать свои странно покрасневшие руки, догадываясь, что и пышущее жаром лицо у него словно у вареного рака. Свои силы как целителя он знал отлично, но и силы драконов, летоисчисление которых велось три миллиона лет, не стоило сбрасывать со счетов. Поэтому действовали сообща, не гнушаясь и имеющейся техники. Через минуту определили тип опасного излучения. Через две — определились с методами и приступили к лечению. И благо что не оказалось ничего смертельного. В данном случае! И именно для Демарга, имеющего такое защитное средство!
Если бы не Хаюшь, любой иной скафандр Торговца бы не спас.
— Могла кровь закипеть в одну сотую секунды, — заявил один из целителей. — А так только поверхностный ожог кожного покрова. Ну и побочная мелочь, которую мы из тебя сейчас вычистим.
Чувствуя во всём теле расслабленность вместе с блаженством, граф выдохнул, успокаиваясь, и уже с полным равнодушием поинтересовался:
— Что там с «кослягой»? Досталось им или напрасно парился?
— Поступило первое сообщение с наших баз, атакуемых противником телепортирующимися ботами. Новые боты не появляются. Те, что сделали налёт, назад не исчезают. Наши воины добивают тех, кто явился.
— А пленные? — взволновался человек.
— Приказ ушёл уже: по возможности брать врага живьём.
То есть первые сообщения внушали оптимизм. У противника явные повреждения, и он уже не может действовать с прежней эффективностью. Ну и пленные — всяко огромная польза. Для драконов, умеющих считывать сознание, новые данные о враге очень и очень актуальны.
После пяти минут ожидания последовали новые, ещё более радостные новости. Вначале ретрансляторы на маяках засекли точные координаты «косляги». Затем с них собрали последнюю видеоинформацию в виде записей. А ещё через несколько минут смонтированная операторами пространственная запись события уже демонстрировалась всем, кто находился в штабе базы. И на зрелище, вызвавшее всеобщее ликование, стоило посмотреть.
Диковинный шар, в самом деле напоминающий конструкцию из множества иных кораблей, вначале померк, словно пытаясь провалиться очередной раз в подпространство. Но тут же снова появился, сместившись всего лишь на километр-полтора в сторону. Из чего Светозаров сделал первый вывод:
«Это я удачно начал стрелять…» — имея в виду нанесённые изнутри повреждения.
Потом из внутренностей «косляги» вырвался луч кипящей энергии, который прокомментировал кто-то из военных:
— Несанкционированное срабатывание неизвестного нам оружия или попытка отправить за борт энергию взрыва нашей топки.
А ещё секунд через двадцать сотрясшаяся конструкция стала покрываться сеточками ярко-оранжевых трещин, сполохами внутренних, рвущихся наружу взрывов и сиянием сжигаемого перед вылетом в вакуум кислорода.
Апогеем просмотра стало раскалывание космического объекта на три неравнозначных обломка. Чернея опалинами, все три полумёртвых объекта стали величественно удаляться друг от друга.
Пока в штабе ликовали, поздравляя друг друга и Торговца, пришли новые сообщения. В них докладывалось, что все имеющиеся силы космического флота в том районе ринулись на добивание противника. Вряд ли умбоны, оставшиеся в живых, сумеют оказать должное сопротивление на обломках своей летающей крепости. Ну и конечно, технические специалисты цивилизации драконов попытаются убрать трофей с пути вражеской армады, чтобы как можно быстрей и досконально его исследовать.
Победа, которую угрюмый землянин расценивал для себя неоднозначно:
«По краю прошёл… Зазнаваться стал, посчитал себя непобедимым… М-да! И кто бы меня поругал со стороны как следует!..»

Глава 18
Любить так любить!

Возле столичной планеты пришлось несколько задержаться. Причина ясна и прозаична: следовало менять всю ранее спланированную тактику нанесения ударов по гигантским аннуляторам, перекрывающим механическую телепортацию во всей галактике. Если и на них имеются локальные аннуляторы природной телепортации да плюс некие устройства для подавления внутренних коллапсов, то самому соваться внутрь — несусветная глупость. И действовать без союзника Крафы не получится при всём желании.
Отныне следовало делать внутренние разрушения, предваряя термоядерным взрывом снаружи. То есть наносить первые разрушения, нарушающие статичность всей системы обороны. И только после этого прыгать повторно в недра аннулятора и уже оттуда производить второй взрыв ядерной бомбы. Да не просто производить, а сделать так, чтобы взрыв состоялся только после исчезновения оттуда Торговца. Иначе в эпицентре термоядерной реакции никакая Хаюшь не спасёт.
То есть получилась ещё одна внеплановая двухчасовая задержка. Зато удалось к концу этого срока получить первые сведения с места исследования осколков «косляги». Ну и результаты допросов пленённых умбонов, первых по значимости в этой войне, потекли мощным информационным потоком. С первых слов становилось понятно: враг намерен стереть само воспоминание о драконах в истории. «Тумбочки» склонны воевать жестоко, цинично и кощунственно. И только этот факт отныне должен был заставить всё сообщество консолидироваться вокруг лидеров Возрождения.
Ну а насчёт технических деталей вражеской «попрыгушки» специалисты пока только пытались сориентироваться. В покорёженной и безмолвной технике таилось столько загадок, что неизвестно, сколько дней, недель, а то месяцев придётся с ними разбираться. А ведь следовало разгадать секреты «мусорщиков» в течение часов!
Хотя и в этих вопросах весьма надеялись на те же опросы пленённого инженерно-технического состава. Благо что последних тоже оказалось более чем достаточно. Может, часть умбонов и успела улизнуть в окружающее пространство на спасательных шлюпках, но и того, что наловили, должно хватить с излишком. Что показалось самым важным, так это утверждение пленных, что данная «косляга» существовала пока в единственном числе. Но где-то в метеоритном потоке ведётся спешное строительство ещё трёх таких «попрыгушек».
Тут Мариам Денса проявила настойчивость, требуя срочным порядком выяснить координаты метеоритного потока, а потом согласовать его с навигаторами по совместным картам звёздного неба. Раз строительство ведётся в глубоком тылу основных космических армад противника, то будет весьма целесообразным нанести по ним удар с той стороны, откуда его не ждут. И для хаерсов уничтожение верфей станет первым шагом военного вмешательства в конфликт.
Если он окажется удачным, то переоценить такой удар сложно. «Косляга» — это слишком опасная боевая единица, говоря проще, редкостная гадость, несущая гигантские жертвы драконам. Только по первым подсчётам, начало её рейда принесло гибель не менее чем нескольким тысячам воинов драконьей цивилизации. И трудно представить волну горя и паники, если бы «попрыгушка» проскакала насквозь всю галактику. Враг это и планировал: дестабилизировать обстановку внутри сообщества, запугать его граждан, внушить мысль о бесполезности любого сопротивления.
Просто повезло всем, что Торговец успел совершить героический поступок. Да и вообще своевременно оказался в галактике.
Но как бы там ни было, все консультации и согласования закончились, после чего Дмитрий, прихватив генерала Денса, поспешил домой. А там, отправив хаерсу перекусить на кухню, сделал два дела. Во-первых, заменил использованные кристаллы-накопители и довёл их общее количество до двенадцати. Может, и больше бы на себя нацепил, но и так уже выглядел как ёлка, украшенная иными новогодними ёлками. Во-вторых, попросил Верховного целителя себя осмотреть. Что тот и сделал совместно с магической сущностью и ещё несколькими Арчивьелами. Вердикт оказался полным оптимизма: здоров. Разве что сильно переутомлён. Рекомендации: срочно выспаться хотя бы часика три.
Отдельно Тител Брайс добавил с нажимом:
— Надолго сон не откладывай. Регенерация и лечение после облучения забрали у тебя слишком много духовной энергии. А ты и сам знаешь, что лучше всего она пополняется во сне.
— Да я в курсе…
— И тем не менее! Сразу предупреждаю: постарайся не затягивать с этим делом. Иначе приму меры! А то и Александре всё про тебя расскажу.
— Вот только не надо мне руки выламывать! — огрызнулся граф, но, видя, что ректор не собирается прекращать нотации, резко сменил тему разговора: — Кстати, Мариам тебя искала, хотела о чём-то посоветоваться.
— А где она? — непроизвольно облизнулся Тител.
— Отправил её в столовую перекусить… — и уже с улыбкой, в спину убегающему другу: — Поторопись, а то мы через четверть часа убываем!
После чего, удовлетворённо хмыкнув, Дмитрий поспешил увидеться с женой и хоть немножко с ней пообщаться. Тем более что Эль сообщил, что Шура как раз окончила очередной эксперимент, и у них там объявлен часовой перерыв.
Встретил любимую смачным поцелуем, извинился, что не может толком обнять из-за экипировки и оружия, только потом спросил:
— Ну и как успехи великого двуализатора?
— Отлично! — пустилась в рассказ Александра. — По нашим подсчётам, двигаясь по следу метки, снятой с малышей, мы преодолели уже половину предполагаемого расстояния. Да и мои ощущения это подтверждают. Но что интересно, это самое расстояние находится не на прямой, пусть и условной линии, а как бы в некотором лабиринте. То есть зигзагами.
— И тут лабиринт? — нахмурился Дин.
— Да нет, как бы назад возвращаться не приходится. А вот повороты — разные. То под прямым углом, то по дуге. Вплоть до того, что ощущения возникают об уклонах вниз и в гору.
— Странно… Что же там с детьми происходит?.. Ты, может, кушать хочешь? — спохватился супруг.
— Нет. А ты?
— Не до того. Уже смотаюсь к хаерсам и тогда перекушу перед сном.
— Молодец! Меня не жди, я постараюсь скрасить твою побудку, — пообещала Саша.
— Ох, милая, скрась! — возопил жалостливо Светозаров. — А то я уже и забыл, что это такое! — он попытался нащупать её попку, но был сердито оттолкнут.
— Сам виноват, что приходишь к жене в таком виде! Ты бы меня ещё в перчатках лапать начал!
— А что? Сексуально ведь получится! Не-е?..
— Не-е! — перекривила его графиня. И тут же, не совсем последовательно, вспомнила о Мариам: — А ты свою генеральшу куда подевал?
— Отправил перекусить в столовую и туда же сориентировал нашего ректора.
— Замечательно! Пока вас не было, Тител у меня два раза о хаерсах интересовался. Мне всё-таки довелось с ними общаться достаточно, чтобы понять их менталитет.
— Неужели? — не скрывал иронии Дмитрий. — И что же ты посоветовала нашему помолодевшему другу?
— Только одно: поинтересоваться генеалогическим древом этой Денса.
— Что за странный совет? — теперь он выглядел поражённым. — При чём здесь какое-то древо?
Прежде чем ответить, Александра пригрозила мужу пальчиком:
— Дорогой, ты забыл, что я по основной профессии — аналитик. К тому же читала много всяких умных книжек. А в них приводится уйма полезных советов по теме: как заставить двух совершенно разных людей заинтересоваться друг другом. Вот и надо задать учёному загадку, которая его заинтересует. Причём вне сферы целительства и не касающуюся проблем оружия или космической навигации. Ну а генералу в юбке, в свою очередь, будет волнительно, что мужчина заинтересовался её предками. По всем параметрам такой интерес подразумевает конкретную любовную лирику и душевное неравнодушие к партнёру.
— Однако!.. Ты слишком всё усложняешь… Мне кажется, у них и так всё срастётся. Надо только чаще оставлять их наедине друг с дружкой.
Какая женщина согласится с критикой в свой адрес? Пусть даже доброй критикой и поступившей от горячо любимого человека? Никакая. Но Александра согласилась. Как бы. Вначале. Потому что чуть позже поинтересовалась, согласится ли Мариам на переезд в мир Зелени? Ведь сам Тител не вправе бросить свой титул Верховного целителя империи. А потом ещё десять минут после этого настойчиво доказывала, что мужчины все толстокожие и совершенно не понимают, чего женщина желает. То есть всё равно оставила последнее слово за собой.
В общем, мило поболтали, отвели душу и порадовались созерцанием друг друга. А что ещё влюблённым надо? Много чего! Но всему своё время и широкую кровать.
Дмитрий уже собрался переноситься прямо в столовую, как Эль сообщил о прибытии Трибуна Решающего, весьма своевременном, кстати. Так что следующие полчаса союзники провели вместе, ставя друг друга в известность о последних событиях. Ну а графиня Александра Светозарова любезно им составила компанию, украшая своим видом мужское общество. Но только она ушла, Крафа задал мучающий его вопрос:
— Не слишком ли просто с этой «кослягой» у тебя получилось? Или ты что-то недоговариваешь?
— Ещё сколько недоговариваю! — и поведал все опущенные ранее из-за супруги подробности. Тем самым озадачил древнего коллегу до крайности. И тот после короткой дискуссии пришёл к выводу:
— Опасно! Очень опасно соваться с ядерным оружием к их громадным аннуляторам, действуя по твоей схеме. Наибольшая ошибка: ты забыл об устройствах, которые могут запускать процесс ядерного взрыва на расстоянии. Ты же сам собираешься поставить подобные устройства, произведённые в мире Ситулгайн, на Землю.
— Но принцип их действия совсем иной. Они создают взрыв во время попытки запуска…
— А какая разница, запуска или доставки на внешний контур? По большому счёту возникновение опасности из подпространства — это тот же запуск. Тем более что подобное устройство можно усовершенствовать и заставлять самостоятельно взрываться всё, что только приближается к наружному периметру. Вплоть до части наружной обшивки пожертвовать, лишь бы не допустить катастрофы внутри объекта.
— Ну да… Если так рассуждать… — пригорюнился Светозаров. — Что ты тогда предлагаешь?
— Делать нечего, бросаю все остальные дела! Беру группу самых гениальных учёных Торговцев из мира Грёз, и ты нас доставляешь к обломкам уничтоженной тобой «косляги». Надо сделать всё возможное и невозможное для раскрытия секретов этих драных «тумбочек».
— Хорошо, ради такого дела отложу свой сон, прописанный мне целителями.
— О! Ты даже спишь?! — вполне искренне позавидовал напарник, соратник и союзник. — Хе-хе! Надо мне своего личного врача поменять… Ладно, поторопимся! Иначе влипнем по полной. А жить-то надо! Да-с… Ты-то ещё молодой, тебе умирать не страшно…
— Как это?! — от всей души возмутился Дмитрий. — А не наоборот? Скорей это тебе, старому… м-м… человеку, жить надоело!
— Признаюсь честно, не надоело. И чего ты равняешь? — продолжил иронизировать Гегемон. — У тебя детей даже нет! Ещё… А у меня знаешь сколько детей да правнуков?! И невесток, благополучие которых от меня зависит! И все деда ждут, и все свекра любят, надеюсь…
— Ох! Вот не можешь ты без своего цинизма и жёлчности! — пытался укорить Демарг союзника. Хотя оба уже встали и двигались в сторону рядом расположенного зала отправления. — Ладно, собирай группу и жди меня вместе с ней возле драконьего телепорта. Я сейчас хаерсу Мариам на её родину закину… Кстати, а что в мире Грёз творится?
— Блокировку я снял час назад, перед отправлением к тебе. Тогда же по всем каналам пошла информация об этом. Призыв собраться добровольцам для отправки к хаерсам тоже пошёл. Пусть хоть одиночек спасают, за которыми корабль послать при всём желании нельзя. Что там сейчас в мире Грёз творится, могу только догадываться… Может, меня встретят овациями, а может — и растерзать попытаются.
— Ну, ты там это… будь начеку…
— Не учи учёного! Сам знаю, к каким паукам в банку прыгаю… До скорого!
Устремившись в столовую, граф спросил у магической сущности:
— Странно, почему меня генерал до сих пор не ищет? Неужели за час с лишним не насытилась?
— Ну да, так голодная и осталась, — подтвердил Эль. — Она настолько увлеклась спорами с папой Тителом, что почти к еде не притронулась.
— Ага! Вона как… — и, входя в столовую, громко выкрикнул на всё помещение: — Отправляется скорый поезд в цивилизацию хаерсов! Провожающих просим покинуть вагоны!
Смешно было видеть, как растерявшийся Верховный целитель империи Рилли вскочил на ноги и задёргался своей нескладной фигурой, не зная, куда бежать и что делать. Не привык он как-то к громким, казарменным командам. Пришлось прийти ему на помощь:
— Не стой, мы спешим! Быстро поцеловал даме ручку… теперь в щёчку! Вот, хороший мальчик! А теперь побежал в лабораторию! Давай, давай!.. Не отлынивай от работы! А мы прямо отсюда… Эль, можно?
И получив добро от магической сущности, прыгнул в подпространство. Уже на месте, глянув на Мариам, преобразившуюся в строгого солдафона и собравшую вокруг себя целый сонм своих коллег, обратился к стоящему рядом дежурному офицеру:
— Как идёт эвакуация?
— О! — расплылся тот в улыбке. — Благодаря вашему брату наметились значительные улучшения. Борис Петрович снимает группы детей и беременных матерей с точек, самых отдалённых от центра, почти не имеющих постоянной связи с остальными. Если группы небольшие, то он забирает сразу всех. Ну а остающиеся взрослые пытаются стянуться в самые крупные посёлки или к хранилищам собранной руды. Часть из них мы все равно постараемся подобрать действующими на форсаже спасательными кораблями. Ну а оставшиеся…
— Оставшиеся тоже пусть надежды не теряют, — заверил Торговец. — Мы с союзником обязательно успеем. Скорей всего и отряд добровольцев из числа наших коллег приведём за собой.
— Это было бы замечательно! — нервно сглотнул офицер, от всего сердца переживая за оставшихся на далёком фронтире сограждан. — Ну и наша благодарность…
— Пустые разговоры! — оборвал его Светозаров. — Ты лучше скажи, как вообще народ относится к эвакуации таким экзотическим способом? Дети не пугаются?
— Нисколько! С детьми проблем никаких.
Что-то он странно сник, поэтому граф решил уточнить до конца:
— А с женщинами? — вот тут уже дежурный офицер густо покраснел, и последний дурак догадался бы, что-то не так! Но что именно?
Если вспомнить о строгих, пуританских нравах, царящих в цивилизации, о строгостях личного плана и о недопустимости открытого флирта на людях, то сразу закрадывалось подозрение, что любвеобильный Борис, не привыкший к отпору у прекрасной половины человечества, нарвался на определённые грубости. Если вообще не влип в крупный скандал.
И чтобы перестраховаться, точнее, принять должные меры незамедлительно, старший брат продолжил расспрашивать о младшем:
— Прошу высказаться до конца: Борис что-то натворил? — так как офицер мялся или стеснялся сказать суть, надавил на мужскую гордость: — Ну мы же с вами мужчины! К тому же военные! Чего нам стесняться?
Собеседник такому выходу обрадовался и стал просто докладывать:
— Поступили данные, что Борис Петрович неадекватно пытается взять оплату с некоторых женщин за свои услуги. Утверждает, что при помощи сексуальных игрищ у него повышаются внутренние силы, и благодаря этому он может переносить большие массы эвакуированных.
Дмитрий рывками вдохнул, приподнял отвисшую челюсть и пробормотал:
— Когда только успел?..
— Зафиксировано три случая свершившегося коитуса. На данный момент…
«О-о! Да больше и не надо! — запаниковал мысленно старший брат. — Его тут как «папочку» засадят навсегда!» — а вслух выдавил:
— И как реагируют на это пострадавшие женщины?..
— Ну-у-у, жалоб нет… если быть беспристрастным. Пострадавшими себя никто не считает. Всё это просто зафиксировано как факт и только. Под протокол никто показания не дал. Но старшие воспитатели сектора и моральные радетели нашего общества всполошились. Пока ещё точно неизвестно, какие действия они предпримут по данным фактам, но недовольство в их среде растёт.
«Ёлки-палки! Опять папуас со своей гирляндой нарисовался! — опустился мысленно до ругательств землянин. — Как его отец воспитывал? И вообще, не пойму, за какие такие права они оба боролись и почему считались мятежниками? Если честно, то я так до конца этот вопрос не выяснил и с Аскезой толком не поговорил. А зря, видимо… Судя по нашему с Борей папочке, заимевшего детей не менее чем с несколькими женщинами, там шла борьба за вольные отношения, сравнимые с сексуальной революцией. Или наоборот? Вдруг это папа ратовал за сдержанность и единобрачие? За что его, бедного, и упекли в тюрягу… М-да! В каждой цивилизации свои тараканы…»
Придя к такому философскому выводу, Дмитрий понял, что в любом случае брата надо спасать. Первый путь: мотнуться к нему и таких пилюлей моральных навешать, чтобы недели на две точно любое либидо исчезло. Правда, таким способом не исправишь уже содеянного зла. Значит, следовало идти по иному пути: обращаться к военным, которые в любом обществе имеют веское слово и могут заступиться за кого угодно.
А кто тут из знакомых имеется, кому словечко замолвить следует? Вот и устремился к генералу Денса. Когда вырвал её из круга иных навигаторов-корректировщиков, она выглядела сердитой, чуть ли не озлобленной. Но узнав суть дела, только отмахнулась с укором:
— Зря меня от важных дел отрываешь! Ничего с твоим братом не случится, даже если всех женщин фронтира перепортит. За эвакуацию детей ему всё простят. А если кто будет вякать лишнее, то мы ему живо язык урежем!
И вернулась к прерванным согласованиям к коллегам.

Глава 19
Мозговой штурм

Светозаров вначале не собирался заскакивать домой, но вспомнил о самых незаменимых помощниках при раскрытии тайн, о кальмарах. И вначале мотнулся в новое, самое многочисленное поселение пронзающих камни. На его клич тут же откликнулось около трёх десятков особей, имеющих познания в космических кораблях и в оружии, созданном в обычных параметрах. Только и осталось минуты три потратить на сжатую инструкцию по теме: что, как, куда, зачем и сколько.
После чего, уже с помощниками, граф Дин Свирепый Шахматный сразу прыгнул в мир Пастельный, непосредственно к драконьему телепорту. И хорошо, что дольше не задерживался нигде, Крафа рвал и метал:
— Ты хуже некоторых женщин! Всегда опаздываешь!
— Ладно, не устраивай мне сцен, как базарная торговка! — не остался землянин в долгу. И тут же перешёл на деловой лад, обращаясь к огромной куче людей: — Все готовы? Тогда отправляемся!
— А привязка? — отозвался какой-то особо тощий сейзун. При этом он, да и его коллеги, больше смотрели не на Демарга, а на диковинных для них разумных кальмаров, зависших в воздухе за его спиной.
— По проторенной тропе, она мне уже с третьего раза не нужна.
— И не растеряешь нас по дороге? — въедливо буравил его глазками упитанный розовощёкий снабг. Ему отвечать Дмитрий не стал, просто оглядел внушительную толпу в сорок особей и повернулся к Гегемону: — Ты вроде утверждал, что захватишь с собой десятка два, не больше. Может, тут кто лишний?
— Да ладно тебе, имей снисхождение! — глядя на коллег, словно обращался именно к ним, заговорил Крафа. — Они поразились, когда я их сюда забросил. Ну и поверить не могут, что ты нас сейчас закинешь в тысячи раз дальше. Да ещё и вкупе с таким количеством разумных кальмаров. И это естественно, что боятся потеряться в подпространстве.
— Кто боится, шаг назад! — Светозаров добавил строгости в голос: — Нет таких?.. Тогда помалкиваем и просто придерживаемся за меня по мере возможностей. Переносимся сразу на базу, которая на окраине драконьей галактики. Настраивайтесь на пять минут. Поехали.
Во время перехода в памяти всплывали рассказы союзника о Торговцах, проживающих в замкнутом мире Грёз. Они только и могли, что передвигаться по планете, да и грузоподъёмностью никто из них не выделялся особенной. Два собственных веса считалось пределом для большинства. Четверть населения и того меньше вытягивала один вес, и только редкие личности вытаскивали за собой утроенный груз. Так что вполне естественно с их стороны опасаться таких «монстров-чемпионов», как Трибун Решающий и Демарг…
«…Стращающий! — пришла в голову неуместная рифма. — Потому что коллеги в самом деле смотрели на меня с испугом, как на ожившего шайтана, и реально боялись потеряться в подпространстве. Кстати, забыл спросить, как обстоят дела с набором добровольцев к хаерсам. Или Крафа сам расскажет?..»
По прибытии на место немедленно обратился к знакомым военным, и те уже дали точные ориентиры пространства, куда спешно буксировали обломки. Торговец их поблагодарил и подбодрил:
— Скоро хаерсы вступят в войну! Так что следите за событиями! Особенно за метеоритным потоком с верфями умбонов.
А во внутренностях самого большого, частично отремонтированного, наполненного атмосферой осколка поневоле замер вместе со всеми прибывшими, любуясь на дело рук своих и на то великолепие, что осталось от некогда единого, совершенного во всех смыслах корабля. Оказывается, «мусорщикам» ведомо чувство прекрасного, ибо внутренний дизайн обширного ангара для малых кораблей и штурмовой авиации поражал утончённостью линий да подобранной по тонам цветовой гаммой. Это виделось даже сквозь языки налипшей копоти и сажи. Хотя и пришла мысль, что это не умбоны построили, а попросту у какой иной цивилизации «спионерили».
Только через несколько минут в действительность вернул голос Гегемона:
— Хорош пялиться, ребята! Приступаем к работе! Союзник, остаёшься или?..
— «Или»! С радостью покопался бы в местах собственной боевой славы, но труба зовёт на новые подвиги. Скажи, что знаешь о добровольцах для операции по спасению хаерсов?
— Клич брошен, к моменту моего убытия подали заявки около ста пятидесяти особей. Это лишь за первый час, наверняка будет больше желающих.
— Отлично! Значит, нам с тобой не придётся «прыгать» по разным околицам за одним-двумя человеками. Ладно, ждите меня часов через пять…
Сделал всем ручкой, пожелал успехов и убыл. И настолько соскучился по Александре, внутренне переживая за неё и силой воли отгоняя плохие предчувствия, что сразу в первом вопросе заговорил о ней:
— Что там Саша делает? И могу ли сразу к ней «прыгнуть»?
Создалось впечатление паузы, как будто магическая сущность пожала плечами:
— «Прыгать» в лабораторию нежелательно. Там идёт кропотливый настрой нужных эмоциональных параметров. В том числе и я стараюсь придерживаться за сознание нашего лидера в данном направлении. Или ты думаешь, что двуализаторы просто бездельем маются, развалившись в кресле?
— Ну что ты, что ты! Разве я когда оспаривал аксиому о тяжести умственного труда? Может, и тебя зря отвлекаю?
— Не-а, с моими множественными потоками сознания разговор с тобой нисколечко не мешает. Хотя подавляющее количество каналов восприятия пришлось даже мне перекрыть для лучшей сосредоточенности. Всё-таки по инверсионному следу метки, как мы её условно назвали «альфа», идти очень сложно. Очень далеко дорожка стелется, да ещё эти странные повороты сбивают с толку…
— А хоть общее направление ты себе мысленно уже представляешь? — допытывался Светозаров, решивший вначале заскочить в свои апартаменты. — Ну там, в Долроджи, к драконам или к Водоформам тропинка ведёт?
— Сложно сказать… Да и нет у меня такого чувства пространства, как у тебя. В этом мне лучше Эрлиона помогала со своими структурами поиска. Ну разве что побываю на Пятой скоро да кое-какие сопоставления проведу, тогда и стану лучше ориентироваться.
— Понятно…
По правде говоря, следовало вначале наведаться на Седьмую, глянуть, как там идёт следствие, при необходимости забрать Эрлиону домой. Но неприятные ощущения какого-то внутреннего, морального загрязнения буквально вопили о необходимости постоять под струями воды, расслабиться, да и хоть частично смыть с себя усталость.
Эль настоятельно советовал зайти и постоять под древом Омовений, но граф мечтал именно о воде. Прямо какое-то наваждение нашло: именно горячие струи, а потом контрастный душ, потом пару минут ледяной водичкой и вновь горячей.
Думал, что хватит минут пять-десять, но простоял в душе двадцать минут, пока чувство дискомфорта не стало уходить, растворяться в утекающей прочь воде. После чего вновь стал облачаться в Хаюшь, уже взбодрённым, посвежевшим, словно заново родившимся человеком. Ну, разве что на периферии сознания осталась некая неудовлетворённость с настороженностью. Однако при подобной запарке и физическом износе иначе и быть не могло. Вдобавок и тоска глодала, связанная с невыполненным обещанием любимой женщине:
«Да при такой жизни ни о каком свадебном путешествии не может быть и речи! О простом поиске, познании мира и путешествиях вообще вспоминать не стоит. Правильно утверждали древние философы: многие знания — многие печали. Только в моём случае надо добавить к знаниям ещё и «многие умения». И нервное истощение налицо. Так и неврастеником стать недолго… Никакие целители не помогут…»
Хорошо, что имелось понимание: отныне открыт мир Грёз, и теперь миллиарды иных Торговцев заполнят вакуум подпространства, помогут в решении любых проблем, заменят на любом направлении. Вон сколько добровольцев, готовых оказывать помощь другим цивилизациям! Только успевай им давать вначале подсказки да помогай знакомиться с самыми проблемными течениями межвидовых отношений.
С магической сущностью почти за эти полчаса и не переговаривался. Так, лениво перебрасывался некоторыми фразами да почти не фиксировал в сознании то, что продолжал рассказывать Эльвер-Аусбурн Дмитриевич. И только в конце оживился, услышав о заключённой маркизе. Ничего предосудительного за ней не замечалось, с бароном Курбаном не ругалась, недовольств условиями пребывания не высказывала, сексом занималась много и весьма экспансивно.
Вот последние слова и развеселили графа Дина. Понимал, конечно, что подсматривать за интимными отношениями плохо, но ведь делал это не он, а существо, относящееся к сексу между людьми с полнейшим равнодушием, так что следовало уточнить:
— То есть Тани и Дэрни в самом деле имеют физическое, любовное отношение друг к другу?
— А чего тебя удивляет? Если они спят в одной кровати, значит, это им приятно.
— Понимаешь, Эль, маркиза Хелке слишком коварная и лживая персона, чтобы даже улечься в кровать без определённой выгоды или далеко идущего расчёта. Даже сексом она занимается потому, что ей это выгодно. Так что я тебя попрошу прислушиваться тщательней к словам узницы и анализировать всё, что она требует от барона. Он ведь имеет право перемещения по всей долине и при надлежащей сноровке может устроить неожиданную гадость.
Кажется, магическая сущность не поверила в такое коварство:
— Хорошо, буду прислушиваться… Только зря ты так, по-моему, у них чувства вполне искренние, горячие, если не сказать пылкие. Да и маркиза прекрасно понимает, что ей не сбежать, ты её в любой вселенной отыщешь, только по своей метке, от которой ей не избавиться.
— Не скажи! Вон ведь вы детей амазонок от меток избавили? Значит, и маркиза может избавиться. Другое дело, что я её по ребёнку отыскать могу, но и тут не так всё просто. Вдруг существуют некие структуры блокады имеющейся кровной связи?
— Нет таких структур. И вообще, па, что-то ты создаёшь проблемы на ровном месте. Ищешь их там, где их нет. Тебе мало имеющихся?
Дмитрий уже вновь оделся, экипировался и осматривал себя в зеркале:
— Ты прав, проблем хватает… Но вот в подсознании так и сидит мешающая мне заноза, что забыл нечто важное, упустил какую-то деталь или кого-то не учёл в складывающихся обстоятельствах… Ладно! «Прыгаю» отсюда на СОС. Можно?
— Давай, прикрываю…
Уже шагая в подпространство, Светозаров заколебался при выборе цели:
«Или вначале на восток Венской империи заскочить? Всё-таки там единственное место, где хоть что-то известно о странном существе ахкуадра…»
Да и к колоколу Клоц следовало бы наведаться. Мало ли как там экспедиция под командованием Прусвета справляется.
Но всё-таки вначале шагнул на Седьмую Опорную Станцию. А там проводимое следствие уже находилось в стадии завершения. О чём жутко довольная путешествием и новым делом Эрлиона рассказывала взахлёб:
— Ой, тут так интересно!.. Тем более что ахкуадра — это нечто феноменальное. Что он сам, что его экипировка — это куча научных открытий! — и сама себя строго оборвала, переходя на деловой тон: — Но начну всё по порядку!..
Если судить по рассказу, то привлечение магической сущности к следствию по раскрытию здешних тайн — самое правильное и своевременное действо. Без неё разумные кальмары при всём к ним уважении не справились бы. Или вместо неё следовало сюда доставлять целый научно-исследовательский институт.
Выяснилось самое главное — неизвестное всему миру разумное создание можно считать теоретически живым. Оно находилось в поле жёлтого цвета, словно в анабиозе. Или, иначе говоря, оказалось закапсулировано в малом временном кармане. Причём закапсулировано в тот момент, когда умирало (или уже умерло) от тяжёлых ран. Сражение с четвёркой умбонов не прошло для ахкуадра бесследно. Предполагалось, что если окружающее поле снять, то находящееся в нём тело попросту испустит свой последний дух. А вылечить его «до того» — по утверждениям Эрлионы — невозможно по нескольким причинам.
Первая: два сердца из трёх имеющихся порваны проникающими ранами. Вторая: иные органы, расположенные совсем не там и не так ожидаемо, тоже повреждены. Ну и третья: ни саму суть охранного поля, ни как оно производится понять не получалось при всём желании. Видны были овальные диски во многих местах, которые вытягивали энергию из окружающего пространства. А вот как они её преобразовывают, как распределяют и что творят в итоге, ни в какие параметры или понятия не влезало.
Всё оружие, одежды и экипировка попадали в досягаемость поля. Но с определением его назначения и поражаемой мощности сложностей не возникло. Тем более что трупы «мусорщиков» давали полную картинку того, как и что тут произошло. Также было полно восстановлено само событие, точнее, вся цепочка событий, произошедших тут тысячи лет назад.
Особь мужского пола, скорей всего воин, уходя от погони, вскочил на приёмную площадку Опорной Станции. За ним следом и просочилась бот-шлюпка-капсула с преследователями. Судя по её местоположению, она удержалась на тропе, только чудом не свалившись обратно в подпространство. Значит, самостоятельно сюда попасть никак не могла, только вися на хвосте, в буквальном смысле этого слова. И сразу же начался бой насмерть, в котором система обороны Станции по каким-то причинам не приняла ни малейшего участия. Наверное, конкретно для себя не видела никакой опасности.
Далее ахкуадра (а может, правильнее ахкуадр, коль он — это «он»?) получил (или уже имел) допуск третьего уровня и сумел заползти в помещения технической службы. И уже там, задействовав своё хитрое устройство, выпал из текущего времени. Кстати, предполагалось, что овальные пластины в сумме своих действий могли лечить, ускорять регенерацию и заживление. Но некоторые из них имели повреждения, а то и вообще оказались раскурочены напрочь. Так что действовали лишь частью своей мощности, и не факт, что половинной.
Ну и напоследок Эрлиона похвасталась:
— Во время послойного сканирования я обнаружила титановую пластинку на груди в виде медальона. И на ней чётко выгравированы имя и фамилия обладателя.
— Ого! — воскликнул Дмитрий. — Ещё скажи, что на понятном тебе языке?
— Скажу. Хотя он у меня в сознание попал из твоей памяти. Точно такой же язык используют в мире Мерлан. В том самом, где магические хищники пытаются уничтожить человечество.
— Именно, что пытаются… — неприятные воспоминания кольнули душу. — И каково же имя?
— Альтерьего Каррикас. Ну а строкой ниже аббревиатура и цифры: «8 БОН 14 ЩА».
— Хм!.. Группа крови? И личный код с адресом? — лоб Торговца сморщился в размышлениях. — Или небесные координаты? Знать бы ещё, какие именно.
— Скорей группа крови, потому что на запрос операторов система никакого ответа вообще не дала. Как и по самому имени, телу, вооружениям: никаких подсказок или комментариев. Может, запреты в программе? — предположила магическая сущность и многозначительно добавила: — Это всё, что касается ахкуадра с диковинным именем Альтерьего.
— Ну да, про «тумбочек» я уже готов позабыть навсегда… Поэтому и о программе напомни мне позже, я на своей Первой поспрашиваю. Вдруг она более «знающая» или больше мне доверяет.
— Напомню… А теперь присмотрись к оружию нападающих…
Торговец не только присмотрелся, но и ощупал некоторые детали. Крутившиеся обок кальмары разобрали один экземпляр на составляющие, разложили их на столе, вынесенном прямо на площадку, и тоже присоединились к обсуждению. Поначалу никто не сомневался, что «мусорщики» пытались воздействовать на беглеца парализаторами, но совместная мозговая атака привела к иным выводам. Преследователи пытались достать ахкуадра не оружием, а ручными аннуляторами.
Мало того, ещё и в самом боте-капсуле стояло точно такое же устройство, но раза в три массивнее, стационарное. Причём оно ещё долго работало уже после окончания схватки, скорей всего, своим полем накрывало всю приёмную площадку. Из чего следовало сделать вывод: существо с именем Альтерьего Каррикас — несомненный природный телепортёр. То есть сродни Торговцам. Если к этому добавить утверждение горцев с массива Брайт, то он ещё и существо-птица, которому доступны левитационные умения «пронзающих камни», то есть он летал. По всем размышлениям получалось совершенно уникальное существо.
А при обсуждении старший группы кальмаров заявил:
— Не удивлюсь, если эта особь ещё и сквозь каменную породу не хуже нас протискивается.
— И этому есть косвенные доказательства, — продолжил его сородич. — Дверь в технический отсек оставалась закрыта до тех пор, пока Станция не провела перенастройку на параметры нового оператора контроля. И мы не отыскали ни одного подтверждения, что её открывали раньше. Еле заметный из-за времени след ведёт как бы сквозь преграду. То есть тяжело раненный ахкуадр прополз сквозь дверь, а не имел допуск, как мы предполагали изначально.
— И если продолжить логическую цепочку, — стала подводить итоги Эрлиона, — то Альтерьего Каррикас никоим образом не может принадлежать к цивилизации Предтечи, которые, по нашим предположениям, и построили Сеть Опорных Станций.
С такими выводами Светозаров охотно согласился. А раз предварительное следствие было завершено, встал вопрос о целесообразности переноса находок в лаборатории Свирепой долины:
— Конечно, я постараюсь его не шевельнуть даже, но всё-таки: стоит ли это делать немедленно?
Что разумные кальмары, что магическая сущность в один голос заявили, что не стоит. Тем более что был смысл вначале подождать иных данных об этом уникальном виде существ. А уже потом, совокупив полученные знания, пытаться оживить ахкуадра. Что и сформулировал один из пронзающих камни:
— Всё равно даже в специально оборудованной барокамере мы не догадаемся, что с этим Альтерьего делать. Пусть уж лучше на месте лежит, меньше риска, что при транспортировке последняя искорка жизни из него вылетит. Ну и нас несколько особей тут оставь. Продолжим наблюдение, да и операторам поможем по мере своих познаний и возможностей. А вот капсулу со стационарным аннулятором и все четыре ручные забирайте. В лаборатории, да при содействии большого количества специалистов Эрлиона с их тайнами быстрее разберётся.
На том и порешили. Торговец забрал полтора десятка кальмаров вместе с Эрлионой, мобильные аннуляторы и поспешил в свой замок в мире Зелени.

Глава 20
Напряжение растёт

После возвращения домой Дмитрий честно вознамерился лечь спать. Тем более что до намеченного вояжа в цивилизацию драконов оставалось чуть более трёх часов.
Но с настойчивыми требованиями немедленно влез в сознание Эльвер-Аусбурн:
— Плохо ты распоряжаешься имеющимися ресурсами! — начал он с укора. — Сам будешь дрыхнуть, а невероятные мощности оставишь в простое?
— Давай без моральной обработки, а? — проворчал граф. — Сразу говори, что надо или что задумал?
— Ответ на поверхности: двум магическим сущностям в долине тесновато. Сестра и без меня справится со всеми делами, тем более что результаты ведущихся экспериментов она уже от меня получила. И я от неё уже пакет сведения по СОС получил. Так что отправляй меня немедленно на Пятую Опорную Станцию, желательно вместе с кальмарами, что на Седьмой работали. Пока ты выспишься, мы уже должное следствие проведём, новых существ исследуем, да и вообще…
Спорить показалось Дмитрию сложнее и дольше, чем быстро сделать несколько перемещений. Однако поинтересовался у пронзающих камни, которые оставались вокруг него:
— Готовы отправиться на очередное следствие? — получив в ответ не согласие, а восторженный рёв, действовал без промедления. — Тогда не расслабляйтесь! Эль? Ты как?
— Всегда готов! — в стиле пионера ответил тот. — Свою тушку подготовил, нужными полями усилил.
И вскоре та самая «тушка» в виде внушительного бассейна с вертушкой занимала половину пространства приёмной площадки на Пятой. При этом Торговец умудрился установить её так, чтобы не повредить раскиданных там и сям тел умбонов и их павших противников. Затем он потратил ещё минут пять на прыжок к Шестой, забрав оттуда Флавию Несравненную и доставив её на рабочее место.
После чего с чистой совестью сразу шагнул в собственные апартаменты замка. Пока раздевался и укладывался, поинтересовался у Эрлионы, как дела у любимой Сашеньки.
— Всё нормально. Медленно, но уверенно продвигается по инверсионному следу метки «альфа». По примерным подсчётам, работы ещё на несколько суток. Всё осложняется участившимися поворотами…
Дальше магическая сущность бубнила, словно старая молящаяся бабка. Что в конечном итоге оказалось не более чем завуалированной хитростью: использовала свои возможности по усыплению. Граф и не заметил, как уснул. Точнее говоря — уснул сразу, потому что больше из доклада ничего не запомнил.
Ну и вместо трёх запланированных часов проспал на тридцать минут дольше. Когда узнал об этом в душевой, попытался возмутиться:
— Слушай, дочка, ты стала забываться! Папу надо слушаться! Сказал, через три часа, значит, ни минутой больше!
— Так я и слушаюсь! — тоном отличницы заявила та в ответ. — Мне сразу несколько пап и мам приказали добавить полчаса, вот я и добавила.
— Но я — владелец этого замка!
— Напомню, что твоими совладельцами официально считаются папа Тител и мама Саша. Так что их суммарное распоряжение весит больше твоего. Ну и моё мнение, как дочери и признанного целителя, ты не имеешь права игнорировать.
— Ладно, ладно! — пытался притвориться сердитым граф. — Раз вы все такие злые меня обидеть норовите, то я…
Запнулся, подбирая страшное наказание или действенную угрозу, но был перебит чарующим смехом, звенящим, наверное, по всему замку:
— Ой, па! Ты ещё пригрози, что нас всех бросишь и станешь отшельником!
— А вот и стану! — запальчиво восклицал Светозаров, уже спешно облачаясь в Хаюшь и приступая к боевой экипировке. — Всё равно живу как в пустыне. Забыл, когда с женой в последний раз обнимался! Да и вообще…
— Ага! И в частности тоже! — иронизировала Эрлиона. — И тут мама Саша передаёт, что тоже тебя любит и тоже соскучилась… Эй! Только не вздумай «прыгать» в лабораторию! Малейшее колебание может сбить настройки!..
— Ну вот, я же говорю, что… тоже вас всех люблю! Ладно, мчусь тогда прямо отсюда в мир драконов.
Сложностей с таким прыжком прямо из дому уже практически не возникало. То ли в самом деле по нахоженной тропинке легче путешествовать, то ли силёнки малость подросли, но пользоваться привязкой и посылом от драконьего телепорта больше не приходилось. А это основательно сокращало время в пути, да и энергия в кристаллах-накопителях существенно экономилась.
На большом осколке «косляги» Дмитрий постарался материализоваться как можно ближе к союзнику. А тот, зависнув в облаке дыма и копоти, плазменным резаком вырезал из корпуса нечто огромное и массивное. Искусственное тяготение так и не восстановили, но работам это нисколько не мешало, скорей помогало. Несколько членов его научной группы, как и два десятка драконов, людей и жирафов, тоже работали с резаками, а вот десяток кальмаров использовали для резки свои умения совмещать предметы в пространстве или разделять их. Их разрез металла казался невидимым и бесшумным, но более быстрым и эффективным.
О чём и заявил Крафа, рассмотрев Светозарова рядом с собой:
— Представить себе не могу, как раньше в своей жизни обходился без разумных кальмаров! Умнейшие, с невероятными познаниями создания! Благодаря им мы только с данным объектом справимся раз в десять быстрее, чем собственными силами даже удвоенной группой.
— Да, они такие… Скорей учёные-философы, чем воины. Хотя и в сражении им равных нет.
— Догадываюсь…
— И что это вы такое массивное вырезаете? — присматривался Дмитрий со всё возрастающим интересом. — На сейф похоже…
— Не угадал. Да и золото с бриллиантами «тумбочки» не носят на себе. Как ни странно… А местные вояки подсказали, что по ведущимся допросам стало понятно: никакой денежной системы у «мусорщиков» тоже нет.
Этим заявлением он молодого коллегу солидно поразил:
— Как это нет? Какая же у них система? И разве бывает такое?
— Ещё как бывает, — заявил Гегемон, не прекращая работы с резаком. — Да и мы ведь с тобой на эту тему в подземельях мира Огненной Патоки сколько часов обсуждения вели. Если пользоваться твоими понятиями и определениями: цивилизации умбонов — это полный коммунизм. Хотя точно такой же строй не только у них. Вспомни альтруистов из мира Анархия. Или тех же Водоформов. У них есть всё, им не надо ничего. Тем более денег. Но альтруисты хоть блестящее любят, ценят редкие камни. А умбоны те же драгоценности считают мусором, разлагающим сознание и наносящим моральный вред. Представляешь, насколько это неожиданно?
— Более чем! — признался Демарг. — Сразу вспоминаются твои утверждения о некоей богоизбранности умбонов. О том, что они карающий бич, направляемый по желанию живых вселенных или разумных галактик. Просто как-то в сознании вся целостная картинка складываться не хочет. Ещё понять, что планета живая, как тот же мир Зелени, — с трудом могу. Но вот некое звездное скопление… Да имеющее своих «санитаров»?.. Хм!
— Не обязательно «своих». При нужде они могут мигрировать в точку предстоящего кризиса…
— Это они на допросах дали такие показания?
— Нет, это уже мои личные домыслы, — признался Крафа, заканчивая прорез в переборке и отстраняясь чуть назад для осмотра проделанной работы. — Ну вот, теперь вырвать этот кайлуар даже мне труда не составит.
— Тогда делись: что это такое и зачем его рвать? — потребовал Дмитрий.
И получил целый пакет информации. При исследовании обломка сильно помогали не только кальмары, могущие протиснуться внутрь любого устройства и исследовать саму его суть чуть ли не наравне с магическими сущностями, но и активные допросы пленных. Причём чаще всего драконы попросту считывали информацию из сознания умбонов, при этом ментально убивая носителя. Жалеть агрессоров никто не собирался, а уж соблюдать какие-то собственные конвенции о военнопленных — тем более. Вот и действовали максимально быстро и максимально эффективно.
Именно из сознаний «тумбочек» выяснили, что такое кайлуар. Громадное, по сути, устройство, запаянное напрочь в толстенный кожух сверхтвёрдых сплавов, как раз и создавало то самое поле, не позволяющее внутри «косляги» перемещаться физическим телепортёрам. То есть Торговцам. А тем, кто попытался бы проникнуть внутрь с помощью искусственно созданного телепорта, моментально кипятило внутренности, превращая кровь в банальный пар. То есть сумей драконы в атаках на противника воспользоваться своими величественными, уникальными телепортами, их потери получились бы при этом стопроцентные.
Выслушав всё это, граф не удержался от первого комментария:
— Уникальное оружие оборонного значения! Даже страшно становится, если бы оно и меня достало! А ведь частично неизвестный вид радиации, меня ошпаривший, наверняка от кайлуара исходил.
— Именно! — Крафа отыскал ещё проблемный участок по общему периметру отреза и опять пустил в ход резак. Но подачу информации не прекращал: — Порой некоторое оружие, даже оборонное, можно развернуть против его создателя. Вот и в данном случае выяснилось, что подобное поле, если его сблизить до критической дистанции с ему подобным, провоцирует чуть ли не термоядерный взрыв.
— Ого! Здорово! Так ты теперь решил вырвать эту штуковину и забросить на верфи умбонов? Там, где они строят новые «косляги»?
— Вначале так и хотелось, но если второй кайлуар не задействован, то взрыва не будет. Нужен действующий корабль, в рабочем режиме. И тут нам противник предоставил самый оптимальный вариант развития событий. Когда ты расколол их «попрыгушку» на три части, вперёд от надвигающейся армады вырвался один из флагманов их флота. По крайней мере, величина говорит о силе корабля, да и его небывалая скорость, всё время нарастающая, не заставляет сомневаться в его классификации. Преследовать все три обломка, которые буксиры тянут в разные стороны, умбоны не стали. Ринулись к этому, где мы сейчас потрошим твой трофей. Оружие у них мощное, ты сам видел несанкционированный всплеск «искорной плазмы», и они явно намереваются сжечь как сам обломок, так и всех вокруг него. Но ведь у них тоже стоит внутри подобная штуковина!.. Хе-хе! Соображаешь, что у нас тут скоро будет?
— Ха! Большой бум и новые обломки?.. Здорово! — порадовался землянин. — И сколько ждать подобного зрелища?
— Полчаса, не больше.
— А не жалко трофей-то? Может, стоит его исследовать более тщательно?
— Обижаешь, союзник! — зафыркал Гегемон. — Кто бы так просто отдал в топку взрыва ценнейший трофей, если бы все его секреты не были разгаданы? Тем более что среди пленных оказались чуть ли не сами изобретатели этого чуда. Нескольких драконы даже пожалели и пытаются склонить к сотрудничеству. Но даже если они окажутся фанатиками, не идущими на соглашательства, роли это уже не играет.
— Ага! То есть устройство и суть разгадали? А вот как ты от него, уже действующего, оттолкнёшься? Эта же гадость и нам не даёт «прыгать».
— Просто режим включения срабатывает с нужным интервалом. Сейчас в открытом космосе проведу краткие испытания.
— Тогда у меня всего один вопрос остался: как будем забрасывать объект навстречу флагману противника?
— Э-э, брат! Ты к чужой славе не подмазывайся! — не на шутку обиделся Трибун Решающий. — Дай и мне хоть одного титанического противника завалить.
— Неужели тебе это так принципиально важно?
— Конечно! После того как наши коллеги увидели тебя и признали истинным Демаргом, мой авторитет стал резко падать на твоём фоне. Поэтому надо его приподнять на должный уровень.
— Что за ребячество? — досадовал Дмитрий на такие заявления союзника. — Поставить этакий шарик на пути громадного, несущегося со световой скоростью корабля — это не пиписками мериться. Задержка в миллионную долю секунды — и от тебя даже пара не останется.
— А от тебя, значит, останется? — ехидничал Крафа. — Не бойся, поставлю сюрприз не строго на пути, а вскользь к его траектории. Всё равно на такой скорости возникшее из ничего препятствие умбоны ни обойти не смогут, ни дезинтегрировать его на атомы.
— Если ты так уверен…
— Совершенно! О!.. Кажется, отделили… Теперь вывожу его за борт, аннулирую скорость и провожу парочку пробных включений. Заодно постараемся уточнить встречные координаты грядущего «поцелуя». Начали!
Ну и Дмитрию ничего не оставалось, как присоединиться к союзнику, оказывая ему посильную помощь в начавшихся испытаниях. Праздничное настроение ликующих драконов передалось и ему: ещё одному гигантскому кораблю агрессоров готовилась невероятно горячая встреча.

Глава 21
Преодоление ловушек

Всё-таки опыт — великое дело. Настолько точно, филигранно забросить объект прямо на маршрут следования флагмана, да ещё так, что тот возник перед самым носом у врага, Дмитрий не смог бы. Заволочь посторонний предмет во внутренности корабля, да, у него получилось бы превосходно. А вот установить на пути следования…
Зато у Крафы вышло великолепно. Чувствовалось сразу: нечто подобное он уже проделывал в своей жизни, и неоднократно. Выйдя на встречный курс, он чётко установил точку следующего выхода в пространстве на довольно многочисленных и массивных приборах звёздной навигации, а потом сделал последний прыжок через подпространство. Задействовал включение кайлуара и тут же покинул смертельно опасную барьерную ловушку.
Как ни велики, немыслимы космические пространства, приборы навигации сработали изумительно точно: корабль умбонов пролетел всего в ста с небольшим метрах от работающего аннулятора. Но и этого оказалось достаточно для начавшейся реакции взаимодействия. Моментально образовавшийся взрыв, по эквиваленту даже превосходящий термоядерный в двести мегатонн, связал два объекта яркой смертью. А так как встречные скорости в сумме оказались гигантскими, то нить этой самой связи растянулась на несколько астрономических единиц. То есть в сравнении с земными масштабами достала от Солнца до Юпитера. Невооружённым глазом она смотрелась как почти невидимая искорка, зато при создании небольшого кинофильма о взрыве выглядела величественно и страшно.
По всей видимости, спровоцированный взрыв запустил и некие иные термоядерные реакции на самом флагмане умбонов, и он практически сгорел, а не разорвался, превратившись в ту самую искорку невероятной длины.
После просмотра наспех составленного фильма эмоции хлестали через край. Триумф получился полный. А достиг он апогея после сообщения из района предполагаемой встречи с первой волной вражеской армады: «Неприятель резко сбрасывает скорость… развороты на вспомогательных, манёвренных дюзах, видны выхлопы экстренного торможения! Флот умбонов пытается выйти на нулевые скорости относительно окружающего пространства!»
На это стоящий возле Светозарова Крафа стал рассуждать:
— Ну вот, передышку драконы получили. Умбоны не хотят рисковать, потеряв такие великолепные, самые современные для них и универсальные корабли. А если мы ещё нарушим сеть аннуляторов по всей сфере вокруг галактики да хаерсы ударят по верфям, где строятся «косляги», войны на тотальное уничтожение удастся избежать.
— Сомневаюсь, что всё так просто получится, — не соглашался с ним Дмитрий. — Если судить по голографической карте в штабе космического флота, да и вообще по статистическим выкладкам, количество кораблей «мусорщиков» втрое, если не вчетверо превышает количество боеспособных кораблей у драконов. Вряд ли враг так легко и просто отступит.
— Я и не говорил, что «просто». Сражения обязательно начнутся, потоки армад попытаются прорваться к центру галактического скопления в любом случае, но, скорей всего, эти действия будут совершаться по инерции, чем при войне до последнего солдата. Такая концентрация врага уничтожением нескольких флагманов и даже нескольких флотов не рассеется. Но ещё раз повторюсь: тотальной войны не будет при высказанных мною выше условиях.
Демарг в последнее время убедился, что союзник много чего понимает правильнее, вернее, основательнее. Та же гипотеза о разумности вселенных всё больше и больше получала своё подтверждение. Так что спорить с «монстром-чемпионом», прожившим три тысячи лет, дело неуместное. Тут надо просто действовать, как запланировали, а уж время покажет, как развернутся события в данной войне.
Да и чего попусту сотрясать воздух словами? Действовать надо:
— Тогда как распределяем работу? Отправишься со мной на Землю и уже там…
— Нет, нет! — остановил его Гегемон. — Раз уж я здесь застрял по самые уши, то давай закончим с намеченными делами. Как видишь, половина всей нашей группы вместе с драконами сейчас сооружает специальный кокон для меня, и я останусь им помогать. Суть его заключается в устранении, точнее говоря в защите от негативно действующих на нас полей. Или иными словами: в аннуляции воздействия на нас аннуляторов. Причём каждый кокон монтируется тремя дублирующими системами, предохраняющими термоядерный заряд от несанкционированного взрыва. Уловил, как всё это будет выглядеть?..
— Как не уловить! — кивнул граф. — Ты решил отказаться от предварительного удара по гигантским аннуляторам снаружи и решил выводить их из строя одним внутренним взрывом. И естественно, что при создании должного кокона мы себя обезопасим от большинства неожиданностей. Так что я готов!
— Вот и правильно, потому что твоя задача одна: доставлять сюда с Земли термоядерное оружие. А я уже тут на месте с ним сам разбираться буду… Всё, всё! И не спорь со старшими! Отправляйся на свою родину, да побыстрей.
В любом случае спор мог оказаться бессмысленным. Ни кокон ещё не был создан, ни оружия термоядерного в наличии не имелось. Так что Светозаров и в самом деле, не заскакивая в мир Зелени, поспешил на родную планету.
Правда, по пути всё-таки сделал одну необходимую остановку в Буферном мире, где у него находился генеральный склад всего самого громоздкого, массивного, количественного и понятно, что весьма полезного. На этот раз следовало забрать две установки, перекрывающие своим воздействием более масштабную планету, чем Земля. То есть те самые установки из мира Ситулгайн, обещанные России взамен на термоядерное оружие, и которые могли уничтожать любое подобное оружие во время его запуска или приведения в боевую готовность. И назывались в аббревиатуре они оригинально — ЗЗ, Зеркальный Зонтик. Правда, союзнику обещалась только одна установка, но Торговец подумал:
«Мало ли что!.. В той же Москве вражин — неведомое количество. Возможны диверсии, предательство, откровенный саботаж даже в самой команде президента. Лучше я перестрахуюсь и вторую ЗЗ-ю установку размещу в… э-э… американцам отдать, что ли?.. Тьфу ты, папуаса гирлянду! Что за глупость в голову лезет?! Лучше уж в монастыре оставлю! В любом случае настоятель Клод мне кажется большим радетелем за человечество, чем любители считать себя «мировым жандармом».
Обитель Жёлтых Грёз встретила Дмитрия Петровича Светозарова, как всегда, деловитостью, спокойствием и сдержанными возгласами приветствий. Похоже, что молодые Арчивьелы и Маурьи, вместе с затесавшимися среди них монахами, нисколечко не сомневались в собственных силах и в помощи со стороны уже практически и не нуждались. Имеющихся средств наблюдения, связи и воздействия, которыми Торговец их завалил с максимальной щедростью, хватало с лихвой. Ну и всё мировое сообщество хоть и догадывалось о значимости древнего монастыря в окультуренном немецком лесу, не делало ни малейших попыток воздействовать на его обитателей военной силой. Хватило прошлых уроков, при которых многие власть имущие просто исчезли из этого мира, не оставив прощальных писем и своего нового адреса. Да и уникальная защита, окружавшая монастырь аурой-куполом желтоватого цвета, позволяла чувствовать себя спокойно и уверенно.
Разве что на этот раз несколько человек, из учеников Академии Целительства, вежливо спросили графа, есть ли возможность наведаться домой. То есть среди молодых людей появились первые признаки скуки и усталости, им захотелось повидаться с друзьями.
Вот и нашёлся повод порадовать их приятной новостью:
— Вскоре сюда на постоянной основе я приглашу работать нескольких Торговцев. Мир Грёз отныне открыт, и будет несложно подобрать как социологов, так и аналитиков для внедрения в ваш коллектив. Они же попутно решат ваши проблемы с кратковременными отпусками, с заменой или вообще с возвращением к учёбному процессу в Академии. Устраивает так? Или мне лично и прямо сейчас заняться вашим переносом?
Немедленно покидать рабочие места никто из ребят и девушек не захотел. Всё-таки отлаженный процесс всепланетных контактов с группами сторонников движения «Мы не одиноки во Вселенной!» не подлежал резким пертурбациям. Следовало вначале приготовить замену, провести стажировку новенького, а уже потом самому отправляться в отпуск. К своему детищу целители относились весьма ревниво, с трогательной заботой и удивительным усердием.
Ну и пока велись эти разговоры, пока докладывали о событиях в целом да готовили в самом большом подвале монастыря установку к запуску, отозвались по связи помощники российского президента. И с первых слов поразили заверением, что практически во всех точках дислокации и размещения термоядерного оружия оно готово к немедленному вывозу. Подобная расторопность военных чинов представлялась немыслимой, и вначале Торговец даже не поверил:
— Что, прямо вот по всей стране готово?
— Да! За редким исключением, где подготовительные мероприятия обещают закончить в течение ближайшего часа, максимум двух.
— Хм! И ракеты, торпеды с боеголовками, размещённые на подводных лодках, — тоже в состоянии готовности?
— Атомоходы, которые в местах постоянного базирования, — да. А те, что находятся на боевом дежурстве в океане, — готовы всплыть к ожидающим их вспомогательным кораблям и избавиться от термоядерного оружия в течение одного часа. Да вы и сами утверждали, что сможете забрать приготовленные отчуждённые ракеты одним махом прямо из раскрытых шахт запуска.
— Ну да, могу… Ладно, тогда ждите меня с ЗЗ-й установкой через пять-восемь минут.
— Очень хорошо! Тем более к тому времени и господин президент освободится, хочет с вами встретиться.
— Договорились. До встречи!
Общение закончилось, а Торговец всё никак не мог воспринять очевидное:
«Как оперативно наши-то сработали! В голове не укладывается… Вечное разгильдяйство, воровство и лень — извечные беды наших вояк. Мне казалось, подобное искоренить нельзя. А вот ведь могут, когда требуется! Феноменально действуют, когда соберутся, резко усилят самодисциплину или когда вопрос касается всеобщей безопасности. Или это их лично так президент настропалил? Или чего иного испугались? Может, наоборот, обрадовались чему-то?.. Хм!.. Всё равно поразительно!»
Когда завершили настройку ЗЗ-й установки, Торговец дал последнее указание:
— Запуск произведёте после моей команды по прямой связи. Она прозвучит в виде фразы «Готовьтесь к отпускам!» — получил заверения, что всё понято, и «прыгнул» в Москву.

Глава 22
Завидная расторопность

Встречала Торговца крупная группа специалистов и учёных, которым пришлось пояснять условия обслуживания Зеркального Зонтика и передавать всю прилагающуюся сервисную документацию. А поднявшийся ажиотаж и несущиеся со всех сторон вопросы сдерживать резонными предупреждениями:
— Разобрать и понять внутреннее устройство этого шедевра научной мысли у вас всё равно не получится. А по технологиям наша цивилизация отстаёт лет на пятьсот. Примерно…
Не поверили. Но зато включать научились быстро. А там и министр обороны нарисовался, приглашая в отдельный, принадлежащий главе правительства кабинет для передачи нужных координат сосредоточения термоядерного оружия. О приходе президента добавил, что тот прибудет с минуты на минуту. Но как только папки и виртуальные носители данных оказались у Дмитрия, министр перешёл к тому, что угнетало его больше всего:
— Заявление для всего мира мы сделали, но тем самым как бы заявили: «Смотрите, мы голые! Нам нечем защищаться!» Я это к тому, что надеяться на чужое, непроверенное устройство я не имею права. А вдруг оно выйдет из строя? Или вдруг его повредят террористы или шпионы?
— Прямо здесь, в Кремле? — сделал Светозаров огромные глаза. — Такое здание да без охраны?!
— Охраны здесь даже слишком много. Но враг коварен и непредсказуем…
— Неужели вы контрразведку упразднили?
— Вы же прекрасно понимаете, к чему я веду! — стал сердиться и краснеть вояка. — И разведка у нас, и контрразведка действуют великолепно. Но обстоятельства случаются разные, всего сам бог не предусмотрит. Например, в последние часы стало известно, что некая самая большая страна, нам противодействующая в последние годы, заставляет одну из маленьких стран, свою союзницу, нанести пробный ядерный удар по нашим территориям. Утверждают, что «…русские врут по поводу ЗЗ-й установки, ничего у них нет!». И как только мы останемся без сил ответного удара, намерены заставить этого мелкого союзника нас атаковать. Мол, получится — отлично, не получится — значит, пусть союзник глупый сгорит в пламени собственных бомб.
— Вот оно как… — загрустил Торговец, сильно не желавший ещё и в данных разборках принимать участие.
Тут и президент появился, чуть ли не с порога интересуясь у министра:
— Рассказал? — получив кивок, поздоровался за руку с гостем, уселся за стол и спросил: — И что делать будем?
— То же, что и раньше. Распространите заявление, в котором конкретно выскажите претензии как к заводилам намечающейся провокации, так и к исполнителям. Скажите, что иные разумные знают об этом и в случае попытки агрессии накажут всех виновных без исключения. Даже тех, кто будет далеко от взрывов надеяться отсидеться в своих неприступных бомбоубежищах. Подобные бомбоубежища с отдававшими приказы ублюдками будут выжигать в первую очередь, без всякой скидки на то, кто там ещё кроме них находится.
— А что с гарантией работы этого самого ЗЗ-го устройства?
— На Земле установлено второе, дублирующее, которое будет задействовано одновременно с первым. То есть гарантия — двести процентов.
Министр поморщился с досадой:
— Не лучше ли будет, если мы и второе устройство возьмём под охрану?
— Помилуйте, батенька! — опять притворился поражённым Дмитрий. — Не вы ли только что опасались, что коварный враг может и сюда, в Кремль, забраться?
— Я не утверждал! — заёрзал вояка под заинтересованным взглядом президента. — Я напоминал, что предвидеть всё невозможно.
— Что есть одно и то же: позор для тех, кто не даёт гарантию защиты для своего правительства! — и Светозаров демонстративно повернулся к лидеру россиян. — Поэтому вторая установка будет действовать в самом недоступном месте нашей планеты.
— Нисколько не возражаю, — кивнул тот в ответ. И показывая, что тема закрыта, раскрыл солидную по толщине папочку, а точно такую же положил перед гостем один из помощников. — А посему перейдём к иному аспекту наших договорённостей. По поводу модулей с колонистами для Луны или Марса.
Рассматривая чертёж строения, разрезы и планы по этажам на первых листах, граф Дин вначале не понял, что от него хотят:
— Надо помочь каким-то оборудованием? Или особенными сплавами?
— Спасибо огромное, будем премного благодарны, если и в этом плане получим соответствующую помощь. Любую примем, какую вы сами посчитаете нужным нам предоставить. Но в данный момент вы видите перед собой уже совершенно готовый, полностью укомплектованный, испытанный и проверенный автономный комплекс с реактором на ядерном топливе. А также со сработанным научным коллективом. Ну разве что мы в их число, в связи с последними действиями со стороны новых союзников, спешно ввели одного француза и двоих китайцев, имеющих огромные заслуги в науке и говорящих по-русски.
После такого объяснения, уже совсем по-иному разглядывая чертежи и снимки, Торговец поражался непритворно:
— Когда же вы успели-то? Или вы давно готовились?
— Конечно, давно. Правда, нисколько не зная о подобной возможности доставки. Образно говоря, весь комплекс — это один из прообразов города будущего, расположенного на морском дне. Мы уже давно построили три подобных модуля на глубине в сто, сто двадцать метров и обкатывали на них новую технику, образ жизни будущих горожан, а также почти все новые космические изобретения. Потому что условия очень схожие, учитывая полную герметичность, изолированность от остального мира и умение выживать в автономном режиме.
— Да уж!.. Что-то подобное я слышал, но не думал, что всё на таком высоком уровне.
— Учёные, изобретатели и конструкторы постарались на славу, — не скрывая гордости, заявил президент. — Данный модуль готов к немедленному всплытию на поверхность по первому вашему слову. У него полное соответствие на обеспечение уровня нормальной жизни на Луне для экипажа количеством в двадцать два — двадцать пять человек. Остальные два аналогичных комплекса сейчас спешно проверяются специалистами на пригодность пребывания в марсианских условиях. Экипажи к ним — в стадии формирования.
Светозаров только головой качал, показывая свой восторг и уже совершенно иначе присматриваясь к фотографиям. Ну и мысленно прикидывал: отложить перенос на будущее или ещё и на него выделить время? Как-то слишком неожиданно земляки подсуетились с созданием такого великолепия.
Словно почувствовав сомнения гостя, президент постарался мягко усилить нажим:
— Можно сказать, что ещё сразу несколько подобных комплексов мы готовы ввести в строй в самое ближайшее время. Тем более что политические плюсы от данного проекта невозможно переоценить. Только первая доставка первых колонистов на Луну поднимет авторитет нашей страны на недосягаемую высоту, докажет правильность наших совместных действий и окончательно выбьет почву из-под ног наших недругов, которые в неуёмной истерии продолжают плеваться ядом в нашу сторону.
— Ну да, ну да… конечно, выбьют… — бормотал Дмитрий, бегло просматривая список вещей и устройств, спешная погрузка которых велась в данное время. Наверняка его следующие слова были приняты за общее согласие по обсуждаемому вопросу: — Место уже подобрали для установки модуля?
— Да! Взгляните! — после этого восклицания со стороны двери примчался нервно вздрагивающий мужчина. И не думая представляться или хотя бы поздороваться, он расстелил перед Торговцем громадную карту видимой стороны Луны и стал тыкать пальцем, который тоже дрожал, в амфитеатр одного из лунных вулканов: — Вот! Вот здесь!
— Это наш главный научный консультант по Луне, — решил представить его президент. — Академик Шацкий, Сергей Сергеевич.
— Ага!.. Здравствуйте, Дмитрий Петрович! — отозвался тот запоздало и уже требовательно ткнул пальцем в карту: — Здесь!
— Почему именно там? — вдруг спросил Торговец. — Воды рядом нет, грунт — сплошные скальные обломки, засыпанные пылью, да за время лунного дня реактор только и будет надрываться для охлаждения.
Смешно было смотреть, как Сергей Сергеевич одной пятернёй стал вытирать вспотевший лоб, а второй ослаблять и так висевший наискось галстук. Только со второго раза ему удалось выговорить:
— Вода?! Где там есть вода?
— Например, вот здесь, — палец Светозарова ткнул на самый край карты. — Среди этих остатков гор. Кстати, это место на нашем спутнике наименее проблематичное при падении метеоритов. А вот эта полоска — вполне глубокое и широкое ущелье. Непосредственно оттуда ведут вполне широкие, годные даже для внушительного вездехода расколы в недра. Ну и на глубине в восемьдесят метров первые залежи льда, плотно укрытые коркой слежавшейся лунной пыли.
— Вы там были?.. — шёпотом не столько спросил, сколько констатировал академик Шацкий.
— Да пришлось как-то, — несколько засмущался Торговец, словно его застукали на чём-то неприличном. — Жена захотела побывать… вот и пришлось устраивать экскурсию…
Тут и министр, долго молчавший, решил высказаться. Причём с ехидством:
— По нашим законам любого, кто побывает на Луне, можно награждать звездой Героя. И супругу тоже…
— К счастью, я под ваши законы не подпадаю, — ровным голосом ответил Демарг, побывавший почти в сотне миров. — Иначе ходить бы не смог под тяжестью звёзд. Моя супруга тоже в наградах не нуждается, хотя и могла бы заслуженно считаться первой землянкой нынешней цивилизации, посетившей Луну. А вот про первых колонистов, думаю, не забудете? — это он уже у хозяина кабинета спрашивал. — В том числе и про француза с китайцами?
— Престиж нашей страны иного и не позволит! — заверил тот. В ответ ничего не оставалось, как сделать последнее замечание по спискам и дать окончательное согласие: — Оружие брать на Луну не рекомендую. Никакого! Вместо него пусть берут органику и растения для гидропоники. Раз вода будет в достатке, её оборот со временем получится в замкнутом контуре колонии преогромнейший. Со временем я подкину несколько герметических ангаров, стенки которых будут самостоятельно подкачиваться произрастающими в них растениями. При избыточном давлении в стенках вырабатываемый кислород регулярно стравливается во внутренний жилой отсек, а по желанию и в переходные тамбуры. Непосредственно модуль с побережья заброшу на Луну часа через два. Если будет огромная нагрузка в моей работе доставки термоядерного оружия драконам, то несколько позже. Как только появится «окно». А сейчас, если нет ко мне больше вопросов и на местах все военные предупреждены…
— Все без исключения! — заверил насупившийся министр. — Вас ждут!
— …то я отправляюсь! Всего наилучшего!
И почти не шелохнувшись, так и пропал прямо из-за стола. Пусть в кабинете и грохотнуло да искрами кого-нибудь ослепило, зато эффектно получилось, показательно. Ну и некоторым намёком, что шутить с Торговцем или замышлять против него какие-то пакости чревато для злоумышленников. Потому что последние слова военного министра, сказанные со скрытым подтекстом, сильно не понравились Светозарову. Ещё больше не понравилась его аура с меняющимися цветами злорадства и затаённого торжества.
Поэтому Дмитрий буквально на одну минуту вначале вернулся в монастырь, отдавая команды:
— Включайте ЗЗ-ю установку в режим максимальной порчи готовящейся к взрыву боеголовки. И проследите за каждым вздохом министра обороны России. У меня такое впечатление, что он нечто плохое задумал… Или о чём-то знает, но от меня утаил…
Только после этого подался на первый полигон, где уже произвели демонтаж самого смертельного оружия, отключив его от наземных устройств управления и приготовив к транспортировке.
Громадная куча собралась, пусть и расставленная по большой площади в строгом порядке. Для такого дальнего путешествия масса даже для Демарга получалась предельная. Не было бы с собой кристаллов-накопителей, не рискнул бы столько двигать в такую даль. А так только вздохнул, постарался качественно прилепить все объекты к себе, да и шагнул в подпространство.
Каторжная работа началась.

Глава 23
Подрядный метод

Для подготовки «гостинцев» драконы выделили Торговцам старый, уже давно списанный в утиль сателлит, который в виде искусственного спутника вращался вокруг одной из планет почти в самом центре галактики. Даже в преддверии войны насмерть этот искусственный сателлит не стали довооружать современными системами и оружием, он для этого не подходил. А вот спешно созданной группе учёных и специалистов-ядерщиков в самый раз пригодился. Внутренних ангаров хватало, искусственное притяжение действовало, пригодная для дыхания атмосфера поддерживалась.
И когда Демарг стал забрасывать внушительные партии термоядерного оружия, работа отыскалась для всех. Но больше всех, буквально на износ пришлось работать Трибуну Решающему. Раскачивался он долго. Светозаров сделал уже пятую ходку, когда услышал первый восторженный гул из соседнего ангара. Это помощники поздравляли Гегемона с первыми победами. По связи стали поступать доклады и сообщения, утверждающие, что массивные аннуляторы величиной с «кослягу» или флагман начали взрываться или выходить из строя без видимых внешне повреждений.
Потом гомон стих, всем стало не до разговоров. Хотя и появились первые картинки с мест событий, которые изымались из пространства мощными радиотелескопами и приводились в удобно просматриваемое состояние опытными операторами. Некоторые Дмитрий просматривал, наскоро заскакивая в местный штаб. Хотелось быть в курсе, насколько вообще эффективной окажется предпринимаемая тактика вывода из строя только определённых объектов.
К концу первого часа стало назревать неприятное разочарование. Постоянно держащие под проверочным контролем свои телепорты, драконы так и не заявили, что те стали действовать. Только на втором часу интенсивной работы новые восторженные вопли донеслись из временного штаба: устройства для технической телепортации заработали!
Но Крафа на этом и не подумал останавливаться. Ещё более двух часов он метался с подготовленными к взрыву термоядерными бомбами по всей сфере, окружившей галактическое скопление драконов, и уничтожал узловые исполины раскинувшейся сети. Никакого ощутимого противодействия от умбонов этому уничтожению так и не заметили. Зато враг решительно попытался атаковать сразу в нескольких направлениях. Их армады вновь ринулись вперёд, организуясь в десяток потоков, несущихся к центру. То есть именно в тот момент и началась настоящая война.
Только вот у драконов, с их мощными телепортами, теперь имелась прекрасная возможность перебрасывать свои войска в самые уязвимые точки своей обороны. Это могло считаться если не победой, то уж никак не поражением. Сражаться цивилизации ещё придётся много и тяжело, но отныне она была во всеоружии, готова к выживанию морально и получила даже некоторое техническое преимущество.
Апофеозом и финальной точкой в адской и рисковой работе Крафы стало сообщение о новом, только что начавшемся сражении в метеоритном потоке с оборонными редутами вокруг верфей умбонов. Туда нагрянул пока ещё не подсчитанный флот хаерсов. Причём всё новые и новые эскадры вываливались из подпространства и вливались с ходу в бой. А так как толковых защитных сил у «тумбочек» в глубочайшем тылу не было, то сразу становилось ясно: там будет уничтожено всё. Если не поголовно все умбоны, то любая их мало-мальски пригодная к бою техника.
О чём и заявил Гегемон, прервавшийся в своей деятельности и присмотревшийся к сводным данным:
— Вряд ли их «косляги» «попрыгают» по данной галактике. Всем крышка!.. Разве что хаерсов некоторых жалко. Несмотря на полное преимущество, у них жертвы будут…
Светозарову только и оставалось напомнить:
— Я их предупреждал, чтобы не спешили. И в любом случае вначале осмотрелись и вышли на связь со штабом. Воины… И это их выбор…
— Тоже верно… Да и мы с тобой сделали гораздо больше от намечаемого. Теперь драконы имеют все шансы на победу. А я спешу, вези нас обратно!
— Разве к Осстиялу не наведаемся на столичную планету?
— Нет! Терпеть не могу благодарности, цветы и оркестры. Знал бы ты, как это за тысячи лет приедается… О! Наши все собрались, кто не остаётся… Поехали?.. Ну и в Пастельном сразу не сбегай. Надо договориться о походе через лабиринты к этому злосчастному колоколу Клоц.
Остаться у драконов, по крайней мере, временно решили почти все разумные кальмары и около десяти Торговцев из команды Гегемона. Решили, так сказать, продлить для себя творческую командировку. И естественно, что о возвращении по домам уговаривать их никто не стал. Тем более что телепорты отныне у драконов действовали, и они обещали спасителям при первой же просьбе с их стороны забросить в мир Пастельный.
Ну а оба «монстра-чемпиона», уже оказавшись в месте обитания Крафы, стали договариваться о предстоящей совместной работе.
— Не раньше следующего вечера смогу вырваться, — тотчас заявил Гегемон. — То есть часов через тридцать пять.
— Принято! — кивнул Дмитрий. — У меня самого «вредных коз — полон воз». Не знаю, за что хвататься. Вначале хочу в горы Брайт наведаться, может, там чего интересного по найденной особи ахкуадра отыщем…
— Ну да, представляю, что от него можно было бы услышать, окажись он живой и с нормальными мозгами, — мечтательно закатил глаза союзник.
— Уверен? А ты не боишься, что у него эти самые мозги за тысячи лет… того, повредились капитально? Начнёт, словно наш дружок Подрикарчер в детстве есть людей и выращивать их на корм наравне с лягушками, — пока собеседник скривился в раздумье, не удержался от подначки: — Что, вспомнил нежное мясцо тех самых лягушек?
— Ха! Сам-то их ел, за ушами трещало! — развеселился Крафа. — Ну а по поводу ахкуадра… Так ничего страшного, если он не дружит с мозгами. Если четыре умбона с ним справились, то и мы как-нибудь к порядку призовём.
— Он не только Торговец и летает как сейзун или снабг, он ещё, как разумный кальмар, пронзает камни. Вроде бы…
— Не «боись», «внучок»! Сдюжим и такого! Всё, я сматываюсь… До встречи через тридцать пять часов, здесь же!
— Стой! А что с добровольцами для заброса в мир хаерсов?
— Тоже соберу к тому времени сюда всех желающих, потом вместе и забросим по-быстрому. Пока!..
На том и разошлись.
У себя в замке граф Дин первым делом проинформировал вернувшихся с ним нескольких кальмаров, выделив одного из них:
— Назначаю тебя старшим в новой команде. В мире Ягонов экспедиция внушительная работает, но если отыщутся два десятка желающих порыться в следах диковинных ахкуадр, пусть соберутся здесь через десять минут. Выбирай, как всегда, специалистов самого широкого профиля. Меня интересуют в первую очередь те, кто разбирается в особенных полях сохранения, созданных магически и механически.
И только затем устремился в апартаменты. Но был остановлен торопливым предупреждением Эрлионы:
— Не вздумай шуметь! Мама Саша сильно устала за сегодня и только полчаса как уснула.
Досадный вздох вырвался из груди Дмитрия:
— Эх! Не успел! Она хоть не сильно ругалась, что я так надолго задержался?
— Ну что ты! Она же не маленькая. Понимает, что ты важным делом занимаешься. Тем более что я её всегда умею успокоить.
Мало того, что граф ощутил враньё магической сущности, так та и сама лгала явно по чьему-то наущению. И противоречила сама себе: то «понимает», то «я умею успокоить». Наверняка Александра нервничала и злилась, что некому её уложить в кроватку и убаюкать. И тоже наверняка вспоминала незлым тихим словом про обещанное свадебное путешествие.
Но тут уж ничего не поделаешь, придётся немножко потерпеть. Именно в таком плане рассуждал Светозаров, наведавшись на всякий случай в арсенал и заменяя тяжёлое, громоздкое оружие на более лёгкое и удобное:
«Если разобраться, то мне и так уже мало что осталось из срочного, архиважного. С драконами разобрались. На Земле только и надо, что после первого ещё два готовых модуля на Марс зашвырнуть или на ту же Луну. С остальным ребята и сами справятся… На Свинге Реальностей скоро будет судейская команда из Торговцев. То есть папа, со своей пассией Аскезой, как бы пристроен. Ну и остальные коллеги по всему миру ринутся, чем нашу с Крафой участь облегчат. А теперь подумать, что всё-таки осталось… Да нельзя ли это отодвинуть на более поздние сроки исполнения?..
На работу с колонистами на Луну, а потом с проверкой работы экспедиции в горах Брайт у меня не больше трёх часов уйдёт. Затем постараюсь успеть к любимой и разбудить её поцелуем… Слышь, Эрли? Не вздумай поднимать Сашу до моего прихода!.. Ага, ага… Только сам!.. Так, на чём я остановился?.. Эль наверняка расследует побоище песиголовцев с людьми-красавчиками. Не думаю, что из этого вылупится новая проблема… А вот с Борисом как бы чего не случилось. Ловелас недоделанный!.. Ну и вообще, акция по эвакуации хаерсов от смертоносной вспышки Сверхновой — самая большая задача по времени… Ах, да! О начинающемся рейде к строителям лабиринта в Янтарном чуть не забыл. Тоже придётся повозиться порядочно. Хоть бы уже Саша в тот таинственный мир заглянула, хоть бы знали, с кем столкнуться придётся и у кого детей забирать да матерям возвращать.
Что ещё?.. Забросить Дриено Гаспи обратно в Кабаний — минутное дело… Отыскать Водоформа Подрикарчера?.. Хм! Не существенно. Если этот титан вылечился и о нас не забыл, мелких букашках, значит, сам нас отыщет. Так что…
Если хорошенько с пяток дней поднапрячься, то все дела можно разгрести. Хо-хо! А потом желанное свадебное путешествие!.. Ух, как мы с Шурой загуляем!..»
Мечталось настолько сладко, что к намеченным делам возвращаться не хотелось. Но пришлось. Хотя и мелькнула мысль как следует перекусить, ощущался неслабый голод. На что сам себе напомнил:
«Как только вернусь, разбужу жену и с ней плотно позавтракаю».
Ровно двадцать кальмаров ждали графа в зале прибытия-отправления. И старший среди них, вернувшийся из мира драконов, успел шепнуть:
— Желающих было намного больше… На меня обиделись все, кто остался.
— Ничего не поделаешь. Обиженных на меня ещё больше. Отправляемся!..
На знакомом месте у посёлка Торговца терпеливо дожидался один из кальмаров, входящих в состав основной экспедиции. Причём его слова показались каким-то бредом:
— Погиб один человек, Давид Лесный, и трое наших, пронзающих камни! Причину до сих пор не можем понять!
Услышать о гибели человека, пусть и историка, из числа давно проживавших в Свирепой долине, графу как-то показалось чуть ли не нормальным. Горы, обвалы, лавины, прочие опасности… всякое случается. Неосторожность присуща всем, а тела людей так бренны. Хоть и это уже настоящее ЧП. Но узнать о смерти разумного кальмара, да ещё сразу троих, ему пришлось впервые. Он почему-то был уверен, ориентируясь на своего друга Прусвета, что подобные Живому Ужасу создания вообще бессмертны.
Потому вначале и засомневался непроизвольно:
— Точно погибли? Может, просто в ловушку какую-нибудь угодили? — сразу пришли на память обстоятельства, при которых он и Саша познакомились с Прусветом. Того ведь умудрился пленить подлый и коварный Купидон Азаров, а потом ещё и жестокими пытками заставлял Живого Ужаса своими воплями истязать иных пленников.
— Да нет, всё-таки погибли. Вон в той горе, в её толще… Их некими силами буквально в фарш перемололо непосредственно внутри каменной толщи. После гибели человека прямо в тоннеле решили обойти ловушку сквозь камень, и вот…
— А человек как погиб? — уже задействовав ускоритель и не обращая внимания на встречный ветер, Светозаров мчался к указанной горе. Кальмары за ним еле поспевали, а встречающий продолжал печальный отчёт:
— Вначале мы отыскали сложный лабиринт, уходящий в глубины, ну и бросились его исследовать. Люди тоже полезли вниз, хотя шли в основном по нашим следам. Правда, местные предупреждали, что живым из тех лабиринтов никто не выходил и все прежние исследователи, бывшие здесь до нас, не продвигались дальше первого коридора или первых развилок. Но ведь таких, как мы, раньше здесь не было!..
— Хорош хвастаться! — оборвал его граф. — После четырёх трупов подобное неуместно! И от сути доклада не отходи!
— Так я и не отхожу… Давид Лесный высмотрел узкий лаз вверх и по нему подался с товарищем. Вышли в какой-то горизонтальный коридор… Там историка и посекло насмерть какими-то лучами. Хорошо, что его напарник дистанцию выдерживал, успел отпрянуть и с криками бросился вниз за нами.
В общем, логика и размышления кальмаров были понятны. В коридоре ловушка, причём некой высшей технологической расы. Пройти нельзя. Значит, правильно её обойти, а то и повредить, действуя проверенными способами. Вот троица самоуверенных кальмаров и ринулась по безопасному, как они считали, пути. А некий контур в виде сферы, скорей всего, оказался непрерывным везде, перемалывая посторонних, что в открытом пространстве, что в толще пород.
Но если вспомнить, что за «птицы» строили данные лабиринты, то нечто подобное стоило заподозрить тотчас. Коль они тоже обладали умениями «пронзать камни», то могли изобрести воистину дьявольское, всеуничтожающее поле. И если продолжить мысль до конца, то не факт, что Торговцу удастся переместиться внутрь гипотетической сферы, не пострадав при этом. При недавнем взрыве во внутренностях «косляги» было доказано: Хаюшь тоже не от всего на свете может защитить.
Вход во внутренние пространства горы внешне в глаза не бросался. Несколько скальных граней, под разными углами выступающие из всего массива, и за одной из них — узкая щель. Как раз чтобы человеку протиснуться. Причём неэкипированному и без скафандра хотя бы средней защиты. Само собой, что Торговец снимать разгрузки с себя и оружие не стал, просто переместился внутрь лабиринта, используя подпространство.
Внутри находилась внушительная пещера и масса отходящих от неё тоннелей. И вполне отменное освещение, которое люди наладили в основном для себя. Там же и располагалась опорная база со всем прихваченным оборудованием и инвентарём. Что осталось от древних времён, так это надписи и рисунки, густо устилающие все стены и даже большую часть свода. Вернее, не рисунки, а довольно глубокая резьба по заранее отшлифованным поверхностям. За тысячелетия резьба покрылась копотью и сажей от факелов, припала пылью и местами даже покрылась сеточкой трещин, но после аккуратной очистки читалась чётко. Именно в попытках их расшифровать и трудилась сейчас большая часть всей экспедиции.
Ну и тут же последовала вторая часть доклада. Надписи пока расшифровать не удалось, несмотря на присутствие сразу нескольких специалистов криптоаналитиков. Да и они немедля заявили, что это дело затянется неизвестно как долго. А вот по рисункам уже успели составить первое мнение: изображали не просто морды ахкуадров, а совершенно разные, отличные друг от друга типажи и личности. То есть в простой пещере некие талантливые художники (а может, и специальные механические автоматы?) оставили натуральные портреты представителей своего вида. Ну и сопроводили эти портреты многочисленными пояснениями, указаниями или подсказками.
Спрашивается: зачем? Почему в такой вот несуразной пещере? Почему не в тех коридорах, ведущих внутрь? Или не внутри той же сферы, уничтожающей посторонних визитёров?
Местные горцы надписей не понимали. Иного языка не знали, чем общеупотребляемый во всём мире Ягонов. А по поводу рисунков в пещере имели своё мнение: здесь описаны подвиги и деяния каждого из основателей легендарного рода ахкуадров. И нарисованы их портреты. Кстати, пещера эта имела имя собственное: Дельтаррайга. Ну и во все времена бытовало предание, что в Дельтаррайге трогать ничего нельзя, а выходить за её пределы в глубь горы запрещено под страхом смерти.
Естественно, что учёные сразу поинтересовались у местных: откуда им известно о натуральном теле ахкуадр и как они узнали о желтом свечении, которое помогает легендарным прародителям не то спать, не то сохранять своё тело после смерти. Из этого тоже никто тайну не делал. И показали, и рассказали.
Несколько дальше имелась иная гора, даже большая внешне, чем эта. Но зато с более хрупкой, легко разрушаемой временем и землетрясениями структурой. И вот там, в одной из небольших внутренних пещерок, испокон веков лежало тело, обёрнутое жёлтым сиянием. Как оно туда попало, каким образом — предания этого не сохранили. Но именно оно и служило предкам данных горцев предметом поклонения и паломничества чуть ли не тысячелетия.
К сожалению, несколько веков назад довольно мощное землетрясение спровоцировало обвал в пещерке, и тело придавило несколькими рухнувшими вниз каменными обломками. Желтое поле охранения после этого исчезло, и тело начало быстро загнивать и портиться. Самые сильные обитатели посёлка и неимоверно отчаянные попытались вытащить останки наружу и перенести в пещеру Дельтаррайга. Но при этом произошла трагедия. Что конкретно случилось внутри в тот момент, никто из оставшихся снаружи не ведал. Только услышали отголосок грома, глухой скрежет обвала, да потом наружу вырвался выхлоп пыли. Чуть позже и весь наружный слой горы сполз вниз, начисто перекрывая любые попытки пробить дорогу к пещерке.
Члены прибывшей экспедиции вначале отложили поиск погибших при обвале на неопределённое время. Но сейчас, после остановки продвижения по всем направлениям, в рыхлой горе аккуратно вели разведку четыре кальмара. Ведь раз горцы к телу ходили часто и густо, значит, опасности вокруг не было.
Дмитрий с этим согласился и послал десяток кальмаров из числа прибывших с ним на помощь поисковикам. А сам, так и не заметив в надписях чего-то знакомого, двинулся в тот самый злополучный проход. Лаз в него из общего лабиринта в самом деле казался простеньким и незаметным. Даже удивительно было, чего люди туда полезли, если перед ними простирались широкие и удобные рукотворные тоннели. Однако коридор после лаза настораживал: прямой, как стрела, квадратного сечения, словно всем своим видом намекающий на свою неодиозность. Длина метров двадцать пять, искромсанные куски тела видны на двадцатиметровой отметке. Два фонаря до сих пор остались целыми и продолжали освещать стену на повороте и свод.
Ну и оставшийся живым свидетель трагедии рассказывал уже графу, стоя у него за спиной и светя вперёд мощным фонарём:
— Мы договорились с Давидом, что он дойдёт только до поворота и заглянет туда. Потом, дескать, вернёмся за кальмаром. Шёл осторожно, не спеша, использовал вибролокатор для выявления пустот в стенах. Всё-таки страшилки местных нас порядочно насторожили. И вроде ничто беды не предвещало… А потом раз, резкое гудение, и никогда мною раньше не виданные световые пятна заполнили почти весь коридор. Вот только метр свободного пространства перед тобой и остался…
— А что именно тело порезало?
— Вот именно эти пятна, чем-то напоминающие солнечные зайчики, и порезали. Товарищ даже крикнуть не успел, как оплыл грудой кусков наземь. И скафандр его не спас…
— Почему же фонари целыми остались?
— Не знаю. Хотя эти световые диски не очень плотно пространство заполнили. По крайней мере, моему обзору они нисколько не помешали.
Из каменных стен выступали головы нескольких кальмаров, которые прислушивались к объяснениям человека. Ну и ожидали реакции Торговца на события. А тот, высвечивая фонарями окровавленные куски тела, пытался понять тип находящейся здесь ловушки. Конечно же, данных не хватало, а он ещё своими умениями просматривать и не начинал.
В любом случае мнение пронзающих камни не помешает:
— Ваши точно мертвы? Они же в толще породы?
— Ну да. Мы слышали их крики, ощущали предсмертные эмоции. Их в самом деле покромсала неведомая сила на куски, как этого человека. Только его на открытом пространстве, а их — внутри каменной толщи.
— Какие-нибудь технические устройства они успели обнаружить перед своей гибелью?
— Нет. Хотя двигались широким фронтом, и все трое успели сообщить, что перед ними, метров через пять, пустоты.
Ментальные отростки силы позволяли кальмарам таким экзотическим образом прощупывать толщу пород перед собой, но не дальше. Именно пользуясь этими отростками как щупами, остальные сородичи погибших успели к прибытию Светозарова осторожно ощупать снаружи всю сферу. Она и в самом деле оказалась идеально круглая, диаметром сорок четыре метра. Если сравнивать с размерами горы — мизер. Но зато появилась первая гипотеза: устройство или прибор, создающий режущие солнечные зайчики, скорей всего одно. Стоит строго по центру и воздействует на всё вокруг себя.
Один из кальмаров предложил так и назвать условно устройство по аббревиатуре определяющих слов РСЗ (режущие солнечные зайчики). Он же и стал настойчиво интересоваться у графа, зная о его невероятных умениях:
— А ты уже что-то рассмотрел? Понял самое главное?
Тогда как Дмитрий, с какой-то непонятной в душе грустью и неприятием, не столько пытался рассмотреть, что там впереди, сколько раздумывал:
«Чего это мы так зациклились на этих ахкуадрах? Оно нам надо? Тем более — мне лично? Ну, была такая цивилизация невесть сколько миллионов лет назад, но ведь явно же вымерла. Какой нам с неё толк? Тем более что тело одного «легендарного прародителя» есть, может, со временем и придумаем, как его оживить. Зачем сию минуту когти рвать? Да и какой он этим горцам прародитель? Наверняка в глубокой древности сюда прибыла некая экспедиция ходячих крокодилов-птиц-торговцев, и кто-то из них шутки ради в пещере сделал резьбой морды своих товарищей. И биографии рядом тиснул для полноты прикола. Типа как у нас некоторые пишут: «Здесь был Вася!» Потом экспедиция улетела, а скорей всего, погибла, мотаясь по околицам иных миров. Вон даже одного из них умбоны на Опорную Станцию загнали в попытках пленения. Может, «мусорщики» их ели? Кстати, надо будет через драконов передать пленным умбонам кучу вопросов. Может, их ответы в два счёта раскроют здешнюю тайну.
Вроде логично складывается: сами исследовали окрестные вселенные, коль они и в самом деле Торговцы, а свои средства передвижения или ещё какие тайны окружили смертельными ловушками. Не удивлюсь, если в глубинах точно такие стоят и там невесть какое оружие припрятано от местных. Аксиома цивилизаций, подобных нашей: не предоставлять передовые технологии аборигенам. И спешить при раскрытии подобных тайн никак нельзя.
Или всё-таки хочется добить эту тайну до конца? Вначале, естественно, вытащив сюда останки несчастного Давида… Хотя бы эту сферу разрушить и посмотреть, что за ней скрывается. Если поставить тут автоматическую лазерную пушку, задать ей программу пробития дыры глубиной… э-э, двадцать два метра плюс протяжённость этого коридора, то штуковину, которую кальмары назвали РСЗ, можно распотрошить в клочья. Конечно, и по линии пробоя произвести разрушений немало. Если там что будет ценного, тоже оно всё пострадает, но чем не радикальный выход из создавшейся ситуации? Потому что мои умения тут бессильны…»
О чём и заявил в конце концов вслух:
— Моих способностей мало. Разве что понадеяться на Хаюшь и нагло двинуться вперёд?..
Что историк за спиной, что все кальмары, торчащие из стен, в один голос воскликнули: «Нет!», а уже потом вразнобой попытались доказать, как подобное действие необдуманно и насколько рискованно.
В самом деле, даже если предположить, что ловушка не срабатывает на Торговцев, всё равно испытывать это на себе выглядело несусветной глупостью. Пришлось сдавать назад и оправдываться с самым невозмутимым видом:
— Да ладно вам, это я так, гипотетически рассуждал, — остановил гвалт Светозаров. — Тем более что есть другой выход из ситуации, пусть и радикальный, зато быстрый и несложный.
Идею с лазерной пушкой одобрили сразу. Но пока обсуждали, как вытащить останки Давида для захоронения, его товарищ напомнил об иной опасности:
— Вдруг внутри сферы взрывчатые вещества, и они детонируют от высокой температуры или просто от падения на них камня со стены или свода?
— Все в момент пробоя покинем гору, — заявил граф. — Даже в пещере Дельтаррайга никого не оставим.
— А нас потом горцы не линчуют за осквернение, а то и за тотальное разрушение их святыни?
Хватило короткого раздумья, чтобы отбросить озвученную проблему:
— Да мы и говорить ничего не будем. Заявим горцам о погибших, вынесем тело и покинем якобы гору. Я же с пушкой запрыгну прямо сюда, а потом для наблюдения вновь появлюсь из палатки вашего полевого лагеря.
На том и порешили, начав немедленную эвакуацию наружу. Бренные останки тоже удалось выволочь в безопасную часть коридора, используя для этого простые крючья на тонкой леске. Ловушка на данные предметы не реагировала, на передвигаемую мёртвую плоть — тоже. Поэтому Торговец решил послать за поворот коридора летающего мини-робота, производства цивилизации Ситулгайн. Увы! Силовые потоки в летящем устройстве, а возможно, электричество внутри батареи спровоцировали ловушку на атакующие действия. Теперь уже сам Дмитрий стал свидетелем мельтешащего круговорота солнечных зайчиков, которые, свернувшись в плотное торнадо, постарались уничтожить ходко летящее устройство. Хоть то и сумело почти залететь за поворот, но там и рухнуло, расчленённое и повреждённое всё режущим световым диском.
Зато результатом этой пробы стали кадры фильма, запечатлевшие за поворотом… глухой тупик. То есть коридор являлся не проходной артерией, а лишь коварной и подлой западнёй.
В таком случае и последняя жалость по поводу напрасного разрушения испарилась окончательно. Ещё минут тридцать после этого Светозаров копался возле лазерной пушки, вводя нужную программу, и бормотал:
— Ничего, ничего… ломать — не строить!.. Не мытьём, так катаньем, но прорвёмся…

Глава 24
Неоправданная неосторожность

Пушка начала прожигать породу в точно назначенное время. Светозаров в тот момент уже стоял в лагере среди остальных членов экспедиции и был готов к самым непредсказуемым последствиям. По крайней мере, ему так казалось, что готов.
Да и посматривал то на гору, то на приёмное устройство, на котором высвечивалась подаваемая с пушки информация. Судя по ней, на порядочное время в коридоре воцарилось истинное пекло из-за повышенной температуры, раскалённого пара и едкого дыма. Это в некоторой мере мешало и лазерному лучу пробиваться сквозь поднявшиеся раскалённые взвеси. Но так как запас энергии имелся преизрядный, то обстрел продолжался, и вскоре первая дыра в четыре с половиной метра была выжжена.
Произошёл резкий сброс давления, дым и пар ринулись в иные проходы, и следующая стенка в два метра толщиной прожигалась всего минуты три. После чего ещё одна минута работы лазерной пушки, и она прекратила работу. Тогда и высветилось сообщение: «Задание выполнено!» Причём данные об окружающей среде продолжали поступать, довольно быстро возвращаясь к норме.
Получалось, что центр защитной сферы выжжен, и если прибор, испускающий режущие солнечные зайчики, находился именно там, то он уничтожен. Ну и самое важное, что опасения по поводу наличия внутри взрывчатых веществ оказались напрасными. Следовало теперь чуточку подождать и податься к пушке для проверки итогов содеянного вандализма.
Потому что диковинную установку РСЗ Торговцу вдруг стало жалко:
«Может, зря я так поспешил? Следовало изучать наследие ахкуадров неспешно, тщательно, ничего не кроша… Вдруг бы она мне самому пригодилась?.. Недавно ведь сомневался по поводу возможного наплыва негативно настроенных коллег по всему миру. А тут такой секретный девайс, в случае опасности могущий оградить самое ценное, что у меня есть, от злоумышленников. Правда, ещё не факт, что Саша согласится долго сидеть внутри такой сферы…»
Вернуть всё назад всё равно не получилось бы. Поэтому решительно выдохнув, уже находившийся в палатке Светозаров наглухо закрылся в Хаюши и подался к пушке. Температура там спала, давление было в норме, а вот дымок ещё присутствовал, мешая мгновенно осмотреться. Для его устранения пришлось двинуть воздушным кулаком перед собой, взбадривая вяло текущую вентиляцию. А потом уже любоваться работой лазерного оружия.
Дыра метрового диаметра смотрелась великолепно. Оплавленные края ещё отдавали жаром и чуть ли не светились. За ней свободное пространство метра в три, и следующая дыра. А вот за ней уже полная темень большого помещения или внушительной пещеры. Ну, что-то подобное и предполагалось. Не станут же «легендарные прародители» прятать внутри горы нечто совсем маленькое и несуразное!
Размышления не мешали запустить одного летающего автоматического оператора, а потом, когда тот беспрепятственно пролетел внутрь, и второго. А далее осматривать на двух виртуальных экранах, что там находится внутри. И вскоре уже имелось полное представление обо всём диковинном помещении.
Им оказалась идеально круглая, искусственно вырезанная в каменной толще сфера с радиусом в тринадцать метров. За трёхметровой оболочкой имелось несколько коридоров в разных уровнях, не сообщающихся между собой и не представляющих никакой конструктивной пользы. Ни в них, ни из них выходов не существовало. Как и внутренняя сфера, они были глухие. Даже непонятно было, как их строили, выедая изнутри и ведя идеально правильные окружности.
За коридорами оставалась сплошная порода, которую перпендикулярно к шару пронзало с десяток тех самых коротких коридоров-ловушек. Странно, но отверстие в общий лабиринт было всего лишь из того коридора, где произошла трагедия. Почему так? Не успели сделать остальные лазы во время строительства? Или не захотели? Кто бы поведал! И есть ли иные подобные шаровые полости в глубине гор?
С помощью летающих операторов сразу удалось рассмотреть и внутренности шара. Судя по свисающим со свода арматурам и торчащим из пола стержням, именно на них крепилась установка РСЗ (режущие солнечные зайчики). Сейчас от неё остались оплавленные, покорёженные обломки, и вряд ли по ним удастся восстановить целостность модели или выяснить её тайну отключения издалека. Сам пол на дне шара был ровным, как бы скрывая собой расположенную под ним сферу. Этакий стальной круг диаметром до семи метров и настолько проржавевший, что даже на виртуальном экране отчётливо различались многослойные чешуйки искорёженного временем и отслоившегося железа. Похоже, на данный элемент помещения был пущен самый некачественный металл. Да и вообще, зачем здесь пол? Небось не танцплощадка!
Но и после проведения первого тщательного осмотра Дмитрий всё равно не стал двигаться вперёд, а вызвал по переговорному устройству разумных кальмаров:
— Вроде всё спокойно и понятно, но ваше «ощупывание» тоже не помешает. Давайте подтягивайтесь!
Те вскоре оказались рядом, а потом двинулись осторожно вперёд, проверяя перед собой всё ментальными отростками. Опасности не существовало. В этом убедились окончательно, когда добрались до тел своих сородичей и стали вытаскивать искромсанные части тел из каменной толщи. Парочка из них вообще проскочила внутрь каменной сферы и уже оттуда доложила со стопроцентной уверенностью:
— Здесь всё чисто! Относительно, конечно… Пушка хорошо поработала, но теперь тут полно камней и грязи с сажей! Пол раньше был толстенным, сантиметров в пятнадцать, теперь внизу сантиметра четыре осыпалось трухой, да и сверху прогнило не меньше. От прибора и с самом деле мало что осталось, но, судя по валяющимся кускам корпуса, штуковина была внушительной, не меньше трёх метров в поперечнике. Трудно сказать, насколько это нам поможет в будущем, но некоторые детали внутренностей целы… И какие-то тарелки в виде локаторов вполне узнаваемы… О! В слое ржавчины видны огромные алмазы! Причём отшлифованные. Только непонятно, откуда они выпали: из внутренностей устройства или украшали его снаружи?..
Слушая это, граф Дин тоже осторожно влетел внутрь шара, используя ускоритель, и стал осматриваться. За ним пролетело ещё пяток кальмаров с фонарями, добавив освещения до максимума. Начали и люди подтягиваться, волоча за собой приборы и регистрационные устройства. Но дальше поперечного коридора они пока не проникали, только по очереди выглядывая в выжженную лазером дыру да с недоумением пожимая плечами. Никто не мог понять смысл создания такого вот круглого помещения в толще горы. Хотя дискуссии на эту тему уже начались, предположения звучали одно за другим.
Светозаров и к ним прислушивался, и сам размышлял, и тщательное обследование начал вести сверху донизу. Тщательно осмотрел крепление нержавеющей арматуры на своде. Ввинченные буровые штыри с кругами на оконечностях, и уже на них подвешены крючьями сами крепления. То есть снимать такую конструкцию легко и быстро, если в самом низу примерно такое же крепление.
«Хм! Похоже, что строили данную сферу личности странные, неадекватные. От кого и что они прятали? Неужели алмазы? Вряд ли… Некий перевалочный портал? Да опознающий только «своих»? Ну, допустим… Ахкуадры вначале прибывали именно сюда, потому что живут они невероятно далеко… Вот и приходилось пользоваться маяком, которым служила для них всё та же производительница опасных солнечных зайчиков… А уже дальше они переносились наружу горы или в её глубокие недра, используя их как банальный склад. Скорей всего, они и появились тут впервые, когда ни горцев не было, ни рыбаков у моря, а в джунглях бегал только «очень дикий бибизьян». Я же использую для таких дел мир Буферный, вот и некий клан этих птиц-крокодилов мог мир Ягонов выбрать под свой склад-полигон. А если вспомнить, какие уникальные чудища тут до сих пор водятся в Мировом океане, то догадка о полигоне у «самого синего моря» более чем верная. Сами гигантские монстры здесь никак не могли появиться, кто-то явно с их ДНК экспериментировал…»
Словно в унисон его мыслям, размышлял и зависший рядом кальмар:
— Не иначе, как в глубинах лабиринта можно отыскать либо целый город, либо хранилище чего-то ценного. Если, конечно, предполагать руку Торговцев.
Дмитрий на это не удержался от хохотка:
— То есть ты намекаешь, что наши предки — это ахкуадры?
— Вполне! — подтвердил «пронзающий камни». И пустился в философствование: — Тебе трудно в это поверить, но чего только во вселенных не случается. Ты бы только знал, от каких мы, к примеру, чудовищ произошли!
Уж насколько граф привык к внешнему виду этих разумных, но сейчас, покосившись на философа, подумал:
«И знать не хочу! Иначе долго по ночам мне потом будут кошмары сниться». Но вслух согласился:
— Да, уж! Пути природы неисповедимы! — увидел внизу отблеск алмазов и удивился: — Чего это их никто не соберёт?
Остальные кальмары довольно живо собрали все обломки РСЗ и поволокли их в наружный лагерь, а драгоценные камни так и оставили на прежних местах. Ну, разве что некоторые сдвинули чуть в сторону, если они мешали подобрать мелкую деталь разрушенного устройства. Тела своих товарищей они тоже извлекли из стен и унесли их наружу, в лагерь. Вот и получилось, что в сфере осталось всего штук пять разумных кальмаров. Два висели возле графа, один прощупывал стены, а двое интенсивно разгребали ржавчину на пятачке пола сбоку, пытаясь достичь ещё цельного железа и разобраться в его составе. Из чего делался вывод: графа не хотели оставлять одного, неназойливо приставив к нему нештатную охрану из философов и трудоголиков.
Ну и несколько человек чем-то занимались в радиальном коридоре вокруг сферы. Им вниз спускаться оказалось неудобно, высота до пола была метров шесть.
На вопрос об алмазах ответил один из сопровождающих:
— Кто пещеру с сокровищами вскрыл, того и драгоценности.
— А то я в них нуждаюсь! — хмыкнул Светозаров, осматривая уже нижние штанги, которые поддерживали РСЗ.
— Тебе-то не нужны, вот твоя жена порадуется. Замечено, что ваши женские особи любят блестящие украшения.
— Но не такие же огромные! Да и вообще… моей жене таскать тяжести нельзя, она беременна…
— В любом случаи они твои, — утверждал кальмар при поддержке своего товарища. — Уж ты всяко лучше найдёшь им применение, чем местные горцы. Они-то и ценности не поймут, и вообще могут стать объектом нападения иных алчных сущностей. Представляешь, что случится, если вдруг бедные горцы попытаются продать хоть один такой камень?
— Да, об этом я не подумал, — признал граф. — Лучше я сам доставлю в посёлок партию нужного товара, сборные домики и предметы бытового комфорта. Всё-таки они нам помогли, препятствий не чинили…
И подлетев ближе, навис над парой помощников, чистящих пол. Те уже пытались сковырнуть кусок уцелевшего железа с помощью банального зубила, довольно громко громыхая по нему солидным молотом.
— Неужели насквозь не прогнило? — спросил у трудоголиков. Один из них фыркнул:
— Внутри — прочное! Сантиметров шесть осталось. Такое впечатление, что сплав слоями ложился. Но если они здесь это плавили, то каким образом? А если доставили крышку целиком, то как?
— Они могли быть такими же, как и я, — напомнил Демарг. — Для меня эта крышка, как чайное блюдечко, — сообразив, что хвастается, поморщился и развернулся к выходу. И лишь тогда заметил, что пара философов собирает огранённые алмазы. — Верно, не оставлять же здесь…
У себя под ногами заметил ещё один, величиной с кулак младенца. Грузно встал на хрустящие чешуйки ржавчины, поднял камень и поднёс к глазам, рассматривая.
В самом деле великолепный образец! Не просто белый и невероятной величины, а с глубинным, небесным колером внутри, словно подсвеченный специально синим цветом. За обладание подобным раритетом во многих мирах велись кровопролитные войны, уничтожались народы, стирались с лица материков города и целые страны.
А где, спрашивается, взяли подобные камни ахкуадры? Почему не забрали? Почему хранили здесь? От кого прятали? Или кого пытались приманить?
«Насчёт «приманить» вряд ли, — засомневался Дмитрий собственным вопросам. — Иначе они бы горцам легенды оставили, что внутри горы много сокровищ. Те же утверждают, что здесь лишь смерть. Значит, всё-таки они служили для исправной деятельности устройства-маяка? Всё равно не сходится, энергии в них нет ни ампера… Или они не простых путешественников между мирами приманивали?.. Но тот же Крафа о таких сферах не слышал… Или мне забыл рассказать?.. Вряд ли!.. Тогда что у меня в руках? Тем более идеально отшлифованное и огранённое… Такими вещами просто так не разбрасываются…»
Неожиданно под ногами пол вздрогнул, словно при слабом землетрясении.
А в следующий момент Торговцу показалось, что на него рухнул свод.

Глава 25
Двойная пропажа

Графиня Светозарова проснулась с премерзким настроением. В последние минуты отдыха ей приснился какой-то кошмар, который она, усевшись на кровати, пыталась вспомнить минуты две. Но так и не смогла уловить ускользающие из памяти неприятные видения.
Ещё и голос Эрлионы помешал:
— Доброе утро! Выспалась?
— Сравнительно… — глянула на часы и хмыкнула: — Хотя на полчаса позже проснулась почему-то… Просила ведь тебя! Меня в лаборатории будут ждать через десять минут! — после чего вскочила и метнулась в душевую комнату, продолжая сыпать на ходу укорами: — Как же так? Или ты тоже проспала?
Виртуально-магическая дочь, признающая Шуру одновременно за мать и за лучшую подругу, старалась отвечать чинно, спокойно:
— Тебе ли не знать, дорогая, кто владелец замка и кто отдаёт повеления здесь в последней инстанции. Вот твой драгоценный супруг и распорядился тебя не будить. Дескать, он сам… если успеет, разбудит тебя поцелуем.
Хоть Эрлиону нельзя было увидеть, графиня выставила голову из-под душа, словно намереваясь бросить обвинение в конкретное лицо:
— Почему тогда я проснулась без поцелуя?
— С этим уже не ко мне. Папы Димы в замке пока ещё нет.
— Ну и где же он? — сердце Александры забилось сильней, словно от испуга.
— Он отправился в горы Брайт, на востоке Визенской империи, в мире Ягоны.
— А-а! Это он наверняка к своему дружку закадычному заскочил! — с пришедшей на ум догадкой напряжение вроде как стало спадать. — Он уже давно плакался, что с Бонзаем никак не встретится и за чаркой с ним не посидит.
Магическая сущность резонно напомнила:
— Так ведь король Ягонов с супругой у вас на свадьбе гулял, и не одну чарку с женихом выпил.
— Это не считается… Тем более ты знаешь, что Дима с Бонзаем, до женитьбы его величества на Власте, порой на недели в загулы отправлялись. Королева со мной поделилась некоторыми сплетнями… Поэтому за такими друзьями нужен глаз да глаз! Их надолго наедине оставлять нельзя, обязательно что-нибудь учудят.
— Странно… Почему же ты об этом с улыбкой говоришь? Не боишься, что муж с дружком в бани с девчатами отправятся?
— Не-а! Пусть только попробуют! Там им Власта такую баню устроит, что без пара три пота сойдёт. Хи-хи!.. Кстати, Эрли, пусть мне прямо в спальню чего-нибудь перекусить дадут на завтрак, а? В самом деле не успеваю…
— Я сразу распорядилась, как только ты на кровати села, — призналась магическая сущность. — Уже знаю, как ты после сна голодной вскакиваешь. Любишь сытно поесть.
— Неужели так заметно? — теперь на вытирающуюся Сашу навалилось беспокойство иного толка, и она стала крутиться перед зеркалом, то боком, то задом. — Точно! Я растолстела! И у меня живот стал расти! А-а-а!..
Пришлось подруге и дочери срочно спасать ситуацию возмущёнными восклицаниями:
— Ну что ты такое на себя наговариваешь?! Фигурка у тебя — изумительная! Все мужчины порой на тебя как бездумные бараны пялятся. И ни капельки жира на бёдрах! К тому же ты постоянно под пристальной опекой лучших целителей этого мира. Плюс сама являешься не худшим целителем, чем они. Ну и напоследок, видя твою странную забывчивость, вынуждена напомнить, что живот у беременных женщин появляется только после третьего месяца ношения плода. Так что ты слишком рано тренируешься закатывать истерики. Заканчивай любоваться собой в зеркало и бегом в гостиную, завтрак стынет!
Одевалась Шура уже сравнительно весёлая и улыбающаяся:
— Хоть ты мою фигурку похвалила! А то откуда я знаю, чего иные на меня засматриваются? Может, думают про себя: «Во, пошла жирная корова!»
— Ничего, ничего, всё расскажу папе Диме про твои фантазии!
— Ага! Расскажи, расскажи! — и уже подхватывая на вилку первые кусочки завтрака, вдруг опять горестно вздохнула: — Если не забудешь… И вообще, как только появится, пусть мчится ко мне и выпрашивает прощение за опоздание. Скажи, что я была вне себя от гнева, тоски и печали!
— Ты уж выбери что-то одно: гневайся или печалься. Кстати, тут в поселке свадьбу делать собираются…
Эрлиона перешла на развлекательные новости, давая графине спокойно насытиться. И вскоре та уже входила в лабораторию, в которой шумно готовился следующий по плану эксперимент. На этот раз было постановлено не просто пойти по следу метки. Решили продвинуться вперёд скачком, потому что для этого имелись все предпосылки.
Как ни петлял маршрут постепенного выслеживания, но со временем и некое общее направление определяться стало. Тропа словно огибала невидимые многочисленные преграды и меняла уровни, но в целом шла только в одну сторону. Для главного двуализатора и тех, кто пытался двигаться за ней следом, направление вначале выражалось словом «туда». Затем их посадили лицом именно «туда», и продвижение отправленной вперёд мысленной структуры ускорилось. Ну и перед тем как разойтись на последний отдых, решили ринуться прямо и уже где-то там, «вдали», попытаться вновь напасть на след метки «альфа».
Примерно так же, рывком, Александра ранее преодолевала огромнейшее расстояние в мир Долроджи, где участвовала в освобождении из узилища свёкра, а потом и деверя. И данную пробу она предложила, просто устав петлять структурой двуализации по вьющейся где-то по астралу тропинке.
Когда подготовка была завершена, в силы графини добавила свои силы магическая сущность, затем подстраховали физическое состояние четверо рассевшихся по бокам Арчивьелов, ещё и два полных энергией кристалла-накопителя прикрепили к запястьям. За спиной уселось два сильнейших двуализатора из команды Софрона Аппали. Только после этого Саша сдвинула ладонями специальную рамку, прикреплённую в держателях и имеющую в центре распластанную «альфу». Глядя сквозь неё, резко выдохнула, словно перед прыжком в воду, и задействовала тот самый эффект двуализации. То есть процесс переноса своего сознания не просто в пустое пространство, но и, при желании, в материальное тело.
О том, что процесс пошёл, окружающие отмечали по закрывшимся глазам головного двуализатора.
По собственным ощущениям эксперимент женщиной воспринимался как некое ускоренное падение в туманную пропасть без стен и видимого дна. Скорость невероятная, ощущение приближающегося дна — страшное, и только огромная сила воли заставляет не сдерживать падение, а ускорять его. При «скачке» в мир Долроджи падение шло вдоль инверсионного следа, который оставил при посещении супруг. Сейчас же следовало провалиться как можно дальше без всякого ориентира, по прямой, и уже там отыскать еле заметный след поддерживаемой рамкой и держателями метки. А провалиться надо до упора, пока инерция падения не замедлится до нуля.
Желаемое получилось минут за десять, на что ушла энергия половины кристалла-накопителя. Часть сознания зависла в совершенно пустом пространстве, где туман почти исчез и видимость стала чуть ли не бесконечной. А потом Александра стала аккуратно поворачиваться на месте, пытаясь рассмотреть хорошо уже изученный след «альфы». Но сколько ни крутилась, порой меняя даже эфемерное понятие «верх» на «низ», ничего так и не заметила. Либо тропинка резко и окончательно ушла в сторону, либо сам прицел «скачка» сбился. Последнее, кстати, бывало, и для корректировки имелись определённые наработки.
Но вначале следовало вернуться «домой», в собственное тело. Тоже весьма непростое духовное испытание. Саша ни разу мужу не призналась, но возвращение всегда выглядело страшней, неприятней, чем сам «скачок». Потому что ощущения возникали такие, словно твоя душа и сознание иссякают, вымораживаются встречным ветром астрала напрочь, улетают куда-то вдаль снежинками и уже никогда не возвращаются.
Наверное, поэтому, уже ощутив себя в собственном теле, Саша всегда сидела, минуту согреваясь, и только потом открывала глаза.
Правда раньше всех, как и сейчас, впрочем, её возвращение лучше всех фиксировала магическая сущность:
— Она вернулась, всё в порядке.
Графиня открыла глаза, шумно вздохнула и приступила к пересказу того, что перенесла и куда попала. Только после этого поинтересовалась у тех, кто пытался идти за ней следом. Они тоже видели инверсионный след от метки, но при этом и след самой Александры, и со своей позиции могли отмечать отклонение маршрута.
Вот и сейчас все трое, потому что Эрлиона тоже работала в команде, заявили в один голос:
— Ты чуть-чуть отклонилась вправо. Не знаем, как дальше тропа вьётся, но ты с неё, кажется, соскочила.
Не проблема! Наполовину израсходованный кристалл-накопитель сменён. Рамка с меткой чуть-чуть, на пару миллиметров, сдвинута влево. И вот уже снова полная концентрация, выдох и «скачок». Десять минут затяжного падения. После чего остановка в безбрежном, пустом пространстве.
Нет! Не пустом! Саша мысленно закричала от восторга. Почти рядом, на расстоянии вытянутой, несуществующей здесь руки прихотливо извивалась хорошо знакомая тропинка. Мало того! Словно тоненький ручеёк, она втекала в громаднейшее и глубочайшее озеро. А что это может быть? Правильно! Только тот самый мир, в который так давно хочется и надо заглянуть. Мир, из которого похищают детей амазонок. Мир тех, кто создал сам лабиринт в Янтарном, пещеры Повиновения, паутину Забвения и колокол Клоц. Ну и тех, кто, как это ни странно, высадил возле пещер карликовые деревья с молодильными каштанами. Кто они? Зло и добро в одном флаконе? Или зло, забывшее о добре?
Вначале в лаборатории прошло полчаса. Вернулись в свои тела двуализаторы — люди, так и не сумевшие прорваться по проложенному следу до конца. Потом ещё десять минут истекло. Обозначила своё присутствие магическая сущность:
— Не получилось у меня. Слишком далеко мама Саша умчалась…
Даже когда прошёл час, никто особо не волновался. Наоборот, стали высказывать вполне оптимистическое предположение:
— Неужели прорвалась?
— А как же иначе! Зачем в таком случае она так долго ведёт наблюдение.
— Ну да! Наверняка она там надолго теперь зависнет. Новый мир…
Когда отметка перевалила за полтора часа, обстановка в лаборатории стала нервной и напряжённой. Бывали случаи и более долгого отсутствия главного двуализатора, но в тех случаях она заранее ставила в известность, требовалась длительная слежка за узилищем и окружением заключённого. А в данном случае Александра просто обязана была вернуться намного раньше. Это не раз оговаривалось: главное, найти! Взглянуть, удостовериться, а уже потом, оповестив всех «дома», отправляться по проторенному пути.
А графиня всё не возвращалась…
Первой беду почувствовала Эрлиона, имеющая некие духовные связи с подругой и мамой:
— С ней что-то случилось! — одновременно по мысленной связи вызывая Титела Брайса. Верховный целитель работал по иной теме. И тот примчался уже минут через пять, будучи обо всех деталях информирован.
Заметался вокруг возлежащей в кресле Александры, стал приоткрывать ей веки, рассматривать что-то в зрачках. Обнаружил, что в кристаллах-накопителях осталась только четвертинка энергии. Приказал следить за этим тщательно и менять энергоносители постоянно. Задействовал всех, кого посчитал нужным, вместе с лучшей аппаратурой. Сам лично попытался уйти по следу двуализатора.
И только по истечении трёх часов, прошедших с начала эксперимента, устало плюхнулся на стул и с отчаянием пробормотал:
— Ну вот!.. Доигрались!.. Дима меня убьёт!.. И будет в своём праве…

Глава 26
Игра на чужом поле

Когда лазерная пушка выжигает тонны породы в замкнутом пространстве, там ещё долго приходится ходить в скафандрах. Разве что разумным кальмарам, выживающим в невероятных условиях своего разрушенного мира, не привыкать.
Так что полностью герметичная, защищающая тело и голову Хаюшь оказалась как нельзя кстати. После первого толчка под ногами Светозаров чисто непроизвольно постарался уже на следующем касании хрустящей под ногами ржавчины оказаться снаружи, возле посёлка. Потому что думал в первую очередь о мелком землетрясении. Только вот пола под ногами не оказалось! Да ещё и свод, как показалось, рухнул, ссыпался обломками прямо на голову. Потому что удары, сыплющиеся со всех сторон, почему-то больше всего приходились на голову. Именно на макушку. Словно сверху два или три молотобойца, со всей удалью размахивая своими молотами, попытались вогнать человека неизвестно как глубоко в грунт.
Попытки шагнуть, хоть мимолётно опершись на что-нибудь, а потом вывалиться в подпространство, продолжались с максимальной интенсивностью и не завися от лихорадочно пытающегося сообразить разума:
«Что происходит?! Что за гадство?!»
Ощущения создавались такие, словно падаешь в извивающейся трубе, сверху догоняют глыбы камня, и они же, отскакивая от стенок, рикошетом бьют по всему телу. Потом падение вообще стало хаотичным, тело вращало во всех плоскостях, переворачивало вверх ногами. Сильно несколько раз ударило по подошвам, но и это не помогло «прыгнуть» в подпространстве.
И уже совершенно не понимая, что с ним творится, но осознавая приближающуюся смерть, Демарг решился на крайнее средство, которое оставалось у него в распоряжении. Энергию двух кристаллов-накопителей он направил в защитный кокон вокруг себя, а энергию третьего распылил в виде взрыва.
Грохнуло так, что фильтры уникального скафандра не справились со своей задачей и вышли из строя. Да и сама вспышка оказалась настолько яркой, что созданный кокон и щиток Хаюши в сумме тоже не справились. Прозрачная защита пошла трещинами, которые ощущались даже с закрытыми глазами. А потом…
Потом неожиданно наступила полная тишина. И полный покой. Сравнительный, конечно. Потому что дышалось с огромным трудом, ощущались многочисленные повреждения как внутри тела, так и наружные ранения. Ещё не осознав, что он лежит неудобно на боку, сжавшись, как младенец в утробе матери, Светозаров продолжил размышления на иную тему:
«Если пять кальмаров провалились вместе со мной и не смогли зацепиться на трубе где-то выше, то взрыв их уничтожил однозначно. Получается, что я сам убил своих товарищей… М-да, беда… Только вот куда меня при этом выбросило?.. И почему осколки сверху не падают? Неужели всё-таки удалось совершить прыжок и куда-то ненароком запрыгнуть?.. Если так, то я смогу и домой вернуться… Надо лишь поднять ногу, согнуть её в колене и торкнуться подошвой хоть во что-то…»
А вот с поднятием ноги образовались проблемы. На обеих нижних конечностях что-то лежало. Или кто-то… Пришлось шевелить руками, пытаться распрямиться, да и вообще проводить проверку тела на наличие повреждений. При этом кости двигались со скрипом, мускулы болели, кожа во многих местах кровоточила, но… Ни единого перелома, по крайней мере открытого, не обнаружилось!
Похоже, были несущественные трещины в рёбрах да жуткие, вспухающие ушибы на голени обеих ног. Вывихи, растяжения, сотрясение мозга, многочисленные гематомы от ударов и опять-таки неприятные порезы. Последнее особенно не укладывалось в сознании: как валуны могли прорезать сверхпрочную ткань? Практически живую ткань, созданную ещё Предтечами?!
Пришлось давать команды, а потом по отсутствию реакции на них приходить к выводам: падение и взрыв привели Хаюшь в критическое состояние. Уникальная защитная одежда, по своим функциям намного превосходившая лучшие аналоги боевых скафандров наивысшей защиты, приказала долго жить. Невероятно, но факт: спасла своего носителя, а сама стала мертва.
Как такое случилось, придётся разбираться позже. Основные усилия землянин сосредоточил на попытках освободить ноги. Не сдерживая рвущийся наружу стон, он настолько напрягся, что умудрился сесть. После чего попытался рассмотреть то, что лежало у него на ногах, заодно упираясь в это руками. Забрало оказалось настолько непрозрачным, что в неверном свете не то сумрака, не то заката Торговец смог рассматривать пространство перед собой только сквозь крупные щели. И в какой-то момент впал в полную прострацию. Никак не мог понять, откуда у него такое дежавю? Потому что на ногах у него лежал довольно крупный, хорошо узнаваемый обломок РСЗ, то есть часть раскуроченного устройства, убивающего режущими солнечными зайчиками. Или дисками, если так понятнее.
«Странно! Неужели меня взрывом перебросило в прошлое? — покрутил самую фантастическую мысль со всех сторон, покрутил да и отбросил: — Нет! В таком случае я бы уже сам себя поднимал на ноги и отряхивал. А что тогда?.. — и резко прикрикнул в свой адрес: — Упадёт звезда!.. Чего расселся?! Сталкивай эту болванку, пока ноги не отнялись!»
Столкнул, пусть и матерясь да вспоминая папуаса с его гирляндой. Двумя руками приподнял правую ногу за коленку (пальцы на ней хоть шевелились и чувствовались, в отличие от левой) да с невероятным облегчением топнул подошвой по жутко грязному, усыпанному ржавчиной грунту.
«Домой! К целителям…»
Не повезло. Даже после третьего «топтания» так и остался на месте. Зато кровообращение в ногах возобновилось настолько, что появилось убеждение: надо пробовать встать. Вставал минут пять, кряхтя и ойкая, опираясь на какой-то штырь и пугаясь одной мысли, что сейчас не удержится и рухнет обратно. И только встав относительно твёрдо, вспомнил, что у него за плечами ускоритель. Конечно, если уж неуничтожимая Хаюшь накрылась звенящим бубном, то подарок хаерсов вообще на подобные стрессовые ситуации не рассчитан. Но мало ли что?..
Запуск. Короткий всхлип, тут же перешедший в скрежет, и тишина…
«Похоже, для меня настал день неудач! — пришлось Дмитрию констатировать очевидное. — А вот как теперь осмотреться, если ничего не видно сквозь эту сетку трещин?»
Актуальный вопрос, решить который надо как можно быстрей. Благо что руки уже сами начали нащупывать оружие на теле, разгрузку, пояс, лямки… После того как вместо разгрузки определилось несколько лохмотьев, на месте пояса глубокие прорези одежды, стало понятно: оружия при себе нет. Все перемолола коварная сила ударов вкупе с чудовищной силой взрыва.
Зато догадался сбросить чудом уцелевшие лямки и крепления наспинного ускорителя. Сразу стало легче стоять и даже дышать. Да и внутренняя регенерация ускорилась. По крайней мере, наружные порезы кожи уже не кровоточили.
— Хе-хе!.. Ещё бы зрение вернуть! — высказался вслух Торговец и вспомнил, что он может здесь быть не один. Скорей простонал, чем выкрикнул: — Эй! Кто-нибудь?! Есть тут кто?!
Никто не отозвался. Ну и самому шутить, выкрикивая «Конь в пальто!», как-то расхотелось. А вот тема «раскрытия глаз» так и оставалась нераскрытой. На теле — ничего, в руках — тоже. Чем же хоть обломок забрала расковырять, сделав приличную дырку? Потому что сбросить с себя саму Хаюшь целиком пока не представлялось возможности.
Рука опять коснулась торчащего обок штыря, который помог при вставании. А что такое штырь? Тот же кусок стали, годный для вскрытия забрала! Жаль, что не мобильный, а, так сказать, стационарный. Правда, сейчас не до смеха, и плевать, как человек смотрится со стороны. А ведь, наверное, та ещё картинка: кланяется и стукается лицом о железяку, словно умалишённый. И долго стукается! А ведь мозг-то и так порядочно сотрясённый! Как бы чего совсем через уши не вытекло…
Хорошо, что Хаюшь умерла и не могла сопротивляться такому варварскому к ней отношению. Иначе Торговец «молился» бы до конца жизни. А так два небольших оконца в своём шлеме всё-таки сделал, удивляясь, как после этого с глазами целыми остался. А вот потом пришла пора озираться, осматриваться и пытаться понять:
«Где я?..» — ну и скорбно шутить, что не приходится спрашивать: «Кто я?»
Хотя неприятный опыт этого плана за плечами имелся. Случилось это после попытки выловить Крафу, тогда ещё врага номер один. Сам-то Крафа вырвался из ловушки, организовав взрыв в подпространстве, но тот же взрыв вышвырнул Торговцев в те миры, к которым они близко находились. Дмитрий попал в мир Мерлан. Чудом выжил, чудом не попал на корм магическим тварям, которые там угнетали человечество, да ещё и памяти кратковременно лишился при этом. Чем и воспользовалась подлая Тани Хелке, умудрившись доказать ему, что она его законная супруга.
«Кстати, — совсем не к месту и не ко времени вспомнилась коварная маркиза. — Чем она в башенке с этим оглуплённым бароном Курбаном занимается? Надо будет спросить у Эрлионы…»
И сам на себя раздосадовался за неуместные мысли. Тут сплошные проблемы кругом, а он думает о какой-то сучке! Ну ладно… пусть не сучке, пусть будущей матери своего будущего ребёнка… Всё равно не заслужила благожелательного к себе отношения!
А ведущийся через две дырки наружный обзор вызывал всё большее недоумение. Вокруг всё тот же каменный шар, под ногами толстый слой ржавых чешуек, рядом остатки штырей нижнего крепления установки РСЗ, сверху свисает несколько арматурных растяжек. Вот только вокруг обломки устройства несколько иной формы и другого качества. Остатки штырей обрублены гораздо ниже, чем прежде. Огромный бриллиант, который он рассматривал в последний момент перед катастрофой, — всего один под ногами, иных рядом нет. Ну и в нескольких местах каменное покрытие круглой пещеры пошло внушительными трещинами. В одном месте вообще пролом имеется, через который внутрь и проникает рассеянный свет.
Именно этот свет вкупе с проломом и подтвердил окончательно догадку:
«Место не то! И шар не тот! И обломки уж точно не те! Ибо не могла огромная гора настолько разрушиться до основания, что сюда проник дневной свет. Да и обломки, допустим, могли сюда телепортироваться обратно, имея привязку сути, как на драконьих телепортах, но не поменять же при этом форму! Опять-таки тел, или что там могло от кальмаров остаться, тоже не видно. Следовательно, это я, скорей всего, сам переместился в иное место. Причём в такое, где установка оставалась целой. По всей видимости, тест на опознание «свой-чужой» я прошёл негативно, и меня не камни со свода ударяли, а те самые кошмарные световые диски, прорезающие даже тела кальмаров в толще камня. И меня спасло только то, что умудрился организовать взрыв чистой энергии. Благо ещё, что успел… И благо ещё, что в ход пошли внутренние две пары кристаллов-накопителей!»
Действительно, добавочная партия, которая находилась в разгрузке и наружных карманах, словно испарилась. Хотя, может, под ногами и остались крошечные обломки кристаллов. Всё! Всё без разбора режущие солнечные зайчики уничтожили! И носители вкупе с железом, и ускоритель с оружием. Но четыре хранилища энергии, всегда носимые на теле, защищаемые снаружи тканями Хаюшь, не пострадали. Три, правда, остались совершенно пустыми, зато четвёртый — полнёхонек! И уже щедрым потоком давал энергию телу для ускоренной регенерации.
Раз обстановка прояснилась, дальнейшие выводы сделать было ещё легче:
«Скорей всего, меня из мира Ягонов телепортировал сам пол в той пещере. А здешний пол как бы принял. И наверняка под здешним аннуляторы расположены, при взрыве совершенно не пострадавшие. Иначе я бы отсюда уже давно «спрыгнул». Следовательно, у меня сейчас главная задача — выбраться наружу! А уже оттуда…»
Главная задача требовала определиться вначале: избавляться от страшно мешающей, мёртвой Хаюшь или нет? С другой стороны, оставлять раритет здесь, пусть даже и отработавший своё, как-то не по-дружески.
Сомнения разрешила всего лишь одна попытка снять облачение. Несколько подсохших порезов вновь стали кровоточить, да и сил с проворством явно не хватало для процесса раздевания. Пришлось двигаться к пролому. Но прежде чем уйти, посмотрел вокруг себя более тщательно, пытаясь найти если не кусок импровизированного оружия, то хотя бы рычаг какой или увесистый булыжник. А так как ничего дельного не обнаружил, то с кряхтением подобрал тот самый злополучный (а он-то в чём виноват?) бриллиант да рваный кусок корпуса установки, отдалённо напоминающий широкий турецкий ятаган. Вот с этими орудиями труда первобытного человека, пусть и модерновыми, двинулся к свету.
Радуясь, что ноги тело держат уверенно, хоть и дрожат, также отметил низкое расположение проёма: на уровне груди. С таким побитым организмом сложно будет туда выползти, но вначале следовало хотя бы заглянуть в освещаемое пространство, а уже потом думать, что там под ноги подставить.
Внушительная щель, с отколовшимся куском, выводила всё в тот же диагональный коридор. А вот уже в нём было настолько светло, что явно где-то за поворотом, чуть дальше, вообще самый наружный слой камня снесло или основательно раздробило. То есть хошь не хошь, а выползать надо. Хорошо ещё, что вогнутая сфера стены оказалась не настолько крутой. Под ноги ничего подкладывать не пришлось, и человек со стонами, то и дело вспоминая гирлянду и диких аборигенов своего мира, всё-таки выкарабкался в коридор. Там опять подобрал алмаз и кусок корпуса и двинулся уже к громадной дырище, в которую и танком въехать можно запросто.

Глава 27
Где я?!

Уже в коридоре Светозаров окончательно убедился, что смутно различимый шум — это не что иное, как многоголосье певчих птичек. Видимо, изначально после взрыва они испуганно и надолго замолкли. А вот теперь успокоились, начиная опять заниматься своими делами, насвистывая при этом всё громче и громче. И совсем человек не удивился, когда за проломом увидел густой-прегустой лес. Большие деревья самых разных пород возвышались не более чем на десять метров и стояли редко. Зато густой подлесок, да ещё более густой кустарник местами вообще видимость перекрывали. Только этакий солидный пятачок просматривался хорошо, благодаря тому, что рухнувшие камни прижали к земле и кусты, и деревца.
Получалось, что места вокруг если не дикие, то точно заброшенные.
Перейти в подпространство из коридора не удалось, пришлось выходить наружу. Но и там ничего не получалось. Надежда вернуться домой уже сейчас рассеялась словно мираж. Следовательно, на первый план выдвигались новые проблемы: осмотреться и попытаться снять с себя мешающее облачение.
С осмотром оказалось легче всего: обходя здоровенные камни, отошёл в кусты метра на четыре, оглянулся. Этакая внушительная, торчащая, словно зуб из земли, скала, внутри которой ахкуадры построили круглую пещеру со всем к ней прилагающимся оборудованием. Скорей всего, с этого края шар буквально выпирал наружу, вот массивный кусок наружной стены после взрыва и вывалился.
Далее Торговец взгромоздился на самое высокое место и постарался внимательно просмотреть лес. Умения позволили увидеть метров на пятьдесят по всему сектору. Никаких массивных теплокровных, птички — не в счёт. То есть уже легче: опасных хищников не наблюдается. Хотя при наличии практически полного кристалла-накопителя никакой зверь не страшен в открытом бою. Относительно, конечно…
А вот солнышко над головой совсем не земное. Тоже жёлтое, но какое-то маленькое, может, и дальше от планеты расположенное. Но припекает нормально, вокруг тепло и благостно. Только шмелей и полевых цветов не хватает.
«И воды! — вспомнилось очевидное. За ним пошло желаемое: — И перекусить бы что-нибудь… — регенерация уже брала своё, запуская и в желудке небольшой пищевой реактор. Только реактор оказался совершенно пуст. — Как бы птичек не пришлось сбивать да после ощипывания над костром жарить!»
Раз человек думает — значит, он существует. Но сам по себе факт не накормит и не разденет. Надо ещё и руками при этом действовать. Да и прожаренных птичек просто так в две небольшие дырки забрала не пропихнёшь. И Дмитрий с тяжёлыми вздохами приступил к попыткам выбраться из умершего облачения.
Описывать свои последующие мучения он не захотел бы ни за какие коврижки. Воистину сизифов труд, долгий, нудный, обременительный и болезненный. Только и помогали, что настойчивость, упорство, желание выжить да вернуться домой. Ну и подобранные «орудия труда». Хотя самую главную помощь оказал именно подобранный алмаз. Его самый острый конец оказался сродни резцу, который помогал перерезать самые важные узлы и сочленения на практически неуничтожимой ткани. Не будь она предварительно так изрезана световыми дисками, никакой алмаз не помог бы человеку выбраться на свободу из собственной одежды, ещё совсем недавно спасшей ему жизнь. А уж о том, как он вытаскивал голову из потрескавшегося забрала, можно было сочинять грустную, очень жалостливую балладу. Причём долгую балладу, минут на сорок. Чуть без ушей не остался, шею себе почти свернул, сорвал кожу вместе с волосами на затылке, расцарапал подбородок, нос и брови.
Но зато три часа каторжной работы не позволяли вспоминать о жажде, голоде и своём незавидном положении. Невероятное блаженство ощутил, когда остался в нижнем белье, поверх которого эластичными бинтами крепились кристаллы-накопители, а ремешком — щиток Йо-Йо на животе. Минут двадцать пытался отдышаться, привалившись спиной к валуну и бездумно пялясь на кустарник перед собой. Только потом занялся проверкой своего состояния и того, что у него осталось.
Пластина Йо-Йо, тоже подарок хаерсов, оказалась в полной исправности. Так что создаваемый ею кокон предохранит от любых жидких или газообразных ядов. Что уже не хуже любого анализатора. Плохую, отравленную воду, к примеру, просто не удастся выпить.
Кристаллы — отлично. Носки… хорошо, что есть. Этакие толстые, из специального волокна рейтузы да майка с длинными рукавами от комаров защитят прекрасно. А вот на люди в них, а уж тем более в приличное общество в таком виде не явишься.
Радовала интенсивная регенерация. Опять уже ничего не кровоточило. Но вот своё исцарапанное, посиневшее, опухшее лицо хорошо представлял и без всякого зеркала. Увидев такую красоту, мать родная не узнает, отец драться полезет, а любимая супруга может от ужаса и беременности лишиться. Зато больше всего радовало, что нет существенных переломов. И можно двигаться! И ничего не стесняет движений…
Глянув на остатки своего облачения, Светозаров грустно вздохнул:
«И что с этим делать? Неизвестно, куда я попал и что мне может пригодиться. Даже в таком жалком состоянии остатки ткани — это уникальная вещь и ценнейший образец. Ну и ещё не стоит забывать о том, что внутри каменного шара осталось. Может, из частей корпуса установки можно лучшее оружие соорудить, чем этот гротескный ятаган. Но это ладно, можно позже решать… Солнце-то местное садится вроде. Надо поискать воду, да и вообще по околицам осмотреться. Вдруг здесь недалеко люди живут? Пусть даже и не люди, а эти птицы-крокодилы-торговцы ахкуадры? Уж всяко своего брата по разуму примут и накормят. Может быть… Хотя вряд ли кто тут поблизости живёт. Грохот взрыва наверняка привлёк бы чьё-то внимание, а сколько времени прошло, и никого… Или снаружи не сильно-то гремело? Ну да, могло показаться, что гроза собирается…»
Первым делом решил обойти скалу. Но уже через десяток шагов поковылял на прежнее место. Понял, что в носках по острым камням да по сучкам колючим много не нагуляешься. А нижняя часть облачения, пусть и сильно изрезанная и дырявая, всё-таки намного лучше, чем одни носки.
Опять полчаса дьявольской работы, снова часто упоминаемый папуас со своим приевшимся украшением. Но итог того стоил: дальний обход вокруг скалы моментально окупил своей скоростью потраченное время. Правда и обнаружено ничего не было, только всё тот же, до уныния однотонный лес. Разве что недалеко от пролома этакая крутая, кое-где с рукотворными ступеньками тропа, ведущая к верхушке скалы. Но, критически к ней присмотревшись, Дмитрий решил, что при данном состоянии тела взобраться будет проблематично. Легче на дерево какое-нибудь вскарабкаться, там хоть за ветки руками можно крепко держаться. А тут соскользнет нога в дырявом полусапожке, и бум-с!
Если во время взрыва выжил да при атаке солнечных зайчиков, то это ещё не значит, что можно безбоязненно падать с высоты. Пусть даже пятиметровой.
Дерево следовало выбирать как можно быстрей, светило уже опустилось почти к верхней кромке окружающего леса. Благо еще, что самое вроде как удобное, с крепкими раскидистыми ветками просматривалось недалеко в лесу, стоило только углубиться в него на двадцать метров. А вот взбираясь на высоту, пришлось изрядно помучиться. Зато вид сверху окупил все затраченные на него усилия.
Лес расстилался плавными перепадами почти во все стороны. Разве что с другой стороны скалы в нескольких километрах начинался совсем иной лес. Похоже, что величественные лиственницы вздымались на высоту метров в тридцать, не меньше. И там уже ни о каком подлеске и речи не шло. Тамошние рощи всё по тем же холмам простирались до самого горизонта. А вот в противоположной стороне лес не выглядел сплошным, в нём имелись многочисленные прогалины и даже совершенно лысые, без всякой растительности верхушки холмов. Да на многих прогалинах виднелись разнообразные постройки.
Первые дома, довольно высокие, чуть ли не небоскрёбы, в количестве пяти штук торчали на расстоянии в семь-восемь километров. Чуть дальше и правее виднелись более приземистые здания, более широкие. Они смотрелись словно отделившимся кварталом, штук сорок — сорок пять. А ещё отдаленнее вправо, если держать скалу за спиной, то на полтретьего по часовой стрелке, километрах в пятнадцати различалось до боли знакомое здание. Весь контур и шпили на крыше — совершенно идентичные тому, где Светозаров побывал десятки раз. Одиночное, всё того же приятного розового цвета, повёрнутое одной гранью своего монолита к зрителю. Нижние этажи не были видны, только двадцать верхних, но сомневаться не приходилось, что всего их двадцать три. Потому что здание являлось точной копией замка Свинга Реальностей.
— Ну вот! — ошарашенно размышлял граф Дин вслух, крепко держась за самую высокую, опасно прогибающуюся ветку. — Ещё окажется, что местные крокодилы-птицы — это непосредственные предки и зачинатели цивилизации Торговцев. Вот Крафа-то обрадуется, что он не от обезьяны произошёл! М-да!.. Здания — это хорошо, а почему обитателей не видно?.. Все разом к морям в отпуск подались? Не нравится мне это… чего уж там, очень не нравится!..
Небоскрёбы с такого расстояния смотрелись какими-то тусклыми, припыленными, подкопченными у основания, а один так вообще чуточку перекошенным. Окна вроде все целы, но издалека толком не рассмотришь. Про остальные видимые здания, в том числе про замок, и того не скажешь. Следовало подойти ближе, а уже потом рассматривать. Но в любом случае больше ничего говорящего о наличии цивилизации замечено не было. Ни самолётов, ни летающих тарелок, ни людей, ни птиц-крокодилов. Ну и местное солнышко — совсем низко над горизонтом.
Переход по лесу в восемь километров, да в таком состоянии может и на три часа растянуться. Это если не встретятся глубокие овраги или какие хищные напасти. Значит, об отправлении в путь безотлагательно не может быть и речи. Да и вообще следовало немедля определиться, выбрать, запомнить ориентиры предстоящего маршрута, чтобы с утра с этим делом не затягивать и на дерево вновь не карабкаться. Ну и решить, куда двигаться конкретно. Хотя тут Торговец долго не сомневался: только к замку!
Пусть к нему и в два раза дольше идти, но он, несомненно, родней, ближе и предпочтительнее иных построек. Да и вообще, если вначале направиться к небоскрёбам, а уже потом по большой дуге двигаться к Свингу Реальностей (если его можно так называть и если он воистину зиждется на магической силе и научном гении!), то дорога получится как минимум в полтора раза длиннее.
«А оно мне и даром не надо! — раздражённо подумал Торговец. — У меня там дел по горло, а я буду всякие небоскрёбы исследовать! Сейчас главное — домой выбраться, а обратно я уж точно дорогу отыщу!» — и тщательно определил все возможные на пути ориентиры.
Затем поглядел вниз, прикидывая, как удобнее начать спускаться. А сверху-то лучше видно перепады и рельеф местности! Вот и удалось рассмотреть ровные, порой пересекающиеся валы не то разрушенных стен, не то заборов, начисто прикрытые лесными зарослями и кустарниками. Получалось, что и тут что-то когда-то возвышалось? Если не город, то пригород? Да если по всей площади смешанного, сравнительно молодого леса? А может, и тут когда-то старая чаща возвышалась, да выгорела при попадании грозовой молнии в сухое дерево?
Получалось по первым прикидкам, что если удастся этот мир отыскать повторно и здесь нет разумных аборигенов (живых, конечно!), то наука археология на месте этого дерева поставит памятник Демаргу в память о его нечаянном открытии. Но чтобы подобное случилось, требовалось не умереть в этом странном мире в гордом одиночестве.
Ага! И на ночь перебраться в самое надёжное место! Потому что уже от усталости, треволнений и пережитых испытаний глаза начинали слипаться.
Спуск прошёл удачно, пусть и медленней, чем подъём. Ну а с выбором безопасного места и думать не приходилось: только внутри каменного шара! А чтобы нечто мягкое себе под голову не искать, Дмитрий захватил истерзанную насмерть Хаюшь. И уже непосредственно на месте будущего ночлега решился ещё на один подвиг. Благо что несколько восстановившиеся кондиции организма позволили создать небольшой светящийся шарик и уже с ним обойти всю приёмную площадку телепорта-ловушки, устроенного ахкуадрами.
Железная плита пола здесь ничем не отличалась от плиты в мире Ягонов. Драгоценных камней — ни одного не нашлось. А вот в обломках отыскалось много чего полезного и ценного. Человеку опытному, как говорится, в процессе выживания собаку съевшему, каждая проволока, каждый трос и каждая удобная для метания болванка подойдёт для дела. Ну а прочие мелкие детали, как то: линза, кусок пластика в виде ковшика, какой-то узкий короб, пригодный для временной фляги, куски стали с одной острой гранью, вообще ничего не имеющему за душой воину — и оружие, и защита, и выживание, и манна небесная. Груз хоть и приличный накопился, но в чужом мире поговорка «Своё не тянет!» — особенно актуальна.
Два массивных куска от устройства граф Дин подволок к пролому и заложил отверстие так, что внутрь никто крупнее кошки не протиснется. Только затем выбрал для себя удобное местечко, уложил под голову остатки облачений и улёгся. Казалось, надо только закрыть глаза, как сразу телом завладеет сон, но, увы, ах… Сердце бухало, как после бега, мысли в голове теснились озабоченно-надоедливые, да ещё и птица какая-то ночная, такое впечатление, что уселась на скалу возле большого пролома и довольно жутко время от времени ухать начинала.
Два раза поменял бок. Расстроился, что теперь весь в ржавчине и утром придётся терять энергию для тщательной очистки нижнего белья. Потом стало прохладно в виду наступления ночи. Запоздало пришло сожаление, что следовало приволочь пару лесин да разжечь костёр. Ну и понимание, что раз не спится, то следует заняться хоть чем-то полезным. А потому решил проверить имеющиеся у него ориентиры по кровным связям.
Начал с Александры. Как ни странно, она крепко спала. Хоть и время в замке как раз должно быть рабочим. Вспомнил о Тани Хелке, вернее, о своём ребёнке у неё под сердцем, заглянул туда. Кажется, коварная развратница со всей страстью предавалась сексуальным утехам. Ну и ладно, лишь бы пакости не устраивала.
Отец — как всегда, величие, полное спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Странно, ведь почти точно такие же эмоции у него преобладали и в узилище, когда его пытали и он готовился к смерти. Следовало поспрашивать при оказии: как это ему удаётся так себя настраивать?
Брат Боря — работал. Причём тяжко работал, чуть ли не с надрывом. Понятно, парню не до шуток, эвакуация детей — сложнейшее и ответственное мероприятие. Хотелось надеяться, что он уже малость сдулся и позабросил свои фривольные развлечения.
А вот мать и сестра Леночка оказались самыми взволнованными, переполненными негативными переживаниями. Похоже, их состояние можно было оценить как панику. Причём панику нарастающую, прогрессирующую.
«Ну да, это наверняка стало известно о моей задержке. Я вовремя не вернулся, за мной следом отправился в Визенскую империю Хотрис или Шу’эс Лав. Может, и Флавия с Аристархом «прыгнули». А в недрах горы — чрезвычайное происшествие: основной носитель неожиданно исчез. Хорошо если только я провалился, а те пятеро кальмаров остались на месте!.. Вот по этому поводу и паникуют родственницы… Сашу пока не будят, справедливо не желая её волновать раньше времени, а вот Крафу где угодно достанут, хоть у чёрта на рогах… Ха-ха! Особенно если мать за это дело возьмётся… Хм! Но если всё так в принципе нормально, то чего я волнуюсь? Надо выспаться! Глазки закрываются, крупное яблочко перед мысленным взором… Уф…»

Глава 28
Федот, да не тот

Выспаться удалось на славу. Если, конечно, отбросить неудобства в виде нехватки нормальной постели, излишней свежести, дикого голода к утру, ещё большего сушняка от жажды да нескольких побудок из-за ночных обитателей здешней чащи. То птица ухала, то волчье завывание послышалось, а то вообще кто-то невероятно наглый и смелый забрался в коридор и стал шумно принюхиваться к обломкам, перегородившим малый пролом. Преграда помешала толком рассмотреть величину настырного зверя, но умещался он в границах от крупного бобра до волка. Мелькнула мысль у Торговца встать и устроить ночную охоту. Потом, дескать, будет чем позавтракать, но сон в тот момент показался более предпочтительным. А в итоге, только послал в дыру импульс-эманацию страха и с удовлетворением услыхал, как неведомая — зверушка с поскуливанием уносится прочь.
Но когда выбрался в начавшийся рассвет, зевнул два раза и осмотрелся, трижды пожалел, что ночью не справился со своей леностью. Хотелось не просто кушать, а дико жрать всё подряд, вплоть до сырого мяса! На фоне голода даже отупляющая жажда отошла на второй план, оказавшись не в силах бороться с более острым чувством. Взгляд человека стал метаться по окрестностям, а умения его усилились настолько, что любая теплокровная тварь была бы обнаружена уже на шестидесятиметровой дистанции. Так что кому-то очень повезло, что он не устроил дневную лёжку на данной местности.
В какой-то момент Дмитрий обнаружил себя засматривающимся на ветки кустарника и с некоторым трудом перехватил управление над изголодавшим телом. Понятно, внутренний реактор, дающий энергию для ускоренной регенерации, работал по максимуму и требовал топлива любой конфигурации и состава, но это не значило, что следует терять человеческое лицо и уподобляться тому же бобру. Уж точно полдня, даже при усиленной ходьбе, организм сдюжит.
«Нечего на невинные деревья кидаться! Вон пусть накопившийся жирок рассасывается… Стройней буду, да и Саша меня толстого сразу разлюбит…»
Всё, что было собрано непосильным трудом накануне, развесил на поясе из кусков ткани, уложил в сооружённый из той же ткани и остатков ускорителя рюкзак да и бодренько двинулся в чётко ощущаемом направлении. Состояние уже подтягивалось к троечке, по пятибалльной шкале, а если бы с вечера состоялся сытный ужин, то можно было бы на ровных местах и трусцой пробежаться.
Уверенность тоже не пропадала, что лес своего гостя без пищи не оставит. Ведь, судя по всему, здесь сейчас разгар лета, а в такое время ягод и грибов всегда с избытком. Да и вода здесь быть должна. Если не в открытом виде, то в низинах и балках с имеющимися умениями воду на метровой глубине отыскать проще простого. Так что Светозаров не просто шёл, сверяясь по ориентирам, но и внимательно по сторонам посматривал, подыскивая природную харчевню.
Повезло уже в первом же распадке между холмами. Скорей всего, пару дней назад здесь шли дожди, и почвы оставались сырыми. Ручейка как такового не было, но густая трава стояла в приличной по глубине луже, а в образовавшейся после продавливания вниз ямке вскоре жидкость отстоялась, и очень пригодился импровизированный черпачок из пластика. «Завтрак» длился минут пятнадцать, в течение которых внутренний реактор попросту захлебнулся жидкостью, приняв её за твёрдую пищу. Благо ещё, что жевать-то не надо, только и заливай жидкость, словно в автомобильный радиатор.
Дальше двинулся с трудом, стараясь не сильно раскачивать подвешенный к рюкзаку короб с водой. Грузно шёл, недоумевая, зачем вообще так нагрузился водой, она только из ушей не выливалась. Но уже в следующем распадке мнение изменил кардинально: там воды не было, а пить опять хотелось. Ещё до следующего потенциального места с влагой продержался, а там и выпил всё, что было припасено. Слишком уж испугался, представив, что упал, а с таким трудом несомая вода вдруг попросту, бесцельно выльется наземь.
Дальше двинулся бодрей, но уже подгоняемый голодом. Но ягод никаких не попадалось, зверюшек — тоже, зато взгляд стал различать в окружающих деревьях, особенно старых-престарых, чёткую рядность. И пришло понимание, что здесь когда-то был сад. Или много садов, потому что участки чередовались полосами, расстояниями между растениями и разностью пород. А там и первые одичалые плоды удалось рассмотреть. К сожалению, настолько зелёные, что вкусовые их качества мало отличались от той же коры. Значит, лето тут не в разгаре, а только началось, и следовало надеяться лишь на рано плодоносящие растения. И такие попались!
Дмитрий даже на месте замер, смаргивая и всматриваясь в дерево, густо усыпанное красно-алыми точками:
— Черешня! Что б я ею объелся! Папуасов вашу гранату! — и хорошо, что не сию минуту бросился к низко свисающим веткам, а осмотрелся: — Вот это я хорошо попал! Душевно!
И с причитаниями «Обед поспел!» поспешил к иному дереву среди ему подобных, но где черешни красовались уже потемневшие и начавшие уже осыпаться от спелости на землю. Только вот не обошлось без конфуза. Начав спешно есть, с трудом успевая (а может, и не всегда?) выплёвывать косточки, Торговец взглянул через пару минут в крону и на минуту окаменел. Потом медленно осмотрел кроны иных черешен, и ему поплохело. Желудок тут же стал бунтовать в нехороших предчувствиях. Ибо ни на одном дереве не было ни одной птички!
А ведь в остальном лесу их полно! Гомон даже сюда доносится, словно шум морского прибоя. И птицы очень любят спелую черешню! Да что там спелую, Дмитрий по детским впечатлениям помнил, что некоторые птицы и недозревшими ягодами не прочь побаловаться. А что это значит? Только одно: раз не клюют, значит, ягоды отравленные.
Еле сдерживаясь от рвоты, оголодавший путник поспешил включить логику и запаниковавшие мозги. Вначале проверил Йо-Йо. Защищающее от ядов устройство работало в нормальном режиме. Уже легче. Затем стал внимательно всматриваться в кроны и вообще по сторонам. Дал несколько кругов вокруг одного места по спирали, рассуждая на ходу:
«Подобные деревья — не вечны. Сколько они могут плодоносить? Если правильно помню, лет двадцать пять. Бывает и пятьдесят, если особо крупное и в удачном месте… Но тут окружающему лесу все тридцать, а то и сорок лет. То есть момент начала запустения можно приблизительно взять в полвека. Тогда черешням лет на двадцать больше, потому что уже в те времена они были большими…»
И наконец, заметил нечто потом отыскавшееся на каждом дереве. После третьего разветвления на стволах виднелись этакие мощные утолщения, словно древесина обтекла со временем чужеродное тело, а из этого утолщения торчали наружу по пять прутиков-антенн из нержавеющей стали. Затем и на земле, ровно посредине между черешнями в ряду, отыскался первый металлический столбик высотой по пояс и толщиной в кисть руки. И все встало на свои места: пассивные ультразвуковые отпугиватели, держащие птиц на почтительном расстоянии от садовых плантаций.
«Замечательно! — с ещё большим энтузиазмом человек набросился на вожделенную пищу. Треск за ушами мешал думать, но ленивые мысли всё-таки проскакивали: — То есть дата начала запустения колеблется между сорока и семьюдесятью годами. Защита от пернатых действует без изъяна, значит, развалины заборов, которые встречаются на пути или у стен, образовались на многие и многие века раньше. Что получается? Цивилизация здешняя развивается спорадически? То взлёты, то падения? Или всё-таки местные пейзане вымерли окончательно? Ведь ни единой тропинки, ни единого кострища или какого иного следа разумного существа на пути не встретил… О! Кажется, хватит… Пора в короб рвать и двигать дальше… Уж всяко до замка доберусь после такого пиршества…»
Нарвал, наполнил. Напоследок выломал несколько объёмных веток, усыпанных черешнями, да и двинулся дальше, подъедая на ходу. Вкусно! И мысли о куске громадного, прожаренного мяса из сознания выветрились. Но глаза нет-нет, да обшаривали кусты на предмет дичи, особенно когда попадались на пути явно звериные тропы.
Так что годным в пищу созданиям в те часы, наверное, повезло. А может, они обладали ментальным предвидением опасности, раз заведомо убирались с пути человека? Но никто не попался, никого умения самого опасного ловца так и не отыскали.
Примерно через полчаса Светозаров вышел прямо к парадным ступенькам вожделенного замка. Вышел — в буквальном смысле этого слова. Потому что подлесок рос на ступеньках, а в самом коридоре, ведущем в глубь здания, виднелись заросли кустарника, мха и тусклой травки. И хорошая такая тропа, натоптанная почти до каменных плиток покрытия.
Ни ожидаемого двора, огороженного солидным забором, ни охраняемых зверушек, которые ожидались подспудно, потому что имелись в настоящем Свинге Реальностей. Окна — целы, все закрыты наглухо. А вот штор изнутри — ни единой. И полная тишина. Птички остались примерно за полукилометровой отметкой периметра. Хотя деревья росли здесь дикие, никакими устройствами не оборудованные. Вывод: нечто имеется против птиц в самом замке. Или на его крыше.
Но, глядя в тёмное чрево коридора, с протоптанной по нему тропой, Торговец как-то не спешил внутрь. Да и разочарование его постигло немалое: уж слишком он понадеялся войти в полный аналог Свинга Реальностей. А здесь только жалкая, хотя и внешне величественная копия! Попытки отсюда войти в подпространство ни к чему не привели. Хотя к этому всё шло уже давно: ни единого створа между мирами в лесу замечено не было. То есть получалось, как в мире Янтарном: все могли в него попасть, но выбраться получалось лишь после преодоления сложнейшего и опаснейшего лабиринта, добравшись до колокола Клоц.
Так и шла на ум поговорка: «Федот, да не тот!»

Глава 29
А кто в теремке живёт?

Стой тут, не стой, а двигаться всё равно надо. Следовало отыскать пищу, устроиться на ночлег, а уже потом плакаться над своей судьбинушкой да пытаться отыскать выход из мира-западни. Был бы Торговец в Хаюши, без малейшего колебания двинулся бы внутрь здания. Но сейчас, в нижнем белье, он чувствовал себя совершенно голым и беззащитным.
Поэтому и отправился в обход замка с максимальной настороженностью и, вспоминая, как юный герой Хотрис забирался по выпуклостям стен, а потом влезал в окна. Правда, в его случае некоторые окна оставались открытыми. Тоже, как утверждал Крафа, упущение злобствующих врагов. Закрой они все окна наглухо, включи правильно генеральную защиту, и уже никто, никогда, ни при каких обстоятельствах не попал бы в святыню, величественный жилой храм, принадлежавший цивилизации Торговцев.
«Кстати, странно, что здесь все окна закрыты… И целы! — размышлял граф по актуальной теме. — А ведь здание явно построено сотню, если не тысячу лет назад. Разумные здесь жили совсем недавно… Или этим черешням тоже сотни лет?.. Ладно, приму за основу свои прежние подсчёты. То есть здесь кто-то обитал, сажал сады, а окна так и не открывал? Или, уходя, закрыл наглухо и тщательно? Но в обоих случаях генеральная защита могла быть включена, и это следует проверить. Как? Да проще простого…»
Нагнулся к выступившим на поверхность корням, поднял увесистый булыжник да и незатейливо швырнул его со всей дури в ближайшее окно. Резкое движение разбередило старые раны и ушибы, так что первый раз не сумел заметить, что и как отбило камень назад. Словно он ударился в стену из упругой резины. И стука никакого не раздалось. Второй раз бросок был более выверенным, а внимательность удвоена. Результат: некое поле отразило летящий предмет сантиметрах в пяти от обычного на вид стекла.
«Бинго! Замок не простой, и всё в нём действует! — порадовался Дмитрий. — Разве что центральные проходы не охраняются защитой, и внутри некоторые звери могут устроить себе берлогу или лежбище. Волки?.. Вполне возможно, их вой мне послышался ночью… Медведь?.. Вряд ли! Ни единого следа от такого крупного зверя и отметок на деревьях нет. Мишка без них не может, метит территорию. Люди?.. Что-то я не заметил конкретных следов на утоптанном грунте… А кто-кто в теремке живёт тогда?.. Мышка-норушка? Тоже нет, мелкую живность сонары, или что там стоит, сразу отпугнут…»
Дошёл до второго парадного входа, лишний раз убеждаясь в полной идентичности постройки со Свингом Реальностей. И удивлённо хмыкнул. С этой стороны тропы не было! Вход зарос почти полностью, и никто здесь высоко стоящую траву давненько не беспокоил.
Непроизвольно вспомнилась песенка «Нормальные герои всегда идут в обход!», и с очередным хмыканьем Светозаров полез в гущу кустарника, вымахавшего чуть ли не до самого свода. Обратил внимание на «свет в конце тоннеля», то есть тусклого освещения хватало. Потому свой огонёк магической энергии не стал запускать. Прошёл примерно половину коридора, ведущего к центральному колодцу с лестницей на крышу, и убедился, что впереди стало намного светлей, чем сзади. Значит, прозрачный купол над колодцем ничем не закрыт, дневное освещение, усиленное выпуклыми линзами, проникает вниз беспрепятственно. Присмотрелся к некоторым дверям, потрогал их, попытавшись открыть. Вроде и коснулся при этом пальцами древесины, но и однозначное отталкивание поля ощутил на руку. То ли оно здесь более слабое, чем на окнах, то ли так задумано?
Тут же и вторая странность не ускользнула от сознания: если этот коридор сразу имел пятно света в конце, то почему первый, там, где тропа, не просматривался насквозь? Кто там или что его наглухо перекрыло?
В попытках представить огромную тушу какого-нибудь монстра Демаргу ничего в голову не пришло, кроме туши дракона. Хихикнул, представив, что дракон дикий. Потом сразу же не на шутку озадачился: с имеющимся у него «ятаганом», скребком и ковшиком против крылатой рептилии много не навоюешь. Разве что в огромный глаз дракону попасть весомым бриллиантом. Вдруг дикие обожают сокровища? Недаром подобное во всех сказках утверждают.
Но двигаться после таких мыслей Торговец стал медленнее и с утроенной осторожностью. И хорошо, что не спешил. Иначе получил бы новую шишку на своей многострадальной головушке. В пяти метрах от выхода в залитый светом колодец разгорячённый лоб вдруг упёрся в твёрдую, но совершенно прозрачную преграду. Граф замер. Отступил. Стал ощупывать препятствие руками. И почти тотчас почувствовал ощутимые покалывания в ладони. Система защиты работала вовсю, предупреждая незнакомца, предлагая ему убраться прочь.
Другой вопрос, что подобное покалывание исходило из Статичных Блоков памяти, которые Крафа совсем недавно вернул на крышу истинного Свинга Реальностей. Эти Блоки хранили в себе всю информацию о каждом Торговце и при судебных разбирательствах могли служить доказательством виновности или невиновности. Правда, в древней истории об этом не знали, считая Статичные Блоки памяти просто «страховочными камнями», погладив который любой ребёнок мог смело прыгать с крыши на подворье. Полёт с двадцать третьего этажа, каждый из которых превышал шесть метров, доставлял детям, да и взрослым невероятное удовольствие. Кроме сейзунов и снабгов, естественно, которые сами парить и летать умели.
Трибун Решающий вскрыл тайну Блоков всего четыре века назад, зато предоставленной информацией, которую подделать оказалось нельзя, и союзника убедил в своей правоте, и почти всех Торговцев, проживающих до вчерашнего дня в мире Грёз.
Дмитрий отлично запомнил ощущения, когда впервые прикоснулся к Блокам. Вот и сейчас замер, не убирая ладони, а наоборот, усиливая ими давление на поверхность. Даже позу сменил, навалившись всем телом, словно пытаясь столкнуть помеху с пути. Между прочим, со страхом это сделал, подспудно пытаясь угадать, чем его сейчас огреет. То ли молнией в лобешник, то ли силовым ударом по всему корпусу? О худших для себя вариантах наказания старался вообще не думать.
Но всё равно не угадал! Никто его не ударил, не ужалил и не ошпарил. И даже пинка под зад не получил. Он попросту рухнул вперёд, когда преграда неожиданно исчезла. Хорошо так рухнул, ощутив, как тело возмущённо отозвалось болью со всех участков. Кажется, даже грубо заорало на своего владельца:
«Что же ты творишь, увалень?! Я тут себя лечу, лечу! А ты только калечишь! Да вместо нормальной пищи водой да черешнями кормишь, которые по сути своей тоже вода голимая!»
Пришлось даже шикнуть на не по делу разоравшийся внутренний голос:
«Ша! Помалкивай! Чего это ты себе позволяешь? Зато мы внутрь замка прорвались! Кажется, нас за Торговца признали! Ура! Ура!..»
«Ну, раз признали, пробуй домой прыгнуть, — с ехидцей посоветовал невидимый оппонент. — Или так и будешь лёжа на полу стонать со счастливой улыбкой на побитой харе?»
В самом деле, странная радость получалась: стон с улыбкой. Так недолго и мазохистом стать. Дмитрий вначале сбросил лямки рюкзака с коробом, мешавшего встать. Потом кое-как поднялся, потирая коленные чашечки и осматриваясь по сторонам. Шагнул назад, пощупал преграду. Она оказалась на месте! Но буквально через пару секунд узнавания руку легко сквозь себя пропустила. Отличный результат! А то как представишь, что внутри запрут навечно, сразу в лес вернуться хочется.
Потом решил попробовать шагнуть в подпространство. Облом! Не получилось…
«Значит, мир — и в самом деле ловушка! Даже почти идентичный Свингу Реальностей замок не помогает… Ага! Что там у нас по соседству?»
Проснувшийся интерес напомнил, что в правом проходе некто обжился. А раз его следов нет в широком колодце и на уходящей по стене вверх винтовой лестнице, значит, зверюга не в силах преодолеть преграду. И с этой стороны его будет рассмотреть предпочтительнее. А то и спровоцировать на атаку, пусть себе лобешник расшибёт напрочь! Особенно если там — дикий дракон.
Осторожно, у самой стенки четвертинки круга прошёл до поворота, посматривая под ноги и стопроцентно убеждаясь: здесь внутри никто не ступал ни ногой, ни лапой долгие годы, если не столетия. Пыль всё-таки проникала внутрь, пусть и не толстым слоем, но устилала всё, в особенности пол. И каждый оставленный землянином след виделся отчётливо. Иных не просматривалось нигде! Что лишний раз успокоило, развеяв сомнения в собственной безопасности. Вот с таким оптимизмом Светозаров и заглянул в коридор. И уже в который раз за сегодня не удержался от удивлённого хмыканья. Было чему поразиться.
Преграда, в виде силового поля, на расстоянии в пять метров от поворота, скорей всего, так и оставалась на месте. Но вот что парадоксально: некто разумный догадался её использовать вместо окна. Точнее говоря вместо прозрачной задней стены своего уютного, довольно обширного и комфортного жилища. А передняя стена уникального «теремка» оказалась тройной, с одной стороны с внутренним простенком из двух каморок: для туалета в виде «ведро под табуреткой» и ручного умывальника над тазом. С другой стороны помещения побольше: кладовая и кухня. Причём кухня соответствовала изыскам самой требовательной хозяйки: разделочный стол, мойка в виде двух тазов, посуда, сковороды, стопки вполне приличного вида кастрюль. Отопление — в виде двух печей типа «буржуйка». Две трубы для дыма, соединяясь в одну, уходят под самый свод и ныряют в вентиляционную отдушину. Хитро! Только как это позволила пожарная охрана замка?
Ну и кладовка — мечта любого гурмана и любителя просто сытно пожрать. Чего только стоили два с половиной окорока, подвешенные к потолку! Один вяленый, а вот полтора — явно копчёные, аромат которых приятно щекотал ноздри и заставлял захлёбываться слюной изголодавшего землянина. Остальные вкусняшки и рассматривать не стоило, Светозаров поспешил на кухню за разделочным ножом, да к тому моменту и застрял у входной двери.
Конкретно наружная стена, отсекающая жилище от коридора замка, состояла из грубых брусьев, брёвен, досок и кусков листового железа. Плюс массивная стальная дверь, запертая на два засова изнутри и частично завешенная куском плотной ткани.
Это уже позже Светозаров сообразил, что засовы заперты изнутри, когда ринулся в кухню за ножом. А вначале свободно вошёл внутрь гостиной-спальни, начав там внимательно осматривать вещи и мебель. У прозрачной стены прямо по центру — письменный стол, заваленный разными книгами, тетрадями и кусками кожи в виде свернутого пергамента. Справа, головой к свету широкая кровать с несколькими живописно уложенными подушками и аккуратно заправленным одеялом. В ногах кровати несколько массивных сундуков. Вся эта стена покрыта коврами, оригинально крепящимися на прислонённые к стене лаги. Видимо, оборона замка стены дырявить не позволила. На коврах масса режуще-колющего оружия, несколько арбалетов, пара каких-то допотопных, чуть ли не кремниевых ружей, покорёженный, но вполне узнаваемый автомат. Может, и не он, но, по крайней мере, оружие, очень похожее на автомат.
По левой стороне, если так и стоять спиной к выходной двери, сразу три внушительных шкафа, а над ними встроенные антресоли явно из другой древесины до самого потолка. В коридоре-то первого этажа все семь с половиной метров!
Ещё один столик с двумя креслами у окна, выходящего из кухни, в так называемый салон-гостиную. Везде чисто, очень уютно, чувствуется женская рука. А вот деталей, что здесь живёт мужская особь, — почти нет. Разве что оружие.
Ну и напоследок дверь, запертая изнутри. Уставившись на запоры, Торговец интенсивно пытался понять, в чём тут именно подвох.
Как вдруг с наружной стороны послышался глухой удар в дверь и глухое, злобное рычание.
«Оп-па! Кажется, хозяева вернулись! — подумал незваный гость. — Только как они внутрь попадут, если я им не открою?..»

Глава 30
Бой с тенью

Пока Дмитрий недоумевал, поглядывая то на засовы, то себе за спину, за дверью рычание резко усилилось. А там и удар в дверь последовал, за ним второй, словно зверь очень сердился. Скорей всего, почувствовал человека и воспринял его как пищу. А учитывая толщину брёвен, из которой некто соорудил стену, такие хищники здесь не редкость. Так что это никак не хозяева, а скорей иной непрошеный гость, мечтающий теми же хозяевами закусить. Если уже не закусил…
Только такая мысль появилась, как послышался отдалённый голос, причём женский, приятного тембра:
— Чалси! Что за поведение?! И чем ты так недоволен? — Грозное рычание и удары по двери от этого только усилились. — Да что с тобой? Ведь нет же никого! И дверь в порядке… Или тут кто-то был? Ну да и ладно! Чего беситься-то?.. Подожди немного, сейчас угощу чем-нибудь вкусненьким…
Из чего землянин сделал выводы: домой вернулась хозяйка здешнего уюта. Но не одна, а, скорей всего, с собакой. Собака чувствует постороннего, реагирует — соответственно. Зверюга, скорей всего, огромная, потому что удары лап — внушительные, чуть ли не вся стена содрогается. Лучше с ней лоб в лоб не сталкиваться.
Оставалось только сообразить, а желательно посмотреть, как хозяйка преодолеет дверь, закрытую изнутри. Новая догадка пронзила сознание неприятным страхом: вдруг за дверью ахкуадра? Та самая птица-крокодил, умеющая всё на свете? Ну ладно, пусть в данном мире нет створов и нельзя перемещаться в подпространство, но ведь умение «пронзающих камни» могло остаться! И вот сейчас эта образина начнёт протискиваться сквозь дверь или стены!.. Хотя почему образина? Голос-то до крайности приятный…
Кажется, собака правильно осознавала угрозу от постороннего и решила помешать хозяйке войти в жилище. Потому что вкупе с рычанием послышались недовольные женские восклицания:
— Да что ж ты творишь?! Я чуть не упала! Уймись! Чалси! Я кому сказала?! Уйди с дороги! А не то!..
Угроза, видимо, подействовала, хотя рычание не затихло, а стало обиженным и крайне возмущённым. Словно верная животина отвечала в ответ: «Сейчас посмотрим, кто из нас прав!»
И в следующую минуту раскрылся очередной секрет. Кусочек кожи, вроде как просто приклеенный на двери, шевельнулся, из-за него выскользнула толстая, кованая проволока крюком с загибом на конце, этим загибом уверенно нащупала одну из дырок на нижерасположенном засове и рывками стала его сдвигать. Засов оказался нормально смазан и сдвинулся вполне ходко. Секунд двадцати хватило на его открытие. Затем кованый крюк вновь выскользнул наружу и вскоре появился из подобной дырки над вторым засовом.
Простейшее, элементарное устройство, о котором в цивилизованных мирах давно забыли!
Но второй засов Светозаров решил блокировать. Ему пока ещё было невыгодно впускать хозяйку в эту обитель. Если та — ахкуадра, то у неё может быть невесть какое, но эффективное против нижнего белья оружие. Пальнёт истеричная дамочка вначале со страха, а только потом станет выяснять, кого она сгоряча упокоила. Да и собак может быть несколько, просто остальные более дисциплинированно держатся сейчас сзади местной аборигенки.
Поэтому заблокировать оказалось проще простого. Торговец прикрыл дырочки на засове куском прочного пластика, комплект которого у него имелся на импровизированном поясе. Универсальный кованый «ключ» бесполезно елозил по преграде, не в силах нащупать дырочки в полоске стали, и так могло продолжаться часами. Местная жительница оказалась не настолько глупа, сообразила всё гораздо раньше. Правда, минуту возилась и тихо пыхтела. Вторую — уже ругалась, упоминая какого-то «милого» и его золотые ручки, растущие не из того места. На третьей минуте она вдруг насторожилась, вынула ключ наполовину и, приподняв им кусок кожи, попыталась заглянуть в своё жилище через дырку.
Непрошеный гость просто сдвинулся в сторону, укоряя себя в тупости:
«Мог бы и сам первым рассмотреть тех, кто за дверью! Разве что там темно…»
Никого не высмотрев, женщина ещё минуту пыталась бороться с неподдающимся засовом, а потом таки обратила внимание на порыкивающего пса:
— Что, ты так уверен, что там кто-то есть? Неужели?.. Может, не надо меня так пугать, а?.. М-м?.. А как же они внутрь-то попали?.. Ой, мамочки! Да так и попали, как я это всегда делаю… — теперь в её голосе пропала уверенность, появилась паника пополам со страхом. Но стоило отдать неизвестной аборигенке должное, она сумела взять себя в руки. Даже начала качать права, пнула дверь ногой и несколько охрипшим от волнения голосом прокричала: — Эй! Открывай немедленно! Кто там?!
То есть наступила пора переговоров. И Дмитрий, на всякий случай, задвинув обратно первый засов и сам сдвинувшись в проём двери, ведущей на кухню, откликнулся уверенным, степенным голосом:
— Здесь — я! А там кто?
Хозяйка жилища только пискнула в ответ, тогда как рычание зверя сменило тональность и стало откровенно издевательским, насмешливым. Мол, тебя же предупреждали, блондинку этакую!
Минуты две царило полное молчание, но запахи свиных окороков из кладовой и ещё чего-то вкусного из кухни настолько дразнили мужчину, что он оказался не в силах выдержать правильную паузу до конца. В то же время решил показать причину такой поспешности, дабы не терять преимущества в переговорах:
— Не слышу ответа на поставленный мною вопрос! Поэтому предупреждаю сразу, мне некогда заниматься бесцельным ожиданием, у меня обед на носу. Не хочешь отвечать — проваливай!
На этот раз писк раздался возмущённый, предваряющий восклицание:
— Это мой дом! Это ты — проваливай! — и после короткой паузы ещё более громкое возмущение: — И не смей входить на мою кухню!
Пока не удавалось понять, к какому разумному виду принадлежит данная женская особь, но тараканы у неё в голове оказались свойственны большинству тараканов, присущих правильным земным женщинам. Да и голос её нравился Торговцу всё больше и больше. Так и рисовалась перед мысленным взором бойкая деваха приятной наружности, с гордой осанкой и с приветливым личиком. Конечно, с «приветливым» для «своих», а не к грабителям.
Поэтому следовало быстрей переходить на отношения доверительные и более тёплые. Что землянин и сделал:
— Ну так бы сразу и сказала, что ты здесь временно проживаешь. А то я зашёл, смотрю, нет никого, думаю: брошенная обитель! Ну а мясным окорокам пропадать как-то негоже.
— Не смей! Это для Чалси! — заголосила хозяйка. Да и пёс, «видимо», понял, что ему грозит голодная смерть, потому зарычал с прежней озлобленной агрессивностью. Пришлось проявлять вежливое любопытство:
— А кто такой Чалси? Твой муж?
— Мужа у меня нет, я вдова! — заявила сердито женская особь. — А Чалси — это лахесса, и если ты тронешь его мясо, он тебя… он тебя…
Что такое живность породы лахесса, Торговец знал: этакая здоровенная боевая котяра с толстенными лапами. Тогда понятно становилось, почему нет лая, а сплошное рычание. Но уточнить всё равно не мешало:
— Я правильно понял название вида? Лахесса — это такая кошка с толстыми лапами и по пояс человеку?
— Она самая! Только не по пояс, а по грудь!
— М-м?.. А ты сама кто? Человек или… или ахкуадра? — и тут решил уточнить Светозаров. На что получил очередную задумчивую паузу. Хозяйка жилища, видимо, крепко задумалась над ответом. Тем не менее при этом правильно выстраивая логические цепочки. Но когда продолжила переговоры, говорила уже совсем иным тоном: упредительным, вежливым, очень сдержанным:
— Я очень извиняюсь, но как ты вошёл в мой дом? — подобный тон понравился землянину гораздо больше. Потому позволил себе толику лишней наглости:
— Вообще-то дом не твой. В замке тебе никто поселяться не разрешал! И мне достаточно только одного движения, чтобы очистить этот проход до зеркальной чистоты. Но ты мне так и не ответила на мои вопросы! Кто ты?
— Я… я — человек…
— Не останавливайся! Рассказывай всю биографию! Но кратко и сжато.
Боевой кот породы лахесса чётко прочувствовал настороженное и опасливое настроение своей хозяйки и даже рычать перестал. Зато женщина прокашлялась, прочищая горло, лишь затем начав рассказ. В самом деле сжато и кратко получалось:
— Меня зовут Акиманди Кеол’Огос. Мы здесь с мужем поселились давно, он и построил здесь самое главное. Но уже три года, как он погиб, и я вдова. Чалси мне попался маленьким котёнком, я его приручила. За это он приносит мне кабаньи туши, и я его порой балую копчёным мясом. Ну, и он меня постоянно охраняет, особенно в дальних вылазках.
— А кто ещё из разумных проживает в окрестностях?
— Разумных?.. Да никого, кроме людей, и не может быть… Только, мне кажется, на всём континенте всего лишь несколько таких, как я, осталось или таких, как мой покойный муж. Все остальные обитатели нашей цивилизации уже шестьдесят восемь лет как эвакуировались на иные континенты.
«Ага! — обрадовался Дмитрий мысленно. — Значит, мои расчёты с черешнями правильные! Только что здесь за странная опасность?..» — о том и спросил:
— Почему все эвакуировались? И почему ты здесь?
Акиманди Кеол’Огос уже чётко осознавала, что говорит не со своими сородичами по цивилизации. Явно неглупая женщина. Да и книги с тетрадями на письменном столе это лишний раз подтверждали. Голос дрожал, но всё равно старалась при этом отвечать чётко, словно прилежная ученица:
— Этот континент называется Прах, но название двойственное и не столько касается праха как такового, как причины проживания здесь легендарных прародителей ахкуадров. У них здесь располагалась зона максимального взросления, определяемая особенным полем нашей планеты. По легендам и мифам если судить, то людям здесь жить запрещалось под страхом смерти. Но восемь тысяч лет назад наши прародители ушли навсегда или умерли, развеявшись прахом. Люди с иных континентов стали постепенно заселять Прах, даже используя для этого пустые города исчезнувших ахкуадров. Со временем поняли некую цикличность здешнего, опасного порой поля планеты. Сто тридцать лет здесь можно спокойно жить людям, а вот семьдесят лет — нельзя. Иначе тело покрывается язвами, коростой, и человек через пару недель умирает в тяжких мучениях. Но встречаются порой в истории уникальные личности, такие как я и мой покойный супруг. На них опасное излучение не действует. И они порой переселяются сюда или сразу остаются здесь навсегда в момент эвакуации с Праха на иные континенты. Становятся отшельниками, впадают в мистицизм, занимаются научной деятельностью и живут вдали от шума цивилизации.
Слушатель понял так, что Акиманди и её муж относились к первой категории отшельников, к переселенцам. Возможно, что и научный интерес присутствовал. Ну и то понял, что до очередного наплыва сюда остальной цивилизации осталось всего два года. Печально, если придётся здесь остаться навсегда, но хоть не так одиноко будет коротать жизнь среди себе подобных. Да и женщины здесь, если судить по голосу, ух, красивы и симпатичны!
Непроизвольные мысли сменились раскаянием:
«Сашенька, прости, это на меня какое-то наваждение нашло, поле здесь странное! Я обязательно отсюда вырвусь, ты не сомневайся!»
Полегчало сразу. И разговор продолжился:
— Как этот мир называется?
— Эльгайт! Что с древнего языка переводилось как «серебристые небеса».
— Красиво звучит! — не покривил душой непрошеный гость. — А что умели делать ваши древние прародители?
Наверное, его уже причислили к их сонму, потому что очередная пауза показалась недоумённой. Но тон остался всё равно уважительный:
— Они умели всё. Летать, жить на глубинах океана, пронзать каменные толщи и в мгновение ока перемещаться в иное место, в том числе вне нашего мира Эльгайт.
Поразило землянина, что ахкуадры ещё и жабрами обладают:
«Истинные демиурги, ни дать ни взять! Всё — в одном! Даже странно, что они вымерли. Или не вымерли? Туземка и сама толком не знает… Да и по поводу умений жить в толще вод — могло ведь и в древние легенды закрасться преувеличение. Ладно, с этим понятно… Пора, наверное, хозяйку в дом пускать, не то слюной захлебнусь…»
— Акиманди! Если ты представляешь, с кем придётся тебе общаться, и не настроена против меня агрессивно, то я тебе открою дверь.
— Представляю. Не настроена! — лаконично ответила женщина.
— А твой лахесса? Мне не хотелось бы его убивать, если он вдруг на меня бросится.
— Не сомневайся, он мне полностью послушен. Ну и для гарантии я его сейчас отправлю стеречь выход на крыльцо, — пообещала местная отшельница.
Затем и в самом деле прозвучали должные команды, и обиженно порыкивающий котяра вроде как подался прочь от хижины. Дмитрий не поленился, осторожно приоткрыл одну из дырок для ключей и выглянул наружу. Рисковал, конечно. Снаружи темно, коварный враг мог длинной шпагой запросто продырявить голову. Но, с другой стороны, умения Торговца доказывали, что говорится чистая правда и с той стороны всего два теплокровных существа, стоящие метрах в пяти от стены.
А когда присмотрелся к теням, то убедился и в нереальной величине лахесса. Боевой кот был чуть не вдвое больше знакомого образца. Оставалось лишь удивляться, как это женщина, которая казалась вполне нормального роста, справляется с такой тушей?
Но справлялась ведь! И когда силуэт кота удалился на приличное расстояние, Светозаров открыл оба засова со словами:
— Добро пожаловать домой! И прошу прощения, что вторгся без спроса!
Сам после этого вернулся в гостиную и встал так, чтобы в случае опасности просто выйти за пределы прозрачной преграды.
А потом открылась дверь. Демарг увидел хозяйку и непроизвольно вздрогнул.

Глава 31
Каждому своё

Придерживаться тропы Александра не стала. И долго получится, и сложно, и муторно. Как опытный двуализатор, она уже могла двигаться прямо к цели, если та оказывалась в пределах прямой, чёткой видимости.
Вот и подалась, вначале с трудом, потому что расстояние-то оказалось огромным, а потом всё быстрей и быстрей. Дошло до того, что скорость, несмотря на чёткое отсутствие понятных в астрале ориентиров, стала стремительной. И всё время продолжала нарастать. Вроде как хорошо, но не слишком ли?..
Графиня Светозарова не боялась. Что может случиться только с частичкой её сознания в неизвестной дали? Да ничего! В любой момент всегда можно чуть ли не моментально вернуться в собственное тело. Поэтому вначале просто попробовала притормозить своё падение. Попыталась и запаниковала: скорость нарастала, как и прежде!
Тогда уже жестко постаралась остановиться. Никакого результата!
Пришлось резко, хорошо наработанным умением выбираться из структуры двуализации и возвращаться из астрала домой. Хорошо отработанные приёмы пошли в ход, сознание ожидаемо чуть померкло и… Всё осталось по-прежнему! Скорость возрастала! И вот тогда Саша испугалась впервые и по-настоящему.
А глубокое озеро уже давно стало океаном, заполнившим мир от края и до края. В нём стали появляться цветные сполохи, выделяться пятнами сгустки слепящей энергии в виде шаровых молний. Ввысь потянулись странные, острые пики гор. С кончиков этих вершин стали срываться ветвистые молнии, словно длинные руки, обшаривали всё вокруг в поисках добычи. После чего не прошло и сотни микромгновений, как несущееся сознание ухнуло на всей скорости прямо в эти молнии и в кашу из пятен энергии.
Страшный по силе, явно не физический, а ментальный удар, и такое впечатление, что сознание, задействованное в процессе двуализации, на какое-то время оглохло и ослепло. Никогда ранее не испытанное чувство, поэтому Шура даже приблизительно не смогла определить, сколько времени она «отсутствовала». По некоторым понятиям — миллионную долю секунды. А по другим ощущениям — не меньше чем десять, а то двадцать часов.
Но первое, что часть сознания ощутила, это были звуки. Пришлось постараться, напрячься, чтобы их расслышать, а потом и понять, что звуки — это простой, вначале без особых эмоций ведущийся разговор. Общались между собой двое мужчин и женщина. По некоторым эмоциональным ощущениям, Александра тотчас дала мужчинам прозвища, дабы отличать их друг от друга. Потому как один говорил более напористо и громко, а второй общался так, словно жизнь ему не мила и на всё наплевать. Получились Резкий, Нытик и просто женщина, или — Она.
Резкий возмущался своими собеседниками:
— Вы совершенно деградировали. Уже достойной идеи родить не можете!
— Не хами, — ровным тоном отвечала Она. — Иначе побываешь в ноктубре.
— Такого подлеца, как он, уже ничем не запугаешь, — словно жаловался Нытик. — Мир катится в бездну нигилизма, и такие вот фарисеи при этом лишь злорадствуют.
— О каком злорадстве речь, коллеги?! — экспансивно вопрошал первый мужчина. — При чём тут запугивание вместе с нигилизмом? И вообще, как ты, старая шлюха, смеешь вспоминать о ноктубре? Если уж на то пошло, то ноктубр тебя заждался! Особенно если суду станет известно о твоих антигуманных экспериментах.
— Заткнись! — женщина стала проявлять эмоции. — Всё, что я совершаю, я делаю ради науки и ради нашего светлого будущего.
— Вот именно за это тебя и накажут, курица ты драная!
— Позор… — заунывно бормотал Нытик. — Осмелиться сравнить высокородную даму с драной курицей?!.. Такие обиды можно смыть только кровью. Курицей?.. Да ещё и драной!.. Нет, я бы такого не вынес. Сразу бы наложил на себя руки…
Причём в его нытье чётко прослушивалась язвительность и ирония, а точнее говоря — полное согласие со сравнительной характеристикой женщины, хотя сами слова как бы говорились в её защиту. И несомненно, что Она это почувствовала:
— Скоты! Все мужланы — истинные скоты, не достойные даже наших презрительных взглядов!
— Совершенно с тобой согласен, — прогундосил Нытик таким тоном, словно читал «за упокой». — Все скоты мужского рода, та ещё нечисть… И как хорошо, что в нашей лаборатории подобных тупоголовых ублюдков, несогласных с женским равноправием, уже давно нет. Их ещё в прошлые эпохи сгноили в ноктубре, а в дикие века инквизиции им вообще рубили головы, сжигали на кострах, а перед тем, разрезав кожу на животах, выедали внутренности вместе с кишками и… бр-р, страшно подумать, с…
— И ты заткнись, — оборвала его женщина, — если не хочешь сейчас увидеть на себе всё, что я съела за вчера и за сегодня.
— Ха! — посмеивался Резкий. — Неужели наша ледышка способна на такие бурные эмоции, как рвота?! Мне казалось, она уже давно имплантировала себе внутренности андроида, питающегося от рассеянного света лун…
— Ты на что намекаешь? — перешла Она на шипение.
— Да ни на что. Или ты забыла, как после пира у Найчура хвасталась о своих наклонностях заниматься сексом с партнёрами именно при лунном свете? Теперь об этом знает полконтинента.
— Во-первых, я не хвасталась, а утверждала, что подобное полезно для здоровья и продлевает молодость. А во-вторых, тебе не нравится, что и ты находишься в списках моих партнёров?
— Мне не нравится, что ты эти списки обнародовала! — чуть ли не прорычал Резкий. — Ведёшь себя, как та похотливая курица, гоняющаяся за петухами.
— За кем? — удивилась женщина. — Это же разные виды.
Пока первый мужчина истерически ржал и, похоже, чуть ли не дрался с женщиной, судя по её вскрикам и уханьям, второй опять пустился в причитания:
— Что за время, что за нравы!.. До какого убожества мы докатились!.. Академики поддаются на ложь ушлых гадалок и пройдошных знахарей! А сами, по своей неграмотности, считают овец и баранов животными разных видов. Хотя в своей скотской похоти, сарказме и чревоугодии мало чем от тех же животных отличаются. Дерутся между собой в храме науки!.. И единственное счастье от этого мне лично, что на их фоне я выгляжу вершиной благочестия и примером высочайшего интеллекта.
Дерущиеся словесно индивидуумы к тому времени успокоились и уже единым фронтом ударили по своему, как выяснилось, коллеге:
— Правильно, о чревоугодии ты и мечтать не можешь, потому что твоё дистрофическое тело готовится к смерти!
— И не надо завидовать тем, кто попал в список моих партнёров! Потому что такого петуха ощипанного, как ты, я бы к своему телу не подпустила и под страхом крайнего очищения в ноктубре.
Последнее высказывание особенно развеселило Резкого, который ухохатывался уже со странными всхлипами. Как это было ни странно, но Нытик тоже посмеивался, порой пробиваясь на краткие фразы:
— В самом деле, петухи не для куриц драных… Здесь нужны истинные курицмэны! Да такие, чтобы и лун не боялись, и от внешнего вида самой «прэлестной» курицы не падали… хе-хе, в обморок!..
Но он же первым и прекратил бесцельные разговоры:
— Ну что, проснулись? Взбодрились дерьмометанием? Значит, приступаем к работе. У кого какие идеи по поводу того, что нам попалось и как с этим поступить?
После длинной паузы с непередаваемым пафосом заговорил Резкий:
— Может, мои слова войдут в историю, прославив меня на все тысячелетия, но я скажу: мы поймали то, что ещё никому не попадалось! А первый наш поступок — это присвоение моего имени этому чуду. Да-да, я жертвую своим именем ради науки!.. И не смотрите на меня так, друзья, давайте обойдёмся без оваций и без восхваления моей гениальности. Ведь это — моя работа. На моём месте так поступил бы каждый!
Но весь этот его спич остался без внимания. Вначале на него никто не отреагировал, а потом Она заговорила совсем об ином:
— Вы заметили высокий показатель индекса «граци два дробь четыре»?
— Ты хочешь сказать, что оно разумно? — не скрывал своего скепсиса Нытик. — Если бы такое случилось, то не только наш коллега прославился бы, но и мы. Причём больше него, потому у нас с тобой научные регалии выше.
— О-о! Да вы, коллега, от приписок наглых о своих регалиях скоро раздуетесь и лопнете, словно мыльный пузырь! Хе-хе… Но раз такое дело, давайте проведём тест Брайника…
Опять задумчивая пауза, после которой со своими суждениями влез Нытик:
— Опасно. Неизвестная нам субстанция может не выжить.
— Ерунда! Раз она до сих пор жива и сюда добралась, значит, и проведённый тест окажется для неё всего лишь новой гранью знакомства со Вселенной.
Его оппонент возразил тусклым голосом, словно заранее понимал бессмысленность дальнейшего спора. При этом напомнил о некой моральной этике любого истинного учёного. Но был в ответ высмеян женщиной, голос которой стал решающим в применении теста какого-то Брайника. Чувствовалось, что она среди троих — наибольший циник, готовый пустить на опыты и коллег, если потребуется для торжества науки. Дальше группа не то лаборантов, не то академиков перешла к деталям предстоящего эксперимента.
Что не понравилось внимательно прислушивающейся Александре, так это сама суть теста. Нечто пойманное в ловушку учёные собирались «…бить молнией с ментальной составляющей». А двуализатор догадывалась уже: «нечто» — это, наверное, и есть то, что составляет частичку её сознания в этом мире. Ну и знать заранее, что тебя могут прожаривать молниями и убить при этом, — врагу не пожелаешь.
Некоторые надежды, конечно, оставались, что разговоры ведутся не о ней, да и вообще всё происходящее где-то рядом, обычный бред или сон.
Увы! Действительность оказалась страшна и вульгарна. Женский голос начал вести отсчёт, и на счёт «два!» сознание графини пронзила жуткая, все сокрушающая боль. Причём убрать её из несуществующего тела оказалось невозможно. Только ждать, пока она уйдёт сама.
На «три!» — ничего не произошло. На «четыре» — ударило повторно. На «пять!» — Саша вспомнила, что для «нечто» в ловушке дали относительную свободу, и на «шесть!» — постаралась сместиться в сторону. Молния частично прошла мимо, боль ударила вполне терпимая. В слове «семь!» — уже слышалось некое торжество. При счёте «восемь!» — землянка настолько удачно ушла в сторону, что молния её вообще не достала. И пока первая часть теста не окончилась на счёте двадцать, болевых ощущений, рождающихся при чётных цифрах, избежать удалось.
Вот тогда Резкий и заголосил:
— Вот она — истина! Всё-таки мое вовремя высказанное предложение оказалось пророческим! Некая субстанция показала свою разумность!
— Меня больше волнует, откуда в ней остаётся энергия для смещения? — бормотал Нытик. — Ловушка ведь полная, притока извне быть не должно… Слишком это странно… Может, закончим на этом с тестом?
Та самая «субстанция», о которой шла речь, сильно обрадовалась, но слишком рано, как оказалось. Женщина не стала соглашаться с коллегой, решительно начав вторую часть теста:
— Посмотрим, как «оно» будет реагировать на молнию при счёте, делимом на три. Начали! Раз!.. Два!.. Три!..
Александра тут же дёрнулась в сторону, отделавшись лишь неприятным ощущением, от рядом пронёсшейся молнии. Увернулась она и на «шесть!», и на «девять!». А вот дальше учёные показали, что они не только пикироваться или ругаться умеют.
— Стоп! — обратился Нытик к Ней, продолжившей считать дальше. — У меня твёрдая уверенность, что пойманное нами «нечто» не только разумно, но и слышит нас. И при этом понимает. Согласны? — наверное, ему кивнули в ответ, потому что он продолжил с сомнением в голосе: — А может, и видит нас… Поэтому переходим непосредственно к фазе «контакт». Нет возражений?
Его коллега не возражал, а просто не удержался от сожаления:
— Жаль, что мы этот феномен не успели назвать моим именем. А теперь окажется, что иная форма жизни и так обрела самоназвание… Эх!..
— Лучше уж кем угодно назваться, только не тобой, — не удержалась Она от шпильки. Коллеги на это не отреагировали, и Нытик, прокашлявшись, демонстративно перешёл к «контакту»:
— Ради формального обращения придаём тебе временно имя Икс. Если ты нас слышишь — сдвинься в любую сторону.
Александра к тому моменту уже примерно продумала линию своего поведения. Но именно, что «примерно», не будучи уверена вообще в необходимости диалога с неведомыми пленителями. Её поражала и настораживала сила, которой оперировали неизвестные обитатели данного мира. Ведь если они сумели поймать и жёстко пленить только одну частичку сущности, то при желании или неуместной агрессивности по оставленному графиней следу могут и к её телу добраться. А там и ко всем, кто её окружает. Если уж они без зазрения совести детей у амазонок Янтарного похищают, то со свидетелями своих преступлений и с теми, кто попытается им мешать, тоже панькаться не станут. По всем намёткам, здешние создания многократно сильней любых Торговцев, если вообще не аналогичны по мощи тем же Водоформам.
Иначе говоря, если и начинать общение, то всеми силами не показывать, не выдавать своего происхождения, точный домашний адрес и какого рода-племени. Вдруг они только голосами на людей похожи? А на самом деле, как те же плагри, которые людей на мясо выращивали? Или похуже чего могут собой представлять, по сравнению с чем даже кровожадные кентавры покажутся добрейшими существами. Недаром Резкий обвинял Её, пригрозив такими словами: «…если суду станет известно о твоих антигуманных экспериментах!» Не зная здешних законов, предпочтительнее было бы вообще не идти на контакт, но тогда будет хуже именно для пленницы. Учёные либо уничтожат «неведомую зверушку», посчитав её опасной для своей цивилизации, либо будут мучительно и больно для неё подталкивать к общению.
«Жаль, что они так быстро догадались о моей разумности и о моей понятливости, — запоздало пожалела Шура. — Теперь бы только не «проболтаться», раз они такие ушлые…» — и легонько сдвинулась в сторону.
— Отлично! — голос у Нытика стал насыщенным, пропитанным энтузиазмом. — Только сразу хочу заметить, Икс, что, с нашей точки зрения, твоё движение выглядело как качание вниз от точки постоянного стазиса в ловушке. И давай будем считать это движение за согласие. Если с этим договорились, то сделай то же самое движение повторно, — пришлось повторить, хотя по личным ощущениям Саши она явно двигалась вправо. — Ага! Всё сходится. Теперь попробуй двинуться перпендикулярно прежнему движению…
Ни рук, ни ног, ни остального своего тела землянка не ощущала. Но представив себя в пространстве, попыталась присесть.
— О! Мы сейчас наблюдаем твоё смещение влево относительно нашей точки зрения. Давай его примем за отрицание с твоей стороны. Если ты, Икс, согласен, скажи движением «да!».
Ради подтверждения концепции «нет!», попросил ответить на фигуральный вопрос: «Хочешь ты умереть?» Понятно, что живое существо стремится к выживанию, и ответ «нет!» оказался записан в положительный актив «контакта». Ну и ещё условились, что если Икс на какой-то вопрос не хочет отвечать, он двигается вправо, а если не знает, что ответить, двигается вверх.
Что интересно, во время проб и тренировок Александра вдруг и в самом деле довольно чётко ощутила здешнее пространство. То есть она сориентировалась на точку зрения учёных, и теперь не приходилось задумываться над согласованием получившегося словарного запаса из «да, нет, не знаю, не хочу отвечать». По сути, таких ответов вполне хватит для умных людей, чтобы выяснить: кто это к ним такой весь загадочный и таинственный пожаловал?
Видимо, Нытик считался наиболее скрупулёзным, не поддающимся эмоциям коллегой, потому что ему опять доверили продолжать собеседование.
— Ты нас слышишь? Ты нас видишь?.. Ага, не хочешь говорить… Уважаем, имеешь право. Ты к нам издалека? И знаешь, к кому попал? Тоже вопрос не по тебе?.. Но ты хоть догадываешься, что в нашей полной власти?.. (Не знаю!) А в курсе, что мы тебя по нашим законам обязаны уничтожить?.. (Не знаю!) То есть вообще с нашими законами не знаком?.. (Нет!) Печально, но тебя это не спасет. Особенно если ты будешь упорствовать и не отвечать на все без исключения вопросы. Да-да, Икс, с нами шутки плохи, лучше немедленно настраивайся на полную откровенность, тогда у тебя ещё появится шанс выжить и влиться в наше общество или вернуться к себе после зачистки в ноктубре. Знаешь, что такое ноктубр? (Нет!) Может, это знает некто из твоих сородичей? (Не знаю!) Странно… Давай тогда поговорим о тебе и твоих сородичах. Ваши особи разных полов? (Да!) Перейдём к конкретике: два пола?
Очень Шуре хотелось бы узнать, сколько вообще может быть полов у одного вида разумных. Крафа как-то проговорился, что есть общество, где в полной гармонии и мире живут четырёхполые создания. Но подробности выяснить у него не удалось. Похоже, в здешнем мире знают и о таких. Если сами не невесть что.
Сильно запираться или «молчать» не стоило. Поэтому графиня призналась, что пола у них в обществе всего два. Судя по реакции и дальнейшему опросу, известие встретили положительно. Потом выяснили, что пленница женского рода, и дальнейшее общение продолжила Она, предварив это словами:
— Всё, коллеги! Дальше разрешаю вам только слушать и внимать. Будете вмешиваться, выгоню из центра.
«Может, у них здесь матриархат? — подумала пленница. — И мне это пойдёт на пользу? Знать бы ещё законы здешнего общества… Вдруг они, наоборот, женские особи иных цивилизаций убивают с особой жестокостью?»
И тот допрос, который ей в дальнейшем устроила Она, вполне оправдывал возникшие опасения. Тем более что начался он с очень неприятного момента: жутко болезненной ментальной молнией, после которой пленница утратила всякую связь с действительностью.

Глава 32
Постыдная капитуляция

Граф Дин совсем не так представлял себе здешнюю аборигенку. Особенно из-за красивого, томного, полного истинной женственности голоса она виделась ему величественной, осанистой амазонкой, всего с несколькими полосками тигровой шкуры на загорелом теле.
Действительность оказалась иная, хотя и представитель кошачьих имелся в наличии. Голова местного лахесса выглядывала у Акиманди Кеол’Огос над плечом! Тот самый Чалси, которого землянин вначале принял за собаку! Подобный боевой кот, раскрашенный природой как рысь, мог одним ударом толстенной лапы не то что коня убить или того же медведя, а слона завалить!
Но вел он себя, на удивление, спокойно, вперёд не рвался, даже не рычал, потому и был рассмотрен гораздо позже. А вот его хозяйка!.. Мало того что напугала своим видом дряхлой, укрытой морщинами старухи, так ещё и, присмотревшись к нежданному гостю подслеповатыми глазами, с воплем радости бросилась к нему навстречу. Выглядело всё это очень искренне, в ауре женщины агрессии или коварства не отмечалось, но представить её в своих объятиях Торговец не смог. Чисто на инстинктивных рефлексах он шагнул два шага назад и оказался по ту сторону невидимой преграды.
Разочарованная в своих лучших ожиданиях пейзанка не сильно-то и расстроилась пропавшей возможности обниматься с молодым, пусть и несуразно выглядящим мужчиной. Она запрыгала в метре от него, вскидывая руки в восторге и причитая, словно умалишённая:
— Ты прошёл! Ты прошёл! Ты здесь! Ты рядом! И ты прошёл!..
Звук проникал беспрепятственно, поэтому Светозаров решил не столько ответить, как прервать заевшую пластинку:
— Тоже несказанно рад вас видеть! Но сразу хочу отметить, что обниматься с посторонними женщинами мне не разрешает супруга, она весьма, знаете ли, ревнива.
— Всё! Веду себя как паинька! — старуха, словно сдаваясь в плен, подняла руки вверх и сделала два шага назад. — А то я не понимаю! Сама своего мужа к каждой тени ревновала и далеко от себя никогда не отпускала. — Заметив, что гость не собирается возвращаться обратно, отскочила вначале к креслу обок письменного стола, поправляя его и чуть разворачивая, затем стала пятиться к кухне со словами: — Да ты проходи, присаживайся! Чувствуй себя как дома! Сейчас я только для Чалси обещанный кусочек отрежу, да пусть себе идёт погулять. А мы уже сядем спокойно, да обо всём потолкуем…
Скрылась в кухне, оттуда послышалось несколько ударов, очевидно широченным и тяжеленным ножом, и хозяйка вернулась к двери. В ней так и стоял гигантский боевой кот, умильно крутя мордой и рассматривая незнакомого человека. Правда, пасть для подношения открыл, осторожно сжал зубами круг мяса толщиной сантиметров пятнадцать и диаметром почти в полметра да попятился задом. Как только скрылся из дверного проёма, дверь оказалась закрыта и даже зафиксирована одним из засовов.
Дмитрий к тому времени опять шагнул внутрь обители, но садиться не спешил. За это время хорошо успел рассмотреть одеяния туземки. Легкая курточка с множеством карманов служила скорей разгрузкой, чем элементом одежды. На поясе внушительный кинжал. Низ: удобные брюки из мягкой ткани защитного цвета, на ногах некое подобие мокасин из коричневой кожи.
Но как только мадам Кеол’Огос сделала к землянину первые шаги, приостановил её вытянутой вперёд ладонью:
— Раз уж мы собрались долго общаться, то и я не откажусь от угощения. Причём на меньшее по величине, чем для Чалси, не согласен.
— Ну да! Я и забыла, что ты голоден! — экспансивно воскликнула хозяйка и вновь бросилась на кухню. Однако при этом говорить не перестала: — Мы верили с мужем, мы всегда ждали и надеялись, что кто-то из Торговцев обязательно появится. Потому и поселились именно здесь после эвакуации с Праха остального люда. Потому что в поместье или в высотных домах хоть и роскошнее жить, зато никакой романтики ожидания нет. И жизнь становится скучной и унылой. Попробуй тогда шестьдесят восемь лет проживи без людей и прочих удобств цивилизации…
— А что, вернуться в цивилизацию нельзя, если обстоятельства прижмут? — Светозаров всё-таки присел в кресло, продолжая наблюдать через раздаточное окно за мелькающей в кухне хозяйкой.
— Можно, конечно! Но для любого отшельника это позор, унижение всех его жизненных постулатов. Да и нам здесь всё равно больше нравится…
— Но тогда получается, что уже по нынешним меркам тебе давно за…?
— Девяносто недавно исполнилось! — она выскочила из кухни, протёрла с круглого стола несуществующую пыль и, довольно легко его приподняв, переставила рядом с гостем. — Но я ещё сильная и здоровая! А муж мой был вообще силач!.. М-да… Жаль, что так рано погиб…
Воспоминания о спутнике жизни слегка омрачили её старческое лицо, но скорости передвижений не убавили. Практически бегом хозяйка стала подносить на стол тарелки и вазочки с мясом, солениями, симпатичными сухариками, овощами и самыми разнообразными фруктами. При этом не прекращая подавать информацию о себе:
— Мы в основном только фруктами да овощами питаемся. Мясом только на крайний случай запасаемся, если зима слишком лютая и долгая, ну и для Чалси коптили, а сейчас я ему уже реже пиршество устраиваю. Но всё равно стараюсь. Он ведь специально туши кабаньи приносит, а порой и оленьи, любит очень копчёности.
В конце концов уселась напротив и провела над столом приглашающим жестом:
— Угощайся! Приятного аппетита!
— Что, сам? А ты почему не ешь? — без тени подозрительности поинтересовался гость. Щиток Йо-Йо о наличии яда не оповещал.
— Да я по пути сюда целую кошёлку черешни съела, и так пузо трещит. В этом году замечательная черешня уродилась.
И с таким восторгом и обожествлением уставилась в рот гостя, что у того даже слюна пропала. Да и неудобно стало, что так грубо и некрасиво себя повёл с этой милой, доброй и гостеприимной старушкой. Ведь нетрудно было обняться с отшельницей, ничего бы с ним не случилось. Человек тут один живёт, да и до смерти мужа более шестидесяти лет иных людей не видела.
Но сейчас-то обниматься поздно, а вот занять примолкнувшую даму чем-то следовало. Иначе кусок в горло не полезет:
— А как с иными отшельниками дело обстоит? Вы с ними встречаетесь хотя бы изредка? — оказалось, что встречаются, и довольно часто. Мало того, и в небоскрёбах проживает пара престарелых отшельников, которым давно за сто и с которых уже песок сыплется.
На это повествование ушло минут пять, за которые у Светозарова аппетит только-только разгорелся. И он бессовестно воспользовался разговорчивостью бабульки. Попросил её рассказать вообще всё, что здесь знают о Торговцах, как с ними ассоциируются ахкуадры и про оставленное наследство птиц-прародителей. Особенно интересовался данным наследством, замком, в котором они сейчас и находились.
Не погнушался дать объяснение такой своей заинтересованности:
— Надо же мне как-то тут сориентироваться. Впервые здесь, недавно, вот только тебя, Акиманди, и встретил первой.
— А уж как я рада, как рада! — старушка в явном восторге раскачивалась так сильно, что чуть со стула не падала. — Это какая мне честь и высшая обязанность привалила! О них в нашем мире только дети несмышлёные не мечтают. Так что всё, всё расскажу, что душе твоей возжелается! Да ты ешь, ешь, дорогой! Если мало, я ещё нарежу.
Рот уже был набит, поэтому пришлось успокаивать даму понятными жестами, а потом другими поощрять туземку к ответам на уже поставленные вопросы. Правда, гость постарался запомнить и потом переспросить о сути мелькнувших слов о какой-то «почётной обязанности». Как-то она неуместно прозвучала.
Старушенция оказалась хорошей рассказчицей. Историю знала на отлично, а древние легенды вообще собирала, изучала и систематизировала. То есть она не просто так подвизалась в отшельниках со своим мужем, а приносила обществу посильную помощь своей научной работой. А прошлое её мира, называемого миром Наследников, оказалось таковым.
Изначально здесь жили ахкуадры. По преданиям, они вышли из воды на сушу, и мать-природа сразу дала им умение летать. Потому и величали прямоходящих крокодилов-чудищ птицами. По самым поздним ссылкам и упоминаниям, а также по имеющейся, прекрасно сохранившейся наскальной живописи, первые жители планеты появились и взмыли в воздух более трёх с половиной миллионов лет назад. Затем цивилизация пережила множество иных взлётов и падений и не раз зависала на грани полного вымирания. Гарантия выживаемости вида появилась с момента изобретения телепорта, а потом и адресного его аналога, благодаря которому ахкуадры расселились вначале по своей системе, а потом уже и по всей галактике. Кстати, сама местная галактика считалась чуть ли не самым меньшим звездным скоплением в данной вселенной, всего лишь чуть больше двух миллионов звёзд разного спектра и размера.
Ещё больше шансов выживания каждый член общества получил при обретении умений «пронзать камни». Уже тогда подобное существо обретало невиданные силы и возможности, а уничтожить его стало очень сложно. Ну и финал, наибольший расцвет цивилизация получила после целенаправленного, тысячелетия вырабатываемого, тщательного подвергаемого селекции умения физического перехода сквозь подпространства в иные миры. Первые особи подобного толка появились из среды обычных купцов и торговцев, потому их так и стали называть — Торговцы, с большой буквы. А в конечном итоге великие птицы ахкуадры с гордостью присоединяли к своему имени почётное звание «Торговец», считая выработанное, передающееся по наследству умение высшим достижением своего вида.
Тогда и наступила золотая эпоха великой цивилизации, продлившаяся около пятисот тысяч лет. Ахкуадры не просто жили и владели миром, они стали его под себя преобразовывать. Вначале просто реформировали планеты и меняли на них климат, затем научились приводить в порядок целые системы планет вкупе с их светилами. А впоследствии и на преобразование окружающей вселенной замахнулись.
Но ещё до того решили передать хотя бы частично свои силы и умения младшим братьям по разуму: людям, снабгам, сейгунам, кальмарам, туюскам, альрескам и многим-многим другим только появившимся цивилизациям. А для этого в центральную систему, на столичную планету, и в частности на этот материк привозили сотни, тысячи испуганных дикарей, обучали их, прививали высшие понятия своей культуры и вели работы над изменением наследственности, видоизменяя при этом и ДНК. Титаническая и архисложная работа, доступная только матери-природе да демиургам. Вскоре зазнавшиеся ахкуадры считали себя уже давно богами вселенной, жили до десяти тысяч лет и казались бессмертными.
Часть опытов по изменению иных разумных удалась, большая часть была брошена в конце концов, как бесперспективная. Например, «пронзать камни» и вдобавок летать научились только здоровенные кальмары с массивной человеческой головой на куче щупалец. Их многие тысячи лет использовали новоявленные демиурги в качестве загонщиков и ловцов новых дикарей для проведения опытов. Только вот кальмары оказались с характером, с повышенным чувством справедливости и взбунтовались. Отказались участвовать в насильственных акциях по сбору «генетического материала». За что их покровители-создатели не мудрствуя лукаво попросту сослали в бессрочную ссылку на планету с угрозой распада и гибели через сотню, другую лет. А остальных разумных кальмаров, рассеявшихся по некоторым мирам, приговорили к вымиранию, накрыв тамошние пространства неким полем. Да и попутно иную гадость устроили: резко ухудшили рождаемость, введя какое-то жуткое ограничение.
Дослушав до этого места, Дмитрий не удержался от восклицания:
— Так вот кто виновен в отпадании щупалец у кальмаров! А они, бедняги, всё думали, что это ограничения матери-природы! — и чтобы хоть как-то соблюсти вежливость, дал разъяснения замершей от желания услышать хоть что-то Акиманди: — Их мир и в самом деле разрушился, и выжило только не более одной тысячной от всех цивилизаций. И прошу прощения, что перебил, продолжай, я внимательно слушаю.
Госпожа Кеол’Огос тяжело вздохнула и словно сама себя успокоила:
— Конечно, конечно, у меня всё ещё впереди! — наверное, имела в виду, что уж потом поспрошает гостя, заставляя его отрабатывать роскошное угощение и утоление информационного голода.
И продолжила рассказ:
— А вот сейзуны и снабги научились не только летать, но и перемещаться между мирами. К сожалению, они оказались и самыми слабыми среди подопытных. Люди считались самыми лучшими Торговцами и лучше всех ассимилировались к окружающей среде, выживая и приспосабливаясь даже в самых катастрофических обстоятельствах. Именно на них и делалась основная ставка в распространении существ, врождённых путешественников между мирами. Или учили летать, используя магнитные и прочие поля планет. Велись широкомасштабные эксперименты и по передаче умений «пронзать камни». Поэтому здесь и были собраны миллиарды людей ещё в то время. А потом пришла беда…
Так как Акиманди сделала печальную паузу, чтобы подчеркнуть трагизм предстоящей главы, землянин спросил, уже примерно догадываясь по контексту о главной ошибке зазнавшихся демиургов:
— И эту беду накликали сами ахкуадры?
— Да. Когда начали эксперименты с изменением галактики, вселенная взбунтовалась. По утверждениям древних манускриптов, она живая и не терпит, когда её тело пытаются видоизменить. Как следствие появились умбоны. И тридцать тысяч лет назад началась такая война, которой не было в истории. Ахкуадры являлись почти бессмертными существами, но их перед лицом всеобщей опасности оказалось не так уж много. Куда делись остальные — до сих пор неизвестно. Зато на каждого из вступивших в войну пришлось по десятку, а то и по полсотни умбонов. Некоторые источники сообщают о тысячекратном количественном преимуществе врага.
После чего старушенция живописала о том, как шла война, почему ахкуадры отступили в иные, более защищённые, по их мнению, вселенные. После такого отступления умбоны, как ни странно, не уничтожили ни центральную систему, ни столичную планету. По легендам, они так увлеклись преследованием птиц-прародителей, что сами вместе с ними канули в немыслимых далях неведомых пространств.
Оставшиеся люди тоже впали на многие тысячелетия в обычное варварство. При этом вымерли или были по глупости истреблены сейзуны и снабги, не умеющие путешествовать по подпространству. Иные, кто умел, попытались уйти в другие миры и больше не возвращались. Новая эра началась одиннадцать тысяч лет назад, и цивилизация Наследников, давшая новое название своему миру, принялась подниматься на ноги. Как удалось понять по беглому описанию технических устройств, здешние люди добились гораздо большего, чем земляне, но при этом совершенно не воевали и не стремились в космос. Скорей они выбрали путь единения с природой, попыткой слиться с ней, став единым органическим целым. И понятно, что причиной такого развития послужила чёткая уверенность: окружающая мать-природа жива, а её разные формы достигают размеров всей вселенной.
Затем последовала долгая пауза, которую плотно наевшийся, сидящий с осоловелыми глазами Дмитрий прервал начавшимся обращением:
— Послушай, Акиманди, а почему ты… — хотелось спросить «…ни слова не сказала об этом замке?», но хозяйка его прервала:
— Луч! Можешь называть меня этим словом или добавлять его перед моим именем! — заявила она торжественно.
— М-м?.. А к чему это изменение? — гость всё-таки заподозрил подвох.
— Но тебе ведь понравился мой рассказ?
— Весьма, весьма!.. Но при чём здесь это?
— О! Это скорей титул, который сразу очерчивает мои почётные обязанности. И он даётся тем, кто первый встретил путешественника между мирами, ознакомил его со здешними реалиями, накормил, создал уют и все условия, и даже если Луч — это молодая женщина, то и ублажил гостя. Но ты не думай! — тут же добавила она строгим тоном. — Я понимаю, насколько я стара, и на подобное нисколько не претендую.
«Вот повезло-то! — подумал Светозаров, стараясь при этом не рассмеяться. — Расскажу Александре, пусть поревнует! Ха-ха!..»
— Хм!.. Луч, говоришь? — недоумевал в то же время вслух, желая как можно быстрей вернуться к разговору о замке. — Хорошо, пусть будет Луч. Хотя, вообще-то — это слово мужского рода…
— Неважно! Этот титул не имеет половых оттенков! — старушка закатывала глазки, складывала ладошки в умоляющем жесте, словно от этого слова решалась её судьба. — Раз уж ты ко мне явился и мы с тобой встретились…
Показалось, что она вот-вот зарыдает от долгого трёхгодичного одиночества, и Торговец не стал допытываться, выискивая аргументы против:
— Договорились, Луч Акиманди Кеол’Огос! Теперь поведай мне всё самое важное об этом замке и о строениях, ему подобных.
Судя по тому, каким торжеством засияли старческие глаза, она добилась для себя уникального отличия. И теперь перед своими сородичами собирается если не властвовать (вроде не похожи отшельники на стремящихся к власти карьеристов!), то уж точно хвастаться. Вполне возможно, что полученный титул от долго ожидаемого Торговца — это некий кусище той же славы и восторга от окружающих. Жаль, что божьему одуванчику недолго-то жить осталось.
Но раз «торговля» титулами закончилась, поводырь по тропам местной истории стала прилежно освещать историю данного замка. Он и ему подобные оказались построены ещё ахкуадрами, в эпоху их наивысшего расцвета. По всему континенту Прах подобных строений в сумме шестнадцать, и все они до сих пор сохранили свою целостность и неприкосновенность. Никто из живых существ не может проникнуть дальше, чем невидимая преграда в главных коридорах. При попытках открыть насильно двери в стенах коридора любопытные отделывались ощутимым ударом молнии. Более настырные вообще убивались на месте сильным ударом неведомой энергии. После исследований археологов стало понятно, что замки окружали стены в виде квадрата с четырьмя вратами. Но почему они не сохранились, до сих пор неясно.
Причины, по которым проникновение в главные коридоры оставалось возможным, это идентичные надписи везде, которые улепётывающие от умбонов ахкуадры оставили здешним потомкам.
Светозаров только ухмыльнулся, ругая себя за ротозейство: ведь вошёл он сюда, не обращая внимания на стены пройденного коридора. Недоработка! Прокол! Хотя и трагедией подобную невнимательность назвать нельзя.
А сам текст выглядел так:
«Потомки! Придёт час, и в ваш мир вернутся Торговцы. Примите их, как нас, ибо в каждом из них будет частичка нашего духа, грань наших умений и толика наших устремлений! Поведайте им о нас и о нашем поражении, предостерегите от необдуманных шагов, остановите от страшных ошибок. И вам воздастся за это сторицей: нарекут вас они Лучами, и будете вы всегда при них познавать иные миры, став им верными друзьями, соратниками и лучшими приятелями. Живите с миром!»
Тщательно, слово в слово пересказав текст, мадам Кеол’Огос скромно притихла, потупила глазки, словно готовясь к самым страшным и въедливым вопросам в своей жизни. И они уже готовы были сорваться с языка возмущённого гостя. Получалось, что, обратившись к туземке словом «Луч», он тем самым её не просто возвысил над соплеменниками, а чуть ли не привязал к себе незримыми узами. И она отныне будет за ним мотаться по иным мирам?
«Маразм чистейшей воды! — рявкнул Светозаров мысленно. И тут же всё разложил грамотно по полочкам: — А чего это я заволновался? С какой стати немощная бабулька понадеялась, что я её куда-то заберу? Я сам отсюда никак выбраться не могу, и не факт, что это удастся в ближайшее время. Скорей всего, вообще придётся покинуть эту планету на космическом корабле, чтобы уже где-то там оттолкнуться от чего угодно и шагнуть в подпространство. Да и вообще, мало ли чего нарисовали на стенах обречённые на вымирание ахкуадры? Подобные заповеди — не иначе как сказка для наивных детишек. Если вообще некий большой любитель пошутить не оставил надписи уже гораздо позже, десять или восемь тысяч лет назад. Пусть себе госпожа Луч мечтает о чём угодно пока… кормит меня вовремя… и даст на нормальной кровати хорошо выспаться. А дальше и сама поймёт, что данный титул ничего не значит и ничего не даёт. Ну да, всё верно… Уф, кажется разобрался! Разве что ради смеха всё-таки поинтересоваться…»
И он спросил совершенно спокойным, скорей даже равнодушным тоном:
— Что конкретно означают слова в заповеди ахкуадров: «…и будете вы всегда при них»? Растолкуй, Луч ты мой и свет, Акиманди Батьковна.
Явно настороженная и озадаченная, старушка распрямила спину и пустилась в пространные объяснения:
— Этого никто точно не знает, хотя научных гипотез, обрамлённых кучей доказательств, хоть отбавляй. В чём уверены все — детали и подробности должен знать Торговец. Но основная версия гласит, что Луч становится как бы нереальным в метафизическим плане существом, которое может по желанию опекуна принимать любую форму и переноситься с ним в виде любого существа или просто толики сознания, воплощённого в уникальную структуру.
— О как! А что тут тогда известно о двуализации?
— М-м?.. Ничего не известно. Но раз ты о ней вспомнил, то это не моё совершенно дело. Могу только добавить о себе, как о получившей титул: всюду, где ты, — окажусь и я, нисколько при этом у тебя не отбирая ни сил, ни энергии. Но при нужде могу светить как Луч, сражаться как воин и выполнять любые иные поручения как связист, курьер, ремонтник, лаборант, пилот, водитель, санитар… и прочее, прочее, прочее…
— Да, уж! Замечательно выходит! И входит… и выходит… — землянин неожиданно фыркнул смехом, припомнив знаменитый мультфильм про ослика Иа, точнее про Винни Пуха, где этот ослик вполне удачно фигурировал. — М-да! Получается, что эти ваши прародители те ещё…. — он замялся и в последний момент заменил ругательное слово «балаболы» на более приличное — «сказочники!»
— О, да! — залепетала хозяйка, с трудом вставая и прижимая кулачки к груди. Куда и ловкость, подвижность-то подевалась? — Ахкуадры жили как в сказке и умели всё! Для них не существовало слово «невозможно». И вот теперь… я… тоже прикоснулась к их величию…
Наивности бабульки Дмитрий поразился настолько, что даже самому за себя стало стыдно. Сидит тут, понимаешь, поддакивает, вводит аборигенку в заблуждение, а она уже на него чуть ли не молится. Позор! Следовало срочно менять линию поведения, пока от звёздной болезни не умер. Вот он и начал словно оправдываться:
— Ну, по большому счёту, я — обычный человек…
— Я знаю! — пялилась на него с восторгом Акиманди.
— …Тем более, что подобных мне миллиарды.
— Я в это всегда верила!
— И мы никоим образом не желаем становиться объектами поклонения.
— Мы никогда в этом не сомневались!
— Так что титул Луча — он ни к чему такому тебя не обязывает…
— А большего и не надо! Я стала Лучом!
Похоже, что экзальтация у неё в сознании перешла все разумные пределы, и следовало как можно скорей возвращать женщину из сфер безумия в реалии здешнего мира. Что Торговец и попытался сделать, вернув тему разговора к самым простым, бытовым вещам:
— Здорово, конечно, и я очень за тебя рад. Ну и рад нашему знакомству… Только у меня к тебе такая наболевшая просьба: умыться можно? А то у меня на лице до сих пор кровь засохшая. Так зудит, спасу нет…
Хозяйка закивала, рукой указывая в сторону кухни:
— Да-да! Там вода в ведре и таз! Умывайся! — при этом странная экзальтация не прошла, а скорей даже усилилась. А потом и просьба странная последовала: — Я ждала этого шестьдесят восемь лет… Нет! Я ждала этого с самого детства, как только узнала о замках и Торговцах! И вот я Луч! И знаю, что веду себя некрасиво, и знаю, что следует терпеть и ждать… Но сил моих больше нет! Пойми меня! Ты разрешишь мне… войти?
Ничего не понимая, не ощущая какой-либо опасности для себя, Светозаров тем не менее всполошился не на шутку. Куда это «войти»? Зачем? Не в иное ли существо? А раз иного нет, то не в него ли, наивного гостя?
Поэтому на всякий случай встал, стараясь, чтобы стол оставался преградой, незаметно соорудил перед собой дополнительные щиты из имеющейся в кристалле-накопителе энергии и согласно кивнул:
— Попробуй… войти.
И с все больше округляющимися глазами стал смотреть, как женщина мелкими шажками двинулась в обход письменного стола прямо на преграду. Целеустремлённо шла, веря всем своим существом, что преграда её не остановит. А ведь Дмитрий прекрасно помнил, что и его не сразу пропустило внутрь, шла некая проверка параметров Торговца, даже упираться пришлось со всей силы, прежде чем первый раз провалиться внутрь.
«Если сейчас она будет остановлена, то может и умереть от крушения всех своих иллюзий!» — подумал землянин, так и не успевший вдохнуть воздух перед самым ответственным моментом.
Прежде невидимая даже для Демарга преграда вдруг странно мигнула, высвечивая свою толщину в добрых два десятка сантиметров. Словно напряглась перед первым прикосновением. Потом беспрепятственно приняла в себя вставленные чуть вперёд старческие ладошки, качнулась навстречу одухотворённому лицу и… вновь стала невидимой. А Луч Акиманди Кеол’Огос уже стояла на той стороне, в радостном порыве воздев руки к далёкому куполу, и визжала, как шестнадцатилетняя девчонка, звонким, сильным голосом:
— Свершилось! Я вошла! Я — Луч! Я — вездесуща!

Глава 33
По законам высшей справедливости?

Очнулась Александра довольно быстро, потому что успела уловить последние наставления от женской особи:
— …начну тебя спрашивать быстро и жёстко! Только посмей мне хоть раз не ответить или долго задуматься — сразу получаешь такое же наказание! Готова? — и после короткой паузы нанесла очередной удар своей кошмарной ментальной молнией. — Получи! И запомни: сила наказания будет с каждым разом возрастать! Осознала?
Скорей непроизвольно, чем намеренно, Саша ответила «да». И тут же посыпались вопросы с молниями вперемежку, мешая толком сосредоточиться, сконцентрироваться на правильности выбранной тактики. Только и мелькала на задворках сознания всё больше закипающая ненависть:
«Да эти твари должны быть уничтожены, как плагри-людоеды! И детей они похищают для изуверских экспериментов! Как же я вас ненавижу! — ну и попутно с этим, более прагматичные мысли: — Чего это она на меня так взъелась? С какой стати? И почему так дотошно выспрашивает именно о гомо сапиенс?»
Учёная дама из племени похитителей всё пыталась выведать про истинный внешний вид пленницы. Видимо, не сомневалась, что та не может выглядеть ничтожно малым «нечто» и где-то прячется в своём нормальном теле. Причём задавала вопросы самого полярного толка. Начала издалека, вопрошая, сколько ног или лап пленница имеет. Сколько у неё голов и глаз. Рожает ли женская особь лично или плод вынашивается в специальной технической установке. Умеет ли летать и на какие глубины может нырять в воду. Имеют ли сородичи технические средства для умножения написанного копировальным способом. И многое, многое другое.
И как-то довольно быстро догадалась, что у той две ноги, две руки и по пять пальцев на каждой. После чего возопила с бешеной экспансивностью:
— Так что же ты молчала, что относишься к виду человекообразных?! (Не знаю!) Или ты нас боишься? (Не хочу отвечать!) Получи! А раз ты нас боишься, то ты явилась к нам со злыми намерениями? (Нет.) А то и вообще совершенно случайно? (Да!) А твои близкие знают, куда ты подалась? (пришлось отвечать «нет!») То есть ты просто путешествовала? (Да!) И чисто случайно свалилась в наш мир? (Да!) И не собираешься творить здесь зло? (Нет) А дети у тебя есть? (Нет!) Да и как иначе отвечать, если ребёнок не родился ещё?!
Саша больше всего на свете боялась, что по её следу в астрале могут вернуться к её телу и уничтожить его вместе с плодом. Чтобы этого не произошло, она была готова вытерпеть любые муки и даже умереть ментально. Нисколько при этом не сомневалась, что Тител Брайс и иные целители поддержат тело при жизни, сколько надо, и ребенок родится здоровым.
Однако мучительница словно догадалась о неполном ответе, продолжив вопрошать с особой настойчивостью:
— Тогда ты беременна? Ты ждёшь ребёнка в скором будущем? И ты не хочешь в этом признаться? — так как следовало в ответ «глухое молчание», молнии били и били по пленнице со всё возрастающей силой. — Ты боишься за своего ребёнка? Ты очень за него боишься? Боишься, что ему у нас больше понравится? А ты этого не хочешь? А раз не хочешь, то прибыла к нам со злым умыслом? Или вообще воевать решила? Тебе что-то не нравится в нашем обществе? Ты что-то о нас знаешь? Тогда получается, что ты прибыла к нам не случайно, а преднамеренно, да?
Весьма действенный получался допрос, это следовало признать, несмотря на всю его несуразность и неправомочность. Некая самка цивилизации похитителей словно предугадывала скрытый ответ со стороны пленницы и довольно ловко, почти безошибочно задавала наиболее опасный следующий вопрос.
И у Александры неожиданно мелькнула в сознании догадка, как это делается. Это же лаборатория, в которой куча приборов для фиксации, и они намного лучше действуют, чем глаз или логика. И подсказывают экспериментаторам на экранах то, о чём пленница кричит только мысленно. Она-то не дергается, зато на вопросы реагирует подсознание, ожидающее новой порции боли. Да и самые первые вопросы уже давно помогли составить психопатическую матрицу пойманного существа, и теперь банально пробивать его на ложь или правду. То есть некий детектор лжи уже действовал, и опытному следователю ничего не стоило лавиной задавать вопросы, наносить болезненные наказания и без затей считывать с экрана поступающую информацию.
Выход после таких выводов виделся только один: абстрагироваться от внешнего мира полностью. А не получится — значит умереть, но не дать злодеям больше ни крохи информации о своих родных и о своём мире. Только вот подобное решение легче принять, чем воплотить в жизнь.
Хоть графиня Светозарова и так находилась в «нигде», ничего не видя и даже от боли не могущая кричать, уйти в себя ещё глубже никак не получалось. От женского голоса, вернее от сути опасных вопросов, удалось отстраниться. Теперь голос стал походить на гул катаемого течением валуна, слова стали неразборчивы, эмоции тоже почти не доходили до сознания. И в этом помогла собственная эмоция — ненависть.
А вот дальше вырваться от боли или банально умереть никак не получалось. Куда ни металась, что из арсенала своих умений ни применяла, всё бесполезно. И только на исходе сил, словно в забытье, мысленно воскликнула:
«Всё перепробовала!.. Кроме двуализации… Будь она неладна! Сюда сработала, а обратно никак! — но это восклицание породило иные мысли, на которых и попыталась максимально сосредоточиться истязаемая землянка. — Ну а почему это я всё время рвусь назад? Ведь из любой трубы есть два выхода, а чтобы добраться до второго, надо просто двинуться дальше…»
Ценная идея не просто забрезжила на краешке сознания, но стала там крепчать, обрастать дельными мыслями, насыщаться логичными подсказками. Понималось, что идти куда-то дальше, в прямом смысле этого слова, — полная бессмыслица. Тут некуда идти, западня поймала структуру двуализации и отпускать её не собирается. Но что случится, если из внутренностей данной структуры создать иную структуру и отправить её наружу? Ведь по логике, иная структура уже сотворится в совсем иной ипостаси. Потому что сам выход человека в астрал, по заверениям Эля, — это уже изменение реальностей, уже переворот во всей окружающей вселенной, пробой в иной мир. И если выйти из астрала не назад домой, а, скажем так, во второй слой астрала? Или совсем в иное понятие бытия, которое и астралом-то нельзя назвать?
Как оно будет выглядеть? Получится ли? Если есть сама идея, то её можно применить на практике в любой обстановке, в любом месте и в любое время, которое тоже по сути своей относительно. Иначе говоря, можно продвинуться не на иную ступеньку, а в иное измерение, возможно, при этом даже оказавшись в прошлом или будущем.
«Нет, в иное время мне не надо! — своевременно испугалась Шура, чуточку меняя параметры создаваемой новой структуры двуализации. — Достаточно только оказаться вне силовых полей местной ловушки…»
И настолько сосредоточилась на новом для себя процессе, что уже не слышала ничего и даже не реагировала на болезненные ментальные молнии.
И мир вокруг неожиданно ожил. Точнее говоря — он появился ниоткуда. Родился как по мановению волшебной палочки. Заиграл красками. Получил размеры. Зазвучал. И даже получил иные, совершенно ранее незнакомые запахи.
Ну а сама новорожденная крошка сознания, сохранившая все чувства и мысли своего основного «я», получила возможность свободно порхать по громадному помещению в виде никем и ничем не улавливаемой частички. Причём порхать невероятно легко, быстро, не ведая преград и пронзая всё, что попадается на пути, словно частичка нейтрино. То есть кажущаяся вначале сумасбродной идея с двойной двуализацией блестяще воплотилась в жизнь. Оставалось только разобраться в окружающем и понять, что это за мир, в котором Светозарова оказалась.
Во-первых, само понятие помещения являлось чисто условным. Скорей некое перекрученное пространство между клубящимися в мягких оболочках струями разноцветного дыма или пара и бугрящимися корнеподобными стенами, полами и сводами. Скорей всего, древесными стенами, а может, и псевдоживыми, из искусственного материала. Потому что стены порой то вздымались своими выпуклостями, то пытались сдвинуться в разные стороны, то вздрагивали и шли мелкими волнами. Во-вторых, ни тебе прямых линий, ни привычной в понятии землянина мебели, ни хитромудрых устройств, присущих технически развитым цивилизациям. Складывалось впечатление, что всё это находится в желудке древовидного монстра. Правда, пахло вполне приятно — цветами и эвкалиптом. Как со свежим воздухом обстояло дело и с атмосферой вообще, Александра понять не могла: дышать-то она не дышала.
Но не везде царила такая неустойчивость в виде волн или тряски. Треть «помещения» словно замерла в окаменении. Там даже дым в шарах не клубился. И чуть позже стало понятно, почему.
В той трети слышались знакомые голоса. Мир вокруг изменился кардинально, а голоса троих учёных остались легко узнаваемы. А там и их самих удалось рассмотреть, аккуратно и осторожно приблизившись на удобное расстояние. Имелись, естественно, опасения, что здешние ловушки и структуру вторичной двуализации засекут, но пока никаких признаков тревоги не замечалось.
Наоборот, тревога царила в стане учёных по совсем иному поводу: «контакт» оказался сорван. О чём они и ругались с самозабвением и упоением. Причём вначале Саша не слишком-то и к словам прислушивалась, во все глаза, если можно так выразиться, уставившись на импозантное трио. Наверное, потому вытаращилась, что внутренне уже давно ассоциировала своих мучителей с кентаврами-людоедами. А в действительности всё оказалось не так.
Все трое оказались людьми! Но такими странными и противоречивыми людьми, что в сознание закрадывалось предположение: перед глазами сценка из удачного, мастерски сработанного мультфильма. Ещё и ни одного знакомого предмета не было вокруг, который позволил бы чётко соотнести масштаб и правильно представить себе размеры действующих лиц. Они могли оказаться как лилипутами, так и под стать Гулливеру. Но если их воспринимать по обычным человеческим меркам, то смотрелись они так.
Адекватнее всех казался Нытик. По крайней мере — внешне. Большой, высокий, угловатый, он чем-то неуловимо напоминал Титела Брайса. Разве что ректор Академии двигался быстро, сильно жестикулировал и говорил всегда громко, не мусоля слова и не глотая окончания фраз. Да и одевался вполне прилично. Тогда как учёный здешнего мира выглядел сонным ипохондриком, фаталистом, сбежавшим из цирка. Ибо одет он был в обтягивающее всё тело трико. Благо ещё, что не в полосатое, а в однотонное, апельсинового цвета. И неизвестно, что выглядело бы гротескней.
Тип, названный Резким, выглядел как старичок-недоросток, не выше ста шестидесяти сантиметров. Ещё и в одежде из ярких, аляповатых расцветок тканей. Такими рисуют гномов, которые окружали Белоснежку и доставали ей всего лишь до пояса. Весёлые, подвижные, краснощёкие и весьма, весьма упитанные товарищи. И этот старикан, по возрасту смотрящийся за восемьдесят годков, оказался невероятно пузат и щекаст. Что особенно не укладывалось в голове при воспоминании о его фривольных разговорах и пикировках с главной мучительницей из научного трио.
А ту пришлось рассматривать особо. Будь Она усыпанной бородавками ведьмой или бабой-ягой, удивляться было бы нечему. Разве что слишком приятным для такой мерзкой образины голосу, грудному, проникновенному. Но Она по внешним признакам смотрелась девочкой! Не старше двенадцати лет, тоненькой, стройной комплекции, с длинными волосами до колен и с вполне милой, наивной мордашкой. А хуже всего, неуместней и несусветней, казалась её полная оголённость! Уж на что землянка считала себя видавшей виды особой, и то засмущалась от стыда, непроизвольно пытаясь смотреть в сторону. Лишь бы не видеть, как в ходе спора девочка пытается ухватить коллег за причинные места, а те в ответ бесстыже лапают её за все части тела и с особым цинизмом хлопают по раскрасневшейся от таких жестов попке.
Потому, наверное, вначале и не доходила до графини суть спора, что вид спорящих людей совершенно не соответствовал, мягко говоря, внутреннему содержанию ведущейся дискуссии. Пришлось делать над собой невероятное усилие, чтобы осознать суть услышанного.
— Ты её убила! — обвинял гном Резкий. — Угробила самое интересное событие в нашей мышиной возне за последние тридцать лет!
— Ты забыл о нашествии плагри…
— Да кому нужны эти тысячи кентавров, кроме как для увеселения детей в зоопарке?! К тому же до сих пор не могу понять, какой идиот забросил в наш мир этих кровожадных людоедов. Но я не о том…
— Она жива! — повизгивала раскрасневшаяся девчушка. — Просто в небольшом обмороке…
— …вот я немедленно и доложу проверяющим о твоём вопиющем несоответствии! Пусть тебя за это сгноят в ноктубре, как ты того давно заслужила!
— Ты не посмеешь! — раскрасневшаяся от злости и от шлепков девочка попыталась ударить оппонента кулачком в живот, но ничего, кроме вида подрагивающего сала, не добилась. — И лига матерей меня не даст в обиду! Я делала всё по инструкции!
— Да кто такие инструкции выдумал?! — Резкий тоже, как показалось, изготовился дать малявке подзатыльник. — Да за такое…
— Коллеги, криком мы ничего не добьёмся… — флегматичный Нытик просто встал между дерущимися, пытаясь и дальше оставаться между ними и принимая почти все их удары, тычки и шлепки на себя. — Вместо данного спора предлагаю потратить все силы и время на реанимацию неизвестной человеческой особи женского пола.
— Как ты себе это представляешь? — таранил его животом гном.
— Её не надо реанимировать, она сама сейчас придёт в себя! — утверждала малявка.
Словно их не слыша, Нытик повернулся лицом к девчушке и ущипнул её за сосок:
— Чтобы твой партнёр меньше злился и кипел, лучше объясни нам обоим, что это за странные инструкции у тебя от лиги матерей?
— А то вы не догадываетесь! Два сухаря, ленящиеся прочитать информационные бюллетени!.. И кончай щипаться, старый козёл! Не то изнасилую сейчас!..
— Ты не отвлекайся, отвечай на вопрос, — Резкий довольно ловко оббежал высоченного коллегу и со смаком впечатал ладонь в девичье седалище. — А то так и останешься самой пострадавшей стороной.
Создание, которое уже и язык не повернулся назвать «Она» с большой буквы, довольно шустро и ловко врезало ногой гному по его толстой заднице, после чего вполне покладисто стало докладывать:
— Инструкции просты: каждая женская особь должна доказать своё высокое право таковой именоваться. Особенно если она мать или собирается ею стать. Для этого она обязана пройти несколько уровней болевого воздействия, самоотверженно при этом защищая в первую очередь своё потомство. Если сломается, окажется недостойной, то подлежит уничтожению вместе со своим выводком или перепрофилизации сознания в ноктубре.
Внимательно выслушавшие её коллеги покивали головами, словно соглашаясь, но на словах высказали совсем иное:
— Это не верная инструкция, нарушающая наши права делать всё, что нам хочется, — сердито заявил Резкий. — Основной постулат нашей жизни твоя лига матерей забыла: «…делай всё, что хочешь, но не мешай окружающим!» И уже сам факт этакой инструкции попахивает судом над этой лигой озабоченных старушенций. Самой-то не противно исполнять чью-то волю?
Как ни странно, но девочка смутилась, уткнулась взглядом в пол и дернула плечиками. При этом никак не отреагировала на очередной щипок и шлепок. То есть она оробела! Иначе говоря, признала злостное нарушение основных правил! И это при том, что сама вела себя как малолетняя шлюха, позволяющая касаться своего тела кому угодно и как угодно. В сознании землянки подобное не укладывалось.
Тогда как пустился в философствования и Нытик, но глядящая на всё это действо Светозарова вдруг поняла совсем иное, кто перед ней и где она находится:
«Альтруисты! Мир Анархия! И недаром они про кентавров упомянули, это им наш друг Подрикарчер «накидал», собирая людоедов по иным, захваченным ими мирам… Вот это я влипла!.. Их ведь даже вся цивилизация Водоформов боится. Только недавно выздоровевшему Подрикарчеру ничего не страшно: молодой и глупый… Крафа сбросил цельным блоком всю информацию о мире Анархия Диме, а сам получил её от пленённого им людоеда. Когда-то кровожадного Плагри поймали вот такие «учёные», как эта троица, и перенастроили его организм на потребление только свежей травки и сена. Учитывая миллионнолетнюю эволюцию людоедов, их чуть ли не бессмертность, такое считалось невозможным. А вот альтруисты это состряпали шутя, а потом прирученного и покорного кентавра держали в вольере, куда с ним приходили играться дети. И не просто играться, а мучить его, издеваться и наказывать физически. Тот Плагри тогда сбежал с Анархии только благодаря настройкам своего телепорта, вернувшего его домой в строго обозначенный срок…»
Про иные стороны жизни кентавров Дима своей любимой рассказывал крайне неохотно, да и не мог, наверное, знать много. Сам получил эти сведения из сознания кровожадного существа, которого дальше лаборатории и вольера в зоопарке никуда не отпускали. Но ни он сам, ни Крафа даже не мечтали попасть в этот мир, потому что весьма опасались его. По их мнению, здесь вначале любого пришельца переделывали на свой вкус, меняли сознание или убивали, а уже потом начинали с ним вести диалог. А кому интересно, чтобы тебя переделали по своему усмотрению какие-то зажравшиеся альтруисты? Кто хочет, чтобы ему «промыли мозги» в буквальном смысле этого словосочетания? Да никто!
Графине стало понятно, что обозначает часто упоминаемый ноктубр. Нечто в виде тюрьмы, где как раз и меняют существу сознание либо полностью, либо частично. Удаляют при нужде неуместные воспоминания, а то и навязывают своё видение мироустройства. При этом не спрашивая согласия самих подопытных индивидуумов.
А самый длинный и тощий в троице тем временем всё разглагольствовал:
— Давайте не будем накалять обстановку. Ссориться с лигой матерей — это проявить неуважение в первую очередь к матерям. Да и все остальные женщины нашего мира могут воспринять это как личную обиду.
— Вот именно! — вякнула женщина, невесть какого возраста, обретающаяся в теле малолетней шлюхи. При этом она воинственно посмотрела на Резкого и показала ему язык. За что вполне милостиво восприняла ответные шлепки и щипки.
— Вдобавок хочу заметить, что угрозы судом в коллективе коллег, работающих вместе уже долгие годы, неуместны и некорректны. Поэтому предлагаю нашу небольшую разминку считать оконченной и возвратиться к работе. Думаю, пора действительно вступить в нормальные, полноценные переговоры с существом из иного мира. Если она выжила…
— Никак не должна умереть, я наблюдала, в ней ещё полно нерастраченной энергии…
— И хорошо было бы понять, откуда она к ней поступает, — бормотал гном из мультика. На что Нытик в трико продолжил с досадой и раздражением:
— Экие вы олухи, честное слово! Намного важней нам выяснить секрет подобного перемещения. Ведь аналогичного действа даже мы не можем, хотя и пытались применить некие подобные умения Водоформов в своей практике. Тысячи лет назад это не получилось. Зато сейчас у нас есть шанс неудачи наших предков исправить и в самом деле добиться прославления своих имён. Успокоились? Тогда приступаем!
И все сместились к тем самым шарам, наполненным разноцветными дымами. Те тут же стали менять свою окраску, превращаясь в удобные, с высочайшей разрешимостью экраны.
Тогда как графиня Светозарова мысленно фыркала от возмущения:
— Так это у них такая «разминка»? Производственная зарядка в виде шлепков, щипков и пинков под зад? Боюсь представить себе, что тут станет твориться в обеденный перерыв. А если они ещё и «тихий час» устраивают во время сиесты!.. Но это всё, по большому счёту, мелочи, пусть живут, как хотят, лишь бы нас не трогали и детей не воровали. Что мне сейчас делать? Возвратиться незамедлительно в своё тело из структуры вторичной двуализации не получается. Значит, надо либо продолжить переговоры, либо остаться наблюдать со стороны. Ведь чем дольше они будут считать пойманное «нечто» в бессознательном состоянии, тем больше я смогу выяснить о мире Анархия. Если вообще не ринуться наружу этой гротескной лаборатории и не осмотреться вокруг. Надо подумать… Предпочтительнее послушать начало переговоров, а уже потом решать, что делать дальше…»

Глава 34
Поиск лазейки

Минуты три прошло, а Светозаров всё стоял, пялился на орущую молодым голосом старушку и пытался сообразить:
«Ну ладно… Ахкуадры — сказочники. Аборигены — наивные. Но и я ведь не вчера родился. И тупоумием никогда не страдал. Сообразить просто обязан, где тут сказка, где обман и в чём подвох. Или это гениальный прикол местных отшельников? Называется «Сведи с ума Торговца!»? Да нет, не похоже. Слишком лихо закручена интрига и слишком много пафоса, искренней экзальтации. Такое не сыграешь. Ну и аура, наконец. Она всё подтверждает, что женщина чувствует. Да ещё, кажется, стала совсем иной, не присущей человеку. Вернее — обычному человеку! Точно!.. Теперь она напоминает ауру Маурьи, целителей второго уровня, по спецификации мира Зелени. То есть врачей с наиболее высшим приоритетом помощи ближнему. Выше по умениям только Арчивьелы. Ну и над ними Тител… однозначно Эрлиона с Элем… да, пожалуй, Дассаш Маххужди. А что значит новая аура для Акиманди? Вряд ли она стала целителем. Скорей она перешла в иную стадию своего бытия, стадию полной готовности к самопожертвованию собой ради великой цели. Однако! Если это так, то мне от неё будет сложно избавиться… Потому что всё равно не верю, что она теперь навечно останется при мне. Любой сказке есть предел, даже такой умопомрачительной и таинственной… Точно! Как я сразу-то не догадался про основной козырь великой заповеди!..»
Простая диалектика подсказывала: если замок признал право Дмитрия Петровича Светозарова находиться внутри него, то и любого сопровождающего отныне пропустит. Особенно если будет озвучено устное разрешение. А ведь гость этого мира как-никак разрешил туземке войти внутрь.
Придя к такому решению, граф облегченно выдохнул и подался в кухню умываться. Понятно, что подобное омовение следует производить до еды, но обстоятельства по-иному не складывались.
Только умывшись, Дмитрий сообразил, что под рукой нет нормального полотенца. Висящие кухонные тряпки-ухватки к лицу прикладывать как-то не хотелось. Но лишь собрался использовать умения «просушки тела», как ему в руку уткнулся край вполне приличного, похоже, что нового полотенца. Кожа на лбу, подбородке и носу почти зажила, но всё равно сильно растирать подпорченные места не хотелось, и приятная ткань пришлась как нельзя кстати.
Акиманди стояла рядом и заботливым взглядом женщины уже совсем иначе осматривала мужчину с ног до головы:
— Вот! Совсем иное дело после мытья. На человека стал похож. Ещё бы одежду на тебе сменить, а то словно от любовницы сбежал! Э-э… или это так и надо?
Что характерно, и тон бабульки совершенно изменился! Он вдруг стал глубоко свойский, родственный, что ли. Словно она и в самом деле говорит как старшая сестра с младшим братом.
«Чего это она? — озадачился Торговец, возвращая полотенце и возвращаясь в гостиную-спальню-кабинет. — Или Лучу подобная фамильярность положена?» — но на вопрос всё-таки решил ответить по возможности честно:
— Нет, так мне и самому не нравится. Просто в момент прибытия в ваш мир несколько потрепало. Но мне думается, мы эту проблему быстро решим. Раз в замке всё цело и сохранилось, то что-нибудь из одежды тоже обязательно отыщем. Бывал в таком, знаю.
— Разве в иных мирах ещё есть такие замки?
— Нет, нету. Есть только один, и тот в подпространстве. И там добра хватало.
— А если здесь ничего нет? — не унималась старушка. — Так и будешь в нижнем белье щеголять? По утверждениям легенд — замки так и не были заселены. До сих пор остаются пустыми. Сквозь окна видно, что внутри даже мебели нет. Уж их со всех сторон снаружи за тысячи лет до последнего выступа изучили.
Светозаров вспомнил, что штор на окнах и в самом деле нет, но вот отсутствие мебели его сильно разочаровало. Нет кроватей — нет и шкафов. Нет шкафов — нет и одежды. Правда, сразу на ум пришло напоминание о подвалах. В Свинге Реальностей только подвальных этажей два десятка насчитывалось, а уж если вспомнить о сорока изоляторах, в виде кубов с гранью в двести метров, то сам по себе напрашивался вопрос:
— Фундамент тоже откапывать и рассматривать пытались?
— Ещё как пытались! Но только и выяснили, что вниз простирается пространство стен, равное примерно количеству восьми верхних этажей.
Ну вот и вторая, существенная разница проявилась, помимо не сохранившегося двора. Подвалы не на всё пространство того же двора, а только под площадью дома. Ну и вместо двадцати — всего восемь. Упрощённые копии? Или попытки потренироваться в строительстве самого главного замка?
Вопросов, как всегда, море, но один, кажется, получил конкретный ответ: Свинг Реальностей построили никакие не Предтечи, а примерно равные им по всем параметрам ахкуадры. По сути, их самоназвание тоже следовало писать с большой буквы, только сомнение терзало: вдруг они живы? Вдруг и дальше где-то жируют в неведомых вселенных? Ведь не факт, что умбоны их уничтожили. Если виновной в разжигании войны считается возмутившаяся (живая!) вселенная, то и птицы-крокодилы-демиурги тоже дураками не были. Немедленно поняли, откуда дымом потянуло, и устроили лихую эвакуацию всей своей цивилизации. Причём настолько далеко убрались, что обиженная вселенная в тех краях даже знакомых не имела и попросить никого не могла: «А поищите-ка моих обнаглевших обидчиков! А уж я им задам!»
Возможно такое? Легко! Особенно как вариант истинной, но никому точно не ведомой истории.
А вот кто построил Сеть Опорных Станций, так и оставалось загадкой. По всем признакам — не ахкуадры. Но тогда кто? Те самые Предтечи? Не они ли, те самые «красивые» люди, сцепившиеся в последнем бою с песиголовцами на Пятой Опорной Станции? Кстати, и сами песиголовцы — та ещё тайна, требующая разгадки. Хотелось верить, что работающий на Пятой Эльвер-Аусбурн Дмитриевич с задачей справится и секреты все раскроет.
«Только самому бы туда быстрей добраться, — досадовал Дмитрий, отстранённо наблюдая, как хозяйка копается то в сундуках, то в шкафах и раскладывает нечто на кровати. — И Саша наверняка уже места себе не находит от переживаний, кальмары наверняка тревогу подняли. Как бы Крафа за мной следом не сунулся… Но с другой стороны, если он будет с ускорителем за спиной, то лазейка отсюда в два счёта отыщется. И в любом случае он на месте моего прибытия разберётся, что я остался жив и в иное место, кроме как к замку, двинуться не мог. Значит, отыщет быстро. Проблемы начнутся, если мы уже вдвоём тут надолго зависнем. И не так проблема, как катастрофа. В таком случае было бы лучше прислать сюда по моим следам того же Шу’эс Лава или коллег из мира Грёз… Надеюсь, союзник к этому вопросу правильно подойдёт и своей ценной шкуркой рисковать не станет. О чем я ещё не спросил?.. И почему так хочется спать?.. А! Что там на крыше?..»
И поинтересовался:
— Крышу замка тоже тщательно обследовали?
— Не удалось, как ни пытались. Больше всего жертв именно при исследовании крыши и случилось. Там все непрозрачным куполом накрыто, вроде и мягким на ощупь, но смертельно опасным. Чуть давление на него усиливается, как в ответ молнией убить может. А то и такой, что весь дирижабль огнём покрывало или всмятку ударом сокрушало. Вот исследователи и гибли десятками.
— Ага! Значит, хоть там что-то ценное может отыскаться… Хотя что там может быть полезного?.. Разве что Статичные Блоки?.. Вряд ли…
Хозяйка его бормотание оборвала решительным наставлением:
— Переодевайся! Всё по твоим размерам подобрала, ну разве что великовато чуть будет. Одежда новая, добротная, супруг ею ни разу и не пользовался. — Не заметив энтузиазма, она добавила с пониманием: — Пока ты тут себя в порядок приведёшь, я наружу выйду, гляну, где там Чалси и чем он занимается. А уже потом сразу на обследование замка подадимся.
И не дожидаясь согласия или комментария, устремилась на выход. Гость глянул на закрывшуюся дверь, хмыкнул от такой слишком уж материнской заботы и стал разглядывать предложенную одежду. Много удобных, закрывающихся липучками карманов. Прочная ткань, прочный ремень, пахнущее травами, мягкое нижнее бельё. Переоблачаться было лень, усталость, да после сытного обеда, прямо с ног валила. Всё-таки усиленная регенерация, вытянувшая массу резервных сил из самого тела, та ещё перегрузка! Но и в нижнем белье щеголять, да с обрывками Хаюши на поясе даже перед столетней бабкой стыдно.
Поэтому заставил себя собраться и решительно начал срывать истрёпанное нательное бельё. Оставшись нагишом, всё-таки использовал структуру очистки тела, несмотря на усилившуюся усталость. А одеваться в чистое оказалось невероятно приятно, комфортно. Уложил поближе к коже кристаллы-накопители, ещё некоторые мелочи, приспособил найденный в мире Ягонов бриллиант. Напоследок уселся на кровать и надел тонкой вязки носки. Всё так же сидя обулся в удобные, словно по ноге сделанные полусапожки. И только после этого расслабился… Да настолько расслабился, что тело само легло, даже не особо целясь головой на подушку, и уже через пару секунд бессовестно дрыхнуло, не обращая ни на что внимания. Только подсознание отметило, что ноги, так и оставленные на полу, кто-то осторожно приподнял и уложил на кровать. Тело распрямилось и окончательно провалилось в нирвану блаженства.
Спал Светозаров долго.
Потому что когда проснулся, в помещении царил полумрак явно лунного происхождения. Купол на крыше и отражённое со спутников планеты сияние собирал, отправляя его вниз, так что полной темноты здесь никогда не существовало. Всё-таки спутника ахкуадры установили три штуки, и всегда полтора из них виднелось на ночном небе. Ну, разве что в грозовую погоду здесь, внизу, наступала темень.
Акиманди Кеол’Огос, получившая титул Луч, терпеливо сидела в кресле, не спуская взгляда с гостя, и когда тот зашевелился, потянулся и начал вставать, тут же проявила заботу:
— Выспался? Подавать ужин?
Первый порыв чуть не заставил спросить: «А ты почему не спишь?» Хорошо, что землянин вовремя сообразил: кровать-то одна! И наглый квартирант разлёгся на ней без всякого на то разрешения. А ведь старому человеку любое нарушение режима, словно нож в печень.
Спохватился, вскочил на ноги, уселся за стол:
— Извини, твою кровать занял. Просто отключился…
— Не за что извиняться. Правильно сделал, что вздремнул, а то тебя прямо сквозняком шатало! — старушка уже вскочила на ноги и со скоростью метеора умчалась на кухню. Вернулась с тяжело груженным подносом, на котором чего только не громоздилось: — Давай ужинай и на меня не смотри. Я недавно поела.
Поставила на стол подсвечник, зажгла три свечи из пяти. Торговец набрал воздух в грудь, чтобы вежливо отказаться, но часть воздуха прошла через нос. Обоняние заработало, запахи вкусной пищи моментально разбудили зверский аппетит, и вместо отказа только и оставалось что сказать:
— Спасибо! — да отчаянно заработать челюстями. Да слушать неспешный рассказ не удержавшейся от первой экскурсии Луча:
— Двери на всех этажах, как и ведущие в подвал, мне не открылись. Ну, разве что ведущие на обе кухни оказались прозрачными, из стекла. Не знаю как насчёт продуктов, однако кухонное оборудование и кастрюли — на месте. Только темно там, остальное не рассмотреть толком. Видны вроде какие-то разделочные столы, тележки, столики на колёсах… Зато проход на крышу оказался распахнут настежь. А оттуда такой вид на окрестности — мало сказать великолепный. С небоскрёбов тоже отличный вид, но замок всё-таки выше. Ну и массивнее он, надёжнее, величественней. Стояла у перил и не могла понять, почему они кусочками, а не по всему периметру крыши. И беседка там какая-то странная… Несколько навесом со скамьями каменными под ними…
«Большое сходство со Свингом Реальностей, — размышлял Торговец. — И ограждения не везде, чтобы желающие могли без помех прыгать вниз, и беседка для заседающих там старейшин. Только вот сомневаюсь очень, что там имеется вся система надзора за подвалами или какие-то клавиши с надписями «Выпуск» и «Устранение». Всё-таки изоляторов здесь нет, пленников — тем более. Да и сами прыжки с крыши здесь уместны лишь для самоубийц. Двора-то нет, значит, и поле, «страхующее от удара», с установками для него разместить негде. Хотя кое-что уточнить не помешает…»
— В беседке есть какая-нибудь панель с кнопками и экраны обозрения?
— Ничего такого нет, голые стенки и камни.
— Так я и думал… — и дал объяснения ожидающей этого старушке: — Самый настоящий замок имеет массу разных устройств и чудесной техники. Тогда как этот и ему подобные ахкуадры «видимо» строили либо для развлечения, либо для тренировки, отрабатывая архитектуру и дизайн. А может, и как напоминание потомкам о величии главного замка.
— Почему же здесь никто из них не жил? — а так как Торговец только плечами пожал на этот вопрос, продолжила описывать всё, что увидела на крыше. Какой конфигурации колонны беседки, какая резьба по камню на столбах навесов, сколько лавок, как расположены продолговатые камни на одной стороне крыши, какого размера каменная плитка и какой орнамент на ней…
И только через минуту усиленного размышления ужинающий гость спохватился:
— О каких продолговатых камнях идёт речь? И сколько их?
— Два камня. Длиной метра под три с половиной, высота — чуть ниже полуметра, ну и ширина сантиметров восемьдесят. Я точно не измеряла.
— Да точно и не надо! — потирал Дмитрий лоб в недоумении. — Статичные Блоки?.. Или всё-таки копии?.. Скорей всего…
Оставшийся ужин доел в один заход, после чего решительно поднялся на ноги:
— Спасибо огромное! Надо двигаться. Хотел начать с подвалов, но придётся бежать на крышу. Ты со мной? Лифтов-то здесь нет.
— Конечно, с тобой! А чего это ты засомневался? Я ведь и посоревноваться с тобой могу, не смотри, что я уже несколько пожилая. Ну и не забывай, что я — Луч. При желании ты можешь меня отправить, переместить куда захочешь.
— Прямо-таки куда захочу? — посмеивался Светозаров, преодолевая преграду. Старушенция бойко семенила за ним следом:
— Точно сказать не могу, но, кажется, расстояние может быть до нескольких километров.
Торговец, естественно, подумал совсем об ином: умении вообще перемещаться в иные миры и брать с собой кого угодно:
— Те расстояния, что ты можешь пронзить благодаря мне, вообще трудно уложить в сознании. Я и сам-то не осознаю некоторые величины.
Двигался он всё-таки спокойно, хоть и перешагивал сразу через одну ступеньку, но местная отшельница за ним вполне поспевала. Разве что тараторить перестала, стараясь не сбить дыхание. И всё-таки подъём для неё оказался труден. Каждый этаж по высоте варьировался от пяти до шести метров плюс перекрытия, вот и набегало почти сто сорок метров. Для человека подобного возраста — та ещё прогулка.
Наверное, по этой причине, с присвистом втягивающая воздух, не удержалась от укора совести патрону:
— Мог бы меня попросту переместить вверх…
И опять Торговец на это отреагировал, как на наивность старушки, только краем сознания: «С чего она взяла, что я умею манипулировать объектами её веса? Надо будет всё-таки позже выяснить…» Потому что уже всё своё внимание уделил иным объектам. По внешнему виду они казались совершенно идентичны Статичным Блокам. Или как их называли все, кто прыгал вниз с крыши, камни страховки. Именно в таких же, лежащих на крыше Свинга Реальности, таилась информация о каждом Торговце, который к ним хотя бы единственный раз прикоснулся. А так как каждого ребёнка в пору взросления обязательно привозили в замок и он лихо учился прыгать с крыши, то и о каждом члене цивилизации было известно всё.
Другой вопрос, что для считки информации требовалась особенная аппаратура, которую тот же Трибун Решающий изобретал более двух с половиной тысяч лет. И что толку от данных хранилищ информации (коль они не просто копии!), если в них нельзя заглянуть и вытащить глобальную историю? Кроме прыжков, конечно… И то не факт!..
Руки Дмитрий возлагал на камни с двояким чувством: очень хотелось, чтобы Блоки оказались настоящими, но сам над собой и насмехался при этом:
«Наверное, со стороны смотрюсь, как дикий папуас, впервые в своей жизни увидавший гирлянду! Ха-ха!.. И почему это бабулька не хихикает?»
А ладони уже на каменной поверхности отлично запомненной, узнаваемой структуры. Этакая гладкость, соседствующая с бархатистостью…
Секунда… пятая… десятая… Ничего!
«Странно! Ведь ощущение полной идентичности! — поражался Светозаров, замерший в позе рыцаря, опустившегося на одно колено. — Полминуты!.. Держать дальше? В проходе я вроде как с минуты две упирался… А минута прошла ведь!.. Ладно, никуда не спешу. Хм! Вроде как прогреваться начинает или мне кажется?.. Сходство-то какое. И что?.. Стоило делать настолько точную копию? Вон, вроде даже глубинная текстура полностью идентична…»
И в начале третьей минуты камень «проснулся». Первоначально знакомо окатило приятным покалыванием кожи. Затем усилился прогрев. И вдруг довольно ощутимо волна болезненной энергии от рук прошлась по всему телу. Словно током в пятьдесят вольт ударило. Естественно, что тело само инстинктивно дёрнулось, отстраняя руки от камня.
— Наказание какое-то? Или за «своего» не признали? — пробормотал землянин вслух и со вздохом возложил руки на камень повторно. Разве что от детской угрозы удержаться не смог: — Только попробуй ещё раз ударить! Дам сдачи!
На этот раз ничего, кроме лёгкого, вполне приятного покалывания, не произошло в течение пяти минут. Потом к процессу пожелала присоединиться, вставшая на колени напротив, за камнем, Акиманди:
— Можно и мне?
Дмитрий подумал, припоминая, что на посторонних Статичные Блоки вообще не реагировали (если те не пытались их повредить), и согласился:
— Пробуй! — а когда иссохшие, морщинистые руки старушки пролежали минуты три, с пониманием уточнил: — Ничего? Не щиплет кожу?
— Не-а…
— А если вот так? — и накрыл своими ладонями ладошки Луча. Та сразу блаженно закрыла глаза и зашептала:
— Он не щиплется… И не колется… Он словно гладит!.. И шепчет что-то… Не слышу!.. Ещё громче!.. Ага, он шепчет, что я теперь могу смело прыгать с крыши вниз. Всегда, когда захочу… Хоть сейчас…
Озабоченный Демарг убрал свои руки и ладони женщины приподнял. О прыжках он историку не говорил, да и она ни разу о чём-то подобном, пересказывая мифы и легенды, не упомянула. Откуда она вдруг могла подобное услышать? Неужели «камень страховки» с ней в самом деле заговорил и открыл эту простую для всего подрастающего поколения Торговцев тайну? Но здесь же нет двора! Никаких устройств в грунте, которые обеспечат спрыгнувшему человеку мягкую посадку!
Зачем тогда подобное шептать? Или здесь ошибки в программе? Сами Блоки есть, а иных устройств в подвалах нет? Или всё-таки есть? Но в любом случае рисковать жизнью человека, чтобы это проверить, нельзя. Лучше сразу выбить глупые мысли из сознания старушки верными объяснениями:
— Не каждый шёпот следует принимать во внимание. Тем более что за тысячи лет даже бессмертные существа порой повреждаются рассудком. Поэтому забудь все, что услышала!
Сам же поднялся и уже скорей по привычке проверил: нельзя ли шагнуть отсюда в подпространство. И в который раз уже с досадой скривился. Опять не получилось. Хотел попробовать ещё раз, но его отвлекала своими вопросами Акиманди:
— Почему бы и не попробовать?
— Потому что здесь нет двора и устройства под ним. И ты разобьёшься, даже упав на самые мягкие и высокие кусты.
— Но я же чётко расслышала разрешение! Хоть сейчас могу прыгать.
— Да сколько тебе можно повторять: погибнешь.
— Если ты сомневаешься, то почему меня не подстрахуешь?
— Каким образом? — хмыкнул Торговец. — Сбежать вниз и ловить тебя на руки? Так здесь не второй этаж, и я уже предупреждал, что я женат.
— Да брось ты эти свои шуточки, оскорбляя женщину упоминаниями о её возрасте! — не на шутку возмутилась мадам Кеол’Огос. — Ну и сколько ты можешь игнорировать тот факт, что я Луч?
— Да я нисколько не игнорирую! — пожимал плечами Дмитрий, уже не скрывающий своего раздражения. — Будь ты хоть двойным лучом или самой Фарой противотуманной! Только каким образом твой титул соотносится с твоим желанием броситься с крыши вниз и со странными возможностями подстраховки?
Отшельница-историк внимательно всмотрелась в глаза гостя из иного мира и неожиданно хихикнула:
— Я догадалась, в чём дело! Ты мне не поверил! Вот признайся: правда не поверил, что я Луч, и ты меня можешь перемещать, куда тебе пожелается?
— Почему же… поверил. Куда я подамся, туда и тебя могу забросить. Это для меня аксиома.
— Вот! — торжествуя, воскликнула старушка. Ещё и руки вскинула к ночному небу, словно крича звёздам и устремляясь к ним: — Теперь я поняла твои главные ошибки! — и опять вернувшись на крышу, продолжила тоном строгой учительницы. — Ты сказал «могу» — и это факт. Но ты не поверил в то, что мы теперь с тобой связаны навсегда. То есть ты не веришь, что я Луч и всегда останусь при тебе. Ты не «можешь» меня забирать по желанию или своему нежеланию, отныне я твоя добровольная помощница вне твоего желания. И замок это подтвердил. Уж не ведаю, почему на твоей родине об этом не знают, но ты меня и в самом деле можешь переносить в пространстве только своими пожеланиями, а также трансформировать во что угодно.
Тут землянин не выдержал и фыркнул:
— Всему есть предел! Я вон даже пока домой убежать отсюда не могу…
— Всё-таки упорствуешь в своём недоверии? А давай попробуй! Ну? Просто представь меня не здесь, перед тобой, а вон под тем навесом. Или в беседке. Ну? Почему не действуешь?
— Нет, ты меня своей наивностью поражаешь, — опять ухмыльнулся он. — Или пытаешься разыграть…
— А ты попробуй! Попробуй! — настаивала престарелая аборигенка. — Слабо напрячься да мозговыми извилинами шевельнуть?
— Ладно… — только чтобы отвязалась, решился Торговец. А про себя размышлял: «Мне несложно сделать вид, что пытаюсь нечто сотворить. Раз пять попробую, ну максимум десять, и на том всё и окончится. Больше ни за что на розыгрыши не поддамся!..»
Отвернулся в сторону беседки, представляя всё ту же фигурку изрядно старой женщины, сморгнул и… Только через несколько секунд захлопнул отвисшую непроизвольно челюсть. Потом резко оглянулся: возле Блока никого не было! Вновь глянул на беседку. Бабулька там и стояла, гордо уперев одну руку в бок, а вторую торжествующе вскинув вверх.
«То ли тут крыша с миражами, то ли моя личная «крыша» прохудилась, — стал грешить он на свою психику. И хорошо хоть логика подсказала: — А что мне мешает ещё раз попробовать? А то и сотню раз?..»
Опять развернулся в другую сторону, вновь представил и даже моргнуть не успел, как Акиманди Кеол’Огос, она же Луч, уже стояла на краю крыши! Но уже с двумя руками, воздетыми к небу. Третий перенос, четвертый — получается! На пятый раз он не стал отворачиваться, а сменил место нахождения дамы в пределах своей видимости. Получалось как в смонтированном кино: вот она стоит рядом, а вот уже следующий кадр с её фигуркой в беседке. Или на краю крыши… Или под навесом… Или где угодно…
— А почему ты молчишь? — наконец догадался спросить он.
— Дух во время переноса так захватывает, что челюсти сводит, — с видимым трудом ответила Луч. — А теперь попробуй меня переместить сразу вниз, — она смело подошла к краю крыши. — Вон на ту полянку! Она лучше всего видна под сиянием лун.
Светозаров встал рядом. Представил. И тут же увидел Акиманди внизу, задорно прыгающую и машущую ему руками. Вернул обратно. Непроизвольно поднял ладонь и пощупал женщину за плечо. И только после этого ужаснулся по-настоящему:
«Мама, не отдавай меня папуасу! Трамтарарам!.. Теперь что, эта отшельница будет вечно возле меня?! — потому что поверил и во всё остальное, что она ему рассказывала. — Чужая?! Незнакомая?! Старая женщина?! И всё время рядом?! О-о-о-о-о! Я этого не переживу!.. И не только я!.. Сашенька тоже этого не поймёт. Кошмар! Ужас! Что же делать? И как это меня так коварно подставили? И кто? Сама бабка или ахкуадры? И как теперь от неё избавиться? Ведь наверняка способы имеются. Только у кого эти способы выведать? Эта самая Луч может и не рассказать. Для неё жизненное предназначение уже свершилось, и ей ничего не надо. А добраться до ахкуадров, если они живы, большая проблема…»
Видя, как он застыл в ступоре, уставившись выпученными глазами в небо с редкими звёздами, учёная историк, видимо, догадалась о некоторых душевных терзаниях своего патрона. Потому что сама потрепала его ласково по плечу и стала, тонко используя иносказательный смысл, объяснять:
— Да ты не переживай так, я пошла на изменение своей жизни сознательно и добровольно. И не смущайся тому, что я могу невольно оказаться в ненужном месте в ненужное время. Поэтому, чтобы ты за меня никогда не переживал, тебе только и надо при любом перемещении в иной мир или хотя бы в соседний посёлок постоянно обо мне помнить и сразу определять мне должное место или нужную роль. Захотел, я в своей комнате оказалась и спокойно отправилась себе спать или переодеваться. Пожелал — я на кухне. И сразу приступаю к готовке обеда. Надо — превратил меня в дубину с шипами и закинул себе на плечо, отправляясь на охоту. Следует за кем-то проследить или прослушать, и я в виде цветочного горшка или трепетной моли оказываюсь рядом с твоими врагами или недоброжелателями…
При последнем сравнении мужчина не выдержал:
— Моли?! Она же маленькая. А куда денется твоё остальное тело?
— Ха! Это уж нам, Лучам, знать не положено! Как я полагаю, всё только от твоей фантазии зависит. Можешь меня в пушку превратить для стрельбы снарядами или непосредственно снарядом, летящим в цель. Или автомобилем, или, в самом деле, фарой вместе с аккумулятором, освещающей нужное направление.
— И что, — Дмитрий нервно сглотнул. — Будучи фарой или пушкой, ты всё будешь вокруг видеть, слышать и ощущать?
— Наверное! Давай сразу и попробуем, — предложила она с готовностью.
— Стоп, стоп! — попытался он выбросить из головы неуместные итоги живо представленных экспериментов. — Я ещё к подобному не готов. Да и ты можешь нечаянно пострадать. Нельзя спешить…
Зато теперь старушка шагнула к самому краю крыши:
— Ну, тогда можно я прыгну?
Вместо того чтобы застонать в отчаянии, её патрону пришла лучшая мысль. И он представил Луч находящейся внизу, в обители, в её кухне.
Той — не стало. А вот возмущённый вопль откуда-то вроде как послышался.
— Ничего, пусть тоже привыкает, — пробормотал Демарг. — Не всё мне одному мучиться. Да в одиночестве как-то думается легче… А то постоянные вопросы, пересказы и комментарии только с мыслей сбивают… Домой давно пора, а лазейку отсюда так и не отыскал! А ведь есть она! Должна быть!..
И стал внимательно осматриваться по сторонам. Тем более что небо на востоке стало быстро светлеть, наступало утро. Краешек здешнего светила уже показался из-за горизонта, своими первыми лучами коснувшись крыши величественного здания.

Глава 35
Штурмовая группа

Вначале появилась мысль, что придётся к ближайшему замку тоже наведаться. Если и там не получится «спрыгнуть» домой, то прямо оттуда мчаться на иной континент. Как он понял из рассказов Луча, некая техника на Прахе всё-таки оставалась в портах и после профилактического осмотра на ней можно добраться до иных земель. Странно будет, если вся планета окажется громадным аннулятором, но и тогда выход есть, некие дороги в космос и у данного общества имеются.
Только вот предчувствие недовольно ворочалось, словно подсказывая: «Ищи здесь! Не может быть сооружено такое здание с такими силами защиты и преобразования людей в Лучи только для развлечения. Здесь есть почти всё. Не факт, что все помещения пусты, явно есть что-то в подвале, те же Системные Блоки, наконец, какой великой тайной являются!..»
Двинулся по периметру крыши, продолжая прикидывать как, что и где.
И тут раздумья и поиски Демарга прервала донёсшаяся снизу сирена. Он ринулся к краю крыши, чуть не свалившись вниз. Сердце скакнуло в пятки и обратно, и только крепко ухватившись руками за ограждения, уже уверенно посмотрел вниз. И сразу на душе потеплело: прибыла не так давно предсказанная подмога!
Над лесом зависли две фигуры Торговцев. Причём легко узнаваемые фигуры, с любого расстояния. Небольшая и миниатюрная принадлежала Хотрису, а здоровенная и массивная — великану Шу’эс Лаву. Благо что последние поставки усиленных ускорителей от хаерсов позволили и таких существ, как баюнг, поднимать со всем попутным вооружением.
Коллеги были увешаны оружием на славу и теперь, зависшие на уровне чётвертого этажа, светили фонарями в окна да порой пугали сиреной беснующегося внизу боевого котяру. Наверное, не просто пугали, а подавали сигнал именно Светозарову, надеясь, что он здесь и что огромный зверь его не сожрал до сих пор.
В порыве радости и ожидания предстоящей встречи Дмитрий заорал:
— Эй! Добры молодцы! Летите вверх! Я здесь!
Вроде и сильно старался, сам чуть не оглох, но молодцы никак не отреагировали. Вниз звук не доходил, хотя наверх шёл без видимых помех. Они так и продолжали осматривать следующие окна, уже готовя оружие для парализации Чалси. Кстати, прирученный хищник не так уж и буйствовал при виде незнакомцев. Рычал он скорей приветственно и всем своим грозным видом показывал, что ждет не дождётся новой лакомой подачки от своей хозяйки. И не совсем понимал, что скоро ему станет больно и неприятно: оба гостя стали постепенно снижаться к тому самому входу, куда уводила тропа, и цацкаться с хищником не собирались.
Вспомнив о Акиманди и о своих новых умениях, Торговец вовремя решил выдвинуть её на помощь. Представил, как она стоит внизу, и та появилась. Представил, что она сейчас скажет — и та крикнула:
— Эй, Хотрис и Шу’эс Лав! Спускайтесь вниз! Вас граф Дин Свирепый приглашает на ранний завтрак!
Прибывшая подмога если и удивилась странному появлению старушки (могли и не заметить, как та из кустов выскочила!), то после озвучивания своих имён сразу оружие убрали в сторону. А как только Чалси после приказов хозяйки дисциплинированно уселся в сторонке, вообще потеряли всяческую осторожность. Опустились на ноги возле Акиманди и в оба голоса стали прессовать её вопросами о Дмитрии. Пришлось опять вложить нужные слова в уста своего посланника. Причём строгие слова и для гостей неожиданные:
— Экие вы лопухи! А вдруг здесь ловушка для вас заготовлена? Вдруг здесь и смерть вам уготована? Чего на землю встали ногами, если ускорители за плечами? Вдруг сейчас вам лазером ноги отрежет, и никакая Хаюшь не спасёт! И хоть бы один на лету остался, да второго подстраховывал, так нет, два барана к воротам попёрлись, как только свои имена услыхали! Тьфу ты, папуаса вашу гирлянду! Учишь вас, учишь…
Два очень разновозрастных друга ошарашенно отступили назад на несколько шагов и, буквально залив бабку ослепительным светом своих фонарей, одновременно забормотали:
— Дин?!.. Это ты?!
— Граф, в кого ты превратился?!
Дальше уже Луч, получив некие подсказки, получила собственную волю самовыражения:
— Э-э, ребятки, да вы никак мухоморов переели?! Уже старую перечницу женского рода от добра молодца отличить не можете? Или у меня на лбу написано, что я граф Дин? Тогда как я на самом деле просто его слова передала. А будь здесь для вас ловушка врагами устроена, давно бы уже кровью умылись, — развернулась и поспешила в глубь прохода со словами: — Давайте за мной, а то у меня на печке мясо тушится. Пригорит по вашей вине, меня тогда ваш граф вместо второго блюда использует! Хи-хи!..
Спасатели переглянулись с досадой, приподнялись в воздух на полметра, да так и двинулись за проводником в створ коридора.
Светозаров тоже поспешил к центральной лестнице, хотя в сознании так и остался осадок от чего-то недоделанного, упущенного. Но впереди была встреча с друзьями, так что печальные мысли молниеносно вылетели из головы. Но пока спустился вниз, другие появились:
«А вдруг мы тут все втроём навсегда застрянем? И все те спасатели попадутся, которые по нашим следам последуют?»
Коллеги стояли возле письменного стола, оглядывались по сторонам, а из кухни доносился восторженный голос Акиманди:
— Вы там присаживайтесь, гости дорогие, я сейчас, сейчас!.. Не ждала, что такое чудо на мою долю свалится! Ох, не ждала!.. Сразу три Торговца! Целых три! — после чего выскочила в гостиную с большой тарелкой нарезанного мяса в руках и стала наседкой бегать вокруг гостей: — Ай, какой юный и красивый! Только худощавый больно. Не кормит вас граф, что ли? Так ты поешь, маленький, поешь! И ты… ух, какой гигант! Тоже, наверное, кушать хочешь? Так угощайся, я ещё нарежу!
— Я не маленький! — недовольно ворчал Хотрис. — Это просто рядом с этим шкафом кажусь венским стулом. И где наш…
Тут и Светозаров появился со стороны центрального колодца замка с радостными восклицаниями:
— А вы как сюда попали?! И с чего решили, что я в помощи нуждаюсь? — обнялся с Хотрисом, стойко принял на плечи дружеское похлопывание баюнга и принялся выслушивать несколько скомканные ответы.
Пара друзей решили с собой никого не брать, а вначале самим податься следом за графом. Если через двое суток от них не поступит никаких известий, Крафа соберёт уже масштабную экспедицию из добровольцев и, возможно, сам её возглавит.
Попали они в этот мир точно так же, как и Дмитрий. Взяли в руки по громадному бриллианту и стояли на ржавом полу, пока их сюда не перебросило. В здешней круглой пещере разбирались с обстановкой и поиском следов не больше двух часов. А так как под лунным сиянием замок, очень похожий на Свинг Реальностей, виднелся издалека, то и сомнений не возникло, в какую сторону отправился оказавшийся здесь Светозаров. И следы, выявленные анализаторами, вели строго в эту сторону.
Вот и полетели. А у прохода — гигантский кот. Посветили в проход — никого. Стали заглядывать в окна — вообще пусто. Уже решили, что друга, наставника и учителя кто-то съел, как появилась странная старушенция.
Ну а дальше Демарг и сам знал. К тому моменту хозяйку пришлось чуть не силой останавливать, чтобы она прекратила сносить свои запасы на стол перед гостями. Ну а сам Дмитрий начал с требования:
— Снимайте с себя всю лишнюю тяжесть! Здесь опасности нет, а вот загадок и секретов — хватает. Поэтому будем искать выход из этой лазейки. Поняли уже, что отсюда прыгнуть не получается? — получив синхронные кивки разных по размеру голов, с выдохом продолжил: — Но отыскать выход мы обязаны! Тем более имея два ускорителя. А, кстати, как там дома у нас? Всё в порядке? И сильно ли Саша переволновалась?
Возникла неловкая, тягучая пауза. Коллеги посматривали друг на друга и так мялись, что пришлось их поторопить:
— Не понял! Чего это вы замолкли?
Баюнг пожал своими огромными плечищами:
— Да как-то… особо нечем хвастаться…
— А конкретнее? Сами что-то натворили? Или кто иной? Или что-то не так с Александрой?..
— О! Угадал, — обрадовался великан и требовательно кивнул самому юному среди них: — Рассказывай!
— А чего я?! — возмутился парень.
— Ну, так ты это… герой. Тебе всё можно, — привёл Шу’эс Лав абсурдный довод. Это заявление уже окончательно вывело обеспокоенного Светозарова из себя:
— Да что с вами?! Можете толком рассказать?! Хотрис! Докладывай!
Тот обиженно покосился на своего огромного, но облегчённо вздохнувшего товарища и в самом деле построил свой ответ в форме доклада:
— Если разбираться, то ничего страшного не произошло. В результате эксперимента двуализации графиня ушла сознанием куда-то слишком далеко и, скорей всего, не может вернуться… Попытки помочь со стороны иных двуализаторов ведутся постоянно. Но у них никак не получается проскочить то огромное расстояние, которое преодолела Шура. Её тело находится в полном порядке, как бы в состоянии сна. С ребёнком все нормально, он под личным присмотром Титела Брайса.
Пока это всё звучало, Дмитрий раза три порывался куда-то бежать. Вскакивал на ноги, топтался коротко и вновь падал в кресло. Чуть мебель не поломал своими метаниями. Но толку это не принесло, как не могло и ответить на главный вопрос:
— Что делать?!
Тут уже баюнг попытался рассуждать спокойно и здраво:
— Спешка и необдуманные движения всем нам, да и Сашеньке, могут только повредить, — словно специально растягивая слова, басил он. — Здоровье её в порядке, а кусочек её сознания, застрявший вдали, уничтожить практически невозможно. В этом Эрлиона убеждена. Мало того, по расходуемой постоянно энергии из кристаллов-накопителей хорошо заметно: наш лучший двуализатор где-то там активно действует. И наверняка с ней ничего не случится, пока запас кристаллов не иссякнет. А ты знаешь, что запасы подобного добра у нас сейчас неограниченны.
— И много энергии уходит? — стал более трезво размышлять Светозаров.
— Солидно. Считай, что за два часа ёмкость становится пустая. Но с другой стороны, это не просто лишний след к неведомой точке, а уже настоящая дорога. Двуализаторам по ней с каждым разом удаётся добраться всё дальше и дальше. Так что и там помощь поспеет вовремя. Не переживай…
— Уф! Как тут не переживать? — Дмитрий ожесточённо потирал виски. — Мало ли как долгое отсутствие мамочки отразится на ребёнке?
— Повторюсь: там — полная гарантия. Хотрис, хоть ты не молчи…
И пока юный герой пустился в описание неких иных подробностей дела, баюнг довольно бодро и активно продолжил закидывать в рот всё со стола, до чего только доставали его огромные ручищи. Глядя на это, Акиманди вновь стала носиться на кухню и обратно, регулярно пополняя тарелки.
Словно увидев её в первый раз, Светозаров вдруг окончательно понял, какие преимущества любому Торговцу даёт, в общем-то, обладание Лучом. Но прежде чем рассказать товарищам о местных реалиях, посоветовал самому юному среди них:
— Ты от Шу не отставай! А то ещё неизвестно, когда в следующий раз завтракать усядемся.
После чего удовлетворённо кивнул, наблюдая, как парень ест с аппетитом, и нырнул сознанием для проверки линии кровного родства. Недолго там побыл, вернулся обратно, не скрывая разочарования перед друзьями:
— Саша мне никак не родня по крови, поэтому я лично её эмоции только через ребёнка чувствую. А ребёнок и не сомневается, что мамочка преспокойно себе спит. Следовательно, сразу к супруге надо прыгать…
— Мы с тобой! — хором отозвались коллеги.
— …но вначале следует отыскать место, которое можно использовать для этих целей. Потом домой, без Хаюши я словно голый, и лишь затем двигаться прямо за сущностью Александры.
— Думаешь, у тебя получится? — сомневался великан.
— Ещё как получится! — сквозь сжатые зубы процедил Демарг. — И пусть только кто-то попробует меня задержать на пути к ней! А если кто-то мою супругу пленить осмелился!..
Даже Луч от страха присела, настолько в её обители воцарилась жуткая угроза, словно сама атмосфера стала взрывоопасной. Хорошо, что баюнг как раз сидел с пустым ртом и успел внятно выдать предупреждение:
— Ей, Дин! Смотри нас тут всех не поджарь! Пространство-то замкнутое!
— Нормально, держу себя под контролем. А вы ешьте и слушайте! — но обратился вначале к мадам Кеол’Огос: — Кроме тебя, ещё есть проживающие в замках?
— Да почти в каждом если не один, то чуть ли не десяток живёт…
— Все они в курсе истории, легенд, мифов и готовы немедленно стать Лучами?
— О-о! Да там ещё фанаты покруче меня имеются! — заверила старушка, уже догадавшаяся, к чему разговор. Потому и стала перечислять замки по их именам собственным: — В Северогродском замке три женщины проживают, в Южнокарстовом — две семьи, в Западнолесском — двое стариков, лет за сто…
— Стоп! А какой из них ближе всего?
— Да все три названные примерно одинаково отсюда, километрах в ста пятидесяти.
— Отлично! Час лёта… Так вот, добры молодцы! — это он уже к коллегам. — Слушайте и мотайте на ус, обладателями чего вы станете в самом скором будущем. Конечно, после того как мы этот замок вначале выпотрошим с первого камня фундамента до набалдашника на крыше беседки. Итак…
Коллеги вначале не прониклись. Даже морально попытались воспротивиться. В особенности Хотрис Тарсон, заявивший категорично «Никогда!». Но после наглядной демонстрации способностей Луча, полного сохранения ею своей личности и характерной непосредственности впали в некоторый транс. Окончательно их добили последние фрагменты демонстрации:
— Автомат Плака! — представил себе Дин тяжеленное оружие. Потом поднял его с кровати, подготовил к стрельбе одиночными и безжалостно всадил пулю страшной разрушительной силы прямо в наружную дверь из толстенной стали. И только потом с запоздалым раскаянием ёкнул. Дверь не просто разнесло дырищей в центре, но и вырвало с креплений. — Акиманди!
Та уже стояла рядом и довольно беззаботно поглядывала на своё ставшее открытым жилище:
— Здорово! Но ты всё-таки поосторожней, мог ведь и Чалси прихлопнуть.
— Ах, да… Но тебе не жалко самой двери?
— Ха! Чего жалеть, если я уже здесь всё равно не живу! — иронизировала бабулька. — А через сто тридцать два года новые отшельники будут новые хоромы строить.
— А что чувствовала, будучи неживой материей?
— Ничегошеньки! Почти… Просто какой-то тупой силой, вначале смотрящей и потом резко боднувшей дверь. Давай дальше пробуем, мне самой интересно.
Ну, Светозаров и попробовал.
— Плазменная пушка!.. Упс! Не бойтесь, ребята, стрелять здесь не будем… Э-э… ускоритель хаерсов!.. А-а! Теперь и я лететь могу, папуаса вам в компанию!.. Хе-хе!.. Ну-ка, ну-ка… «Харлей-Дэвидсон»!.. У-у-у! Я о таком в детстве мечтал! — и запрыгал от восторга вокруг мотоцикла. Затем успокоился, резко посерьёзнел и после выдоха сказал: — Хаюшь!
И уникальное облачение появилось! Только и требовалось его представить! На обычной для него подставке, развешанное, аккуратное и удивительно новенькое. Обойдя его несколько раз и ощупав, Торговцы пришли к единому выводу:
— Теперь уже точно ясно, кто создал такую вот живую защиту! Ахкуадры! Ну, разве что они устранили у преобразованных Лучей разум, да так и оставили в виде полуживого облачения.
Сам факт подобного видоизменения живого существа заставил всех троих задуматься над вопросом: «…имеем ли мы моральное право творить подобные преобразования?»
Даже полное, добровольное согласие Луча не снимало кучу новых появившихся к цивилизации птиц-крокодилов-Торговцев вопросов.

Глава 36
Юным – всегда везёт

Но вопросы морального порядка могли и подождать. А вот поиск выхода из данного мира — нет. Так что бравая команда, под предводительством графа Дина Свирепого (очень!), приступила к планомерному прочёсыванию замка. При этом Луч был использован не просто эффективно, а невероятно эффективно.
Ибо в некоторые подвальные помещения замок отказался пускать гостей, как они ни «просили». Вот тут и помогало «забрасывание» уникального шпиона за наглухо закрытую дверь. Причём некая связь между Торговцем и его добровольным помощником все больше и больше крепла. Теперь они уже ощущали отголоски эмоций друг друга. И он мог вовремя изменить облик Луча, его размеры и глубину проникновения в запретное пространство.
Что вызвало интересную догадку у графа:
«Этак мы со временем можем стать с бабушкой Акиманди единым целым, только способным разделяться на две части и помогать при этом друг другу. Помня о том, что состояние материи и связей в ней не является постоянным, то я и себя со временем смогу трансформировать во что угодно. К примеру, мы с Лучом можем превратиться сразу в два «Харлей-Дэвидсона» и гонять по дорогам вообще без водителей! Ха! Вот это будет фурор!»
А в подвалах находились устройства настолько диковинные и непонятные, что понять их назначение вот так, с ходу, оказалось проблематично. Только и сообразили, что внизу здания стоят некие энергетические установки, преобразующие неведомое топливо, а может, и межмирское подпространство в силы защиты и обслуживания всего здания. По здравом рассуждении, было признано, что быть эти установки аннуляторами могли, но какой тогда смысл в их постоянной работе? Да и как остановить эти сложные приборы? Не приведут ли попытки блокировки к разрушению всего замка?
Решили пока их не трогать, а продолжили исследования в целости всего здания. Опять-таки начиная с первого этажа.
Увы, ни в одном пустующем и голом помещении ничего не отыскали. Если не считать кухню, теоретически подготовленную к началу работы. Но там точно всё было отключено и аннуляторами не пахло. Однако уже в разгар дня наконец добрались до крыши. И пока оказавшиеся здесь впервые коллеги всё облазили, ощупали Статичные Блоки и даже получили в них «регистрацию», Акиманди заставила своего патрона проделать смертельный трюк с прыжком вниз. А тот и согласился, уже ничему не удивляясь. Тем более что прыжки делались поэтапно, с подстраховкой.
Вначале Торговец «подхватывал» падающую женщину на уровне восьмого этажа, воображением устанавливая её рядом с собой. Потом по метрам точку перехвата опускали вниз, пока на уровне третьего этажа старушка не почувствовала:
— Меня стало резко обжимать какой-то силой! Давай ещё ниже! — после второго она заявила: — Да я и так почти замерла в падении! Больше меня не лови!
И в следующем падении доказала полную обоснованность своих убеждений. Страховочное поле вокруг замка действовало великолепно, несмотря на отсутствие двора! То есть ещё некие установки в подвалах работали на создание данного поля. А для аннуляторов оставалось всё меньше и меньше места.
После первого удачного прыжка порозовевшая Луч буквально потребовала:
— Хочу ещё! И много! Хотя бы раз сто!
Во время короткой, но бурной торговли сошлись на пятнадцати. И на какое-то время Хотрис и Шу’эс Лав тоже замерли на краю крыши, наблюдая, как разгоняющаяся лихо старушенция летит вниз то рыбкой, то бомбой, то совершая головоломные кульбиты. Им даже завидно стало, и они тоже решились на проверочные прыжки. Только Демарг немедленно, на корню пресёк всякие уклонистские настроения:
— Думайте над решением поставленной перед вами задачи! Осталось всего три глупых, бессмысленных падения, и мы на максимальной скорости ускорителей отправляемся в Западнолесский замок. Будем и вам создавать Лучей да заодно искать лазейки из этого мира в их вотчине.
Представил машущую внизу требовательно руками Акиманди рядом с собой, со вздохом посмотрел, как она с визгом разгоняется, и уже без всякого интереса наблюдал за падением резвящейся старушенции. Когда «обязательная» программа завершилась, предупредил помощницу:
— Готовься стать ускорителем! Налетаешься сейчас… — повернулся к коллегам, собираясь их тоже поторопить, и скривился с досадой: — Хотрис! Что ты творишь?! Это же кощунство! Там же собрана память обо всех ахкуадрах-Торговцах древности…
А юный герой без всякого уважения к предкам подскакивал ногами на одном из Статичных Блоков. Повернувшийся к месту событий баюнг, вообще воспитанный на крайнем преклонении перед «страховочными камнями», даже побагровел от гнева:
— Ну ты даёшь! Слазь, засранец, а не то…
Да так и замер с открытым ртом. Хотрис исчез. И Торговцам не понадобилось много мгновений, чтобы сообразить: лазейка найдена!
Светозаров мысленно завопил в раскаянии:
«Ну нет чтобы хорошенько подумать! Чувствовал, догадывался, что разгадка рядом! Ощупать — ощупал, регистрацию прошёл, а вот встать на святыню сразу не додумался!»
Пока подошли к камню, пока перекинулись мнениями, как быть дальше, ликующий Хотрис появился на Блоке снова:
— Я дома побывал! Успокоил Эрлиону и пообещал, что все скоро будем!
Баюнг хоть и продолжал хмуриться, но уже совсем иным тоном восхищался другом:
— Везёт тебе, мелкий! Воистину: настоящий герой!
— Хвали, хвали! — отозвался тот с притворным величием. — Всё равно тебе никогда не прощу ругательных слов в мой адрес!
— Так оно и не ругательное вовсе, — пытался оправдаться великан. Тогда как Светозаров уже спрашивал у своего Луча:
— Ты в Западнолесском замке была? Или рядом с ним?
— Рядом, всего десять километров с мужем не дошли, погода жутко испортилась…
— Представляй себе это место! Ребята, становитесь рядом!
И через несколько мгновений все четверо стояли на глухой полянке, которую старушка опознала как свой временный лагерь во время паломничества. Чуть позже она стала ускорителем и разместилась за спиной Дмитрия. Ну а десять километров не стали особым препятствием для несущихся на приличной скорости Торговцев.
На новом месте тоже не стали долго задерживаться. Хотя оба старика очень хотели устроить прощальный пир в своих тоже весьма стильно и добротно организованных обителях. Пришлось им кратко изложить трагическое положение с графиней Светозаровой и пообещать, что в любом случае сюда ещё вернутся. И для исследований, и для шумного пира, и для кое-каких преобразований. Тем более что как раз по теме преобразований одну интересную идею подал баюнг:
— Слышь, Дин! А ты сможешь весь такой замок в другой мир перебросить?
— Э-э-э?.. А зачем? — опешил тот.
— Да мне кажется, в Свирепой долине ещё достаточно свободного места, и ты представляешь, насколько он там будет к месту?
— Однако! Да за такое воровство исторических ценностей…
— Что?! И кто?! — фыркнул ему в лицо наклонившийся великан. — По праву первооткрывателя, то, первое здание принадлежит тебе. Это, второе — нам с Хотрисом. И его нынешние обитатели, уже наши Лучи, нисколько не будут против.
— Хм! А иные люди мира Наследников?
— А у них ещё много останется, им хватит.
— Сомневаюсь, что много, Крафа тоже захочет, — нахмурился Демарг.
— А он сможет такую махину перенести?
— Вряд ли… Да нет, точно не сможет!
— Вот и вся недолга! — обрадовался Шу’эс Лав. — А нам с Хотрисом тоже не надо, это я так, для примера наши права привёл. А вот тебе — в самый раз пригодится.
Коварная мысль, намекающая о вселенской жадности, несколько испортила настроение. Пришлось её отбрасывать в сторону и вновь возвращаться к делам насущным. А те заключались в упорных тренировках коллег, в наработке умения обращения с Лучами. Как-то им эти деяния дались с большим трудом, чем Светозарову. То ли опыта не хватало, то ли сил внутренних, то ли древние старики, которые в обычном обличье ходили медленно и шаркали подошвами, слабым материалом оказались. Одного желания могло мало оказаться.
Но потом всё-таки новички наловчились в полной мере пользоваться уникальными возможностями, и уже все трое, с тамошних Статичных Блоков, поспешили в мир Зелени. Только правильнее сказать: вшестером. Три обитателя мира Наследников стали постоянными, пожизненными спутниками и помощниками Торговцев.

Глава 37
В неизведанное

В своём замке, ещё толком не став на пол приемного зала, граф Дин тотчас услышал голос Эрлионы:
— Ну наконец-то! У меня уже половина приборов из строя вышла, пока вас выглядывала!
— Главное, чтобы глаза не вылезли! — попытался пошутить баюнг. На что сразу получил от магической сущности внушение:
— Ты меня лучше не нервируй, дядя Шу! А то не посмотрю, что ты тут самый большой и массивный, заставлю сесть на диету. Тогда и увидим, у кого глазки быстрей выпадут от голода!
— Да я просто так…
— Не до шуток сейчас! — и уже с докладом графу: — С тех пор как спасатели отправились за тобой, в замке без особых изменений. В состоянии Сашеньки — тоже. Ну и срочно требуется доставить Эля с Пятой Особой Станции домой. Всё-таки его силы и умения как двуализатора намного превышают мои.
— А ты приблизилась к тому месту, где «застряла» частичка сознания Александры? — вопрошал граф, уже в одиночестве подходя к своему замковому арсеналу. Его коллеги, со своими Лучами, поспешили утрясти накопившиеся дела, не терпящие отлагательств, ну а мадам Кеол’Огос тотчас была заброшена в намеченные для неё апартаменты.
— Вроде отлично накатанная дорога, по которой идёт энергия, позволила мне чуть ли не втрое удалиться от нашей вселенной, но всё равно не могу дотянуться и хотя бы зафиксировать конец пути. А кто это с тобой прибыл? — и по внутренней мыслесвязи только для Дина добавила своё первое мнение: — Какие-то они странные…
— О-о! По нашим понятиям, они великие маги превращения. Или нечто объединенного между простым человеком и магической сущностью, сродни вам с Элем. Я тебе постараюсь весь возможный блок информации скинуть, ну а остальные мелочи тебе Акиманди расскажет. Знакомься с ней и с её коллегами, переходи на ментальное общение, пока мы здесь. Точнее, пока я переоденусь да посмотрю на Сашу.
— Хорошо. Папе Тителу я сообщила, он минут через десять тоже в лабораторию подойдёт.
Разговор о разных мелочах продолжился во время облачения графа в Хаюшь и последующего подбора экипировки. Использовать Луч в виде ускорителя или автомата — это глупо и слишком растратное удовольствие.
И хоть магическая дочь заявила, что особых изменений нет, однако их было предостаточно. А уж вне замка — тем более. Начать с того, что за время отсутствия Дина его союзник Крафа забросил все свои личные дела и занялся общими проблемами. Начать хотя бы с того, что он каждую свободную десятиминутку использовал для заброски сотен и сотен добровольцев на окраину галактики хаерсов. Причём отбор шёл жёсткий: только те выбирались, кто мог перенести сквозь подпространство свой тройной вес. И всё равно в данный момент в операции спасения участвовали уже тысячи «проходчиков» из мира Грёз. Дошло даже до того, что в момент последней связи Трибун Решающий заявил:
— Возможно, там с эвакуацией и без нас с Дином справятся. Разве что несколько огромных партий придётся лично перенести. А всю мелочь с фронтира иные спасатели вытянут.
Далее Гегемон весь потенциал своих ученых и действующих в лабиринтах Янтарного мира экспедициях под управлением Прусвета грамотно направил в нужное русло. Мало того что он «пробил» прямую дорогу для себя сразу в любое место лабиринта, так ещё стал там творить кардинальные преобразования. А именно: чуть ли не полностью выжег пропасть с паутиной Забвения. При этом постарались достать из паутины все тела, какие только было возможно. Что интересно, там и ахкуадры оказались, и умбоны, и песиголовцы с «красивыми» (как их пока называли условно) людьми. И ещё куча знакомых да неведомых зверушек. То есть для нескольких научно-исследовательских лабораторий хватит работы на долгие годы.
А главный прорыв в лабиринтах и пещерах Повиновения исследователи сделали, когда отыскали меточные устройства. В этом плане им сильно помогли данные, предоставленные из Свирепой долины. Метки ставились на каждом рыцаре, и по две метки имела каждая амазонка. Но самые коварные меточные устройства находились в последних пещерах Повиновения, самых комфортных, самых обеспеченных бытовыми удобствами и поставкой бытовых товаров. Как раз там и сосредоточивались роженицы во все времена. И в момент рождения ребёнка в его ауру вживлялась метка, остающаяся с ним практически на всю жизнь. Так что огромное благо, что целители Академии во главе с Тителом Брайсом сумели отыскать способ устранения этих меток.
Ну и чтобы решить проблему кардинально, Высший Протектор Ожерелья из сорока шести миров попросту уничтожил, выжег напрочь все замаскированные в толще стен устройства. И если их создатели не явятся вскоре для разборок и для войны, то ни один ребёнок больше не будет похищен из Янтарного мира.
Сам Прусвет с некоторой частью состава экспедиции должен был вот-вот вернуться, ну а все оставшиеся там продолжали работать над теми усовершенствованиями и изменениями, которые запланировал Крафа.
За последние трое суток кардинально изменилась обстановка практически во всех близлежащих вселенных. Не то чтобы получившие свободу Торговцы ринулись бежать из мира Грёз во все стороны, как тараканы. Скорей большинство путешествующих просто решили провести ознакомительные экскурсии, вояжи, осмотреться на новых местах, развеяться. Но было много и таких «туристов», которые пытались безотложно пристроиться на новом месте, забить для себя нишу личных интересов и заняться конкретно торговой деятельностью. Вся пикантность этих попыток заключалась в том, что внутренние законы цивилизации Торговцев не позволяли вот так просто взять и поселиться в мире, уже курируемом иным Торговцем или целым семейным кланом. Следовало вначале добиться согласия Протектора, потом составить с ним договор, строго определяющий сферы интересов обеих сторон, и только потом начинать общение с аборигенами.
Так как граф Дин подобный наплыв «рабочей силы» предвидел, то для решения этой проблемы заранее отдал все бразды правления в магические ручки той же Эрлионы и её брата. И она довольно грамотно этими доверенностями распоряжалась. И как только некто новый являлся с гостевым или рабочим визитом, сразу проводила с ним должное собеседование, прогоняла его по нужным тестам и чётко определяла, в какой сфере и в каком мире может данный индивидуум пригодиться. Всё-таки отбор было приказано вести строгий, вражды или начала новой войны между Торговцами граф Дин не желал, а по поводу рабочих мест не жадничал. Сам был бы рад избавиться от девяти десятых своих обязанностей, соглашений, контрактов и договоров.
Вот и получилось так, что уже сутки сразу четыре Торговца работали и действовали на планете Земля. Причём не только доставкой людей и целителей из мира в мир занимались да общей координацией действий, но и политический контакт постоянно поддерживали с основным союзником, правительством России. И как раз с этой стороны пришла тревожная весточка: на Земле обеспокоены долгой пропажей Дмитрия Петровича Светозарова. А ведь не только первый модуль готов к переносу на Луну, но и второй полностью укомплектован экипажем, заправлен, проверен и настроен на дальний перенос в красные пески планеты Марс.
По этому поводу Демарг ответил:
— Престиж Родины для меня многое значит, но ничего страшного не случится, если модули будут заброшены на несколько суток позже. Мне сейчас спасение супруги важней, чем космические исследования всей Галактики. Тем более что впоследствии двое взятых на работу Торговцев обеспечат все потребности колонистов в разных мелочах и даже помогут с регулярными отпусками.
— Дело в том, — продолжила объяснения Эрлиона, — что президент России опасается американцев по двум направлениям. Те заявили, что они сами буквально в ближайшие часы начнут строительство колонии на Луне. Ну и весьма активно продолжают заламывать руки некоторым своим союзникам, заставляя их применить термоядерное оружие. Все, конечно, верят в установку ЗЗ (зеркальный зонтик) над планетой, но в любом случае опасаются.
— Пусть передадут, что опасаться нечего. Как и сообщением колонии американцев не стоит увлекаться — это натуральная «утка». То есть ложь и пропаганда.
Этими словами Дмитрий завершил общение с магической сущностью на внешние, политические и прочие темы, не касающиеся предстоящего дела. Он уже входил в лабораторию, когда туда, помимо Верховного, подтянулись и прочие целители в рангах Арчивьелов, двуализаторы из группы Софрона Аппали, ну и оба недавних «спасителя» там топтались в полном вооружении. Похоже, небезосновательно опасались, что граф сам, без них умчится спасать свою супругу. И это было недалеко от истины. Просто Дмитрий пока ещё не придумал веской причины для отказа.
Первое, что сделал ректор Академии, это потребовал возвращения Эльвера-Аусбурна Дмитриевича:
— Мы без него как без рук. Мощностей не хватает.
Так что пришлось Светозарову, так и не наглядевшись на спящую любимую, отправляться на Пятую Опорную Станцию. А там спросил у магической сущности:
— Ты готов к возвращению домой?
— Давно! Чуть с ума не сошёл от ожидания! — стал возмущаться в ответ Эль. — Уже думал над тем, как твоего союзника заставить перенести моё физическое тело в замок.
— Ладно, это потом. Что-то с собой забираешь отсюда?
— Всё до мелочи забрал! Следствие завершил!
— Тогда спрыгиваем! — даже не спрашивая, где Флавия, в операторской или в жилой зоне, поспешил в Свирепую долину.
Во время обсуждения состояния здоровья Александры вокруг неё собрались все самые близкие и заинтересованные личности. Хотя и обговаривать там оказалось нечего: состояние тела прекрасное, патологий в беременности нет, опасений или сомнений по всей остальной деятельности организма — вообще никаких. Ну а просто посидеть возле любимой и полюбоваться на неё спящую, такую трогательно-беззащитную, нежную и желанную…
…Светозарову не дали ни окружающие соратники, ни сложившиеся обстоятельства. Следовало выдвигаться по уже проторенной и чётко видной в астрале дороге. Только и решили договориться, как действовать на месте в зависимости от разных, пусть пока ещё неизвестных обстоятельств. Всё предвидеть нельзя, но вот от сотен и сотен весьма умных, взвешенных предположений отказываться не стоило. А умные целители, лучшие учёные и знаменитые воины дурного не посоветуют.
Но именно после этих советов было принято общее решение о количестве бойцов: всё-таки одному отправляться в неизвестность намного рискованней. Пусть и имея при себе такого помощника, как Луч. А вот втроём да с тремя Лучами шансов выжить будет раз в девять больше. Так что расправившие плечи Хотрис и Шу’эс Лав больше не сомневались в своём участии в карательно-спасательной операции.
В результате ещё более чем два часа ушло на подготовку и согласование действий. Первым, как ледокол и буксир, по следу в астрале двинется, естественно, граф Дин. Своих коллег и Лучей он на себе и потянет. А вот за ним следом постараются пристроиться и удержаться обе магические сущности и все остальные имеющиеся в команде двуализаторы. Если там где-то в неизвестности ловушка, рассчитанная как раз на пленение мизерной структуры двуализатора, то прибывшая огромная пачка таких структур попросту порвёт в клочья любую западню и любые силы, эту западню создающие. Только следует держаться всем вместе. А в случае боевых действий атаковать врага стремительно, без всяких раздумий.
Напутственное слово сказал Верховный целитель:
— Желаю вам всем вернуться быстро и обязательно вместе с Александрой. Удачи!
В мире Зелени не было принято в ответ посылать к какому-то рогатому мифическому созданию. Там просто отвечали лёгким поклоном головы, словно соглашаясь с пожелавшим. И после поклона все двуализаторы быстро расселись по креслам, стараясь ввести себя в нужное состояние. Эти их действия контролировал Эльвер-Аусбурн, он же и дал конечную команду графу:
— Начинай! Мы все за тебя держимся!
И спасатели отправились в неизведанное.

Глава 38
Страшная месть

Графиня Светозарова за всё последовавшее время двойной двуализации чувствовала себя преотлично. Если не сказать, что комфортно. А уж сколько новой информации собрала! Самой не верилось! Только угнетала мысль, что в далёком доме друзья и близкие окружающие будут сильно волноваться за её бессознательное тело. А Дмитрий так вообще по глупости может ринуться сюда на помощь и сам влипнуть в крупные неприятности. Ибо как отнесутся альтруисты к Торговцу, вторгнувшемуся в их неприкосновенное пространство, даже они сами толком не знали. Потому что мир этот недаром назывался Анархия.
Здесь всем, по первому представлению, было наплевать на всех. Одевались во что угодно и выглядели как им в голову взбредёт. Делали, кто что хотел, ни за что вроде как не отвечали и никем, даже близкими родственниками, не интересовались.
Но при более тщательном рассмотрении получалась совсем иная, парадоксальная картина: большинство относятся друг к другу как к родному, горячо любимому человеку. Практически любой мог зайти во всякую обитель без приглашения, коротко познакомиться и присоединиться к семейному обеду. А то и остаться там ночевать, если окажется лишняя, изолированная комната. Ко всему прочему и утром он мог уйти из чужого дома в новой одежде, а то и уехать на чужом транспорте.
Имелась и мода, вроде общая для большинства, но трудно понимаемая в тонкостях из-за невероятно полярного разнообразия. Мало того что здешние обитатели могли менять свои одежды чуть ли не на себе во время бега, так они ещё и тела свои постоянно изменяли! Подстраивались под существующую моду или следуя своим пожеланиям выделиться в толпе любой ценой. Потому и не протолкнуться было от таких экзотических для землянки видов, как карлики, орки, гоблины, эльфы и сопливые девочки, которым на самом деле уже давно было пора считаться пенсионерками.
То есть та троица учёных, с которыми Шура встретилась в самом начале своего «визита», на самом деле выглядели совсем иначе. А вот как именно — это уже другой вопрос. И ответ на него, похоже, они сами не знали.
Касаемо наплевательского отношения друг к другу, то скорей это было ёрничество, возведённое в квадрат и помноженное на нигилизм практически бессмертных существ. Им порой становилось очень скучно, и для увеселения использовались все средства без исключения, вплоть до самых циничных и низменных. Потому так и ценились в маленьких коллективах этакие генераторы настроения типа Резкого. Подобным личностям прощали всё, лишь бы они не давали завязнуть в болоте тоски, уныния и равнодушия.
И в то же время общественная безопасность и безопасность каждой отдельно взятой личности здесь ставились во главу всех жизненных отношений. Образно говоря, если вдруг начинал плакать ребенок, то на поиски оброненной конфеты бросалось население сразу нескольких мегаполисов. Но если возникали форс-мажорные ситуации для большего количества людей, в разбирательства начинали втягиваться целые звёздные системы. Естественно, что при таком подходе обороной цивилизации и тотальной её изоляцией от остальных вселенных занимались настоящие ортодоксы, фанатики своего дела. Причём не столько из числа военных специалистов, как просто учёные (несомненно, гениальные!), изобретающие то самое оружие или совершенствующие разнообразные маскирующие поля, коварные ловушки и многочисленные убийственные западни. Они же занимались и коррекцией созданий, которые прорывались во вселенную или вообще, стирая им старую память, творили новую личность с нуля. И нисколько при этом не терзались моральными угрызениями совести, что уничтожили чью-то многогранную личность. Применяли любые меры, ни перед чем не останавливаясь.
Так, например, случилось во время недавнего «нашествия» плагри-людоедов. Теоретически эти почти бессмертные кентавры время от времени прорывались сквозь все препоны, но это случалось относительно редко, частные случаи даже не особо афишировали. Но сравнительно недавно один преобразованный в травоядного кентавр сумел исчезнуть из своего вольера. И вскоре после этого «нашествие» и началось! В близлежащее пространство попадали эти опаснейшие разумные не просто десятками, а порой сотнями, пару раз даже тысячами. Вот тогда и поднялись волны в обществе самого разного толка.
Часть населения веселилась и радовалась: «…ура! Развлечение! И у нас теперь появится в зоопарке своя говорящая лошадка!»
Иная часть завопила про опасность для цивилизации, в жарких диспутах столкнулись лбами, в спорах ломали не только копья аргументов, а обвиняли всех и вся в расхлябанности и попустительстве. В общем, тоже получалось весело и разнообразно.
Третья часть общества вообще не учитывалась из-за своей ничтожности, потому что была самая малочисленная, как ни странно. Это — о равнодушных.
А вот четвёртая частичка цивилизации потрудилась в поте лица. Как раз те самые ученые да военные вылавливали кровожадных кентавров, преобразовывали их, меняли им полностью сознание, а когда попадалась слишком большая партия агрессоров, попросту уничтожали их развоплощением.
По сути, наплыв плагри только-только стал спадать, и ещё велось невиданное по размаху следствие на тему «Кто посмел так хулиганить в нашей волости?!» Потому что считанное сознание кентавров позволяло определить чётко и ясно: их материнская планета уничтожена со всем населением, а оставшиеся колонии в иных системах и мирах кто-то слишком наглый и могучий просто подчищает от остатков мерзких людоедов. Вот политологи с аналитиками интересовались: зачем он нам подбрасывает эту гадость, коль сам может их развеять молекулами по Вселенной?
Подозрения пали на какого-то слишком ушлого и ловкого Водоформа, которого так и не удавалось поймать. Но конкретных фактов не нашлось до сих пор.
Зато были кардинально усилены все защитные и маскировочные меры по охране цивилизации. Немыслимые средства и энергетические потоки получили все, кто хотя бы мало-мальски занимался темой перехвата всего постороннего, что могло просочиться в мир Анархия. Именно таким образом и оказались на острие нового цунами трое учёных, поймавших в сети своих установок нечто новое и загадочное. Тем более обладающее разумом! В придачу — слышащее, может, и видящее, даже находясь в жёстких тисках силовых полей.
Конечно, троица гениев имела вес, авторитет и уважение среди своих коллег. И по большому счёту, могли умолчать о своей победе (пусть и частичной). Но среди альтруистов не было принято врать. Тем более что сами учёные посчитали крайней необходимостью сообщить остальному миру о возможной опасности для общества. Ведь если одна шпионская «молекула» прорвалась в мир, то, возможно, в нём давно обитают тысячи ей подобных? А чем они могут заниматься в таком виде? Да только одним: шпионить! И если подобное творится давно, то чего стоят все остальные воздвигнутые на пути возможного агрессора редуты и ловушки? Не ударит ли завтра по беззаботным альтруистам неведомый враг? Причём отлично вооруженный и знающий все секреты своего противника?
В итоге скандал и шум поднялись преогромнейшие. Застывшую в коматозном состоянии частичку за двое суток не пожелал посмотреть только индивидуум, принадлежащий к классу «равнодушный, вымирающий пофигист». Но в главную лабораторию, да и вообще в огромный научный комплекс оказались допущены только самые избранные и самые авторитетные представители научного, политического и оборонного секторов.
Но и этих визитёров, точнее их общения между собой, Александре хватило, чтобы понять структуру здешнего общества, тенденцию его развития и главную оборонную доктрину. Она звучала примерно так: «К нам никто не полезет — и мы никого в ответ распылять на атомы не станем!» То есть вроде как стоило немедленно вступить в переговоры, объяснить причину своего пребывания здесь и достичь какого-то консенсуса. Но в том-то всё и дело, что пока она ни слова не услышала о похищаемых детях. А прежде чем садиться за стол переговоров, следовало знать, насколько и кем засекречена эта программа и что последует после попытки заговорить о ней вслух. Ведь вариантов реакции на это может быть несколько, и парочка из них казалась совершенно неприемлемой.
Также землянку смущало и то, что троица учёных практически весь комплекс выстроила из живых материалов и приготовила ловушку не только для мизерного «нечто», но для более огромного по величине и по силе пленника. И если им вдруг окажется Дмитрий? А ведь он обязательно сюда ринется! В этом его супруга ни капельки не сомневалась. Если и задерживается, то лишь по очень уважительным причинам или накапливает должные силы.
Но время шло, сведения накапливались, про детей не звучало ни слова, троица хвасталась пойманным «нечто» и демонстрировала визитёрам весь комплекс, а Саша никак не могла решиться на что-то конкретное. Хотя у неё и так просматривалось только два основных выхода: вернуться в первую структуру двуализации и начать переговоры. Или во второй структуре так и остаться статичной наблюдательницей. Имелась ещё одна неверная тропа: попытаться совершить третий этап двуализации, выходя на некий совсем немыслимый уровень астрала, и, уже пользуясь им, вырваться из этого мира и вернуться в собственное тело. К сожалению, гарантий, что подобное получится, не было. Подсказать некому. Только и оставалось, что сама, сама, сама…
Вот графиня Светозарова и пробовала. Ну и слушала мимоходом.
И только-только стало что-то получаться в мучительных и трудных попытках, как на всём комплексе сработал сигнал тревоги. Посторонние замерли на местах, а вот трио хозяев бросилось в главный корпус с восклицаниями:
— Что-то огромное попалось! — паниковал Нытик.
— Дождались! — вопила Девка, которая, по мнению Шуры, стала недостойна высокого имени Она.
— Ух, сейчас повеселимся! — понятно, что подобное мог кричать только Резкий. Правда, он же и пытался на бегу остановить посторонних и навести относительный порядок: — Просьба никому в главный корпус не входить! Опасно для жизни! Всем рекомендуется отправиться на выход!
Как бы не так! По своим силам и умениям каждый альтруист мог приравниваться если не к Демаргу, то уж к Верховному целителю — точно. А то и к обоим по их суммарной силе. Так что выгнать их наружу оказалось бы сродни выталкиванию Титела Брайса из операционной какими-то фельдшерами. Каждый себя считал, по меньшей мере, пупом земли, да и то в квадрате. Поэтому в коридорах, ведущих к месту событий, могло быть затоптано немало альтруистов. Благо что все считали себя бессмертными (до этого и являлись ими!), обладали невероятной регенерацией и при желании могли хоть в бронированные черепахи превратиться. Только и оставалось удивляться, что «…ничто человеческое им не чуждо!». Пусть хоть в виде карликов или орков, но всё равно старались оставаться человекоподобными существами.
Не стоило упоминать, что кусочек сознания и сущности Александры оказался в громадном зале быстрее всех. И она услышала каждое слово, которое исходило от создателей местных чудес:
— Как я и говорил, они прорвались по тому каналу силы, который мы так и не смогли рассмотреть! — вопил Резкий, взмахами рук задействуя выпуклые экраны гигантских шаров. — Точно!!! Причём сразу три материальных объекта!
— Что-то слишком странно, — бормотал с недоверием Нытик.
— Разделяем их! Разделяем по разным ловушкам! — орала раскрасневшаяся Девка.
— Не получается! Они явно скреплены не только материей или одеждой, но и каким-то полем! Надо их сжигать!
— Давай! — истерически взвизгнула голая малявка.
— Но ведь это человекообразные! — попытался остановить их Нытик. — Вдруг они просто прибыли для спасения своей женской особи, что у нас в малой ловушке?
— Заткнись и не тявкай под руку! — рыкнула на него Девка и положила карлику ладошки на плечи: — Отдаю тебе часть резерва! Испепели их!
Александра уже и сама увидела, что в одном из шаров, в окружении малинового дыма, встали на пол неравнозначным треугольником Дмитрий, Хотрис и Шу’эс Лав. Прижавшись спинами, они, кажется, не просто смогли защищаться коконом силы от огня, но и рассмотрели то, что за стенками ловушки и неведомых полей находятся человекоподобные создания. Поэтому несколько неожиданно и громко прозвучали слова Светозарова:
— Вы пленили мою супругу! Верните её немедленно!
Резкий, не переставая нагнетать раскалённого жара в ловушку, ехидно хохотнул на такое заявление:
— А если не отдадим?
— Тогда мы вас уничтожим! Подлым зверям и преступникам не место во Вселенных!
Ох, как не любили альтруисты, если в их адрес звучал хотя бы намёк о преступности их поведения или сомнения в их высшей моральной этике. Самой развитой цивилизации в существующем пространстве. Поэтому постоянно растущая толпа зрителей, болельщиков и свидетелей мгновенно разделилась на два лагеря. Одни кричали:
— Жги ты этих ублюдков! Чего тянешь?!
А другие требовали:
— Остановитесь! Оставьте их для экспериментов! А уже после них делайте, что хотите!
Но в любом случае сочувствующих не оказалось. Разве что Нытик неожиданно рассвирепел и с криками стал расталкивать клоуна и голую Девку в стороны:
— Нельзя! Нельзя их уничтожать! Давайте проведём переговоры! Давайте с ними пообщаемся! — что в его исполнении смотрелось как нечто совершенно немыслимое и неожиданное. Даже упавшие на пол коллеги уставились на него круглыми от крайнего недоумения глазами:
— Ты чего творишь?..
— С ума, что ли, сошёл?..
Но тот уже на них не обращал внимания, встав на место, откуда, видимо, и осуществлялось управление ловушкой. Похоже, он собрался начать переговоры, потому что начал со слов:
— Мы вас не ждали, вы здесь чужие, непрошеные гости. Но…
Как раз в этот момент вскочившие на ноги Резкий и Девка его повалили. Причём голая развратница так и осталась висеть мёртвой хваткой на рослом, угловатом мужчине, а вот карлик вновь перехватил управление над режимом ловушки и с перекошенным яростью лицом заорал:
— Когда же вы издохнете, твари?!
К великому своему сожалению, Александра никак ему не могла помешать. Как она ни пронзала пространство в головах фанатиков, никак не могла им повредить своей вторичной структурой двуализации. Да и первичной вряд ли смогла бы, ведь та до сих пор томится во второй ловушке. Ей только и удалось, что скорей нечаянно, по инерции залететь непосредственно в ловушку. И там она догадалась попробовать пробиться и к самому сознанию Светозарова. К сожалению, тот её совершенно не слышал и не ощущал, в бешенстве выкрикивая новые угрозы:
— Последний раз предупреждаю: отдайте супругу! Иначе начинаю ваше уничтожение!
А жар тем временем внутри так резко усилился, что даже Саша его косвенно ощутила. И как же была поражена в следующую секунду, когда вдруг ощутила странные, ласковые объятия и радостные вопли обеих магических сущностей:
— Это ты?! Жива?! Ура-а-а! — вопила Эрлиона. — Неужели ты нас не видишь?
— Лучше присмотрись! — орал Эль. — Мы тебя видим в виде розового овального пятна, и на нём проступают черты твоего лица.
— Папа Дин! Саша здесь, рядом с нами, можем возвращаться!
— Стойте! — уже и сама Александра умудрилась кричать, не имея при этом ни рта, ни остального тела. — Я здесь не вся! Я здесь только частичкой, большая — в другой ловушке, в другом конце этого комплекса!
Наверняка Эрлиона каждое слово тут же повторяла в сознание Дмитрия, потому что почти сразу же передала вопрос от него:
«А как разрушить эти ловушки?»
— Да просто физически уничтожая все устройства, что находятся вокруг! Только надо вначале самим вам наружу выбраться…
А вот дальше она так и не поняла, что случилось. Скорей по инерции или из-за силы взрывов её выбросило вновь наружу, и она услышала уже более уравновешенный, скорей специально угрожающий рык своего мужа:
— Раз не хотите по-хорошему, будем говорить с вами с позиции силы! Причём не пустим в ход наше самое страшное оружие, а вначале поработаем обычными молотами!
И тут же в пространстве ангара возникло три кузнечных молота величиной со здоровенного мужика каждый. Толстенная ручка от каждого торчала метров на шесть-семь в сторону. И дальше показалось, что этими молотами стали размахивать невидимые кузнецы. Рванули дымом уничтоженные экраны. Брызнули во все стороны различные технические жидкости, применяемые к устройствам и приборам. Заскрипели живые стены, фундамент и своды. Раздался треск уничтожаемого, сминаемого дерева и железа. Сразу в нескольких местах заполыхали пожары. А молоты всё били и били без устали, словно задавшись целью весь комплекс стереть с лица земли.
Альтруисты, надо отдать им должное, не слишком-то и растерялись. Вполне спокойно, без паники большинство из них стали эвакуироваться наружу, прикрыв себя коконами защиты самого разного цвета и интенсивности. Примерно треть из них совершенно безбоязненно, не обращая внимания на всё сокрушающие молоты, подалась тушить пожары. Ну и примерно десяток особей сгрудились вокруг сцепившихся в кучку создателей ловушки и устроили там ну очень бурный диспут. Причём обмен мнениями происходил скорей на ментальном уровне, а крики и восклицания только внешние эмоции раскрывали, но всё равно понять основную суть можно было: появилось мнение начать переговоры.
И уже общими усилиями они склонили к такому развитию событий Резкого и Девку. Да и не просто склонили, а, судя по начавшим сверкать в их кучке молниям, попросту пригрозили уничтожением впавшей в истерику маленькой девочки. Резкий, как только понял, чья взяла, тут же радостно воскликнул:
— Да я совершенно не против переговоров! Это мы их попросту проверяли на варварство! Тест пройден! Общаемся!
И уже невероятно вежливо уступил своё место Нытику. Тот шагнул вперёд, замахал своими длинными руками, привлекая внимание «пленников», и закричал:
— Прекратите крушить усилия нашего многолетнего труда! Немедленно прекратите! Мы начинаем переговоры!
Тут же молоты превратились в небольшие самодвижущиеся установки и стали тушить ближайшие к ним пожары. Вот тогда и послышалось уважительное определение из кучки главенствующего научного «гениалитета»:
— Равные! Хм! Кажется, мы сцепились с Равными!..
Ну и Светозаров, словно услышав этот еле слышный, скорее ментального плана шёпот, ответил самым удачным образом:
— Снимайте барьеры, и поговорим как равные. Принуждать вас к переговорам силой — претит нашей моральной этике!
Своей толикой сознания Александра уже метнулась к мужу и продолжила живейший диалог с магическими сущностями. Пока ни она его, ни он её не слышали, но всё равно накопленная ею информация пошла сплошным потоком. Что переговорщику весьма и весьма пригодилось:
— Немедленно выпускайте мою жену, которая находится в малой лаборатории вон в том крыле комплекса!
Нытик на это покивал, словно соглашаясь, но заявил прямо противоположное:
— К великому нашему сожалению, мы не имеем права этого сделать. Потому что законы нашего мира запрещают его посещение кем бы то ни было без особого на то разрешения. Вследствие чего твоя супруга расценивается как преступница и имеет право быть уничтожена силами любого пограничного поста или научного центра.
— А вот это спорное утверждение, клоун ты недоделанный! Моя супруга прибыла сюда не по собственной воле, а по причине вашего преступного поведения!
Девка, до того злобно поглядывающая то на коллег, то на наглых визитёров, при упоминании клоуна вначале разок хихикнула, а потом вообще зашлась в истерическом смехе. И хорошо, что граф Дин получил вовремя должное объяснение: перед ним не бедное, изнасилованное дитя, требующее срочной защиты от толпы взбесившихся работников цирка, а солидный, если вообще не престарелый учёный. Просто здесь так модно частенько менять тело и чудить самым экстравагантным способом с одеждой.
Тем временем голос главного переговорщика перекрыл смех:
— Надеюсь, что обращение ко мне не было преднамеренным желанием оскорбить, поэтому…
— Да вы тут между собой вообще на каждом шагу гадости друг другу говорите и развратом занимаетесь похлеще скотов! — фыркнул Торговец. — И ничего! Обиженных среди вас не вижу! Так что прекращай разводить демагогию!
Судя по крайне равнодушной реакции кучки альтруистов, они оскорбления великодушно проигнорировали. То же самое сделал и Нытик, продолжив как ни в чём не бывало:
— …Поэтому обращаюсь к тебе по факту обвинения: в чём вина нашей стороны и как она может оправдать незаконное проникновение твоей супруги в наш мир?
Информация поступала Светозарову насыщенным потоком, да и как поняла Саша, прибывшие с ним двуализаторы, в том числе и Эльвер-Аусбурн Дмитриевич, уже полным ходом вели исследование окружающей техники и прослушивали разговоры вовсю развлекающихся пожарных. Так что было чем крыть и как подавать обвинение:
— Ваше золотое правило: не трогайте нас, и мы не тронем вас. Правильно? Но как бы вы отнеслись к иной цивилизации, если бы они у вас стали воровать жителей?
— Это невозможно! — весомо завил учёный, несмотря на свой клоунский вид. — У нас каждый член общества на строгом учете, у нас даже животные под контролем. И любого похитителя ждала бы смерть на месте! А вся цивилизация подверглась бы густой прополке.
— Не будем сейчас говорить о вашей системе наказания, просто хочу сделать ударение на том, что и мы подобного для своих граждан не желаем.
— У вас стали пропадать люди? — ухмыльнулся переговорщик.
— Хуже! — грозно заявил граф и сделал более чем знаковую паузу. Чуть ли не две минуты её продержал, а потом бросил главное обвинение. — У нас стали пропадать малыши! Двухгодовалые дети!
На это последовал всплеск эмоций, но, кажется, альтруисты не поверили:
— А вы не ошиблись адресом со своим обвинением? Мы ведь разные! Или это глупая выдумка? Так знайте, что за подобную ложь мы с удовольствием пойдём на вас войной.
Казалось хорошим знаком, что здесь собравшиеся люди признают похитителей детей вне закона. Значит, они не злоумышленники и, скорей всего, не в сговоре с ними. Но следовало уточнить да попутно выиграть время:
— Что у вас подразумевается под определением «мы разные»?
— О-о! Это же просто! Каждый член нашего общества — это наследственный конгломерат многих поколений людей с конгениальными возможностями. И мы культивировали в себе эти возможности, лелеяли их и взращивали миллионы лет. Не хочу унижать вас конкретно и вашу, как мы уже поняли, очень сильно развитую цивилизацию. Но даже вы не сможете по своей силе, умению телекинеза, постановке щитов и перемещению материи сравниться с нами хотя бы частично. Этих умений нельзя достичь рывком, они появляются только в итоге долгой и кропотливой селекции. Так что если бы и появился некто из нашего общества, решивший у вас похитить ребёнка, то это дитя так и осталось бы у нас на уровне недоразвитого дебила. Он бы просто не смог ассимилироваться в нашей жизни, и ему пришлось бы жить в зоопарке рядом с иными зверюшками. Вижу, что вам это неприятно слышать, но это истина, от неё никуда не деться.
Он не угадал. Дмитрий кривил лицо по другой причине. Ему было тошно слышать, когда кто-то жёлчный и надменный сравнивал человеческое дитя со зверушкой и делил все вселенные на итоги селекции или дикого воспитания. Но неожиданно ему пришла в голову иная мысль, и, представив, какой скандал она вызовет среди альтруистов, не удержался от хохота.
Причём пока смеялся, проконсультировался первым делом чрез Эльвиру у Александры:
«А продолжение следа от метки «альфа» ты сможешь рассмотреть до конца?»
«Конечно! Я даже видела его в пространстве, когда пару раз покидала комплекс на короткое время».
«То есть добраться до виновников для нас не проблема?»
«Мне кажется, это на другой планете этого мира, но не столь важно, отыщем!»
— Тогда я вас спешу очень сильно обрадовать, господа! — уже вслух воскликнул Демарг. — Вам наверняка будет приятно услышать, что и среди вас могут находиться выходцы из наших цивилизаций. И никакая вы не селекция, а обычная спесивая гниль, которая задирает нос перед себе подобными. Ибо хочу заверить, что хищение детей ведётся вашими согражданами уже многие сотни, если не тысячи лет. Только они не каких попало малышей отбирают, а самых сильных, здоровых, наиболее красивых, интеллектуально развитых и быстро обучающихся, благодаря потомственной физической наследственности. В том же мире, о котором идёт речь, родителями детей становятся самые великие и прославленные рыцари, с одной стороны. А с другой — наиболее целеустремлённые, самые умные или, если хотите, ушлые женщины, наделённые многими паранормальными способностями. И раз они в клетках у вас не сидят и вы их не едите, то вывод напрашивается только один: вы сами и являетесь теми детьми или их потомками. И глядя на ваш внешний вид, я очень сомневаюсь, что вы шагнули на более высокую ступеньку развития. Потому что похищенные вами дети, останься они на родине, жили бы намного честнее, лучше и справедливее!
Когда землянин замолчал, царила полная тишина. Кажется, даже пожары стихли сами и больше не шипели, не фыркали. И только потом кто-то первым вышел из прострации и стал громко и вульгарно возмущаться.
Вот тут и началось главное действие. Вот тут и стал разгораться ураган всемирного скандала. Что весьма показательно, гостям не пришлось даже предъявлять доказательств и вести учёных по следу. В обществе почти полноценных эмпатов, где любая ложь ощущается физически, нет возможности что-то скрыть. Есть только возможность обелить, тщательно замаскировать и классически обмануть тех, кого обмануть нельзя в принципе. Ибо сам обман оказался настолько прост, насколько и гениален. Правильно утверждают философы, что легче всего тайное спрятать на виду. Вот ушлые радетели за физическое совершенство вовсе не прятали свою главную тайну, а банально выставляли её напоказ.
А собравшиеся учёные об этой показной системе знали отлично, даже гордились ею, восторгались и преклонялись перед ней. И никто не задавался мыслью копнуть глубже или подойти к бронзовому постаменту сзади. Иначе они давно бы поняли, что внутри он из сыпучего песка! Даже не глины, а именно песка!
И сделали всё устроители довольно просто и незатейливо. Воспользовавшись неким упадком нравов и нигилированием института семейственности, они три тысячи лет назад освоили новую планету, прекрасно её реформировали и объявили её ни много ни мало как местом «свободных родов». То есть любая женщина, не желающая воспитывать ребёнка, могла его оставить после родов на этой планете и больше о нём не заботиться. Все хлопоты по становлению дитя, воспитанию и обучению брала на себя администрация планеты. Причём обучение велось там настолько на высочайшем уровне, что считалось чуть ли не самым-самым лучшим и престижным. Со временем к планете так и приклеилось новое название — Унинова. Что примерно расшифровывалось как универсальные обучающие центры высшей академической науки.
Интересно проходило и воспитание детей в их первые три года жизни на Унинове. Они жили, развивались и начинали обучение в изумительном комфорте и при самых талантливых воспитателях. Причём начальному школьному курсу талантливейшие педагоги начинали учить детей после исполнения им двух лет. Так что любой туда зашедший ничего, кроме восторга, умиления и благодарности к администрации не испытывал.
Вся фишка незаконности в регистрации и приписках заключалась в том, что у детей до трёх лет не было имён. Только временные, часто меняющиеся номера. При этом утверждалось, что таким образом будущий член общества «с пелёнок!» готовится к полной самостоятельности, сам выбирает своё будущее, а в три года получает право при большом стечении народа, гостей и просто любопытствующих выбрать себе имя. Ну и всё, что к нему полагается. При этом редчайшие случаи, когда женщины, у которых взыграло материнское чувство, бросались через год, два, а то и пять за своими детками, жёстко пресекались принятым законом: дети планеты Унинова не регистрируются при рождении, а только в трёхлетнем возрасте. И если женщина пожелает взять ребёнка обратно, то ей в этом не противились, но! Выбор наоборот: его делал любой ребёнок более чем трёхлетнего возраста. Любой! Несмотря на пол, внешние и возрастные признаки. И даже забрав его в семью, нельзя было уже изменить его имя.
Так что подобных женщин отыскивалось в истории ничтожно мало. А вот детей на Унинове всегда, на удивление, хватало. И больше половины из них росли истинными гениями, красоты неземной в физическом плане и семи пядей во лбу по теме паранормальных способностей. То есть некие личности в администрации планеты нагло узурпировали право улучшать генофонд цивилизации, никого при этом не поставив в известность. Мало того, своей преступной деятельностью они практически доказали всем и во всех вселенных: генетическая селекция поколения почти ничего не значит. Иначе говоря, любой варвар, попавший в младенчестве в нужное окружение, станет ничем не отличимым от этого окружения индивидуумом.
Мир альтруистов, называющийся Анархия, оказался на грани моральной катастрофы.
Шок. Переоценка основополагающих ценностей.
Чуть ли не развал общества. Горы взаимных претензий и обвинений.
Бурные дискуссии, тянущиеся неделями. Попытки силой, а кое-где и оружием изменить существующие законы…
Но всё это было уже потом, после того как Торговец, прибывший со своей группой поддержки, умудрился перекричать стоящий в задымленном ангаре ор и потребовать:
— Дамы и господа! Давайте вы уже сами разбирайтесь со своими проблемами, а нам некогда. Отпускайте мою супругу, и мы вас покидаем. А чтобы больше в вашей истории не случалось таких проколов, наш вам совет: не воруйте детей, есть иные выходы из положения. Один из них: наведывайтесь к нам в гости, обменивайтесь молодёжными делегациями, устраивайте с нами совместные фестивали. Поверьте, это всегда весело, интригующе и интересно. А самое главное, ваша молодёжь будет иметь законное вливание новой крови, рвущейся к полноценной жизни. Не замыкайтесь в себе, не варитесь в собственном соку и не коллапсируйте щитами свою вселенную, и всё будет хорошо. А теперь… Стоп! Чуть не забыл: чуть позже мы к вам вернемся, но уже сразу на планету Унинова. Вернёмся с матерями украденных детей и надеемся, что вы не станете им чинить преграды для опознания. Пусть семьи, которые мечтают о совместной жизни, соединятся. А вот теперь уже точно до свидания! До скорого!
Александра уже влилась структурой второй двуализации в первую и, ухватившись крепко за мужа, одним затяжным рывком оказалась в собственном теле. Сразу вскочить у неё не получилось, но вот за палец она склонившегося с поцелуем Дмитрия ухватилась накрепко. И тотчас горячо зашептала:
— Делай, что хочешь, проси, кого угодно тебя заменить, но через пять суток с сего момента мы отправляемся в свадебное путешествие!
Утопая в глубине её глаз, Светозаров заявил:
— Даже если бы я увидел тебя только что впервые, я бы не смог тебе ничем возразить. А уж своей законной супруге?.. Матери своего будущего ребёнка?.. Да никогда! Так что тема закрыта, отправляемся в путь через пять суток!
И после этого нежно поцеловал любимую.

Эпилог

— Везёт же человеку! — цокнул языком Крафа, глядя на опустевшее место, где недавно стояли Дмитрий и Александра. — В первое своё свадебное путешествие отправился… М-м!..
— А у тебя их сколько было? — зашипела его рядом стоящая супруга Кассиофия. Ещё и незаметно кулачком мужа в бок ткнула. — Или ты уже об очередном путешествии мечтаешь?
— Увы! Кажется, с тобой было последнее, — при этом Трибун Решающий подмигнул супруге. — Потому что в этот раз моя жена вполне может пережить своего мужа, а не наоборот. Если я тебе, конечно, ещё раньше не надоем.
— Тебе это не грозит, — вздохнула она. — Я тебя так редко вижу, что поражаюсь, откуда у нас столько детей взялось?
— Точно! И я поражаюсь! — рассмеялся Крафа. — Надо будет теперь почаще возвращаться домой неожиданно и за тобой незаметно подсматривать.
— Ой! Да я только рада буду! — Кассиофия крепко уцепилась за локоть мужа и постаралась к нему прижаться: — Слушай! А давай и мы себе путешествие устроим?
— Согласен! Только сейчас — никак. Видишь, что союзник ловко спрыгнул и все свои проблемы на меня перебросил? Так что сама понимаешь, милая…
— Ладно, тогда я готовлюсь отбывать сразу после их возвращения. Ну, разве что попытаюсь выведать у Александры весь их маршрут, чтобы потом и самим на новые миры полюбоваться.
— Договорились! Тем более что на новые миры я готов всегда любоваться. А уж вместе с тобой…
Кажется, излишне тесное прижимание прекрасной супруги подвигло Трибуна Решающего ещё и на постельные подвиги. Потому что, заговорщицки оглянувшись по сторонам и сообразив, что на них никто из присутствующих на проводах гостей не обращает внимания, в ореоле искр он испарился из зала вместе со своей супругой.
Через девять месяцев у них родился мальчик, которого они назвали Дмитрием.

Наталья Болдырева
Два сердца Дио


Предисловие

Раньше, в стародавние времена, когда трава была зеленее, а книги — только и исключительно бумажными (не считая микрофильмовых копий), предисловие мне следовало бы начать так:
«Молодая и подающая большие надежды автор Наталья Болдырева из Ростова-на-Дону уже известна любителям фантастики романом „Ключ“, где в яркой и выпуклой форме вскрыла пороки бездуховного западного общества, которое…»
Пусть не удивляется читатель, открыв первую страницу «Двух сердец» и встретив там вместо гномов, эльфов, гоблинов и драконов, казалось бы, «типичный постъядер», технологический мир, переживший апокалипсис. Сам я долгие годы писал лишь об одной стороне вселенной Упорядоченного, стороне магической и волшебной, где время словно остановилось — все те же мечи, щиты, доспехи и в лучшем случае водяные или ветряные мельницы. Никакого прогресса за долгие и долгие века. Конечно, можно возразить, что в истории нашей Земли тоже были периоды очень медленных изменений, взять хотя бы Древний Египет — за три тысячи лет там не случилось каких-то совсем уж кардинальных изменений.
Однако в Упорядоченном это не так. Там хватает миров, где развивалась техника, а не магия, просто в силу некоторых причин эти миры выпали из моего рассмотрения. Когда создавался проект «Земля в Упорядоченном», мы как раз и хотели закрыть эти лакуны.
Мир, где разворачивается действие «Двух сердец» — это не просто «технологический мир», не просто «мир, переживший апокалипсис той или иной формы», каких было много в нынешней фантастике. Нет, это мир, куда неведомым для героев образом «сваливаются» отходы из иных, более развитых (или просто более везучих) мест. Двойник нашей Земли, мир «Двух сердец» — это сплав магии и технологий, где встречаются, казалось бы, совершенно несовместимые начала.
«Новые районы появлялись из ниоткуда всего за одну ночь, старые точно так же исчезали в никуда прежде, чем солнце успевало разогреть асфальт под ногами. Дио сам не раз видел, как начинали дрожать, словно в густом, раскаленном мареве летнего зноя целые городские кварталы, и всего через несколько часов на месте домов повисала непроглядная тьма. Через день-два, когда морок рассеивался, часть города преображалась до неузнаваемости».
Этот кошмарный мир кажется забытым Новыми Богами Упорядоченного, Хедином и Ракотом.
Зато его не забыли слуги Хаоса. Что может быть лучше для них, чем подобные миры-руины, где обитатели должны проклинать самое свое существование, не думая ни о чем, кроме лишь того, чтобы пережить еще один день и еще одну ночь, сами не ведая, для чего?
Именно здесь мастер Лек начинает создавать своих тварей, леканов, соединяя живую плоть и причудливые механические устройства, скрепляя все это магией (или Словом, как называют это простые смертные). В самом деле, что может быть лучше для слуг Хаоса, чем такой вот мир, вернее, страшная на него пародия, где остался лишь один закон «умри ты сегодня, а я завтра»? Именно здесь можно вербовать себе сторонников, и несчастные пойдут за ними с радостью, потому что даже малейший шанс выбраться отсюда лучше, чем «ужас без конца».
В этом мире пытка — даже призрачное видение иной, привычной нам жизни. Оно терзает и мучает, и для главного героя, Дио, становится первым шагом. До того он — простой охотник, один из многих, живущий по звериным законам постоянно разрушающегося и восстанавливающегося в совсем ином виде города. Все — или почти все — является добычей. Брезент. Измененная чародейством тварь. Красивая девушка в ярком платье, невесть откуда взявшаяся среди развалин, и говорящая, будто она из какого-то «Северокаменска». Сильный не спрашивает, он берет.
«Ведь как же можно иначе?»
И рядом, совсем рядом — вкрадчивый Хаос, могущественный Хаос, но в то же время — пугающий и отталкивающий. Плетущий искусную паутину слов, где ложь мешается с правдой и служит лишь орудием уловления слабых. Или тех, кто отчаялся, потому что отчаяние — тоже слабость. Но что может противопоставить этим посулам тот, кто вырос без нравственного закона, у кого вера — в приход Губителя, который разом положит конец всему? У Дио нет надежды, нет веры в справедливость или хотя бы посмертное воздаяние. В чем-то он сам подобен своим самым страшным врагам, некроволкам, созданным гением мастера Лека. Он выживает просто потому, что выживает.
Порой это куда проще, чем думать, чувствовать и сострадать. Ведь есть универсальное, на все случаи жизни оправдание: «все вокруг такое, все вокруг такие». Все плетут интриги, даже среди самих слуг Хаоса нет единства, нет одной железной воли — быть может, потому, что тогда не станет и самого Хаоса?
Дио предстоит отыскать закон в самом себе.
Ник Перумов


Моему брату Максиму
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Жженый

Глава 1

В час между собакой и волком, когда улицы еще светлы, а стены домов уже отбрасывают глубокую тень, по широкому проспекту Города шли двое. Шаг их был скор, ноги, казалось, не замечали ни пустых провалов открытых канализационных люков, ни глубоких трещин во вспоротом корнями деревьев асфальте. Взгляды скользили по темным проемам окон.
— Клянусь днем возвращения Губителя, — тихо пробормотал тот, чье лицо, еще совсем юное, было обезображено следами ожогов, — иногда мне кажется, они нарочно устраивают свои игры так поздно в ночь.
— Заткнись, — ответил второй так же тихо, — заткнись и поторапливайся.
Второй казался старше. Возможно, причиной тому был жесткий, внимательный прищур светло-серых глаз. Но и второму нельзя было дать больше двадцати пяти лет.
Они еще прибавили шагу, опасаясь, впрочем, сорваться на бег. Но когда путь им перегородил брошенный посреди улицы грузовик, оба невольно остановились. Машина стояла чуть наискось. Приплюснутая морда грузовика смотрела прямо, но длинный прицеп развернулся во всю ширину дороги. Громко хлопало на ветру незакрепленное полотнище тента. Если бы не разутые колеса, можно было бы подумать, что машина, резко затормозив, долго шла юзом.
— Еще вчера его здесь не было, — прошептал первый, поглядывая на грузовик с опаской.
— Это еще ничего не значит, — ответил второй, напряженно всматриваясь в непроглядную темень меж высоким бортом машины и развевающимся брезентовым краем. — Он мог появиться здесь только что…
— Тогда валим отсюда. Уроды придут забрать тент… — Вопреки сказанному он не шелохнулся.
— Солнце садится, — второй вынул нож из ножен на поясе. Лезвие было зачернено сажей. — Никто не сунется сюда до рассвета. Лековы твари, сам знаешь…
— Дио! — почти крикнул первый, когда его спутник шагнул к грузовику. — Дио! Стой! — Схватив за плечо, он зашептал скоро и жарко, склоняясь к самому уху. — Ты совсем спятил? Идем! Последним Днем умоляю, уходим отсюда!
— Сдрейфил? — Дио сбросил ладонь с плеча. Потная, та соскользнула легко. — Тут брезента квадратов сорок, не меньше. Нового, абсолютно целого брезента…
Дио снова пошел вперед, осторожно, кошачьим крадущимся шагом ступая по серому полотну асфальта. Сгущавшиеся сумерки скрадывали детали машины. Лишь подойдя совсем близко, Дио увидел матово блестящие лужицы масла и ошметки резины там, где Уроды срезали с грузовика шины. Кабина была пуста. Вынуты сиденья, лобовое стекло, дверцы, зеркала, фары. Остался один лишь остов. Уроды сняли с машины все, вплоть до эмблемы с решетки радиатора. На ее месте красовалось темное, едва различимое в сумерках пятно. Но что-то спугнуло их… Рядом, всего в нескольких шагах, трепетало тяжелое брезентовое полотнище. Конец крепежного шнура вяло извивался по асфальту. Дио постоял еще чуть-чуть, прикрыв глаза и напряженно вслушиваясь в то особое, леденящее чувство опасности, что не раз выручало его прежде. Со стороны могло показаться, будто он всматривается в темное нутро прицепа, силясь разглядеть там что-то. Но на самом деле он всматривался в себя. Медленно тянулось время. Шуршал брезент, веревка стукала о борт грузовика, где-то далеко позади переминался с ноги на ногу Жженый, ветер гнал вдоль по улице пыль и мелкий мусор, из подвала ближайшего дома доносился крысиный писк… Выдохнув, Дио открыл глаза. Спрятав нож в ножны, он дал знак Жженому и принялся спешно высвобождать брезент из креплений. Проходя сквозь металлические кольца, шнур издавал пронзительный свист и больно бил по пальцам, когда Дио пытался придерживать его. Работая в четыре руки, они быстро сняли тент.
— Спрячем в подвале, — говорил Дио, скатывая, прижимая коленями к земле толстую, неподатливую ткань тента.
Жженый бросил быстрый взгляд на обочину. Там, сливаясь в сплошную темную стену, высились длинные пустые многоэтажки. Поблескивало битое стекло окон. Руки, затягивавшие петлю шнура на плотном бочкообразном свертке, замерли на минуту.
— Жженый! — прошипел сквозь зубы Дио, чувствуя, как расходится под ладонями скользкая ткань.
Тот вздрогнул. Коротко кивнул и, намотав шнур на кулак, потянул на себя, перебросил в петлю, затягивая узел. Дио выдохнул, почувствовав, как уходит напряжение с плеч.
— Понесли? — Жженый присел напротив, приподняв свободный конец свертка.
— Давай, — ответил Дио. Подхватил брезент со своей стороны и сделал шаг туда, где всего несколько минут назад слышался крысиный писк.
Мелко семеня, пригибаясь, скорее из опасения быть увиденными, чем из-за тяжести свертка, они быстро пересекли широкий проспект, нырнув в отбрасываемую деревьями тень. Упруго ударила по коленям разросшаяся сорная трава, прошелестел полиэтиленовый пакет, запутавшийся в высоких стеблях. Асфальт перед домом был усыпан битым стеклом. Они постояли немного, прежде чем ступить в это мелкое крошево. Под подошвами неприятно заскрипело. Жженый выругался сквозь зубы: грязно и зло. Дио молча потащил брезент к угольно-черному провалу подъезда, и, увлекаемый тяжелым кулем, Жженый невольно двинулся следом. Они вошли внутрь. Сорванная с петель дверь в подвал валялась тут же. Дио прошелся по ней. От далеко разнесшегося в пустом и гулком помещении звука по плечам пробежала невольная судорога. Меж лопаток скользнуло долгожданное ощущение опасности. Навстречу ему поднялась, давя на грудь, не давая вздохнуть глубже, волна возбуждения. Вскинув взгляд, Дио посмотрел на Жженого. Слабый, рассеянный свет ночи, падавший в приоткрытую дверь подъезда, освещал того со спины, вырезая во мраке еще более темный силуэт. Но даже в этом аспидно-черном сгустке Дио ясно различил страх. Плотный, тугой комок, сжавшийся где-то под сердцем, тот источал резкий сладковатый запах, чем-то похожий на запах гниения. Запах жертвы — приманка охотника.
— Сюда, — шепнул Дио одними губами, начиная спуск в подвал.
Он ступал осторожно: ноги скользили по мусору. Внезапно потяжелевший брезент тянул вниз до нестерпимой боли в суставах. Хотелось передохнуть, хоть на минуту освободиться от ноши. Лишь ощущение опасности, нарастающее с каждой секундой, позволяло переносить боль. Последние шаги дались ему с трудом. Жженый шел, почти не придерживая свертка, весь сконцентрированный на поглотившем его страхе. Лишь выйдя спиной вперед из узкого и тесного лестничного пролета в сырое и просторное подвальное помещение, Дио почувствовал некоторое облегчение. Не сговариваясь, они опустили брезент прямо у входа. Дио оглянулся, но ничего не увидел. В подвале царила абсолютная тьма.
— Я зажгу огонь, — прохрипел Жженый, и Дио почувствовал, как пересохли его собственные губы.
— Нет, — ответил Дио, — здесь картон, сейчас накинем и сразу уйдем.
Он сделал пару шагов назад, не полагаясь больше на зрение, веря лишь тому всепоглощающему сложному чувству, что охватывало его всякий раз в минуты смертельной опасности. Вынув нож из ножен на поясе, он присел, коснувшись пальцами грязного пола. Прикрыл веки, вслушиваясь точно так, как он делал это там, у разобранного трака.
— Дио? — позвал Жженый. — Дио? — прошептал он тише, когда ему никто не ответил. А тот замер, всем своим телом ощущая, как, бесшумно ступая, крадется мимо него, привлеченная сладковатым запахом страха, Смерть. — Дио? — повторил Жженый, увидев перед собой ее тень.
— Я здесь, — ответил Дио, ныряя вперед. Лезвие ножа рассекло сухожилия на ногах твари.
Та рухнула без единого звука, но, даже падая, она провернулась вокруг своей оси, пытаясь достать Дио. Он отскочил, почуяв встречное движение воздуха. Замер, до рези в глазах всматриваясь в непроглядную тьму перед собой.
— Дио? — Голос Жженого сел до сиплого шепота.
— Огонь, — ответил Дио, — зажги огонь.
Послышался шорох, Жженый шарил по карманам в поисках зажигалки. Наконец раздался характерный звук прокручиваемого колесика, засверкали искры и разгорелся слабенький огонек. Голубоватое пламя едва подсветило обезображенные шрамами ладони. Огонек задергался и потух — у Жженого дрожали руки. Дио терпеливо ждал, и когда зажигалка снова щелкнула, выпуская длинный, извивающийся язык пламени, стало видно смутные очертания фигуры, неподвижно замершей между ними.
Тварь лежала скрючившись. Остро выпирали лопатки худой, костлявой спины, четко вырисовывались шейные позвонки — тварь пыталась спрятать голову в колени, но одна нога, неестественно вывернутая, полностью потеряла свою подвижность. По второй пробегала крупная дрожь. Разношенный ботинок возил по полу, подгребая цементную пыль и мелкий мусор. Широкий кожаный ремень поддерживал то, что осталось от брюк. Дио присел, всматриваясь. Жженый тоже опустился на колено, поднеся огонь ближе.
— Аккуратнее, — сказал Дио, зная, что даже временно обездвиженная тварь может быть смертельно опасна. Но раненый лекан не пытался напасть. Не издавая и звука, он обеими руками старался подтянуть ноги к груди.
— Дикий, — прошептал Жженый, кивая на лохмотья.
— Да, — ответил Дио, раздумывая, как бы ему обездвижить тварь окончательно.
— Отдашь его Мясникам? — спросил Жженый. Его голос звучал возбужденно.
— Да, — повторил Дио, бросив на приятеля заинтересованный взгляд. — Тебе-то что?
Прежде чем задать следующий вопрос, Жженый провел языком по губам.
— Сколько они дают за такую тварюшку?
— Много. — Дио усмехнулся, сообразив, куда тот клонит.
— Дио, слушай, Дио, я давно хотел… Проклятье! — Увлекшись, Жженый не заметил, как раскалилась зажигалка в его руках. Моргнув, огонек погас, вновь погрузив подвал в абсолютную тьму. Именно в этот момент лекан распрямился, всю силу вложив в этот недопрыжок. Сдавленно захрипел Жженый. Не полагаясь на зрение — в глазах плясали цветные пятна, — Дио метнулся туда, где должны были быть подергивающиеся ноги твари. Руки тронули холодный цемент пола, он потянулся дальше, хватая чуть теплую лодыжку. «Живой!» — машинально отметил Дио, что есть силы дергая тварь на себя. По ушам резанул пронзительный визг. Лекан выпустил свою жертву, забившись от невыносимой боли. От неожиданности Дио и сам разжал пальцы, отшатнувшись. Инстинктивное движение спасло ему жизнь. С невероятной силой отброшенный прочь, Дио упал, ударившись головой, прокатившись по грязному полу.
— Заткни! Заткни его! — крикнул Дио, понимая, что не перекроет этот дикий, нечеловеческий визг, и сам метнулся обратно, где в кромешной тьме бился, агонизируя, еще более темный сгусток.
Ему хватило пары ударов по раненой ноге твари, чтобы та окончательно смолкла, наконец отключившись.
— Жженый? — спросил Дио, вытирая натекавшую на глаза кровь.
Ему ответил сдавленный хрип.
— Жив, — удовлетворенно проговорил Дио, снимая с пояса кусок тонкого прочного жгута, скручивая за спиной локти твари, нещадно выворачивая их из суставов. С трудом управляясь с обмякшим, ставшим невероятно тяжелым телом, Дио слушал, как возится, хрипя и кашляя надсадно, Жженый.
— Огонь, — бросил Дио, закончив, — ради Последнего Дня, найди уже свою зажигалку.
Когда во тьме подвала вновь забился слабенький язычок пламени, Дио смог наконец рассмотреть тварь, недвижно лежавшую перед ним. То, что было когда-то молодым худощавым мужчиной, почти утратило человеческие черты. Бритый череп, просверленный в нескольких местах, пестрел металлическими заплатами. В глазницах слепо ворочалось то, что можно было лишь с натяжкой назвать глазами. Лишенные век стеклянные шары обладали тем не менее способностью видеть. Они видели лучше, чем самый зоркий человеческий глаз. Тело, испещренное шрамами, подсказывало: там, под кожей и мышцами, прячутся другие механизмы мастера Лека. Желудок, способный переваривать любую пищу, легкие, снабжающие владельца кислородом даже там, где нечем дышать, сердце, бьющееся всегда ровно и размеренно, как раз заведенный механизм… Дрожь прошла по плечам Дио. Многие люди в Городе были готовы платить Мясникам, чтобы те вживили им подобные органы. А Мясники охотно платили Дио за каждого очередного «донора». Слишком слабые, чтобы стать настоящими мастерами Слова, способными создавать удивительные механизмы и сращивать их с живой и мертвою плотью, Мясники пользовались тем, что создавал в своих лабораториях мастер Лек и его подмастерья.
Этот лекан — грязный, истощенный и ослабленный — бежал от своих хозяев. Вышедшая из подчинения тварь. Дио не мог поверить, что им удалось поймать живого одичавшего лекана. Редко кто оставался в живых после встречи с ними.
Жженый захрипел. Огонек в его руках снова потух — маленькая зажигалка слишком быстро перегревалась и начинала жечь пальцы. Когда-то у Дио тоже была такая. Потом она перестала работать, и Дио просто выбросил ее.
— Я отдам тебе треть выручки, если поможешь дотащить его до места, — сказал Дио, приподнимая лекана под мышки. Едва теплая поначалу тварь теперь показалась ему обжигающе горячей. — Хватай за ноги. — И почувствовав, что Жженый топчется на месте, не решаясь подойти к существу, едва не отправившему его на встречу с Губителем, Дио добавил: — Может, Тесак посмотрит, что с твоим горлом…
Но даже вдвоем им с трудом удалось выволочь тварь из подвала. Впав в полузабытье, та трепыхалась слабо, пытаясь вырваться. Они оскальзывались на засыпанных мусором ступенях, и приходилось часто останавливаться, опираясь о сырые, усеянные каплями конденсата стены.
Когда они выбрались наконец наружу, тьма окончательно сгустилась над Городом, накрыв его, словно вороново крыло. И лишь в вышине ярко сверкали звезды. После тьмы подвала свет их был нестерпим. Они шли от дома, пригибая головы, под подошвами громко хрустело битое стекло.
— Тяжелая тварь, — сказал Дио, когда они вынесли бесчувственное тело на широкую полосу шоссе. — Клади его здесь.
Жженый просто разжал ладони. Ноги твари стукнули по асфальту. Та застонала громче, но так и не очнулась. Колено той ноги, которую Дио повредил больше, неестественно сместилось и стремительно опухало. Вторая нога выглядела немногим лучше. Дио тихонько выругался. Этот лекан был слишком слаб, а может и болен, чтобы излечить себя собственной магией. Это сыграло им на руку там, в подвале. Дио не раз видел, как самые тяжелые раны на теле тварей затягивались почти моментально. Созданные как непобедимые бойцы, те обладали удивительной способностью к регенерации. Дио вспомнил, как лекан подтягивал колени к груди, словно пытаясь руками соединить разорванные ткани, вправить вывихнутые из сумок суставы.
— Плохо дело, Жженый, — сказал Дио, поудобнее перехватывая тварь. — Боюсь, за этот кусок мяса Тесак не заплатит много, а может, и вовсе не даст ничего.
— Этот кусок мяса, — Жженый совладал наконец с собственными связками, его голос скрипел как несмазанное тележное колесо, — едва не стоил мне жизни… Тесак заплатит.
— Другое дело, — ответил Дио, улыбнувшись, и они потащили тварь прочь от перегородившего проезжую часть грузовика.
Тесак — его звали так не потому, что тела своих жертв он разделывал огромным мясницким ножом. Нет, как и любой уважающий себя мастер Слова, он предпочитал ювелирную работу скальпелем. Его прозвали «Тесак» за привычку резать правду в глаза.
Логово Мясников располагалось неподалеку, но до места они добрались далеко за полночь. Впавшая в забытье тварь, казалось, была тяжелее брезентового свертка. Температура ее тела поднялась еще выше, и прикосновения к сухой горячей коже вызывали невольную дрожь. Ее колени распухли, посинев, черные круги очертили глазницы, запекшиеся губы разомкнулись, обнажив ряд идеально белых и ровных зубов, сделав лицо похожим на череп. Дио боялся, что до места они дотащат уже труп. Но когда Тесак отворил массивную стальную дверь, пропуская их в глухое подвальное помещение цокольного этажа заброшенной высотки, на берегу городского пруда тварь еще подавала признаки жизни. Попав с темноты на яркий свет, она снова забилась в агонии — сверхчувствительные «глаза» среагировали на раздражитель. Дио сдавленно выругался — резкое движение твари отдало острой болью в затекшие плечи.
Не задавая лишних вопросов, Тесак щелкнул выключателем, гася свет, и, включив налобный фонарь, провел их дальше — в освещенную красными лампами операционную. Тварь затихла, позволив зафиксировать себя на столе. Дио огляделся: красный свет бросал кровавые отсветы на белый кафель стен. Работающие вентиляторы гнали прохладный воздух по коробам воздуховодов. Волосы на руках поднялись дыбом, и Дио ретировался в предбанник, где весело плясал живой огонек спиртовки и по выпуклым бокам колб метались причудливые тени. Жженый, никогда раньше не видевший логова Тесака изнутри, следовал за Дио по пятам. Сквозь распахнутую настежь дверь они смотрели, как Тесак колдует над тварью.
Осмотр не занял много времени: датчики, надетые на пальцы Тесака, словно наперстки, и соединенные тонкими проводками с механизмами на его запястьях, почти мгновенно, за одно прикосновение, снимали основные медицинские показания: температуру, частоту пульса и дыхания и Новые Боги знают что еще. Очки-консервы в широкой кожаной оправе, закрывавшие пол-лица, тоже были механизмом, созданным мастером Слова. Инструмент, подобный стеклянным глазам лекана, но более грубый, не способный заменить собой живую плоть. Эти очки Тесак носил почти не снимая, и мало кто мог бы сказать, какого цвета глаза скрываются за ними. Иногда Дио думал, что там уже вовсе нет никаких глаз… Когда осмотр был окончен, Тесак выбрал шприц из миски на передвижном медицинском столике рядом и вколол умирающей твари лошадиную дозу какого-то едко-желтого раствора.
— Твой товар плох, — сказал Тесак, выходя из операционной и вытирая руки отрезом сероватого после многочисленных стирок полотна. Бросил его на заставленный металлическими мисками и стеклянной тарой стол. Скрестил руки на груди, уставившись куда-то в стену. Очки-консервы, закрывавшие пол-лица, не позволяли понять, о чем тот задумался.
Дио хмыкнул, ожидая, что еще ему скажет лучший Мясник Города, какова будет окончательная цена за добытого с таким трудом лекана.
— Эта тварь… мое горло… — Слова и так все еще давались Жженому с трудом, а поднявшееся возмущение снова сделало его речь совсем неразборчивой.
— Заткнись, Жженый, — бросил Дио.
Привыкший беспрекословно подчиняться приказам, Жженый закашлялся на полуслове. Кашлял долго, надсадно, прижимая ладони к груди, пока Тесак не смешал ему какое-то пойло.
— Он очень плох, — продолжил Тесак, осматривая шею Жженого, на которой синими пятнами уже проступили следы пальцев лекана. — Может быть, не переживет этой ночи.
Дио глубоко втянул ноздрями пахнущий лекарствами воздух. Стало ясно: он ничего не получит за эту, стоившую им кучу времени и нервов, тварь. Но Тесак пожевал губами и спросил вдруг:
— Скажи-ка, Дио, не попадались ли тебе такие твари раньше?
— Ты б знал, — ответил Дио, подобравшись невольно. Меж лопаток пробежал неприятный холодок. Лишь раз он продал свою добычу другому Мяснику и надеялся, что эта сделка не выйдет ему однажды боком. Но Тесак явно думал о чем-то другом.
— А, да, — он рассеянно похлопал себя по карманам, — слушай, Дио, я дам тебе за этого двойную цену и еще столько же, если найдешь второго такого.
Жженый, шумно сглатывавший питье и морщившийся при каждом глотке как от зубной боли, замер.
— Зачем? — не смог удержаться от вопроса Дио. И тут же пожалел, что не прикусил язык вовремя. Но Тесаку явно хотелось поболтать с кем-нибудь, и деньги его сегодня совершенно очевидно не интересовали.
— Понимаешь, Дио, — ответил Тесак, вынимая из заднего кармана до дыр протертых джинсов металлический портсигар и щедро протягивая открытую жестянку собеседнику, — эта тварь, она другая, не похожая на те, что Лек создавал раньше… Ты говоришь, она оттолкнула тебя с нечеловеческой силой?
— Да, — ответил Дио, беря одну из двух оставшихся в портсигаре сигарет. — Не ожидал от нее такой прыти… Лоб разбил в кровь.
Тесак вскинул заинтересованный взгляд, и Дио ладонью приподнял падавшие на глаза русые волосы, позволив тому рассмотреть затянутую свежей корочкой ссадину.
— Жить будешь. — Вынув вторую сигарету, Тесак постучал ею о крышку портсигара. Дио увидел затертую, но еще различимую картинку: два стройных дерева с разлапистыми листьями на макушке и красный полукруг заходящего солнца за ними. — Но то, что она сотворила с шеей твоего приятеля… Понимаешь, Дио, — промычал Тесак невнятно, раскуривая сигарету от стоявшей на столе спиртовки, — я учился у Лека, я знаю, как он работает. Я знаю, на что способны его твари. Они неуязвимы, да, но не превосходят по силе обычного человека. — С видимым наслаждением Тесак сделал первую затяжку, а Дио заправил свою сигарету за ухо. — Идеальные бойцы: бесстрашные, исполнительные и преданные…
— Тупые, безмозглые твари, — резюмировал Дио, заполнив повисшую паузу, подтолкнув Мясника к дальнейшим разглагольствованиям.
— Да, — спокойно согласился Тесак. — Ничто так не подстегивает мышление, как страх за свою жизнь.
На этот раз Дио благоразумно промолчал. Не хотелось лишний раз обижать Жженого. День у того и так не задался.
— Негибкие, не учитывающие меняющихся обстоятельств, они вечно прут напролом и попадают в ловушку собственной предсказуемости. Скажи-ка, Дио, как быстро ты научился ловить этих тварей?
Усмехнувшись, Дио сунул руки глубоко в карманы.
— Я оставлю при себе свои профессиональные тайны, — ответил он, не желая признаваться, что первая пойманная им тварь едва не отправила его на тот свет и лишь необъяснимая случайность, то, о чем Дио не рассказывал никогда и никому, спасла ему жизнь, превратив из жертвы в охотника.
Кивнув понимающе, Тесак стряхнул пепел в стеклянное блюдце, которое он почему-то всегда называл чашкой Петри.
— Бесспорно, Лек сумасшедший. Но он гениален, и с этим тоже нельзя поспорить. Сначала начали появляться дикие, вышедшие из повиновения твари, теперь ты поймал лекана, не обладающего и сотой долей той способности к регенерации, какой обладают его собратья, зато наделенного нечеловеческой силой… Лек экспериментирует, и я хочу знать, что он задумал.
Стало ясно, почему Тесак оценил эту тварь так дорого. Отвергнутый ученик лучшего из мастеров Слова, признанный негодным к дальнейшему обучению, неспособный собрать простейшего меха, обреченный вечно пользоваться тем материалом, который удавалось увести из-под носа бывшего учителя, Тесак был по-своему амбициозен. Потерпев неудачу в одном, он не отчаялся, но начал искать обходных путей. Он изучал живую плоть — по книгам, за которые всегда готов был платить, и по живым образцам, за которые платил еще больше. В Городе не было врача лучше. Ему первому удалось, не владея мастерством Слова, пересадить созданные Леком искусственные органы от одного носителя другому. Именно он стоял у истоков стремительно развившегося бизнеса, одну из цепочек которого вот уже несколько лет обслуживал Дио.
Тесак оставил их у себя на ночь. Добираться домой по улицам ночного города было слишком опасно. Привыкший моментально засыпать в любых условиях и при любых обстоятельствах, Дио до утра не мог сомкнуть глаз. Он слушал сдавленные стоны умирающей твари, тихое бормотание Тесака, запершегося в операционной, и хрип, вырывающийся из поврежденного горла Жженого. Его приятель спал. Слишком простой, чтобы задумываться о том, как стремительно меняется мир вокруг, он радовался нежданно привалившему богатству и младенчески улыбался во сне.

Глава 2

Город жил своей жизнью. Мертворожденное дитя странного мира. Смотрел вокруг пустыми глазницами выбитых окон, щерился щербатыми провалами сорванных с петель дверей. Рушились, рассыпаясь под натиском пробивающейся сквозь асфальт травы, дома, но на их месте скоро появлялись новые — такие же пустые, заброшенные, находящиеся на грани разрушения. Никогда нельзя было ручаться, куда выведет тебя хорошо знакомая улица, а покинув место ночлега, можно было не найти его на следующий день. Новые районы появлялись из ниоткуда всего за одну ночь, старые точно так же исчезали в никуда прежде, чем солнце успевало разогреть асфальт под ногами. Дио сам не раз видел, как начинали дрожать, словно в густом раскаленном мареве летнего зноя, целые городские кварталы, и всего за пару часов на месте домов повисала непроглядная тьма. Через день-два, когда морок рассеивался, часть города преображалась до неузнаваемости. Но чаще все происходило гораздо быстрей — практически моментально. Вздымалось огромное облако пыли, глухой, протяжный стон просевшей земли разносился на многие километры вокруг, и новый квартал занимал место старого, в прах растаптывая и его, и всех, кому не повезло очутиться в точке смещения.
В эти зоны, нестабильные и оттого смертельно опасные, первыми приходили Мародеры. Их легко можно было отличить по респираторам и защитным очкам вполлица. И без того невысокого роста, они стремительно передвигались с места на место, низко пригнувшись, почти касаясь земли длинными жилистыми руками — будто высматривая что-то у себя под ногами. Словно «крысы», они создавали гнезда и волокли туда все, что только удавалось найти в развалинах: пищу, одежду, инструменты, оружие, книги… Выждав немного, банды разграбляли эти склады, изгоняя Мародеров дальше — в новые кварталы, на поиски новой добычи. И этот вечный хаос, в котором ничто не оставалось неизменным, составлял основу Города, был его миропорядком.
Но одной весной несколько лет назад все вдруг пошло иначе.
Когда стаял долго лежавший на улицах снег, а ручьи вымыли грязь с тротуаров, на короткое время очистив Город от мусора, разнеслись слухи о новых людях, появившихся на восточных его окраинах. Чужаки и раньше вторгались в Город из леса, но никогда еще число их не было столь велико. Пришлые называли себя слугами Схарма и поклонялись ему как богу, устраивая игрища в его честь. Именно эти жестокие и кровавые бои, вход на которые был открыт каждому, и позволили им закрепиться в Городе. Они нашли свою нишу и заняли ее, не претендуя ни на добычу Мародеров, ни на территории банд. Они стали посредниками между теми и другими, введя в обращение деньги и начав покупать товары одних и услуги других. Однако жизнь в Городе не стала спокойней. Схарматы привезли с собой мастера Лека, величайшего из мастеров Слова, а вместе с ним город наполнили и его твари. И если мехи, живые механизмы, созданные обычными мастерами Слова, были привычной, хотя и дорогой игрушкой, то твари Лека — измененные его искусством живые и даже мертвые существа — вселяли страх. Практически неуязвимые, они не задумываясь убивали, повинуясь приказам своих хозяев. Схарматы часто выпускали тех на арену, и редко кому удавалось устоять против созданных Леком тварей. Бесстрашные, обладающие чудовищной способностью к регенерации, они дрались, покуда позволяло тело, и если хотя бы один палец твари оставался цел, она использовала его как оружие.
Дио хорошо помнил день, когда впервые увидел тварь. Он точно так же пришел на игры вместе со Жженым. Они хотели взглянуть на людей, слухами о которых вот уже много месяцев полнился город. Подогревая толпу, готовя ее к главному действу, схватку на арене открыли приговоренные к смерти преступники — схарматы охотно освободили обитателей Города от тяжкой необходимости казнить своих.
Вид людей, убивающих друг друга на арене, наполнял сердце странными чувствами. Действо, так хорошо знакомое по многочисленным уличным схваткам, действо, участником которого не раз выступал и он сам, став представлением, обрело некий иной, сакральный смысл. Первый увиденный бой вымотал Дио так, будто он сам танцевал на песке, уходя от ударов противника, катался по земле, пытаясь укрыться от настигающей его стали, полз, истекая кровью, прочь от убийцы… Но то, что случилось после, не шло с этим ни в какое сравнение. На выживших натравили тварей Лека. Люди, только что с отчаянием дравшиеся за свою жизнь, впадали в оцепенение при виде механизированных мертвецов. Те двигались с нечеловеческой рациональностью живых машин, одержимых убийством. Их практически невозможно было остановить. Лишь приказ, отданный мастером Слова, спас от смерти ту горстку бойцов, что, отчаявшись сохранить свою жизнь, решила по крайней мере продать ее подороже.
Последними на арену вышли мертвые волки. Воплощение животной ярости, они были полностью лишены холодной рациональности, которая отличала механизированные трупы людей. Они, казалось, убивали не по приказу, но из желания утолить жажду крови. Живым с арены не ушел никто. Тогда Дио впервые подумал, что эти люди, пришедшие в Город как гости, станут однажды его хозяевами.
Он не ошибся. Жизнь в Городе с приходом схарматов изменилась и продолжала меняться день ото дня.
Дио не сомневался: однажды эти изменения коснутся и его. И хотя он предпочел бы, чтобы это произошло скорее позже, чем раньше, жизнь научила его готовиться к худшему.
К утру лекан действительно умер. Тесак, изможденный долгою ночью, проведенной сначала в попытках спасти лекана, а затем — за его вскрытием, молча проводил их до двери. Отодвинул тяжелые засовы и выпустил в сырое, промозглое утро. Солнце еще не взошло достаточно, чтобы развеять серый сумрак на улицах. Но в это время суток Город уже был относительно безопасен. Сунув мерзнущие руки глубоко в карманы тонкой кожаной куртки, Дио зевнул: мучительно хотелось спать.
— Заберем брезент? — спросил он Жженого.
Судорога прошла у того по плечам, но он кивнул. В кармане у них позвякивали монеты, вырученные за добытого лекана, и не стоило пренебрегать нежданной удачей, пока та сама не повернулась к ним спиной.
До подвала они бежали рысцой — нужно было успеть управиться, пока на улицы не вышли Уроды, контролировавшие этот сектор города. Но все же Дио немного задержался, чтобы осмотреть подвал. Как он и предполагал, пойманная ими тварь восстанавливала там свои силы: в дальнем углу нашлись полуобглоданные трупики «крыс». Жженый с видимым отвращением смотрел на грязные, окровавленные шкурки.
— Тварь, — прошептал он еле слышно.
— Да, — ответил Дио, понимая, что именно представляет себе сейчас Жженый.
После они работали споро и быстро: соорудили переноску из позаимствованных у Тесака ремней и почти бегом поволокли тяжелый брезентовый сверток прочь из опасных кварталов, туда, где улицы Города контролировала их банда, банда Губителей.
На сегодня это была западная его оконечность, крупная территория, примыкающая к огромному, вытянутому с юга-востока на северо-запад озеру. Многоэтажные здания сменялись там длинными приземистыми ангарами, пустыми складами и заброшенными заводскими цехами. И хотя в этих узких железных пеналах трудно было найти хоть какое-то пропитание, слуги Схарма платили неплохие деньги за поиск работающих механизмов и банда не спешила покидать этот участок.
Здесь же пролегала чудом сохранившаяся ветка железной дороги. Проложенная достаточно близко к берегу озера, она избежала многочисленных смещений реальности, постоянно изменяющих лик города, и позволяла контролировать большой участок территории, быстро перебрасывая людей с одного конца ветки на другой.
Дио рассчитывал, что их подвезет одна из дрезин, что постоянно курсировали между базами Губителей, но его ожидания не оправдались. Первая сторожевая база была пуста. Они вышли к железнодорожному полотну, когда солнце уже жарило вовсю. Бросили тяжелый сверток прямо на растрескавшийся асфальт. Жженый скинул куртку, повязал ее вокруг пояса и отер лоб рукавом рубашки. Пот заливал глаза. Дио почувствовал, что и его рубашка неприятно липнет к телу, но еще неприятнее была эта неожиданная пустота вокруг. Они снова взялись за ремни переноски, двигаясь на этот раз медленнее и осторожнее, стремясь не выходить из-под сени деревьев, густо разросшихся у юго-восточной оконечности озера. Но уже через пару сотен метров их остановили.
— Стоять, — послышался незнакомый голос.
Они послушно замерли на полушаге, зная, что те, с кем нельзя договориться, убивают сразу, без предупреждения.
— Это Жженый, — ответили откуда-то сбоку. — Человек из банды Скала.
Дио молча порадовался. В этот раз приметная внешность Жженого сыграла им на руку, избавив от лишних вопросов. Говоривший вышел из полуразрушенного кирпичного здания. Странный круглый дом с проржавевшей жестяной крышей не был жилым. Большую часть его занимали толстые, уходящие под землю трубы да пустые коробы разобранных на запчасти механизмов. Лишенный окон, дом не годился для наблюдения. Губители никогда не использовали его как сторожевой пост. Но говоривший не был часовым. Это был схармат высокого ранга. Облаченный в просторный балахон, он носил на груди массивный амулет на толстой золотой цепочке — восемь перекрещенных стрел.
— Ваша банда ушла отсюда вчера, — произнес он, подойдя ближе и рассматривая их без страха, но с явным любопытством. — Мы заключили со Скалом договор. Теперь этот район принадлежит нам.
— Куда ушли наши? — спросил Дио, не удивляясь неожиданному решению Скала. Деньги, которые схарматы платили за исследование руин, было единственным, что удерживало их здесь.
— В Депо, — ответил схармат. И добавил, увидев, как переглянулись Дио и Жженый: — Это против правил, но я довезу вас до места. Давно хотел поговорить с кем-нибудь из людей Скала. — Он улыбнулся, но глаза его остались холодны.
Дио сдержанно кивнул, понимая: Скал не одобрит его поступок, и осознавая при этом, что отказаться от столь любезного приглашения невозможно. Это приглашение было приказом.
Схармат взмахнул рукой, и просторный рукав его одеяния описал широкую дугу.
— Идемте, — сказал он, без опаски поворачиваясь к ним спиной. Дио и Жженый вновь переглянулись и подхватили свой сверток.
Чем дальше шли они к длинным, километровым ангарам, рядами протянувшимся по-над берегом озера, тем больше людей попадалось им навстречу. Вечно пустые корпуса теперь кишели народом. И далеко не все из них были слугами Схарма. Многие выглядели так, будто прибыли сюда очень издалека: широкие домотканые штаны, грубая обувь и куртки плохо выделанной свиной кожи. От самих ангаров доносились глухие звуки, словно кто-то внутри забивал металлические сваи в упругую, неподатливую землю. Дальше короткими толстыми тумбами упирались в небо три широких заводских трубы. Над одной из них вился белесый дымок.
Схармат шел быстро, не позволяя своим провожатым задержаться хоть на минуту, чтобы пристальней рассмотреть творящееся вокруг, но Дио увидел достаточно, чтобы понять: слуги Схарма нашли способ вернуть к жизни мертвое предприятие. Оно не прослужит им долго: механизмы, появлявшиеся в Городе вместе с развалинами, не принадлежали этому миру. Они стремительно выходили из строя, давали сбои и были порою даже опасны. Чем ближе к точкам сдвига находилась вещь, тем менее надежной она была. Дио любил пугать Жженого, обещая тому, что однажды его зажигалка взорвется прямо у него в руках. Лицо Жженого, обезображенное шрамами от ожогов, бледнело, становясь еще более отталкивающим. Огня Жженый боялся больше всего на свете…
Дио так задумался, что не заметил, как замер внезапно Жженый, и лишь тяжелая ноша, вдруг отдернувшая его назад, заставила Дио поднять взгляд от земли. Всего в нескольких шагах от них, у ручной дрезины, охраняя ее, стояли два лекана. Дио обернулся к приятелю и увидел, как остекленел его взгляд, а свободная рука трогает горло.
— Жженый, — позвал Дио тихо, боясь, как бы его не услышал схармат. — Спокойно, Жженый. Я здесь.
Эти слова, произнесенные мягко, успокаивающе, удивили его самого. Они никак не вязались с тем бесконечным презрением, что он испытывал к Жженому, к страхам, довлеющим над ним. Но сейчас он и сам боялся того, что слуга Схарма заметит их замешательство, догадается о ночной схватке с дикой тварью. Дио чуть потянул переноску, заставляя Жженого выйти из ступора, сделать наконец шаг к неподвижно замершим у дрезины тварям.
Выдохнув шумно, Жженый пошел словно завороженный, не сводя взгляда с леканов. В отличие от твари, пойманной ночью, те были чудовищно похожи на людей. Высокие длинноволосые парни, непринужденно стоявшие по обе стороны от полотна железной дороги. Обеими руками придерживая висевшие на шее автоматы, они смотрели прямо на них. Этот стеклянный, лишенный всякого выражения взгляд был прекрасно знаком Дио. Искусственные глаза, созданные мастером Леком, обеспечивающие идеальную координацию по каналу глаз — рука, способные прекрасно видеть даже в кромешной тьме, различающие мельчайшие детали на расстоянии километра… Подойдя ближе, Дио заметил пальцы, усиленные металлическими пластинами. Впрочем, подобные перчатки с гибкими сочленениями, защищавшими руку во время боя, делали себе и на продажу многие умельцы, но Дио знал — этот металл искусно сращен с плотью.
— Нравится? — спросил схармат, увидев, как внимательно рассматривает Дио леканов.
Тот сдержанно кивнул, не желая признаваться, что испытывает чисто профессиональный интерес и рассматривает тварей так, как охотник рассматривает потенциальную добычу. Подойдя вплотную, они закинули брезент на платформу дрезины.
— Прошу, — схармат сделал приглашающий жест, указывая на скамейку, расположенную в передней части механического устройства.
Слегка робея, но даже себе не позволяя признаться в испытываемом страхе, Дио запрыгнул на платформу, и Жженый полез следом, боясь остаться в одиночестве. Слуга Схарма расположился уже, откинувшись на обитую рогожкой спинку и опершись о подлокотник. Дио сел рядом, Жженый едва втиснулся на оставшееся свободным место. Закинув автоматы за спину, леканы заняли места у рычагов. Со страшным скрежетом дрезина стронулась с места. Завертелись, постукивая на стыках рельс, колеса. Высокая сорная трава падала под разгоняющуюся платформу словно подкошенная. Дио захотелось обернуться назад, посмотреть на стремительно убегающие прочь рельсы, но он знал, что увидит там тварей Лека, и потому он тоже откинулся на спинку скамейки, подставив лицо набегающим порывам раскаленного ветра, и постарался расслабиться. Ветер веял полынной горечью и перегретым металлом. Дорога заложила крутую петлю, и по левую руку открылась широкая гладь озера. Дрезина набирала и набирала ход. Справа бесконечной лентой тянулись серые заводские корпуса.
— Не хочешь стать таким же? — спросил вдруг схармат, склонившись к самому уху.
Дио вздрогнул.
— Что? — Повернул голову, заглянув прямо в глаза слуги Схарма, пытаясь понять, не шутит ли он.
— Посмотри на них, — тот обернулся через плечо, бросив взгляд на леканов, — неутомимы, неуязвимы, бессмертны.
— Почти, — ответил Дио, прежде чем догадался прикусить себе язык. Но схармат понял его по-своему. Рассмеялся.
— Конечно, мастер Слова может уничтожить свое творение, использовав Слово Разрушения. Но я ручаюсь тебе, еще ни разу ни один лекан не был убит своим мастером.
— Они не люди, — ответил Дио коротко и слегка невпопад.
— Как Уроды? — спросил схармат, глядя заинтересованно.
Дио задумался, прикидывая, стоит ли злить слугу Схарма, и наконец решился:
— Хуже.
Схармат снова захохотал. Дио понял, что его бесит это неуемное веселье.
— Но помилуй, да чем же? — продолжил схармат, отсмеявшись.
— Уроды меняют свое тело, не используя магии, — Дио вновь замолчал, надеясь, что его наконец оставят в покое.
Дрезина двигалась очень быстро. Они миновали очередной поворот, обогнув заводские корпуса и начав удаляться от озера. Показались еще три трубы гигантского предприятия. За ними можно было увидеть обрушенные пролеты мостов, соединявших некогда края глубокой балки, по дну которой была проложена железнодорожная ветка. До Депо оставалось всего ничего.
— Почему вы зовете себя Губителями? — с трудом перекрывая ветер и шум дрезины, прокричал схармат, меняя тему.
Дио снова не смог удержаться от удивленного взгляда, но потом напомнил себе, что схарматы — выходцы из каких-то чужих краев — могли и не знать легенд Города.
— Мы ждем предсказанного прихода Губителя. С ним придут последние дни мира.
— А перед его приходом мир наполнят орды смертоносных тварей? — спросил схармат и снова расхохотался, не дожидаясь ответа.
Дио почувствовал, что над ним издеваются, и предпочел промолчать.
Колеса стукнули, сбив на секунду размеренный ритм, — дрезина прошла стрелку, колея нырнула в сложное переплетение железнодорожной развязки. Обзор закрыли многочисленные вагоны, ржавевшие на путях рядом. Леканы, не дожидаясь приказа, сбавили ход. Снайпер Губителей, выставленный в охранение, мог подстрелить пассажиров, не разбираясь, кто именно мчится к ним на такой скорости и зачем. Посты они миновали, даже не заметив их. Когда невдалеке показалась небольшая группа людей, леканы оставили рычаг, позволив дрезине преодолеть последнюю сотню метров самостоятельно. Члены банды, рассевшиеся на железнодорожной платформе, с нескрываемым интересом смотрели на их приближение.
Схармат поднялся вдруг и ловко спрыгнул, зашагал в сторону, туда, где по периметру плацкартного вагона стояла в охранении личная стража Скала. Дио с наслаждением вдохнул густой запах перегретого железа, выветривший из головы все посторонние мысли. С уходом схармата схлынуло напряжение с плеч. Даже пара леканов за спиной не вызывала особого беспокойства. Здесь и сейчас эти твари были неопасны.
Дождавшись полной остановки дрезины, Дио и Жженый принялись сгружать брезент, доставшийся им с таким трудом. Пара человек подбежала помочь — не каждый день стервятники возвращались с такой богатой добычей. Прежде чем уйти, Дио все же обернулся, еще раз пристально посмотрев на леканов, постаравшись хорошенько запомнить их лица, и когда одна из тварей вдруг улыбнулась ему — широко и открыто, — по плечам юноши прошла невольная дрожь. Он поспешил отвернуться, прибавил шагу, чтобы догнать своих.
— И тогда эта тварь схватила меня за горло! — Жженый не терял времени даром, хвастаясь уже ночными приключениями.
Дио невольно поморщился, коря себя за то, что не приказал Жженому помалкивать. Тара, девица, предпочитавшая Жженого всем прочим парням банды, бросила на Дио полный ненависти взгляд.
Тара была проблемой.
Она походила на подростка, не вошедшего еще в возраст — угловатая, узкобедрая, с плоской грудью, — и не нравилась никому из банды. Редко кто брал ее с собой в постель, но добрая половина грязных шуток всегда была направлена в ее сторону. Не слишком сообразительная, она до слез ругалась со своими обидчиками, лишь распаляя тех еще больше. И только Жженый — сам объект постоянных насмешек, которые он, впрочем, сносил с присущим ему добродушием, — не участвовал в этой травле. Она привязалась к нему за это. И люто ревновала Жженого к Дио, всеми силами стремясь разрушить их давнее приятельство.
Дио ощерился зло, окинув девчонку откровенным взглядом. Он спал с ней не раз и не два, беря подчеркнуто грубо и холодно, вымещая свою собственную злость на Жженого. И если Жженый не заткнет свою пасть, он возьмет ее сегодня снова… Жженый запнулся вдруг на полуслове, оглянулся на Дио, будто почувствовал его взгляд, хотя на самом деле он почувствовал острые коготки Тары, впившиеся ему в локоть. Дио улыбнулся шире, и Жженый, смешавшись, поспешил завершить свой рассказ:
— В общем, скрутили мы его и отволокли Мясникам для разделки…
Они зашли в длинный открытый ангар, где расположилась практически вся банда. Просторное пустое помещение, вероятно, использовалось когда-то для ремонта составов: рельсы пронизывали его насквозь. Через настежь распахнутые ворота под крышу залетали голуби. С балок, по которым когда-то передвигался неработающий теперь кран, раздавалось воркование и шорох перьев. Прямо на цементном полу полыхал разложенный костер, над ним, приподнятая на кирпичах, стояла бочка. Одна из женщин варила уху. Другой еды в этом районе города было попросту невозможно найти. Губители, привыкшие отбирать пропитание, а не добывать его самостоятельно, возбужденно обсуждали предстоящую смену места. Особого выбора у них не было: с юга на запад протянулось озеро, на северо-западе простирался лес, на юго-востоке теперь господствовали слуги Схарма. Оставался один путь — в северные районы города, контролируемые бандой Уродов. И хотя решающее слово оставалось за Скалом, никто не сомневался, каким оно будет.
Дио подсел к костру — страшно хотелось есть. Последний раз они с Жженым ели почти сутки назад. Женщина, помешивавшая варево черпаком на длинной ручке, покосилась неодобрительно, но не посмела проигнорировать требовательно протянутый котелок. Все уже знали, что Дио и Жженый притащили огромный кусок хорошего брезента. Дио вынул из-за пояса алюминиевую ложку, присел в стороне, слушая общий разговор.
Развернув истертую до дыр карту города, полную карандашных помет с обозначениями точек сдвига, узлов, мест вероятного образования норы, банда спорила, куда на этот раз поведет их Скал, где теперь с большей долей вероятности можно будет найти хорошую добычу.
— Надо послать стервятников. — Дио вклинился в разговор, когда очистил котелок до дна и счел, что услышал уже достаточно. — Проследить перемещения «крыс», узнать, где у них свежие гнезда.
Это был самый опасный и одновременно самый выигрышный вариант. Банда, называвшая себя Мародерами, но получившая в городе презрительное прозвище «крысы», первой исследовала новые руины. Они приходили в точки смещения, когда те еще были нестабильны, и прочесывали их вдоль и поперек, выгребая все подчистую. Иногда им удавалось находить действительно ценные вещи, но гораздо чаще «крысы» гибли, погребенные под останками рушащихся зданий, сожженные огнем занимающихся в них пожаров, выброшенные в неизвестность черными провалами нор.
Все найденное они стаскивали в гнезда для дальнейшего обмена и продажи. Разорить такое гнездо было большой удачей для стервятников. «Крысы» умели прятать свою добычу.
Банда загудела. Город полнился слухами о счастливчиках, находивших свежие гнезда «крыс», полные оружия, консервов, одежды, простейших механизмов, сложных приборов и даже лекарств, но разговоры эти не шли дальше слухов, и едва ли кто-то мог похвастаться, что видел хотя бы одно действительно богатое «крысиное гнездо». Одновременно все знали: именно «крысы» способны достать практически любой предмет в городе, будь то рыболовные снасти или посуда тонкого стекла.
— Это слишком опасно, — крикнул кто-то.
«Ерунда», — хотел ответить Дио, но его опередил Скал.
— Отличная идея, Дио! — Наголо бритый главарь банды шел от ворот ангара, сопровождаемый своей свитой. Вовсе не ожидая такой поддержки, Дио невольно поднялся с места. — Сиди-сиди, мальчик. — Подойдя, Скал похлопал его по плечу. Сам присел на корточки у костра, сцепив пальцы и поглядывая на своих людей с хитрым прищуром. — Мы пойдем разорять гнезда «крыс», и неважно, сколько добра мы найдем там… — Удивленное молчание было ответом ему. — Слуги Схарма богато заплатят за каждую пойманную «крысу». Клянусь приходом Губителя, без добычи мы не останемся!

Глава 3

Дио не понравилась эта идея.
— Зачем схарматам «крысы»? — спрашивал он Жженого, когда они собирались в рейд.
Жженый молчал. Он знал, что его мнение Дио вовсе не интересно, тот просто разговаривает сам с собой. Несмотря на жестокую непрекращающуюся войну между бандами, Мародеров никогда не трогали, позволяя тем беспрепятственно покидать свои гнезда, уводить детей и женщин в новые укрытия. «Крысы» были полезны. Они выполняли работу, с которой не справился бы никто в Городе. И теперь Скал готовился нарушить негласный закон, которому следовали все без исключения банды. Это тревожило Дио, заставляло его нервничать. Проверяя, легко ли выходит из ножен нож, не звякнут ли наручники на поясе, не ослабла ли шнуровка на берцах, Дио ругался. Грязно и зло.
Когда экипировка была закончена, они с группой таких же стервятников покинули ангар, направившись к вагону, в котором их ожидал Скал. Обычный инструктаж перед не совсем обычным рейдом.
— Помяни мое слово, Жженый — сказал Дио как можно тише, — мы настроим против себя весь Город.
В глазах Жженого тенью мелькнуло беспокойство. Стало понятно, он даже не задумывался о возможных последствиях этой вылазки. Думал ли о них Скал? — Дио не знал этого. Скал был давно уже не молод и стоял во главе Губителей уже не первый десяток лет. В чем-то он заменил Дио отца… Но ни один человек в банде не знал своего предводителя по-настоящему. Тому всегда удавалось удивить своих подопечных. Возможно, именно поэтому никто за много лет так и не оспорил у Скала права первенства…
Охрана беспрепятственно пропустила их в вагон. Дио осмотрелся с любопытством. Под потолком тускло горели электрические лампы: банда всегда имела с собой достаточный запас аккумуляторов, но далеко не всегда было, к чему их подключать. Здесь основная начинка вагона сохранилась в неприкосновенности. Более того, временное убежище было хорошо усилено изнутри. Кто-то использовал этот вагон раньше: кочевые банды, нигде не задерживавшиеся надолго, никогда не делали таких укреплений, предпочитая свободу перемещения защищенным позициям. Окна вагона были закрыты стальными листами. Переборки меж отдельными купе снесены. Помещение внутри было разбито на две большие части, в одной из которых их и ждал Скал.
Стервятники тесно расселись на нескольких откидных полках, оставшихся по стенам вагона. Скал, помешивавший ложечкой чай, сделал добрый глоток и отставил в сторону стакан в красивом, но потемневшем от времени подстаканнике. Дио втянул ноздрями воздух, наслаждаясь терпким запахом свежезаваренных листьев.
— Сегодня вы идете в не совсем обычный рейд, — начал Скал, обведя взглядом лица стервятников. — Ваша задача — выяснить приблизительное число «крыс» в разных районах Города, чтобы мы могли наконец решить, куда нам отсюда двигаться дальше. Это не разведка боем, старайтесь избегать схваток. Но будет неплохо, если уже в этой вылазке вы добудете для схарматов пару «крыс».
Стервятники невольно переглянулись. Не зря их банда носила имя Губителя — они никогда не охотились за живой добычей. Им привычнее было убивать всех, кто становился у них на пути, чем брать пленных. Скал терпеливо ждал. И когда волнение улеглось, продолжил:
— Я понимаю, что прошу странного. Но среди нас есть человек, которому такие рейды не в диковинку. Дио, — тот почувствовал себя неуютно, когда все взгляды обратились к нему, — расскажи нам, как ты ловишь тварей?
Злость поднялась волной, захлестнув до приступа удушья. Стоило труда сдержаться, взять себя в руки. Мешало пристальное внимание каждого, обращенное теперь на него.
— Я… обездвиживаю их… всеми… возможными способами, — он будто выталкивал слова из горла, преодолевая сопротивление связок. Пауза, повисшая после его слов, затянулась. Скал смотрел ему прямо в глаза, и Дио не в силах был отвести взгляд. Все ждали, что же он скажет дальше, а ему просто нечего было сказать им.
— Это совсем не сложно, — вдруг вклинился Жженый, будто почувствовав, как наэлектризовался воздух. — «Крысы», это ведь совсем не твари. То есть я хочу сказать, «крысы» те еще бестии и могут при случае доставить хлопот, но разве можно их сравнивать с леканами? Треснуть раз по темечку — и в мешок.
Кто-то сдавленно хохотнул, и это моментально разрядило атмосферу. С невольной досадой Дио понял, что Жженый снова, в который уже раз, выручил его. Понимание это лишь разозлило его еще сильнее.
Дальше все прошло как обычно. Они вновь рассмотрели карту, распределив кварталы между стервятниками. Им действительно не оставалось другого выбора, кроме как продвигаться на север, но территория на севере была достаточно обширна. Когда наконец обговорили все до мелочей, Скал сам пошел проводить стервятников. Снаружи уже сгущались сумерки, ветер усилился, из обжигающе-горячего став ледяным. По плечам прошла невольная дрожь — выходить на охоту в ночь было довольно рискованным делом: ночью мастер Лек спускал с поводка своих тварей. Дио прекрасно понимал: Скал задал свой вопрос не из праздного любопытства, но Дио действительно ничем не мог помочь другим поисковым группам. Доведись им столкнуться с леканом, им не поможет ничто…
— Ты действительно ничего не хочешь сказать парням напоследок? — спросил Скал, кладя руку на плечо. Его ладонь была сухой и теплой. Он чуть сжал пальцы, тихонько отводя Дио в сторону. Тот лишь качнул головой. — Жаль. — Скал помолчал, глядя задумчиво туда, где в наползающей темноте исчезали рельсы. В полумраке четче проступили белые шрамы, исполосовавшие скальп Скала — следы ножевых порезов, полученных в многочисленных уличных стычках. Вертикальные морщины у рта стали как будто глубже, уголки губ опустились. — Ты играешь в опасные игры, мальчик, — продолжил он, и Дио ощерился невольно, почуяв скрытую угрозу. Но Скал не угрожал ему. Он хотел предупредить. — Схарматы спрашивали про тебя сегодня. Может быть, они слышали что-то… Что-то о человеке, убивающем тварей. Их тварей, Дио. Ты уверен в Мяснике, которому сбываешь свой товар?
— Да, — ответил Дио, вспомнив невольно о той случайной сделке, что так неожиданно ему подвернулась. Он боялся, как бы о ней не проведал Тесак. Теперь выходило, что опасаться ему следовало совсем-совсем иного.
Как только Тесак нашел способ пересаживать усовершенствованные органы леканов от одного носителя к другому, «доноры» стали очень дорогим и очень востребованным товаром. Многие занимались лишь тем, что охотились на леканов: группами или поодиночке. Но только Дио неизменно сопутствовала удача. Тесак знал, кому он обязан процветанием своего бизнеса, и ни за что не подставил бы Дио… Чего нельзя было сказать о его конкурентах. Те вполне могли попытаться навредить Тесаку, попросту устранив его поставщика.
Это мгновенное осознание возможной опасности пробежало по хребту холодными липкими пальцами безотчетного неконтролируемого страха. Людей Дио боялся больше, чем тварей.
Когда они проходили мимо ремонтного ангара, Дио увидел угловатую фигурку Тары, освещенную со спины ярко горящими кострами. Жженый тоже заметил ее: махнул ладонью, и Тара помахала ему в ответ.
Дио сплюнул. Зашагал шире, спеша скорее покинуть Депо. Им предстояло пройти еще пять километров через руины Города. Дио рассчитывал быть на месте час-полтора спустя. Он задал такой темп, что Жженый едва поспевал следом. На улицах было темно: луна пряталась в тучах, а обитатели развалин были слишком малочисленны и осторожны, чтобы выдать свое присутствие нечаянным проблеском света. И хотя Дио чувствовал, за ними следят, это был «ничейный» район. Люди, обитавшие здесь, сейчас были слишком слабы и разрозненны, чтобы осмелиться угрожать бандам.
Пробираясь через завалы, Дио бросал взгляд на запястье, где едва слышно тикали большие наручные часы с несколькими циферблатами. Они не годились на то, чтобы отмерять время, но точно показывали, где начинаются зоны сдвига. Чем ближе располагалась аномалия, тем отчаяннее вертелись стрелки. Когда минутная стрелка начинала бежать так, словно отсчитывала секунды, вероятность оказаться в точке смещения достигала максимума. Именно в таких, готовых в любой момент схлопнуться, точках любили селиться «крысы».
Когда время на часах Дио начало заметно убегать вперед, они остановились, чтобы натянуть шейные платки на нос, — «крысы» недаром никогда не расставались с респираторами. Если им не повезет оказаться в точке смещения, тучи цементной пыли — самое малое, на что они могут рассчитывать. Приспособив летные очки так, чтоб их можно было в любой момент опустить на глаза, Дио оглядел улицу. Ветер гнал жестяную банку вдоль по проезжей части. Громыхая, она прокатывалась несколько метров и замирала до следующего порыва. На секунду Дио показалось, что это мальчишка в ярко-красной курточке и широких синих штанах подбрасывает жестянку носком ослепительно-белых кроссовок. Глаз уловил едва заметное мерцание на фасаде здания напротив. Казалось, стоит напрячься, и можно будет разглядеть неоновую вывеску, переливающуюся всеми цветами радуги… Дио сморгнул, чтобы прогнать видение. Снова пристально вгляделся в дом напротив. Невысокий, всего в три этажа, он занимал зато огромную площадь и был довольно сложен по форме. Наверняка внутри имелось множество ярусов и переходов, а выбитые панорамные окна первого этажа позволяли без труда покинуть здание. «Крысы» любили гнездоваться в подобных домах.
Дио вытащил зачерненный сажею нож. Жженый расправил пращу, вложил в нее маленький свинцовый шарик из сумки на поясе. Дио первым пересек улицу, запрыгнул в выбитый оконный проем и откатился к темной тени справа. Подождал, пока глаза привыкнут к темноте. Тень, в которой он нашел укрытие, оказалась невысокой длинной стойкой, разделившей просторное пустое помещение на две неравные части. Приподнявшись чуть-чуть, Дио увидел толстый слой цементной пыли, покрывавший стойку, каменный замусоренный пол, автомат с надписью «Кофе» у стены напротив. Чуть сбоку широкая лестница вела на второй этаж. В пролете виднелось чудом уцелевшее витражное окно: в ветвях деревьев прятались удивительной красоты птицы. На секунду Дио пожалел, что не может увидеть это при свете дня, когда солнечные лучи играют в цветных стеклах. Потом он обернулся и посмотрел на улицу. Минута, которую должен был выждать Жженый, близилась к концу. Но, как ни вглядывался Дио, Жженого он заметил, лишь когда тот запрыгнул сквозь оконный проем внутрь и точно так же откатился к ближайшему укрытию. Жженый был хорошим охотником, и убедиться в этом лишний раз было приятно.
Они выждали еще чуть-чуть. Тронув за рукав, Дио приподнялся, показал Жженому витраж. Тот замер, восхищенный. Он тоже никогда в своей жизни не видел подобного, и Дио испытал странное чувство, как будто вся эта красота принадлежала ему лишь потому, что он увидел ее первым. Еще через минуту они начали искать спуск вниз.
Точки смещения диктовали свои правила: подвальные помещения обещали относительную безопасность. Близость к земле как будто стабилизировала реальность, даря призрачный шанс на выживание. Аномалии редко проявляли себя вблизи водоемов, оврагов, карьеров — точно так же можно было ручаться, чем ниже дом, чем глубже уходят его подземные этажи, тем меньше вероятность сдвига в этой точке. Впрочем, из всех правил были свои исключения.
Лестница, ведущая в подвальный этаж, отыскалась не скоро. Они миновали один зал, стараясь держаться ближе к стене, слиться с ее темной поверхностью. Вышли в другой. Там, в самом его конце, стояла группа людей.
Жженый замер на полушаге, но Дио дал знак двигаться дальше. Это были всего лишь муляжи. «Манекены», всплыло из глубин памяти нужное слово. Обнаженные, лишенные волос, они походили на служителей какого-то древнего культа: стояли, выстроенные в круг, обращенные спиной друг к другу, будто защищали нечто, находящееся в центре. Матово блестела неестественно бледная кожа обнаженных тел. Дио предпочел обогнуть их по широкой дуге. Искусственные люди заметно напугали Жженого. Даже когда они завернули за угол, войдя в третий, округлый зал, он продолжал беспокойно оглядываться. Здесь, прямо посреди помещения, они и нашли спуск вниз: две узкие лестницы, глядящие друг на друга. Дио внимательно исследовал их. Слишком узкие, темные, сделанные из какого-то прорезиненного материала и снабженные резиновыми перилами, они не внушали доверия. Дио предпочел бы спуск с большим пространством для маневра. Судя по тому, как вздохнул Жженый, он тоже не горел желанием окунуться в непроглядную тьму, царившую ниже. Но когда они собрались двигаться дальше, позади раздался глухой стук.
Дио пригнулся невольно, приседая, отбежал к ближайшему укрытию — широкой каменной чаше, полной чахлой, увядающей без воды и солнца зелени. Жженый распластался за низенькой скамейкой. Оттуда ему открывался отличный обзор на уже пройденный путь, и Дио смотрел на напарника, ожидая, когда тот подаст какой-нибудь знак.
Ждать пришлось долго. Наконец Жженый поднялся и, расправив пращу, двинулся так же, вдоль стены, назад. Выждав с десяток секунд, Дио тронулся следом, не забывая контролировать пространство за спиной. Приблизившись к повороту, они уже четко различали какие-то звуки, доносившиеся от группы манекенов. Жженый первым заглянул за угол. Бесшумно скользнул в ладони кожаный ремень — Жженый приспустил конец с заложенным в карман свинцовым шариком и принялся тихонько раскручивать снаряд. Когда праща набрала обороты, раздался пронзительный свист. За углом вновь что-то стукнуло, и Жженый отпустил ремень. Послышался характерный звук упавшего тела. Дио сорвался с места, обогнув Жженого, вылетел в зал.
Маленькая фигурка «крысы» с характерно длинными для них руками и впалой грудью распласталась меж стоящих полукругом фигур. Только теперь Дио увидел: манекены охраняли второй спуск вниз, одним своим видом заставляя держаться подальше суеверных обитателей Города. Член банды Мародеров попытался приподняться и снова упал навзничь. Вокруг его головы расплывалось темное пятно крови. Дио рухнул на колени рядом. Ударил рукоятью ножа меж лопаток, обозначив свои намерения, и, заломив руки за спину, защелкнул на запястьях наручники. И только потом поднял Мародера за плечо, заставил его сесть. У того был слегка разбит затылок — Жженый, помня приказ поймать одну-другую «крысу» живьем, сработал аккуратно. Зато из носа кровь шла сплошным потоком. Именно так и натекла та лужа, которая испугала Дио. Он улыбнулся невольно. Сдернул с Мародера залитый кровью респиратор, увидел неестественно бледную кожу и трясущиеся белые губы под ним. Вынул из кармана относительно чистый лоскут ткани и, обильно смочив водой из фляги, вытер натекшую кровь. Движением руки заставил Мародера запрокинуть голову, прижав тряпку к носу.
Жженый присел рядом. Принялся обшаривать тело пленного. Но нашел только тонкий, сработанный из напильника, нож на поясе. Такой мягко входил меж ребер, вонзаясь глубоко в легкие. Закончив, он дал знак Дио, и тот рывком поставил жертву на ноги. Окровавленная тряпка упала на пол. Мародер шмыгнул разбитым носом, и Дио слегка стукнул его по затылку, приказывая вести себя тише.
Теперь впереди шел Жженый. Они вернулись в первый зал, стараясь ступать как можно быстрее и аккуратнее, чтоб не звякнул ни один осколок стекла, не загремел под ногой строительный мусор. Пробежали туда, где никто не стал бы искать их — к лестнице, ведущей на второй этаж. Увидев, куда его тащат, Мародер забился в руках пленителей, сопротивляясь. Достаточно сообразительный, чтобы понимать: его тут же убьют, попытайся он крикнуть, он все же не желал рисковать своею жизнью, забираясь на верхние этажи. Дио снова пришлось стукнуть пленного, и тот вдруг обмяк в его руках. Не сбавляя шага, Дио подхватил, взвалил его на плечо. Они бегом взбежали по лестнице, не ожидая увидеть никого наверху. Миновали пролет с цветным витражом. Отягощенный ношей, Дио чуть отстал и потому не увидел, что именно произошло со Жженым. Преодолев последние ступеньки, тот сделал несколько шагов дальше, скрывшись из виду. А потом раздался короткий, сдавленный вскрик. Дио сбросил «крысу» с плеч. Замер, вслушиваясь. Он не поможет Жженому, если бросится к нему очертя голову, он понимал это. Но наверху было тихо, а время утекало сквозь пальцы. Одна упущенная секунда могла стоить Жженому жизни.
Дио вынул нож из ножен на поясе. Медленно пошел вперед. Каждая пройденная ступенька приподнимала его чуть выше, открывая постепенно панораму второго этажа. Прямо по центру нависала над просторным залом громоздкая, затянутая пыльной паутиной конструкция. Ниже раскинуло ветви маленькое высохшее деревце. Еще ниже, опрокинутый на спину, лежал Жженый. Прямо над ним, обнюхивая, стоял волк — необычайно крупный зверь с большой лобастой головой. В лунном свете, свободно струящемся сквозь панорамные окна, было видно, как поблескивают стальные клыки зверя. Шипастый ошейник и металлические пластины, закрывавшие плечи и грудь волка, не оставляли сомнений: то было очередное создание мастера Лека. Тварь неразумная и оттого еще более опасная.
Жженый лежал, не шевелясь. Может быть, он был уже мертв. Дио старался не думать об этом. Он шел к волку, краем глаза замечая, как призрачно меняется все вокруг: загораются за окнами яркие огни, доносятся приглушенные звуки несущихся куда-то машин, отдаленный вой сирены… Часы на его запястье сходят с ума, стрелки вертятся как бешеные, указывая на скорое приближение аномалии, но Дио идет вперед, и дерево в центре зала одевается в листья, раздается журчание бегущей где-то воды, струя холодного воздуха ударяет в грудь, мгновенно высушивая пот, пространство полнится непривычными звуками работающих механизмов. Волк поднимает голову. Чуткая тварь обводит зал взглядом голодных желтых глаз. Приподнимается, обнажая клыки, верхняя губа, и раздается тихое рычание. Дио крепче сжимает нож, понимая, что у него есть всего лишь один шанс, и жалея о длинной острой заточке, оставшейся у Жженого — как было бы хорошо вогнать ее меж металлических пластин под лапой твари, сразу достав до сердца…
Когда до твари остается всего лишь шаг, она вдруг прыгает прямо на него, каким-то немыслимым образом преодолевая все находящиеся между ними пространства.
Тварь сбила его с ног. Зубы клацнули у горла, но рука с ножом уже вспорола мягкое подбрюшье, выпуская кишки наружу. Побежала, обжигая, горячая кровь. В ноздри ударил удушливый запах мокрой шерсти. Пронзительный вой заложил уши, а серо-стальные клыки окрасились красным, когда на губах твари выступила кровавая пена. Понимая, что ничего еще не кончено, Дио выдернул нож и, другой рукой отворачивая в сторону серую морду, снова ударил тварь, целясь в глаз. Нож соскочил, еще и еще раз. Не видя уже ничего от заливающей глаза крови — волк прокусил ему руку, — Дио бил наугад до тех пор, пока судорога не прошила все тело твари. Обмякнув вдруг, она навалилась всем своим весом, придавив. Дио с трудом спихнул тушу в сторону.
Мертвый волк был обездвижен.
Страшная рана на его животе почти затянулась — уродливым шрамом змеились сросшиеся края. Судорожно подергивались лапы, но из глазницы твари торчал всаженный по рукоять нож. Поврежденный мозг не в силах был отдавать приказы телу, а сталь препятствовала регенерации тканей.
Дио пополз прочь. Его трясло, и он не смог бы подняться на ноги. Раздался приглушенный стон, а потом Жженый приподнял голову.
— Дио? — прошептал он одними губами.
Дио опрокинулся на спину. Огромная стальная конструкция, украшенная пыльной паутиной, медленно вращалась у него перед глазами. Приступами накатывала тошнота. Тело сотрясали редкие конвульсии. Всплыло лицо Жженого. Его руки бережно приподняли голову, поднесли к губам край фляги. Первый глоток заставил закашляться, а потом Дио принялся пить, смывая с губ вкус своей и чужой крови, смывая нечеловеческое напряжение и животный страх.
Жженый скинул куртку. Скатав ее, положил под голову и ушел. Вернулся через несколько минут, волоча за шкирку плененного Мародера. Вновь прошептал одними губами, помня, как далеко разносится в руинах каждый звук:
— Еле догнал.
При виде твари Мародер сжался в комок и заскулил чуть слышно. Жженый, не церемонясь, отвесил ему хороший подзатыльник. Дио усмехнулся и почувствовал, что наконец-то пришел в себя. С трудом сев, он снял с пояса собственную флягу и принялся пить. Сделал три длинных, полных глотка, с наслаждением ощущая, как прохладная вода омывает глотку, и посмотрел на убитую им тварь. Тело твари еще подергивалось, на обнаженных клыках выступала кровавая пена, уцелевший глаз смотрел с лютой ненавистью. Тварь была обречена и знала это. Все ресурсы организма были брошены на борьбу с чудовищной раной, но не могли восстановить поврежденный мозг. Телу мертвого волка оставался всего лишь час-другой его странного послесмертия, а потом оно затихнет навеки.
Мертвая тварь не стоила ничего. Мясники умели работать лишь с живыми тканями. Но оставлять тело здесь было опасно. Теперь, после разговора со Скалом, совсем не хотелось рисковать лишний раз. Дио принял решение, и спустя какие-то четверть часа они со Жженым разошлись в разные стороны. Жженый, волоча за собою пойманную «крысу», возвращался назад, в банду. Дио же, устроив тушу волка на волокуше, наскоро смастеренной из обрезков арматуры и кусков целлофана, найденных тут же, потащил его дальше по улице. Он хотел подойти как можно ближе к точке смещения, чтоб наслоение реальностей, порой выбрасывавшее в их мир целые кварталы, навсегда погребло под собой тело твари. Когда руины вокруг стали практически непроходимы, а стрелки на его наручных часах завертелись гораздо быстрее обычного, он решил, что сделал достаточно. Не заботясь о том, чтобы прятать тело, бросил волокушу прямо посреди улицы, вынул из глазницы окоченевшей уже твари свой нож и поспешил скорее прочь из потенциально опасного района. Он не сомневался — в ближайшие дни, а может быть, даже часы, все здесь обратится в прах и ничто уже не сможет свидетельствовать против него.
Ночь умирала. В воздухе чувствовался рассвет. В сером небе кружили сизые голуби. Дио шел, почти бежал, придерживая раненую руку. Он хотел поскорее покинуть точку смещения и совсем не прятался. Улицы в этой части города были абсолютно пусты и необитаемы. Этот район был слишком опасен даже для «крыс». Даже твари Лека не рискнули бы ошиваться там, где одна реальность в любой момент способна заместить собой другую. Дио не рассчитывал столкнуться здесь с кем бы то ни было и потому замер как вкопанный, услышав приглушенные расстоянием крики. Отчаянно кричала женщина.
Дио постоял еще минуту, размышляя, и когда крик повторился, он устремился к источнику звука. Им двигало любопытство и какое-то другое, смутно осознаваемое чувство, чем-то похожее на ощущение уже виденного раз. Именно это странное ощущение заново переживаемого эпизода собственной жизни заставило его сорваться вдруг и побежать, не заботясь уже о боли в раненой руке.
Он успел вовремя.
Стиснутый со всех сторон высотными домами, пустырь был погружен в сумрак. Серый свет занимающегося утра еще не разбавил темноту уходящей ночи, но красное платье девушки на ее фоне трепетало ярким язычком пламени. Здоровый амбал, намного выше и шире в плечах, чем Дио, держал отчаянно вырывавшуюся девчонку за плечи. Другой шел к ней, поигрывая ножом, и Дио хватило одного взгляда, чтобы понять его намерения.
Дио рванул во весь опор. Он бежал из глубокой тени, отбрасываемой домами, бежал наперерез тому, который был вооружен, и рассчитывал, что его заметят не сразу. Его расчет оправдался.
— Мля! — крикнул тот, который держал девушку, и в его голосе было больше удивления, чем страха. Второй медленно повернулся, взглянув на Дио. Человек двигался слишком медленно, словно во сне. В его взгляде тоже не было страха. Не веря, что все получится вот так легко, Дио ударил одной рукой, выбивая нож. Ребром другой ладони он рубанул парня по горлу. Боль электрическим разрядом пробежалась от кисти до локтя раненой руки, перед глазами поплыли черные пятна. Колени невольно подогнулись.
Раздался глухой, утробный рык. Второй отбросил девушку прочь. Та упала на четвереньки, с трудом поднялась и, оскальзываясь на обломках кирпичей, побежала, не оглядываясь назад.
Дио видел все это, когда, присев и развернувшись, перебросил через себя ставшее уже безвольным тело. Следовало добить противника ударом ножа в сердце, но второй шел, целясь прямо в него из пистолета.
Огнестрельное оружие в такой близости от точки смещения с высокой долей вероятности могло дать осечку. Его могло заклинить, патрон мог разорваться в стволе… Сложная техника отказывалась работать там, где грани меж реальностями были слишком тонки.
Но Дио предпочел не рисковать.
Человек с пистолетом смотрел так, будто был абсолютно уверен: оружие выстрелит. И Дио метнулся в сторону, забыв о недобитом противнике. Пуля ударила в камень, обдав градом осколков. Дио невольно зажмурился. Снова нырнул, уходя вбок, высвобождая нож из ножен. Грянул второй выстрел подряд, и Дио не стал дожидаться третьего, ринувшись навстречу. Нож с влажным чавкающим звуком вошел под нижнее ребро стрелявшего. Дио почувствовал кровь на своих руках. Человек замер на секунду. Посмотрел в упор. В глазах его все так же плескалось удивление. Дио разжал пальцы, отступив на шаг. Опустив взгляд, человек дотронулся до рукояти ножа свободной рукой, как будто не веря, что все это происходит с ним, а потом рухнул как подкошенный.
Придавив тело носком ботинка, Дио наклонился, вытащил нож. Тот подался с натугой. Очистив лезвие об одежду убитого, Дио отметил про себя, какая хорошая у того куртка: крепко пошитая куртка толстой свиной кожи.
— Эй! — Спасенная им девушка шла обратно, ежесекундно спотыкаясь о камни и мусор. Голос ее дрожал, но она все-таки возвращалась к нему. Дио пошел ей навстречу, решив прийти за курткой позже. — Эй! Ты как? — Девушка говорила на одном из многочисленных языков Города. Дио знал его хорошо. — Они тебя ранили?! — воскликнула она, когда Дио подошел совсем близко, и в голосе ее прозвучало неподдельное беспокойство.
— Нормально, — ответил Дио, разглядывая чистую кожу, слегка растрепанные вьющиеся волосы, большие испуганные глаза. — Идем отсюда, — сказал он, беря ее под локоть, уводя прочь с места побоища.

Глава 4

Девушка шла, тяжело опираясь на руку Дио и поминутно оглядываясь назад. Ноги ее то и дело подворачивались, она едва не падала. Когда девушка споткнулась в третий раз, Дио просто подхватил ее на руки. Она вскрикнула, испуганно вцепившись в его куртку, но уже в следующую минуту вздохнула с облегчением, спрятав лицо у него на груди. Дио бросил взгляд на запястье: стрелка часов бежала не быстрее обычного, и потому, увидев останки автобусной остановки, он повернул туда. Усадив девушку на раздолбанную скамейку, он осмотрел ее ноги. Те были обуты в немыслимой конструкции туфли на невероятно высоком каблуке. Разбитые колени кровоточили. Дио оглянулся растерянно. У него не было ни воды, чтобы промыть раны, ни чистой ткани для перевязки.
— Вот, — сказала девушка, вынимая из маленькой сумочки, перекинутой через плечо, небольшой пакетик, — сейчас.
Она достала резко пахнущую белую салфетку, развернула и принялась осторожно промокать рану.
— Дай сюда, — он отобрал у нее лоскуток, увидев, как она морщится от боли, избегая задевать саму ссадину. Несколькими точными сильными движениями стер кровь и грязь, обнажив рану. Она шумно втянула воздух сквозь стиснутые зубы. — Еще есть? — спросил Дио, осматривая сбитые колени девушки.
— Вот, — повторила она, отдавая ему весь пакетик.
Салфетки были влажными на ощупь и, судя по резкому, чуть спиртовому запаху, должны были хоть как-то продезинфицировать ссадины.
— Потерпи, — сказал он, плотно прижимая пару лоскутков к ее ногам, чувствуя гладкую, шелковистую кожу под пальцами. Она кивнула, но на глазах ее все равно выступили слезы. — Я Дио, — сказал он, надеясь отвлечь ее разговором. И добавил, рассчитывая произвести впечатление: — Из банды Скала. — В глазах ее плескалось непонимание. — Мы называем себя Губителями, — завершил он неловко, сообразив, что должного эффекта не получилось.
— Я Шура, — ответила она и, подумав, тоже добавила: — Из Северокаменска. Приехала на день рождения сестры. Ее муж должен был меня встретить, но таксист отказался ехать через новостройки, я заблудилась, а телефон здесь не ловит, и вот…
Она беспомощно пожала плечами.
Дио не очень хорошо понял сказанное, но кивнул. Убедившись, что салфетки не соскользнут случайно, отнял ладони и сел на скамейку рядом. Девушка дрожала крупной дрожью. Может, от холода, но скорее от нервного перенапряжения. Руки с тонкими запястьями теребили клапан сумки — громко щелкал магнит замка. Дио попытался снять куртку, чтобы набросить ее на вздрагивавшие при каждом щелчке плечи девушки, но рукав, заскорузлый от крови, бередил свежую рану. Зашипев от боли, Дио вспомнил, что в спешке так и не осмотрел искусанную волком руку. Пришлось распарывать рукав по шву. Делать это в одиночку было не слишком удобно, но Шура вызвалась помогать. Едва увидев, что Дио ранен, она, казалось, забыла о собственных своих злоключениях. Дио отдал ей нож. Она надпарывала нити, придерживая рукав с одной стороны, а он тянул его изо всех сил в другую. Нити лопались с громким треском — старая куртка и так доживала свои последние дни. Вдвоем они управились меньше чем за минуту. Вернув Дио нож, Шура принялась аккуратно высвобождать его руку из рукава. Он мог бы сделать это и сам, но ему были приятны ее нежные, бережные прикосновения. В его жизни никогда не было ничего подобного. Женщины боялись его, зная, каким жестоким он может быть, и едва ли хоть одна девушка прикасалась к нему по собственной воле.
Когда Шура отложила куртку в сторону, взялась осматривать его руку, Дио придвинулся ближе, иначе ей было бы неудобно. Воспользовавшись моментом, приобнял ее за талию, ладонь прошлась по приятной округлости бедра. Девушка не заметила. Морща лоб, она расстегнула рукав рубашки, попыталась его закатать, но ткань, схватившись кровяной корочкой, плотно присохла к ране. Приходилось действовать осторожно. И пока она по лоскутку, где-то оттягивая, где-то разрывая в клочья истончившуюся за долгие годы носки, насквозь пропитанную кровью рубашку, обнажала искусанную волком руку, Дио склонялся к ее шее, вдыхая едва уловимый аромат волос, перебирал пальцами складки платья, думая о гладкой, шелковистой коже под ним, всем телом прижимался к телу девушки, стремясь не только согреть ее, но и самому ощутить исходящее от нее тепло.
— Какой ужас, — прошептала она, когда рана открылась полностью. — С этим надо к врачу, — Шура подняла обеспокоенный взгляд.
— Ерунда, — прошептал Дио. Ее близость сводила его с ума. Он повернул ладонь, лежавшую в ладони девушки, их пальцы сплелись. Другая рука чуть крепче обхватила ее за талию, прижимая ближе. Он зарылся лицом в ее волосы, наконец-то дотронувшись губами до шеи.
— Что ты делаешь? — Она вырвала свои пальцы из его. Ее ладони уперлись ему в грудь, отталкивая. — Прекрати!
Но он не мог и не хотел останавливаться. Губы скользнули ниже, к глубокому вырезу ярко-красного платья, он прижал ее к себе еще сильнее, положив другую руку на грудь и чуть сжав пальцы.
Вскрикнув, она откинулась, ударив его прямо по обнаженной ране. Внезапная, пронзившая все тело боль заставила ослабить хватку. Девушка снова рванулась, с силой оттолкнув его прочь, и, не удержав равновесия, он полетел со скамейки на землю. Инстинктивно выставленная ладонь подвернулась, напоровшись на стекло, и всем своим весом Дио упал прямо на раненую руку. Дикая боль накрыла с головой, в глазах поплыли цветные пятна. Он приподнялся на локте, глядя, как бежит, спотыкаясь на своих неимоверно высоких каблуках, девушка. Смотрел до тех пор, пока затылок не налился свинцовой тяжестью, а взгляд не застлала сплошная черная пелена.
Очнулся он, когда солнце поднялось высоко над домами, заглянув под проржавевшую крышу автобусной остановки. Дико болела голова, во рту чувствовался солоноватый железистый привкус, на зубах скрипела дорожная пыль. Пытаясь подняться — его шатало от потери крови, — Дио отстраненно подумал, что опоздал вернуться к своим. Едва ли стервятники станут ждать его в точке сбора дольше положенного, а значит, назад, в банду, ему придется добираться самостоятельно. В его состоянии это было равносильно самоубийству. Стоит ему войти в обитаемые кварталы Города, он станет легкой добычей для каждого. Он подумал об этом без страха, с холодной отрешенностью приговоренного к смерти.
Гораздо больше его волновало то, как поступила с ним Шура. Он спас ей жизнь, а она просто оттолкнула его. Воспоминания о ладонях, упирающихся ему в грудь, наполняли рот полынной горечью. Дио сплюнул зло, подумав, что в следующий раз он уже не станет церемониться с ней. Обида жгла, но он знал, что хочет эту женщину так, как не хотел еще ни одну другую в своей жизни, и сделает все, чтобы найти ее и сделать своей. Шура из Северокаменска — этого было достаточно, чтобы начать поиски. Возможно, ее, как и всех тех людей, что он видел на территории комбината, привезли с собой слуги Схарма… Осознание обреченности странно мешалось в нем с мрачной решимостью найти беглянку. Голова от этого хаотичного мельтешения мыслей болела и кружилась еще сильней.
Сумев наконец встать, Дио побрел туда, где оставил убитого амбала. Его куртка пришлась бы как нельзя кстати. Распоротые лохмотья валялись тут же, уже ни на что не годные. Рубашка изодралась в клочья, лопнув по шву на спине, когда он падал. Но на пустыре уже никого не было. Вероятно, оставшийся в живых забрал с собой тело товарища. Это лишь разозлило Дио еще сильнее. Обратно он шел, совершенно не прячась, с твердым намерением выместить всю свою злость на первом, кто только осмелится связаться с ним. Жажда убийства заставляла пристальней вглядываться в темные, отбрасываемые домами тени. Он шел пустыми улицами мимо полуразрушенных домов, и ему казалось, будто улицы эти полны народу. Спешили куда-то странно одетые люди, проносились мимо, отчаянно сигналя, легковые авто, обшарпанные фасады зданий украшали яркие вывески. От какофонии звуков кружилась голова и дурнота подступала к горлу.
Первым наткнуться на Дио не повезло Жженому.
Когда в условленное время Дио не вернулся к точке сбора, Жженый оставил плененного Мародера другим стервятникам и в одиночку отправился на поиски. Жженый знал приблизительно, в каком районе Дио собирался прятать труп твари. Заходить туда не хотелось. У Жженого не было наручных часов, чтобы по ним проверить, насколько безопасна точка смещения, как скоро можно ожидать сдвига. И потому Жженый решил прочесать примыкающие к району кварталы, оставив саму точку на самый крайний случай.
Он методично передвигался от здания к зданию, забегал на верхние этажи, чтобы оттуда охватить взглядом окрестные улицы, жалея, что у него нет приборов, позволяющих видеть дальше, и понимая, что даже если бы те у него были, это едва ли ему помогло бы — плотно стоящие дома закрывали обзор.
Но ему неожиданно повезло. Очередная высотка одиноко возвышалась в скоплении домов поменьше. Кроша подошвами битое стекло, Жженый взбежал по лестнице на четвертый этаж. Выше, задыхающийся и порядком измученный долгими поисками, он поднимался уже тише и лишь потому заметил через окно, выходившее на лестничный пролет, как движется невдалеке маленькая одинокая фигурка. Жженый всматривался, не веря своим глазам и своей удаче — никто не ходит в городе так, не прячась, если только он не один. Но ошибки быть не могло. Прямо по центру улицы спокойным, размеренным шагом шел Дио.
Обрадованный, Жженый скорей поспешил вниз. Пришлось поплутать в переулках, прежде чем он вышел к месту. Жженый бежал прямо по улице и сам, уже почти не прячась, скорым взглядом окидывал перекрестки, боясь вновь потерять друга, но Дио не успел уйти далеко.
— Эй! — крикнул Жженый, и в голосе его прозвучала не сдерживаемая радость. — Клянусь Губителем, я уж не думал тебя отыскать!
Будто не слыша его, Дио шел дальше, и не думая останавливаться. Жженый выругался сквозь зубы — подобное было ему не в новинку.
— Ты злишься, да? — Пришлось прибавить шагу. Слова все еще давались Жженому с трудом, поврежденное горло саднило, не справляясь с напряжением. — Слушай, ну перестань уже, а? Да, глупо было возвращаться, но как я мог бросить тебя здесь? — Жженый наконец нагнал его и, схватив за плечо, с силой заставил развернуться, посмотреть на себя.
Удар пришелся в висок. Чуть смазанный — Дио шатало, как под порывами ветра, — но был все же достаточно силен, чтобы Жженый упал на дорогу. В глазах потемнело на миг. Жженый сморгнул раз, и еще раз, пока не увидел собственные руки, упирающиеся в нагретый солнцем асфальт. Поднявшись на ноги, он посмотрел Дио в лицо.
Тот стоял пошатываясь, озирался растерянно. Левая рука его висела безвольно, правой он потирал висок. За прошедшие несколько часов он почернел и осунулся. Губы приобрели синюшный оттенок, темные круги залегли вокруг глаз, русые волосы взмокли и потемнели, облепив высокий лоб влажными прядями.
Жженый снова выругался, грязно и зло, а затем попятился назад, высвобождая заправленную за ремень пращу. Сунув по привычке руку в мешочек на поясе, он достал было маленький свинцовый шарик, но, взвесив в ладони, опустил его обратно. Огляделся, отбежал к тротуару и поднял с земли плотный комочек жирной грязи.
— Извини, — пробормотал Жженый, заправляя найденный катышек в петлю.
Когда праща набрала обороты, засвистев, Дио вскинул взгляд, в котором на секунду мелькнуло узнавание, но Жженый уже отпустил свободный конец пращи, послав снаряд точно в цель. Дио рухнул как подкошенный.
Подбежав, Жженый перевернул его на спину.
— Что ж ты так, — пробормотал он, оглядывая голову Дио, его покалеченную волком руку, лохмотья, в которые превратилась его одежда.
Убедившись, что бессилен помочь, Жженый просто перекинул тело Дио через плечо и понес его к единственному лекарю в городе, которого знал. Жженый спешил, поглядывая на солнце, задевавшее уже краем крыши многоэтажек. Он боялся, что темнота застигнет его на улице. С той же опаской он смотрел на окна домов. Покинув точку смещения, он вошел в обитаемые районы. Небольшие, наспех сколоченные группировки вели тут бесконечную войну за ресурсы. Для этих людей его сумка, полная свинцовых шариков, уже была баснословным богатством. Жженому пришлось делать мучительный выбор. В конце концов он решил, что не настолько везуч, чтобы за какие-то два дня повстречаться сразу с тремя тварями. Когда, осматривая очередную улицу и развалины, тянущиеся по обе ее стороны, Жженый понял, что не хочет выходить на дорогу, все существо его восставало при мысли о том, чтобы выйти под этот пустой взгляд выбитых окон… Жженый затащил Дио в ближайший подвал. Замусоренный, но сухой, он носил следы людского присутствия. На полу был расстелен латаный матрас. Это едва не заставило Жженого уйти, но Дио стало заметно хуже, он впал в забытье и начал бредить. Жженый положился на волю Губителя. Бережно уложив Дио, он укрыл его своей курткой, после чего привалился к стене рядом так, чтобы видеть проем входа и просматривать улицу через подвальное окошко одновременно. Так они дождались прихода ночи. В сумерках, уверенный, что все, кому дорога жизнь, сидят не высовываясь в щелях и укрытиях, Жженый выволок Дио наружу и, не прячась больше, скорее понес его дальше. Идти пришлось всю ночь, и к Тесаку Жженый добрался лишь под утро.
Высотное здание, в котором Тесак занимал весь подвал, Жженый увидел издалека. Когда-то полностью остекленное, оно сохранило окна целыми лишь на верхних своих этажах. Над городом поднималось солнце, и те ярко горели отраженным алым светом. Жженый замер, всем существом своим внимая странному, переполнявшему его ощущению. Это было почти так же прекрасно, как цветной витраж в логове «крыс». Этим чувством хотелось поделиться, но рядом никого не было. Только Дио, впавший в беспамятство, бормотал что-то невнятно. Жженый вздохнул, поправил свою ношу и уже через полчаса был на месте. Вершина башни все так же сверкала алыми всполохами, но ощущение какого-то чуда уже ушло. Жженый обогнул здание, спустился по круто сбежавшей вниз улице и увидел небольшую металлическую дверку, ход в цокольный этаж. Рядом располагалась кнопка звонка и частая решетка переговорного устройства. Прежде чем вдавить круглую черную таблетку в стену, Жженый вытер ладонь о штанину, провел языком по вдруг пересохшим губам.
Тесак не ждал их скорого возвращения, и Жженому пришлось призвать на помощь все свое красноречие, чтобы уговорить того открыть дверь. Та лишь слегка приотворилась. Жженый напрягся, готовый ломиться в узкий проем, если Мясник вдруг вздумает оставить их снаружи.
— Что с ним? — спросил Тесак, бросив взгляд на Дио.
Жженый пожал плечом.
— Долгая история, — сказал он сипло, — может, я расскажу тебе, пока ты сам посмотришь, что с ним?
Тесак колебался еще секунду, холодно поблескивали стекла летных очков, а потом он все-таки откинул цепочку, распахивая дверь шире.
Вдвоем они протащили Дио в операционную, бросили на металлический стол, где совсем еще недавно Тесак разделывал свою последнюю жертву. Жженый с неприязнью взглянул на кровосток. После притащил себе высокий табурет из жилой комнаты и, взгромоздившись на него, принялся рассказывать. Он мог рассказать о том, что случилось в гнезде «крыс», но не о том, что произошло дальше. Тесаку было достаточно и этого.
— Я подлатаю его, — сказал он, когда Жженый закончил, — но потом вы оба уйдете отсюда.
Жженый молчал, он не привык разговаривать с Тесаком сам и не знал, чего ждать от него.
— Слуги Схарма задают слишком много вопросов. Будет лучше, если Дио и ты, Жженый, на какое-то время забудете дорогу сюда. Если схарматы решат прикрыть мою лавочку, я не смогу противостоять им. Я не воин, и у меня нет армий бессмертных тварей.
Жженый кивнул, глядя, как Тесак срезает хирургическими ножницами лохмотья, в которые превратилась рубашка Дио. Очистив рану и наложив швы, Тесак наполнил шприц какой-то прозрачной жидкостью. Ввел иглу в вену.
— Это все, что я могу для него сделать, — закончил Тесак, протирая место укола спиртовым раствором. — Забирай его, и уходите оба.
Жженый снова кивнул и, взвалив приятеля на плечо, грузно зашагал к выходу. Стальная дверь захлопнулась за спиной, снова оставив их один на один с ночью. Жженый постоял минуту, пытаясь сообразить, куда же ему идти дальше. Сам он хотел бы возвратиться к банде, но трезво оценивал свои шансы проделать этот путь с такой ношей и остаться в живых. Решение было очевидно и возвышалось над ним всеми своими этажами. Перехватив тело Дио поудобнее, Жженый вновь обогнул высотное здание и, взбежав по ступенькам, поспешил скрыться в проеме центрального входа.
Холл был пуст, свешивались с потолка обрывки проводов, обозначая место, на котором раньше располагались хрустальные люстры, но на полу сохранился мозаичный рисунок. Стилизованный цветок, обрамленный по кругу какой-то надписью. Жженый в отличие от Дио читать не умел. Сквозь полуоткрытые двери одного из лифтов была видна лифтовая шахта. Жженый заглянул в нее с любопытством, когда шел к лестнице. Автоматически отметил для себя эту шахту как возможный черный ход к Тесаку — та уходила далеко вниз, ее дно терялось во мраке. С тем же успехом она могла быть ловушкой…
Подъем на верхние этажи отнял много времени и сил. Солнце уже успело взойти, прохладный ветер завевал в разбитые окна. Сначала Жженый останавливался каждый пятый этаж. Потом остановки пришлось делать чаще. Наконец на двадцать девятом этаже Жженый увидел первое целое стекло в окне. Он поднялся еще чуть выше, а потом ушел с лестницы. Долго бродил длинными коридорами, ища место, которое пришлось бы ему по душе, и наконец увидел комнату с хорошим обзором, имевшую достаточно выходов в смежные помещения и предоставлявшую возможность уйти по любой из четырех ближайших лестниц. Схемы, расположенные прямо на стенах в коридоре, немало помогли ему в поисках.
Когда он опустил Дио на мягкое покрытие посреди этого случайного убежища, тот не бредил уже, впав в глубокое забытье. Но лекарство, вколотое Тесаком, начало действовать. Исчезли темные круги под глазами, ровнее стало дыхание. Жженый укрыл приятеля своей курткой, подумав мельком, что Дио понадобится новая одежда, и не имея ни малейшего представления, где бы можно было ее достать.
Сделав это, Жженый осмотрел место привала. Поднявшееся солнце ярко светило сквозь стекла окон. Не было никакого смысла ставить ловушки в коридорах. Оставалось только надеяться, что никто и не подумает искать их здесь, а Тесак знал, что делает, когда выбирал своим домом одно из самых высоких зданий в городе. Но больше всего Жженый уповал на окна. Ни одно здание, хоть раз побывавшее в точке смещения, не сохраняло целым ни одного стекла. Здесь же, на немыслимой высоте, с которой открывался потрясающий вид на весь город, Жженый лежал на полу и, проваливаясь в подступающую дрему, смотрел на чистое голубое небо сквозь серое, запыленное стекло окна.
Довольная улыбка набегала на его губы. Он думал о том, что, пожалуй, даже Дио не смог бы придумать все лучше. С этой мыслью он и заснул, улыбаясь.
Проснулся он внезапно. Так, как просыпаются чуткие люди, когда чувствуют резкую перемену в окружающем. Оглянувшись рассеянным спросонья взглядом, Жженый сразу увидел, что было не так. Дио исчез. Жженый приподнялся, оглядываясь, и, не увидев своей куртки, которую он набросил на Дио перед тем, как лечь спать, вздохнул с облегчением. Встав, он первым делом заглянул в уборную, которая хотя и не работала в полной мере, но могла еще использоваться по назначению. Справив нужду, отправился на поиски Дио и скоро нашел его на ближайшем застекленном балконе. Тот сидел, упершись лбом в стекло, глядя вниз, на распластавшийся перед ним город.
— Я ударил тебя, Жженый? — спросил Дио, не отрывая взгляда от темных домов далеко внизу.
— Ерунда, — ответил Жженый излюбленным словечком Дио. Тот усмехнулся. Похлопал по полу рядом, приглашая садиться.
Жженый сел, опасаясь, впрочем, прислоняться к стеклу. Слишком непрочной казалась эта преграда, отделявшая его от многометровой пропасти.
— Я довел Мародера до места, — сказал Жженый, устроившись. — А потом пошел искать тебя. — Последнее прозвучало как оправдание.
— Спасибо, — ответил Дио. Жженый взглянул удивленно. Замолчал, не зная, что говорить теперь дальше. — Это Тесак меня вытащил? — спросил Дио, избавив его от необходимости подыскивать подходящие слова для ответа.
— Да, — Жженый с радостью переключился на новую тему. — Не захотел укрыть нас у себя хотя б на сутки. Скотина! — Жженый зло сплюнул.
— Схарматы? — спросил Дио.
— Да, — ответил Жженый, вновь поражаясь, как быстро Дио улавливает суть.
Дио задумчиво кивнул.
— А забраться на верхние этажи высотки — это ты сам придумал?
— Да, — повторил Жженый, испытывая странную смесь смущения и гордости.
— Молодец. — Похвала была приятна. Жженый порадовался, что солнце уже давно село и Дио не может видеть краски, залившей его лицо и шею. — Завтра сходишь в банду, принесешь одежду. — Дио поправил наброшенную на плечи куртку Жженого. — Я скажу, у кого брать.
— А дадут? — обеспокоенно поинтересовался Жженый. Банда не делала долгосрочных запасов, предпочитая жить добычей одного дня, а значит, кто-то в банде будет вынужден расстаться с последним.
— Дадут. Если станут упорствовать, отдашь сигарету из тайника. Но только если не отдадут так, — ответил Дио устало. Было видно, это не то, что ему хотелось бы обсуждать. — Слушай дальше. Переговоришь со Скалом. Расскажешь ему, где мы, — надо, чтоб хоть кто-то из наших знал, расскажешь то, что тебе рассказал Тесак, узнаешь последние новости и вернешься обратно.
— Хорошо, — ответил Жженый. — Все сделаю.
Вновь воцарилось долгое молчание. Дио как завороженный смотрел на темный город далеко внизу. Жженый вглядывался до рези в глазах, но скоро махнул рукой на попытки разглядеть там хоть что-нибудь. Тьма была абсолютной.
Дио же видел в этой тьме яркие огни вывесок, мягко светящиеся окна жилых домов, фары стремительно пробегающих по улицам автомобилей, бортовые огни пролетающих самолетов. То, что раньше казалось ему миражом, игрой утомленного сознания, случайным взблеском отраженного света на битом стекле, здесь и сейчас стало реальностью. Вот уже несколько часов подряд он наблюдал за тем, чего попросту не могло существовать в их мире. Осознание увиденного сводило с ума. Хотелось шагнуть за тонкую стеклянную грань, отделявшую его от этого яркого, сверкающего мира. Любой ценой оказаться там. Он был теперь практически уверен: девушка, оттолкнувшая его после всего, что он для нее сделал, тоже оттуда, и он никогда ее больше не увидит. Мысль эта наполняла сердце тоской. Ощущение безысходности комком подкатывало к горлу, и лишь присутствие Жженого заставляло держать себя в руках. Чтобы отвлечься как-то, заглушить ноющую боль в сердце, Дио вновь заговорил.
— А как тебя звали раньше, Жженый?
— Что? — Жженый вздрогнул. Казалось, вопрос этот напугал его, коснувшись чего-то давно и прочно забытого, пробудив к жизни старые страхи.
— Имя, Жженый, имя, — повторил Дио, лишь теперь заинтересовавшись по-настоящему. — Не родился же ты сразу с этим, — он кивнул на безобразный шрам, изуродовавший лицо приятеля. — Тебя должны были как-то звать раньше.
Жженый молчал. Дио обернулся, всматриваясь в его лицо. Казалось, призрачный город, сиявший за окном многоцветьем ночных огней, отбрасывал такие же призрачные отсветы, чуть подсвечивая темноту комнаты.
— Я никому не рассказывал, — наконец ответил Жженый. — Только Таре.
Дио почувствовал внезапный укол ревности. Злость, гораздо более привычное чувство, поднялась волной, смыв мутный осадок тоски. Жженый, преданный ему душой и телом, имел от него какие-то тайны, тайны, которые он тем не менее поверял этой вздорной девчонке. Дио дал себе слово разобраться с этим позже. Но пока он молчал, надеясь, что его молчание сподвигнет Жженого на дальнейшие откровения.
— Я плохо помню, — начал Жженый, и голос его дрожал. — Это связано с пожаром, — добавил он, будто оправдываясь. — Я плохо помню все, что было тогда. А все, что было раньше, вообще кажется сном… Но я не всегда был Губителем.
Дио обернулся наконец полностью, оперся об оконное стекло, приготовившись слушать. Горящий огнями призрачный город отпустил его на время. Жженый взглянул на Дио как-то странно, попросил:
— Не делай так.
— Почему? — спросил Дио, удивленно вскинув бровь.
Жженый неловко пожал плечами, еле выдавил из себя:
— Стекло такое тонкое… Страшно.
Дио ухмыльнулся и не стронулся с места.
Несколько минут прошло в полной тишине. Глаза Дио привыкли к тьме, царящей в здании, и теперь он совсем хорошо различал лицо Жженого, по которому судорогами пробегали отзвуки испытываемых им чувств.
— Мне кажется, я был зверем, — наконец выдавил из себя Жженый. — Стаи диких собак… Это первое, что я помню.

Глава 5

Полудикие псы грызлись за брошенную у кострища кость, а маленький мальчик посасывал большой палец руки, глядя на полуобглоданный мосол.
— Отними, — мужчина присел рядом, посматривая то на пацана, то на скалящих зубы собак. — Давай, покажи, кто главный в стае.
Мальчик ответил долгим пристальным взглядом. Затем качнул головой. Его руки сплошь были испещрены следами укусов, но это были следы игр. Он боялся грозно оскаленных острых клыков и был еще слишком мал, чтобы стыдиться этого. Мужчина гневно раздул ноздри приплюснутого, переломанного в нескольких местах носа, желваки заходили под высокими скулами.
— Останешься без еды, — бросил он, поднимаясь на ноги.
Пацаненок запрокинул голову, чтобы видеть глаза взрослого — так высок был его отец, — и не заметил в них ни тени жалости. Бросить взгляд на мать, перебиравшую скарб рядом, мальчик так и не решился. Он боялся гнева молчаливого, скупого на ласку и скорого на расправу отца, но вздыбленных загривков и мощных челюстей, способных дробить кости, он боялся еще сильнее. Поднявшись с земли, ребенок отряхнул ладошки от пыли, бросил еще один прощальный взгляд на кость и пошел прочь. Слезы застилали глаза, он спотыкался о каменные обломки, не видя, куда ступает, но не смел поднять руки, чтоб отереть их, потому что понимал: отец смотрит ему вслед.
Если бы знать наверняка, что отец бросится, защитит его, когда стая накинется и начнет рвать зубами, он не испугался бы, ринулся бы в самую гущу собак, но он не знал…
Мальчик шел, не разбирая дороги, натыкаясь коленями на бетонные балки, обходя леса устремленных к небу арматурных прутов. Когда вой и рычание стаи стихли, он понял, что ушел достаточно далеко и теперь его никто не видит. Осеннее солнце холодно светило с зенита, свежий ветерок задувал под просторную, не по размеру, рубашку. Мальчик вспомнил, что его серая домотканая курточка, из которой он вырос всего за одно лето, осталась там, у костра, но возвращаться назад уже не хотелось. Он наконец утер глаза рукавом. Шмыгнул заложенным носом и огляделся.
Это место было ему незнакомо, хотя казалось, что он излазил здесь каждую пядь и знает окрестные руины, как никто другой в стае. Тропинка, проложенная меж развалинами высотки и недостроенным домом, огибала зарывшийся в землю ковш экскаватора. Сама машина была давно растащена на составные части. О том, что и она стояла здесь когда-то, свидетельствовали лишь окаменевшие следы траков. Бурьян, бурно разросшийся вокруг, оставил в неприкосновенности эти две широкие полоски земли, будто там, где покоилась когда-то мертвая машина иного мира, не могло уже расти ничто живое.
За ковшом прятался крохотный, чудом сохранившийся домик в один этаж. Хватаясь за почерневшие от времени зубцы ковша, мальчик сделал шаг, другой по направлению к домику. Крутое крыльцо в три ступеньки взбегало к приветливо распахнутой двери. Заходить внутрь было страшно. Стаи никогда не жили под крышей, не искали убежищ в домах, кочуя по городу, нигде не находя постоянного пристанища. Даже непогода — проливные дожди, трескучие морозы и снежные метели — не могла загнать их под крышу надолго. Мальчик видел мало зим. Он помнил прозрачное небо над головой и боялся замкнутых пространств. Но этот маленький домик выглядел так необычно…
Постояв еще немного, он все-таки решился взойти на крыльцо, хотя бы одним глазком заглянуть внутрь. Деревянные перила, украшенные когда-то резьбой, рассохлись и неприятно скрипнули под пальцами. Мальчик отдернул руку, едва прикоснулся к ним, так внезапен был этот короткий, чем-то похожий на стон, скрип. В ответ ему вдруг раздался второй такой же. Мальчик отпрянул, глядя на крыльцо с опаской. Звук раздался оттуда, из-под ступеней, на которые он не успел еще даже опустить обутую в мягкие кожаные носки подошву. Он постоял еще немного, напряженно вслушиваясь, но звук не повторился. Тогда мальчик опустился на колени, пристально и с некоторой опаской вглядевшись в темную тень, отбрасываемую деревянными ступенями. Оттуда, надежно спрятанный разросшимся кустом репейника с одной стороны и зарослями травы — с другой, на него глядел маленький вислоухий щен. Лишь по белому пятну, украшавшему большой выпуклый лоб дворняги, да по ярко блестевшим карим глазам мальчик различил в антрацитовой тени собаку. Щенок был темен как ночь.
— Черныш! Эй! Черныш! — прошептал мальчик громко.
Положив передние лапы на ступеньку, щенок приподнялся, просовывая в узкую щель черный любопытный нос. Мальчик не видел, но очень живо представил себе, как там, под крыльцом, маленький песик отчаянно виляет куцым хвостом. Картинка эта на какое-то мгновение оттеснила все, даже голод, терзавший желудок острыми, мучительными спазмами. Улыбаясь невольно и приговаривая «сейчас-сейчас», мальчик раздвинул руками высокую траву, росшую с одной стороны крыльца, и увидел свободный, чуть углубленный сильными собачьими лапами лаз. Черный щенок кинулся ему навстречу, ткнулся мокрым холодным носом в лицо. Мальчик отвернулся невольно и почувствовал, как шершавый язык лижет ему ухо. Мальчик тихонько засмеялся, и в ответ на звук рядом шевельнулась, просыпаясь, вторая, такая же черная, без единого пятна тень.
Щенки молчали, не издавая и звука. Настоящие дикие псы, больше похожие на лесных своих собратьев, чем на домашних собак, которых, по легендам, люди поработили когда-то, посадив на железные цепи и заставив лаять, вместо того чтобы рвать глотки, как и подобает свободнорожденным бойцам — эти истории с раннего детства рассказывала мальчику мать, он засыпал, слушая легенды о том, как человек взял в руку палку и ударил пса, тем самым поставив себя вне стаи и вне закона…
Мальчик играл со щенками, пока голод и усталость не дали о себе знать. Солнце, перевалив зенит, скрылось за развалинами высотки, маленький дворик, укрытый от посторонних глаз ковшом экскаватора, разом погрузился в серый сумрак. Ветер посвежел и усилился, из прохладного став пронизывающе-ледяным. Мальчик почувствовал, как тело начала бить мелкая дрожь. Он оглянулся на покинутые им развалины, где под открытым небом мать варила похлебку на ужин, а отец отливал заряды для пращи из купленной у Мародеров свинчатки. Судорожный вздох вырвался из груди. Мальчик шмыгнул носом и, подхватив одного из щенков под мышку, а второго подпихивая свободной рукой, пополз под крыльцо, в собачье логово, где ему, по крайней мере, были рады. Свернувшись калачиком в яме, вырытой сукой для себя и щенков, мальчик уткнул голову в колени и заплакал. Слезы тихо катились по щекам, и лишь по судорожно вздрагивавшим плечам можно было понять, что ребенок горько плачет. Щенята беспокойно ворочались рядом, поминутно обнюхивая своего нового знакомца, и через какое-то время мальчик уснул, согретый и успокоенный теплом их маленьких, но горячих тел.
Он проснулся внезапно, когда на дворе уже стояла поздняя ночь. Щенки, пригревшиеся у него под боком, сучили во сне толстыми короткими лапами. Прямо над ухом оглушительно стрекотал сверчок. Но не это выдернуло его из глубокого сна. Мальчик вслушивался до звона в ушах, и через несколько минут снова раздался заунывный, пронзительный вой, захлебнувшийся почти щенячьим визгом. Выла стая.
Царапая колени о мелкие камни, раздвигая руками траву, он скорее пополз из-под крыльца наружу, но, очутившись наконец на свободе, замер в нерешительности.
Если стая выла, предчувствуя скорый сдвиг, он должен был бегом бежать обратно. Но если на стоянку напала другая банда… Много раз, с раннего детства мать нашептывала ему, прижимаясь губами почти к самому уху: «Беги! Беги и прячься!» — мальчик живо вспомнил ее горячее дыхание, щекотавшее кожу так, что хотелось смеяться. Нижняя губа задрожала невольно, на глаза навернулись слезы, и стоило немалых сил удержаться, не зареветь в голос. Едва не впервые в жизни мальчик не знал, что ему нужно делать.
Ответ пришел неожиданно. Черною тенью, скользнувшею бесшумно под крыльцо. Мальчик резко развернулся, вглядываясь до рези в глазах. Из-под крыльца послышался сдавленный шум, а затем, двигаясь уже не так быстро, но так же целеустремленно, из норы показалась сука, державшая в пасти щенка с белым пятнышком на лбу. Не обращая на мальчика ровно никакого внимания, она пробежала мимо, спеша подальше унести свой ценный груз.
«Сдвиг», — понял мальчик, глядя вслед растворившейся во тьме собаке. «Сдвиг!» — толкнуло радостно в грудь, и он развернулся, побежал скорей туда, где отец уже наверняка сворачивал стоянку, последними словами вспоминая невесть куда девшегося сына, а мать молча помогала ему, смахивая украдкой слезы.
Он мчался во весь опор, ни на секунду не останавливаясь. Даже когда ноги подворачивались, натыкаясь на очередной каменный обломок, он падал на руки, сдирая ладони в кровь, поднимался и снова бежал, потому что все эти развалины, все эти леса устремленных к небу арматурных прутов, все эти протянутые в никуда железобетонные балки всего через пару часов обратятся в прах, не оставив по себе ни следа, ни памяти.
Увидев отсветы костра, пляшущие по стенам чуть дальше, мальчик побежал еще сильнее, так, что в ушах засвистел ветер. Просторный пустырь, на котором отец мальчика разбил маленький лагерь, был полон чужих людей.
Мальчик замер как вкопанный, увидев это. «Сдвиг!» — билось в голове с каждым ударом пульса. «Сдвиг! Сдвиг! Сдвиг!» — Сука пришла, чтоб перетащить щенков в новое логово. Животные всегда чуют, когда точка смещения становится нестабильной — это должен был быть сдвиг. Но стая выла не потому, что чувствовала, как смещаются, наплывая друг на друга, реальности…
Качнувшись, мальчик медленно пошел вперед. Там, у костра, чужие люди ели сваренную его матерью похлебку. Мальчик смотрел туда. Ему казалось, что рядом огромный, плечистый человек в черной, отороченной серым мехом куртке снимает шкуры с отцовских псов. Не рассмотреть было за широкой спиной, но под ногами его елозили по грязи окровавленные собачьи лапы.
Мальчику стало дурно. Он поспешил отвести взгляд в сторону. Туда, где чужая женщина ходила меж раскиданных в беспорядке вещей, носком высокого шнурованного ботинка переворачивая опрокинувшуюся посуду, наконечником длинного копья поддевая запятнанные кровью тряпки. Дальше наголо бритый человек с перекинутым за спину арбалетом пытался вынуть болт, застрявший меж ребер мужчины с приплюснутым, перебитым в нескольких местах носом. Мальчик шел, не в силах поверить, что этот валяющийся на земле мужчина, из груди которого так нелепо, чужеродно выпирает короткий и толстый арбалетный болт, — его отец, а на шее арбалетчика болтается ожерелье из волчьих клыков — единственное украшение его матери.
— Эй-эй-эй-эй! — крикнули вдруг слева, и мальчик замер, будто бы очнувшись от сна. Разум, до последнего момента отказывавшийся понимать происходящее, затопило вдруг осознание свершившегося. Горе нахлынуло, захлестнув с головой. Захотелось кричать, но тело отказывалось повиноваться, парализованное страхом.
Арбалетчик поднял бритую голову, посмотрев мальчику прямо в глаза. А потом одним неуловимым движением арбалет из-за спины перекочевал в его руки. Человек поднялся, переступив через лежавшее на земле тело. Пошел, на ходу взводя тетиву и укладывая новый болт в ложе.
— Сдвиг! — крикнул мальчик то единственное слово, что словно пойманная в силки птица билось и билось у него в голове. — Сдвиг, — повторил он тише, заставив бритоголового невольно прислушаться.
Тот опустил арбалет, направив острие болта в землю.
— Что «сдвиг»? — спросил мужчина хрипло.
— Там. — Мальчик дернул головой, боясь хоть на миг отвернуться, отпустить взглядом арбалетный болт. Пот градом катился между лопаток. Длинные волосы, собранные на затылке в тонкий крысиный хвостик, взмокли, неприятно прилипнув к спине. — Пришла собака. Забрала щенков. — Он замолчал, испугавшись вдруг, что эти чужие, убившие их псов люди не поймут, что значат его слова, а он не сможет объяснить лучше.
Но бритоголовый понял. Он бросил вдруг быстрый взгляд на запястье.
— Уходим! — закричал он, одним движением руки разрядив арбалет и закинув его за спину.
— Мясо! — тот, который освежевал собак, поднялся, обернувшись, и мальчик вновь пошатнулся, увидев его окровавленные ладони и влажно поблескивающий острый нож в них.
— Бросай! Бросай все! — крикнул арбалетчик, подхватывая мальчика на руки, сажая его на локоть. — Сдвиг!
Слово хлестнуло словно плеть, разом подстегнув каждого. Загремел отброшенный в сторону за ненадобностью скарб, зашипел костер, залитый опрокинутой прямо в него похлебкой, кто-то свистнул пронзительно, и из развалин близлежащих домов показались новые люди.
— Где? Где ты видел щенков, малыш? — спросил арбалетчик, и мальчик поразился его голосу, ставшему вдруг удивительно мягким.
— Там, — мальчик махнул рукой, глядя на бритую голову, иссеченную белыми шрамами.
— Идем-ка посмотрим, — сказал арбалетчик, перебрасывая мальчика через плечо.
Мальчик вскрикнул невольно, ударившись носом о широкую и твердую словно камень спину, но человек уже бежал, ловко преодолевая препятствия, которые еще днем казались мальчику непреодолимыми. Когда он пытался поднять голову, то видел, как стремительно удаляется маленькая, залитая кровью площадка у затухающего, слабо трепещущего костерка. Как следом несется молчаливая, сосредоточенная толпа. Никогда раньше мальчик не видел столько людей разом.
Расстояние до ковша экскаватора, казавшееся мальчику огромным, они преодолели за считаные минуты. Мальчик стукнул кулаком в спину арбалетчика, и тот замер, сбросив его с плеч, поставив на землю перед собой.
— Куда? — спросил он требовательно, встряхивая мальчика за плечи. — Куда собака потащила своих щенят? — Ласка из его голоса снова пропала. Это успокоило мальчика, расставило все по местам. Когда злой человек говорил с ним добрым голосом, мозг отказывался воспринимать услышанное. Мальчик снова махнул рукой, указывая направление.
Человек оглянулся. Увидел крыльцо и примятую траву под ним. В два шага подошел и, опустившись на колени, пошарил рукой под ступенями.
— Сколько? — спросил он, поднимаясь с колен. — Сколько было щенков?
— Два, — ответил мальчик.
— Диаметр небольшой, — бросил кто-то из толпы. — Успеем.
— Поздно, — сказал арбалетчик, глядя куда-то поверх голов.
Мальчик обернулся и увидел то, чего никогда раньше не наблюдал с такого близкого расстояния. Воздух дрожал, словно марево над раскаленным солнцем асфальтом. Очертания близлежащих домов плыли, теряя свои формы. Подошвы вдруг ощутили мелкую вибрацию земли. Не веря своим глазам, мальчик смотрел, как подскакивают выше и выше мелкие камешки рассыпавшейся кирпичной кладки. Как поднимается от земли, повисая плотным разрастающимся облаком, серая цементная пыль.
— Вниз! — закричал арбалетчик, и его голос был страшен. — Все вниз!
Кто-то вновь подхватил мальчика на руки, но тот даже не обернулся, чтобы узнать, кто это. Как завороженный, он смотрел внутрь черной воронки, казалось, засасывавшей в себя весь городской квартал разом.
Серая цементная пыль поднималась все выше и выше, укрывая от постороннего взгляда творящееся в эпицентре сдвига. Мальчик чихнул. Еще и еще раз. Ткнулся лицом в чужую куртку, не зная, как иначе спрятаться от мелкой взвеси, проникающей в легкие, забивающей нос, покрывающей кожу толстым непроницаемым слоем. Но когда его, перехватив за запястья, начали вдруг опускать в какую-то яму, мальчик закричал, вложив в этот отчаянный крик все свое горе. Ноги сами нашли края канализационного люка, и, упершись в него крепче, мальчик с силой рванулся прочь. С младенчества внушаемый страх перед Уродами — мерзкими обитателями подземных пространств — был сильнее страха перед надвигающимся смещением.
Его тут же поймали другие руки. Мальчик вскинул взгляд и увидел человека в черной, отороченной серым мехом куртке. Воспоминания об окровавленных ладонях, сжимавших острый охотничий нож, захлестнули волной безотчетного ужаса. Вывернувшись с ловкостью хоря, мальчик проскользнул под рукой мужчины, готовый бежать прочь.
«Брось!» — крикнул кто-то, но тяжелая ладонь упала уже на плечо, с силой развернув обратно. Не удержавшись на ногах, мальчик рухнул оземь. Приподнимаясь на локтях, ладони были свезены в кровь, мальчик увидел, как с оглушительно громким гудением взметнулся позади столп пламени. Огонь, распространившийся под землей, искал путей наружу. С громкими хлопками пламя срывало крышки близлежащих канализационных люков. Не в силах сдержать рвущийся из груди крик, мальчик инстинктивно закрыл лицо руками и не видел, как потекли над асфальтом стремительно распространяющиеся волны пламени. Он только почувствовал, как схвативший его человек рухнул сверху, разом придавив всем своим весом. Это спасло ему жизнь. Волна огня прошла, лишь опалив руки и половину лица. Дикая боль принесла неожиданное облегчение. Мальчик легко отдался ей, позволив унести себя прочь от творящегося вокруг кошмара. Нечеловечески кричали обожженные люди, с чудовищным грохотом рушились дома, слои реальности смещались, замещая один на другой. Там, где не успело еще осесть облако пыли и гари, появлялись новые дома. Выныривали из ниоткуда мчащиеся на бешеной скорости автомобили, и люди гибли под их колесами. Ржа на глазах разъедала их блестящие корпуса. Сворачиваясь в трубочку, опадала лохмотьями краска. Раскаленные шины оставляли в асфальте длинные черные полосы. Непрекращающееся сотрясение пространства разрывало стены, пробегая трещинами по кирпичной кладке, заставляя осыпаться штукатурку, выбивая стекла из окон. Звон падающих осколков был подобен шуму дождя. Под этот шум — непрерывный и монотонный — мальчик медленно провалился в глубокий черный омут забытья.
Очнулся он утром, когда ставшая уже привычной тяжесть чужого тела вдруг пропала, оставив чудовищную боль в затекших ногах. Захотелось кричать, но обожженное пламенем, исцарапанное пылью горло издало лишь слабый хрип. Слезы сами хлынули из глаз, побежали сплошным потоком, омывая свежие раны. Половина лица мальчика, там, где он не сумел защититься маленькими еще ладошками, была сожжена. На тыльной стороне ладоней зияла одна сплошная рана, но все-таки он был еще жив.
— Сукин сын, — прохрипел нашедший его человек. — Какой же ты удачливый сукин сын, Жженый! — И в его голосе мальчику послышалось неподдельное восхищение.
— Тогда погибла едва не треть банды. — Жженый смотрел мимо Дио, сквозь серое оконное стекло на поднимающееся над домами солнце. Лицо его разгладилось. Казалось, заново переживая прошлое, он успокаивался, примирялся с ним. — Скал потерял своих лучших бойцов, и меня оставили жить… Теперь, когда я вырос и знаю законы, по которым живут звери, мне кажется, что все пошло бы иначе, если бы я решился тогда отнять у собак кость… Отец бы увидел, что я готов драться, готов сам добывать себе пищу… увидел бы, что я уже не щенок, и мы вернулись бы в стаю, и ничего, ничего этого не случилось бы…
— Ты не можешь знать, — сказал Дио, понимая, что Жженый прав.
— Нет, Дио. — Грустная улыбка тронула губы Жженого. — Я знаю. Я струсил. Я всегда боялся. Я не умею, как ты. Я виноват.
Дио молчал. Рассказ Жженого бередил душу, будя какие-то давние, прочно забытые воспоминания. Крик Шуры, заставивший Дио вопреки здравому смыслу сорваться с места, ринуться на помощь, он тоже был как-то связан с ними. Но настойчивые попытки докопаться до прошлого отдавали болью в висок. Что-то в нем ожесточенно сопротивлялось этим попыткам. Дио подозревал, что это был страх. Страх узнать о себе нечто новое, нечто такое, с чем он не был готов встретиться…
— Так как же тебя звали раньше, Жженый? — спросил Дио, отчаявшись наконец сладить с собственными воспоминаниями.
— Я не помню, — ответил Жженый, и в его голосе Дио вдруг почудились едва сдерживаемые слезы. — Я не помню!

Глава 6

Жженый ушел вскоре после восхода солнца. Дио, полночи проведший в наблюдениях за городом, попробовал снова лечь, но острый, режущий голод не позволил сомкнуть глаз. Организм восстанавливался и требовал энергии. Рассчитывать на скорое возвращение Жженого не приходилось. Отправляться обратно, рискуя оказаться на улице одному после наступления темноты, было слишком опасно, а значит, Жженому на дорогу понадобится не меньше суток. Нужно было добывать пропитание самостоятельно. И Дио отправился исследовать здание. Он не тешил себя надеждами найти хоть что-нибудь на нижних этажах — те были давно разграблены, но ему казалось, что едва ли кто-то решился бы подниматься на самый верх высотки, и потому Дио решил искать там. Путь наверх отнял много времени и сил, едва не заставив Дио отказаться от предпринятого похода. Но возвращаться обратно ни с чем не хотелось. На каждом этаже Дио делал долгую остановку, скорым шагом обходил просторные помещения, но видел повсюду лишь следы Мародеров. Когда-то те хорошо потрудились здесь: Дио видел полностью опустошенные комнаты, ободранные полы, лишенные мягкого коврового покрытия, следы проводки, с мясом выдранной из стен. Все, что хоть как-то могло быть пущено в дело и обрести вторую жизнь, было давно найдено и унесено прочь. К тридцать седьмому этажу у Дио начала кружиться голова, но он упрямо поднимался выше, и на последнем, сорок втором этаже его усилия были вознаграждены.
Он с трудом преодолел последний пролет. Прошел широким коридором мимо сомкнутых дверей лифтов, пол перед которыми украшало стилизованное изображение раскрывшегося цветка, и толкнул приоткрытую дверь.
От увиденного захватило дух.
Остекленная галерея полукольцом охватывала последний этаж высотки. Широкие панорамные окна открывали вид на весь город. И это был не тот город, который знал Дио, — серый, полуразрушенный, зияющий черными проплешинами выгоревших кварталов. Дио подошел ближе, упершись ладонями в стекло, прислонив к нему горячий воспаленный лоб. Сотней метров ниже привольно раскинулись светлые городские кварталы. По мосту, соединявшему противоположные берега городского пруда, сплошным потоком мчались автомобили. Просторные парки шелестели сочно-зеленой листвой. Ослепительно ярко горели отраженным солнцем золотые купола храмов.
Ладонь сама собой сжалась в кулак. Дио ударил в стекло. То даже не дрогнуло. Он ударил сильней. Еще и еще раз. Стекло отзывалось глухим стуком. Закричав, он принялся бить что есть силы, без остановки, пока черная пелена не застлала взгляд.
Очнулся он через несколько минут на полу. Сел, прислонившись к окну спиной. Этот вид благополучного цветущего города выворачивал душу. Дио не мог смотреть туда. Он посмотрел на руки. Костяшки пальцев правой были разбиты в кровь. Он провел ладонью по лицу и почувствовал следы слез, но глаза его были уже сухи.
Пошатываясь, он поднялся на ноги. Прошел остекленной галереей, описав полукруг, толкнул другую дверь и спустился по короткой лесенке в огромную круглую комнату, занимавшую весь верхний этаж высотки. Здесь он испытал еще один шок. Это было «крысиное гнездо». Место, где Мародеры прятали все самое ценное, что только могли найти в городе. Вечные обитатели подвалов выбрали действительно неплохой тайник. Никто и представить себе не мог, что легендарные схронки нужно искать под самым небом.
Дио медленно обвел взглядом комнату. Манекены, хаотично расставленные по всему помещению, охраняли ровные штабеля картонных коробок. Выстроенные наподобие лабиринта, они составляли сложный узор, отдаленно напоминавший мозаичную картинку, выложенную перед дверями лифтов на каждом этаже здания. Невысокие, сложенные всего лишь в три яруса, они занимали зато все свободное пространство. Дио шагнул вперед, открыл ближайшую.
В ней хранились консервы. Отлично знакомые, стоящие баснословных денег серебристые жестянки. Упав на колени, Дио вынул из ножен нож. Ослабленные руки дрожали от голода. Ему стоило труда проткнуть тонкий металл крышки. Еще большего — сделать надрез. Когда удалось наконец отогнуть край жестянки, Дио увидел густую, молочного цвета жидкость. Он окунул в нее кончик ножа. Принюхался, но не услышал того тошнотворного запаха разложения, что источало большинство консервов, которые ему случалось находить в развалинах. И тогда, невольно жмурясь от страха, он снял языком вязкую перламутровую капельку.
Это было невероятно вкусно.
Откинувшись на коробки так, что громоздкая конструкция покачнулась, едва не упав, Дио захохотал. Он смеялся, не прекращая. Едва затихал один приступ, волною накатывал следующий. Нечеловеческое усилие воли понадобилось на то, чтоб прекратить это. Дио встал. Отставил банку в сторону и прошел к видневшейся неподалеку раковине. Естественно, в кранах не было никакой воды, но слив работал исправно, и Дио, сняв с пояса флягу, умылся. Немного придя в себя, осмотрел прилегающее пространство. Этот участок комнаты, очевидно, когда-то служил кухней. В подвесных шкафчиках с прозрачными дверками в неприкосновенности сохранилась посуда. Дио приподнял одну дверку — та подалась с трудом, — вынул тарелку из стопки. Поставил на столешницу рядом. Вернувшись к коробке, забрал открытую банку и прихватил еще несколько из коробок, стоявших рядом. Разместившись на высоком табурете, он встряхнул консервы, прислушиваясь, затем вскрыл еще две.
Скоро на его тарелке красовалась горка крупных черных ягод и куски желированного мяса. Это была странная еда, но она утоляла голод. Дио ел, прихлебывая из стакана разбавленное водою сладкое молочко, и неспешно обдумывал ситуацию. С каждой минутой к нему возвращались самообладание и ясность мысли. Он тихо радовался, что никто не видел его слабости, одновременно досадуя на себя за потерянную выдержку.
Свежие консервы и отсутствие толстого слоя пыли на мебели убедили Дио в том, что место это не было забыто или заброшено. А значит, он рисковал, задерживаясь здесь. Доев, он спрятал тарелку обратно в шкафчик, надеясь, что никто не заглянет туда еще ближайшие пару десятков лет. Затем он принялся осматривать тайник более пристально.
Все коробки были тщательно рассортированы и выстроены согласно некой системе. Очень скоро Дио понял, что этот своеобразный лабиринт разделен на сектора, каждый из которых находится под охраной своего манекена. Он нашел одежду, еду, инструменты, оружие, лекарства и многое-многое другое. Глаза разбегались от невиданного разнообразия вещей, но, повертев в руках пистолет, Дио положил его на место. Не слишком надежная вещь в тех частях города, по которым кочует банда. Ножи привлекли его больше. Хотелось забрать их все, но он выбрал один, тот, что напоминал его собственный, снятый когда-то с тела убитого им зверя нож. Простой, без изысков, с удобной рукоятью и кованым стальным лезвием. Дио просто отложил его в сторону, понимая, что к новому оружию придется долго привыкать и нельзя просто так нацепить его на пояс и начать пользоваться.
Он нашел себе тонкий шерстяной свитер, теплый и не сковывающий движений. Хорошую кожаную куртку с меховой подстежкой. Новые ботинки он, так же как и нож, отложил отдельно. К ним бросил пару зимних перчаток. Коробки с лекарствами Дио оставил нетронутыми. Названия на упаковках не говорили ему ничего. Бросив взгляд на блестящие блистеры, Дио спросил себя, а знает ли Тесак, что хранится практически у него над головою? Этот вопрос не занял его надолго. Он не собирался брать что-то сверх необходимого или возвращаться сюда снова. Это место угнетало его. Отсюда он видел то, к чему не в силах был прикоснуться.
Ни одна из найденных сумок не показалась ему достаточно удобной, чтобы носить ее постоянно с собой, и поэтому он просто выбрал ту, что подошла по размерам. Сложив все отобранные вещи в нее и добавив несколько банок консервов, Дио окинул комнату прощальным взглядом и поспешил уйти, избегая смотреть в сторону панорамных окон.
Спускаться вниз было не в пример легче, чем подниматься наверх. До своего этажа он добрался в считаные минуты. Понимая, что Жженый будет искать его здесь, а делать в здании ему больше нечего, Дио бросил сумку в одной из комнат и, улегшись на нее головой, застегнул новую куртку до подбородка. Найденная еда вернула ему силы. Но теперь его клонило в сон. Он отключился, стоило только закрыть глаза.
Далеко за полночь его разбудил громкий хлопок, похожий на приглушенный расстоянием звук выстрела. Дио сел на полу, разом сбросив с себя сон. Огнестрельное оружие не было такой уж редкостью на улицах города, но стреляли в здании. Дио сидел, чуть прикрыв веки и напряженно вслушиваясь. Второй выстрел раздался меньше чем через минуту. Стреляли в подвальном этаже у Тесака. Искаженный звук долетал по шахте лифта. Подхватив сумку, Дио бросился прочь из комнаты. Выбежав на лестницу, замер, ожидая, когда глаза привыкнут к практически полной темноте. Ничто не нарушало тишины ночного города. Шагнув к дверям одного из четырех лифтов, Дио приложил ухо к прохладной металлической створке, но ничего не услышал.
Развернувшись, он побежал вниз по ступеням. Ни единой минуты он не считал найденное Жженым убежище по-настоящему безопасным. По-настоящему безопасных мест в городе попросту не существовало. Но были негласные правила. Были люди, которые считались неприкосновенными, которые приносили пользу. Тесак был таким человеком. Дио хотел знать, кому помешал лучший Мясник Города и не связано ли произошедшее с их маленьким совместным бизнесом. Предчувствием беды в нем зрела уверенность: чужаки, пришедшие в Город, начали устанавливать в нем свои правила, каждым своим шагом нарушая порядок, утвержденный самим временем. Дио чувствовал, как в нем растет, не находя выхода, глухое раздражение, еле сдерживаемая злость. Злость на Скала, взявшегося служить этим людям.
Спустившись до третьего этажа, Дио стал передвигаться гораздо медленнее и осторожнее. Он избавился от неудобной сумки, спрятав и ее, и новую, поскрипывающую еще не разношенной кожей куртку в одном из воздуховодов. В последнюю секунду, не выдержав, он дернул молнию и вынул найденный нож. Со всем остальным он легко бы расстался, но потерять хорошее оружие было действительно жаль. Закрепив ножны на поясе, Дио долго стоял на площадке перед лифтами — ему чудились приглушенные звуки, доносящиеся снизу. Наконец ладонями он приоткрыл дверцы одного. Звуки мгновенно стали четче. А где-то на уровне первого этажа сквозь точно так же распахнутые двери лифта падал, освещая одну из стен лифтовой шахты, слабый рассеянный свет. Решение было спонтанным. Протиснувшись в узкую щель меж смыкающимися створами, Дио ухватился за один из кабелей в стене шахты, поставил ногу на перекладину, отходящую от ведущего рельса. Узкие перекладины не давали достаточной опоры ноге, чтобы стать на них полностью, но все же позволяли медленно продвигаться вниз по шахте лифта.
В вестибюле первого этажа кто-то был.
Звуки, доносившиеся оттуда, мог бы издавать крупный зверь. Но Дио уже слышал подобное раньше. Он почувствовал, как зашевелились волосы на руках и затылке. Ноги тем временем сами нашли очередную планку. Подталкиваемый непреодолимым желанием убедиться в своей догадке, увидеть происходящее собственными глазами, он спускался все ниже, боясь, что Уроды уйдут раньше, чем он доберется до полураскрытых дверей на первом этаже.
Они не ушли. Рискуя быть обнаруженным и не имея сил преодолеть болезненное любопытство, с каким порою смотрят на сумасшедших и калек, Дио вынул из кармана обрезок тонкой и прочной бечевки. Затянул узел, закрепив одним концом за толстое переплетение проводов в боковой стене шахты и намотав другой конец на кулак, начал медленно стравливать, балансируя на носках.
Запоздало подумалось, что неплохо бы было разуться перед тем, как лезть вниз. А потом все мысли разом вылетели у него из головы: в вестибюле стояли Уроды.
Огромный, перекрученный узлами мышц танк возвышался, едва не задевая макушкой высокий потолок. Маленькая голова медленно поворачивалась на бычьей шее. Пудовый кулак сжимал кожаный поводок. Рядом, опустившись на все четыре конечности, раздувала широкие ноздри чувствительного носа ищейка. Дио не раз видел танков — воинов, выращенных специально для боя. Ему доводилось даже убивать их, хотя это и было почти так же сложно, как убить тварь. Но вот с ищейками он сталкивался впервые. Существо это лишь отдаленно напоминало человека.
Ноги, специально деформированные так, чтоб человек мог бегать, помогая себе руками. Глаза и уши, закрытые сплошной непроницаемой маской. У костров рассказывали, будто ищейкам вырывали язык, чтобы нюх стал единственным их проводником в этом мире. Эти истории всегда казались Дио страшной выдумкой, но теперь он был готов в них поверить. Пальцы на руках существа были коротко подрублены…
Танк чуть дернул поводок, и существо у его ног, рожденное когда-то человеком, заскулило, словно пес. Дио забыл, что хотел всего лишь бросить быстрый взгляд на происходящее. Тонкий жгут все сильнее и сильнее врезался в ладонь, но Дио, казалось, не чувствовал боли. Завороженный, он следил за тем, как нечеловечески ищейка поводит слепой головой. Как перебирает тем, что когда-то было руками, не решаясь, куда двигаться дальше. Танк дергал поводок в нетерпении. Наконец ищейка стронулась с места. Двигаясь так, как никогда не смог бы двигаться ни один нормальный человек, она повлекла своего хозяина к одной из лестниц, и Дио догадывался, чей след она взяла. За последние дни здесь проходил только Жженый.
Медленно и осторожно подтянувшись, Дио вновь схватился свободной рукой за переплетение лифтовых кабелей. Ладонь другой руки горела. Шнур врезался в плоть, оставив после себя длинные синие полосы. Сунув бечевку в карман, Дио принялся разрабатывать онемевшую кисть.
Если к Тесаку пришли Уроды, значит, Тесак был уже мертв. Все сразу встало на свои места. Выстрелы, которые слышал Дио и которые он приписал схарматам, охотно и часто демонстрировавшим огнестрельное оружие на улицах города… Это стрелял Тесак, и выстрелов было всего лишь два. Но чем Тесак мог помешать банде Уродов?
Вот уже много лет те контролировали центральные районы города, и никто не мог составить им там конкуренции. Пользуясь сетью подземных железных дорог, они могли быстро перебрасывать свои силы из одного района города в другой. Судя по тому, с какой скоростью Уроды реагировали на внезапно возникавшие угрозы, у них был и какой-то способ мгновенной связи. По слухам, они контролировали практически все подземные коммуникации города, и никто не спешил проверить эти слухи. Только тварей мастера Лека в городе боялись больше, и то лишь потому, что Уроды были древним, ставшим уже привычным ужасом. Маленьких детей пугали рассказами о банде Уродов. Каждый знал жуткие истории о похищенных и превращенных в чудовища младенцах. Но даже для Уродов существовали те негласные правила, по которым жил весь город. Даже Уроды никогда раньше не трогали Мясников.
Дио ждал возвращения Уродов, спрашивая себя: возьмет ли ищейка его след, станет ли танк подниматься на последний этаж, найдут ли его самого в этом ненадежном, больше похожем на ловушку укрытии… Ноги, опиравшиеся на тонкие перекладины, затекали, и приходилось постоянно переносить вес с одной ступни на другую. Хотелось выбраться наружу, поскорей покинуть не только осточертевшую лифтовую шахту, но и само здание. Ночной город теперь казался ему гораздо более безопасным местом, и только мысль о Жженом не давала стронуться с места. Дио потерял счет времени. И когда забрезжило неяркое еще утреннее солнце, Дио решился наконец выбраться наружу. Покинуть лифтовую шахту было проще, чем проникнуть в нее. Дио просто прыгнул в приоткрытый створ дверей и, упав на пол, тут же перекатился дальше, под длинную стойку, отделявшую небольшую часть вестибюля у ближней стены. Там он, шипя от боли, чуть ослабил шнуровку ботинок, пошевелил затекшими от многочасового стояния пальцами ног.
Тишина в здании казалась абсолютной. Хотелось верить, что Уроды уже ушли. Из своего укрытия Дио мог наблюдать и просторный холл, и выход к лестницам, и даже часть улицы за разбитыми окнами. Свежий ветер с пруда навевал прохладу, остужал покрытый испариной лоб. Вслушиваясь до звона в ушах, Дио ждал неестественно частого, убыстренного дыхания ищейки, тяжелой поступи танка, но вокруг было тихо. Рассветало. Утро медленно наползало на город, обнажая его убожество. Выбелило стены домов, резче обозначив пробегавшие в них трещины и черные провалы пустых окон. Заглянуло в самые темные уголки, обнажив горы сваленного там мусора. Неестественно пустынная улица не подавала признаков жизни. Дио чувствовал, что сегодня этот район действительно покинут всеми. Наверняка не он один стал свидетелем ночного происшествия, а слухи в городе разлетаются очень быстро.
Жженый появился незадолго до полудня. Дио, утомленный полуночным бдением, даже не заметил его появления. Жженый сам дал знать о себе. Камушек, метко пущенный пращником, с громким звоном отскочил от металлической таблички, украшавшей стену рядом с входом в здание. Дио вздрогнул. Оглядел обозримое пространство, но никого не увидел. Выждал достаточно, чтоб убедиться: сигнал Жженого не привлек больше ничьего внимания.
Нужно было выбираться из здания. Центральный выход казался слишком открытым, но поиск обходных путей грозил внезапным столкновением с Уродами. Бросив последний взгляд на лестницу, Дио, пригнувшись, пробежал к противоположному концу стойки. Открылась другая часть вестибюля, в дальнем конце которого широкие двери вели к служебным помещениям, к спуску в подвальные этажи, к подземной парковке, к логову Тесака, еще недавно казавшемуся неприступным. Из-за дверей не доносилось ни звука. Наконец Дио решился. Выскользнув прямо сквозь оконный проем, он быстро пересек открытое пространство. Добежав до остова автомобиля, одиноко стоявшего на пустой парковке, Дио окинул взглядом покинутое здание. В пустых проемах выбитых окон дремали стайки сизокрылых голубей. Неестественная тишина разливалась вокруг. Слышно было, как бьют крыльями скатывающиеся с крутых карнизов птицы да царапают по металлу когти. Дио охватило странное ощущение постороннего взгляда, пристально отслеживающего каждое его движение. Возникло непреодолимое желание спрятаться, скрыться от навязчивого внимания. Пришлось приложить усилие, чтобы преодолеть это гнетущее ощущение постоянной слежки.
Пообещав себе никогда больше не возвращаться сюда, Дио ринулся в переплетения улиц, надеясь затеряться там.
Через несколько кварталов Жженый нагнал его. Не сговариваясь, они свернули к ближайшей подворотне. Арочный проход меж домами надежно скрыл их с глаз в своей глубокой тени, одновременно позволив просматривать улицу на всем ее протяжении.
— Что с Тесаком? — спросил Жженый, подтверждая догадку Дио. Весть о ночном происшествии распространилась по городу моментально.
— Я не видел, — ответил Дио, вынимая из рук Жженого принесенную им куртку. Мягкая кожа поношенной уже вещи не сковывала движений и практически не ощущалась на теле. — Я слышал два выстрела, и там были Уроды. Это все, что я могу рассказать.
— Уроды? — В голосе Жженого сквозило явное недоверие. — Что такого сделал Уродам Тесак?
— Я не спрашивал, — огрызнулся Дио зло.
— Дио. — Что-то в голосе Жженого заставило Дио внимательно посмотреть тому в глаза. — Мясники считают, что Тесака убил ты…
— Что?! — Дио не мог поверить собственным ушам.
— Они явились утром. Целой толпой. — Жженый говорил запинаясь. — Потребовали, чтобы Скал выдал тебя им.
— И что Скал? — спросил Дио тихо, едва сдерживая рвущуюся наружу ярость.
— Расхохотался им в лицо. Но он зол на тебя, Дио. И он хочет тебя видеть…
— Идем. — Развернувшись, Дио решительно шагнул из под арки.
— Стой! — Жженый нагнал его в два шага. — Это после.
— После чего? — спросил Дио.
— После облавы на «крыс». Скал заключил договор со схарматами. Мы должны отловить им с полсотни «крыс». Мужчины, женщины, дети — все равно. За всех обещана одна цена. Большое гнездо в центре города, неподалеку отсюда. К полудню мы должны быть там.
— Дурная затея, — пробормотал Дио, проверяя, насколько легко выходит из ножен нож.

Глава 7

Район, занимаемый «крысами», действительно находился неподалеку, но, чтобы добраться туда вовремя, пришлось бежать бегом. Мост через городской пруд мог бы вчетверо сократить путь, но он никогда не был целым. Рухнувший центральный пролет покоился на самом дне, каждое лето зарастая бурыми водорослями. Только теперь Дио обратил внимание на резиновую дубинку, болтавшуюся у Жженого на бедре. Та била его по ногам, и он все пытался придерживать ее ладонью, но бежать так все время было неудобно.
— Это еще что? — спросил Дио Жженого, когда они в очередной раз притормозили, остановленные завалами рухнувшего дома.
— Это дали схарматы. Тебе тоже найдется. Чтобы брать добычу живьем, не попортив, — отвечал Жженый, взбегая по куче строительного мусора прямо на второй этаж полуразрушенного здания.
— Чем плоха твоя праща? — спросил Дио, осторожно переступая с бетонной балки на деревянное покрытие пола. Доски неприятно заскрипели под ногами.
— Как по мне, так ничем. — Жженый отвечал короткими рублеными фразами, весь сосредоточенный на продвижении вперед. Они шли медленно, с опаской. Пол в любую минуту мог провалиться под ногами, стены рухнуть, но иначе им пришлось бы обходить развалины, заложив широкий крюк в пару кварталов. — Но если дали, отчего бы не взять?
— Выбрось эту штуку, — посоветовал Дио, перепрыгивая через дыру в полу. Жженый оглянулся удивленно. — Выбрось, — повторил Дио. — Ты не умеешь ей пользоваться. Она будет только мешать.
Жженый в сомнении тронул черную рукоять. Дио живо представил себе, как удобно она должна ложиться в руку и как жаль было бы расставаться с подобной вещью. Вспомнились новые, не разношенные ботинки, которые он вынужден был оставить в тайнике. Здесь и сейчас новая обувь могла стоить ему подвернутой ноги, а может быть, и жизни. Противоположная стена дома уцелела, и им пришлось прыгать в замусоренный двор с высоты второго этажа.
Уйдя из прыжка в перекат, они, ни на минуту не задерживаясь, ринулись дальше. Надо было наверстывать время, упущенное в завалах. Уходя от широких проспектов в сложные переплетения узких улочек, они старались держаться тени, пробегали дворами, срезая углы, но избегали подходить слишком близко к зданиям. Не бойцы по натуре, «крысы» любили расставлять ловушки в местах своего обитания. Те не только могли причинить вред, но и предупреждали Мародеров о приближении опасности. Объявлять о своем присутствии заранее не хотелось.
Чем дальше уходили они от высоток, тем чаще останавливался и оглядывался Жженый. Наконец, увидев то, что искал, он молча дал знак следовать за собой в некотором отдалении. Дио послушно поотстал. Через минуту он и сам увидел то, что высматривал Жженый — посты Губителей, стерегущие подходы к точке сбора. Их можно было бы не заметить, если не знать, что искать. Шкаф с зеркальной дверцей, наполовину перегородивший один из оконных проемов, лист жести, загнувшийся так, чтобы прикрыть чердачное окошко. Готовилась большая охота. Непривычные к роли загонщиков, Губители изменили своей обычной тактике — прочесывать развалины редким гребнем, оставляя Мародерам шанс на спасение. Если обычно для облавы на «крыс» хватало десятка опытных стервятников, то теперь Скал стянул к гнездам едва ли не треть банды.
Дио нервничал. «Крысы», позволявшие беспрепятственно разорять свои гнезда, могли повести себя абсолютно непредсказуемо, если под угрозой окажется их жизнь и свобода. Дио не хотел бы на собственной шкуре узнать, на что способны загнанные в угол Мародеры.
До точки сбора удалось добраться буквально за четверть часа до назначенного срока. Стервятники, занявшие укрытый от посторонних глаз дворик, разбившись на группы по двое, планировали облаву. «Крысы» привычно оккупировали нижние этажи невысокого, но занимающего огромную территорию здания. На деревянном столике, установленном в беседке посреди двора, пришпиленная ножами, трепыхалась на ветру большая карта помещений первого этажа, позаимствованная разведчиками из холла. Игорь, доверенный человек и правая рука Скала, вооружившись огрызком карандаша, вносил исправления в схему.
— Здесь стена обвалена, прохода нет, охранение можно не выставлять, зато вот тут, — стервятник склонился, отчеркивая короткую жирную линию, — большой пролом, ведущий наружу. Нужно закрыть.
Жженый первым вошел в беседку, кивком поприветствовав банду, и Дио всей кожей ощутил внимание, обратившееся вдруг на него. Игорь вскинул взгляд, почувствовав, что его не слушают больше. Дио встал у входа, привалившись плечом к ржавой трубе, поддерживавшей крышу беседки. Захотелось скрестить руки на груди. Усилием воли Дио завел их за спину. Сцепил пальцы в замок, услышав, как хрустнули суставы. Карандаш качнулся, стукнув по бумаге. Игорь прочистил горло.
— Два кольца, — продолжил он, чуть снизив тон, и головы всех присутствовавших мгновенно повернулись в его сторону, — этого будет достаточно. — Ударная группа войдет внутрь обычным порядком. Если «крысы» поймут, что мы пришли за ними, они могут попытаться организовать оборону. Нам это не нужно. Остальные работают в оцеплении. Помните, нам нужно как можно больше живых «крыс». Посты по периметру подчистят то, что пропустит второе кольцо, но хотелось бы, чтоб зачищать было нечего. Работаем чисто.
Дио скользил взглядом по лицам. У доброй половины стервятников на шее вместо привычного платка болталась дыхательная маска, руки сжимали черные резиновые дубинки. Что бы ни рассчитывали схарматы получить по результатам облавы, они не пожалели средств на экипировку исполнителей. Предстоящая охота вызывала смутное чувство тревоги, и стоило труда убедить себя в том, что это странное, зудящее ощущение подкрадывающейся опасности — результат бессонно проведенной ночи, истощения и усталости. Обострившиеся до предела чувства доносили каждый вздох, малейшее дуновение ветерка, поскрипывание песка под подошвами тяжелых ботинок, терпкий запах сорной травы и вонь застоявшейся в подвалах воды. Глаз различал, как крошится карандашный грифель, оставляя на бумаге мелкие черные точки. Воздух на периферии зрения дрожал. Казалось, за металлическим ограждением беседки серыми призраками ходят люди, по площадке, крича, бегают дети…
Дио вздрогнул, когда кто-то стукнул его по плечу. Жженый стоял рядом, протягивая резиновую дубинку. Дио взял ее машинально, оглянулся, потирая ноющий висок. Игорь выдергивал ножи, чтобы свернуть и спрятать ненужную уже карту. Стервятники расходились, спеша каждый занять свою позицию.
— Мы во втором кольце, — сказал Жженый, — контролируем главный выход в левом крыле.
Дио кивнул рассеянно. Взглянул на дубинку в своих руках. Та выглядела и ощущалась чужеродно.
— Отдай нож, Дио.
— Что? — Дио вскинул взгляд. Игорь смотрел на него в упор.
— Нож, Дио, — повторил Игорь буднично, будто в просьбе его не было ничего необычного. За спиной его стояли двое из охраны Скала. Дио мгновенно оценил их жесткий прищур и напряженные позы. — Отдай мне свой нож. Нам не нужны горы трупов.
Двигаясь словно во сне, Дио откинул полу куртки, вынул нож из ножен. Оружие, добытое в бою. Нож, с которым многие годы не расставался ни на секунду. Взявшись за лезвие, подал рукоятью вперед.
— Заберешь после, — сказал Игорь, передавая нож одному из сопровождающих. Тот взвесил рукоять в руке, будто примериваясь, оценивая баланс, но, заметив пристальный взгляд Дио, поспешил бросить нож в сумку, которую второй держал наготове. Сталь звякнула, ударившись о сталь. Сумка была полна. «Что происходит?» — вопрос рвался с губ, и стоило труда сдержаться, не задать его в лоб. Развернувшись, Игорь пошел прочь.
— Будь рядом, Жженый, — шепнул Дио, — и не лезь на рожон.
— Что? — спросил Жженый обеспокоенно.
— Еще не знаю, — ответил Дио, оглядывая ярко-голубое небо с бегущими по нему облачками, — но у меня дурные предчувствия…
Выйдя наконец из ступора, Дио почувствовал, что все еще сжимает в руке дубинку. Черная пелена застлала взгляд. Размахнувшись, он послал ее по широкой дуге вверх. Перелетев полдвора, она упала на козырек ближайшего подъезда, покатилась, гремя осколками стекол, и с громким стуком канула в пустом оконном проеме. Игорь оглянулся через плечо, и Дио, не сдерживаясь, сплюнул под ноги. Усмехнувшись криво, Игорь покрутил у виска пальцем.
— Я говорил тебе, что ты псих? — спросил Жженный, провожая взглядом удаляющихся стервятников.
— Я говорил тебе выкинуть эту хрень?
Злость, поднявшаяся волной, очистила разум. Наслаждаясь кристальной ясностью сознания, Дио тронул Жженого за рукав и скорым шагом поспешил вон из двора. Они молча прошли меж двух плотно притиснутых друг к другу пятиэтажек, остановились в тени трансформаторной будки. Улица впереди выглядела заброшенной и пустынной. Трава пробивалась сквозь растрескавшийся асфальт. Дальше, за покосившимся бетонным забором, виднелись длинные серые корпуса здания. Неправильной формы строение пестрело обрывками разноцветных плакатов. Полоскались на ветру выгоревшие на солнце полотнища. Дио знал, как хорошо просматривается окружающее пространство из-за такого рода укрытий и как хорошо они прячут самого наблюдателя. Но странное чувство, преследовавшее Дио у логова Тесака в ночь его смерти, не возвращалось больше. Дио знал: город полн внимательных глаз, зорко отслеживающих каждое дуновение ветерка. Группы стервятников, выдвинувшихся на позиции, просматривают улицы, контролируя пути отхода. Там, невидимый за белесой полоской ткани, может скрываться дозор Мародеров. Каждый из глядящих на площадь домов мог оказаться временным пристанищем случайного свидетеля… И это было нормально. Таков был привычный порядок. Дио медленно выдохнул, окончательно успокаиваясь.
Жженый тронул рукав, кивнул, указывая кратчайший путь к зданию. Проследив его взгляд, Дио кивнул в ответ, бросил взгляд на запястье. Стрелки часов стояли как вкопанные: зона была стабильна. Заведя руку за спину, Дио вынул из-за пояса новый, найденный в крысином логове нож. Жженый удивленно вскинул брови. Протянул раскрытую ладонь, и Дио неохотно вложил в нее оружие.
Тронув ногтем лезвие, сделав пробный замах, Жженый молча показал большой палец, и Дио почувствовал невольную досаду. Снимая с пояса старые ножны, он думал о том, что никогда уже не наденет их снова.
Жженый первым стронулся с места. Прошел по-над стеной трансформаторной будки до угла, осмотрел улицу и коротким точным рывком пересек открытое пространство. Присел в густой траве, выбивающейся из-под забора. Дио следил за его продвижением до тех пор, пока он не скрылся в широком проломе, ведущем на территорию комплекса, и после сам повторил тот же путь.
В зарослях бурьяна стрекотали сверчки, прыгали со стебля на стебель длинноногие кузнечики. Непривычное жаркое для начала осени солнце нагрело яркую сочную зелень. Где-то в вышине заливались трелями невидимые жаворонки. Прикрыв глаза, Дио втянул ноздрями терпкий, настоянный на травах воздух. Закружилась голова. Захотелось опрокинуться навзничь, зарывшись лицом в душистую землю, и заснуть так, не думая ни о чем…
Выдохнув шумно, Дио еще раз оглядел пустынную улицу, потом заглянул сквозь пролом в заборе. Жженого уже нигде не было видно. Взявшись ладонями за торчащую из бетонного основания толстую проволоку, Дио чуть отогнул ее в сторону. В случае экстренного отступления зацепившаяся за одежду железка могла стоить не только времени, но и жизни. Лишь убрав препятствие, Дио нырнул в освободившийся проем. Наполовину ослепленный бьющим прямо в глаза солнцем, бросился туда, где должен был ждать его Жженый.
Внутри здание выглядело гораздо более запущенным, чем снаружи. Стеклянная крыша осыпалась, открыв центральные помещения первого этажа всем ветрам и стихиям. Декоративная зелень, оформлявшая некогда длинные коридоры, буйно разрослась, превратившись в непроходимые джунгли. Толстые корни, пробив тесноту деревянных кадок, цеплялись за пол, кроша и ломая керамическую плитку. Непросохшие лужи, оставшиеся после последних ливней, зацвели и распространяли тяжкий гнилостный запах. Чтобы хоть как-то перебить удушающую вонь, Дио натянул на нос шейный платок. Респиратор на лице Жженого придавал ему странное сходство с Мародерами. Сходство это вызывало невольное отторжение.
Дио оглянулся на широкую арку центрального входа. Только что покинутая улица по сравнению с прохладным сумраком помещений казалась иссушенной и выбеленной. Кирпичные стены отсекли уличные шумы: шелест листьев и звон жаворонков. Тишина давила на уши. Где-то на галерее третьего этажа шуршал колышимый ветром полиэтилен, и этот звук отчеркивал всеобщее безмолвие. Жженый вертел в руках резиновую дубинку, Дио обнаружил, что пальцы его сами нашли и сжали рукоятку ножа.
Когда глухой взрыв сотряс здание, отозвавшись дребезжанием в немногих уцелевших стеклах, Дио почувствовал привычный азарт. Охота началась. Приглушенные расстоянием, искаженные лабиринтами переходов и лестниц, из подвальных этажей доносились полные боли и ужаса крики. Губители, уподобившись своему богу, шли, сея хаос и разрушение. Дио взглянул в глаза Жженого и увидел в них отражение собственных чувств. Не сговариваясь, они разбежались по разные стороны широкого коридора. Став за колонной, Дио слушал шум борьбы, терпеливо ожидая первую жертву. Та не заставила ждать себя долго. Крики усилились, перейдя в визг. Раздался грохот бьющегося стекла, и из-за поворота, оскальзываясь и на гладкой плитке пола и едва не падая, прямо на них помчался человек в маске. Дио видел его отражение в алюминиевых конструкциях, украшавших некогда центральный вход здания.
Дождавшись, пока бежавший поравняется с колонной, Дио шагнул в сторону, преграждая путь. Схватив за одежду, он резко рванул на себя, и лишь перекинув жертву через колено, увидел залитое кровью лицо стервятника.
— Уроды, — прохрипел тот, стягивая маску. Его губы были разбиты в кашу. Все еще не выпуская ворот рубахи, Дио поднял взгляд, проследив кровавую цепочку следов, протянувшуюся по всей длине коридора.
Пальцы разжались, и стервятник с тихим стоном откинулся на спину. Его глаза закатывались. Удар, поваливший его наземь, оказался слишком силен. Жженый стоял рядом, сжимая в руках свою резиновую дубинку.
— Я говорил тебе? — пробормотал Дио, с каким-то мрачным удовлетворением выдирая дубинку из вялых пальцев Жженого и сам не вполне отдавая себе отчет, что именно он имеет в виду. Внезапное появление Уродов или свой приказ выбросить бесполезную вещь.
Жженый безропотно отдал свое единственное оружие. Взгляд его был полон безотчетного ужаса. На секунду Дио почувствовал что-то похожее на жалость и, повинуясь этому внезапному импульсу, выдохнул:
— Беги!
Жженый посмотрел прямо, и Дио увидел в его глазах проблеск мысли.
— Да пошел ты, — ответил он, невольно копируя Дио, и тот ухмыльнулся, узнав собственные интонации.
Хлопнув Жженого по плечу, Дио присел, наскоро обшарив впавшего в беспамятство стервятника. Прощупал пояс, провел руками по штанинам, похлопал по карманам куртки, но не нашел ни ножа, ни кастета, ни рояльной струны. Подхватив под мышки, Дио приподнял тело. Жженый с готовностью сграбастал лодыжки. Вдвоем они легко отволокли стервятника в сторону, спрятав в одном из боковых помещений за небольшим прилавком.
Глядя на широкую лужу крови, черневшую посреди коридора, на четкую цепочку влажных следов, протянувшуюся прямо к их импровизированному укрытию, Дио покачал головой. Жженый перехватил его взгляд. Стервятник был обречен, и они оба знали это. Было слышно, как по коридору в их сторону движется танк. Тяжело ступали, с треском давя стекло и керамическую крошку, гигантские ступни. Дыхание со свистом вырывалось из нечеловечески мощных легких, снабжавших кислородом массивное тело.
Боевая машина Уродов, выращенная так, чтобы стать практически неуязвимой. Бычья шея, способная противостоять любой удавке, переплетения мышц, надежно защищающие жизненно важные органы, сила, способная крушить камень… Дио спрашивал себя, каковы их собственные шансы. Даже нож не всегда мог пробить толстую кожу танка, а у Жженого и вовсе не было никакого оружия. Скорость и маневренность оставались единственным их преимуществом, но Дио прекрасно понимал: если это ловушка, то кроме танков их могут поджидать и другие Уроды. Более быстрые, ловкие и почти такие же смертоносные. Уходить следовало по возможности тихо.
Не раздумывая больше и не дожидаясь, пока танк подойдет достаточно близко, чтобы увидеть их, Дио вспрыгнул на стойку. Непрочная конструкция задрожала под его весом, и Жженый поднялся, чтоб придержать ее. Вентиляционный короб тянулся по-над самым потолком у дальней стены комнаты. При всем желании Дио не мог бы добраться до него. Но потолок, как он и предполагал, был подвесным и оставлял достаточно пространства, чтобы попытаться укрыться там. Дио ударил, выбивая одну из секций, надеясь, что плотный кожаный шлем, закрывающий маленькую голову танка, его собственное шумное дыхание не дадут тому расслышать звук.
Танк расслышал. Замерла тяжелая поступь, и Дио тоже замер, вслушиваясь в шум, похожий на работу кузнечных мехов. Минуты тянулись в томительном ожидании. Дио представлял себе, как стоит посреди пустынного коридора над цепочкой кровавых следов танк. Неспособный вертеть перекачанной шеей, поворачивается всем корпусом, оглядывая голые стены, полутемные залы за прозрачными дверьми, разросшиеся заросли декоративных растений…
Внезапно раздавшийся хрип заставил Дио вздрогнуть. Хрипел раненый стервятник. Жженый вскинул испуганный взгляд. Танк стронулся с места. В коридоре снова раздались его размеренные шаги, и теперь он приближался к ним, точно зная, где находится его цель. Ухватившись ладонями за несущие конструкции потолка и надеясь, что они выдержат его вес, Дио подпрыгнул, подтянувшись на руках, и перебросил свое тело в узкое тесное пространство, заполненное переплетением проводов. Именно эта паутина проложенных в беспорядке кабелей удержала конструкцию от обрушения. Почувствовав, как трещит под его весом несущий профиль, Дио вцепился в ближайшее сплетение кабелей, перенося на него основную нагрузку. Закрепившись, он посмотрел вниз и встретился взглядом с Жженым. Тот стоял уже на стойке, заглядывая в проделанную Дио дыру. Этого взгляда Дио хватило, чтобы понять: Жженый не полезет за ним.
Развернувшись, тот спрыгнул на пол. Сжался за стойкой, рядом с хрипящим в предсмертной агонии стервятником. Дио скрипнул зубами. Убедившись, что прочно зафиксирован, высвободил одну руку и достал из-за пояса нож. Сквозь дыру в потолке он мог теперь видеть лишь то, что творилось прямо под ним. Но удар, ломающий гипсокартонные перекрытия, подсказал: танк уже рядом и расширяет узкий для его громоздкой туши проход. Дио видел белесую пыль и летящие во все стороны осколки. Видел, как невольно, всем телом, вздрагивает от каждого удара Жженый. Лишенная одной из опор, несущая конструкция подвесного потолка вновь задрожала, ощутимо, пугающе прогибаясь. Дио казалось, что металл стонет под ним. Через минуту он увидел неестественно маленькую голову танка, сидящую на непомерно широких плечах. Урод не умел смотреть вверх.
Расслабившись, Дио упал на перекрытия всем своим весом, позволив им наконец обрушиться вниз. Танк взревел. Удар могучей руки отбросил Дио в стену. Нож, чужой, непривычный нож, выскользнул из пальцев, покатившись прочь по гладкой плитке пола. Затылок ударился об острый выступ, кровь, обжигая, побежала по шее, вмиг пропитав ворот свитера. «Беги!» — хотел крикнуть Дио, глядя, как Жженый появляется из-за стойки и, используя ее как ступеньку, прыгает на спину танка. Губы шевельнулись, не издав и звука. Осколок алюминиевого профиля блеснул в кулаке Жженого, и тот нанес удар по глазам танка. Вой урода заложил уши. Пудовые кулаки застучали по голове, сметая Жженого на пол. Упав, тот откатился прочь, как раз вовремя, чтоб не попасть под рухнувшую навзничь тушу.
Дио почувствовал, как губы его невольно расходятся в улыбке. Пошатываясь, Жженый поднялся на ноги. Оглянулся, встретившись с ним взглядом, и улыбнулся в ответ, как бы говоря: «Я смог!»
Он так и умер, улыбаясь, когда в спину ему вонзился нож Дио.

Глава 8

Где-то в темноте капала вода, шелестели крылья, доносилось воркование голубей. Звуки успокаивали, убаюкивали. Хотелось, отдавшись им, провалиться в сон, и лишь одна мысль настойчиво билась, не давая вновь погрузиться в забытье: «Жженый умер».
«Жженый умер!» — осознание факта ударило подобно электрическому разряду. Дио вскочил, чтобы тут же со стоном повалиться наземь. Непрекращающаяся боль жгла мышцы, он чувствовал каждую кость в теле, а голова просто раскалывалась на части. Выворачивая из суставов, стягивал локти огрызок веревки.
— Очнулся? — голос Скала был, как обычно, бесстрастен.
— Развяжи, — прохрипел Дио, тщетно пытаясь сесть ровно и понимая, что не справляется без помощи рук. Окоченевшее, занемевшее, израненное тело отказывалось подчиняться ему.
Сильные руки, схватив за ворот куртки, с легкостью приподняли и усадили, привалив спиной к стене.
— Нет уж, — ответил Скал, и Дио поднял голову, наконец посмотрев на предводителя банды Губителей. Красный огонек тлеющей сигареты бросал слабенький отсвет на едва угадывавшееся в темноте лицо Скала. Он осунулся и как будто постарел за те несколько суток, что Дио не видел его. — Сначала ты расскажешь мне, что произошло в логове «крыс». — Скал помолчал, и Дио понял, с каким трудом ему удается сдерживать себя. Он и сам очень хорошо знал это состояние едва контролируемой ярости. — Я потерял людей, Дио. Я потерял очень много своих лучших людей. Ты единственный выживший, Дио. Единственный выживший из тех, кто вошел в здание. Я хочу знать, что произошло.
— Уроды, — коротко ответил Дио, как будто это объясняло все, и понимая: Скал ждет большего. Он и сам бы хотел знать точный ответ на поставленный Скалом вопрос. Перед глазами стоял Жженый. С улыбкой на губах, с внезапно потухшим взглядом. Воспоминание об этом взгляде причиняло ни с чем не сравнимую боль, и стоило труда, отстранившись от него, вспомнить и беспристрастно оценить все, что случилось после.
Жженый упал и не вставал больше. Из спины его, всаженный по рукоять, торчал нож. Готовый сорваться крик застыл на губах, когда Дио узнал свой собственный нож, отданный Игорю меньше часа назад. Сам Игорь стоял над телом Жженого, глядя Дио прямо в глаза. На губах его играла усмешка, а за спиной возвышался еще один танк. Маленькие, невыразительные глазки Урода, тускло поблескивавшие из-под тяжелых надбровных дуг, бесстрастно оглядели мертвого собрата. Шумный выдох танка ветерком пронесся по тесной комнатке. Развернувшись, Урод грузно потопал вдоль по коридору прочь. Все так же ухмыляясь, Игорь пошел следом.
Дио попытался встать и не смог. Голова кружилась, ноги подкашивались. Тогда он просто пополз к Жженому. Тот лежал, опрокинувшись лицом вниз. Рука все еще сжимала окровавленный обломок алюминиевого профиля. Став на колени, Дио протянул ладонь к рукояти ножа, но так и не решился выдернуть его. Пальцы пробежались по холодеющей спине Жженого, тронули шею, лишний раз подтвердив то, что Дио и так наверняка знал. Жженый был мертв. Окончательно и бесповоротно.
Парализованный разум упрямо отказывался воспринимать увиденное. Пришло странное ощущение, будто все это происходит не с ним. Бесцельно блуждавший взгляд натолкнулся на второй, потерянный им в самый разгар боя, нож. Пальцы сами сжали рукоять. Дио наконец нашел в себе силы подняться. Из подвальных этажей все еще раздавались полные боли и ужаса крики. Пошатываясь и не думая больше ни о чем, Дио двинулся туда. Это полное отсутствие мысли позволило ему не сойти с ума, когда он увидел то, что творилось ниже.
— Очень много Уродов, — повторил Дио, слепо глядя в темноту за спиной Скала и видя там орды смертоносных созданий, лишь отдаленно напоминавших людей. — Не только танки. Другие виды, с которыми мы не сталкивались раньше…
Широкая мраморная лестница, ведущая в подвальные этажи, была вся залита кровью. Едва не поскользнувшись на ступенях, Дио схватился за перила и лишь тогда поднял взгляд. Пролетом ниже стояла полуобнаженная женщина. Узкие кожаные ленты охватывали точеное тело, не скрывая, а скорее подчеркивая все его достоинства: приподнимая небольшую грудь и зауживая талию, отчего ее бедра казались шире. Дио счел бы ее красивой, если бы не длинные, остро заточенные ногти, превращавшие руки в подобие птичьих лап. Услышав шум, женщина резко обернулась. Колени ее чуть согнулись, и она выставила вперед свои окровавленные когти, готовая нападать и защищаться. Лицо ее было похоже на застывшую маску, лишенную всякого выражения. Неестественно расширенные зрачки, казалось, еще увеличивали и без того большие глаза. Она ощерилась хищно, и Дио увидел подпиленные треугольником зубы.
Крепче сжав нож, Дио начал спускаться по лестнице в серый сумрак подвального этажа. Издав пронзительный, нечеловеческий крик, женщина еще глубже присела на своих длинных жилистых ногах и прыгнула высоко вверх и в сторону, разом скрывшись из виду. Спустившись ниже, Дио увидел стервятника. Тот дышал еще, на губах пузырилась кровавая пена. Расфокусированный взгляд смотрел, не видя. Рядом валялась резиновая дубинка. Дио рванул пропитанную кровью рубашку так, что пуговицы посыпались во все стороны. Четыре раны в правом подреберье, похожие на следы вил, не оставляли шансов на спасение. Стервятник умер раньше, чем Дио закончил осмотр. И лишь подняв взгляд от тела, Дио рассмотрел, что творилось в подвальном этаже здания.
— Там действительно было большое «крысиное гнездо». Уроды полностью его разорили. Они убили всех.
Дио видел кровавые бойни. Не раз он сам участвовал в них. Но никогда, убивая, он не стремился причинить своим жертвам максимум боли, и потому воспоминания об увиденном вызвали невольную дрожь. Скал заметил судорогу, пробежавшую по плечам Дио, коротко кивнул. Качнулся ярко-красный огонек сигареты. Затянувшись, Скал выпустил облачко дыма.
Дио почувствовал, что его мутит. В запахе дыма ему почудился запах крови. Ее было столько, что пол почернел, превратившись в одну большую лужу. Он шел осторожно, боясь поскользнуться и упасть на мокрой мраморной плитке. Серый сумрак подвальных помещений разбавлял лишь падавший с лестничного пролета свет да отблеск занимающегося вдалеке пожара. Пламя, скрытое за поворотом, играло ярко-красными бликами в металлическом оформлении павильонов. Пространство, наполненное стонами и криками умирающих, затягивало плотной белесой пеленой. Прежде чем идти дальше, Дио поправил шейный платок, опустил на глаза большие летные очки. Но даже сквозь двойной слой ткани, защищавший нос, проникал удушающий запах смерти.
— Я видел с полсотни Мародеров и всех стервятников ударной группы. Многие из них были еще живы.
Дио шел, методично работая ножом. Беглый взгляд, достаточный, чтобы понять — нанесенные Уродами раны смертельны, и короткий удар в шею. Осознание того, что разгорающийся пожар и так добьет оставшихся в живых, если те не истекут кровью раньше, чем угарный газ заполнит их легкие, не могло остановить Дио. Он шел, представляя себя живым воплощением Губителя. Эта мысль облегчала ему его труд, он будто бы становился другим человеком. Когда дым заполнил нижний этаж настолько, что уже ел глаза, проникая даже сквозь плотно прилегающие к лицу летные очки, Дио вышел из транса, вновь осознав, кто он и где находится. Гудело, стелясь под самым потолком, все шире и жарче разгоравшееся пламя. Развернувшись, Дио бросился обратно к лестнице. Бежал, едва не падая на мокром полу, задыхаясь от всепроникающего дыма, с трудом ориентируясь в его черных непроницаемых клубах. Рев пламени, распространявшегося с чудовищной скоростью, подсказывал верную дорогу — оно также искало путей наружу.
Выход на лестницу он угадал по обжигающе горячей волне, ударившей внезапно в спину. Закричав от невыносимой боли, ринулся прочь от настигающего пламени, едва не упал, запнувшись о ступеньки, и, захлебываясь раздирающим легкие кашлем, вылетел в холл первого этажа. Глаза слезились, повязка на шее затрудняла дыхание. Он сорвал и очки, и платок, бросил их на пол. Пошатываясь, побрел подальше от лестничного пролета, ставшего вдруг поддувалом разрастающегося пожара. Когда бегущие сплошным потоком слезы чуть промыли глаза, он увидел, что поднялся наверх по другой лестнице и теперь стоит в огромном круглом зале, перед пустым дверным проемом центрального входа. За его порогом стоял Скал в окружении своей свиты. Игорь занимал привычное место по его правую руку. Дио опустил взгляд. Его ладонь все еще сжимала окровавленный нож. Не думая, он сорвался с места, в один прыжок преодолев все разделявшее их расстояние. Гримаса страха исказила лицо Игоря, он вскинул руку, защищаясь. Привычно направляя нож снизу вверх, в область подбрюшья, Дио отстраненно подумал, как легко у него все получается…
Нож соскользнул, лишь слегка пропоров одежду. Живот Игоря был надежно защищен от удара. В следующий момент его самого с силой ударили по руке, принуждая разжать пальцы, выпустить оружие. Болевой захват заставил изогнуться дугой, а опустившийся на затылок кастет избавил на время от боли.
— Игорь предатель, — сказал Дио, силясь разглядеть в темноте глаза Скала. — Он был там, с Уродами.
— Игорь не отлучался с периметра до тех пор, пока не запахло жареным, — ответил Скал.
— Тебе солгали, — сказал Дио.
Скал замолчал, задумавшись. Дио вновь услышал, как капает где-то размеренно вода. Звук убаюкивал, стоило труда держать глаза открытыми. Когда Скал заговорил снова, Дио, вздрогнув, обнаружил, что голова его упала на грудь, а сознание почти отключилось.
— Нижний этаж выгорел весь. Ничего не осталось. Но наверху мы нашли много трупов. Стервятники, убитые твоим ножом, Дио.
— Ты сам приказал стервятникам разоружиться, выдав им эти проклятые дубинки, Скал. Я отдал свой нож Игорю.
— Я?! — казалось, впервые за все время разговора Скал потерял выдержку и самообладание. — Я похож на идиота, мальчик?
— Игорь предатель, — повторил Дио, осознав совершенную им ошибку. Осознание это лишь добавило горечи. — Вы нашли мой нож? — спросил он, помолчав.
— Да. В спине у Жженого, — ответил Скал, и по тому, как он склонился ближе, Дио понял, что тот хочет видеть его реакцию.
— Жженого убил Игорь. — С трудом проглотив невесть откуда взявшийся ком в горле, Дио добавил: — После того, как Жженый убил танка.
— Жженый убил танка? — Скал снова не сумел скрыть своих чувств, но теперь в его голосе сквозило явное удивление.
— Да, — Дио кивнул, — куском алюминиевого профиля.
— Он сжимал его в кулаке. Это верно. Но мы не видели ни одного Урода. Ни живого, ни мертвого.
Скал снова задумался ненадолго, а Дио почувствовал, что сознание вновь ускользает от него.
— Я верю тебе, Дио, — наконец продолжил Скал. — Ты, может быть, частенько не говоришь всей правды, но ты никогда не врешь, я достаточно тебя знаю… Но прежде чем мы с тобою закончим, я хотел бы, чтобы ты ответил мне еще на один вопрос… Откуда у тебя это? — Раздался шорох, и Скал поднес к глазам Дио его новый, прошедший закалку кровью, нож.
— Нашел в логове «крыс», — ответил Дио, наслаждаясь тем, что говорит чистую правду.
— И много там было добра? — спросил Скал с какою-то тоской в голосе.
— Очень, — ответил Дио с мрачным удовлетворением.
— М-да, — Скал снова вздохнул. — Я верю тебе, Дио, — повторил он, — поэтому мне будет непросто сделать то, что я должен.
Встав, он сплюнул окурок, схватил Дио за ворот, одним сильным рывком поставив его на ноги. Мышцы пронзила острая боль, колени подогнулись невольно.
— Идем, — Скал почти тащил его за собой. Сосредоточенный на том, чтобы передвигать ноги самостоятельно, Дио чувствовал лишь захлестывающий его с головой безотчетный ужас и не находил в себе сил противостоять ему. Он не знал, что задумал главарь Губителей, и ощущение неотвратимо приближающейся катастрофы сжимало сердце стальными когтями.
Когда Скал повлек его вверх по крутым ступеням и вытолкнул под нестерпимо яркое после темноты подвала солнце, Дио все-таки упал. Пространство вокруг взорвалось торжествующими криками. Ослепленный бьющим в глаза светом, ослабленный перенесенными испытаниями, Дио тщетно пытался подняться без помощи связанных за спиной рук.
— Вот тот, — закричал Скал, — кто виновен в смерти наших братьев! — И ему ответил многоголосый, оглушающий рев.
Не веря собственным ушам, Дио вскинул голову. В лицо его тут же больно ударил пущенный кем-то камень. Из рассеченной скулы потекла по щеке кровь. Это помогло наконец сконцентрироваться. Одним рывком Дио перекатился на бок, встав на колени, а потом, пошатываясь, поднялся на ноги и обвел взглядом окружающее пространство.
Банда ушла из ангаров Депо. Дио не узнал эту серую бетонную коробку, посреди которой он стоял в окружении всех оставшихся в живых Губителей. Недостроенное одноэтажное здание, лишенное крыши, было заполнено бетонными блоками, на которых, словно на ярусах амфитеатра, расположилась вся банда. Взгляд сам вылавливал из толпы знакомые лица. Все они сейчас казались чужими и отталкивающими.
— Вот тот, кто заманил их в огненную ловушку! — кричал Скал. — Тот, кто убил их ударом ножа в спину!
— Не-е-ет!!! — крик Дио захлебнулся в граде обрушившихся на его голову камней.
Пытаясь защититься, уйти от острых осколков гравия, он вновь упал на колени. Кровь бежала уже и по щеке, и по виску. Затылок отзывался тупой, ноющей болью. Скал шагнул ближе, закрыв его собой и тем самым принуждая банду прекратить истязание. Вскинул руки, требуя внимания.
— Он шел тропою Губителя, и не нам распоряжаться его жизнью, — проговорил он тише, заставив толпу замолчать. — Он убил Тесака. Многие видели, как он пытался убить Игоря… Кто усомнится теперь, что он — тот, чьего возвращения ждем? Ибо было предсказано! Перед приходом Губителя мир наполнится ордами смертоносных тварей и нежити! Последние дни мира настают!
Дио стоял на одном колене, снова и снова пытаясь подняться на ноги и чувствуя, что едва ли удержит собственный вес. Его шатало из стороны в сторону, а разум отказывался воспринимать окружающее, настолько чудовищным казалось все творящееся вокруг. «Я — Губитель», — думал он, не в силах избавиться от навязчивой мысли, осознавая всю ее бредовость и вспоминая одновременно, как он шел там, под землей, задымленными коридорами, убивая и представляя себя богом, которому он поклонялся… То, что приносило ему тогда облегчение, сейчас обернулось кошмаром.
Наконец он собрался с силами и рывком вновь поднялся на ноги.
— Я вызываю тебя, Скал! — крикнул он и не без удовольствия заметил, как отшатнулась банда, когда голос его, умноженный гулким эхом, прокатился от стены до стены огромной бетонной коробки. Никто не помнил, когда в последний раз член банды вызывал на бой своего предводителя, оспаривая у того право стоять во главе Губителей. Казалось, Скал всегда был и навсегда останется их лидером. Дио понял вдруг, что даже если ему каким-то чудом удастся одолеть Скала в поединке, он не проживет долго. Банда ненавидела его. Он чувствовал эту ненависть всем своим существом, она обволакивала его, как кокон.
Стало так тихо, что Дио услышал, как скрипит, перекатываясь под чьими-то ботинками, бетонная крошка. Как пронзительно кричат стрижи, гнездящиеся в широких щелях на стыках нештукатуренных грязно-серых плит здания. Скал медленно обернулся, посмотрев ему прямо в глаза.
— Смело, — прошептал он так тихо, что даже Дио с трудом услышал сказанное. — Смело, но поздно, мальчик… Ты вне закона. Ты вне закона! — прокричал он громко, и словно почувствовав облегчение, толпа выдохнула, вторя ему: «Ты вне закона!»
— Ты вне закона! Ты вне закона!! Ты вне закона!!! — кричали люди, потрясая оружием, пока двое из свиты Скала, подхватив под локти, волокли Дио к выходу.
Он не сопротивлялся больше, почувствовав, что у него не осталось никаких сил. Его готовность драться, а вместе с ней и вся энергия, которую придала ему ярость, испарились без следа. Он уже не пытался переставлять ноги, почти повиснув на руках своих конвоиров. Грудь его разрывала тоска. Тоска о единственном человеке, который мог бы выступить на его стороне сегодня и который был мертв.
Он не удивился, увидев во дворе толпу схарматов в их длинных балахонистых одеяниях, украшенных символами хаоса — восемью перекрещенными стрелами. Те расступились, открыв взгляду странную повозку, — гибрид телеги и автомобиля. Кабриолет, поставленный на деревянные обрезиненные колеса, мехос, приводимый в движение магией Слова. Дио бросили в пустой короб в передней части машины, и он снова почувствовал боль в вывороченных суставах связанных за спиной рук. Эта боль приносила облегчение, помогала отвлечься от другой, еще большей боли. Он смотрел в темное предгрозовое небо — ветер гнал с севера грязно-серые громады туч — и как милости ждал забытья. Ему хотелось умереть. Когда на лицо его упала тень, он даже не повернул головы, чтобы увидеть, кто это. Тонкие девичьи пальцы взяли его за подбородок, заставив посмотреть прямо в глаза.
— Ты убил Жженого, — сказала Тара, и в ее голосе Дио услышал собственную тоску по умершему.
— Я не делал этого, Тара, — ответил Дио и сам не узнал себя.
— Твой нож, Дио. — Она приставила к его горлу так хорошо знакомый ему клинок. Дио сглотнул невольно, почуяв ледяное прикосновение стали. — Я сама вытащила его из-под лопатки Жженого.
— Бей, — сказал он равнодушно. — Мне уже все равно. Только запомни. Жженого убил Игорь.
Она замахнулась для удара, когда руку ее кто-то перехватил. Дио увидел, как усиленные сталью пальцы сграбастали тонкое запястье девушки, выкручивая его, заставляя выпустить оружие. Тара рванулась, вскинула полный ярости взгляд и отшатнулась, задохнувшись от ужаса.
— Не смей, — сказал лекан тихо, и Дио узнал ту тварь, что улыбнулась ему однажды у дрезины. — Теперь он наш.
Пальцы Тары разжались безвольно, нож упал, звякнув по корпусу мехоса, и лекан ослабил хватку, позволив девушке выскользнуть прочь.
— Я приду посмотреть, как тебя убьют на арене! — кричала она, когда лекан захлопнул крышку багажника.
«Жженый любил смотреть бои», — подумал Дио, наконец-то отключаясь.
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Кто-то легонько бил его по щекам, заставляя прийти в чувство. Дио провел языком по пересушенным губам, и его голову тотчас приподняли, поднеся ко рту чашку, полную чуть подслащенной воды. «Пей», — сказал кто-то требовательно, и Дио послушно сглотнул, ощущая, как постепенно с каждым новым глотком возвращается к жизни. Боль не ушла, но притупилась. Притупилось и мучительное чувство потери, на смену ему возвращалась утраченная было жажда жить. Не верилось, что там, в пустой бетонной коробке без крыши, он был готов уже сдаться, смириться со всею ложью, прозвучавшей из уст Скала… Сейчас собственная слабость бесила, и бешенство как будто вливало в него энергию. Он открыл наконец глаза.
Увиденное заставило его поперхнуться. Он рванулся изо всех имевшихся сил и понял, как же он ослаб за эти дни. Лекан, поивший его подслащенной водой из красной эмалированной кружки в горошек, даже не шелохнулся. Лишь отнял край от губ, усмехнулся:
— Не дергайся. Останешься без зубов.
Дио глядел, закипая ненавистью и понимая одновременно — он целиком и полностью в руках твари. В самом прямом смысле этого слова. Усиленная металлическими пластинами ладонь уверенно поддерживала его голову. Та самая ладонь, что отвела от него удар Тары…
— Еще хочешь? — спросил лекан и, не дождавшись ответа, снова поднес кружку ближе к губам.
Пить хотелось. Дио сглотнул невольно. Пара глотков лишь раздразнила жажду, показав, как же пересушено его горло, как запеклись губы. Неотрывно следя за тварью и понимая, что едва ли сможет противостоять ей сейчас, он снова принялся пить. Не спеша, понемногу, осознавая, что слишком много жидкости может убить его сейчас так же верно, как удар ножа в живот. Тварь, очевидно, тоже понимала это. Когда кружка опустела наполовину, лекан отставил ее на прикроватную тумбочку.
— Потом дам еще, — сказал он, поднимаясь.
Только теперь Дио заметил, что лежит в небольшом, но чистом и светлом помещении с выбеленными стенами. Колыхались, развеваясь от задувающего в распахнутое окно ветерка, легкие тюлевые занавески, снаружи доносились приглушенные расстоянием голоса людей. По ярко-голубому небу бежали белые облачка. Лекан вновь положил его голову на подушку, и Дио понял, что просто не сможет поднять ее сам.
Тварь откинула покрывало, и Дио почувствовал ток свежего воздуха по обнаженной коже. Кто-то раздел его, пока он валялся в отключке. Ощущение беззащитности усилилось, накатив приступом паники. Дио подобрался невольно, и тварь, прохладными пальцами ощупывавшая его тело, почувствовала напряжение мышц.
— Расслабься. — Лекан вновь усмехнулся. — Ты мне неинтересен. — Сильные пальцы прошлись по груди, ощупав ребра. Чуть теплая ладонь легла на живот, тварь надавила слегка сначала с одного бока, потом с другого. Спросила: — Не больно?
— Нет, — ответил Дио, внимательно отслеживая каждое движение твари.
— Внутренних повреждений нет, — резюмировал лекан, вновь прикрывая его одеялом. — К концу недели встанешь на ноги.
— Ты что, врач? — спросил Дио, не удержавшись.
— Был когда-то. В прошлой жизни. — Лекан вновь присел на стул рядом, заложил ногу за ногу, обхватив ладонями колено. Сходство твари с человеком сводило Дио с ума. Требовалось усилие, чтобы помнить: перед ним тварь, а не молодой, загорелый и длинноволосый парень. — До того как начал служить в армии Схарма. Даже здесь не очень-то жалуют лековых тварей, и желающих лечиться у лекана не так чтобы много… Но тебе-то не привыкать иметь дело с нами? — Тварь смотрела прямо в глаза, и Дио понял, что она знает. Знает все.
Он благоразумно промолчал. Тварь усмехнулась. Спросила, все так же пристально глядя пустым, невыразительным взглядом искусственных глаз:
— Почему ты так ненавидишь нас? Там, на железной дороге, ты сказал, что леканы хуже Уродов… Я видел Уродов. Они никогда не были людьми. А мы были. Были и остаемся. Я человек, Дио. Такой же, как ты. Отличия несущественны.
— Виноват ли волк, что родился волком? — спросил Дио с вызовом. — Чтобы стать уродом, надо родиться уродом. Чтобы стать леканом, достаточно продаться мастеру Леку.
— Мне жаль, что ты воспринимаешь все так. — Искусственные глаза смотрели без всякого выражения, но рот твари, сжатый в тонкую линию, выдавал ее чувства. — Я надеялся, мы станем друзьями.
Дио не смог сдержать короткого смешка.
— Что тебе в моей дружбе?
— У меня есть свои резоны. — Улыбнувшись грустно, лекан снова взял кружку и приподнял голову Дио. — Пей, — нагретый солнцем металл мягко коснулся губ, и Дио сглотнул, ни на секунду не сводя глаз с твари.
— У меня нет друзей, — ответил Дио, когда кружка наконец опустела. — Больше нет.
— Я знаю, — ответил лекан, вновь кладя его голову на подушку. — Как иначе мы могли бы достать тебя так быстро и так просто? — На губах твари мелькнула легкая усмешка.
— Тварь, — выдохнул Дио, чувствуя, как наливается свинцовой тяжестью затылок и непроизвольно закрываются глаза. Рука чуть шевельнулась в бессильной попытке оттолкнуть кружку с питьем.
— Меня зовут Март, — невозмутимо ответил лекан. Его голос донесся будто издалека. — Я предпочел бы, чтобы человек, которому предстоит меня убить, знал мое имя.
Лекан говорил что-то еще, но Дио уже не различал слов. Сквозь дрожание смыкающихся ресниц следил, как шевелятся губы твари, и какой-то другой человек в его голове повторял не в такт: «Как иначе мы могли бы достать тебя, Дио?»…

Когда Дио снова очнулся, вокруг уже никого не было. Все так же колыхалась развеваемая ветерком занавеска, но вернувшиеся силы подсказывали — прошло не меньше суток. Он без труда поднял голову, а потом сел. Скрипнули металлические пружины кровати. Рядом на прикроватной тумбочке стояла та самая кружка, из которой его поил лекан. Снова полная. Дио сглотнул невольно, провел языком по пересушенным губам. Пить хотелось. Но не хотелось снова провалиться в тяжелый, дурманящий сон, пусть даже сон этот поставил его на ноги. Боясь передумать, поддаться минутной слабости, он схватил кружку, одним быстрым движением выплеснув воду за окно.
Он не рассчитал своих сил. Вода пролилась на подоконник, побежала, часто закапав на пол. Кружка, показавшаяся невероятно тяжелой, едва не выскользнула из пальцев. Дио осторожно опустил ее обратно на тумбу. Рядом, на том самом стуле, где совсем недавно сидел лекан, лежала стопка поношенной, но целой и чистой одежды. Под стулом стояла пара ботинок.
Одевался Дио медленно, осознав, как обманчиво то ощущение вернувшегося здоровья, что дали ему многочасовой сон и наконец-то ясная голова. Зашнуровав ботинки, поднялся, придерживаясь за спинку кровати, и понял, что предосторожность эта не была излишней. Ноги дрожали, а комната медленно вращалась перед глазами, и потребовалось некоторое усилие, чтобы прекратить непрестанное коловращение. Не меньше минуты прошло, прежде чем Дио отважился шагнуть к распахнутому настежь окну. Ветер, охладивший разгоряченный лоб, окончательно привел его в чувство.
Комната третьего этажа выходила на широкий, ярко освещенный заходящим солнцем и огражденный высоким бетонным забором двор. Смахнув ладонью остатки воды, Дио лег животом на подоконник, высунувшись из окна по пояс. Длинная пятиэтажка не походила на жилые дома, а напоминала скорее одно из административных зданий промзоны. Чуть справа виднелся широкий козырек парадного входа, и можно было бы попытаться выбраться на него…
Дио усмехнулся. Это отсутствие решеток и настежь распахнутое окно как будто намекали: беги! Но бежать ему было некуда, и его пленители прекрасно знали это. В Городе не осталось никого, к кому он мог бы обратиться за помощью… В Городе не осталось никого, кто просто не желал бы ему смерти. Это сдерживало лучше любых оков и заборов. Вздохнув, Дио еще раз прошелся взглядом по пустому двору, бетонной ограде, плотной стене сосен за ней и выпрямился. На новой рубашке осталась темная полоса от пролитой воды. Влажная ткань приятно холодила тело, напоминая одновременно, как же все-таки хочется пить.
Словно отвечая на его мысли, дверь распахнулась и на пороге появился лекан. «Март», — вспомнил Дио имя твари. В руках тот держал заставленный тарелками поднос. Полотенце, перекинутое через плечо, придавало ему какой-то нелепый вид, но Дио подобрался невольно, почувствовав, как напряглись мышцы, и испытал мгновенное удовлетворение. Он сколько угодно мог общаться с тварью как с самым обыкновенным человеком, но его тело знало, чего на самом деле можно ждать от лековых выродков, и никакие предложения дружбы не могли изменить эту память о доброй дюжине смертельных схваток, из которых ему пока везло выходить победителем. Сразу же вспомнились последние слова твари, сказанные перед тем, как начало действовать подмешанное в питье зелье: «человек, которому предстоит меня убить» — Дио не был уверен, что верно услышал и точно запомнил сказанное. Со смутной досадой почувствовал, как пробуждается невольный интерес к твари. Взгляд сам внимательней скользнул по фигуре, оценивая в лекане потенциального противника. Дио понял, что хочет этого вероятного поединка так, как хотел бы уже принадлежащего ему права.
Лекан перехватил его взгляд. Дио понял это по тому, как приопустились уголки вдруг сжавшихся в тонкую линию губ. Как будто компенсируя полное отсутствие мысли в стеклянном взгляде, мимика твари выдавала все ее чувства. Очевидно, лекан знал это. Он поспешил опустить голову, принявшись переставлять тарелки с подноса на прикроватную тумбу. Завершив, прислонил поднос к ножке стула и сел так, словно никуда и не уходил. Лицо его снова стало абсолютно бесстрастным.
«Он не хочет умирать, — подумал Дио с мрачным удовлетворением, — и не хочет в этом признаваться».
— Ты вылил воду? — спросил лекан, заметив лужу, натекшую под подоконник. — Зря. Тебе нужно много пить.
— И много спать. — Дио не смог сдержать кривой ухмылки.
— Ты плохо спал? Тебе стало хуже? — лекан остался невозмутим. Кивнул на сервированную тумбочку. — Эта вода была чистой, и я принес еще.
— Чистой? — спросил Дио, глядя твари в глаза и испытывая дискомфорт от того, что не может ничего прочесть в этом дистиллированном взгляде.
— Да, — ответил лекан, и в его голосе Дио почудилось легкое замешательство. — Зачем ты спрашиваешь, ты ведь понимаешь, что я не вру?
— Чтобы поймать тебя на лжи, когда ты надумаешь-таки меня обмануть, — буркнул Дио, садясь наконец на кровать, ближе к дымящимся тарелкам. Запахи раздразнили дремавшее чувство голода, и игнорировать требования организма становилось все сложнее.
Не желая показывать, как же он на самом деле голоден и как ему хочется пить, он отломил кусочек тонко нарезанного хлеба. Медленно поднес его ко рту, наслаждаясь запахом теплой еще сдобы. От этого запаха кружилась голова и дрожали руки. Этот запах будил в нем что-то прочно и давно забытое…
Лекан успел подхватить его до того, как Дио свалился на пол. Накатило мгновенное чувство невесомости, словно при прыжке с большой высоты, комната перевернулась вверх тормашками, а уже в следующий момент его подхватили, не дав удариться головой об пол. Прямо над собой Дио увидел лицо твари, и на лице этом явственно читалось неподдельное беспокойство. Именно это озабоченное выражение, спрятавшееся в поджатых уголках губ, в глубокой морщинке, отчеркнувшей переносицу, привело Дио в ярость. Что-то похожее он замечал иногда на лице Жженого, когда тот думал, что Дио не видит его…
Тварь не ожидала нападения, и потому первый удар пришелся точно в цель. Будь у Дио больше сил, этот удар был бы смертелен для обычного человека и, может быть, на некоторое время обездвижил бы тварь. Основание раскрытой ладони, направленной снизу вверх, должно было вогнать носовой хрящ в мозг или по крайней мере сломать противнику нос. Лекан, казалось, вовсе не заметил удара, зато Дио прочувствовал, как электрическим разрядом пробежалась от запястья к локтю пронизывающая, парализующая боль. Рука повисла плетью, онемев на миг. Удар левой, покалеченной волком рукой был легко блокирован тварью, и меньше чем через минуту Дио понял, что лежит, придавленный коленом к полу, намертво зажатый стальными пальцами твари, без возможности хоть как-то пошевелиться.
— Пусти, — прохрипел Дио пересушенным горлом.
— Успокоился? — спросил Лекан, не ослабляя хватки. Голос его был так же ровен, а дыхание даже не сбилось.
— Да, — выдохнул Дио, понимая, что не сможет справиться с тварью здесь и сейчас.
Но, прежде чем выпустить, лекан сжал пальцы чуть крепче. Достаточно, чтоб не ожидавший подвоха Дио шумно втянул воздух сквозь стиснутые зубы. И только после этого лекан поднялся на ноги, убрав колено с груди.
— Я тебе это еще припомню, — сказал Дио, пытаясь встать.
— У тебя еще будет такая возможность. — Лекан протянул раскрытую ладонь, предлагая помощь, и Дио, не раздумывая, сжал чуть теплые пальцы твари, закрытые сверху холодными металлическими пластинами. Оценил и уверенную, крепкую хватку, и то, как внимательно потенциальный противник следил теперь за каждым его движением, не расслабляясь ни на секунду.
Лекан помог ему снова сесть на кровать. Отступил, уже не позволяя себе повернуться к Дио спиной, и свинтил крышку на маленьком термосе, принялся наливать в нее дышащий паром напиток. Дио вздохнул глубоко и почувствовал запах мяты. Постепенно приходило расслабление и какое-то буйное, неуемное веселье, почти что азарт. Лекан его боялся и уже не скрывал этого. Это косвенное признание силы льстило. Радовала и ярко-красная капля, медленно, как бы нехотя, выползшая из левой ноздри твари. Лекан стер ее тыльной стороной ладони, и металл, защищающий его запястье, окрасился алым.
— На, — сказала тварь, протягивая пластиковую кружку с травяным чаем. Добавил, предупреждая: — Горячий.
Дио кивнул, обеими руками принимая обжигающий пластик. Коснулся губами, спеша сделать первый глоток, утолить наконец мучившую его жажду. Чай был слишком горяч. Пришлось опустить кружку.
— Все еще хочешь быть моим другом? — спросил Дио, не скрывая охватившего его веселья.
— А что? — Лекан держался настороженно. Стоял, не спеша садиться. В нем ни на гран не осталось той спокойной уверенности в себе, что он демонстрировал так недавно.
— Хочу узнать, почему Скал меня сдал. Я понял все, кроме этого. Расскажешь мне? По-дружески? — И Дио широко улыбнулся твари.
— Скал жаден и азартен. Он откусил кусок, которого не смог проглотить. — Лекан сел наконец, но в его позе все еще чувствовалась напряженность. — Он заключил сделку и не смог расплатиться по контракту.
— Полсотни «крыс»? — спросил Дио, мысленно расставляя по местам последние части головоломки.
— Да. — Лекан кивнул. — И амуниция, выданная стервятникам как предоплата.
— Респираторы и резиновые дубинки?
— Да. — Лекан снова кивнул, и Дио выругался, вкладывая в забористое ругательство всю накипевшую злость.
— Я верил ему. — Сказав это, Дио почувствовал вдруг внезапную горечь, лишь теперь вполне осознав, что значил для него лидер банды. Возникло острое, непреодолимое желание сдать Скала. Сдать точно так же, как тот сдал его самого. Ведь если Скал поверил его рассказу об устроенной Уродами ловушке и о предательстве Игоря, значит, Игорь скоро умрет. Как только Скал выяснит, кто именно покрывал предателя. Но если Дио передаст схарматам свой последний разговор со Скалом… Стоило труда сдержаться, преодолеть мгновенную вспышку ярости. Когда приступ прошел, Дио понял вдруг, что Игоря он все-таки ненавидит больше. Это понимание принесло странное удовлетворение. Своей волей он будто бы давал Скалу второй шанс, и собственное великодушие казалось широким жестом, дарило иллюзию свободы. Даже здесь, в плену у схарматов, он все еще мог выбирать, был в состоянии влиять на ситуацию. Это воодушевляло, заставляло надеяться на лучшее, давало сил бороться дальше.
Лекан понял его молчание по-своему.
— Вы потеряли много людей. Нужен был козел отпущения. А ты сделал все, чтобы стать идеальной кандидатурой на эту роль. Скал не мог поступить иначе.
Дио вскинул заинтересованный взгляд. Лекан как будто защищал главаря банды, ища тому оправданий. Вспомнив об остывающем чае в своих руках, сделал наконец-то глоток, не сводя глаз с твари. Та не переставала его удивлять. Попытка оправдать поступок Скала казалась по меньшей мере странной.
«Да, — подумал Дио, с наслаждением потягивая теплый, настоянный на травах, чай и чувствуя, как отступает наконец жажда, — продав меня схарматам, эта бритая скотина разом убила двух зайцев, позволив банде выместить злость и дав понять Игорю, что настоящее положение дел ему не известно». Утешало одно — Игорь скоро умрет. И, зная Скала, Дио мог бы поклясться, что смерть эта будет не из приятных.
— Ладно, — опустошив кружку до дна, Дио вновь потянулся за термосом, — а что ты там говорил насчет того, что я будто бы должен тебя убить?
Расслабившийся было лекан вновь напрягся, и Дио понял, что ему нравится наблюдать, как каменеет лицо твари, выдавая испытываемый ею страх.
— Ты убиваешь таких, как я. — Лекан говорил медленно, пристально глядя в глаза своим ничего не выражающим взглядом. — Признаться, до сего дня я относился к этому факту с изрядной долей скептицизма…
Тварь замолчала надолго.
— И? — подтолкнул Дио, точно зная, что именно ему скажет тварь, и понимая, как же ему хочется услышать это из ее уст.
— Твое сегодняшнее выступление было бы совсем неубедительно, если бы не одно «но». — Лекан пристально всматривался в него, будто силился разглядеть что-то. — Ты не боишься, — наконец закончил он, видимо, отчаявшись найти искомое.
Дио не смог сдержать торжествующей улыбки.
— Хотите, чтобы я продемонстрировал свои способности?
— Лично я, — все так же медленно произнес лекан, и Дио четко различил ударение, поставленное на слове «я», — предпочел бы, чтобы ты просто рассказал мне, как это у тебя получается… По-дружески.
— Боишься умереть? — спросил Дио все с той же улыбкой.
— Я не умру уже, — ответил лекан, сохраняя все ту же серьезность. — Но я ценю свое тело, мне нравится ощущать его живым. Жизнь в послесмертии меня не прельщает.
— Ну что же, жаль, — ответил Дио.
— Ты ничего мне не расскажешь? — закончила за него тварь, и вопрос прозвучал почти как утверждение.
— Нет.
— Тогда готовься. — Лекан встал. — Я очень постараюсь тебя убить. И как ни жаль, — сожаление в его голосе было неподдельным, — но мне дороже своя жизнь.
— Тварь! — выдохнул Дио, когда дверь за спиною лекана захлопнулась.
Азарт прошел. Осталось холодное осознание факта: эта схватка станет для него последней. При любом раскладе. Да и убивать этого Марта уже как-то расхотелось. Противник признал свое поражение еще до начала боя. Эта мысль грела душу и придавала сил. Но лишала поединок какого бы то ни было смысла. Соскочив с кровати, Дио вновь перегнулся через подоконник, внимательно изучая усыпанный битым стеклом козырек парадного подъезда. Два этажа и три окна отделяли его от пути к свободе. Три незастекленных окна…
Закончив с этим, приступил к изучению принесенных леканом тарелок. Еда еще не успела остыть. С каждым проглоченным куском Дио чувствовал, как к нему возвращаются силы. Оставалось решить, куда ему теперь бежать отсюда. Стараниями схарматов путь в Город был закрыт для него навсегда.

Глава 10

Долгими зимними ночами, когда банда Губителей пряталась от метелей в холодных бетонных коробках заброшенных домов мегаполиса, у ярко разведенных костров из поколения в поколение передавались рассказы о мире вне Города. Это были истории о легендарных временах, когда мир был еще монолитен, о молодых и новых богах, о первом приходе Губителя, о смертоносных ордах, пришедших с ним, и о его предсказанном возвращении. Рассказы эти, приукрашенные невероятными подробностями, больше походили на сказки, но даже среди них встречались правдоподобные истории, повествующие о странных местах, куда судьба порой забрасывала стервятников. Дио не слишком любил такие рассказы, слушая их без особого внимания. Он не представлял своей жизни вне Города и не видел смысла в пустых небылицах. Зато Жженый охотно верил любым россказням. Ему мечталось, что, может быть, однажды он и сам соберется в далекий путь, чтобы увидеть лес, горы, дальние дороги, ведущие к равнинам и флаговым рынкам, другие поселения, вовсе не похожие на мегаполис, живущие другой, мирной жизнью. Частенько Дио зло насмехался над этими мечтами, и Жженый скоро перестал делиться с ним своими планами. Теперь Дио жалел об этом. Стоило немалого труда вспомнить, что именно рассказывали люди о мире, начинавшемся там, где проходила граница развалин и вставал сплошной, неприступной стеной дикий лес.
Более-менее сносно Дио помнил одну лишь историю — ту, которую Жженый любил больше и пересказывал чаще. Историю о заповедном лесном поселке у Оленьего Ручья. Согласно легендам, там жили люди, наделенные тайным знанием. Маги, способные не только создавать полезные механизмы, но и умеющие практически голыми руками творить настоящие чудеса. Место это, по преданию, было достаточно стабильно, чтобы люди могли жить там, не опасаясь внезапных смещений реальности. Они растили хлеб, пасли скот. Их мирная жизнь вовсе не походила на непрекращающееся противостояние банд города. Там не только никто не грабил и не убивал чужаков: по легенде, любой мог найти там помощь и укрытие.
Именно эти, раз за разом повторяющиеся рассказы, переданные через третьи уста истории о людях, спасенных кудесниками из Оленьих Ручьев, казались Дио самыми невероятными. Он готов был поверить байкам о любых чудесах, в конце концов, он сам не раз видел, как бесполезный хлам оживал, превращаясь в хитроумный механизм под ладонями мастеров Слова, и понимал, что и сам обладает неким даром. Но люди, готовые прийти на помощь каждому, казались ему воплощением невозможной, несбыточной мечты, сродни сказкам о Спасителе. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой.
Одновременно сейчас это легендарное место было единственным ориентиром во внешнем мире, дорогу к которому Дио смог вспомнить хотя бы приблизительно. Сотен пять километров на север от мегаполиса, за перевалом Чертово Седло. Дио казалось, что по лесу, там, где нет необходимости прятаться от посторонних глаз и перебираться через развалины, он должен дойти до поселка дней за десять, не больше. Но даже для такого короткого перехода ему нужно было хоть какое-то снаряжение. В лесу водились дикие звери. Не раз Дио видел волков и медведей, забредавших на окраины Города. Нужны были запасы воды и пищи. Мысль невольно возвращалась к найденному в высотке тайнику «крыс». Идти туда снова не хотелось. Но последние дни лета обещали уже осеннюю сырость. В воздухе пахло дождем, по небу неслись караваны белых облаков. Кто знает, что пригодится ему на новом месте? Возможно, огнестрельное оружие, бесполезное в городе, там будет работать исправней. Может быть, людей, живущих в горах, заинтересуют лекарства или книги — Дио не верил в бескорыстную помощь чужаков. О том, что он скажет им, этим таинственным чародеям, Дио старался даже не думать. Теперь, когда он внезапно остался один, ему все чаще казалось, что его уже не примут нигде, и перспектива эта пугала больше, чем любые опасности и даже возможная смерть.
Однако пока у Дио не было даже ножа.
Он мог бы сделать заточку из алюминиевой ложки, но опасался, что Март заметит пропажу и это лишь усилит надзор. Пока за Дио приглядывал один лишь лекан, и его это полностью устраивало. Решение нашлось быстро. Днем, когда во двор под окнами выходили покурить и поболтать какие-то люди, Дио скатывал матрац и переплетал кроватную сетку. На то, чтобы вынуть проволоку из ряда так, чтобы вся конструкция не разлетелась, ушло два дня и три часа работы. После он скрутил из длинного куска стали подобие стилета. Конец, служивший лезвием, заточил о ножку кровати. Другой конец согнул в кольцо, пропустив через него кусок шнурка из ботинок. Заправляя эту пародию на оружие в боковой шов джинсовых брюк, он все равно почувствовал себя намного более защищенным. Это было ложное чувство, и Дио понимал это умом. Но рука невольно подергивала сложенный в кармане шнурок. Хотелось проверить, насколько легко выходит из импровизированных ножен его самодельный нож.
В этот день Март заметил в нем эту внезапную перемену. Дио привык уже общаться с тварью, не обращая внимания на всегда одинаковый бесстрастный взгляд искусственных глаз. Мимика, жесты и тембр голоса могли рассказать гораздо больше. Лекан чуть медленнее расставлял посуду, держался чуть напряженнее и, против обыкновения, не сказал ни слова. В этот день Дио решил, что медлить больше нельзя.
Когда солнце скрылось за горизонтом, а на небе засияли первые звезды, Дио выглянул в окно. Небольшое пространство между пятиэтажкой и забором было ярко освещено установленным на крыше прожектором, неясно доносились голоса переговаривающихся часовых. Но сама стена здания утопала в глубокой тени. Мягко сияло рассеянным электрическим светом одно окно на первом этаже, у самого подъезда. Дио вспрыгнул на подоконник. Это был дом старой постройки, изобиловавший карнизами, декоративными выступами и рисунками, сложенными из кирпичей. В стенах пробегали широкие трещины, обещавшие дополнительную опору рукам. Ничего не стоило спуститься на два этажа вниз и на несколько окон влево — к удобному козырьку парадного хода. Все было настолько просто, что Дио в который уж раз подумал, не ловушка ли это? Дверь в его комнату всегда была заперта, а окно — приглашающе распахнуто настежь. Но иных путей выхода он просто не видел.
Дио прислушался. Вокруг было тихо. Покачивались, поскрипывая, сосны, и казалось, вот она, свобода, рукой подать, стоит лишь перемахнуть через бетонный забор. Прежде чем лезть за окно, Дио вытер о штанины внезапно взмокшие ладони. Пришло долгожданное ощущение опасности, разом обострившее все чувства. Мир задрожал привычно, в одно мгновение став предельно ярким и выпуклым. Ноги сами нашли удобный выступ, пальцы — глубокую щель в кладке. Движения приобрели быстроту и точность. В считаные мгновения Дио спустился к окну ниже. Мельком заглянул внутрь. Комната была темна, пуста и заброшена. Сорванная с петель входная дверь валялась тут же. Возникло мимолетное желание забраться внутрь и попытаться спрятаться в здании. Дио отмел эту мысль. Мертвые псы схарматов шли по следу не хуже живых, он не укроется здесь надолго. Нужно было уходить из города прочь. Раз и навсегда обрубить все концы, связывавшие его с прошлою жизнью.
Дио глянул из-под руки вниз. Со второго этажа уже можно было спрыгнуть, не боясь расшибиться, но по крыше ходили часовые, а на асфальте поблескивали осколки битого стекла. Дио скользнул взглядом вдоль по стене. От крыши подъезда его отделяло с полдюжины оконных проемов, и расстояние между ними было довольно широким. Дио вновь заглянул в окно, а потом бесшумно перевалился через подоконник в комнату. Стоило ли лезть по стене, рискуя наделать шуму или сорваться вниз, когда можно было бы просто пройти по коридору?
Замер надолго, прислушиваясь. Бетонные стены обрезали шумы улицы. Стихли и поскрипывание сосен, и стрекот сверчков. Зато стало слышно, что творится в здании. Лишь теперь Дио понял, как хорошо была изолирована от посторонних шумов та комната, в которой его держали. Вдоль по коридору расхаживал часовой. Скрипел в такт размеренным шагам мелкий мусор. Дио метнулся к дверному проему, встал, вжавшись спиною в стену. Он успел вовремя. Часовой остановился, Дио слышал его размеренное дыхание, поскрипывание кожаных сапог, когда человек переминался с ноги на ногу. Человек, не тварь. Тварь, обладавшая исключительным чутьем, давно бы его заметила. Мысль сократить путь уже не казалась Дио такой удачной.
Но, постояв немного, человек снова двинулся вдоль по коридору прочь все тем же неспешным, размеренным шагом, и Дио тихонько выдохнул, лишь теперь заметив, что не дышал все это время. Дойдя до конца коридора, часовой замер, глядя во двор сквозь пустой оконный проем. Дио чуть склонил голову, вглядываясь. Схармат, закинув за спину висевший на шее автомат, рассеянно хлопал себя по карманам куртки. Не дожидаясь, пока часовой найдет то, что ищет, Дио метнулся по коридору в следующую комнату, увидел закрытую дверь и, боясь возможного скрипа петель, нырнул в распахнутый проем напротив. Комната, вдвое больше, чем та, которую он только-только покинул, была так же пуста, но за стеной рядом кто-то нервно вышагивал из угла в угол. Дио прикрыл глаза, восстанавливая дыхание. Тронул пальцами взмокший лоб, проклиная себя за опрометчиво принятое решение.
Часовой в коридоре закурил. Воздух наполнился резким, всепроникающим запахом плохого табака, и Дио невольно поморщился. Сам он никогда не курил и не понимал этой страсти вдыхать зловонный дым сигарет. Снова выглянул в коридор. Часовой все так же стоял у окна, глядя во двор и попыхивая сигареткой. Дио понял, что пара минут у него еще есть.
— Я пойду! — вдруг сказали так близко и громко, что Дио вздрогнул и лишь потом понял, что шаги за стеной замерли. Это был Март.
— Сиди, — ответил кто-то, и Дио с удивлением понял, что узнает и этот голос. Тот самый схармат, что предложил подвезти его и Жженого до Депо. Накатило странное ощущение, будто все это случилось невероятно давно с каким-то другим, малознакомым человеком.
— Он уйдет сегодня. — Голос Марта звучал раздраженно.
— Не уйдет, — схармат говорил с уверенной ленцой. — За окном следят, а других путей наружу у него попросту нет.
— Не знаю… — Март замолчал надолго, и Дио живо представил, как тот стоит, поджав по своему обыкновению тонкие губы, сцепив руки за спиной и вперившись невыразительным стеклянным взглядом в пол. — Он не так прост, как кажется. В нем есть что-то…
Март снова замолчал, и Дио понял, что больше уже ничего не услышит. Часовой докурил, и в коридоре снова раздались размеренные шаги. Дио бросил еще один взгляд на дверной проем и подбежал к окну, которое выходило на крышу одноэтажной пристройки, и, не раздумывая уже, Дио перемахнул через подоконник на ту сторону. Подошвы мягко, практически бесшумно стукнули о рубероид, но в тишине ночи звук показался невероятно громким. Дио присел, касаясь пальцами шершавого покрытия, и лишь тогда огляделся. Он ошибался, считая здание, в котором его держали, одним из домов заводского комплекса. Это скорее походило на корпус больницы. Сразу стала понятна и кровать с характерной металлической сеткой, и маленькая комнатка без кухни, но с уборной. Дио понял, что совершенно не представляет теперь, в какой части города он находится. План побега, казавшийся таким простым и ясным, стремительно терял очертания. Блуждать по Городу, не имея ориентира, всего с одной проволочной заточкой в шве брюк… Нужно было найти настоящее оружие и выяснить, куда его привезли. Нужно было выловить кого-нибудь из схарматов…
Дио бросил взгляд назад. Там, рядом с тем окном, через которое он только что выбрался наружу, мягко светилось электрическим светом второе. «Надо уходить с крыши», — подумал Дио, понимая, что он здесь весь как на ладони. По стенам комнаты металась тень расхаживающего из угла в угол лекана. «Сейчас побегает-побегает, а потом все-таки кинется проверять». Дио физически чувствовал, как утекает, словно вода в сухой песок, время. Пригнувшись, он подбежал к краю крыши, кинул быстрый взгляд вниз и спрыгнул в высокие заросли сорной травы.
Позади раздался глухой, утробный рык. Дио почувствовал, как зашевелились, вставая дыбом, волосы на затылке. Рука сама дернула свернутый в кармане шнурок, и заточка мгновенно перекочевала в ладонь. Дио резко развернулся, одновременно падая на колено и подкатываясь под прыгнувшего на него волка. Стало сразу понятно, почему он никогда не видел ни одного человека во дворе после заката. И почему схармат был так спокоен и уверен в том, что ему не удастся уйти.
Волк прыгал от стены, не имея пространства для маневра, и прыжок его вышел неловок. С громким треском ломая толстые сухие стебли чертополоха, зверь тяжело завалился на бок. Загребли, разрывая жирную землю, задние лапы. Дио инстинктивно подтянул колени к груди и успел убрать ноги раньше, чем мощные челюсти, вооруженные целым рядом стальных зубов, сомкнулись на лодыжке. Метнулась тяжелая лобастая голова, наполовину закрытая металлическими пластинами, и Дио снова перекатился, пытаясь уйти в сторону от голодно клацающей пасти. Но теперь он и сам оказался зажат меж стеной и волчьей тушей. Пальцы крепче сжали тонкую сталь проволоки, цепляясь за нее, как за последнюю соломинку. Понимая, что никакая заточка не пробьет ни густой шерсти, ни толстой шкуры, ни тем более стальных пластин, защищавших голову и грудную клетку зверя, и бить надо лишь по глазам или в ухо, вскочил на ноги, упершись спиной в стену. Волк снова зарычал, обнажая зубы. Дио шагнул вперед, чуть согнув ноги в коленях, обхватил ладонями шею, выставив локти навстречу смыкающимся челюстям зверя.
Зубы снова клацнули вхолостую, скользнув по рукам, но так и не сумев осуществить захват. Клыки даже не оцарапали кожи. Движимый всей своей массой, неспособный быстро остановить атаку, зверь летел прямо вперед, и Дио уклонился всем корпусом в сторону, чтобы в следующий момент упасть на спину зверя, придавив. Удар лбом о кирпичную стену раскрошил тонкий слой штукатурки, покрыв темную шерсть белесым налетом пыли. Волк замер на секунду, оглушенный, и этой секунды Дио хватило, чтобы вогнать заточку глубоко в ухо.
Судорога прошила все тело зверя.
Дио лежал, тяжело дыша. Уткнувшись носом в холку волка. Придавив его спину коленом и зажав его голову под мышкой. Зверь не двигался, не издавал и звука. Дио чуть приподнялся, еще сильней вдавив колено в хребет, ладонями прижав голову волка плотно к земле. Волк не подавал признаков жизни. Лишь тогда Дио позволил себе встать на ноги. Руки тряслись. На глаза набегала кровь. Дио тронул ладонью рассеченный стальною пластиной лоб. В горячке боя он даже не заметил, как получил эту царапину. Кажется, он ударился затылком о кирпич. В ушах звенело, а в глазах плыли цветные пятна. Потом Дио понял, что это просто электрический свет, бьющий в лицо, и включившаяся сигнализация. Часовые на крыше направляли луч прожектора прямо на него. Дио отвернулся, чтобы уйти от этого нестерпимо яркого света, и увидел, что позади него стоит второй волк. «Надо найти оружие», — подумал Дио, когда тварь с утробным рычанием бросилась на него. Он успел еще вскинуть руки, точно так, как он сделал это в первый раз, защищая шею, но не успел принять более устойчивую позу.
Волк сбил его с ног. Дио упал прямо на тушу первого зверя, и это смягчило удар о землю. Но, прежде чем сомкнулись мощные челюсти, прежде чем волк успел сделать разрывающий ткани и мышцы рывок стальными зубами, воздух прошила автоматная очередь. Резкая боль в боку едва не заставила Дио вскрикнуть, а зверь замер. Два долгих вздоха Дио чувствовал на своем лице зловонное дыхание хищника, видел его обнаженные клыки и ярко-алый язык между ними, а потом вдруг волк оставил его, кинувшись на стрелявшего.
Человек закричал. Снова поднялось дуло автомата. Палец нажал на гашетку, но оружие дало сбой, автомат заклинило. Крик повторился. Человек попятился, все еще пытаясь стрелять, а потом развернулся и побежал.
— Дурак, — прошептал Дио, следя взглядом, как в три длинных прыжка волк настиг свою жертву, прыгнул на спину, опрокинув лицом в землю, и принялся рвать.
Крик перешел в визг, а потом резко замер, захлебнувшись кровью.
Дио откинулся обессиленно. Раненый бок жгло огнем, он чувствовал, как стремительно теряет кровь, а вместе с ней и силы. Рубашка неприятно липла к телу. Звездное небо кружилось над головой. «Сейчас я умру», — подумал он, понимая, что не сможет теперь противостоять зверю, но двор уже наполнился народом, и кто-то кричал заполошно: «Заприте их! Заприте их в клетках!» Подбежал Март. Упал на колени рядом, приподнял за плечи и заглянул в глаза своим пустым взглядом, а потом Дио почувствовал, как тот расстегивает пуговицы, чтобы осмотреть рану. Вспомнилось, как Март обронил, что будто бы был когда-то врачом. «В прошлой жизни». Сейчас эта неуклюжая шутка показалась вдруг невероятно смешной. Губы сами изогнулись в улыбке. Март снова бросил быстрый взгляд на лицо Дио, приподнял веки, заглянув в закатывающиеся глаза.
— Как он здесь очутился? — Голос схармата звучал раздраженно.
— Это вы мне скажите, — ответил Март, что-то делая с раной Дио. Тот чувствовал лишь дергающую боль да твердые, уверенные прикосновения рук лекана. — Как ваши люди его проворонили? Сколько постов стерегли окно? Три?
— Что с волком? — Схармат шагнул ближе, проигнорировав вопрос. На лицо Дио упала тень, закрывшая наконец яркий свет прожектора, бивший в глаза. Из груди вырвался невольный вздох облегчения. Захотелось, чтобы кто-нибудь выключил еще и пронзительный, разрывающий барабанные перепонки звон сигнализации.
Март бросил еще один быстрый взгляд на лицо Дио. Кажется, его беспокоила безумная улыбка, игравшая на губах раненого. Потом приподнялся, чтобы осмотреть волка.
— Мертв, — резюмировал он через минуту.
— Как?! — В голосе схармата сквозило явное недоверие.
— Так, — ответил лекан, выпрямляясь и демонстрируя окровавленную заточку.
Схармат пробормотал что-то невнятное на языке, которого Дио никогда не слышал раньше.
— Я говорил вам, он не так прост, — ответил Март.
— Рана тяжелая? — схармат снова перешел на общий язык.
— Нет. — Услышав ответ, Дио почувствовал некоторое облегчение. — Пуля прошла сквозняком, не задев жизненно важных органов. Но кровопотеря большая.
— Пуля?! — переспросил схармат обескураженно.
— Да, — ответил Март, поднимаясь на ноги. — Пуля. Ваш волк не нанес ему ни одного повреждения, о котором бы стоило говорить.
— Невероятно, — пробормотал схармат, подходя еще ближе. Так, что Дио увидел наконец его лицо. На высокий лоб набегали морщины. — И никто ничего не видел?
— Единственный свидетель мертв. — Март смотрел туда, где осталось лежать тело незадачливого стрелка. — Очень мне не хочется этого делать, но я не вижу другого выхода, кроме как действительно отправить его на арену. Может быть, тогда мы сумеем наконец понять, что происходит.
Март посторонился, пропуская двоих с носилками.
— Осторожнее! — предупредил он, но когда две пары рук подхватили Дио, резко приподняв, боль захлестнула с головой, затопив сознание непроглядной тьмой.

Глава 11

Второй раз он очнулся не в светлой комнате, выходящей окнами на шумящий под порывами свежего осеннего ветра сосновый бор, а в сыром и холодном подземелье. «Вот это больше похоже на правду», — подумал Дио, глядя на тусклую лампочку над самой головой и черный полукруг выгоревшей от жара побелки. Рыжие пятна потеков украшали и потолок, и грязно-зеленые стены. Покрытая пылью паутина серой тряпицей трепыхалась у частой решетки вентиляционного отверстия. Дио поднялся, сев. Бок отозвался тупой ноющей болью. Под расстегнутой рубашкой охватывал поясницу эластичный бинт, но Дио чувствовал, что рана действительно не серьезна. Голова оставалась как никогда ясной. Пальцы сами прошлись по планке, но не нашли ни одной пуговицы. Он принялся заправлять рубашку за пояс и обнаружил, что ремень из брюк выдернут. Усмехнулся вдруг проснувшейся предусмотрительности схарматов. Бросил взгляд вокруг. Тесная комнатка два на три шага едва вмещала узкие нары, больше похожие на неоструганную лавку. В углу приткнулось ржавое ведро. Дио сунул босые ноги в ботинки, отметил машинально, что и те остались без шнурков.
Дверь в подвал не выглядела достаточно надежной и, судя по отсутствию замочной скважины, запиралась на обычный засов. Но Дио не сомневался — снаружи выставлено довольно охраны, чтобы задержать его, надумай он прорываться на волю с боем. Он вновь усмехнулся и, вскарабкавшись на нары с ногами, принялся ждать. Ждать пришлось недолго, и это убедило его в том, что за ним внимательно следят.
Щелкнул, подтвердив догадку Дио, отодвигаемый засов, и дверь распахнулась. Охрана стояла, направляя дула автоматов внутрь. «Ничему не учатся», — подумал Дио, невольно вспомнив осечку, стоившую жизни одному из схарматов.
— Встать, — говоривший не был вооружен. В голосе его сквозила спокойная уверенность хозяина положения. Светлый взгляд из-под русых вихров смотрел твердо и пронзительно. Дио послушно поднялся. — На выход, — человек сделал приглашающий жест и шагнул в сторону, пропуская.
Не дожидаясь приказа, Дио сцепил руки за спиной и переступил порог, пригнув голову, чтобы не удариться о низкую притолоку. Взгляд скользнул по конвою. Автомат на шее, рожок патронов и нож на поясе. Там же болтались наручники, но никто и не подумал защелкнуть браслеты на сомкнутых за спиной запястьях Дио. Его такая беспечность устраивала вполне.
Ствол автомата ткнулся в спину, подталкивая и приказывая идти. Его пропустили вперед. Идти пришлось недолго. Сразу за поворотом пришедший за ним человек скомандовал: «Стой!» Дио остановился, развернувшись лицом к стене. Краем глаза смотрел, как один из конвоиров отпирает дверь. Момент был удобен. Закинув автомат за спину, схармат возился с замком, обе руки его были заняты. Он стоял, не замечая, что закрывает собой пленника, и случись что, его напарник не сможет выстрелить, не рискуя задеть своего. Откуда бы ни появились эти люди, они не умели драться и не мыслили так, как привыкли мыслить жители Города: постоянно оценивая свое положение в тесном пространстве типовых комнатушек, узких коридоров и темных лестниц…
Но как бы ни был удобен момент, Дио им не воспользовался. Он спокойно дождался, пока конвоир отопрет замок и шагнет в сторону, кивнув на распахнутую дверь. Комната, куда привели Дио, была побольше той, в которой он очнулся. Под точно такой же тусклой лампочкой за колченогим столом сидел Март. Писал что-то карандашом в общей тетради. Бросил свой быстрый невыразительный взгляд и снова склонился над листами. «Даже не поздоровался», — подумал Дио, испытывая какую-то странную, необъяснимую досаду и злясь на себя за это. Рядом, удобно развалившись на мягком стуле, сидел все тот же схармат, чье пристальное внимание уже начало порядком раздражать Дио.
— Садись, — схармат кивнул на табурет, поставленный достаточно далеко от стола. Так, чтобы допрашиваемый наверняка прочувствовал свое незавидное положение.
Дио усмехнулся и сел, позволив себе расцепить сомкнутые за спиной руки и сложить ладони на коленях. Конвоиры остались стоять где-то за спиной, а приведший его человек занял последнее свободное место — стул, отставленный в сторону так, чтобы сидящий мог свободно наблюдать за всеми присутствующими. Именно по этому отставленному в сторонку стулу Дио и понял, кто именно здесь главный, и пока Март писал себе что-то в тетрадь, а схармат глядел неприязненно, барабаня пальцами по столу, Дио исподтишка рассматривал незнакомца. Высокий, плотный мужчина неопределенного возраста сидел, удобно откинувшись на спинку стула и заложив ногу за ногу. В отличие от схармата, выказывавшего явные признаки раздражения, его совершенно очевидно не смущали ни обстановка, ни ситуация. Обхватив руками колено, он смотрел, не мигая, прямым, пронзительным взглядом светло-голубых глаз. Глаза эти странным образом напоминали искусственные глаза лекана. Их взгляд был неприятен. Под копной чуть вьющихся русых волос угадывался высокий лоб, макушка же блестела ранней плешью. Ярко-желтые пальцы и следы масляных пятен на манжетах потертой кожаной куртки выдавали в нем алхимиста или мастера Слова…
Схармат прочистил горло, и Дио поспешил перевести взгляд на него. Судя по выражению округлого холеного лица, разговор этот был ему неприятен. Схармат выполнял здесь чей-то приказ, и Дио догадывался чей.
— Прежде чем ты отправишься на арену, мы решили дать тебе еще один шанс на спасение.
Дио молчал, ожидая, что же ему предложат теперь. После того как он не соблазнился дружбой лекана, это должно было быть нечто более существенное… Предложение превзошло самые смелые его ожидания. Схармат бросил быстрый взгляд на человека в углу, как будто желая получить его одобрение, но тот смотрел прямо на Дио. Схармат снова прокашлялся, и Март отставил свою писанину, поднялся и налил стакан воды из стоявшего в центре стола графина.
— Флегонт, — сказал он тихо, подавая стакан, и Дио машинально запомнил имя.
— Благодарю, — пробормотал схармат, принимая воду. Было видно, как не хочется ему продолжать. Дио спокойно наблюдал, как дергается при каждом глотке крупный кадык. — Мы готовы закрыть глаза на то, что ты делал, — вдруг выпалил схармат, отставив стакан в сторону.
Дио молчал. Если даже схарматы доподлинно знали, чем он занимался в Городе и сколько именно тварей успел поставить Тесаку для его маленького бизнеса, они знали это не с его слов. Дио понятия не имел, кто именно сдал его схарматам, но не собирался даже косвенно признаваться в том, что охотился на лековых тварей. Он подозревал, что подпишет себе этим смертный приговор, и не спешил класть голову на плаху.
Молчание длилось, с каждой секундой становясь все более напряженным. Человек на стуле в углу пошевелился, устраиваясь удобнее, и схармат снова заговорил, будто движение это было командой к дальнейшим действиям:
— Ты можешь молчать, сколько тебе будет угодно, но мы прекрасно осведомлены обо всех твоих делах за последние три месяца.
Дио искренне понадеялся, что на лице его не дрогнул ни один мускул. Три месяца — этот небрежно оброненный срок окончательно расставил все по местам. Примерно тогда ему и подвернулась та сделка, что еще недавно казалась крайне удачной… Он мысленно проклял себя за глупость и жадность. Мясник, перехвативший у него очередную тварь, продал его схарматам, а может быть, работал на них всегда. Теперь это стало ясно как день. Слуги Схарма вели его все это время, шаг за шагом загоняя в ловушку. Дио уверился в этом окончательно.
То ли Дио не хватило выдержки, то ли Флегонт и сам сообразил, что сболтнул лишнего, но его испуганный взгляд опять метнулся к человеку с пальцами алхимиста, и Дио в который раз уже спросил себя: кто это?
— Тебе некуда податься, — голос схармата стал вкрадчив. Флегонт склонился вперед, навалившись грудью на стол и глядя в глаза пристальным, не отпускающим взглядом. — Твои друзья мертвы, банда сама продала тебя на арену.
«Продолжай», — мысленно поощрил схармата Дио. Теперь, после очередных откровений, он был уверен и в том, чего не мог знать наверняка. Смерть Тесака тоже была организована слугами Схарма. На свете было не так уж много людей, которых можно было бы назвать друзьями Дио… И все эти люди были мертвы.
Дио сжал зубы до скрипа. Март, уже давно ничего не писавший в своей тетради, лишь глядевший на девственно чистый лист, поднял взгляд. Лекан с его прекрасным, усиленным искусством мастеров Слова слухом, конечно же различил звук. Но Дио было уже все равно. Он боялся теперь одного — потерять выдержку и сорваться. Прямо здесь и сейчас начать убивать этих людей, отнявших у него то немногое, что он имел в своей жизни. Дио чувствовал, что несмотря на голод, слабость и легкое головокружение от потери крови, он мог бы сделать это голыми руками. На Флегонта уйдет не больше минуты, тот в углу может продержаться дольше, а вот вмиг подобравшийся лекан способен дать достойный отпор. Только это и остановило Дио от мгновенных действий. Он хотел иметь стопроцентную гарантию, что все эти люди умрут.
Флегонт, хоть и смотрел внимательно, совершенно не замечал происходящего и не подозревал, как близко прошла от него смерть, не ощутил ее ледяного дыхания на щеке. Голос его стал еще более медоточив.
— Ты можешь примкнуть к нам и принять служение великому Схарму. — Странное выражение пробежало по лицу схармата при упоминании этого имени. Будто Флегонт прикоснулся на мгновение к чему-то огромному, притягательному и отталкивающему одновременно. — Кем был ты в своей банде? Стервятником, разоряющим крысиные гнезда? Мы можем предложить тебе намного больше. — Флегонт выдержал паузу, будто давая возможность Дио самостоятельно представить себе все возможные блага и выгоды предлагаемого союза. — Деньги. Власть. Даже вечную жизнь и бессмертие!
Дио ожидал чего угодно, но не этого. Взгляд невольно метнулся к Марту и натолкнулся на стеклянный взгляд лекана. Тот глядел на него, не отрываясь. А Дио ощущал лишь нарастающий ужас от понимания: эти люди действительно могут сделать с ним это. Превратить в жалкое подобие человека. Машину, действующую по воле мастера Слова. Стоило труда не выдать себя, не показать, как же ему страшно.
— Посмотри на Марта, — Флегонт перехватил брошенный на лекана взгляд, но, к тихой радости Дио, неверно его истолковал. — Разве это не чудесно? Он жив! Он дышит и чувствует!! Ему доступны все человеческие радости!!! …Убить его невозможно. Его тело вечно. Силы самого Хаоса подпитывают его. Совершенное создание, лишенное всех недостатков человеческого существа и сохранившее все его преимущества!
Казалось, схармат напрочь забыл их разговор по дороге к Депо. Зато его прекрасно помнил Март. Он быстро опустил голову, снова уткнувшись в свою тетрадь. Если бы искусственные глаза лекана могли выражать эмоции, Дио готов бы был поклясться, что увидел в них бездонную, неизбывную тоску. А еще он помнил страх смерти, сквозивший в каждом жесте лекана. Жженый всю свою жизнь прожил в этом страхе, и Дио не мог ни с чем перепутать это вечное напряжение чуть вздернутых плеч, обреченность в приспущенных уголках губ…
— Что твоя жизнь сейчас? Путь от рождения до могилы. Дорога из ниоткуда в никуда. Бесцельная и бессмысленная. — Флегонт откинулся на спинку стула, уперся рукой в край стола. Взгляд его устремился куда-то поверх головы Дио, будто бы схармат видел там нечто, недоступное взору простых смертных. — Служение Хаосу может дать цель твоему существованию, наполнить его смыслом. Ты представить себе не можешь, как это прекрасно — осознавать, что каждая минута твоей жизни прожита не напрасно, но возложена на алтарь великого служения!
Дио слушал, не в силах поверить, что все это говорится всерьез, а Флегонт увлекся, будто попал на давно накатанную колею. В глазах его зажегся неподдельный энтузиазм. Видно было, что тема служения великому Схарму занимает его не на шутку.
— Твои способности, бездарно растрачиваемые на личное обогащение, могли бы послужить действительно великим целям. Сейчас, когда мы лишь готовим возвращение великого Схарма, мы не обладаем и сотой долей того могущества, которое способен подарить Хаос. Когда же великий Схарм займет подобающее ему место во главе своей армии… Мир содрогнется!
Флегонт вновь посмотрел прямо на Дио и запнулся вдруг на самой высокой, патетической ноте своей вдохновенной речи.
— В конце концов, — закончил он буднично и даже как будто немного смущенно, сцепляя пальцы в замок, — мы выступаем против общего врага.
Дио вскинул бровь. До сих пор он думал, что просто живет как живет, сам по себе, не ища ни друзей, ни врагов, желая лишь одного — чтобы его оставили в покое. Едва ли, говоря о врагах, схармат имел в виду Игоря, счетец к которому у Дио появился именно благодаря преданным слугам Схарма.
— Новые боги, — пояснил Флегонт, заметив явное недоумение во взгляде Дио. — Хедин и Ракот, стражи так называемого Равновесия. — Голос схармата переполняло презрение. — Губитель, которому ты поклоняешься, был послан в мир Молодыми богами, чтобы расправиться с этими выскочками, богами Недеяния. Неужели, вернувшись, он не довершит начатое? Не этого ли ждете вы, Губители?
— Моя банда сама продала меня на арену, — медленно произнес Дио, с горьким наслаждением повторяя точно то, что сказал ему всего несколько минут Флегонт.
Тот смутился окончательно. Опустил на мгновение взгляд, пряча глаза. Прокашлялся. Взял и снова поставил на место пустой стакан.
— Люди глупы, — наконец выдавил он из себя. — А боги ценят верность и подвижничество. Ты отвернешься от того, чье имя носишь, лишь потому, что горстка грязных оборванцев, кочующих по развалинам Города, объявила тебя вне закона? — Он заставил себя вновь посмотреть на Дио, и тот увидел в глазах схармата плохо скрываемое беспокойство. — Когда Губитель вернется, ты сможешь сказать ему, что сражался с Новыми богами бок о бок с армией Схарма. Каждому воздастся по заслугам его, и последние станут первыми!
Глядя в беспокойно бегающие глазки схармата, Дио осознал вдруг, что тот боится его. Здесь, в тускло освещенном подвале, окруженный охраной, рядом с леканом, практически неуязвимым бойцом, Флегонт боялся его. Грязного оборванца, еще недавно кочевавшего по развалинам Города с кучкой таких же оборванцев, как он… Возникло странное ощущение, будто от него скрыли что-то. Что-то важное о нем самом. А теперь вот схарматы тщетно пытаются выведать у него эту давно потерянную тайну, которую он и рад бы открыть, да не знает как. Дио подумал, что, возможно, напрасно он недооценивал свою способность скользить по грани миров, напрасно скрывал ее от всех. Может, кто-то старше и мудрее ответил бы на мучившие его вопросы… Он одернул себя. Жизнь Губителей была не только убога, но и коротка, как вспышка света в ночи. В банде не было человека старше и опытнее Скала, и Дио доподлинно знал теперь, чего стоит доверие к нему.
— В твоей воле решать, как высоко ты поднимешься, чего сможешь достичь. А силы Хаоса, поверь, откроют тебе невиданные перспективы…
Флегонт продолжал вещать что-то. Монотонно, на одной ноте. Его голос убаюкивал. Дио смотрел, как шевелятся пухлые губы, и думал о том, какими знаниями могут обладать эти люди. Возможно, ответы на вопросы имелись у них? Флегонт — кукла, выставленная напоказ. Его явная глупость и непробиваемая самовлюбленность невольно обращали на себя внимание. Крупная шишка в стане схарматов, он, как догадывался Дио, олицетворял собой всех слуг Схарма, создавая малопривлекательный, но простой и понятный образ недалекого фанатика. За этим аляповатым фасадом пряталось нечто гораздо более внушительное и зловещее. Нечто, обладающее реальной властью. О мощи этой неведомой силы говорил хотя бы союз, заключенный с Уродами. За всю свою жизнь Дио не слышал, чтобы хоть кому-нибудь удалось договориться о чем-то с обитателями подземных пространств Города. Разговор у тех всегда был короток: мгновенная смерть. Подобная сила внушала невольное уважение. Быть может, действительно стоило примкнуть к слугам Схарма. Было ясно как день, весь Город рано или поздно будет лежать под их пятой, и не лучше ли сегодня выступить на стороне завтрашних победителей? А если схарматы смогут объяснить ему его суть, помогут узнать, откуда вдруг взялся его внезапный дар, докопаются до его прошлого…
Дио никогда не задумывался, кто его родители и что с ними стало. Очень многие в банде росли так. Беспорядочные связи были нормой. Рожденные дети считались общими с трехлетнего возраста. За ними присматривали все и никто. Они росли сами по себе, как сорная трава, пробивающаяся к солнцу сквозь бетонные плиты. Многие гибли, не войдя в возраст. Люди, живущие в постоянно меняющемся мире, где каждый день мог стать последним, избегали глубоких сердечных привязанностей. Их жизнь и без того была полна боли. Дио мог лишь догадываться, какую рану нанесла Таре смерть Жженого… Сам он никогда никого не любил и не стремился к этому. Наоборот, по отношению к женщинам он всегда был подчеркнуто холоден, а порой даже жесток. В достаточной мере, чтобы ни одна из них не испытывала к нему хотя бы тени симпатии. И такое положение дел его до последнего времени вполне устраивало.
Согласно легендам, Губитель, впервые придя в мир, тоже не помнил своего прошлого. А ведь Скал наверняка знал и мог бы рассказать Дио о его прошлом все. Он знал все о каждом человеке в банде. Пришло вдруг острое сожаление о раз и навсегда упущенной возможности и желание поскорее исправить ошибку, воспользовавшись помощью слуг Схарма.
Ощущение это было настолько чуждым, что Дио вздрогнул, моментально выйдя из транса, в который его погрузила немолчная болтовня Флегонта. Тот замолчал, осекшись на полуслове. Еще секунду Дио смотрел на него осоловевшим, словно спросонья, взглядом, а потом медленно повернулся к сидящему в углу человеку.
«Это он!» — внезапная догадка толкнула в грудь, заставив выпрямиться на табурете. Дио во все глаза глядел на человека, только что каким-то непостижимым образом вторгшегося в его сознание, заставившего его мысли течь определенным, нужным ему образом. «Они действительно думают, что я — Губитель!» — пришла вторая мысль, и предположение это, нелепое в своей сути, вызвало у него невольный смех.
Русоволосый мужчина с пронзительным взглядом серо-голубых глаз ничуть не изменился в лице, когда с губ Дио сорвался первый смешок. Он спокойно смотрел, как хохочет, заваливаясь на бок и утирая выступившие на глаза слезы, пленник. Охрана, всполошившись, приблизилась, нерешительно поднимая дула автоматов. Флегонт отпрянул, опасно покачнувшись на стуле. Даже Март привстал с места, забыв о тетради.
— На арену, — сказал человек, хлопнув ладонями по коленям, когда Дио удалось наконец отсмеяться. — Магии в нем ни на грош, — продолжил он, поднимаясь и одергивая куртку, — хотя и чуток, как собака. Думаю, здесь и кроются все его секреты. Он довольно умен, обладает неплохой реакцией и звериным чутьем. Это все. После боя я желал бы видеть его в своей лаборатории. Материал неплохой.
Тут только Дио понял, с кем ему не повезло столкнуться нос к носу. Это был сам мастер Лек — величайший мастер Слова из всех, когда-либо живших. Создатель леканов. Это привело Дио в чувство лучше, чем ушат холодной воды, опрокинутый на голову.
— Нет! — прошептал он одними губами, но его уже никто не услышал.
— Март. — Лек шагнул к столу, без опаски повернувшись к Дио спиной. — Отведи его в камеру. Флегонт, останьтесь. Нам нужно кое-что обсудить.
Парализованный кошмарной перспективой, Дио молча смотрел, как человек, только что решивший его судьбу, подсаживается к столу, занимая место Марта, отодвигает в сторону его тетрадь.
— Идем, — Март приподнял его за плечо, и Дио пошатнулся невольно. С силой развернув к себе, лекан внимательно посмотрел в глаза, а потом толкнул к двери.
Дио не заметил пути обратно. Лишь перед тем как шагнуть за порог в тесную комнатушку, замер, обернувшись к Марту.
— Убей меня, — слова давались с трудом. — Убей меня так, чтоб ничего уже нельзя было сделать… Я не хочу, как ты.
— Это не плохо. — Голос Марта был на удивление мягок, но Дио казалось, что лекан уговаривает сам себя. — И тебе лучше остаться живым. Быть мертвой лековой тварью — это действительно неприятно.
— Я убью тебя, — пообещал Дио и шагнул в дверной проем, пригнувшись, чтобы не удариться головой о притолоку.

Глава 12

Следующие несколько дней Дио провел, пытаясь понять, как мог он позволить вновь поместить себя под замок, что помешало ему хотя бы попытаться вырваться на свободу. Ведь он ничего не терял. С ногами взобравшись на узкий топчан, привалившись спиной к холодной бетонной стене, он минуту за минутой восстанавливал в памяти мельчайшие детали того разговора, и чем больше он вспоминал, тем сильнее казалось ему, что воля его была подавлена чужой, враждебной волей.
Он прикрывал веки, и чуть расфокусированный взгляд вновь видел мастера Лека. Как тот сидит, откинувшись на спинку стула, пристально смотрит, склонив голову набок. Ладони спокойно лежат на бедрах, но локти широко разведены в стороны, как у человека, неуверенного в себе и стремящегося продемонстрировать свое превосходство, заняв как можно большее пространство. И это ощущение враждебного, давящего взгляда… Оно исходило от груди Лека, будто туда, под рубашку, мастер Слова вживил себе третий глаз.
Дио зябко передернул плечами. Узкая скамейка, заменявшая ему нары, опасно покачнулась. За хлипкой дверкой, выбить которую можно было бы одним ударом плеча, расхаживал часовой. Конвой оставался все так же беспечен, но Дио не пытался больше бежать. На смену мрачной решимости пришла апатия. Он стал странно равнодушен к собственной судьбе. Жизнь казалась пустой и бессмысленной. Флегонт будто задел его своей болтовней, а его высокопарные разглагольствования о служении высшим целям странно запали в душу. А может быть, схарматы просто что-то подмешивали ему в пищу.
Его все так же кормили трижды в день, и это была хорошая еда. Дио никогда раньше не ел столько. Он чувствовал, как стремительно восстанавливается организм. Но энергии не было. Черная воронка, появившаяся там, под странным взглядом мастера Лека, высасывала из него все силы. Ужас, завладев сознанием, парализовал волю. «Они сделают со мной это» — он был бессилен думать о чем-либо другом. Лишь теперь Дио начал понимать, с чем жил Жженый каждое мгновение своей недолгой и так бессмысленно оборвавшейся жизни. В полудреме Дио видел перед собой Марта — полуживую игрушку в руках мастера Слова — и представлял на его месте себя. Наполненные кошмарами ночи не приносили отдохновения.
А Март не появлялся больше, и Дио раздраженно ловил себя на безотчетной тоске по лекану. Ему хотелось видеть его, говорить с ним. Дио казалось, эта тварь могла бы поддержать его сейчас, и уже жаль было слов, брошенных в приступе черного отчаяния.
Дио снова посмотрел на дверь. Часовой в коридоре закурил. Шаги стихли. Явственно слышался запах дыма. В который уж раз Дио задался вопросом, откуда схарматы берут сигареты? Судя по тому, что караул смолил, не прекращая, слуги Схарма обладали значительным запасом курева. А также респираторов, очков, резиновых дубинок, огнестрельного оружия, боезапасов и Новые Боги знают чего еще… Как бы ни было богато то «крысиное гнездо», на которое посчастливилось натолкнуться Дио, едва ли оно могло бы обеспечить нужды хотя бы трети схарматов. Ни одна банда, кроме разве что Уродов, не могла сравниться по численности с армией слуг Схарма. Наверняка схарматы знали простой и короткий путь в мир Шуры. Воспоминание о девушке на миг всколыхнуло душу, пришпорило вялое течение мыслей. Слабая улыбка тронула губы. Она оттолкнула его. Гордая. Смелая. Особенная. Злость на нее поутихла. А желание обладать лишь разгорелось сильнее. Казалось, эта девушка создана для него.
В тяжелой, давящей полудреме он представлял себе ее. Образ незаметно стирался из памяти, оставив лишь видение больших, широко распахнутых глаз, ощущение шелковистой кожи округлых коленей под пальцами, воспоминания об узкой ладошке, утопающей в его руке…
Когда дверь распахнулась, Дио даже не поднял головы взглянуть на вошедшего.
— Что с ним? — Март бесцеремонно схватил за вихор, заставив посмотреть прямо в глаза. Лекан казался бесконечно далеким, его лицо терялось в серой дымке. Дио почувствовал, что его мутит.
— Приказ господина Флегонта. — В голосе караульного слышалось абсолютное безразличие.
— Проклятье! — Оттянув веко, Март заглянул прямо в глаза, и Дио невольно отшатнулся. Лекан длинно и забористо выругался. — Помоги мне! — скомандовал он.
Вдвоем с караульным они поставили Дио на ноги. Колени подломились на миг. Как ни странно, это слегка привело его в чувство. Дио выпрямился, ощущая, как вместе с контролем над телом к нему возвращается и контроль над мыслями. Он повел рукой, пытаясь сбросить ладонь караульного со своего плеча.
— Я сам. — Голос был странно глух, а пересушенные губы запеклись и едва слушались его.
Март кивнул, и караульный разжал пальцы. Дио пошатнулся, но устоял на ногах. Комната медленно вращалась перед глазами.
— Идти сможешь? — Март, казалось, куда-то спешил. Поминутно оглядывался на дверь и нервно подергивал полу куртки.
— Да, — ответил Дио, чувствуя, что готов идти куда угодно, лишь бы подальше из этого душного, прокуренного подземелья. Он ощутил вдруг, как остро ему все эти дни не хватало открытого неба и свежего воздуха. Никогда раньше он не проводил столько времени в стенах.
— Тогда идем. — Пальцы лекана вцепились в локоть. Караульный шагнул вбок, пропуская, и они вышли в коридор. В этот раз они пошли совсем в другую сторону. — Дио, последний раз, — Март говорил тихо, будто боялся, что кто-нибудь сможет услышать его, — расскажи мне, как ты это делаешь, и все закончится.
— Меня отправят в лабораторию Лека? — Дио не смог сдержать смешка. — Нет уж, спасибо.
Март замер внезапно, развернув Дио к себе с такой силой, что тот невольно пошатнулся.
— Тебя отправят к Леку живым! Понимаешь? Живым, а не мертвым! Поверь мне, это две очень большие разницы. Станешь ли ты бездушным механическим чурбаном или все-таки сохранишь подобие человечности и свободную волю! — Голос лекана звенел от ярости.
— Боишься, что я попорчу тебя так, что ты и сам станешь мертвой лековой тварью? — Дио смотрел прямо в стеклянные механические глаза и ничего не мог прочесть в них.
— Самонадеянный глупец. — Лекан сник. Губы сжались в тонкую твердую линию. — Ты на ногах еле держишься. Тебя убьют раньше… Я пытаюсь помочь тебе, — последнее он выдавил из себя с трудом.
— Я не хочу становиться подобием человека, — ответил Дио, гадая, почему судьба его так заботит Марта. — Идем?
Какую-то долю секунды лекан смотрел так, будто хотел ударить. Потом медленно выдохнул, выпуская весь воздух из легких.
— Идем, — сказал он бесцветно, снова беря Дио под локоть.
Они поднялись по лестнице, выйдя из подвала на первый этаж. Свежий воздух, свободно проникавший сквозь пустые оконные проемы, окончательно привел Дио в чувство. И хотя по телу еще разливалась обволакивающая, сковывающая движения слабость, голова прояснилась.
Здание было забито схарматами под завязку. Люди и леканы проходили мимо, сдержанно приветствуя Марта и едва удостаивая Дио взглядом. Из-за окон доносился невнятный гул многоголосой толпы. Жители Города собрались посмотреть на бой.
Теперь Дио вполне представлял себе, где они находятся. Недалеко от логова Тесака, на северо-западе, по другую сторону городского пруда, практически рядом с тем местом, где банда Скала попала в ловушку. Здесь обширную территорию занимали полуразрушенные корпуса какого-то промышленного комплекса. Сейчас они поднимались на третий этаж его административной части. Именно отсюда они возвращались еще совсем недавно вдвоем со Жженым. Теперь все прошедшее казалось дурным сном.
Март спешил. Он почти вытолкнул Дио с лестничной клетки в коридор третьего этажа. Там у одной из дверей стоял караул. Это были не люди, а леканы. Мертвые леканы. Их сильно потрепало в какой-то схватке. У одного не было рук. Механические манипуляторы заменяли недостающие куски плоти. Металлические пальцы сжимали автомат. Второму где-то разнесло пол-лица. Окислы на бронзе нижней челюсти казались грязными потеками неаккуратного рта. Бронзовые пластины закрывали виски, на месте ушей красовались дыры.
— Смотри! — Март снова толкнул его в спину, и Дио понял, что и первый тычок был не случаен. — Смотри! Хочешь так, как они?
Дио нехотя поднял взгляд. Нет, вид мертвых тварей не вызывал у него отвращения. Он привык смотреть на них бесстрастными глазами охотника. Он видел и гораздо более устрашающие экземпляры. Но сейчас невольная дрожь прошла по плечам. Глядя на тварей, он никогда не предполагал, что и сам может стать таким же.
— Лучше уж так, как они, чем так, как ты, — медленно ответил Дио, глядя в пустые, невыразительные глаза леканов.
Март все-таки не сдержался. Он сграбастал Дио за ворот, с силой развернув к себе. Кулак замер в считаных миллиметрах от лица.
— Правда глаза колет? — спросил Дио, ухмыляясь уголком рта.
Март оттолкнул его прочь, и Дио спиной вперед влетел в дверь комнаты, распахнув ее собственным телом.
Это была лаборатория. Металлические столы, так хорошо знакомые Дио по логову Тесака. Гнутые эмалированные миски, медицинский инструмент, пробирки, спиртовка, чашечки Петри, микроскоп, другие приборы, о назначении которых Дио мог только догадываться. Человек, которого Дио узнал сразу и без труда, закрывал застекленную дверцу шкафа.
— Тесак?! — В который уж раз Дио почувствовал, как теряет точку опоры.
Тесак был жив. Это просто не укладывалось в голове и в то же время казалось абсолютно логичным. Никогда раньше Уроды не оставляли в живых никого, но разве когда-нибудь раньше Уроды заключали договоры с кем бы то ни было?
— Привет, — сказал Тесак. Его голос был абсолютно бесстрастным, а очки-консервы вполлица скрывали эмоции даже лучше, чем стеклянный взгляд лекана. — Не ожидал увидеть тебя здесь. Мне казалось, ты достаточно умен, чтоб не попасться.
Насмешка не задела. Так — всколыхнулась и тут же схлынула злость. Тесак всегда говорил, что думает, прямо в глаза, и Дио уважал его за это. Март прошел внутрь, аккуратно закрыл за собой дверь.
— Можешь привести его в порядок? — спросил лекан, присаживаясь на край ближайшего стола.
— А что с ним не так? — Ехидная усмешка не сходила с губ Мясника. — В последний раз он выглядел гораздо, гораздо хуже.
— Флегонт перестраховался. Подсадил его на транквилизаторы. Чтоб вел себя тихо и не рыпался.
Дио стоял, переводя взгляд с одного на другого. Эти двое общались как старые приятели, а сам он вдруг почувствовал себя лишним здесь.
— Я могу вколоть ему кое-что, да, боюсь, сердце не выдержит.
— Коли. — Март рубанул воздух ладонью. — Наверняка его сегодня убьют, а так у него, может быть, появится шанс.
— Все нянчишься с убогими? — Выдвинув ящик стола, Тесак перебирал ампулы. Звенели, ударяясь друг о друга, склянки. — О себе бы подумал. Он тебя прихлопнет как муху. Он может…
— Уймись, — Март отмахнулся устало, будто продолжал старый, изрядно надоевший спор.
Дио машинально закатал рукав рубашки. Пока Тесак наполнял шприц, несколько раз сжал кулак, и игла легко вошла в вену. Прозрачная жидкость в шприце на мгновение окрасилась красным, а потом Тесак мягко догнал поршень до упора и тут же прижал ваткой место укола.
— Сядь, посиди. — Мясник кивнул на кушетку, и Дио послушно сел. Старая, пересохшая клеенчатая обивка затрещала под его весом, расходясь по швам. Тесак бросил равнодушный взгляд и отвернулся, полез в задний карман джинсов за портсигаром. Открыл и по старой своей привычке протянул Дио, предлагая угощаться. Тот мотнул головой. Сигареты теперь ему были совершенно ни к чему. Отметил лишь для себя, что в этот раз жестянка была полна под завязку и все сигареты выглядели новыми, будто их только что доставили с фабрики, а не нашли где-то под завалами. Заметил и то, что Тесак даже не подумал предлагать сигареты Марту. То ли лекан не курил, то ли Тесак не считал его равным себе…
Лекарство начало действовать. Восприятие обострилось до предела. Табачный дым ударил по рецепторам. Сердце забилось быстрее, застучало в висках. Предметы, словно собранные в линзу, стали объемнее и выпуклее. Дио покачнулся, схватился за край кушетки, боясь упасть.
— Что? Вштырило? — спросил Тесак. Его голос звучал словно издалека. — Дыши глубже.
Дио сделал глубокий вдох, ощущая каждый кубический миллиметр воздуха, проникающий в его легкие. На языке оставался кислый вкус табака. Запах дыма странно мешался с запахами лекарств. Март посмотрел внимательно и поднялся распахнуть окно. Мгновенно стало чуточку легче.
Дио откинулся к стене, ощутив сквозь рубашку ее холодную шершавую поверхность. Прикрыл веки, дыша размеренно и ровно. С каждым вдохом ему становилось лучше и лучше. Липкая испарина выступила по телу. Рубашка моментально промокла, зато он наконец окончательно пришел в себя. С улицы слышались крики. Толпа скандировала его имя…
Дио распахнул глаза.
Март смотрел взгляд к взгляду.
— Оклемался? Идем!
Дио ударил по руке, потянувшейся к плечу.
— Хватит, — сказал он, поднимаясь. — Достаточно.
Тесак, ухмыляясь, затушил бычок в чашечке Петри.
— Вот теперь я тебя узнаю. — Он скрестил руки на груди.
— Нас ждут. — Март едва сдерживался.
— Я слышу, — Дио шагнул к окну, и крики стали четче. — Губитель. Что это?
— Это Скал. — В голосе лекана прорезалось раздражение. — Сделал из твоего боя событие. Последние дни во всем Городе только и разговоров, что о тебе.
— Но зачем? — Дио действительно не понимал этого. Ему ответил Тесак.
— Кажется, Скал хочет убедиться, что ты действительно умрешь, а не сгинешь где-нибудь в дальних схарматских лагерях, чтобы объявиться вдруг лет через пять-десять. Чем ты так помешал ему, Дио?
Дио проигнорировал вопрос. Обернулся к Марту.
— У меня нет выбора. Я правильно понимаю?
— Ты можешь рассказать все мне, — ответил лекан.
— Это не выбор. — Дио улыбнулся уголком рта. — Идем. Я собираюсь показать все, на что способен.
«В память о Жженом», — добавил он про себя.
Март хмыкнул и сделал шаг к двери. «Не боится поворачиваться спиной», — подумал Дио, понимая, что это не беспечность Флегонта, а своего рода доверие. Март уважал в нем бойца и знал, что Дио относится к нему так же. Осознавать это было приятно.
Они вышли в коридор. Март повел его дальше по этажу. Дио прекрасно помнил, где и как проходили бои. Слишком часто Жженый таскал его туда. Три огромных ангара, поставленных рядком, соединялись широкими рельсовыми воротами. Гладкие металлические стены, на шесть-семь метров уходящие к некогда застекленной крыше, и толстые столбы, поддерживающие ажурный каркас кровли. Именно на этих перекрытиях, прямо над ареной, и располагались зрители. Бой начинался в одном из крайних ангаров, после распахивались ворота, и те, кто выжил, переходили в новый ангар к новым противникам. Редко кто добирался до третьей арены. Но даже немногие выжившие были обречены. Из схватки с мертвыми волками живым не выходил никто.
Дио не сомневался: для него схарматы придумали нечто особенное. Толпа ждала этого боя как события, ее ожидания нельзя было обмануть. Сам он шел на бой, ни на что не надеясь и не думая ни о чем.
Коридор третьего этажа вывел их в длинный, продуваемый всеми ветрами бетонный переход от административного здания к промышленным корпусам. Дио бросил быстрый взгляд во двор. От свободы его отделяли добрых восемь метров высоты и просторная, прекрасно простреливаемая площадь перед забором. Огнестрельное оружие в этой части города сбоило чаще, чем стреляло, но часовых на предполагаемом пути бегства было слишком уж много. Но даже если ему удалось бы бежать, усилиями Скала весь Город открыл бы охоту на него. Дио невесело хмыкнул. Март обеспокоенно оглянулся, и Дио оскалил зубы в недоброй улыбке.
Тяжелая бронированная дверь в конце перехода была явно установлена совсем недавно. Взгляд скользнул по свежему, не окислившемуся еще сварному шву. Здесь на карауле стояли живые леканы, а над входом помаргивал глазок видеокамеры. Нажав на кнопку звонка, Март стал так, чтобы его можно было рассмотреть. Дио же, не таясь, разглядывал караул. Если бы не искусственные глаза, их можно было бы принять за обычных людей. Минимум металлических частей, спрятанных в основном под одеждой, розоватая кожа, мерно вздымающаяся грудь. Дио смотрел, пытаясь понять, как можно было позволить сотворить с собой подобное и сохранить рассудок. Накатило острое чувство сожаления о тех тварях, которых он поставлял Тесаку для разделки. Ведь добрая половина их бежала от своих хозяев. Бежала, чтобы пойти под нож Мясника…
— Дио. — Март тронул за рукав, и Дио вздрогнул, посмотрел на распахнутую дверь. — Ты ничего не хочешь мне сказать?
Дио перевел взгляд на лекана. Его пустые стеклянные глаза глядели безо всякого выражения, словно глаза мертвеца. Дио зябко поежился.
— Нет, — ответил он, переступая порог комнаты.
Март шагнул следом, и дверь сама закрылась за ними, разом обрезав неистовый рев толпы. Полумрак помещения разбавляли помаргивающие огоньки приборов. Нигде и никогда Дио не видел ничего подобного. Переплетения проводов, тихий гуд работающих механизмов, многочисленные реле и табло с подрагивающими стрелками. Трое схарматов в длинных балахонистых одеяниях, украшенных изображением глаза, суетились в центре. Там, на небольшом постаменте, возвышалось тяжелое, вырезанное из цельного куска дерева и обитое темно-коричневой кожей кресло. Оно казалось бы удобным, если бы не ремни для запястий на резных подлокотниках да стальное полукольцо на уровне груди. Дио понял, что не хочет знать, кем и для каких целей используется это кресло. Ему не хотелось даже смотреть на него. Дио перевел взгляд и увидел Флегонта.
— Зачем ты притащил его сюда? — Флегонт казался невыспавшимся, вокруг покрасневших глаз залегли темные круги, хриплый голос звучал раздраженно.
— Это самый короткий путь на арену. — Март все-таки взял Дио под локоть, но теперь тот не сопротивлялся. Он хотел уйти отсюда как можно скорее. Ощущение черной, давящей силы, не раз возникавшее во время схваток на арене, сейчас усилилось, став практически невыносимым.
— Самый короткий путь? — Флегонт изумленно вскинул бровь. — Я тебя умоляю… Ты водил его к Мяснику? — Флегонт, может, и был туповат, но даже он смог сопоставить очевидные факты.
— Если б не ты со своей предусмотрительностью, мне не пришлось бы этого делать.
Март почти протащил Дио через всю комнату к другой двери. Там на небольшом экране транслировалось изображение первой арены. Бой уже начался. Кучка людей, вооруженных чем попало, вяло копошилась посреди ангара. Шел первый бой на выживание, где каждый дрался сам за себя. Только десятеро из двадцати с лишним человек могли пройти на следующую арену, где их уже будут ждать противники посерьезнее. И люди дрались, пытаясь хоть на миг оттянуть неминуемую гибель. Зрители, оккупировавшие перекрытия под самой крышей, подбадривали дерущихся, швыряя в них камни. Арбалетчики отстреливали тех, кто, упав на бетон, не подавал уже признаков жизни. Число сражающихся медленно, но неуклонно сокращалось. Звука не было, но Дио догадывался, какой рев сотрясает металлические стены ангара.
— Убери его отсюда! — Флегонт подошел, схватил лекана за плечо, разворачивая того к себе. Март без труда сбросил ладонь. — Сейчас придет Лек! — последнее схармат почти выкрикнул. В его голосе прорезались истерические нотки.
— Ну вот и объяснишь ему, зачем ты накачиваешь заключенных психолептиками, вместо того чтобы обеспечить им надежную охрану. То-то они у тебя ползают как сонные мухи… А потом удивляешься, почему машина работает в половину мощности.
Флегонт издал какой-то булькающий звук и замолчал, а Март нажал что-то, и на экране в четверть окна развернулось изображение второго ангара. Там еще было пусто.
— Сейчас эти закончат валить друг друга, и ворота откроются. Десять человек, ты одиннадцатый. Против вас выйдут пять тварей, — Март нехорошо ухмыльнулся, произнося это, — пять мертвых лековых тварей, Дио. Будь умницей, убей их всех. Я буду ждать тебя в третьем ангаре.
Март подтолкнул его в спину по направлению к другой двери.
— Предлагаешь мне душить их голыми руками? — Дио не стронулся с места. Взгляд его был прикован к экрану. Там упал на бетон еще один боец, и на арене осталась всего дюжина человек. Один что-то крикнул, выбросив вверх руку с копьем, и вся толпа навалилась на двоих «лишних» подранков. «Подонки», — подумал Дио, понимая, что поступок этот был абсолютно логичен и тот, кто отдал приказ, избавлялся от обреченных, давая лишний шанс остальной группе.
— На, — сказал Март, вынимая из-за пояса нож.
В глазах у Дио потемнело. Это был его нож. Тот самый нож, которым Игорь убил Жженого.

Глава 13

Рукоять привычно легла в ладонь. Пальцы ощутили едва уловимое тепло полированного дерева.
— Ты с ума сошел? — Флегонт обеспокоенно дернулся в сторону, подальше от тускло поблескивающего лезвия. — Он перережет тут всех.
— Не перережет, — ответил Март, распахивая вторую дверь, впуская в тесную комнатку многоголосый рев толпы. — Его ждут на арене.
«Ди-о! Ди-о! Ди-о!» — кричали собравшиеся в ангаре люди, и Дио выругался зло. Переступил порог, пригнувшись, чтоб не удариться головой о низкую притолоку. Дверь захлопнулась с металлическим лязгом, отрезав последний путь к отступлению. Дио крепче сжал пальцы. Нарочно или нет, но Скал оказал ему неоценимую услугу. Там, в ангаре, под некогда остекленной крышей, над самой ареной его ждала сотня-другая вооруженных бойцов. Ждала как полубога, как живое воплощение Губителя. И у него теперь оставался один лишь путь на свободу, один путь обратно, в Город, без которого Дио не представлял свою жизнь. Выйти на арену и победить. Тогда толпа, может быть, пойдет за ним, когда он позовет. Он очень хорошо помнил то чувство единения, что заставляло зрителей кричать в один голос, неистовствовать и швырять на арену камни. Это коллективное безумие, всегда немного пугавшее его, сегодня стало его единственным шансом на спасение.
Длинный узкий коридор простирался в обоих направлениях и, скорее всего, кольцом охватывал все цеха завода. Под низеньким потолком слабо мерцали трубки пожелтевших от времени и постоянной сырости ламп. Железная коробка коридора искажала звук, но слева рев толпы был ощутимо громче. Дио пошел туда. Свернул за угол и увидел размытое пятно света впереди. Пустой дверной проем выходил на сетчатую металлическую площадку, огражденную перильцами. Сорванная с петель, в труху проржавевшая дверь валялась тут же. Выходить туда, под многоголосый рев толпы, было страшно. Дио чувствовал, как содрогаются стены. Выкрикивая его имя, люди подпрыгивали на двутавровых балках и трясли ажурное переплетение каркаса некогда застекленной крыши. О том, что площадка за дверным проемом могла так же проржаветь и не выдержать его веса, Дио даже не думал.
Собравшись с духом, он шагнул наконец наружу.
От крика «Губите-е-ель!» заложило уши. Идущее на закат солнце ударило прямо в глаза. Крохотный металлический балкончик накренился, натужно заскрипев под ногами, и Дио невольно вцепился одной рукой в перила. Вторую он вынужденно вскинул в приветствии. Не стоило выходить на арену вот так, на полусогнутых, с дрожью в коленях. Казалось, толпа взревела еще громче. Какие бы слухи ни распустил Скал, он постарался на совесть. Все, что теперь оставалось, — не давать остынуть накалившимся страстям, все жарче раздувая градус. Сделать это на поверку выходило гораздо сложнее, чем ему казалось вначале. Бросив взгляд под ноги, Дио увидел, как крошится, осыпаясь, рыжая ржа, и медленно отходит от стены крепление. Площадка все сильнее кренилась набок. Металлическая лестница вела вниз, к другой такой же площадке, уровнем ниже. Времени раздумывать не было, за спиной раздавался громкий треск. Дио прыгнул через весь пролет на площадку второго этажа и, снеся плечом и без того еле державшиеся перила ограждения, перекатился через край, завис на мгновение на руках, а потом разжал пальцы. Ему удалось уйти в перекат. Песок и мелкий мусор, чуть присыпавшие бетонные плиты, лишь слегка смягчили падение. Левое плечо, принявшее на себя основной удар, занемело.
Дио вскочил на ноги, вскинул правую руку, вызвав рев и неистовство толпы над головой. Левая висела как плеть. Дио повел плечом, пытаясь вернуть чувствительность полупарализованным мышцам. Позади со страшным грохотом обрушились оба лестничных пролета. По правую руку медленно поползли в сторону поставленные на рельсы ворота. Десять «счастливчиков» готовились перейти во второй ангар. Дио подобрался невольно. Многое зависело от того, как примут его эти люди. Он трезво рассчитывал свои силы и понимал, что в одиночку пятерых леканов ему не одолеть никогда. Глаз сам выхватил из толпы человека, отдавшего приказ добить раненых, и Дио отсалютовал ему зажатым в кулаке ножом. Человек пристально посмотрел в глаза, и на секунду над ареной воцарилась напряженная, звенящая тишина, а потом копье поднялось в ответном салюте.
От криков и свиста заложило уши. Бойцы прошли за ворота, и те медленно поплыли обратно. Понимая, что леканов выпустят на арену, как только ворота захлопнутся, Дио бегом побежал навстречу своим будущим соратникам. От резкого движения боль пронзила левую руку электрическим разрядом, но Дио чувствовал, что уже может пошевелить пальцами, слегка согнуть локоть.
Бойцы уже забыли, что буквально несколько минут назад готовы были рвать друг другу глотки. Дио встретили десять пар настороженных глаз. Это была одна команда, и сплотилась она там, на первой арене, добивая раненых. Не лучший вариант, но другого у Дио попросту не было.
— Пять леканов, мертвые твари. — Он перешел сразу к делу. Времени оставалось мало. Ворота за их спинами почти захлопнулись. — Не пытайтесь убить, пробуйте обездвижить. Лучший вариант — повредить мозг. Удар под подбородок длинным штырем. Штырь оставляем в теле. Глаза и уши будут защищены.
Мелькнула на мгновение мысль, как легко на самом деле иметь дело с тварями, если хочешь их просто убить, а не взять живьем для разделки. Только страх, иррациональный страх перед ходячими трупами мешал Городу раз и навсегда избавиться от этой заразы.
— Лестница, — человек с копьем кивнул на обрушившуюся металлическую конструкцию, и Дио тихо порадовался, что не ошибся в нем.
Дио надеялся, что мысль использовать длинные штыри перил как оружие придет кому-нибудь в голову. Приказ разобрать лестницу, исходи он от него, мог бы быть воспринят как попытка перехватить власть у наметившегося лидера. Сейчас же все шло наилучшим образом. Несколько человек бросились выламывать штыри, а рев толпы над головой подсказал: ворота захлопнулись и на арену вышли мертвые твари. Дио медленно обернулся, посмотрев в дальний конец ангара. Пятеро, как и обещал Март. Каждый вооружен ножом и шестопером.
Мастер Лек выбрасывал на арену расходный материал. Леканы были жестоко потрепаны в битвах. Почти у всех не хватало конечностей: механические протезы заменяли руки и ноги. Двое не уберегли и головы. Череп одного сплошь пестрел металлическими заплатами. Судя по окислам, каждую из них он получил в разное время. Дио мог себе представить, какой ужас должны вызывать эти ходячие мертвецы.
По условиям игры бойцам достаточно было просто выстоять четверть часа, и тогда оставшихся в живых пропустят в третий ангар. Табло над воротами вело обратный отсчет времени. Но Дио не собирался занимать оборону. Он прекрасно понимал, что это — первый шаг к поражению, и чтобы выжить и победить, они должны убить всех вышедших на арену тварей. Пальцы крепче стиснули нож.
Твари шли напролом, по прямой. Ровным, размеренным шагом. Вечная тактика мертвых леканов, беспрекословно выполняющих отданный приказ. Запрограммированные на убийство, не способные к импровизации и предсказуемые до предела. Выбрав цель, они будут рваться к ней кратчайшим путем. В этом и заключалась их главная слабость. Дио надеялся, его случайные соратники тоже понимают это. Времени объяснять что бы то ни было уже не осталось. Дио бросил еще один взгляд на копейщика, и тот кивнул ему. От стены уже шли вооружившиеся штырями люди. Мелко семеня, Дио двинулся в сторону, обходя тварей по широкой дуге. Просторный ангар оставлял достаточно места для маневра. Бетонные столбы, поддерживавшие ажурный каркас крыши, могли дать какое-никакое укрытие, скрыть на мгновение с глаз. Кто-то последовал его примеру, начав обход с другой стороны.
Если бы твари остановились в центре ангара спиной друг к другу, они были бы практически неуязвимы. Но каждой из них был дан приказ убивать, и они действовали независимо друг от друга. Зрители над головой притихли, ожидая начала боя. Стало слышно, как гуляет, шелестя обрывками целлофана, ветер, как скрипит под подошвами песок. Дио окинул взглядом арену. Он привык работать один. Редко — в паре со Жженым. Но сейчас ему нужно было следить за передвижениями еще десятка человек. В этом поединке мало было победить. Нужно было сохранить жизнь этим людям. Это были не лучшие бойцы. Дио уже оценил скорость, с которой те двигались, точность их движений. Он не мог бы сказать, было ли это делом рук Флегонта, да это теперь было и неважно.
Бойцы рассыпались по арене. Дио двигался не останавливаясь, пытаясь держать в поле зрения всех и сразу, отмечая и достраивая в уме возможную траекторию передвижений. Бойцы расходились грамотно. Группами по три, когда один отвлекал на себя внимание твари, а двое других пытались зайти сбоку, в мертвую зону, не контролируемую леканом. Они вели себя как загонщики, а не добыча, и в этом была уже половина победы. Дио почувствовал, как губы сами расходятся в усмешке.
На арене воцарилось относительное затишье. Люди перемещались с места на место, не спеша вступать в схватку, но держась настороже. Ведь все, что им было нужно, это выстоять какие-то жалкие пятнадцать минут. Дио бросил короткий взгляд вверх. Нужно было начать схватку. Если зрителям не понравится бой, он обречен. Дио прекрасно понимал это. Потому, в очередной раз перебегая от колонны к колонне, он выбрал цель и, уже не таясь, ринулся к ней. Толпа над головой восторженно заревела.
Лекан замер. Развернулся всем корпусом, рванул навстречу. В последний момент Дио упал на колено, уходя в перекат, прямо под ноги твари. Та обладала хорошей реакцией. Дио скорее почувствовал, чем увидел, как тварь перепрыгивает через него. Откатился в сторону, ожидая удара, и не ошибся. Железный шестопер обрушился за спиной, выбив из бетона искру. Зато копейщик ткнул тварь копьем в спину. Острие соскользнуло, заскрежетав по металлу армированных лопаток, но тычок был достаточно силен, чтобы тварь покачнулась.
Дио никогда не выходил в бой против такого числа тварей и не знал, станут ли они прикрывать друг друга. Теперь ему представился шанс проверить это на практике. Словно во сне, когда все движения тяжелы и замедленны, Дио видел, как тварь падает прямо на выставленный им нож, а позади несется, целя шестопером в голову копейщика, вторая. Понимая, что времени осталось мало, Дио вогнал нож под подбородок твари и разжал пальцы, не пытаясь вынуть его обратно. Продолжая начатое движение вперед и вверх, он перехватил уткнувшееся в землю острие копья и дернул из всех сил на себя.
Копейщик, намертво вцепившийся в единственное свое оружие, кубарем полетел наземь, и падавший сверху шестопер задел его вскользь, лишь слегка оглушив. Зато копье осталось в руках у Дио. Его тупым концом он сумел отпихнуть вторую тварь прочь, прямо в руки подоспевших бойцов. Упавший под ноги копейщик захрипел невнятно, и Дио развернулся, резко пригнувшись. Шестопер просвистел над головой, и волосы на затылке встали дыбом. Тварь с ножом, всаженным под подбородок смотрела своими стеклянными глазами, и рука уже поднималась нанести другой удар. Понимая, что уже не успеет перехватить копье так, чтобы наверняка всадить его под ребра твари, Дио разжал пальцы. Копье с деревянным стуком упало наземь, а Дио, распрямляясь, словно туго скрученная пружина, всем корпусом врезался в тварь, сбивая ту с ног и перекидывая через себя.
От резкой боли потемнело в глазах. Он совсем забыл про ушибленное плечо. Не удержавшись на ногах, рухнул на одно колено. Грудь жгло, он задыхался и не мог протолкнуть сквозь намертво стиснутые зубы хоть маленький глоточек воздуха. Кто-то пихнул его в бок, заставляя упасть, и тем самым спас ему жизнь. Дио сумел перекатиться в сторону, уходя от удара механической руки. Пудовый кулак бил с силой кузнечного молота и был способен размозжить череп. Зато вынужденное движение вернуло Дио способность дышать. Он вскочил на ноги, оглядываясь. Одна тварь, распятая на стыке бетонных плит, пригвожденная всаженными в плоть металлическими штырями, уже не подавала признаков жизни. Вторую, пронзенную насквозь, держал копейщик, и кто-то из бойцов ударами шестопера разбивал металлическую голову — дергалось, агонизируя, тело. Зрители над головой бесновались в экстазе. Их крики перешли в непрекращающийся вой.
Глаз мгновенно сосчитал количество людей. Пятеро были здесь. Значит, еще пять сражались где-то против трех тварей. Подхватив валявшийся тут же шестопер, он кинулся на выручку второй группе, на бегу продевая кисть в ременную петлю на рукояти. Боковым зрением Дио уловил движение, кто-то бросился за ним вслед. Вдвоем они неслись туда, где трое леканов, загнав в угол, методично, с нечеловеческим спокойствием добивали группу из трех человек. Те еще отбивались, но силы были явно не равны. Четвертый лежал поодаль. Три арбалетных болта торчали из спины убитого. Над ним, раскачиваясь и распялив рот в безмолвном крике, сидел пятый. Кровь заливала его лицо, ярко белела сломанная кость руки, но он, по крайней мере, был жив. Дио забыл о нем на время, полностью сосредоточившись на тварях. Он мог взять на себя только одну.
Удар шестопером в затылок едва ли вывел бы ее из строя. Дио знал наверняка, это одна из самых защищенных частей черепа тварей, искусственно усиленная металлом. Оставалась височная область. Не раз и не два наблюдая процесс разделки, Дио достаточно разбирался в анатомии леканов. Может, Лек и начал какие-то эксперименты, но большинство тварей, попадавшихся Дио, были собраны по одной схеме, и удар в висок мог бы повредить мозг. Если б только удалось разбить тонкий прибор, отвечавший за невероятно чуткий слух леканов, вогнать его осколки поглубже в серое вещество.
Он не рассчитал свои силы. Шестопер едва смял височную пластину ближайшей твари. Та пошатнулась, но тут же начала разворачиваться, готовая атаковать нового противника. Боец, дравшийся с ней, получил короткую передышку, а Дио очутился один на один с леканом. Тот, кто бежал за ним следом, бросился на выручку другой группе. Осознание этого факта заставило Дио отпрянуть назад. В ближнем бою обладавшая стальной хваткой тварь была практически непобедима.
Дио быстро перемещался назад и в сторону, уводя тварь подальше от дерущихся и раненых бойцов. Чаша весов покачнулась, у загнанных в угол людей появился шанс на спасение. Мозг работал на предельных оборотах, просчитывая варианты. Шестопер в его руках из грозного оружия превратился в бесполезную железяку. Нож он оставил в теле первой твари. «Душить голыми руками», — вспомнил Дио, и невольная усмешка тронула губы. Эта усмешка смутила бы любого другого противника, приведя его в замешательство, но лекан оставался абсолютно спокоен.
Дио привык оценивать намерения тварей не по выражению глаз, а по напряжению мышц и потому успел упредить внезапный рывок лекана. Шестопер сам поднялся навстречу метнувшейся руке с зажатым в ней ножом. Таким ударом можно было бы выбить оружие у любого противника, в кашу раздробить его кости, но Дио лишь ободрал плоть с пальцев лекана, обнажив стальной каркас скелета. Рука чуть дернулась в сторону, но тварь не сбилась с шага, даже на секунду не прекратив наступление. Нужно было кончать с этим. Дио чувствовал, что уже выбивается из сил, а в третьем ангаре его ждал Март…
Шестопер давал ему небольшое преимущество, позволяя почти без труда достать противника, и Дио использовал его как последний шанс. Вложив в движение всю оставшуюся силу, он ударил шестопером вертикально, целя прямо в лицо твари, и та отшатнулась инстинктивно. Серией коротких, быстрых ударов в голову, часть которых даже не доставала до цели, а другая не способна была причинить хоть какой-нибудь вред, он перешел в контратаку, заставив лекана попятиться назад. Древние животные инстинкты работали безупречно. Тело твари само реагировало на угрозу, и никакой разум не был способен взять под контроль это желание избежать прямого удара в глаза. И прежде чем лекан понял, что происходит, Дио прогнал его через пол ангара, прямо к лежащему на земле трупу.
Тварь запнулась о тело и, потеряв равновесие, рухнула наземь. Уже не боясь открыться, Дио размахнулся и изо всех сил ударил тварь в голову. Шестопер завяз в черепе, разбив-таки острым шипом один стеклянный глаз, и боец с перебитой рукой довершил начатое, вонзив длинный железный штырь под запрокинутый подбородок твари. Судорога сотрясла тело лекана, а потом пальцы его разжались, выронив нож.
Дио выпростал ладонь из ременной петли, с трудом распрямился. Встретился глазами с раненым и улыбнулся широко, не скрывая своего торжества. Зрители над головой бесновались. Табло над выходом из ангара не успело отсчитать и половины положенного на бой срока. Все твари были мертвы, а они потеряли лишь одного человека убитым. Копейщик шел, опираясь на свое копье и также улыбаясь от уха до уха. Его левую ногу перетягивала наспех придуманная повязка. В другой руке он держал нож Дио.
— Держи, — сказал он, подойдя ближе. — Ты спас мне жизнь сегодня. Я у тебя в долгу.
— Не знаю, кто отпихнул меня в сторону, — ответил Дио, принимая нож, — но можешь считать, что ты свой долг уже отдал.
Дио не понимал таких отношений и всеми силами избегал их. Ему чудилась какая-то фальшь в этом «ты мне, я тебе». А еще он чувствовал, что, приняв раз подобный долг, он как будто давал обещание и самому впредь поступать так же. А связывать себя обязательствами он не любил. Но копейщик ухмыльнулся и добавил, как будто скрепляя договор подписью:
— Меня зовут Ланс.
Дио отвернулся, силясь скрыть досаду. Вторые ворота ангара содрогнулись, выходя из паза в стене, и плавно пошли по рельсу в сторону, открывая проход дальше. Бойцы стояли молча, пытаясь восстановить свои силы в эту короткую паузу перед следующим боем. Зрители уже ушли, перебравшись по перекрытиям на третью арену, и стало относительно тихо. Высоко в темнеющем небе плыли легкие облачка. Свежий ветер остужал горячий пот. Дио почувствовал вдруг, как приятно ноют давно не получавшие разминки мышцы, как гудит, отдавая в локоть острою болью, ушибленное плечо, как щекочут затылок взмокшие волосы.
— Только бы не волки, только бы не волки, только бы не волки, — шептал кто-то рядом, и Дио оглянулся посмотреть. Парень с перебитой рукой глядел на ворота, обескровленные губы едва шевелились, в глазах плескался безотчетный ужас.
«Он добил тварь», — напомнил себе Дио, пытаясь подавить презрение. Один из стоявших рядом бойцов положил руку на плечо, пытаясь подбодрить, и парень вздрогнул, вскинул испуганный взгляд. Дио покачал головой, вздохнул тяжело, ощутив вдруг какую-то усталость. Будто его решение драться за жизнь каждого из этих людей неподъемным грузом легло ему на плечи.
А ворота все ползли и ползли в сторону. Дио ждал, давая группе возможность отдохнуть, хотя сам едва сдерживал желание ринуться в следующий бой. Бой, в котором решится все. Он почувствовал наконец-то долгожданный азарт…
Очевидно, не он один испытывал желание подраться. Едва ворота распахнулись наполовину, копейщик издал утробный звериный рык и широким шагом, не хромая уже и не помогая себе копьем, двинулся в следующий ангар.
— Идем, — сказал Дио, отправляясь следом.

Глава 14

В последние дни Дио часто спрашивал себя, почему Жженый так любил эти игры. Сам Жженый всегда уходил от ответа. Но всякий раз заранее знал, кто будет драться, когда и с кем. Дио даже не пытался представить, по каким каналам Жженый добывал эту информацию. Сам он ненавидел бои на арене и ходил на них потому лишь, что это было едва ли не единственное, о чем его просил Жженый. Бои заканчивались слишком поздно, а Жженый боялся появляться на улице после заката в одиночку. Все знали, что в это время мастер Лек спускает с поводка своих тварей и те выходят в Город поохотиться.
Схватки на арене мало чем отличались одна от другой и всегда заканчивались одинаково, но неизменно собирали толпы зрителей. Людей тянуло под крышу ангаров словно магнитом. Дио и сам с трудом противился чувству единения с толпой, что охватывало его всякий раз, когда накал страстей достигал пика. Ощущение это наполняло энергией, дарило иллюзию силы, но чувство опустошенности, накатывавшее после, едва ли могло с чем-то сравниться. По пути в банду Жженый часто принимался рассуждать о том, что было бы, если… Если бы нож пробил броню лекана, если бы раны на теле волка не затянулись так быстро, если бы бойцу ударом палицы не сломали ногу. Дио не любил эти разговоры. Он знал, как коротка и жестока жизнь, и не питал напрасных иллюзий. А Жженый как будто ждал, что однажды все пойдет не так, как обычно, и шел на каждый новый бой с предчувствием чуда.
Идя к третьему ангару, Дио надеялся, что люди, облепившие балки и перекрытия под его крышей, тоже пришли сюда с подобными чувствами. Он чуть прибавил шагу, чтобы войти в ангар одновременно с копейщиком. Остальные бойцы невольно подтянулись за ними, и ворота они миновали одной сплоченной группой. Их приветствовал рев толпы. Дио молча вскинул руку с ножом, а бойцы вокруг закричали во всю силу легких. Этим криком они сбрасывали нечеловеческое напряжение предыдущего боя. Ланс рычал и прыгал, неловко припадая на раненую ногу и потрясая копьем, будто грозился добраться до каждого, кто смотрел на него сейчас сверху. Дио окинул взглядом площадку. Ворота за их спинами почти захлопнулись. В финальной схватке на арену выпускали волков, но Март обещал ему, что будет ждать его здесь, и Дио был почти уверен — волков не будет. Даже леканы избегали приближаться к этим тварям. Мертвые волки по праву считались самыми смертоносными созданиями мастера Лека. Практически неконтролируемые, они едва подчинялись приказам, и только мастера Слова могли держать их в повиновении. Но все равно, Дио смог расслабиться, лишь когда увидел леканов, выходящих из-за колонн в дальнем конце ангара. Три твари. Длинный нож и цепь у каждой. Март был среди них.
Три живых твари были на порядок опаснее пяти мертвых. Март был прав, говоря, что в них осталось достаточно человеческого, чтобы обладать полноценным разумом и свободой воли. Это делало их по-настоящему серьезными противниками. Дио подобрался невольно. Бойцы тоже заметили появление тварей. Крики стихли. Примолкли и зрители наверху.
— Всего трое, — сказал кто-то рядом.
— Рано радоваться, — ответил Дио. — С этой троицей придется повозиться. — И добавил, не удержавшись: — Центральный — мой.
— Бери хоть всех, — ответили ему, и бойцы грянули дружным хохотом.
Дио усмехнулся. Повел плечом, разминая натруженные мышцы. Он сделал для этих людей все, что мог. Если ему удастся оттянуть на себя Марта, то на оставшихся двух тварей придется девять человек. «Восемь», — поправил он себя, вспомнив парня с перебитой рукой. Не много, но и не мало, если действовать грамотно и согласованно. Найдя взглядом Ланса, Дио кивнул ему, и копейщик, ухмыльнувшись, кивнул в ответ. Оба понимали, что бой этот может стать для любого последним. Дио порадовался, что хоть кто-то понимает это. Он боялся, что люди, никогда раньше не сталкивавшиеся с лекановыми тварями лицом к лицу, недооценят противника.
Развернувшись, Дио неспешной трусцой побежал вперед, туда, где их ждали леканы. Над головой раздались восторженные крики зрителей. Это было как нельзя кстати. Дио хотел послушать, что ему скажет Март «один на один». Двух тварей, стоявших рядом, Дио за людей не считал. А вот беседовать с леканом на глазах у бойцов не хотелось. Дио прекрасно понимал, как будет истолкован взятый Мартом приятельский тон, пойди что не так. Теперь он был уверен: никто ничего не услышит.
— Молодец! — крикнул лекан, когда Дио подбежал достаточно близко, и тот остановился, расценив это как знак держать дистанцию.
Две твари начали тихонько расходиться в стороны, и Дио крепче сжал нож. Он рассчитывал на честный поединок, но что он знал о Марте? Тот вел какую-то свою, непонятную Дио игру. Он мог лгать, набиваясь в друзья по приказу Лека. А мог действительно действовать независимо от своих хозяев, но тогда другие лековы твари наверняка не подчинялись ему, а значит, были еще более опасны и не стоило пускать их за спину.
— Было просто? — Март улыбался. Стоял расслабленно, словно и не собирался драться. Лишь, покачиваясь, ударялась о берцы цепь.
Дио неопределенно пожал плечами. Твари расходились все дальше, и стало сложно контролировать их обеих. Глаз еще отслеживал движение, но быстро оценить расстояние до противника Дио уже бы не смог. «Губитель! Ланс! Провались ты пропадом со своими долгами!» — Дио едва не пробормотал это вслух. Он корил уже себя за то, что поверил человеку, отдавшему приказ добивать раненых… Но позволить себе оглянуться, посмотреть, что творится за его спиной, он просто не мог. Март пошел на него, неспешно раскручивая цепь левой рукой. Правая сжимала нож. Чуть согнув ноги в коленях, Дио начал так же медленно отходить назад.
— Хреновые у тебя соратники.
— На своих посмотри, — огрызнулся Дио. Захотелось стереть эту широкую белозубую улыбку твари. Прыгнуть, полоснув ножом по лицу.
— Дио, не дури, — Март и сам понял, что перегнул палку. Губы его сжались в тонкую линию. — Еще раз. Скажи мне, как ты это делаешь, и все закончится. Ты поймал для Тесака одиннадцать леканов и убил трех волков.
«Семнадцать, — подумал Дио, прикидывая, с каких пор схарматы начали присматривать за ним, — и трех волков, верно». Выходило, что слуги Схарма были в курсе всех его дел не за последние три месяца, как утверждал Флегонт, а за последние полгода. И тот перекупщик, что так «удачно» ему подвернулся, знал уже, кто такой Дио и чем он занимается. Захотелось выругаться — грязно и зло. Но Дио всеми силами старался сохранять невозмутимость, хотя все в нем кричало: «Как? Как?!» Шальная мысль — его сдал сам Тесак — была тут же отметена прочь. Тесак мог знать точное число пойманных леканов, но о столкновениях с волками Дио не рассказывал никому и никогда. Конечно, Жженый не умел держать язык за зубами и мог разболтать Тесаку про ту тварь, что едва не убила его рядом с логовом «крыс», но даже Жженый не знал про третьего волка…
Марту удалось запудрить ему мозги.
Когда зрители наверху закричали громче, Дио допустил ошибку. Он инстинктивно вскинул на мгновение взгляд и получил удар цепью в затылок. Одна из тварей, обходивших его по периметру, сумела зайти в мертвую зону.
Дио рухнул как подкошенный. Рот наполнился песком и кровью, а перед глазами поплыли цветные пятна. Он отключился на миг. Провалился в черный бездонный колодец, а когда вынырнул обратно, обнаружил, что все так же лежит, уткнувшись лицом в бетон, а где-то рядом идет бой.
Он вскочил на ноги. Пошатнулся, с трудом подавляя приступ головокружения. Пустой желудок подкатил к самому горлу. Рот наполнился полынной горечью. Когда в глазах прояснилось, Дио увидел Марта. Тот все так же стоял перед ним, поигрывая цепью, но смотрел куда-то за спину.
— Я был не прав, — сказал Март, переведя взгляд на него. — Они неплохие бойцы.
Дио шагнул в сторону. Так, чтобы видеть происходящее, не спуская глаз с Марта.
Встав спиной к спине, две твари защищались от яростных атак окруживших их людей. Одна раскручивала над головой цепь, но вторая уже лишилась этого грозного оружия, отдав его атакующим. Паренек с перебитой рукой стоял поодаль, наблюдая за боем. На лице его не осталось и тени страха. Он подпрыгивал на месте, вскрикивая, когда вращающаяся цепь проходила слишком близко от чьей-нибудь головы. Зрители наверху швыряли камни в леканов. Такого Дио еще не видел.
— Готов? — Март крутанул цепь, та со свистом рассекла воздух. — Ты обещал показать мне все, на что способен.
Губы лекана вновь разошлись в улыбке, и Дио ответил ему тем же.
— Не сомневайся, покажу.
Он наконец-то поверил: задуманное реально. Нужно лишь победить, победить еще раз, и толпа пойдет за ним по первому зову. Он задыхался от переполнявшего его предчувствия будущего, и кровь шумела в висках, оглушая.
Март намотал цепь на кулак, оставив свободным короткий конец, как будто приглашал подходить поближе, и Дио воспользовался приглашением. Быстрый выпад ножом в живот не пробил оборону врага, но испытал ее на прочность. Март легко отвел нож собственным клинком, чуть стукнул цепью по руке, предупреждая. Но как ни слаб был удар, боль острой иглой пронзила локоть и поднялась к плечу. Дио отступил.
Бить лекана ножом в грудь, в подбрюшье или по пальцам было абсолютно бессмысленно. Самые уязвимые части тела защищались искусно сочлененными металлическими пластинами, сохранявшими гибкость и подвижность тела. А там, где сделать армирование не представлялось возможным, работала чудовищная скорость регенерации тканей. Насколько знал Дио, живые леканы чувствовали боль, но легко могли ее игнорировать. Резать лоб, пытаясь залить глаза противника кровью, было также бесполезно — жидкости в организме тварей циркулировали крайне медленно. Нужно было подрезать сухожилия на внутренней стороне запястий, хоть на минуту обезоружить тварь, заставить ее выпустить нож или хотя бы чуть-чуть ослабить хват, чтобы выбить оружие ударом руки. И тогда можно будет добраться до горла. Конечно, идеально было бы опрокинуть лекана наземь, но на подобную удачу Дио даже не рассчитывал.
Дио приготовился перехватить нож на обратный хват, так легче было бы исполнить задуманное, но Март начал свою атаку раньше, имитировав удар ножом снизу. Будь это его первый бой с тварью, Дио раскрылся бы, дав противнику возможность в два удара довершить начатое. Но Дио прекрасно знал: едва в обороне наметится брешь, ее пробьет стальной кулак лекана с намотанной на него цепью, а зажатый в правой руке нож нанесет удар под ребра. И все-таки он рискнул, сделав вид, будто собирается контратаковать.
Март повелся. И когда левая рука твари дернулась, целя в солнечное сплетение, Дио ушел с линии атаки, отклонив корпус в сторону. Лекан вложил в удар достаточно силы, и Дио лишь чуть скорректировал движение, послав тело твари дальше по обозначенной траектории, использовав ее руку как рычаг. Март запнулся, зацепившись берцем о стык плит, и кубарем полетел наземь. Толпа над головой вопила, не прекращая. Это был шанс, которого нельзя было упускать. Прыгнуть на спину твари, придавив коленом меж лопаток, и ударить в основание черепа, повредив спинной мозг. Дио стоял, всем телом чувствуя, как течет сквозь него время. Еще секунда, и будет поздно. Вопли зрителей перешли в вой.
Дио поднял взгляд, лишь бы не видеть упавшего Марта, уйти от мучительного выбора. Одна из тварей валялась посреди ангара, истыканная ржавыми штырями, как еж иглами. Рядом лежал навзничь убитый боец. Из его тела тоже торчали толстые, короткие обрубки арбалетных болтов. Вторая отступала под натиском атакующих. Они победили. Лишняя смерть была действительно лишней и не решала уже ничего.
Дио бросил еще один взгляд на лекана и, развернувшись, пошел прочь.
— Го-о-о-ро-о-од! — кричал он, раскидывая руки и поднимая лицо вверх.
Рев толпы сотрясал стены ангара.
Дио замер, ощущая себя частью великой силы, проводником энергии, концентрирующим всю мощь толпы, каналом, сливающим ее потоки в единое русло. Грудь захлестнуло до невозможности сделать вдох. Он покачнулся, с трудом проталкивая поток назад, и почувствовал легкое покалывание в кончиках пальцев.
Когда первый человек прыгнул с перекрытий на маленькую площадку металлической лесенки, подобной той, что обрушилась в предыдущем ангаре, в грудь Дио ударил арбалетный болт.
Опрокидываясь на спину, Дио видел людей над своей головой. Их преисполненные торжества вопли сменились стоном отчаяния. За спиной закричали, и Дио почувствовал смерть бойца так, будто это убили его самого. Арбалетчики сняли всех восьмерых. Даже парня с перебитой рукой, что, упав на колени, молил о пощаде, выбросив вверх раскрытую ладонь, словно пытаясь защититься от разящей без промаха стали.
Толпа обезумела. Люди прыгали на лестницу, не боясь сверзиться вниз, когда ветхая конструкция рухнет, не выдержав их веса. Прыгнувший первым уже бежал к нему через весь ангар. А Дио лежал, раскинув руки, и думал о том, как странно, нелепо смотрится торчащий из его груди болт. Он почему-то видел себя со стороны, глазами бегущего к нему человека. Глазами тех, кто смотрел сейчас на него с перекрытий. Глазами Марта, спешащего к нему от места схватки, превратившегося в место побоища…
— Не стреля-а-ать! — закричал Март.
«Поздно», — подумал Дио. Зрители добрались до первого арбалетчика, сбросив его вниз. Короткий вскрик оборвался вместе с ударом о бетон. Тело Дио сотрясла судорога, и он понял, что пережил еще одну смерть.
— Дио! — Март ударил его по щеке раскрытой ладонью. — Смотри на меня! Дио! — Он ударил еще раз.
Рука сама дернулась в попытке ответить на удар, и все тело пронзила нестерпимая боль. С губ сорвался невольный стон.
— Тва-а-арь! Убери от него свои грязные лапы!
Захотелось смеяться, но горло сжимали мучительные спазмы.
Март поднялся на ноги. Сделал шаг навстречу противнику, и новая судорога прошлась по телу Дио, когда лекан сломал кричавшему шею.
Это было невыносимо. Захотелось заплакать, но глаза оставались сухи.
— Губитель, — прошептал Март, и слова эти во внезапно обрушившейся тишине раздались так четко, будто он шепнул их ему в ухо.
Толпа вновь закричала, но теперь в ее крике Дио ясно различил слово «Сдвиг!». Все, кто бежал ему на выручку, замерли, глядя, как дрожит и подпрыгивает мелкий гравий площадки, как медленно серым облаком поднимается бетонная пыль.
Март подхватил Дио на руки, унося наконец прочь от творящегося на арене безумия. Спрыгнувшие вниз люди ломились вон, стуча в закрытые двери ангара. Те, кто оставался еще наверху, бежали по перекрытиям к выходам, ведущим с крыши во двор, сталкивая вниз любого, кто попадался у них на пути. Тело Дио сотрясали беспрерывные судороги. Он чувствовал каждую смерть на арене и хотел уже умереть сам.
Все закончилось, когда Март вбежал в полутемный, освещенный мерцающими лампами коридор и за его спиной захлопнулась тяжелая стальная дверь.
— Дио, — позвал он, вглядываясь в его лицо. — Смотри на меня, Дио.
Стоило труда перевести взгляд. Мертвые глаза лекана глядели без всякого выражения. Смотреть в них было больно. Дио сцепил зубы, чтобы не застонать.
— Держись. — Март помчался дальше по коридору, в считаные секунды миновал три лестничных пролета и вломился в лабораторию Тесака. В нос ударил знакомый запах лекарств.
— Сделай что-нибудь, — сказал Март, бережно кладя Дио на операционный стол.
Одним точным движением Тесак разрезал пропитавшуюся кровью рубашку. Холодные пальцы в металлических наперстках датчиков прошлись по обнаженной груди.
— Сердце, — сказал Тесак. — Я не могу ничего сделать. Он умрет, как только я вытащу болт.
— Где он? — Дверь хлопнула, ударившись о стену. Дио узнал Флегонта. В голос схармата вернулись истеричные нотки. — Убейте его!
— Лек убьет тебя сам, если с ним хоть что-то случится! — Схватив за шкирку, Март впечатал Флегонта в стену.
— Лек при смерти! — взвизгнул схармат.
— Что?!
Март отступил, а Флегонт съехал по стене вниз. Прошуршала осыпающаяся побелка.
— Энергия перестала поступать в аппарат, когда он закричал «Город», а потом машина заработала на обратный ход. — Флегонт хрипел. Дио отстраненно подумал, что лекан, должно быть, схватил схармата за горло и повредил тому связки.
— Как это? — В голосе Тесака звучало бесстрастное любопытство естествоиспытателя.
— Он начал откачивать энергию глаза, вливая ее в толпу, — за Флегонта ответил Март. — Ты бы видел, что творилось на арене! — добавил он, и в его голосе Дио почудилось восхищение.
— А потом начался сдвиг. Убейте его, — повторил Флегонт без прежней своей убежденности.
— Он должен жить. — Март склонился, убрав со лба Дио взмокшие волосы и заглянув ему в глаза. — Он нам нужен. Помещение экранировано, так что здесь он больше не опасен. Тесак, ты можешь пересадить ему сердце?
Лекан шагнул в сторону и не увидел ужаса, мелькнувшего в глазах Дио.
— Легко. — Раздался щелчок зажигалки, и воздух наполнился удушливым сигаретным дымом. — Пара помощников, материалы из моей лаборатории, и часа через четыре я его прооперирую.
Дио захрипел, силясь повернуть голову.
— Кажется, ему не нравится эта затея, — Тесак оставался как всегда невозмутим. — Зафиксируй его, Март. Ему достанет силы и упорства убить себя раньше.
— Он нас слышал?! — переполошился Флегонт.
— Пойди лучше узнай, что там с Леком. — Март захлестывал конечности Дио ремнями. — Извини, — сказал он, окончив.
«Ненавижу тебя», — подумал Дио.

Глава 15

Операция состоялась лишь под утро и заняла больше девяти часов. Тесак сделал так, чтобы Дио слышал все происходящее в комнате. Дио исключал возможность ошибки. Тесак туго знал свое ремесло и использовал свое искусство, чтобы позволить Дио прикоснуться к некоторым тайнам слуг Схарма. И хотя Дио не чувствовал боли, те несколько часов, что он провел под наркозом, стали самыми ужасными часами его жизни. Осознание необратимости происходящих с ним изменений и невозможность им противостоять сводили с ума. Не в силах пошевелить хотя бы пальцем, он мог лишь следить за своим постепенным превращением в тварь.
Тесак использовал материалы из своей лаборатории, это значило, что Дио пересаживали сердце одного из пойманных им же самим леканов. У Тесака хранился достаточный запас сердец: товар этот не пользовался спросом. Гораздо больше ценились глаза, дарящие невероятную зоркость, тонкие слуховые механизмы, позволяющие слышать писк комара на расстоянии в несколько метров, желудки, способные переваривать любую дрянь… Дио слышал, как Тесак выбирает ему новое сердце, нахваливая Марту свою коллекцию, перечисляя достоинства и недостатки каждого. Лекан ассистировал Тесаку, но говорил мало и скупо, обходясь короткими рублеными фразами. Зато Флегонт болтал много и без передышки, и этого вполне хватило, чтобы уяснить себе кое-что о целях схарматов.
Схарм, которого Дио всегда считал кем-то вроде Губителя: богом, пугалом, священным оракулом — обрел вдруг реальные черты. Даже Март, вяло переругиваясь с Флегонтом, говорил о нем словно о человеке, действительно томящемся где-то в заточении. А Лек выступал проводником его воли.
Это многое объясняло. Дио и раньше догадывался, что во главе всей схарматской клики стоит этот плешивый одутловатый человечек с пронзительным взглядом серо-голубых глаз и неприятным холодком, исходящим от сердца. Теперь, когда он был в этом уверен, становилось ясно, почему Губителям платили так дорого за останки механизмов, найденных на руинах Города, и зачем схарматам был нужен завод. Мастер Слова, кому бы он ни служил, мог бы приносить пользу, лишь занимаясь тем, к чему был призван: созданием удивительных машин, обладавших зачатками разума, способных выполнять простейшие команды. Величайший из всех мастеров Слова, сумевший соединить живое и мертвое, служил Схарму, создавая неуязвимых солдат, силами которых рассчитывал уничтожить последователей какого-то Ордена Равновесия.
Все это мало волновало Дио. Гораздо больше его заботила собственная судьба. Он хотел знать, зачем вдруг так понадобился схарматам, что его жизнь теперь беспокоила Марта даже больше, чем жизнь Лека, а Флегонт, еще недавно требовавший его смерти, вдруг сам пришел проследить за ходом операции. Дио так до конца и не понял, что именно произошло с ним на арене. Никогда раньше он не испытывал ничего подобного, никогда раньше ему не удавалось инициировать настоящий, полномасштабный сдвиг. Но этот ток силы, нечаянно пойманный и перенаправленный им в иное русло, предназначался Леку, а вернее тому, что Флегонт называл Глазом Схарма. И теперь мастер Лек балансировал на грани между жизнью и смертью. Глаз Схарма, артефакт, позволявший Леку общаться со своим невесть где заточенным хозяином, требовал чудовищное количество энергии, и после того, как Дио опустошил его весь, тот тянул из Лека его жизненные силы. Мастеру Слова мог бы помочь лишь новый бой на арене, но, смертельно напуганный начавшимся сдвигом, Город не спешил возвращаться под крыши ангаров. Требовалось время, которым схарматы не располагали совершенно. С каждым часом Леку становилось все хуже. Флегонт боялся, что Лек умрет. Он говорил об этом громким зловещим шепотом.
Пытаясь хоть на миг отвлечься от того, что с ним происходит, забыть и не думать о ставшем вдруг явью кошмаре, Дио живо представлял себе, как взмывают на лоб брови Флегонта, как распахиваются от ужаса его глаза. Флегонт зависел от Лека. В схарматской верхушке было достаточно людей гораздо более умных, смелых и амбициозных. Флегонт стоял у власти волей Лека, и теперь положение его серьезно пошатнулось. Но даже он оставил хозяина, которому верно служил, чтобы прийти и самому посмотреть, как Тесак будет пересаживать Дио сердце.
Они переговаривались с Мартом о чем-то на языке, которого Дио не знал. Забываясь, Флегонт переходил порой на всеобщий, но, отвечая ему, Март неизменно возвращался к тому отрывистому гортанному наречию, что Дио слышал уже однажды. А это могло означать только одно. Март не доверял Тесаку. То ли он догадывался о том, что Дио, возможно, их слышит, то ли просто не хотел, чтобы Мясник узнал нечто, не предназначенное для его ушей. Двух мертвых тварей, стоявших «на подхвате» и бессловесно выполнявших короткие приказы Тесака — подай, придержи, зажми, — Дио в расчет не брал. Преданность мертвых леканов своим хозяевам давно уже стала притчей во языцех. Как бы там ни было, выводы не утешали. Лекан оставался загадкой, и веры ему не было. Дио понял, что предпочел бы не сталкиваться с ним больше, чтобы не запутаться окончательно в паутине лжи. Тот же Флегонт выглядел много понятнее и проще. Его поступками руководил страх.
Дио знал, что такое страх.
Он не чувствовал холодные наперстки датчиков на пальцах Тесака, но мог видеть беленый потолок комнаты, когда Март оттягивал ему веко, заглядывая в глаза. Тело воспринималось словно чужое. Отсутствие боли лишь усиливало иллюзию, будто все это происходит не с ним. Лишь по коротким обрывкам фраз он догадался, что ему вскрыли грудную клетку. Звякали, ударяясь об эмалированные миски, хирургические инструменты, невнятно бормотал Тесак, шумел аппарат искусственной вентиляции легких. Ровно, мерно, в такт замедленному под действием введенных препаратов пульсу раздавался сигнал прибора, фиксирующего каждый удар сердца Дио. «Бьется. Еще бьется. Еще бьется», — как будто бы говорил он, и с этой мыслью еще можно было жить, не думая о предстоящем. Звук успокаивал. Бьется. Еще бьется. Еще бьется…
— Флегонт, готовься. Скоро. — Голос Марта был сух.
Если бы Дио мог, он распахнул бы глаза. Если б он мог, он закричал бы во всю силу легких.
— Тесак! Что с ним?!
«Что со мной? Что со мной?!» Невозможность пошевелиться сводила с ума. Но если Март заметил, значит, тело еще как-то слушалось его. «Бьется. Еще бьется. Еще бьется» — всю свою волю Дио сконцентрировал на этом монотонном размеренном ритме, и ему показалось, что музыка пульса чуть ускорила свой бег.
— Тесак! — Имя ударило как плеть.
Флегонт забормотал вдруг быстро и неразборчиво, словно боясь не успеть. Забирал все выше и выше, пока не сорвался на крик. Стоя прямо над Дио, он вопил что-то на чужом языке, и гортанные на выдохе, на вдохе слова превращались в визг.
— Спокойно, спокойно, спокойно, — приговаривал Тесак, и голос его звенел от напряжения. Почти так, как звенел, непрерывно, пронзительно, на одной ноте, сигнал прибора, фиксировавшего ритм сердца. «Все, — понял Дио, разом сбрасывая нечеловеческое напряжение последних секунд. — Все…»
— Все! — сказал Март с нескрываемым торжеством в голосе. — Все.
Флегонт замолк вдруг. И во внезапно обрушившейся тишине прозвучал сигнал, возвестивший о первом ударе нового сердца Дио.

Из наркоза он выходил очень долго и очень мучительно. Ломило все тело, болела спина. Першила гортань, поврежденная интубационной трубкой. Страшно хотелось пить, но Тесак не давал ему воды. «Заблюешь мне все», — ворчал он. Тесак был порядком зол и на Дио, и на себя. За то, что, зная Дио, не предусмотрел этой его выходки, за то, что сам испугался произошедшего и дал такую дозу анестетиков после внезапного приступа, что едва не отправил пациента на тот свет.
Время тянулось, как патока. Март не появлялся, исчез и Флегонт. Тесак постоянно крутился рядом — вонь от его сигарет сначала раздражала, потом начала выбешивать до состояния едва контролируемой ярости. Но Мясник редко подходил к койке и почти ничего не говорил, а ругаться с ним, перекрикиваясь через всю комнату, Дио просто не мог. Эта глухая, не находящая выхода злоба лишь отнимала силы и энергию. Сон, способный принести покой и исцеление, не шел. Закрывая глаза, Дио снова и снова видел, как у него вынимают сердце… Вынырнув в очередной раз из темного, давящего провала, похожего чем-то на забытье, он трогал пластырь, налепленный точно посередине груди. Ладонь тихонько сдвигалась влево, и он долго лежал, прислушиваясь к себе. Его сердце больше не билось. Разгоняя по венам кровь, странно шумел механизм, созданный одним из мастеров Слова. Дио слушал этот шум, напоминающий шум насоса, до тех пор, пока пульс не начинал бить в висках, а перед глазами не возникали цветные пятна. Тогда Тесак подходил и колол ему что-то, от чего Дио вновь впадал в странное, оцепеняющее состояние полусна.
Очнувшись однажды, он наконец увидел перед собой Марта.
— Тесак жалуется на тебя, — сказал лекан, приподнимая койку Дио так, чтобы тот мог разговаривать сидя и не напрягался, отрывая голову от подушки. Закончив, Март присел тут же, на край кушетки. — Ты мешаешь ему. Ты задерживаешь нас. Тебя ждут, Дио. Тебя очень ждут в другом месте.
Дио молча смотрел на лекана. Как тот берет его руку и, сжав кисть, чуть шевелит губами, считая пульс. Заметил и взгляд, украдкой брошенный на ленту пластыря.
— Ненавижу тебя, — слова сорвались с губ сами и прозвучали едва слышным шелестом.
— Уже неплохо. — Вопреки сказанному Март смотрел серьезно и даже озабоченно. У переносицы его залегла глубокая складка. — Ты очнулся во время операции? Ты… чувствовал боль?
Не в силах протолкнуть хотя бы слово сквозь саднящее горло, Дио медленно покачал головой, осознавая, что никакая боль не сравнится с тем, что он пережил, лежа там, на операционном столе.
— Не думал сам оказаться на месте своих жертв?
Взгляд Дио метнулся к твари. Лекан словно прочел его мысли. И без того тонкие губы поджались, почти исчезнув с худого лица.
— Не бойся, — Март усмехнулся невесело. — Тебе повезло. Ты пока не стал таким, как я. Пока не стал. Твоя кровь течет так же быстро. Тело по-прежнему уязвимо, а раны не затягиваются моментально. Просто теперь в твоей груди бьется сердце одной из тварей. Тех самых, что ты отправлял на разделку Тесаку. Некоторые из них были моими друзьями, Дио… Впрочем, о чем я говорю. Ты не знаешь, что такое дружба.
Лекан поднялся раньше, чем Дио успел хотя бы раскрыть рот. Хлопнула входная дверь, а Дио остался сидеть, задыхаясь от ярости. Пальцы, сжимаясь, мяли край простыни.
Тесак громко хмыкнул. Подошел и, резко дернув, расправил сбитый край, подпихнув его под матрац.
— Пить будешь? — спросил он и, не дожидаясь ответа, поднес к губам кружку.
Дио с жадностью глотнул чуть подслащенной воды. Провел языком по пересушенным губам и снова припал к краю. Тесак терпеливо дождался, пока Дио не выпьет все. Пробежался пальцами по груди, сняв показания на датчики наперстков. Полез в задний карман джинсов за портсигаром, но, натолкнувшись на взгляд Дио, вздохнул тяжело и сел точно там, где только что сидел Март.
— Ты подставил меня, приятель.
Взгляд Тесака был еще хуже, чем взгляд лекана. За толстыми стеклами летных очков не было видно глаз. В который уж раз Дио подумал, а остались ли там глаза? Тесак пересаживал себе органы тварей и вживлял мехосы, созданные мастерами Слова. Тело его едва на треть оставалось человеческим. И все же Дио никогда не относился к Тесаку как к тварям, и уж тем более не считал его кем-то вроде Уродов. Возможно, потому, что Тесак принял решение стать таким и сознательно конструировал свое тело, меняя его по собственному усмотрению. Возможно, именно это мешало Дио по-прежнему ощущать человеком себя. Он-то не выбирал того, что с ним произошло в операционной…
— Ты очень сильно подставил меня, приятель. — Дио вздрогнул, выйдя из задумчивости. Тесак сидел ссутулившись. Плечи его поникли. Уголки рта опустились. — Знал бы, ни за что не оставил бы тебя в сознании. А теперь Март не доверяет мне, как раньше…
Тесак снова замолчал надолго. Дио рассматривал его согбенную фигурку, пытаясь представить, где и как тот познакомился и так сблизился с Мартом, понимая, что Тесак никогда не расскажет ему этого. «Это правда?» — хотел спросить Дио, но вновь запекшиеся губы отказались повиноваться ему. Тесак налил еще воды в кружку. Все так же терпеливо дождался, пока Дио выпьет все.
— Это правда? — спросил Дио, когда снова смог говорить. — Я не тварь?
Пальцы невольно потянулись к шраму на груди. Тесак остановил его руку. Отнял от сердца и положил на кровать.
— Да, это правда. И не зацикливайся на этом. — Он все-таки полез в задний карман джинсов и достал портсигар. Вынул сигарету и принялся постукивать концом о крышку жестянки.
— Кури, — милостиво разрешил Дио, и Тесак щелкнул прятавшейся в кулаке зажигалкой.
— Я тебе больше скажу. — Тесак с наслаждением сделал первый затяг и выпустил дым через ноздри. — Ты должен мне, Дио. Я, может быть, никогда не стану мастером Слова, но я знаю достаточно, чтобы суметь определить, кто изготовил тот или иной мехос. — На губах Тесака заиграла довольная улыбка. — Мастер, сделавший твое сердце, Дио, уже скоро месяц, как мертв. Несчастный случай на производстве.
— Они не имеют надо мной власти? — От внезапной, дарящей надежду догадки кровь бросилась в голову, а губы вновь пересохли.
— Не-а, — Тесак скалился, не скрывая своего торжества. Дио подумал, как же сильно, должно быть, обиделся этот человек, когда величайший из мастеров Слова погнал его за порог своей лаборатории, назвав бездарностью. — Они не знают ни слова Управления, ни слова Разрушения. Ты свободен, Дио. И я советую тебе… — Оглянувшись, Тесак склонился вдруг к самому лицу, опустив ладонь на ладонь и шепнув одними губами: — Беги!
«Беги!» — Дио думал над этим все последующие дни. Когда первый раз поднялся с кушетки и прошелся по комнате. Когда ему выдали нормальную одежду и разрешили выходить в бетонную клетушку внутреннего двора. Когда Тесак снял перевязку, обнажив узловатый шрам, протянувшийся через всю грудину… Всего на мгновение, на какую-то долю секунды, глядя на себя в большое, в полный рост, зеркало в дверце одного из шкафов, Дио почувствовал жгучее сожаление о том, что он не тварь и этот шрам теперь останется с ним навсегда.
«Куда бежать? — спрашивал он себя. — Как?» Город, куда он надеялся вернуться, теперь знал его как человека, едва не вызвавшего сдвиг. Появись он на улице, его убьют — сразу и без лишних вопросов, просто на всякий случай. Не поможет даже титул «Губителя», присвоенный ему на арене. Город слишком хорошо знал, что такое сдвиги реальности. А для того чтобы искать кудесников из Оленьих Ручьев, у Дио не было ни сил, ни ресурсов. Оставалось место, где, по словам Марта, Дио ждали, но чем больше он думал об этом, тем меньше ему хотелось выяснять, кому и зачем он мог понадобиться.
Тесак снова ушел в себя. Попытки вытянуть из него хоть какую-нибудь информацию оканчивались ничем. «Спроси у Марта», — отвечал Тесак, ухмыляясь криво, и снова принимался колдовать над чашечками Петри. Схарматы щедро снабжали Мясника материалами для работы. Тесак был постоянно занят. После едва не начавшегося в ангаре сдвига схарматы срочным порядком эвакуировались на территорию металлургического завода. Тесак, задержавшийся из-за операции почти на сутки, успел унести ноги в самый последний момент. Взбудораженный всем произошедшим, Город вернулся в ангары под вечер следующего дня и фактически сровнял там все с землей. Из скупых обмолвок Мясника Дио понял, что против боев на арене выступили не только самые крупные банды Города, но даже те, кто обычно не смел и носа высунуть из развалин. Мелкие шайки сильнее прочих страдали от лековых тварей и были только рады расплатиться наконец по счетам.
На металлургическом заводе у Тесака появился микроскоп, дававший гораздо большее увеличение, чем его собственные очки-консервы. Холодильник, под завязку забитый пробирками. У него появились книги. Столько книг разом Дио не видел за всю свою жизнь. Прекрасно иллюстрированные, с глянцевыми цветными картинками, они валялись, в беспорядке разбросанные по столам. Дио пролистнул несколько, но не понял и слова из написанного, хотя язык этот был ему знаком. В развалинах Дио случалось находить книги, написанные на этом языке. Жженый любил, когда Дио читал их вслух. Сам Дио по возможности не афишировал свои способности. Он не помнил, где и когда научился читать, и боялся лишних вопросов.
Когда сидеть в лаборатории Тесака стало совсем невмоготу, Дио предпринял попытку выйти наружу. Дождавшись, пока Тесак уйдет в другую комнату, Дио распахнул дверь, шагнул на порог, не спеша делать шаг наружу. По бокам на карауле стояла пара мертвых тварей. Неусыпные, не знающие устали стражи не шелохнулись. Они оставались абсолютно бесстрастны, даже когда Дио пошатнулся и схватился за притолоку, чтобы не упасть. Ноги подкашивались. Сердце пронзила нестерпимая боль, будто в груди Дио до сих пор сокращались, проталкивая по сосудам кровь, живые мышцы, а не работал беззвучно хитроумный прибор. Дио медленно съехал по стенке на пол. Его мутило. Лабораторию Тесака охранял тот, кого звали когда-то Лансом. Его напарником стал мальчишка с перебитой рукой, которого арбалетчики сняли последним. Искалеченную руку паренька заменял теперь механический протез.
Дио сидел на полу, не в силах подняться, пока его не пробил холодный пот. Промокнув рукавом выступившую на лбу испарину, Дио поднял взгляд. Облизнул губы и позвал:
— Ланс.
Тварь не шелохнулась.
Дио выругался. Последними словами, которые знал. Длинно и забористо, от души. Он ругался до тех пор, пока к дверям не подошел Март.
— Прекрати истерику, — сказал лекан очень тихо, и Дио замолчал.
— Суки, — сказал он через минуту, будто подводя какой-то итог.
— Если бы Лек был в порядке, он мог бы оставить их живыми, — ответил Март, протягивая руку, предлагая помощь.
Дио посмотрел на раскрытую ладонь и поднялся сам, одним рывком, лишь чуть покачнувшись, встав на ноги. Вышел из дверей, чтобы заглянуть наконец в лицо Ланса. Тварь смотрела прямо перед собой пустым, ничего не выражающим взглядом искусственных глаз.
— Технология создания живых леканов известна только Леку, — сказал Март, и это прозвучало как оправдание. — Если бы не Тесак, ты тоже стал бы таким, — добавил он.
— Обязательно поблагодарю его при случае, — огрызнулся Дио.
Тесак хмыкнул, нарисовавшись в дверях. Дио запоздало вспомнил, что слух у Мясника искусственно усилен благодаря вживленным в череп механизмам и не уступает слуху тварей. Перевел взгляд на Тесака.
— Это ирония. Я понял, — тот стоял, привалившись к косяку, скрестив руки на груди. На губах его играла ухмылка, свет ламп отражался в летных очках.
Дио криво ухмыльнулся в ответ.
— Ты закончил с ним? — спросил Март.
— Давно, — развернувшись, Тесак вновь канул в полумрак своей лаборатории. — Забирай его. Он мне, признаться, порядком поднадоел, — донеслось приглушенно.
Март аккуратно прикрыл распахнутую дверь, обрезав невнятное бормотание Мясника.
— Идем, — сказал он.
— Куда? — спросил Дио, почувствовав, как неприятно взмокли ладони.
— Далеко, — ответил Март. — Лек не хочет видеть тебя здесь. — Март замолчал надолго, а Дио живо додумал все остальное. Если он едва не стал причиной смерти мастера Лека, тот конечно же постарается держать его как можно дальше от себя. — У нас есть для тебя работа, Дио, — продолжил Март. — И тебе придется сотрудничать, иначе мы найдем способ заставить тебя.
— Да неужто, — ухмыльнулся Дио, холодея от страха. Каким-то шестым чувством, тем самым звериным чутьем, о котором толковал Лек, Дио почувствовал, что Март говорит правду.
Схарматы нашли какой-то способ управлять им. Бежать было поздно.

Глава 16

Март провел Дио по цехам восстановленного завода. Думая об этом позже, Дио уверился, что прогулка эта, как и все прочие поступки лекана, не была случайной. Но в тот момент Дио мог только идти и смотреть. Март демонстрировал мощь армии Схарма, и мощь эта впечатляла. Пользуясь тем немногим, что осталось в цехах завода, тем, что нашли для них на развалинах Губители, тем, что удалось добыть, разоряя гнезда «крыс», схарматы действительно восстановили производство, приспособив его под свои нужды. Дио казалось, что в огненной ловушке, устроенной Уродами, он видел все самое ужасное и ничего страшнее в его жизни уже не будет. Глядя на конвейеры, где собирались, словно машины, из когда-то живых людей мертвые лековы твари, Дио понял, как же он ошибался и как недооценивал масштабы творящегося безумия.
Схарматы не просто заключили договор с Уродами. Они переняли у тех их идеи узкой специализации. В просторных сумрачных ангарах, освещенных парой-другой высоковольтных ламп, света которых все же не хватало на то, чтобы разогнать таящуюся по углам тьму, работали мастера Слова. Густое облако белого пара вырывалось наружу и инеем оседало на балках под дырявой крышей, когда распахивались автоматические двери производственных холодильников. В этом облаке пара с лязгом трогался с места и проплывал по рельсам к центру цеха серебристый контейнер с телами умерших — базовым материалом для создания тварей. Когда мастера варили швы, закрепляя на трупах металлические части будущей брони, от тех еще шел пар.
Они прошли три цеха. Один из цехов был полностью отведен под создание Мародеров. Схарматы получили свои полсотни «крыс». Дио мог бы поклясться: мастера работали над телами тех, кого он сам добивал ударами ножа, избавляя от мучительной смерти в огне пожара. Вспомнилась оброненная Скалом фраза о том, что нижний этаж, а вместе с ним и «крысиное логово» выгорели дотла. Схарматы работали наверняка и не упускали своего. Дио содрогнулся, представив, на что способны армии бессмертных «крыс». Зоны сдвигов станут открытой территорией. Оттуда, прямо из эпицентра сталкивающихся, наплывающих друг на друга реальностей можно будет вынести все. Худые, гибкие тела «крыс», привыкших пробираться сквозь немыслимо узкие щели в развалах, защитит броня. Они переживут любое обрушение и смогут выбраться из-под завалов невредимыми. Им не понадобятся больше респираторы. Механизм, фильтрующий бетонную пыль, сплошной стеной поднимающуюся в точках сдвига, станет неотъемлемой частью их тела. Они не будут знать страха и сделают все, чтобы добыть для своих новых хозяев так необходимые им ресурсы.
Здесь, среди летящих во все стороны капель расплавленного металла, среди грохота работающих прессов, формующих металлические листы в пластины брони, под визг токарных станков, снимающих тонкую металлическую стружку с деталей, предназначенных стать частью человеческого тела, раз и навсегда менялся лик Города. Город, каким знал его Дио, доживал свои последние дни, и никто из его обитателей даже не подозревал о нависшей над ними угрозе. «Смотри! — говорил каждый взгляд Марта, брошенный через плечо. — Смотри!» И Дио смотрел, не в силах отвести глаз.
Во втором цеху он увидел то, чего ждал и боялся. Там мастера Слова работали над телами Губителей. До боли знакомые лица людей, которых он, казалось, не замечал раньше. Ударная группа, в гибели которой Скал обвинил Дио, все они были здесь. «Все, кроме Жженого», — поправил себя Дио, и мысль эта принесла некоторое облегчение, позволила пройти весь цех так, чтоб не дрогнул ни один мускул на лице. Март следил за реакцией Дио. Лекан шел чуть впереди, но Дио мог поклясться — тварь следит за ним затылком, слышит каждый вздох и учует запах страха, если Дио поддастся ему.
Нутро третьего цеха было завешено чуть колышущимися полотнищами пожелтевшего от времени полиэтилена. Невозможно было рассмотреть, что творилось там, за длинными шелестящими завесами. Метались грязно-серые тени работающих людей, чистым белым светом горела гудящая электрическая дуга. Март прибавил шагу, проходя мимо. Он не хотел, чтобы Дио успел рассмотреть хоть что-нибудь.
Дио и сам уже жаждал вырваться наконец с этой фабрики смерти, создающей машины из некогда живых людей. Больнее всего было осознавать: они сами пустили эту заразу в Город, позволили присосаться, словно пиявке. Сами питали разрастающуюся армию Схарма, продавая бойцов на арену, отдав ночные улицы тварям и не задумываясь, куда пропадают люди и почему в Городе почти не осталось мелких банд, кочевавших некогда по окраинам…
За стенами цехов моросил мелкий противный дождь. Серое, затянутое сплошной пеленой туч небо низко нависло над короткими толстыми трубами предприятия. Из одной густыми клубами валил белый дым. Дио отвел взгляд. Над озером, ярко-белые на фоне серых туч, пронзительно крича, носились чайки. Свежий ветер бросал дождевую пыль прямо в лицо. Дио провел ладонью, сметая капли. Почувствовал, как вместе с водой утекает сковавшее мышцы напряжение. По плечам прошла невольная дрожь. Дио дернул молнию, застегивая куртку под подбородок. Сунул руки глубоко в карманы, лишь теперь ощутив, как заледенели пальцы. Зашагал вслед за Мартом, успевшим уже уйти далеко вперед. Лекан шел прямо через лужи, Дио обходил заполненные водой колдобины. У него были новые, уже поношенные, но еще прочные ботинки, а он привык к бережному обращению с вещами.
Просторная заводская территория, ограниченная с одной стороны берегом озера, с другой — стройными рядами цехов, оставалась пустынна. Внимательный взгляд выхватывал укутанную в длинный прорезиненный плащ фигурку под козырьком небольшого, отдельно стоящего строения, огонек сигареты в темном провале распахнутой двери, но весь тот люд, что поразил Дио в тот день, когда Флегонт подвез их на дрезине, теперь прятался от непогоды под худыми крышами зданий. Дио мог попытаться скрыться. Сделать это сейчас, когда Март ушел так далеко, не представляло никакого труда. Вот только Дио уже не видел в бегстве никакого смысла. Март ясно продемонстрировал ему, какая судьба уготована Городу. Путей назад не оставалось никаких, и Дио бездумно шел вперед.
Ему пришлось поторопиться, когда Март завернул за угол здания. «Не оглядывается», — подумал Дио, с горечью осознавая, что все увиденное связало его по рукам и ногам, не оставив никакого выбора. Но когда Дио, перепрыгнув очередную лужу, пробежал по узкой сухой полоске по-над стеной цеха и поднял взгляд, то замер как вкопанный, отшатнувшись невольно. Там, в распахнутых воротах, стояло на рельсах, кутаясь в облака пара, огромное металлическое чудовище. Механизм и близко не походил на автомобили, которых Дио вдоволь навидался на улицах, и лишь отдаленно напоминал электропоезда из Депо. Одновременно Дио знал откуда-то: эта штука называется «паровоз». Черная закопченная морда машины смотрела на мир намалеванным ярко-красной краской глазом Схарма. Из-под низкого тупоносого рыла клубами вырывался белый пар, а из толстой трубы валил черный дым.
— Губитель, — прошептал Дио, невольно делая шаг назад.
Из черного провала ворот, из белых клубов пара появилась фигурка, в которой Дио без труда узнал Флегонта. Схармат нес что-то, бережно держа ношу обеими руками. Дио сощурился, пытаясь рассмотреть пристальней, но плотная пелена дождя скрадывала детали. Дио решительно двинулся вперед. С каждым шагом по груди его разливалась тупая, ноющая боль. В руках схармат нес склянку, в которой билось, пульсируя, опутанное проводами сердце Дио. Дергался при каждом сокращении короткий толстый обрубок арбалетного болта, завязший в правом предсердии. Провода скрывались в толстом металлическом основании колбы.
Март подошел к Флегонту вплотную. Сказал ему что-то. Схармат не ответил. Он смотрел прямо на Дио, глаза в глаза, и чем ближе тот подходил, тем дальше выставлял Флегонт свою колбу, будто пытался закрыться ею. Лицо его исказила гримаса страха. Март бросил быстрый взгляд через плечо, а потом рявкнул: «Флегонт!»
Окрик подействовал.
Схармат вздрогнул, отдернул колбу обратно к себе, почти прижав ее к груди.
— Стоять! — крикнул он визгливо, и Дио запнулся вдруг, будто налетев всем телом на невидимую преграду. Ноги подкосились внезапно, а в глазах поплыли черные пятна. Дио с трудом проталкивал в легкие воздух, дыхание со свистом вырывалось сквозь стиснутые до скрипа зубы. Ладонь сама прижалась к грудине, силясь унять нестерпимую, пронзающую боль в сердце. «У меня нет больше сердца, — подумал Дио. — Больше нет». Разум заволакивала сплошная черная пелена. Дио почувствовал под коленями мокрую землю. Распахнул глаза шире, но не увидел собственных рук, окунувшихся в грязь.
— Хватит, — голос Марта оставался спокоен, но боль не отпускала. — Хватит! — Март чуть повысил тон, и лишь тогда все прекратилось так же внезапно, как и началось.
Пошатываясь, Дио поднялся на ноги. Рот его был полон крови. Пытаясь справиться с болью, он прокусил губу и даже не заметил этого. Потрогал языком кровоточащую рану. Прочистил горло и сплюнул под ноги Флегонту.
— Это твое сердце, — сказал Март. — Не пытайся бежать. Мы убьем тебя, как бы далеко ты ни находился. Исполняй приказы, если не хочешь снова испытать боль. Будь покорен. Остальное зависит только от тебя. Если ты поможешь нам добровольно, твоя судьба может измениться к лучшему. — Все это было произнесено абсолютно ровным, бесстрастным тоном. Завершая, Март обернулся к схармату. — Флегонт, отвечаете за него головой.
Дио смотрел, и в голове его крутился только один вопрос, и стоило труда не выпалить его вслух.
— Я нужен Леку здесь, — Март будто бы прочел его мысли. По губам лекана скользнула мимолетная усмешка. Развернувшись, он зашагал прочь.
Дио проводил его взглядом, ощущая странную опустошенность. С уходом Марта обрывалось что-то большое и важное, хотелось крикнуть: «Вернись! Я не закончил с тобой!» Тварь сумела протащить его, где силой, где хитростью по пути, которого Дио так хотел избежать. Сам же Март так и остался загадкой. Дио не мог с уверенностью сказать, кто он такой и какие цели преследует. Ему чудилось в лекане некое двойное дно, докопаться до которого так и не удалось.
— Тварь, — выдохнул Дио, обернувшись наконец к Флегонту.
Тот отпрянул, выставив колбу перед собой. В глазах его плескался страх. Он мог управлять Дио, причиняя ему невероятную боль, но он все равно боялся его. Дио скривил губы в горькой усмешке. Флегонт отпрянул еще. Взвизгнул:
— Пошел вперед! И без фокусов!
Дио медленно, стараясь лишний раз не нервировать схармата, прошел мимо, к окутанной паром машине. Волна раскаленного воздуха ударила прямо в лицо. Дио зажмурился невольно, а когда открыл глаза, увидел состав из трех обычных купейных вагонов, разгромленные останки которых десятками догнивали на путях в Депо. Эти были подновлены и окрашены все той же черной краской, что и сам паровоз. По три толстых длинных трубы были приварены на уровне окон каждого вагона. У лесенки, ведущей к дверям второго вагона, стоял караул. Две живых твари с автоматами. Еще четверо составляли оцепление. Дио едва не присвистнул. Он впервые видел столько живых тварей разом. Состав этот, очевидно, представлял для схарматов огромную ценность. Либо сам состав, либо то, что в нем перевозили…
Дио покачал головой. Он не питал иллюзий и не считал себя такой уж важной персоной, понимая: его пустят в расход, как только возникнет такая необходимость. Флегонт сделает это с легкостью и, наверное, даже с удовольствием. Жизнь Дио держал в своих трясущихся руках недалекий, импульсивный и очень трусливый человек. Схватившись за поручень, Дио бросил короткий взгляд через плечо. Флегонт стоял на платформе, прижимая к груди колбу с сердцем. На губах его блуждала улыбка. Дио вспрыгнул на подножку, ступил в тамбур. Один из часовых полез следом, и под дулом автомата Дио был препровожден в купе. Дверь за ним захлопнулась с металлическим лязгом, а после раздался звук задвигаемого засова. Дио огляделся. Внутри вагон мало чем отличался от тех, которые он видел в Депо. Он был так же обшарпан изнутри, из стен торчали обрывки проводов. Но у окна сохранился откидной столик, на одной из нижних полок был раскатан жиденький матрас, а под потолком тускло мерцала бледно-желтым светом лампа в грязном плафоне. Обессиленный, Дио почти упал на полку и уснул, едва голова его коснулась матраса.
Проснулся он далеко за полночь, когда поезд шел уже, стуча колесами на стыках рельс. Вагон покачивался, убаюкивая, и некоторое время Дио просто лежал, уставясь незряче в испятнанный желтоватыми потеками потолок. Лампа трещала, гасла то и дело, и, проснувшись окончательно, Дио вспрыгнул на одну из верхних полок. Потянувшись, без труда снял плафон и вынул белесую трубку из паза. В купе стало темно. Зато за окном проступили вдруг, разом надвинувшись со всех сторон, бегущие мимо сплошной чередой стволы сосен. Дио спрыгнул вниз. Отряхивая ладони, присел на полку и, облокотившись о столик, уставился в иссиня-черную темень. Он просидел так до самого утра, бездумно считая столбы линий электропередач. Дойдя до тысячи, он сбился со счета и дальше уже просто смотрел за окно, пытаясь осознать, насколько велик мир на самом деле и как мал казавшийся ему огромным Город. Только теперь Дио понял, как глупо было надеяться пройти лес в одиночку. Оказалось, он просто не представлял себе, что такое сотни и сотни километров сплошных деревьев… Он никогда бы не смог добраться до кудесников из Оленьих Ручьев. Он просто сгинул бы бесследно в чащобе.
Под утро неприступная стена сосен поредела. Вынырнул из тумана и тут же сгинул крохотный заброшенный поселок, притулившийся между лесом и железной дорогой. Ни огонечка не помаргивало в окнах. Сквозь крыши одноэтажных домов тянулись к небу раскидистые ветви деревьев. Паровоз издал пронзительный свист, и Дио увидел стаю диких собак, спасающихся бегством в лесу. Огромные лохматые дворняги вроде тех, с которыми кочевала по Городу банда Зверей. Когда солнце разогнало туман, робко зазолотившись в редких просветах меж деревьями, поезд миновал небольшую горную гряду, пройдя в узком тоннеле у двух близко стоящих скал. Здесь паровоз сбросил ход, медленно продвигаясь в тесном, поросшем мхом коридоре. Было слышно, как осыпается, шурша, со склонов каменная крошка. Крупные, скатившиеся с вершины валуны лежали совсем близко от путей. Дио привстал и, упершись ладонями в стекло, силился разглядеть участок дороги, по которому шел поезд. Давно не подновлявшийся путь доживал свои последние дни. «Еще пара лет, и ни один состав уже не сможет пройти здесь», — подумал Дио, садясь обратно.
Поезд миновал горную гряду и побежал веселее, спускаясь в небольшую долину, раскинувшуюся меж подножий высоких гор. Как на ладони открылся крохотный городишко, окруженный заплатами неровно нарезанных огородов и перечеркнутый наискось лентой реки. Маленькие бревенчатые домики да двух-трехэтажные каменные строения, редко попадавшиеся среди них, выглядели необычно для глаза, привыкшего к пятиэтажкам мегаполиса, его «свечкам» и небоскребам. Только поодаль, у самой реки возвышались, нависая над городком, останки полуразрушенного комплекса, занимавшего изрядный кусок земли. Место это невольно притягивало взгляд. Дио рассматривал его до тех пор, пока поезд не спустился с пригорка в долину. Группа строений, соединенных одной стеной, производила странное впечатление. Они будто бы были сложены из останков других зданий, настолько пестрой казалась кладка. Следы разрушений затушевало время. Уже сложно было сказать, где стены обрушились от взрывов, где их раскрошили корни и ветви деревьев, а где местные жители растащили останки на фундамент для своих жилищ. Но Дио мог бы поклясться: эти здания обрушились не в результате сдвига. Он слишком хорошо знал, как действует сдвиг, сминая пространство и прессуя все, находящееся в нем. Здесь же дома разметало так, что останки их до сих пор угадывались на приличном расстоянии от комплекса. За неровной стеной угадывалось другое, и вовсе несуразное строение. Дио прищурился, вглядываясь.
Рельсы свернули в сторону, и темная громада зданий ушла из поля зрения. Побежали мимо крохотные делянки. Люди, копавшиеся на них, провожали поезд глазами, глядя на него из-под ладони. Но было заметно, что зрелище это не в диковинку здесь. Многие даже не разгибали спины. Дио смотрел, пытаясь понять, чем они заняты, а поезд все больше забирал в сторону от поселения, сбавляя одновременно ход. Когда вагоны вновь нырнули в узкий лесной коридор, а мимо медленно потянулся настил деревянной, сколоченной сравнительно недавно платформы, Дио понял, что они прибыли наконец на место.
Но за ним долго никто не шел. Мимо пробегали какие-то люди, слышались крики и грохот — из первого вагона сгружали что-то и, судя по звукам, увозили прочь на машинах, созданных мастерами Слова. Прошел человек, толкая перед собой тележку с двумя большими клетками, полными голубей. Птицы беспокойно били крыльями. Вскочив, Дио припал к окну — в мельтешении перьев ему почудился проблеск стали…
Раздался металлический лязг, и дверь за спиной распахнулась, а на платформе перед окном появился Флегонт, вцепившийся в колбу с сердцем. Он приподнял ее, демонстрируя Дио, и мотнул головой, приказывая выходить. Дио усмехнулся и шагнул вон из купе. В длинном коридоре, почтительно держась на расстоянии, стоял человек, вооруженный автоматом. Самый обычный человек, парень лет двадцати пяти, которого Дио не видел раньше. Но в глазах этого человека ясно читался страх. Человек с такими глазами мог, не задумываясь, нажать на гашетку, и в тесном пространстве вагона у Дио не было бы никаких шансов. Дио развернулся и пошел к выходу, стараясь не спешить и не делать резких движений.
Флегонт ждал его снаружи. Дио скользнул по нему взглядом и обернулся посмотреть на платформу, но та уже была пуста. На грунтовой дороге, полускрытая длинным деревянным сараем, стояла всего одна машина — странная помесь легковушки и грузовика, собранная из подручного хлама в мастерских Слова.
Флегонт издал какой-то звук, и Дио вновь обернулся к нему. Лицо схармата побагровело. Было видно, что тот ищет и не находит слов, задыхаясь от возмущения. Пальцы его тискали округлые бока колбы, оставляя на той мутные разводы.
— Смотри не разбей, — сказал Дио, усмехнувшись криво. — Я гляжу, ты прям сроднился с нею.
— Поговори мне еще. — Флегонту с трудом удалось совладать с собой. Его ответ прозвучал глухо. — Вперед! — Он качнул колбой по направлению к машине.
Дио развернулся и пошел. Он не хотел испытывать терпение схармата, доподлинно зная, как ограничены его запасы, но собирался держать этого человека в постоянном, непрерывном напряжении, надеясь, что так тот скорее допустит ошибку. Еще во время операции Дио понял: страх развязывает схармату язык и тот начинает болтать, совершенно не контролируя себя. Однажды тот сам расскажет ему, как работает эта чертова колба…
Человек с автоматом пробежал мимо, придерживая болтающееся оружие, и распахнул дверку кузова. Другой человек, дожидавшийся их у машины, шагнул навстречу, поднимая руку в приветствии.
— Флегонт, друг мой! Наконец-то! — Он улыбался широко, но глаза его оставались холодны. — Вот уж не думал, что Лек отпустит вас от себя.
Дио сглотнул улыбку. Схармата не жаловали здесь, и Дио только что стал свидетелем первого пробного удара, нанесенного осторожным противником. «Ты вернулся без своего покровителя. Почему же он отослал тебя прочь?» — говорили глаза встречающего, и Флегонт запаниковал.
— Я привез ключ к Лабиринту! — ответил он тоном, преисполненным превосходства. — Близок час, когда Великий Схарм покинет свою темницу, чтобы встать во главе армии бессмертных воинов!
— Неужели? — Встречающий впервые скользнул взглядом по Дио, и тот понял, кого здесь следует по-настоящему опасаться. Человек этот совсем не жаждал выпускать из темницы своего божественного повелителя. Текущее положение вещей — когда Схарм томится в своем загадочном заточении, а Лек пытается покорить далекий Город — устраивало его больше.
— Да! — Флегонт был, как всегда, слеп. — Я первый буду приветствовать возвращение Великого Схарма!
Ничего не ответив, человек шагнул к машине и достал из кабины клетку с голубем.
— Сообщу Леку, что вы благополучно добрались, — пояснил он, вынимая птицу.
Конвойный, томившийся у распахнутой дверки кузова, очевидно, устал ждать и робко подтолкнул Дио в спину дулом автомата. Тот не стронулся с места, во все глаза глядя, как человек поддевает ногтем и открывает грудину птицы, словно какую-нибудь шкатулку с секретом, обнажая работающие мехосы внутри. Голубь в руках человека тоже был мертвой лековой тварью. Дио стоял, ошарашенный внезапным озарением. Он понял наконец, как схарматы отслеживали все, творящееся в Городе, и откуда они узнали про третьего волка.
Человек вложил в грудь птицы свернутую бумажку и подкинул вверх тельце твари. Голубь забил крыльями, поднимаясь выше. Дио проследил взглядом его путь.
Птица улетела в противоположную от Города сторону.

Глава 17

Его привезли в Монастырь Спасителя.
Пока машина шла, подскакивая на колдобинах, и Дио трясся на пару с конвойным в темном, пропахшем сеном и мышиным пометом кузове, в кабине текла неспешная беседа. Флегонт благоразумно молчал о том, что случилось с Леком, но не мог удержаться и не похвастать порученным ему заданием. Дио сидел, придерживая дребезжащую канистру, и прислушивался, боясь упустить хоть слово. Сам мехос работал достаточно тихо, но, собранный впопыхах и кое-как не самым умелым из мастеров, он страшно гремел на тряской дороге, заглушая голоса собеседников. Дио мало что понял из услышанного. Узнал только, что человека, который встречал их, зовут Вилор.
Зато конвойный освоился и разглядывал Дио уже без страха, но с плохо скрываемым любопытством. Он, казалось, забыл об автомате в своих руках, и Дио прикинул, что при желании разоружить его будет проще простого. Если в Городе схарматы еще демонстрировали какие-то боевые навыки и действительно напоминали армию, то этот человек, очевидно, вообще не умел драться и обращаться с оружием. Это сквозило во всем: осанке, взгляде, движениях, том, как он положил автомат на колени… Дио смотрел украдкой и пытался представить себе, каково это: расти там, где твоей жизни ничто не угрожает. На это его воображения явно не хватало.
А парень маялся. Дио держался предельно спокойно, не совершал резких движений и избегал смотреть конвоиру прямо в глаза, зная, что подобное будет воспринято как вызов, и тот уверился, что пленник не так уж опасен, как думалось поначалу. А любопытство мучило все сильней.
— Спрашивай, — сказал Дио дружелюбно, когда парень в очередной раз вздохнул и передвинул явно мешавший ему автомат.
— Ты и вправду мертвяк? — спросил парень, нагнувшись ближе и понизив голос до сиплого шепота. Глаза его сверкали от возбуждения, язык облизывал пересохшие губы.
Дио не был готов к подобному. Ему показалось, что новое сердце его пропустило такт, а в ушах зашумело и кровь бросилась к лицу, обдав жаром.
— Нет, — ответил он, с трудом совладав с собой, и почувствовал, какой длинной вышла пауза. — Кто тебе такое сказал?
— Флегонт. — Парень откинулся назад, явно разочарованный. Интерес его к Дио заметно угас.
— Разве я похож на мертвяка? — спросил Дио, боясь ответа.
Парень окинул его оценивающим взглядом, и Дио испытал очень неприятное ощущение. Никто и никогда не смотрел на него так.
— Не-а, — ответил наконец парень. — Но люди брешут, будто бы Лек наловчился мастерить мертвецов, неотличимых от живого человека.
— Я не тварь, — отрезал Дио. Слова его прозвучали глухо.
Дио вглядывался в лицо парня, едва различимое в полутьме кузова, и пытался понять, поверил ли тот ему. Стоило труда сдержаться и не начать оправдываться, доказывать то, в чем Дио и сам все еще не был вполне уверен.
— Что это за место? — спросил Дио, чтобы сменить тему, хоть на минуту забыть о том, что за сердце гонит теперь кровь по его жилам.
— Город, — ответил парень, пожав плечами. — Раньше его называли «спасенным». Но после того как Монастырь Спасителя разгромили, его стали звать «освобожденным». А сейчас это просто город.
— Есть только один Город, — сказал Дио, пытаясь себе представить, как можно называть городом это жалкое скопище деревянных домишек, что он наблюдал из окна вагона.
— Ты про Мегаполис? — Парень снисходительно усмехнулся. — Я слыхал про большое поселение на юге, жители которого считают, будто их город такой один… Городов много, — добавил он назидательно.
«Ты не знаешь, о чем говоришь», — хотел сказать Дио, но вовремя одернул себя. Все это было совершенно бесполезно. Ночь в поезде многое расставила по местам, заставив переосмыслить масштабы мира и свое место в нем. И Дио понимал теперь, что никакими словами не сможет объяснить подобное. Подобное можно только пережить самому…
Парень окончательно расслабился и все чаще смотрел не на Дио, а в маленькое зарешеченное окошечко, сквозь которое жиденьким ручейком затекал в темный кузов свет идущего на закат дня. Дио же пытался прикинуть, как далеко от Города завез его поезд. Ему даже не пришло в голову посмотреть по солнцу, куда они едут — ориентиров вне Города для него попросту не существовало. А теперь выходило, что база схарматов располагалась где-то неподалеку от легендарного Оленьего Ручья, и можно было бы попытаться реализовать план, еще недавно казавшийся ему невыполнимым. Нужно было только узнать, как действует колба с сердцем. Март утверждал, что схарматы смогут достать его всюду. Проверять правдивость его слов не хотелось. Слишком свежо было воспоминание о разрывающей грудь боли. Он боялся, что второго такого раза может просто не вынести. Приходилось признать: события последних дней подкосили его, лишив той невидимой внутренней опоры, что помогала ему держаться на плаву. Он страшно, чудовищно устал. Злость, в которой он всегда черпал силы, теперь лишь отнимала их.
Дернувшись, машина остановилась.
— На выход, — сказал парень буднично, закидывая автомат за плечо и распахивая дверку наружу.
Дио спрыгнул и огляделся. Вблизи монастырь Спасителя выглядел не так впечатляюще, как из окна вагона. Стали четче видны следы разрушений и пестрые, кое-как положенные заплаты в каменной кладке стен. Просторный двор, замощенный некогда камнем, теперь был разрыт. Высокий земляной вал огораживал большую его часть. Это укрепление, оставившее свободной лишь узенькую полоску земли по-над стеной, идущей от ворот к большому зданию в дальнем конце монастыря, выглядело по меньшей мере странно. Дио даже представить себе не мог, кому и зачем понадобилось подобное сооружение за крепостными стенами. Будто обитатели монастыря собирались защищаться от чего-то, притаившегося внутри.
— Я не вижу, чтобы что-нибудь изменилось, — голос Флегонта, когда тот вылез из кабины мехоса, звучал раздраженно.
— Зима близится, — Вилор отвечал с ленцой и как бы нехотя, — сперва урожай, потом лесозаготовки. Город забрал много людей на работы.
— Что значит «забрал»? — Флегонт взвился. — Что значит «забрал»?! — Схармат оперся о крышу кабины. Колбу, которая, очевидно, весила немало, он поставил на капот и теперь придерживал ту ладонью. Дио отвел взгляд. Ему было больно смотреть на то, как бьется кусок мяса, бывший некогда его сердцем.
— Флегонт, — тон Вилора стал резче, — я не только руковожу исследованием лабиринта, я еще и комендант. Я должен думать о том, что будут есть люди и чем они станут обогреваться.
— Придет зима, земля застынет. Работа встанет окончательно. Мы и так продвигаемся слишком медленно. Сколько людей от корней Тарна прошли лабиринт?
— Достаточно, чтобы понять уже: это ничего не дает! — Злость Вилора прорвалась наконец наружу.
— Конечно, не дает, если вы не продолжаете раскопки! — Флегонт хлопнул ладонью по крыше кабины.
— Полноте, друг мой, — Вилор вдруг пошел на попятный. Лицо его снова стало расслабленным и благодушным. — Мы целиком раскопали два сектора в это лето. Согласись, это не так уж мало.
— Мало, — Флегонт не собирался так просто уходить со взятой позиции, но и он подостыл чуть. Негодование в его голосе сменилось брюзжанием ворчливого старика. Дио с интересом наблюдал за перепалкой, гадая, куда клонит Вилор. Ответ не заставил себя ждать.
— Почему же? Это дало семипроцентное увеличение мощности! Да пойдем, посмотришь все сам, — Вилор шагнул навстречу, широким приглашающим жестом указав на земляной вал.
— Что? Прямо сейчас? — Флегонт бросил быстрый взгляд на Дио, и его пальцы крепче впились в округлый бок колбы.
— Ну а чего ждать? — обойдя капот, Вилор подхватил схармата под локоть. — У нас все готово. На вечер запланированы очередные испытания. Хочешь, возьмем твоего человека, посмотрим, как приборы реагируют на него?
— Да! — Флегонт загорелся идеей. Глаза его лихорадочно заблестели, а Дио ощутил нарастающую тревогу. — Снимем показания. Тогда уже сегодня я смогу отослать результаты Леку. А потом начнем готовиться к испытаниям. Вперед! — Флегонт приподнял колбу с сердцем обеими руками, и Дио понял, что выбора у него нет.
Парень снял с плеча автомат, качнул дулом, указывая направление движения. Они пошли к насыпи. Приостанавливаясь чуть, Дио чувствовал ствол, утыкающийся ему в спину. Можно было бы легко разоружить конвоира, но тех секунд, что понадобились бы на то, чтоб расправиться с парнем, Флегонту вполне хватило бы, и Дио решил выжидать случая.
Земляные валы, насыпанные совсем недавно, не успели еще порасти травой. Укрепленные камнями, вывороченными прямо из мостовой, они круто взбегали вверх. Деревянные конструкции по типу пандусов предназначались, вероятно, для тачек, изрядное количество которых было брошено здесь же, у основания вала, но было заметно, что работы действительно не велись уже давно. Куча земли с воткнутой в нее лопатой успела покрыться сухой коркой и пойти сетью крупных трещин. Даже недавно прошедший дождь не смог размочить этот ссохшийся земляной ком.
На самом валу помимо деревянного настила был сооружен длинный, узкий сарай, занимавший изрядную его часть. Они шли туда.
— Этот ваш человек, он от корней Тарна? — Вилор говорил громко, не боясь быть услышанным, и Дио почувствовал глухую, давящую злость. К нему относились как к бессловесной скотине, которую можно не принимать в расчет и не обязательно звать по имени.
— Нет, но он может служить проводником. Я сам видел, как он перенаправляет потоки силы.
— Тогда, боюсь, ничего не выйдет, — сожаление в голосе Вилора было поддельным. — Куда он станет перенаправлять энергию? На что? Кровь людей от корней Тарна, как стрелка компаса, ведет к их прародине. Случайный человек не откроет лабиринта. Голос предков должен быть очень силен. Даже люди от корней Тарна, хранящие чистоту крови, не в силах пока сделать этого, а вы хотите пустить туда безродного бродяжку из Мегаполиса.
Дио затылком видел, как Вилор сокрушенно качает головой, но у Флегонта хватило ума, а может, природной осторожности, чтобы не проглотить наживку, не проболтаться о едва не начавшемся на арене сдвиге. Этим людям был нужен управляемый сдвиг. Дио окончательно уверился в этом еще в цехах металлургического завода, когда увидел на конвейере тела Мародеров — единственных существ, отваживавшихся жить в постоянном соседстве со сдвигами. Дио легко мог представить себе, какую власть получит тот, кто научится управлять внезапно возникающими пробоями меж реальностями. Если хотя бы половина из того, что рассказывали о сдвигах, было правдой, такой человек получил бы неограниченный доступ к ресурсам, возможность мгновенно перемещаться в пространстве и даже меж пространствами.
Дио не мог бы сказать, что он управляет собственными перемещениями, но даже возможность пройти иногда по грани миров давала ему огромное преимущество, позволила стать лучшим из охотников на тварей… Эти люди собирались использовать его способности, чтобы открыть какой-то лабиринт. Судя по тому, что успел наболтать Флегонт, ключ к лабиринту мог послужить ключом к темнице, в которой томился их Великий Схарм. Дио понял, что решительно не желает участвовать в этом. Нужно было как можно скорее разобраться с сердцем и бежать к кудесникам из Оленьих Ручьев. Других альтернатив он просто не видел.
Погруженный в мысли, Дио не сразу заметил, что почти достиг вершины вала, и лишь порыв ветра, резко ударивший из-за гребня прямо в лицо, заставил его вскинуть взгляд. Он невольно прибавил шагу, спеша разглядеть то, что мельком видел из окна поезда. Стены выше человеческого роста, сложенные из белого некогда камня, проведя много лет под землей, приобрели грязноватый горчичный оттенок, лишь на самом верху сохранив свой первозданный цвет. Переплетение узких коридоров занимало все обозримое пространство вплоть до противоположной стены монастыря. Накрытый сверху частой металлической сеткой, лабиринт контролировался еще и четырьмя наблюдательными вышками, воздвигнутыми по периметру. В центре всей этой конструкции возвышался какой-то шест.
— Где те два сектора, что вы успели отрыть? — спросил Флегонт, поднявшись и став поодаль. Схармат ни на минуту не забывал о колбе в своих руках и избегал подходить к Дио слишком близко. Это внушало надежды. Если Флегонт боялся, значит, власть его была не безгранична.
— Вот, — Вилор с готовностью указал в сторону каменной башенки, возвышавшейся в самом дальнем конце двора. — Раскопки еще не завершены, но мне кажется, лабиринт простирается за пределы монастырских стен. Надеюсь, когда мы отроем его полностью, поток энергии увеличится и машина начнет работать на полную мощность.
— Такими темпами мы не отроем его никогда. — Близоруко щурясь, Флегонт всматривался в указанный участок. — Ладно, — он наконец отчаялся разглядеть что бы то ни было, — давайте уже поскорей приступим. Дел еще невпроворот.
Конвоир толкнул Дио ладонью в плечо, приказывая разворачиваться и идти к сараю. Стоило труда сдержаться и не сломать ему руку. «Рано, рано, рано», — уговаривал себя Дио, всеми силами пытаясь не сорваться.
Сарай этот, несмотря на свою примитивную форму, был сработан на совесть. Собранный из бревен, укрытый односкатной крышей, он смотрел на лабиринт большими застекленными окнами с двойными рамами. Отсюда можно было наблюдать все творящееся внизу, не боясь ни морозов, ни непогоды. Дио оценил толщину стен, когда проходил сквозь небольшую калитку в воротах этого сарая. Заметил и характерные следы на дощатом настиле вала: через эти ворота в сарай достаточно часто завозили объемные и тяжелые грузы. Колеса мехосов выкрошили полотно досок, и поврежденное дерево подгнивало, двумя черными полосами обозначив след колеи.
Обстановка внутри точь-в-точь копировала обстановку той комнаты, в которую Март водил Дио перед боем. Не хватало лишь массивного кресла по центру, все остальное присутствовало в полном объеме. Приборы непонятного назначения, табло, реле, экраны, провода и даже трое схарматов в своих балахонистых одеяниях с глазом Схарма, намалеванном на груди. Они возились с приборами, а рядом, присев на самый краешек стула, скучающе разглядывал помаргивающие огонечки машин человек, одетый в кожаную куртку грубой выделки и широкие полотняные штаны. Он вскочил, как только увидел Вилора. Пригладил пятерней растрепанные светлые вихры. В глазах его плескался испуг.
Дио шагнул в сторону, став у дверей так, чтобы по возможности видеть все происходящее в комнате. Его конвоир встал рядом. Ствол автомата смотрел на Дио, но сам парень, разинув рот, оглядывался по сторонам. И без того тесное пространство сарая, заставленное громоздкими корпусами приборов, давало шанс подобраться к Флегонту достаточно близко, чтобы попытаться отнять у него сердце. Дио собирался использовать этот шанс.
— Сиди, — Вилор едва взглянул на вскочившего ему навстречу человека, прошел мимо, к приборам, и тот, отвесив неловкий полупоклон, поспешил вновь опуститься на краешек стула.
Флегонт замер на пороге, часто моргая. И пока он стоял, адаптируясь к полумраку помещения, пытаясь сориентироваться в незнакомой обстановке, Дио начал действовать. Он шагнул в сторону, уходя с линии огня, и одновременно дернул дуло автомата вниз, вырывая оружие из безвольных пальцев. Автомат легко скользнул в ладонь, ремень соскочил с плеча. Разворачиваясь, Дио успел заметить изумленные глаза парня и его приоткрывшийся рот. Он ударил прикладом под подбородок, услышал, как громко клацнули зубы, и обернувшись, увидел Флегонта, глядящего ему прямо в глаза. Не думая, Дио кинул автомат ему, крикнув «Держи!», и схармат разжал пальцы, выпустив колбу с сердцем из рук.
Та рухнула на деревянный настил, приземлившись прямо на тяжелое металлическое основание. Жидкость внутри плеснула, издав булькающий звук. В следующий момент Дио почувствовал резкую боль в затылке и упал на пол, полностью отключившись.
Он очнулся всего через несколько секунд, но и этого оказалось достаточно, чтобы ему скрутили руки. Кто-то навалился сверху, безжалостно выворачивая локти из суставов и захлестывая их ремнями. Дио рванулся, но был тут же прижат к полу.
— Держи его! — взвизгнул Флегонт, окончательно забывший от страха, что и сам способен при желании остановить Дио.
— Да держу же, — ответили ему, и Дио понял, кто повалил его наземь. Это был тот самый человек, что сидел так робко на стуле, что вскочил с такой поспешностью и которого Дио совершенно не принял в расчет. — Не извольте беспокоиться, — продолжил тот. — Меня медведь ломал, не заломал! И этого удержу уж как-нибудь.
Другие руки опустились на плечи, прижимая к полу, кожаный ремень проскользнул наконец в петлю и затянулся с коротким свистом, когда кожа скользнула по коже. Человек, всем своим весом впечатавший его в деревянный настил, поднялся наконец, и Дио почувствовал, что может вздохнуть. Грудь болела так, будто у него были переломаны ребра. Дио попытался перевернуться на бок и зашелся в кашле. Его подняли, подхватив с двух сторон под руки, поставили на ноги. Вилор, едва не впервые, смотрел Дио прямо в глаза.
— Однако, Флегонт, — сказал он, не спуская глаз с Дио, — резвый у тебя парнишка.
— Зато твоя охрана не отличается расторопностью, — схармата все еще трясло. Он все еще держал в руках автомат, очевидно, не представляя, что с ним теперь делать, и руки его заметно дрожали.
— Позвольте, — сказал светловолосый, аккуратно вынимая оружие из рук Флегонта, и тот охотно отдал его.
Забрав автомат, человек бросил короткий взгляд на парня, сидящего на полу и пальцем пересчитывающего остатки зубов в заполненном кровью рту, и перекинул ремень через плечо. Дио пристальней всмотрелся в его лицо, запоминая. Едва не впервые в стане схарматов ему встретился действительно достойный противник, не понаслышке знающий, с какой стороны нужно браться за нож. Человек ответил ему прямым, ничего не боящимся взглядом. Дио пытался и не мог понять, как это отсутствие страха в глазах могло сочетаться с той предупредительностью, готовностью служить, которую этот человек демонстрировал постоянно.
— Присмотри за ним, Иван, — сказал Вилор, вновь отходя к приборам, и светловолосый кивнул. Он стоял расслабившись, глядел внимательно, но Дио прекрасно понимал: шанс был упущен и второго ему не предоставят.
Вилор щелкал тумблерами, смотрел, как колеблются стрелки приборов. Флегонт с трудом поднял колбу и взгромоздил ее на лавку у стены. Сел рядом, устало облокотившись об округлый бок. Забившиеся в угол схарматы потихоньку вернулись к своим занятиям, стараясь, однако, держаться подальше от Дио.
— Дохлый номер, — Вилор медленно крутил круглую ручку верньера, щелкавшую при переходе с деления на деление. Стрелки прибора рядом вздрагивали, но каждый раз возвращались на ноль. — Стоило тащить его сюда? Он абсолютно бесполезен. Приборы даже не реагируют на него. Вы могли проверить это на месте.
— Мы проверяли, полный ноль, — вынув большой белый платок, Флегонт отер взмокший лоб, — но когда он вышел на арену… — по плечам схармата прошла невольная дрожь, и он замолчал, уставившись в пространство невидящим взглядом.
— Что? — спросил Вилор, глядя пытливо.
Флегонт вскинул испуганный взгляд. Провел языком по губам.
— Там что-то было. Машина записала всплеск. Довольно мощный всплеск на грани пробоя. Я привез перфоленты.
— Мы его лабиринтом скорее прогоним, чем обработаем твои бумажки, — Вилор смотрел безо всякого выражения во взгляде, и его глаза странным образом напомнили Дио глаза леканов. — Давай, Флегонт. У нас все готово. Мы даже можем устроить ему арену. Выпустим на прогулку парочку волков? Я хочу на это посмотреть.
«Он хочет меня убить, я мешаю ему своим появлением», — понял Дио и тут же услышал, как Иван снимает автомат с предохранителя. Вилор даже не шелохнулся. Он смотрел на Флегонта. Дио просто видел, как колеблются чаши весов и как нехотя перевешивает только что пережитый страх и давняя затаенная ненависть. Флегонт отрывисто кивнул, соглашаясь. Дио перевел взгляд. Белобрысый стоял, вскинув оружие к плечу и держа палец на спусковом крючке. Он смотрел на Дио сквозь прорезь прицела, и этот взгляд был красноречивее любых слов: «Даже не думай», — говорил он.


Шура

Глава 18

Когда-то в его жизни все было по-другому.
Он был стервятником, разоряющим «крысиные гнезда», охотником, выслеживающим по ночам тварей, Губителем из банды Скала, и все это составляло суть его жизни и приносило ему такое же наслаждение, как хорошая еда и долгий сон. Ему нравилось тенью скользить от подворотни к подворотне, держаться настороже, просчитывать каждый свой шаг и ежеминутно быть готовым схлестнуться с противником.
Но превратившись однажды из охотника в жертву, он потерял вкус к опасности. Он больше не чувствовал того азарта, что приносил с собой безграничную веру в собственные силы и позволял легко скользить по грани миров. Ему казалось, он больше вообще ничего не чувствует, кроме безграничной усталости. Ему хотелось одного: чтобы все это наконец завершилось. Пусть даже ценой его собственной жизни. Все равно он не видел для себя никакого будущего и не представлял, что станет делать вне Города. Олений Ручей был соломинкой, за которую хватался утопающий. Дио ни минуты не верил, что его примут там. Собственная судьба уже мало занимала его, но он продолжал драться просто потому, что не умел жить иначе.
Его вытолкнули в лабиринт безоружным, со стянутыми за спиной руками.
Пока Иван держал его под прицелом, Вилор приподнял и откинул целую секцию дощатого пола, закрывавшую крутой спуск в самое сердце земляного вала.
— Вниз! — скомандовал он, а поднявшийся на ноги конвоир с силой толкнул его в спину, приказывая идти. Дио запомнил этот тычок, пообещав себе при случае еще разок пересчитать парню все зубы.
Короткая деревянная лесенка вела в покатый земляной коридор, своды которого подпирали толстые поперечные балки. Дио пришлось пригнуться, чтобы не удариться головой, так крут был спуск вниз. Второй раз он инстинктивно втянул голову в плечи, когда крышка люка упала на место, деревянно стукнув. Дио вскинул взгляд. Сквозь щели в полу просачивался жиденький свет, сыпалась древесная труха и пыль, когда люди наверху переходили с места на место.
Захотелось выругаться, но, судя по воцарившейся в сарае тишине, за ним продолжали следить. Дио поджал губы. Вилор будет держать его здесь, пока Дио не выйдет в лабиринт. Это было абсолютно ясно. Так же ясно, как то, что выйти из лабиринта ему не позволят. И все, что у него было — кусок кожаного ремня, стягивавшего его локти. И кусок этот нужно было еще достать…
Дио сел. Работа ему предстояла долгая. Иван, кем бы он ни был, умел связать свою добычу. Но хотя узел был затянут довольно крепко, он был затянут поверх одежды, а значит, все, что нужно было сделать — всего лишь расстегнуть куртку и выпростать руки из рукавов. Это заняло изрядно времени и отняло много сил. Если хорошо разработанную змейку поношенной куртки удалось расстегнуть в считаные минуты, то руки пришлось высвобождать буквально по миллиметру. Когда кожа наконец подрастянулась и ремень соскользнул с одного локтя, Дио некоторое время еще сидел, опрокинувшись набок и пытаясь привести в порядок занемевшую непослушную конечность. Наконец он выпростал из рукава одну руку. Зубами смог развязать узел на второй. Подумал мельком, как же ему повезло. Выпутаться из веревок было бы на порядок сложнее. Изучил ремень — его единственное оружие против волков, которых обещал выпустить в лабиринт Вилор.
Это было далеко не самое лучшее оружие. И без того не широкий, он еще истончился там, где Дио растягивал его. Место это неудачно располагалось почти по центру обрезка. Лопни кожа, и в руках у Дио останутся два бесполезных огрызка. Он покрутил ремень, прикидывая, как еще его можно использовать, но не нашел ничего лучше, кроме как соорудить обыкновенную скользящую петлю. Он очень сильно сомневался, что сумеет задушить мертвого волка — мертвые твари не нуждались в кислороде, — но других вариантов у Дио попросту не было. Закончив с этим, он поднялся и пошел к выходу из подземелья. Коридор вильнул вправо, и невдалеке забрезжил рассеянный свет пасмурного дня.
Дио еще раз проверил петлю и ступил из полумрака тоннеля наружу. Горчичного цвета стены составляли довольно узкий коридор, в котором едва ли смогли бы разминуться двое. А значит, если ему не повезет, он столкнется с волками нос к носу. Дио замер, вслушиваясь. Взгляд скользил по сторонам. Камни стен, плотно пригнанные друг к другу, не давали шансов взобраться на гребень. Металлическая сетка, закрывавшая лабиринт сверху, бросала наземь ажурную тень. Дио вскинул взгляд, чтобы убедиться: та была сплетена из колючей проволоки. Прямо на Дио, помаргивая, смотрел глазок видеокамеры. Не сдержавшись, Дио выругался сквозь зубы.
Назначение всего этого сооружения оставалось неясным. Дио не мог и даже не пытался представить себе, какие правила были у этой игры. Схарматы меняли их по собственному усмотрению. Там, на арене, он почти поверил, что сможет победить, и разочарование было слишком горьким. Дио усвоил урок. Никаких игр по правилам.
Если Вилор хотел его убить, он не выйдет уже отсюда, а значит, нужно сделать то, чего схарматы не ждут от него. Нужно вызвать сдвиг. Такой, чтобы камня на камне не оставил. Чтобы забрать с собой всех, раз уж он так и так обречен. Для начала ему нужно найти волка. Найти и убить тварь, чтобы снова почувствовать: «Я — охотник!» — и тогда его способности, может быть, вернутся к нему…
— Я охотник, — тихо сказал Дио, неспешной трусцой трогаясь с места.
Глаз фиксировал и запоминал окружающее пространство, уши ловили каждый звук, ноздри втягивали прохладный воздух — даже мертвые твари нестерпимо воняли псиной, — руки держали наготове петлю. «Ну, где же ты? Где?» — он свернул раз и еще раз, механически запоминая дорогу, выстраивая в уме схему лабиринта. Тот был не так уж велик, и задача казалась вполне выполнимой. Дио помнил, что в центре его торчит столб, и надеялся быстро выйти к нему, но на третьем повороте он зашел в тупик. Пришлось возвращаться обратно.
Выбрав другой поворот, он двинулся вперед, но замер, вслушиваясь. Где-то рядом мягко ступали тяжелые лапы твари. Под весом огромной туши осыпалась, шурша, разрытая земля. Зверь замер, громко фыркнув, и Дио понял: его учуяли. Он бросил быстрый взгляд через плечо, убедившись, что за спиной его — ответвление, ведущее в тупик, и никто не появится внезапно оттуда. Чуть согнул колени, принимая позицию поустойчивей. Руки спокойно держали расправленную петлю. Он собирался ждать тварь здесь. Спешить ему было абсолютно некуда.
Волк прыгнул, одним движением появившись из-за поворота всего в нескольких шагах от Дио. Сдавленный узкими стенами, волк неловко повернулся, посмотрев прямо в глаза. Дио впервые мог рассмотреть мертвого волка так близко. Раньше у него просто не было такой возможности: твари атаковали моментально, не оставляя времени на созерцание, — но сейчас зверь медлил. Дио мог бы поклясться — мертвая тварь боялась. Дио и сам с трудом преодолевал навязчивое ощущение, будто стены этих каменных кишок сдвигаются, грозя раздавить его в лепешку. Редкая шерсть на плешивом загривке волка топорщилась дыбом, верхняя губа дрожала, обнажая стальные клыки. Зверь припадал на передние лапы, опуская большую лобастую голову почти к самой земле. Задние нервно подергивались, разрывая жирные комья. Волк готовился к прыжку. Дио еще чуть присел и, когда волк прыгнул, подкатился под брюхо, накидывая петлю на голову, и дернул намотанный на кулак конец, затягивая удавку. Волка отбросило назад, опрокинув на спину. Будь у Дио с собою нож, он вспорол бы мягкое брюхо, выпустив кишки наружу, но ножа у него не было. Только огрызок ремня в руках, который он тянул и тянул, перехватывая ладонями, фиксируя на сгибе локтя. Тяжелый ботинок ударил в грудину зверя, когда тот задергался конвульсивно, пытаясь перевернуться и вновь встать на лапы. Дио перенес вес на ногу, плотнее прижимая тварь к земле. Будь это обычный волк, он давно бы сломал ему ребра, но мертвая тварь не издала и звука. Дио почувствовал, как вздулись от напряжения бицепсы, как побежала по виску капелька пота. Ремень врезался в ладонь. Кожа под ним покраснела, а затем стала белой. Он потянул еще, и кровь зашумела в ушах. Мертвая тварь все так же возила лапами, пытаясь выбраться из захвата. Дио почувствовал, что силы его на пределе. Удавка помогала удерживать тварь, и только. Нужно было немедленно кончать зверя, а Дио даже не представлял, как это сделать.
Он снова перехватил ремень, затягивая петлю еще туже. Волк лежал, опрокинутый на спину, извивался негибким телом, силясь перевернуться. Взгляд Дио скользнул по телу твари, и в следующую секунду тяжелый ботинок ударил в незащищенное горло твари, по нижней челюсти и снова по горлу. Дио бил, вкладывая в каждый удар всю свою силу и злость, и тварь завизжала. Дио бил и бил до тех пор, пока ремень в его руках не лопнул, разом отбросив его к стене. Лишь тогда Дио пришел в себя.
Тварь лежала на боку, не шевелясь и не издавая и звука. Шея ее превратилась в одно сплошное кровавое месиво. На ладонь Дио все еще был намотан кусок ремня. Кожа ладони вздулась и посинела. Шипя от боли, Дио размотал и отбросил прочь бесполезный кожаный огрызок. Поднялся на ноги. Руки его заметно дрожали. Силясь как-то совладать с этой дрожью, он пошел прочь от места схватки. Шел, не пытаясь уже запомнить дорогу, понимая, что ему уже не придется возвращаться обратно. Шел с одной мыслью: найти и убить вторую тварь. Его шатало. Чтобы не упасть, он придерживался за стены левой рукой. Правая горела так, будто ее жгли раскаленным железом. «Ну, где же ты?! Где?!» — думал он, в поисках твари проходя один поворот за другим. Грязно-коричневый камень узких коридоров слился в одну сплошную полосу. Он шел, и шел, и шел, петляя бездумно, пока не вышел вдруг на открытое пространство.
Дио замер, будто налетев на невидимую стену.
Перед ним простирался небольшой пустырь, огороженный с одной стороны полуразрушенным деревянным забором. По другую сторону, в окружении облетевших деревьев, стоял каменный дом. Дио смотрел и понимал: это не монастырь. Отдельно стоящее двухэтажное здание было выкрашено в изумрудно-зеленый цвет. Все его восемь окон мягко светились теплым электрическим светом. Прямо к дому через пожухлую лужайку, усыпанную ярко-желтыми листьями, бежала широкая, протоптанная множеством ног тропинка.
Дио обернулся, бросив взгляд через плечо. За спиной его простиралось открытое пространство. Под ногами лежал лабиринт. Сложенный из черного камня так, что кладка слегка возвышалась над землей, едва угадывающийся в сгущающемся мраке. Дальше темнела полоса синего предвечернего леса, падало за горизонт огромное ярко-красное солнце.
Дио стоял, боясь сделать шаг или хотя бы пошевелиться. Ему казалось, любое движение тут же выдернет его обратно, туда, где средь грязно-коричневых стен валялась одна убитая тварь и бродила в поисках жертвы вторая. Вдалеке у дома раздался гул голосов, кто-то крикнул звонко: звук исказился, как это часто бывает в сыром предвечернем воздухе, и из-за угла выбежал человек, одетый в светлую куртку и брюки. Дио смотрел, не в силах отвести глаз, не в силах поверить себе.
— Шура! — крикнул он, когда девушка подбежала ближе и уже ясно было, он не ошибся.
— Кто здесь? — Она приостановилась, пошла медленнее, вглядываясь. Дио понял, что сливается с черной кромкой леса. Солнце за спиной оставляло лицо в тени, вырезая глубокий, темный силуэт фигуры.
— Дио, — назвался он, и Шура сразу вспомнила. Она застыла как вкопанная, Дио различил внезапное напряжение в позе, увидел, как сжались маленькие кулачки. — Мне нужна твоя помощь, — сказал он. Слова прозвучали глухо. Никогда раньше он не просил о помощи. Никого.
— Что тебе нужно? — она сделала маленький шажочек назад. Убрала с лица падавшую на глаза челку.
— Выведи меня отсюда, — выдохнул он, сам понимая, как дико, нелепо это звучит.
— Ты издеваешься? — девушка отступила еще на шаг.
— Пожалуйста, — горло его пересохло, слова превратились в хриплый сип, — я не могу сам. — «Я боюсь», добавил он про себя, понимая, что действительно боится, боится до дрожи в коленях потерять снова все, что так нечаянно приобрел только что.
Она услышала это в его голосе. Замерла, все так же внимательно вглядываясь во тьму. Дио молчал, не смея давить на нее, боясь, что тогда она просто уйдет, а он останется тут навсегда, застывший, как соляной столп.
— Обещай, что не станешь больше распускать руки, — наконец ответила девушка.
— …Обещаю, — сказал Дио, помедлив. Это обещание далось ему не так-то просто. Еще секунду назад ему казалось, что он готов отдать все за возможность шагнуть за грань миров, навсегда остаться здесь, а теперь он понимал, что мир этот мало что значит для него без этой девушки. — Обещаю, — повторил он тверже, скорее для себя, чем для нее.
— Ну тогда пойдем, — она расслабилась наконец. — Если я доведу тебя до начала улицы, этого будет достаточно?
— Дай руку, — он протянул ей раскрытую ладонь левой руки.
— Зачем? — В ее голос снова вернулась подозрительность.
— Я не могу объяснить, — сказал он, понимая, что объяснения лишь напугают ее. — Просто дай мне руку. — И повторил: — Пожалуйста.
Она сделала шаг и еще шаг ближе. Он стоял не шевелясь, боясь спугнуть. Молча всматривался в ее лицо. Ее черты успели стереться из памяти, и он смотрел на нее, вновь удивляясь, какая же она красивая, как она не похожа на тех женщин, что он знал раньше. И он дал слово не прикасаться к ней. Это было просто невыносимо.
Шура наконец подошла достаточно близко, чтобы вложить ладонь в раскрытую ладонь Дио и тут же отдернуть руку. У нее были прохладные тонкие пальцы. А Дио почувствовал, что сам он просто горит.
— Ты болен? — она снова робко прикоснулась к нему. Голос ее звучал озабоченно, меж бровями залегла складка. — У тебя температура. — Она сжала его ладонь в своей и шагнула еще ближе, вглядываясь в лицо.
— Ерунда, — ответил Дио, улыбаясь невольно. В его руке лежала ладошка Шуры, и он больше не хотел ни о чем думать. Хотел просто стоять и чувствовать ее рядом.
Она поджала губы.
— Ладно. Я доведу тебя до улицы. Такой был уговор.
И, держа его за руку, она шагнула назад, к лабиринту.
— Стой!
Его окрик испугал девушку. Она вырвала бы пальцы из его ладони, если б он не вцепился в них изо всех сил, стиснув так, что она вскрикнула.
— Стой, — повторил он тише, с болью заметив, как она сжалась от его окрика, отпрянула, насколько позволила взятая в плен ладонь. — Не ходи туда. Там… опасно.
— Танечка забыла там свою куртку, — ответила девушка, тщетно пытаясь высвободить пальцы.
— Не ходи, — повторил Дио. — Не сегодня. — «И не со мной», — добавил он про себя.
И она снова поверила ему. Оглянулась на лабиринт и ступила невольно назад, отшатнувшись.
— Да, — прошептала она, с тревогой вглядываясь в аспидно-черные узоры лабиринта, сливавшиеся с темнотой наступавшей ночи. Концентрические узоры казались медленно вращающейся воронкой. Кольца спиралей притягивали взгляд, гипнотизируя. — Пойдем скорей отсюда. — И Дио почувствовал, что ладонь ее больше не рвется из его руки испуганной птицей, а крепче сжимает, ища опоры и поддержки. И тогда он первый стронулся с места, все дальше и дальше уводя ее от того кошмара, который составлял всю его жизнь.
Они прошли тропинкой мимо дома с уже погасшими окнами, завернули за угол, и Дио увидел асфальтированную улицу, спускающуюся к городу. Этот город не был похож на его родной Город. Отсюда он как на ладони раскрывался весь: ярко горящий огнями домов и машин, полный движения и жизни. Дио замер невольно, всматриваясь. Широко раскинувшись у бегущей наискось реки, город зеркально копировал улицы того поселения, в которое привез его поезд. Та же сетка центральных улиц, ярко освещенных здесь, то же расположение относительно лабиринта.
— Ну вот, я довела тебя, — сказала Шура, и, обернувшись, он встретил ее испытующий взгляд.
Она ждала, вновь вся напрягшись. И он с неохотой разжал пальцы, выпуская ее ладонь. Она тут же спрятала руки в карманы. По плечам ее прошла нервная дрожь, она зябко поежилась, вздернула плечи, надвигая высокий воротник куртки под самый подбородок. Дио не чувствовал холода. Наоборот. Его то и дело бросало в жар, а на лбу выступила испарина. Волосы взмокли и сосульками повисли над глазами. Он дернул головой, отбрасывая пряди в сторону.
— Автобус уже ушел, — сказала Шура с тоской в голосе, вглядываясь в ярко освещенный пятачок под ближайшим фонарем. Там, чуть скошенная набок, висела желтая табличка с большой буквой «А». — Теперь полчаса ждать… — Не вынимая рук из карманов, она бросила быстрый взгляд на запястье и медленно пошла к остановке.
Не представляя, что ему делать здесь, куда идти, Дио просто пошел следом, надеясь, что это не будет истолковано как приставание. Из темноты в освещенный круг, зарычав, вдруг выпрыгнула маленькая фигурка. Шура вздрогнула, а мальчишка расхохотался, запрокидывая лицо к небу и хлопая ладонями по бедрам.
— Данька! Вот я тебя! — Девушка и сама рассмеялась своему внезапному испугу, а мгновенно подобравшийся Дио почувствовал вдруг, как нелепо он выглядит, в полуприседе, готовый к прыжку.
Никто ничего не заметил. Мальчишка смеялся, а Шура шла, не оглядываясь больше на Дио. Он медленно выпрямился, пытаясь унять бешено колотящееся сердце. «Опасности нет, — пытался убедить себя он, — опасности нет».
— Что ты тут делаешь? — Шура стояла уже под фонарем, выговаривая мальчишке. — Почему не уехал со всеми?
— Никто не хотел без вас ехать, Александра Викторовна, а водитель ругался. Кричал, у него график. — Мальчик пожал плечами. — Решили оставить меня.
Дио подошел ближе, рассматривая пацана. Рослый, румяный, крепкий, одетый в хорошую, целую одежду, в обуви точно по ноге. Дио дал бы ему лет пятнадцать, если бы не звонкий, совсем мальчишеский голос, даже не начавший еще ломаться.
— Это кто это решил? — Шура сердилась. Тон ее стал жестче, брови хмуро сошлись к переносице. Дио не ждал от нее ничего подобного. Она казалась ему совсем другой.
— Константин Сергеич, — ответил мальчишка, вновь пожимая плечами, всем своим видом как бы говоря: «А я-то тут при чем?» — но в глазах его плясали смешинки.
— Дурак, — это безобидное ругательство в устах девушки прозвучало резко. — Оба, — добавила Шура, взглянув на мальчишку. Тот прыснул в кулак, и Шура улыбнулась невольно.
Дио смотрел на них, чувствуя себя лишним. Он не принадлежал этому миру. Он не нужен был тут.
— Драсьте, — сказал вдруг пацан, обернувшись к нему, и посмотрел на Шуру, будто спрашивая: кто это?
Девушка закусила губу. Вскинула взгляд, и глаза ее распахнулись от ужаса. Она вдруг схватила Дио за рукав, втягивая его в круг света.
— Господи! Госсссподи…
— Что?! — Дио оглянулся через плечо, пытаясь понять, откуда исходит опасность. Его опять шатало. Он накренился и едва не упал. Мучительно, тупо и надсадно болело сердце. Силясь унять боль, он прижал правую ладонь к груди.
— Господи! — снова вскрикнула девушка, с ужасом взглянув на покалеченную распухшую руку, и подставила Дио плечо, заставляя его опереться на себя. — Даня! «Скорую»! Быстро!
Мальчишка, глядя такими же огромными глазами, уже кричал в прижатую к уху маленькую блестящую рацию: «Алло! „Скорая“? Человеку плохо! Да! Краеведческий музей! Да! Дом Скороходова! Да!»
— Сядь! — она рявкнула это так, что он послушно оперся о столб и медленно съехал на землю, чувствуя, что ноги его действительно уже не держат. — Дио! — Он посмотрел на нее и не увидел лица. Это было так больно, что он едва не заплакал. Рука сама потянулась к белому пятну, на месте которого еще секунду назад были большие испуганные глаза. — Дио! — Она ударила его по щеке, и взгляд моментально прояснился. — Смотри на меня! — Ее нельзя было ослушаться. «Я смотрю», — хотел ответить Дио и не смог. Грудь его давила неподъемная тяжесть. Он задыхался.

Глава 19

Шура лихорадочно шарила по карманам, не переставая звать громко и требовательно: «Дио! Дио! Дио!» Дернула молнию своей куртки, рука нырнула за пазуху, и девушка вынула то, что искала: небольшую пачку блистеров с таблетками. «Сейчас, — бормотала она, просматривая один, второй, третий, — сейчас». Из четвертого она выдавила белый кругляш и, разломив его надвое, двумя пальцами с силой надавила под челюстью так, чтобы Дио открыл рот.
— Жуй, — говорила она, кладя половинку таблетки ему на язык, — жуй!
Ее голос был тверд, но руки дрожали. Она снова принялась перебирать блистеры и уронила их, не удержав. Они рассыпались с сухим шелестом.
— Что? Что нужно? — спросил присевший рядом мальчишка. Он собирал уже блестящие упаковки.
— Нитроглицерин. — Она схватила руку Дио, ту, которая не была пережата ремнем, стиснула его пальцы, заставляя вновь сфокусировать взгляд. — Дио! Жуй! Жуй и глотай!
«Ничего не нужно, — думал Дио, с трудом разжевывая полынно-горькое лекарство. Флегонт добрался до меня. Даже здесь». Он попытался улыбнуться ей, попытался чуть крепче сжать пальцы, ответить на пожатие. Он хотел успокоить ее. Сказать, что не боится умереть. Умереть не страшно. Страшно, когда ты один. Но грудь его обручем стискивала нестерпимая боль, и воздуха не хватало даже на то, чтобы дышать.
— Вот! — Мальчишка нашел лекарство, протянул упаковку Шуре.
Она схватила блистер, выпустив руку Дио.
— Даня, — она выдавила в ладонь ярко-красный шарик, — беги в музей, принеси воды.
Пацан кивнул и сорвался с места. А она вновь надавила пальцами под челюстью, заставляя его открыть рот.
— Господи, я не перенесу этого во второй раз, — прошептала она, закладывая таблетку ему под язык. В ее голосе внезапно прорезались слезы, и Дио понял: она держалась так до сих пор потому, что рядом был ребенок. Она не хотела напугать мальчишку, хотя сама была ужасно напугана. Вода была только предлогом, чтобы отослать пацана прочь, подальше от умирающего.
Шура расстегнула его куртку, откинув полы в стороны, и стало немного легче. Дио слабо шевельнул пальцами, надеясь, что Шура заметит движение. Он хотел, чтобы она снова взяла его за руку. Она заметила и, взяв его ладонь в обе руки, принялась поглаживать, шепча какой-то вздор о том, что сейчас подъедет «Скорая», и тогда все будет хорошо.
Большая белая машина с красным крестом и цифрами «03» на капоте действительно подъехала раньше, чем мальчишка успел вернуться с водой. Машина стала вплотную, под самым фонарем. Шины царапнули невысокий бордюр. Открылась боковая дверь, и наружу выпрыгнули двое мужчин в синих спецовках с белыми горизонтальными полосами на груди и рукавах: лет сорока и совсем молодой. Из кабины водителя вышла женщина в белом халате со стетоскопом на шее.
Шуру мгновенно оттеснили от него. Пока женщина задавала ей какие-то вопросы, двое других принялись за осмотр. Тот, что постарше, тронул запястье. Молодой бросил быстрый взгляд на распухшую кисть правой руки и одним точным движением распорол рукав куртки, а за ним и рукав рубашки. Принялся осматривать рану. Дио почувствовал тугую повязку, охватившую другую его руку повыше локтя. Он скосил глаза и увидел прибор для измерения давления. Старший накачивал помпу, приложив к коже прохладную диафрагму стетоскопа.
— Как зовут? — спрашивала женщина Шуру, быстро и размашисто записывая что-то на листе вызова.
— Дио, — ответила та. Она стояла поодаль, обхватив себя за плечи. Она как будто потерялась после того, как у нее отняли дело. Теперь она выглядела совсем беспомощной и ничуть не походила на ту Шуру, что еще пару минут назад требовательно кричала «Смотри на меня!», одним нажатием пальцев открывала ему рот и не давала отключиться своим мягким, успокаивающим голосом.
— Как? — переспросила женщина, и ручка в ее пальцах замерла на секунду.
— Дима, — поправилась Шура, бросив быстрый взгляд в его сторону. — Его зовут Дима. Фамилии не знаю.
— Что давали? — женщина кивнула на рассыпанные блистеры лекарств.
— Полтаблетки аспирина, нитроглицерин под язык. — Шура запнулась, прежде чем продолжить. — У меня мама сердечница. Была. Знаю.
Женщина снова кивнула и, резким движением поставив точку, опустилась на колени рядом. Как раз тогда, когда старший расстегнул рубашку Дио и, собираясь зафиксировать электроды для снятия ЭКГ, обнажил его шрам. Мальчишка присвистнул, а мужчины переглянулись. Женщина, вооружившись стетоскопом, прикоснулась к его груди, слушая.
— Это не сердечный приступ, — сказала она, закончив и поднимаясь с колен. — Грузите. У него кардиопротез. Послушай сам, — добавила женщина в ответ на удивленный взгляд молодого. — Его сердце не бьется. Надо направлять его в центр. А может быть, даже в Москву. Я не берусь ничего сделать, и никто у нас не возьмется. Все, что мы можем — снять эхокардиограмму.
— Да уж, вся больница сбежится на это смотреть, — сказал старший, снимая шину. — Интересно, где его оперировали.
— Оклемается — расскажет. Вы с ним, девушка? — врач обернулась к Шуре, и та перевела взгляд со шрама Дио на его лицо. Дио закрыл глаза. Это было невыносимо. И почему он не мог умереть всего несколькими минутами раньше? Когда она держала его за руку.
— Да, — ответила Шура. — Да, конечно, я с ним. — Она схватила мальчишку за плечо и потянула, поставив рядом. — И мальчик, его надо в город.
— Ребенок к водителю, — коротко распорядилась врач, следя, как Дио грузят на носилки, и Дио услышал разочарованный вздох пацана.
Отпустило. Осталась тупая ноющая боль, но он уже мог дышать свободнее. Носилки приподняли и задвинули внутрь через распахнутые задние двери. Забравшись следом, Шура села рядом, сжав ладони меж коленями. Женщина-врач переговаривалась о чем-то по рации, но Дио уже не мог разобрать слов в шуме мотора. Он полулежал на чуть приподнятых носилках и смотрел на Шуру, а она, кусая губы, смотрела на его шрам.
Он плохо помнил, как его довезли до больницы. Стоило машине выехать на дорогу, у Дио начался второй приступ. Взгляд потерял фокусировку, сознание отключалось, звуки доносились глухо, словно через плотную толщу воды. Врачи делали что-то, но он не мог уже понять, что. Чувствовал лишь вводимую в вену иглу да видел перед собой большие испуганные глаза Шуры. Ночь превратилась в бесконечный кошмар. Его везли в каталке по коридорам, над головой мелькали нестерпимо яркие трубки ламп, их свет проникал даже сквозь плотно сомкнутые веки. Его избавили от останков куртки и рубашки. Тело начала бить крупная дрожь. На грудь толстым слоем нанесли прохладный гель. Человек водил прибором по его груди, а он смотрел в потолок расфокусированным взглядом и видел там глаза Шуры. Потом какие-то люди кричали прямо над ним, споря до хрипоты. И кто-то повторял как заведенный «не может быть», а Дио проваливался в полубред. Скал хватал его за вихор, заставляя запрокинуть голову и смотреть прямо в глаза. Глаза Скала были глазами лекана. «Где вы видели такие кардиопротезы?» — вскрикивал он возбужденно, поднося к лицу Дио его собственное, пронзенное арбалетным болтом сердце, и то сокращалось, громко стуча.
Дио пришел в себя только утром, когда солнце уже высоко поднялось над домами и ярко освещало маленькую комнатку с высоким потолком и девушку, сидящую рядом с каталкой. У нее был измученный вид. Темные круги залегли под глазами, печально опустились уголки рта. Она смотрела куда-то мимо, и Дио лежал, не смея пошевелиться, нарушить ее молчаливую сосредоточенность. Наконец она вздохнула прерывисто, как вздыхают иногда дети, уставшие от долгого плача, и перевела взгляд на него.
— Привет, — сказала Шура тихо. — Ну и шуму ты здесь наделал. Меня истерзали всю, допытывались, откуда ты такой взялся, а я совсем, совсем тебя не знаю…
Он смотрел на нее, не в силах ответить и слова или хотя бы пошевелиться. А она снова замолчала надолго, уставившись куда-то в пространство.
— Милиция приезжала, — продолжила наконец она, все так же глядя мимо. — Сперва не хотели вообще разговаривать, а потом, наоборот, оставили пост, велели к тебе никого не пускать… И меня не отпускают. Хорошо хоть Даню почти до дома довезли. — Она вдруг выпрямилась на стуле, будто вспомнив что-то важное. Тронула его руку просительно: — Не говори никому, что Даня был с нами. Я почему-то боюсь. — Она замолчала, глядя в глаза, и Дио прикрыл веки, как бы говоря «да».
В этот момент дверь распахнулась. На пороге замер, разом заняв весь дверной проем, высокий, крупный мужчина в черном полупальто. Он осмотрелся, задержав внимательный взгляд на Шуре. Шагнул внутрь и, аккуратно закрыв за собой дверь, прошел, нависнув над каталкой всем своим немалым ростом. Пристально посмотрел в глаза Дио. Дио ответил таким же пристальным взглядом. Он не знал этого человека, но понимал уже: тот знает нечто о нем. Это читалось в глазах вошедшего.
— Здравствуйте, — произнес наконец незнакомец и одним быстрым движением запустил руку за ворот черной рубашки и снял через голову серебряную цепь с массивным медальоном на ней. Дио узнал звезду хаоса, восемь перекрещенных стрел. — Вот, — сказал человек, осторожно приподнимая голову Дио и вешая медальон ему на шею, — это послужит временным источником энергии для вашего сердца. Большего дать, увы, не могу, наши ресурсы очень ограничены.
Человек деликатно приподнял одеяло и опустил медальон на грудь Дио. Тот охнул. Кожу обдало ледяной волной, но тупая, давящая боль в сердце, к которой он почти привык уже, вдруг отступила, дав наконец вздохнуть свободнее.
— Разрешите? — спросил человек и, не дожидаясь позволения, взял второй стул от стены и тоже сел рядом, опершись о колени и сцепив руки в замок. Он склонился так близко, что Дио понял вдруг: ему неприятен этот взгляд глаза к глазам. Дио попытался приподняться, чтоб отодвинуться дальше, но ослабшие руки не держали вес тела. Покалеченная и перебинтованная ладонь и без того отзывалась болью на малейшее прикосновение. — Я Борис. Борис Холодный, — продолжил мужчина доверительным тоном. — Мое имя едва ли знакомо вам. Когда мы в последний раз выходили на связь, я занимал только первые ступени в иерархии и не был еще даже посвящен. — Человек улыбнулся скупо, будто отдавая дань прошедшему. — С кем имею честь?
— Дио, — ответил Дио, гадая, правильно ли он понял вопрос, и удивляясь, откуда вдруг взялись силы произнести хоть что-то. Еще минуту назад ему было трудно просто дышать.
Человек, назвавшийся Борисом Холодным, кивнул.
— Мы оформили вас как Дмитрия Стукалина. Запомните на всякий случай. — Он бросил быстрый взгляд на дверь и снова уставился на Дио буравчиками темных глаз. — Сейчас закончат с документами, и мы перевезем вас отсюда в более безопасное место, где сможем уже поговорить по душам. По легенде мы забираем вас в областной центр, в частную клинику.
Он поднялся, улыбнувшись и похлопав Дио по руке. Кивнул Шуре и вышел, все так же аккуратно затворив за собой дверь.
— Уходи. — Дио снова попытался приподняться на каталке, и на этот раз это ему удалось. Он сел. Силы вливались в него с невероятной скоростью, и только медальон обжигал кожу нестерпимым холодом, и было трудно игнорировать этот разливающийся по груди студень. Казалось, сама кровь стынет в его жилах и медленно бежит к самым кончикам пальцев. — Уходи как можно быстрее.
Шура отшатнулась, уставившись недоуменно.
— Ну, знаешь, — она начала закипать, вновь превращаясь в ту девушку, что отчитывала мальчишку под фонарем. Дио просто приложил палец к ее губам, разом заставив замолчать.
— Уходи, — повторил он, отнимая руку. — Эти люди… — Он запнулся, не зная, как объяснить ей, с чем она рискует столкнуться. Как объяснить, чтобы она поняла и поверила. — Эти люди сделали со мной это, — он дотронулся до груди, почувствовав еще один прилив парализующего холода.
Шура побледнела как полотно. Прикрыла ладонью рот, будто сдерживая рвущийся из груди крик. В следующий момент она решительно вскочила.
— Я пойду в милицию, — сказала она, разворачиваясь к дверям, но Дио успел поймать ее за запястье. Потянул на себя, заставив сесть рядом, на краешек каталки.
— Нет, — сказал он, сжимая ее запястье, глазами пожирая ее всю. — Просто уйди и забудь меня, как будто бы не было. Ты не знаешь, с чем связываешься. — Он хотел оттолкнуть ее. Так, как всегда отталкивал женщин, искавших у него тепла и ласки. Он хотел оттолкнуть ее так, чтоб она ушла, не обернувшись ни разу. И не смог. Момент был упущен. Для него все решилось там, под фонарем, когда она держала его ладонь в своих ладонях. Он еще один, последний раз сжал ее запястье и убрал руку, откинувшись на каталку и отвернувшись к стене.
Она поднялась. Постояла рядом в нерешительности. Дио не смотрел на нее, но всем телом ощущал ее присутствие. Он очень живо представлял себе, как она стоит, покусывая губы и заправляя за ухо непослушную челку. Прикрыв веки, он видел ее, как наяву. Наконец она шагнула к двери. Едва слышно скрипнули петли, а потом дверь захлопнулась с громким стуком.
— Там охрана, и, кажется, они не собираются меня выпускать, — проговорила Шура шепотом, возвращаясь и снова садясь на стул рядом.
Дио посмотрел на нее. Ее губы были решительно сжаты. Она и не думала никуда уходить.
Дверь снова открылась.
— Вижу, силы возвращаются к вам, — сказал Борис, входя. — Чудесно. — Он снова улыбался и, улыбаясь, прошел к Шуре и взял ее за плечо, заставив приподняться со стула. — Идемте, — сказал он. — Сейчас сюда придут санитары, мы будем им мешать.
Шура вскинула испуганный взгляд, обернулась к Дио. Он кивнул ей, стараясь сохранять спокойствие и надеясь, что ни один мускул на его лице не дрогнул. Как бы быстро ни возвращались к нему силы, их явно было еще недостаточно, чтобы попытаться сопротивляться схарматам здесь и сейчас. Борис вывел Шуру за дверь, а в комнату зашли двое в зеленой форме. Один снял каталку с тормоза, и они повезли его длинными больничными коридорами. Он смотрел в сторону, замечая, как перешептываются люди, когда его провозят мимо, как останавливается и провожает его взглядами медперсонал. Внезапно пришло понимание, как схарматы нашли его здесь, да еще так быстро. «Они знают, что у меня за сердце. Они все знают», — думал Дио, пока его везли к выходу. Шура наверняка тоже знала…
Снаружи их ждала машина, точь-в-точь похожая на ту, что привезла его сюда. Санитары задвинули каталку внутрь, и Дио приподнялся на локте, осматриваясь.
— А вот и мы! — все так же жизнерадостно воскликнул Борис, забираясь в машину и подавая ладонь Шуре. — Как тут, однако, тесно, — пробормотал он, с трудом втискивая свое крупное тело между ящиками, закрепленными прямо на стене машины, и каталкой. Шура скользнула к противоположному краю. — Мы едем в чудесное место, — продолжил Борис, вновь опершись о колени и сцепив руки в замок. Только теперь он смотрел не на Дио, а на Шуру. — Частная резиденция, бывший пансионат «Олений Ручей». Заповедные места, вы не пожалеете, Шурочка.
Дио слушал, не веря своим ушам. Взревел мотор, они тронулись с места, и Дио опрокинулся на спину. Уставился в низкий, опутанный какими-то проводами свод машины. Легенда о кудесниках из Оленьих Ручьев разлетелась вдребезги. То, чему он все-таки верил в самой глубине души, оказалось очередной ложью. У него никогда не было никаких шансов. Что бы он ни делал, он повсюду натыкался на расставленные схарматами ловушки. Хорош бы он был, явившись к «добрым чародеям», как собирался изначально — с оружием, книгами и лекарствами из тайника «крыс»… Горькая усмешка тронула губы. Борис заметил, перевел взгляд и вдруг подмигнул, глядя прямо в глаза.
— Да, да, да! — воскликнул он. — Вы верно догадались, прямо там, за перевалом Чертово Седло. В войне все средства хороши! — добавил он непонятно и рассмеялся, откинувшись и едва не ударившись головой об угол ящика.
Дио понял уже, что ходит по очень тонкому льду. Здешние схарматы явно принимали его за кого-то другого, за кого-то важного. И Дио мог посыпаться на чем угодно, в любую минуту. Пойти ко дну, потащив за собою и Шуру. Этого он не мог допустить. Дио пообещал себе впредь быть осторожней не только в словах, но и в мыслях. А Борис снова попробовал развлечь Шуру разговором. Дио слушал, подмечая, как ненавязчиво схармат пытается вытащить из девушки информацию о ее родителях, семье, о том, чем она занимается.
Шура отмалчивалась. Отвечала скупо и односложно. Сжав ладони меж коленями, она смотрела вперед, в кабину водителя и дальше — на дорогу. Дио, глядя в полупрозрачное стекло задней двери, угадывал бегущие мимо кроны сосен. Они ехали по лесной дороге, медленно поднимаясь к перевалу Чертово Седло. Разговор, поддерживаемый лишь одной стороной, быстро заглох. Водитель включил музыку, и из кабины понеслись гитарные переборы, а потом хор голосов запел что-то на неизвестном Дио языке. Песня брала за душу. В ней слышалась древняя, неизбывная тоска. Борис едва слышно замурлыкал себе под нос, а Шура чуть успокоилась, прикрыла глаза, слушая. Дио задремал и проснулся, лишь когда машина притормозила, резко дернувшись.
Он вновь приподнялся на локте и увидел, как медленно опускается пропустивший их шлагбаум и видна часть высоченного, под пять метров, металлического забора.
Машина снова набрала ход и уже через несколько минут остановилась на кольце перед большим трехэтажным зданием с просторной верандой. Выкрашенное в нежно-бежевый цвет, оно казалось почти игрушечным. Дио смотрел и не мог поверить, что бывают такие дома — будто бы только что возведенные бригадой чудо-строителей. Если то, что Дио успел заметить в родном городе Шуры, еще укладывалось в привычную ему картину мира, то это место казалось чем-то запредельным.
— Ну наконец-то! — Борис с трудом выбрался из тесной машины и повел плечами, разминая затекшие мышцы. А Дио вдруг понял, что может уже подняться сам. Короткий сон и схарматский медальон на груди окончательно привели его в норму. Он спустил ноги с каталки и осторожно сел, пригибая голову, чтобы на удариться обо что-нибудь. Шура смотрела на него с изумлением.
— Идем, — сказал он тихо и добавил: — Ничего не бойся и ничего не говори.
Они выбрались из машины. Дио почувствовал холодное осеннее солнце на обнаженной коже груди. Но даже оно было теплей, чем медальон у него на шее. Борис смотрел, щурясь от яркого света ясного дня. Выглядел он словно кот, нажравшийся рыбы.
— Идемте, вам надо привести себя в порядок и отдохнуть. Потом мы поговорим. — Развернувшись, он быстро повел их к центральному корпусу. Дио оглянулся на машину, на вышедшего покурить водителя и, кивнув Шуре, направился вслед за Борисом.
— Можем разместить вас в любом номере, — громко вещал тот, поднимаясь по ступеням на веранду, — хотите люкс… или для новобрачных? — Он резко замер вдруг и обернулся, уперев руки в бока. На губах его играла похабная улыбка. — Вас, кстати, как селить? В одном номере?
— В одном, — быстро ответил Дио, боясь, что Шура ослушается его и начнет спорить.
— Люкс, — Шура все-таки не удержалась, вставив свое слово. Дио не уловил разницы, но кивнул, соглашаясь.
Борис вновь подмигнул и, в два шага преодолев последние ступеньки, распахнул приглашающе двери. Просторный вестибюль с зеленой зоной и мягкой мебелью, установленной там, был пуст.
— Сюда, — Борис прошел мимо длинной стойки, подхватив со щитка за ней один из ключей. — На втором этаже есть очень уютные комнаты. Сам там жил с супругой. — Он снова улыбнулся через плечо.
Они поднялись по лестнице, и Борис отпер одну из дверей.
— Прошу! — он пропустил их вперед, но сам остался стоять на пороге. — Ванная, душ, спальня, бар, холодильник — все в вашем полном распоряжении. В ванной есть банные халаты, чистую одежду принесут чуть попозже. Вам будет из чего выбрать. Отдыхайте, я загляну к вам вечерком.
И, улыбнувшись, Борис шагнул за порог, закрыв дверь и унеся ключи с собой. Они стояли, слушая, как пробежало, скатившись по лестнице, быстрое токкато шагов и замерло в отдалении.
— Ты во что меня втянул? — обернувшись к Дио, Шура ударила его кулачком по обнаженной груди. — Господи! Во что ты меня втянул?! — Она ударила его снова.
Он стоял, позволяя ей срывать злость. Он слишком хорошо знал, как это бывает. Когда страх захлестывает настолько, что только злость остается единственным убежищем от него. Стоял, пока Шура не расплакалась от осознания собственного бессилия. Тогда он приобнял ее за плечи и усадил на диван, молча целуя взлохмаченные волосы. Она тихо плакала, не замечая, пока не уснула у него на руках, измученная бессонною ночью и тем, что свалилось на нее после. Он отнес ее в кровать и, укрыв одеялом, пошел готовиться к предстоящему разговору.

Глава 20

Одежду принесли, пока он мылся в душе. Мылся долго, с наслаждением, смывая пот, кровь и боль всех минувших дней. Он не жалел горячей воды, выкрутив кран на полную, и все равно никак не мог унять дрожь. Медальон на груди оставался ледяным, ни капли не нагреваясь. Когда Дио пытался хотя бы приподнять его, тут же прихватывало сердце и тупая, тянущая боль разливалась по грудине.
Когда он вышел наконец, обернув бедра полотенцем и приглаживая мокрые волосы пятерней, а тыльной стороной ладони проводя по гладко выбритой коже подбородка, целое облако пара вырвалось наружу за ним. Дверцы стенных шкафов стояли распахнуты. Внутри появилась одежда, сложенная стопками и развешанная на плечиках. Одежды было гораздо больше, чем нужно. Дио тронул несколько ярких шелковых платьев, представляя, как они будут смотреться на Шуре.
Та спала, свернувшись калачиком и натянув одеяло под самый подбородок. Слезы оставили на ее щеках две грязные дорожки, и Дио осторожно стер их пальцем. Она даже не почувствовала его прикосновения, так глубок был ее сон. Он постоял еще немного, глядя на нее спящую, и принялся одеваться. Пришлось сменить все, даже ботинки. Он в хлам разбил их, пока добивал волка, они разлезлись по швам, а подошва на правом и вовсе треснула.
Дио выбрал практически то же, что и в «крысином гнезде» на последнем этаже башни Тесака. Все это казалось ему теперь бесконечно далеким и не верилось, что с того момента не прошло еще даже месяца. Под теплый серый свитер тонкой шерсти он пододел майку-борцовку. Взял джинсы плотной, но не грубой ткани, чтобы защищали, но не сковывали движений. Нашел высокие берцы хорошей кожи с нежесткой подошвой и стальными подносками. Долго и тщательно шнуровал их, подгоняя плотно по ноге. На прикроватной тумбе нашлись даже часы на широком кожаном ремне. Эти часы показывали время, а не зоны возможных сдвигов. Стрелки смотрели на семь часов. Наконец, поднявшись, Дио перебросил на сгиб локтя кожаную куртку и взглянул на себя в зеркало.
На него смотрел незнакомец. Дио увидел в его глазах что-то, чего никогда не замечал там раньше. Вновь пригладил рукой подсохшие, зачесанные назад волосы и, бросив еще один взгляд на Шуру, прошел в гостиную.
Там, развалившись в мягком кожаном кресле и попивая карамельно-коричневый напиток из круглого тонкостенного бокала на короткой ножке, его ждал Борис. Поодаль стоял сервировочный столик, уставленный закрытой посудой. Низенький столик рядом был накрыт на двух человек. Дио бросил куртку на спинку второго кресла и сел в него сам. Он порадовался невольно, что не нужно никуда идти. Оставлять Шуру одну не хотелось.
— Что ваша спутница? — спросил Борис, ставя бокал на подлокотник кресла и подхватывая с блюдца рядом кусочек лимона.
— Очень устала. Спит, — ответил Дио, приподнимая крышки с блюд и накладывая себе первое, что попадется под руку. Есть хотелось страшно, но он пытался сдерживать себя, понимая, что нельзя перегружать желудок. Тем более сейчас, когда ему предстоит такой сложный разговор.
— Оно и к лучшему, — Борис улыбнулся. — Чудесная девушка. Двадцать три года, учитель истории в местной школе. Соискатель, пишет диссертацию по Вагранскому городищу. Не так давно потеряла маму, живет сейчас одна. Частенько ездит к старшей сестре в Екатеринбург. Со своим последним парнем рассталась почти год назад. Как раз когда у мамы начались проблемы со здоровьем. Ее коллега, Константин Завадский, пытается приударить за ней, но вам он не помеха. Александра Викторовна не воспринимает его как мужчину. — Выпалив это все на одном дыхании, Борис вновь поднял бокал и отсалютовал Дио.
Тот сдержанно кивнул, понимая, что схармат тоже успел подготовиться к встрече и только что продемонстрировал ему это.
— Неплохой эмпат, — добавил Борис задумчиво, рассматривая напиток на свет. — Мы давно заметили, кстати. Все эмпаты здесь идут в педагоги, пытаются хоть как-то реализовать данный им магический потенциал. А мы могли бы использовать их с гораздо, гораздо большим толком.
Дио прекратил жевать, почувствовав в сказанном скрытую угрозу. Взял высокий стакан и налил себе минеральной воды из бутылки темно-зеленого стекла. Принялся пить, глядя на Бориса исподлобья.
— Шучу, шучу! — отмахнулся тот, расхохотавшись. — И не смотрите на меня так. Зная нравы в ваших краях, я начинаю опасаться за собственную жизнь. — В его глазах, вопреки сказанному, не было и тени страха.
— Отправьте ее домой, — сказал Дио, отставляя стакан в сторону. Он понимал, что прокололся, что Борис теперь знает наверняка: Шура ему небезразлична. Понимал, что ничего не добьется силой, и надо просто попросить, пока еще ему хоть как-то идут навстречу. Иначе потом может быть поздно.
— Что так? — Борис удивленно вскинул брови. — Мне казалось, она вам нравится и вы были б не прочь провести с ней время. Давно ли вы знакомы, кстати? Она так тяжело идет на контакт, а вам почему-то верит…
— Два дня, — ответил Дио. — Это она вызвала «Скорую».
— Да? — Брови Бориса взлетели еще выше. — А мне говорили, «Скорую» вызвал какой-то мальчик…
— Кто-то ошибся, — Дио пожал плечами и снова принялся за еду.
— Может быть, может быть, — Борис побарабанил пальцами по подлокотнику. — А впрочем, это неважно, — вдруг отмахнулся он, вновь поднимая бокал. — Так почему вы хотите ее отослать? Здесь есть сауна, бассейн, конные прогулки. Можно чудесно проводить время вдвоем, — и он снова улыбнулся с намеком, подмигнув ему сквозь стекло бокала.
— Она устала, очень испугана и просится домой. Пусть катится, — ответил Дио, беря нож, чтобы разрезать мясо. Нож выглядел настолько странно, что он покрутил его, разглядывая. Заметил, что пауза затянулась, поднял взгляд и увидел, что Борис смотрит с недоверием. — Я успею взять свое, — добавил Дио, чтобы успокоить его, и тоже подмигнул.
Борис коротко хохотнул.
— Ладно, это все, конечно, прекрасно, но поговорим о деле, — он снова отставил бокал в сторону. Дио понял, что его начинает раздражать эта манера постоянно ерзать. А Борис склонился к Дио, по своему обыкновению опершись о колени и сцепив пальцы в замок. — Чудесная работа, я восхищен. Мы забрали все записи из больницы, поговорили с главврачом. Нельзя, конечно, избежать слухов, но слухи к делу не подошьешь, — Борис мелко, противно захихикал. Дио снова сдержанно кивнул. Он понял уже, что речь идет о его новом сердце. — Это делал мастер Лек?
— Его подмастерье, — ответил Дио и, заметив вопросительный взгляд, поспешил добавить: — Имя вам ничего не скажет. Это самородок из Мегаполиса.
— Понятно, — Борис скупо улыбнулся. — Секретность. Тайны надо беречь даже от своих. Это печально. Но радует, что растет новая смена. Так значит, арена в Мегаполисе оправдала себя?
— Более чем, — Дио кивнул.
— И сколько энергии аккумулирует машина теперь?
— Вполне достаточно, — Дио улыбнулся скупо, надеясь, что схармат снова поддержит эту «игру в секретность». Больше всего сейчас Дио боялся конкретных вопросов об именах, фактах, цифрах. Борис ответил понимающей улыбкой.
— Ну, вернемся тогда к вашему сердцу, это ведь для нас уже не тайна. Технология отработана? Значит ли ваше появление здесь, что скоро мы сможем иметь бессмертных бойцов и на Терре? Или вы предпочитаете термин «лекан»?
«Я предпочитаю термин „тварь“», — подумал Дио, но ответил:
— Все равно. — Он снова потянулся за стаканом. Налил еще воды. Пока пил, обдумывал свой ответ. — Технология еще совсем не отработана, — начал он медленно. — Я случайный эксперимент. Мое сердце не могло служить мне больше, и было найдено это, — Дио запнулся, пытаясь подобрать слово точней, — оригинальное решение.
— Но вы ведь здесь! И живы! — В порыве энтузиазма Борис хлопнул себя ладонями по коленям. — Ни один эксперимент по пересылке живого лекана на Терру не увенчался успехом. Они прибывали сюда мертвее мертвого!
Дио сжал стакан до белых пальцев.
— Я не лекан, — сказал он. — Даже если у меня сердце… — «твари», чуть не сорвалось с языка, но Дио вовремя сумел поправиться, — бессмертного бойца.
— Технические детали и бессмысленный спор о терминологии, — Борис одним движением руки отмел в сторону вопрос, который значил для Дио так много. — Нам нужны здесь бойцы со способностями леканов. Именно живых леканов, а не мертвых тварей. Те уже продемонстрировали свою непригодность для серьезных задач.
— Вы не понимаете, — сказал Дио, отставляя стакан в сторону и демонстрируя Борису перебинтованную кисть правой руки. — Именно это я и пытаюсь до вас донести. Я уязвим, как самый обычный человек. — Дио взял нож и не задумываясь полоснул лезвием по указательному пальцу левой руки. Из неглубокого разреза тут же выступила кровь. — Видите? Раны не затягиваются моментально. — Дио слизнул алую капельку и придавил порез большим пальцем. — Хуже того. Я едва не умер, очутившись здесь.
— Стакан наполовину полон или наполовину пуст, — пробормотал Борис про себя, и Дио бросил невольный взгляд на стакан. — Не берите в голову, — схармат рассмеялся. — Я просто вижу, что вы пессимист. И могу только сказать, что еще пару лет назад у нас не было и того. Прогресс налицо! Это не может не радовать.
Борис поднял свой бокал и протянул его Дио, очевидно, ожидая каких-то ответных действий. Времени думать не было. Повинуясь наитию, Дио взял свой стакан с минералкой и аккуратно стукнул краем о край бокала. Хрусталь зазвенел мелодично. Борис одним махом влил все содержимое бокала в себя и закусил полупрозрачным кружком лимона. Дио понял, что сделал все правильно.
— Ну и скажу вам. — В голосе Бориса прорезалась хрипотца, он щелкал пальцами, ища, чем бы еще закусить, и Дио быстро наколол на вилку и подал ему крупную черную ягоду маслины с собственной тарелки. — Благодарю. — Отдышавшись, Борис продолжил: — Так вот. Последнее вообще не проблема. Если вы говорите, что арена работает и дает достаточно энергии для генераторов, мы сможем легко перезаряжать амулеты и снабжать каждого лекана автономным источником питания. Странно, что Лек не додумался до этого сам и не снабдил вас хоть чем-то, направляя сюда. Ну да ладно. — Откинувшись на спинку кресла, Борис окинул Дио оценивающим взглядом. — А какова ваша миссия здесь? Помимо миссии доброго вестника, — и он снова широко улыбнулся.
Дио мысленно прокрутил в голове весь разговор с самого начала и понял, что у него на руках осталась лишь пара неразыгранных карт, одну из которых он не стал бы раскрывать, даже если бы его жизни угрожала опасность. Дио понял, что ни за что не будет рассказывать здесь об Уродах, о заключенном с ними союзе и о том, что показывал ему Март в цехах металлургического завода. А значит, вариантов попросту не было.
— Я работаю с лабиринтом, — начал он осторожно. — Мы раскопали еще несколько секторов, и это дало серьезное увеличение мощности. У нас был всплеск на грани прорыва, — Дио в точности повторил одну из последних фраз Флегонта, надеясь, что для схармата в ней найдется хоть какой-нибудь смысл.
Смысл был.
Борис подскочил в кресле едва не до потолка. Дио, не ожидавший подобной реакции, отшатнулся невольно.
— Что вы говорите! — Глаза схармата возбужденно заблестели. Сам не замечая, он потирал довольно руки. — Значит, мы близки, близки к цели! Скоро Великий Схарм покинет место своего заточения и встанет во главе своих армий!
Дио показалось на секунду, что он видит перед собой Флегонта. Настолько знакомо прозвучало все сказанное. «Эти люди больны», — подумал он, искренне понадеявшись, что болезнь не заразна. Борис вскочил, не в силах усидеть на месте. Зашагал из угла в угол просторной комнаты.
— С этого и надо было начинать! Кто открыл для вас переход? Люди от корней Тарна? — Дио молча кивнул, позволив Борису самостоятельно достраивать какие угодно теории. Он очень смутно представлял себе работу лабиринта и предпочел бы не вдаваться в подробности, но Борис уже был захвачен какими-то одному ему понятными перспективами. — Представляете? А мы тут никак не можем отсудить лабиринт у музея! Если б мы начали работу с этой стороны, уверен, нам хватило бы мощностей на прорыв… — Последнее Борис пробормотал себе под нос. Дио понял, что окончательно упустил суть беседы и лучше бы ему дальше молчать. Но диалог уже закончился. Борис крутанулся на каблуках и виновато пожал плечами. — Вынужден вас оставить. Вы принесли очень ценную информацию, требующую немедленных действий. Отдыхайте. Распоряжайтесь охраной и персоналом, чувствуйте себя как дома.
Дио кивнул и поднялся. Уходя, Борис протянул ему руку, и Дио вынужден был пожать его прохладную, суховатую ладонь. Он не провожал его до двери, но, дождавшись, пока быстрые шаги окончательно стихнут, прошел в просторную прихожую и проверил замок. Тот не был заперт, а ключ лежал рядом на тумбочке. Дио понял, что выдержал испытание. Он взял ключ и закрыл дверь изнутри. И лишь после этого позволил себе медленно опуститься на пол. Его трясло. Он осознал вдруг, что в его жизни еще не было разговора сложнее.
Он просидел так какое-то время: вытянув ноги, прикрыв веки и не думая ни о чем — пока не пришел в себя окончательно. Тогда он поднялся и пошел в спальню. Голова просто раскалывалась от боли. Проходя мимо накрытого стола, взял и налил себе на два пальца коньяку, надеясь снять им мигрень. Выпил залпом, закусил маслиной и открыл дверь в спальню. Стал на пороге, вглядываясь.
Шура притворялась, будто спит. Судя по напряженной позе, она слышала достаточно, чтобы окончательно испугаться. Может быть, она даже слышала, как он сказал Борису: «Я успею взять свое». Мысль эта была неприятна. Он ведь обещал Шуре, что не тронет, и тут же обсуждал ее с другим мужчиной… Он вздохнул глубоко, почувствовав неимоверную тяжесть прошедшего дня, обрушившуюся внезапно на плечи. Бросил взгляд на часы. Светящиеся стрелки указывали полночь. Обойдя кровать, он сел с другой стороны, подальше от сжавшейся в комок девушки. Стянул свитер, оставшись в борцовке, принялся расшнуровывать высокие берцы. Коньяк ударил уже в голову, зашумев в ушах.
— Я договорился, — сказал он негромко, — завтра тебя отвезут домой. Если хочешь есть, в гостиной накрыто, и все еще горячее. Извини, не составлю тебе компанию. Очень хочу спать.
Он уснул, едва коснулся головой подушки, и не видел, как Шура встала и, посмотрев на его осунувшееся, изможденное лицо, тихо убрала со лба рассыпавшиеся пряди волос, пробежалась пальцами по груди, по розовым узелкам шрама, коснулась амулета на серебряной цепочке и тут же отдернула пальцы, охнув от ожегшего их холода. Он только почувствовал, что ему стало чуточку теплее, когда она укрыла его одеялом и коснулась губами прохладного лба.
* * *
Дио снова стоял у панорамного окна на сорок втором этаже башни, возвышавшейся над логовом Тесака, и смотрел на Город через тонкую грань оконного стекла. Это был его родной город. Умирающий город. Город, обреченный на гибель. Серые руины заливал свет, много ярче солнечного, и все равно он не в силах был разогнать абсолютную тьму, таящуюся в подвалах, подворотнях, канализационных коллекторах… Она дышала, пульсировала, жила своей жизнью, в самых недрах своих порождая чудовищ. Те разрушали Город изнутри и приближали его гибель, как паразиты, множащиеся в открытых ранах.
Сплошная пелена черных туч нависла над полуразрушенными домами, давя те своей массой, и даже взмахи крыльев огромного золотого дракона, парящего под самым небом, не в силах были разогнать их. Дио замер, всем существом своим внимая полету крылатого ящера, почти чувствуя ветер в его крыльях. Тот закладывал вираж за виражом, все ближе и ближе подлетая к зданию, и лишь когда когти на кончиках его верхних конечностей зацепились за крышу, обрушив вниз пласт штукатурки, а хвост обвился вокруг основания, Дио смог осознать истинные размеры исполина. Он отшатнулся невольно. Повернулась гигантская чешуйчатая голова, и на Дио уставились четыре зрачка золотого глаза.
— Великий Орлангур! — прошептал Дио, узнав ожившую легенду, пришедшую к нему из удивительных историй, рассказанных у жарких костров долгими зимними ночами. Он сделал шаг, другой, пока ладонь его не коснулась стекла. Там, за тонкой гранью, трепетало кожистыми крыльями чудо.
— Разберись со своими страхами, Дио. — Голос золотого дракона звучал прямо в его голове и казался неживым и запредельным. — Ты ничего не достигнешь, не переломив себя. Чего ты боишься, Дио? Показаться слабым? Попросить о помощи?
— Да, — ответил Дио, понимая, как бессмысленно отрицать очевидное перед тем, кто явился ему.
— Где твое мужество, Дио? Даже Жженый был смелее тебя.
— Да, — повторил Дио, и слово это отдало привкусом горечи.
— Повернись наконец к людям, которых ты так боишься. Доверься хоть раз. Хотя бы кому-нибудь. Нельзя вечно отталкивать от себя всех, если сам боишься остаться один.
— Нет! Неправда! — Дио знал, какой страх был сильнее этого страха. — Я боюсь полюбить их… и потерять.
— Глупости! — Драконий хвост ударил раздраженно, и с оглушительным звоном посыпались стекла целых еще окон. — Не обманывай хотя бы себя. Имей мужество, Дио. Имей мужество взглянуть в глаза своим страхам!
Когтистые лапы пружинисто оттолкнулись от башни, посылая исполинское тело в полет над умирающим Городом. Развернулись, захлопав, огромные кожистые крылья золотого дракона, и нестерпимо яркий свет залил все вокруг, а через секунду раздался громоподобный рык.
* * *
Дио проснулся, вздрогнув всем телом. За окнами бушевала гроза. Ярко сверкали молнии и раскатисто разливались рулады грома, будто гремели сорванные железные листы крыши. Дождь непрерывно барабанил в стекла. По белым стенам плясали причудливые синие тени — то ветер гнул голые ветви деревьев, обнося с них последнюю золотую листву.
— Губитель! — прошептал Дио, проводя рукой по лицу, снимая остатки сна, и тогда лишь заметил, что на другой его руке, уткнувшись холодным носом ему под мышку, спит, свернувшись калачиком, Шура. Ее дыхание слегка щекотало обнаженную кожу.
Он осторожно повернулся, чтобы видеть ее. Подтянув колени к груди, она пыталась согреться, укрывшись полою своей тонкой демисезонной курточки. Одеяло сбилось и упало куда-то на пол, форточка распахнулась от порывов ветра, и девушка наверняка перекатилась к нему, чтобы согреться. Дио чуть согнул руку в локте, обхватывая ее за плечи, прижимая крепче к себе, чтобы согреть теплом своего тела, а в другой зажал ее тонкие озябшие пальчики. Она шевельнулась инстинктивно и тут же успокоилась, задышав ровнее и глубже.
Он закрыл глаза, стараясь не думать о том, как же он ее хочет.

Глава 21

Под утро гроза унялась, а небо прояснилось. Привыкший спать ровно столько, сколько нужно, и вставать без будильника в любое время дня и ночи, Дио проснулся с первыми солнечными лучами, еще только намекавшими на скорый рассвет. В комнате стало заметно прохладнее, и взгляд его сам обратился к девушке. Та лежала, уже опустив голову ему на грудь и обняв руками за плечи. Длинные волосы щекотали ему шею. Вытянувшись струной, она прижималась к нему всем телом. Это было уже выше его сил. Дио осторожно перекатил ее на спину, уложив рядом. Шура застонала, но не проснулась. Он тихонько провел пальцами по ее лицу, чтобы разгладился нахмуренный лоб, чтобы исчезла залегшая меж бровей складочка. Лишь потом он поднялся и, подобрав с пола одеяло, накрыл им спящую девушку. Стоило труда развернуться и выйти из спальни. Не хотелось оставлять ее одну, но он надеялся вернуться раньше, чем она проснется.
У него были большие планы на сегодняшний день, и чтобы суметь реализовать их, он должен был действовать на опережение. Окинув взглядом гостиную, Дио понял, что Шура успела перекусить ночью, и окончательно успокоился. Сон и еда были лучшим из известных ему лекарств.
Хотя все давно уже остыло, Дио принялся завтракать, думая о том, как часто ему приходилось обходиться даже без такой малости, как кусок хлеба и кружка кипятка по утрам. Он не стал наедаться досыта, зная, что пока охота не завершена, голод — лучший друг стервятника. «Я — охотник», — снова повторял он, будто вновь оказался в лабиринте и искал выхода наружу. Мысли его постоянно возвращались к увиденному во сне. Воспоминания казались ярче реальности. Великий Орлангур, Дух Познания, столп Третьей Силы, в легендах и сказаниях являлся героям, чтобы наставить тех на истинный путь. Дио и не думал ставить себя в один ряд с теми, о ком рассказывали в древних преданиях, но был уверен, что сон этот приснился ему не случайно. Как бы там ни было, он прекрасно понимал, что его обман не сможет тянуться бесконечно, и, пока Борис предоставил ему относительную свободу и возможность распоряжаться людьми, работающими здесь, нужно было выяснить границы этой свободы и пределы этой власти. Но сначала он должен был отправить Шуру домой.
Уходя, он запер за собой дверь и спрятал ключ в карман новой куртки, еще раз понадеявшись, что Шура не проснется, пока он будет отсутствовать. Он беспрепятственно вышел из здания, хотя на первом этаже, развалившись в мягком кресле, дремал человек в бронежилете и с автоматом. Дио кивнул ему, проходя мимо, и тот спокойно кивнул в ответ. Деревья на улице стояли совсем голые, за ночь листва осыпалась вся и мокла теперь в широких лужах, оставшихся после ливня. Дио пошел напрямик, радуясь тихо новой крепкой обуви на ногах. Взгляд его внимательно скользил по сторонам, замечая расположение корпусов, рисуя схему дорожек, фиксируя черные зрачки камер. Санаторий походил на лесопарковые зоны Города, которые контролировались бандой Зверей и где Дио доводилось иногда бывать в рейдах.
Скоро ему попался большой бетонный стенд, под козырьком которого красовалась детальная карта Лечебно-оздоровительного комплекса «Олений Ручей». Дио долго стоял, изучая ее, запоминая в мельчайших подробностях. Затем, наметив несколько первоочередных объектов, направился туда. Первым делом он побывал в гараже, договорившись с водителем, чтобы тот отвез Шуру обратно в город. Тот, очевидно получив уже соответствующие распоряжения, поинтересовался лишь предполагаемым временем выезда. Гараж занимал огромное пространство под землей. Дио не увидел там вчерашней «Скорой», но пара новеньких легковых автомобилей была припаркована у самого съезда и мотор одного еще не успел остыть. В самом гараже стояли машины посерьезнее. Дио знал, что останки подобных автомобилей в его родном мире мастера Слова используют для сборки вездеходов.
Потом Дио пошел к КПП. Еще издали увидел забор, огораживавший территорию. Оценил широкую просеку, вырубленную как с той, так и с этой стороны ограды. Деревья стояли достаточно далеко, чтобы никто не мог перебраться через забор ни туда, ни обратно.
Автоматические ворота и шлагбаум охраняли трое мужчин, экипированных чуть получше, чем охранник в вестибюле. Помимо бронежилетов и автоматов через плечо, Дио заметил хороший боевой нож на поясе каждого. Отметил и то, что охрана облегчила бронежилеты, вынув из них половину пластин. Очевидно, никто из бойцов не думал, что, возможно, им придется не только отстреливаться от противника за воротами, но и получить удар ножом в спину. Дио запомнил эту потенциальную брешь в защите.
Раздобыв у водителя пачку сигарет и зажигалку, богатство, за которое в его родном Городе могли убить на месте, а здесь отдали не задумавшись, Дио предложил бойцам закурить, и никто не согласился, хотя один, судя по чуть желтоватым кончикам пальцев, утолщенным фалангам и округлым ногтям, курил давно и помногу. С дисциплиной у схарматов все было в порядке. Пряча пачку в задний карман брюк, Дио не испытывал досады. Беспрекословное следование правилам не было ни слабостью, ни преимуществом. Этот факт просто следовало принимать в расчет.
Опершись о шлагбаум, Дио курил, не затягиваясь глубоко и выпуская дым без всякого наслаждения, и неспешно беседовал с охранниками. Предупредил, что в десять часов отсюда уедет машина с девушкой, спросил, пропустят ли ее, поинтересовался, как жизнь и вообще. Самый молодой говорил с ним охотно, курильщик слушал, посмеиваясь. Он сразу понял, что Дио не курит, но не заподозрил дурного, а расценил его пачку сигарет как мальчишество и желание выглядеть старше. Это сразу проявилось в том, как совсем не старый еще мужчина лет сорока вдруг начал относиться к нему слегка покровительственно. Дио, вовсе не ждавший такого эффекта, сдержанно обрадовался ему. По крайней мере один человек в санатории теперь будет смотреть на него как на смешного, безобидного мальчишку. Но командир поста всем своим поведением дал ясно понять: он внимательно следит за Дио и не допустит никаких поползновений в сторону ворот. Возможно, у этого бойца были какие-то особые указания насчет Дио. Уж больно пристально тот следил за ним, ни на секунду не упуская из виду. И Дио ушел, не докурив сигареты даже до половины. Он выяснил все, что собирался выяснить для начала.
В центральный корпус он возвращался бегом. С удовольствием заметил, что немногие люди, которые уже начали выходить на дорожки, реагировали на него совершенно спокойно. Их нисколько не смущал его бег. В его родном Городе бегущий человек был символом угрозы. Он либо догонял кого-то, либо убегал, спасая свою жизнь.
Вестибюль центрального корпуса снова был пуст, но когда Дио поднялся на второй этаж, он сразу понял, что дверь в их номер открывали. Он вынул ключ, досадуя на себя за то, что не предусмотрел очевидного. Конечно же, у замка могло быть несколько ключей… В этом мире всеобщего изобилия ключей у замка могло быть сколько угодно. Дио понял, что, если он хочет обустроиться здесь, нужно избавляться от старых привычек, ломать стереотипы мышления и учиться мыслить по-новому. Мыслить так, как мыслят эти люди.
Шагнув за порог, он заметил, что в комнатах прибрано, а стол в гостиной накрыт заново. От спальни доносился шум воды. Он приоткрыл дверь и увидел, что Шура проснулась уже. Кровать стояла прибранная. С пола исчезли его драные джинсы и разбитые в хлам ботинки. Он сел и, налив себе чаю, принялся ждать. Есть ему пока не хотелось. Оставалась еще куча дел, требующая скорости реакций и ясности мысли.
Шура вышла минут через десять. Дио отметил для себя, что девушка не притронулась к принесенной для нее одежде. Она все так же была в своих светлых брюках, тонком свитере и курточке. Сейчас, когда она выспалась и вымыла свои роскошные, чуть вьющиеся волосы, она показалась Дио невероятно притягательной. Он отвернулся, уставился в окно, лишь бы не видеть ее, но все равно ощущал аромат ее волос, слышал, как она села и принялась завтракать. Между ними вновь повисло какое-то отчуждение. При мысли о том, что они расстанутся вот так, Дио чувствовал тупую, ноющую боль за грудиной. Он пытался убедить себя, что так будет лучше для нее, что он думает о ее безопасности, но слова Орлангура, сказанные ночью, не шли у него из головы.
Когда Шура поставила на столик допитую чашку чая, Дио бросил взгляд на часы. Им пора было выходить. Он поднялся.
— Идем, я провожу тебя до машины, — сказал он и сам почувствовал, как неловко звучит эта фраза после целого утра молчания.
Но эта его демонстративная отстраненность и подчеркнутая холодность сделали свое дело. Она снова смотрела на него как на чужого. Испытывая мрачное удовлетворение, он пошел вперед, не дожидаясь ее, и приостановился, лишь когда вышел на дорожку. Обернулся посмотреть. Она неспешно шла за ним, пытаясь хранить достоинство, но высоко вздернутые плечи и руки, спрятанные глубоко в карманы куртки, с головой выдавали всю ее душевную боль. Ее ранила его холодность. «Вот так», — подумал Дио, вспоминая, как он хотел и не мог оттолкнуть ее там, на больничной койке. Теперь у него все получилось, и ему даже не пришлось кричать или замахиваться на нее.
Дождавшись, он пошел с ней рядом, все так же держась на расстоянии. Чтобы самому не начать прятать руки в карманы, он сцепил их за спиной.
— Слушай меня внимательно, Шура, — начал он, когда они отошли достаточно далеко от здания. — Слушай и запоминай. — Она вскинула на него удивленный взгляд, но он смотрел прямо перед собой. — Сейчас тебя отвезут домой. Дома соберешь вещи и сразу поедешь к старшей сестре. Тебе надо уехать из этого города. По возможности навсегда.
Она задохнулась возмущенно и попыталась было что-то возразить, но он резко ее перебил:
— Молчи! Молчи и слушай.
Она замолчала послушно, но Дио чувствовал в этом молчании растущую волну возмущения. Он прибавил шагу, надеясь дойти до машины раньше, чем она выплеснет ее. Тогда Шура уедет домой, кипя на него злостью, и невозможность выплеснуть эту злость ожесточит ее окончательно. Дио прекрасно знал, как это работает. Он разбирался в этом как никто другой. Ее обида станет смертельной, и она уже никогда его не простит. Все будет кончено.
— Когда приедешь к сестре, попробуй найти кого-нибудь из Ордена Равновесия. Они поклоняются Хедину и Ракоту. Это все, что я о них знаю. Расскажи им все. Ну вот, — он остановился, не дойдя до машины нескольких метров. — Тебя ждут уже. Мне тоже пора идти. Прощай.
Он развернулся и ушел скорым шагом раньше, чем она успела сказать ему хоть что-нибудь. Шел, давя в себе желание оглянуться, еще раз посмотреть на нее. Он знал, Шура стоит там и беспомощно глядит ему вслед. Когда он дошел почти до конца аллеи, услышал, как громко хлопнула дверца машины. Шура действительно уехала, смертельно обидевшись на него. Дио свернул с тропы. Перешагнул через низкий бордюрчик, едва не запнувшись, и прислонился к ближайшей сосне. Ему было плохо, как никогда до этого.

Шура села на заднее сиденье.
Она понимала, что, если сесть вперед, водитель будет донимать ее разговорами до самого города. Тот правильно истолковал этот демонстративный жест и включил негромко радио. Покрутил тюнер, переходя со станции на станцию, пока не нашел ретроволну. Он вел машину уверенно и быстро, но Шура то и дело ловила его брошенные украдкой взгляды в зеркале заднего вида. Когда ей это надоело, она забилась в самый угол кабины и прикрыла глаза, пытаясь вздремнуть. Сон не шел. Она снова и снова прокручивала в голове события последних двух дней. Это было немыслимо. Она чувствовала себя так, словно ею воспользовались, а потом вышвырнули за ненадобностью, даже не сказав спасибо. Она пропустила работу, получила какое-то нелепое распоряжение убираться из своего родного города, в котором родилась и выросла, и все это решили за нее приказным порядком. Она и представить себе не могла раньше, чтобы кто-нибудь вот так запросто выдернул два дня ее жизни, распорядился ими по своему усмотрению и продолжал после этого диктовать ей какие-то условия.
— Куда довезти? — едва не в первый раз за всю поездку подал голос водитель, и Шура открыла глаза, посмотрев за окно. Мимо бежали деревянные домики пригородных районов. Они почти прибыли на место. Шура назвала адрес.
Она жила в большом кирпичном доме дореволюционной постройки. Всего в два этажа, он был невероятно высок благодаря потолкам под три с половиной метра. Последние полгода она с неохотой возвращалась в свою двухкомнатную квартиру на втором этаже дома. Без мамы та казалась пустой и осиротевшей. Поблагодарив водителя, довезшего ее до самого подъезда, она быстро заскочила внутрь и взбежала на лестничный пролет. Выглянула в окно между первым и вторым этажом. Машина уже уехала, не задержавшись и на минуту. Зато старушки, давно облюбовавшие беседку посреди двора, откуда были прекрасно видны парадные всех трех составлявших двор домов, переговаривались, глядя на ее окна. Шура прикусила губу. Соседи и так выдумывали невесть что из-за ее увлечения Вагранским городищем. Место это со своим знаменитым лабиринтом считалось едва ли не проклятым. Эту стоянку древних людей иначе как языческим капищем и не называли. Вздохнув, Шура одолела последний пролет и открыла дверь.
С порога увидела, что за время ее отсутствия успели выключить свет и холодильник потек. Охнув, бросила ключи на тумбу под вешалкой и, как была в кроссовках, побежала устранять последствия аварии. Пока она вынимала продукты, мыла полки и пол, сортировала, сушила и укладывала все обратно, ее злость угасла. Закончив с холодильником, она поставила чайник и взглянула на часы. «Минус еще один день», — подумала Шура с досадой. Дело шло уже к вечеру.
Ожидая, пока закипит чайник, она разулась наконец, сняла и повесила в прихожей куртку и прошла в свою комнату, проверить, как пережил отключение электричества компьютер. Нажав на клавишу в корпусе, вернулась на кухню, налила себе горячего чая и на скорую руку соорудила бутерброд. За это время машина успела загрузиться.
Шура включила настольную лампу: с каждым днем солнце садилось все раньше и раньше, и света уже не хватало, сдвинула к краю стола книги и журналы, посвященные теме ее диссертационного исследования, и с ногами взобралась на кресло, стоявшее перед компьютером. Ее знобило от нервного перенапряжения. Пришло вдруг осознание того, что с ней произошло, вспомнилось лицо Бориса, его глаза, неприятные и холодные, и Шура вдруг почувствовала невероятное облегчение от того, что все это кончилось, и неважно уже было, как Дио обошелся с ней. Он вытащил ее из этого кошмара, все остальное не имело значения.
Отставив чай в сторону, она выпрямилась в кресле, запустила браузер. В строке поисковика набрала запрос: «Орден Равновесия, Хедин, Ракот». В ней заговорил профессиональный исследователь, историк. Она никогда не слышала этих имен, хотя занималась верованиями и ритуалами древних людей и могла сказать, кому поклонялись жители края тысячи лет тому назад. Результат поисковой выдачи поставил ее в тупик. Вновь взяв в руки кружку, она принялась читать страницу за страницей, и к ней возвращалось ощущение глупого розыгрыша. Это было настолько нелепо, что просто не укладывалось в голове.
— Бред какой, — пробормотала девушка, открывая очередную ссылку с красочной иллюстрацией в шапке страницы, и вздрогнула, услышав звонок в дверь.
Гадая, кто бы это мог быть, пошла отпирать. Она никого не ждала. После того как мама слегла, ее немногочисленные подруги вообще перестали к ней ходить. Она поняла, как мало друзей у нее было на самом деле, и ожесточилась, замкнувшись в себе. Один только Костик, школьный товарищ, а теперь коллега, по-прежнему продолжал общаться с ней, и это вполне мог быть он. Все-таки она отсутствовала двое суток, после того как Константин оставил ее у музея вдвоем с Данькой, и Шура очень хорошо представляла, что мог рассказать об их ночных приключениях Даня, первый фантазер и выдумщик класса. Наверняка Костик переживал за нее. От этой мысли почему-то стало радостно.
Но когда она открыла дверь, на пороге стоял незнакомый мужчина. В аккуратном деловом костюме, в полупальто, с дорогой кожаной папкой для документов и с внимательным, цепким взглядом красивых ореховых глаз.
— Александра Викторовна? День добрый. Разрешите представиться. Я — следователь областной прокуратуры по особо важным делам Виктор Иванович Столяров. Вот мое удостоверение, — он подал раскрытую корочку, и Шура смешалась.
Никогда раньше ей не приходилось иметь дело с органами. Она бросила быстрый взгляд на фотографию в удостоверении и посторонилась, приглашая: «Входите». Повела незваного гостя в свою комнату. Стало вдруг ужасно неудобно перед посторонним мужчиной за беспорядок в доме. Когда мама умерла, Шура все больше времени начала отдавать школе, совсем запустив квартиру и собственную жизнь. Она попыталась быстро убрать какие-то разбросанные вещи, книги, куски ватмана, рассыпанные цветные карандаши. Мужчина мягко остановил ее:
— Александра Викторовна, не беспокойтесь, пожалуйста. Я на минуту и не отниму много времени.
— Хотите чаю? — спросила Шура, смутившись.
— Не откажусь, на улице сыро, — Виктор улыбнулся ей открыто и приветливо. У него была хорошая улыбка.
Шура думала об этом, ополаскивая свою кружку, вынимая из шкафа вторую, раскладывая на тарелке сыр и колбасу в нарезке. Этот человек, говоривший с едва уловимым приятным акцентом, располагал к себе. Возможно, это был выработанный годами профессиональный навык, но Шура чувствовала, что могла бы довериться ему. Она поняла уже, что он пришел к ней не для того, чтобы поговорить о ком-то из учеников ее любимого седьмого «Б». Было совершенно ясно, он пришел сюда из-за Дио.
Когда она вернулась в комнату, Виктор стоял у компьютера, рассматривая открытую страницу.
— Увлекаетесь? — спросил он, обернувшись к ней.
— Нет, конечно, — Шура снова смутилась. Пожалела, что убрала со стола журнал «Проблемы истории, филологии и культуры». Это смотрелось бы гораздо солиднее, чем фэн-сайт популярного отечественного фантаста. Но Виктор успел уже заметить и это.
— Да, я вижу, что вы больше увлекаетесь историей, но ведь одно другому не мешает? — Он снова по-доброму улыбнулся. — Пишете диссертацию по Вагранскому городищу? — продолжил Виктор, разворачивая кресло и присаживаясь в него.
— Да, — ответила Шура, закончив расставлять тарелки и чашки на прикроватном столике. Села на диван, поджав под себя ноги. Снова стало холодно и зябко, несмотря на то, что отопление недавно включили и батареи уже жарили вовсю.
— Интересный археологический памятник, — пробормотал Виктор с какой-то странной интонацией, беря чай и делая первый глоток. — Но я пришел поговорить не о нем. Сейчас меня интересует молодой человек, оформленный в больнице как Дмитрий Николаевич Стукалин. Что вы можете о нем рассказать?
И повинуясь какому-то внезапному порыву, Шура рассказала все, от момента их первой встречи в Екатеринбурге, произошедшей чуть больше месяца назад, вплоть до последнего слова «прощай!», оброненного так небрежно и походя. Она бросала на Виктора робкие взгляды, пытаясь понять, верит ли он ее бредовой истории, но не могла разглядеть лица. Виктор слушал ее очень внимательно, лишь изредка задавая уточняющие вопросы, и Шура скоро успокоилась. Чай в ее руках давно остыл. Она не замечала этого, слепо глядя в пространство и рассуждая сама с собой:
— Сначала он говорит, что эти люди сделали с ним нечто ужасное, а потом полночи разговаривает с Борисом о каких-то странных вещах. Командует. Дает какие-то нелепые поручения…
— Какие поручения? — спросил Виктор, и Шура поняла, что нечаянно проговорилась. Она не хотела рассказывать Виктору об Ордене Равновесия, Хедине и Ракоте. Это было уже чересчур.
— Велел мне найти Орден Равновесия, последователей Хедина и Ракота, и рассказать им все. Я так понимаю, это кто-то вроде толкиенистов.
— Не совсем, — по губам Виктора пробежала мимолетная усмешка. Он поднялся, прощаясь. — Спасибо вам, Александра Викторовна, за рассказ и за чай. Вы очень нам помогли. У меня остался один, последний вопрос. Не могли бы вы взглянуть на эти снимки и сказать, не знаком ли вам кто-нибудь здесь?
Он вынул из папки и разложил на столе, под включенной лампой, десяток черно-белых изображений. Судя по крупному зерну и смазанной картинке, это были снимки с камер наблюдения. Но, несмотря на низкое качество фотографий, Шура сразу узнала Дио. Он смотрел с характерным жестким прищуром, не узнать его было невозможно.
— Вот, — Шура вынула снимок из под других карточек. — Это Дио.
Одеваясь в прихожей, Виктор добавил:
— И действительно, езжайте к сестре отдохнуть на недельку, а лучше — перебирайтесь туда насовсем. Вам тут пусто и одиноко. Вам надо сменить обстановку… Всего доброго. — Прощаясь, он крепко пожал ей руку.
Проводив его, она подошла к окну на кухне и посмотрела во двор. Виктор выскочил из подъезда, разговаривая с кем-то по сотовому. Он очень спешил и шел быстро, почти бегом. Шура спросила себя, почему она вдруг доверилась этому совершенно незнакомому человеку и отчего все, словно сговорившись, отсылают ее прочь из города.

Глава 22

Если бы Шура оказалась в тот момент рядом с Виктором, агентом Ордена Равновесия на Терре, она услышала бы ответы на все свои вопросы.
Виктор вынул сотовый, едва за ним захлопнулась дверь. Даже то немногое, что сумела рассказать ему девушка, имело огромное значение и требовало немедленных действий. Виктор открыл телефонную книгу и быстро нашел фамилию «Илюшко» в списке абонентов.
— Вениамин? — спросил он, начиная спускаться по лестнице. — Веня, привет. Я на месте. Узнал все. Да, мне даже не пришлось ничего делать. Эта Шура хороший эмпат, она поверила мне сразу. У меня куча новостей и есть очень тревожные.
Выйдя из подъезда, Виктор оглядел темнеющий двор и быстро пошел, перепрыгивая через лужи, оставшиеся после ночного дождя. Старушки, расположившиеся в беседке посреди двора, проводили его внимательными взглядами. Он шел очень быстро, почти бежал. Нужно было успеть вернуться в гостиницу и начать разрабатывать план действий. Виктор чувствовал, что случайный звонок, заставивший его бросить все и лететь в заштатный уральский городишко «смотреть парня с невозможным сердцем», как, смеясь, кричал ему в трубку явно подвыпивший давний приятель, может вылиться в серьезное дело.
— Во-первых, Веня, помнишь уральского гастролера из торгового центра в Екатеринбурге? Да, который с месяц назад появился вдруг в полночь посреди торгового зала на пару с лековым волком, убил тварь, а потом точно так же исчез, только камеры наблюдения его и видели? Ты обещал пробить его по своим каналам. Так вот, это и есть тот самый «парень с невозможным сердцем». Звони, кому ты там отдавал его на разработку, узнавай, что удалось найти, и выходи на связь, у меня еще много всего интересного. Давай.
Виктор прошел меж старых дореволюционных домов, вышел к проезжей части, где стояли уже привычные глазу пятиэтажки, перебежал через дорогу и запрыгнул на ступеньку уходящего автобуса, в последний момент успев проскочить между дверями. Передав плату за проезд и взявшись за поручень, выбрал первый номер в списке.
— Маргарет, здравствуй, дорогая, — голос его потеплел, на губах появилась улыбка. — Как твои дела? Что больница?
На том конце заговорили. Виктор слушал и становился все мрачнее. Человек, сообщивший ему о «парне с невозможным сердцем», лежал в реанимации, балансируя между жизнью и смертью. Неизвестный на внедорожнике сбил его и, не оказав помощи, скрылся с места происшествия. Если бы не случайные прохожие, человек этот был бы уже мертв. Судя по показаниям очевидцев, произошло это едва ли не сразу после того, как тот позвонил Виктору. Больше с Маргарет никто из персонала больницы разговаривать не захотел, хотя кое-что смогли рассказать пациенты. С их слов удалось составить примерную картину произошедшего, но никаких документов, кроме выписки пациента Дмитрия Стукалина в частную клинику Екатеринбурга, найти не удалось.
— Я понял тебя, родная, — ответил Виктор, когда жена замолчала. — Бросай все, езжай в гостиницу. Я знаю, куда его увезли. Надо собирать команду. Будет дело. Давай.
Как только он дал отбой, телефон зазвонил снова. «Илюшко» — горело имя входящего абонента.
— Да, Веня, — ответил Виктор, выходя на своей остановке и направляясь к зданию гостиницы, спрятавшейся в глубине городского парка. — Часа через пол? Хорошо. Тогда слушай дальше. «Парня с невозможным сердцем» зовут Дио. Да. Дио. Согласен. Имя необычное даже для Аррет. Очень интересный персонаж. Носит звезду хаоса. Девушка говорит, без этой звезды загибался, за малым не отправился на тот свет, а как только надел, исцелился чудесным образом. На груди у него шрам. Совсем свежий. След операции на сердце. Вызванная на сердечный приступ «Скорая» ЭКГ ему делать не стала. Врач побоялась, посчитала, что у него там кардиопротез. Да. Кардиопротез, потому что сердце не билось, а издавало такой характерный шум. Как работающий насос. Его повезли на эхокардиограмму, и вот тут началось самое интересное. Здравствуйте, — Виктор вошел в здание и забрал ключи от номера на стойке регистрации. Не дожидаясь лифта, принялся подниматься на третий этаж. Ему не хотелось, чтобы кто-нибудь слышал телефонный разговор. По городу и без того ползли слухи. — Судя по тому, что удалось узнать Маргарет, у него сердце лекана. Да. Нет. Весь медперсонал запуган. — Виктор не стал упоминать о сбитом враче-реаниматологе. Не хотелось нагружать коллег еще и этим. Открыл дверь в номер, бросил ключ на холодильник и прошел в комнату. Вынул из раскрытого чемодана, оставленного прямо на полу рядом с кроватью, карту и расстелил ее на столе. — Можешь представить, что творилось поначалу в больнице. Потом прибыли хаоситы. Забрали парня, забрали девушку, вызвавшую «Скорую». Увезли их в «Олений Ручей». Девушку продержали сутки, потом отпустили, а парень все еще там. Слушай дальше. С этим Дио говорил Борис. Да, тот самый, Борис Холодный. Знаю. Так вот. Они обсуждали возможность переброски сюда лекановых тварей. Да, да, сюда, на Терру, ты правильно понял. Представляешь себе с полсотни леканов на улицах Северокаменска? Говорили о каком-то генераторе, подзаряжающем амулеты. Нет. Впервые слышу. И я так понял, что они открыли лабиринт. Нет, не здесь. Там, на Аррет. Да, катастрофа. Да. Ты читаешь мои мысли. Надо собирать ударную группу и выяснять все на месте. Но даже это еще не самое интересное. Этот Дио добился того, чтобы девушку отпустили домой, велел ей найти Орден Равновесия, а самой — убираться из города. Ты что-нибудь понимаешь? Вот и я нет. Нет. Он не из Горного Убежища, я там знаю всех. Он с Аррет, это точно. Но вот что странно. По-русски он говорит без акцента и вообще, похоже, чувствует себя здесь как дома. Да. Да. Звони своему криминалисту. Жду.
Не выпуская телефона из рук, Виктор вернулся в тамбур, открыл холодильник и достал бутылку минеральной воды. В этот момент в коридоре послышался цокот каблучков. Виктор узнал походку жены и, поставив бутылку на тумбочку, открыл дверь. Маргарита, смуглокожая южанка с черными вьющимися волосами, вошла, стряхивая воду с зонта.
— Опять дождь? — спросил Виктор, забирая зонт и целуя жену.
— Уже кончился, — ответила Маргарет, снимая туфли. — Фу! Такая нездоровая… атмосфера в этой больнице. — Она говорила с сильным акцентом и делала долгие паузы, подбирая слова.
— В больницах всегда нездоровая атмосфера, — Виктор улыбнулся, помогая жене снять плащ. Снова раздался звонок. — Извини, это Веня, он должен был пробить нашего «парня с невозможным сердцем» по милицейским базам. — Маргарет кивнула и направилась в ванную комнату, а Виктор раскрыл зонт, ставя его сушиться, и приложил трубку к уху. — Да? Что сказал твой эксперт? Наш? И кто? Какой еще Дима Волков? Что?! Да. Да. Хорошо. Давай.
Виктор сбросил звонок и еще минуту смотрел на телефон в своих руках. Лицо его посерело, уголки губ опустились. Взгляд блуждал с предмета на предмет, пока не наткнулся на бутылку минеральной воды. Виктор взял и налил полный стакан. Выпил залпом. Из ванной комнаты вышла, промокая лицо полотенцем, Маргарет. На черных, распушившихся от влажности волосах ярко блестели капли воды. Увидев лицо мужа, она вопросительно вскинула брови.
— Представляешь? — он взвесил телефон в руке и бросил его на диван. — Этот «парень с невозможным сердцем» — Дима Волков.
— Какой Дима Волков? — Маргарет подошла ближе, положила руку на плечо, с тревогой заглядывая в глаза.
— Сын Алексея и Надежды Волковых. Без вести пропавший почти тринадцать лет тому назад. Его тогда подали в розыск, и Венькин эксперт поднял это забытое дело и реконструировал внешность парня, как он должен был бы выглядеть сейчас. Совпадение с фото — девяносто семь процентов. — Виктор помолчал и добавил: — Я работал с его родителями в одной команде в Екатеринбурге всего за несколько дней до их гибели. Если б меня не вызвали на Кавказ, я бы тоже погиб тогда.
Узкая смуглая ладонь Маргарет прошлась по волосам мужа.
— Надо выручать парня, Виктор.
— Да, — Виктор встряхнулся, — надо выручать.

К вечеру, когда снова начал накрапывать дождь, Дио уже знал территорию санатория как свои пять пальцев. Успел хотя бы мельком познакомиться с обслуживающим персоналом, выяснил, сколько примерно человек находится на базе постоянно, сколько работает посменно и когда меняются эти смены. У Дио не было пока конкретного плана. Он просто разрабатывал объект, надеясь, что, когда данных будет достаточно, он сможет действовать, исходя из них. Он, конечно, представлял себе в общих чертах, что он хочет сделать, но не решил еще как. Его терзали сомнения в правильности выбранного пути. Все началось с вернувшегося из города водителя. Дио зашел к нему узнать, благополучно ли Шура добралась до места, и был неприятно поражен неласковым приемом. Человек, еще утром относившийся к нему с благодушной доброжелательностью, угостивший целой пачкой сигарет, теперь даже не скрывал, что Дио ему неприятен. Разговор пришлось заканчивать, едва начав. Шагая по тропинке от гаража, Дио гадал, что могло вызвать такие внезапные перемены, и находил только один ответ — Шура. Водителю не понравилось то, как Дио обошелся девушкой. Ему было не все равно.
Это разительно отличалось от того, к чему привык Дио. В его мире людям не было дела до чужих проблем. Любой мог равнодушно пройти мимо умирающего и даже не обернуться на крики о помощи. Наоборот, мог добить, чтобы обобрать не остывшее еще тело. Только члены одной банды помогали друг другу, потому что иначе им было просто не выжить на улицах Города, но даже внутри банд шла постоянная грызня за власть и ресурсы, и каждый жил, ожидая внезапного удара в спину.
Для этого человека Шура была никем. Он видел ее в первый и последний раз в жизни, и все-таки ему было не все равно. Осознав это, Дио начал пристальней вглядываться в лица людей, и то, что поначалу казалось ему беспечностью, теперь открывалось в истинном свете. Двух слов было достаточно, чтобы понять: здесь очень многие готовы бескорыстно откликнуться на призыв о помощи совершенно незнакомого человека. Это все усложняло. Шагая к корпусу под мелким моросящим дождем, он думал об этом до головной боли. Многие люди работали здесь, в главной резиденции слуг Великого Схарма, вовсе не представляя, чем занимаются хаоситы. Они просто убирали территорию, заботились о лошадях или возили в город обиженных девушек…
Выйдя на центральную аллею, Дио вскинул взгляд и увидел, что в окнах его номера горит свет, а по стенам колышутся тени. Дио тяжко вздохнул и прибавил шагу. Его ждали. Он готовился к этому, но все равно не смог сдержать досады. Ему нужно было еще немного времени, чтобы принять окончательное решение. Он все еще не был уверен.
Когда Дио распахнул дверь в номер, Борис вышагивал туда-сюда, проявляя явное нетерпение, но, увидев Дио, он не сказал ни слова в упрек и даже не поинтересовался, где тот провел почти целый день. Впрочем, Дио не сомневался — схарматы были в курсе всех его перемещений. Число камер на территории пансионата не поддавалось счету. Дио не исключал, что камеры видеонаблюдения имелись и здесь. Именно поэтому он говорил с Шурой по дороге к машине, а не в номере.
— Ну наконец-то! — воскликнул Борис, наигранным жестом распахивая руки. — Я уж заждался. Что-то вы рано отправили домой свою красавицу. Успели взять свое? — и масляно, подмигнув, схармат хохотнул.
— Успел, — ответил Дио, снимая и бросая на вешалку мокрую куртку. Прошел прямо в берцах по белому ковролину, туда, где на маленьком столике уже был сервирован ужин. Дио не собирался разуваться ни при каких обстоятельствах. Он понимал: время, отведенное ему удачей, кончилось, и теперь он должен быть постоянно начеку.
Борис с какою-то болью во взгляде проследил цепочку грязных следов, но не сказал и слова. Дио сел в кресло, налил себе полную чашку чая, плеснул туда коньяку. Он продрог за день. Ему нужно было согреться и подкрепиться. Он чувствовал, что совсем скоро ему понадобятся все его силы, сколько их есть.
— Вот это я понимаю! — Борис уселся в кресло напротив и налил себе коньяку.
Почти спрятав круглый бокал в ладони, качнул его и втянул ноздрями запах. Дио еще глотнул чаю и соорудил себе бутерброд с тонко нарезанным розовым мясом. Пришлось бросить на хлеб сразу несколько кусков, чтобы почувствовать хоть какое-то насыщение. Борис пришел не просто так, это было очевидно, но схармат не спешил приступать к делу, и Дио не торопил его, пользуясь шансом восстановить силы.
— Вы сообщили вчера настолько важные новости, что я помчался отдавать срочные распоряжения, даже не спросив вас, какова цель вашего визита сюда и чем я могу вам помочь. — Борис наконец закончил паясничать и, не спуская глаз с Дио, хлопнул коньяк одним махом. Отставил бокал в сторону и оперся о колени, сцепив пальцы в замок. Дио спокойно пил чай вприкуску с бутербродом, ожидая продолжения. Склонный к рисовке и красивым жестам, Борис явно разыгрывал какой-то ему одному известный сценарий разговора. Дио не мешал ему. — Вы, впрочем, развили такую бурную деятельность, что, похоже, моя помощь вовсе не нужна вам. Много узнали?
Дио неопределенно пожал плечами. Дожевал бутерброд и вытер руки бумажной салфеткой. Тронул бок чайника и налил себе еще кипятка.
— Когда собираетесь обратно? Нужно подготовить переход, для этого нужна уйма времени и людей. Видите ли, дело в том, что попасть сюда гораздо проще, чем выйти отсюда. Терра неохотно отпускает своих пленников. А ваше время ограничено. — Схармат замолчал, улыбаясь и явно ожидая ответной реакции Дио. Тот не стал подыгрывать ему. Цедил чай маленькими глотками и ждал продолжения. Борис не сумел выдержать паузу. — Видите ли, я забыл вам сказать, срок действия амулета не бесконечен. Он подпитывает ваше сердце, теряя энергию, и новой ему взять неоткуда. День, два, и заряд закончится. Этот мир не приемлет магию и высасывает ее с чудовищной силой. Именно поэтому нам так тяжело работать здесь. Приходится играть с людишками на равных. Пользоваться их технологиями, чтобы творить простейшие вещи. Любой процесс становится чрезвычайно сложен и ресурсозатратен… Впрочем, я увлекся. У кого что болит, знаете ли. Так что же вы будете делать, Дио? Ваше время кончается.
Борис откинулся в кресле, и Дио понял, что не услышит больше ничего нового. Это был сигнал «я закончил говорить», который Дио заметил еще прошлым вечером. Пора было действовать. И Дио выплеснул чашку с кипятком прямо в лицо схармату.
Борис закричал, закрыв лицо руками, а Дио схватил со стола нож. Как бы странно ни выглядел этот нож, его хватило бы на то, чтобы убить хаосита. Не зря накануне Дио резал им палец. Сграбастав Бориса за шкирку, Дио рванул его на себя, выдергивая из кресла, и развернул как раз вовремя, чтобы успеть приставить нож к горлу раньше, чем комната наполнилась вооруженными людьми.
— Стоять! — крикнул он, за волосы оттягивая голову схармата назад и слегка надрезая лезвием кожу на шее.
Никогда раньше Дио не слышал, чтобы взрослый, крупный мужчина верещал так. Но это подействовало даже лучше, чем его окрик. Бойцы, прятавшиеся в спальне и коридоре, замерли в нерешительности. Огромная туша Бориса позволяла с легкостью использовать его как щит, а люди, служившие здесь в охране, не так уж часто видели настоящий бой, и уж тем более не готовы были стрелять, рискуя задеть заложника. Дождавшись, пока стихнет панический визг, Дио тихо продолжил:
— Всем выйти из номера.
Никто не стронулся с места, зато в следующую минуту Дио почувствовал, как стальной обруч охватывает его грудь и кровь начинает шуметь в ушах. «Нет!» — мысленно закричал Дио, выпуская нож из слабеющих пальцев. Он надеялся, что у него оставалось еще хоть сколько-то времени. Нож упал, звякнув о край стола, вслед за ним рухнул, громя тарелки, Борис. Ватные колени не выдержали веса грузного тела. На карачках тот пополз в сторону. А Дио отшатнулся к стене, оперся о нее, чтоб не упасть. Согнулся, пытаясь втянуть воздух сквозь намертво стиснутые зубы.
— Как давно я хотел это сделать!
Дио вскинулся, услышав знакомый голос. Из вестибюля в номер вошел Флегонт. В своих длинных балахонистых одеждах он выглядел здесь совершенно нелепо. В руках он держал колбу с сердцем Дио. Не в силах пошевелиться, хрипя от удушья и чувствуя, что вот-вот потеряет сознание от дикой, разрывающей грудь боли, Дио смотрел, как схармат стоит, улыбаясь, в дверях.
— Великий Схарм! Мне кажется, я хотел это сделать с тех самых пор, как попробовал впервые. — Дио почувствовал, что стена не держит его больше. Он медленно съезжал на пол. — Но знаешь? Меня что-то останавливало. — Флегонт шагнул за порог, чтобы видеть глаза Дио, потому что тот уже завалился на бок и опрокинулся на спину. Губы его посинели. — В глубине души я боялся, что ты — Губитель. Очень страшно выступать против таких могущественных сил. Но сейчас, когда я знаю твое настоящее имя, Дмитрий Алексеевич Волков, все становится намного, намного проще.
— Не увлекайтесь, — голос Бориса донесся будто издалека. — Он все еще нужен нам живым.

Глава 23

Он стоял под раскачивающимся фонарем и смотрел, как заметает, стеля поземкой, метелица. Пятно света плясало, и кружащиеся в вихре снежинки то пропадали, то вновь появлялись из мрака. Пушистый снег ложился высокими сугробами, налипал на ресницы. Дима подумал, что пока мама придет забрать его из школы, он и сам заледенеет и превратится в сугроб. Тогда она сможет опрокинуть его на бок и так докатить до дома. В их новой квартире будет жить снеговик. Его будут звать Дио. Мальчик улыбнулся своим мыслям. Но мороз действительно крепчал, и, стоя на месте, мальчик замерзал все сильнее и уже не чувствовал ног. Он оглянулся на окна школы, но ни в одном из них давно не горел свет, а мама все не шла… И тогда он принял самостоятельное решение. Отец давно говорил ему, что он достаточно взрослый, чтобы принимать самостоятельные решения, вот он и принял. Взвесив все «за» и «против», он решил идти домой один. Дорога была неблизкой, но он ходил по ней дважды в день шесть дней в неделю вот уже полгода и не боялся заблудиться. Мама до сих пор встречала его потому лишь, что идти приходилось через стройку, где часто ошивались какие-то «темные личности». Но в такую погоду все темные личности давно сидели дома, за чашкой горячего чая с малиной, и только Дима мерз здесь как последний дурак.
Приняв решение, он зашагал по заметенной снегом тропинке. Мимо забора, по бетонной плите, перекинутой через овражек, вдоль двутавровой балки, мимо кучи ржавой арматуры… Он прошел едва четверть дороги, когда впереди, приглушенный завыванием ветра и плотной стеной падающего снега, раздался женский крик. Дима замер. Кричала мама. Это было настолько невероятно, что какую-то долю секунды он просто стоял, не в силах поверить происходящему, но когда крик повторился, он сорвался с места и побежал. Ранец бил его по спине. Не останавливаясь, он выпутался из ремней, сбросив ношу куда-то в снег. Бежать сразу стало легче. Но крик больше не повторялся. Он замер, озираясь растерянно. Во все стороны одинаковой сплошной белой стеной валил снег. Зная, что в сугробах могут прятаться глубокие ямы, Дима стоял, боясь стронуться с места. Но время шло, и вокруг было тихо, и от воя ветра в этой давящей на уши тишине становилось еще страшнее.
Дима вновь побежал. Петляя, как заяц, без толку и смысла, пока не устал и не взопрел так, что пот начал заливать глаза. Он остановился, уперся руками в колени, пытаясь отдышаться. Снял и бросил варежки в снег. Когда он распрямился, то увидел наконец то, что искал.
Он стоял на краю глубокого котлована, и под ним в самом центре его распласталась, беспомощно раскинув руки, маленькая черная фигурка. Дима закричал, и люди, стоявшие вокруг его мамы, повернулись, посмотрев на него. Он ринулся вниз, спотыкаясь и чуть не падая на осыпи. Колени ударялись о мерзлые комья земли, но он вставал и несся дальше, не замечая ссадин. Кто-то кинулся ему наперерез и, схватив за рукав, опрокинул наземь. Наступив коленом меж лопаток, вдавив лицом в снег. Рот наполнился талой водой. Чьи-то руки ловили кисти, выворачивая их из суставов, и кто-то кричал: «Кончай! Кончай сучонка!» Дима набрал в легкие побольше воздуха, а потом выдохнул, подтягивая колени к груди и перекатываясь на бок. Ему удалось сбросить человека в снег. Он вскочил, но чья-то ладонь сграбастала его лодыжку, потянув на себя. Развернувшись, он шлепнулся на задницу и что было сил саданул человека ногой в лицо. Тот закричал, схватившись за нос, и Дима увидел кровь между его пальцами. Второй, схватив за плечо, уже тянул Диму вверх, заставляя подняться на ноги, мелькнул у самого лица нож, и, закричав, мальчик рванулся и ударил ладонью, отводя нож в сторону. Замерзшие пальцы разжались, не удержав рукояти. Человек взвыл и, упав на колени, бросился разгребать ладонями снег, в глубине которого бесследно пропало его оружие, а Дима остался один на один с третьим. Тот стоял, не пытаясь напасть. Просто стоял, усмехаясь, между Димой и его мамой.
Мальчик плохо запомнил, что было дальше. Все это казалось ему дурным сном, и он смотрел на происходящее отстраненно, надеясь, что он скоро проснется. Снег пошел вверх, поднимаясь от земли сплошной стеной, снежные вихри закручивались спиралью, устремляясь в небо. Как сердце циклона, росла и ширилась буря, пока не превратилась в опрокинутый смерч. Страшно кричали люди, но еще страшнее было смотреть на тело, распростертое всего в нескольких шагах перед ним. Он закрыл глаза.
Когда он открыл их, снег тихо падал на едва припорошенную землю. Он стоял на дне огромного котлована, и вокруг было пусто. Рядом лежал, поблескивая сталью, нож. Дио взял его себе.
Теперь его звали Дио. И он знал, что остался в этом мире совсем один.
Снег сменился дождем. Крупные капли забарабанили по смерзшейся земле. Дио окинул взглядом стены котлована и, зажав нож в кулаке, принялся выбираться наружу. Дождь шел все сильней, и земля под ногами оплывала, стягивая его все глубже и глубже в яму. Когда он посмотрел наверх, чтоб оценить оставшиеся до края метры, то увидел лишь черные сужающиеся стены колодца и бледную точку света где-то очень высоко над головой. Оттуда доносились приглушенные расстоянием голоса.
— Да, это было как удар грома. Я ведь почти поверил, что он посланник с Аррет, прибывший с поручением от Лека. Но когда я пожал ему руку… — Звуки стали четче, и Дио узнал наконец Бориса. — Знаете, рукопожатие, это очень индивидуально. Пожимая руку человеку, можно понять о нем многое, если не все.
— И что же вы поняли? — Голос Флегонта был полон скепсиса.
— Он пожимает руку точно так, как его отец. Оставалось только вспомнить, у кого я встречал уже такое пожатие. Ну а потом появились вы, подтвердив мои худшие опасения. — Борис оставался по обыкновению самодоволен.
— Вы знали его отца? — Флегонт заинтересовался.
— Недолго, — Борис хмыкнул. — Это была одна из самых крупных операций против Ордена здесь, на Терре. Мы уничтожили свыше тридцати последователей Равновесия всего за одну ночь. Но наш триумф был омрачен этой жуткой историей с котлованом… Теперь-то мне ясно, что произошло там в ту ночь, но тогда ходили кошмарные слухи. Если этот парень умеет вызывать сдвиг…
— Он сам по себе сдвиг, — пробормотал Флегонт. — Ходячая аномалия. Март правильно сделал, когда послал его в лабиринт. Этот лекан непозволительно умен. Мы записали такое… Нам нужны ваши машины, чтобы обработать полученные данные. Если удастся вскрыть механизм процесса, возможно, мы научимся управлять им или даже создавать его самостоятельно, не пользуясь никакими…
Флегонт запнулся, подыскивая подходящее слово, и Борис услужливо подсказал:
— Посредниками.
Они говорили еще о чем-то, а Дио медленно приходил в себя. Возвращался к себе, осознавая и заново переосмысливая всю свою жизнь. Многое теперь виделось ему иначе, став понятней и проще. Многое оставалось неясным. Но это было начало большого нового пути… И он собирался пройти его весь. Дио смотрел на свет, стоя на дне глубокого колодца, и маленькое тусклое пятно становилось ярче и больше, приближаясь к нему силой его воли, пока Дио не вынырнул из глубокого забытья, окончательно придя в сознание.
— Ну наконец-то! — Скрипнула кожа, раздались шаги, и на лицо Дио упала тень. Борис склонился над ним, заглядывая в глаза. Половина его лица была пунцовой.
— Жженый, — прошептал Дио, улыбнувшись. Стало смешно, и его тело затряслось в конвульсиях. Каждое движение приносило невероятную боль, но Дио никак не мог остановиться.
— Вот и говорите потом, что я переборщил. — Флегонт не спешил подниматься и подходить ближе. — Осторожнее с ним. Он бешеный.
— Да уж, — Борис тронул пальцами ожог. — Признаться, когда вы предупреждали меня в первый раз, я посчитал, что вы преувеличиваете.
Совладав наконец с собой, Дио повернул голову.
Он лежал на кушетке полуголый, провода датчиков тянулись к его обнаженной груди, приборы снимали какие-то показания.
— Сколько времени могут занять исследования? — Флегонт явно чувствовал себя здесь неуютно. Ему не терпелось вернуться домой. Каждый лишний день здесь означал ослабление его позиций там. Завистники не спали и строили козни, а Лек был далеко.
— Зависит от того, насколько произвольны его способности. — Борис отошел к приборам. — Если мы хотим фиксировать его состояние в момент сдвига, нужно не только заставить его вызвать сдвиг, но и суметь прекратить его. Иначе здесь камня на камне не останется, а лабиринт нам, к сожалению, пока недоступен. Ну и необходимо специальное оборудование. Наша лаборатория здесь оснащена не в полной мере.
— Март, кажется, говорил, что он безопасен, когда помещение экранировано, — голос Флегонта звучал неуверенно.
— Да? — Борис обернулся заинтересованно. — Надо будет озаботиться. Вот уж не думал, что нам понадобится помещение, защищенное от магии, в мире, лишенном магии.
— Я не берусь судить, как это работает. Лучше всего проанализировать записи, привезенные мной. Уверен, там есть ответы на все вопросы.
— Как скажете. — Борис пожал плечами. — Я и сам не сторонник поспешных выводов.
Дио лежал, гадая, как долго эти двое собираются разговаривать и как скоро они заткнутся. Его уже начал раздражать этот бесконечный диалог. Он мешал ему сосредоточиться. Его обездвижили самым простым из доступных способов — просто сняли с груди звезду хаоса, разом лишив его полуживое сердце источника энергии. Он чувствовал себя точно так, как во время того, первого приступа под фонарем. Выстоять тогда ему помогла Шура. Но теперь он точно знал, что происходит, и мог найти в себе силы преодолеть страх и попытаться бороться с этим самостоятельно. Он знал, ему достанет воли и упорства справиться с этим. Пытаясь игнорировать тупую боль в груди и затрудненное дыхание, он начал проверять степени своей свободы. Его тело не было закреплено ремнями. Он должен был понять, сможет ли встать и драться, когда это понадобится.
Весь вечер, вплоть до глубокой ночи, Шура не находила себе места.
Она пробовала заняться уборкой, но все валилось из рук. Села за книги, но не могла прочитать и строчки. Снова и снова она прокручивала в голове беседу со следователем, и ей казалось, что она была недостаточно убедительна. Дио грозила опасность. Шура чувствовала это так же, как холод осенней ночи, одиночество и страх. Она привыкла доверять своим чувствам. Те не обманывали ее никогда. В конце концов она решилась позвонить следователю, поговорить с ним еще раз, может быть, сказать, что она вспомнила нечто важное, договориться о встрече, и когда он придет снова, попытаться убедить его предпринять немедленные действия. Он ведь так и не сказал ей, что собирается делать. Но когда Шура подумала о телефоне, она вспомнила, что Виктор не оставил ей своего номера. Это уже показалось странным. По книгам и сериалам она помнила как ритуал: следователь всегда оставляет свои контакты свидетелям. Может быть, это был киношный шаблон, но Шура почувствовала нарастающую тревогу. С чего она вообще взяла, что Виктор — тот, за кого себя выдает? Она видела его удостоверение мельком, и даже если бы она брала его в руки, сегодня любую корочку можно купить в переходе, и только специалист отличит настоящую от подделки.
Шура вновь подсела к столу. Открыла сайт областной прокуратуры. Пришлось побродить по страницам, пока не нашла нужную. Но увидев имя «Столяров Виктор Иванович» в списке сотрудников, Шура сразу успокоилась. Человек забыл оставить ей номер телефона. С кем не бывает. А может быть, не посчитал нужным, не принял всерьез ее действительно странный рассказ. Посчитал, что она чересчур увлекается фэнтези. Но тогда она просто обязана позвонить ему сама. Шура щелкнула по ссылке, открывая страницу.
С фотографии на нее смотрел совсем другой человек.
Не поджарый темноволосый красавец с удивительного оттенка ореховыми глазами, облаченный в аккуратный костюм, а лысоватый амбал с бычьей шеей, тяжелым взглядом из-под массивных надбровных дуг и в слегка помятой форме.
Шура выбежала в прихожую, вынула из кармана куртки сотовый. «Ни одного звонка за два дня», — мелькнула горькая мысль, но она заставила себя не думать об этом. Открыла контакты и набрала номер.
— Костик? — На том конце ей ответили заспанным голосом. Только теперь Шура вспомнила, что на дворе уже давно полночь. Но отступать уже было поздно. — Костик. Мне очень нужна твоя помощь. Да, я знаю, что уже поздно. Это очень срочно и важно. Мне нужно, чтоб ты отвез меня в одно место. Нет, до утра не подождет. — Шура замолчала, слушая трубку. Брови ее сходились к переносице. Она устало оперлась об этажерку, потерла пальцами лоб. Наконец не выдержала и сказала то, чего всеми силами старалась избежать последние два года. — Костик, если ты меня любишь.
Трубка замолчала надолго, а потом ответила коротко: «Еду».
Шура вздохнула устало и принялась собираться. Она оделась теплее, зачесала волосы в хвост. Прошлась по комнатам, но не нашлась, что бы ей с собой взять. Она возвращалась обратно, повинуясь внезапному порыву, и не представляла, что могло бы ей там понадобиться. Она пыталась мыслить логически, но все ее идеи казались ей невероятно глупыми. Она открыла кухонный стол и посмотрела на ножи для разделки мяса. Ей не хотелось даже брать их в руки. Прошла в ванную и покрутила в руках кусок бельевой веревки. Смотала его в кольцо и сунула в карман, хотя даже не представляла, зачем бы он мог ей пригодиться. Наконец вспомнила о перцовом баллончике, который купила после того случая на стройке в Екатеринбурге. С трудом нашла его и взвесила в руке. Теперь у нее было хоть какое-то оружие, которое она не побоялась бы пустить в ход. На душе сразу стало немного спокойнее. В кармане куртки зазвонил телефон. Это был Костик. Шура еще раз оглядела с порога квартиру, погасила свет и, заперев за собой дверь, бегом побежала по лестнице. У нее было странное ощущение, что она не вернется сюда больше. Почему-то от этой мысли ей становилось несколько легче.
Костик ждал ее, сидя в седле своего скутера и держа на коленях второй шлем. Шура почувствовала себя ужасно неловко, увидев его. Костик был ее старым школьным товарищем, и они прекрасно дружили, пока он вдруг не решил приударить за ней. Дружба рухнула в одночасье. Нет, они продолжали часто и много общаться: сначала по учебе, потом по работе, но Шура чувствовала всю фальшь этих отношений. Она знала: Костик не ее парень и никогда им не станет. И сейчас она поступила нечестно, дав ему какую-то надежду. Она, еще утром возмущавшаяся тем, как цинично ее использовали и отбросили за ненадобностью, сейчас поступала точно так же. Она чувствовала себя ужасно.
Конечно же Костик все понимал. Это сквозило в том, как он протянул ей шлем и как молча ждал, пока она наденет его и сядет, обхватив его за талию.
— Куда? — спросил он через плечо.
— Олений Ручей, — ответила Шура.
— Куда?! — Он даже обернулся к ней, наконец посмотрев в глаза.
— Олений Ручей, — повторила она твердо.
— С ума сошла, — сказал Костик, заводя скутер.
Костик медленно вырулил из двора и набрал скорость на дороге. Так поздно ночью город уже спал. Они мчались мимо чернильно-черных домов, провожающих их слепыми взглядами темных окон. Здесь, на окраине, не было магазинов, чьи яркие вывески разбавили бы мрак ночи. Небо, затянутое тяжелыми тучами, низко нависло над головой, и только скутер освещал мокрую блестящую дорогу. Шуре казалось, она попала в другой, умирающий мир, живущий по иным, неведомым ей законам.
Выехав за пределы города, Костик еще прибавил скорости, и Шура была благодарна ему за это. Она чувствовала, что надо спешить, что времени остается все меньше. Они скоро миновали пригород с его деревянными домишками и лоскутьями огородов, дорога нырнула в лес. Мимо понеслась сплошная стена деревьев. Тугая струя ветра била в лицо, заставляя щуриться, даже несмотря на непроницаемое забрало шлема. Шура бездумно наблюдала за мельканием стволов, не пытаясь понять, куда она едет, ради чего и зачем. Даже страх отступил, оставив спокойную решимость дойти до конца.
Перевала Чертово Седло они достигли часа через два. Пансионат «Олений Ручей» располагался прямо за ним. Шура хлопнула Константина по плечу, попросив сбросить скорость, не доезжая до КПП. Они поехали медленнее, и Шура лихорадочно пыталась придумать, что ей сказать охране. Другого пути на территорию она даже не представляла. Шура очень хорошо помнила высокий забор, тянущийся от ворот в обе стороны.
Константин затормозил, не доехав до ворот сотни метров.
Не заглушая мотора, он стоял, всматриваясь вперед, и Шура ничего не могла разглядеть из-за его широкой спины.
— Что там? — спросила она шепотом, потеряв наконец терпение.
— Поехали домой? — вопросом на вопрос ответил Костик, и в его голосе ясно читалась тревога.
— Да что там?! — она ударила его кулачком в спину.
— Сама сейчас увидишь, — он медленно повел скутер к воротам.
Свет фары выхватил из темноты валяющуюся на земле, выбитую с петель и отброшенную прочь створу ворот. Вторая, полусорванная, была страшно покорежена взрывом. У разбитого шлагбаума тлела, стелясь сизым дымком над дорогой, трава. На посту охраны не было ни души. Константин снова остановился перед самым шлагбаумом.
— Поехали домой? — опять спросил он.
— Езжай, — Шура соскочила с седла, стянула шлем с головы. — Костик, правда, езжай, миленький. Я не хочу втягивать тебя в это. Ты и так мне ужасно, ужасно помог. Дальше я сама.
— Дура, — спокойно ответил Костик. — Надевай шлем, садись обратно. Я никуда не поеду без тебя. — Она отпрянула испуганно, будто он мог схватить ее в охапку, перебросить через седло и умчать назад в город. — Господи, — повторил Костик, — какая же ты дура. Садись обратно! — прикрикнул он. — Я остаюсь здесь с тобой.
Ей стало ужасно неловко и стыдно. Она заправила за ухо выбившуюся прядь и пробормотала, надевая шлем:
— Извини.
Когда она снова садилась в седло, издалека послышался сухой треск автоматных выстрелов. Костик резко обернулся к ней, но промолчал, увидев ее глаза. А она достала телефон из кармана курточки и набрала ноль один.
— Алло? Пожарная? Пансионат «Олений Ручей». Взрыв и возгорание. Приезжайте скорее. — Она сбросила звонок раньше, чем ей успели хоть что-то ответить. Набрала следующий номер. — Алло? Полиция? Пансионат «Олений Ручей». Здесь взрывы и возгорание. Пожарных уже вызвали. Приезжайте скорее. — И она снова отключилась.
— Как хоть его зовут? — спросил Костик, глядя на нее с тоскою.
— Его зовут Дио, — ответила Шура.

Глава 24

Если в команду стервятников Скал отбирал людей, обладавших значительной силой и отличавшихся скоростью реакции, то от охотника требовалось нечто большее. Безграничное терпение, умение выждать момент и воспользоваться им. Многие пробовали охотиться на лековых тварей, но далеко не каждому хватало выдержки и нервов.
Дио умел ждать.
Борис и Флегонт еще долго беседовали о лабиринте, о генераторе, способном заряжать артефакты, о том, какие возможности открывает перед схарматами умение Тесака пересаживать людям органы тварей, не используя при этом ни капли магии. Лек жестоко ошибся в своем ученике, назвав его бездарностью и выгнав вон потому лишь, что Тесаку не давалась магия Слова… Они угомонились лишь за полночь и ушли, погасив свет и оставив Дио лежать в переплетении проводов и неярком свете приборов. Он лежал, отслеживая течение времени и чутко прислушиваясь к себе. Его состояние оставалось стабильно тяжелым. Больше не было внезапных приступов, вспышек боли до потери сознания. Но боль не покидала его, и он уже привык к ней. Она притупилась со временем, став его неотъемлемой частью. Мысли помогали забыть о ней окончательно. Он размышлял о людях, пленивших его. Борис был слишком беспечен, чересчур уверен в себе. Он не привык жить с постоянным ощущением опасности и не привык проигрывать. Его мир был намного стабильнее того мира, в котором жил Дио. В этом заключалась слабость Бориса. Он допустил уже раз ошибку, когда решил поговорить с Дио вместо того, чтобы сразу обезвредить его. И Дио не сомневался, он допустит ее еще раз.
Флегонт, напротив, боялся всего, и это тоже была его слабость. Что бы ни говорил схармат, он все еще боялся Дио. Флегонт ни разу не подошел к нему, предпочитая держаться на расстоянии. Этот страх угнездился так глубоко, что никакой разум не в силах был вытравить его. Флегонт слишком хорошо знал: Дио опасен, Губитель он или нет. Стоило этим воспользоваться.
Первоначальное намерение Дио попытаться вызвать сдвиг, уничтожив все это место целиком, уже не казалось ему правильным. Слишком многие люди могли безвинно пострадать в результате. Он не хотел этих жертв, хотя чувствовал, что теперь, когда он вспомнил, кто он такой на самом деле и как пришли к нему эти способности, он мог бы повторить подобное уже сознательно. Стоило лишь захотеть этого всем своим существом и приложить некоторые усилия. Однако возможные последствия пугали его самого. Он слишком хорошо представлял, какое мощное оружие вложено в его руки и как бережно нужно с ним обращаться. Он предпочел бы не использовать его вовсе.
Следовало убить Флегонта и Бориса. Этого было достаточно. Один угрожал ему самому, другой вполне мог навредить Шуре. С ними он вполне бы справился и голыми руками. После этого Дио смог бы спокойно отправиться домой, чтобы разобраться со всем на месте. Он смирился уже с тем, что не сможет жить здесь, в этом мире. Все время таскать на себе звезду хаоса было выше его сил. Она давала энергию для работы его сердца, но опустошала разум и вымораживала душу. Только лишившись ее, Дио понял, как давила на грудь эта ледяная звезда, как цепенели все его мысли и чувства. Как просыпалось все худшее в нем. Он не был уверен, что захочет надеть ее вновь. Ему казалось уже, что он никогда не поступил бы так с Шурой, не виси у него на груди проклятый амулет хаоситов. Утешало одно: Шура останется здесь, в безопасности. Он все равно не смог бы прижиться здесь. Слишком велика оказалась пропасть. Но зато теперь, побывав на Терре, Дио знал, к чему ему нужно стремиться. Он вернется в Город, предотвратит нависшую над ним угрозу и попытается сделать его пригодным для жизни. Для нормальной жизни. Может быть, у него даже что-то получится.
Так, в раздумьях, незаметно тянулось время. Когда по внутренним часам Дио, всегда отмерявшим ход времени точнее, чем любые приборы, наступил третий час ночи, он услышал отдаленный взрыв. После затрещали сухо автоматные очереди. Дио понял, что дождался своего момента, и теперь оставалось лишь с умом им воспользоваться. Он вслушивался в затихшую темноту ночи, гадая, что происходит снаружи? Хотелось верить, что Шура уже в безопасности, а цитадель хаоситов штурмует тот самый Орден Равновесия, против которого выступали слуги Великого Схарма. Враг твоего врага — твой друг? В родном мире Дио, где каждый был врагом каждому, это бы не сработало, но может быть, сработает здесь?
Дио ждал.
Он знал: если схарматам угрожает реальная опасность, за ним придут. Он представлял для них слишком большую ценность. Он все еще оставался ключом к их Великому, томящемуся в своем бесконечном заточении Схарму. И когда от входа раздался сигнал электронного замка, Дио был готов.
Борис спешил. Он скорым шагом прошел в лабораторию, даже не включив света. В полумраке прошел к работающим приборам, проверил что-то. Его движения утратили вальяжную мягкость и округлость. Стали угловатей, быстрее и жестче. Полуприкрыв веки, Дио следил, как схармат мечется от стола к столу, рассовывая по карманам какую-то мелочовку, перебирая немногочисленные бумаги, щелкая клавишами клавиатур и глядя на экраны мониторов. Несмотря на явную спешку, Борис провозился не меньше десяти минут, и лишь закончив со всем этим, подошел к Дио.
Тот не стал притворяться, будто спит. Он понял уже: приборы фиксируют его состояние и обмануть схармата не удастся. Поэтому, когда схармат пристально посмотрел в лицо Дио, тот ответил ему таким же пристальным взглядом.
— Не стоило отпускать твою девку, — сказал Борис. — Ну да нам известно, где ее искать.
Борис принялся спешно снимать датчики с груди Дио.
— Ну что, дружочек, — пробормотал он, перегибаясь через Дио, чтобы выключить стоящий рядом прибор, — пришло тебе время показать себя.
«Да», — подумал Дио, хватая Бориса за галстук и резко дергая вниз. Схармат захрипел. Руки его завозили по кушетке, пытаясь найти опору. Дио сильней потянул узкую шелковую ленту, наматывая ее на кулак, и ребром другой ладони рубанул Бориса по горлу. Последним усилием столкнув грузную тушу на пол, Дио откинулся на кушетке, тяжело дыша и пытаясь унять бешено колотящееся сердце. Упади Борис на него, он придавил бы его насмерть. Кровь шумела в ушах, перед глазами плыли цветные пятна. Во рту ощущался мерзкий железистый привкус. Повернув голову, Дио посмотрел за край кушетки, на пол. Там валялся в отключке придушенный схармат. Дио перекатился через край и всем своим весом рухнул на него сверху.
Борис заорал, очнувшись, и Дио ударил его ладонями по ушам, снова заставляя отключиться. «Хорошо бы я сломал ему что-нибудь», — думал Дио, лежа на Борисе и копя силы для нового рывка. Ему казалось, что каждый следующий дается легче и легче. Наконец он перекатился на пол и, приподнявшись на локте, принялся обшаривать тело. Похлопал по карманам, пробежался пальцами по ремню. Пистолет нашелся в кобуре на поясе. Дио вынул его. Пошатываясь и опираясь сначала о тело, потом — о кушетку, встал на ноги. Проверил магазин, передернул затвор, догнав патрон в патронник, выстрелил трижды в грудь схармата. Тот дернулся и затих.
Дио постоял еще чуть-чуть, собираясь с силами, а потом оттолкнулся от кушетки и на неверных ногах пошел к выходу. Сердце бухало где-то под горлом, грозя выскочить наружу, его шатало, кровавая пелена застилала взгляд. Он едва видел на два шага перед собой, периферийное зрение не работало вовсе. Мир схлопнулся в узкий кровавый тоннель, и Дио шел, и шел, и шел по нему, пытаясь выбраться наружу. Ему повезло никого не встретить. Где-то вдалеке вновь гремели взрывы и трещали автоматные очереди, и Дио шел туда, ориентируясь больше на слух и не полагаясь на зрение.
Когда он вышел из душного бункера в сырой, холодный осенний воздух, ему стало легче. Прояснилось в глазах, он смог наконец вздохнуть полной грудью. Привалившись к бетонной опоре, Дио дышал и не мог надышаться терпким запахом прелых листьев. От этого запаха слегка кружилась голова и ровнее билось сердце. Когда дыхание выровнялось окончательно, Дио медленно пошел дальше. Он представлял себе, где находится — его прогулка по территории базы не была напрасной. Стреляли где-то у главного корпуса. В той же стороне неярко горел огонь и белыми клубами поднимался густой дым. Чтоб не маячить перед камерами и сократить путь, Дио свернул с асфальтированной дороги на едва заметную тропинку меж деревьями. Пока шел, не тратя лишних сил на спешку, оценивал пригодность здания с точки зрения обороны и линии, по которым удобнее было атаковать. Звуки выстрелов подсказывали ему примерное расположение бойцов, и он вполне представлял себе картину боя. Это помогло принять решение. Свернув чуть в сторону, Дио направился к служебному входу. Дверь вела в помещения цокольного этажа. Над входом горел ровным светом фонарь. Дио дернул ручку. Дверь была заперта на ночь.
— Губитель! — прошептал Дио, оглядывая глухую стену без единого окна, высокий фундамент и балкон первого этажа, полукольцом опоясывающий все здание. Тот располагался слишком высоко. В любое другое время эта пара метров не показалась бы ему серьезным препятствием, но сейчас он был не в том состоянии, чтобы лазать по стенам и деревьям.
Дио шагнул еще и еще назад, окидывая взглядом обозримое пространство и не находя выхода из тупика. Потом он вспомнил об оружии в своих руках. Он слабо представлял себе возможности пистолета — слишком редко приходилось видеть его в действии. Когда банда находила огнестрельное оружие, она перепродавала его торговцам с флаговых рынков. В Городе оно слишком быстро выходило из строя и слишком часто сбоило, чтобы считаться надежным. Боеприпасы к нему заканчивались моментально, и неоткуда было достать новых. И хотя Дио знал устройство и принцип действия основных видов огнестрельного оружия, это были скорее теоретические знания. Дио поднял руку, целясь.
Пистолет оказался тяжелым и в ладони, вспоротой кожаным ремнем во время схватки с волком и еще только начавшей подживать, ходил ходуном. Дио переложил его в другую руку, но когда он выстрелил, целя в замок, пуля ушла далеко в сторону, а отдача дернула ладонь так, что он едва не выронил пистолет. Пришло понимание: стрелять себе под ноги, в безвольное тело — совсем не то же, что стрелять в находящуюся на расстоянии цель. Закусив губы, сощурившись и сосредоточившись, Дио взял пистолет обеими руками и поднял его на уровень глаз. Стоило труда зафиксировать его неподвижно, и когда это наконец удалось, Дио плавно нажал на спусковой крючок. Пуля ударила в стену рядом, выбив кусок штукатурки и проделав дыру в кирпиче.
Дио выругался: грязно и зло. Время шло. Бой с другой стороны здания становился ожесточеннее, и, судя по звукам, нападающие сдавали позиции, а он стоял тут и ничего не мог сделать. Кровь сильнее зашумела в ушах, Дио почувствовал, как вздулась у виска тонкая синяя жилка. Он слышал каждый ее удар: «тук-тук-тук». К непрекращающейся боли в груди добавилась другая боль. Будто кто-то всаживал раскаленную иглу в его мозг.
«Нет», — сказал себе Дио, пытаясь успокоиться. Злость, всегда выступавшая его союзником, сейчас собиралась его добить. «Нет», — повторил Дио, очищая разум от лишних эмоций. «Я спокоен», — сказал он себе, делая глубокий вдох и обеими руками поднимая оружие на уровень груди. На выдохе он нажал на спусковой крючок, уже зная, что его выстрел попадет точно в цель. Звук выстрела слился с металлическим грохотом, а потом дверь медленно приотворилась, как бы приглашая входить.
Дио воспользовался приглашением. Он спустился по короткой лесенке вниз, прошел длинным темным коридором, с трудом преодолевая ступеньки, поднялся в вестибюль первого этажа. Замер в тени, пытаясь отдышаться и оценить ситуацию. Сквозь панорамное окно он видел пятерых бойцов в бронежилетах. Укрываясь за бетонным парапетом просторного крыльца центрального входа, они короткими очередями стреляли куда-то вниз, в сторону кольцевого разворота и главной аллеи. Дио еще раз сосчитал взглядом бойцов, сжал пистолет двумя руками и точно так же, не думая ни о чем и ничего не чувствуя, выстрелил пять раз подряд, переводя ствол с цели на цель. Сыпались, звеня, последние уцелевшие стекла. Четверо опрокинулись на спину, затихнув. Пятый развернулся, и автоматная очередь прошила темную комнату вестибюля от края до края. Дио поднял пистолет и выстрелил еще раз, целя в лицо. Грудь бойца защищал бронежилет.
Он снова промазал. Пуля вошла в стену рядом. Куски облицовочного камня брызнули в стороны, человек дернулся инстинктивно, и глубокие порезы иссекли его щеку. Он закричал, выпустив автомат из рук, закрыв ладонями рваную рану, и Дио опустил оружие и рухнул на ступеньку. Ему вновь стало хуже. Душный сумрак закрытого пространства давил на грудь, воздух казался вязким, как кисель. Сил подняться и выбраться наружу уже не осталось.

Костик медленно вел скутер по центральной аллее, придерживаясь обочины и глубокой тени, отбрасываемой деревьями. Фонари вдоль дороги не горели. Судя по мраку, царившему на всей территории пансионата, кто-то полностью обесточил «Олений Ручей». Шура и без того плохо помнила эту дорогу. Она шла по ней всего один раз, и тогда ей было не до красот пейзажа. Дио шел рядом, выговаривая ей после целого утра молчания. Воспоминания об этом все еще приносили боль, хотя обида уже перегорела. Шура шмыгнула носом.
Автоматные очереди затрещали чаще, и Костик остановил скутер, поставив ногу на бордюр. Шура выглянула из-за его спины. Впереди, у главного корпуса, что-то ярко горело, клубами поднимался, путаясь в ветвях сосен, сизый дым. Явственно тянуло паленой резиной.
— Ты уверена? — спросил Костик еще раз, глядя на разгорающийся пожар.
Шура и сама поняла уже, что сделала глупость. Самую большую глупость в своей жизни. Там, впереди, шел бой, а в кармане ее курточки лежал баллончик с перцовкой, и она даже не представляла, кто там дрался и с кем, против кого ей использовать свое грозное оружие. Ей стало смешно. Она прыснула, и Костик испуганно обернулся.
— Извини, — прошептала Шура, краснея.
— У тебя истерика. — Это была бесстрастная констатация факта.
— Да, наверное. — Шура пожала плечами. Ей было уже все равно. Она зашла уже слишком далеко и не собиралась останавливаться. — Давай уйдем с центральной аллеи куда-нибудь в сторону и попробуем выяснить, что там происходит?
— А скутер? — Костик очень ценил свою железную лошадку. Он искренно верил, случись что, его стальной конь тут же умчит их на край света. Шура читала это в его глазах.
— Спрячем? — спросила она робко.
Шура боялась, что Костик откажет ей. Но тот молча кивнул. Под скулами ходили желваки, и он не проронил ни слова, пока они затаскивали машину в заросли декоративных кустов у дороги. Обратно они выбрались мокрые с головы до ног. С голых ветвей дождем осыпалась вода. Шура моментально продрогла. Тело начал бить крупный озноб.
— Побежали, — сказал Костик, глядя на девушку. Его зубы тоже выбивали чечетку. — Побежали, так скорей согреемся. Не отставай. — И он сорвался с места.
Костик бежал не быстро, подстраиваясь под девушку, но уже через сотню метров Шура взмокла и запыхалась. Ноги скользили по жухлой листве, приходилось уворачиваться от низко нависших сосновых лап. Шура не выдержала этого бега с препятствиями. В боку закололо. Но ей действительно стало теплей и нервы успокоились немного. Она не дрожала уже. Шура пошла скорым шагом, и Костик тоже перешел с бега на шаг. Они шагали перпендикулярно центральной аллее, потихоньку приближаясь к главному корпусу и обходя его сзади, когда там вдруг раздался выстрел, и оба они замерли как вкопанные. Шура до боли закусила губу. Она надеялась, там будет безопасно. Надеялась незаметно пробраться внутрь и поискать Дио. А там выстрелили еще и еще раз. Каждый выстрел заставлял ее вздрагивать. И в следующую минуту кто-то негромко сказал совсем рядом:
— Идите ко мне, Шурочка. Мне очень вас не хватало.
Шура резко, всем корпусом обернулась. Всего в нескольких шагах от них под ближайшей сосной стоял Борис. Одежда его была в беспорядке, ворот рубашки порван, галстук бесследно исчез. Его глаза лихорадочно блестели, половину лица покрывали странные темные пятна. Язык быстро облизывал пухлые губы. Он держал в руке пистолет, и его дуло смотрело Костику прямо в грудь.
— Идите ко мне, Шурочка, — повторил он, — и без глупостей. Иначе вашему другу сильно не поздоровится.
Шура кинула взгляд на Костика. Тот стоял, загипнотизированный черным дулом пистолета. Лицо его стало белым как снег.
— Я иду, — сказала Шура, делая шаг к Борису. Она старалась двигаться медленней, не раздражая Бориса. Она страшно, до подгибающихся коленей, боялась. Боялась не за себя. За Костика. Но рука в кармане сама нашла и сжала баллончик с перцовкой.
— Руки, — сказал Борис так же тихо. — Руки из карманов и держать на виду.
Она разжала пальцы и, вынув из карманов, показала раскрытые пустые ладони, все так же медленно шагая ему навстречу. Когда она подошла достаточно близко, Борис рванул ее за одежду к себе, развернув и прижав спиной к груди. Дуло пистолета по-прежнему смотрело на Константина, свободная рука нырнула в карман куртки.
— Сука, — сказал Борис, вынимая баллончик перцовки и бросая его наземь. В следующий момент грянул выстрел. Костик нырнул неловко, будто натолкнувшись на невидимое препятствие, и рухнул навзничь, не издав и звука.
Шура закричала, и крик ее был страшен. Борис ударил девушку рукоятью пистолета в висок и, подхватив обмякшее девичье тело, перебросил его через плечо. С этой ношей он зашагал по направлению к центральной аллее, где стрельба прекратилась так же внезапно, как и началась. Он был вне себя от бешенства и не думал, что делает. Он просто знал чего хочет и шел к этому наикратчайшим путем.

Глава 25

Дио сидел на ступеньке, прислонившись воспаленным лбом к прохладным перилам, пытаясь не отключиться и уж тем более не умереть, и думал о том, куда подевался Флегонт со своей проклятой колбой. Наверняка где-то спрятался, забился, как крыса в нору. Будет стоить труда выкурить его оттуда. Но Дио знал, что не сможет спать спокойно, пока сердце его — его настоящее сердце — находится в руках у схарматов. Чтоб хоть как-то отвлечься от боли, зацепиться угасающим сознанием за реальность, он проверил магазин пистолета. Снова передернул затвор, попытался подняться, хватаясь за перила.
У него больше не было сил.
От крыльца донесся неясный шум. Дио посмотрел туда. Человек в штурмовом шлеме и броне медленно поднимался по ступенькам, поводя из стороны в сторону стволом автомата. Увидев раненого, он взял его на прицел и держал так, пока не отпихнул в сторону валявшееся тут же оружие. Сделав это, он пошел дальше, оставив раненого стонать, уткнувшись лицом в колени. На крыльце показался второй боец, шедший так же медленно и осторожно. За ним появился третий. Они разошлись веером, так, чтобы контролировать возможно большее пространство. Один шел прямо к нему. Дио сидел не шевелясь. Враг моего врага — мой друг? Он очень надеялся, что в этом мире дело обстоит именно так.
Боец не сразу заметил его. Заметив, замер на секунду. Затем снова тронулся вперед. Движения его стали еще более выверенными и осторожными. Когда человек подошел настолько близко, что Дио смог уже различить глаза за прозрачным забралом шлема, тот поднял руку к уху и произнес громко и отчетливо:
— Виктор. Здесь твой «парень с невозможным сердцем». И что-то ему хреново.
Сказав это, боец опустился на колени рядом.
— Тебя зовут Дио? — спросил он.
Дио прикрыл на секунду веки, надеясь, что его поймут. Говорить он не мог.
— Потерпи, помощь уже на подходе, — человек похлопал его по плечу. Затем попытался разжать его пальцы, вынуть из них оружие.
Дио качнул головой, крепче стиснув пистолет. Флегонт. Он ни на минуту не забывал о схармате. Он должен был убить его, иначе все это не имело смысла.
— Ну, как знаешь, — человек убрал руку, отчаявшись сладить с намертво стиснутой ладонью.
— Где он?
Боец обернулся, чуть сдвинувшись в сторону, и Дио увидел еще двоих. Без брони, но тоже с оружием в руках. Мужчина и маленькая женщина с копной пышных, мелко вьющихся волос. Она отдала автомат своему спутнику и подбежала, присела рядом. Ее смуглые пальцы прошлись по розовым узлам шрама на груди Дио. Потом она положила ладонь ему на лоб, заставив того посмотреть ей прямо в глаза.
— Ничего не могу сделать, — выдохнула она. — Его сердце питает хаос и магия Слова. Наши артефакты здесь бессильны. Его надо на свежий воздух.
— Забери у него пистолет, — тихо попросил первый мужчина.
— Не отдаст, — женщина отняла руку ото лба, поднялась с колен. — Виктор, — сказала она второму мужчине.
Эти двое подхватили Дио под мышки и, поставив его на ноги, повели к выходу. Дио шел, едва переступая ногами. Его вывели на крыльцо и посадили на ступеньки там. Дио откинулся на спину, пытаясь отдышаться. Мешала вонь разгорающегося рядом пожара. Небо серело в преддверии приближающегося рассвета. Сизые клубы дыма кружились над головой, и Дио чувствовал себя еще хуже. Его мутило.
— У кого-нибудь есть аптечка? — спросила женщина, растирая ему виски прохладными тонкими пальцами.
— Вот, — сказал другой человек, занимавшийся тут же раненым, и подвинул ближе небольшой металлический бокс.
Подсвечивая себе карманным фонариком, женщина быстро просмотрела содержимое ящика. Вынула пару таблеток и склянку. Открыв колпачок, сунула под нос Дио. Тот отшатнулся. Отвратительный запах ударил в ноздри, разом прочистив мозги. Дио закашлялся, завертел головой, уворачиваясь от склянки. Женщина закрыла колпачок.
— На, — сказала она, подавая ему сразу две таблетки. — Выпей обе. Это должно помочь на время.
Дио закинул их прямо в глотку, запил водой из фляги, которую ему протянул первый мужчина. Ему уже стало намного лучше. Дурно пахнущая склянка сделала свое дело, вернув ему ясность сознания. Дио глотнул из фляги еще, чтоб смочить пересушенное горло, и, возвращая ее, спросил:
— Орден Равновесия?
— Да, — ответил мужчина.
— Где Шура?
Ему ответил тот, которого женщина назвала Виктором:
— В безопасности.
Дио прикрыл глаза, отпуская от себя тревогу. Стало легче дышать, и сердце забилось ровнее, едва он услышал эту добрую весть. Губ коснулась слабая улыбка.
— Не совсем, — поправил Виктора голос, раздавшийся от центральной аллеи, и люди, сидевшие рядом с Дио, поднялись расступаясь.
Дио распахнул глаза.
У кольцевого поворота, закрываясь, как щитом, едва держащейся на ногах Шурой, стоял Борис. Дио вскочил. Он сам не знал, откуда взялись у него вдруг силы, но он не помнил больше о том, как страшно, надсадно и остро болит сердце, не чувствовал затрудненного дыхания и подступающей тошноты. Шура. Это было все, о чем он способен был думать.
Мужчина в штурмовой броне поднял автомат, но тот, которого звали Виктор, остановил его:
— Веня, нет. Он убьет девушку.
Тот нехотя опустил оружие.
— Разумно, — в голосе Бориса звучало удовлетворение. — Всем бросить оружие! Ты тоже бросай пистолет!
Дио опустил взгляд. Не лучший стрелок, он только что дважды промазал, стреляя с гораздо меньшего расстояния, почти в упор. И он не мог рисковать жизнью Шуры, хотя прекрасно понимал, та не будет в безопасности, покуда Борис жив. Урок, усвоенный на арене, был слишком жесток, но вполне нагляден. Схарматы не знали честной игры и меняли правила так, как им было удобно. Дио медленно присел, опустив пистолет на ступени, и так же медленно поднялся. Рядом с ним точно так же разоружались бойцы штурмовой группы. Дио смотрел на Шуру. В глазах ее не было страха. Только боль. Эта боль ранила Дио, будто была его собственной. Сердце мучительно сжалось. Дио сделал шаг вниз по ступеням.
— Стоять! — Борис попятился, увлекая девушку за собой. Рука с пистолетом вынырнула из-за ее спины, и черное дуло смотрело теперь прямо на Дио. Дио замер послушно, тихо радуясь невольной удаче. — Стоять, — повторил Борис. Взгляд его бегал с одного на другого. Потом он снова посмотрел на Дио. — В следующий раз, дружочек, стреляй в голову, если уж хочешь кого-то убить. — В голосе его звучала насмешка. Дио молча кивнул. Он уже прочувствовал свою ошибку в полной мере. — Где Флегонт? — Взгляд схармата вновь заметался.
— Не знаю, — ответил Дио. — Вы ушли, и я его больше не видел.
— Здесь! Здесь! — сдавленный крик схармата раздался из темной глубины вестибюля. — Я здесь, — причитал Флегонт, пробираясь к выходу.
Дио даже не обернулся посмотреть. Он не спускал глаз с Бориса и Шуры. Девушка пришла немного в себя. Она уже тверже стояла на ногах, не падая на хаосита всем своим весом, но боль в ее взгляде никуда не ушла, став лишь сильнее и глубже. «Что случилось? — спрашивал себя Дио. — Что успело случиться с ней?» Он узнал эту боль. Он уже видел такие глаза у Тары. Он сам испытывал нечто подобное, потеряв единственного близкого ему человека. И боль Шуры отзывалась в нем эхом этой забытой уже боли.
— Флегонт! Выбросьте вы уже эту банку, раз все равно не можете пользоваться ей! — Голос Бориса звенел от ярости. — Почему вы не сделали ничего до сих пор?
— Он боится, — ответил Дио с полуулыбкой, затылком видя, как трясущийся от страха схармат пробирается между живыми и мертвыми, стараясь держаться подальше от каждого и прижимая к груди колбу с бьющимся сердцем.
Глаза Шуры распахнулись шире, и Дио понял, что она увидела его настоящее, живое сердце. Понял, что Флегонт подошел достаточно близко. На минуту Дио отвел от нее взгляд. Повернулся и, глядя Флегонту прямо в глаза, произнес, улыбаясь все так же:
— Он знает, что я — Губитель. Очень страшно выступать против таких могущественных сил.
Флегонт отшатнулся, запнувшись о ступеньку и чуть не упав. Безграничный ужас читался в его взгляде, прикованном к лицу Дио. Тот улыбнулся шире, и Флегонт, не выпуская из рук колбы с сердцем, сбежал вниз по ступеням, стремясь оказаться подальше от того, кто внушал ему такой страх. Дио вновь перевел взгляд на Шуру. Та больше не смотрела на него. Как завороженная, она смотрела на сердце, бьющееся в колбе, на дергающийся с каждым ударом арбалетный болт. Дио стало так больно, как не было еще до сих пор.
— Смотри на меня! — крикнул Борис. — Еще успеешь налюбоваться своей кралей. — Дио послушно взглянул в глаза схармата. — Сейчас ты вызовешь сдвиг, перенесешь нас всех на Аррет. Этих, — Борис кивнул на бойцов штурмовой группы, — можешь оставить здесь. Мне осточертел мир без капли магии. Я хочу почувствовать хоть толику былой мощи. Ты сумеешь это сделать, дружочек, я знаю. Иначе я убью твою девку.
Дио смотрел, понимая: Борис убьет Шуру в любом случае. Он привел ее сюда, чтобы убить, и сделает это, как только Шура исполнит свою роль рычага, которым можно управлять Дио, давить на него, заставляя подчиняться приказам. Схармат был одержим этой мыслью. Дио читал в его глазах предвкушение скорой расправы так же ясно, как боль потери в глазах Шуры и ужас смерти в глазах Флегонта. Борис хотел реванша. Он не умел проигрывать и не мог простить Дио своего поражения. Все остальное для него было не так уж важно.
— Я сделаю это, — ответил Дио. — Обещай, что отпустишь девушку, и я сделаю это.
— Обещаю, — на губах схармата заиграла улыбка.
«Лжец», — подумал Дио, глядя, как начинает дрожать и подпрыгивать мелкая крошка иссеченного выстрелами камня на ступенях крыльца. Сделать это сейчас было действительно просто. Огромное желание и воля. У Дио достало бы и того и другого, чтобы сдвинуть весь мир, не говоря уж о маленьком горном поселке. Лишь бы Шура была в безопасности.
— Дио, нет! — черноволосая женщина качнулась к нему, и пуля тотчас ударила ей под ноги.
— Всем стоять! — Борис кричал, пытаясь перекрыть стон содрогающейся земли. — Убью следующего, кто попробует ему помешать!
Женщина замерла послушно, но Дио слышал ее громкий шепот за спиной. Она говорила что-то быстро на чужом незнакомом языке, и Дио молил Губителя помочь ему закончить все раньше, чем она сумеет остановить его. Стоять на лестнице становилось все сложнее. Ступени ходили ходуном. Кто-то оперся о парапет, боясь упасть и покатиться вниз. Трещали не выдерживавшие напряжения перекрытия, а потом крыша здания с грохотом провалилась внутрь. Там, где горело что-то, взметнулся к небу новый столп пламени и загудел, расползаясь шире, огонь. Земля дрожала. Казалось, деревья подпрыгивают на месте, а дорога колышется студнем. Флегонт упал на колени. Его дикий животный вой вплетался в вой ветра.
Дио не видел ничего. Он смотрел только на Шуру. Распахнув глаза от ужаса, она глядела ему за спину, туда, где рушилось, схлопываясь внутрь, здание главного корпуса, где, гудя, горел лес и пристройки. Где, закручиваясь спиралью, стремительно неслись тучи, и взблески молний сверкали из самого сердца циклона.
«Посмотри на меня! — мысленно кричал Дио. — Посмотри на меня!» Он не мог отпустить ее, не увидев еще раз глаз. И она услышала его немой призыв. Когда девушка взглянула на Дио, мир схлопнулся черной воронкой. Вихрь пронесся по кронам деревьев, пригибая их к самой земле. Ветер ударил в лицо наотмашь. Голова Дио дернулась, он невольно зажмурился.
Открыв глаза, он увидел Бориса. Тот стоял, распахнув удивленно руки и глядя в пространство перед собой. Шура исчезла. Пропала, как будто ее и не было. Пропала вместе с половиной лечебно-профилактического комплекса «Олений Ручей».
Будто сметенная тайфуном, база была пуста. Антрацитовой грудой в сером сумраке утра темнели обломки нескольких зданий. Все так же полыхал за спиной лес, бросая кругом ярко-алые отсветы огня. А из клубящихся туч стремительно спускались на землю, пришпоривая горячих коней, яростные всадники Дикой Охоты. Закусив удила, неслись скакуны, и клочья облачной пены падали с крутобоких коней. Седой одноглазый воин на великолепном восьминогом скакуне несся, вырвавшись вперед на полкорпуса. Конь его светился чисто-белым светом точно так, как Великий Орлангур во сне Дио сиял чисто-золотым.
— Торбьорн! — громоподобно взревел воин, мчавшийся к земле в свете молний, и лицо Бориса исказила гримаса ужаса. Он обернулся, уставившись на мчащихся к нему всадников. Вскинул руку с оружием, давя на спусковой крючок. Прогремело пять выстрелов, и в ответ им прогремел голос небесного всадника. — Наконец-то мы снова встретились! — В громовых раскатах звучало торжество. Одноглазый воин рванул рукоять, вынимая из ножен золотой, словно солнечный луч, меч, и, вспоров пелену облаков, опустился клинок, надвое разрубая парализованного ужасом схармата.
Флегонт закричал, увидев, как рухнули перед ним две половинки, бывшие еще недавно человеком. Не выпуская из рук колбы с сердцем, схармат вскочил на ноги и побежал, не разбирая дороги, прочь. Дио присел, подхватив со ступеней отнятый у Бориса пистолет. Не думая ни о чем, он выстрелил дважды: в спину схармата и в его голову. Он не промазал, несмотря на все разделявшее их расстояние. Флегонт запнулся. Полетел наземь, выпуская из рук стеклянную колбу с сердцем. Дио спокойно смотрел, как падает на асфальт, вдребезги разбиваясь, сосуд. Грудь его разорвала невозможная боль. Он упал на ступеньки, скатился к подножию лестницы, опрокинувшись на спину. Над головой его кружили, едва не задевая копытами, небесные кони. И единственный уцелевший глаз воина смотрел, заглядывая Дио прямо в душу.
— Кто это? — пророкотал он. — Я чувствую в нем силы хаоса!
— Дима! — закричала черноволосая женщина, бросаясь к предводителю Дикой Охоты. — Дима Волков! Схарматы сделали с ним это, но он наш! — Она кричала, силясь перекрыть ураганный свист ветра, поднятого небесными всадниками.
— Я заберу его, — ответил воин, дав знак одному из спутников, и Дио почувствовал, как его поднимают с асфальта, перекидывая через луку седла. Земля стремительно понеслась вниз, голова закружилась, дух захватило от невероятной высоты, на которой он очутился внезапно. — Я заберу его и попробую исцелить, чтобы силы его служили сохранению Равновесия в Упорядоченном. Здесь он погибнет.
Земля исчезла, поглощенная сплошной серой пеленой, когда всадники ринулись обратно, в закручивавшуюся спиралью черную воронку посреди сизых клубящихся туч.
— Губитель? — спросил тот, которого звали Веней, когда Дикая Охота окончательно скрылась из виду в сверкании молний. — Это что еще за разговоры о Губителе?
— Понятия не имею, — устало ответил Виктор. — Но это точно Дима Волков. Просто копия своего отца. Тот был таким же… — он запнулся, подбирая нужное слово, — таким же сложным человеком.
— Что стало с базой? — спросила Маргарет, подходя к мужу и окидывая взглядом опустевшее пространство вокруг. Там, где еще совсем недавно высились здания санатория, теперь виднелись лишь голые проплешины серой земли. Из всех построек на месте остался лишь полуразрушенный главный корпус да догорающий гараж с техникой.
— Предоставим разбираться с этим милиции и пожарным, — ответил Виктор, вслушиваясь в доносящийся издали вой сирен.
— Скорее! — крикнул Вениамин своим людям. — Собирайте убитых и раненых! Надо срочно убираться отсюда. — И он бросился сам помогать грузить людей в машины.
— Я, кажется, понял, как появился «Олений Ручей» там, на Аррете, — сказал вдруг Виктор, обводя взглядом покалеченный лес.
— Это же было триста лет назад! — воскликнула Маргарет удивленно.
— Вероятно, он очень хотел, чтоб его девушка очутилась как можно дальше отсюда и в полной безопасности. — Виктор с улыбкой посмотрел на жену. — Ради любимого человека сделаешь еще и не такое.

Эпилог

Шел шестой месяц их жизни в «Оленьем Ручье». Почти полгода понадобилось людям, чтобы понять: привычный мир исчез и больше не вернется. Тяжелее всего пришлось тем, у кого в Северокаменске остались семьи. Но большинство и работали и жили постоянно на базе. Им, конечно, было гораздо проще. Помогла и приближавшаяся зима. Нужно было налаживать новый быт: без связи, без электричества, без поставок продуктов. Если бы не генератор, найденный в подземном бункере вместе с медицинской лабораторией, им бы пришлось намного, намного хуже. Там они принимали первые в «Оленьем Ручье» роды. Получавший энергию от тех самых ручьев, по имени которых был назван санаторий, генератор давал достаточно электричества, чтобы вполне удовлетворять их скромные нужды. До наступления холодов они сумели утеплить коттеджи, снабдить их сооруженными тут же, в мастерских, печками-буржуйками, распределить запасы на зиму и даже пополнить их, организовав группы охотников и собирателей. Заповедный дикий лес, не тронутый рукой человека, был полон зверья. Ложбинки и взгорки щедро делились грибами и ягодой. Сухостоя хватило, чтобы всю зиму топить печи, не заботясь о дровах и угле. У Шуры было достаточно дел, чтобы забыться в них и не думать о постигших ее утратах. Дни пролетали в хлопотах, вечером она засыпала, едва голова ее касалась подушки. Но по ночам ее терзали кошмары и заново возвращался тот ужас, что ей пришлось пережить. Она старалась спать реже и брала на себя все больше, пытаясь забыться в суете, задавить боль усталостью и апатией.
Как-то незаметно в этих бесконечных хлопотах она стала полноправной хозяйкой в «Оленьем Ручье», и если в первый день, когда она только пыталась объяснить напуганным людям произошедшее, на нее смотрели как на сумасшедшую, то теперь ни одного важного решения не принималось в «Оленьем Ручье» без ее участия. Но Шура чувствовала себя все так же одиноко.
Зима близилась к концу. Закончились лютые морозы, отмели метели, под сугробами ноздреватого снега чернела сырая, готовящаяся к пробуждению земля. С оттепелью из «Оленьего Ручья» ушел первый человек. Отправился на поиски Северокаменска. На поиски хоть каких-нибудь людских поселений. И как ни убеждала его Шура, что путь этот безнадежен и ведет в никуда, он все же ушел, ступив с резко обрывающейся, словно ножом обрезанной, асфальтированной дороги на засыпанный снегом склон, уводящий к перевалу Чертово Седло.
Целая группа последовала за ним всего через неделю, и теперь Шура сидела, горестно глядя вслед третьей. Падал, ярко серебрясь на солнце, легкий, едва заметный снежок, и Шура чувствовала, как стынут на ресницах слезы. Она сделала все, чтоб «Олений Ручей» стал домом для этих людей, но они все-таки пустились в безнадежный путь, на поиски утраченных семей. Шура знала, они не вернутся больше. Будут скитаться, гонимые тоской, от одного поселения к другому, пока не сгинут где-то без вести. Она могла дать этим людям тепло, кров и пищу, но не могла вернуть их жизни потерянный смысл.
Шура ясно видела: «Олений Ручей» погибнет. Людей и так осталось уже слишком мало, и станет еще меньше, если уйдет еще кто-нибудь. Некому будет следить за домами, некому пополнять припасы. Медленное угасание и вырождение ждало маленький горный поселок, и Шура не находила в себе сил помешать этому.
— Приветствую тебя, дева Оленьего Ручья!
Шура вздрогнула, услышав незнакомый голос. Еще никогда они не встречали ни одной живой души в округе. Вскочив, она испуганно оглянулась.
Из-под низко нависшей сосновой лапы вышел, откидывая капюшон с головы, невысокий бочкообразный человечек с окладистой, посеребренной инеем черной бородой. Ступив на поляну, он низко поклонился девушке, и та ответила ему неуверенным поклоном. Глаза человечка добродушно смеялись, когда он присел на комель поваленного дерева и, вынув из-за пояса меховой парки трубку, принялся раскуривать ее, щелкая самой обыкновенной зажигалкой. Шура вновь опустилась на бревно, глядя на незнакомца с изумлением и недоверием.
— В конце зимы, — начал человечек, раскурив свою трубку и выпустив первое колечко дыма, — ко мне в Горное Убежище пришел человек, рассказавший небывалую историю о людях из «Оленьего Ручья». Признаться, я не поверил ему сперва, но он принес с собой удивительные инструменты, подобных которым я не видел ранее. — Человечек снова щелкнул зажигалкой, с прищуром глядя на синий язычок пламени, пляшущий в его руке. — И я решил сам собираться в путь, как только снег сойдет с оленьих троп и откроются горные перевалы. Меня зовут Тьефур. Я гном. Подмастерье Хедина, волею судеб заброшенный в этот умирающий мир. Там, в пещерах, — он махнул рукою, указывая куда-то за спину, на склоны гор, — несколько лет назад я основал Горное Убежище, где любой может получить помощь и защиту от сил хаоса, стоит лишь попросить.
— Орден Равновесия, — прошептала Шура, вспомнив прозвучавшее имя. — Хедин и Ракот!
— Да, — ответил гном, взглянув удивленно. — Хедин и Ракот, Новые Боги, Боги Недеяния. Но что такое Орден Равновесия, я не знаю.
— Люди, выступающие против сил хаоса, — ответила Шура.
— Что ж, — гном по-доброму усмехнулся в бороду, — если эти люди называют себя так, значит, я тоже из Ордена Равновесия. О чем же ты печалишься, дева Оленьего Ручья? Разве это не та цель, что достойна стать смыслом жизни для людей, заброшенных сюда самою судьбою? Вступить в борьбу с силами хаоса? Стать стражами Равновесия и самого Упорядоченного? — Гном как будто бы прочел ее мысли. — Я пришел к тебе просить о помощи и вижу, я пришел вовремя. Люди не могут жить в пещерах как гномы, и воины Горного Убежища тоскуют об оставленных в долинах семьях. Если б ты согласилась приютить их здесь, у себя… — Гном замолчал, выжидая. Поднимался над трубочкой сизый дымок и кольцами уплывал к ярко-синему небу.
Шура встала, окидывая взглядом свои владения. Добрая половина корпусов санатория пустовала, заколоченная на зиму от непрошеных гостей: барсуков и медведей. Здесь можно было бы разместить очень много народу, и тогда поселок бы ожил, а она могла бы снова забыться в череде новых забот.
— Я буду рада видеть здесь воинов Горного Убежища и их семьи, — сказала Шура, оборачиваясь к гному. — Нужно провести собрание, узнать, что скажут другие люди, но думаю, что и они не будут против.
— Я расскажу им о Новых Богах, Хедине и Ракоте. О хаосе и той угрозе, что он несет Упорядоченному. Мы станем Орденом Равновесия здесь, на Аррет, — сказал гном, выбивая докуренную трубку о комель. — Летящий Сокол, символ Хедина, символ Горного Убежища, станет нашим общим символом, когда мы объединим свои силы. Я научу тебя, — добавил он, поднимаясь, — преодолеть свою боль и побороть страх. Ты пошла неверным путем, путем самозабвения. Этот путь опустошит твою душу, сделает равнодушным сердце. Нельзя забыть прошлое, пытаясь забыть себя. Можно лишь примириться с ним и жить дальше. Посмотри, — гном повел рукой, указывая на пологие склоны старых гор, на шумящие кроны деревьев, колышимых ветром, на бездонное небо, залитое светом весеннего солнца. — Мир прекрасен. Зачем же ты бежишь от него, пытаясь укрыться в череде бесконечных забот? Так и жизнь пройдет мимо, оставив по себе лишь усталость и горечь разочарования.
— Я пыталась, — ответила Шура, делая шаг по дорожке к темнеющим вдалеке корпусам базы. Над крышами поднимался к небу дым очагов. Близилось время обеда. После, когда все соберутся в актовом зале, они смогут все обсудить и принять решение. — Это так сложно, и некому излить душу…
— Ты пыталась? — Гном пошел рядом, не отставая. — Ой ли? Ты больше выслушивала других, чем сама делилась своими бедами. Кто знает все, что случилось с тобой? Кому ты рассказала обо всем без утайки? Понять людей — большое искусство, но еще большее искусство — довериться им…
Они неспешно шли по очищенной от снега асфальтированной дороге, мимо высоких почерневших сугробов, беседуя о людях и жизни. Это было начало большого совместного пути и большой дружбы. Но только один из них знал это наверняка и усмехался, с добрым прищуром глядя на шагавшую рядом девушку.
Звенел под горой Олений Ручей, вбирая в себя по капле растапливаемый жарким весенним солнцем снег. Поднимался над студеною водой пар и, задевая ветвистыми рогами ветви деревьев, сбрасывая с них сугробики смерзшегося снега, спускался к водопою красавец олень. Влажные ноздри чуткого носа пробовали напоенный ароматами прелой земли воздух, и уши прядали, слыша первые трели певчих птиц, блестели большие выпуклые глаза в обрамлении темных ресниц.
Жизнь возвращалась в умирающий мир, даря надежду на лучшее будущее.
Наступала весна.


Наталья Болдырева
Война Марта


Предатель Глава 1

В Городе бесновалась метель. Снег валил сплошной стеной, разбавляя чернильную темень февральской ночи. Ледяной, пронизывающий ветер гнал позёмку, то стелясь по-над белою гладью заметённых сугробами улиц, то взвиваясь, закручиваясь тугими спиралями вихрей. Мелкие снежинки кололи обветренное лицо, мороз пощипывал сухие, растрескавшиеся губы. Пар клубами вырывался изо рта, инеем оседая на ресницах. Март последний раз обвёл взглядом улицу: широкий проспект, выходящий на просторную площадь, едва различимые за непроницаемой пеленой снега покосившиеся ряды полуразрушенных домов на его обочинах — и нырнул в сугроб, надёжно укрывший от посторонних глаз низкое окошко полуподвального помещения высотки.
Капюшон упал с головы, за ворот насыпалась пригоршня снега. Зябко поводя плечами, лекан оглядел погруженный в сумрак подвал. Из припорошённого метелью окна слабо сочился жидкий, сероватый свет ночи. За поворотом угадывалось живое трепещущее пламя костра. По облупленной штукатурке дальней стены плясали причудливые, уродливо извивающиеся тени.
Здесь было сухо. Лишь под самым окном натекла и успела схватиться ледяной корочкой небольшая лужа. Боясь поскользнуться и упасть, Март осторожно шагнул в сторону. Тяжёлые берцы с налипшим на них снегом оставляли на сухом бетоне чётко различимые в полутьме подвала следы. Скрип мусора под подошвой казался оглушающим для необыкновенно чуткого слуха лековой твари, но лекан знал, что ступает тихо. Из коридора слышался едкий запах дыма и приглушённая морозом вонь давно немытых тел. Кто-то дышал, тяжело и с натугой проталкивая воздух в хрипящие лёгкие, и этот клокочущий звук застарелой, запущенной болезни мешал понять, сколько же человек собралось там, за поворотом.
Март снял и сунул в карманы насквозь промокшие рукавицы. Тускло блеснула закрывающая запястье и всю тыльную сторону ладони сталь. Сжимая руку в кулак, лекан не без удовольствия смотрел, как ходят плотно пригнанные друг к другу детали, и узкие пластины, защищающие костяшки пальцев, приподнимаются, словно шипы кастета.
— Другой день метёт, — послышалось из-за угла. — В такую метель бояться нечего.
— И бояться нечего, и жрать нечего… — Ответивший завозился. Март так чётко различал каждый звук, что, прикрыв глаза, мог увидеть, как человек плотнее кутается в тонкую, подвытертую кожаную куртку, пытаясь глубже спрятать руки в рукава, натягивая поднятый стоймя воротник мокрого шерстяного свитера на подбородок. Голос стал глуше, слова неразборчивей. — Третьи сутки не жрамши. Хошь, не хошь, а выйти придётся. Пока ноги держат, и руки ещё не дрожат. А то, глядишь, самих зарежут, так что и пикнуть не успеем…
— Куда идти? — звонкий, мальчишеский ещё голос эхом отразился от стен. — Замёрзнешь только в развалинах. Тут при свете дня искать без толку, а уж ночью, да в такую метель…
Громко щёлкнула деревяшка в костре, и мальчишка замолчал, принявшись шерудить угли палкой. Март счёл, что услышал достаточно. Четвёртый, что дышал с такою натугой, так и не подал голоса. Возможно, он не мог уже говорить. Сквозь характерный запах мокрой шерсти пробивался тяжкий дух грязного, больного тела.
Там, за поворотом, в паре десятков шагов от угла, у потрескивающего костерка грелись четверо спрятавшихся от непогоды людей. Мало кто отважился бы искать укрытия в этой высотке, одиноко стоящей на краю просторной площади у замёрзшего городского пруда. Место это всегда пользовалось в Городе дурной славой. Март представлял, до какой степени отчаяния должны были дойти эти люди. Но он не мог развернуться и уйти, оставив их здесь. Он не имел права.
Двигаясь всё так же осторожно, он сделал ещё несколько шагов и замер, готовясь к последнему рывку. Он мог бы и не таиться. Было ясно, эти четверо — отщепенцы, не принадлежащие ни одной из банд. Либо семья, либо случайно стакнувшиеся люди, решившие, что выжить вместе немного проще, чем пытаться выкарабкаться поодиночке. Но и этих скоро добьёт зима и голод. По крайней мере один из них уже наверняка мёртв. «Эти люди уже мертвы», сказал себе Март, прежде чем выйти из темноты на свет слабо трепещущего костерка.
Тот, что сидел лицом к нему, закричал, увидев тёмную тень, внезапно выдвинувшуюся из полуосвещённого коридора. Он продолжал кричать даже тогда, когда лекан одним резким движением свернул шею тому, что сидел напротив и не успел обернуться. Третий вскочил и ринулся прочь не оглядываясь. Март задержался на секунду, зная, что беглец никуда не денется. Кулак, ощетинившийся острыми стальными пластинами, смял переносицу кричавшего, превратив его лицо в сплошную кровавую кашу. Крик оборвался на самой пронзительной ноте, человек опрокинулся на спину и затих. Март поднял голову. Третий успел скрыться в непроглядной темени полуподвальных помещений, но чуткое ухо лекана всё ещё ловило звук, издаваемый подошвами беглеца. Не по размеру большие ботинки болтались у того на ноге: Март различал это в том, как подошва соприкасалась с бетонным полом. «Далеко не уйдёт», подумал лекан с удовлетворением, склоняясь над тем, который всё так же надсадно дышал, погребённый под кучей тряпок.
Измождённое, обезображенное болезнью и голодом лицо с тёмными кругами, залёгшими вокруг глаз, с тонкими, посиневшими губами и высокими скулами над запавшими щеками принадлежало женщине. Веки её подрагивали, но запёкшиеся губы уже не шевелились, и только дыхание вырывалось со свистом. Март убил её не колеблясь. Широкая ладонь лекана накрыла безжизненный рот, и уже через минуту остановилось дрожание век, Март увидел, как закатились глаза под истончившейся, полупрозрачной кожей, а ещё через минуту он убрал ладонь, почувствовав, что женщина уже не дышит больше.
Он потратил ещё несколько секунд, глядя на это внезапно обмякшее и странно похорошевшее лицо. Казалось, унялись, наконец, мучительные спазмы, и женщина спокойно заснула, утомлённая тяжёлой болезнью.
Потом он отправился на поиски беглеца.
Тот бежал напрямик, к лестнице наверх, к выходу наружу — единственной дорогой, которую знал в этом проклятом месте, уже ставшем могилой для тех, с кем он пришёл сюда. Март, давно изучивший логово Тесака как свои пять пальцев, повернул к лифтовым шахтам. Пока беглец мчался по лестнице, задыхаясь и перепрыгивая через несколько ступенек разом, Март шагнул в настежь открытые створы лифта, ухватился за болтавшиеся силовые кабели. Подошва сама нашла упор, и в три коротких рывка лекан поднялся на этаж выше. Он успел на лестничную площадку как раз вовремя, чтобы перехватить беглеца на последней ступеньке. Вымотанный внезапным забегом, тот задержался на секунду, упёршись руками в колени, пытаясь отдышаться, но когда поднял голову, то увидел лекана, глядящего ему прямо в глаза. Мальчишка отшатнулся, опасно покачнувшись на ступенях, и, не думая, что делает, действуя рефлекторно, Март поймал его, схватив за ворот тонкой кожаной куртки, оттащил в сторону, впечатав в стену рядом.
Паренёк закашлялся — мощный удар вышиб воздух из лёгких. С губ его слетело несколько капель крови. «Прикусил язык», подумал Март, рассматривая вяло трепыхавшуюся добычу. Неестественно большая голова болталась на цыплячьей шее, мешковатая одежда скрадывала крайнюю худобу подростка, и только спичечно-тонкие кисти рук, вцепившихся в руки лекана, выдавали, насколько истощён мальчишка. Слабые пальцы пытались разжать кулак Марта. Ноги дёргались спазматически, не в силах достать противника. Понимая, что совершает ошибку, о которой ещё пожалеет после, Март ударил мальчишку в висок.
Тело обмякло, разом став тяжелее. Март разжал пальцы, и парнишка съехал по стенке бесформенной грудой тряпья. Оттащив к лестнице, Март приковал его наручниками к перилам. Стоило поспешить, и Март вернулся к тому, ради чего он пришёл сюда посреди ночи, в самый разгар февральского бурана. Теперь можно было не таиться, но путь через шахту оставался самой короткой дорогой обратно.
Он спустился так же быстро, как до этого поднялся, вернулся по коридору, чтобы проверить вещи убитых и затушить разведённый ими костёр. В груде хлама не нашлось ничего интересного, зато на теле женщины был устроен тайник. Кто-то прятал в её одежде жалкие остатки продуктов: затвердевшие сухари в многочисленных карманах тёплой парки и длинные куски вяленого мяса, заправленные в воротник, на место отсутствовавшего капюшона. Поджав тонкие губы, Март перекладывал твердокаменные сухари в заплечную сумку и думал, кто из троих устроил здесь этот тайник: те двое, что остались тут, у костра, или прикованный к перилам мальчишка. Вопрос, который ещё недавно не занял бы его ни на минуту, теперь казался очень важным. Он снова подумал, что, возможно, совершает ошибку, за которую придётся дорого поплатиться. Но выбор уже был сделан.
Мясо он оставил в воротнике куртки. Только крупные банды могли позволить себе разборчивость в еде, одиночки же, подобные тем, что нашли свою смерть в башне Тесака, не гнушались и человечиной. И даже слухи о том, что всякий, испробовавший человечины, рано или поздно превращается в Урода, не могли остановить каннибализм в Городе.
Закончив беглый осмотр, Март затушил костёр, тщательно вытоптав тлеющие угли и залив пепелище найденными тут же запасами воды в объёмистых пластиковых флягах. Снова стало темно, но глазу лекана было достаточно даже малейших проблесков света, а исключительно тонкий слух ловил легчайший отзвук шагов, отражающийся от стен. Март уверенно шёл по коридору отлично знакомой дорогой, которой он хаживал не раз, ещё когда Тесак был здесь единственным и полноправным хозяином.
Он спустился по пандусу на подземную парковку и нашёл ещё одну лестницу, ведущую ниже, в технические помещения, облюбованные однажды лучшим мясником Города и переоборудованные со временем в медицинскую лабораторию. Дверь была сорвана и болталась на одной петле, наполовину загораживая проход. Март осторожно протиснулся в узкое отверстие. Полгода назад Уроды пришли сюда этим же путём. Март знал, что они могут вернуться, и не хотел, чтобы хоть что-нибудь намекало на его непрекращающиеся визиты в бывшее логово Тесака.
Служебный коридор тянулся бесконечно долго. Март прошёл весь путь обратно, снова выйдя к лифтовой шахте, но уже на подземном уровне здания. Он мог бы спуститься сюда прямиком из полуподвального этажа, сэкономив изрядно времени и сил, но он знал, что путь этот небезопасен. Мясник намекал однажды на расставленные здесь ловушки, и лекан не собирался выяснять, где именно они находятся и что из себя представляют.
Череда извилистых проходов, заполненных пластиковыми трубами, и ряд комнат, загромождённых давно не работающими механизмами, привели его в просторный зал, полный вертикально стоящих цилиндрических баков. Тесак называл их автономными водонагревателями, говорил, что изначально они должны были снабжать всё здание горячей водой. Март с трудом мог представить себе пятидесятиэтажное строение, в котором работала бы такая система. Размах технической мысли поражал воображение. Но в этом Городе техника не работала никогда. Здесь работала магия Слова.
Март оглянулся, лишний раз убедившись, что зал абсолютно тих, тёмен и пуст, и шагнул в узкий просвет меж вертикально стоящих металлических цилиндров. Протискиваясь боком сквозь ряды плотно пригнанных друг к другу баков, он слышал, как шуршит по металлу замшевая куртка, снимая со стенок лохмотья облупившейся краски. Хлопья ржавчины оседали в волосах, падали на лицо. Пытаясь защитить глаза от мелкой пыли, Март смотрел вниз. Металлическая крошка, попав под веко, могла поцарапать тонкую оболочку механизма, созданного в лабораториях Мастера Лека, и Март прекрасно знал: теперь, когда остановилось производство в мастерских, заменить повреждённый глаз будет нечем.
Узкий ход закончился, как всегда, неожиданно. Очередной рывок в непролазную щель — и внезапный простор открытого пространства. Март повёл ладонью, стряхивая мусор с плеч. Здесь можно было свободно развернуться, но не более. Несколько штырей, торчавших из пола, подсказывали, что пространство это было расчищено специально, и когда-то здесь также стоял огромный, выше человеческого роста, водонагревательный бак. Март уверенно шагнул к цилиндру напротив. Присев, снял металлический кожух с приборной панели у его основания. Взгляд стремительно пробежался по небольшому табло. Все огоньки на панели светились зелёным.
Дело было сделано. Можно было уходить.
Лекан приладил на место снятый кожух. Постоял немного, глядя в облупившийся металлический бок, провёл пальцами по старому сварному шву, коснулся лбом холодной поверхности. Каждый раз уходить отсюда становилось всё трудней и трудней. А желание вскрыть кожух, вновь увидеть то, что хранится в полом металлическом цилиндре, неотличимом от сотни цилиндров вокруг, становилось всё сильнее. Иногда ему казалось, что там уже давно ничего нет. Только гулкая пустота, сродни гулкой пустоте под небьющимся механическим сердцем лековой твари.
Обратно он возвращался бегом, понимая, что ночь уже на исходе, а мальчишка — давно очнулся и сейчас наверняка орёт благим матом, пытаясь звать на помощь. Но в вестибюле первого этажа было тихо. Лекан стоял в раскрытых настежь створах лифта, опираясь одной ногой о ведущий рельс, вторую поставив на обрезиненный край у входа, и не спешил делать шаг наружу. Смотрел из укрытия, как медленно кружится снег за выбитыми панорамными окнами, как тихо, всё той же бесформенной грудой лежит мальчишка, прикованный к перилам лестницы. Его поза изменилась, и это заставляло держаться настороже.
Март вслушивался до звона в ушах, ноздри чутко пробовали холодный воздух, но мороз надёжно глушил любой запах. Наконец, лекан уверился, что холл так же пуст, как и до его ухода. Выдохнув шумно, чтоб ушло напряжение с плеч, Март шагнул к лестнице, опустился на колени перед безжизненным телом. Усмешка тронула тонкие губы лекана, когда он увидел неестественно вывернутую, посиневшую руку парня.
Тот сумел выбить себе сустав.
Но не смог выскользнуть из наручников, отключившись от сильной боли. Март разомкнул браслеты, и покалеченная рука мальчика упала на пол. Он застонал мучительно, но так и не пришёл в сознание. Лицо его за прошедшие тридцать-сорок минут, казалось, осунулось ещё сильнее, нос заострился, глаза запали. Губы приобрели синюшный оттенок. Он замерзал. Март тихо выругался сквозь зубы.
Метель улеглась, сменившись обычным снегопадом, зато мороз ударил крепче, и каменный пол продуваемого всеми ветрами здания был обжигающе-ледяным. Эти тридцать-сорок минут на морозе могли добить парнишку вернее, чем это сделал бы сам Март.
Первым делом он подхватил его под мышки и стащил на лестничный пролёт ниже, туда, где ветер не гулял так свободно по полу, где было немножечко теплей. После — вправил вывернутый из сумки сустав. Мальчишка слабо дёрнулся, тихо вскрикнул и снова обмяк на руках лекана. Вспоров ножом заиндевевшую шнуровку ботинок, Март положил его ноги себе на колени. Вопреки опасениям, ноги были целы. Изношенная обувь не защищала от влаги, но побелевшие ступни, закутанные в многослойные портянки, не выглядели обмороженными. Лекан принялся медленно растирать их, осторожно разгоняя ток крови, чувствуя, как постепенно согреваются ледяные подошвы под его пальцами. Мальчик снова застонал. Если бы он был в сознании, он кричал бы во всю силу лёгких. Март ещё помнил, какую боль причиняют подобные процедуры, и невольно порадовался, что всё сложилось настолько удачно, и парень потерял сознание.
Когда лёгкий болезненный румянец вернулся на щёки мальчишки, а дыхание стало ровнее и глубже, Март скинул собственную куртку и закутал в неё босые ноги паренька. После он подхватил его, почти не почувствовав веса. Посмотрел в лицо и натолкнулся на пристальный взгляд.
Парнишка молчал, сжимая зубы до скрипа, на ресницах поблёскивала застывшая слеза. Тело его начала бить крупная дрожь, и он невольно вцепился в толстый шерстяной свитер Марта.
— Только без глупостей, — сказал лекан, глядя в непроницаемо-чёрные глаза мальчишки. — Будешь вести себя тихо, останешься жить. Понял?
Мальчик отрывисто кивнул. Говорить он не мог. Ноги его жгло, словно раскалённым железом, и Март вполне представлял, чего стоит ему не начать кричать в голос.
— Потерпи, — неожиданно мягко сказал лекан. — Скоро ты будешь в тепле, тебе дадут еды и чистую одежду.
— Вы всё равно все подохнете, твари, — прошипел мальчишка сквозь стиснутые зубы. — Мы убьём вас всех вместе с вашим грёбаным Схармом, уроды.
Глядя на испарину, выступившую на его лбу, Март снова подумал, что, возможно, он совершает ошибку.
Уже в который раз.

Глава 2

Уроды.
Древнее проклятье мёртвого Города. Никто не знал, когда и как они появились. Откуда пришли. Казалось, они были всегда. Всегда безраздельно правили в развалинах, наводя ужас на их обитателей, заставляя даже крупные банды держаться подальше от центра Города и от его подземных коммуникаций. Лек был первым, кто сумел договориться с ними, и это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения Города.
Март думал об этом, пока нёс мальчишку через развалины к разветвлённой системе ливневой канализации. Сам он пришёл к башне Тесака другим путём и предпочёл бы вернуться так же — по извилистому руслу насквозь промёрзшей реки, что соединяла городской пруд с озером, вдоль берега которого на несколько километров протянулись полупустые корпуса металлургического комбината. Идти туда с мальчишкой значило выдать тому тайный путь, о котором пока не догадывались ни люди, осадившие наспех возведённые стены вокруг последнего убежища Мастера Лека, ни сами осаждённые, поддерживавшие связь с Городом через систему тоннелей, контролируемых Уродами. Март не хотел, чтобы кто-нибудь на комбинате или за его пределами знал о его частых ночных вылазках в Башню. У него и без того было достаточно врагов в окружении Лека. Март подозревал, что соратников ему стоит остерегаться больше, чем кого бы то ни было.
Ход в стоки располагался тут же, на берегу пруда. Стараясь держаться в глубокой тени домов и не маячить на выбеленных снегом пространствах, Март по широкой дуге обогнул просторную площадь, в центре которой устремлялся в небо гигантский колосс, известный в Городе как Башня Тесака. Верхние этажи здания терялись где-то высоко в ночном небе, из непроглядной тьмы над головой, тихо кружась, опускались искрящиеся серебром снежинки. Оставив позади уродливые развалины огромного комплекса, напоминающего круглую коробку с продавленной крышкой, Март миновал ещё одну высотку — тёмную, пустую и гулкую, выжженную изнутри одним из многочисленных сдвигов. Припорошённые снегом арочные своды панорамных окон напоминали причудливые узоры на замёрзшем стекле. Пройдя вдоль берега, полого спускающегося к самой кромке льда, сковавшего городской пруд, лекан вышел к обрушенному пролёту моста.
Там у ближней опоры, раскрывался широкий зев одного из стоков городской ливневой канализации. По краю стока неаккуратной бородой в грязных, рыжих потёках нечистот застыла вода. Тяжёлые сосульки врастали в заметённую сугробами поверхность пруда. Март ступил на лёд и почувствовал, как крепче вцепился парнишка в свитер. Унявшаяся было крупная дрожь возобновилась с утроенной силой. Мальчишку трясло. Не контролируя себя больше, он не замечал, как громко клацают, ударяясь друг о дружку, зубы. Широко распахнутые глаза смотрели прямо в чёрный провал стока, пар вырывался из приоткрытого рта. Пальцы сжимались все сильней и сильней.
— Как тебя зовут? — спросил Март.
Слова, не прорвались к затопленному ужасом сознанию, но всё же всколыхнули что-то на его поверхности. Мальчишка повернул голову, с трудом оторвав взгляд от аспидно-чёрного зева, посмотрел обессмыслено.
— Как тебя зовут? — терпеливо повторил Март.
В глазах мальчишки наконец-то зажёгся огонёк понимания.
— Ян, — ответил он, всё так же стуча зубами. — Меня зовут Ян.
— Не бойся, Ян, — сказал Март, отвечая на немой вопрос в глазах мальчишки. — Никто не тронет тебя, пока ты со мной.
— Я не боюсь, — буркнул тот, заметно успокоившись. Март проглотил невольную усмешку, вспомнив, как сам когда-то цепенел от страха, едва подумав об Уродах, и этот мальчик был не трусливее его самого.
— Сколько тебе лет? — снова спросил Март, внимательнее вглядываясь в бледное лицо.
Парень дёрнул плечом, отводя взгляд. Он не знал. «Конечно, откуда?», — подумал Март, рассматривая высокие скулы, чуть раскосый разрез тёмных глаз. Парень немного походил на убитую леканом женщину, но это могло быть просто совпадением. Во всём Городе одни только Звери сохраняли некое подобие семьи. И этот мальчик, вероятно, не принадлежал стаям. На вид ему можно было бы дать лет пятнадцать, не больше, но лекан знал, как обманчива внешность, когда с младенчества тебя преследуют болезни и голод, ты никогда не ел досыта, а спишь вполглаза, всегда готовый бежать, спасая свою жизнь и шкуру. Этот мальчик, уже стоящий на пороге мужественности, с его нескладной фигурой, ломающимся голосом и непропорционально большими конечностями, мог быть и на два-три года старше…
Парень снова напрягся, стиснув пальцы на свитере Марта, и тот поднял взгляд. Сверху из стока, на них слепо смотрела маленькая, целиком упрятанная в непроницаемый кожаный шлем голова ищейки. Торчал один лишь нос, казавшийся непропорционально длинным на этом лишённом всяких черт «лице». Нос подёргивался, пробуя воздух. Ищейка нечеловечески поводила головой, слепо запрокидывая её кверху, перебирала руками, вернее, тем, что осталось от них после того, как этому искусственно выращенному существу обрубили пальцы. Из-под спрятанных в кожаные чулки ладоней прямо на лекана осыпалась мелкая ледяная крошка.
— Мне нужно поднять его наверх, — сказал Март, чуть повысив голос. И добавил, — позови кого-нибудь, — не уверенный, что его просьбу поймут.
Он не раз уже сталкивался с Уродами. Он встречался с ними гораздо чаще, чем хотелось бы ему самому, но до сих пор не понимал, насколько разумны эти твари. Ищейки казались ему особенно тупыми. Недаром рядом с ними всегда околачивался танк.
Голова исчезла. По плечам лекана прошла невольная дрожь. «Нелюдь», — мелькнула привычная мысль, и стоило труда прогнать её, подавить внезапно поднявшуюся волну отвращения. Он ведь и сам давно перестал быть человеком… «Но я был им», — напомнил себе Март, — «был и остаюсь человеком».
— Мы пойдём туда? — спросил мальчик вдруг осипшим голосом.
— Не бойся, — повторил Март. — Тебя никто не тронет, пока ты со мной.
Мальчишка молчал, не пытаясь больше убедить лекана в собственной храбрости.
Март снова бросил взгляд на тёмный провал стока. Ищейка исчезла, изнутри не доносилось и звука. Может быть, она даже не услышала его. Март знал, для того чтобы развить нюх твари, той выкалывали глаза, обрубали пальцы, вырывали язык…
— Сможешь идти сам? — спросил лекан, чувствуя, что даже он замерзает, стоя здесь, на открытой всем ветрам глади пруда. Ладони закоченели. Казалось, он чувствовал каждую металлическую пластину, вживлённую в его тело мастером Леком. То, что воспринималось раньше как естественное продолжение себя, сейчас ощущалось как никогда чужеродно.
— Да, — сказал мальчишка, встрепенувшись в его руках. — Я пойду сам.
Он завозился, и куртка, укрывавшая его ноги, упала наземь. Март поставил мальчишку прямо на неё, и тот присел, спеша обуться в свои огромные, не по размеру, ботинки, которые держал в охапке всё это время. Одеревеневшие на морозе пальцы не справлялись с огрызками шнурков.
— Оставь, — Март покачал головой, глядя на эти потуги, — здесь идти недалеко. А потом мы подберём тебе что-нибудь по ноге.
Мальчишка кое-как затянул и заправил шнурки внутрь ботинок, послушно поднялся, прихватив с земли куртку Марта.
— На, — он протянул куртку лекану.
Март оценил этот жест. Он чувствовал, что и его понемногу начинает бить дрожь. С наслаждением продел руки в рукава, дёрнул змейку, застёгиваясь до подбородка. По плечам прошла невольная судорога.
— Идём, — сказал он, беря парнишку под локоть, разворачивая по направлению к стокам. Всё ещё парализованный страхом, тот не пытался сопротивляться. Слегка подталкивая его впереди себя, Март подошёл к стене почти вплотную. Он совершенно не представлял, как им забраться наверх. Будь он один, эта пара метров вверх по стене, покрытой толстым слоем наледи, не показалась бы ему серьёзным препятствием…
— Лезь, — Март снова подтолкнул мальчишку. Тот обернулся, бросив взгляд через плечо, но не посмел возразить.
Его вялый рывок был символической попыткой выказать послушание, не проявляя усердия. Руки скользнули, не найдя опоры, подошвы заскребли по льду.
— Давай-давай, — поощряюще кивнул Март в ответ на ещё один взгляд через плечо, и когда мальчишка подпрыгнул снова, лекан с силой подтолкнул его, заставив разом преодолеть почти половину расстояния до стока. Вскрикнув, мальчишка брыкнул ногами. Пальцы сами нашли ледяной выступ и вцепились в него мёртвой хваткой. — Лезь, — повторил Март с нажимом, и мальчишка завозился, пытаясь найти опору подошвам. Незашнурованный ботинок слетел с босой ноги, упав чуть поодаль. Март наклонился поднять его, и потому услышал лишь сдавленный вскрик. Когда лекан вскинул взгляд, то увидел грязные пятки, мелькнувшие в чёрном провале стока. Второй ботинок упал рядом. Выругавшись, Март подхватил его, и, помогая себе всего лишь одной рукой, в два приёма взобрался наверх.
Мальчишка был жив.
Трепыхался, пытаясь вырваться из рук приземистого, широкого карлика. Руки эти напоминали огромные ковши. Три сросшихся пальца: безымянный, средний и мизинец — далеко отстояли от указательного и большого, отчего ладонь выглядела ещё более дико и отталкивающе. Этой клешнёй, напоминающей скорей захватное устройство механического манипулятора, чем человеческую кисть, коротышка крепко держал паренька за шкирку. Рядом, поскуливая, суетилась ищейка.
— Отпусти его, — велел Март, напряжённо всматриваясь в маленькие, глубоко спрятанные, едва различимые под надбровными дугами, глаза существа. Никогда раньше лекан не видел подобных уродов.
Глядя с абсолютным безразличием, как будто слепой, куда-то мимо Марта, урод разжал пальцы, и мальчишка рухнул на пол плашмя. Побелевшее лицо уткнулось в наметённый ветром сугробик снега, послышались сдавленные звуки рыданий, плечи паренька затряслись. Ищейка подбежала ближе, потянула воздух чувствительным носом, склонила голову, не решаясь всё же прикоснуться к лежащему.
— Всё, свободны, — сказал Март, и, видя, что уроды не спешат убираться, махнул рукой, прикрикнув, — идите!
Урод понял жест и, развернувшись, вразвалочку пошёл прочь, скоро скрывшись в абсолютной тьме подземелья. Март невольно задался вопросом, как эти крохотные слепые глазки видят в темноте. Если у входа в сток слабый свет ночи еще позволял различить хоть что-то, то дальше царила непроглядная тьма, где даже его собственным, созданным и вживлённым в тело мастером Леком стеклянным сферам не доставало света для того, чтобы видеть.
— Вставай! — Не обращая внимания на ищейку, туповатую, но довольно безобидную тварь, Март вздёрнул паренька за ворот, заставляя того подняться на ноги. — Обувайся и идём. — Он бросил ботинки на бетонный пол.
Шмыгая носом, с лицом мокрым то ли от снега, то ли от пролитых слёз, мальчишка обулся. Руки его дрожали. Он был полностью раздавлен и деморализован. По поникшим плечам пробегала редкая судорога. Глядя на него сейчас — мокрого, напуганного и жалкого — Март не понимал уже, зачем он сохранил ему жизнь.
— Идём, — повторил лекан, крепко беря мальчишку под локоть.
Впереди царила тьма, непроницаемая для человеческого глаза, и Март вовсе не хотел, чтобы пленник переломал себе ноги. Они двинулись вглубь тоннеля, всё дальше уходя от источника света. Через сотню шагов стало так темно, что даже Март перестал что-либо видеть, но идеальный слух лекана позволял ему продвигаться дальше, не снижая темпа. Ориентируясь на звук шагов, отражающийся от стен, на монотонный стук капель, срывающихся с потолка где-то далеко впереди, на частое дыхание ищейки, неотступно сопровождающей их, то отстающей, то забегающей чуть вперёд, но неизменно остающейся рядом, лекан шёл по тоннелю так же уверенно, как шёл бы по ярко освещённому коридору. Иногда он щекой ощущал лёгкое дуновение ветерка и, полагаясь на чутьё, сворачивал в одни боковые ответвления, пропуская другие. Врождённое чувство направления, не раз помогавшее ему выживать в непрестанно меняющемся Городе, когда он не был ещё леканом и не обладал и сотой долей тех возможностей, которые дарило ему его усовершенствованное тело, подсказывало, что идут они верной дорогой и совсем скоро будут на месте. Идеальный слух и затверженные на память шаги и повороты — не давали заблудиться в подземном лабиринте. Если Март останавливался вдруг, не уверенный, куда идти дальше, ищейка забегала вперёд, и Март шёл туда, где раздавался её тоскливый скулёж. И когда вдалеке призрачно забрезжил рассеянный свет, падавший в коллектор через крупную решётку водостока, лёгкая улыбка тронула губы лекана. Ищейка отстала вдруг, побежав в противоположном направлении, и Март окончательно уверился в том, что они добрались, наконец, до места.
Март замер, и мальчишка замер рядом. За этот длинный переход по тоннелю он притих окончательно и двигался с автоматизмом заведённой куклы, целиком положившись на своего проводника.
Наверху, практически у них над головой, кто-то ходил туда-сюда по снегу: поскрипывал придавленный наст.
— Эй! — крикнул Март, понимая, что нужно обнаружить себя раньше, чем часовой выпустит в них всю обойму.
Шаги замерли на минуту.
— Кто здесь? — человек не спешил бежать к решётке стока, благоразумно предпочитая держаться на расстоянии. Март кивнул удовлетворённо. За те несколько месяцев, в которые Город вёл осаду металлургического комбината, слуги Схарма стали проявлять куда больше осмотрительности, чем делали это поначалу. Город наконец-то научил их держаться настороже.
— Март, — назвался лекан, зная, что имя его хорошо известно всем в стане Схарма, и даже многим — за его пределами. Мальчишка вздрогнул, и Март скользнул взглядом по испуганному лицу, невольно задаваясь вопросом, что именно рассказывали о нём этому пареньку. Стало вдруг ужасно любопытно послушать сплетни, распускаемые в Городе о правой руке Мастера Лека. Он пообещал себе при случае расспросить пацана об этом.
— Вылезай, — велел страж, не трогаясь с места, и Март снова мысленно похвалил его. Игорь, отвечавший за безопасность комбината, сумел натаскать своих людей.
— Со мной пленный, — сказал Март, чуть подталкивая мальчишку вперёд. — Он вылезет первым.
— Хорошо, — ответили сверху, и чуткое ухо лекана различило, как часовой снимает оружие с предохранителя, — я жду.
— Давай, — Март снова подтолкнул мальчишку в спину, и тот сделал шаг, стал под самой решёткой, глядя наверх и часто моргая. После тьмы подземелий даже настолько слабый свет резал глаза. Пальцы схватились за металлические скобы лестницы, и, зашипев, мальчишка тут же отдёрнул руки прочь. «Ледяные», — подумал Март, не торопя своего пленника. Тот приподнял плечи, пытаясь натянуть рукава на ладони, хоть как-то защитить их от обжигающих прикосновений, и снова взялся за скобу, поставил ногу на первую ступеньку.
— Ботинки не потеряй, — лекан не смог сдержать короткого смешка, но парень никак не отреагировал. Медленно перебирая конечностями, поднимался наверх, пока не упёрся макушкой в решётку. Держась одной рукой, попробовал приподнять. Та оказалась слишком тяжёлой для истощённого организма. Мальчишка забрался ещё чуть выше и упёрся в решётку спиной. Со страшным скрипом та подалась, и мальчишка упал животом вперёд. Он полежал так немного, полупридавленный приподнятой решёткой стока, и, собравшись с силами, снова рванулся, на этот раз сумев откинуть её полностью и вывалиться, наконец, наружу.
— Три шага назад, лицом к стене, — скомандовали сверху, и Март услышал, как паренёк поднимается на ноги, выполняя приказ.
— Я иду, — сказал лекан, когда шаги наверху стихли.
— Давай, — ответили ему, и Март, не спеша, выбрался из подземелья. В лицо ему тут же ударил яркий свет фонаря. Лекан невольно зажмурился, отвернулся, пряча чувствительные глаза от слепящего света.
Это был глухой задворок позади административного корпуса. Закрытый со всех сторон стенами зданий, он позволял без труда контролировать сток силами всего лишь одного часового. Все остальные стоки на территории комбината по приказу Лека были завалены наглухо. Март иногда спрашивал себя, боялся ли Мастер Лек внезапной вылазки Города, или хотел контролировать передвижения Уродов по своей территории? Даже будучи правой рукой Мастера, Март не знал, насколько тот доверяет Уродам.
— Март, — часовой, наконец, узнал его и направил луч фонаря в землю. — Лек искал тебя, срочно.
— Когда? — спросил Март, всё ещё часто моргая.
— С час назад, может, больше, — часовой пожал плечами.
— Подождёт, — буркнул лекан, зная, что на посту время тянется как патока, и наверняка Лек спрашивал о нём не больше получаса назад, а значит, он ещё успеет отвести мальчишку к Тесаку. — Идём, — сказал он, отлепляя того от стенки.
Парень скис окончательно. Он послушно развернулся и побрёл в указанном направлении. Подошвы ботинок не скрипели — шаркали по снегу. Мальчишка еле плёлся, и Марту приходилось всё время подталкивать его. Они поднялись по металлической лестнице, ведущей на крышу ближайшего здания, и Март ударил кулаком в дверь третьего этажа.
— Кто? — спросили оттуда, и лекан снова назвался.
Щёлкнули отодвигаемые засовы, дверь распахнулась, и Март протолкнул мальчишку вперёд, мимо очередного охранника, в тускло освещённый коридор здания. Они прошли его почти до самого конца, вплоть до двери со сколотой от края табличкой «Лаборатория». Март тихо постучал и услышал «Входи!» — слух Тесака не уступал слуху лекана, и тот всегда узнавал его шаги. Март распахнул дверь.
Лучший мясник Города сидел на корточках у лабораторного стола и подкидывал деревяшки в открытое жерло маленькой печки. Яркое пламя отражалось в огромных, закрывающих добрую половину лица, лётных очках. Искры сыпались на металлический лист, кое-как прибитый гвоздями к грязному линолеуму.
— Где ты их только берёшь? — пробурчал Тесак, не повернув головы, чтобы взглянуть на входящих.
Март подтолкнул мальчишку к кушетке, и, обессиленный, тот рухнул на неё, привалившись спиной к стене и прикрыв устало глаза.
— Где взял, там уже нет, — ответил Март, снимая и кладя на стол заплечный мешок.
— Не надоело тебе? — вынув сигарету из-за уха, Тесак подхватил одну из тлеющих деревяшек и прикурил от неё. Затянулся, выпустив дым через ноздри и, бросив деревяшку обратно, прикрыл заслонку. — Последний, помнится, едва не отправил тебя на встречу с Губителем. — Выпрямившись, мясник посмотрел, наконец, на Марта.
— Я принёс тебе сухарей, — ответил тот, проигнорировав слова Тесака.
Мальчишка распахнул глаза. Наблюдая, как внимательно тот следит за извлекаемыми из сумки сухарями, Март понял, что притащил из Города крысу, прятавшую еду от товарищей и устроившую схрон на теле умирающей женщины.
Он снова пожалел, что не убил его сразу.

Глава 3

— Лек искал тебя, — бросил Тесак, снимая с печки и ставя рядом на стол закопчённую до черноты алюминиевую кастрюльку без крышки.
— Давно? — спросил Март, кроша сухарь в дымящееся варево. Судя по запаху, Тесак, не мудрствуя лукаво, сварил похлёбки, смешав в одном котле банку тушёнки и консервированную фасоль. Им двоим этого хватило бы на пару суток, но мальчишка хотел есть. Лекан слышал, как тот голодно сглатывает за спиной.
Продовольствие тоже стало проблемой с тех пор, как последний поезд ушёл на север, чтобы больше уже не вернуться. Вот уже полгода, как они вынуждены были обходиться без регулярных поставок с головной базы Схарматов, расположенной в пятистах километрах отсюда, в стенах монастыря, возведённого когда-то давно вокруг Лабиринта слугами Спасителя.
Лабиринт открывал дорогу на Терру, давал доступ к её неограниченным ресурсам. Свои люди на той стороне Лабиринта подготавливали и переправляли сюда, на Аррет, всё, что только могло понадобиться Мастеру Леку: еду, оружие, технику. Даже если бы что-то случилось с Лабиринтом, оставался Спасённый Город — обширное поселение, достаточно стабильное, чтобы жители его могли обрабатывать землю и пасти скот. Вилор, комендант Монастыря и Спасённого города мог бы при желании снарядить обоз с продовольствием и зимними вещами, о котором не раз запрашивал Лек, снова и снова отправляя письма голубиной почтой. Но поезд, ушедший на север в самом начале осени, не вернулся, а Вилор молчал…
— Давно? — повторил Март, придвигая ещё один стул и кивая мальчишке, приглашая присаживаться.
— Я не следил, — Тесак был явно недоволен. Сел, демонстративно сложив руки на груди. Смотрел исподлобья, как мальчишка подходит к столу.
Под этим непроницаемым взглядом из-за толстых стёкол лётных очков тот смешался окончательно. Замер, переминаясь с ноги на ногу, не решаясь сделать хоть ещё один шаг ближе. Тесак тоже был одной из самых известных фигур в Городе, и мальчишка, бесспорно, узнал его. Бывший ученик Мастера Лека, сначала изгнанный им, а потом силою возвращённый обратно, обладал выразительной внешностью. Лётные очки заменяли ему глаза и видели почти так же хорошо, как искусственные глаза лекана. Кончики пальцев, одетые в металлические напёрстки, были чувствительней любой кожи. «Мои вторые глаза», — иногда посмеивался Тесак, осматривая пациентов. За одно прикосновение он безошибочно определял температуру тела, анализировал состав крови и тканей. Тонкие проводки бежали от пальцев к датчикам на запястьях. В эту зиму Тесак вживил их себе в кожу, и тыльная поверхность ладони, змеившаяся раньше переплетением уродливых, похожих на вены, проводов, серебрилась теперь едва заметной металлической сеткой. Март знал, что это — далеко не единственное усовершенствование в теле Тесака. Он сам проводил последние операции. Слух, не уступающий слуху лекана, дыхательная система, способная отфильтровывать цементную пыль — вечное проклятие сотрясаемого сдвигами Города, желудок, умеющий переваривать любую дрянь… Только одно отличало его от лекана. Тесак сам, своими искусными руками, острым умом и несгибаемой волей, постепенно, имплант за имплантом, сделал это с собой, не используя ни капли магии. Именно это было для Марта настоящим чудом. Именно это заставило Мастера Лека вернуть себе своего «бездарного» ученика.
— Садись, — велел Март, видя, как мальчишка нерешительно мнётся рядом. — На, ешь, — он нашёл на столе среди пробирок и реторт относительно чистую ложку, вытер её куском серой ветошки, валявшейся тут же, и придвинул ближе к мальчишке.
Тот сел, наконец, примостившись на самом краешке стула. Ложка выпала из сведённых морозом пальцев, и парень сграбастал её в кулак. Вновь бросив взгляд на Марта и получив поощрительный кивок, он принялся, наконец, есть, понемногу зачерпывая варево из котелка. Выпростав из рукава вторую руку, он обхватил ладонью горячий бок кастрюльки, придвинув её чуть ближе к себе. Он не походил на человека, голодавшего трое суток. Уставшего, замёрзшего, но не заморённого голодом. Март поджал тонкие губы.
— Познакомься, Тесак, это Ян, — сказал лекан, всё так же не сводя глаз с паренька.
— Вижу, — короткий смешок сорвался с губ мясника.
Мальчишка замер, не донеся ложки до рта. Испуганный взгляд заметался меж Тесаком и леканом.
— Ешь, — повторил Март с нажимом, и мальчишка послушно снял с ложки дымящийся кусок мяса. Принялся жевать, невольно прикрыв глаза от наслаждения.
— Что будешь делать с ним? А то смотри, конвейер простаивает, материала нет, а Леку нужны бессмертные солдаты… — в голосе Тесака звучала издёвка, но глаза мальчишки распахнулись от ужаса, а непрожёванный кусок застрял в горле.
— Не пугай мне его, — сказал Март, приподнимаясь, чтобы стукнуть закашлявшегося паренька по спине, — он и так запуган до смерти. Да и солдат из него, скажем прямо, паршивенький.
Мальчишка всё кашлял, не в силах продохнуть. На глазах у него выступили слёзы. Март ударил его чуть сильнее, и тот задышал, наконец, жадно хватая ртом воздух. Март терпеливо ждал, держа наготове кружку с водой.
— Зато на харчах сэкономим. — Тесак пальцем наклонил кастрюльку к себе, заглядывая через край, как будто оценивая, сколько там ещё осталось.
— Тесак! — Март почувствовал, что выходит из себя. Едва сдерживая рыдания, мальчишка пил воду из кружки, которую держал перед ним Март, и лекан слышал, как клацают об эмалированный край его зубы.
— Шучу, шучу! — Тесак поднял раскрытые ладони, на губах его играла усмешка. — Пусть живёт, мне не жалко. Уверен, ты и интенданта сумеешь убедить выписать ему паёк.
— Сумею, — ответил Март, понимая, что сделать это будет действительно сложно. Еды не хватало даже бойцам, защищавшим стены. Дневной паёк был крайне скуден.
И если раньше еду и прочие припасы можно было бы выторговать у мародёров, не боявшихся первыми проникать в нестабильные зоны недавних сдвигов, то после того, как по приказу Лека были уничтожены все крупные банды Крыс, хрупкое равновесие, царившее в Городе, было нарушено.
Те, кто рисковал соваться в зоны сдвигов, либо погибали, не обладая должной сноровкой, либо осторожничали, боясь торговать найденным.
Еды не было даже у осадившего Комбинат Города.
— Ян, — отставив кружку в сторону, лекан присел перед мальчишкой, пытаясь заглянуть тому в глаза. Парень упорно отводил взгляд. — Посмотри на меня, Ян, — велел Март, и когда тот всё-таки поднял голову, добавил, — я обещал, что, пока ты со мной, тебя никто не тронет. Я сдержу своё слово.
Мальчик молчал. Губы его сжались в тонкую линию, тёмный взгляд оставался непроницаем.
— Иди спать, — вздохнув, Март поднялся, кивнул на кушетку. — Ляг здесь, потом мы найдем тебе место.
Мальчишка встал, послушно улёгся, не снимая ботинок, развернулся лицом к стене. Глядя в его напряжённую спину, Март мысленно проклял Тесака и его дурацкие шуточки. Конвейер, на котором подмастерья Лека собирали для его армии бессмертных солдат из убитых людей, остановился ещё в начале зимы, после того как самые крупные банды Города объединились под предводительством Скала, бритого вожака банды Губителей, и осадили металлургический комбинат. Нет, люди Лека не испытывали недостатка в материале: свежих трупов было хоть отбавляй после каждой серьёзной стычки, а случались они всё чаще и чаще. Но когда жители Города сровняли с землёй гладиаторскую арену, иссяк источник магии, позволявший подзаряжать генераторы, и Лек запретил использовать накопленную энергию в целях производства. Он берёг её для себя, для сохранения собственной жизни.
— Я пойду к Леку, — Март вздохнул, понимая, что не может вечно оттягивать эту встречу. — Как он?
— Всё так же, — ответил Тесак, моментально сбросив напускное веселье. — Я хотел поговорить с тобой об этом.
Он поднялся, сделал шаг к заваленному бумагами рабочему столу. Среди кучи распотрошённых книг и журналов медицинской тематики, расположился небольшой персональный компьютер. Машину эту привезли специально для Тесака из Спасённого города, а туда доставили с Терры. Это была самая мощная машина на территории комбината. Лек хотел, чтобы его личный врач располагал всеми необходимыми для работы инструментами. Тесак тронул мышку, выводя компьютер из спящего режима. Машина откликнулась моментально, экран вспыхнул. Март увидел сложный график, и увиденное ему не понравилось.
— Это то, что я думаю? — спросил лекан, присаживаясь в кресло у стола. Пальцы его порхнули по клавишам, вводя команду. График сменился столбцами цифр. — Плохо, — сказал Март, пробежав взглядом пару строчек.
— Эта штука жрёт энергии всё больше и больше.
— Лек знает? — Март щёлкнул мышкой, вернув график обратно. Кривая на всём его протяжении неуклонно ползла вниз, и на последних делениях горизонтальной оси это падение было особенно ярко выражено.
— Я решил, будет лучше, если об этом ему расскажешь ты.
Март кивнул. Объяснения были излишни. Лек не мог обходиться без Тесака. Но боялся мясника, как никого другого в своём окружении. Верил, что тот отомстит ему однажды и за изгнание, и за плен… Если Лек и прислушивался к кому, то только к Марту.
— Хорошо, — Март вновь щёлкнул мышкой, переключаясь на цифры. — Как скоро будет исчерпан ресурс?
— Сколько у нас времени, ты хочешь сказать? Времени нет, — Тесак присел на стол рядом. Сейчас его лётные очки как никогда мешали Марту понять, о чём тот думает. Эти «глаза» всегда смотрели абсолютно одинаково и совершенно бесстрастно. Март знал, что и сам он обладает таким же, ничего не выражающим, стеклянным взглядом. Иногда это было удобно. Но только не теперь. — Если динамика сохранится, все накопленные ареной ресурсы будут исчерпаны за неделю, не больше.
Прежде чем продолжить, Март замолчал на минуту, прислушиваясь. Мальчик спал. Сердце билось замедленно, дыхание оставалось глубоким и ровным. Но даже уверившись, что его слова не услышит больше никто, Март спросил беззвучно, одними губами:
— Это убьёт его?
Тесак помедлил, прежде чем ответить, и на мгновение Март почувствовал, как внутри него всё оборвалось.
— Не сразу, — сказал лучший мясник Города. — Я никогда не стану Мастером Слова, но я достаточно знаю. Я понимаю, что такое магия, и по каким законам она работает…. У Лека есть ещё один ресурс, может быть, его хватит на гораздо большее время….
— Какой? — спросил Март, когда пауза затянулась.
— Сам Лек, — ответил Тесак, потянувшись в задний карман джинсов за портсигаром.
— Лек? — Март недоверчиво вскинул брови. — Ты хочешь сказать, что один человек может обладать энергией большей, чем сотни людей, умерших на арене? А толпы зрителей? Ты сам знаешь, были дни, когда генераторы не справлялись с потоком, настолько мощным он был…. И ты серьёзно считаешь, что один человек способен перекрыть всю эту мощь, собранную не за год и не за два? — Март сам не заметил, как заговорил громче, и осёкся, услышав мучительный стон спящего мальчика.
Они оба замолчали. Мальчик вздохнул прерывисто, как вздыхают уставшие от долгого плача дети, подтянул ноги к груди и снова затих.
— Надо было укрыть его, — пробормотал Март едва слышно.
— Зачем ты притащил его, Март? — в голосе Тесака вдруг прорезалась злость, он заговорил громким шёпотом. — Не надоело ещё? Не наигрался? Свернул бы ему шею и бросил в развалинах, оказал бы парнишке большую услугу! Сколько можно?!
— Тесак! — Март и сам перешёл на громкий шёпот.
— Что?!
— Прекрати, — Март помедлил секунду, прежде чем продолжить, — я знаю, что делаю…
— Очень на это надеюсь! — мясник не скрывал усмешки. — Точно так же ты говорил и в прошлый, и в позапрошлый раз. Напомнить, чем это всё заканчивалось?
— Прекрати, Кир, — повторил Март жёстко, и Тесак внезапно осёкся. Плечи его поникли.
— Мы говорим о Леке, — продолжил он так, как будто и не было этой короткой перепалки. Открыв портсигар, выудил одну из двух оставшихся в нём сигарет, постучал о крышку, размял в пальцах. — Согласись, его нельзя назвать заурядным человеком.
Март сдержанно кивнул. Тесак рассеянно похлопал себя по карманам куртки, нашёл зажигалку. Промычал прикуривая:
— И не забывай, что энергия, загнанная в аккумулятор, не обладает собственной волей. Она течёт, куда её направят, и ничто ей не препятствует. — С наслаждением затянувшись, задержал дым в лёгких, а потом выпустил облако прямо в лицо Марту. — Лек — не батарейка. — Мясник с удовольствием наблюдал, как морщится Март. Чувствительные рецепторы лекана не терпели сигаретного дыма, запах дешёвого табака превращался для него в невыносимую вонь, и мясник знал это. — Лек будет сопротивляться. Уверен, его хватит надолго, а вашему разлюбезному Схарму придётся сесть на жёсткий энергетический паёк.
— Плохо, — сказал Март, поднимаясь. — И так, и так плохо. Они нужны мне оба. И Лек, и его хозяин. Если они убьют друг друга, я останусь ни с чем. Что мне делать, Тесак?
Мясник пожал плечами. Встал и прошёлся по комнате от письменного стола к лабораторному, от лабораторного — к шкафчику с лекарствами. Замер, глядя на своё отражение в стеклянной дверце. Март терпеливо ждал.
— А может, оставишь всё как есть? — спросил Тесак тихо. — Уйди из Города. Насовсем. Забирай с собой этого, — Тесак кивнул на кушетку, — и уходи подальше отсюда. Забудь всё, что оставил здесь. Навсегда. Ты очень меня этим обяжешь, я ведь торчу здесь только из-за тебя…
— Нет, Кир, — ответил Март так же тихо, — я не могу. Ты знаешь. Я не могу.
Тесак сплюнул недокуренную сигарету. Растёр окурок подошвой.
— Ну тогда ищи других источников энергии, — ответил он зло.
— Где?
— Понятия не имею. Я не настолько сведущ в магии. Бездарность, сам знаешь.

Глава 4

Март вышел от Тесака раздосадованный. Лек требовал его к себе всё чаще, а Марту всё труднее было выносить эти встречи. Уже не раз Март ловил себя на том, что старается избегать Лека, больше времени проводя на стенах, в цехах, в городе. С каждым днём Лек становился всё раздражительней, его подозрительность росла, превращаясь в паранойю. График Тесака многое объяснял. Но едва ли мог чем-то помочь. Скорее наоборот. Глядя на цифры, Март понимал, что даже он скоро не сможет договориться с Леком. Схарм, заключённый в ловушку маг иного мира, изнутри пожирал самого верного из своих слуг. И точно так же, как его хозяин когда-то, Лек чувствовал, что проваливается в волчью яму, вырытую собственными руками. Хуже того. Март тоже чувствовал это и не видел способа выбраться из ловушки.
Здание гудело как растревоженный улей. По коридорам пробегали вооружённые люди и леканы, громко хлопали двери комнат. Невольно подобравшись, Март прибавил шагу. Это могло быть всё что угодно: от очередного сдвига до очередной попытки осаждающих проникнуть на территорию комбината, сломить, наконец, его защиту.
Однако крики, доносившиеся из внутреннего двора, не походили ни на панические вопли, ни на воинственные кличи. Март вышел на лестницу, и, дёрнув так, что задрожали заиндевевшие на морозе стёкла, распахнул окно на улицу. Дохнуло свежим студёным ветром, смёрзшийся сугробик упал с рамы и, прокатившись по оконному откосу, разлетелся сверкающими искрами далеко внизу. Люди, стоявшие прямо под стеной, всколыхнулись, спеша отойти подальше. Март окинул взглядом двор.
Там, где не более получаса назад их встретил один-единственный часовой, теперь толпилась масса народу, и даже отсюда, с высоты третьего этажа, невозможно было понять, что творится в узком пространстве между плотно притиснутых друг к другу корпусов комбината. Впрочем, Март догадался и так. Если это не было вторжением, значит, через единственный из открытых подземных тоннелей к ним в гости пожаловали Уроды. Теперь Март понял, зачем Лек так срочно хотел видеть его у себя, и пожалел, что оттягивал время, устраивая мальчишку. Нужно было спешить, и, захлопнув окно, лекан устремился вниз, перескакивая через несколько ступенек лестницы разом.
Он столкнулся с ними в вестибюле первого этажа. Вылетел с лестничной клетки и замер, наткнувшись взглядом на гору мышц.
Танк стоял, пригнувшись в низком и тесном для него помещении. Огромная туша, казалось, заняла добрую половину вестибюля. У ног его, перебирая тем, что заменяло этим существам лапы, поскуливала ищейка. Люди, теснившиеся рядом в охранении, смотрели на тварей с опаской и явным омерзением. Не так уж часто они принимали Уродов здесь, у себя, и рядовым бойцам армии Схарма было сложно скрывать свои чувства.
— Март! — Игорь хлопнул его по плечу, — где ты был, Март? Лек искал тебя…
— Знаю, — Март сбросил ладонь. Жест получился чуть более резким, чем хотел того лекан, и это лишь сильнее разозлило его. — Что происходит? — спросил он, пытаясь успокоиться.
— Поезд в Спасённый Город, — ответил Игорь, скрещивая руки на груди. На губах его играла лёгкая усмешка.
— Он вернулся? — Март не поверил своим ушам. Они ждали состава вплоть до глубокой осени, и хорошо вооружённые отряды Схарматов углублялись на десятки километров в лес, чтобы поддерживать в порядке железнодорожное полотно, но с началом снегопадов им пришлось расстаться с последними надеждами. Стало ясно: Спасённый город закрыт для них до весны, и они должны сами как-то пережить эту зиму.
— Нет, конечно, — Игорь не смог сдержать смешок. — Новый, — сказал он с нажимом, — новый поезд в Спасённый город, Март. Твоя затея с этим психованным провалилась, и Лек поставил на меня, Март.
Это был удар под дых, и Март задохнулся, на секунду потеряв самообладание. Дио, парень, способный вызывать сдвиг… Это была лучшая его идея, так бездарно погубленная самим Леком, побоявшимся отпускать от себя самого верного своего слугу. Если бы только Март уехал тогда с этим проклятым поездом, если б он смог присмотреть за Дио… Лекан набрал воздуха в лёгкие и медленно выдохнул успокаиваясь. Сделанного не воротишь. А если у Игоря действительно есть план, то лучше уж выслушать его, чем тратить силы попусту, пытаясь отстоять свои позиции в свите Лека. Март знал, что сдаёт их потихоньку, но был по-прежнему уверен: Лек никому не будет доверять так, как доверял когда-то ему. Слишком многое связывало их в прошлом, и они бережно хранили тайны друг друга. А теперь Лек зависел от Марта как никогда раньше. И этого было достаточно.
— Что за план? — спросил Март ровным тоном.
— Вот, — Игорь кивнул, подбородком указывая на холл, на людей, толпящихся вокруг, на танка, макушкою задевающего потолок, — новый поезд в Спасённый город. Большой отряд Уродов. Думаю, это вправит мозги Вилору… если только его не прирезал еще этот взбесившийся ублюдок Дио.
Март зябко передёрнул плечами. Он тоже думал об этом, и чем дальше, тем чаще ему казалось, что именно так всё и произошло. Дио действительно мог убить там всех. Даже несмотря на то, что они с ним сделали… Особенно после того, что они с ним сделали.
— Это всё? — спросил Март, усилием воли возвращаясь к предмету разговора.
— Мало? — Игорь дёрнул уголком рта, и Март отметил для себя эту невольную гримасу.
Он промолчал в ответ. Развернулся, чтобы новым взглядом посмотреть на Уродов, занявших уже добрую половину вестибюля. К первому танку присоединился второй, такой же огромный, практически неотличимый от своего собрата: гора бугрящихся мышц, покрытая толстой сероватой кожей, маленькая голова на непомерно широких плечах, тяжёлый взгляд крохотных глаз из-под массивных надбровных дуг. У его ног точно так же поскуливала ищейка. Пространство вокруг заметно освободилось. Люди жались к стенам, стараясь держаться подальше от двух гарпий. Март не знал, кто впервые назвал их этим словом, но длинные, острые когти этих женщин действительно походили на птичьи лапы сказочных полуженщин-полуптиц, историю о которых Март прочитал когда-то в найденной среди развалин книге. Замерев в полуприседе, те настороженно оглядывались по сторонам, раскрыв ладони и выставив вперёд свои неестественно-длинные, остро заточенные когти. Март знал, какое страшное это оружие, ему не раз приходилось видеть глубокие колотые раны, нанесённые такими когтями. Гарпии били в живот, подреберье, направляя удар снизу вверх, так, чтобы наверняка повредить селезёнку, печень или даже проткнуть лёгкие. Редко кто оставался в живых, получив подобные раны…
В центре, окружённая кошмарными порождениями Города, стояла девочка десяти-одиннадцати лет. Она выглядела настолько нормально, что Март не сразу понял: она тоже пришла с ними. Она — одна из них.
Легко, не по погоде, одетая, рядом с гигантскими танками она казалась особенно маленькой и хрупкой. И только глаза, пустые и безразличные, на безмятежном, расслабленном лице, выдавали в ней Урода.
— Что за… — Март осёкся на полуслове. Он понимал уже, что полностью потерял контроль над ситуацией. Игорь, человек, сумевший однажды договориться с Уродами, и предложивший Леку выгодную сделку: поддержка Уродов в обмен на обещание сделать его, Игоря, главой всех банд Города — с тех пор, как план его провалился, стал намного осмотрительнее и умнее. Март пожалел вдруг, что, поглощённый собственными делами, не уделял внимание новым людям, появившемся в окружении Лека. Теперь приходилось расплачиваться за допущенный просчёт.
— Идём, — Игорь хлопнул его по плечу, увлекая за собой, — нужно подготовить поезд. Лек хотел, чтоб они убрались отсюда как можно скорее.
Март кивнул. Взгляд его был всё так же прикован к девочке. Та смотрела глаза в глаза, и по её лицу было совершенно невозможно понять, о чём она думает. Март почувствовал вдруг необъяснимую жуть. Эти глаза напомнили ему другой, такой же пустой и невыразительный взгляд, который он силился, но никак не мог забыть. Лекан зябко передёрнул плечами.
Они вышли из здания, оставив Уродов позади. В лицо им тут же ударил холодный, пронзительный ветер, но небо впервые за много дней очистилось от туч, обещая ясный, морозный день. Игорь шёл, рассказывая о чём-то вполголоса, и Март с трудом заставил себя забыть о девочке, о её взгляде, сконцентрироваться на словах Игоря.
— …нашёл эту штуку ещё в конце лета, когда вы только пришли на Комбинат, а Скал отвёл своих людей в Депо. Я сразу понял, что это за хрень, и перегнал его сюда поскорее.
— Ты нашёл работающий локомотив? — спросил Март, чтобы понять, наконец, о чём вот уже несколько минут говорит Игорь.
— Нет, конечно, — тот хмыкнул, — это было бы слишком большой удачей.
— Тогда как ты перегнал его из Депо? — Март мысленно прикинул расстояние. Выходило никак не меньше пяти километров.
— Знаешь, всё становится довольно просто, если у тебя есть пара танков. Я выменял у крыс колёсную смазку, и дело пошло как по маслу. Конечно, пришлось изрядно попотеть, чтобы всё-таки сдвинуть его с места, но дальше он пошёл своим ходом… Я даже прокатился в кабине машиниста, — улыбка тронула губы Игоря, а взгляд затуманился.
Март посмотрел удивлённо, и Игорь замолчал вдруг, резко прибавив шагу. Теперь Март видел лишь его широкую спину и внезапно напрягшиеся плечи.
Они шли к длинным ангарам, вытянувшимся вдоль берега озера. Сюда была прокинута железнодорожная ветка. Наверняка предполагалось, что так Комбинат сможет быстро отгружать железо в приходящие со станции составы. Но для схарматов эта ветка означала возможность быстро передвигаться по обширной территории Комбината. Раньше, до того, как Город ополчился против них, железная дорога связывала Комбинат с Депо. Когда наспех объединившиеся банды Города пришли, чтобы взять Комбинат штурмом, Лек приказал разобрать часть полотна. Он опасался возможной атаки с этого направления. Ничего не стоило соорудить таран из любой дрезины, и пробить им непрочные, наспех возведённые стены внешнего периметра. Март понял вдруг, что если состав уходит так скоро, значит, полотно восстановлено, и Лек ничего не сказал ему об этом…
Они прошли мимо куцего, приземистого здания, расположенного слишком неудобно, на отшибе, и оттого не занятого ни под какие хозяйственные нужды, пустого и холодного, завернули за угол. Ближайший ангар был ярко освещён электрическими лампами. Игорь выругался, ещё прибавил шагу, почти перейдя на бег.
— Можешь не торопиться, — Март не смог сдержать усмешки, — по ту сторону стены уже все знают, что ты тут затеваешь! — Но Игорь махнул рукой и помчался во весь опор.
А Март, напротив, замедлил шаг, пытаясь оценить объем работ и понять, как долго всё это творилось прямо у него под носом, как долго он не замечал очевидного. С каждым шагом лекан становился всё мрачнее и мрачнее.
Он вошёл, когда в ангаре уже притушили свет.
Если первый поезд, на котором схарматы прибыли сюда из Спасённого города, был целиком и полностью творением рук Мастеров Слова, то в резких, хищных обводах локомотива, стоявшего перед ним, угадывалась технология иного мира — полумифической Терры, в существование которой было бы вовсе невозможно поверить, если б не многочисленные сдвиги реальности, выбрасывавшие на Аррет материальные осколки другой Земли. Конечно, подмастерья Лека изрядно потрудились, чтобы вернуть к жизни механическое чудовище на колёсах, но ни одна мастерская Комбината не смогла бы изготовить этот гигантский ножевой отвал.
Никогда раньше Март не видел ничего подобного. Это действительно была редкая находка среди сотен типовых вагонов и десятков электровозов, годами ржавевших в депо. Лекан представил себе, как огромное стальное лезвие этого гигантского ножа взрезает груды снега, расшвыривая их по сторонам от идущего поезда…. Затея Игоря, казавшаяся поначалу безумной, обретала осязаемые черты. Снабжённый мощным двигателем, усовершенствованный магией Слова, этот локомотив имел реальные шансы пройти по заваленным снегом путям, миновать сотни километров на Север и добраться до Спасённого города.
Март понял, что ему решительно не нравится эта затея.
— Ну как? — Игорь вынырнул из полумрака помещения, на губах его играла довольная улыбка.
— Впечатляет, — произнёс Март, проводя ладонью по горячему корпусу локомотива. Машина была готова к отправлению. Откуда-то из-за широкого щита отвала вырывались густые клубы горячего пара. Март поразился, насколько тихо работал этот поезд. Мастера Слова многому научились за годы, проведённые в Городе, переполненном артефактами другого мира. Их магия сплеталась с инородной техникой Терры всё искусней и тесней. А в лице Лека они обрели талантливого наставника. — Когда отправление? — спросил Март, вскидывая взгляд. Там, приподнятая над крышей, располагалась кабинка машиниста. За запотевшими стёклами угадывались фигурки двух человек.
— Как только погрузим Уродов, — Игорь оглянулся на вход в ангар, снял насквозь промокшую перчатку и тоже приложил ладонь к горячему боку локомотива. На губах его заиграла блаженная улыбка. — Сделали им четыре теплушки, чтоб не перемёрзли в дороге… Хотя по мне доехали б и так. Кажется, холод им нипочём, но эта их потребовала… Главная.
— Девочка? — спросил Март, вскидывая бровь. Этот ребёнок пугал его даже больше, чем гарпии.
— Нет, — Игорь замолк вдруг. Отнял ладонь, принялся натягивать перчатку обратно. Покрасневшие пальцы застревали в мокром раструбе.
— Что это за девочка, Игорь? — Марту не нужно было оглядываться, чтоб убедиться, вокруг никого нет. Где-то в глубине ангара, скорее всего, у вагонов, переговаривались люди, но они оставались достаточно далеко. Лекан подхватил Игоря под локоть, оттащил чуть в сторону, так, чтоб наверняка уйти из поля зрения занятых какими-то своими делами машинистов. Игорь дёрнул рукой, вырываясь, и Март разжал пальцы. Он не хотел открытой стычки. Пока не хотел. — Танки, ищейки, гарпии, это всё понятно, но девочка, Игорь? Что это? Зачем? Кто командует ими?
— Пусти меня! — Игорь шагнул в сторону, попытавшись обойти Марта, но упёрся в груду железа, сваленную у стены ангара.
— Игорь, — Март старался говорить спокойно, — ты отправляешь к Вилору прорву Уродов, которые везут с собой… нечто… Чтоб навести порядок в Спасённом городе достаточно пары танков под командованием лекана! …что происходит, Игорь?
— Ты ничего не изменишь, — зажатый в углу, между леканом и грудой ржавого железа, Игорь явно чувствовал себя неуютно. — Лек заключил договор, и девочка — главный пункт этого соглашения. Не будет девочки, не будет ни одного танка. Такое условие поставила Мать.
Лекан невольно отшатнулся. Внимательней всмотрелся в лицо Губителя.
Март и раньше слышал о Матери. Эти рассказы казались ему страшными сказками. Слишком невероятным было существо, способное породить всех Уродов в бесчисленных их вариациях и в столь огромных количествах, чтобы полностью заселить ими центр Города и все его подземные коммуникации. Но из слов Игоря выходило, что Мать действительно существует. Никто не знал об Уродах больше, чем Игорь. Никому до него не удавалось побывать в их владениях, и вернуться оттуда живым… Март отступил на шаг.
— Зачем столько, Игорь? — спросил Март тихо. — Зачем их столько там? Ты подумал?
— Да, я подумал! — голос Игоря звенел от ярости. — У меня тоже есть голова на плечах, и я тоже умею ей пользоваться! — его трясло. — Они хотят устроить второй Улей! Прямо там, в Спасённом городе! И знаешь? Мне плевать! — Последнее он выкрикнул Марту в лицо. Лекан понял, что перегнул палку. Игорь боялся его. Боялся больше, чем Март мог себе представить. Но уродов Игорь боялся сильнее.
Истерика кончилась так же внезапно, как и началась. Игорь вдруг успокоился. Во взгляд его вернулась всегдашняя усмешка, губы скривились презрительно.
— Пропусти, — процедил он сквозь зубы, делая шаг вперед, и Март посторонился.
За спиной его в ангар входили Уроды.

Глава 5

Март остался проследить за отправлением поезда.
Под суетливым руководством Игоря Уроды медленно погружались в вагоны. Их было даже больше, чем лекан предполагал поначалу. В густом полумраке ангара выныривали из темноты и точно так же пропадали в широко распахнутых раздвижных дверях вагонов гороподобные фигуры танков. Деревянные настилы, переброшенные с платформы в кузов, сотрясались под их тяжёлыми шагами. Ищейки, не способные усидеть на месте хотя бы минуту, вертелись под ногами, и Март невольно вздрагивал, натыкаясь коленями на снующих туда-сюда тварей. Эти прикосновения были неприятны. В конце концов, он отошёл к стене. Оттуда хорошо было видно весь состав. Пять вагонов. Четыре теплушки, переоборудованные из обычных товарняков, и ещё один, не похожий снаружи ни на товарный, ни на пассажирский. Лишённый окон, сплошь обшитый стальными листами, он обещал дополнительную защиту грузу. Март спросил себя, кто поедет в этом вагоне? — ответ был очевиден. Девочка.
Окружённая своей свитой, та стояла поодаль, также наблюдая за погрузкой. Игорь оставался излишне суетлив. Он будто пытался выплеснуть весь страх, который испытал только что, и кричал на своих людей, отдавая приказы. Непривычные к подобному обращению, те злобно огрызались в ответ.
Март смотрел.
И чем больше он видел, тем больше ему казалась бессмысленной вся беготня Игоря, все его попытки как-то организовать погрузку, командовать ею. Уроды прекрасно справлялись сами, и этот человечек, вдруг ставший маленьким и жалким на фоне гигантских боевых машин, был лишним здесь. Танки заходили в вагон один за другим, молча и целеустремлённо. Ищейки сами подбегали к ним перед погрузкой и покорно терпели, когда громадная ладонь хватала ошейник, дёргала, направляя вперёд, на пандус. Нервные твари придушенно скулили, безропотно следуя за своими хозяевами в прохладную полутьму товарных вагонов. Лишь по облакам пара, вырывающимся наружу, можно было понять, что вагон уже полон Уродами. Все они будто подчинялись единой воле, следуя её приказам и вовсе игнорируя попытки Игоря как-то по-своему упорядочить происходящее.
Когда погрузка была почти закончена, Март отошёл от стены. Игорь, утомлённый собственной беготнёй, стоял у состава, молча наблюдая, как последняя пара танков тянет вверх по деревянному настилу повизгивающих от страха ищеек. Его люди закрывали двери двух загруженных вагонов. Над крышей одного вился уже едва заметный белёсый дымок. Люди Игоря, погрузившиеся с Уродами и обязанные присматривать за ними всю дорогу до Спасённого города, растапливали печь. Никто не знал, умеют ли Уроды обращаться с огнём. И все понимали, что в Спасённом городе кто-то должен будет командовать ими. Лек предпочёл не рисковать, отпуская тварей одних.
На платформе стало вдруг необычайно свободно.
— Как они поедут, Игорь? — спросил Март, глядя в посеревшее, измученное лицо с крупными каплями пота на висках, — через Депо?
— Через Депо, — ответил Игорь, не отрывая взгляда от танков. — Других путей нет, — голос его звучал раздражённо.
— В Депо есть кто-нибудь? Ты проверял?
Один из танков, наконец, затащил ищейку внутрь вагона. Человек из охраны вагона подошёл и, приподняв, откинул в сторону деревянный пандус. Тот громыхнул, и вторая ищейка завыла жалобно, принявшись упираться. Девочка, всё так же внимательно следившая за погрузкой, едва заметно качнулась вперёд, и тварь затихла вдруг, позволив протащить себя вплоть до тёмного провала двери.
— Я послал людей перевести стрелки. Они никого там не видели. Зима, — Игорь безразлично пожал плечами. — Зимой в Депо делать нечего.
— Ты точно уверен, Игорь? — повторил Март, глядя, как бесшумно захлопываются раздвижные двери вагонов. Бывший Губитель помедлил с ответом. Он опирался на опыт предыдущих лет. Зимою банды покидали относительно стабильные районы: уходили прочь от водоёмов, оставляли глубокие овраги и балки. Шли туда, где скорее можно было ожидать сдвигов и выбросов артефактов с Терры: еды, одежды, оружия и лекарств. Страх умереть от голода был сильнее страха погибнуть при очередном смещении реальности… Но этой зимой всё было иначе.
— Нет, — наконец выдохнул Игорь.
— Понятно, — Март развернулся, шагнул к поезду, давая знак леканам, стоявшим по периметру в охранении, и краем глаза замечая, как хватается за перила девочка, занося ногу над металлической лесенкой, как меняется лицо Игоря, выдавая запрятанный глубоко страх.
— Март! Стой! — Игорь выкрикнул это громким шёпотом, но Март уже шёл к головному вагону, и гарпии зашипели, выставив свои неправдоподобно длинные когти, а девочка обернулась, убрав ногу с подножки.
К вагону они подошли одной большой группой: Март и шестеро леканов чуть позади. Остановились на почтительном расстоянии. Гарпии смотрели угрожающе, щерили подпиленные треугольником зубы, демонстрируя готовность напасть в любую секунду. Два танка сдвинулись ближе, почти закрыв собой крохотную фигурку ребёнка, но та выглядывала из-под руки одного из гигантов, и взгляд её был устремлён на Марта. Лекан снова почувствовал, как мучительно неприятен этот взгляд, но заставил себя смотреть прямо.
— Мы сопроводим вас до Депо, — сказал Март, глядя в глаза Девочке. — Будем охранять поезд, — добавил он, не уверенный, что его понимают. — Комбинат осаждён. В Депо может быть ловушка. Лек захочет убедиться, что вы благополучно покинули Город. — Март с трудом заставил себя заткнуться. Этот ребенок нервировал его.
Девочка всё так же молча смотрела взгляд к взгляду, но Март заметил, как расслабились напрягшиеся мышцы танков. Губы гарпий перестали дрожать, обнажая уродливые, подточенные треугольником зубы, хотя раскрытые ладони всё ещё смотрели вверх, и длинные когти угрожающе метили в живот.
— Двое вперёд, двое назад, Шед и Кальдер остаются со мной. Найдите удобное место на крыше. Будем охранять этот вагон, — добавил Март специально для Девочки и услышал, как скрипнул зубами Игорь.
Девочка скользнула безразличным взглядом по лицам и, развернувшись, снова схватилась за поручень. Март кивнул, подтверждая отданный приказ. Сам же шагнул скорее к вагону, с трудом преодолевая невольный страх перед выставленными когтями гарпий. Живот у леканов, в отличие от спины, не был бронирован, и эти когти могли доставить пару неприятных моментов. Но ему нужно было остаться с Девочкой наедине. Попытаться предотвратить чудовищную ошибку, допущенную Леком. Или хотя бы понять, что нужно Уродам в Спасённом городе. И гарпии молча посторонились, уступая дорогу. Удивляясь собственному безрассудству, Март прошёл мимо танков и ступил на подножку, забираясь в вагон. Следом, заставляя поторапливаться и пыхтя как паровоз, лез танк. Март одним рывком запрыгнул внутрь, в три шага миновал короткий тамбур с непременным бойлером и маленьким купе в две полки, толкнул плотно прикрытую дверь, переступил небольшой порожек и огляделся.
В вагоне было на удивление тепло, светло и свободно. Ярко горели электрические лампы под потолком, освещая просторное помещение пассажирского вагона с полностью снесёнными перегородками. Лишённое мебели, заваленное гимнастическими матами, распространявшими специфический запах перегретого кожзама, застарелого пота и хлорки, оно казалось ещё больше, чем было на самом деле. Точно так же, как и снаружи, изнутри вагон был обшит сталью. Март вполне оценил толщину брони. Игорь постарался на совесть. Сварные швы были тщательно зачищены. Крошечные оконца, оставленные под самым потолком — плотно занавешены тёмной тканью. В дальнем конце вагона виднелась другая дверь, во второй тамбур, и в санузел, расположенный там. От радиаторов, протянувшихся вдоль обеих стенок вагона, шли волны тепла. Март подумал, что здесь гораздо теплее, чем это требовалось бы для обычного человека, но Девочка, кажется, чувствовала себя вполне комфортно.
Она сидела, поджав ноги, на матах меж двух вольготно раскинувшихся на пузе ищеек, и смотрела на Марта снизу вверх, поглаживая плешивые затылки тварей, полуспрятанные под плотными кожаными масками, закрывающими всё лицо. Март заметил крупные капли пота на верхней губе одного из Уродов. Второй полностью зарылся головой в источающие тяжкий смрад маты. Лекан почувствовал, что его выворачивает наизнанку. Комом встав в горле, поднялась волна отвращения, и стоило труда подавить это внезапно нахлынувшее чувство. А ведь ему казалось, что он уже давно привык к Уродам, научился спокойно переносить их соседство…
— Вагон хорошо защищён, — начал Март, отдавая дань усилиям Игоря, — но если в Депо остались люди, они могут попытаться остановить состав. Комбинат осаждён, за каждым нашим шагом следят. Я хочу быть уверен, что поезд выйдет из Города без происшествий.
— Хорошо, — ответила Девочка, и Март вздрогнул. Он не ждал ответа, хотя страстно желал, чтоб она заговорила с ним. Голос её вопреки ожиданиям оказался самым обыкновенным, тонким голосом едва начавшей взрослеть девчонки, с едва заметной хрипотцой, будто после недавно перенесённой простуды. Но глаза её оставались все так же пусты и безразличны. Март прочистил внезапно пересохшее горло. Он понял вдруг, что совершенно не представляет, о чём ему говорить. Он забыл, зачем так рвался сюда, что хотел сказать этому ребёнку, посланному в единственное известное ему мирное людское поселение, чтобы основать там гнездо. Он просто смотрел в эти глаза, не в силах отогнать наваждение. Этот взгляд был знаком ему. До боли. До слёз.
Она сама заговорила с ним.
— Ты Март? — спросила она всё так же хрипловато и, получив утвердительный кивок, добавила, — я много слышала о тебе.
Март снова кивнул, не представляя, где и что она могла о нём слышать. Он никогда не видел, чтобы Уроды разговаривали друг с другом, и не мог представить их сидящими вокруг костра и слушающими городские байки.
— Я благодарна тебе, — продолжила Девочка, заставив Марта вновь вздрогнуть. Её голос оставался ровным и бесстрастным. — Если бы не ты, я никогда не смогла бы покинуть Улей.
Март потрясённо молчал. Сказанное просто не укладывалось у него в голове.
— Почему? — наконец сумел выдавить он, вкладывая в одно это слово всё, что хотел спросить.
— Раньше не было таких, как я, — ответила Девочка, все так же глядя в глаза. И Март ничего не мог прочесть в этом дистиллированном взгляде. — Теперь есть. — Её ответ не имел для него никакого смысла. Она смотрела молча, не мигая.
Дверь дёрнулась, сильно ударив лекана в спину, и он поспешил шагнуть с прохода в сторону. В узкий для его туши проём с трудом протиснулся танк. Окинул помещение беглым взглядом из-под тяжёлых надбровных дуг, прошёл дальше и шумно опустился на маты рядом с Девочкой, сразу заняв добрую половину пространства. Одна из приснувших было ищеек беспокойно мотнула головой, пробуя воздух длинным чувствительным носом. Поскуливая, ткнулась слепой мордой в твердокаменное бедро танка, и тот сграбастал её за ошейник, бесцеремонно, как котёнка, подтянул ближе, положив голову твари себе на колени. Марта вновь передёрнуло от отвращения. Он понял, что не в силах больше находиться здесь.
— Мы останемся снаружи и предотвратим возможную опасность, — пробормотал Март, проведя ладонью по лбу. Только теперь он понял, что лицо его заливает пот. Но искусственные глаза лекана не реагировали на соль, и лишь на губах угадывался её горьковатый привкус. Март рванул воротник куртки, почувствовав, что задыхается здесь, и, стремительно развернувшись, шагнул за порог, в тамбур. Ему было дурно. Ничего подобного он не испытывал уже многие, многие годы. Он почти забыл уже, что такое обычные человеческие слабости, и теперь его трясло, как в лихорадке. Ввалившись в тесное полукупе проводника, он упал на нижнюю полку, откинувшись к стене и пытаясь отдышаться. Он должен был прийти в себя, прежде чем возвращаться к своим. Нельзя было выходить так ни к леканам, ни тем более к Игорю и его людям. Рядом, загромождая и без того ограниченное пространство, высились штабелями коробки. Бездумно, подчиняясь инстинктам, Март надорвал картон и увидел округлые, блестящие бока консервных банок. Лек действительно серьёзно вложился в этот поезд. Запасы продовольствия на Металлургическом комбинате подходили к концу, а он снабжал едой Уродов. Март отметил это машинально, как отметил бы перемену погоды или приход ночи — не задумываясь.
Мимо, боком протискиваясь в узком пространстве тамбура, прошёл ещё один танк. Гарпия, следовавшая за ним по пятам, бросила взгляд в приоткрытую дверь и замерла, заметив надорванную коробку. Дрогнула верхняя губа, обнажив острые зубы, раздалось угрожающее кошачье шипение. Март ответил ей безразличным взглядом. В голове крутилось одно: «Я благодарна тебе. Если бы не ты, я никогда не смогла бы покинуть Улей.».
«При чём тут я?» — спрашивал он себя, теряясь в догадках.
«Раньше не было таких, как я. Теперь есть», — сказала Девочка.
Март почувствовал, что его снова прошиб холодный пот.
— Да что же это… — пробормотал он сквозь зубы, поднимаясь на ноги.
Тварь в дверном проёме не стронулась с места, лишь крепче сжала вцепившуюся в дверной косяк ладонь. Длинные остро заточенные когти заскребли по металлу, прочерчивая четыре глубоких борозды.
— Пошла вон, драная кошка, — прошептал Март тихо, почти беззвучно, глядя гарпии прямо в глаза, и та отступила вдруг, шагнув вбок, позволяя ему выйти из тамбура наружу.
Свежий морозный воздух окончательно привёл его в себя. Март повёл ладонью, вытирая пот со лба. Почувствовал, как взмокли волосы, и глубже надвинул капюшон на глаза.
— Март! — окликнули сверху, и он поднял взгляд.
Шед расположился на крыше. Сидел прямо над сцепкой, упираясь одною ногой в заднюю стенку локомотива.
— Кальдер сзади, на том конце вагона, — ответил Шед на невысказанный вопрос Марта. Тот молча кивнул.
За спиной его стоял Игорь. Марту не нужно было оборачиваться, чтобы увидеть, как гневно раздуваются ноздри этого человека, как тот пытается, и не может сдержать рвущуюся наружу злость. Он слышал это в тяжёлом дыхании Игоря, в том, как скрипели его плотно стиснутые зубы. А ещё он чувствовал страх. Верхним чутьём, так, как чувствуют страх собаки. От Игоря за километр разило диким, неконтролируемым ужасом.
Для разнообразия сейчас он боялся не лекана.
— Что? — спросил Март, обернувшись.
— Как ты смел? — Игоря трясло от ярости. — Как ты посмел?!
— Что? — повторил Март, спокойно глядя взгляд к взгляду.
Бывший Губитель, предатель и ренегат шумно выдохнул через нос. Глаза его опасно сощурились, он крутанулся на каблуках и пошёл прочь из ангара, махнув рукой своим людям. Март проводил его задумчивым взглядом. Игорь вёл двойную игру. Теперь это было совершенно ясно. Предавший однажды, будет предавать снова и снова. Игорь нашёл себе более могущественных хозяев. Понимал ли это Лек? Март не мог бы ручаться.
Поезд дёрнулся. Загремели сцепки. Март выкинул из головы все лишние мысли. Он взялся провести этот состав через Депо. Обо всём, что случилось, он подумает позже. В пару рывков он забрался на крышу. Шед подвинулся, уступая место. Приподнявшись, можно было увидеть два тёмных силуэта, резко выделявшихся на фоне яркого света в кабине машинистов. Март бросил взгляд через плечо. Там угадывалась фигура Кальдера. Остальные двое были слишком далеко, чтобы их можно было рассмотреть отсюда.
Поезд дёрнулся ещё раз, и Март почувствовал, как состав медленно стронулся с места. Они выходили из ангара под открытое небо, сверкавшее яркой россыпью звёзд. Тучи рассеялись, и ровный лунный свет заливал искрящуюся снежную пустошь. Корпуса ангаров в этом сплошном белом сиянии казались чёрными пустыми провалами в никуда. Путь, проложенный по территории Комбината, был предусмотрительно очищен от снега, но едва машина миновала ворота ангара, локомотив содрогнулся, и Март увидел, как раскрываются боковые крылья гигантского отвала. Шед невольно присвистнул.

Глава 6

Локомотив шёл по территории комбината, не спеша набирать ход. Сидя на крыше первого вагона, Март смотрел, как по левую руку мелькают куцые пни. Раньше берег пруда был густо обрамлен деревьями. Но как только вода покрылась коркой льда, достаточно крепкого, чтобы выдержать вес человека, Лек приказал вырубить лесополосу. По льду на Комбинат могли пожаловать незваные гости. Густой кустарник пошёл на растопку, когда ударили первые декабрьские морозы. Справа медленно уходила назад приземистая круглая тумба — гигантская заводская труба. Ещё осенью из неё валил густой белый дым. Сегодня полная луна заглядывала в пустое чёрное жерло.
Март плотнее упёрся ногой в заднюю стенку локомотива. Под этим вдруг прояснившимся небом, посреди снежной пустыни они были как на ладони. Может быть, стоило подождать, пока небо не затянет снова тучами, пока вновь не пойдёт снег, хоть немного скрыв их с глаз. Но Лек, очевидно, спешил. Защищать стены комбината с каждым днём становилось всё трудней. Скоро они не смогут сдерживать рвущийся внутрь Город, и им придётся отступить к внутреннему периметру. И каждый понимал: отступление смерти подобно. Им уже не хватало людей на стенах, а осаждающих становилось всё больше и больше. Скал, потеряв осенью добрую половину банды, набирал бойцов без разбору. Бритый главарь Губителей обещал людям богатую добычу. О сокровищах Лека ходили легенды. Поговаривали, что даже в крысиных схронах не набралось бы столько добра, сколько прячет Лек в ангарах комбината. Скал с лёгкостью обещал накормить каждого, ибо знал наверняка — далеко не каждый доживёт до того дня, когда придётся выполнять обещанное. Но люди шли к нему. Зима не оставляла им другого выбора.
Зима и мёртвые волки, которых Лек выпустил в Город с наступлением холодов. Теперь даже Март ходил по улицам с опаской. Проклятые бестии не разбирали, человек ты, или свой брат-лекан. Они убивали, ослеплённые неутолимой жаждой крови. Сбиваясь в стаи, они охотились на жителей Города, порою просто загоняя тех до смерти.
У обитателей Города было что предъявить Мастеру Леку.
Март поручился бы: просто так этот поезд через Депо не пропустят. Он пожалел, что не исследовал Депо, когда у него была такая возможность. Одно из немногих стабильных мест Города, Депо никогда не подвергалось воздействию сдвига. Может быть, стоило взять с собой Игоря — тот сам говорил, что облазил там всё. Март оглянулся. Ангар остался далеко позади. Им придётся положиться на себя и на удачу.
Март снова посмотрел вперёд. Они приближались к разобранному участку железнодорожного полотна. Пользуясь тихим ходом поезда, Март встал во весь рост. В лицо ударил ледяной ветер. Оказалось вдруг, что вагон ощутимо качает, а подошва чуть скользит по промёрзшему металлу. Зато так он видел и бетонную стену, отделявшую комбинат от Города, и распахнутые ворота, и восстановленный участок полотна за ними. Снег едва припорошил чёрную перекопанную землю. Чтобы восстановить путь в такой мороз, когда почва заледенела, требовалось немало людей и усилий. Банды Города не могли не знать о том, что здесь творится.
— Если вдруг будет драка, — Март снова сел, — смотри аккуратнее, крыша скользкая.
— Думаешь, придётся драться? — спросил Шед.
— Обязательно, — ответил Март.
Шед сплюнул.
Поезд ещё замедлил ход. Вагон резко дёрнуло на стыке рельсов. Март смотрел, как мимо медленно проплывает невысокая бетонная ограда, укреплённая изнутри, где брёвнами, где металлическими конструкциями, собранными со всей территории комбината, и служившими когда-то совсем иным, мирным целям. Люди на стенах провожали состав безразличными взглядами. Пока на комбинате оставалось оружие и боеприпасы к нему, для охраны периметра было достаточно пары человек с автоматами. Но на ворота Лек поставил с десяток бойцов. Март одёрнул себя. Охраной комбината занимался Игорь. Это были его люди, а не люди Лека. Теперь стоило помнить об этом. Люди Игоря родились здесь, в Городе, и не представляли мира вне его. Наверняка никто из них не верил, что состав вернётся. Когда-то среди схарматов было много тех, кто приехал сюда из монастыря Спасителя на первом, созданном подмастерьями Лека поезде. Город убил их всех. Март давно не видел знакомых лиц. Остался только он, да ещё несколько леканов из самой первой созданной Леком партии. Март знал, на комбинате поговаривают, будто лековы твари захватили власть над своим создателем и вертят им, как пожелают… Насколько всё было бы проще, если б это действительно было так.
Состав миновал стену, и позади послышался скрип закрываемых ворот. Поезд снова сильно тряхнуло на новом стыке, там, где проходила граница старого и восстановленного полотна, и он вновь прибавил ход, теперь разгоняясь по-настоящему. Полоса, очищенная от снега, кончилась. Гигантский отвал врезался в наметённые за сутки не прекращавшегося бурана сугробы, и из-под стальных лезвий полетели первые хлопья снега.
Шед сдавленно выругался.
— Ничего себе, — пробормотал Март.
Лучшей защиты нельзя было и представить. Любой, кто попытался бы добраться до поезда, был бы погребён под грудами снега. Морщинка, отчеркнувшая высокий лоб лекана, разгладилась. Спереди, от кабины машинистов, раздался пронзительный свист и улюлюканье. Март невольно улыбнулся. Может кровь по их жилам и гнали искусственные сердца, созданные подмастерьями Лека, но сами они оставались людьми, и ничто человеческое было им не чуждо. Он и сам чувствовал едва сдерживаемую радость. Не каждый день удаётся прокатиться вот так, с ветерком. Март вспомнил вдруг Игоря, обмолвившегося о том, что, когда танки толкали локомотив от Депо к комбинату, он ехал в кабине машиниста. Значит, и Игорь не был чужд простых человеческих радостей…
Вложив два пальца в рот, Шед свистнул в ответ и рассмеялся.
— Кончай веселье, — одёрнул его Март. Кто-то должен был сохранять серьёзность.
Поезд разогнался так, как не смогла бы разогнаться ни одна дрезина. Снег, отбрасываемый отвалом по обе стороны локомотива, стал сплошной стеной, и ни впереди, ни по бокам уже ничего нельзя было рассмотреть. Лишь столбы, торчавшие вдоль железнодорожного полотна, с пугающей скоростью убегали назад, выныривая вдруг из непроницаемой белой пелены и вновь растворяясь в ней. Поезд шёл по широкой дуге, вдоль берега озера, и трубы комбината скрылись из виду. Впереди лежала глубокая балка. Миновав её, поезд выйдет в Депо. Длинный участок в пару-тройку километров, и лишь тогда они могут быть уверены, что состав покинул пределы Города.
— Пройдём балку, смотри в оба! — крикнул Март, вцепившись в плечо Шеда.
За балкой ветка, перекинутая от комбината к Депо, вплеталась в сложное разветвление крупного железнодорожного узла. Если и ждать засады, то именно там, на въезде. Только Игорь и его люди знали, по какому из десятков путей двинется поезд, войдя в Депо. Засада будет или здесь, или на выезде. Проходя Депо, поезд вынужден будет сбросить ход. Март понятия не имел, что случится, если поставить на пути состава один из вагонов, которые ржавели в Депо сотнями. Оставалось надеяться, что Игорь был достаточно осторожен и сумел сохранить в тайне само существование локомотива.
Шед кивнул. На губах его всё так же блуждала улыбка. Он наслаждался звёздною ночью, ветром, бьющим в лицо наотмашь, и хлопьями снега из-под колёс. А впереди их ждала хорошая драка. Не так уж часто леканам предоставлялась возможность почувствовать себя по-настоящему живыми. Март снова хлопнул Шеда по плечу.
Заводской пруд остался далеко позади. Состав вошёл в балку. Справа и слева беспорядочной грудой громоздились останки обрушенного моста. Выше по крутому склону смотрел в небо уцелевший пролёт. Март внимательно вглядывался в щербатый край, нависший высоко над полотном железной дороги. Если банды выставили там пост, то в Депо уже знают об их приближении. Но на мосту не было видно ни малейшего движения. Ветер сметал снег с неровно обрезанного края, и, искрясь в лунном свете, тот тихо кружился, не спеша опускаться на землю. Может быть им повезёт, и засады всё же не будет…
Поезд снова дёрнуло, и состав вдруг ещё прибавил ходу, так что засвистел в ушах ветер. Март ещё крепче упёрся ногой в заднюю стенку локомотива. Вцепился ладонью в металлическую скобу на краю крыши. Раньше, когда они ездили в Депо на дрезинах, здесь, перед развилкой, всегда приходилось тормозить. Значит, теперь что-то пошло иначе.
Поезд тряхнуло с новой силой. Казалось, состав подпрыгнул на рельсах, а в стороны вместе со снегом полетели темные щёпы. Что бы ни преградило им путь, гигантский ножевой отвал вдребезги раскрошил препятствие. Поезд нёсся с такой скоростью, что рельсы стонали под его напором. А ледяной ветер жёг лицо, заставляя опускать голову.
Путь зазмеился, ветвясь. Поезд вздрагивал, проходя стрелки. Мимо побежали гниющие остовы вагонов. Они вошли в Депо. Откуда-то от кабины послышался шум борьбы, но за хлопьями летящего во все стороны снега ничего не было видно. Шед дёрнулся было вперёд, но Март вновь положил руку ему на плечо. Их задача — вагон с девочкой. Те двое, что охраняют кабину машиниста, справятся сами. Раздался резкий крик, оборвавшийся внезапно на самой пронзительной ноте, а затем мимо в снежном вихре промелькнуло, упав под колёса, безжизненное тело.
Переплетение рельсов стало ещё гуще, и поезд, наконец, чуть сбавил ход. Потянулся по одну сторону бесконечный перрон. Дальше виднелись ангары. Мелькнуло, и тут же скрылось за длинной чередой ржавых вагонов разрушенное кирпичное здание вокзала. Там обычно гнездились банды. Марту показалось, будто он заметил проблески огня на чёрных стенах станции. Он поднялся, чтоб взглянуть поверх вагонов. Там по платформе бежали люди, а вот впереди…
— Мост! — закричал Март.
Как он мог забыть! Переходной мост, перекинутый от платформы к платформе. Шед вскочил на ноги рядом. На губах его играла улыбка. В грудах летящего во все стороны снега поезд мчался прямо на мост. Ярко освещённый со спины, на перилах вырисовывался силуэт готового к прыжку человека. Другой висел, зацепившись рукой за металлическую трубу, поставив ногу на закраину моста. Третий навалился животом на поручень и искал подошвой опоры. По лестнице к ним бежала подмога.
— Вниз! — крикнул Март. — Сбрасывай всех вниз!
Шед кивнул, и Март отбежал к середине вагона. Шед будет контролировать голову, Кальдер — хвост, а он постоит тут.
Поезд снова дёрнуло, откуда-то спереди послышался оглушающий скрежет, состав ещё замедлил ход, и когда локомотив вошёл под мост, первый человек спрыгнул. Март не увидел, что с ним сталось. Локомотив пулей проскочил дальше, и люди посыпались на крышу вагона как горох. Март сжал кулак. Костяшки пальцев ощетинились стальными пластинами. Кто-то выстрелил в него. Арбалетный болт отскочил от нагрудной брони.
— Лекан! — завопили из толпы, но это лишь подстегнуло нападавших.
Из-за спины раздался разъярённый рык Кальдера. У Марта не было времени, чтоб оглянуться, посмотреть, что там. Он ринулся навстречу противнику. Подсел под того, что нёсся с топором наперевес и, подняв на плечо, отбросил в сторону. Кулак врезался в переносицу второго. Человек отшатнулся, ладонями закрывая окровавленное лицо. Под рёбра ткнулся, и заскрежетал по металлическим пластинам нож. Март сломал нападавшему руку, и тот, скуля, рухнул навзничь. Чуткое ухо уловило свист приближающейся дубинки раньше, чем та ударила в затылок. Март присел. Шипастая дубина сдёрнула с головы капюшон куртки. Треск рвущейся ткани казался оглушающим. Лекан развернулся и из полуприседа боднул противника головою в живот. Рука сама схватила за ногу, резко рванув на себя, и грузная туша рухнула спиной на крышу вагона. Дубинка отлетела в сторону, задев по пути кого-то. Вскрик боли сменился грязными ругательствами. Не оглядываясь, Март ударил ботинком в голову. Стальной подносок проломил череп с сухим, неприятным треском. В такие моменты Март хотел бы, чтобы слух его не был таким острым.
На крыше вагона оставались ещё четверо. Один, со сломанной ногой полз на руках к краю с явным намерением скатиться вниз и тем спасти свою жизнь. Март не помнил, как сломал ему ногу. Возможно, это случилось в первые секунды свалки, а может, это постаралась дубина, валявшаяся тут же.
Двое других держались поодаль. Третий стоял за спиной. Март ждал, не спеша нападать. Крыша вагона в чёрных разводах свежепролитой крови стала невероятно скользкой. Март чувствовал, что с трудом удерживает равновесие. Мокрые подошвы разъезжались в стороны. Пытаясь подстроиться под монотонное качание состава, принять более устойчивую позу, он чуть согнул ноги в коленях. Стоя полубоком, следил и за теми, что наступали спереди, и за тем, что пытался зайти сзади. Движения их стали предельно выверены и осторожны. Они тоже видели, что стоит он посреди кровавой лужи, и с трудом держится на ногах. Медлить дальше было нельзя. Март прыгнул раньше, чем противник решился напасть. Метнулся к ближайшему, почувствовав, как предательски скользнула подошва, почти упал на него, вцепившись в одежду, и повалил, с силой ударив головой о железную крышу.
Тут же откатился в сторону. Как раз вовремя, чтобы нож, целивший в незащищённый затылок, вонзился в живот упавшего. Не пытаясь встать, Март ударил ногами по ногам нападавшего, подсекая, и тот рухнул рядом. Перекатившись на колени, лекан схватил руку с ножом. Человек закричал. Железная хватка дробила кости. Нож упал, звякнув, Март разжал пальцы. Оставался ещё третий. Но когда лекан приподнялся, сев, то увидел гарпию и безжизненное тело, обвисшее на её длинных когтях.
Она проткнула его насквозь. Вонзила когти в спину так, что из-под ладоней человека, прижатых к животу, сочилась кровь. Какую-то долю мгновения ошеломлённый лекан смотрел, как приподнимается на цыпочках пронзённый, тщетно пытаясь избегнуть невыносимой боли, а потом тварь стряхнула тело себе под ноги. Человек упал, и изо рта его сплошным потоком хлынула кровь.
Март, всё так же сидевший на крыше, невольно отпрянул. Подальше от чёрной, блестящей лужи. Тварь ощерилась, обнажая подпиленные треугольником зубы, и розовый язык тронул коготь, пробуя густую, ещё тёплую жидкость на вкус.
Март сам не понял, как очутился вдруг на ногах. Ладонь его сжимала горло твари. Он не думал, сумеет ли гарпия пробить его броню, слабо защищённый живот, это его сейчас не заботило. Глаза застлала сплошная пелена ярости. Пальцы, только что раздробившие кость человека, медленно сжимались. Ещё чуть-чуть, и нелюдь умрёт…
Лицо гарпии посинело, глаза вывалились из орбит, но смертельно опасные руки-когти, способные проткнуть человека насквозь, висели вдоль тела как плети. Тварь даже не пыталась сопротивляться. А потом лекан почувствовал, как под ладонью движется, силясь протолкнуть воздух, гортань.
— Не… тронь… её, — скорее угадал, чем услышал Март.
Он разжал пальцы. Захлебнувшись воздухом, гарпия рухнула ему под ноги. Стараясь ступать осторожно, чтоб не поскользнуться в лужах крови, он сделал шаг, и ещё шаг назад. Тварь не пыталась встать. Лежала, задыхаясь от кашля и беспомощно скребя когтями по крыше.
— Что случилось? — спросил Шед, вынырнув внезапно из-за плеча, и Март вздрогнул от неожиданности.
— Ничего, — ответил он, подняв, наконец, взгляд от твари.
Депо осталось далеко позади. Поезд шёл по заснеженной белой равнине. Отсюда как на ладони был виден весь город. Аспидно-чёрный серп, отделявший сверкавшую снегом землю от сверкавшего звёздами неба.
— Где Кальдер? — взгляд Шеда заметался от тела к телу. На щеке лекана красовались ярко-алые разводы, но длинный шрам, рассёкший скулу, уже успел затянуться тонкой розовой нитью. Час-два, и от него не останется ни следа, ни памяти.
— Слышал его в начале схватки, — ответил Март, — потом было не до того.
Он осторожно обогнул сипящую тварь и пошёл по крыше, сбрасывая тела вниз. В конце вагона нашлась ещё пара трупов, но никаких следов лекана.
На крыше следующего вагона стоял Штефан, один из тех, кто должен был охранять хвост поезда. Руки его были в крови, на скуле красовалась широкая ссадина.
— Как у вас? — спросил Март.
— Чисто, — ответил Штеф, потирая скулу тыльной стороной ладони. — Где Кальдер?
Март пожал плечами.
— Может, мёртв, а может, упал. Надеюсь, найдём его по пути обратно.
Поезд дёрнуло, и ноги вновь предательски заскользили. Март невольно присел, коснувшись пальцами крыши, выругался сквозь зубы. Состав замедлил ход, из-под колёс послышалось шипение, поднялись клубы пара, поезд снова содрогнулся и остановился.
Март взглянул на Штефана и дернул головой, приказывая спускаться. Спрыгнув в сугроб, первым делом очистил подошвы от крови. На сверкающем белом насте остались два длинных грязных следа. Умыл лицо снегом, стряхнул с ладоней порозовевшие хлопья. Потом они вдвоём пошли к локомотиву.
Там уже стояла девочка в окружении своей свиты. Ищейки боязливо жались к её ногам. Одна из гарпий равнодушно смотрела, как два танка помогают Шеду спустить с крыши вагона её придушенную сестру.
— Спасибо, — кивнула девочка, увидев Марта, и тот невольно содрогнулся. Значит, ему не показалось. Там, на крыше, гарпия действительно пыталась сказать: «не тронь её».
Какой-то человек вышел из-за полупогребённого под снегом отвала, и, проваливаясь в сугробах по пояс, побрёл к ним.
— Там вагон впереди на рельсах, надо убрать его как-то, — бормотал он, с трудом передвигая ноги. — Поставили его на въезде в Депо. Думали, это остановит поезд. Ха!
Девочка кивнула, и один из танков стронулся с места. Пошёл, раздвигая снег собственным телом. Огромные ножищи вытаптывали широкий путь. По этой проложенной танком тропинке они обошли завязший в снегу поезд.
Перед ним, наполовину вспоротый гигантским ножевым отвалом, будто насаженный на острие клинка, действительно стоял полусгнивший грузовой вагон. Остался лишь остов да колёсная ось.
— Если сделать рычаг… — начал было человек в промасленной спецовке и замолк, когда танк подошёл и, нагнувшись, ухватился ладонями под днище вагона.
Колени урода чуть согнулись, мышцы на спине и плечах вздулись, выступили вены, напряглась бычья шея. Танк взрыкнул, приподнимая вагон, снимая его с ножевого отвала. Колёса стукнули по рельсам, выбив искру. Танк распрямился. Из ноздрей его клубами валил пар. Март увидел испарину, выступившую на складчатом загривке.
А потом Урод снова нагнулся и одним сильным, плавным движением опрокинул вагон набок.

Глава 7

Они нашли Кальдера совсем недалеко от Депо. Вернее, то, что от него осталось. На просторной вытоптанной площадке рядом с полотном железной дороги лежало, распластавшись, обезглавленное тело. Снег вокруг был пропитан кровью. Март долго бродил вдоль путей, пытаясь понять, скольких убил лекан, прежде чем ему отсекли голову, но следов было слишком много. Выжившие, сколько бы их ни было, ушли назад по шпалам, унеся с собой трупы. Город знал: любой мертвец, оставленный без присмотра, может превратиться в мёртвую лекову тварь. Тела жгли, топили, оттаскивали глубоко в зоны сдвигов — любыми средствами пытались лишить мастера Лека рабочего материала для создания бессмертных солдат. Но никогда раньше Губители не забирали в качестве трофея голову убитого ими лекана. Март поджал тонкие губы.
Шед, разбивавший ботинком сугробы поодаль, будто голова могла случайно туда закатиться, сдавленно ругался сквозь зубы. Штефан проверял одежду убитого. Ещё двое бесцельно бродили рядом.
— Оставь, — сказал Март, сам толком не зная, к кому он обращается. — Без толку.
— Карманы обчищены, — ответил Штефан, поднимаясь на ноги.
Шед бросил взгляд через плечо и зло пнул очередной забрызганный кровью сугроб.
— Без толку, — согласился он, оглядывая простёршуюся вокруг снежную равнину с грязно-серой неровной каймой Города у горизонта. За спиной чернела неприступная стена сосен. Было слышно, как поскрипывают на морозе ветви. Непривычная тишина заставляла беспокойно оглядываться через плечо. — Они забрали голову. — Март услышал, как скрипнули зубы лекана. Но чуткий слух различил и внезапную дрожь в голосе.
Он и сам боялся. Глядя на безжизненное тело у своих ног, он прекрасно понимал: может быть, Кальдер ещё жив. От этих мыслей волосы на руках становились дыбом. Никто из них не думал, чем может обернуться подаренное Леком бессмертие. Март проследил взгляд Шеда, качнул головой.
— Нет. В Депо мы не пойдём.
— Он там, — сказал Шед, всё так же глядя на кривой окаём Города.
— Да, — согласился Март, — он там. И они ждут нас.
Ещё осенью пятеро леканов могли бы беспрепятственно пройти по любой улице Города, и никто не посмел бы встать у них на пути. Сегодня всё изменилось. Доведённые до последней степени отчаяния люди забыли страх. Они готовы были голыми руками рвать лековых тварей. И от этого тоже становилось не по себе.
— Найдём обходной путь, — продолжил Март, мысленно представляя территорию, окружавшую Комбинат. Проще всего было бы обойти Депо по замёрзшему льду озера, но и там их, без сомнения, тоже будет ждать засада. Открытое, выбеленное снегом пространство просматривалось на многие километры, а пологий берег укрывали густые заросли иссохшего камыша. При желании там можно было б спрятать не один десяток бойцов.
По левую руку от железной дороги тянулся сотрясаемый сдвигами жилой сектор. Полоса препятствий, полная разрушенных домов и поваленных деревьев, некогда выходила к большому крысиному гнезду, оккупированному сегодня людьми Скала. Приземистые, обнесённые забором корпуса с вывеской «Рынок» у входа, смотрели прямо на Комбинат. От ангаров их отделяла лишь глубокая балка с бегущей по дну железнодорожной веткой. Лёжа на крыше административного здания, Март не раз видел блеск оптики на стенах напротив. Там дислоцировалась основная масса осаждающих. Оттуда, как подозревал Март, Скал руководил своей армией.
Март давно хотел наведаться на этот «Рынок».
Он кивнул, приняв решение, и уже через минуту группа леканов бежала прочь от железной дороги, через заснеженное поле в хаос внезапно обрывающихся улиц, непроходимые лабиринты завалов, дрожащее марево зреющих червоточин.
Ярко светила луна. Над мёртвым Городом разливался тоскливый волчий вой. Когда в сплошной стене завалов стали чётко видны змеящиеся чёрные трещины, Март перешёл на шаг, бросил взгляд на часы. Секундная стрелка крутилась как сумасшедшая, минутная — делала полный оборот едва за половину положенного времени. Они входили в опасную зону. Сдвиг мог начаться здесь в любой момент. Мёрзлый наст сменился выгоревшим до черноты, волнами потёкшим асфальтом. В лунном свете ярко блестели кварцевые песчинки. Под подошвой захрустели осколки стекла. Март ступил в тень разрушенного дома, остановился на секунду, бросил через плечо:
— Бегом. Друг друга не ждём, встречаемся на месте. — Нужно было обозначить точку сбора, и Март помедлил ещё немного, вспоминая расположение низких рыночных павильонов, просторно раскинувшихся посреди обширного пустыря. Там, на отшибе ржавела куча контейнеров, а рядом тянулась длинная пятиэтажка. Это было удобное место для наблюдений. — В доме рядом с контейнерами, — решил Март. — На крыше.
— Там может быть пост. — Штефан тоже мыслил на пару шагов вперёд.
Март пожал плечами.
— Убьёте всех. Они и так знают, что мы вышли из Комбината. Пусть теперь знают, что мы вернулись.
Штеф кивнул, и они помчались сквозь развалины. Дорога нырнула под груду битого кирпича и не показывалась больше. Лес, со всех сторон наступавший на город, протягивал сюда свои ветви, пытался зацепиться корнями, но частые сдвиги сжигали деревья дотла, опрокидывали их, выворачивая из земли, бросали поверх осыпавшихся стен. Трухлявые стволы разлетались под подошвой в древесную пыль. Приходилось следить каждый шаг, с осторожностью выбирая, куда поставить ногу, чтоб не провалиться внезапно в глубокую трещину или чёрный провал канализационного люка.
Март скоро потерял из виду свою команду. Он видел только луну, глядящую в одну из труб Комбината, да защищённые металлическими пластинами пальцы, цепляющиеся за каменные обломки разрушенных домов. Здесь было так тихо, что собственное дыхание оглушало. Март двигался, не зная устали, с автоматизмом заведённой машины преодолевая горы строительного мусора. Он думал о вырвавшемся за пределы Города поезде, и ему становилось страшно.
Когда развалины вдруг кончились, сменившись сплошным буреломом, Март бросил обеспокоенный взгляд на часы — стрелки бежали на удивление ровно. Поднял лицо к луне. Трубы Комбината скрылись за высокими кронами сосен, но луна по прежнему была там, маяком указывая верную дорогу. Когда он ступит под сень деревьев, луны уже видно не будет…
Март снова взглянул на часы. Зона по-прежнему оставалась стабильной, это был безопасный путь. По плечам пробежала невольная дрожь. Однажды он уже доверился лесу. Лес забрал у него всё, что ему было дорого.
— Это парк, — едва слышно пробормотал Март, глядя, как плотно сплетаются над головой ветви. Он точно знал, что не покинул черты города. Даже после десятилетий нескончаемых сдвигов, сотрясавших эту землю, неузнаваемо менявших её облик, он знал Город, в котором родился и вырос, как свои пять пальцев. Здесь попросту не могло быть настоящего дикого леса со всеми его ужасами. И всё же лекан невольно замедлил шаг, зорко всматриваясь в тёмную чащу. Тишина звенела в ушах, казалось, он слышит скрип каждой снежинки под подошвой. Мёрзлые стволы пощёлкивали от мороза. Воздух густо пах хвоей. Терпкий аромат успокаивал натянутые до предела нервы. Март почувствовал, как уходит напряжение с плеч.
— Всего лишь парк, — повторил он, когда ноздрей его коснулась тонкая горькая струйка. Так хорошо знакомый запах крови ударил, казалось, прямо в мозг, заставив широко распахнуть глаза.
Он стоял там. Гигантский мёртвый волк — одна из лековых игрушек, выпущенных им на свободу. Морда его по самые глаза была испятнана чёрной, ещё свежей, призрачно поблескивающей кровью. Стальные пластины защищали грудь и загривок. Март сжал ладонь в кулак, почувствовав, как такие же стальные пластины поднимаются над суставами его пальцев, превращая руку в грозное оружие, способное убить человека. Человека, а не такую же лекову тварь, как и он сам.
Зверь глядел безразлично, сыто облизывался — влажно поблескивали ярко-белые клыки. Март старался не думать, что за добычу он нашёл здесь, под сенью деревьев. Он и сам очень скоро мог стать добычей.
Откуда-то издалека, со стороны Депо и Комбината послышался заунывный волчий вой. Зверь поднял окровавленную морду и протяжно завыл в ответ.
Когда волк прыгнул, Март присел, готовясь принять на себя огромную тушу, вонзить ощетинившийся стальными шипами кулак в незащищённое брюхо, но зверь легко перемахнул через голову лекана. Обернувшись, Март успел ещё заметить тёмный силуэт на гребне рухнувшего дома, а потом волк скрылся в развалинах.
Ругаясь сквозь зубы, Март вломился в бурелом, спеша подальше уйти от мёртвого собрата. Снег здесь сошёл на нет, под ногами мягко пружинили осыпавшиеся хвойные иголки. То и дело приходилось перепрыгивать через поваленные деревья и пригибаться под низко нависшими ветвями. Стало так темно, что Март едва видел, куда ступает. Лишь врождённое чутьё не позволило ему сбиться с дороги. Меньше четверти часа понадобилось, чтобы пройти весь парк насквозь, хоть ему и пришлось заложить крюк. Он почуял и по широкой дуге обогнул то место, где пировал волк. Ему не хотелось смотреть на распотрошённые останки несчастной добычи. При виде привычных развалин, тянущихся по обе стороны разбитой, но прямой и относительно свободной дороги, из груди вырвался невольный вздох облегчения. Стараясь держаться в тени полуразрушенных домов, Март сорвался на бег. Ночь была на исходе, луна бледным призраком маячила на небосводе, на востоке угадывались слабые всполохи занимающегося дня.
Он бежал почти час, но когда по левую руку потянулся глубокий провал балки с железнодорожной веткой, прокинутой от Депо, к Комбинату, дыхание его было всё таким же ровным.
Сориентировавшись на местности, Март ушёл от балки в сложные переплетения улиц. Ему нужно было подойти к пятиэтажке так, чтобы его никто не заметил. Снова пришлось искать обходных путей, и это отняло порядочно времени. Выйдя, наконец, к дому, он увидел розовые рассветные отблески в редких уцелевших стёклах верхних этажей. Март не стал заходить в подъезд. Выбрав одно из окон первого этажа, он беспрепятственно пробрался внутрь. Огляделся, стряхивая снег с ладоней. Под окном намело немалый сугроб. Внутри было пусто и гулко. В центре комнаты красовалось чёрное пятно. Кто-то жёг здесь костёр, подпитывая его кусками содранных со стен обоев, но это было очень давно. Даже пепла не осталось, только въевшаяся в бетон копоть.
Как и ожидал Март, дверь на лестничную клетку была снята с петель и унесена прочь. Люди Скала строили укрепления из всего, что только подворачивалось под руку. Выломали даже решётки перил на лестнице. Медленно, прислушиваясь к малейшему шороху, Март пошёл наверх. На крыше кто-то был, чуткое ухо уловило сказанное шёпотом слово, и уже через секунду Март узнал голос — Штефан…
Лаз на крышу зиял, распахнутый настежь. Лестницы поблизости не оказалось, и Марту пришлось прыгать. Пальцы, вцепившиеся в край отверстия, измазались в чём-то липком, в ноздри ударил так хорошо знакомый приторно-сладкий дух. Март легко подтянулся на руках, упёрся коленом и вылез наружу. Рядом валялось обезглавленное тело. «И Шед уже тут», подумал Март с мрачным удовлетворением, не спеша подниматься на ноги. С крыши прекрасно просматривался рынок, но если здесь у Скала был пост, значит, и за крышей могли точно так же присматривать. Просто так, на всякий случай. Вожак Губителей отличался предусмотрительностью.
Пригибаясь, Март побежал на звук голосов. Леканы ждали его в хаотичном нагромождении хлама, служившем укрытием часовым Скала. Шед смотрел с вызовом. Март проигнорировал этот взгляд. Лучше уж труп с оторванной головой, чем рискованная и бессмысленная атака на Депо.
— Что там? — спросил Март, садясь рядом и кивая на противоположный край крыши, откуда должен был просматриваться весь рынок.
— Их стало больше, — в голосе Штефа звучала обеспокоенность. — Мне кажется, они готовятся к штурму.
Март кивнул. Этого следовало ждать рано или поздно. Скал не мог вечно кормить своих людей обещаниями. Зима завершалась лютыми февральскими морозами, летние запасы тоже подходили к концу, и даже в богатых крысиных схронах уже едва ли можно было чем поживиться.
— Я гляну, — шепнул он и, упав на жёсткий полуистлевший рубероид, перекатился к краю крыши.
Утро ещё только занималось, а по всей территории рынка от одного павильона к другому уже сновали люди. Их действительно было гораздо больше, чем ожидал Март. Или разведчики Игоря работали из рук вон плохо, или Скал смог хорошо спрятать своих бойцов… или Игорь намеренно искажал цифры в донесениях. Такой вариант тоже нельзя было сбрасывать со счетов. После этого проклятого поезда Уродов Март уже ни в чём не мог быть уверен.
Внимание его привлекла толпа, собравшаяся у дальнего конца обнесённого укреплённым забором рынка. Взгляд сфокусировался, картинка мгновенно стала чётче. Но даже всмотревшись, он не мог различить, что пряталось за спинами сгрудившихся людей, пока те не расступились.
Там были собаки.
Полудикие боевые псы Зверей.
Огромные молчаливые твари.
Не такие большие, как мёртвые волки, но такие же свирепые и кровожадные. Как и у лековых питомцев, грудь их, голова и плечи были защищены металлическим доспехом. Первые солнечные лучи ярко играли в до блеска отполированных пластинах. Скал не только смог договориться с вожаками Зверей, но и нашёл где-то умельца, склепавшего собакам броню. Армия Скала получила новое смертоносное оружие как раз тогда, когда Лек выпустил своих волков на свободу, и теперь, особенно после сегодняшней встречи, даже Март уже с опаской смотрел на улицы Города. Мёртвые лековы волки убивали всех без разбора, не отличая, кто друг, а кто враг.
А из павильонов, хаотично разбросанных по огромной территории, выходили и выходили новые люди. Март заметил бледную, иссечённую шрамами лысину Скала. Даже в лютый мороз предводитель банды Губителей ходил с непокрытой головой, чтобы люди издали видели своего лидера. Он шёл в толпе телохранителей, защищённый их широкими телами. После предательства Игоря вожак Губителей стал ещё осторожней и злей. Леканы не раз пытались к нему подступиться, надеясь кончить противостояние малой кровью. Без своего вожака армия Скала распалась бы в считаные минуты. Но всякий раз дерзкие вылазки заканчивались горами трупов и полным провалом. Скал оставался неуловим. Март в который уже раз пожалел, что огнестрельное оружие не работает в такой близости от зоны сдвигов — хотелось взять снайперскую винтовку и всадить пулю в иссечённую шрамами голову. Но чем сложнее был механизм, тем чаще он сбоил. Многие уже поплатились жизнью за непредвиденную осечку, перекошенный патрон, взорвавшуюся прямо в руках гранату.
Скал прошёл из одного конца рынка в другой и скрылся в приземистом главном корпусе. Люди во дворе собирались группами и расходились кто куда. Собак уже тоже не было видно. Март понял вдруг, что штурм начнётся сегодня, прямо сейчас. Взгляд метнулся к стенам Комбината. На рынок смотрела самая укреплённая его часть. Высокий бетонный забор, усеянный битым стеклом, арбалетчики на вышках, ряды колючей проволоки, на которую в любой момент можно было подать ток. Ударив ладонью в низенький парапет, Март резко откатился обратно, к своим. Сел, только теперь почувствовав, как замёрз, пока лежал на ледяной крыше. Кровь буквально стыла в жилах, движения стали чуть заторможенными, мысли — вялыми. Ему необходимо было размяться. Даже усовершенствованное Леком тело оставалось несовершенным.
— Сейчас будет штурм, — ответил Март на молчаливый вопрошающий взгляд Штефа. — Мы подошли как раз вовремя. Подождём, пока люди Скала ввяжутся в схватку, и ударим со спины.
— Здесь не лучшее место для атаки, — в голосе Шеда звучало сомнение. Март кивнул. Он тоже думал об этом, и это был ещё один повод не торопиться.
— Шед, отходи с Барном к южной стене дома. Оттуда должно быть видно ветку на Депо и выход к озеру. Мы будем следить здесь. Ждём, пока бой разгорится в полную силу. И будьте осторожны, у них собаки.
— Звери? — Штефан удивлённо вскинул брови.
Март кивнул.
Шед грязно выругался.
— Давай, — Март хлопнул его по плечу. — Ты ещё посчитаешься с ними за Кальдера.
Шед дёрнул уголком рта, кивнул Барну, и оба они, пригибаясь, побежали на другой конец крыши. Март поджал губы, проводил их задумчивым взглядом. А потом трое оставшихся леканов подползли туда, откуда виден был и Рынок, и Комбинат.
Внизу уже не было ни души.
Ветер гнал позёмку по опустевшему двору рынка, и только в тени дырявого навеса у одного из крытых павильонов угадывалось какое-то шевеление. Март вновь взглянул на широкий проспект, отделявший Рынок от Комбината. Выбеленный снегом, он просматривался весь, насквозь. Атаковать здесь было безумием. Наверняка Скал тоже понимал это.
Штефан ткнул вдруг в бок локтем, и Март мгновенно пригнулся. Он тоже успел заметить человека, вышедшего с биноклем на крышу центрального рыночного павильона. Специально для таких случаев в поясе хранилось маленькое зеркальце в простой пластиковой оправе. Март вынул его, осторожно приподнял, боясь случайного проблеска в лучах восходящего солнца. Человек стоял, внимательно изучая стены Комбината. Март спрятал зеркальце и вновь выглянул из-за парапета. Ворота рынка распахнулись, выпустив толпу осаждающих, и тут же закрылись. По сравнению с тем, что видел Март всего несколько минут назад, их было совсем немного. Вопя во всю глотку, они ринулись через широкую улицу к стенам Комбината. Часовой на смотровой вышке не спал. Судорожно застучавший пулемёт успел выкосить первую шеренгу атакующих прежде чем смолк, подавившись лентой. По стене защёлкали одиночные выстрелы. Волна людей, заколебавшаяся было, когда упали первые убитые, вновь двинулась вперёд. Из осипших, обожжённых морозом глоток вырывался нестройный рёв.
«Смертники», подумал Март, спокойно глядя, как методично бойцы отстреливают атакующих. Ему стало вдруг любопытно, что обещал этим людям Скал? Жители Города не отличались стремлением к самопожертвованию.
Ворота рынка снова открылись и, взревев мотором, оттуда выскочил грузовик. Без кузова, с одной кабиной, украшенной коротким заостренным тараном, он рванулся вперёд, в мгновение ока перемахнув половину проспекта. Следом во весь опор неслась другая толпа, побольше.
Пулемётчик справился наконец с перекошенной лентой. Вновь судорожно, неровно застрочили частые выстрелы, водитель машины упал лицом на руль, автомобиль заглох, не доехав до ворот всего пары шагов.
Несущаяся по пятам толпа с диким рёвом навалилась и протолкнула грузовик дальше. Острый таран ткнулся в ворота, не пробив их. Ослеплённые яростью люди лезли на капот и выше — на стену, но Март видел уже, эта атака тоже провалена. Должно было быть что-то ещё…
— Депо! — Барн подбежал, не прячась, упал на колено рядом. — Они гонят состав из Депо!
— Рельсы не разобраны! — понял Март.
Выругавшись, Штефан вскочил на ноги. Они все кинулись к спуску с крыши. Шед был уже там. Бросил быстрый взгляд и канул в чёрный провал. Они прыгали с пролёта на пролёт, благо перил уже не было, и ничто не могло задержать их в этом стремительном спуске вниз.
Выскочив из подъезда, со всех ног ринулись наискось к озеру. Отсюда уже было видно, как выходит из неглубокой балки и движется прямо на стену Комбината вереница ржавых, ободранных вагонов. Поезд шёл с чудовищной скоростью, товарняки подпрыгивали на стыках рельсов. Люди, облепившие крыши и стенки вагонов, истошно вопили, размахивая оружием. Март понимал, им не догнать и не остановить этот состав. Они могут только вломиться следом, ударив атакующим в спину.
Состав пулей промелькнул мимо, и первый вагон со страшным грохотом врезался в те ворота, что ещё несколько часов назад распахнулись, чтобы выпустить из Комбината поезд Уродов. Дрожь сотрясла все вагоны. Люди падали с крыш в снег, бежали к пролому в стене. Двери товарняков распахнулись, и изнутри посыпались новые люди. Март увидел рвущихся с поводков боевых псов, а затем за спиной раздался пронзительный волчий вой.
Март замер. Скуля и прижимая уши к голове, собаки приседали на задние лапы, глядя, как прямо на них мчится мёртвая волчья стая.

Глава 8

Атака захлебнулась кровью.
Но и защитникам Комбината пришлось отступить к внутреннему периметру.
Стоя на крыше цеха, Март смотрел, как гигантские чёрные бестии бродят по запятнанному кровью снегу, грызутся, разрывая тела на части. Их было девять. Девять мёртвых волков. Более чем достаточно, чтобы обратить в бегство банду Зверей. Свирепые боевые псы рвались прочь, подальше от оскаленных смертоносных клыков. Опрокидывая своих хозяев, обрывая кожаные поводки, они метались с щенячьим визгом, зажатые между вагонами, стеной Комбината и неотвратимо надвигающейся смертью.
Часовые на стене радостно загалдели, когда увидели пятерых леканов и стаю мёртвых волков с ними. Штурмовавшие ворота Губители и Звери замерли. Словно заворожённые, люди на стене и под нею следили, как прыгнул вожак вольей стаи. Как подмял под себя визжащего пса, как вцепился ему в глотку и резко мотнул головой, разрывая. Март вдруг понял, что будет дальше.
— Назад! — закричал он. — К внутреннему периметру! — И сам бросился бежать, не обращая никакого внимания на атакующих. Им было уже не до него.
Мёртвые волки кидались от одной жертвы к другой. Покалеченные люди в ужасе бежали от разъярённых тварей. Кто не мог бежать, полз, оставляя окровавленный след. Март видел, как один из Губителей закатился под вагон, попытавшись спрятаться там. Волк прыгнул, и броня лязгнула о рельс, клацнули зубы, человек закричал. Зверь мотнул головой, разрывая ткани, и снова прыгнул в сторону, вцепившись в холку скулящей собаки. Март помчался дальше. Нужно было уводить часовых в безопасное место. Волки пришли убивать каждого. В один мощный рывок он оказался на крыше застрявшего в воротах вагона, другим рывком переместился на стену.
— Вниз! — Март толкал ошеломлённых людей в спину, силой заставляя их оторваться от жуткого зрелища, спрыгнуть с края стены в снег. — К ангарам! Вниз!
Рядом вдруг оказался Барн. Он молча включился в работу, попросту сбрасывая со стены каждого, кто не проявлял должной расторопности. Часовые очнулись, наконец. Кто-то принялся беспорядочно стрелять, будто забыв, что никакие пули не страшны уже мёртвым тварям, кто-то бежал, размахивая руками и крича, в укрытие. Видя, что дело неладно, от ангаров к воротам уже спешила подмога.
Март выругался сквозь зубы, схватил Барна за плечо, указывая во двор.
— Останови их! Верни назад! Иначе здесь будет бойня!
Тот как будто не услышал его. Остекленевшим взглядом лекан смотрел за стену, и губы его шептали: «Что он делает?».
Март обернулся.
Шед бродил среди мечущихся людей, собак и волков, выхватывая из толпы то одного, то другого Губителя. Сжимая головы ладонями, словно тисками, он сворачивал шеи ополоумевшим от ужаса людям. Лицо его оставалось совершенно спокойным.
— Он с ума сошёл, — пробормотал Март.
— Март! — Штефан дёрнул его за руку, выведя из внезапного ступора.
— Уводи людей, Штеф! Всех к ангарам, во внутренний периметр! Разверни этих придурков, пусть бегут назад. Я иду за Шедом.
Штеф коротко кивнул и, схватив за шкирку Барна, спрыгнул в снег. Март проводил их взглядом, прежде чем обернуться, посмотреть за стену.
Шед свернул шею очередному Губителю. Безвольное тело упало под ноги. Лекан заозирался, ища новую жертву. Кучка Губителей, зажатая в угол между стеной и составом, ещё пыталась противостоять волкам, но до них было слишком далеко. Зато рядом на снегу лежала пара подранков. Шед двинулся к ближайшему. Приподнял мучительно стонущего человека за волосы, заглянул в лицо. Ладони тисками сжали виски.
— Ты рехнулся! — Март с силой толкнул Шеда в спину, и раненный упал назад в сугроб.
Шед даже не покачнулся.
Поднял дистиллированный, ничего не выражающий взгляд.
— Они забрали его голову. Март!
В этих словах были и боль, и ужас.
— Этим ты ему не поможешь! — Март схватил его за руку. Потянул на себя. — Бежим! Или эти твари примутся за нас!
Шед дёрнулся, вырываясь, а потом вдруг опрокинулся на спину, потянув за собой намертво вцепившегося в него Марта.
Волчьи челюсти, казалось, клацнули у самого уха. Чувствуя, как волосы на затылке становятся дыбом, Март перекатился, высвобождая из-под себя Шеда. Волк перелетел через них, упал в сугроб и теперь загребал лапами, пытаясь вскочить. Снег летел во все стороны. Март не стал ждать. Вновь схватил Шеда за руку и потянул на себя, поднимая. Тот не вырывался больше. Они оба помчались назад, к стене, слыша как позади несётся большими прыжками волк.
Через три шага Март снова рухнул ничком и откатился в сторону. Взметнув тучи снега, прыгнувший волк приземлился точно туда, где только что стоял лекан. Шед, успевший убежать немного вперёд, развернулся.
— Беги, — бросил Март, поднимаясь на ноги и сжимая кулак.
Шед молча мотнул головой. Его пальцы точно так же сжались, ощетинившись стальными шипами. Волк переводил взгляд с одного на другого, явно не зная, на кого он хочет напасть первым. Март сделал шаг, облегчив ему выбор, и когда тварь снова прыгнула, упал, покатился, крича, «беги!» и захлёбываясь снегом.
Полуослепший от мокрых снежинок, облепивших ресницы и брови, он почувствовал, как Шед схватил его за шкирку, вздёргивая на ноги, и толкнул вперёд.
— Прыгай! — крикнул Шед, и Март понял, что они уже у цели.
Не видя ничего, он прыгнул, пальцы сами нашли опору, намертво вцепились в бетон, Март подтянулся на руках, перевалился через край стены и рухнул в снег по другую её сторону. Рядом грузно приземлился Шед. Стена содрогнулась с металлическим лязгом. Март схватил протянутую Шедом руку, тяжело поднялся на ноги, и они оба побежали к ангарам.
Теперь Шед подошёл, встал рядом. Март, не оглядываясь, мог различить его шаги.
— Ты спас меня, — сказал Март, глядя, как волки бродят под ангаром, жадно пробуют носом воздух, чуя ещё тёплую человечью кровь. Стая и не думала уходить прочь. Голодные твари требовали новых жертв.
— Если бы не я, тебя бы вообще там не было… — Шед помедлил, прежде чем продолжить. — Не знаю, что на меня нашло.
Март знал. Они боялись. Умерев раз, они все теперь боялись смерти. Бессмертные солдаты. Март усмехнулся. Их действительно было трудно уничтожить. Но как легко они могли стать чуть-чуть более мёртвыми…
— Послушай, — он решил сменить тему.
— Что?
— Просто послушай, — повторил Март, глядя через усеянный телами двор на застрявший в воротах вагон. Из головы всё не шёл тот человек, что заполз под состав в тщетной попытке уйти от волчьих зубов. — Мне кажется, или там кто-то плачет?
Шед бросил косой взгляд. Потом закрыл глаза, чуть склонил голову набок, вслушиваясь.
— Тебе кажется, — наконец выдохнул он.
— Хорошо, — кивнул Март, надеясь, что его друг не врёт ему.
— Лек требует тебя к себе, — Шед помолчал. — Он сильно не в духе.
Март поджал тонкие губы. Нужно было идти. Он сколько угодно может бегать от Лека, но это не поможет ему убежать от проблем. Бросив ещё один, последний взгляд на вагон, Март развернулся и пошёл к лестнице, ведущей с крыши во внутренний периметр. Там пришлось задержаться, пропуская двоих со станковым пулемётом. Волки изрядно напугали Игоря, и он приказал усилить охрану.
Металлические ступеньки скользили на морозе, и приходилось придерживаться за поручни. Те были обжигающе-ледяными. Март попытался вспомнить, где он оставил свои рукавицы. В карманах куртки было пусто.
Очутившись внизу, пошёл к административному зданию. По двору бегали люди, раздавались крики. Март оглянулся. Нужно было поскорей разобрать рельсы. Никто не подумал, что, открыв Уродам путь из Города, они одновременно открыли бандам лёгкую дорогу на Комбинат. Ножевой отвал разметал снег так, что до следующей метели нового нападения можно будет ждать в любой момент… Если, конечно, волки никуда не уйдут. Пока эти твари держали Губителей на почтительном расстоянии. Но и рабочие не могли выйти к воротам, чтобы убрать застрявший там состав и снять рельсы.
В вестибюле, где ещё совсем недавно толпились Уроды, Игорь орал на кого-то, перемежая речь грязными ругательствами и угрозами свирепой расправы. Март поспешил проскользнуть мимо. Он не хотел лишних свидетелей в разговоре с Леком. Им было что обсудить сегодня. А Игорь непременно увязался бы следом.
Лестница в подвал охранялась, но Марта все знали в лицо и пропустили беспрепятственно. Спустившись на два пролета вниз, он прошёл длинным, запутанным коридором, пока не упёрся в бронированную дверь. Глядя в глазок камеры, нажал на кнопку интеркома.
— Я пришёл, — сказал Март, и ему ответили глухо лязгнувшие запоры. Тяжёлая дверь медленно распахнулась, и когда лекан перешагнул через порог, так же медленно захлопнулась за спиной.
Тёмный подвал освещала одна-единственная тусклая лампа. С некоторых пор яркий свет стал раздражать Лека. Призрачно мерцал монитор компьютера. Камеры слежения, разбросанные по всему Комбинату, отображали суету, воцарившуюся повсюду. Где-то за границей света ровно гудели мощные силовые установки.
— Ты где был? Я посылал за тобой ещё вчера. — Лек не скрывал недовольства.
— Был занят, — ответил Март. Он не собирался оправдываться, он пришёл сюда не за этим.
Лек бросил косой взгляд, но промолчал. Март прошёл, взял себе стул, сел напротив.
Лучший Мастер Слова из тех, что появились на свет в этом мире, сидел в громоздком, опутанном проводами кресле. Рубашка его была расстёгнута, голую грудь опоясывала металлическая лента. На высоком лысеющем лбу поблёскивали бисеринки пота, лицо в тусклом свете мерцающей лампы казалось измождённым.
— Давно сидишь? — спросил Март, вглядываясь внимательно в бледно-голубые воспалённые глаза Лека, лопнувшие жилки капилляров и пожелтевший белок.
— Давно. — Лек не смог сдержать недовольной гримасы.
— Я хотел поговорить с тобой об этом. Я был у Тесака, он показывал мне график…
Лек раздражённо дёрнул рукой.
— Мне не нужен его график, чтобы понять, что происходит. Я ещё не выжил из ума.
Март молчал, смотрел пристально. Лек отвёл взгляд.
— Амулет. Он меня убивает. Забирает жизненные силы. Я уже видел такое однажды…
— Как он вообще к тебе попал? — выпалил вдруг Март, впервые задав вопрос, мучивший его долгие годы.
— Снял с тела умирающего. — Лек невесело усмехнулся. — Если б я только знал, от чего он умирал… — Похудевшая рука невольно потянулась к груди, коснулась металлической ленты у сердца, и тут же упала безвольно. — Скажи, что там случилось с полчаса назад? — Лек вдруг оживился. — Я почувствовал что-то. Какой-то всплеск. Это было хорошо… — Он слабо улыбнулся прищурившись. Взгляд его затуманился.
Март поджал губы. Его худшие опасения оправдывались.
— Скал и его люди. Штурмовали комбинат. Твои волки вернулись, Лек. Они убивают всех.
— Это было хорошо, — повторил Лек, всё так же сладко щурясь и незряче пялясь в пространство.
— Волки прорвались за стену, Лек. Мы отошли к внутреннему периметру, — повторил Март громче.
Лек как будто не слышал его.
— Ты опять ходил в Башню? — спросил он.
— Да. Лек, послушай…
— Ты ходишь туда слишком часто, — в голос Мастера Слова снова вернулось капризное недовольство, — ты нужен мне здесь.
— Что я должен делать? — покорно спросил Март, понимая, что ему не пробиться сквозь это безразличие.
— Являться по первому моему зову! — Расфокусированный взгляд, наконец, обрёл ясность. Глаза Мастера Слова опасно сощурились, желваки заходили под скулами, а ладони сжались в кулаки.
Март терпеливо ждал, пока пройдёт эта внезапная вспышка ярости, и через несколько секунд Лек снова обмяк в своём кресле, спокойно продолжил.
— Скоро сюда придут Уроды. Я хочу, чтобы ты позаботился об их размещении.
— Лек!
— Не перебивай! — Тот снова раздражённо дёрнул рукой. — Ты позаботишься об их размещении. Здесь, в подвалах, рядом со мной. Посмотри, какие стены можно пробить, я хочу ещё один вход, чтоб они могли прийти сюда, когда пожелают. — Март слушал, не веря своим ушам. — Не пускай к ним Игоря, — продолжал Лек. — Этот сукин сын привёл их ко мне и теперь считает своей собственностью…
— Лек, — Март не мог больше молчать. — Что ты творишь, Лек?
— Я забочусь о нашем будущем! — отрезал тот. — Помни, только я могу помочь тебе. Я и Великий Схарм.
Взгляд его вновь затуманился, а рука потянулась к металлическому обручу на груди.
Март скрипнул зубами, уговаривая себя молчать.
— Уроды привыкли жить под землёй, — продолжал Лек, пальцами поглаживая стальную пластину, — здесь им будет уютно.
— Чем мне их кормить? — с трудом выдавил из себя лекан. — Мы и так уже урезаем паёк. Даже бойцы на стенах получают три четверти пайки.
— Ничем, — Лек отмахнулся от вопроса, как от назойливой мухи. Его не интересовали проблемы верных слуг Схарма. — Уроды в состоянии позаботиться о себе сами. — От этих слов вдруг повеяло неизъяснимой жутью. Март зябко передёрнул плечами. — Просто подготовь помещение, а когда они явятся, проследи, чтобы к ним никто не совался. И ещё, — Лек помолчал, задумчиво глядя куда-то в сторону. — Я хочу расконсервировать производство. Нужно снова раскочегарить Комбинат. Займись и этим тоже. У меня появилась новая разработка. Времени, сам понимаешь, мало, так что поторопись.
— Откуда нам брать энергию? — спросил Март обречённо. Он прекрасно знал, почему Лек остановил конвейер, десятками штамповавший бессмертных солдат. Арена, неисчерпаемый источник силы, была им теперь недоступна, а Глаз Схарма стремительно опустошал заряженные ею аккумуляторы. Для воскрешения мёртвых требовалось чудовищное количество энергии, и нельзя было больше восполнить её запасы. А теперь энергия требовалась самому Мастеру Слова — его жизнь зависела от неё напрямую.
— Энергия будет, — ответил Лек, и Март содрогнулся от той убеждённости, что прозвучала в его голосе.
Мастер Слова устало прикрыл глаза, руки опустились на подлокотники кресла, голова обессиленно откинулась на спинку. Март понял, что разговор окончен.
— Хорошо, — сказал он, поднимаясь. Помедлил секунду и всё-таки спросил, прежде чем уйти: — Ты так и будешь сидеть?
— Да! — не открывая глаз отрезал Лек. — Ты мне не нянька, Март. Не смей мне указывать.
— А ты никогда не думал избавиться от него? — Март понял, что не может уйти, не спросив этого.
Веки Лека дрогнули, мастер Слова медленно поднял голову, взглянув на своё творение.
— Даже не думай, — прошипел он с ненавистью, и пальцы впившихся в подлокотники рук побелели. — Я знаю, о чём вы тут все мечтаете. Хотите, чтобы я сдох? Жалкие бездари, бесталанные твари… Это Тесак тебя надоумил? Или, может, ты сам хочешь заполучить его в свои руки? Не выйдет!
— Ты совсем рехнулся, — бросил Март, шагнув за порог и хлопнув дверью.
У лестницы наверх стоял Игорь.
— Поговорили уже? — спросил он, внимательно вглядываясь в лицо Марта. — Жаль. Я хотел обсудить кое-что с вами обоими.
— Потом, — ответил Март, понимая, что ещё одного такого разговора он просто не вынесет. Не сегодня. — Зайди к нему, — добавил лекан. — У него есть для тебя новости.
— Потом, — эхом отозвался Игорь, глядя всё так же пристально.
Март пожал плечами и боком протиснулся мимо Игоря к лестнице. У него теперь была куча дел, и он хотел ещё заглянуть к Тесаку.
— Это я привёл, Уродов, Март! — крикнул вдруг Игорь ему в спину. — Я!
— Все чокнулись, — пробормотал Март, взбегая по ступеням.

Глава 9

Когда Март постучался в лабораторию Тесака, ему никто не ответил. Лекан помедлил секунду, прежде чем надавить на ручку двери. Дверь была не заперта. В красно светящейся печи потрескивали угли, но ни за лабораторным столом, ни у компьютера, ни на кушетке никого не было. Март застыл на пороге, колеблясь. Тесак ни за что не оставил бы кабинет открытым. Март замер вслушиваясь. Наконец, решился и скорым шагом пересёк комнату, пройдя мимо застеклённых шкафов с реактивами и лекарственными препаратами в крохотную тёмную каморку без окон, служившую мяснику спальней.
Тесак был там. Сидел на краю кровати рядом с мечущимся в бреду мальчишкой. Когда Март отдёрнул занавеску, даже не поднял взгляд, проворчал только, отжимая в миску кусок ткани:
— Почему всякий раз, как ты притащишь кого-то из Города, мне приходится работать сиделкой?
Расправив тряпицу, он положил её на лоб мальчика. Поправил сбившееся шерстяное одеяло. Мальчишка застонал мучительно, попытался выпростать руки, отбросить одеяло прочь. Тесак мягко придержал его, и через минуту тот успокоился.
Март шагнул, тронул горящий лоб, поджал тонкие губы.
— Извини, — пробормотал он.
Тесак хмыкнул. Встал, забрав с придвинутой к изголовью табуретки миску.
— Сам бы посидел с ним, чтобы не извиняться.
— Я не могу, — Март покачал головой.
— Почему я не удивлён? — в голосе Тесака сквозила бесконечная усталость.
— Лек хочет снова разогнать Комбинат, он велел мне заняться этим, — сказал Март, возвращаясь в лабораторию.
Как? — Тесак поставил миску на стол, снял с плиты кастрюльку. Тут только Март понял, что голоден. Он не ел уже двое суток. Став леканом, он нередко забывал о простых человеческих потребностях, но его тело в чём-то осталось прежним, хоть и функционировало теперь по-другому. Ему всё ещё требовались и сон, и пища. Конечно, он мог при желании обходиться и без того и без другого, но его тело работало лучше, получая дополнительную энергию. А ещё ему нравилось чувствовать себя живым: ощущать вкус еды, её аромат. У него осталось не так уж много простых человеческих радостей.
— Я тоже спросил его, он сказал, что всё будет.
Тесак снял крышку. Над густым варевом взметнулось облако пара. Две алюминиевые ложки, звякнув, упали на столешницу.
— Это ещё не всё, — продолжил Март, присаживаясь за стол рядом с Тесаком. — Скоро сюда явится новая толпа уродов. Лек хочет разместить их у себя в подвале.
Тесак замер, не донеся ложки до рта. Поморщился, отодвинул кастрюльку.
— Не нравится мне все это, — сказал он, доставая портсигар из заднего кармана джинсов. Открыв, посмотрел на две оставшиеся в нём сигареты и снова закрыл. Отвёл взгляд в сторону. Принялся вертеть портсигар в пальцах, постукивая углами о стол. В больших лётных очках отражалось красноватое свечение раскалённой печи.
Март почувствовал, что, наконец, согрелся. Кровь быстрее побежала по жилам. Придвинув кастрюльку к себе, зачерпнул полную ложку. В густой похлёбке плавали комья перловки с редкими вкраплениями мяса. Чтобы насытиться, лекану хватило всего пары ложек. Утолив лёгкий голод, Март поднялся плеснуть себе кипятку.
— Ты не смотрел график сегодня? — спросил он, беря с плиты чайник. Налил полную кружку и, став у стола, принялся греть руки.
— Когда б я успел? — буркнул Тесак, но поднял взгляд, блеснув на лекана стёклами своих лётных очков.
— Посмотри. Где-то час назад. Нет там ничего интересного?
Мясник молча прошёл к рабочему месту, тронул мышку присаживаясь. Свернул одно окно, открыл другое.
— Что это? — спросил он после секундной заминки.
Март шагнул ближе, заглянул через плечо. На графике, где неуклонно, по крутой дуге, ползла вниз кривая расхода магической энергии, крохотным бугорком обозначился короткий всплеск.
— Это волки, — ответил Март. Судя по ещё одному быстрому взгляду, Тесак ничего не знал о том, что произошло на территории Комбината меньше часа назад. — Мёртвые твари вернулись и принялись убивать всех без разбора, — Март не стал вдаваться в подробности. — Лек как-то почуял это. А если верить твоему графику, сумел оттянуть на себя, по крайней мере, часть энергии, высвободившейся во время этой бойни.
— Как? — Тесак переключился на столбцы цифр и теперь внимательно изучал данные.
Март пожал плечами.
— Похоже, он часами сидит в этом проклятом кресле.
Тесак покачал головой.
— Кресло тут ни при чём. Это просто передатчик, по которому энергия идёт от аккумуляторов к амулету. Кресло не могло перекачать энергию извне. Нужное оборудование осталось на арене. Нет, здесь что-то другое…
— Тогда не знаю. — Чай подостыл, и Март сделал первый глоток, наслаждаясь вкусом и ароматом. Тесак любил хороший чай не меньше, чем сигареты. — Мне кажется, Лек сам не понял, что он сделал.
— Наше счастье, — пробормотал Тесак, всё ещё не отрываясь от монитора. — Если он действительно сам, без вспомогательных устройств может забирать энергию страха и смерти, скоро тут наступят последние дни мира, никакого Губителя не понадобится….
Март подумал об этом.
Если Леку для того, чтобы выжить, понадобится убивать, он начнёт убивать.
От этой мысли стало как-то не по себе.
Март зябко поёжился.
Тесак всё ещё просматривал данные, переключаясь с экрана на экран и невнятно бормоча. Март сел на освободившуюся кушетку, привалился спиной к стене. Глотнул ещё чая, из-под полуопущенных век наблюдая языки пламени, мечущиеся за печной заслонкой. Тепло разливалось по телу, даря расслабление напряжённым мышцам. Приопустились плечи, голова коснулась штукатурки, дав отдых шее. Март прикрыл глаза на секунду.
— Папа, стой! — крикнула девочка с безмятежным лицом Урода.
Март распахнул глаза, выпрямившись. Тряхнул головой, снимая сон. Ему нужно было умыться. Встав, он отставил кружку с чаем на стол и прошёл к ржавой покосившейся раковине. Из неплотно закрученного крана срывались редкие капли. Март повернул вентиль, вода побежала тонкой струйкой. Нагнувшись, он сложил ладони ковшиком и, набрав полные пригоршни, плеснул в лицо. Вода была как лёд. Пальцы закостенели под струями, металлические пластины на фалангах неприятно холодили кожу. Закрутив кран, Март опёрся о раковину обеими руками. Длинные, светлые, давно не стриженые волосы намокли на концах и слиплись сосульками. Март ладонью зачесал их назад. Поднял взгляд, посмотрев на потемневший осколок зеркала, закреплённый двумя погнутыми гвоздями на уровне глаз. На подбородке отросла короткая щетина. Стоило бы побриться.
— Я начал забывать её лицо, — сказал он, пристально всматриваясь в себя.
— Не удивительно, — Тесак прекрасно знал, о ком речь. — Сколько лет прошло?
— Семь, — ответил Март. — Семь.…
Он думал, что никогда не забудет тот день. День, когда в его жизни не осталось ничего прежнего. Когда сам он стал совершенно другим. День, когда он впервые встретился с Леком.
Теперь это всё казалось бесконечно далёким, осело под тяжестью лет и не болело уже так остро. Просто тянуло тупо и мучительно, словно застарелая рана.
— Я пойду, — сказал Март. — Дел много.
Тесак коротко хмыкнул.
Март невольно поморщился.
Семь лет он провёл рядом с Леком, выполняя его малейшие прихоти, но раз за разом ему приходилось начинать всё заново. Вот и теперь… Он уже не верил, что добьётся успеха. Просто действовал по привычке, надеясь заглушить боль рутиной.
— Шед сорвался сегодня, — добавил Март, шагнув к двери. — Губители расчленили Кальдера и забрали с собой его голову.
Это заставило Тесака оторваться от цифр.
— Зачем? — спросил он, блеснув стёклами лётных очков.
— Не знаю, — пожал плечами Март, переступая порог.
В коридоре уже было пусто.
Комбинат, измождённый внезапной атакой, спал, и только часовые на крышах бодрствовали — чуткое ухо лекана различало далёкий отзвук шагов да редкие переговоры по рации. Ему тоже нужно было б поспать. Хотя бы час. Четверо суток на ногах, и он начинал терять в силе, скорости, реакции. Внимание рассеивалось, становилось труднее концентрироваться на чём-то одном. Мысли текли вяло и замедленно. Но теперь, стоило ему хоть на секунду сомкнуть веки, он видел перед собой пустой, безразличный взгляд, и девочка с безмятежным лицом Урода кричала «папа, стой!», а за спиной её стенал, надрывно скрипя узловатыми, искорёженными стволами, густой, дикий лес.
Папа, стой…
Он привалился к стене рядом с дверью, запрокинул голову, глядя на тускло мерцавшие лампы. После полуночи напряжение в сети падало едва не вдвое — Лек и тут экономил энергию. Подумалось запоздало, что можно было бы взять у Тесака снотворного, и тогда он мог бы провалиться в глубокий, многочасовой исцеляющий сон без сновидений… Непозволительная роскошь. Март отлепился от стенки, пошёл на крышу, надеясь, что морозный воздух снимет вдруг подступившую дремоту, хоть немного приведёт его в чувство.
Здесь шаги часовых стали громче. На противоположном краю виднелся чёткий на фоне звёздного неба силуэт, трепетал, едва угадываясь, слабо тлеющий огонёк задуваемой ветром сигареты. Человек горбился, пытаясь защититься от ледяных порывов, автомат соскальзывал с покатого плеча, и он поправлял его то и дело.
Март развернулся, пошёл в другую сторону. Он хотел побыть немного один.
Стал на краю крыши, спрятав голые руки поглубже в карманы. Невнятно, отстранённо подумалось, что с утра нужно будет зайти к коменданту: выписать на мальчишку паёк и найти себе новые перчатки взамен тех, что он обронил где-то.
Впереди белым пятном раскинулось озеро. Ветер гнал позёмку по льду, крутил, высоко поднимая, снежные вихри. На противоположном крутом берегу сразу, сплошной, неприступной стеной вставал лес. Чёрный, непроницаемый, качал верхушками сосен. Отсюда он выглядел вполне мирно…
Март зябко передёрнул плечами, вспомнив.
Тогда лето было в самом разгаре, и солнце просвечивало лес насквозь. В Городе перегретый асфальт уже давно бы парил, отдавая тепло, обволакивая тело нестерпимым жаром, но зелёные пушистые лапы хранили прохладу и источали густой, дурманный аромат. В терпком запахе угадывались тонкие смолистые нотки. Воздух пьянил.
Она вдохнула его полной грудью, остановившись вдруг у края насыпи, по гребню которой бежала прокинутая через лес железнодорожная ветка. Рассмеялась тихонько — впервые с тех пор, как они вышли из Города. Оглянулась, улыбнувшись робко, и Март улыбнулся в ответ. Провёл ладонью по нагретым солнцем волосам. Подумал невольно, что, может быть, этой ночью она заснёт, наконец, спокойно — без слёз и лихорадочного блеска огромных, переполненных ужасом глаз.
Вторую неделю они шли вдоль разрушенного временем и сдвигами полотна железной дороги. Родившийся и выросший в городе Март понимал: шаг другой от насыпи, и они заблудятся, сгинут в чащобе навсегда. А железная дорога давала надежду выйти, в конце концов, к людям. Он усмехнулся невесело, качнул головой. Бежать от одних людей, чтобы прибиться в итоге к другим… «От добра добра не ищут», говаривал некогда его отец, сжимая невольно трёхпалую руку. Март помнил человека, из-за которого отец стал калекой, неспособным держать в руках скальпель. Он забыл его имя, но лицо, потное, перекошенное, с трясущейся от страха нижней губой, он представлял себе очень чётко — стоило лишь чуть прикрыть веки. «Убью!» — орал тот, дёргаясь в ремнях на операционном столе, пока отец отнимал чёрные, омертвевшие уже ткани от распухшей, посиневшей ладони… Не убил. Просто вернулся спустя пару месяцев и, приставив нож к горлу насмерть перепуганного мальчишки, заставил мясника проделать с собой то же.
Март хорошо усвоил этот урок, и с тех пор внимательнее вглядывался в лица людей, приходивших к его отцу за помощью. Брал скальпель и оперировал, готовый в любой момент полоснуть по горлу — ему хватило бы и одного косого взгляда… Но тонкие, плотно сжатые губы тринадцатилетнего мальчишки были красноречивее любых слов. И хотя ему ни разу не пришлось убить пациента, он очень скоро понял, что Город боится его. Боится так, как никогда не боялся отца.
Осознание факта ударило в голову, заставило поверить в собственную исключительность. До тех пор, пока жизнь не преподала ему новый урок. Годы спустя, когда отца уже не было в живых, а Март по праву занял его место, молодая женщина легла под его нож, а потом — расплатилась собственным телом. Нет, она не была первой. Но она сумела стать единственной. Два месяца. Два бесконечно долгих месяца он был безумно счастлив с ней, пока она не ушла, чтобы вернуться вдруг через полгода. Измученная непрекращающимися схватками, она была всё так же красива. Глаза лихорадочно блестели, тёмные круги оттеняли взгляд, придавая ему небывалую глубину, болезненный румянец красил щёки, а губы были искусаны в кровь. Он попытался заставить её остаться, потребовав ребёнка в оплату… Она отдала его, не колеблясь.
Март любил эту женщину, но не мог удержать её ни силой, ни хитростью. «От добра добра не ищут», бормотал тогда Март, глядя на недоношенного младенца и не представляя себе, что он будет с ним делать. Крохотная девочка была слишком слаба, чтобы плакать, но она крепко держалась за его палец, глядя серьёзно и скорбно своими большими, тёмными, как у матери, глазами. Через год она уже смеялась заливисто, чётко выговаривала слово «папа» и сама поднималась в кроватке ему навстречу, едва заслышав его шаги. Эта девочка стала средоточием всей его жизни, и он снова чувствовал себя баловнем судьбы.
Всё закончилось в один день.
«Какая красавица», сказал бритый мужчина с иссечённою шрамами головой, принимая лекарства из рук Марта и глядя на девочку, склонившуюся над шитьём рядом. Яркий румянец залил белую и прозрачную, словно тонкий фарфор, кожу, тёмная головка опустилась ещё ниже, а Март почувствовал, как его захлёстывает дикий, неконтролируемый ужас.
Он проводил клиента до двери. Шагнул следом за порог, в душный сумрак наступающей летней ночи, поймал за рукав и, притянув ближе, шепнул горячо в самое ухо: «Ей одиннадцать лет, Скал».
«Я вернусь за ней, когда она войдёт в возраст», — ответил Скал, сбрасывая ладонь. — «Ей недолго осталось, Март», — добавил он, усмехнувшись, и, кивнув своей свите, канул в развалинах близлежащего дома. А Март остался стоять, парализованный страхом. Только тогда он вполне осознал, что много лет назад чувствовал отец, когда человек с тремя пальцами на правой руке держал нож у горла его единственного ребёнка.
Если бы только они ушли сразу… Тогда, возможно, ему не пришлось бы гладить ночами судорожно вздрагивавшие плечи, повторяя, как заклинание «всё хорошо, всё хорошо». Но он не мыслил себе жизни вне Города и не знал, куда ему бежать от Скала. А теперь они стояли тут, у железнодорожной насыпи, и где-то далеко, за смыкающейся впереди стеной сосен пронзительно и протяжно, словно олень в гон, ревел поезд.
— Март! — его тряхнули за плечо, колени подогнулись вдруг, и он пошатнулся, едва не упав. Его тут же подхватили под локоть. — Да ты спишь! — Барн озабоченно вглядывался в лицо.
Март встряхнулся, выпрямился, расправляя сведённые усталостью плечи.
— Нет. Нет. Я не сплю, — ответил он хрипло, всё ещё видя перед собой лицо дочери. Образ стремительно растворялся, таял в непроглядной черноте ночи. Март почти вспомнил его. Почти вспомнил.
Снова раздался протяжный, тоскливый вой, и Март понял, что это выли волки.
— Пойдём-ка, — всё так же поддерживая под руку, Барн настойчиво тянул его к выходу с крыши.
— Что? — Март вяло попытался высвободиться из захвата. — Что случилось?
Барн помедлил секунду, подтверждая догадку Марта.
— Шед снова распсиховался. Они со Штефом орут друг на друга. Я подумал пойти найти тебя, пока они не поубивали друг друга…
— Идём, — Март снова дёрнул плечом, и на этот раз Барн разжал пальцы.
Металлическая лестница загремела, когда они быстро сбежали во внутренний двор. Луч фонаря мазнул по лицам, охранник кивнул, пропуская, и они пошли к зданию рядом. В тишине зимней ночи крики двух ссорящихся мужчин должны были бы раздаваться предельно чётко, но Март шёл, не слыша ничего, словно на уши давила многометровая, непроницаемая толща воды. Лишь вздрогнул невольно, когда ударил вдруг по глазам яркий свет, а Барн рявкнул: «Заткнитесь оба!» — над самым плечом.
Март поднял затуманенный усталостью взгляд.
Шед и Штефан посмотрели на него, потом переглянулись.
— Идём, идём, — Барн снова тащил его куда-то под локоть. — Тебе надо лечь, поспать.
Шед сорвался вдруг с места, сдёрнул покрывало с застеленного лежака у стены.
В два шага Март прошёл туда и рухнул ничком, почувствовав внезапно, что действительно чудовищно, нечеловечески устал.

Глава 10

Через неделю Шед и думать забыл о том, что случилось с Кальдером. Они работали сутки напролёт, не смыкая глаз и едва находя время, чтобы подкрепиться. Март разрывался между комбинатом и подвалом, где Уроды уже обустраивали себе гнездо. Их стало столько, что попытавшийся тихонько ускользнуть из лаборатории Тесака Ян в ужасе примчался обратно. Едва оправившийся от лихорадки мальчишка снова слёг и метался в бреду по узкой койке, пока Мясник терпеливо сидел рядом, отирая пот с горящего лба. Ищейки беспрепятственно бродили по длинным коридорам административных зданий, вынюхивая что-то и постоянно путаясь под ногами. К ним привыкли настолько, что не боялись уже бесцеремонно отпихивать в сторону, когда безответные твари становились уж слишком навязчивы. Гарпии, удивительно ловко управлявшиеся со своими длинными когтями, облюбовали высокие, просторные ангары. Рассевшись на балках перекрытий под самой крышей, они таращились вниз, на работающих мастеров слова, заставляя тех невольно ёжиться и оглядываться через плечо. Женские фигурки, по-птичьи оседлавшие балки, не вызывали ничего кроме страха и отвращения. Бледные тела в царящем в ангарах полумраке казались мертвенно-белыми. Март и сам чувствовал себя неуютно под пристальным взглядом вертикальных зрачков тварей.
Игорь, забыв об охране Комбината, сторожил дверь в логово Лека, но два танка, ставшие по бокам от спуска в подвал, не давали ему подойти хотя бы к интеркому. Март только посмеивался, глядя, как бесится и орёт на своих людей Игорь. Но настал день, когда и сам Март, спеша к Леку с очередным отчётом, натолкнулся вдруг на выставленную вперёд ладонь танка.
Запнувшись от неожиданности, Март отступил невольно. Вскинул взгляд.
Танк стоял спокойно, даже расслабленно. Ни тени мысли не читалось на плоском, туповатом лице урода, но широченная ладонь преграждала путь, а маленькие, глубоко посаженные глаза неотрывно следили за леканом. Внутренне холодея и спиной чуя взгляд мгновенно подобравшегося Игоря, Март шагнул в сторону, к чёрной кнопке и частой решётке интеркома. Тварь не препятствовала ему. Лишь повернулась всем корпусом, всё так же пристально глядя в затылок.
— Лек, — прохрипел Март внезапно севшим голосом, притопив чёрную кнопку. Прочистил горло. Повторил уже твёрже, — Лек.
Интерком отозвался сдавленным хрипом.
— Лек? — переспросил Март, не в силах различить в этом хрипе хотя бы слово.
Интерком так же прокашлялся в ответ, и в шуме помех Март едва разобрал голос Мастера слова:
— Я позову, когда будешь нужен.
Помехи оборвались, интерком замолчал.
Март отступил на шаг, и ещё на шаг. Танки неотрывно следили взглядом его движения. Он мог бы убить одного, но не обоих разом.
— Игорь! — рявкнул Март, разворачиваясь. — Охрану. …Живо! — прикрикнул он, натолкнувшись на полный недоверия взгляд Игоря, и тот сорвался с места, кинувшись выполнять приказ.
За спиной вдруг громко щёлкнул замок, и заскрипела, медленно отворяясь, тяжёлая дверь. Резко крутанувшись на каблуках, Март уставился в постепенно расширяющийся тёмный проём. Лампа на лестнице в подвал не зажглась автоматически. Из подземелья явственно веяло могильной сыростью свежеразвороченной земли.
Март оглянулся через плечо. В вестибюле было пусто. Грохот ботинок Игоря по бетонному полу затихал в отдалении. Перевёл взгляд на танков. Они все так же стояли по обе стороны от двери. И тогда Март шагнул мимо них внутрь. Дверь за ним тут же захлопнулась.
На лестнице вниз царила непроглядная тьма. Из логова Лека не доносилось и звука. Только запах земли стал гуще, да повеяло на те мгновенья, что дверь оставалась открытой, сильным сквозняком, едва не ветром. Но стоило тяжёлой стальной плите стать на место, как воздух замер неподвижно. И в этом непроницаемом ничто даже усовершенствованные органы чувств лекана отказывались служить ему. Март вытянул руку, коснувшись пальцами чуть влажной стены. Ощутил, как волосы по всему телу становятся дыбом. Сделал осторожный шаг, другой, и едва не упал, найдя провал первой ступеньки. Начал медленно спускаться. Когда до логова Лека оставалась ещё добрая половина пролёта, Март услышал наконец сдавленное дыхание Мастера слова. Это заставило его забыть об осторожности. Он прыгнул, разом преодолев последние ступени. Замер в коротком коридорчике перед настежь распахнутой дверью в подвал.
Призрачное свечение изливалось оттуда, и в этом едва угадываемом свете Марту показалось вдруг, будто он увидел маленькую тёмную тень, стремительно юркнувшую прочь от кресла, в котором, натужно дыша, сидел неподвижно Лек. Глаза адаптировались, подстраиваясь под слабое освещение подвала, и Март оглядывал его, будто видел впервые.
Исчезли доставленные с Терры счетные машины — сервера, занимавшие раньше целую стенку, и мониторы, отображавшие все данные по работе комбината. Остался лишь один экран наружного наблюдения. Там Март видел пустой пока вестибюль перед входом в подвал и беготню, начавшуюся на других этажах здания. Но главное — исчезли заряженные на арене аккумуляторы магической энергии. Без них подвал казался странно просторным. А у дальней стены чернильно-чёрным кругом угадывался провал свежевырытого тоннеля. Там ему чудилось какое-то едва уловимое движение, но чуткий слух не мог различить и звука, отчего всё это казалось мороком или дурным сном.
Ступая осторожно и стараясь не спускать глаз с ведущей бог весть куда дыры, шагнул внутрь и лишь тогда увидел, что металлическое кольцо кресла, по которому энергия от аккумуляторов должна была поступать к Глазу Схарма, разомкнуто.
Голова Лека была откинута за спинку кресла — ходил под подбородком крупный кадык, да пульсировал в такт сокращениям сердца вживлённый в грудь кроваво-красный камень. Март метнулся к Леку, шире распахнул полы расстёгнутой рубашки, чтоб убедиться: могущественный талисман, снятый некогда Леком с тела умирающего человека, пустил метастазы в плоть. От камня, словно лучи звезды Хаоса, украшавшей одежды многих слуг Схарма, расходилось восемь кривых, бугрящихся, как вздувшиеся вены, жил.
Март схватился за рубашку покрепче, потянул на себя, приподнимая Лека, заставляя его сесть прямо. Голова Мастера слова безвольно болталась на шее, длинные вьющиеся волосы кольцами липли к обширным залысинам над покрытым испариной лбом. Сверкали в сумраке белки закатывающихся глаз.
Поджав тонкие губы, Март ударил Лека раскрытой ладонью по щеке. Ещё, и ещё раз. Голова дёргалась из стороны в сторону, пока Лек, застонав мучительно, не сфокусировал взгляд и не шевельнул рукой в тщетной попытке отвести удар.
— Лек! — Март легонько встряхнул его, увидев, как опять безвольно опрокидывается назад голова. Усилием воли Лек приопустил подбородок, посмотрев, наконец, прямо. — Где аккумуляторы, Лек? Лек, тебе нужна энергия. Где аккумуляторы, Лек? — повторял Март, холодея от мысли, что Мастер слова умрёт сейчас прямо здесь, у него на руках.
— Обещай, что не тронешь, — прохрипел Лек.
— Кого? — в отчаянии Март встряхнул его ещё раз. Слова казались предсмертным бредом.
Лек слабо качнул головой, указывая туда, где чернела тёмная дыра туннеля, и из этой дыры выдвинулся вдруг мертвенно-белый в свете единственного монитора карлик.
«Не карлик», понял вдруг Март, когда существо сделало ещё один робкий шаг внутрь.
Март невольно разжал пальцы, и, лишённый поддержки, Мастер слова снова бесформенной грудой осел в кресле. Абсолютно голый мальчик лет пяти, не старше, осмелел и шагнул ещё ближе, когда увидел, как пятится лекан. Чувствуя захлёстывающий с головой ужас перед этим маленьким голым ребёнком, Март не отдавал себе отчёта в собственных действиях, пока не упёрся спиной в стену. Отступать дальше было некуда. А существо, окончательно осмелев, юркнуло вдруг на колени Леку, прижалось щекой к груди, обхватило за плечи тоненькими руками, и Мастер слова поднял голову, посмотрев вновь прояснившимся взглядом.
— А-а-а-а-ах, — выдохнул он с явным облегчением, и Март почувствовал, как сильнее вжимается в стену. Осознание факта заставило сделать шаг вперёд и, взяв от стола стул, сесть, оседлав его верхом и сложив руки на спинке.
Ребёнок дёрнулся было в ответ на движение Марта, но Мастер Слова обхватил его плечи одной рукой, другая принялась поглаживать по длинным, спутанным волосам, успокаивая.
— Чего ты хотел? Зачем так рвался сюда? — спросил Лек всё так же хрипло, но теперь уже, очевидно, вполне осознанно.
Март с трудом заставил себя отвести взгляд от тёмных внимательных глаз ребёнка, посмотреть в светлые, холодные глаза Лека.
— Что это, Лек? — Март с удивлением услышал дрожь в собственном голосе.
— Мать говорит через него со Схармом, — Лек оставался невозмутим, и лишь бисеринки пота на высоком, обрамлённом светлым нимбом вьющихся волос лбу, да хрипотца в голосе выдавали, что ещё минуту назад он едва не отправился на встречу с Губителем. — А Схарм передаёт мне ее слова. Но ты ведь не об этом пришёл поговорить со мной, Март? — Лек не скрывал своего раздражения.
Март с трудом вспомнил, зачем он хотел видеть Мастера слова. Взгляд и мысли снова и снова невольно возвращались к ребёнку. Пульсирующий камень бросал алые отсветы на бледную кожу мальчика, вспыхивали и гасли в такт ударам сердца отражённые в тёмных глазах огоньки. Красное свечение разбегалось по восьми уродливо вздувшимся жилам, затухая на концах, будто ныряя глубже в тело. Март с трудом взял себя в руки, сконцентрировался на том, что было действительно важно.
— Я пришёл поговорить о комбинате, — начал он, сцепив напряжённо пальцы. — Мы вышли на критическую мощность, разгонять производство дальше опасно. Ты знаешь, чем больше работающих механизмов, тем нестабильнее зона. Если б ты следил, — Март кивнул туда, где ещё совсем недавно стояли корпуса счётных машин, — ты бы знал, мы рискуем вызвать сдвиг. Это заметно уже невооружённым глазом, — Март постучал по циферблату наручных часов, — минутная стрелка обегает круг за сорок секунд, а всего два дня назад она обегала его секунд за пятьдесят… Люди боятся. Надо снизить мощности, Лек.
Март выпрямился на стуле, поражённый вдруг новой мыслью. Взгляд снова прошёлся по опустевшему помещению подвала и остановился на мальчике. Аккумуляторы, под завязку заряженные магической энергией, исчезли бесследно, но комбинат работал, и Лек, поглаживая по голове это жуткое создание, взгромоздившееся ему на колени, казалось, забыл, какое чудовищное количество энергии ежеминутно жрёт вживлённый в его грудь амулет.
— Нет. — Слово упало как камень. — Ты выведешь комбинат на предельную мощность. Мне нужно столько бессмертных солдат, сколько возможно сделать до начала сдвига. И ты должен завершить наш главный проект.
— Начала сдвига? — переспросил Март, не понимая.
— Я стал невнятно произносить слова? Что тебе не понятно, Март? Я хочу вызвать сдвиг. Было бы идеально, если б с его началом весь тот сброд, что собрался снаружи, сумел бы прорвать оборону. Надеюсь, ты позаботишься и об этом.
Март бросил ещё один взгляд вбок.
— Этот туннель… Куда он ведёт, Лек?
Усмешка скользнула по губам Мастера слова.
— Ты правильно догадался, Март. Он ведёт в Улей. Когда всё здесь схлопнется, от осаждающих не останется и мокрого места… А Мать предоставит нам убежище под землёй. Тогда соединёнными силами мы сможем ударить Городу в спину, уничтожить его окончательно, и уже никто не сможет мне помешать.
Март вновь посмотрел на Лека. Ладонь, гладившая волосы мальчика, замерла, вперившийся в пространство взгляд заледенел, капризные пухлые губы сжались в жёсткую линию.
Тварь на коленях Лека вдруг завозилась обеспокоенно. Лек, вздрогнул, крепче прижал ребёнка к себе, будто боялся хоть на минуту отнять его от груди. Взгляд его вновь сфокусировался.
— Пойди разберись с ними. — Мастер слова кивнул на монитор наблюдения. Там люди Игоря устанавливали перед дверью в подвал, на страже которой, очевидно, все так же стояли два танка, спущенный с крыши станковый пулемёт. — И не отвлекай меня больше по пустякам.
Март молча кивнул, но Лек уже не заметил этого, откинувшись обессиленно на спинку кресла и прикрыв веки. Только тварь на его коленях следила внимательно, как Март осторожно шагнул ближе, и, нажав на кнопку интеркома, расположенного на стене рядом с креслом Лека, произнёс в переговорное устройство, надеясь, что его услышат:
— Игорь, я выхожу, не стреляйте.
Очень не хотелось получить полную обойму прямо в грудь. Такой заряд свинца мог бы убить кого угодно. Март подозревал, что смерть обоих танков Мать воспримет со свойственным уродам безразличием. Но сам он должен был жить…
И потому, поднявшись по лестнице, он вжался спиною в стену, и лишь потом активировал механизм, отпиравший тяжёлые стальные двери. Щёлкнул замок, бронированный лист начал медленно, с натугой приотворяться.
— Март? — крикнули снаружи, и лекан узнал Игоря.
— Всё в порядке, — ответил Март, отлепляясь от стенки, — я иду.
Но лишь выйдя, наконец, от спуска в подвал к центру вестибюля, он понял, что напряжение, скрутившее каждую мышцу в теле, никуда не ушло. Просторная комната была полна людей Игоря. Каждый был вооружён, а пулемётчик на полу смотрел на него сквозь прорезь прицела.
— Нам надо поговорить, Игорь, — сказал Март деревянным голосом.
И лишь когда Игорь шагнул навстречу, махнув рукой своим людям, Март выдохнул с облегчением, снимая напряжение с плеч.

Глава 11

За время болезни мальчишка, казалось, похудел ещё сильнее. Выданная ему, латаная, но целая, одежда висела мешком, хотя ботинки, подобранные точно по ноге, не слетали уже при каждом шаге. Только вот ходил он все так же — громко шаркая подошвами.
Март с утра таскал его за собой по всем постам, и к полудню парень заметно устал. Покрасневший от мороза нос тёк, и за спиной поминутно раздавалось громкое шмырганье. В какой-то момент Март понял, что это непрестанное шмыганье, шарканье, сведённые плечи, сутулая спина, взгляд, устремлённый только под ноги неимоверно раздражают его. Март боялся, что, когда придёт пора, парень — истощённый, запуганный и уставший — не побежит. А Марту очень, очень нужно было, чтобы он побежал. И, ненавидя себя за это, Март всю дорогу шпынял мальчишку, надеясь хоть так встряхнуть его, вывести из сонной апатии, заставить действовать.
— Шире шаг, — бросил он через плечо, не оглядываясь. — Нам нужно пройти ещё три поста до обеда.
Шарканье за спиной осталось таким же вялым. Март резко развернулся, и, двигавшийся с автоматизмом заведённой куклы, парень влетел прямо в него. Отшатнулся испуганно, едва не впервые подняв голову. Март смотрел, поджав тонкие губы. Этому мальчику не помешала бы миска горячего супа да многочасовой сон. Покрасневший, опухший нос ярко выделялся на бледном, покрытом испариной лице. Из-под вязаной шапки выбивались и липли на лоб влажные чёрные пряди. Он дышал ртом, потому что нос был забит, и облачка пара инеем оседали на длинных, тёмных ресницах. Глаза, оттенённые чётко различимыми на бледной коже синими кругами, лихорадочно блестели.
— Я жалею уже, что сохранил тебе жизнь, — сказал Март, понимая, что это — чистая правда.
Этот мальчишка уже стоил ему размолвки с Тесаком. Мясник, столько дней упрекавший Марта добытым в городе трофеем, взорвался, едва услышал, зачем тот вдруг понадобился лекану. “Я не для того его выхаживал!” — орал Кир в ярости, и стёкла лётных очков блестели восходящим солнцем. Парнишка оставался в лаборатории, и чтобы обсудить его судьбу, Март вызвал Тесака на крышу.
— Ты бесился, когда я притащил его из города, теперь ты бесишься, когда я собираюсь послать его обратно, Кир. — Март отвечал спокойно, чуть ухмыляясь уголком рта, надеясь, что взятый ироничный тон остудит пыл мясника. Не остудил. Не помогло даже настоящее имя, работавшее всегда безотказно. Мясник будто вовсе не заметил его. Длинные пальцы, одетые в металлические напёрстки датчиков, нервно сжимались. Март снова пожалел, что не видит глаз Тесака, не может понять, о чём он думает.
— В следующий раз, когда найдёшь себе очередную игрушку, не тащи её ко мне, Март. С меня хватит, — сказал Тесак, когда повисшая пауза стала совсем уж невыносимой. Развернулся и ушёл с крыши, не проронив больше ни слова. И когда Март спустился следом, забрать мальчишку с собой, даже не взглянул в его сторону. Звякал ампулами в ящике стола да мял в пальцах последнюю из двух остававшихся в портсигаре сигарет. Курево на Комбинате заканчивалось быстрее, чем еда, а стоило во много раз дороже. Измученные осадой люди готовы были отдать последнее за возможность хоть на минуту расслабиться, снять нечеловеческое напряжение и смертельную усталость. Март знал: Тесак тоже выменивает свой паёк на сигареты. Но желающих делиться последним с каждым днём становилось всё меньше. Уже не раз Март видел, как Тесак открывал портсигар, изучая неприкосновенный резерв, и, закрыв, прячет его со вздохом обратно. Когда мясник склонился к спиртовке, прикуривая, Март понял, что эта их ссора — посерьёзнее прочих, и он потерял единственного своего союзника. Осознание факта наполнило рот полынной горечью. Вонь дешёвого табака ударила в ноздри, и, уходя, Март не сдержался, хлопнул дверью, тут же пожалев об этом.
Мальчишка снова шмыгнул носом.
Март понял, что они уже не первую минуту стоят так, лицом к лицу, посреди пустого, занесённого снегом двора. И часовой на только что оставленном ими посту уже не расхаживает взад-вперёд, а точно так же замер, пытаясь рассмотреть, чем заняты лекан и его пленник.
— Высморкайся, — бросил Март, не в силах сдержать презрение в голосе.
Мальчишка отвернулся чуть в сторону и, громко прочистив горло, смачно сплюнул в снег. Эти несколько молчаливых минут взбодрили его вернее, чем все шпильки Марта, отпускаемые с самого утра. Во взгляд паренька вернулся безотчётный, неконтролируемый ужас, и Март почувствовал мрачное удовлетворение. “То, что нужно”, — подумал он так же молча разворачиваясь и продолжая прерванный путь.
Шаги за спиной стали чётче, подошвы не шаркали больше по слежавшемуся насту. Они шли к контрольному пункту, где их ждал уже Игорь — к воротам, выходившим на широкий проспект и огороженную территорию с вывеской “Рынок” за ним. После провалившейся атаки на Комбинат Рынок затих. Блестела оптика с крыш павильонов, но внутри периметра было подозрительно спокойно. Служивший тараном грузовик всё так же торчал в воротах, и сейчас это было как нельзя кстати. Рядом на снегу валялись неубранные тела убитых. Белые в чёрных лужах замёрзшей крови. Дальше, на проспекте тел было ещё больше — все, кого успела выкосить первая пулемётная очередь.
— Март! — Игорь махнул им рукой и спрыгнул со стены вниз, стянул перчатку для рукопожатия. Март встряхнул протянутую ладонь, и Игорь тут же принялся продевать пальцы в раструб. Ударивший с новой силой мороз нещадно жёг обнажённую кожу. — Отойдём? — спросил Игорь, скользнув по мальчишке беглым взглядом.
— Жди здесь, — бросил Март через плечо, боясь обернуться, посмотреть прямо. Паренёк не ответил, лишь переступил с ноги на ногу, пытаясь разогнать кровь в коченеющих конечностях. Март подумал, что, возможно, не стоило гонять его сегодня по всем ключевым постам, но времени оставалось мало, и особого выбора не было. Они должны были успеть всё в один день.
Они с Игорем молча прошли дальше, стали меж стеной Комбината и одним из его административных корпусов, глядевших на проходную. Место это было тщательно выверено и не раз обговорено. Отсюда прекрасно просматривалась открытая площадка перед воротами, где стоял, не зная, куда себя деть, мальчишка, и слегка покорёженная грузовиком створа, и пост с тремя часовыми прямо над ней.
— Думаешь, побежит? — спросил Игорь, глядя на столбом застывшего парня. Мальчишка несмело перетаптывался с ноги на ногу и оглядывался растерянно.
— Должен, — ответил Март, не чувствуя уверенности в собственном голосе. Игорь хмыкнул, тоже расслышав это затаённое сомнение. — Должен, — повторил Март с нажимом.
Крысёныш, спрятавший сухари на теле умирающей женщины, волчонок, пытавшийся улизнуть обратно в лес, едва почуяв силу в ногах, он обязан был побежать и сейчас при первой подвернувшейся возможности. И эта возможность была спланирована для него заранее.
Вот двое над воротами склонились голова к голове над станковым пулемётом. Ветер сносил слова в сторону, и даже Март различал лишь обрывки ругательств. Третий, заглядывавший через плечо, резко рубанул воздух ладонью, и уже в следующий момент спрыгнул в высокий сугроб, наметённый под стеной Комбината, скатился по рыхлому снегу и побежал через двор к дальнему ангару, придерживая одною рукой болтавшийся на плече автомат.
Мальчишка проводил его долгим, задумчивым взглядом, и Март едва успел отвернуться, когда парень посмотрел в их сторону.
— Что? — спросил Март Игоря, краем глаза наблюдавшего за двором.
— Стоит, — ответил Игорь, — смотрит на ворота.
Грузовик, ткнувшийся в створу, слегка погнул её, и в образовавшуюся щель едва ли смог бы протиснуться взрослый мужчина, но гибкий, истощённый подросток…
— Пошёл, — шепнул Игорь одними губами и шагнул в сторону, став к воротам почти спиной.
Март понял, что мальчик всё так же колеблется, а Игорь только что облегчил ему выбор. Март вслушивался до звона в ушах и всё равно вздрогнул, когда за спиной раздался вдруг долгожданный крик: “Стреляй, уйдёт!”.
Они с Игорем развернулись как по команде.
Двор был пуст.
Часовые на гребне стены смотрели на ту её сторону, и один стоял, вскинув к плечу винтовку.
— Что за?!… — Март ринулся с места во весь опор.
Он всё равно не успел. Сухо щёлкнул выстрел, и Март замер как вкопанный, запнувшись на полушаге. Обернулся резко, лишь теперь услышав окрик: “Март, стой!”.
Игорь нагнал его в два шага.
— Да стой же ты, — бывший Губитель задыхался от быстрого бега. Март вдруг впервые подумал, что Игорь уже немолод. — Я приказал прострелить ему плечо. Всё должно выглядеть натурально.
Лекан вновь бросил взгляд на гребень стены. Там стоял стрелок, опустив винтовку и дёргая судорожно затвор. Март снова побежал, оставив Игоря ковылять позади.
Стрелок вскинул взгляд, едва заслышал грохот шагов по лестнице.
— Я стрелял в плечо, — пробормотал он, побледнев вдруг. Пальцы забыли о затворе, разжавшись безвольно. Винтовка ткнулась дулом в дощатый настил наспех сооружённой сторожевой площадки.
Сцепив зубы до скрипа, Март навалился грудью на высокий парапет, всматриваясь.
Паренёк лежал, не шевелясь. Шапка скатилась, и ветер трепал тёмные вихры. Снег у головы стремительно чернел.
Короткий, яростный удар, и подгнившее от времени и сырости дерево парапета хрустнуло, зазмеившись длинными тёмно-жёлтыми трещинами.
— Я стрелял в плечо! — отчаянно повторили сзади.
— Дай сюда! — Игорь шагнул, встал рядом, всматриваясь в оптический прицел вырванной из рук незадачливого стрелка винтовки. — …жив, - пробормотал он через минуту тягостного молчания. — Жив, — но теперь уже Март не услышал в его голосе должной уверенности.
Март перевёл взгляд на Рынок. Там, на крыше одного из павильонов, тоже стояли, сверкая стёклами полевого бинокля. Едва не впервые после атаки на Комбинат Рынок оживился. Забегали от павильона к павильону люди. Слышались крики и лай растревоженных суматохой псов.
— Убери винтовку, — пробормотал Март сквозь сцепленные зубы. — Надо дать им возможность затащить его внутрь.
Игорь хмыкнул в ответ, но распрямился и передал винтовку обратно часовому.
— Никто не станет забирать его до темноты. — Бывший губитель бросил взгляд на едва перевалившее через полдень солнце. — Если он жив, то лучше бы ему шевелить задницей, иначе мороз добьёт его раньше.
Март снова услышал, как скрипнули его зубы. Потёр сбитые костяшки пальцев. Мелкая щепа расколовшегося дерева вошла глубоко под кожу и теперь нестерпимо зудела, словно руки его были сплошь искусаны мошкой. Он вспомнил, что так и не нашёл себе новых перчаток.
— Следите за ним, — бросил он второму часовому, избегая поднимать взгляд на безвольно опустившего руки стрелка. Слишком велико было желание дать ему в зубы… — Если пошевелится, бегом ко мне. Если тело заберут, бегом ко мне. Что бы ни случилось, бегом ко мне. Ясно?
Часовой кивнул нервно. Март коротко кивнул в ответ и, развернувшись, спрыгнул в сугроб под стеной. Сбежал по рыхлому склону и зашагал к дальним ангарам.
У него была ещё куча дел.
Снег поскрипывал под каблуками, но стоило свернуть за угол — захлюпала жидкая грязь, ярко заблестели под солнцем широкие лужи. Пар поднимался, обволакивая липкой, душной пеленой, а очередной порыв ветра принёс струю обжигающе горячего воздуха. Работа в мастерских шла полным ходом, и Март со страхом вглядывался в это дрожащее раскалённое марево, боясь увидеть в нём признаки надвигающегося сдвига.
Вход в ангар зиял чернотой. Волны жара изливались оттуда. В дальнем его конце чистым белым светом сияла электрическая дуга. Март прибавил шагу, когда различил вдруг, аспидно-чёрную на ярко-белом, режущем глаза фоне, плотную фигуру Лека.
Впервые за много месяцев Мастер слова вышел из своего добровольного заточения в подвале.
Взгляд сам заметался в поисках ребёнка, но Лек был один. Стоял, уперев руки в бока, глядя на последнее из своих творений.
Танк безжизненно обвис в ремнях креплений, спускающихся с двутавровых балок. Лишь судороги прошивали могучие мышцы с каждым новым разрядом электрической дуги, и вся подвесная конструкция содрогалась конвульсивно. Маленькая, укрытая кожаным шлемом, голова танка смотрела вниз, но Март знал — один глаз твари, выколот куском алюминиевого профиля. Страшная рана, послужившая причиной смерти танка, была нанесена далеко не с хирургической точностью. И если в левой глазнице уже сидел такой же, как у самого Марта, искусственный глаз, то правая пока оставалась пустой. Всю зиму Лек и его подмастерья пытались создать механизм, способный вернуть твари бинокулярное зрение, но повреждённое нервное волокно отказывалось передавать картинку в мозг. Иногда Март думал, что проще было бы убить ещё одного танка — благо Мать, кажется, вовсе не пеклась о благополучии своих творений — и модернизировать его, но Лек, казалось, был одержим лишь этой, жестоко потрёпанной в бою тварью. Никто не мог бы справиться с подобной задачей, вернуть это могучее тело к полноценной жизни: такое было под силу лишь величайшему из мастеров слова. Лек повторял это беспрестанно, будто боялся, что, отступившись, проиграет, рухнет в глазах окружающих, потеряет авторитет среди собственных подмастерьев.
Глупый, нелепый, мальчишеский страх, недостойный разумного человека.
— Вижу, тебе лучше, — констатировал Март, подойдя, став рядом. Здесь жар был практически нестерпим. Тепло волнами расходилось от тела танка. Казалось, ещё минута, и толстая серая кожа займётся ярким пламенем.
— Мне хорошо, — ответил Лек, и по лицу его скользнула блаженная улыбка. — Мне хорошо, — повторил он и, протянув ладонь к Марту, раскрыл её. — Смотри!
В руке его, ярко-жёлтой от постоянной возни с реактивами, таращился на свет новенький глаз. Март всмотрелся пристальней. В глубине хрустальной сферы ему почудилось призрачное зеленоватое сияние. Но мелькнувший отблеск тут же пропал, и даже искусственно усиленное зрение лекана не в состоянии было отыскать его вновь. Март сморгнул, встряхнул головой. В последнее время он всё меньше доверял своим чувствам — слишком часто те подводили его. Мысль о том, что его телу, не старевшему вот уже семь лет, возможно, приходит конец, пугала, и Март упрямо гнал её прочь.
— Будет работать? — спросил он, исподтишка рассматривая Лека, его распрямившуюся спину, вернувшийся на щёки румянец, вновь прояснившийся взгляд. Мастер слова как будто восстал из мёртвых ну или, по крайней мере — не стоял уже одной ногою в могиле. Силы возвращались к нему.
— Будет. — Лек коротко кивнул. — Последняя деталь сегодня станет на место, и тогда можно будет уничтожить здесь всё… Ты выполнил мой приказ?
Март поджал тонкие губы, оглянулся невольно туда, откуда пришёл, и в клубах курящегося снаружи пара различил вдруг бегущую вдалеке фигуру, а через секунду тяжёлые сапоги зашлёпали звонко по лужам, далеко разбрызгивая чёрную грязь.
— Сейчас узнаем, — пробормотал Март.
Лек тоже обернулся, и подстреливший паренька часовой невольно запнулся, увидев Мастера слова.
Подошёл на неверных ногах и заплетающимся от страха языком отрапортовал, глядя мимо Марта, в бледные, водянистые глаза Лека:
— Он ползёт к воротам рынка.
Март шумно выдохнул, прикрыв на секунду веки, а когда распахнул их вновь, наткнулся на пристальный вопрошающий взгляд Мастера слова.
— Я выполнил твой приказ, Лек, — ответил Март, чувствуя невероятное облегчение от того, что мальчишка всё-таки жив. — Сегодня в городе будут знать точное число постов на стенах и все слабые места в нашей обороне. Думаю, Скал пойдёт на штурм завтра.
— Отлично. — Лек кивнул, но ещё секунду смотрел пристально, внимательно, изучающе.

Глава 12

Лек приказал начать эвакуацию тот час же. В цехах комбината ещё шла работа, и Лек в окружении подмастерьев колдовал над безжизненным пока телом танка, а Март сбивался с ног, пытаясь контролировать всё и вся. Первым делом он помчался к Тесаку. Пробегая через пустой вестибюль первого этажа, бросил взгляд на распахнутую настежь дверь в подвал.
Её больше никто не охранял, а по ногам ощутимо тянуло холодом. Уроды открыли людям дорогу в свои владения, и никто не мог сказать, что ждёт их там, под землёй.
Март невольно поёжился.
Нестерпимо хотелось спуститься. Ещё раз глянуть на тёмную дыру прорытого копателями тоннеля и, может быть, увидеть бледную тень, робко прячущуюся во мраке. Но времени не было. И Март лишь на секунду сбавил шаг, а потом вновь побежал вверх по лестнице, перепрыгивая через несколько ступенек разом.
Тесак сидел за микроскопом, и даже не обернулся, когда хлопнула входная дверь в лабораторию.
— Эвакуация, — сказал Март коротко. Он всё ещё чувствовал повисшее между ними напряжение.
— Куда? — спросил Тесак безразлично и, оторвавшись на секунду от микроскопа, чтобы черкнуть что-то в лежащей под рукой тетради и снова склониться над ним.
— В подземелье, к уродам, — ответил Март так же коротко, и ему показалось, что Тесак заинтересовался. По крайней мере он поднял взгляд, блеснув стёклами лётных очков. Ладонь захлопнула раскрытую тетрадь. — Тебе прислать кого-нибудь паковать вещи?
— Что? — Тесак рассеянно шарил по карманам куртки в поисках портсигара.
— Прислать кого-нибудь в помощь? - терпеливо повторил Март.
— А, да, да… — ответил Тесак, явно думая о чём-то своём, и, кивнув, Март шагнул за порог.
Может быть, уроды займут Тесака ненадолго, и он забудет о Яне… Невесёлая усмешка тронула губы. Хотел бы он сам забыть об этом мальчишке так же легко…
Качнув головой, он снова поспешил вниз.
В вестибюле уже стояла охрана, но на сей раз это были люди Игоря. Просторное помещение полнилось коробками и ящиками с провиантом. Здесь стало ещё прохладнее. Двери на улицу тоже открыли, через них внутрь заносили новые и новые ящики. Хоть уроды и обещали предоставить им убежище, о запасах продовольствия речи не шло. Хотя… Даже если бы уроды обещали им полный пансион, Март предпочёл бы иметь собственные резервы. Они и так уже слишком зависели от доброй воли существ, управляемых чужой недоброю волей. Март не знал, чего хотела от них Мать, и это заставляло его нервничать. Лек ни словом не обмолвился об условиях заключённой им сделки.
На этот раз Март не смог пересилить себя. Его тянуло к спуску в подвал как магнитом. Бойцы, выставленные Игорем в охранение, старались держаться подальше от настежь распахнутой двери, и когда Март шагнул в проём, он спиной почувствовал их взгляды.
Сквозняк усилился. Здесь, на пороге, он казался ураганным ветром. Снизу всё так же тянуло могильным запахом свежеразвороченной земли. Бросив быстрый взгляд через плечо, Март начал медленно спускаться по ступеням. Подумал мельком, что надо будет включить внизу свет. Уходя, Лек оставил своё логово в полной темноте.
Бледная тень, которую так хотел и боялся увидеть Март, не мелькнула, прячась в тоннеле, но чуткие ноздри лекана уловили слабый сладковатый запах, который невозможно было спутать ни с чем. Волосы на руках встали дыбом.
Забыв о выключателе на стене, Март, словно пес, ведомый верхним чутьем, пошёл вперёд. Угол, в который привёл его нюх, был так же тёмен, как всё вокруг, но Март знал, что когда сорвёт небрежно, явно впопыхах наброшенную чёрную ветошку, то увидит там бледное, тщедушное тельце. Он потянулся, рука замерла на секунду, а потом пальцы решительно дёрнули край тряпки.
Он ошибся.
Тел было несколько.
Мальчик, которого он помнил сидящим на коленях у Лека, обнимавшим его руками за плечи, льнущим щекою к его груди, где змеился, словно знак хаоса, пустивший корни амулет, был ещё жив.
Смотрел, не видя, тёмными, блестящими глазами. Он как будто ещё иссох всего за сутки. Округлились колени, выступили ключицы, руки, как спицы, торчали на шарнирах плеч. Дыхание неслышно срывалось с пересушенных, потрескавшихся губ, и лишь по лихорадочному блеску глаз можно было понять, что мальчик всё ещё жив.
Март подхватил его, стянув с груды трупов. Оглянулся беспомощно, и не увидев в кромешной тьме ничего, сел прямо на пол, уложив ребёнка к себе на колени. Ссохшийся, тот сжался инстинктивно в комок, целиком уместившись в его руках. Март попытался прощупать пульс, но ослабевшее сердце едва разгоняло кровь. Лишь опустив ладонь на грудь, он почувствовал редкое, едва уловимое “тук-тук”. Мальчик встрепенулся. Взгляд его стал чуть более осмысленным. Он повернул голову, посмотрев в глаза лекана.
Лишь по дуновению воздуха Март угадал вздох, сорвавшийся с губ умирающего, а потом мальчик затих.
Март не знал, сколько он просидел так, с мёртвым ребёнком на руках, пока сзади вдруг не пошевелились шумно, заставив лекана вздрогнуть. Март вскочил, невольно прижав к себе бледное тельце, и лишь тогда понял, что труп успел уже закоченеть.
Прямо перед ним, глядя с тупым безразличием, стоял копатель. Поблёскивали тёмные, глубоко посаженные глаза, а руки-ковши тянулись к ребёнку. Словно во сне Март вложил в них мёртвое тельце. Урод развернулся, и держа мальчика всё так же, на вытянутых руках перед собой, вразвалочку затопал к чёрному зеву туннеля.
Март перевёл взгляд на груду в углу.
Его вновь передёрнуло. Ноздри щекотал сладковатый запах гниения, желудок терзали мучительные спазмы, во рту стоял горький жёлчный привкус. Март невольно порадовался, что не ел ничего с позапрошлого вечера. Не думая больше об эвакуации комбината, Март шагнул к выходу, так и не щёлкнув выключателем на стене. То, что таилось во тьме за его спиной, должно было оставаться во тьме.
Просторный вестибюль, весь загромождённый штабелями коробок, стал вдруг узок и тесен. Измотанные осадой, обеспокоенные неизвестностью, люди нервничали, срываясь на крик. Ещё на лестнице Март различил голос Барна и задержался у двери, не спеша выходить наружу.
Лекан спорил ожесточённо о чём-то с одним из бойцов Игоря. Избегавшие раньше лековых выродков, сегодня люди не боялись уже орать на них в голос. Барн терпеливо отвечал, не повышая тона, но Март видел, что и он - на пределе.
Давя в себе смутное чувство вины, Март скользнул за коробками мимо.
Тесак тоже успел уже собраться, и Март снова невольно спросил себя, сколько же времени он провёл там, в подвале? Мясник сидел на кушетке, щёлкая бездумно зажигалкой. Мысли его, очевидно, витали где-то далеко-далеко. Колёсико прокручивалось, боёк ударника бил, высекая искру, но пламя тухло, не успев разгореться. Зажигалка была пуста, как и портсигар в заднем кармане джинсов Тесака. Затушенный бычок лежал в чашечке Петри, распространяя по комнате мерзкую вонь дешёвого табака. Но сейчас Март даже рад был этому запаху. Он заглушал, вытесняя из памяти ту, другую вонь…
Лекан рухнул на кушетку рядом, привалившись спиною к стене. Попытался расслабиться, но не смог прогнать каменное напряжение с плеч. Весь он был словно взведённая пружина.
Тесак щёлкнул зажигалкой ещё раз и захлопнул крышку. Склонил голову чуть набок, как бы спрашивая, “Что?”.
— Ты был прав, —— ответил Март на этот невысказанный вопрос. — Лек спятил. Я ухожу. Пойдёшь со мной?
Лёгкая усмешка тронула губы мясника.
— Нет, — ответил он коротко.
Март кивнул, ничуть не удивившись. Где-то в глубине души Март надеялся, что Тесак захочет остаться. Не хотелось уходить, сжигая за собой все мосты. Он не был уверен, что ему не придётся внезапно вернуться, и тогда Тесак здесь будет очень кстати.
— Лек знает, где тебя искать, — продолжил Тесак, чуть помедлив, и Март снова кивнул.
— Я пришёл к тебе за этим. Как вскрыть саркофаг?
Мясник вскинул взгляд, впервые с момента их ссоры посмотрев прямо.
— Не делай этого, Март. — Стёкла лётных очков оставались непроницаемы, но в голосе мясника Марту почудилась искренняя тревога.
— У меня нет выбора, — выдохнул он. И почувствовал вдруг, что даже рад этому. Он хотел. Он безумно жаждал вскрыть металлический цилиндр, таящийся среди сотни таких же цилиндров в подвальном этаже Башни Тесака. Мысль эта принесла долгожданное облегчение. Напряжение ушло с плеч. Март подался вперёд, сгорбившись, уткнул лицо в ладони. — Я такое видел, Кир, — выдохнул он едва слышно и принялся рассказывать. Тихо, монотонно, на одной ноте. Закончив, провёл руками по лицу, силясь стереть с него последний вздох умершего ребёнка, и выпрямился.
Тесак сидел, покачивая головой.
— Я так и думал, я так и думал, — повторял он одними губами, глядя в пространство перед собой.
— Может, всё-таки пойдёшь со мной? — спросил Март, боясь ответа.
Тесак встряхнулся, перевёл взгляд.
— Нет. Теперь точно нет… Ты помнишь, как запечатывал саркофаг? — Март молча кивнул, почувствовав вдруг ком в горле. — Ну и распечатаешь так же, только последовательность действий обратная.
— Спасибо, Кир, — ему пришлось прокашляться, чтобы сказать это.
— Своих предупредил? — крикнул Тесак вслед, когда Март шагнул за порог, и лекан снова замер. Качнул головой, обронил, не оборачиваясь: “нет”.
Тесак привычно хмыкнул, и Март вспыхнул вдруг, повернувшись всем корпусом.
— Обещаю, я заберу с собой Яна, — бросил он резко.
— Мне-то на что твои обещания? — на губах мясника играла знакомая ухмылка. — Это твоя игрушка, Март. Сам решай, что станешь с ним делать. А меня в эти игры больше не впутывай.
Тесак снова щёлкнул прятавшейся в кулаке зажигалкой, и Март вышел вон, досадуя на собственную несдержанность, на то, что оставляет своих людей с Леком.
— У меня нет выбора, — снова шепнул он, устремляясь прочь по коридору, надеясь никого не встретить по пути. Кто угодно мог задержать его, но занятый эвакуацией комбинат гудел как растревоженный улей, и ничего не стоило выйти привычной дорогой к озеру.
Посты по периметру были уже сняты. Март беспрепятственно прошёл ломкою кромкой льда у берега. Оставил пару следов, быстро заполнившихся чёрной водой. Ступил дальше, в густые заросли камышей и, поплутав в них, отыскал, наконец, узенькую замёрзшую протоку. Длинное, извилистое русло вывело его к заваленной сугробами кирпичной арке. Спрятавшийся под кручей и укрытый плотной стеной камышей, ход не виден был ни с озера, ни с берега. Ржа покрывала толстые металлические прутья, кирпич арки — искрошился и почернел. Март легко вынул один прут из кладки, а, скользнув внутрь, так же легко поставил его обратно, прижав куском кирпича. Туннель, короткий, прямой и ровный, вёл на другую сторону балки, за территорию комбината, в сторону от облюбованного Скалом рынка. Вдалеке на фоне серого предвечернего неба виднелась такая же решётка.
Ступая осторожно, чтобы не поскользнуться на обледенелом кирпиче пола, Март быстро прошёл туннель насквозь и выбрался наружу точно так, как попал внутрь. Только здесь он смог, наконец, вздохнуть свободно.
Комбинат, осада, обезумевший Лек — всё это осталось позади, будто отсечённое частыми прутьями решётки. Встряхнувшись, Март уже не таясь побежал по руслу ручья. Дорога эта вела прямо к городскому пруду и Башне Тесака, возвышающейся там, на его берегу.

Глава 13

В Башне Тесака с его последнего визита ничего не поменялось. Лишь трупы так и оставшиеся лежать у потухшего костерка, распространяли гнилостный дух, и хотя мороз глушил запах, Март вынужден был натянуть на нос шейный платок.
Пройдя осторожно по над стеной, чтобы ничего не задеть, ничем не выдать факт повторного своего появления здесь, он все же немного задержался, рассматривая место побоища, ставшее братской могилой.
Вещи лежали точно там, где он бросил их. Никто не снял одежду с убитых. Март окончательно уверился, что с той ночи в Башню не заглядывала ни одна живая душа. А может быть потенциальных мародеров отпугнули трупы… Лицо женщины, тогда показавшееся ему красивым, теперь почернело, глаза запали глубже, резко обозначились провалы глазниц, сквозь пергаментно-тонкую кожу просвечивали зубы. Март отвел взгляд. Поспешил скорее дальше по коридору. Мысль невольно вновь возвращалась к Яну. Он так и не выпытал у пацана, что это были за люди, и как сам он прибился к ним.
Март поджал губы, вспомнив, как в запале ссоры пообещал Тесаку забрать мальчишку. Обещать это было гораздо проще, чем сделать. Если Скал атакует Комбинат завтра, мальчишку он прихватит с собой, как бы тяжело тот ни был ранен. Когда Лек разгонит Комбинат так, что начнется сдвиг, мальчик умрет. Едва ли он будет раздавлен мощью сдвига, скорее придушен Скалом собственноручно. Предводитель Губителей всегда обладал исключительным чутьем, позволявшим ему избегать ловушек. Подобраться к Скалу было невероятно сложно. Если бы Март мог, он давным-давно сделал бы это. Если бы он только мог…
Можно было попробовать вытащить мальчишку раньше, но если пленник вдруг исчезнет, Скал немедленно свернет атаку, план Лека будет провален. Шагая длинными коридорами подвальных этажей, Март думал об этом до боли в виске. Планы Лека не заботили его больше. Но на Комбинате оставался Тесак… Там оставались Барн, Шед, Штефан и другие. Он не мог подставить их под удар.
Если уж пытаться вытащить мальчишку, то лишь в момент сдвига, не раньше и не позже. А это означало, что к Скалу-таки придется подбираться вплотную. От этих мыслей сильнее сжимались тонкие губы и резче обозначалась залегшая меж бровей складка. Он едва контролировал себя, думая о том, кто разрушил его жизнь. Март боялся, что оказавшись рядом со Скалом, он тут же забудет о мальчишке. Задача, которую он так опрометчиво взял на себя, казалась теперь невыполнимой…
Он тряхнул головой, отгоняя мрачные мысли. Окинул взглядом исчезавшие во тьме ряды автономных водонагревательных баков и с трудом протиснулся в знакомую щель. Заметил вдруг, что там, где он столько раз терся спиною о выпуклые бока металлических цилиндров, осталась четко различимая широкая полоса отслоившейся краски. От мысли, что кто-нибудь мог бы заметить этот явный знак его непрекращающихся визитов, взмокли ладони. Он яростно продирался в узкие щели, не заботясь уже о падающей на лицо металлической трухе. Но когда последним рывком выбрался на относительно свободное пространство, то замер вдруг в нерешительности.
Вытер ладони о штанины. Снял панель у основания цилиндра.
Все огни по-прежнему горели зеленым.
«Не делай этого, Март» сказал Тесак, и в его голосе звучала явная озабоченность. «Не делай этого, Март».
Март знал, что он оставил в саркофаге семь лет назад.
Но он понятия не имел, что найдет там сегодня.
Опустился на колени, словно перед молитвой.
Пальцы пробежались по мягко светящимся огонькам. Замерли над клавишами ниже. Всего две. Одна отвечает за работу саркофага, другая — за его электронный замок. Обратная последовательность. Сперва отключить все системы, потом отпереть. За эти годы он не раз и не два обсуждал с Тесаком подобный вариант развития событий. Уже много лет Март не строил иллюзий и понимал, что в любой момент ему может придется уйти из города навсегда, забрав с собой тело дочери. Саркофаг, созданный некогда Тесаком, не мог работать автономно. Хуже того, он был не транспортабелен. Его нельзя было перенести в другое место, перепрятать. Тесак сделал все, чтоб его девочка, его милая, маленькая девочка оставалась в безопасности все эти годы. Но теперь, как никогда ясно Март понимал: следующим своим шагом он может убить собственную дочь. Тесак не знал, останется ли она жива, когда будут отключены системы жизнеобеспечения. Сможет ли ее организм, столько лет искусственно поддерживаемый извне, позаботиться о себе сам. Неумолимое время работало против них.
Март вновь вытер ладони о штанины, пробормотал под нос, нажимая первую клавишу: «У меня нет выбора».
Кнопка мягко ушла в приборную панель.
Все огни по-прежнему горели зеленым.
Март смотрел, не дыша.
Снова провел ладонями по штанинам, кожей чувствуя каждую нить в жесткой материи старых джинсов. Снова нажал, злее и резче.
Все огни по-прежнему горели зеленым.
Не выдержав, он саданул по приборной панели кулаком.
Под армированными пальцами лекана стекло разлетелось вдребезги.
Заветная кнопка вылетела из паза, провалившись куда-то глубоко внутрь.
Все огни по-прежнему горели зеленым.
Издав глухой, звериный рык, Март голыми руками принялся раскурочивать прибор.
Через минуту он выдернул из основания цилиндра простейший блок, где пара проводов тянулась к запитанным от них светодиодам.
Он рванул сильней, и лампочки, наконец, погасли.
Он отшвырнул блок в сторону, припал к полу, заглядывая в проделанную у основания бака дыру.
Всматривался до боли в висках, но видел лишь пару оборванных проводов и ничего больше.
Не в силах поверить, медленно поднялся на ноги. Примерился и, привалившись плечом, навалился, опрокидывая бак на бок.
Март не зря считался лучшим бойцом Лека.
Мастер Слова сам поработал над ним в свое время, а после Тесак по своей старой привычке прошел вслед за бывшим своим наставником, исправив и улучшив кое-что по своему усмотрению.
Но прочно вмурованный в бетон пола бак даже не пошатнулся.
Разве что танк справился бы с этими толстыми металлическими штырями, надежно приваренными к основанию конструкции.
Март отступил, когда перед глазами поплыли цветные пятна. Стал, пытаясь отдышаться.
Отчаяние сменилось мрачной решимостью.
Он повел плечами, а потом точно так, как танк там, на путях посреди заснеженного леса, подхватил бак обеими ладонями под основание и одним сильным, плавным движением выдрал его из пола.
Цемент под ногами зазмеился глубокими трещинами. С натужным металлическим стоном бак завалился на лес точно таких же водонагревателей, и замер, накренившись так. В самом центре мелкого крошева, ровно там, где только что покоилось днище цилиндра, зиял черный провал дыры. Провода и трубки, тянувшиеся оттуда, рассыпались по краям, не скрепленные больше ничем. Март поднял один из патрубков, провел пальцем по краю. Жидкость, некогда бежавшая по трубке, давно уже испарилась, оставив на обрезиненных стенках сухой желтоватый осадок.
Система жизнеобеспечения была отключена давным давно.
Март перевел взгляд на разбитую панель у основания цилиндра.
Не надеясь уже ни на что, вдавил пальцем вторую кнопку, и невольно вздрогнул, когда в ответ вдруг раздался сухой щелчок.
Заваленный на бок цилиндр содрогнулся, заскрипел, проседая под собственной тяжестью еще чуть вниз, и полоса, вертикально разделявшая его на две части, приоткрылась, прорезавшись четкой, глубокой бороздой.
Март втянул ноздрями воздух, боясь услышать зловонный смрад гниения, но ощутил лишь едва уловимый запах пыли и металла. Запах пустого, давно заброшенного помещения.
Он откинул, наконец крышку, зная уже, что ничего не увидит там.
Саркофаг был пуст.
Лишь на подголовнике, выгнутом анатомически, чтобы не напрягать мышцы шеи, осталась пара длинных черных волос, как свидетельство того, что его дочь действительно была здесь еще совсем недавно.
Март машинально собрал их, принялся скручивать в кольцо на пальце.
Только два человека в городе знали, что спрятано тут, в подвальных этажах Башни Тесака. Сам Тесак, и Лек. И если Киру Март доверял как самому себе, то веры Леку никогда не было.
Семь лет проведя рядом с Леком, выполняя его малейшие прихоти, Март слишком хорошо знал, на что способен лучший из Мастеров слова. Самовлюбленный, избалованный, верящий в собственную исключительность, и в то же время — страшно неуверенный в себе, стремящийся постоянно доказывать свое превосходство над другими. Он и Глаз Схарма вживил себе в плоть потому лишь, что смертельно боялся, что кто-нибудь украдет однажды источник его могущества. Снимет с тела точно так же, как он сам некогда…
Вот и теперь, загнанный в ловушку, Лек мог покуситься на то, что никогда ему не принадлежало.
«Я благодарна тебе», — сказала девочка, — «Если бы не ты, Мать никогда не отпустила бы меня из гнезда».
Слова эти, истинный смысл которых он упрямо гнал от себя все это время, теперь стали просты и понятны.
Лек заключил свою сделку с Уродами, и Уроды предоставили ему очень, очень многое, включая жизнь.
В обмен он отдал им хранившееся в саркофаге тело.
«Таких как я раньше не было».
— Каких «таких»? — пробормотал Март, глядя на черное волосяное колечко, надетое на указательный палец. Волос был живым, упругим и прохладным. Март поглаживал его большим пальцем, и невольно вспоминал, как провел тогда ладонью по темной головке, коснулся румяной, схваченной легким загаром щеки, приподнял подбородок, заглядывая в черные испуганные глаза и улыбнулся ободряюще.
— Жди здесь, я скоро, — велел он, ветками валежника прикрывая узкую щель меж двумя поваленными стволами.
— Папа, стой! — прошептала она громко, и Март замер на мгновение.
— Там паровоз, — Март снова присел, не выпуская веток из рук. — Надо пойти, посмотреть, что это за люди.
Черный, закопченный паровоз с намалеванным впереди красною краской глазом в перекрестии восьми расходящихся лучами стрел, тянул немаленький состав из пяти вагонов. По старой, полуразрушенной ветке он продвигался очень медленно. Два последних вагона были загружены рельсами. Когда поезд выходил к окончательно расспыавшемуся участку дороги, паровоз замирал, пуская клубы пара и посвистывая клапанами, а из вагонов выходили люди. Два дня Март наблюдал, как они чинят полотно, прежде чем решился наконец выйти к ним, поговорить.
Рано или поздно ветка приведет их в Город. Март надеялся выторговать немного еды в обмен на информацию. С раннего утра у вагонов дымили костры. Люди готовили себе похлебку, и трудно было игнорировать манящие ароматы. Их собственные запасы подходили к концу, уже несколько дней Март жил впроголодь, отдавая свою долю дочери. Охота не приносила желанной добычи, лишь выматывала, лишая последних сил. Лес будто вымер на многие километры вокруг.
— Не ходи туда, папа, — она выпростала руки, легко проскользнув в узкую щель меж стволов. Схватила его за рукав куртки. — Это злые люди. — Ее губы снова дрожали, на глаза наворачивались слезы.
Март сглотнул ком в горле.
После того, что сделал с ней Скал, все люди стали для нее злыми.
— Не бойся, — он вновь коснулся пальцами порозовевшей щеки, — я скоро вернусь.
И прикрыл щель ветвями.
Пошел, оглянувшись несколько раз через плечо, зная, что она будет следить за ним, пока он не скроется из виду, и желая хоть так подбодрить ее.
Все вещи: оружие и припасы — он оставил с ней. Намереваясь вернуться во что бы то ни стало, он привык трезво смотреть на мир. Он не знал, кто эти люди, и как они встретят его. Март хотел, чтобы в случае чего его дочь смогла сама продвигаться дальше по лесу. Он верил: она сильная девочка, она сможет, она выживет.
Она выжила.
Он — умер.

Глава 14

Из Башни Тесака Март вышел уже ни от кого не прячась.
Поднялся в просторный, продуваемый всеми ветрами холл первого этажа. Постоял, глядя как заметает поземка сквозь пустые панорамные окна, накинул капюшон подбитой мехом куртки и шагнул наружу, в занимающийся буран февральской ночи. Пальцы тут же ощутили леденящий холод металлических пластин, закрывавших запястья сверху. В лицо ударил резкий порыв ветра. Март невольно склонил голову, сморгнул залепивший ресницы снег, поднял взгляд к черному небу.
Крупные, пушистые хлопья снега разбеливали холст ночи. Башня Тесака, нависшая над ним всеми своими этажами, терялась где-то в этой белой каше. Вынырнул вдруг, и, стремительно пролетев мимо, разбился прямо у ног смерзшийся в твердый, заледенелый ком сугробик, разлетелся тысячью сверкающих осколков.
Март невольно качнулся в сторону.
В такую ночь у него мог бы быть шанс.
Но времени оставалось совсем мало.
Он сжал кулаки, надеясь хоть так согреть онемевшие пальцы, и побежал по старому, твердому насту, уже припорошенному свежим снегом. Пар клубами вырывался изо рта, инеем оседал на ресницах. Но волна тепла, поднявшись от груди, медленно распространилась по телу. Стало жарко.
Он несся по улицам во весь опор, совершенно не прячась. Не на шутку разбушевавшаяся метель скрывала его своим плотным пологом. Он едва угадывал направление, и только прирожденное чутье позволило ему не сбиться с пути. Руины выныривали внезапно из снежных вихрей, ноги подворачивались, попав в очередную припорошенную снегом трещину в асфальте. Март падал, сгруппировавшись, перекатывался и, вскочив на ноги, несся дальше. Он должен был успеть к Комбинату до начала атаки.
Но когда он выскочил, наконец, на последний участок дороги, то где-то далеко впереди, приглушенные расстоянием и стеной падающего снега, различил отрывистые звуки автоматных очередей. Март замер, застыл, всматриваясь. Но даже его невероятно зоркие глаза ничего не могли различить за хаотичным мельтешением снежинок. Те летели прямо в лицо, кололи губы, оседали на ресницах.
Тогда Март опустил голову и прикрыл веки, вслушиваясь.
И едва не рухнул, когда выскочивший из снежного вихря человек, врезался ему прямо в грудь.
Руки сами сграбастали незнакомца за ворот.
Март оттащил его в сторону, впечатал в так же внезапно вынырнувшую из снежной завесы стену. Человек всхлипнул и заскулил, словно пес. Пальцы его, вцепившись в ладони Марта, почувствовали ледяные пластины, закрывавшие запястья. «Губитель», понял Март. Никто с Комбината не испугался бы лековых выродков. Это был человек Скала.
— Что. Там. Творится? — спросил Март, легонько встряхивая пленника на каждом слове, но тот лишь заскулил еще сильнее, отвернул лицо, страшась смотреть в глаза твари. — Убью, — прохрипел Март, чувствуя, как поднимается волной ярость, и пленник заверещал вдруг:
— Уроды! Уроды! Уроды! Уроды!
Март разжал пальцы, и, рыдая, человек рухнул в сугроб.
«Поздно», подумал Март, но, развернувшись, побежал дальше, все так же не прячась. Если он сам ничего не мог разглядеть в этой каше, значит и его никто не увидит. Может быть, это — его единственный шанс.
Мозги крутились на предельных оборотах.
Скал едва ли полезет в самую гущу боя, но Лек намеревался сдать комбинат, любой ценой заманив осаждающих как можно глубже внутрь. Конечно, он постарается создать видимость сопротивления, и автоматные очереди, все так же трещавшие где-то впереди, это, наверняка люди Игоря, а может быть и его собственные люди, леканы: Барн, Шед, Штефан — все, кого он оставил там. У них было больше шансов живыми выбраться из того ада, который собирался устроить осаждающим Лек.
Мать, конечно же, выпустила своих детишек, до смерти напугавших оставшегося позади губителя. Но едва ли это заставит Скала отступить. Обозленный до предела Город потерял страх, и крики, уже слышавшиеся сквозь треск очередей и завывания ветра, лишь подтверждали это.
Бледно-розовое пятно, нечетко подрагивавшее за белой пеленой чуть слева, вдруг ярко полыхнуло огнем, осветив на миг силуэт стены и подножие сторожевой башни выше. Почти сразу же грянул взрыв, а Март, наконец, понял, где он находится, и что там творится.
Скал прорвался за внешний периметр, бой шел уже на территории Комбината.
Март ринулся туда, где должны были быть ворота с застрявшим в них грузовиком, и тут же натолкнулся на отброшенную взрывом машину. Покореженная, она завалилась набок. Кусок стальной обшивки, сорванный с ворот взрывною волною, торчал на таране, проколотый насквозь, словно тонкий жестяной лист.
Ворот не было, их размело в клочья. Тела убитых уже успело присыпать сугробами. Март вздрогнул невольно, когда наступил на первое. Потом он уже не считал их. Весь внутренний двор был завален мертвыми, и ни одной живой души не было видно вокруг.
«Опоздал, опоздал, опоздал», с отчаянием повторял про себя Март, понимая, что Скал уже успел войти внутрь. Что подобраться к нему там, где не бушует, скрывая все и вся, неистовая метель, невозможно. Что сдвиг может начаться в любую секунду. Что Ян теперь — все равно что мертв. Накатила вдруг глухая, давящая тоска: он снова пришел слишком поздно. Захотелось завыть, как выл там, за спиной, оставленный им в сугробе губитель.
Март передернул плечами, стряхивая минутную слабость.
Теперь он не мог развернутся и уйти. И нет, его вело уже не обещание, брошенное Тесаку в запале ссоры. Он просто должен был успеть. Хотя бы на этот раз.
Знакомым, как свои пять пальцев двором, Март побежал туда, где у входа в главный корпус Комбината еще раздавались крики и уже реже звучали короткие, рваные автоматные очереди. Бросил мельком взгляд на запястье, и почувствовал, как волосы на руках становятся дыбом.
Стрелки вертелись как сумасшедшие.
Шумно втянув воздух сквозь стиснутые зубы, он побежал, очертя голову, не думая больше ни о чем.
Когда он влетел в вестибюль первого этажа, на снег прямо у него за спиной мешком рухнуло безжизненное уже тело. Это помогло сориентироваться. Бой шел на крыше. Взгляд скользнул по периметру просторного и снова пустого помещения. Исчезли многочисленные штабеля коробок, тяжелая стальная дверь, ведущая в логово Лека, к прорытому уродами подземному туннелю, была закрыта.
Март взлетел по лестнице. На бегу, почти не глядя, скинул в пролет не успевшего даже обернуться часового. Вырубил второго ударом кулака в горло. Кровью заклокотал в глотке так и не родившийся крик. Согнувшись в три погибели, губитель упал куда-то под ноги. Март не задержался и на миг. Перепрыгнул через тело, побежал выше и дальше, дальше, зная, что не успеет уже.
На последнем этаже он столкнулся с ними нос к носу.
Вылетел в межэтажный пролет, и увидел Скала в окружении его свиты. Всею толпой они стояли в длинном коридоре, один конец которого оканчивался глухой стеной, а второй — металлической дверью и лестницей, ведущей на крышу. Людей было столько, что часть из них теснилась на лестничной клетке, слушая команды Скала через пустой дверной проем.
Скал говорил о Леке. О последнем ударе, который сломит сопротивление Комбината и положит конец лековым тварям.
Март набросил на голову капюшон. Быстро поднялся и принялся потихоньку протискиваться между стоящих. Люди расступались неохотно. Все хотели слышать, что говорит Скал.
— Лек засел там, на крыше! С ним только горстка уродов!
«Лек — на крыше?» Март не поверил своим ушам.
— В такой метели не видно ни зги! А проклятые бестии просто сбрасывают нас вниз! — выкрикнул кто-то, и толпа согласно зашумела.
— Комбинат уже в наших руках! Последний удар! Во имя Губителя! — Скал надрывался, не в силах перекричать толпу. — Четыре месяца осады! Вы хотите, чтобы все началось заново?!
— Мы хотим еды! — раздался другой голос, и Скал резко обернулся, чтобы увидеть кричавшего.
Взгляд его натолкнулся на взгляд Марта.
Скал отшатнулся, побледнев вдруг.
Но толпа вокруг уже бесновалась. «Еды! Мы хотим еды! Ты обещал! Тут одно железо!» — кричали они.
Не слушая больше, Март ввинтился плечом, протискиваясь еще ближе, потому что взгляд Скала метнулся в сторону, и Март увидел, наконец, белого до синевы Яна.
— Убей его! — заорал Скал, и громила из телохранителей крепче стиснул плечо мальчишки, потянув его на себя.
Ян вскинул затуманенный болью взгляд, и глаза его распахнулись от ужаса, когда он тоже увидел Марта.
— Нет, — шепнул мальчишка одними губами, и все здание вдруг содрогнулось.
Пол студенисто качнулся под ногами, а потом заходил ходуном.
— Сдвииииг! — заорал кто-то истошным голосом, а мальчишка вывернулся из-под ладони державшего его человека и ринулся вдоль по коридору прочь.
Март метнулся за ним, потому что краем глаза увидел, как Скал вырывает у кого-то из рук арбалет.
Люди бросились врассыпную. В узком коридоре началась давка. Толпа поперла, тесня назад, к лестнице. Людской поток подхватил и протащил за собой. Лекан тщетно пытался прорваться хоть на шаг вперед, а ослепленный яростью Скал кричал: «Убей! Убей! Убей!» — пока человек его колебался, не зная, выполнять ли приказ, или спасать свою шкуру.
Болт лег, наконец, в ложе. Скал вскинул арбалет, но бежавшие к лестнице люди не разбирали дороги, налетая прямо на своего предводителя. Зарычав, главарь Губителей шагнул в сторону и вспрыгнул на притиснутую к стене коридора лавку.
Март рванулся изо всех сил и, наконец, почувствовал себя на свободе. Толпа уже не давила, проталкивая назад, и он помчался за мальчишкой, в любой момент готовый услышать резкий щелчок спущенной тетивы.
Звук потонул в страшном грохоте, перешедшем в стон. Казалось, стонет сам Комбинат. Пол, вздыбившись, пошел волной навстречу, и мальчишка упал.
Это спасло ему жизнь.
Арбалетный болт чиркнул над головой, не задев.
Март рухнул на колено рядом, приподнял за плечи, помогая встать.
— Нет! Нет! Нет! — бился в истерике мальчишка, пытаясь отползти от него прочь, а потом вдруг вывернулся с неожиданной силой и, едва не падая, устремился назад, к Скалу, который стоял уже, вскинув к плечу вновь заряженный арбалет.
В два шага Март нагнал Яна. Схватил за ворот куртки, дернул, и, обхватив обеими руками, развернулся, прижимая его к животу, пригибая голову и выставляя одну ногу вперед.
Арбалетный болт ударил с такой силой, что лекан все равно покачнулся. Но острие болта не смогло пробить армированных лопаток. Скользнуло по выгнутой колесом спине, и срикошетило в стену рядом.
Не разгибаясь и не оглядываясь, Март ринулся дальше по коридору, толкая мальчишку перед собой. Краем глаза заметил трещину, побежавшую по стене, и прыгнул раньше, чем пол под ногами разорвало надвое. Дверь впереди распахнулась сама. Ее выбило наружу чудовищной деформацией стен. Остался лишь искривленный, страшно покореженный дверной проем. Не выпуская отчаянно брыкающегося Яна, Март выскочил в беснующуюся метель, и сквозь плотную пелену валящего стеной снега, увидел расцветающие там и тут алые бутоны взрывов.
Сдвиг сминал, ровняя с землей, весь Комбинат. От непрекращающегося грохота закладывало уши, нечеловечески завывал ветер. Все здание вновь содрогнулось и медленно поплыло вниз. Какую-то долю секунды Март смотрел, как рушится, заваливаясь прямо на него, стена, и мальчишка в его руках замер, оцепенев от ужаса. А потом лекан вцепился одной рукой в поручни вываливающейся из рассыпающейся кирпичной кладки лестницы, и в три длинных прыжка очутился на крыше.
Лек и вправду был там.
Стоял полуголый посреди царящего кругом безумия, и на груди его, змеясь отростками, ярко полыхал Глаз Схарма.

Глава 15

Март забыл о том, что творится вокруг.
Здание рушилось, и крыша, скользя по осыпающимся стенам, неслась сквозь снежную бурю к земле, словно доска по волнам. А они стояли на этом плоту, парализованные открывшимся зрелищем.
Во тьме ночи, разбеленной снежными вихрями, яркими цветками вспыхивали огни взрывов. Огненная цепочка пробежала по территории Комбината, обозначив каждый до последней секунды работавший цех. За грохотом рушившихся стен здания не слышно было грохота взрывов. Стон стальных балок, сгибаемых чудовищной силою сдвига, казалось, вторил диким завываниям злого, обжигающе ледяного ветра. Трещала по швам кирпичная кладка, с громкими хлопками, похожими на выстрелы, лопались деревянные балки. Где-то там, пойманные в ловушку схлопывающегося пространства, отчаянно кричали люди.
Лек стоял, крепко упершись ногами в плывущую по волнам разрушения крышу, и, прикрыв блаженно веки, улыбался уголками губ. Раскинув руки, он будто несся навстречу бурану, и глаз Схарма на его груди сиял необычайно ярко, пульсируя в такт сокращениям сердца.
За спиной Лека, бесстрастно глядя на все, возвышался танк. Один глаз его терялся в глубокой тени, другой мерцал из глазницы призрачным зеленоватым светом.
Крыша коснулась земли с громким усталым вздохом.
Март покачнулся и крепче стиснул плечи замершего от ужаса Яна.
Скользнув еще чуть дальше, крыша взрыла краем сугробы пушистого снега, и, замерев, раскололась, наконец, надвое.
Новое сотрясение было сильнее предыдущего, и оно вывело Марта из ступора. Еще крепче сжав плечи Яна, Март силою потащил его вперед, к Леку. А Лек открыл глаза, и, пошатываясь, словно пьяный, пошел сквозь эпицентр сдвига прочь.
Март потерял бы его в хаосе взбесившихся снежных вихрей, если бы не гороподобная фигура танка, четко различимая даже в неистовой метели. Снег шел вниз, вверх, в стороны, закручивался спиралью и поднимался в небо, чтобы тут же налететь сметающим с ног шквалом. Март упал раз и другой. Тут, на земле, уже не видно было яркого света пожаров. Март брел, сквозь снег и ветер, спотыкаясь, не глядя, куда ступает, боясь потерять фигуру танка. Сорванные ветром, со страшным грохотом носились над землей листы кровельного железа, заставляя невольно втягивать голову в плечи. Ноги подворачивались о каменные обломки, и новые кирпичи падали вниз прямо с неба, разбрызгивая снег и каменные осколки. Слабо трепыхавшийся Ян вдруг обвис на руках мешком. Март подтянул, закинул на плечо ставшее безвольным тело. Голова ударилась о спину, руки обвисли плетьми.
«Губитель», повторял Март одними губами. Он не знал, как молить о милости своего жестокого бога, лишь всем своим существом жаждал выжить, выжить, несмотря ни на что. Вопреки всему.
Он нагнал почти танка. Тот часто останавливался, и тяжелая нога опускалась на головы покалеченных, полупогребенных завалами, но все еще живых людей. Весь Город пришел атаковать Комбинат, и весь он нашел тут свою погибель. Головы лопались как перезрелые арбузы. Брызгала, пятная снег черным, кровавая юшка, и Глаз Схарма на груди Лека всякий раз вспыхивал ярче, освещая летящие перед ним белые хлопья.
— Ле-е-ек! — заорал Март, перехватыя сползающее с плеча тело мальчишки. — Ле-е-ек!
Ветер заталкивал слова обратно в горло, обжигал глотку и душил, не давая набрать воздуха в легкие.
Март резко повернулся, попятился спиной, боясь отстать, окончательно потерять Лека среди свирепствующей бури. Отдышавшись, он снова развернулся, заорав, что было сил:
— Ле-е-е-е-ек!!!
Лек замер, услышав, наконец, окрик. Обернулся. Март скорее угадал это, чем увидел. Бледное свечение Глаза Схарма на груди Лека стало вдруг ярким, и Март пошел на этот мерцающий свет, словно судно — на огонь маяка.
Танк еще минуту стоял неподвижно, ожидая приказа хозяина. Потом гороподобная туша медленно, всем корпусом повернулась. Сжался пудовый кулак, и Март почувствовал как невольно сжимается, приподнимая стальные шипы над фалангами пальцев его собственная рука. Он ухватил мальчишку покрепче за пояс, готовый в любой момент сбросить его под ноги, в снег, если вдруг ему придется сейчас драться.
— Где ты был, Март?! — крикнул Лек, и Март перевел взгляд с призрачно мерцавшего зеленым глаза танка на ярко-красное пятно на груди Лека. Черная точка в его центре казалась зрачком мигающего с каждым ударом сердца ока. Подхваченные ветром слова раздались предельно четко, будто Лек кричал их ему в самое ухо.
— Где моя дочь?! — прорычал Март в ответ, не заботясь уже о том, слышит ли его Мастер Слова. Слова клокотали в глотке. Белая пелена застилала взгляд. Ветер хлестал прямо в лицо, на глазах выступали слезы. Мальчишка снова начал съезжать по плечу вниз, и Март опять подбросил его, передвигая повыше.
Лек понял его, даже если и не услышал.
— Я держу свое слово, Март! А ты?! Где был ты, когда был мне нужен?!
— Держишь слово?! Держишь слово?! — Март пригнулся, всем телом ввинчиваясь в ураган, с трудом преодолевая его сопротивление. Лек стоял, покачиваясь, когда очередной порыв бил его в спину. До танка оставалось всего несколько метров.
— Да, я держу слово!
Не устояв, Лек сделал невольно шаг вперед, став еще чуть-чуть ближе. Танк повторил движение, словно был его тенью. Март замер невольно, оценивая расстояние до туши. Он должен был действовать наверняка. Он должен был выжить во что бы то ни стало.
Пальцы, впившиеся в пояс штанов мальчишки, сжались крепче, потянув, когда тот брыкнул вдруг ногами и изо всех сил вцепился в куртку Марта, не давая сбросить себя на землю. Март рванул, даже сквозь завывания ветра услышал треск ткани, почувствовал как упал с головы капюшон. Мальчишка снова ударил ногами, ботинки мелькнули прямо перед лицом, заставив невольно отшатнуться, запрокинуть голову.
В следующий момент нож полоснул по незащищенному горлу.
— Сдохни! — слышал Март, опрокидываясь на спину. — Сдохни! Сдохни! Сдохни, тварь!
Земля врезалась в спину тысячью острых осколков. Армированные лопатки приняли удар на себя, но ржавая арматурина впилась под ребра, найдя брешь в броне. Март почувствовал еще один укол боли. Ян, упав на него сверху, смотрел глаза в глаза и плакал. Его трясло от рыданий. Пальцы сами разжались, выпустив мальчишку. Тот перекатился вбок, разом скрывшись в крутящихся снежных вихрях. Март дернулся, оперся на руку пытаясь встать. Другая рука тронула горло. Взгляд темнел, кровь толчками выходила из раны, пропитав уже толстый ворот свитера. Штырь, пронзивший тело, подался назад, но застрял, так и не дав свободы.
«Я должен жить, я должен жить», повторял про себя Март в полубреду, зажимая ладонью рану на горле. Тело, безупречно служившее ему столько лет, отказывалось повиноваться. Любая рана обязана была затянуться в считанные минуты, но он чувствовал, как туманится разум по мере того, как кровь вытекает из перерезанного горла. Снег падал прямо на лицо, залепляя смыкающиеся ресницы.
— Я держу свое слово, Март, — сказал Лек, выдвинувшись вдруг из сплошной белой пелены. Убрал с горла слабеющую ладонь Марта, и сам прижал его рану, прикрывая глаза и сосредотачиваясь. — Я держу свое слово, Март, — повторил Лек, когда плоть начала сходиться под его пальцами. Глаз Схарма на груди Мастера Слова замерцал сильнее и чаще. — Твоя дочь жива и в сознании, — добавил он, закончив.
Взгляд Марта, отключившегося почти от потери крови, распахнулся, рука дернулась в бессильной попытке остановить Лека, заставить его повторить сказанное. Но Мастер Слова распрямился уже, обернувшись к танку, кивнул тому. Урод подошел, нависнув всей своей тушей, словно гора, и, склонившись, обхватил лекана одною ладонью и дернул на себя, легко сняв его со штыря. Март не почувствовал этой волны обжигающей боли. Слезы катились по его лицу.
«Жива, жива», повторял он, словно в бреду.
Распрямившись, танк перекинул тело через плечо и пошел сквозь буран, придерживая его точно так, как сам лекан только что придерживал Яна.
Лек задержался на секунду, окидывая взглядом искореженное пространство вокруг.
В завываниях ветра чудились стоны людей, волчий вой, и горький, отчаянный плач мальчишки.

Мать Глава 16

Палец дёрнулся, реагируя на пробежавшийся по руке электрический импульс, и тело вновь застыло, скованное неподвижностью.
Ещё один импульс, заставивший его содрогнуться с головы до ног. Челюсти свело судорогой, но Март не услышал скрипа зубов.
Он ничего не слышал.
Он ничего не видел.
Он ничего не чувствовал кроме этих разрядов.
Время остановилось, пространство перестало существовать. Он как будто умер, и только короткие вспышки боли, пронзавшие его тело с каждым разрядом, убеждали — жив, жив. Пока ещё жив. И это было главное.
Штырь пронзил его спину насквозь, а мальчишка перерезал горло, но Лек спас его, одним прикосновением затянув раны, а теперь Мастер Слова проверял работу всех систем его организма. Март ещё помнил, каково это, хоть и прошло семь лет. Тот захлёстывающий с головой ужас, что он испытал тогда, умерев в первый раз, невозможно было забыть.
Тогда он пострадал гораздо сильнее. Лек собирал его буквально по крупицам. Заменил металлом раздроблённые кости, заново воссоздав скелет. Перебрал все внутренние органы. Неповреждённым оставался лишь мозг. Всё остальное пришлось менять полностью. Жизнь чудом теплилась в искалеченном теле Марта, и Лек поддерживал её до тех пор, пока не завершил свой кропотливый труд. А потом убил, чтоб воскресить его к новой жизни. Жизни, в которой всё уже было иначе.
У него точно так же подёргивались пальцы, дрожали веки, конвульсивно дергались мышцы, пока Мастер Слова калибровал мозг, непривычный к расширенным возможностям нового тела. Тогда непроизвольные движения пугали до оцепенения, но ещё больше пугала неизвестность. Он помнил пронзительный крик дочери, после которого сознание затопило невозможною болью и тьмой. Он не знал, что случилось с ней.

Он помнил, как сидел в вагоне Лека, куда его привёл выставленный в охранение патруль. Паровоз, тянувший состав по восстановленным рельсам, замер, остановленный очередным отрезком разрушенного полотна. Март вышел, не прячась, держа ладони на виду, но не поднимая их вверх. В одну руку он взял выломанное в лесу молодое деревце. К его освобождённой от яркой зелёной поросли вершине, привязал посеревший за годы носки шейный платок. Он шёл не сдаваться. Он шёл выторговать немного еды в обмен на информацию о Городе. Он и сам надеялся узнать что-нибудь о том месте, откуда пришли эти люди. Потому что мира вне Города для него попросту не существовало. Он хотел получить хоть какие-то ориентиры в этом чужом для него, пугающем, пустом и мёртвом лесу.
Но хотя шёл он, не прячась, его заметили далеко не сразу. Зато он успел хорошо рассмотреть стоявших в охранении людей. Для Города они выглядели странно. Серая, мешковатая одежда грубой ткани даже на вид казалась неудобной, но зато у каждого на шее болтался автомат. Март заметил характерные метки, что ставили на своё оружие торговцы с флаговых рынков. Они охотно скупали у крыс найденный под завалами огнестрел. Слишком ненадёжный в зоне постоянных сдвигов, он невысоко ценился в Городе. Сам Март был вооружён длинным ножом, который не стал снимать с пояса, чтоб не идти к чужакам совсем уж беззащитным. Ладонь сама дёрнулась к рукояти, но Март заставил себя опустить руку.
Перекупщики могли за бесценок вывозить огнестрел из Города и выгодно обменивать его там, где он стоил дороже. Там, где не было постоянных сдвигов, меняющих лик реальности. Там, где техника не сходила с ума от искажений пространства и времени. Там, где люди сами шили себе одежду из домотканой ткани, а не находили её, выброшенную сдвигами, под завалами некогда жилых домов… Должно быть, это было странное место, где жизнь вовсе не походила на то, к чему привык Март. И этих людей, без сомнения, заинтересует его одежда: более прочная, тёплая, и одновременно лёгкая, крепко пошитая из материалов, которые просто невозможно было достать вне Города. Может быть, удастся выторговать еду за неё.
Ближайший часовой услышал, наконец, влажный шелест раздвигаемой травы и, вскинув взгляд, увидел Марта.
— Эй! — Вскрик привлёк внимание ещё двоих, стоявших поодаль, и Март замер, воткнув свою палку в землю рядом. Встряхнул, заставив шейный платок развернуться и тут же безжизненно поникнуть.
Человек увидел общепринятый знак торговли и приопустил поднятое было дуло автомата. Затараторил что-то на языке, которого Март не знал, повернувшись к двум остальным.
Ладони моментально взмокли, и стоило труда сдержаться, не вытереть их о штанины. Март поднял раскрытую свободную руку, надеясь, что они узнают и этот распространённый в Городе жест приветствия.
— Флаговый рынок, — сказал Март на общем, судорожно вспоминая другие языки, ходившие в Городе. Он не был силен в них, не видел необходимости — те, кому нужен был один из лучших в Городе мясников, могли объясниться с ним сами. Но его поняли.
— Оружие? — с едва заметным акцентом спросил человек, закидывая за спину автомат и без опаски подходя ближе. Взгляд его скользнул по одежде Марта, по длинному ножу у него на поясе, и Март снова подавил желание нервно вытереть ладонь о штаны. Его могли раздеть и убить прямо тут, не соблюдая негласных законов флаговых рынков. Очевидно было, что пришёл он один, и после его смерти некому будет свидетельствовать о нарушении правил честной торговли.
— Я мясник, — спешно ответил Март.
Человек вскинул взгляд.
— Мясник? — переспросил он. В глазах его плескалось непонимание.
— Могу лечить. Больных, раненых. В обмен на еду и карту местности.
Человек оживился, снова повернулся к тем двоим, что подошли уже близко, но остановились чуть в стороне, явно страхуя товарища. Заговорил на том же незнакомом наречии, не повышая уже голоса. Один кивнул и тут же сорвался с места, побежав к паровозу. Другой смотрел с любопытством, не спуская пальца с гашетки автомата.
— Идём, — сказал первый, без страха поворачиваясь спиной.
Март оставил свой самодельный флаг там, где воткнул его, обозначив границу безопасной торговли, и пошёл следом, не зная, чем занять ставшие вдруг свободными руки. Палку было жаль. Пойди что не так, в первые секунды боя её можно было бы использовать как оружие. И этот шест казался ему намного надёжнее того старья, что болталось на шее у здешней охраны. Но теперь у Марта остался лишь длинный нож на поясе, и он с трудом сдерживался, чтоб не положить ладонь на рукоять.
Второй пропустил его и пошёл следом. Март лопатками чуял его взгляд. Спина под ним взмокла. Рубашка неприятно холодила разгорячённое тело. Не сумев удержаться, Март зябко повёл плечами.
Жизнь вокруг состава кипела. Март, уже много дней не видевший стольких людей разом, невольно оглядывался по сторонам. Кто-то укладывал рельсы на повреждённом полотне перед паровозом. Очень многие махали лопатами, восстанавливая осевшую насыпь. Над трубой, торчащей на крыше одного из вагонов, вился лёгкий сизый дымок. Март почуял вдруг запах перловой каши и голодно сглотнул. Уже несколько суток он обходился только водой и сухими корками хлеба, сберегая еду для дочери. Тут же подумалось, как она там? — и он едва сдержался, чтоб не оглянуться. Но тогда конвоиры могли б догадаться, что он пришёл не один, и Март заставил себя шагать дальше.
Его подвели к головному вагону в составе. Подновлённый, обшитый стальными листами, он выглядел хорошо защищённым. Провожатый впереди сам запрыгнул на подножку, а потом развернулся, протянув руку Марту, предлагая помощь. Второй конвоир остался стоять снаружи, опустив, наконец, свой автомат и скучающе сунув руки в карманы.
Март одним махом преодолел три металлические ступеньки и с опаской заглянул в полутёмный тамбур, где уже успел скрыться встретивший его человек.
Короткий коридорчик с непременным бойлером у закрашенного чёрной, облупившейся краской окна заканчивался распахнутой настежь дверью. Из двери тянуло холодом и знакомым запахом лекарств. Март почувствовал, как внутри всё внезапно оборвалось. У этих людей был свой мясник, и его шансы выторговать хоть что-нибудь стремительно рухнули.
На ватных ногах он прошёл дальше и замер на пороге оглядываясь.
Просторный вагон со снесёнными внутри перегородками странно походил на помесь лаборатории и операционной. Никогда раньше Март не видел ничего подобного. Взгляд сам метнулся к операционному столу, где лежал ничем не прикрытый, полностью обнажённый мертвец. Вскрытая грудь чернела пустым провалом. Рядом на передвижном столике стояли контейнеры, по которым аккуратно были разложены сердце, лёгкие, желудок.
Так же закрашенные чёрной краской, окна не пропускали дневного света, зато под потолком холодно мерцали синим длинные трубки ламп. Ещё одна лампа, больше и мощней, изгибалась кронштейном прямо над операционным столом. Но сейчас она стояла выключенная.
Март зябко поёжился. Ладони сами вспомнили горячо разогретый металл поручней у входа в вагон. Но хотя снаружи солнце припекало вовсю, здесь царил могильный холод. Март вновь невольно задался вопросом, кто эти люди? Простая домотканая одежда и старое оружие плохо вязались с этой охлаждённой до температуры морозильной камеры операционной.
От другого стола, заставленного ретортами, шагнул высокий, плотный человек с мелко вьющимися русыми волосами и пронзительным взглядом бледно-голубых глаз. Человек протянул раскрытую ладонь, испещрённую ярко-жёлтыми пятнами.
— Лек. — И, кивнув на вторую дверь, ведущую в заднюю часть вагона, добавил, — пройдёмте, тут холодно.
Март пожал протянутую руку, бегло скользнув взглядом по этим пятнам. Так обыкновенно выглядели руки Мастеров Слова, что никак не вязалось с операционной. Мастера Слова работали с механизмами, а не с людьми. Однако, шагнув за порог, он увидел верстак и части старых механизмов, беспорядочной кучей наваленные на лепившиеся по стенкам тесной комнатки стеллажи. Здесь было гораздо теплее, чем в операционной, хотя и не так жарко, как снаружи. Верстак загораживал окно по одну сторону этого купе, окно по вторую — у боковой полки, свёрнутой сейчас в маленький столик и два сидения — было наполовину задёрнуто шторками. Лампа под потолком, обыкновенная для такого типа поездов, была выключена.
Шагнув к верстаку, Лек бесцеремонно смел прямо на пол груду наваленных на него бумаг, отодвинул в сторону задребезжавший инструмент и спросил, садясь на табурет рядом и указывая Марту на откидную полку в боковой части купе:
— Хотите чаю?
Март отрывисто кивнул, не видя смысла отказываться. Прошёл к дальнему сидению и сел, держа спину прямо и не расслабляясь ни на секунду, так, чтобы видеть со своего места вход. Одновременно выход во второй тамбур теперь был прямо рядом с ним и можно было бы при случае попробовать прорваться туда.
Лек усмехнулся, явно заметив и оценив этот манёвр. Не вставая, легко дотянулся до той двери, через которую они вошли только что, и, громко стукнув, требовательно крикнул:
— Чаю! — Вновь обернулся к Марту, опершись одной рукой о верстак. — Мне сказали, вы врач? — полуутвердительно сказал он.
Март резко кивнул, вновь обнадёженный.
— Откуда? — требовательно спросил Лек, и от того, как он чуть склонился вперёд, с явным нетерпением ожидая ответа, Март снова почувствовал беспокойство.
— Из Города, — сказал он, не желая вдаваться в подробности.
— Какого? — спросил Лек, и Март запнулся, поставленный вопросом в тупик.
— Есть только один Город, — ответил он, наконец, не зная, что ещё можно сказать тут.
— Мегаполис, — Лек кивнул, вполне удовлетворённый.
Март запоздало вспомнил, что именно так называли Город торговцы с флаговых рынков.
Входная дверь скрипнула и медленно приотворилась, пропуская того человека, который привёл Марта сюда. Придерживая закрывающуюся створку локтем, он осторожно шагнул внутрь. Обе руки его были заняты. В одной он держал сразу два дышащих паром стакана с янтарно-красным чаем, в другой — широкую алюминиевую плошку с кусками настоящего, свежеиспечённого хлеба и тонко нарезанного мяса.
Март голодно сглотнул.
Человек от порога поставил один стакан на верстак перед Леком, а второй вместе с плошкой — стукнул по столику, за которым сидел Март.
— Угощайтесь, — сказал Лек, беря стакан в подстаканнике и делая первый глоток.
Март проследил, как коротко кивнул, вышел его конвоир, и снова голодно уставился на гору мяса и хлеба перед собой.
Рука чуть дрогнула, когда он взял ещё тёплый ломоть и положил на него кусок тонко нарезанной ветчины. Запах ударил в нос, голова закружилась, рот моментально наполнился слюной. Склонившись, Март надкусил свой бутерброд, задвигал челюстями, невольно прикрыв глаза от наслажденья.
И тут же подумал о дочери.
У этих людей было достаточно еды, чтобы вот так, запросто, угощать вышедшего из леса чужака. Он обязан был выторговать у них достаточно, чтобы дойти до ближайшего людского поселения.
Он ел, не спеша, чувствуя, как с каждым проглоченным куском к нему возвращается ясность мысли. Руки уже не дрожали. Он хлебнул чая, искоса взглянув на Лека.
Тот потягивал из своего стакана, не сводя внимательного взгляда с Марта, но молчал, позволяя гостю насытиться. Он, безусловно, заметил, что уже несколько дней Март жил впроголодь. Возможно, не стоило так жадно набрасываться на еду, но он пришёл сюда именно за этим, и чтобы выторговать максимально выгодные условия, ему нужна была ясная голова.
Он прожевал последний кусок, и, сделав ещё один глоток чая, начал прямо, уверенный, что гостеприимному хозяину уже доложили, кто он, и зачем явился, и нет смысла юлить и тянуть время.
— Я врач из Города, могу лечить больных и раненых. Мне нужна еда и карта местности.
— Карта? — переспросил Лек, окидывая его новым взглядом. — Хороший врач не бежит из города, не подготовившись, без еды и без ориентиров. Не уверен, что ваши услуги хотя бы чего-то стоят.
Март невольно поджал и без того тонкие губы. Усилием воли заставил себя отвечать спокойно.
— Даже у лучшего мясника могут быть враги.
— Мясника? — вновь переспросил Лек, и Март запоздало понял, что снова забылся, использовав привычное слово.
— Так называют врачей в Городе, — ответил Март, и Лек впервые по-настоящему улыбнулся.
— Мясник, — повторил он, и его улыбка стала шире. Холодок пробежался по спине Марта от этой улыбки. — Мне нравится… Может быть, мы все же сумеем договориться. — Поставив стакан на столик, Лек навалился на край локтем, склонившись к Марту, пытливо заглядывая ему в глаза. — Мне нужен проводник. Человек, знающий Город достаточно хорошо… Лояльный человек, — добавил Лек, чуть помедлив.
Кровь отхлынула от лица Марта при одной только мысли о возвращении.
— Нет, — ответил он резко, отодвинув стакан и выпрямившись.
— Не торопитесь. — Лек мягко улыбнулся в ответ, отстранившись, как будто давая Марту простор для размышлений. — Я не хочу давить, но вы же сами сказали, в Городе у вас остались враги. Поверьте, никто не посмеет тронуть вас, пока вы будете служить мне. А если я останусь доволен вашей службой, кто знает, у вас, может быть, даже появится шанс отомстить. Услуга за услугу. — Лек криво ухмыльнулся. — Схарм щедро одаривает своих верных сподвижников.
Март не понял последней фразы. Он не знал, кто такой Схарм. В Городе он ни разу не слышал этого имени, и даже торговцы с флаговых рынков, путешествовавшие далеко за пределы Мегаполиса, ничего не упоминали о нём.
И потому обещание мести не поколебало его и на миг. Да, он хотел бы убить Скала. Но ещё сильнее он хотел бы никогда больше не видеть ужаса в глазах дочери.
— Нет, — повторил он твёрдо.
— Жаль, — ответил Лек, казалось, разом потеряв к нему интерес. Но взгляд светлых глаз из-под мелко вьющихся волос остался таким же внимательным. — У нас нет карты местности. Мы сами ориентируемся лишь по останкам железнодорожной ветки. Нам сказали, она выведет нас в Мегаполис.
Повисла пауза, и Март догадался, что это был вопрос.
— Да, — ответил он, стремительно теряя последние крупицы надежды. Едва не добавил: «Мы сами придерживались её, уходя из Города» — но вовремя успел одёрнуть себя. Никто не должен был знать, что он тут не один.
Лек, однако, заметил эту его мгновенную заминку. Помедлил минуту и продолжил:
— Вы выйдете к людям, если будете держаться её. Освобождённый город. Если скажете коменданту, что вас послал я, он примет вас без вопросов. Вилору может понадобиться… мясник, — и Лек вновь улыбнулся этой своей холодной, неприятной улыбкой.
Март сдержанно улыбнулся в ответ. Спросил, надеясь выведать хоть что-нибудь сверху, пока с ним ещё разговаривали:
— Далеко до… — Он запнулся. — Освобождённого города? — Называть городом что-то помимо Города была странно.
— Очень, — ответил Лек, не сводя с него внимательного прищура. — Даже по восстановленной ветке поезду потребуются сутки, а то и двое. Пешком вам придётся добираться гораздо дольше.
— И никаких поселений ближе? — спросил Март, чувствуя захлёстывающую волну отчаяния.
— Увы, — ответил Лек. В его голосе не было сожаления.
— Хорошо. Спасибо, — сказал Март. Поднялся, скользнув взглядом по оставшемуся на плошке хлебу и мясу. Им предстояли многие дни пути, а припасы давно кончились, но Март не посмел попросить, он и так получил уже больше, чем стоили его ответы. Он вернётся ночью и узнает, насколько хорошо охраняется поезд. Люди, сопроводившие его до вагона, не произвели на него особого впечатления.
— Подумайте над моим предложением, — сказал Лек, глядя на него снизу вверх. — Мне очень нужен человек, знающий Мегаполис.
— Я подумаю, — пообещал Март, понимая, что ничто не заставит его вернуться туда.
Лек отвернулся, потеряв к нему всяческий интерес, а Март двинулся к выходу, прикидывая, как пробраться к дочери, не позволив проследить за собой. Он легко мог бы скрыться в развалинах, но незаметно передвигаться по лесу он не умел.
Выйдя из мастерской и быстро проскочив операционную, Март задержался в тамбуре, у распахнутой настежь двери вагона. Стал на верхней ступеньке, прищурившись, не спеша спускаться.
Человек, приведший его сюда и принёсший затем еду и чай, стоял внизу и, закрывая глаза ладонью от идущего на закат солнца, смотрел куда-то по-над верхушками деревьев. Март проследил его взгляд. Там с вершин сосен сорвалась вдруг, подняв грай, и полетела прочь огромная птичья стая, а из леса под нею раздался тяжкий, протяжный стон.
Волосы дыбом встали на руках и затылке. Март узнал этот мучительный стон просевшей вдруг земли. Он не раз слышал его в Городе. Защёлкали, словно выстрелы, ломающиеся ветки, и, будто пытаясь догнать стремительно уходящую к закатному солнцу птичью стаю, взметнулось следом облако древесной пыли, щепы и листьев, а потом ещё секунду назад тревожно качавшиеся кроны деревьев ухнули вдруг, со страшным треском провалившись в невидимую яму.
— Сдвиг, — прошептал Март, лишь теперь вполне осознав, что происходит. — Сдвиг! — закричал он во всю силу лёгких, прежде чем прыгнуть с верхней ступени вагона на землю, перекатиться, упав на плечо, и помчаться к лесу, не думая уже о том, смогут ли за ним проследить.
Люди вокруг, также наблюдавшие за происходящим, обернулись на его крик, но никто из них даже не шелохнулся, не понимая грозящей опасности.
Март бежал, на каждом шаге ощущая подошвой дрожь волнующейся земли. От эпицентра росло, поднимаясь, облако пыли. В сплошной непроницаемой буровато-серой стене невозможно было ничего разобрать. Лишь раздавался равномерный, словно неспешная поступь великана, глухой, утробный звук, да щёлкали непрекращающимися автоматными очередями ветки. Нога подвернулась, когда земля в очередной раз качнулась студнем. Он едва не упал, коснувшись травы пальцами, выпрямился и побежал дальше. Краем глаза успел заметить, как вздрогнули, загрохотав сцепками, вагоны поезда и забегали, наконец, переполошившиеся люди.
Очередная ветка оглушительно щёлкнула прямо над ухом, он дёрнулся инстинктивно на звук, и отлетевшая щепа остро чиркнула по скуле, пропоров кожу. Кровь побежала, стекая по подбородку за ворот рубахи. Он пригнул голову, пряча глаза. Не сбавляя ходу, подцепил и натянул на нос шейный платок. Пожалел об оставленных в рюкзаке широких лётных очках. Стена пыли стремительно приближалась и, влетев в неё, он замер на секунду, зажмурившись, закричав во всю глотку:
— Ки-и-ира-а-а!
Вновь едва не упал, когда земля, будто в ответ на его крик, содрогнулась застонав. Присел, раскинув руки, пытаясь удержать равновесие, а потом услышал отчаянное:
— Па-а-апа!
— Кира! — выдохнул он, снова сорвавшись с места. Почувствовал легкий удар в плечо, другой, а потом мелкие камни и комья земли градом заколотили по спине, заставив ещё ниже опустить голову. Не видя уже ничего, оступаясь, падая и вновь поднимаясь на ноги, он бежал вперёд, едва различая за треском веток, шумом непрерывно падающих с неба камней и грохотом валящихся деревьев пронзительный крик дочери.
Когда земля в очередной раз вздыбилась под ногами, отбросив, опрокинув на спину, он ударился больно затылком. Попытался встать, почувствовал, как поползла, извиваясь, точно клубок змей, трава под рукой. Отдёрнул испуганно пальцы, успев раньше, чем проклюнувшийся вдруг из-под ладони побег пробил плоть, разрастаясь стремительно в гибкое деревце, выбрасывая ветви, ширясь в стволе… Сосна, за считаные секунды взметнувшаяся к укрытому плотным облаком пыли небу, ткнула под бок кривым корнем, заставив откатиться в сторону, и тут же закачалась, падая, теряя ветки, обсыпая ворохом липкой ещё от древесного сока хвои.
Понимая, что случится дальше, он покатился волчком, не видя уже ничего, лишь по движению воздуха да по треску ломающихся от падения веток угадывая, куда валится только что выросшее дерево.
Он не успел.
Что-то хлестнуло по ногам, придавив и сразу же обездвижив. В глазах потемнело от боли. Он прикусил язык, силясь не закричать. Рот наполнился кровью, заскрипела на зубах набившаяся в глотку пыль. Он закашлялся, сплёвывая, подтянулся на руках, пытаясь выпростать ногу из-под тяжёлой ветки. Земля снова колыхнулась, вздохнув, ствол приподнялся, Март дёрнулся и очутился, наконец, на свободе.
Шатаясь, с трудом встал и вновь едва не упал, когда полным весом опёрся на повреждённую ногу. Сцепив зубы до скрипа и припадая набок, поковылял в обход рухнувшего ствола, руками цепляясь за торчащие в стороны ветви, боясь потерять направление в сплошной буровато-серой стене песка и древесной пыли. Шейный платок намок, пропитавшись кровью, и хотя бы дышать стало чуточку легче. Но сдвиг бушевал, не унимаясь, и почти вслепую, на ощупь Март шёл в самое его сердце, моля Губителя пощадить его дочь. Он больше не слышал её крика. Только грохот и треск падающих деревьев, да тяжкие стоны сотрясаемой сдвигом земли.
Когда он дошёл почти до кроны рухнувшей на него сосны, за спиной что-то щёлкнуло, и бок пронзила острая боль. Он согнулся вдвое, зажав подреберье ладонями. Почувствовал, как стремительно намокает, прилипая к телу, рубашка. Попытался было сделать ещё шаг вперёд, но упал, опрокинувшись на спину, не в силах уже сказать, то ли от новой волны, вздыбившей землю под ногами, то ли от боли, прострелившей повреждённую ногу, когда он, забывшись, перенёс на неё весь свой вес.
Затылок мягко ударился о толстый ковер прелых листьев и хвои. Густой аромат закружил голову. Он зажмурился, пряча глаза от носящихся в воздухе клубов пыли, и не увидел, как рухнул, ломая рёбра, продавливая грудину, толстый древесный ствол. Почувствовал лишь, как разом вышибло воздух из лёгких и побежали, промывая глаза, слёзы.
— Кира, — прошептал он одними губами, прежде чем отключиться окончательно.
Лек рассказывал, что его нашли лишь под утро другого дня.
И не нашли бы, если б над телом его не стояла, глядя пустым, безразличным взглядом, его дочь.
Он помнил этот взгляд. Он начал забывать её лицо, но этот взгляд преследовал его ночными кошмарами.
Кто-то плеснул на лицо воды, а потом принялся отирать его влажной тряпкой, снимая толстый слой слежавшейся коркой пыли. Губы сами шевельнулись в попытке поймать живительные капли, веки затрепетали, слёзы хлынули сплошным потоком, чертя на скулах грязные полосы, щекоча шею и затекая в уши. Нестерпимо яркий свет восходящего солнца ударил в глаза. Он дёрнул головой, пытаясь укрыться от этого слепящего света, едва не задохнулся от пронзившей всё тело боли и увидел её.
Совершенно невредимая, она стояла неподвижно за спинами обступивших его людей и смотрела глаза в глаза.
Пустым, ничего не выражающим взглядом.


Слёзы сами покатились из глаз при воспоминании об этом взгляде. Кто-то бережно отёр их с лица, заставив сосредоточиться на реальности. Март попробовал шевельнуть пальцем, и новый импульс сотряс всё тело, вызвав мучительный стон. Март, наконец-то распахнул глаза, ожидая увидеть Лека.
Рядом, глядя до боли знакомым пустым, ничего не выражающим взглядом, сидела юная девушка не старше семнадцати лет. Она была невероятно красива. Светлая от природы кожа, много лет не видевшая загара, казалась слишком бледной для тёмных, почти чёрных глаз, полных коралловых губ и волос цвета воронова крыла. На мгновение у Марта закружилась голова. Ему казалось, он бредит.
Попытался поднять руку, чтобы протянуть её к лицу женщины, которую любил когда-то и навсегда потерял, отвергнутый ею.
Тело всё ещё плохо слушалось его. Рука упала безвольно. Он, наконец, осознал, кто перед ним.
— Ты так похожа на мать, — прошептал он хрипло и понял, что связки повреждены и пока не восстановились. Слова прозвучали неразборчиво, но она расслышала верно.
Улыбнувшись холодно, она смочила отрез ткани в стоявшей рядом, на медицинском столике гнутой миске, отжала его и вновь заботливо отёрла лицо Марта.
— Я и есть Мать, — ответила его дочь, глядя всё тем же стеклянным взглядом.
Пальцы Марта сжались, намертво вцепившись в край операционного стола, на котором он лежал, полуобнажённый.
Ужас захлестнул с головой.
— Кира? — позвал он, вглядываясь в это холодное, отстранённое лицо, всё ещё надеясь найти в нём черты дочери.

Глава 17

Март не знал, сколько времени он говорил с Кирой, вслушиваясь в слова, вглядываясь в черты повзрослевшего лица, пытаясь уловить сходство с той девочкой, которую успел уже позабыть. Слова: «Я и есть Мать»— бередили душу, вселяя сомнения, действительно ли перед ним его дочь, или просто пустая оболочка, взятая под контроль зловещей хозяйкой подземного Улья, легендарной повелительницей всех Уродов.
Но Кира прекрасно помнила своё прошлое. С отстранённой улыбкой она отирала его тело: руки, грудь, лицо — убирала со лба длинные светлые волосы, мягко касалась влажной тканью впалых щёк и вспоминала моменты, о которых сам он, казалось, давно забыл, а теперь они воскресали в памяти так живо, словно случились вчера.
— А в пять лет, когда я начала убегать играть в развалины, ты подарил мне часики, — говорила она, с лёгкой полуулыбкой глядя в никуда. — У них был розовый ремешок и смешной розовый заяц на циферблате.
Март помнил эти часы. Едва не единственный способ предсказать надвигающийся сдвиг, это была вещь первой необходимости. Он чуть с ума не сошёл, когда Кира впервые одна, не предупредив его, отправилась играть на улицы Города. Тогда он выторговал эти часы у Крыс, отдав за них пачку дорогих лекарств, найденных случайно в руинах. На пятилетие дочери он сам застегнул ремешок на её тонком запястье. И сам снял их, когда клал тело дочери в Саркофаг.
— Я очень расстроилась, когда проснулась и не нашла их, — сказала Кира, переведя взгляд на него, и очень по-детски обиженно надула губы.
Март почувствовал, как его обдало жаром. Он помнил, как снимал их, кладя тело Киры в саркофаг. Он понимал, его дочь будет расти и пролежит в саркофаге Губитель знает, сколько лет. Нельзя было оставлять на ней ничего, что могло нанести ей травму. Но он решительно не мог вспомнить, куда спрятал часы потом. Тогда любая вещь, принадлежавшая Кире, попавшись на глаза, причиняла почти физическую боль. Ему тут же захотелось вскочить, броситься искать эти детские часики с глупым розовым зайцем, но пока он едва ли был в состоянии поднять хотя бы руку.
— Я найду тебе новые, — прохрипел он. Связки тоже восстанавливались крайне медленно. Ему казалось, будто его способность к регенерации вдруг покинула его. Никогда ещё он не чувствовал себя настолько слабым и беспомощным.
— Не нужно. — Она вновь улыбнулась и огляделась. — Теперь я живу в Улье. Тут нет сдвигов.
Март тоже повернул голову, едва не в первый раз оторвав взгляд от её лица. Операционный стол, на котором он очнулся, стоял посреди комнаты, явно принадлежащей к системе метрополитена. Она напоминала скорее лабораторию Тесака, нежели мастерскую Лека. Здесь не было фрагментов механизмов, зато ряд медицинских шкафов вдоль стен был заполнен коробками, блистерами и склянками с лекарствами. На медицинском столике рядом поблёскивали хирургические инструменты, гнутые алюминиевые миски. Кира сидела на высоком табурете. У Тесака был такой же. На трёх колесиках, он позволял легко перекатываться от одного рабочего стола к другому. Только большой металлический шкаф, у стены в дальнем углу и знак молнии в жёлтом треугольнике на нём подсказывали, что это — одно из технических помещений метрополитена.
Некогда выкрашенные понизу грязно-зелёной краской и побелённые сверху, стены давно облупились, но поблёскивали странно, будто покрытые тонкой, прозрачной плёнкой. По стенам к электрощиту тянулись ровные, уложенные широкой лентой полосы толстых проводов. Над самым потолком висел прямоугольный короб воздуховода. Где-то внутри крутились, шурша, вентиляторы.
Кира вдруг вздрогнула и взглянула на тяжёлую металлическую дверь. Через минуту сдвинулся засов, и та распахнулась, впустив Тесака. Март попытался приподняться и чуть тряхнуть головой. Ему казалось, что он вдруг оглох. Он не мог представить, как ещё можно было не услышать шагов, которые, очевидно, услышала Кира.
— Кира, детка, — сказал Тесак, став на пороге и скрестив по обыкновению руки, — выйди на минутку. Нам с твоим папой нужно поговорить.
Она взглянула недовольно, холодно и, как показалось Марту, сквозь Тесака, но молча встала и направилась к выходу. Только теперь Март обратил внимание, что одета она не так, как одевались те же гарпии. На ней было скромное тёмное платье почти до пят, но, приталенное, оно подчёркивало её юную, женственную фигуру. Разрез бежал по юбке сбоку почти до самого изгиба бедра, при каждом шаге обнажая соблазнительно-стройную ногу. Март невольно нахмурился. Лек привёл в подземелья Уродов огромную толпу мужиков, оголодавших по женскому телу. Люди Игоря были бы не прочь развлечься даже с устрашающего вида гарпией. Даже леканы Марта не были чужды таких простых человеческих желаний. Кира не успела ещё ступить за порог, а он уже боялся за неё.
Он дёрнулся встать, и на этот раз у него получилось приподняться достаточно, чтоб опереться об одну руку и скинуть ноги с края стола. Но Кира, задержавшись на секунду в дверном проёме и окинув Тесака своим холодным, безразличным взглядом, уже шагнула вон, и Тесак тут же захлопнул за ней тяжёлую металлическую дверь. Та закрылась с оглушающим лязгом. Март успел заметить гороподобный силуэт танка в коридоре и чуть успокоился.
Кира говорила, что теперь может управлять всем Ульем, а значит, танк сможет защитить её при необходимости.
Тесак обернулся от двери как раз вовремя, чтобы увидеть, как пытается встать Март, и бросился на помощь, прежде чем колени подкосились и Март рухнул на холодный бетонный пол.
— Тихо, тихо, — шепнул Тесак, подхватив его под мышки, заставляя крепче встать на ноги. — Не так быстро. Давай пересадим тебя сюда.
Он подвёл его к клеёнчатой кушетке, приткнувшейся у стены, осторожно усадил и быстро пробежался пальцами по телу, сняв показания на вживлённые под кожу медицинские датчики. Задержался на едва затянувшемся шраме от штыря на груди. Заставил чуть повернуть голову, чтобы осмотреть розовый рубец на шее.
— Знатно он тебя порезал, — пробормотал Тесак, садясь напротив на тот табурет, что только что покинула Кира. — А я говорил тебе, нужно было убить его сразу. Сколько волчонка ни корми, он всё в лес смотрит.
Март поморщился, как от зубной боли. Эти споры опостылели ему уже давно.
— Лек порядком зол на тебя. — Заметив эту гримасу, Тесак переключился на другую тему, но разговоры о Леке были немногим лучше. — Он бы позволил тебе сдохнуть, если бы не Мать. Ты нужен ей зачем-то, Март.
— Не называй её так. — От этого имени мороз продирал по коже.
— Она сама себя так называет, — парировал Тесак. Вынул портсигар из заднего кармана джинсов, открыл и выбрал одну из многочисленных сигарет. Март помнил, что на Комбинате курево у Тесака практически кончилось, а тут портсигар был забит под завязку.
— Она моя дочь, — жёстко отрезал Март.
— Она моя званая, Март. — Тексак ответил не менее жёстко. — Не забывай, ты дал ей моё имя, а я поклялся быть ей вторым отцом. Может, я люблю её не больше тебя, но уж точно не меньше… Не обманывай себя. Это не Кира, Март, — добавил он смягчившись.
Слова отдали горечью. Тесак высказал вслух то, что Март упрямо гнал от себя.
— Она все помнит, Кир. — Упорствуя, Март склонился ближе, вглядываясь в лицо Тесака. Стёкла лётных очков холодно поблёскивали. — Она помнит даже то, что я уже почти забыл.
— Я тоже сперва купился на это, Март, — ответил Тесак, разминая сигарету в пальцах. — Как будто вернулся вдруг на семь лет назад, — пробормотал он, обхватив сигарету губами и щёлкнув прятавшейся в кулаке зажигалкой. Затянулся глубоко, но не расслабился, как бывало обычно после первой затяжки. Напряжение чувствовалось во всей его позе: от чуть сведённых плеч и приопущенного подбородка до нервно постукивающего по мраморной плитке пола ботинку. — Но ведёт она себя как взрослая. А ведь она легла в саркофаг одиннадцатилетней, Март. Когда она успела бы так повзрослеть?
Март тоже заметил это, но расставаться с надеждой было слишком больно.
— И всё же. — Он покачал головой. — Воспоминания есть, они никуда не делись, значит, и Кира где-то там, внутри этого тела, даже если теперь им пользуется… Мать.
Сама Кира говорила ему, будто Мать — лишь временный пассажир в её теле, и непременно оставит его, как только они с помощью Схарма создадут для Матери новый, «более подходящий сосуд». От этого слова: «сосуд» — тоже становилось как-то не по себе. Март теперь понял слова девочки: «Раньше не было таких, как я. Теперь есть». Та, очевидно, тоже была таким сосудом ровно до тех пор, пока не появилась Кира. «Более подходящий сосуд».
— Может быть, — неожиданно легко сдался Тесак, и Март подумал, что тот не хочет добивать его вот так сразу. — На тебя зол Лек, — вернулся он к тому, с чего начал. И леканы тоже были не слишком-то довольны твоим внезапным исчезновением. Не стоило тебе возвращаться, раз уж решил уходить. Теперь всё для тебя тут будет иначе.
Март снова скривился. Он понимал, что сможет договориться с Леком. Тот обманул его, и сам знал об этом. А вот Шед, Барн и остальные… Март подвёл их и не мог ручаться, простят ли они его за это, будут ли доверять, как прежде, считать, как прежде, своим лидером.
— Я не мог не вернуться, Кир, — прошептал он едва слышно. — Ты же знаешь.
— Знаю. — Тесак тяжко вздохнул в ответ.
— Сколько времени я провалялся в отключке? — Лек, леканы, Игорь, всё это позволяло забыть хотя бы на миг о Матери в теле Киры. Спасительная рутина, в которую хотелось окунуться с головой.
— Долго. Почти неделю.
— Не может быть. — Март посмотрел с недоверием и в который уже раз тронул совсем ещё свежий, едва затянувшийся шрам на шее. За неделю любой лекан восстановился бы так, что от шрама не осталось бы и следа.
— Меня это тоже тревожит. — Тесак кивнул. — Но я сам проверял показатели каждый день. Ты в норме… Должен быть в норме, — поправился он после короткой заминки.
— Очевидно, что это не так, — отрезал Март. Ещё в поезде его напугала та внезапно накатившая слабость, а теперь ещё и это… — Где моя одежда, — спросил он, резко встав, покачнувшись, но сумев удержаться на ногах.
Тесак откинулся на табурете, смерив его оценивающим взглядом.
— Таким ты мне нравишься больше. Идём.

Глава 18

Когда они вышли из операционной, в коротком коридорчике уже не было ни Киры, ни Танка. На захлопнувшейся за их спинами тяжёлой металлической двери Март увидел надпись «Медпункт». Он знал это слово. Значит, это помещение изначально предназначалось для приёма больных. Март поёжился. Одёрнул нервно полу куртки. В новом свитере, который где-то раздобыл для него Тесак, было жарковато. Тут вообще было слишком жарко для подземелья.
Март вспомнил раскочегаренные печи в теплушках и удушливый запах брошенных на пол матов и потных тел в вагоне с Девочкой. Уроды явно любили тепло. Стало любопытно, как они обогревают помещения. Не заметил он и работающих ламп, как в медпункте, так и тут. Но свет, казалось, исходил от самих стен. Как и в медпункте, они слегка мерцали, словно покрытые тонкой, прозрачной плёнкой. Плёнка едва заметно сияла, заливая коридор ровным приглушённым светом. Март тронул стену пальцем. Она оказалась гладкой, скользковатой, словно лёд, но очень тёплой.
Дальше располагалась ещё пара дверей: «Кабинет начальника станции», следующая — уже без опознавательных знаков и последняя — в торце быстро закончившегося коридора. Тесак толкнул её, и они вышли в гораздо более просторное помещение, отдалённо напомнившее Марту павильоны некоторых торговых центров, появлявшихся тут и там в Городе.
Узкое, всего пару метров в ширину, оно тянулось зато метров на сто вперёд. Март переступил порог и дальше пошёл медленнее, оглядываясь по сторонам. По одну его руку шла серая мраморная стена с частыми светлыми прожилками, по другую — ярко-синий вагон с узкой белой полоской по боку и окнами, замазанными чёрной краской. По светло-бежевой плитке пола бежала вдоль поезда уже ярко-жёлтая полоса с короткими засечками и невесть что символизирующими стрелками. Мрамор плит отражал призрачный зеленоватый свет, источаемый стенами, отчего казалось, что в зале не так темно, как могло бы быть. Хоть и не работающие, белые светильники, двумя широкими линиями протянувшиеся под сводом туннеля, тоже раздвигали пространство. Чуть дальше, прилепившись прямо на потолке меж светильниками, виднелись фигурные буквы какого-то незнакомого языка.
Иллюзии простора добавили показавшиеся впереди стройные зеркальные колонны, выполненные, кажется, из нержавеющей стали. Чередой арок они шли прямо по центру длинного стометрового коридора. Причудливо изогнутые медового цвета скамьи охватывали некоторые из них. Серая мраморная стена быстро кончилась, и с другой стороны, совсем близко, где-то на расстоянии десяти метров от себя, Март увидел второй такой же поезд на параллельном пути. Вагоны чем-то напоминали вагоны электричек, которых много ржавело в Депо. Но эти казались совершенно целыми, ничуть не тронутыми временем, будто сдвиг только что выкинул их из пространства иного мира.
Из распахнутых дверей ближайшего выпорхнула вдруг, оглянувшись через плечо и чему-то засмеявшись, девушка. Не Кира. Не гарпия. Обыкновенная девушка, каких много было на поверхности, в той же банде Губителя. Увидев Марта и Тесака, она запнулась на секунду, а потом быстро скользнула мимо, туда, откуда они только что вышли, едва не задев Марта плечом.
— Что за… — Март развернулся проводить её взглядом и увидел за спиной на серой, в мраморных разводах стене четыре циферблата. Каждый был подписан: «Москва», «Архангельск», «Ванкувер», «Сан-Франциско». Стрелки не крутились ни на одном. Они застыли, каждая показывая своё время.
Март невольно подумал, не эти ли застывшие циферблаты обеспечивают стабильность метро? Все знали, в подземельях Уродов никогда не бывает сдвигов.
— Женщины, — сказал Тесак, вернув мысли Марта к промелькнувшей мимо девушке. — Они живут тут, с Уродами. И их здесь довольно много.
Март посмотрел недоверчиво.
— Тёплый угол. — Тесак кивнул на вагон, из которого выскочила девушка. — Это первое, о чём позаботилась Мать, когда приютила у себя людей Лека. Пригнала им толпу женщин. Они живут внизу. — Тесак топнул ногой по мраморному полу. — Прямо под платформой. Там есть ещё ряд помещений. А тут работают, развлекая мужиков.
— Не может быть…. — пробормотал Март. Его Кира просто не могла сотворить ничего подобного.
— Ещё как может, — криво, с нескрываемой горечью ухмыльнулся Тесак. — Тебе столько ещё предстоит узнать. Я сам видел далеко не всё. Нас держат на этой станции и многое просто не показывают. Я пробовал разведать больше, но как только сворачиваешь не туда, тут же появляется танк или гарпия.
Март вновь посмотрел на распахнутые двери вагона. Окна его были замазаны чёрной краской, и невозможно было понять, что творится внутри, но чуткие ноздри лекана безошибочно уловили запах разгорячённых тел, а слух различил ускоренное прерывистое дыхание и едва слышные стоны.
Март отвернулся.
Всё это просто не укладывалось в голове.
— Тут у нас тёплый угол, — продолжал Тесак, — в остальных вагонах живут парни Игоря. А лек, я и леканы Шеда заняли второй поезд.
«Леканы Шеда», — невольно отметил Март, горько усмехнувшись. Ещё совсем недавно это были его леканы.
— А Кира? — спросил Март.
Тесак покачал головой.
— Не тут. Она много времени проводит с девушками, хотя, кажется, те боятся её. У неё есть своя просторная комната в служебных помещениях выше. Но постоянно она обитает где-то в другом месте… И меня туда не пускают, — добавил он после короткой паузы. — Интересно, пустят ли тебя.
— Обязательно выясню при первом же удобном случае, — пообещал Март. — А пока идём к Шеду и остальным. Мне нужно объясниться.
— Ну-ну. — Тесак с сомнением покачал головой. Он явно не верил в успех предприятия.
Март тоже боялся, что, предав раз, он больше не сможет завоевать их доверие. Однако другого выхода у него попросту не оставалось. И он чувствовал себя обязанным — обязанным хотя бы честно рассказать им всё.
Он пошёл на другую сторону перрона, ко второму поезду и вагону, на который указал ему Тесак. Двери там тоже были распахнуты настежь. Кажется, гостеприимство Уродов не подразумевало возможности уединиться.
Март замер на пороге, собираясь с духом, прежде чем сделать шаг внутрь.
Конечно же, его уже ждали. Чуткий слух леканов никому не позволил бы подкрасться незаметно, и каждый тут прекрасно знал его поступь. Двадцать с лишним пар глаз встретили его напряжёнными взглядами.
Март коротко кивнул всем и, не спеша входить, спросил:
— Можно?
Шед, за время его отсутствия ставший, очевидно, новым лидером, переглянулся с остальными. А Март быстро пробежался глазами по помещению.
Нет, это вовсе не походило на вагоны, которые он видел в Депо Города. Сиденья тут были расположены вдоль стен и явно не были рассчитаны на долгие поездки. Март понял, что такие поезда наверняка использовались, чтобы передвигаться в пределах Города. Мысль показалась странной. Применять подобного рода технику там, где везде можно дойти пешком всего-то за день от силы… Впрочем, вещи, появлявшиеся в их мире после сдвигов, очень часто удивляли его своей расточительной нецелесообразностью.
Меж скамьями по стенам, явно не предусмотренный изначальной конструкцией вагона, стоял простой обеденный стол на четырёх ножках. В торец ему упирался второй, конторский. Плошки и кружки были беспорядочно разбросаны по столешницам. Кто-то положил рядом нож, которым явно резали большой кусок мяса, красовавшийся на плоском блюде в центре. Дальний конец вагона терялся в полумраке. Угадывалось лишь, по едва уловимому движению, что в проходе там висит нечто вроде матерчатой перегородки, возможно, отделявшей спальные места от этой импровизированной гостиной.
Леканы сгрудились вокруг столов — кто сидя, кто стоя — и явно разговаривали о чём-то перед самым их появлением.
«Ну хоть не развлекались в Тёплом углу», — с горечью подумал Март.
— Ну, заходи, — сказал, наконец, Шед, не получив ни от кого явных возражений.
Март счёл это добрым знаком. Прошёл и опустился на свободное сидение чуть в стороне от столов. Он не хотел ни нависать над ними, оставшись стоять, ни подсаживаться ближе, будто ничего не случилось. Выбранная позиция казалась ему максимально нейтральной.
Тесак по своему обыкновению застрял в дверях, скрестив руки на груди и поблёскивая стёклами лётных очков.
— Я виноват перед вами. — Март начал с главного, зная, что всё прочее будет уже легче.
Шед хмыкнул, явно выражая общий настрой. Штефан, Барн, остальные — все смотрели с недоверием.
— Я не прошу простить меня, прошу лишь выслушать.
— Говори, мы слушаем.
— Кира… Женщина, которая называет себя Матерью — моя дочь.
Это был второй трудный шаг. Март прошёл и его.
Леканы заволновались. Подобного поворота явно никто не ждал. Барн откинулся на спинку сиденья, Штефан, наоборот, склонился вперёд, навалившись грудью на стол, вглядываясь в лицо Марта, пытаясь разобрать что-то в его скупой мимике. И только Шед, казалось, остался невозмутим.
— Вот это — твоя дочь? — спросил он, и Март едва не задохнулся от того, как это прозвучало. Они тоже не видели в Кире человека. Может быть, Тесак был прав, когда сказал, что Март обманывает себя, замещая и достраивая воспоминаниями реальный образ дочери там, где его не было и нет.
— Это её тело, — поправился он и вновь поморщился от формулировки. Плечи его вдруг поникли. Всё это было невероятно тяжело. — Я расскажу всё по порядку. Дайте собраться с мыслями.
Все молчали. Март помедлил ещё немного и начал.
Сперва слова давались с трудом. Он через силу, преодолевая себя, вспоминал о прошлом. О том, как Скал положил глаз на его девочку. Как обещал не трогать её, пока та не войдёт в возраст. Как Март сглупил, поверив Скалу. Как не смог защитить свою дочь, и как нашёл её однажды в развалинах истерзанную, окровавленную, с распахнутыми от ужаса глазами.
Говорить о том, как они ушли из Города, встретили в лесу поезд Лека, и оба попали под сдвиг, было уже намного проще.
Окончив, он почувствовал, что снял с плеч неподъёмный груз, который таскал на себе все эти годы. Провёл рукой по глазам и поднял взгляд, боясь увидеть непонимание.
Он зря боялся.
Шед смотрел хмуро, постукивал костяшками пальцев по столу, но в его позе уже не сквозила былая напряжённость. А в чьих-то глазах мелькало даже сочувствие.
— Я не понимаю, — медленно, будто рассуждая сам с собой, начал Шед. — Ты говоришь, что вдвоём с Тесаком положил тело дочери в саркофаг, который вы спрятали в башне. Как же так оказалось, что твоя дочь теперь — Мать?
— Я объясню, — вклинился вдруг Тесак, избавив Марта от необходимости говорить дальше и дав ему короткую передышку.
Март взглянул на него благодарно, но тот, очевидно, о Марте думал в последнюю очередь. Он явно хотел обсудить с кем-то свои догадки, а Март был слишком предвзят, чтобы разумно отнестись к его теории.
Бросив взгляд на платформу позади себя, Тесак затушил выкуренный до фильтра бычок о стенку вагона, аккуратно спрятал окурок в ладони и по-свойски прошёл к столу. Ему поспешили уступить место, сдвинувшись плотнее с одной стороны и расчистив столешницу от кружек и плошек.
Сев, Тесак подобрался, навалился локтями на стол, заставив и остальных невольно склониться ближе, едва не соприкоснувшись головами, и начал полушёпотом, будто боялся, что их могут подслушать.
— Я не верю в магию, — сказал он. — Возможно, поэтому из меня и не вышло Мастера Слова. Но я точно знаю, каждая вещь в этом мире, живая и неживая, работает по своим законам, в которых всегда можно разобраться.
Леканы закивали соглашаясь. Март тоже кивнул. Эта позиция Тесака была ему давно известна.
Он сам не заметил, как тоже склонился к столу, и, хотя сидел он по-прежнему в сторонке, показалось, что так он стал немного ближе к остальным. Это было приятное ощущение.
— Все вы знаете, — продолжил Тесак, — Лек сперва взял меня в ученики, а после выгнал, когда понял, что я не в силах освоить магию.
Все вновь закивали, эта история их отношений тоже была прекрасно известна каждому на Комбинате.
— Но я никогда не бросал попыток разобраться в том, как действует Магия Слова. Как Леку удаётся оживлять не просто бездушные механизмы, но даже умерших людей. — Помедлив, Тесак продолжил. — Я платил Охотникам Города, чтобы они доставали мне леканов, живых или мёртвых.
— Кто старое помянет, — поспешно сказал Шед. Эта страница считалась перевёрнутой. Никто не любил вспоминать о том, что еще совсем недавно, меньше года назад Тесак препарировал в своей лаборатории таких, как они, чтобы раскрыть тайны искусства Лека.
— Но мало кто знает, — добавил Тесак, — что тогда же я изучал и Уродов. А когда Уроды по приказу Лека и, как я теперь понимаю, Матери, — похитили меня из башни и доставили на Комбинат, я начал эксперименты над Уродами уже по инициативе Лека, и Мать сама безропотно отдавала их на убой, словно скотину.
Откинувшись вдруг к стене вагона и заставив тем самым рассыпаться круг склонённых к нему голов, Тесак полез в задний карман джинсов за портсигаром и зажигалкой.
— Ещё тогда я понял, что ни один Урод не обладает собственным разумом, — сказал он всё так же тихо, раскуривая очередную сигарету. — Кира пыталась доказать мне, будто Мать — совокупное сознание всех Уродов вместе взятых, и Мать живёт, пока жив хотя бы один Урод…
— Поэтому ее практически невозможно уничтожить… — Шед сообразил быстрее прочих. Не зря он, а не более спокойный Барн возглавил группу после исчезновения Марта.
— Да, — кивнул Тесак, глубоко затягиваясь. — Именно в этом меня пыталась убедить Кира. Не так в лоб, конечно, но достаточно грубо, чтобы я понял. — Он стряхнул пепел на край плошки с недоеденным мясом. — Однако мои собственные наблюдения убеждают меня в другом.
Все ждали, что же он скажет дальше. Март почувствовал, как свело от напряжения плечи, а Тесак смотрел куда-то в пространство, не спеша продолжать.
— В ангарах арены, где проводились бои, — наконец встряхнулся Тесак, разом сбросив охватившее всех оцепенение, — были особые помещения, экранированные от воздействия магии.
Март кивнул, он помнил эти комнаты. В одной из них они с Тесаком проводили операцию по пересадке человеку механического сердца лекана.
— Магия не могла проникнуть внутрь или наружу. И когда Уроды попадали в такую комнату, они полностью утрачивали разум и переставали понимать приказы, как будто кто-то управлял ими извне, а закрывшаяся дверь отсекала управляющий сигнал.
— Если, как говорит Кира, Мать — это коллективный разум всех Уродов, это может иметь смысл. — Вмешался Март. — Капля крови жива лишь пока бежит по венам вместе с миллиардом таких же капель, но, упав на землю, превращается в ничто.
— Я тоже подумал об этом, — кивнул Тесак. Он явно понял, о чём толкует Март. Марту лишь оставалось надеяться, что и остальные поняли его не совсем точную аналогию. — Поэтому я ставил эксперименты внутри этих экранированных помещений.
Март посмотрел удивлённо.
— И что же ты делал?
— Проверил, работают ли принципы взаимодействия Уродов в экранируемом помещении так же, как они работают снаружи. Вы знаете, — Тесак обернулся к остальным леканам, — если ранить или даже убить на улице Города хотя бы одного Урода, через пару минут их там будет сотня. Они почувствуют смерть собрата, как бы далеко ни были.
— Это точно, — невесело хмыкнул Барн. — Мы стольких потеряли из-за этой их проклятой способности.
Раздался гул соглашающихся голосов. Каждый, казалось, вспомнил ту или иную схватку с Уродами и спешил поделиться печальным опытом. Тесак вскинул руку, призывая к тишине. Все послушно смолкли.
— Так вот. В экранируемом помещении этот принцип не сработал ни разу.
— Как ты это проверил? — требовательно спросил Март. Он хотел убедительных доказательств.
Тесак пожал плечами, снова затягиваясь.
— Взял достаточно большую экранированную комнату. Перегородил её, вот таким же образом. — Он сигаретой указал на болтавшуюся в дальнем конце вагона тряпку. Пепел упал на столешницу. — Развесил куски брезента, посадил за ними с десяток Уродов так, чтобы они не видели друг друга, и убивал одного за другим.
От этих слов Марту стало не по себе, хотя, казалось бы, что ему за дело до каких-то Уродов…
— И что? — спросил Шед. Он тоже явно чувствовал себя не в своей тарелке.
— И ничего, — безралично пожал плечами Тесак. — В конце я настолько обнаглел, что отдёрнул занавески и убил последнего на виду у остальных.
— И? — снова выдохнул Шед, весь подобравшись, пронизывая Тесака пытливым взглядом.
— Никто из тех, кто оставался ещё в живых, даже не шелохнулся. — Тесак сделал глубокий затяг и медленно выпустил дым через ноздри. — Им было абсолютно плевать, а их оставалось еще четверо, и при желании они б убили меня без труда, если б и вправду осознавали, что части их общего организма угрожает опасность.
— Невероятно. — Шед откинулся, уперев ладони в стол. Март едва не видел, как он напряжённо думает о чём-то. Это было заметно даже сквозь всегда скупую мимику лекана.
Наконец Шед поднял взгляд и посмотрел прямо на Марта.
— Тогда почему бы нам не убить твою дочь? — спросил он. — Раз она Мать… Прости, Март, но кто-то должен был сказать это.
Март с трудом кивнул. Он понимал это. Хотя легче от осознания факта не становилось.
— Не думаю, что это решит проблему. — Докурив, Тесак щелчком отправил в плошку с недоеденным мясом очередной окурок. — Я считаю, что и Киру контролируют откуда-то, а сама Мать прячется там, где никто не смог бы достать её.
Шед сразу поник.
А Март медленно выдохнул, сбрасывая напряжение с плеч. Прикрыл глаза, мысленно благодаря Тесака, и зная одновременно: Тесак сказал это не ради Марта. Он просто действительно считал так.
— Во-первых, это элементарная логика. Никто, обладай он хоть каплей здравого смысла, не станет ходить повсюду вот так, почти без охраны, заявляя, что он тут главный, когда у него столько врагов. Кира для Матери такой же расходный материал, как и прочие Уроды.
Марта передёрнуло, когда своими словами Тесак поставил его дочь в один ряд с тварями, которых и людьми-то нельзя было назвать.
Однако Тесака такие мелочи совершенно не волновали. Он, как всегда, рубил прямо, с плеча.
— Во-вторых, если бы Мать действительно стала Кирой, никто из нас не был бы нужен ей.
— А мы нужны ей? — удивлённо переспросил молчавший всё это время Барн. — За эти несколько дней у меня сложилось впечатление, что она, напротив, была бы не прочь избавиться от нас.
Тесак ухмыльнулся, пожал плечами.
— От леканов — может быть. Вы для неё бесполезны. Но не от людей Игоря. Не зря едва не в первый же день она устроила тут Тёплый угол.
— В смысле? — спросил Барн, чуть склонив голову набок. Он явно не видел тут связи.
Март тоже не мог взять в толк, о чём говорит Тесак.
Тот обвёл всех взглядом и, не встретив понимания ни в чьих глазах, тяжко вздохнул.
— Как же сложно иметь дело с идиотами, — пробормотал он и, прежде чем кто-либо успел возмутиться, припечатал: — Уроды бесплодны… Как и леканы, — добавил он после короткой паузы.
Сидевшие за столом переглянулись. Март смотрел, не в силах сложить одно с другим, хотя после слов Тесака всё стало предельно ясно.
— Ты хочешь сказать, — медленно начал Март, всё ещё силясь поверить, что догадки его верны, — она спаривает людей Игоря с этими девушками, чтобы вывести… Что?
— Новое тело для себя.
— Но та девочка в поезде, которую я проводил до края Города, — Март выпрямился, потирая занывший от напряжения лоб, — она сказала, будто Мать отпустила её потому, что появилась Кира.
— Да, — кивнул Тесак. — Но что-то, вероятно, пошло не так, Кира не стала идеальным сосудом. Может быть, помешала как раз её память, за которую ты так цепляешься, Март. А может, Губитель знает, что ещё. Но ей нужны люди Игоря, и нужен Лек с его амулетом. Возможно, Схарм напел ей, будто сумеет решить проблему с сосудом. Иначе всё это, — Тесак кивнул на выход из вагона, явно имея в виду Тёплый угол, расположившийся по другую сторону платформы, — просто бессмысленно.
— Это правда, — вдруг горячо воскликнул женский, почти детский голос с другого конца вагона, и Март вскочил, схватившись за нож у пояса.
Никто из леканов даже не шелохнулся, а Тесак ухмыльнулся криво.
— Я так и знал, что ты прячешь свою подружку тут, Штефан.
Штеф закашлялся, потупив взгляд, а из-за отдёрнутой занавески в дальнем конце вагона показалась встрёпанная светлая головка. Девушка с пшенично-жёлтыми волосами сидела там на сваленных прямо на пол матах, служивших, очевидно, постелью.
— Это правда, — повторила девушка, глядя Марту глаза в глаза.
— Это Вера, — сказал Штеф, наконец откашлявшись.

Глава 19

— Март, остынь! Март! Март! Да постой же ты! — Тесак едва поспевал за ним, хватая за полу куртки. Леканы, сгрудившись в распахнутых дверях вагона, смотрели, как они мечутся по платформе. Впереди прислонившись спиной к широкой груди Штефана, стояла маленькая, едва не в половину роста своего приятеля, желтоволосая девушка Вера.
От одного только взгляда на неё ярость в груди Марта заклокотала сильнее. Он в очередной раз дёрнул полу куртки. Несколько резче, чем хотел бы, заставив Тесака споткнуться, и прошёл мимо группы леканов, мимо Тёплого угла к противоположному концу платформы, где в полутьме тоже угадывались двери. Помещения, расположенные там, где он очнулся, Март уже проверил. Шаги тяжёлых ботинок гулким эхом раскатывались под сводчатым потолком станции.
Ему смутно помнилось, будто Тесак упоминал, где расположена комната Киры, но, охваченный бурлящим гневом, он не мог сказать наверняка.
Тесак замер, наконец, и отчеканил громким шёпотом, выделяя каждый слог.
— Не-глу-пи!
Март обернулся к нему. Молчал выжидающе.
— Будь я проклят, — Тесак в отчаянии всплеснул руками. — Ну что ты собрался делать?
Март не знал.
Чувствовал только, что должен немедленно увидеть Киру. Заглянуть ей в глаза. Попытаться найти там дочь.
Его дочь не могла сотворить то, о чём рассказала им Вера.
Появление девушки, кажется, стало внезапностью лишь для него одного. Штефан смутился сначала, но очень скоро оправился и, поманив, усадил девушку рядом с собой, легонько приобнял её за плечи. Она практически вся помещалась у него под мышкой.
Почувствовав себя защищённой, она осмелела, посмотрела на Марта с некоторым вызовом и повторила в третий раз: “Это правда”.
— Что правда? — спросил Март, делая осторожный шаг, чтобы вновь сесть на своё место, с которого так резко вскочил.
Вера была не самой умелой рассказчицей. Но недостаток красноречия с лихвой компенсировала горячность девушки.
— Мы давно тут, — начала она. — Ещё с осени. Наша банда прибилась к Скалу. Он брехал, будто добудет для нас еды, пережить зиму. Сказал, захватим логово Лека, и там уж поживимся.
Штефан невесело хмыкнул. Очевидно, при воспоминании о том голодном пайке, на котором они жили последние пару месяцев.
Март сдержанно кивнул. Он прекрасно помнил, как, взяв Комбинат, люди упрекали Скала в ложных обещаниях.
— Но Уроды нас раньше поймали. Мужчин убили, забрали только девушек. — Вера нахмурила гладкий, чистый лобик. Она была не красавицей, но очень хорошенькой, золотоволосой, пухленькой малышкой с мягкими розовыми губами. Март мог понять, почему Штеф запал на неё. — Может, и лучше, что поймали, — добавила Вера после короткого раздумья. — Наверху мы б не выжили…
— О вас заботятся тут? — спросил Март, понимая, что Вера говорит обо всех девушках, находящихся на станции.
— Ага. — Лоб Веры тут же разгладился. Она широко улыбнулась. — Поят и кормят до отвала. Вот только… — она снова нахмурилась.
Март терпеливо ждал, не желая давить.
— Сначала с нами была одна девушка, Оса. Она была тяжёлая. На первых месяцах. Сперва никто не заметил. — Вера вдруг судорожно передёрнула плечами. — Мы все были такие худые, кожа да кости…
Март снова кивнул, показывая, что внимательно слушает.
— Так вот, Оса. — Вера вскинула взгляд и посмотрела остро, пронизывающе. — Твоя дочь… Мать забрала её сразу, как только поняла, что Оса беременна. И больше её никто не видел… Наверное, родила уже, — задумчиво добавила Вера, отведя взгляд в сторону.
— Кира? …Мать её забрала? — поправился Март.
— Я и говорю, — ответила Вера, чуть недовольным тоном, явно сетуя на его непонятливость. — Только я тогда решила, что нипочём не хочу ребёнка… тут. И когда нас пригнали сюда, развлекать парней Игоря, я сразу сказала: нипочём не буду спать с ними. Упиралась как могла. А когда полез один… рыжий, — Март понял, о ком речь, — заверещала как резаная. И Штеф меня защитил, — улыбнувшись, она ладошкой благодарно погладила лежавшую на её плече руку Штефана.
Тот криво ухмыльнулся уголком рта, пальцами перебирая золотистые локоны. Роль защитника ему явно нравилась.
А Вера вновь обернулась к Марту и простодушно добавила:
— Ведь если спать со Штефом, то ничего и не будет.
Пальцы Штефа замерли. Губы сжались в жёсткую линию.
Март прикрыл веки.
В груди бурлила, закипая, ярость.
Обманутый на какой-то миг детскими воспоминаниями Киры, он ведь почти поверил уже, что дочь вернулась к нему. Но теперь…
Март резко встал.
Он должен был найти её, немедленно.
И когда Март шагнул из вагона, Тесак кинулся следом в тщетной попытке остановить.
И вот теперь они стояли посреди платформы на виду у высыпавших наружу леканов. А потом Март развернулся и снова двинулся к едва видневшимся в дальнем её конце дверям. Он найдёт Киру, где бы она ни была.

Тесак уже не пытался его догнать.
Шаги Марта гулко прокатились под сводами станции и затерялись где-то дальше, в туннелях, куда смотрели стоящие на путях поезда. Дёрнув ручку двери, на которой красовалась на табличке красная полустёртая надпись “Пункт №…” и радом поменьше, “Проход посторонним воспрещён”, Март шагнул внутрь. Увидел пульт с множеством непонятных приборов: кнопок, переключателей. Взгляд зацепился за массивный микрофон на подставке, пробежался по грудам полуистлевших папок и журналов. Один был раскрыт, разлинован в таблицу и исписан весь самыми разными почерками.
Март в два шага прошёл эту узкую каморку, дёрнул следующую дверь, втиснутую меж громоздкими конторскими шкафами, забитыми всё теми же журналами, вышел в новый, тёмный, едва заметно флюоресцирующий коридор с рядом дверей, и принялся распахивать их все.
За третьей дверью он нашёл то, что искал.
В тесной комнате, немногим больше той, которую он покинул только что, у дальней стены на валявшемся на полу кожаном мате, в мерцающей полутьме, едва различимые в призрачном свете стен он увидел сперва бледные, полусогнутые в коленях женские ноги и тощую мужскую задницу, энергично двигавшуюся между ними. Взгляд скользнул дальше, по иссечённой шрамами спине и натолкнулся вдруг на разметавшиеся по мату длинные чёрные волосы.
“Кира! Скал!”
Он будто рухнул назад, в тот проклятый день, когда Губитель надругался над его девочкой. В глазах потемнело. Ярость окончательно затопила разум.
Не соображая уже, что делает, он шагнул внутрь, мгновенно оказавшись рядом, и, сграбастав длинные, неровно остриженные чёрные волосы мужчины, с силой отшвырнул его, впечатав в противоположную стену.
Застонав мучительно, Кира приподнялась следом, протянув тонкие бледные руки, будто ища того, кого ещё секунду назад сжимала в объятиях, а потом она, наконец, распахнула полуприкрытые глаза и увидела Марта.
Недовольная гримаска пробежала по её лицу. Она надула губы точно так, как делала в детстве, когда городские мальчишки из банд отбирали у неё подаренные Мартом игрушки.
Тут же подобралась, подтянув ноги под себя и перекинув длинные чёрные волосы на грудь так, что они скрыли её практически полностью. Розовый язычок нервно облизнул губы.
— Он напал на меня! — выпалила вдруг она, посмотрев с тем, что должно было бы стать вызовом. Но взгляд её остался совершенно пустым.
Март глядел ещё секунду, поражаясь такой родной, до боли знакомой мимике, интонациям, которые, казалось, успел уже позабыть, и этому взгляду — незнакомому, чужому, безразличному.
Ей почти удалось его обмануть…
Ярость схлынула, оставив горький привкус во рту. Испарилась вся в этой секундной вспышке.
Минуту назад он готов был убить Киру. Мгновенье назад — того, кто посмел прикоснуться к ней.
А теперь ему стало всё равно.
Это существо не имело с его дочерью ничего общего.
Март медленно обернулся.
У противоположной стены, завалившись набок, сидел Ян.
Из всей одежды на нём болтались лишь приспущенные штаны. Глаза оставались закрыты, а вся фигура казалась обмякшей.
— Оденься, — велел Март, бросив ещё один взгляд на дочь, и шагнул назад, к Яну. Март не на шутку вдруг испугался, что в бешенстве просто убил паренька.
Но грудь вздымалась легонько, а на шее прощупывался пульс. Март осторожно обхватил ладонями голову парня. Пробежался кончиками пальцев по вискам и затылку. Наткнулся на слипшиеся от крови волосы, но тут же понял, что рана не глубока и едва ли серьёзна. Максимум — лёгкое сотрясение.
Вновь прислонив голову мальчишки к стене, Март подтянул его спущенные штаны, прикрыв наготу, и поднялся.
— Жаль, сюрприза не получилось, — сказал невесть откуда появившийся в дверях Лек.
Март не знал, как долго он стоял тут, и сколько успел увидеть.
Март пристальнее окинул взглядом комнатку, но не нашёл ничего, кроме голых стен да всё того же, брошенного прямо на пол мата. Ни единой вещи, мелочи, безделушки, свидетельствовавших о том, что тут живёт человек, а не… Мать.
Та, уже успевшая нырнуть в своё длиннополое платье, всё так же сидела, дуясь, на матах.
— Он ведь едва не отправил тебя на встречу с Губителем. — Лек кивнул на Яна. — Я думал поймать его для тебя, чтобы ты мог посчитаться.
Март молчал, пристально смотрел на Мастера Слова. Тот словно снова осунулся, казался вымотанным.
— Выйди, Март, я пришёл поговорить с твоей дочерью.
— С моей дочерью, — с горькой усмешкой повторил Март.
— Или с Матерью. Как тебе будет угодно, — безразлично пожал плечами Лек отвернувшись.
— Убирайтесь оба, — вдруг прошипела Кира. — Видеть вас не хочу.
Таких интонаций у своей дочери Март точно никогда не слышал.
Как будто придавая веса её словам, в дверной проём, ловко миновав широкого и плотного Лека, просочилась гарпия. Её глаза, казалось, тоже светились в полутьме, отдавая зеленоватым. “Совсем как тот кристалл в глазнице танка”, — подумалось вдруг Марту. Она встала, широко расставив ноги и раскинув руки с длинными, острыми ногтями, и оскалилась угрожающе, опустившись в полуприседе.
Кира смотрела на них с матов своим пустым, безразличным взглядом.
Развернувшись, Март подхватил на руки безжизненное тело Яна и шагнул наружу.
Пропустив его, Лек вышел следом.
— Я понимаю, это не то, чего ты ждал, Март, — сказал он, глядя несколько напряжённо. — Я тоже ждал немного другого.
Март смотрел на него, чувствуя лишь крайнюю опустошённость. Вспышка гнева, казалось, отняла все его силы, а их с некоторых пор и так стало гораздо меньше, чем обычно.
— Что будешь делать с ним? — Так и не дождавшись ответа, Лек кивнул на Яна.
— А тебе не всё равно? — спросил Март. — Сам же сказал, это мой подарок.
Лек ухмыльнулся криво. И когда Март шагнул мимо, к выходу на платформу, остался стоять, ухмыляясь вслед.
Тесак ждал его снаружи. Увидев Яна, озадаченно склонил голову набок. Он явно не знал, что и Ян тоже тут.
— Осмотри его, — попросил Март. — Я приложил его головой о стену. Может быть, сотрясение, он отключился.
— Идём, — блеснув стёклами лётных очков, Тесак развернулся, направившись к противоположному концу платформы.
— Только не в операционную, — быстро добавил Март. Он не хотел больше возвращаться туда.
Снова кивнув, Тесак свернул к поезду, в котором расположились леканы, но выбрал другой вагон, ближе к середине.
— Тогда ко мне, — пояснил он.

Вагон, в который они вошли, очевидно, весь принадлежал Тесаку. Тут был и его компьютер, и коробки с лекарствами, которые тот, вероятно, не успел, а может — не спешил распаковывать. Рабочий стол стоял прямо у входа, загораживая собой проход в следующий вагон. К столу была подвинута его любимая табуретка на колёсиках, рядом с компьютером теснился микроскоп, а позади стола Март вдруг увидел то самое кресло с металлическим кольцом, которое Лек использовал для подзарядки. Провода от него тянулись теперь к рабочему столу Тесака. Остальное пространство было так же отгорожено тряпкой.
Дитя Города, Тесак любил маленькие тесные закутки. Они казались ему безопасными.
Отдёрнув занавесь, Тесак кивнул на очередной мат, брошенный прямо на пол, между двумя рядами сидений, на которых кипами были свалены книги и журналы медицинской тематики. У изголовья мата лежал большой фонарь. Очевидно, Тесак читал тут перед сном.
Март осторожно положил Яна на мат. Шагнул в сторону, уступая место Тесаку и чуть сдвинул стопки книг, примостившись на краешек пластикового, обтянутого кожзамом сиденья вагона.
Тесак включил фонарь. Несмотря на то что все стены в этом подземелье Уродов едва заметно светились, их света явно не хватало для качественного осмотра.
Март вновь обратил внимание на то, что бросилось ему в глаза ещё в комнате Киры. Всё тело Яна было испещрено шрамами. Отчасти поэтому в первое мгновение Март и принял его за Скала. Наголо бритый главарь банды Губителей тоже весь был покрыт шрамами.
Такое практиковали в банде Зверей. Сначала шрамы появлялись на руках и ногах, от укусов полудиких собак, с которыми стаи Зверей кочевали по развалинам Города. Потом, когда ребёнок подрастал, их наносили уже искусственно, словно татуировки, подчёркивающие мужественность и принадлежность к стае. Март слыхал, будто каждый шрам значит что-то, и знающий человек может прочесть всю жизнь Зверя по шрамам на его теле, но Март этого делать не умел.
Он понял только, что та женщина, которую он убил в башне Тесака, действительно была матерью Яна. Март знал, Звери не заботятся о больных. Их изгоняют из стаи. Вероятно, то же случилось и с матерью Яна. Парнишка не обязан был уходить вместе с ней. Никто в своём уме не станет гнать из банды молодого, здорового охотника. Но Ян, очевидно, сам решил последовать за матерью и заботиться о ней, пока может…
Март взглянул на мальчишку по-новому.
Вероятно, он всё же ошибался на его счёт, приняв те сухари, припрятанные в парке, за попытку скрысятничать и утаить еду от товарищей. Скорее всего, мальчик действительно прятал их, вот только за тем, чтобы кормить умирающую мать…
А Тесак уже окончил осмотр и вновь по своему обыкновению потянулся в задний карман джинсов за портсигаром. Вынул его и шлёпнулся на задницу, привалившись спиной к сиденьям с противоположной стороны вагона.
Стопка журналов покачнулась и рассыпалась с тихим шелестом, спланировав на пол за головой мальчика, где висела вторая тряпка, отделяя от посторонних взглядов третью часть вагона.
— Что с ним? — спросил Март, проследив полёт бумажек и вновь переведя взгляд на Тесака.
— Лёгкое сотрясение, да, — кивнул Тесак, затягиваясь, — но в отключке он не поэтому.
Март вскинул бровь.
— Сам посмотри, — Тесак ткнул сигаретой в сторону мальчика.
Март опустился на колени рядом.
Ян был бледен до синевы, но это, кажется, было естественное состояние для измученного Городом мальчишки. Его чёрные волосы слиплись. Мелкий бисер пота поблёскивал и на костлявых плечах, и на впалой груди. Тело, обмякшее было после удара о стену, теперь было напряжено. Судорожно сведённые мышцы подрагивали.
Март оттянул веко. Глаза были красные, а зрачки — неестественно расширены.
— На свет не реагирует? — спросил Март, не желая проверять то, что Тесак и так уже наверняка проверил.
— Не-а, — промычал тот.
Март осторожно повернул голову Яна. Его всё же беспокоила рассечённая кожа на затылке. Кровь там уже успела свернуться и застыть коркой.
— Надо будет зашить, — пробормотал Март.
— Я зашью, — сказал Тесак.
— Я сам. — Март покачал головой. — Я и так уже перекладывал на тебя слишком много.
— Не делай этого, Март, — вдруг очень тихо и серьёзно сказал Тесак.
Март замер, услышав интонацию. Поднял на него недоумённый взгляд.
— Хочешь дать Леку новый рычаг давления на себя? — в лётных очках Тесака, ослепляя, отражался яркий свет включённого фонаря.
Март потянулся выключить его.
Тесак был прав.
Март помнил усмешку, с которой провожал его Лек.
Он больше не мог давить на Марта через Киру, но теперь у него появился Ян…
— Уже поздно, — ответил Март, понимая, что уже действительно поздно. — Да и не могу я его бросить.
— Остальных, мне помнится, ты бросал, не задумываясь, — Тесак не знал пощады.
Март невольно поморщился.
— Тогда я ещё верил, что могу вернуть себе дочь.
Тесак хмыкнул.
— А зачем ты разбил ему голову? — сменил он тему.
На этот вопрос Март точно не хотел отвечать. Он не собирался рассказывать о том, что случилось в комнате Киры. Никому. Даже Киру.
— Можешь вколоть ему что-нибудь? — вопросом на вопрос ответил Март.
Тесак окинул мальчика оценивающим взглядом.
— Я понятия не имею, под чем он, и не стал бы рисковать. Лучше подождать, пока его отпустит.
Март кивнул, это звучало разумно.
— Я присмотрю за ним, — сказал он. — Мы можем остаться у тебя?
— Располагайтесь! — Ухмыльнувшись криво, Тесак широким жестом обвёл пространство вагона. — Я принесу тебе что-нибудь поесть и воды мальчишке. Ему нужно много пить, чтобы вывести ту дрянь, которой его накачали.
Только тут Март почувствовал, что действительно голоден. И совершенно обессилен.
Он откинулся на спинку сиденья, позволив напряжённым мышцам расслабиться.
— Было бы неплохо, — пробормотал он. — Давненько я не чувствовал себя настолько разбитым.
— Кстати, об этом. — Тесак оживился вдруг. — Дай-ка я проверю одну штуку.
Он резво вскочил, заставив покачнуться и рухнуть на ноги мальчишке ещё одну неровно сложенную стопку журналов. Ян даже не шелохнулся.
— Иди-ка, сядь в кресло. — Тесак скользнул уже на свой любимый табурет на колёсиках. Тронул мышку, выводя компьютер из спящего режима.
Март с ужасом уставился на кресло, в котором часами просиживал Лек.
— Это ещё зачем? — пробормотал он, разом подобравшись.
— Ты что, боишься? — Тесак обернулся и заржал в голос. — Садись, оно не кусается. Это просто прибор с рядом функций. Я хочу измерить твой магический фон.
Март встал, но всё же к креслу подошёл с опаской. Слишком свежа ещё была память о том, как Лек сидел в нём, а на груди его пульсировал, дрожа, вживлённый в тело амулет Схарма.
— Я проверил твоё тело. Я проверил имплантированные в него механизмы. Это то, что я понимаю. Я знаю, по каким законам они работают. Но вот твой магический фо-о-о-он, — протянул Тесак, открывая прекрасно знакомую Марту программу, в которой Тесак отслеживал уровень магической энергии Лека. — Вот это я не проверил. …всегда забываю контролировать то, чего не понимаю, — проворчал он недовольно.
“Избегаешь”, — мысленно поправил его Март, осторожно садясь в кресло. Тесак считал слабостью свою неспособность к магии, и эта тема всегда его раздражала, выводя из себя.
Кресло оказалось на удивление удобным. Массивное красное с янтарными прожилками дерево — тёплым, чёрная кожа обивки — приятной на ощупь. Март позволил себе опустить руки на подлокотники и откинуться на спинку.
Тесак тут же защёлкнул на запястьях металлические браслеты, составлявшие единой целое с креслом и соединённые с компьютером пучком проводов. Провода тянулись к самопальной плате, которую Тесак кое-как собрал на коленке.
Март тут же напрягся, выпрямившись и едва не вскочив, но Тесак легонько толкнул его в грудь, заставив снова упасть назад.
— Сиди, — одёрнул он Марта. — Это не наручники, раскрываются от одного движения. Будешь так дёргаться, — коротко сверкнули стёкла лётных очков, — я решу, что ты не доверяешь мне больше.
Март постарался максимально расслабиться и не мешать Тесаку. …Киру.
— Надеюсь, обруч вокруг груди застёгивать не надо? — спросил он полушутя. Расслабиться удавалось с трудом. Из этого кресла хотелось встать поскорее. Взгляд невольно скользнул к половинкам разомкнутого обруча, который Лек использовал для прямой подпитки амулета. Сколько энергии смерти и разрушения прошло через него в своё время…
— Обойдёмся, — проворчал Тесак, успевший уже создать новый энергетический профиль, назвать его “Март” и вывести на экран график расхода магической энергии.
Конечно, у Марта не было такой истории, как у Лека, практически не покидавшего кресло во всю осаду комбината. Боявшегося за свою жизнь и внимательно следившего за уровнем собственных сил.
Но даже той пары минут, что Март успел провести в браслетах датчиков, хватило, чтобы понять: уровень его магической энергии очень низок и продолжает постоянно падать.
— Я бы сказал, — медленно протянул Тесак, внимательно изучая кривую, — что кто-то пьёт из тебя силы…. И для разнообразия… — Он открыл второе окно, вывел рядом график Лека, бегло взглянул на него, — …это не Лек, — с уверенностью завершил он.
— Тогда кто? — спросил Март, сопоставляя факты и не желая признаваться себе в очевидном.
— Мать.

Глава 20

Март не помнил, как провалился в сон.
Он сидел на мате, у головы Яна, обтирая его лоб, плечи и грудь влажной тряпкой и смачивая губы каплями воды. Напоить его толком, пока тот находился в бессознательном состоянии, не получалось. Зубы были судорожно сцеплены, Ян не размыкал их, даже когда Март надавливал особым образом на нервные узлы под челюстью. Оставалось лишь ждать.
И Март терпеливо ждал.
Тесак принёс ему жирной рыбной похлёбки с крупными кусками дышащих паром карпов. По словам Тесака, прямо отсюда, из метро, Уроды прорыли ответвление к подземным водоёмам, где в изобилии водились и карпы, и щуки, и плотва. С трудом верилось в подобные байки, но запах, густой бульон с желтоватыми пятнами жира и куски белого, невероятно костистого мяса говорили сами за себя.
Давно уже Март не ел ничего настолько сытного.
И когда тарелка опустела, его сморил сон.
Проснулся он резко, от ощущения пристального взгляда.
Распахнул глаза, вмиг подобравшись, и увидел пытливый блеск тёмных глаз Яна.
— Я думал, ты убьёшь меня, — прохрипел Ян, едва справляясь с пересушенным языком. — После всего, что я сделал.
Март спешно метнулся к стоявшей на сиденье, рядом со стопками сваленных там журналов, керамической кружке. Поднял осторожно, боясь расплескать налитую до краев воду, и поднёс к губам мальчишки. Другой рукой аккуратно приподнял его голову.
Ян пил жадно, прерываясь время от времени и проводя языком по потрескавшимся губам. Кружка скоро опустела, и парнишку тут же снова прошиб холодный пот. Ян зябко передёрнул плечами, беспомощно оглянувшись.
Март отставил кружку и в который уже раз взял влажный кусок ткани, отёр мелкие бисеринки, проступившие по всему телу. Лишь потом потянулся к ногам Яна, где лежало свёрнутым принесённое Тесаком одеяло.
Самого Тесака нигде не было видно.
Встряхнув, Март расправил одеяло и укрыл мальчишку, уже начавшего дрожать крупною дрожью.
Ян сразу же натянул одеяло до самого подбородка.
— Я не собираюсь тебя убивать, — устало сказал Март.
— Я не знал, что она твоя дочь, — пробормотал Ян уже более связно.
Теперь он избегал смотреть Марту в глаза.
А Март понял, что, даже пребывая в том странном, наркотическом оцепенении, Ян, вероятно, как-то осознавал всё, что с ним случилось, и слышал всё, что происходило с момента, как Март приложил его затылком о стену.
Так было даже проще.
— Давай по порядку. — Март тяжко вздохнул. Чуть отодвинулся на мате, чтобы дать пареньку пространство, а не нависать над ним угрожающе. Откинулся на сиденье, упёршись головой в стопку книг. — Как ты попал в ту комнату?
Ян помедлил. Взгляд его затуманился. Его всё ещё била дрожь, зубы не попадали один на другой. Март подумал, что мальчику тоже не помешала бы тарелка горячего рыбного супа, но тот, что принёс Тесак, уже давно остыл, а Март не знал, где бы его разогреть.
Приподнявшись, он быстро скинул собственную куртку и стянул через голову толстый шерстяной свитер, который нашёл ему Тесак. В подземелье Уродов было достаточно тепло, чтобы посидеть какое-то время так.
— Надевай, — велел он, потянув на себя одеяло, которым был укрыт парнишка. — Я помогу.
Ян был ещё слишком слаб, чтобы одеться самостоятельно.
Он послушно позволил Марту накинуть на шею ворот и дал продеть руки в рукава. Март приподнял за плечи практически невесомое тело, и Ян смог сам одёрнуть свитер, утонув в нём едва не целиком.
Вновь уложив парнишку на импровизированную подушку из скатанной в узел старой одежды, Март подоткнул одеяло со всех сторон, с удовлетворением отметив, что Ян не дрожит уже с такой страшной силой.
Потянувшись за сброшенной курткой, заметил внимательный взгляд, зацепившийся за розовый, едва затянувшийся рубец на его шее.
От воспоминания о том, как легко нож вскрыл горло, по плечам пробежала невольная судорога. Март поспешно продел руки в рукава и запахнулся, поставив воротник стоймя.
— Я думал, раны на теле леканов затягиваются моментально, — едва слышно прошептал Ян. — Это потому что у тебя больше нет магических сил? — спросил парнишка, посмотрев прямо в глаза.
Март не видел смысла что-либо отрицать. Со всей очевидностью Ян всё слышал и всё прекрасно понял. Возможно, этот зверёныш попытается снова его убить.
Каждый, кого он когда-либо приводил из Города, пытался убить его рано или поздно. Март понял, что невероятно устал от всего этого.
— Да, — ответил он просто, пряча руки поглубже в карманы. — Так как ты оказался в той комнате?
Вопрос заставил Яна отвести взгляд. На бледное, как мел, лицо вернулся вдруг болезненный румянец.
— Лек держал меня у себя, — сказал Ян тихо. — Кира часто ходила к нему, они разговаривали о разном. Лек много говорил ей, как отдаст меня тебе. — Мальчишка бросил быстрый взгляд на Марта.
Март понял, что Ян тоже появился тут далеко не вчера. Уроды, ставшие ручными зверушками Лека, наверняка быстро отыскали бежавшего мальчишку в развалинах Города.
— Сегодня она пришла, когда его не было, — продолжил Ян, вновь отведя взгляд в сторону. — Какая-то злая. Сразу пошла к моей клетке и просто выпустила наружу.
— Лек держал тебя в клетке? — холодно уточнил Март.
Ян лишь пожал плечами.
— Она очень красивая, твоя дочь, — сказал он, всё так же глядя в сторону. Слова прозвучали еле слышно. Человек, не обладающий слухом лекана, и не расслышал бы.
Март коротко кивнул, не без горечи вспомнив, как красива была женщина, в которую он влюбился когда-то, и как красота её, перейдя по наследству к дочери, стала для той проклятием.
— Я взял её за руку… Я не хотел ничего такого! — Ян резко повернул голову, посмотрев прямо в глаза, в его голосе зазвенели слёзы, и Март понял, что тот говорит искренне. — Но потом она поцеловала меня, и я просто пошёл следом.
— Понятно. — Март кивнул. — Можешь не продолжать.
Рассказ этот причинял ему не меньшую боль, чем мальчишке.
Но Ян не мог уже остановиться.
— Никогда ещё, ни с кем мне не было так хорошо и так страшно, — прошептал он, вперившись куда-то в пространство вновь помутневшим взглядом.
Март понял, что Кира была не первой его женщиной. Крупная дрожь прошла по плечам мальчика, и он забормотал что-то уже совсем неразборчиво.
Март склонился над ним, чтоб убедиться: тот снова впал в беспамятство, но теперь его состояние больше походило на горячечный бред, чем на наркотическое опьянение. Тронув ладонью лоб, он понял, что Ян весь горит, а значит, нужно всё же вставать и идти искать, где разогреть этот проклятый рыбный суп, чтоб напоить мальчишку горячим бульоном. Давать ему какие-то лекарства Март пока опасался.
— Это неправда! — вдруг запальчиво выкрикнул Ян, выпростав из-под одеяла тощую руку и метнувшись к поднявшемуся уже было Марту. Взгляд его прояснился на секунду. — Не нападал я на неё!
— Я верю, верю, — мягко сказал Март, расцепляя впившиеся в рукав куртки пальцы. Рука безвольно упала на одеяло. Ян снова заметался, бредя, и Март встал, наконец.
Прошёл к столу, где стояла на краю кастрюлька с недоеденным супом. Поднял крышку, заглядывая внутрь. Суп остыл настолько, что жир, растекавшийся до этого масляными пятнами, загустел и превратился в желтоватое желе, плавающее по поверхности воды и налипшее на куски рыбы.
Подхватив кастрюльку, Март пошёл осмотреться.
На платформе было всё так же пусто. Только в дверях соседнего вагона, навалившись плечом на край прохода, стоял Штеф, а напротив него, на изогнутой деревянной лавочке, огибавшей зеркальную металлическую колонну, сидела, улыбаясь чему-то, Вера. Март пошёл к ним.
— Где здесь можно разогреть суп? — спросил он Веру без предисловий, и та тут же вызвалась проводить его вниз. Туда, где в подсобных помещениях, снабжённых даже системой подачи воды и электричеством, жили пригнанные из Города девушки. Март невольно задался вопросом, кто наладил работу водопровода и сети. Возможно, такие же пленники с поверхности, как и они сами. О судьбе этих людей он старался не думать. Их могла ждать та же участь. Из метро нужно было убираться как можно скорее и дальше. Но сначала нужно было всё хорошенько разведать. Благо, делать им было особо больше нечего. Люди Игоря предавались безделью в Тёплом углу, чем изрядно выводили того из себя. Леканы тоже маялись, не зная, чем себя занять.
На то, чтобы поставить на ноги Яна, у Марта ушло ещё дней пять.
Март прочно обосновался в вагоне Тесака, где подолгу сидел в полудрёме, присматривая за Яном. Обтирая его. Меняя пропотевшую одежду на свежую и подолгу разговаривая с Тесаком.
Лек делал вид, будто ничего не случилось, и даже поручил Марту осмотреть подсобные помещения станции, чтобы выбрать место для создания цеха. Его, кажется, тоже бесило, что, покинув Комбинат, они застыли в вынужденном бездействии. Он хотел поговорить об этом с Кирой, но та явно избегала его, исчезнув куда-то со станции и не появляясь более. Её отсутствие и радовало, и нервировало Марта.
Неожиданное поручение сыграло ему на руку. Охваченный водоворотом новых забот, он пытался не думать о Кире. Одновременно у него появился весомый повод поближе познакомиться с подземельем Уродов, его бытом и принципами функционирования. Теперь под предлогом поиска помещений для цеха он мог позволить себе больше.
Вера вызвалась быть его проводником, и Штеф поглядывал на них с едва заметной ревностью. Но маленькая, пухленькая златовласка интересовала Марта лишь как источник информации об Уродах.
Вера знала мало.
Такая же пленница, как и все они тут, она видела лишь то, что ей позволяли видеть, и ходила лишь туда, куда её пропускали. Как и говорил Тесак, стоило только свернуть не туда, тут же появлялся молчаливый танк или угрожающе шипевшая гарпия.
Широкие арки по обе стороны платформы, где красовались одинаковые вывески с надписью “Выход в город” были просто замурованы наглухо. Март бегло изучил висевшие там карты, но те имели мало общего с постоянно сотрясаемой сдвигами поверхностью. Определить по ним, где именно находилось подземелье уродов, не представлялось возможным. Тот туннель, по которому осуществлялась эвакуация с Комбината, был завален сдвигом. А других путей на поверхность никто не знал.
От Веры Март выведал лишь то, что до этого девушки жили дальше по туннелю, на гораздо большей станции с несколькими уровнями и гораздо большим количеством помещений. Та станция называлась “Геологической”, эта — “Чкаловской” и, судя по висевшей под потолком схеме, это была предпоследняя станция на ветке. За нею шла только станция “Ботаническая”. Март недолго ломал голову в попытках понять значение этих названий. Артефакты иного мира часто не несли в себе какого бы то ни было смысла. Часть точек на этой карте подземелий вовсе не имела названий, и это тоже казалось странным.
По словам Веры, между станциями Уроды передвигались пешком, но девушек привезли на дрезине наподобие тех, что были на поверхности, в Депо. Дрезину приводил в движение танк, и мчалась она настолько быстро, что Вера едва ли могла что-то рассмотреть даже в призрачном свете, заливавшем все оккупированные Уродами туннели.
Ей показалось, что, хотя ветка и шла практически прямо, в ней было много ответвлений, проделанных копателями и непохожих на тот туннель, по которому они ехали.
Это значило, что метро могло быть гораздо обширнее и запутаннее той простой схемы из трёх веток, которую видел на стене Март. Но они не могли позволить себе вечно петлять лабиринтами Уродов. Нужно было найти выход на поверхность.
Подземных водоёмов, рыбу из которых поставляли на кухню те же копатели, никто из пленников тоже не видел.
Кухня, как и душевая комната с подачей холодной и горячей воды, а также помещения для девушек, где они жили постоянно, располагалась на нижнем уровне, прямо под платформой. Девушки не только обслуживали Тёплый угол, но и занимались всеми его нуждами. Стирали, чинили одежду, готовили.
Гарниром к рыбе предлагались грибы, росшие тут же, в одном из ответвлений туннеля, коротком, широком тупичке, вырытом явно специально под грибницу.
Если верить Вере, копатели ели выворачиваемую из стен землю и камень, а затем, отрыгивая проглоченное, скрепляли своды полученной массой. Та застывала в камень. Именно так и получилось странное, стеклянистое, полупрозрачное и слабо флюоресцирующее покрытие, защищавшее тут любую поверхность в её первозданном виде. Марту в подобные сказки верилось с трудом, но Тесак слушал эти рассказы с живым любопытством и наверняка уже мечтал располосовать какого-нибудь копателя, чтобы порыться в его внутренностях.
На шестой день, когда привыкший немного к ненавязчивой заботе Марта и переставший вздрагивать от каждого его прикосновения Ян мог уже не только подняться с мата, служившего ему постелью, но и пройти какое-то расстояние, не упав от усталости, Март решил взять его с собой в очередную вылазку к туннелю. В этот раз он твёрдо вознамерился пройти дальше, чем пускал его танк, бдительно стороживший выход с платформы.
Все эти дни, пока Ян болел, а после — набирался сил, поглощая горячий бульон и куски варёной рыбы, Март старался как можно чаще обсуждать с Тесаком их нынешнее положение привилегированных пленников и планы побега на поверхность. Несколько раз к ним присоединялись и Шед, и Барн, и Штефан, и Вера, и тогда в вагоне Тесака, загромождённом коробками с нераспакованным оборудованием, книгами и лекарствами, становилось тесно.
Мнения разделились.
Леканы не доверяли больше Марту так, как доверяли прежде, хотя сложившаяся ситуация и смутное будущее тревожили их. Они чувствовали себя пятым колесом в телеге. Теперь, когда им не угрожала явная опасность, люди Игоря, казавшиеся раньше верными боевыми товарищами, вновь отдалились от “лековых тварей”. Расслабленные сладкой негой Тёплого угла, люди Игоря совсем забыли о дисциплине, тогда как леканы под командованием Шеда пытались сохранить какое-то подобие осадного порядка.
Вырвавшись с Комбината, многие по-прежнему чувствовали себя в осаде тут, в подземельях Метро. Только вот осаждали их теперь Уроды, не дававшие и шагу ступить без присмотра. Но наверху их ждал ополчившийся против Лека Город. При атаке на Комбинат погибли многие из тех, кого Скал собрал в свою банду. Но многие выжили. Насколько видел Март, звери, вероятно ведомые чутьем своих верных спутников, собак, не участвовали в последнем штурме, и теперь кочевали где-то по Городу… Подземелья с Уродами выглядели гораздо безопаснее. Шед не предлагал больше убить Киру и так захватить власть в Улье, но Март видел, что он не оставил ещё этой мысли.
Масла в огонь раздора подливала Вера, боявшаяся Города, банд и голода, царившего на поверхности, гораздо сильнее, чем Уродов и загадочных планов Матери. Со Штефом она чувствовала себя в безопасности и предпочитала не задумываться о том, что будет завтра. Штеф явно разрывался между царившим среди леканов беспокойством и капризами своей новой подружки.
Ян внимательно слушал все эти споры, предпочитая помалкивать.
И вот сегодня Март кинул на мат найденную на складе нижнего уровня куртку и сказал буднично:
— Одевайся, пойдёшь со мной.
Ян, сидевший на мате и листавший журналы Тесака в поисках красочных картинок — читать он не умел — вскинул удивлённый взгляд, но послушно отложил в сторону очередной журнал с яркой глянцевой обложкой, на которой среди буйной растительности стояло на задних лапах, поджав коротенькие передние лапки, чешуйчатое чудовище с квадратной, словно обрубленной, зубастой головой. Март невольно задался вопросом, действительно ли подобные твари существовали в том мире, откуда сдвиг выбросил этот журнал. Тварь казалась достаточно опасной.
Ян поднялся, одёргивая полы куртки и подтаскивая к манжетам сбившийся к локтю рукав свитера. Уже другого, подобранного по размеру, а не того, в который одел его Март в первый день болезни. Тот Март вернул себе. Стоячий ворот хорошо скрывал всё так же медленно заживающий шрам на шее.
На ногах у Яна красовались высокие берцы, тоже по ноге, и тому явно нравилось, переступая с ноги на ногу, ощущать, как плотно они сидят, не слетая. Март невольно усмехнулся, когда вспомнил те огромные ботинки, набитые тряпками, что были на мальчишке, когда Март гнался за ним в Башне Тесака.
Ян заметил эту усмешку. Тут же испуганно замер.
Он всё ещё боялся Марта, чутко следя за сменой его настроения, ловя каждый жест, фразу, будто ожидая удара исподтишка.
Март сокрушённо покачал головой.
— Идём, — сказал он, пропустив парнишку вперёд и чуть подтолкнув его в спину. — Ты ведь не видел ещё станции?
— Нет, — ответил Ян. Он рассказывал, что очнулся уже в вагоне Лека, запертый в маленькую, тесную клетку, где мог только сидеть, согнувшись в три погибели. А когда Кира, поцеловав, увела его за собой, шёл как одурманенный, не глядя по сторонам. Март невольно задавался вопросом, не с поцелуем ли Мать накачала парнишку той дрянью, природу которой не смог определить даже Тесак…
— Ну вот, посмотришь. Пригодится, — сказал Март, недвусмысленно намекая на планы побега, которые они обсуждали все эти дни в этом вагоне.
Ян сдержанно кивнул, вновь не выказав своего отношения к этим планам.
Из вагона мальчишка выходил с некоторой опаской. За прошедшие несколько дней тесный, захламлённый закуток Тесака стал казаться ему привычным и безопасным. Ян почти расслабился, позволив себе некоторую беспечность. А теперь, глядя на него со спины, Март видел, как снова напряглись плечи, когда парнишка тронул дверной окоём, осторожно выглядывая наружу.
Благо на платформе никого не оказалось. Пространство казалось пустым и холодным, люди, привыкшие всегда искать себе укрытие, избегали появляться тут, предпочитая проводить время в вагонах или в подсобных помещениях станции.
Ян шёл медленно, с удивлением оглядывая светлый пол, зеркальные колонны с редкими, причудливо изогнутыми деревянными лавками вокруг них, поезда, стоящие по обе стороны длинной платформы.
— Тут всё целое, — прошептал Ян под нос, но Март услышал. Кивнул соглашаясь. Человеку, выросшему на сотрясаемой сдвигами поверхности, было сложно принять существование чего-то настолько стабильного, как подземелья Уродов.
А благодаря гладкому покрытию стен, которое, если верить Вере, представляло собой слюну копателей, всё выглядело не просто целым, но если не новым, то прекрасно сохранившимся.
Ян обернулся, застыв посреди платформы, не зная, куда ему идти дальше. Бросил взгляд на Марта, потом на серую стену с циферблатами. Перевёл взгляд на противоположный конец платформы и невольно поёжился. Там была комната Киры, и Март понял, что Ян вспомнил и это.
— Нам туда, — сказал Март, чуть обогнав мальчишку и направившись в ту сторону, в которую смотрел Ян.
Тот задержался на секунду, явно колеблясь, но затем Март услышал его шаги за спиной.
Они прошли мимо двери с полустёртой надписью “Пункт №…”, туда, где узкий проход вёл с платформы вглубь туннеля, чтобы через несколько метров спуститься по дребезжащей лесенке к путям, на которых стоял поезд.
Март уже пытался пройти туда как-то. Метров через двадцать вынырнувший из призрачного сумрака туннеля танк заставил его повернуть обратно.
В этот раз Март намеревался проявить большую настойчивость. Они не могли позволить себе сидеть тут и дальше.
Стоило им ступить под своды туннеля, в огороженный с одной стороны высокими металлическими листами проход, света как будто сразу стало меньше. Если, оглянувшись, можно было без труда увидеть всю платформу и серую стену с циферблатами, висевшими в дальнем ее конце, то впереди едва ли можно было различить хоть что-то. Всё терялось в зеленоватой дымке. Света, источаемого стенами, тут хватало от силы на пять-десять метров обзора.
Они спустились по короткой, в три ступени лесенке и вышли, наконец, в туннель. Март оглянулся на морду стоящего поезда. Там за стеклом была видна кабина машиниста. Лобовые стёкла поездов, в отличие от всех прочих окон в вагонах, не были замазаны чёрной краской.
Ян тоже обернулся с любопытством. Привстал на цыпочки, чтобы лучше видеть. Он едва доставал Марту до плеча, а поезд теперь, когда они стояли не на платформе, а в туннеле, казался огромным.
Март пошёл вперёд, позволив пареньку приотстать, но чутко вслушиваясь в то, что творится за спиной. И скоро услышал, как Ян ускорил шаг, почти побежав, чтобы догнать уже успевшего затеряться в сумраке туннеля Марта.
Нагнав, Ян пошёл дальше рядом, приотстав едва на полшага. Теперь он старался держаться поблизости.
Идти по путям в Метро было гораздо проще, чем по путям железной дороги на поверхности. Шпалы не перегораживали неглубокую канавку по центру.
Туннель, несмотря на поперечные балки, то и дело выныривавшие из полумрака над головой, казался идеально круглым. По стене, вдоль которой они шли, бежали уложенные рядком провода. Через каждые несколько метров над проводами на стене висела лампа. Но тут уже ничего не работало. Контактный рельс, по которому, по словам Тесака, должен был бежать ток чудовищной силы, оставался мёртв. Невольно возвращаясь к предложенному Шедом плану захватить подземелье Уродов, сделав из него постоянную базу для вылазок на поверхность, Март задавался вопросом, можно ли будет полностью вернуть к жизни эту подземную транспортную сеть. Это дало бы им огромное преимущество перед Городом...
Впрочем, сейчас хватало и других задач. Едва они прошли сотню метров, тень впереди зашевелилась, и навстречу, хрустя бетонной пылью под голыми подошвами и топая так, что эхо разносилось далеко по туннелю, двинулся танк.
— Пришли, — сказал Март удовлетворённо и, сделав ещё пару шагов, замер, разглядывая тушу.
Танк казался серой, сливающейся с сумраком массой. Только свет стен бросал на толстую шкуру зеленоватые отблески. Приходилось запрокидывать голову, чтобы увидеть его маленькие, спрятавшиеся под нависшими надбровными дугами глаза. Массивная туша возвышалась над ними горой, явно намереваясь не пускать дальше.
— Лек велел мне найти помещения под цех, — сказал Март, зная уже наверняка, что Кира услышит эти слова, в каком бы из лабиринтов Улья она ни находилась сейчас.
Когда танк не стронулся с места, Март попытался обойти тушу.
Танк сделал шаг, загораживая проход.
— Лек велел мне найти помещения под цех, — повторил Март. — На станции нет подходящих.
Он снова попытался сделать шаг вперед, и танк вновь преградил ему дорогу.
Март легко мог бы попробовать подкатиться ему под ноги, вскочить и побежать - танки не отличались проворством и были весьма неповоротливы. Но сейчас он добивался иного.
И через несколько минут однообразной игры с гигантом он получил что хотел. Откуда-то из глубины туннеля послышался звук приближающейся дрезины.

Глава 21

Только по шуму, издаваемому дрезиной, да по дыханию танка, качавшего рычаг, можно было понять, что к ним движется что-то из туннеля.
Несмотря на слабый свет, источаемый стенами, любой нормальный человек, выросший на поверхности, поставил бы на платформу фонарь, но Уроды в дополнительных источниках света не нуждались.
Танк, заслонявший проход, наконец шагнул в сторону, и Март напряг свои сверхчувствительные глаза вглядываясь. На скамейке, установленной перед грузовой платформой, сидела Кира, рядом стояла гарпия. Танк, качавший рычаг, опустил его ещё один, последний раз, и дальше дрезина двигалась уже своим ходом, притормаживая постепенно.
Она остановилась, когда до стоявшего на путях Марта оставалась всего какая-то пара шагов. Кира сидела, не спеша подниматься, пристально разглядывая его.
— Чего ты хочешь, папа? — спросила она.
— Не называй меня так. — Март понял, что ему неприятно слышать это от твари, захватившей тело его дочери.
Кира пожала плечами.
— Так чего же ты хочешь?
— Ты знаешь. — Март стоял, расправив плечи, заложив руки за спину и внимательно разглядывая Мать. Та оставалась в своём длинном платье с высоким разрезом по бедру, но на этот раз заплела густые чёрные волосы в толстую косу. Перекинутая через плечо, коса змеилась, спускаясь на колени.
Мать закинула ногу за ногу, упёрлась рукой в сиденье и отвернулась в сторону, вперившись в стену своим пустым, отсутствующим взглядом.
— Лек хочет цеха, армию бессмертных солдат и энергию, чтоб оживлять их и, между прочим, поддерживать собственную жизнь… Я спросила, чего хочешь ты?
Март не ожидал такой откровенности.
— Свою дочь, — ответил он, сглотнув ком в горле.
— Я могу дать тебе это, — сказала Мать, вновь посмотрев ему прямо в глаза. От этого взгляда по плечам пробежала невольная дрожь. — Кира тут, со мной… Её очень обижает твоё к ней отношение, Март.
Март сцепил зубы до скрипа. Прикрыл веки, пытаясь успокоиться.
Ему казалось, он готов к этому разговору…
— Не надо… шантажировать… меня… моей дочерью, — медленно выдохнул он. Каждое слово давалось ему с трудом.
Мать встала, наконец, легко соскочила с платформы. Подошла совсем близко, заглядывая в глаза.
Видеть её пустые глаза так близко было невероятно больно. Март отвернулся и заметил Яна. Тот стоял, едва не вжавшись в округлую, загибающуюся стену туннеля. Взгляд его был прикован к Матери. Паренька била заметная дрожь.
Март заставил себя вновь посмотреть на Мать.
— Я не шантажирую, Март. — Голос её смягчился, стал тёплым и бархатным. Она взяла его за руку, видно, считая, что так её слова прозвучат убедительнее. — Я действительно пытаюсь помочь. — Она крепче сжала его пальцы, и Март с трудом подавил желание выдернуть ладонь. — Сейчас Кира жива лишь, пока я поддерживаю её сознание, но как только Схарм…
Март выдернул руку.
— Схарм, Схарм, Схарм, Схарм, — повторял он отступая. — Как только Схарм что? Поможет тебе создать новое тело?
— Да. — Голос Матери вновь заледенел.
Она не стала отрицать очевидное. Март услышал то, что хотел услышать. Следовало заткнуться и не провоцировать её дальше. Но остановиться он уже не мог.
— И его ты ради этого трахнула? — Он, не глядя, указал на Яна, и тут же пожалел о том, что сделал.
Мать медленно перевела взгляд, едва не в первый раз за всё это время посмотрев на парнишку.
— Да, — повторила она и усмехнулась.
Ян вжался в стену ещё сильнее.
— Он, кажется, дорог тебе, — она вновь взглянула на Марта, усмешка всё ещё играла на её губах. — Хоть и перерезал тебе глотку. Такие вещи имеют огромное значение… при создании идеального сосуда. Это тело, — она провела ладонями, огладив грудь, очертив талию и спустившись ниже, к соблазнительному изгибу бёдер, — связано с тобой кровными узами, а он, — она, не глядя, кивнула на мальчика, — связан с тобой не слабее, а может быть, после всего, что между вами было, и крепче. Ты ведь убил его мать, а он пытался убить тебя… Он стал бы идеальным отцом… Жаль, что ты прервал нас.
Март не сдержался.
Рука метнулась, сжав тонкую шею. Пальцы надавили, и лишь осознание того, что в этом теле может ещё действительно таиться его дочь, остановило его.
— Не смей распоряжаться телом моей дочери… так. — Он разжал пальцы, и Мать отшатнулась покачнувшись. Схватилась за горло, на котором проявились уже синяки, вздохнула судорожно, заполняя лёгкие воздухом.
С минуту они стояли так, оба пытаясь прийти в себя, пока за спиной Марта не послышались торопливые шаги. Кто-то шёл, почти бежал к ним по туннелю от платформы.
Март заставил себя обернуться.
Это был Лек.
Грузный, одышливый, тот запыхался, пока бежал к ним. Увидев, что Март смотрит на него, Лек чуть сбавил шаг и спросил, держась за бок и болезненно морщась.
— О чём это вы тут договариваетесь без меня?
— О помещении для цехов, — ответил Март так спокойно, будто и не было только что этой короткой стычки. — Пытаюсь объяснить Матери, почему производство нужно возобновить.
— Неужели? — Лек посмотрел недоверчиво, бросил быстрый взгляд на парнишку, потом взглянул на Мать.
Март вновь обернулся к дрезине.
Мать отдышалась уже. Стояла, всё так же придерживая рукой шею и осмотрительно отступив подальше. Тут только Март осознал, что ни гарпия, ни оба танка не сдвинулись с места, когда он едва не придушил их драгоценную королеву. То ли Мать была так уверена, что Март не причинит вреда телу дочери, то ли действительно, как считал Тесак, имела на него какие-то виды, помимо того, что просто подпитывалась, вытягивая из него энергию хаоса, благодаря которой он жил.
— Город повержен, — ответила Мать, не отнимая ладони от горла. Кажется, она пыталась спрятать от Лека синяки, оставленные Мартом. — Ищейки рыщут по поверхности в поисках тех, кто ещё остался. Их добьют танки и гарпии. Мои дети вышли на поверхность. Идёт охота. К концу весны там никого не останется. С кем будут воевать твои бессмертные солдаты, Лек? — она спросила это с явной насмешкой в голосе.
Лек не отреагировал. Он казался встревоженным чем-то.
— Город! Что Город?! Не Города надо бояться…
Март недоумённо вскинул бровь. Это было что-то новое. Такое от Лека он слышал впервые.
— А кого? — осторожно спросил он.
Лек зыркнул на него недобро, вновь перевёл взгляд на Мать и не ответил.
— Мне нужны мои бессмертные солдаты, — с нажимом повторил он. — Нужны цеха. Нужна энергия… Ты! — Он шагнул вдруг вперёд, ткнув обвиняюще пальцем. — Ты держишь меня на голодном пайке! Разве об этом мы договаривались, когда… — Лек запнулся вдруг. Опустил руку смешавшись.
— Договаривай, — усмехнулся Март. — Когда ты продал ей тело моей дочери?
Лек кисло поморщился.
Март покачал головой, но всё же обернулся к Матери. Сейчас Лек выступал его невольным союзником и, сам того не понимая, играл ему на руку.
— Не знаю, действительно ли нужно всё перечисленное… — Он вскинул руку, заставив замолчать бросившегося было спорить Лека. — Но я точно знаю, что людей нужно занять делом.
Лек прищурился, дёрнул уголком рта и кивнул.
— И это тоже, — сказал он.
Мать смотрела, явно не убеждённая их словами. Ещё бы! Как существу, управляющему всеми Уродами, словно единым организмом, понять, что такое бездельничающие, предоставленные сами себе индивиды.
Март принялся терпеливо объяснять.
— Тёплый угол — это, конечно, хорошо и прекрасно. Я понимаю, ты бы хотела, чтобы все бойцы Комбината и дальше продолжали жрать, спать и трахаться. Вот только это уже затянулось. Надоело. Приелось. — С каждым словом Март делал шаг вперёд. — Мать ещё отступила, всё так же держась за шею, и упёрлась в платформу дрезины. Март замер, боясь пережать. — Начнутся драки.
— Уже начались, — вклинился Лек, сообразив, куда клонит Март.
— Уже начались, — Март кивнул. — Люди Игоря задирают леканов. — Шед жаловался ему на это полушутя, но Март сразу понял, что проблема не шуточная. — Шеду ещё удаётся как-то поддерживать дисциплину, но если люди не будут заняты делом, всё это созданное тобой благоденствие, — Март смерил Мать презрительным взглядом, — не продержится и недели, не говоря уже о девяти месяцах, которые тебе нужны, очевидно, чтобы создать себе… идеальный сосуд.
Последние слова он выплюнул, едва сдерживая вновь закипевший гнев.
Мать молчала, глядя мимо своим ничего не выражающим, отсутствующим взглядом.
Наконец, она развернулась и легко вскочила на платформу дрезины.
— Едем, — велела она, жестом приглашая присоединиться к ней. — Дальше по туннелю есть пустая станция. Она не достроена и ни для чего не используется. Я отдам вам её под ваши… цеха.
— А энергию? — встрепенулся Лек, суетливо поспешив к дрезине. — Мне нужна энергия!
Мать промолчала.
Март обернулся к Яну, который всё так же стоял у загибающейся кольцом стены, очевидно, желая слиться с ней. Шепнул одними губами: «Идём» — и Ян отлепился от стенки, сделал неуверенный шаг, другой, не сводя глаз с Матери.
Март чуть приобнял его за плечи и подтолкнул к грузовой части платформы, где были аккуратно расставлены какие-то ящики и коробки.
— Сядь там, — велел он, понимая, что мальчишка боится приближаться к твари, занявшей тело Киры.
Ян послушно принялся карабкаться на коробки, а Март легко вспрыгнул на платформу, но не стал садиться на скамью, где ему ещё оставалось место рядом с Леком и Матерью. Опустился прямо на основание платформы, у ног принявшегося качать рычаг танка.
Дрезина стронулась с места, двинувшись в обратном направлении.
Быстро набрала ход. В призрачном полумраке тоннеля не разглядеть было, что проносится мимо, и даже лица Лека и Киры, казалось, расплывались, теряя очертания.
Март пристально вглядывался в них, тихо радуясь своей маленькой победе.
Подумал, что нужно будет найти момент, чтобы потолковать с Леком наедине. Что-то неуловимо изменилось в Мастере Слова за те дни, что он провёл в подземелье Уродов.
Дрезина катилась недолго. По прикидкам Марта они проехали меньше километра, когда танк вдруг отпустил рычаг, а туннель — кончился, и дрезина пошла вдоль явно недостроенной платформы.
Не разрушенной сдвигом, а именно брошенной посреди строительства. Едва не впервые Март видел нечто подобное. Не похожее и одновременно похожее на руины Города. Дождавшись, когда дрезина остановится полностью, Март поднялся и легко перепрыгнул на платформу станции.
Если бы Марта ещё хоть каплю заботило возобновление производства, он бы сказал, что эта станция действительно могла быть переоборудована под цех.
Чугунные конструкции, кольцом охватывающие туннели метро, тут были разомкнуты, и в отсутствующие секции прекрасно просматривалась просторная пустая платформа, охваченная такими же кольцами, только гораздо большего диаметра. По ту сторону платформы виднелся второй путь. Пространство в центре оставалось совершенно свободным. Вдоль краёв платформы возвышались поддерживающие свод колонны. Тут хватало пространства, чтобы разместить производство леканов со всеми его цепочками. При этом жилые помещения, расположенные на «Чкаловской» оставались достаточно далеко, чтобы грохот работающих механизмов не мешал людям отдыхать после смены.
Но возобновление производства Марта уже не интересовало.
Он хотел найти выход на поверхность. Или, по крайней мере, малейшую лазейку, позволившую бы им уйти из-под неусыпного надзора Матери.
— Ян! — позвал Март, обернувшись к дрезине. Мальчишка сидел, притаившись, на ящиках, почти слившись с ними, но отозвался на оклик. Спрыгнул сначала на пути, а потом, подпрыгнув и подтянувшись на руках, взобрался на платформу станции вслед за Мартом.
Лек уже ходил поодаль, окидывая помещение оценивающим взглядом.
Мать сидела, глядя на них с дрезины. Она расплела косу, и теперь густые чёрные волосы ложились на плечи, скрывая оставленные Мартом отпечатки на шее.
Ян подошёл и вскинул подбородок вопросительно.
Март взял мальчишку за плечо, подтянув поближе. Шепнул в ухо:
— Осмотрись тут. Поищи… что-нибудь.
Март надеялся, после всех разговоров в вагоне Тесака Ян поймёт, что именно ему нужно искать на этой заброшенной станции.
Ян взглянул пристально, затем молча кивнул и пошёл к дальнему концу станции.
Март смерил взглядом удаляющуюся фигурку и в два шага нагнал, схватил за плечо остановив.
— Держи, — сказал он, снимая с пояса свой длинный нож. — Не стоит ходить тут без оружия.
Ян отшатнулся. Посмотрел с недоверием, но рука его уже сама тянулась к рукоятке.
Любой, выросший в Городе, знал цену верной, доброй стали.
Нож отправился в ременную петлю на поясе. Ян снова кивнул, как показалось Марту, теперь с благодарностью, и двинулся дальше.
А Март обернулся к Леку.
— Что скажешь? — нарочито громко спросил он, шагнув навстречу, и его голос эхом прокатился под сводами туннеля.
Лек, бродивший по центральному залу и трогавший оставленные там леса и какие-то строительные инструменты, вскинул голову.
Но заговорил лишь, когда Март подошёл совсем близко. Одними губами, явно опасаясь, что Мать услышит его.
— Ты же понимаешь, что мне не запустить производство без энергии?
Март коротко кивнул, боясь спугнуть внезапную откровенность Лека. Он должен быть узнать, что за разногласия возникли у того с Матерью, и кого Лек так боится теперь, когда Город уже практически повержен.
— Урезонь свою дочь, Март, — раздражённо продолжил Лек, и Март всё-таки не сдержался.
— Она не дочь мне, — отрезал он.
Лек отмахнулся.
— Как тебе будет угодно. Но она тебя, по крайней мере, слушает. — Этот факт его, очевидно, неимоверно бесил. — Я вторую неделю пытаюсь добиться от неё толка, а ты сделал дело за какую-то минуту разговора.
Март усмехнулся про себя.
«Я всего лишь говорил о том, что заботит её, Лек», — подумал, но не сказал он. — «Тебя же никогда не заботили люди вокруг и их нужды. Ты всегда думаешь лишь о себе и о собственных интересах».
— Мне не хватает энергии! — воскликнул Лек, как будто отвечая на невысказанную мысль Марта. Тут же заговорил тише, вспомнив, что Мать наблюдает за ними с платформы. — До начала эвакуации она подпитывала меня с избытком, — Март содрогнулся, вспомнив кучу детских тел в подземелье Лека. Сжал кулак так, что заскрипели металлические платины, защищающие ладонь сверху. Но обычно чуткий и наблюдательный Лек, поглощённый теперь своими проблемами, ничего не замечал. — А стоило мне привести ей полсотни здоровых, охочих до баб мужиков, она тут же забыла всё, о чём мы договаривались! Я слабею, — в голосе Лека вдруг прорезались плаксивые нотки. — Я, боюсь, не смогу противостоять им…
— Кому? — спросил Март, понимая, что речь идёт явно не о бандах Города, и надеясь, что теперь, когда Мать далеко и не может их слышать, Лек скажет больше.
Тот вскинул испуганный взгляд. Обернулся на дрезину, явно опасаясь Матери, но всё же прошептал одними губами так, что если бы не искусственно усиленный слух Марта, он ничего не услышал бы.
— Ордену равновесия.
Март отстранился, внимательно посмотрел на Лека.
Взгляд Мастера Слова обеспокоенно блуждал по станции. Пальцы скрещённых на груди рук нервно подёргивались.
Март знал о существовании Ордена, о том, что за пятьсот километров от Города расположен Спасённый город, из которого прибыл Лек, и Горное убежище, где засели его враги, заточившие некогда Схарма и всеми силами пытающиеся удержать того в ловушке.
Но всё это всегда оставалось бесконечно далеко от Города и того, что происходило тут. Хотя… Ещё в конце осени Лек, как обычно, послал в Спасённый город состав за людьми и припасами, а тот не вернулся. Лек тогда ещё выказывал опасения, что дело не обошлось без вмешательства Ордена.
Но мысль о том, чтобы Орден зимой, в разгар лютых февральских метелей преодолел сотни километров непроходимой тайги, чтобы появиться вдруг в Городе и угрожать Леку… Эта мысль казалась безумной.
— С чего ты взял, что они тут? — осторожно спросил Март.
— Я видел их, — пробормотал Лек, кусая губы. Взгляд его всё так же беспокойно метался по платформе.
— Видел? Тут?! — Марту всё сильнее казалось, что Лек действительно чокнулся. Никто не смог бы проникнуть в подземелья Уродов незамеченным и уж тем более — убраться отсюда живым.
Лек услышал явное недоверие в голосе Марта. Посмотрел на него пристально.
— Я не сошёл с ума, Март, — сказал он раздражённо. Марта всегда поражала эта способность Лека отвечать на невысказанные мысли. — Я видел их. Они пришли ко мне в вагон. Люди из Ордена… И человек, которого я считал давно мёртвым…
— Чего же они хотели? — спросил Март, вовсе не убеждённый словами Лека.
Тот промолчал, отвернувшись, лишь тронул грудь там, где прятался под рубашкой амулет Схарма.
Март покачал головой.
Он видел уже раньше, как сходят с ума и начинают бредить люди, поражённые злокачественными опухолями. Совсем как Лек, они становились раздражительными, мнительными, начинали видеть мёртвых… А этот проклятый амулет, вживлённый Леком в собственное тело, дал метастазы, словно настоящая раковая опухоль. Нельзя было исключать, что именно он и насылает Мастеру Слова эти его виденья… Всё это нужно было обсудить с Тесаком…
Решив, что узнал достаточно, Март резко развернулся на каблуках и пошёл обратно к дрезине.
Мать ждала их, не проявляя признаков нетерпения.
— Подходяще, — сказал Март. — Мы сегодня же начнём переправлять сюда и устанавливать станки. Нельзя терять ни минуты.
— И энергия, — вклинился подошедший следом Лек. — Для цехов нужна энергия. — Он с беспокойством всматривался в глаза Матери, но её взгляд оставался непроницаем.
— Энергия будет, — коротко и, кажется, с некоторым недовольством ответила она.
Март не хотел думать о том, откуда именно появится требуемая энергия. От этих мыслей мороз пробирал по коже.
— Мы сможем воспользоваться дрезиной? — спросил он.
Мать поджала губы, но коротко кивнула в ответ.
— Отлично. — Март хлопнул в ладоши. Звук прокатился по всей станции. — Тогда вернёмся сейчас на «Чкаловскую», разгрузимся и сразу обратно. Ян! — крикнул он пареньку, явно не торопившемуся вернуться туда, где Мать снова могла обратить на него внимание.
Мальчишка долго не откликался. Март успел уже даже забеспокоиться, когда запылённая, покрытая паутиной и ржавой трухой фигурка показалась в дальнем конце станции.
В этот же момент в туннеле раздался едва слышный звук. Он приближался, и когда Ян подошёл к Марту, всё так же стараясь держаться подальше от Матери, к платформе со стороны «Геологической» выкатилась вторая дрезина. Танк стоял у рычага, безвольно опустив руки и ожидая, пока та остановится.
Мать молча встала. Бросила ещё один внимательный взгляд на парнишку и ловко перепрыгнула на платформу станции. Волной взметнулись длинные чёрные волосы.
— Аккумуляторы, — сказала она, указав на вторую дрезину.
И Март действительно увидел те самые аккумуляторы, которые они заряжали во время боёв на арене, и которые после так долго стояли в подвале у Лека, питая его и амулет Схарма.
Лек улыбнулся, наконец, радостно потирая руки.
Оба танка принялись подхватывать и переставлять с дрезины на платформу тяжёлые прямоугольные контейнеры, до отказа накаченные энергией смерти и хаоса. Лек ходил между чёрными блоками, ласково поглаживая их блестящие бока.
Когда вторая дрезина полностью освободилась от груза, Мать, не проронив больше ни слова, уехала на ней в сторону «Геологической».
Март бы многое отдал, чтобы попасть туда и собственными глазами взглянуть на то, о чём рассказывала ему Вера…

Глава 22

Люди Игоря не обрадовались, когда им вдруг нашлась работа, прервавшая их безмятежные будни в Тёплом углу. Но приказ о начале строительства новых цехов поступил от Лека, не от Марта. А перечить Мастеру Слова они не смели. Игорь, казалось, был даже рад кончившемуся томному безделью. Он начал терять авторитет и остро чувствовал это. Новая задача позволила вновь взять в свои руки утраченную было власть.
Марту же нужна была лишь как можно более кипучая деятельность в цехах и вокруг них, чтобы скрыть собственные шаги и от Матери, и от Лека.
Они перевозили грузы со станции на станцию. Заставляли танков, стерегущих туннели, погружать и разгружать дрезины, привлекали их к тяжёлым работам. Дёргали копателей, чтобы те рыли им новые помещения и укрепляли стены и своды старых. Март всеми силами старался, чтобы обе станции и туннели между ними находились в непрестанном движении.
Со всей снующей туда-сюда техникой и людьми было проще затеряться в общем потоке. Особенно — невысокому и худощавому парнишке вроде Яна.
Март надеялся хотя бы на недостроенной станции найти выход на поверхность, но её строительство бросили, очевидно, задолго до этого этапа. Там, где на платформе «Чкаловской» красовались вывески «Выход в город» и угадывались замурованные проходы к эскалаторам, тут просто не было ничего.
Март не терял надежды. Ян, страстно желавший вырваться из подземелья обратно, в пусть опасный, но всё же родной и понятный Город, едва спал, всё время отдавая поискам, и, облазив все возможные проходы, уголки, тупички и перегоны, знал уже обе станции и прилежащие к ним туннели едва не лучше самих Уродов. Но пока, возвращаясь в вагон Тесака, чтобы проглотить тарелку жирного рыбного супа и тут же рухнуть на мат, спать, он лишь качал головой в ответ на вопросительные взгляды Марта.
Лек, получив вожделенную энергию, подуспокоился чуть, но его состояние продолжало тревожить Марта.
В один из дней, когда работа над обустройством новых цехов уже кипела, а Ян, отоспавшись, ушёл в очередной поиск, Март решил поделиться с Тесаком идеей, занимавшей его с того самого момента, как Лек рассказал ему, будто видел людей из Ордена Равновесия.
— Скажи, Кир, — начал он, сидя в кресле и наблюдая, как Тесак снимает показания его энергетического поля. Теперь эти проверки стали регулярным, уже приевшимся ритуалом. Тесак методично и дотошно снимал показания, отмечая, что хотя энергетический фон Марта и не проседает уже так сильно, как в первые дни, когда Мать постоянно находилась рядом, но всё ещё остаётся стабильно низким и продолжает медленно падать. О том же свидетельствовал и проклятый незаживающий шрам, который Март привык уже прятать под воротом свитера. — А ты мог бы извлечь амулет Схарма? — Последнее Март проговорил едва слышным шёпотом. Лек и раньше был подозрителен, а теперь его паранойя достигла крайних пределов.
Но слух Тесака не уступал слуху леканов.
Пальцы его замерли над клавиатурой. Он забыл о вводимых данных. Крутанулся на своей табуретке, посмотрев прямо на Марта. В стёклах лётных очков Март увидел собственное отражение.
— Только не говори, что ты решил присвоить себе эту игрушку, — тихо пробормотал Тесак и, явно разнервничавшись, потянулся привычно за сигаретами.
— Нет. — От этой мысли по плечам прошла невольная дрожь. Март видел, что эта «игрушка» сотворила с Леком и уж точно не хотел очутиться на его месте. — Мне кажется… — Март оглянулся и склонился к Тесаку, заговорив ещё тише, — эта штука сводит его с ума…. Недавно он сказал мне, — добавил Март после некоторых колебаний, — будто он видел человека, которого считал уже мёртвым. Прямо тут, в подземелье Уродов. — Этого он Киру ещё не рассказывал.
Тесак замер, прекратив постукивать сигаретой о крышку портсигара.
Наконец, продул сигарету, обхватил фильтр губами и щёлкнул зажигалкой.
Пока он раскуривал, отблески пламени плясали в стёклах лётных очков.
— Думаешь, он вернётся в разум, если извлечь из него эту штуку? — спросил Тесак, наконец затянувшись.
Март коротко кивнул.
Он действительно надеялся на это. Он ещё помнил то время, когда только познакомился с Леком. Тогда тот казался ему куда более рациональным и куда менее кровожадным, чем теперь.
Март прекрасно осознавал, Орден Равновесия или нет, а Леку его армия бессмертных воинов нужна прежде всего для того, чтобы убивать.
Всех, без разбору.
Только так он мог бы поддерживать свой энергетический баланс самостоятельно, не полагаясь больше на щедрость Матери, настроения которой, как Лек теперь знал, были весьма переменчивы.
Март слишком хорошо помнил, как Лек шёл по руинам рухнувшего Комбината, и как вспыхивал, поглощая энергию, амулет на его груди всякий раз, когда танк давил ногой головы раненных.
Лек знал простой способ получить энергию.
И этот способ означал неминуемую смерть для всех, кто ещё оставался в Городе.
— Я могу попробовать, — наконец протянул задумчиво Тесак. — Губитель… Я понятия не имею, получится ли… Я по-прежнему не понимаю магии и принципов, по которым это всё работает, но попробовать можно.
— Я смогу ассистировать тебе, — поспешно добавил Март.
— Естественно, — хмыкнул Тесак, стряхивая пепел в чашечку петри и вновь оборачиваясь к монитору с графиком. — Один я на такое точно не пойду.
Закончив, он кивнул Марту, и тот приподнял кисти рук, легко разомкнув браслеты на запястьях.
Теперь, когда он уладил это, следовало найти Шеда, чтобы обговорить с ним другой вопрос. Но едва Март успел подняться с кресла, как в распахнутых дверях вагона появился взбудораженный Ян.
Глаза мальчишки блестели так, что Март всё понял без слов.
Поднёс палец к губам, призывая к молчанию, и шагнул вон из вагона, дав знак идти за собой.
Ян послушно засеменил следом, едва не обгоняя Марта. Парнишку переполняла нервная энергия.
Март чуть сбавил шаг, позволив догнать себя, обернулся к Яну и спросил одними губами: «Где?»
Ян так же беззвучно кивнул на туннель, ведущий к промежуточной станции, где обустраивалось новое производство.
— Идём, покажешь, — сказал Март еле слышно.
В дальнем конце платформы у головы состава среди сложенных с краю, готовых к погрузке ящиков, сгрудились люди Игоря и пара леканов Шеда. Сам Игорь стоял, сверяя что-то по списку.
Март подошёл, вскинул вопросительно взгляд, но Игорь лишь кисло поморщился в ответ и вновь обернулся к своим закричав:
— Грузим, грузим! Чего встали?
Люди неохотно задвигались.
Не став вдаваться в детали, Март просто хлопнул Яна по плечу и сам включился в погрузку. Если выход на поверхность находился на промежуточной станции, то быстрее всего они могли попасть туда с этой дрезиной.
Ян замялся на секунду, но тоже включился в работу, подхватывая отмеченные Игорем ящики и перетаскивая их на погрузочную платформу.
Пара леканов, переглянувшись, принялась помогать, и скоро уже на станции остался только мелкий мусор, деревянная щепа и куски картона.
— Готово? Поехали! — скомандовал прислонившийся к колонне и черкавший что-то в своих списках Игорь, и Март поспешил протянуть руку, подхватив Яна, чтобы тот не остался стоять на путях у поезда. Не без удовольствия отметил, насколько крепче стала хватка парнишки. Пальцы твёрдо сжали протянутую ладонь. От былой безвольной вялости не осталось и следа.
Дрезина, на рычаг которой встали два лекана, набирала ход. Игоря уже не было видно, он ушёл куда-то за колонны, вернувшись обратно на станцию.
Ян сел прямо на край платформы, и Март опустился рядом, оставив, впрочем, некоторое пространство между собой и мальчиком. Ян всё ещё чурался Марта и, возможно, по-прежнему видел в нём врага, который стал лишь временным, вынужденным союзником.
До промежуточной станции они добрались в считаные минуты. Но потратили ещё время, помогая в разгрузке. Нельзя было уйти сразу и тем обратить на себя внимание Уродов. Впрочем, когда в разгрузку включились ошивавшиеся поблизости танки, дело пошло гораздо веселей.
Закончив, Март отошёл от дрезины и легко вспрыгнул на платформу станции, воспользовавшись, как ступенькой, контактным рельсом.
За те дни, что они провели на станциях в поисках выхода на поверхность, Март нашёл множество целых и полуистлевших журналов и руководств, в которых объяснялось устройство подземной транспортной сети. Отдыхая в вагоне Тесака рядом со спящим Яном, Март внимательно читал эти брошюрки, надеясь в них найти ключ к тайнам метро. Теперь он знал, что такое контактный рельс, башмак, тюбинги, оборотные тупики, сбойки, перегонные туннели и многое другое. Не имея особой практической пользы, знание терминов тем не менее позволяло чуть лучше ориентироваться в этом подземном мире.
Если верить этим журналам, конструкция метро предполагала множество выходов на поверхность. Но до сего дня им пока не удавалось найти хотя бы один.
Ян явно спешил, обрадованный находкой. Попытался так же, как Март запрыгнуть на платформу, но — гораздо ниже ростом — не рассчитал расстояние, и Март снова подхватил его под руку, не дав свалиться обратно на пути.
— Не спеши, — шепнул он, воспользовавшись моментом и притянув паренька за локоть ближе, — только не суетись.
Отпустив его, он продолжил, отряхивая ладони:
— Я похожу тут, но буду держать тебя в поле зрения. Ты тоже покрутись по станции, не лезь туда сразу, понял?
Ян кивнул отрывисто. Едва не приплясывая на платформе, он с трудом сдерживал нетерпение. Март ухмыльнулся уголком рта и, заложив руки за спину, шагнул в главный зал станции.
Ещё недавно сумеречное и пустое, теперь помещение было разделено на секции установленными, собранными полностью и пока только частично станками. Март ходил по станции так, как ходил бы по Комбинату, оценивая, насколько продвинулась работа, и как скоро можно будет восстановить производство леканов.
Вокруг суетились люди. Подмастерья Лека собирали механизмы, сверяясь со схемами, искали в ещё не распакованных коробках и ящиках недостающие детали.
Яркие лампы, запитанные от привезённых Матерью батарей, освещали всё вокруг, но темнота в углах от этого яркого света только сгущалась.
Март переходил от станка к станку, оглядываясь, перекидываясь парой слов с подмастерьями и не спуская глаз с болтающегося на периферии зрения Яна.
Через несколько минут незаметно, как и приказывал Март, Ян просто исчез в дальнем конце станции. Побродив ещё немного меж работающих людей, Март воспользовался неожиданной заминкой, возникшей у одного из станков. И, пока подмастерье Лека спорил с людьми Игоря о какой-то недостаче в прибывшем только что грузе, Март скользнул туда, где несколько минут назад исчез Ян.
Там освобождённая от чугунного тюбинга стена станции обрывалась свежевырытым проходом в небольшое прямоугольное помещение, явно созданное копателями совсем недавно и лишь частично укреплённое их цементирующей слюной.
В дальнем его конце угадывался обвалившийся пласт грунта, за которым темнела непроницаемо чёрная дыра.
Март осторожно шагнул к проёму. Под подошвой заскрипела каменная крошка. Порода в этих туннелях была невероятно плотной. Из тёмного провала показалось вдруг бледное лицо Яна, и Март пошёл уже уверенней.
Если в свежевырытой комнате слабо флюоресцирующая слюна копателей на стенах ещё давала какой-то свет, то в узкой и тесной щели обвала было совершенно темно. Однако Ян схватил Марта за руку и уверенно потащил его дальше, а буквально через пару шагов они оказались в другом помещении, таком же тёмном, но гораздо более просторном. Ян отпустил его ладонь.
Модифицированные глаза лекана позволяли Марту рассмотреть, как мальчишка ощупью, вытянув перед собой руки и, прежде чем ступить, прощупывая каждый шаг подошвой, пошёл туда, где Март мог различить приоткрытую металлическую дверь и ведущие куда-то наверх ступени.
Понимая, что ориентируется в темноте гораздо лучше парнишки и теперь — его очередь служить проводником, он тихонько взял Яна за плечо и направил в нужную сторону. Шаги парнишки стали увереннее, а когда рука нащупала во тьме поручни лестницы, Март и вовсе отпустил его плечо, позволив Яну самостоятельно идти по ступеням.
Они прошли один пролёт, и уже за ним стало гораздо светлее. Свет пробивался из-за такой же двери, какую они миновали при входе. Ян скользнул в приоткрытую створку, Март с трудом протиснулся за ним, и они оказались в очень длинном и узком помещении. По краям его, давая свет, шли вертикальные решётки вентиляционных отверстий.
Ян стоял, выпрямившись, едва задевая макушкой потолок, а вот Марту пришлось согнуться в три погибели. Судя по тому, что этот коридор протянулся на всю длину станции, а через вентиляционную решётку видно было стоящую на рельсах дрезину и разгружающих её людей, они находились прямо над цехами.
Пригибаясь, чтобы не удариться головой, Март подошёл ближе к решёткам и увидел вдруг Лека. Тот стоял на платформе чуть в стороне от дрезины и смотрел куда-то в туннель с отсутствующим видом.
Март поспешил отойти подальше, пока Лек не заметил его. Мастер Слова обладал невероятным чутьём.
Ян в нетерпении тронул Марта за рукав, кивнул на дальний конец коридора. Март послушно пошёл туда. Парнишка, которому не приходилось пригибаться, быстро его обогнал. Но и этот отрезок пути скоро кончился, выведя их в маленькое помещение, целиком занятое двумя огромными вентиляторами. Большие красные лопасти медленно, неохотно крутились.
Март с облегчением выпрямился. Здесь потолок уже не скрёб макушку, но вокруг снова воцарилась почти непроглядная темнота. Свет из пройденного ими вентиляционного канала был слишком слаб, и что творится за парой вентиляторов, было уже не разобрать.
Ян, очевидно, уже не боясь быть услышанным, вынул из кармана куртки маленький фонарь с ручным приводом, жучок. Они не пользовались популярностью в Городе. Гораздо более надёжная вещь, чем любой электрический прибор на батареях, они зато издавали громкое жужжание, а значит, не годились для засад и тайных вылазок.
Ян нажал пружинный рычажок на маленьком металлическом корпусе, фонарик зажужжал, и по стенам заплясал нервно дрожащий луч света. Марту он скорее мешал, но Ян зашагал увереннее. Они прошли узким проёмом меж двух плотно притиснутых друг к другу вентиляторов, и луч выхватил из темноты коридор ещё более длинный, чем предыдущий. Их шаги эхом прокатывались по стенам и возвращались, отражаясь от чего-то впереди. Уже через пару минут Март разглядел в сгущающейся темноте перед собой массивную металлическую дверь. Толстая и тяжёлая, она стояла приоткрытой. За ней угадывались двигавшие её поршни.
«Повезло», подумал Март, прикинув, что такую дверь смог бы сдвинуть с места разве что танк.
А прямо за дверью обнаружилась уходящая вертикально вверх, укреплённая такими же, как в туннелях метро, тюбингами шахта и лестница, ведущая куда-то во тьму.
— Дай-ка… — Март протянул ладонь, и Ян вложил в неё фонарик.
Март быстрее заработал рычагом, добившись луча гораздо более плотного и яркого, но даже он не смог добить до потолка этой вертикальной шахты.
— Надо подняться, — пробормотал Март, изо всех сил жужжа фонарём и пытаясь рассмотреть хоть что-то, — проверить, есть ли там выход.
— Я проверил, — ответил Ян. — Выход есть. К востоку от реки, у какой-то рощи.
Март замер, прекратив жать рычажок фонарика. Жужжание смолкло.
Воцарилась полная тьма.
Март медленно обернулся к мальчишке.
Тот стоял растерянно, дезориентированный вдруг наступившей темнотой. Таращился перед собой, силясь увидеть хоть что-то, а Март всматривался в его лицо, которое мог различить, несмотря на практически полное отсутствие света.
Этот мальчик был наверху. Он нашёл выход и мог бы сбежать. Исчезнуть, оставив их всех тут.
Но он вернулся.
— Март? — с лёгким испугом в голосе спросил Ян, когда так ничего и не смог разглядеть.
— Извини. — Март снова нажал на рычаг, заставив фонарик заработать.
Ян невольно поморщился. Свет, ударивший в его сторону после почти абсолютной тьмы был слишком ярок.
— Извини, — повторил Март. — Ты молодец.
Ян неловко передёрнул плечами, явно смущаясь похвалы.
Но теперь им следовало действовать очень быстро.
Этот проход открылся им случайно, благодаря обвалу грунта, и копатели в любой момент могли зацементировать его.

Глава 23

Обратно на станцию «Чкаловская» они возвращались в молчании. Притихший Ян сидел поодаль на грузовой платформе. Задумчивый Март занял скамью для пассажиров. Танк равнодушно, с автоматизмом раз заведённой машины качал рычаг. Ещё недавно Март страстно хотел найти выход из подземелья, но теперь чувствовал, как много ему предстоит сделать за ничтожно малый промежуток времени.
Они столько дней обсуждали, что предпримут, когда появится, наконец, шанс выбраться отсюда, но в тот момент это казалось очень далёким и маловероятным. А вот теперь он боялся не успеть совершить всё задуманное.
Когда танк отпустил рычаг, не доехав несколько метров до морды поезда, Март хлопнул по коленям поднимаясь. Кивнул Яну — тот знал, что нужно делать дальше — и перепрыгнул с дрезины на платформу. Сначала следовало поговорить с Шедом. Он и так собирался сделать это, а теперь разговор нельзя было уже отложить. Лишь бы Шед был на месте, а не где-то в помещениях под платформой или вовсе — на промежуточной станции, которую они покинули только что. Времени искать его совершенно не было.
Марту повезло. Когда до вагона леканов оставалась какая-то пара шагов, Шед вышел на платформу, явно направляясь куда-то, но, увидев Марта, замер на секунду и снова вернулся внутрь.
— Давай быстрее, — бросил Шед, став у стола и не спеша присаживаться. Он явно торопился и не хотел терять время. …как и Март.
— Надолго не задержу. — Сам Март тоже не стал садиться, но прошёл к столу и разложил на нём схему метро, скопированную с информационного стенда на выдранный из станционных журналов линованный лист. Свёрнутая в несколько раз, она истрепалась в кармане, но вполне служила своей цели.
— Уже уходите? — спросил Шед, и Март услышал в его голосе беспокойство. Шед тоже не ждал, что они найдут выход так быстро, и тоже прекрасно понимал, как они теперь ограничены во времени.
Март коротко кивнул.
Это заставило Шеда всё же присесть к столу. Подвинув, он развернул к себе карту.
— Я обязательно вернусь, — сказал Март, разглядывая простенькую схему из трёх пересекающихся веток.
Станция «Чкаловская» находилась на зелёной ветке. Единственной из трёх, где каждая станция имела название и была полностью закрашена зелёным. На остальных двух ветках, красной и синей, названия имелись только у конечных станций, и обе они были лишь оконтурены, но не заполнены цветом. Март считал, что это недостроенные или даже ещё несуществующие станции, которые не стоит принимать в расчёт.
И всё равно, на зелёной ветке оставалось ещё целых девять станций, не считая недостроенной промежуточной между «Чкаловской» и «Геологической». Март понятия не имел, где им искать Мать. Не Киру, тело которой захватила эта древняя тварь, а настоящее вместилище её разума.
— Я уверен, — начал он, всё ещё сверля взглядом ветки, будто стараясь разглядеть, где же скрывается Мать, — на «Геологической» её нет.
— Я бы поставил на то, — пожал плечами Шед, уже не раз высказывавший эту мысль, — что она спряталась как можно дальше от нас.
Март кивнул. Он тоже так думал. В худшем случае — на «Проспекте Космонавтов», первой станции зелёной ветки. Но они обязаны были проверить все варианты.
— Даже если я приведу сюда весь Город, — начал Март медленно, — потребуется очень много сил и людей, чтобы прорваться к «Геологической» и дальше.
Шед хмыкнул. Он всё ещё считал, что леканы не нуждались в поддержке Города и могли бы захватить метро собственными силами. Они спорили об этом до хрипоты, каждый оставшись при своём.
— Но не проверить «Ботаническую» мы тоже не можем. — Март постучал пальцем по конечной и ближайшей к ним точке зелёной ветки. — Проверь её Шед.
— Как? — Шед вскинул вопросительный взгляд.
— Понятия не имею, — ответил Март. — Теперь ты тут главный.
Шед прищурился, желваки заходили под скулами. А потом он вдруг ухмыльнулся расслабившись.
— Я главный. Ну, да. Как же…
— Я серьёзно, Шед. — Март поднялся. Оставалась ещё куча дел. — Ты действительно теперь главный.
Хотя они спорили все эти дни, скрываясь порой на громкий шёпот в попытках каждый — отстоять свою позицию, идти с Мартом наверх, за помощью согласился один Барн. Остальные заняли сторону Шеда, предпочтя остаться в метро и атаковать подземелья уродов изнутри. И Март был благодарен Шеду за то, что тот согласился хотя бы не трогать до времени Киру и попытаться найти истинное тело Матери.
Март колебался ещё секунду, сомневаясь, стоит ли говорить Шеду, что они задумали сделать с Леком, и, в конце концов, решил, что не стоит. Шед и остальные останутся тут, и если Лек вдруг прознает, что операция над ним совершалась с их ведома… Март не мог подставлять их так. Хотя понимал, его молчание тоже выйдет ему боком.
— Удачи, — наконец сказал он и вышел из вагона.
Шед выскочил следом, сворачивая на ходу и пряча за пазуху потрёпанную схемку метро. Кивнув на прощание, Шед направился в дальний конец станции, где шла уже погрузка очередной дрезины.
А Март прошёл в следующий вагон, к Тесаку.
Яна там уже не было, и Март удовлетворённо кивнул. Всё шло, как задумано. Ему спокойнее будет, если парнишка подождёт их у самого выхода, в вентиляционной шахте и сможет сбежать в Город сам, если что-то вдруг пойдёт не по плану. Тесак же рылся в распотрошённых коробках, выбирая, что бы он хотел забрать с собой на поверхность.
Выросший в Городе с его непрекращающимися сдвигами, Тесак умел когда-то довольствоваться малым, но, найдя однажды стабильную точку в подвале одной из самых высоких башен, скоро забыл свои старые привычки и стал склонен к накопительству. По требованию Тесака вся его лаборатория в полном объеме была сначала перенесена на Комбинат, а оттуда — эвакуирована в этот вагон, отданный целиком в его распоряжение. И теперь Тесак с болью смотрел на то, что вынужден был оставить тут.
— Мы вернёмся, — Март положил руку на плечо успокаивая.
Тесак кисло поморщился и сбросил ладонь.
— Инструменты не забыл? — спросил Март, решив не трогать больше больную для Тесака тему.
— Мои инструменты всегда со мной, — хмыкнул Тесак. — Всё ещё думаешь резать Лека? — спросил он, понизив голос до шёпота.
Март молча кивнул.
Тесак сокрушённо покачал головой.
— Слишком мало времени… Бросил бы ты эту затею, Март.
— Я хочу всё же попробовать. — Март упрямо поджал губы, и Тесак пожал плечами, зная, что спорить дальше бессмысленно.
— Тогда идём, — сказал он. — Как ты себе это представляешь?
— Мой инструмент тоже всегда со мной, — ухмыльнулся Март, сжатый кулак.
Тесак хмыкнул и потянулся к одной из распотрошённых коробок. Выудил со дна шприц, аккуратно снял колпачок и, шагнув к другой коробке, нашёл там стеклянную бутылочку с прозрачной жидкостью.
— Введёшь ему в вену, — велел он, набрав три кубика и вернув колпачок на место.
Март кивнул, спрятал шприц в карман.
— Идём, — сказал он, разворачиваясь к выходу, — Лек сейчас на промежуточной.
Тесак тяжко вздохнул и шагнул следом, закидывая на плечо набитый рюкзак. С сиденья у двери Март подхватил второй.
Шед у дрезины заканчивал погрузку. Леканы переглянулись, увидев Марта и Тесака, но никто не задавал вопросов. Все и так были в курсе задуманного. Март тихо порадовался, что люди Игоря не ошивались рядом и не видели лишнего.
Шед сам принял рюкзаки и спрятал их в грузе на платформе. Никто не должен был догадаться, что они собрались куда-то. Всё это должно было выглядеть обыкновенной рабочей поездкой в цех.
— Сгрузите рюкзаки вместе с ящиками, — тихо сказал Март, не боясь посторонних ушей. Дрезины со своими грузами леканы перегоняли сами, не пользуясь помощью танков. На рычаге стоял Барн.
Он кивнул.
— Ян объяснил мне, куда идти, — ответил он. — Я перетащу всё незаметно поближе к выходу, а потом и дальше, к вентиляционной шахте. Там мы и будем вас ждать.
Март кивнул. Он не хотел говорить при Шеде о том, что ждать, возможно, придётся долго.
Они мчали по туннелю в призрачном мерцании флюоресцирующих стен. Мимо неслись широкие полосы проводов, ровно уложенных вдоль загибающихся кольцом тюбингов. Наконец, Барн отпустил рычаг, позволив дрезине самостоятельно подкатиться к платформе промежуточной станции и стать там.
Тесак сразу спрыгнул на рельсы и канул куда-то в полумрак туннеля. Никто на станции не должен был видеть его и знать, что он тут. Март задержался помочь с разгрузкой. В какой-то момент, когда рядом уже не осталось ни Шеда, ни прочих леканов, он, не прекращая таскать тяжёлые, гружённые деталями станков, ящики, шепнул Барну:
— Мы с Тесаком можем задержаться.
Барн замер как вкопанный.
— Не стой столбом, — проходя мимо, Март задел его плечом, заставив стронуться с места.
Ящики, которые раньше были бы для него не тяжелее пёрышка, сейчас заставляли изрядно попотеть. Он с натугой закинул очередной в небольшую стопку.
— Если мы не придём или что-то пойдёт не так… закрой гермодверь. Ян покажет тебе. …и позаботься о мальчишке.
— Вы что задумали, Март? — Барн попытался остановить его, поймав за рукав, но Март шагнул назад.
— Тебе лучше не знать, — ответил он. И добавил: — Удачи!
После этого — развернулся и двинулся вглубь станции искать Лека.
Сделать это в ещё недавно пустом и просторном, а теперь — забитом людьми и механизмами помещении было не просто. Март ходил, высматривая Мастера Слова. Не спешил, понимая, что нужно дать Барну время перетаскать груз и рюкзаки, а потом — незаметно скрыться.
Наконец, он увидел Лека.
Тот сам стоял у одного из станков, а вокруг суетились подмастерья, выполняя какие-то его поручения, заглядывая под станок и подкручивая детали. Март никогда не вникал в тонкости производства и о том, как это всё работает, имел весьма смутное представление.
Стоя в тени другого полусобранного станка, Март ещё минут тридцать наблюдал за Леком, пока тот не закончил и не отошёл в сторонку, довольно потирая ладони.
Ещё немного полюбовавшись результатом своего труда со стороны, Лек, наконец, развернулся и пошёл со станции к платформе. Очевидно, он намеревался вернуться на «Чкаловскую». Это был последний шанс подобраться к нему, и Март собирался его использовать.
Он двинулся следом.
На платформе было пусто — с промежуточной на «Чкаловскую» дрезины возвращались порожняком. Лишь на путях перед дрезиной, скучая, стоял человек Игоря.
Март невольно поджал губы. Это всё усложняло.
Лек прыгнул с платформы прямо на дрезину, и Март прибавил шагу.
— Лек! Как удачно. Надо переговорить.
Лек, собиравшийся уже было сесть на скамью, обернулся вопросительно.
Март спрыгнул вниз, на пути. Взглянул на часового и вновь посмотрел на Лека.
— Давай отойдём, разговор не для посторонних ушей.
Человек Игоря нахмурился недовольно, но промолчал. Хотя Март уже и не был правой рукой Лека, ему всё ещё не смели перечить.
Стоя внизу, в колее, Март сделал несколько шагов вглубь туннеля, подойдя к часовому почти вплотную, и бросил взгляд на станцию. Подумал, что их не должно быть видно оттуда, но всё равно стоило действовать быстро.
Лек грузно спрыгнул с дрезины и пошёл, давя подошвами бетонную крошку. Он тоже смотрел недовольно.
— Что? — спросил он, не дойдя пары шагов.
— Пройдём чуть дальше, — Март кивнул в сгущающийся полумрак туннеля. — Это не займёт много времени.
Сам развернулся и зашагал вперёд. Достаточно быстро, чтобы заставить Лека поторопиться, но и достаточно медленно, чтобы дойти до часового практически одновременно с ним.
Когда все трое поравнялись, Март резко развернулся, и его кулак с едва различимым хрустом вписался в челюсть Мастера Слова.
Лек рухнул, как подкошенный.
Часовой не успел сдёрнуть с плеча автомат.
Не останавливаясь, Март довернул корпус, и, вложив в движение всю свою силу, свернул часовому шею. Хруст ломаемых позвонков неприятно царапнул слух. Март поморщился.
Закончив, он бросил взгляд за край платформы.
На станции всё было по-прежнему тихо.
Только откуда-то сбоку метнулась вдруг тень, и уже в следующий момент Тесак спрыгнул с платформы на рельсы. Посмотрел на два распростёртых тела и покачал головой.
— Неаккуратно, — сказал он, подхватив под мышки часового со сломанной шеей, и потащил его в туннель по направлению к станции «Чкаловская».
Март присел, занявшись Леком. Воспользовавшись ножом, по шву вспорол рукав куртки. Его обострённому слуху казалось, что нити лопаются с оглушающим треском, но умом он понимал, за грохотом налаживаемых механизмов никто их тут не услышит. Однако ладони внезапно вспотели. Пришлось вытереть их о штанины.
Аккуратно сняв колпачок с прятавшегося в кармане шприца, Март похлопал Лека по сгибу локтя. Найти вену на теле не слишком худого Мастера Слова оказалось не так уж просто, и он потратил ещё несколько драгоценных минут на то, чтобы ввести подготовленный Тесаком препарат.
Лек даже не шелохнулся.
Закончив, Март точно так же подхватил его под мышки и потащил скорее туда, где уже успел скрыться Тесак.
Идти пришлось метров триста, пока в стене туннеля не показался вдруг боковой ход. Март знал теперь, что подобные ходы называются сбойками и позволяют где-нибудь в середине маршрута перейти от одного пути к другому.
Именно в этой сбойке Март и приготовил для Тесака походную операционную.
Конечно, тут был минимальный необходимый набор не шедший ни в какое сравнение с тем, что имелось у Тесака на Комбинате или хотя бы в его Башне, но этого должно было хватить для задуманного.
Тело часового валялось тут же. Тесак уже занимался инструментами, готовясь к работе.
Поднапрягшись, Март не без труда приподнял Лека и взвалил его грузное тело на операционный стол. То, что раньше не требовало никаких усилий, теперь с каждым днём становилось сложней и сложней.
Тесак бросил косой взгляд — зелено сверкнули стёкла лётных очков — но воздержался от комментариев.
— Готов? — спросил он, поднимая скальпель.
Март кивнул и, распахнув полы куртки на груди Лека, дёрнул из-за ремня и принялся расстёгивать его красную клетчатую рубашку.
Сумеречного зеленоватого света, источаемого стенами, им с Тесаком хватало с лихвой. Глаза Марта легко адаптировались к освещению, а лётные очки Тесака, хитроумный механизм, искусным образом сращённый с плотью, не уступали в зоркости и способности видеть в темноте глазам лекана.
Но оба они не ждали увидеть то, что предстало перед ними.
Пальцы Марта замерли на секунду, когда он дошёл до третьей пуговицы, а затем заработали быстрее.
— Губитель… — прошептал он, справившись, наконец, с последней.
Тесак только мрачно кивнул. Он стоял, опустив безвольно руки и поджав губы, и, для разнообразия, не пытался дотянуться до сигарет.
— Возьмёшься? — спросил Март осторожно.
— По крайней мере попробую, — пробормотал Тесак, отложив скальпель.
Постояв ещё секунду, он опустил свои сверхчувствительные, снабжённые бесчисленными датчиками пальцы на грудь Лека, снимая медицинские показания.
Там, уже полностью погрузившись в плоть так, что очертания его угадывались лишь по яркому свечению, прорывавшемуся наружу сквозь тонкий кожный покров, пульсировал амулет Схарма.
Восьми кривых, бугрящихся, как вздувшиеся вены, жил, протянувшихся от амулета, уже не было видно. Они точно так же погрузились в тело, спрятавшись под кожей. Но Март готов был поклясться, они там.
И едва только пальцы Тесака коснулись болезненно-бледной кожи, тут же, будто подтверждая догадку Марта, амулет вспыхнул сильнее и свечение под кожей побежало от него во все стороны. Метастазы, выпущенные амулетом, за прошедшее время разрослись ещё сильнее, и теперь от восьми главных жил, как будто повторявших символ Хаоса, ветвились, уходя глубже в тело, новые бесчисленные мерцающие красным лучи.
— Хотя, быть может, и нет… — Тесак отступил, вновь окидывая взглядом тело Лека. — Как же глубоко проросла в него эта дрянь…
Март лишь сухо сглотнул.
Он думал о том же.
— Ладно. — Тесак вдруг сбросил внезапное оцепенение, его движения вновь стали выверенными и быстрыми. — Попробовать всё равно надо. Мы и так уже зашли далеко.
Он снова взял скальпель, и Март подобрался невольно, готовый ассистировать Тесаку. Смочив обильно ватный тампон антисептиком, он протёр кожу Лека, окрасив ту в ядовито-жёлтый цвет. Невольно поморщился, когда в нос ударил характерный запах изопропилового спирта.
Первый разрез Тесак сделал чуть ниже солнечного сплетения, там, где под кожей явственно прорисовывался камень. Не точно по центру, но чуть сбоку. Март понял, что Тесака прежде всего интересуют те метастазы, которые Амулет пустил в плоть Лека.
Было ясно уже, что извлечь и камень, и эти протянувшиеся от него жилы не получится. Но, возможно, они сумеют обрубить эти восемь отростков и вытащить амулет так?
Тесак работал, не спеша.
Март, сосредоточенный на операции, успевал и убирать лишнюю кровь, и краем глаза следить за тем, что делается в туннелях по обе стороны от сбойки.
Когда через какое-то время по одному из туннелей промчалась, не задерживаясь, гружёная дрезина, он понял, что ни их отсутствия, ни отсутствия Лека пока никто не заметил. Но так не могло продолжаться долго…
Ещё через какое-то время руки у Марта начали заметно подрагивать, а это значило, что прошла, по крайней мере, пара часов, а то и больше.
Выругавшись про себя, он сосредоточился, беря контроль над бунтующим телом. Физические нагрузки теперь давались ему с трудом.
Тесак ничего не замечал.
Он сосредоточенно освобождал амулет от мягко обхвативших его тканей, опасаясь до поры прикасаться к чёрным жилам, протянувшимся от мерцающего кроваво-красным камня.
Но когда скальпель, замерев на минуту, опустился всё же в чёрную, неподатливую жилу, Лек очнулся вдруг, заорав во всю силу легких.

Глава 24

Пронзительный крик резанул по ушам и покатился в обе стороны вдоль стен сбойки и дальше — в туннели. Март оцепенел на секунду, но уже в следующее мгновение всем весом навалился на попытавшегося встать Лека.
Ругаясь последними словами, Тесак резким, точным движением прижал пальцы к шее Мастера Слова, явно вводя очередную порцию анестетиков прямо в яремную вену. Выскользнув из-под ногтя мясника, игла с лёгкостью проткнула кожу.
Лек продолжал неистовствовать, как будто и не заметил лошадиную дозу препарата, введённого в кровоток. Крик катился, не затихая, а сопротивление, казалось, ещё усилилось.
С трудом прижимая к кушетке пытающегося встать Мастера Слова, Март с ужасом почувствовал вдруг, как что-то зашевелилось под пальцами. Жила, протянувшаяся от Глаза Схарма и нырнувшая куда-то глубоко под кожу, вздулась, проступив почерневшим синяком, набухла, поползла и разделилась, выпустив новый отросток. И ещё. И ещё один.
Март разжал пальцы, испуганно отступив, но когда рука Лека, крепко перехваченная и притянутая к кушетке ременной петлей, приподнялась, сжавшись в кулак, опомнился и метнулся обратно.
— Эта дрянь разрастается! — крикнул он, уже не заботясь о том, что кто-нибудь может услышать их тут. Крик Лека перешёл в неистовый визг. — Скоро здесь будет весь Комбинат, — добавил Март полушепотом, но Тесак кивнул, услышав его.
— Бросай его, Март! — заорал он. Его пальцы порхали над грудью метавшегося по кушетке Лека, наспех зашивая обнажённый амулет.
Понимая, что Тесак не справится сам, Март лишь сильнее навалился на плечи Мастера Слова, пытаясь удержать того в одном положении. Напрягая слух, он силился различить за оглушающим визгом, что творится в тоннелях, но, прежде чем он успел хоть что-то расслышать, тёмная тень выдвинулась вдруг из-за угла, замерев в прямоугольном проёме сбойки.
Из туннеля, сверкая ярко-зеленым кристаллом на месте выколотого глаза, на них смотрел танк.
— Проклятье, — прошептал Март одними губами.
Он и в лучшие свои дни не был уверен, что сможет тягаться с танком, а теперь, с этой усовершенствованной Леком тварью… Но Урод стоял не шевелясь. Просто наблюдая за тем, как беснуется Лек, сотрясая кушетку, и как Март с Тесаком пытаются сдерживать его.
А потом Март всё-таки услышал то, чего так ждал и боялся.
По туннелю к ним приближалась дрезина.
— Всё! — Отпустив, наконец, Лека, Март схватил Тесака за плечи, потянув.
— Ещё секунду! — крикнул тот, легко стряхнув ладони Марта.
Лек, будто почуяв, что никто его больше не держит, дёрнулся с новой силой. Грузное тело выгнулось дугой, отбросив Тесака прочь, а потом обессиленно рухнуло на операционный стол. Металл застонал мучительно под обрушившимся на него весом. Сжатая в кулак рука взметнулась вверх, и ремень, наконец, лопнул, а Лек — распахнул глаза, заревев:
— Ма-а-арт!
Голубая радужка тонула в белках, покрасневших от множества лопнувших сосудов. На груди мерцал в такт ударам сердца Глаз Схарма. От него, делясь и змеясь всё новыми и новыми отростками, бежали чёрные вздувшиеся жилы. Ныряли, прячась под полами распахнутой на груди рубашки, и вновь выныривали, бугря кожу, там, где Март вспорол рукав лековой куртки.
Март схватил за шкирку остолбеневшего Тесака.
— Бежим! — рявкнул он в ухо Мяснику, силой увлекая его прочь по сбойке ко второму туннелю, подальше от танка.
Споткнувшись, едва не упав и выпрямившись, Тесак вышел, наконец, из ступора и побежал уже сам.
Выскочив на рельсы второго туннеля, Март обернулся, бросив последний взгляд на другой конец сбойки, где в квадратном проёме возвышалась, наблюдая за ними, туша танка.
Теперь, когда они пробежали сбойку насквозь, в сгустившемся полумраке позади Март увидел севшего на операционном столе и пытающегося освободить вторую руку Лека. А дальше массивная туша танка сдерживала рвущихся к Леку людей Игоря.
Замерев, Март ещё секунду смотрел ошеломлённо, пока танк не размазал очередного нападающего о стену, а кто-то, запаниковав, не сорвал с плеча автомат и не дал длинную очередь наобум, прямо в полумрак короткой сбойки.
Тесак отдёрнул Марта за угол, уведя из-под выстрела и не дав досмотреть, чем закончится свалка.
— Бежим! — крикнул он, отпустив Марта и во весь опор припустив к промежуточной станции.
Навстречу им бежали уже какие-то люди.
— Назад! — крикнул Март, понимая, они не должны увидеть Лека. — Все назад! Уроды взбунтовались!
— Танки убивают людей! — подхватил Тесак, то ли тоже успевший увидеть то, что случилось в сбойке, то ли просто надеясь посеять на станции панику.
И это сработало.
Не бойцы по натуре, рождённые вне Города, в каких-то далёких и гораздо более мирных поселениях, подмастерья Лека замерли, а потом людская волна покатилась обратно.
На промежуточную Март и Тесак ворвались на её волне.
— На дрезины! В укрытие! На Чкаловскую, — кричал Март, прекрасно зная, что дрезин не хватит на то, чтобы эвакуировать всех сразу, и начнётся давка.
Через минуту беспорядочных метаний по станции Тесак испарился, будто его и не было, а ещё через минуту Март нырнул следом, в боковое помещение, где копатели не успели пока заметить и подлатать обвалившийся кусок стены.
С удовлетворением отметил, что Барн в точности выполнил его приказ, забрав все вещи и уйдя дальше, к выходу на поверхность, где их ждал Ян.
Прекрасно ориентируясь в почти полной темноте, Март быстро миновал технические помещения, поднялся по лестнице. Согнувшись в три погибели, прошёл длинным коридором над станцией, задержавшись на секунду у воздуховодов, чтобы бросить быстрый взгляд на то, что творится ниже, на платформе.
Там пока не было видно ни уродов, ни людей Игоря. Только подмастерья Лека метались меж механизмами, не зная, куда им бежать теперь, когда первая дрезина ушла, гружёная людьми, оставив их на произвол судьбы. Они искали Марта. Они искали Лека. Кого угодно, кто, взяв бы на себя ответственность, избавил их от мучительного вопроса, что же теперь делать дальше.
— Март! — ушедший было вперёед Тесак вернулся, чтоб подогнать его.
Бросив последний взгляд на платформу, Март бегом пробежал оставшееся расстояние до двери, ведущей к вентиляционным шахтам. Внизу царил такой хаос, что никто не заметил бы звука шагов, даже если бы над головами у них промаршировал десяток бойцов.
Вдвоём с Тесаком они протиснулись в узкую щель меж медленно вращающимися вентиляторами и помчались длинным коридором дальше, к гермодвери, где Ян должен был ждать их вместе с Барном.
Жужжание жучка Март услышал раньше, чем увидел свет от ручного фонарика. Выбиваясь из-за тяжёлой, полураспахнутой металлической двери, он пятном ложился на изгибающуюся кольцом стену шахты.
Барн стоял перед дверью, тревожно вглядываясь в полумрак за их спинами. Яну он, очевидно, велел не высовываться.

— Вы одни? — спросил он, когда Март с Тесаком подбежали достаточно близко, и шагнул в сторону, пропуская их в узкий проём меж стеной и гермодверью.
— Пока да, — ответил Март, оглянувшись. Обострённый слух лекана не улавливал звуков погони. Но после всего случившегося Лек непременно найдёт, как именно они выбрались на поверхность. Март уже не был уверен, станет ли Мать искать их. — Но гермодвери нужно будет закрыть.
Он спешно протолкнул в проём Тесака и лишь потом протиснулся в щель сам.
В лицо тут же ударил луч фонаря.
Ян — единственный тут, кому нужен был свет фонарика — отчаянно жал на рычаг и едва не приплясывал на месте, мучимый беспокойством.
Март невольно поморщился от яркого после практически полной тьмы коридоров света, и Ян тут же направил луч в пол.
— Вас так долго не было, — пробормотал он.
Март понял, что мальчишка боялся. Боялся, что они с Тесаком не придут.
— Всё в порядке, — коротко ответил он и развернулся к полузахлопнутой двери.
Барн уже вставил рычаг в специальный паз. Раздался металлический щелчок. Барн нажал, потянув рычаг вверх до упора, а потом вниз и дальше по кругу, и тяжёлая металлическая дверь начала медленно закрываться.
Март стоял, не пытаясь помочь. Запоздало подумалось: «Как хорошо, что Барн пошёл с нами». В своём теперешнем состоянии Март просто не смог бы закрыть эту дверь сам. Механизм работал с натугой.
Встряхнувшись, Март сбросил с плеч внезапно накатившее оцепенение. Он не мог позволить себе сейчас думать о том, что творится с его телом. Мысли пугали до полного паралича воли.
— Идём, — сказал он, подхватив с пола рюкзак. Тесак стоял уже, впрягшись в лямки второго. — Дай фонарь.
Подъём наверх и так обещал быть нелёгким. Март не мог позволить, чтобы мальчишка тратил силы попусту. Тот уже заметно устал жать рычажок жучка — он давил его, сжимая в обеих ладонях, и руки его слегка дрожали.
Ян отдал фонарик с явным облегчением.
Комната на мгновение погрузилась во мрак, а потом Март быстро заработал пальцами, заставив жучок загореться куда более ярким светом.
— Идём, — повторил он, выхватив лучом фонаря короткий коридорчик, упирающуюся в уходящую куда-то во тьму лестницу.
Громкий лязг раздался от гермодвери, когда та, наконец, вошла в пазы, и Барн двинул рычагом в последний раз, окончательно заблокировав выход в туннели метро.
Теперь они могли не бояться погони.
Копатели, конечно же, могли бы прорыть обходной путь, но это отняло бы изрядно времени.
И всё равно стоило поспешить.
Барн пошёл первым, за ним — Тесак, после — Ян. А Март шёл позади, освещая всем — и прежде всего Яну — путь весело жужжащим фонарём.
Барн и Тесак сразу взяли такой темп, что скоро уже обогнали их на пару пролётов.
Март шагал не спеша. Не только потому, что жалел мальчишку, не обладающего той силой и выносливостью, какой обладали леканы и мясник, усовершенствовавший собственное тело.
Март и сам теперь берег силы. Подъём наверх выматывал его не меньше, а может, даже и больше, чем мальчика. Дыхание Яна всего лишь немного участилось.
Зато Март дышал тяжело, с натугой. И если б его механическое сердце умело биться, оно давно бы уже бухало в рёбра.
Металлическая лестница, со всех сторон огороженная частой сеткой, круто взбегала наверх. Двенадцать ступеней лестничного марша, крохотная полуплощадка, резкий разворот и ещё двенадцать ступеней до нового разворота.
Пролётов через десять он тяжело опустился на ступени, сказав Яну:
— Давай посидим.
Ян бросил быстрый взгляд наверх. Ему, очевидно, не терпелось выбраться наружу, но кивнул и сел рядом. Опёрся локтями о ступень выше и откинул голову, закрыв глаза. Облизнул пересохшие губы. Оттянул ворот свитера. Закрытая гермодверь обрубила сообщение воздуха между шахтой и подземельями уродов, однако, тут всё еще было жарко.
— На, — Март снял с пояса флягу, на какое-то мгновение перестав жать рычажок жучка и погрузив пространство вокруг в непроницаемую тьму. Предупредил: — Много не пей. Маленькими глотками.
Ян выпрямился и кивнул, на ощупь принимая фляжку.
— Не учи учёного, — буркнул он.
Дитя Города, он отлично знал, как позаботиться о себе.
Март вновь сжал кулак, заставив фонарик работать. Полная темнота явно нервировала мальчишку.
Плеснув чуть на руку, тот обтёр ладонью лоб и шею, отчего отросшие уже почти до плеч чёрные волосы намокли на концах и повисли сосульками. Провёл ещё влажными пальцами по запёкшимся губам и лишь потом начал пить.
Март смотрел, как ходит уже обозначившийся кадык, вновь невольно задаваясь вопросом, сколько же лет этому мальчику. Там, в башне Тесака, он казался совсем юным, но теперь, чуть окрепнув от хорошей еды, он уже выглядел старше… Впрочем, дети в Городе быстро взрослеют.
Март с горечью подумал о собственной дочери. О детстве, кончившемся для неё в одиннадцать лет.
— Там в башне, — неожиданно для самого себя сказал вдруг Март. — …я убил твою мать.
Он не спрашивал. Он констатировал факт.
Ян замер. Отнял флягу от губ. Принялся закручивать, опустив голову и избегая взгляда в глаза.
Март чуть сбавил обороты фонарика, оставив слабенький луч и едва различимое жужжание.
— Я не оправдываюсь, — продолжил он. — Но мне и правда очень жаль. …прости, если можешь.
Ян, наконец, взглянул на него. Долгим, внимательным взглядом чёрных непроницаемых глаз из-под падающих на лоб волос.
Потом пожал неловко плечами, вновь отводя взгляд.
— Она была больна, — просто сказал он.
— Да, — ответил Март. И всё-таки спросил помедлив. Он хотел знать наверняка. — Её поэтому изгнали?
Ян молча кивнул, протянул флягу и поднялся на ноги.
Разговор был окончен. Март тоже встал, сильнее заработав рычагом. Осветил пролёты выше, но всё так же не смог добить лучом до потолка этой казавшейся бесконечной шахты.
Но шаги Барна и Тесака уже не громыхали над ними.
Дальше они поднимались уже молча, так же делая короткие передышки через каждую пару пролётов. В эти моменты Март чутко вслушивался, силясь уловить хоть один тревожный звук, но слышал лишь учащённое дыхание мальчика — рядом. Ещё через пару пролётов стало заметно прохладнее, изо рта теперь вырывался пар. А ещё через пару пролётов они добрались, наконец, до конца лестницы.
— Долго же пришлось вас ждать, — проворчал сидевший на верхней ступени Тесак. Огонек сигареты подсвечивал его лицо. Дым поднимался и, подхваченный потоком идущего снизу воздуха, уносился в узкое, похожее на бойницу оконце, забранное частой металлической сеткой.
Судя по царившей снаружи тьме, они выбрались из Метро далеко за полночь.
Барна не было видно, но Март прекрасно слышал, как тот ходит снаружи — снег скрипел под ногами, и через минуту силуэт его показался в тёмном дверном проёме.
— Никого, — прошептал лекан. — Если пойдём руслом реки, выйдем к башне Тесака.
Тесак, ухмыльнувшись, стряхнул пепел с окурка.
Искры пролетели сквозь ажурные металлические ступени и растворились во тьме глубоко внизу.
— Дом, милый дом, — сказал он.
— Нет, — возразил Март. — В башню Тесака мы не пойдём.
— Тогда куда же? — Барн посмотрел удивленно.
— Туда, где растут деревья, — ответил Март. — Звери ведь любят кочевать между парками? — он посмотрел на Яна, и тот медленно кивнул. — Нам нужно найти людей. Бойцов, готовых спуститься к уродам. И времени у нас мало.

Барн скептически покачал головой.
Тесак вновь глубоко затянулся и, выпустив дым через ноздри, посмотрел искоса, блеснув стёклами лётных очков.
— Я тоже об этом думаю, — сказал он. — Почему танк, стоял, не мешая нам резать Лека.
— Резать Лека? — вскинулся Барн, и его голос эхом отразился от стен, полетев вниз, в шахту. — Вы с ума сошли? — продолжил он тише. — Что вы там натворили?
— Уже не важно, — ответил Март, отмахнувшись. — Но да. Кажется, нас использовали.
Тесак кивнул, крутя сигарету в пальцах, разглядывая столбик пепла на её конце.
— Мать ограничила Лека в энергии так, что он едва не чокнулся. Подпитала его подозрительность, а может, даже внушила ему мысли об Ордене… Один Губитель знает, на что она способна, а Лек ещё на Комбинате общался с ней через амулет. — Вновь стряхнув пепел, Тесак затянулся в последний раз, бросил окурок вниз и встал, наконец, со ступеней, хлопнув себя по коленям. — А ты и повёлся, Март. Решил, что надо спасать его, пока он не рехнулся окончательно… Всё же она прекрасно тебя знает и пользуется этим.
Март горько усмехнулся.
Тесак выложил то, о чём он успел уже догадаться, пока они с Яном поднимались по этой проклятой лестнице.
Мать хотела амулет себе.
Лек ей был больше не нужен.
В надежде на успех операции она послала танка присматривать за ними и даже защищала, когда всё пошло не по плану, и Лек очнулся.
Возможно, их побег тоже играл ей на руку. Но это значило, что им следовало вернуться как можно скорее. И не одним.
— Ладно, — Тесак подхватил сброшенный на пол рюкзак. Впрягся в лямки. — Пойдём искать твоих Зверей.
— Ты отдохнул? — спросил Март, обернувшись к Яну.
Ему казалось, что с того момента, как они закончили подъём, прошло ещё слишком мало времени. Он чувствовал, что пока не восстановился. Дышать всё ещё было тяжело. Однако, признаваться в собственной слабости не хотелось.
Но Ян, очевидно, хотел уйти от подземелий уродов как можно быстрее и дальше. Он коротко кивнул, решительно вцепившись в лямки своего рюкзака. Куртка его уже была застёгнута под подбородок, а длинные волосы — убраны под чёрную вязаную шапку, закрывшую уши.
— Тогда идём.
Март первым шагнул наружу.
Небо над Городом было затянуто тучами. Вокруг простиралось ровное снежное поле. Круглая невысокая башенка, из которой они вышли, торчала посреди него, словно большой палец, короткий и толстый. Метель, очевидно, кончилась совсем недавно. Один Барн успел оставить следы на свежем насте. По левую руку чёрной полосой шли припорошённые снегом развалины домов, где-то там была река, русло которой могло служить надёжным ориентиром в постоянно меняющемся Городе.
Март пошёл направо. Туда, где край поля плавно перетекал в заросли деревьев и кустарника. Хотелось поскорее уйти с открытого пространства. На этом занесённом снегом пустыре все они были как на ладони. А Город никогда не спал, следя за тем, что творится в его пределах сотнями глаз выбитых окон.
В любой полуразрушенной пятиэтажке, смотревшей на пустырь, мог затаиться внимательный наблюдатель.
И хотя умом Март понимал, им нужно было, чтобы их кто-нибудь увидел, всё его существо требовало немедленно найти укрытие.
Когда они дошли до первых деревьев, он вздохнул с облегчением.
Конечно, между голых стволов, под ветвями с налипшим на них снегом, спрятаться было не так легко, как в какой-нибудь щели меж рухнувших стен зданий, но они хотя бы ушли с открытого пространства.
Март не думал, куда они направляются. Он знал, если идти, не скрываясь особо, достаточно долго, те, кто им нужен, сами придут за ними.
Однако уроды заметили их первыми.
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Ветер гулял по кронам, стряхивая снег с ветвей. Деревья щёлкали на морозе. Смёрзшийся наст скрипел под ногами, и потому Март не сразу различил звуки шагов. Кто-то двигался к ним навстречу через подлесок. Осторожно, явно стараясь производить поменьше шума.
Барн услышал звук одновременно с Мартом. Замер на полушаге, вскинув руку. Тесак тут же остановился, а Ян по инерции успел сделать ещё шаг и лишь тогда удивлённо оглянулся на Марта, замыкавшего их короткую цепочку.
Они стояли под высокими, стройными соснами, между голыми красноватыми стволами, укрытые сверху плотным переплетением пушистых ветвей. Ни лучика света не проникало через кроны, и даже белый снег уже через пару шагов растворялся во мраке. Март подумал, что мальчишка, должно быть, и вовсе ничего не видит в такой темноте, где даже его глаз с трудом различает фигуру Барна, замершего в каком-то десятке метров от них.
Стараясь двигаться предельно осторожно, Март подошёл ближе к Яну. Тихо тронул за плечо, заставив посмотреть в глаза. Кивнул на висящий у пояса длинный нож, который сам отдал мальчишке.
Ян, глядя огромными, широко распахнутыми глазами, кивнул в ответ. Опустил руку на рукоять клинка и потянул его из ременной петли. Зачернённая сталь тихо скользнула в ладонь. Март почувствовал, что мальчик немного расслабился, почувствовав себя более защищённым. Усмехнулся невесело.
Теперь они с Яном были самыми слабыми бойцами в отряде. Даже Тесак, всегда избегавший драки, был способен на большее, чем Март в его теперешнем состоянии. Что уж говорить о мальчике, ещё недавно истощённом и перенёсшем две тяжёлые болезни подряд. Март надеялся, у того хватит ума бежать при первом же удобном случае.
Барн, стоявший в полуприседе в глубокой тени впереди, вдруг дёрнулся резко всем корпусом, вскинув голову, и Март, наконец, тоже увидел это.
Гибкую женскую фигурку, оседлавшую ветви сосны над головой Барна.
Пронзительно, нечеловечески закричав, гарпия прыгнула вниз, целя сильными ногами в грудь лекана.
Барн неловко отскочил, завязнув в снегу. Вскинул руку, блокируя направленный в шею удар когтей. Сумел защититься, но упал, опрокинутый в сугроб весом спрыгнувшей на него твари.
Грохнул выстрел. Вторая гарпия без звука рухнула с ветвей другого дерева, провалившись в снег с головой. Тесак передёрнул затвор, но патрон заклинило, и, выругавшись грязно, он сунул оружие обратно в карман. Кинулся к Барну, высоко поднимая колени, разметая снег вокруг себя.
Барн вынырнул из сугроба. Гарпия, упустив свой шанс на внезапную атаку, отскочила неловко, увязая в снегу, растопырив пальцы-когти, и зашипела рассерженной кошкой. Барн сжал кулаки, ощетинившиеся стальными шипами.
Март замер, вцепившись в плечо Яна. Всматриваясь, вслушиваясь. Мать не могла послать вдогонку за ними всего лишь пару тварей. Хотя, возможно, у неё просто не было никого ближе, и скоро подоспеет подмога.
Ян, и до этого заметно дрожавший от холода, теперь трясся всем телом, но стоял, широко расставив ноги и обеими руками вцепившись в выставленный перед собой нож.
— Беги, — шепнул ему Март. — Как только появится шанс, беги.
И уже в следующую секунду он оттолкнул его прочь, заставив упасть в снег, и пригнувшись сам.
Тварь, метнувшаяся к ним из темноты откуда-то сверху и сбоку, прокатилась по его выгнутой колесом спине, завизжав.
— Беги! — крикнул Март, разворачиваясь, хватая за волосы визжащую тварь, дергая её назад и опрокидывая на спину.
Та извернулась. Руки-когти мелькнули в опасной близости от лица.
Не обращая внимания, он продолжил движение, таща за собой спиной вперёд отчаянно вырывающуюся гарпию, и приложил её затылком о ближайший сосновый ствол.
Удар получился не так силён, как хотелось бы. Тварь лишь пошатнулась, сумев, зато, выскользнуть из хватки.
Вывернулась, махнув когтями, и Март отскочил, едва не получив пятернёй по глазам. Успел заметить, как поднялся и замер в нерешительности мальчик.
— Беги! — вновь заорал Март, пригибаясь, бросаясь на гарпию, словно распрямившаяся пружина. Боднув головой в живот, он впечатал её в ствол, и на этот раз, усиленный его собственным весом, удар вышел более удачным.
Тварь захрипела, когда он вышиб весь воздух из её лёгких. Острые когти, разом вспоров кожаную куртку, царапнули армированную спину. А длинный нож вдруг вошёл под рёбра твари. Точным, грамотно поставленным ударом, направленным снизу вверх, справа и под углом.
Ян тут же отскочил, спасаясь от смертельно опасных когтистых рук, дёрнув нож на себя, но гарпия была уже мертва.
Пошатываясь, Март отступил прочь на шаг, два. Сграбастал и потянул назад оцепеневшего Яна и рухнул вместе с ним в снег, когда прямо на грудь ему спрыгнула четвёртая тварь.
Куртка Яна выскользнула из пальцев.
Мальчик вскрикнул, явно от боли.
Ослеплённый на мгновение налипшим на лицо снегом, Март метнулся на крик. Полагаясь только на слух, ударил наугад сжатым, ощетинившимся стальными пластинами кулаком, промазал и услышал, как прыгнуло, сбило с ног и покатилось, сминая наст, что-то тяжёлое и крупное, а гарпия завизжала вдруг, беснуясь от боли.
Проморгавшись, наконец, от снега, он увидел прямо перед собой оцепеневшего мальчика. Машинально стирая бегущую по виску кровь, тот смотрел куда-то за спину Марта.
Развернувшись резко, Март увидел огромного белого пса. Молча, без рычания и лая, он мотал, разбрызгивая кровь по сугробам, отчаянно визжавшую гарпию.
— Звери! — выдохнул Март, поднимаясь на ноги.
А мальчик упал вдруг на колени и, протянув руки, позвал:
— Буран!
Собака мотнула головой ещё раз. Крепко сжатые на горле челюсти разорвали плоть, и гарпия стихла, захлебнувшись кровью.
Огромный белый пёс с по уши заляпанной красным мордой всё так же бесшумно подошёл к мальчику и лизнул мокрое от снега лицо.
— Бура-а-ан, — протянул Ян, гладя пса по спине, зарываясь в густую шерсть на боку и тихо смеясь.
— Славный боец, — сказал Барн, подойдя и встав рядом. — Я уж думал, не успею к вам на выручку.
Он протянул было руку потрепать собаку по холке, но уже в следующий миг отдёрнул ладонь, спасая пальцы. Огрызнувшаяся собака тихо ворчала, прижимая уши и скаля белые клыки.
— Ну, тише, тише, — Ян заставил собаку смотреть на себя, силой развернув большую квадратную голову.
Март оглянулся в поисках Тесака.
Тот силился выбраться из сугроба. Рядом валялась убитая гарпия.
— Ян? — спросили вдруг от сплошной, сливающейся с темнотой стены деревьев, и Март увидел зверя, стоящего в тени сосен.
Ян поднялся на ноги, одна ладонь его осталась лежать на голове собаки.
Пёс недобро посматривал на Барна и вставшего рядом с ним Тесака, но уже не рычал.
— Кайрат? — спросил Ян, напряжённо вглядываясь во тьму.
— Отец тебя убьёт, — сказал тот, кого назвали Кайратом.
— Он не отец мне, — бросил Ян зло, и Март понял, что переговоры со Зверями будут нелёгкими.
— Это ты ему скажешь сам, на совете. — В голосе Кайрата звучала насмешка.
Март положил руку на плечо Яна, предостерегая.
Пёс зарычал злобно, и Март поспешил убрать ладонь.
Говоривший вышел, наконец, из-под сени деревьев. За ним вынырнул из тьмы второй пёс. Такой же крупный, но чёрный. Глядя на смуглое лицо незнакомца, его высокие скулы и раскосый разрез глаз, Март подумал, что эти двое, как и их собаки — щенки одного помёта, хотя Кайрат и был намного крупнее, да и выглядел старше.
Вдвоём, человек, и пёс, следующий за ним тенью, прошли от тела к телу гарпии. Все твари были мертвы.
Человек, одетый в крепкую белую парку, чёрные джинсы, заправленные в сапоги, и пушистую меховую шапку, деловито обшаривал одежду тварей, собирая трофеи. Бусы и прочие побрякушки, которыми любили украшать себя уроды. Затем парой ударов широкого, тяжёлого мачете отсёк пальцы тварей с их длинными, острозаточенными когтями. Умельцы могли сделать из них неплохое оружие. Перемотал когти обрывком кожаного ремня и привесил на пояс рядом с мачете.
Март знал, что некоторые выдирали и подпиленные треугольником зубы, чтобы носить ожерельем на шее как знак победы над гарпией. Но у Кайрата то ли не было на это времени, то ли он решил всё же не присваивать себе чужие заслуги.
Запоздало Март подумал о том, что одну из тварей убил Ян, и если не спас этим жизнь Марту, то, по крайней мере, избавил от лишней возни.
— Идём, — сказал Кайрат, когда, наконец, закончил и деловито осмотрел опушку, так и не найдя, чем бы ещё поживиться. — Вы как раз вовремя. Совет в самом разгаре.
Ян судорожно передёрнул плечами, и пёс под его ладонью вновь зарычал, почувствовав беспокойство хозяина. Март не сомневался уже — это собака Яна. Взятая им щенком и выращенная как верный товарищ. Свирепый, молчаливый боец. У каждого зверя была, по крайней мере, одна собака. Но, изгнанный из стаи, он не мог забрать её с собой.
— Идём, — ответил Март, сделав шаг вперёд. — Я хочу говорить с советом. У меня есть важные вести.
Кайрат скользнул по нему безразличным взглядом. Усмехнулся уголком губ.
— Это совету решать, станут ли говорить с тобой или убьют на месте, леково отродье.
Март услышал, как заходили металлические пластины на тыльной стороне ладони Барна, когда тот сжал кулак. Тихонько тронул его за плечо, предостерегая. Им не стоило лезть на рожон. Они должны были договориться с этими людьми.
— Хорошо, — просто ответил он.
Кайрат посмотрел чуть более внимательно, явно удивлённый такой покладистостью лековой твари, но хмыкнув, развернулся и пошёл вглубь чащи. Чёрный пёс нагнал его в два прыжка и помчался дальше, скоро растворившись в темноте.
Ян первым стронулся с места, Март шагнул следом. Барн и Тесак помедлили секунду, но вскоре и под их подошвами заскрипел снег.
Они шли друг за другом, узкой тропкой, проложенной Кайратом и собаками. Идти так было немного легче, чем пробираться через высокие сугробы.
Минут через двадцать где-то в отдалении заплясали меж сосновыми стволами отблески огней, и, невольно прибавив шагу, они скоро вышли к огромному костру, разложенному посреди широкой поляны.
Всё пространство вокруг было заполнено людьми и собаками.
Толпившийся вокруг огня народ расступался, увидев вновь прибывших. Люди перешёптывались, бросая любопытствующие взгляды. Псы, натасканные на лековых тварей, угрожающе рычали, вздёргивая верхнюю губу, но не смели атаковать без приказа хозяев.
Март оглянулся, бросив взгляд на Тесака и Барна.
Тесак, как всегда, оставался внешне бесстрастным. Барн нервно сжимал и разжимал кулаки.
Поймав его взгляд, Март тихонько качнул головой.
От костра доносилась ругань и крики.
Марту казалось, он узнает, по крайней мере, один голос. Это было настолько невероятно, что он прибавил шагу, спеша увериться в своей догадке, и к костровой площадке вышел одновременно с Яном.
Очутившись вдруг в центре просторного, вытоптанного круга, Март, Ян и его пёс замерли как вкопанные.
Март ошеломлённо смотрел на человека, которого не думал уже увидеть живым.
Ян точно так же вперился взглядом в того, кто стоял напротив.
Эти двое орали друг на друга и не сразу заметили новых зрителей своей перепалки. А заметив, смолкли, как по команде.
— Ты! — Тот, что, должно быть, приходился Яну отцом, первым обрёл дар речи. На мать Ян походил больше, но и отцовские черты легко угадывались в его лице.
Ян невольно отшатнулся. И Март шагнул чуть вперёд, встав рядом так, чтобы Ян почувствовал его поддержку.
— Март! — Скал осклабился, обнажив жёлтые, кривоватые зубы. Бритая лысина пестрела белыми шрамами. — Вот уж не думал увидеть тебя вновь!
— Взаимно, — коротко ответил Март.
Теперь он сам невольно сжимал кулаки, заставляя приподниматься металлические пластины, защищавшие ладони сверху.
По толпе вокруг прошёл шепоток чуть более громкий. В Городе все знали его имя.
— Их поймал я! — выкрикнул Кайрат, сделав шаг вперёд.
Взгляд его отца скользнул по когтям гарпий у пояса парня. Крупный, скуластый, с широким, плоским лицом и узкими глазами человек довольно ухмыльнулся.
— Рассказывай! — бросил Ян с неприкрытым презрением в голосе. — Мы сами пошли с тобой. После того, как убили гарпий.
— Последнюю разорвала Тьма, — возразил Кайрат, ничуть не смутившись.
Ян кивнул, не став спорить. И умолчав о том, что одну из тварей он прикончил собственными руками. Мальчишка был поскромнее брата.
— Твоя мать, наконец, подохла, щенок? — Плосколицему явно не понравились слова Яна. Набычившись, он шагнул к мальчику.
Март подобрался невольно, приготовившись драться.
Ян вспыхнул. Пёс, прилёгший было у его ног, вскочил зарычав.
Это заставило мужчину остановиться и чуть сбавить тон.
— Ты ушёл из стаи, ослабив мой клан, — проворчал он уже не так агрессивно. — Но как отец я прощаю тебя, раз ты вернулся.
— Ты не отец мне.
Когда Ян сказал это, в его голосе не было такой же твёрдой решимости, как тогда, когда он сказал то же самое Кайрату. Голос его дрожал. Стоя рядом, Март чувствовал, как мальчика трясёт то ли от страха, то ли от ярости, то ли от того и другого разом.
— Да как ты…. — Мужчина сделал шаг, потянув из-за пояса рукоять тяжёлой шипастой дубины.
— Я его отец, — сказал Март, сделав ещё шаг и встав между Яном и надвигавшейся на него тушей.
Это заставило всю площадь замереть.
А потом взорваться возмущёнными криками.
— Тихо!
Рявкнули вдруг от костра, и Март увидел того, кто был тут на самом деле главным.
Гороподобный человек с густой копной белых волос, выбивающихся из-под серой шапки, шёл, глядя ярко-красными глазами. Седой. Вожак стаи. Раньше Март видел его только через оптику бинокля и не представлял, насколько же он огромен.
Высокий, крепко сложенный Март рядом с ним казался себе недомерком.
Захотелось отступить. Март усилием воли заставил себя остаться на месте.
Гомон немедленно стих.
— Ян? — спросил Седой, не спуская с Марта внимательного взгляда.
Ян колебался всего секунду, прежде чем шагнуть, стать рядом и твёрдо ответить:
— Я называю его своим отцом.
— Давненько такого не было, — Седой остановился в нескольких шагах, но даже стоя поодаль, казалось, нависал над ними всей своей массой. Март подумал, что по габаритам Седой не уступает танкам. Если бы Уроды не были бесплодны, можно было бы подумать, что Седой — полукровка.
Март знал, по законам зверей Ян имел право привести чужака в стаю.
— А это, — Март повёл рукой, показывая на Тесака и Барна, — мои братья.
Барн поперхнулся.
Тесак лишь криво усмехнулся в ответ.
Только что Март дал понять Седому, что в стае появился новый клан и три не самых слабых бойца в нём. О том, что тело Марта начало ему изменять, вожаку стаи знать было вовсе не обязательно.
Седой всё ещё смотрел с явным сомнением.
— Не слушай его! — Скал, в первый момент ошеломлённый сказанным, пришёл, наконец, в себя. — Лекова тварь пытается заманить нас в ловушку. Добить всех, кто остался в Городе! Мало им того, что случилось на Комбинате... Это он! — Палец Скала ткнул в Яна. — Он заманил нас туда!
— Неправда! — выкрикнул Ян, но Март повёл рукой, и мальчик замолчал послушно.
Теперь, когда он сам назвал Марта своим отцом, он начал вести себя соответственно.
— Ты лжешь, — спокойно сказал Март. Хотя сказанное и было отчасти правдой. Март действительно использовал Яна и ненавидел себя за это. Но собравшимся тут знать об этом было не обязательно. — Это ведь ты заманил людей на Комбинат, пообещав им еду. — Март прекрасно помнил, что слышал, стоя на лестнице Комбината перед началом сдвига. И ему не показалось, он видел в толпе те же лица, которые видел там. Сюда вместе со Скалом пришли и остатки Губителей. — Ты просто хочешь убить меня чужими руками, потому что ты — мой кровник.
Седой смотрел с живым интересом. Сложил руки на груди, отступив чуть дальше. Так, чтобы видеть и Марта, и Скала.
— Ты мой кровник, Скал, — продолжил Март. — Ты знаешь, я убью тебя рано или поздно. Семь лет ты бегал от меня как трусливая шавка… — Он помедлил, прежде чем продолжить, чуть повысил голос, чтобы слова его долетели до слуха каждого. — Ты изнасиловал мою дочь! А теперь хочешь убить меня чужими руками? …не выйдет, — сказал он тихо, а потом крикнул во всю силу лёгких: — Я вызываю тебя, Скал!

Глава 26

Скал расхохотался в ответ.
Март стоял, спокойно глядя, как тот смеётся, смахивая выступающие на глаза слёзы.
Седой тоже молчал, смотрел выжидающе.
Отсмеявшись, Скал, увидел, наконец, этот внимательный взгляд.
— Не сходи с ума, Седой. — Всё веселье улетучилось без следа. — Я не буду драться с лековым отродьем. Он не из банды, не Губитель. Он вне наших законов.
Седой безразлично пожал плечами.
— Он твой кровник. И бывший мясник Города. Это все знают. Он вправе потребовать поединок.
Кровь отхлынула от лица Скала. Глаза опасно сузились, превратившись в две щёлки. Он отступил на шаг.
— Я привёл тебе своих людей, — зашипел он в ответ, сжав кулаки, — вместе мы раздавили бы Лека и его уродов. А ты смерти моей хочешь?
Седой и правда хотел смерти Скала. Март понимал это. Наверняка это понимал и сам Скал.
Вожаку Губителей удалось собрать для атаки на Комбинат невиданную доселе силу, объединив многие мелкие банды обещаниями накормить их из запасов Лека. Но почти всех он потерял во время начавшегося на Комбинате сдвига. Март диву давался, как сам Скал смог выбраться оттуда и не погиб под руинами рухнувшего здания. Сукин сын был невероятно живуч.
Но теперь, потерпев такое поражение, он стал уже невыгоден как лидер и союзник. Седой явно предпочёл бы, чтобы во главе оставшейся горстки Губителей встал кто-нибудь другой. Например, он сам. Звери охотно принимали к себе чужаков.
— Нет. — Скал отступил, так и не дождавшись ответа. Оглянулся беспомощно, ища поддержки у своих людей. — Это лекова тварь! — выкрикнул он. — Я не стану драться с ним один на один!
Март едва сдержал усмешку. Предводитель Губителей сам не понял, как загнал себя в ловушку, допустив возможность поединка. Теперь, сказав это, Скал не мог уже отвертеться от схватки. Вопрос оставался в том, какие условия поставит Седой…
— Справедливо, — с готовностью согласился тот, и Скал побледнел, только тут сообразив, что натворил своими словами. — Ты не можешь драться с леканом один на один. Возьми себе… — Седой бросил короткий взгляд на Марта, явно оценивая, сколько противников стоит выставить, чтобы бой не казался убийством, но Скал наверняка умер. Март нервно сглотнул. Ещё с месяц назад его не испугало бы любое число бойцов, но теперь… — Возьми себе ещё двоих. — Седой не стал рисковать, выставляя против Марта слишком большую группу, но и троих было более чем достаточно.
Ян вскинулся было, беспокойный взгляд заметался от Марта к Седому, Скалу и снова к Марту. Он сделал шаг, но Март быстро перехватил мальчика, сграбастав за плечо, заставив развернуться и отведя чуть в сторону.
— Не надо, — шепнул он.
— Но ты… ослаб, — выдохнул Ян. В голосе его проскакивали панические нотки. — Твои раны. Они не затягиваются больше! — Последнее он произнёс громким шёпотом, и Март порадовался тому, что поляна гудела сотней растревоженных голосов. Мальчика услышали разве что Тесак… и Барн. Судя по тому, как удивлённо он посмотрел на Марта.
— Это правда? — спросил он, подойдя ближе и тоже, в свою очередь, придержав Марта за локоть.
— Да, это правда. — Несколько раздражённый, Март стряхнул руку Барна. — Я хороший боец, даже если теперь моё тело уже не функционирует так же, как раньше. Я убью и его, и всех, кого он выставит вместе с собой.
— Мне это не нравится. — Тесак смотрел в сторону, туда, где Скал, собрав вокруг себя Губителей, ораторствовал, пытаясь найти добровольцев. После провалившейся атаки на Комбинат Губители уже не так верили в своего предводителя и шли за ним с гораздо меньшей охотой. — Но Март прав. Нельзя говорить им, что он уже не совсем лекан. Пока они считают его леканом, они боятся… Воспользуйся этим, Март. — Он посмотрел прямо в глаза. В стёклах лётных очков плясали отблески большого костра.
Март кивнул. Он тоже думал об этом.
Кого бы Скал ни взял драться вместе с собой, нужно было убить их сразу, как можно скорее, раньше, чем они поймут, насколько он уязвим. После можно будет разобраться и с самим Скалом. Это будет легко. Он убьёт его одной силой своей ярости.
Кулаки сжались невольно. Металлические пластины, закрывающие пальцы, приподнялись, превратив кулак в шипастый кастет.
Скал, наконец, окончил свои пламенные речи и вышел обратно к Седому с высоким, крепким бойцом. Сплошь заросшее чёрной, густой бородой, лицо Губителя было иссечено шрамами. Он явно любил драться, но вот умел ли с такою-то рожей? На вид ему было не больше тридцати лет. Мало кто в Городе жил достаточно долго, чтобы дожить до почтенного возраста. По меркам Города этот человек был уже довольно стар и, раз сумел всё-таки выжить в стольких схватках, опытен. Его всё же не стоило недооценивать.
Март смотрел, пытаясь понять, кто же будет третьим, когда к Скалу вдруг вышел и встал рядом отец Яна.
Март невольно бросил взгляд через плечо, на парнишку, оставшегося стоять рядом с Тесаком и Барном.
Ян смотрел с ужасом, явно не в силах поверить в происходящее.
Как в раскрытой книге Март читал на его лице борьбу испытываемых им чувств.
Можно во всеуслышанье крикнуть: «Ты не отец мне!» — но осознать, что тот, кто убил твою мать, сейчас может убить и твоего отца…. Март поджал тонкие губы. Это всё усложняло.
Плосколицый ухмыльнулся криво. Бросил остолбеневшему Яну:
— Ещё до рассвета вернёшься в стаю, щенок.
Ян с трудом перевёл взгляд на Марта. В глазах его плескалось отчаяние.
Март кивнул ему, чуть улыбнувшись.
— Всё будет в порядке, — пообещал он.
— Готовы? — спросил Седой, никак не прокомментировав тот факт, что в схватку на стороне Скала решил вступить и член стаи, отец мальчика.
Скал нервно кивнул.
У него отняли арбалет, оставив лишь длинный нож у пояса. Бородатый был вооружён таким же ножом. Плосколицый поигрывал своей шипастой дубиной. Ему явно не терпелось пустить её в ход.
Собак, принадлежавших этому зверю, почуявших предстоявшую битву и рвавшихся в бой, отволокли за ошейники куда-то вглубь становища. Март с трудом различал их приглушённое рычание.
Самому Марту не оставили никакого оружия, кроме его кулаков. Седой решил, что так будет честно.
Март не спорил. Он уже облюбовал для себя нож бородатого.
Люди ещё расступились от костра, очищая место для схватки.
Ян присел, обхватив руками большую голову своей белой собаки, зарывшись лицом в её густую шерсть. Он боялся смотреть на поединок.
— Всё будет в порядке, — вновь прошептал про себя Март, внимательно наблюдая за противниками.
Расстегнув, он сбросил на снег позади кожаную куртку. Она не защитит его лучше, чем его собственная броня. Будет лишь сковывать движения.
Порадовался, что толстый серый свитер с высоким воротом закрывает горло, и никто не видит так и не зажившего до конца шрама.
Впрочем, если хотя бы один из троицы пустит ему кровь…
Все трое осторожничали, явно опасаясь приближаться к лекану. Разошлись по широкой дуге, пытаясь взять в полукольцо так, чтобы он не мог следить за всеми сразу.
Скал вообще предпочитал держаться подальше. Он доподлинно знал, чего стоит Март в схватке, и справедливо боялся.
Плосколицый выглядел самым беспечным. В любой другой ситуации Март порадовался бы этому. Но только не сейчас…
Однако первым атаковал бородач. Подскочил, взмахнув клинком в опасной близости, и тут же отпрыгнул обратно.
Март отступил на полшага, сместившись чуть вбок, чтобы тут же попасть под удар шипастой дубины. Та просвистела над самой макушкой, Март едва успел пригнуться, уйти в перекат.
Скал немедленно ринулся в атаку, метя длинным ножом в бок. Довернув корпус, Март подставил под клинок армированную руку.
Разочарованный вздох прокатился по толпе зрителей.
Нож скользнул по металлу, закрывавшему тыльную сторону предплечья. Удар коленом в пах, которым Март попытался ответить на выпад Скала, не достиг цели. Март тут же отскочил, краем глаза отметив расположение остальных и стараясь постоянно держать костёр чуть сбоку.
Противники перемещались, заставляя и его двигаться по площадке вокруг костра. Март чувствовал, что начинает выдыхаться. Ни схватка с гарпиями, ни подъём по шахте не прошли даром. Бой нужно было заканчивать. Но как?
Метнувшись к огню, тяжёлым берцем Март разбил успевшее прогореть полено. Ещё удар, и горящие угли полетели в глаза плосколицего.
Инстинктивно закрывшись рукой, тот потерял обзор на секунду. Бородатый, неверно оценив намерение Марта, расслабился чуть и потому не успел среагировать, когда Март нырнул вдруг ему навстречу.
Лезвие длинного ножа бородатого скользнуло по рукаву, вспоров и плотную вязку свитера и мышцы там, где не было брони, но ощетинившийся сталью кулак Марта достиг своей цели, ударив в челюсть. Второй удар пришёлся в гортань.
Бородач лишь пошатнулся, но и этого хватило, чтобы бросить его через бедро, крепко приложив головой о землю.
Даже упав, он не выпустил нож, и пришлось с силой опустить подошву на сжатый кулак. Бородач заорал, разжав, наконец, пальцы. Покачнувшись, Март подхватил выскользнувший из окровавленной руки нож. Порадовался, что, испачкавшись в крови противника, смог замаскировать и собственную рану. Длинный неглубокий порез на предплечье и не думал затягиваться. Алые капли срывались с кончиков пальцев, прожигая чёрные воронки в снегу под ногами.
Толпа бесновалась, подбадривая дерущихся криками.
— Вставай! — услышал Март. В опрокинувшегося наземь бородача полетели камни.
А потом раздался крик Яна.
— Ма-а-арт!
Плосколицый бил в голову с замаха. Март поднырнул под руку, получив смазанный удар в плечо, и сам врезался в плосколицего всем своим весом, заставив рухнуть на спину. Придавил коленом горло, когда Скал вдруг напрыгнул сзади, целя ножом в слабо защищённую шею.
Март вслепую ударил назад локтем. Потом — ногой, попав пяткой в колено и услышав характерный хруст ломающейся кости.
Скал взвыл. Не столько от боли, сколько от ярости, когда нога вдруг подломилась, едва не заставив его упасть. Рухнув на одно колено, он попытался было встать, но кулак Марта, ощетинившийся стальными шипами, уже летел, целя в висок.
Удар вышел смазанным.
Плосколицый, откатившись, поднялся на ноги и заревел раненым медведем. Дубина взметнулась над головой, и, сграбастав Скала за полы куртки, Март развернулся, закрываясь им как щитом.
Скал вновь заорал, когда шипастая дубина смяла его рёбра. И на этот раз в его крике было гораздо больше боли, чем ярости.
Март злобно усмехнулся, бросив под ноги мгновенно обмякшее тело.
В один рывок подскочив к одурманенному боем плосколицему, он локтем взял его в замок, удерживая за шею, и опрокинулся на спину, потянув на себя всем своим весом.
Рухнув сверху, массивная туша выбила весь воздух из лёгких. Но противник и сам хрипел. Скользил пальцами по залитым кровью армированным запястьям лекана, сучил ногами, пытаясь выбраться из захвата, и через минуту — затих.
Март скинул с себя тушу и поднялся пошатываясь. На лице откуда-то взялась кровь. Стекала по виску к скуле и капала с подбородка прямо на высокий ворот свитера. Март стёр её ладонью. Он и не понял, как получил этот порез.
Скал, не в силах встать на сломанную ногу, пытался отползти с площадки прочь.
Щёлкнула, будто выстрелила, ветка в костре, и сноп искр поднялся к затянутому тучами небу, на миг ярче осветив место боя.
Толпа вокруг стояла притихнув.
Сжав кулак, Март пошёл к Скалу.
Тот отползал, отталкиваясь одной ногой и приволакивая сломанную. Дышал тяжело, морщась от боли в переломанных рёбрах. Смотрел настороженно, готовый драться до конца.
Когда, подойдя, Март склонился ниже, Скал взмахнул вдруг ножом, который прятал под собственным телом.
Март отшатнулся, лезвие прошло в опасной близости от лица.
Удар, и нож отлетел куда-то к костру, канув в языках пламени.
Схватив за ворот куртки, Март, приподняв, заглянул Скалу в глаза, прочитав в них лишь бесконечную ярость.
А потом ударил в висок.
Ещё и ещё раз.
Бил до тех пор, пока от головы не осталось кровавое месиво.
Закончив, встал.
Посмотрел на безжизненное тело у своих ног.
Не было ни торжества. Ни удовлетворения. Лишь горечь с металлическим привкусом крови во рту.
Март сплюнул. Кровью.
Оглядел себя.
Руки были красными, кровь вновь стекала по подбородку.
Он пошарил взглядом, надеясь умыться снегом, но весь снег вокруг почернел от крови. Март попытался хотя бы плечом стереть кровь с лица.
Развернулся туда, где стоял в ожидании конца схватки Седой.
— Я совершил свою кровную месть, — сказал Март, дыша с натугой. Ледяной воздух, казалось, обжигал лёгкие. — Эти, — он рукой указал на валяющегося без сознания бородача и на придушенного плосколицего, пришедшего, наконец, в себя и пытавшегося встать на ноги, — не враги мне.
Гул прошёл по толпе.
Поединки между кровниками шли до смерти. Но из трёх бойцов только Скал был кровником Марта.
Седой чуть усмехнулся.
Пошёл в центр вытоптанной площадки.
Тронул носком высокого ботинка бородача. Тот застонал мучительно, но не очнулся. Обернулся к плосколицему, который успел уже сесть и теперь, хрипя с натугой, пытался продышаться, хватаясь за повреждённое горло.
— Ты уверен? — тихо, одними губами спросил Седой, поравнявшись с Мартом, зная, что лекан с его отличным слухом непременно услышит его.
Март оглянулся, бросив взгляд туда, где на краю вытоптанной вокруг костра площадки, в толпе, рядом с Тесаком и Барном сидел, обняв за шею свою собаку и глядя на них, Ян. Кивнул мальчишке, чуть улыбнувшись уголком рта, как бы говоря: «Я же обещал, что всё будет хорошо».
— Да, — ответил он Седому.
Тот проследил взгляд Марта и кивнул.
— Как знаешь.
Шагнув дальше, он, как требовал того обычай, спросил у плосколицего:
— Будешь драться с ним до смерти?
Полный ужаса взгляд плосколицего метнулся сначала к бородачу, потом к кровавой луже, в которой лежал бездыханный Скал.
Он отчаянно затряс головой.
По толпе прокатились короткие смешки. Усмешка Седого стала шире. Март заметил, как Кайрат отвёл взгляд, и, потянув за ошейник свою чёрную собаку, скрылся в толпе. Подумал, что, возможно, поторопился, сказав, что плосколицый не враг ему.
Но убить его на глазах Яна… Март покачал головой.
И тут же пошатнулся. Всё закружилось. Он зажмурился, пытаясь справиться с приступом внезапно накатившей слабости.
Тесак метнулся к нему, тут же очутившись рядом. Обхватил пальцами запястье, считывая основные медицинские показатели, а потом Март почувствовал, как кожу кольнуло.
Он отдёрнул руку слишком поздно. Тесак успел впрыснуть ему что-то. Потёр место укола.
— Надеюсь, меня не вырубит через пять минут? — спросил Март, глядя с опаской.
Тесак усмехнулся.
— Совсем наоборот. Взбодришься.
Это было кстати. Хотя Март и знал, что отходняк после инъекции Тесака будет жёстким.
Но у него было дело, которое он обязан был завершить.
В конце концов, он явился сюда не для того, чтобы драться со Скалом, хоть это и стало приятным бонусом.
— Седой. — Он шагнул к вожаку Зверей. — Мы пришли из подземелья уродов. Вместе с Леком они хотят уничтожить Город и готовятся сейчас к последней атаке. Лек вновь запустил производство там, под землёй. И после атаки на Комбинат материала для создания бессмертных солдат у него более чем достаточно.
Седой смотрел внимательно и бесстрастно своими красными, как у кролика глазами. Ветер развевал белые пряди волос, выбивавшиеся из-под шапки.
— Это правда, — тихо сказал из-за спины Ян. — Я был там, я всё видел.
Седой перевёл взгляд на парнишку.
Кивнул, наконец.
Март подумал, что Седой, должно быть, вовсе не стар. Лицо хоть и было неестественно бледным, выглядело молодо.
— Допустим, — сказал он, наконец, скрестив на груди руки, — и чего ты от меня хочешь?
Март прикрыл глаза на секунду, призывая на помощь всё своё красноречие.
— Нужно атаковать первыми. Пока производство ещё не налажено. Найти вход в их подземелья и напасть.
Ян хотел было вмешаться, но Март повёл рукой, заставив его замолчать.
— Та шахта, по которой поднялись мы, не годится. Она либо уже замурована, либо её стерегут. Нужно найти другой вход. — Он снова обернулся к Седому. — Там, внизу, у меня есть верные люди… Леканы, — поправился он после короткой заминки. Они нанесут удар с тыла, как только поймут, что я вернулся с подмогой.
— А ты? — Седой кивнул на пропитавшийся кровью ворот свитера. — Ты человек или лекан? Я слыхал, будто раны на теле лековых тварей затягиваются моментально.
Март вновь отёр рукавом бегущую кровь.
Он уже и сам не знал, кто он.
— Он мой отец, — ответил за него Ян.

Глава 27

Когда Тесак остановил кровь, бегущую из рассечённого лба и порезанной руки, Март прошёл к навесу, где у костра поменьше, сидя на стволе поваленного дерева, его ожидал Седой.
Март пригнулся, шагнув под брезентовое полотнище, натянутое меж рыжеватыми стволами сосен. Тут уже стоял пришедший в себя бородач. Лицо его пестрело новыми кровоподтёками. На правой скуле красовался обширный синяк. Левый глаз заплыл и едва открывался.
Седой, разглядывая развёрнутую на колене карту, не глядя бросил:
— Давай, скажи ему, что ты там хотел сказать.
Это прозвучало как приказ.
Бородач обернулся к Марту, и тот замер невольно, не зная, чего ждать от недавнего противника. Плечи напряглись сами собой, ладонь сжалась в кулак.
— Ты вызвал Скала и победил его в честном поединке, — прохрипел бородач.
Март подумал, что тот удар в горло, вероятно, повредил связки. Коротко кивнул в ответ, не понимая, к чему это было сказано.
Бородач помялся, бросив взгляд на Седого, и закончил:
— Теперь во главе Губителей стоишь ты.
Седой удовлетворённо кивнул. Поднял взгляд и бросил:
— Свободен.
Бородач неловко потоптался на месте, будто хотел добавить ещё что-то, но, тяжко вздохнув, развернулся и вышел из-под навеса, двинувшись туда, где под деревьями его ждали другие Губители.
Март проводил его ошеломлённым взглядом.
Посмотрел на Седого.
Тот сидел, наблюдая за реакцией Марта.
— Твой клан растёт, — сказал Седой с едва заметной усмешкой. И добавил уже серьёзней: — Скал пытался перехватить власть. Надеюсь, с тобой проблем не будет?
Март усмехнулся в ответ. Такая откровенность ему импонировала.
— В зависимости от того, совпадают ли наши цели, — честно ответил он.
— А если нет? — Седой прищурился.
— Я не стану претендовать на власть, — сказал Март. — Но и в стае едва ли останусь.
— Этих заберёшь с собой? — Седой кивнул на Губителей, тревожно наблюдавших за тем, что творится под навесом.
— А они пойдут со мной? — спросил Март.
Седой усмехнулся. Похлопал ладонью по бревну рядом, приглашая садиться.
— Ну, давай посмотрим, совпадают ли наши цели.
Март сел.
Жар от горящего совсем рядом костра приятно разлился по телу, хотя дым нет-нет, да лез в глаза.
Седой подвинул карту.
Это была одна из карт Города, которые порой находили в развалинах.
Жирными линиями на ней были подчёркнуты стабильные зоны, позволявшие ориентироваться в паутине непрестанно меняющихся улиц. Река, пруд, озеро. Башня Тесака, облюбованная им именно за то, что сдвиги вечно обходили её стороной.
Чёрным Седой обвёл места недавних сдвигов. Март сразу же увидел огромный круг, очертивший территорию Комбината. Оценил масштабы. Сдвиг был колоссальным… И с высокой долей вероятности в этой точке Города пространство будет стабильно ещё некоторое время.
А потом, под многочисленными пометками и закорючками, Март заметил синие точки, которые теперь, когда он видел в подземельях карту метро, легко соединились для него в станции на двух ветках.
Седой, всё так же внимательно следивший за Мартом, заметил, как тот подобрался, спросил:
— Что?
— Карандаш, — попросил Март.
И когда Седой передал ему огрызок, уверенно соединил точки, нарисовав часть зелёной линии. Подумал секунду, прикидывая масштаб, и дорисовал ещё несколько точек там, где, по его прикидкам, должны были располагаться остальные станции. Затем, ориентируясь на русло реки, ткнул карандашом и спросил:
— Мы где-то тут?
— Да, — кивнул Седой.
— Значит, тут, — Март поставил ещё одну жирную точку, — есть недостроенная станция. От неё идёт вентиляционная шахта, мы вышли ею. …Это входы в подземелья? — Март постучал по тем синим точкам, что были на карте изначально.
Седой снова кивнул.
Вновь окинув взглядом карту, Март понял, что входа на «Чкаловскую» звери не нашли, зато крайняя и ближайшая к ним точка явно обозначала спуск к «Геологической», той станции, о которой рассказывала Вера. Где располагалась большая база уродов.
— Вот тут, — он ткнул в точку на карте, — их много. Не могу сказать, сколько, к сожалению, человек, который рассказал мне об этой станции, не умеет считать.
Седой снова кивнул, забирая и рассматривая карту с нанесёнными Мартом линиями и точками.
— Их действительно много там. Часто выходят на поверхность и возвращаются этим ходом. Как раз перед тем, как Кайрат привёл вас, мы обсуждали со Скалом план атаки.
Март осторожно кивнул.
— Пока наши цели совпадают, — сказал он. — В чём вы не сошлись со Скалом?
Седой скривился. Он явно не хотел больше вспоминать о Скале.
— Требовал людей, чтобы атаковать немедленно. Очень спешил убить Лека… Или, может, тебя? — после короткой паузы добавил Седой.
— Ты не хочешь спешить или ты не хочешь драться с уродами? — спросил Март. От ответа на этот вопрос зависело многое.
— Когда мы напали на Комбинат, и в бой вмешались волки, мы потеряли много лучших бойцов. И людей, и собак. — Седой замолчал на минуту. По лицу его пробежала тёмная тень. Зубы скрипнули так, что различить звук могло лишь чуткое ухо лекана. Ноздри затрепетали.
Март понял, что в той схватке Седой потерял кого-то, кто был дорог ему лично. Молчал, боясь спровоцировать.
Наконец, Седой взял себя в руки.
— Мы не пошли во вторую атаку на Комбинат. Собаки волновались, и лишь поэтому мы не попали под сдвиг как Губители и прочие банды Города. Я не уверен, что нам нужно драться с уродами. Нас и так осталось мало. Может быть, стоит отступить, откочевать в другие районы Города, подальше от метро.
Март подумал, что, как бы мало их ни осталось, звери стали единственной группировкой на поверхности, способной дать организованный отпор уродам, и он обязан во что бы то ни стало склонить Седого на свою сторону.
— Под землёй не бывает сдвигов, и там достаточно еды, чтобы прокормить стаю, — начал он, но тут же понял свою ошибку.
Седой скривился.
— Звери не живут в домах и уж тем более, не прячутся в норах, — отрезал он.
— Верно, — Март кивнул. — Но уроды не остановятся. Как и Лек. Они захватят весь Город. Скрыться не выйдет.
— Почему ты так уверен в этом? — Седой не выглядел убеждённым. — Много лет мы существовали бок о бок, убивая, но никогда не уничтожая друг друга полностью. Что изменилось?
Март не хотел выкладывать на стол свои карты, но не видел другого способа убедить вожака стаи.
Он тяжко вздохнул.
— Очень многое. — Опёрся о колени, уставившись в огонь, не зная с чего начать. От едкого дыма на глазах выступили слёзы. Март смахнул их ладонью. Седой терпеливо ждал. — Ты слышал, наверное, легенды о Матери?
Седой хмыкнул.
— Каждый слышал эти сказки. Ими пугают маленьких детей, чтобы не шастали одни по руинам. «А то придут уроды, унесут тебя к своей Матери, и станешь монстром», — он, вероятно, повторял слова, которые не раз слышал в детстве.
— Ну, так вот, это не сказки, — сказал Март. Потер лицо ладонями, прежде чем признаться в главном. — Я видел мать. Вернее, говорил с нею. Она… Захватила тело моей дочери.
Седой бросил заинтересованный взгляд.
— Той самой, из-за которой ты дрался со Скалом? Я думал, она давно мертва.
Март медленно покачал головой.
— Да. И нет. Долгая история, но моя дочь оставалась жива все эти годы, хоть и спала, не приходя в сознание. Выросла. …а потом Лек продал её тело Матери, и теперь та управляет им точно так же, как управляет телами всех уродов.
Седой смотрел серьёзно.
Несмотря на суровые законы стаи, семья и кровное родство имели для зверей большое значение. Клановость лежала в основе их сообщества.
Седой мог понять Марта как никто другой в Городе.
— Это объясняет, почему ты, правая рука Лека, его верный соратник, вдург ополчился против него, — сказал тот.
— Да, — Март снова кивнул. Поспешил продолжить, минуя столь болезненную для него часть. — Мать говорила со мной через мою дочь, Киру. Кроме того, я сам видел, что творится в подземельях.
— И что же там творится? — любопытство в голосе Седого мешалось со скепсисом.
— Если мы атакуем уродов тут, — палец Марта постучал по той точке, где должны была находиться станция «Геологическая», — ты сам всё увидишь. Если раньше уроды крали наших детей, полагаясь на случай и удачу, то теперь они хотят выращивать детей сами.
— Выращивать? — переспросил Седой, удивлённо изогнув бровь.
— Ещё осенью уроды начали похищать не только детей, но и женщин. Никто не замечал. Может быть, это началось даже раньше… На улицах Города люди пропадают ежедневно, убитые сдвигами или просто в случайной стычке. — Март поразился вдруг тому, как мало стоила в Городе человеческая жизнь, и как легко можно было исчезнуть без следа, так, что никто о тебе и не вспомнит. Раньше всё это казалось ему само собой разумеющимся. Но теперь… Он встряхнулся продолжив. — На «Чкаловской» женщин очень много, десятка три. Но, если верить одной из них, на «Геологической» их ещё больше. Может быть, до сотни.
Седой кивнул, демонстрируя, что внимательно слушает.
— С собой с Комбината Лек привёл полсотни бойцов, это если не считать леканов, и еще человек тридцать подмастерьев, и Мать организовала там Тёплый угол.
Седой усмехнулся криво, но усмешка быстро сошла с его лица, когда Март продолжил:
— Это люди, а не бесплодные леканы, и пока Лек не потребовал восстановить цеха, они проводили в Тёплом углу всё своё время. Думаю, большинство женщин там уже понесло. А если верить одной из них, Мать отбирает беременных, и больше никто не видит ни их, ни рождённых ими детей.
— Значит, по-твоему, теперь они станут красть не только детей, но и женщин? — спросил Седой, сведя белые брови к переносице и прищурив красные глаза.
— Уже начали, — с нажимом ответил Март. — Мужчины им не нужны. Тех, что привёл с собой Лек, с лихвой хватит, чтоб обрюхатить и сотню, и две. А через десять — двадцать лет станет поздно. Уроды заполонят Город. Может быть, и раньше. Я не могу ручаться в том, когда это всё началось, и как долго продолжается… — Март вспомнил ребёнка, которого он видел в подземелье Лека, и гору детских тел. Зябко передёрнул плечами. — Они уже выходят на поверхность гораздо чаще, чем раньше. А было время, когда они сидели в подземельях, показываясь наружу только ночью.
— Это правда, — задумчиво кивнул Седой. — Теперь они появляются и днём… Ладно, — он хлопнул по колену, очевидно, придя к окончательному решению. — Ты меня убедил. Атака нужна, и именно здесь, — он стукнул ногтем по точке на карте. — Если там и правда спрятана сотня женщин и их дети, я хочу это видеть.
Март и сам не прочь был взглянуть на то, о чём рассказывала Вера. Но подозревал, что Седым движет не праздное любопытство, а желание пополнить ряды стаи. У зверей сохранялось некое подобие семьи, и мужчина брал себе столько женщин, сколько мог прокормить. А если у этих женщин уже будут дети, тем более — подросшие… Любой будет рад принять их в свой клан, невзирая на то, от кого эти дети были зачаты. Боясь близкородственных связей, звери охотно брали в стаи чужаков, а отцом считался тот, кто брал на себя соответствующие обязательства.
— Но атаковать в лоб нельзя, — сказал Март. — Их много там. Если спуск в подземелья выглядит так же, как та шахта, по которой мы поднялись на поверхность, нас легко перебьют на входе в туннели.
Март снова подвинул к себе карту, принявшись изучать зелёную ветку.
— Нужно попытаться найти другие ходы, — сказал он. — Атаковать там, чтобы отвлечь внимание и оттянуть на себя часть сил с «Геологической», а потом прорываться туда основными силами.
— Разумно. — Седой смотрел, как Март обводит карандашом две зоны на карте.
— Вот тут, — Март очертил первый круг, — должен быть спуск к «Чкаловской», но снизу он замурован. Ян обшарил всю станцию и не нашёл ни одного хода наверх…. И всё же, мне кажется, на поверхности должно быть хоть что-то… Метро стабильно, — карандаш неуверенно завис над бумагой. — Его не сотрясают сдвиги. Что-то должно найтись и тут, и тут, — он снова ткнул в точку «Чкаловской», а потом — «Ботанической», конечной станции на зелёной линии.
— Если там и есть какие-то туннели, уроды ими не пользуются, — сказал Седой, возвращая карту себе и вновь внимательно разглядывая сделанные Мартом пометки. — Мы и этот вход засекли потому лишь, что они постоянно шастают через него наружу.
Март подумал, что в таком случае истинного тела Матери на «Геологической» точно нет. Уроды не стали бы демаскировать станцию, где хранится их сердце и разум. Он предпочёл бы начать поиски тела Матери с точек выше по ветке, но боялся, что Седой не захочет уходить так далеко от своей стоянки. Выбора у него не оставалось. Если всё получится, они пойдут проверять остальные станции, двигаясь уже под землёй.
— Ян знает, что искать, — сказал Март. — Он был в метро, видел, как там всё устроено, видел и ход на поверхность. Думаю, сумеет отличить вентиляционную шахту от развалин. Я пошлю его в поиск вместе с Барном и кем-нибудь из Губителей.
Седой кивнул. Встал. Бросил, задержавшись на миг, прежде чем шагнуть из-под навеса.
— Ты теперь глава клана. Губители, или нет, а в стае каждый клан заботится о себе сам. К тому же, — он бросил взгляд на площадку вокруг большого костра, где на белом снегу чернели лужи потемневшей крови, — не думаю, что в стае сейчас найдётся хоть кто-то, кто захочет вас поддержать. Рассчитывайте на себя.
Март усмехнулся.
В стае сейчас был, по крайней мере, один человек, который теперь был бы не прочь его убить.
Отец Яна.
Март не знал, насколько влиятелен его клан, и кто ещё может выступить против незваных чужаков в этом конфликте. Март впервые почувствовал, как давит на него тяжесть совершенного им выбора. Но он сам взвалил на себя этот груз. Винить тут было некого.
Так же поднявшись, Март оглянулся туда, где оставил своих спутников, и, махнув им рукой, направился к кучке сгрудившихся у подлеска Губителей.
Рассевшиеся кто на поваленных брёвнах, кто на брошенных прямо на снег мешках с вещами первой необходимости, Губители беспокойно зашевелились, увидев, что он идёт к ним. Следили за его приближением взглядами, полными настороженности и потаённого страха.
Ещё бы. Леково отродье, он только что убил Скала. Человека, стоявшего во главе банды не один десяток лет. И как бы плохо ни относились к тому в последние дни осады Комбината, Скал был своим, хорошо знакомым сукиным сыном. А вот чего ждать от Марта, они не знали…
Бородач встал с бревна и сделал шаг навстречу.
Март понял уже, что после смерти Скала именно этот человек стал главным тут. Потому ли, что остальные признавали его опыт и авторитет, или потому, что он, раз Скал выбрал его драться вместе с собой, был лучшим бойцом, а значит, мог захватить власть силой. Это Марту теперь и предстояло выяснить.
— Седой сказал, мы можем рассчитывать только на себя. — Март начал сразу с главного, решив не тратить время на какие-то вступительные речи. Представляться не имело смысла, в Городе все знали его и так. Объяснять, почему он вдруг начал командовать ими, тоже. Они сами, хоть и под давлением, назвали его своим лидером. И отказываться он не собирался. — Сколько у нас людей? Бойцы, женщины, дети, раненые. Сколько оружия? Какие у нас запасы еды? На сколько их хватит? Инструменты? Что есть и сколько? Как обстоят дела с тёплой одеждой? Одеялами? Есть ли палатки? Звери не ночуют в домах. Нам надо будет выбрать место и организовать стоянку.
— Прямо тут? — спросил кто-то с земли.
— Да, прямо тут, — отрезал Март. — Нарубим веток для шалашей, если придётся. Пока что мы остаёмся со стаей. Как тебя зовут? — обернулся он к бородачу.
— Урал, — ответил тот, глядя настороженно, исподлобья.
Март кивнул, протянул раскрытую ладонь, и, помедлив секунду, тот с опаской пожал её.
— Расскажешь Барну, — Март кивнул на успевшего подойти и встать рядом лекана, — что тут у нас с бойцами. Сколько тренированных, опытных стервятников. Как они вооружены. Нужно будет сформировать группу. Завтра с утра пойдёте в поиск, возьмёте с собой Яна. — Продолжил он, обращаясь уже и к бородатому, и к Барну. Обернувшись к мальчику, приобнял его за плечи, подтолкнув ближе. — Нам нужно найти другие спуски вниз. Шахты или прорытые копателями туннели, всё равно. Где-то поблизости, среди развалин должно быть по крайней мере два таких хода. Найдите их.
— А как же… — начал Ян.
— Нет, — перебил его Март, покачав головой. — Ту шахту, что нашёл ты, использовать нельзя, там нас будут ждать.
Ян склонил голову набок, задумавшись на секунду, и тут же кивнул.
— Я найду, — пообещал он.
— Хорошо, — просто ответил Март. — Рассчитываю на вас. А мы с Тесаком займёмся делами тут.

Глава 28

С обустройством лагеря Март провозился до самого утра. По сравнению с тем количеством людей, что удалось собрать Скалу к середине зимы, Губителей осталось совсем мало, чуть больше сотни. И то добрую половину от их числа составляли женщины и дети.
Больных или тяжело раненных среди них не было. Последних бросили под руинами Комбината. От Лека Март знал, те мертвы уже, убитые танками, которых Мать послала на поверхность специально для этой цели — добить тех, кого не смог добить сдвиг.
В Городе никто не трудился спасать кого бы то ни было. Ты выживал сам, как умел, а если не мог, подыхал, брошенный всеми.
Но нашлось немало людей с переломами, лёгким сотрясением, небольшой простудой. Губители не привыкли кочевать по Городу под открытым небом, и всего несколько дней, проведённых без укрытия, ударили по самым слабым.
Тесак занялся ими, взяв себе в помощь несколько особо расторопных женщин и ребятишек.
Бойцов, которых забраковал Урал, отправили с топорами рубить сушняк, и уже скоро в стороне от основной стоянки зверей они разбили собственный лагерь, соорудив шалаши, пару защищённых от ветра навесов для больных и раненных, разложив костры и принявшись готовить еду.
С запасами было труднее всего.
Люди в банде Скала и без того голодали. Они шли на Комбинат в надежде найти что-то съестное там. И тем сильнее было их отчаяние и нежелание делиться последним, что у них ещё оставалось.
Март знал: в стае всё принадлежало вожаку. Седой мог потребовать любую вещь, и любой в стае был обязан отдать последнее. Но на деле имущественные вопросы решались главами кланов стаи, которым, в свою очередь, принадлежало всё, чем владел клан. Во главе каждого клана стоял патриарх — отец многочисленных детей, многие из которых успели обзавестись собственным семейством. И точно так же, как вожак стаи, патриарх владел всем внутри своего клана, а отец семейства — всем внутри своей семьи. Нехитрая иерархия, позволявшая при необходимости перераспределить имеющиеся ресурсы так, чтобы обеспечить выживание всей стаи.
Губители не знали ничего подобного.
Внутри банды твоя добыча принадлежала только тебе. Ты мог продать её или обменять на услуги. До появления схарматов и привезённой ими концепции денег бартер процветал. Но и после того как Город восстал против слуг Схарма, деньги не утратили своей ценности, оставшись удобным инструментом обмена.
Губители не привыкли отдавать своё просто так, ничего не получая взамен.
Даже если это банка тушёнки, брошенная в общий котёл, из которого потом ел каждый.
Тут Марту пригодился его аргумент, который не впечатлил Седого, и которому не слишком-то поверили Губители. После обещаний Скала они со скепсисом отнеслись к рассказу Марта о том, что в подземельях уродов достаточно еды, чтобы прокормить их всех. Но ему удалось заронить зерно сомнения, поселив надежду в сердцах хотя бы некоторых. Рассказу о том, что в метро не бывает сдвигов, поверили все — это не противоречило тому, что люди Города знали о сдвигах, и мысль основать безопасное, стабильное поселение там понравилась очень многим.
Но гораздо более веским стал козырь, который Март вот уже несколько месяцев прятал в рукаве, приберегая для удобного случая. Старый крысиный схрон на вершине башни Тесака. Он нашёл его случайно, после того как, пленённый Леком, Тесак попросил Марта доставить из башни некоторые лекарства, приборы и материалы.
Не вдаваясь в детали, Март пообещал Губителям, что завтра еда будет, а пока велел каждому выложить на расстеленный на снегу кусок брезента всё, что только есть съестного, и начал с себя.
Уходя из подземелий метро, они позаботились о припасах на несколько дней. Их собрала для них Вера, выбрав то, что лучше хранилось и не занимало много места: вяленую рыбу и сушёные грибы. Но когда Март, опустившись на одно колено, разложил это всё на брезенте, выпотрошив рюкзаки, стало ясно — всю банду этим не накормить.
— Я могу пойти поохотиться, — сказал Ян, оглядывая их скудные запасы. — Теперь, когда Буран снова со мной, это будет легко. — Он положил ладонь на голову своей огромной белой собаки.
Март порадовался, что не нужно будет думать хотя бы о том, как прокормить ещё и пса. Собаки зверей были способны сами добывать себе пропитание.
— Нет, — сказал он, оглядывая припасы. — Тебе нужно поспать, тебе завтра в поиск. А из этого можно сварить похлёбки, её хватит понемногу на всех…. У кого ещё что есть?
Он поднялся и обвёл взглядом лица сгрудившихся вокруг Губителей.
— Узнаю, что кто-то сегодня закрысил еду, завтра оставлю без ничего, — добавил он, заметив, как некоторые, услышав вопрос, попытались затеряться в толпе.
После этих слов люди беспокойно зашевелились.
Март терпеливо ждал.
Наконец, один с явной неохотой запустил руку за пазуху и вынул завёрнутый в тряпицу сухарь, бросил его к рыбе и грибам. С этим первым вкладом в общий котёл дело пошло веселей, и скоро женщина, вызывавшаяся готовить, оттащила кусок брезента со всем сложенным на нём съестным поближе к костру.
Март улучил момент, чтобы подойти к Яну.
— Поешь и хорошенько выспись, — велел он, тронув за плечо. Пёс всё ещё грозно рычал, когда кто-либо пытался прикоснуться к его хозяину.
Мальчик кивнул, опустив ладонь на голову собаки.
Удовлетворённый, Март пошёл дальше по лагерю. Нужно было проверить, как Барн расставил посты, кого Урал отобрал в поисковую группу, которая станет сопровождать Яна, что творится в полевом госпитале у Тесака, и, наконец, проследить, чтобы все получили свою порцию еды, когда похлёбка будет готова.
Когда он закончил, над верхушками сосен уже занимался рассвет, а костры прогорели. Белёсый дымок поднимался вертикально к прояснившемуся за ночь небу. День обещал быть морозным.
Он выпил кружку жидкой юшки, оставшейся от похлёбки, и закусил размоченным куском сухаря. Раньше он мог днями обходиться без еды, но теперь без закидываемого в топку топлива силы кончались быстрее. Неудержимо клонило в сон. Он провёл на ногах двое суток и боялся, что третий день его доканает.
А ещё через час накатил, наконец, обещанный Тесаком отходняк.
Голова закружилась вдруг, всё поплыло перед глазами, колени подломились на миг. Март едва не упал в снег. Схватился за рыжеватый ствол сосны, пытаясь устоять на ногах.
Слегка отдышавшись и собравшись с силами, пошёл к шалашу, под которым, обняв обеими руками собаку, спал Ян. Наспех срубленные сосновые ветки были наброшены на бревно, улёгшееся в развилках между двумя стволами невысоких, разлапистых сосенок. Земля под этим нехитрым навесом была укрыта лапником. С другой стороны ещё делился теплом догоревший костёр.
Пёс услышал неверные шаги Марта, приподнял голову, посмотрев влажными карими глазами, но не зарычал на этот раз. Лишь проследил внимательным взглядом, как Март рухнул на лапник рядом с мальчиком. Накрыл того упавшим во сне одеялом. Ян не проснулся.
Боясь провалиться в сон, Март прислонился к стволу сосны, вытянув ноги к костру, и прикрыл глаза. Казалось бы, на секунду.
Но когда кто-то тронул его за плечо, заставив моментально проснуться, солнце уже вылезло из-за вершин деревьев, и его лучи били прямо в лицо.
Март прикрылся невольно рукой и лишь тогда увидел Барна. Тот потянулся разбудить Яна, но отдернул руку, остановленный тихим рычанием пса.
— Пора, — сказал он, увидев, что мальчишка распахнул глаза.
Ян молча кивнул, сбросив одеяло. Принялся скатывать его, чтобы спрятать поглубже под навес. Потом начал проверять оружие.
Март понаблюдал за ним ещё минуту и тоже встал.
Сон не освежил, но позволил немного собраться с силами.
У затухшего костерка, над которым накануне варили похлёбку, его уже ждали. Стряпуха раздала собравшимся тут последнее, что осталось со вчерашнего ужина. Нужно было подкрепиться и тем, кто сопровождал Барна и Яна в поиске, и тем, кого Март отобрал для визита в башню Тесака.
Март кивнул, увидев Урала. Тот сдержанно кивнул в ответ. Обработанный Тесаком, синяк на его скуле уже не выглядел таким чёрным, как накануне, а глаз — настолько заплывшим.
Март отказался от предложенного сухаря, боясь, что его снова начнёт клонить в сон. Пересчитал своих людей, убедившись, что все на месте, и велел ждать. Нужно было сообщить Седому о своих планах.
Хотя их и не беспокоили, позволив разместиться на краю становища, но наблюдали непрестанно, и Март был уверен, их остановят, если Губители предпримут что-то без позволения вожака стаи.
Седой сидел там же, где и вчера. Пил горячий отвар. Густой пар поднимался над кружкой. Чуткие ноздри Марта уловили бодрящий хвойный аромат.
Седой подвинул вторую кружку, указал на подвешенный над весело пляшущим пламенем котелок, где бурлило тёмно-зелёное варево, почти бурое. Март зачерпнул немного, чтобы согреться. За какой-то час под навесом он успел закоченеть, и кровь нехотя бежала по жилам.
Сел рядом, пробуя напиток.
Это был просто отвар сосновых иголок и шишек.
Но один лишь глоток моментально прочистил голову, взбодрив.
Март вдохнул пар, наслаждаясь теплом и бодрящим запахом.
— Ян сейчас уходит в поиск вместе с Уралом и Барном, — сказал он, обхватив кружку ладонями, грея пальцы о горячий металл. — Я тоже иду в Город, к башне Тесака. Там есть крысиный схрон.
— Крысиный схрон? — удивлённо переспросил Седой, зачерпывая себе ещё отвара.
После того как Лек в начале осени перебил самые крупные банды Крыс, те, что выжили, стали особо осторожны.
К началу зимы банды Города нашли и опустошили, казалось, все крысиные схроны, какие только оставались, и за всю зиму никто не нашёл новых.
Март кивнул.
— Очень старый, вероятно, забытый схрон. — Может быть, он принадлежал той самой банде, которую уничтожил Лек, и теперь просто некому было вернуться за спрятанным там добром.
— Большой? — Седой махнул рукой, подзывая кого-то.
Март снова кивнул. И тоже зачерпнул себе ещё отвара.
— Очень. Еда, оружие, одежда, лекарства, инструмент.
Отдав распоряжение подбежавшему человеку, Седой отставил кружку. Весть о схроне взбудоражила его. Поднявшись, он принялся расхаживать туда-сюда перед костром.
— Наш клан возьмёт себе только самое необходимое, — сказал Март, прекрасно зная, о чём думает Седой. — Остальное я отдаю тебе, распределишь между всеми в стае так, как сочтёшь нужным.
Седой замер, резко обернувшись к Марту. Смерил его оценивающим взглядом.
— Невероятная щедрость, — пробормотал он под нос, но Март с его слухом прекрасно это расслышал.
Пожал плечами, делая очередной глоток.
— Сейчас самое важное — разгромить Уродов, — ответил он. — Ради этого можно пожертвовать всем. Потому что, если мы их не остановим, они нас просто уничтожат, и тогда всё это добро достанется им.
Седой усмехнулся, но кивнул.
Март перевёл взгляд.
По краю поляны, держась под ветками сосен, к ним шёл Кайрат, отец Яна и ещё несколько охотников, судя по плоским лицам и раскосым глазам, принадлежавших к одному клану.
— Они пойдут с тобой, — сказал Седой в ответ на вопросительный взгляд Марта.
Кивнув, Март поднялся навстречу.
Кайрат смотрел мрачно. Отец Яна — с нескрываемой ненавистью. Желая проконтролировать, что именно находится в схроне, и не исчезнет ли всё хранящееся там вместе с Мартом, Седой выбрал тех, кто отнесётся к задаче с особым рвением. Март, впрочем, ожидал чего-то подобного.
Спохватился, запоздало вспомнив условие, которое забыл озвучить, и, подумав, добавил к нему ещё одно:
— Чуть не забыл. Лекарства Тесак заберёт все. Вам они без надобности. Если есть больные или раненные, просто шлите их к нам, мы посмотрим.
Седой поспешно кивнул. На лекарства ему было плевать. Звери не лечили больных, а тех, кто заболевал тяжело и не выздоравливал, просто изгоняли из стаи.
— И второе, — Март перевёл взгляд на новоприбывших. Посмотрел в лицо каждому. — В этом походе я главный, мои приказы исполняются без разговоров. Понятно?
Отец Яна, не спускавший глаз с Марта, посмотрел на Седого, и тот кивнул.
— Слышал, Дагир?
«Значит, Дагир», — отметил про себя Март.
Дагир недовольно скривился, но не посмел возразить вожаку стаи.
— Лекан главный, — послушно повторил он хриплым голосом.
Кайрат, стоявший за спиной отца, невольно закусил губы.
— Хорошо. — Март не стал требовать более внятного ответа. Он не сомневался, что это формальная уступка, и не стоило пускать отца Яна себе за спину.
Стало жаль на мгновение, что Барн уйдёт с Яном, а Тесак останется в лагере. Некому будет прикрыть спину, если что. Придётся рассчитывать только на себя.
— Нам нужны будут салазки, — сказал Март, обращаясь уже к Дагиру. — Я думал на месте смастерить волокуши, но, может быть, у вас есть что-то более подходящее для того, чтобы перевезти все вещи из схрона.
— Найдётся, — ответил Дагир и, обернувшись, кивнул Кайрату. Тот со всех ног припустил обратно к становищу.
— Тогда идём. Хочу закончить всё сегодня, до наступления темноты. — Он подумал о том, что действовать им надо очень быстро.
Хоть они и убили накануне всех гарпий, Мать с её способностью контролировать на расстоянии всех своих детей, безусловно, знала теперь, куда они сбежали и с кем пытаются заключить союз.
Да и люди, оставшиеся в Городе, мелкие разрозненные шайки, доведённые до отчаяния голодом и морозом, могли попытаться отбить припасы, а удобнее всего было бы сделать это ночью.
Развернувшись, он зашагал туда, где его ждали Губители.
Дагир со своими людьми двинулся следом.
Поисковая группа Яна ещё не выдвинулась. Они сидели на брёвнах вокруг костра, и все поднялись, едва увидели Марта и остальных. Барн смотрел с беспокойством. Ему явно не нравилось появление Дагира. Ян — с нескрываемым ужасом. Он всё еще боялся своего отца, хоть и не зависел от него больше.
Буран, почувствовав настроение хозяина, оскалил клыки, зарычав тихонько.
Дагир посмотрел на мальчишку мрачно, но не попытался ни подойти, ни завязать разговор.
— Седой отрядил своих людей в поход к схрону, — пояснил Март появление зверей.
— Боится, что ему ничего не достанется, — с усмешкой бросил Урал, так же пристально оглядывая новоприбывших.
Март отметил, что на своего вчерашнего соратника Урал посмотрел без особой приязни.
Шагнув вдруг ближе к Марту, так, чтобы его наверняка не услышал ни Дагир, ни прочие, Март шепнул еле слышно:
— Возьми меня с собой. Если что, прикрою спину.
Март посмотрел внимательно.
Он предпочёл бы, чтобы Урал отправился в поиск вместе с Барном. С другой стороны, сейчас было не время отказывать Губителю в доверии. Если Урал действительно решился принять их сторону в намечавшемся конфликте, отказ взять его с собой мог поколебать эту его внезапную решимость… Искренен ли он в своём порыве, предстояло выяснить на месте. Да и чем меньше будет поисковая группа Яна, тем лучше. Они должны были оставаться незамеченными. Ян, его пёс, Барн и ещё двое Губителей из лучших бойцов, отобранных Уралом. Этого должно было хватить, чтобы защитить мальчика в случае внезапной опасности. А вот у крысиного схрона, где предстояло перетаскать немало коробок с запасами и амуницией, лишняя пара рук не помешает.
Март кивнул.
Но отметил для себя, что теперь ему следует присматривать за двумя сразу. И за Дагиром, и за Уралом. Губитель ведает, что там на уме у этих двоих…
Посмотрев на Барна, Март получил ответный кивок. Барн услышал всё, что сказал Урал, и был согласен его отпустить. Это немного успокоило. Барн всю ночь провёл с этим человеком, оценивая бойцов и запасы оружия. Кажется, он считал, что ему можно верить.
Развернувшись, Март всмотрелся в темноту, всё ещё царившую под деревьями. Ему почудился скрип полозьев по снегу, и действительно, через минуту к становищу Губителей, влекомые огромными боевыми псами зверей, подкатили три пары саней.
Март удовлетворённо кивнул. Этого было более чем достаточно. Возможно, они и правда успеют управиться до наступления темноты.

Глава 29

Сани были длинными, вытянутыми. Каждые — тащила упряжка из шести собак в ней. Сзади, стоя на полозьях и держась за высокий поручень, погонщик управлял собаками, направляя их длинным, лёгким шестом. Полозья да и сами сани выглядели не кустарной поделкой, а артефактом, выброшенным на Аррет одним из многочисленных сдвигов и лишь немного доработанным местными умельцами для своих целей.
Когда сани подошли вплотную, с первых спрыгнул, воткнув шест в снег, Кайрат. Кивнул отцу, демонстрируя, что выполнил его приказ.
— Рассаживайтесь, — велел Дагир, подходя к саням и вынимая сложенные там лыжи и палки к ним. — У вас ведь никто не умеет ходить на лыжах? — уточнил он, вдевая ноги в крепления.
Март покачал головой.
Он и раньше видел, как ходят на лыжах звери, но никогда не интересовался особо этим искусством и не думал, что среди Губителей нашёлся бы подобный умелец.
— Туда поедем на санях, — продолжил Дагир, пробуя, насколько плотно закреплены лыжи и не слетят ли они случайно. — А вот обратно придётся двигать своим ходом… Мои люди сопроводят груз, — добавил он, с вызовом взглянув в глаза Марту. — Без лыж вы не угонитесь за санями, а ждать вас никто не станет.
Губители, отобранные Уралом и Барном в этот поход, заволновались, но Март вскинул руку, призывая к спокойствию, и поднявшийся было гомон стих.
— Хорошо, — просто ответил он. Кивнул людям, чтобы занимали места в санях, шагнул к Барну и Яну. — Рассчитываю на вас, — сказал Март, опустив руку на плечо мальчика. Пёс, и так стоявший со вздёрнутой верхней губой, рыкнул, но Ян зарылся пальцами в шерсть, потрепал загривок, успокаивая.
— Мы найдём спуск, — пообещал Ян. Март улыбнулся уголком рта, понимая, что обещать это гораздо проще, чем сделать.
— Береги парнишку, — попросил он Барна.
Тот кивнул и, махнув примкнувшим к группе поиска Губителям, пошёл, торя узкую тропинку в чащу деревьев. Их маршрут они обговорили ещё накануне. Сошлись на том, что поисковому отряду стоит избегать хоженых троп, чтоб не нарваться на рыскающих в поисках людей уродов.
Ян тоже кивнул на прощанье. Бросил взгляд на отца, развернулся и двинулся вслед за Барном. Буран прыгал по высоким сугробам рядом.
Дагир стоял у саней, опершись о лыжные палки, и провожал мальчика внимательным взглядом.
Заметив, что Март наблюдает за ним, отвернулся к саням.
— Все расселись? — спросил он, подхватывая брошенный ему Кайратом ремень.
Люди Дагира уже встали на привезённые в санях лыжи. Некоторые точно так же держали в руках ремень, прикреплённый к нартам, но большинство явно собиралось двигаться своим ходом.
Март поспешил запрыгнуть в сани к Уралу, придержавшему для него место. Длинные и узкие, одни сани могли вместить трёх-четырёх человек. Этого едва хватило, чтобы расселись все отобранные в поход Губители.
Длинный шест поднялся над их головами, слегка коснувшись спин собак.
Готовые к бегу, те натянули постромки, и сани тут же дёрнулись, стронувшись с места. В два счета набрали ход и помчались сквозь деревья к городу проторённой ранее и лишь чуть припорошенной снегом тропой.
Дагир, стоя на лыжах в полуприседе, всем корпусом наклонившись вперёд и крепко держась за тянущийся от саней ремень, мчался следом, чудом не падая и не слетая с тропы.
Март покрепче вцепился в борт саней, когда те занесло на повороте. Кайрат качнулся в противоположную сторону, возвращая сани в равновесие, и дальше упряжка неслась уже ровнее. Собаки бежали молча, не издавая и звука. Лишь вертелись пушистые хвосты, да летел снег из-под сильных, широких лап.
Сидевший рядом с Мартом Урал глупо улыбался, глядя вперёд, на стремительно мчащиеся навстречу и тут же убегающие прочь деревья. Его чёрная борода быстро покрылась инеем от застывающего на пронзительном морозном ветру дыхания.
Они мигом промчались сквозь стену деревьев, выскочив вдруг на городские улицы. Здесь не было утоптанных тропинок. Собаки бежали по плотному насту. По обочинам широкого проспекта, сплошь укрытого снегом, высились руины искорёженных многочисленными сдвигами домов. Ни живой души не было видно в округе. Если в Городе и оставались ещё люди, они прятались, справедливо опасаясь за собственную жизнь.
Псы бежали практически по прямой, длинный шест погонщика не касался их спин, направляя, и уже через десять — пятнадцать минут они были у башни.
Рассветное солнце красило алым уцелевшие стёкла на верхних её этажах. Повинуясь прикосновению шеста, собаки побежали потише, пока сани не замерли, наконец, на просторной площади перед зданием. Пар поднимался из распахнутых пастей замерших на снегу собак, Март чётко различал их тяжёлое, запалённое дыхание да поскрипывание снега под лапами.
Кайрат спрыгнул с полозьев, на которых стоял, управляя санями, принялся отцеплять шлейки собак. Псы тут же разбежались, скрывшись в развалинах. Пара — взбежала по ступеням, нырнула в выбитые панорамные окна первого этажа Башни. Март понял, что собаки будут охранять их, патрулируя территорию.
Вскочил с саней, разминая ноги.
Остальные сани тоже были уже тут. Последняя собачья упряжка подкатила и стала рядом.
Дагир, сняв лыжи, подошёл, оглядываясь.
— И где? — спросил он.
— Там, — ответил Март, указав на самую вершину Башни, горевшую алыми рассветными бликами.
— Ты смеёшься? — спросил Дагир, запрокинув голову и прищурив глаза. — Тут не меньше пятидесяти этажей. Как мы это всё спустим?
— Пятьдесят два, — уточнил Март. — Что-нибудь придумаем.
Урал, стоявший уже рядом, тихонько присвистнул.
— Идём, — сказал Март и первым взбежал по ступеням. Ему не нравилось, что они стоят вот так, в открытую на площади. — Спрячьте куда-нибудь сани, — бросил он через плечо.
— Не учи учёного, — огрызнулся Дагир, шагнув следом. Кайрат и остальные погонщики уже волокли лёгкие сани в сторону, под навес полуобрушившегося здания рядом.
На первом этаже Башни всё было так же, как и в последний его визит.
Март замер, оглядываясь.
В распахнутых створах лифта чернел пустой провал шахты. В дальнем конце вестибюля виднелась покорёженная дверь, ведущая к спуску вниз, в подвалы. Прямо перед ним свободно залетающий в разбитые окна ветер всё так же гнал позёмку перед лестницей, к которой Март когда-то приковал Яна.
Он взглянул вдруг на Дагира, поражённый новой мыслью. Всего этажом ниже остались тела тех, кого он убил тут той ночью…
Встряхнувшись, он мотнул головой. Сначала нужно было позаботиться о схроне.
— Нам туда, — Март кивнул на лестницу, перед которой, полузасыпанный наметённым с улицы снегом, был выложен на полу большой мозаичный круг со стилизованным изображением полураскрывшегося цветка.
Подъём наверх занял не менее получаса.
Они шли, не спеша, ровным, размеренным темпом.
Хотя здание было промёрзшим насквозь, очень скоро стало жарко.
Дагир расстегнул свою тёплую парку. Многие последовали его примеру. Некоторые вообще сняли куртки, повязав их на пояс. Март тоже откинул полы, оттянул ворот свитера. Воздуха не хватало, он задыхался. Но он не мог показать слабость ни перед зверями, ни перед собственными людьми и шел наравне со всеми.
Нижние этажи были полностью разграблены мародёрами. Проводка — выдрана из стен, богатая деревянная отделка — сбита. Двери комнат — сняты с петель.
Выше тридцатого этажа следов разграбления стало меньше: не каждый был готов лезть так высоко наверх — но было заметно, что и сюда наведывались в поисках поживы.
На каждом десятом этаже Март останавливался у лифтовой шахты, и, если створы были закрыты, они открывали их, фиксируя. У каждой такой раскрытой створы он оставил по одному Губителю.
Наконец, запыхавшиеся и утомлённые до предела, они миновали пятидесятый этаж, поднялись ещё на два этажа выше и вышли в пентхаус. Они остановились тут на минуту отдышаться. Лёгкие горели, мышцы нестерпимо жгло.
Немного придя в себя, Март прошёл широким коридором мимо сомкнутых створок лифта и толкнул поскорей приоткрытую дверь, распахивая её настежь.
За спиной кто-то восторженно ахнул.
Остеклённая галерея кольцом охватывала последний этаж высотки, открывая вид на весь Город. Отсюда, с умопомрачительной высоты, занесённый чистым, белым снегом, он выглядел величественно и нарядно. Люди с опаской подходили к панорамным окнам, чтобы бросить взгляд вниз, на заснеженные улицы, на замёрзший городской пруд. На обломки моста, соединявшего когда-то его берега.
Звери, впрочем, не спешили подходить к окнам.
Они редко бывали в зданиях. Всё тут их явно нервировало. Непривычные к закрытым пространствам, они чувствовали себя словно в ловушке. Дагир уже смотрел с недовольством, беспокойно оглядываясь в поисках схрона.
Март кивнул ему, приглашая следовать за собой, прошёл остеклённой галереей, описав полукруг, толкнул новую дверь и спустился короткой лесенкой в огромную круглую комнату, где и был устроен крысиный схрон.
Ничто не поменялось с момента его последнего визита сюда.
Пол всё так же загромождали ровные штабеля сложенных наподобие лабиринта картонных и деревянных коробок. Между ними в проходах, будто охраняя их, были расставлены манекены.
Ближайшая ко входу коробка стояла надорванной, через дыру в картоне проглядывали блестящие бока консервных банок.
Дагир шагнул к ним, задев в спешке плечом. Вцепился в надорванный картон обеими руками, разрывая его сильнее. Вынул одну банку и, опустившись на пол, тут же вскрыл её, воспользовавшись висевшим у пояса ножом.
Нюхнул с опаской содержимое и расплылся в невольной улыбке.
— Тушёнка, — сказал он, накалывая на нож кусок мяса. — Не пропала, — добавил, двигая уже челюстями.
Люди — и Звери, и Губители — толпились в проходе, робко глядя на нежданно свалившееся на них богатство.
— Здесь еда, — указал Март, — там лекарства, там оружие, вон там одежда. — Всё в этом схроне хранилось упорядоченно, строго разделённое по секторам.
Март прошёл дальше, в тот сектор, где в прошлый свой визит он нашёл инструменты. Вынул бухту прочного троса из раскрытой коробки сверху. Как спускать это всё вниз, он продумал сразу же, едва отыскал схрон. Оставалось лишь приняться за работу.
— Открывайте створы лифта, — велел он всё ещё робеющим людям. — Тут достаточно тросов, чтобы спустить всё до первых этажей.
Он бросил трос Уралу, и тот ловко поймал его.
Вынув второй трос, Март закрепил бухту на поясе и зашагал обратно, к лифтовой шахте. Там уже звери, поддев ножами, тянули в стороны створы, открывая тёмный провал шахты. Когда створки лифта были зафиксированы, Март шагнул в шахту, поставив одну ногу на ведущий рельс — ржавый и скользкий — вцепившись рукой в обледеневший металлический поручень. Внизу чернела бездна. Тянуло могильным холодом. Убедившись, что стоит прочно, нашёл опору для второй ноги и, двигаясь предельно осторожно, поднялся чуть выше, так, чтобы перебросить конец троса через шкив лебёдки, закреплённой на верхних балках лифтовой шахты. Закончив с этим, он так же аккуратно спустился обратно.
Теперь им нужно было обмотать один конец троса вокруг колонны, благо в просторном вестибюле перед лифтовой шахтой их было целых четыре, придумать, что использовать в качестве противовеса и соорудить мешки, в которых можно было бы спустить груз вниз. Люди, оставленные на каждом десятом этаже, станут контролировать спуск, а Кайрат и прочие погонщики, присматривающие за входом в здание, смогут разгрузить всё на первом этаже. Благо сам лифт давно провалился куда-то в подвальные помещения и не мог помешать спуску.
Работа пошла быстро, но всё равно времени заняла изрядно.
Не обошлось и без споров.
Дагир сразу понял, им не увезти всё в шести санях, и требование Марта спускать и грузить на сани лекарства принял в штыки. Март вынужден был напомнить о приказе Седого и о том, что лекарства были одним из главных условий, поставленных Мартом, и Седой согласился с этим.
Перечить приказам Седого, пусть и не прямым, Дагир не посмел и, ворча, согласился отдать под лекарства одни сани.
Губители, поспешившие распотрошить ящики с оружием, с таким же недовольством приняли приказ Марта сложить всё обратно. Нельзя было тратить время на делёж добычи. Ему подчинились, хоть и с явной неохотой. Возможно, и не подчинились бы, если б не злобная ругань Урала. В этот момент Март порадовался, что всё же взял его с собой. Казалось, один лишь звук его голоса мог заткнуть недовольных.
Когда короткий зимний день подходил уже к концу, они спустили всё, что хотели забрать непременно. Схрон Дагир покидал с явной неохотой — там оставалось ещё много добра, которое они просто не могли увезти сразу.
На первом этаже уже шла погрузка. Погонщики подтащили сани прямо к шахте лифта и успели уже впрячь собак. Те лежали, стуча хвостами о мраморный пол, в терпеливом ожидании обратного пути.
Март улучил момент, чтобы подойти к Дагиру.
— Отойдём на минуту, — сказал он вполголоса. — Я хочу показать тебе кое-что.
Дагир, чья настороженность спала после того, как Март честно показал им схрон, вновь напрягся. Обернулся было к своим людям, явно намереваясь позвать кого-то с собой.
— Нет, — упредил его Март. — Это касается только нас с тобой. Никого больше.
Дагир подозрительно прищурился, но кивнул, явно не желая показаться трусом.
Слегка усмехнувшись, Март шагнул к лестнице.
Вдвоём они спустились на пролёт вниз. Прошли длинным коридором туда, где вокруг давным-давно погасшего костра лежали три мумифицировавшихся уже тела. Март вынул из кармана жучок и нажал на рычаг, заставив фонарик работать. Фонарик зажужжал. Луч света заметался по стенам коридора и высветил участок у костра.
Дагир запнулся, когда увидел тела. Бросил на Марта недоумённый взгляд. Осторожно подошёл ближе, вглядываясь.
— Тут я впервые столкнулся с Яном, — сказал Март, оглядывая место, где несколько недель назад встретил мальчика. — Вот это, — луч фонаря осветил лежащее на земле тело, — мать Яна.
Дагир вновь бросил косой взгляд. Шагнул к телу женщины, внимательно всмотрелся в почерневшее, мумифицировавшееся лицо.
— Да, это она, — ответил он тихо, то ли поддавшись мрачной атмосфере места, то ли проникшись уважением к мёртвым.
— Как её звали? — спросил Март.
— Ива, — ответил Дагир, и в его голосе Марту почудилась внезапная дрожь. Этот человек любил эту женщину. По крайней мере, когда-то. — Как она умерла? — спросил Дагир, оглядывая остальных двух. Одного — со смятым ударом лицом, второго — со свёрнутой шеей. На теле женщины не было заметно никаких следов борьбы.
— Я убил её, — честно ответил Март. — Задушил, закрыв рот ладонью.
Дагир мрачно кивнул. Сплюнул в сторону, ощерившись зло.
— Щенок. И после этого он посмел назвать тебя отцом?
Март пожал плечами.
— Если подумать, её убил ты. Когда больную выгнал из стаи.
— Я и так кормил её слишком долго, — огрызнулся Дагир, повысив вдруг голос. — Стоило прогнать её раньше. Она родила мне всего двоих сыновей, Кайрата и Яна. Роды были тяжёлыми. Если Кайрат родился почти сразу, то с Яном она промучилась ещё день и другую ночь. А после стала бесплодна и только и делала, что портила младшего мальчишку!
— Портила? — переспросил Март, подвигая Дагира на новые откровения.
— Он родился слабым, — голос Дагира стал тише. Зверь вновь посмотрел на тело. — Не думал, что он выживет, но она кудахтала над ним как наседка и всё-таки смогла его выходить.
Март горько усмехнулся.
— Не удивительно, что он остался верен матери. Кажется, она единственная любила его.
Дагир снова взвился.
— Он должен был остаться в стае! Взять женщину, родить мне внуков, укрепить клан, как это делают послушные сыновья!
— Не пытайся вернуть его силой, — Март сказал то, ради чего привёл сюда отца Яна. — Ничего хорошего из этого не выйдет. Сделаешь только хуже.
Дагир молчал. Смотрел исподлобья, набычившись и тяжело дыша. В подвале раздавалось лишь мерное жужжание ручного фонарика.
— Я не пытаюсь отнять у тебя сына, — продолжил, наконец, Март. — Покинув стаю, он поступил по-мужски. Оставил безопасность, отца, брата, собаку — всё, ради того, чтобы помочь умирающей матери. Он один защищал её от всех опасностей Города. У него одного хватило на это мужества. …Пойми и прими это.
— Толку то, — буркнул Дагир, но голос его смягчился.
— Это всё, что я хотел сказать, — закончил Март и, развернувшись, зашагал по коридору прочь.
Он слышал как позади Дагир опустился на колено, в последний раз тронув лицо умершей женщины. А где-то впереди вдруг раздались поспешные шаги, мелькнула тень у выхода к лестнице, и Март узнал Кайрата.

Глава 30

Обратно в становище зверей Губители возвращались пешком.
Дагир, как и обещал, погрузил всё, что удалось спустить, на сани. Погонщики запрыгнули на полозья позади, сопровождающие — встали на лыжи, собаки — поднялись с мраморного пола и, легко перетащив сани сквозь выбитые панорамные окна вестибюля, сбежали, волоча груз, по пологой лестнице и скоро скрылись в темноте, опустившейся на улицы Города.
Небо всё так же было затянуто тучами. Город стоял, погруженный во тьму.
Отряд Марта шёл, не спеша, придерживаясь обочин, скрываясь в глубокой тени полуразрушенных зданий. Март чутко вслушивался в звуки ночи, боясь внезапной атаки уродов или просто людей, принадлежащих другим бандам, но Город будто вымер. Ни огонька не мелькало в окнах. Лишь скрипел снег под их собственными шагами да где-то далеко едва различимо выли волки.
Путь, который на санях они преодолели за каких-то десять-пятнадцать минут, пешком отнял добрый час.
К полуночи, когда Губители добрались уже до одичавшего, разросшегося парка и шли проторённой тропой к своей стоянке, Март услышал вдруг в чаще уже знакомый звук. Тяжёлое дыхание собак, да скрип полозьев по снегу.
Подняв ладонь, Март дал знак людям сойти с тропы, скрывшись под деревьями, и скоро мимо пронеслись всё те же сани, уже порожние. Кайрат всё так же управлял первой упряжкой, а Дагир сидел теперь в санях перед ним.
Март покачал головой, проводив взглядом канувшую в ночь вереницу саней.
Они забрали из башни самое необходимое. Но Дагир не смог побороть так несвойственную кочевым бандам Города жадность и решил всё же вернуться, чтобы забрать оставшееся. Конечно, в чём-то он был прав. Теперь, когда они весь день копошились в Башне, каждая живая душа в Городе знала, где расположен схрон. Март не сомневался, едва они покинули просторную площадь перед Башней, внутрь в поисках добычи ринулись все, способные держать в руках оружие. Если бы Дагир решил дождаться утра, он обнаружил бы только пустые, разграбленные комнаты, да, может, пару банок тушёнки, оброненных в темноте и спешке.
С другой стороны, он мчался в ночь навстречу хорошей драке. Что было неразумной тратой сил сейчас, когда им предстояла настоящая война с уродами. А опыт жизни на сотрясаемых сдвигами улицах научил Марта не обрастать добром, обходясь малым. Когда место твоей ночёвки в любой момент может быть стёрто с лица земли, нужно тут же бежать, а не метаться в попытках собрать многочисленный скарб. Схожей философии придерживались все банды Города. Впрочем, у зверей были собаки, заранее чуявшие приближение сдвигов. Чуткие животные проявляли беспокойство задолго до того, как мир вокруг начинало трясти от наслоений пространства и времени. Звери могли позволить себе некоторую медлительность.
Март подумал, что, возможно, позже, если им удастся обосноваться в безопасных подземельях метро, он и пересмотрит своё отношение к стяжательству. Теперь же под его началом было много людей, а не леканов, умевших обходиться минимумом, не есть и не спать сутками, не подверженных болезням. Заботиться об обычных людях было гораздо сложнее. Но пока он был доволен и тем немногим, что им удалось забрать из Башни.
На стоянку они прибыли вымотанные в край.
Ноги гудели, горели плечи, ломило спину после целого дня работы — каждый шаг отдавался болью в натруженных мышцах.
Но навстречу им поднимался от костров манящий аромат плотного, сытного ужина. Женщины, получив долю добычи, предназначавшуюся Губителям, тут же занялись стряпнёй, и к возвращению отряда всё уже было готово.
Март беспокойно пробежался взглядом от костра к костру, не найдя нигде ни Яна, ни Барна. Кивком отпустив Урала и его людей, пошёл к походному лазарету, где почти постоянно ошивался Тесак.
Коробки и ящики с выделенной Губителям добычей были горой свалены там же. Тесак бродил меж ними при свете подвешенной у шалаша масляной лампы, открывая, изучая, перетаскивая и сортируя по кучам.
— Где Ян? — спросил Март, как только Тесак поднял взгляд. Огни костров сверкнули в лётных очках.
— Спит уже, — ответил Тесак, ухмыльнувшись криво.
Март почувствовал, как уходит напряжение с плеч. Захотелось вдруг сесть и расслабиться. Но оставались ещё незавершённые дела.
— Барн у Седого, — продолжил Тесак, присаживаясь на ящик, который только что оттащил в сторону, и вынимая сигарету из портсигара. — Тебе бы тоже к ним.
— Они нашли что-то?
Тесак кивнул, закуривая, и Март резко развернулся на каблуках, двинувшись вглубь чащи, туда, где меж деревьев угадывались отсветы костров, разведённых зверями.
Барн сидел под навесом Седого точно там, где сидел накануне Март. Держал на коленях ту же самую карту, ставя пометы карандашом. Март невольно прибавил шагу, увидев это. Времени оставалось мало, Март физически чувствовал, как минуты просачиваются сквозь пальцы, и если Ян с Барном нашли что-то….
Барн поднял голову, услышав шаги Марта задолго до того, как их расслышал Седой. Тот проследил взгляд лекана и улыбнулся, поднялся с места навстречу.
Март подумал, что, возможно, вторая поездка Дагира к Башне была всё же инициативой Седого. Слишком довольным он выглядел.
— Поздравляю с богатой добычей, — сказал Седой, улыбнувшись ещё шире. — Теперь я уверен, мы в силах потягаться с уродами.
Сдержанно кивнув ему, Март сразу обернулся к Барну.
— Ну, что? — нетерпеливо спросил он.
— Мы так и не нашли никакого хода к «Чкаловской», — ответил Барн, тоже поднявшись, — мне кажется, его всё-таки не существует. Но вот это, — он протянул карту Марту, зажав пальцем точку на ней, — похоже, это спуск к «Ботанической».
Март взял истрёпанный лист, расправил, повернув чуть к свету костра.
Да, точка, отмеченная Барном, располагалась там, где, как он предполагал, и должна была быть конечная станция зелёной ветки.
— Хорошо, хорошо, — Март рассматривал карту, прикидывая возможный план атаки. — Как выглядит, как охраняется?
— Выглядит как любое другое здание в Городе, — пожал плечами Барн. — Развалины среди груды камней. Мы прошли бы мимо, мы ведь искали что-то, чего не касался сдвиг, но Ян заметил в груде мусора букву «М». Показал мне на неё и спросил, не точно такой ли знак намалёван на картах в метро.
«Знак», — подумал Март. — «Ну, да. Знак. Ян ведь не умеет читать».
— Я присмотрелся и понял, что эти руины оставлены не сдвигом.
— Маскировка, — догадался Март.
Барн кивнул.
— Мы наблюдали за входом до полудня и не увидели ни души. — Барн чуть покачал головой. — Мне это не нравится. Я не рискнул соваться внутрь.
— Верно, — ответил Март, он сам велел проявлять осторожность. Атака на «Ботаническую» должна стать действительно внезапной. Нельзя было обнаружить себя раньше времени.
— И после я предложил пройтись до «Геологической», посмотреть, что творится там.
Март цокнул неодобрительно.
— Ты подвергал всех ненужной опасности, — резко сказал он.
Барн отмахнулся.
— Я оставил Яна с собакой и губителями достаточно далеко, а на разведку отправился сам. …уроды на «Геологической» и правда шныряют туда-сюда даже при свете солнца. Совсем ничего не боятся.
Седой, внимательно слушавший их разговор, кивнул, соглашаясь.
— Как я и говорил, — добавил он.
— Что скажешь, Седой? — Март обернулся к вожаку стаи. У него уже был план атаки на подземелья, но сейчас Март как никогда чётко понимал, нельзя перехватывать инициативу, иначе можно кончить так же, как кончил Скал.
Седой вынул карту из рук Марта, ещё раз изучил её сам. Начал медленно, явно обдумывая слова:
— Уроды обладают мгновенной связью.
Март кивнул. Каждому было известно, стоит показаться на глаза хотя бы одному уроду, остальные тут же будут знать, где тебя найти, даже если тот единственный урод, который видел тебя, будет убит. Теперь Март понимал, это была мгновенная мысленная связь. Ибо каждый урод оставался частью Матери, а та видела всё происходящее в Городе тысячью глаз своих детей. Уроды были Матерью, а Мать — была уродами. Всеми и сразу.
— Это их преимущество можно превратить в уязвимость, если атаковать последовательно с нескольких направлений.
Март снова кивнул. Пока что Седой мыслил в одном ключе с ним.
— Они знают уже, что их скопление тут, — Седой ткнул в точку «Геологической», — для нас не секрет. Имеет смысл начать атаку отсюда, и когда они стянут подмогу с других станций, попытаться прорваться вот здесь. — Палец сместился к станции «Ботаническая».
Март снова кивнул. Добавил:
— Думаю, последовательная атака трёх точек будет ещё эффективнее.
— Мы не нашли спуска к «Чкаловской», — возразил Барн.
— Да, — кивнул Март. — Но есть ещё шахта, которой мы вышли на поверхность. — Он постучал по третьей точке на карте. Они наверняка ждут нас там. Не стоит обманывать их ожиданий.
— Самоубийственная миссия, — пробормотал Барн, сплюнув в снег у костра.
— Да, — Март кивнул. — Но много народу там не потребуется. Нужно будет всего лишь отвлечь их внимание. Распылить силы, оттянув часть на себя. Я пойду сам и возьму только добровольцев.
— Нет. — Барн хмыкнул. — Только не в твоём состоянии.
— Барн…
Тот не дал ему закончить.
— Даже не спорь, — отрезал он. — Я пойду сам. Ты можешь забрать себе «Ботаническую», раз уж так рвёшься в бой.
Март не стал упорствовать. Опустил ладонь на плечо Барна.
— Спасибо.
Барн лишь неловко пожал плечами.
— Ян непременно сунется за тобой, а я уже как-то привык к нему. Не хотелось бы потерять мальчишку из-за твоей глупости.
Март усмехнулся. Об этом он действительно не подумал.
Он вообще не планировал брать Яна в атаку на метро, но осознал, что осуществить это будет практически невозможно. Его не поймёт ни сам Ян, ни Губители.
— Тогда атаку начнёт Барн, — сказал Март, вновь обернувшись к Седому. — Он пойдёт туда, где нас будут наверняка ждать. Когда силы уродов сосредоточатся у вентиляционной шахты, ты сможешь атаковать «Геологическую», оттянув часть уродов на себя, и, наконец, мы с Губителями займёмся спуском на «Ботаническую».
Седой кивнул.
— Звучит разумно. Ты говорил у тебя есть люди внутри, и они ударят уродам в тыл, как только поймут, что мы прорываемся сверху? — спросил он.
— Да. — Март снова кивнул. — Но учитывай. Там есть не только мои люди… леканы, — поправился Март. — Но и люди Игоря. До сих пор они были верны Леку. Я не могу ручаться, чью сторону они займут, когда запахнет жареным.
Мелькнула мысль о том, что это не единственное, в чём он не может ручаться. Учитывая то, в каком хаосе они покинули подземелья, оставив за собой и Лека с развороченной грудью и полуизвлеченным амулетом, и людей, решивших, что их атакуют уроды… Март не знал, что случилось внизу после их ухода, и что творится там сейчас, и это тоже заставляло торопиться.
Но он не стал говорить этого вслух. Не хватало ещё подорвать решимость Седого, так укрепившуюся после удачной вылазки к схрону.
— Что ж, — сказал Седой, последний раз окинув взглядом карту, прежде чем свернуть и спрятать её за пазуху. — Предлагаю завтрашний день потратить на подготовку и начать атаку под утро, перед самым рассветом.
Март кивнул.
Сам он предпочёл бы не откладывать дело в долгий ящик, но боялся перечить вожаку стаи в вопросе, который тот, очевидно, уже решил для себя. Седой наверняка хотел дождаться, пока вернётся Дагир с остальной добычей.
— Ты доволен тем, что Дагир выделил Губителям? — спросил Седой.
— Да, всё хорошо, спасибо, — ответил Март, хотя понятия не имел, какую часть из всего, что они погрузили на сани, Дагир оставил на их стоянке. Он не успел поговорить с Тесаком об этом. Подумал, что первым делом нужно будет проверить оружие и раздать его стервятникам, руководствуясь указаниями Урала. Тот лучше прочих знал своих бойцов. Но даже если Дагир ограбил их, выказывать недовольство Седому не стоило. Если Дагир их ограбил… Кулаки невольно сжались. Он разберётся с Дагиром, не прибегая к авторитету Седого.
— Хорошо, хорошо, — эхом откликнулся Седой, и Март понял, что аудиенция окончена. Говорить им было больше не о чем. Да и дел оставалось невпроворот. И, в конце концов, неплохо было бы хоть немного поспать. Март чувствовал, что возможности отдохнуть может больше и не предоставится.
Кивнув Седому, они с Барном побрели обратно к своей стоянке.
Барн явно приноравливался к замедленному усталостью шагу Марта.
Март почувствовал глухое раздражение собственной немощью. С трудом подавил вспышку гнева. Если это с ним теперь надолго, нужно было учиться жить с новыми ограничениями, а не тратить силы впустую на бесполезную ярость.
Он с трудом мог представить, что когда-то его тело было ещё слабее, чем теперь. Слишком много лет он был леканом, а к хорошему, как известно, быстро привыкаешь. Он успел позабыть, что значит быть простым человеком. Что ж…. Зато он стал немного ближе к Губителям. Он попытался найти светлую сторону в том, что теперь лучше понимает людей, во главе которых стоит.
У тентов полевого госпиталя уже бродил, помогая Тесаку разбирать коробки и ящики, Урал. Март порадовался невольно тому, что Урал, будто прочитав его мысли, сам пришёл взглянуть на добытое в схроне оружие.
Впрочем, как раз в этом не было ничего удивительного. Удивляться бы стоило, если б Урал не появился тут сразу же, как только вернулся из поиска.
— Ну, как? — спросил Март, всё ещё обеспокоенный последним вопросом Седого. — Дагир не ограбил нас?
— Не берусь судить, не зная, что и сколько он захапал себе, — ответил Урал, держа в каждой руке по ножу и явно сравнивая их баланс, — но добыча нам досталась знатная. — Он поднял взгляд и улыбнулся. Сверкнул в темноте ряд ровных белых зубов с чёрной щербинкой на месте выбитого в какой-то драке клыка.
Март почувствовал, как ушло напряжение с плеч, и только тут понял, как не хотелось ему обострять и без того непростые отношения с отцом Яна.
Но, по крайней мере, в дележе добычи Дагир показал себя честным малым.
Впрочем, это соответствовало обычаям зверей, где всё принадлежало стае в равной мере.
Обмана стоило ждать скорее от Губителей и прочих банд Города. Эти могли и убить, лишь бы не делиться тем, что они посчитают своим.
Март подумал, что, если он останется во главе банды, ему придётся как-то решать и эту проблему. Обычаи зверей нравились ему больше. Но Губители, хоть и назывались теперь частью стаи, не утратили своих старых привычек. Пройдёт время, прежде чем новый уклад прочно войдёт в быт.
Но для начала им всем требовалось выжить.
— Оружие на тебе, — сказал Март Уралу. — Распределишь меж бойцами на своё усмотрение.
Улыбка Урала стала ещё шире. Ему явно понравилась его новая роль.
Выбрав, наконец, один из ножей, он вернул его в ножны, закрепив те на поясе, а второй бросил обратно в открытый ящик.
Март ухмыльнулся уголком рта. Завтра с рассветом появится ещё одна возможность понять, что представляет собой Урал. Достаточно будет посмотреть на то, как он распорядится вверенными ему ресурсами и будет ли справедлив и беспристрастен в их распределении.
— Где тёплые вещи, Тесак? — спросил он мясника, перебиравшего какие-то склянки с лекарствами и запечатанные в картон ампулы.
Тесак молча кивнул на стоявшую поодаль гору коробок.
Март пошёл туда, вскрыл верхнюю. Увидел сваленные в беспорядке тряпки: какие-то свитера, штаны, куртки. Отставил эту коробку в сторону и потянулся к следующей.
То, что искал, он нашёл в третьей.
Тёплые вязаные перчатки с обрезанными пальцами и кожаными вставками. С тех пор, как его тело изменило ему, он мёрз всё сильней и сильней.
Натянув сначала одну, затем вторую, он с удовольствием почувствовал, как согреваются руки, и кровь веселее бежит по пальцам.
Сжал кулаки, чтобы выпустить стальные пластины, превращавшие руки в ощетинившиеся шипами кастеты.
Шипы легко пробили шерсть и кожаные вставки.
Вот теперь он почувствовал себя готовым ко всему.

Глава 31

Выспаться, как планировалось, Марту не дали.
Он распахнул глаза задолго до восхода солнца. Долго лежал, пытаясь понять, что же его разбудило.
Костры перегорели. Белёсый дымок стелился низко по-над землёй, теряясь во мраке меж деревьями. Стоянка зверей располагалась слишком далеко, чтобы можно было что-то услышать отсюда, и Март чуть прикрыл веки, напряжённо вслушиваясь в ночь.
Пёс Яна, Буран, открыл глаза, беспокойно глянув на Марта, а потом вдруг и сам поднял голову, вслушиваясь, и тут Март, наконец, чётко различил звук. От стоянки зверей доносились едва уловимые рыдания.
Это разбудило лучше громового раската.
Тихонько, боясь разбудить Яна, Март поднялся на ноги.
Пёс проводил Марта настороженным взглядом, оставшись стеречь своего хозяина.
Тесак уже стоял под тентом импровизированного полевого госпиталя, собирая инструменты и препараты.
Март понял, что Тесак тоже услышал это.
— Ты вовремя, — бросил Тесак, не отвлекаясь. — Похоже, мы нужны там.
Март кивнул.
— Дагир, вероятно, схлестнулся с кем-то в Башне, — сказал он.
Тесак кивнул в ответ.
Если бы кто-то напал на стоянку зверей, они бы услышали не плач, а звуки боя. Так что отряд Дагира, вернувшийся с потерями, оставался единственно возможным вариантом.
Тесак, наконец, окончил сборы, и они вдвоём зашагали туда, где чуткое ухо лекана различало приглушённые женские рыдания.
Вчерашние сани были полны не богатой добычей, а телами убитых. Запалённые собаки, ещё запряжённые в постромки, тяжело дышали, развалившись на снегу у саней. Некоторые были явно подраны и зализывали раны. Снег вокруг них чернел кровавыми пятнами.
Женщины выли тихонько, упав на грудь мёртвых. Такие же тихие, как молчаливые псы рядом, даже в своём горе они помнили о том, что громкие рыдания могут навлечь на становище ещё большую беду.
Одного мёртвого оплакивало по три-четыре женщины, и Март невольно задался вопросом, что станется с ними теперь, когда они остались без кормильца.
Молодых, вероятно, заберут себе другие охотники. А вот что будет с теми, кто вышел уже из детородного возраста… Март тряхнул головой. У него и без того хватало забот. Раненные нуждались в немедленной помощи.
Их успели сгрузить и положить на одеяла поближе к перегоревшим за ночь, но всё ещё пышущих жаром кострам. Кто-то уже подкладывал в тлеющие угли сухие ветви, и потухший было огонь разгорался. Ветви щёлкали, и снопы искр взвивались к сереющему предрассветному небу. Март пошёл поскорее туда.
Какой-то человек в медвежьей шкуре, морда которой почти полностью закрывала его лицо, ходил меж раненными, окуривая их дымом смолистой головешки.
— Губитель… — пробормотал Тесак, запнувшись на секунду, а затем решительно шагнул к ближайшему телу.
Это был Кайрат.
Лежал на одеяле бледный до синевы, закатывая глаза и крупно дрожа, пальцы царапали шерсть одеяла, задевая и снег рядом. Если раньше Кайрайт казался намного старше Яна, то теперь хорошо было видно, насколько он ещё молод.
Над ним, беспомощно глядя на агонизирующего сына, стоял, придерживая ладонью собственную разорванную щёку, Дагир.
Март сразу узнал эти шрамы.
Такие следы оставляли гарпии.
— Уроды? — спросил он, опускаясь на колени перед Кайратом.
Тесак, увидев, что тут ему больше делать нечего, двинулся к следующему.
Человек в междвежьей шкуре прервал свои пляски с головешкой, бросился наперерез Тесаку, пытаясь заступить ему дорогу.
— Я целитель! — выкрикнул он.
— Отлично. — Тесак остановил его, пихнув в грудь сумку с инструментами и лекарствами. — Будешь мне помогать.
Ошарашенный лекарь выронил свою головешку, вцепившись в сумку обеими руками.
Убедившись, что Тесаку не помешают, Март снова перевёл взгляд на Кайрата. Увидел характерные дыры в подреберье. Четыре, по числу когтей. Белая парка вокруг почернела.
Понял, что парнишка потерял много крови и находится в критическом состоянии.
Тесак на месте Марта не стал бы возиться с ним, отдав предпочтение тем, кого можно спасти наверняка. Это было бы разумно…
Дагир стоял над ним парализованный, явно не зная, что делать.
Март стянул перчатки, бросил их в снег.
— Расстёгивай одежду, — велел он отцу парня. — Мне нужен доступ к ране. Горячая вода. Чистая ткань для перевязки.
Дагир вышел, наконец, из ступора. Отнял руку от щеки и, коротко кивнув, рухнул на колени рядом с сыном. Подранная гарпиями щека повисла лохмотьями.
Март отметил для себя заняться этим позже.
А пока ему нужны были инструменты.
В отличие от Тесака он не умел оперировать голыми руками.
И он пошёл туда, где Тесак расхаживал меж кострами, сортируя раненных. Отделяя безнадёжных от тех, для кого ещё можно было что-то сделать.
Отнял сумку у вцепившегося в неё целителя, быстро нашёл необходимое и вернулся к парнишке.
Дагир выполнил его приказание, подготовив всё к операции.
Какие-то женщины, вероятно, жёны Дагира, уже топили на костре собранный в котелки снег, рядом с раненным появилась широкая чашка, куда удобно было бы сливать тёплую воду, а совсем юная девушка, почти девочка, сидела прямо в снегу, разрывая на полосы нечто, похожее на цветастую простыню.
Кивнув удовлетворённо, Март приступил к работе.
У парня был травматический шок. Бледный и покрытый холодным, липким потом, он смотрел в небо над собой, не видя его. Сердце билось учащённо, но пульс едва прощупывался. Дышал он тоже быстро и поверхностно.
Но, несмотря на серьёзную кровопотерю, Март не нашёл кровоизлияний в брюшную полость, а это уже облегчало задачу, даря надежду на благополучный исход.
Он не знал, сколько провозился с Кайратом. Весь мир схлопнулся до куцего одеяла, на котором лежал парень. Март едва видел, что происходит рядом. Когда он давал команды, требуя то придержать край раны, то промокнуть лишнюю кровь, в поле зрения попадали тонкие женские руки. Должно быть, это была та девочка, что рвала цветастые простыни. Но он был так сосредоточен, что не мог бы сказать наверняка.
Когда он закончил, Кайрат лежал уже с закрытыми глазами, потеряв сознание где-то в процессе операции, но дыхание его, как и пульс, выровнялись, стали увереннее и глубже. Март решил, что, раз парнишка пережил эту пару-тройку часов, то, скорее всего, выживет.
Прикрыв перебинтованную рану краем одеяла, Март, наконец, огляделся.
Тесак стоял в ногах Кайрата, курил и смотрел с явным неодобрением.
— Мог бы помочь мне, вместо того, чтобы возиться тут с этим, — буркнул он в ответ на взгляд Марта. — Угробил на него прорву времени.
Март досадливо отмахнулся.
Повернулся к девочке, что помогала ему.
Увидел тёмные круги под заплаканными глазами и кровь, наискось размазанную по щеке. Задался невольно вопросом, как же долго он оперировал парня? Небо было затянуто тучами, жидкий сероватый свет разливался над верхушками деревьев, и невозможно было сказать, то ли это утро, то ли уже наступил полдень, то ли день уже идёт на закат.
— Его нельзя пока трогать, — сказал Март. — Пусть лежит тут. Нельзя кормить. Нельзя поить.
Девушка кивнула.
— Я сооружу навес, — ответила она.
— Я помогу, — сказали из-за спины, и Март узнал голос Яна.
Март оглянулся и не увидел других женщин, которые топили снег, когда он лишь приступал к работе. Жён Дагира. И самого Дагира тоже не было рядом. Март решил, что эта девушка, возможно, женщина Кайрата, раз осталась с ним, даже когда все остальные ушли. Ян бежал уже к лесу, вынув из-за пояса короткое, широкое мачете. Март удовлетворённо кивнул. Эти двое сумеют позаботиться о раненном. Ян, может, и отрёкся от отца, но к брату он, очевидно, всё ещё испытывал родственные чувства.
Март с трудом поднялся на ноги. После нескольких часов, проведённых на земле колени еле разгибались.
— Где Дагир? — спросил он. — Барн, Урал?
— Дагир у Седого, — ответил Тесак, затягиваясь. Его руки тоже были в крови. Было заметно, что он наскоро обтёр их снегом, но на тыльной стороне кистей, там, где тонкой паутинкой серебрились провода датчиков, осталось несколько тёмных пятнышек. — Седой очень зол. Дагир потерял много людей, а вернулся в итоге ни с чем.
Март горько усмехнулся. Седой сам послал Дагира в Башню во второй раз, и винить тут он мог только себя. На мгновение ему стало даже жаль незадачливого патриарха. Лишиться стольких бойцов и навлечь на себя гнев вожака стаи…
Нагнувшись, Март зачерпнул пригоршню снега и принялся стирать кровь с собственных ладоней. Понял, что вновь потерял перчатки. Он не помнил, куда бросил их, сняв.
— Барн с Уралом снова отправились в поиск, — продолжил Тесак. — Присмотреть за выходами из Улья. — Выпустил дым кольцами, проследил, как те поднимаются к серому небу. Дымные колечки терялись в густом, будто подёрнутом дымкой воздухе. Март осознал вдруг, что февраль уже подходит к концу и это — свидетельство первой оттепели. Воздух казался тяжёлым, вязким и пах сыростью.
Оглянулся на подлесок, где Ян, срубив уже три тонких, гибких деревца, обрубал теперь нижние лапы елей для навеса.
— Ян им там больше не нужен, — Тесак сразу уловил течение его мыслей. — Да и сам он не отошёл бы от брата.
Март кивнул благодарно.
Значит, несмотря на неудачную вылазку Дагира, все по-прежнему придерживались изначального плана. Март надеялся, что Седой не передумает и не станет откладывать атаку. В этом стоило убедиться лично.
— Сколько умерло? — спросил Март, кивая на костры, у которых женщины ухаживали за другими раненными.
Тесак безразлично пожал плечами.
— Те семь трупов, что Дагир привёз на санях. Уж не знаю, как они окочурились. По дороге сюда или ещё там, у Башни. Да двое крайне тяжёлых, боюсь, не дотянут до ночи. А твой, — Тесак кивнул на Кайрата, — смотрю, будет жить.
Девушка, городившая навес из принесённых Яном шестов и лапника, бросила благодарный взгляд.
Сам Март не был так уж уверен в этом, но Тесаку он доверял больше, чем себе.
— Раз моя помощь не нужна больше, наведаюсь к Седому, — сказал он и получил ещё одно безразличное пожатие плечами.
Тесак за эти дни явно устал и вымотался не меньше, а может, даже и больше самого Марта.
На миг Март почувствовал острый укол совести за то, что оставил Тесака одного разгребать последствия неосторожной вылазки зверей, но он всё равно не мог уже ничего исправить, да, даже если бы и мог — наверняка поступил так же, постаравшись любой ценой спасти брата Яна. Хотя бы этим искупить вину за то, что отнял у мальчика мать…
Дагир стоял перед Седым понурившись. Ни следа не осталось от того властного, уверенного в себе человека, которого Март видел на совете чуть больше суток назад. Дагир был полностью раздавлен. Болтались почерневшие ошмётки щеки.
Март машинально подумал, что нужно будет заняться этим позже.
Седой тоже глядел мрачно. Кивнул, увидев приближение Марта, и Дагир оглянулся, посмотрел с надеждой.
— Будет жить, — коротко ответил Март, решив положиться на заключение Тесака.
Казалось, гора рухнула с плеч Дагира. Он пошатнулся, провёл ладонью по лбу.
Седой встал. Положил руку на плечо Дагира.
— Ничего. Завтра ты сможешь отомстить за каждого из тех, кого потерял твой клан.
Март невольно порадовался тому, что гнев Седого, вопреки опасениям, был направлен не на Дагира, а на уродов. Впервые пришла мысль, что все эти мёртвые — семеро, погибших у Башни и двое, стоящих одною ногой в могиле — все они кровная родня Дагира. Дети, внуки или, может быть, братья и племянники.
— Значит, всё остаётся в силе, — осторожно спросил Март, боясь ответа Седого.
Но тот решительно кивнул.
— В Башне ждали уроды.
— Как будто знали, что мы вернёмся, — процедил сквозь зубы Дагир. Кулаки его невольно сжались. — Дали взойти на десяток этажей вверх, а потом атаковали со спины. И даже собаки не почуяли их.
Март подумал, что собаки не могли почуять уродов. Те наверняка прошли подземельями, войдя в здание через подвал, а значит, не оставили следов ни вокруг Башни, ни на первом её этаже. Точно так, как вошли туда когда-то, повинуясь приказу Лека, чтобы пленить Тесака. И хотя Март после долгих, упорных поисков так и не нашёл тайных ходов, ведущих в метро из Башни, он был уверен, они там были. Теперь, зная о копателях, Март не сомневался: любой ход мог быть быстро создан и так же быстро без следа замурован.
— Пойдёшь завтра со мной на «Геологическую», — сказал Седой, отечески похлопывая Дагира по плечу. — Возьмёшь себе столько детей и женщин, сколько захочешь.
Март дёрнул уголком рта, но промолчал.
Дагир, кажется, тоже не слишком оценил этот жест вожака. То ли свежа ещё была боль потери, то ли понимал, что, сколько бы женщин и детей он ни взял, на то, чтобы восстановить пошатнувшийся сегодня клан, уйдёт как минимум десять лет, пока эти дети не вырастут и не смогут стать полноценными бойцами.
— Если всё остаётся в силе, — сказал Март, — то я, пожалуй, вернусь на стоянку Губителей. Дел ещё невпроворот. И твоя щека, Дагир, — он обернулся к отцу Яна, — давай зашью.
Седой кивнул, отпуская их обоих.
Они пошли туда, где остался Кайрат и прочие раненные.
— Спасибо, — сказал Дагир, когда они отошли достаточно, чтобы Седой не слышал их больше. — Я твой должник.
Март не ждал благодарности, но кивнул, принимая её.
Возможно, Дагир и впрямь любил эту женщину, Иву, раз её дети, Кайрат и Ян, значили для него больше прочих.
— Я не хочу идти завтра с Седым, — сказал Дагир, оглянувшись через плечо.
А вот этого Март ждал.
Дагир и так потерял слишком много людей и не хотел рисковать оставшимися. А Седой, как ни крути, взял на себя одно из самых опасных направлений атаки. Лишь перед Барном стояла задача сложнее.
— Пойдём со мной, если хочешь, — предложил Март. Теперь он был уверен, Дагиру можно доверять, даже несмотря на то, что произошло между ними ранее. В конце концов, Дагир стал его должником. А к кровному долгу, равно как и к кровной мести, звери относились как никто в Городе.
— Хочу сам убить ту тварь, что управляет уродами, — процедил Дагир, сцепив зубы так, что Март услышал скрип стираемой эмали.
Резко остановившись, Март развернулся к зверю.
— У тебя будет шанс посчитаться, — сказал он. — Запомни только одно. Моя дочь — это не Мать. Даже если она называет себя Матерью. Мать управляет её телом точно так же, как управляет телами всех остальных уродов…. Не смей её трогать, — тихо добавил он.
Ошеломлённый, Дагир лишь коротко кивнул.
Март помедлил, внимательнее вглядываясь в лицо зверя, затем вновь развернулся и молча зашагал дальше.
Ян, уже успевший соорудить навес над Кайратом и теперь занявшийся почти потухшим костром, вздрогнул, увидев отца.
Но, возможно, помня разговор в Башне, Дагир уже не смотрел на мальчишку с такой свирепой ненавистью и обещанием расправы. Теперь в его взгляде сквозила тоска и усталость.
Он мазнул по Яну беглым взглядом и тут же обратился к Кайрату, чья мертвенная бледность напоминала о том, насколько близко подкралась к парнишке костлявая.
Девушка, державшая впавшего в беспамятство Кайрата за руку, улыбнулась, увидев патриарха своего клана. Дагир мягко, отечески улыбнулся ей в ответ, но тут же нахмурил брови, оглядываясь.
Там, где разместили раненных, которыми занимался Тесак, ходила от одного к другому одинокая женская фигурка.
— Где остальные? — спросил он недовольно.
— Ушли спать. — Девушка пожала плечами.
— Суки, — бросил Дагир, сплюнув в костёр. Слюна зашипела, упав на раскалённые угли. — Ну, ничего, они у меня ещё попляшут….
Ян сжался невольно, хотя угроза относилась и не к нему.
Март покачал головой сокрушённо.
— Давай я подлатаю тебе щеку, — сказал он, раскрывая брошенную тут же сумку с инструментами.
Дагир отмахнулся было, но Март жёстко велел: «Сядь!», и тот послушно опустился прямо в подтаявший, сбитый в комковатую кашу снег.
— Не хватало ещё, чтобы завтра ты свалился с жаром от воспаления, — проворчал Март, осматривая рваную рану.
Работы тут тоже предстояло изрядно.
Вздохнув, он взялся за дело.

Глава 32

У них не было мгновенной связи, как у уродов, но зато у них были собаки зверей.
Конечно, основная масса собак находилась в отряде Седого. С ним пошли практически все кланы зверей, один лишь Дагир изъявил желание присоединиться к группе Марта. Потерявший бойцов, он не мог выставить много народу. Лишь группе Барна, чья атака должна была стать первой, Дагир дал с собой одного зверя и его пса. Пёс должен был служить связным, и как только завяжется бой — помчаться туда, где у спуска на «Геологическую» его будут ждать отряды Седого. Это станет для них сигналом атаки.
Седой, в свою очередь, как только оттянет на себя достаточно уродов, отпустит второго пса, Бурана, и тот помчится к Яну, своему хозяину, чтобы дать сигнал о начале атаки на «Ботаническую».
И потому вот уже час они сидели в тревожном ожидании, поглядывая на замаскированный в развалинах спуск к «Ботанической».
Урал и Ян были тут уже не раз, а вот Март, Тесак и Дагир — впервые.
Март внимательно рассматривал рукотворные руины.
Сдвиг стороной обходил и метро, и все постройки, связанные с подземными коммуникациями. А целые, не тронутые сдвигами здания выделялись в Городе как бельмо на глазу.
Теперь, когда Урал указал ему характерные приметы, Март и сам видел стены, разнесённые в крошево не наслоениями реальностей, а пудовыми кулаками танков.
Маленькое продолговатое здание стояло через дорогу от смятых сдвигами пяти- и девятиэтажных домов. Продавленная внутрь крыша. Пустые проёмы некогда остеклённых, но после выбитых дверей и окон. Из проёмов торчал в беспорядке сваленный строительный мусор. Именно на этот мусор, невесть как очутившийся внутри, и обратил внимание Ян в первую очередь.
В момент сдвигов здания в Город попадали как есть, целые и со всем своим содержимым, и лишь потом сдвиг сжимался, словно кулак, сдавливая стены, выбивая окна, прессуя всё, что только было внутри.
В лёгкой ажурной конструкции спуска в метро не было ни свай, торчавших из окон, ни бетонных плит, ни куч кирпичей. Всё это, как теперь ясно видел Март, натащили внутрь из близлежащих развалин, чтобы искусственно изуродованный спуск в подземелья органично сливался с пейзажем вокруг.
И да, зелёная стилизованная буква «М», валявшаяся в груде строительного мусора, выглядела точно так же, как те, что Март видел внизу, на «Чкаловской» станции.
Всего в нескольких метрах от первого виднелся второй, такой же, так же старательно замаскированный под развалины павильончик, а ещё дальше, за пересечением двух дорог — третий.
Дагир в который раз обеспокоенно приподнялся, выглянув из-за груды кирпичей, оставшихся от полурассыпавшейся пятиэтажки.
Мысль о том, что им придётся спускаться вниз, нервировала его, хотя он и пытался не показывать виду.
Звери не любили закрытых пространств. Они верили, будто деревья намного безопаснее домов, и одичавшие городские парки сумеют защитить их от сдвигов. Но Март, как никто другой знал, насколько коварен лес… Если кто и хранил зверей от сдвигов, так это их псы, заранее чуявшие приближение аномалии и уводившие хозяев в безопасные зоны Города.
— Сиди уже, не мельтеши, — одёрнул Дагира Тесак, когда тот в очередной раз потянулся взглянуть на спуск в подземелья.
Тесак тоже заметно нервничал.
Барн и Урал так и не рискнули подойти и осмотреть вход в метро поближе. Никто из них не знал, удастся ли им спуститься, или же это просто наглухо заваленный мусором тупик.
Впрочем, именно то, как старательно был замаскирован этот вход, и внушало надежду на успех.
Ян вдруг тоже приподнялся, но вглядывался он в снежную долину раскинувшейся по правую руку улицы. Март проследил его взгляд и тоже увидел мчащегося к ним пса.
Белый Буран сливался со снегом, бежал, придерживаясь развалин и не выходя на открытые пространства. Двигался осторожно, то замирая вдруг, то преодолевая препятствия парой стремительных прыжков. Если б они не ждали так напряжённо его появления, то могли бы и не заметить. Собаки зверей умели оставаться невероятно скрытными.
Март почувствовал вдруг, как внезапно вспотели ладони. Вытер их о штанины.
Ожидание кончилось.
Барн и все способные держать оружие Губители уже спустились по вентиляционной шахте и сейчас бьются с уродами у тяжёлой гермодвери. Седой — повёл всю стаю зверей через открытые входы на «Геологическую», и раз Буран тут — схватка там тоже в полном разгаре.
Пришла пора действовать им.
Март молча поднялся и скользнул к разбитой стекляшке. Дагир приотстал лишь на полшага.
Порядок действий они проговорили ещё накануне, у постели забывшегося тяжёлым сном Кайрата, пока Март латал порванную щёку Дагира.
Каждый без слов знал, что ему делать.
Ветер, дувший с широкого, открытого пространства перекрестка и раскинувшегося за ним пустыря, остудил горячий лоб. Март ужом скользнул в выбитый оконный проём. Замер, внимательно оглядывая широкую лестницу, заваленную арматурой, бетонными плитами, деревянными щитами, пластиком и битым кирпичом.
Завал выглядел непролазным.
Но белый пёс, вдруг прыгнувший в окно следом, попробовал ноздрями стылый, застоявшийся воздух и, осторожно перебирая лапами, прошёлся по куче битого кирпича, поднырнул под бетонную балку и, виляя пушистым хвостом, канул в чёрной дыре едва заметного хода.
Чуть высунувшись наружу, Март махнул рукой Уралу, Тесаку и Яну. Бросил взгляд на второй павильончик. Дагира нигде не было видно. Если бы Дагир нашёл другой спуск, он должен был дать знак остальным.
Март ждал, напряжённо вглядываясь в битые окна стекляшки напротив.
Дагир вынырнул из проёма ровно в тот момент, когда Урал, Тесак и Ян, пригибаясь к самой земле, перебежали открытое пространство, а Март решился уж было идти искать зверя.
В ответ на вопросительный взгляд Марта Дагир лишь покачал головой.
Март махнул рукой, подзывая, и вновь нырнул обратно, в полутьму заваленной мусором лестницы.
Ян увидел уже дыру, в которой скрылся его пёс. Мальчишка и впрямь отличался наблюдательностью.
Он проворно проскользнул вслед за собакой.
Март почувствовал лёгкий укол тревоги, но тут же успокоил себя мыслью о том, что боевая собака зверей не полезла бы туда, где могла бы таиться опасность.
Урал неловко поскользнулся на кирпичной крошке, выругался сквозь зубы.
Март невольно поморщился.
Для его слуха всё это казалось оглушающе громким.
Но из самой дыры, в которой канули Ян и его пёс, доносился лишь цокот собачьих когтей по каменному полу, да несколько учащённое дыхание Яна.
Урал протиснулся, наконец, в слишком узкий для него лаз. Щуплый Тесак без труда просочился следом. Март дождался Дагира и пропустил его вперёд.
Зверь, несмотря на то что в отличие от Губителей не любил лазить по развалинам и был немного крупнее Урала, двигался практически бесшумно.
Март скользнул в дыру последним.
Почувствовал, как давит на плечи узкий лаз, изогнулся, пропихивая себя дальше. Прикрыл веки, когда откуда-то сверху посыпался на голову песок и мелкая кирпичная крошка. Его стеклянные глаза боялись царапин. Всё так же, с закрытыми глазами прополз ещё немного вперёд и очутился, наконец, на открытом месте. Почувствовал, как его подхватили под локоть, помогая подняться на ноги. Узнал хватку Урала. Наклонил голову, стряхнул с волос насыпавшийся песок и лишь тогда открыл глаза.
Стены здесь источали всё тот же бледный свет, что и в любом другом подземелье уродов, и точно так же стеклянно поблёскивали, будто покрытые тонкой корочкой льда.
Март невольно напрягся, но обострённые органы чувств молчали. Подземелье выглядело пугающе безопасным. А главное — пёс Яна беззаботно крутился у ног мальчишки, цокая по полу когтями и виляя пушистым хвостом.
Глядя на собаку, все немного расслабились. Даже Дагир, не снимавший ладони с ножа у пояса, оглядывался с любопытством.
Заваленная мусором лестница, которую они миновали только что, выходила в просторный вестибюль, где, за рядом турникетов виднелась вторая лестница, ведущая ниже. Стояла полураспахнутая дверь в служебные помещения. Двигаясь предельно осторожно, Март подошёл, заглянув внутрь, но никого не увидел. Дальше, за другими дверьми, ведущие в другие помещения, мог кто-то быть, но ход оставался слишком узким, и Март не стал приоткрывать его шире, боясь скрипа петель.
Урал и Дагир шли уже ко второй лестнице, придерживаясь гладких светящихся стен. Ян сидел у лаза наверх, обняв пса за шею, и напряжённо следил за отцом и Уралом. Тесак стоял рядом, поблёскивая стёклами лётных очков.
Урал первым увидел, что творится у второй лестницы. Замер на секунду, затем дал знак. Двигаясь всё так же осторожно, Март пошёл к нему.
Внизу было пусто.
С противоположного края широкой лестницы, рассчитанной, очевидно, на большой людской поток, на них с тем же недоумением смотрел Дагир.
Март ждал чего угодно, но только не этого. И обманутые ожидания его не радовали. Подобной неопределённости он предпочёл бы старую добрую драку.
Урал и Дагир, оба разделяли его чувства.
Им всем не нравилось, что так тщательно замаскированный ход в подземелья уродов на самом деле никем не охранялся.
Подошли Ян с Тесаком. Ян придерживал пса за ошейник. Тот явно хотел уже ринуться вниз. Кажется, он, наконец, что-то почуял там.
Дав знак Тесаку и Яну оставаться на месте, Март кивнул Дагиру и Уралу, и они принялись медленно спускаться к станции, которую видно уже было с верхних ступеней.
Станция, вопреки ожиданиям, оказалась совсем неглубокой.
Тут даже не было эскалаторов, замурованные выходы к которым они видели на «Чкаловской». Всего навсего два лестничных пролёта, спускавшихся на десяток метров под землю.
Март почувствовал невольное разочарование. Понял, что где-то в глубине души надеялся найти тут Мать.
Однако уже на следующем шаге он замер, вскинув предостерегающе руку.
Его спутники тоже услышали это.
Пёс, припавший к самому полу и пытавшийся заглянуть на станцию с верхней ступени лестницы, беззвучно зарычал, вздёрнув верхнюю губу и обнажив клыки.
Кто-то прошёл по мраморному полу в дальнем конце станции.
Они ждали, но шаги замерли и больше не повторялись.
Вновь подняв руку, Март медленно двинулся дальше.
Отсюда, с середины пролёта, станция «Ботаническая» была видна уже вся.
«Улей», — шепнул Урал одними губами, но Март услышал даже это.
«Улей», — повторил он про себя. Он понял теперь, почему Игорь, первый, кто побывал в подземельях уродов и сумел живым вернуться на поверхность, называл их катакомбы ульем. Наверняка он побывал именно тут, на станции «Ботанической».
Платформа, вымощенная светлым камнем, тянулась далеко вперёд, огороженная с обеих сторон рядами зеркальных колонн. Украшенные узором в виде сот, они поддерживали потолок, где соты становились крупнее и переливались цветами от молочно-белого по центру до медового — по краям. Март не сразу сообразил, что это — плафоны ламп, выполненные в такой причудливой форме.
Лампы не горели, но тонкий зеленовато светящийся слой, покрывавший все поверхности подземелья, лишь усиливал впечатление нечеловеческой, насекомой природы станции.
На этой станции, в отличие от станции «Чкаловской», по краям платформы не стояли составы, и на стенах с обеих сторон была видна надпись «Ботаническая», оформленная так же, в виде сот.
Дальний конец помещения терялся в сгущающемся сумраке, но для Марта света было достаточно, чтобы разглядеть, что же творится там, откуда только что слышался торопливый перестук подошв по каменному полу.
Опрокинутый на спину, буквально распятый меж четырьмя зеркальными столбами, на полу лежал полуобнажённый Лек. Практически в том же виде, в каком они оставили его в сбойке. В распахнутой на груди, с разорванными рукавами рубахе. С пульсирующим амулетом Схарма у сердца.
Марту показалось, что чёрных, змеящихся жил, протянувшихся от ярко-красного камня, стало ещё больше. …и те разрезы, которые Тесак успел зашить, были снова открыты.
Над головой Лека, посверкивая искусственным, светящимся ядовитой зеленью глазом, стоял танк. Тот самый танк, работу над которым Лек вёл вплоть до самой эвакуации с Комбината. Тот самый танк, который следил за тем, как его создателя режут в сбойке. Гороподобная туша отражалась в зеркальных колоннах. Яркий свет искусственного глаза — зайчиком плясал по платформе. Стоял безучастно, не пытаясь освободить своего хозяина, хотя обязан был сделать это, повинуясь Слову управления.
В ногах у Лека, чуть наискось, у одной из четырёх колонн, к которым он был привязан, на деревянной лавочке, полумесяцем огибавшей колонну, сидела Кира. Дула губы точно так, как делала это в детстве, когда бывала обижена.
Март невольно тряхнул головой.
— Ты начинаешь меня утомлять, — сказала вдруг Кира, явно обращаясь к Леку.
Тот приподнял голову с пола. Он снова выглядел до крайности измождённым. Март понял, что Кира… Мать снова лишила его энергии, и Глаз Схарма высасывал из носителя последние силы. Но расставаться с телом, на котором паразитировал, всё-таки не желал.
— Я бы отдал тебе… всё… что угодно… лишь бы прекратить эти мучения… — Лек говорил, задыхаясь, делая долгие паузы между словами. Его кожа была покрыта мелкими бисеринками пота. Вьющиеся светлые волосы — слиплись и потемнели. — Но это зависит… не от меня.
Мать отвернулась, недослушав. Пустым, отсутствующим взглядом урода обвела колонны, уставилась в потолок, как будто скучая. Вздохнула устало.
— Тогда продолжим… Режь. — Последнее прозвучало как приказ.
— Я не могу больше, — устало ответили ей, и Март с изумлением узнал голос Игоря.
В следующий момент Губитель-ренегат, предавший некогда Скала и переметнувшийся на службу к Леку, и сам показался из-за колонны.
Выглядел он немногим лучше Лека.
С руками, заляпанными кровью по локоть, с кровавым разводом на щеке, он держал нож. Лоб его так же покрывала испарина. Он попытался отереть его рукавом и добавил ещё один кровавый развод на лоб.
— Это невозможно, — продолжил он, и его голос стал чуть менее бесцветным. В нём внезапно прорезалась едва сдерживаемая злость. — Эта дрянь не просто не режется. — Теперь в голосе звучала не только злость, но и истерика. Игорь был на пределе. — Я делаю надрез, а она делится надвое!
Взгляд Матери, скучающе разглядывавшей соты на потолке, остановился.
Она посмотрела прямо на Игоря.
Тот запнулся, но всё-таки нашёл в себе силы продолжить:
— Поговори с ним. Он должен тебя послушать.
Протяжно вздохнув, Мать соскользнула со скамейки на пол. Двигаясь плавно, словно кошка, одним медленным, текучим движением переместилась к ногам Лека, провела ладонью по голени, поднялась к бедру, словно лаская. Март услышал вдруг тихий металлический скрежет и понял, что сам он сжал руку в кулак, выпустив стальные пластины шипов.
Рука Матери тем временем скользнула ещё выше, прошлась по паху, провела по животу, заставив Лека невольно напрячься, и, наконец, опустилась на камень, пульсирующий в центре груди.
Она прикрыла глаза, отчего стала вдруг похожа на настоящего человека, до боли напомнив Марту мать Киры. Прильнула к амулету щекой точно так, как это делал ребёнок, в подвале Лека.
Вспомнив, что стало с тем ребёнком в итоге, Март невольно качнулся вперёд. Стоило труда удержаться, не ринуться туда, не оттащить тело Киры подальше от этой чёрной пиявки, пожиравшей Лека изнутри и способной пожрать не только его одного.
Однако, Мать, очевидно, была намного сильнее тех, кого она отдала на заклание, послав к Леку подпитывать амулет Схарма… Или просто не желала делиться своими жизненными силами за так.
С минуту она лежала, словно утомлённая любовница, обхватив плечи Лека, прижавшись щекой к его груди. А когда подняла, наконец, голову, то, требовательно протянув руку, скомандовала:
— Нож!
Игорь послушно вложил оружие в раскрытую ладонь.
Размахнувшись, Мать вонзила острие в грудь Лека, принявшись выковыривать камень.
Лек заорал.

Глава 33

Крик прервался на самой высокой ноте вместе с выстрелом. Голова Лека дёрнулась, сотрясаемое конвульсиями тело затихло. Мать замерла на мгновенье, поражённая, а потом под сводами станции разнёсся и покатился, замолкая в туннелях, её истеричный визг.
Март стоял, забыв опустить пистолет, и смотрел, как тварь в теле Киры, отскочив от Лека и шлёпнувшись на задницу, сучит по полу ногами и колотит руками, словно трёхлетний ребёнок, у которого отняли игрушку.
Зато танк вышел из своего каменного оцепенения, подняв взгляд от тела Лека и посмотрев прямо на Марта, вставшего на лестнице во весь рост и даже спустившегося на пару ступеней ради выстрела.
Взгляд целого глаза не выражал абсолютно ничего, зато второй, искусственный, светился недобро.
Март вновь нажал на курок, целя в эту ядовитую зелень.
Как и следовало ожидать, патрон перекосило в стволе, и Март отбросил ставшую бесполезной железяку. Потянул из-за пояса нож. Порадовался невольно тому, что его спутники не спешили обнаружить себя, а значит, стоило отвлечь танка боем. Пока что он был единственным достойным противником тут. Март гадал, где все остальные уроды: танки, гарпии, ищейки и копатели — обычно увивавшиеся вокруг Матери, стерегущие каждый её шаг. Впрочем, сейчас их отсутствие играло ему на руку. Схватки со всей сворой он бы не вынес, даже учитывая поддержку Урала и прочих.
Неповоротливый танк приближался, не спеша. Март вынул нож, перехватив его на обратный хват. Чуть согнул колени, готовясь к атаке неповоротливой туши. Скорость и подвижность — это было всё, что он мог противопоставить танку.
Танк двигался по прямой, явно намереваясь атаковать в лоб. Точно так, как нападали мёртвые, лишённые зачатков разума леканы, или уроды, не ценящие собственную жизнь. Март не мог бы ручаться, чего в этом создании было теперь больше: лекана или урода.
Кулак танка устремился в голову, словно пудовый молот. Март легко уклонился, чиркнув ножом по внутренней части предплечья. Танк даже не заметил: на толстой шкуре осталась лёгкая царапина, — поймал ускользнувшего было Марта за куртку и швырнул об колонну.
Воздух моментально выбило из лёгких. Март осел на пол, но тут же вскочил, лишь едва пошатнувшись. Сдвинулся в сторону, проведя ряд обманных выпадов, надеясь рассеять внимание противника. Танк замахнулся другой рукой, что едва не стало неожиданностью. Март еле успел поднырнуть под кулак, почувствовал, как ветерок пригладил волосы на макушке, попытался нанести удар под колено, но нож опять скользнул по коже, не оставив раны.
Зато сзади, на загривок огромной туши вспрыгнул вдруг, словно призрак, Буран. Зубы собаки сомкнулись на холке урода. И лишь тогда свирепый белый зверь зарычал чуть слышно.
Взревев, разъярённый танк двинул бедром, и удар пришёлся Марту под дых, заставив опрокинуться на пол. Он откатился за колонну как раз вовремя, чтоб уберечь голову от стремительно опускавшейся ступни танка. Слишком свежо ещё было воспоминание о том, как этот танк давил головы раненных на руинах рухнувшего Комбината.
И тут же сверху посыпался на спину град металлических осколков. Зеркальное покрытие колонны вдребезги разлетелось под мощным ударом танка.
Крутясь волчком по полу станции, пытаясь уйти от надвигающейся туши, Март краем глаза успел увидеть, как отлетел в другую сторону сметённый ручищею танка пёс, а потом Март и сам упал с края платформы на рельсы. Тут же вскочил.
Танк спрыгнул следом. Для его туши тут было слишком тесно. Размашистые движения урода сразу же стали скованными. Март сделал ложный выпад, надеясь спровоцировать танка, и трюк удался.
Когда урод поднял руку для очередного замаха пудовым кулаком, Март нырнул под мышку, вонзив нож туда, где кожа была тоньше, обеспечивая подвижность конечности, где не было плотного переплетения мышц.
Ошеломлённый внезапной атакой, танк покачнулся. Буран, показавшись из-за края платформы, вновь запрыгнул на спину урода, заставив того рухнуть на одно колено, и этого хватило, чтобы, выдернув нож из-под мышки, тут же всадить его в оставшийся целым глаз.
Март тут же отпрыгнул, оставив нож в глазнице. Зная, даже бессмертный лекан не сможет восстановиться, когда мозг повреждён, а лезвие мешает регенерации тканей.
Ещё секунду танк стоял на одном колене, глядя на Марта ядовито-зелёным кристаллом из второй глазницы. Вцепившийся в холку пёс мотнул головой, разрывая плотный узел мышц, и ярко горевший огонь притух, наконец, когда всем своим весом танк рухнул на рельсы.
Пёс присел на задние лапы, но тут же выпрямился. Обнюхал поверженного урода и, посмотрев на Марта, обнажил вдруг клыки, зарычав, как будто заявляя право на добычу.
Март поднял ладони, защищаясь.
— Впечатляет, — донёсся сверху, с платформы голос Матери. Она, очевидно, уже успела справиться с внезапной истерикой. — Вылезай сюда, папочка, — продолжила она, и в её голосе Март расслышал явную издёвку. — Ты вернулся как раз вовремя. Поможешь мне достать этот проклятый амулет…
Март легко запрыгнул на платформу, использовав контактный рельс как ступеньку.
— Обойдёшься, — ответил он, отряхивая ладони и поводя плечами. После удара о колонну болела каждая кость в теле.
— Я бы могла пригрозить тебе собственной смертью… — Мать стояла там же, у распростёртого на полу тела Лека. Весь бой она, очевидно, наблюдала глазами танка. Март невольно передёрнул плечами, представив, каково это, смотреть глазами умирающего. Игорь стоял на коленях рядом с тем, кого предал и обрёк на невероятные мучения. — Но, кажется, такие угрозы на тебя уже не действуют. Да и у меня ещё есть планы на это тело, — она улыбнулась, проведя ладонями по плавным изгибам бёдер. Марта вновь передёрнуло. — Но твоя новая зверушка, — продолжила она, улыбаясь и глядя своим пустым, безразличным взглядом урода, — она тебе всё ещё дорога?
Холодея, Март обернулся.
Ян, приказавший собаке защитить Марта: а Март готов был ручаться, пёс не стронулся б с места без приказа хозяина — Ян стоял на ступенях лестницы, из-за плеча его выглядывала гарпия. Её длинный, остро заточенный коготь касался шеи парнишки. Увидев, что Март смотрит, она демонстративно вдавила край когтя в горло.
Из длинного тонкого пореза моментально заструилась кровь.
Дагир и Урал застыли по обе стороны лестницы там, где он оставил их. Оба не спускали глаз с урода.
Март поймал взгляд сначала одного, потом второго. Покачал головой, запрещая предпринимать что бы то ни было. Тварь могла убить парнишку в любой момент.
Пёс, почуявший неладное и оставивший танка лежать на путях, тоже вспрыгнул на платформу и теперь тихонько рычал, скаля белые зубы, но не смея, впрочем, атаковать. Он, очевидно, тоже понимал, какая опасность грозит его хозяину.
Ян стоял напряжённо, но Март осознал вдруг, что не видит в нём того безотчётного ужаса, с каким парнишка смотрел на Мать прежде. Вспомнилось невольно, как тогда, в самый первый день, у Башни Тесака, Ян прямо пообещал убить его однажды… Слабый и безоружный, не побоялся бросить вызов лекану… Зато теперь боялся сам Март. И потому он не посмел улыбнуться Яну, чтобы как-то его подбодрить. Март знал, хоть он и стоит спиной к Матери, та видит его глазами гарпии. Матери тут же станет известно всё, что он сделает. А Март не представлял уже, как мыслит эта взбесившаяся тварь, ещё минуту назад бившаяся в истерике. Он не хотел рисковать жизнью мальчишки.
— Сколько дней ты ковыряла его? — спросил Март, не оборачиваясь. Он боялся упускать Яна из виду. Но говорить с гарпией было странно, и он перевёл взгляд на зеркальную колонну, вторую в ряду, не разбитую танком, чтобы видеть тело Киры хотя бы в отражении.
То, что он увидел, повергло его в шок.
Он с трудом заставил себя говорить дальше, надеясь, что голос его не дрогнет, и одновременно прикидывая, как встать так, чтобы и Мать не заметила часом, что творится прямо у неё за спиной. Прикинув расстояние, то, что гарпия стояла на лестнице достаточно высоко, и угол отражения в зеркальных колоннах, Март рассчитал, что Матери никак не увидеть происходящее глазами гарпии.
А вот если она сосредоточится на теле Киры и посмотрит в одну из зеркальных колонн рядом с ней… Март понял, что ему надо двигаться. Отвлекать внимание Матери, чтобы та решила, будто он готовит атаку. Тянуть время, чтобы дать Игорю возможность закончить то, что он начал.
Бывший Губитель, бывший верный слуга Лека, а теперь, вероятно, и бывший приспешник Матери, рухнувший на колени рядом с Леком, сперва лишь растерянно поводил руками, явно не веря, что человек, которого он истязал столько времени, буквально резал заживо, теперь мёртв.
Сначала трогал его за одежду. Коснулся несмело головы, под которой растеклась чёрная лужа крови, смешавшись с застывшею уже кровью, вытекшей ранее из развороченной груди.
Наконец, он потянулся к всё ещё пульсировавшему камню.
И как только руки предателя коснулись его, камень вспыхнул вдруг ярче, и чёрные метастазы, протянувшиеся от него, словно щупальца, пронзившие плоть Лека, буквально сросшиеся с ней, вдруг забугрились, втягиваясь обратно.
Именно это увидел Март в отражении зеркальной колонны.
И теперь он медленно шёл вперёд, к Яну и гарпии, заговаривая Матери зубы.
— Три? — Он и сам уже затруднялся сказать, сколько времени прошло с момента неудачной операции в сбойке. Дни, наполненные событиями, слились в одну сплошную полосу. — Три дня ты пыталась извлечь амулет? Я слышал, Лек сказал тебе, не от него зависит, отдавать или не отдавать тебе камень… — Март помедлил секунду, боясь вызвать очередной приступ ярости. Но особого выбора у него не было. — Очевидно, Схарм не хочет даваться тебе в руки.
— Мне плевать, чего он там хочет! — Она всё-таки не сдержалась, в сердцах топнув ножкой. Повадки маленького капризного ребёнка странно мешались в ней с замашками распутной девки.
— Мы с Тесаком пытались уже извлечь амулет, — продолжил Март спокойным, ровным тоном. Так, как и следовало бы разговаривать с истеричным ребёнком. — А если Кира действительно где-то там, с тобой, ты знаешь и то, что Тесак — лучший мясник Города. ….возможно, лучший мясник из всех, когда-либо появлявшихся на свет. Если даже он не смог ничего сделать, то что могу я?
Игорь, всё так же не снимавший ладонь с амулета, стоял на коленях, явно сам не веря в происходящее, но чёрные жилы, опутывавшие тело Лека успели втянуться в камень почти полностью всего за какую-то пару минут.
Глядя на это, Март понимал: никто не смог бы извлечь камень, пока Схарм сам не захотел бы этого.
Оставалось гадать, что сделает Игорь по указке нового своего хозяина. А то, что Схарм нашёл себе в предателе нового слугу, Март даже не сомневался. Март очень надеялся, что раз Схарм с таким упорством противился попыткам Матери извлечь амулет из тела Лека, то и сейчас он предпочтёт оказаться подальше от её жадных рук.
Март понятия не имел, что могла бы сотворить Мать, заполучи она Глаз Схарма. И выяснять это решительно не хотелось.
— У вас не было ни времени, ни инструментов, — возразила Мать, проявив для разнообразия толику рассудительности. — Стой! — И тут же снова сорвалась, вновь топнула ножкой. — Ни шагу дальше, или мальчишка умрёт!
Дагир невольно качнулся к сыну, но гарпия предостерегающе зашипела и вновь плотнее прижала коготь к шее парнишки.
Март послушно замер на месте.
Пёс за его спиной зарычал громче.
Март не без труда заставил себя отвести взгляд от колонны, не смотреть на то, что делает Игорь. Если Мать, глядя глазами гарпии, поймёт, что он наблюдает за чем-то у неё за спиной, она тут же заполучит амулет в свои руки, и никто из них уже не будет ей нужен. Они тут же умрут. Все.
Он хотел сказать, что Тесака нет с ними, но боялся, что, если Мать поймает его на лжи, она разозлится еще сильнее. Он не видел Кира с того места, где стоял, и понятия не имел, то ли он остался выше в вестибюле у билетных касс и турникетов, то ли успел спрятаться, и гарпия, а значит и Мать, его не видела.
— Мы с Тесаком попробуем ещё раз, — осторожно ответил он. — Если ты отпустишь мальчика.
— Обойдёшься, — поддразнила она, ответив его же словами. — У меня есть планы и на этого мальчика. — В последнем слове прозвучала насмешка. — Но если вы попробуете, он будет жить, обещаю…. А если у вас получится, ты станешь дедушкой, папочка. — И она расхохоталась.
Звонкий смех мячиком прокатился под сводами станции и затих где-то в туннелях.
Март не сдержался. Ладонь сама собою сжалась в кулак, ощетинившись стальными пластинами, превратившись в смертоносное оружие. Взгляд метнулся к зеркальной колонне.
Игорь исчез, как будто его и не было.
А вместе с ним исчез и Глаз Схарма.
Ничто уже не пульсировало на месте чёрной развороченной дыры в груди Лека.
Время пришло.
— Хорошо, — ответил Март, не сводя глаз с гарпии, зная, что у него будет всего какая-то доля секунды. Он подошёл уже достаточно близко. Нужно было лишь улучить момент. — Вот только, кажется, ты опоздала. Камня нет.
И он ринулся к когтистой твари, как только увидел в отражении, как Мать развернулась к Леку, застыла, парализованная увиденным.
Март надеялся, смятение будет достаточно сильным, чтобы контроль над гарпией ослаб хотя б на секунду.
Они с Дагиром успели одновременно.
Ударом кулака Март смял переносицу гарпии. Стальные шипы, ощетинившиеся над костяшками пальцев — ослепили тварь. А Дагир дернул за локть твари, повиснув на нём всем своим весом.
После секундного замешательства Урал схватил вторую руку раньше, чем ослеплённая тварь успела сориентироваться и полоснуть кого-то когтями. Ян отскочил, но даже вдвоём Губитель и Зверь с трудом повалили тварь на ступени. Март прыгнул, придавив грудь коленом, и в пару ударов довершил начатое, размозжив голову гарпии.
— Никто… не смеет… угрожать моим детям, — с натугой сказал Дагир, поднимаясь на ноги. Руки у него заметно дрожали. Едва ли от страха. Скорее от ярости.
Март вспомнил, что меньше суток назад гарпии едва не убили брата Яна и отправили на встречу с Губителем почти десяток бойцов клана.
— Вот ты и посчитался, — Март хлопнул Дагира по плечу. — Ты как? — Он обернулся к Яну.
Но тот лишь коротко кивнул.
Взгляд его был прикован к отцу.
Даже на пса, подбежавшего, подставившего голову под ладонь, яростно крутившего хвостом, будто извинявшегося за то, что оставил хозяина в опасности, он не посмотрел.
Март усмехнулся криво. Возможно, парнишка всё же вернётся в родную стаю.
Ощутил внезапную горечь во рту.
Обернулся и не увидел на платформе никого. Лишь распростёртое меж колонн тело Лека.
Мать скрылась в одном из туннелей, пустившись в погоню за вором, унёсшим её новую игрушку.
В который уже раз Март задался вопросом, где остальные уроды. Гарпия, очевидно, была тут одна. Впрочем, учитывая мгновенную мысленную связь, объединявшую Мать со всеми её порождениями, они могли появиться тут в любую минуту и в любом количестве. Медлить не стоило.
— Тесак! — позвал Март, надеясь, что мясника не утащил в какую-нибудь нору копатель или не раздавил нечаянно танк.
Но тот появился на верхней ступени лестницы целый и невредимый.
— Надо осмотреть Лека, — сказал Март с некоторым облегчением.
Развернувшись, он пошёл по платформе туда, где в луже крови лежал полуобнажённый Мастер Слова.
Тесак скоро нагнал его, и к телу они подошли вместе.
Тесак недовольно поморщился, глядя на чёрную развороченную дыру в груди. Прошептал: «Какое варварство». Ему явно не понравилось то, как небрежно вскрыли швы, которые он успел-таки наложить в сбойке.
— Как это получилось? — спросил он, опускаясь на колени рядом с Леком. — Как он смог достать амулет?
— Ты не поверишь, — ответил Март. Он и сам с трудом верил тому, что видел.
— Ты не поверишь, — эхом прошептал Тесак и суетливо нырнул в переброшенную через плечо медицинскую сумку. — Лек жив!

Глава 34

Прежде чем оставить своего преданного слугу, прослужившего верой и правдой Губитель знает, сколько лет, Схарм даровал ему жизнь — возможно, самое ценное, что он мог дать после свободы. Завершив первичный осмотр, Тесак с уверенностью заявил, что Лек просто не мог бы выжить после выстрела Марта. Но он выжил. А входное и выходное отверстия в черепе выглядели не просто затянувшимися и поджившими. Под тонкой розовой кожицей прощупывались невредимые кости.
Март живо вспомнил, как одним прикосновением ладони Лек затянул рану на его вскрытом горле. Невольно тронул прятавшийся под воротником свитера шрам.
— Не знаю, что там творится у него в черепушке, и не застряла ли в мозгу пара осколков, — проворчал Тесак, осторожно поворачивая голову уже освобождённого от пут и странно обмякшего на каменном полу Лека, — но, очевидно, теперь дыра в груди — самая большая его проблема.
Чёрная воронка на месте пропавшего амулета выглядела действительно огромной.
Но, несмотря на многочисленные порезы вокруг, оставшиеся после попыток Игоря извлечь амулет и исступлённой ярости Матери, почерневшая рана не кровила больше.
Тесак смотрел на всё это, соображая, как ему подступиться и закрыть зияющее отверстие на теле Лека. А пока он думал, его руки сами готовили всё необходимое для операции.
Понимая, что Тесак не справится без ассистента, Март всё же оставил его на минуту. Были и другие дела, требовавшие немедленных действий.
Урал бесцельно бродил по платформе, с любопытством разглядывая зеркальные колонны и причудливый потолок, украшенный плафонами в виде сот.
Дагир распахнул тёплую меховую парку — как и всегда в подземельях уродов тут было тепло, даже жарко. Ян вновь старался держаться подальше от отца, хотя в его поведении уже не чувствовалось прежней демонстративности. Пёс теперь не отходил от мальчика ни на шаг, семенил рядом, преданно заглядывая в глаза, а Ян уверенно шагал к Марту.
— Давай я осмотрюсь тут, — сказал он, подойдя ближе, скользнув по Леку любопытствующим взглядом.
Март думал послать на разведку Урала.
Но едва Ян предложил это, понял, что парнишка прав. Он был уже в метро. Провёл тут гораздо больше времени, чем хотелось бы ему самому, и ещё на поверхности успел продемонстрировать свою наблюдательность. Только Ян мог бы понять, есть ли что-то необычное в этой станции, и на что стоило бы обратить внимание.
И, несмотря на нестерпимое желание оставить мальчишку рядом, чтобы не подвергать его опасности снова, Март кивнул.
— Возьми с собой Урала, — добавил он.
— Я пойду, — внезапно вмешался Дагир.
Март вопросительно посмотрел на Яна.
Тот неловко пожал плечами, соглашаясь.
— Хорошо, — ответил Март. — Не заходите далеко. Проверьте лишь основные помещения станции…. Возможно, тут прячутся и другие уроды.
Впрочем, Март был уверен, что больше уродов тут нет, и это пугало его сильнее всего. Он не понимал, где уроды, почему Игорь был тут один, и главное, прочему Лек и Мать были тут.
— Урал! — обернулся он к праздношатающемуся Губителю. — Тогда ты последи за тоннелями. Только не ходи в них. Там могут быть сбойки и боковые ответвления, прорытые копателями. Легко заблудиться.
Март и тут немного лукавил. Он не хотел, чтобы отряд разделялся. Их и так было мало, а Мать, следовательно — и все уроды, сколько бы их ни было в подземельях метро — знали теперь, где они находятся.
Март готов был поспорить, Мать призвала всех до единого своих детишек, едва поняла, что Игорь украл амулет. Если, конечно, не сделала этого ещё раньше, как только обнаружила их присутствие в своих владениях.
Орды смертоносных тварей могли появиться на станции в любой момент. И лучше бы было не сталкиваться с ними, даже если главная их цель — Игорь.
— Я и не собирался, — ответил Урал, ухмыльнувшись криво, но перестал разевать рот, пялясь на колонны, стены и потолок. Пошёл к краю платформы и выглянул в туннель, посмотрев сначала в одну, потом в другую сторону. Увидел рельсы, уходящие вглубь и теряющиеся где-то в призрачном сумраке. Спросил: — Это что, тут и дрезины могут ходить?
— Угу, — ответил Март, возвращаясь к Тесаку.
Конечно же, несмотря на то, что в Депо на путях стояло множество поездов и составов, жители Города нечасто видели рабочий поезд. Слишком сложный механизм, он был скорее диковинкой. На Комбинате на каждое отправление поезда в Спасённый город приходили поглазеть толпы народу. А вот дрезинами пользовались постоянно. Железнодорожные пути оставались одной из немногих стабильных зон, избегавших воздействия сдвигов.
— Ну как? — спросил Март, опускаясь на колени рядом с Тесаком.
— Справлюсь и сам, — ответил тот, уже принявшийся прочищать раны перед тем, как начать накладывать швы. — Но в четыре руки дело пойдёт веселей.
Март кивнул и присоединился к работе, краем глаза заметив, как ушли с платформы, скрывшись за дверью служебного помещения, Ян и Дагир. Как Урал принялся патрулировать тоннели, переходя с одного края платформы на другой и внимательно вглядываясь в мерцающие зеленым круглые своды.
Как и ожидал Март, уже через каких-то десять-пятнадцать минут в одном из туннелей раздались невнятные пока звуки. Март застыл, вслушиваясь. Тесак, не прекращая работы, бросил косой взгляд. Урал, осторожно выглядывавший с платформы, тоже замер вдруг, весь напрягшись, и тут же тихонько отошёл от края. Стараясь двигаться бесшумно, перебежал за колонну и, обернувшись к Марту, прошептал одними губами: «Там какие-то люди».
Март отметил для себя это «люди».
Не уроды.
Даже в неверном свете, источаемом стенами метро, уродов невозможно было перепутать с обыкновенными людьми. Слишком гротескно те выглядели, слишком странно, по-животному стремительно и хищно, двигались.
Предстояло выяснить, что это за люди.
Оставив сосредоточенно работавшего Тесака: тот уже начал зашивать раны, двигаясь от мелких порезов к зияющей дыре на груди — Март так же осторожно, как и Урал до него, сместился к краю платформы, но не стал выглядывать, боясь быть обнаруженным. Обернулся и пристальней всмотрелся в большое квадратное зеркало, Губитель знает, с какими целями, висевшее там, где платформа заканчивалась и начинался туннель.
— Барн, — выдохнул он изумлённо через минуту. — Барн! — позвал негромко, уже не таясь, зная, что чуткое ухо лекана услышит даже тихо сказанное слово.
Звук движения: тихие шаги, шорох одежды, едва уловимый лязг оружия — всё замерло на мгновение, а потом Март чётко различил прекрасно знакомую походку. Барн пошёл навстречу, уже не таясь, и все, кого он привёл с собой, последовали за ним.
— Март! — Барн поприветствовал его так же негромко, когда Март вышел из-за колонны к краю платформы, спрыгнул вниз, на рельсы, спеша увидеть, кто ещё пришёл к ним на подмогу.
Почувствовал, как наконец-то уходит напряжение с плеч. Теперь они могли бы потягаться с уродами.
Тут была и пара человек из тех Губителей, которые вызвались спускаться с Барном по вентиляционной шахте, и Штефан, и даже… люди Игоря.
Без своего предводителя они выглядели потерянно. В небольшой группе, вышедшей из туннеля, держались обособленно, плотной кучкой, явно опасаясь своих новых соратников. Март кивнул им, приветствуя, но тут же обернулся к Барну и прочим.
— Вы пробились? Потери? — взгляд сам заметался, выхватывая из толпы лица Губителей. Их было слишком мало. Март не успел ещё запомнить всех, но, пересчитав по головам, понял, что большая половина отряда отсутствует. Невольно нахмурился.
Барн рассмеялся.
— Не пришлось, — ответил он, протягивая руку для приветствия. — Как же я рад тебя видеть целым и невредимым. — Он не сдержался и, встряхнув ладонь, вдруг сжал пальцы крепче и привлёк Марта в объятия, хлопнув по спине. — Где Ян? — Барн тут же отстранился, окинул платформу обеспокоенным взглядом.
— Не пришлось? Тогда где остальные? — спросил Март, глядя с недоумением. Добавил, спеша успокоить Барна: — Пошёл с Дагиром осмотреть станцию.
— Найдите их, ребята, — Барн обернулся к Губителям, и пара из них с готовностью кивнула, ринувшись выполнять приказание. — Остальных я отправил вентиляционной шахтой наверх, в становище. Нужно было эвакуировать женщин и подмастерьев Лека. Для них тут сейчас слишком опасно, а толку в бое — чуть.
Март смотрел всё с тем же недоумением.
Вмешался Штефан.
— Вы с Тесаком наделали шуму. Не знаю, что именно случилось, но, вскоре после того, как мы доставили вас на промежуточную, к вентиляционной шахте, начало твориться нечто невообразимое.
— Мы оперировали Лека, — ответил Март, уже начиная догадываться о чём-то, — хотели извлечь амулет.
— Я так и подумал, — Штефан кивнул. — Когда Лек заорал, его услышали все. И на промежуточной, и даже на «Чкаловской». Дрезина с людьми Игоря как раз ехала мимо той сбойки.
Март молча кивнул. Это объясняло, почему на зов Лека примчались так быстро. Бросил взгляд на людей Игоря, всё так же державшихся обособленно. Те, как и Урал несколькими минутами ранее, глазели на зеркальные колонны и медовый потолок станции. Перешёптывались. Даже глухой мог бы догадаться, о чём они шепчутся. «Улей». Игорь не любил много хвастать о своём первом визите в царство Матери, но то, как он называл подземелья, знали все.
— Я был там, на той дрезине, — сказал один из них, поймав взгляд Марта и ответив прямым, вызывающим взглядом. — Еле ноги унесли, — зло добавил он.
— Танк вдруг вышел из сбойки и принялся крушить всех, кто пытался прорваться к Леку, — продолжил Штефан. — А потом на промежуточной воцарилась паника. Подмастерья кричали, что уроды убивают людей.
Март снова кивнул. Они с Тесаком немало сделали для того, чтобы паника разгорелась поярче.
Штефан пожал плечами, завершил просто:
— Мы бросились на подмогу людям Игоря.
— Нас убили бы там всех, если б не вы, — вновь вставил слово тот, кто уже говорил раньше. В голосе его слышалась не только горечь, но и некоторая признательность.
Лёд, всегда державшийся между леканами и людьми Игоря, если и не треснул, то слегка растаял.
Штефан вновь пожал плечами, улыбнулся лукаво.
— Мы все почти что были на промежуточной, и танк, бросив тело Лека на ту самую дрезину, на которой приехали люди Игоря, помчал в противоположную сторону. Оставил дрезину на «Чкаловской» и, забрав Лека, потопал дальше, по направлению к «Ботанической».
— Лек тут, — подтвердил Март, не спеша вдаваться в подробности. Спросил, пока самого его не перебили вопросами: — А дальше?
— Люди Игоря, оставшиеся на «Чкаловской», хоть и не смогли задержать танка, сумели организовать оборону, потому что с «Ботанической» тут же попёрли и гарпии, и танки, — ответил Штефан.
— Нас не было в той сбойке, — вмешался тот, что молчал до этого. Его слова звучали как оправдание. — Мы не понимали, что происходит. Это был танк Лека. Тот, которого он сделал сам, и который таскался за ним, как привязанный. — Человек замялся на секунду, и Март понял то, что так и не было сказано: они испугались твари, наполовину урода, наполовину лекана, и не посмели заступить ему дорогу. Тем более что тот, очевидно, не нападал, спеша доставить свою ношу Матери.
Март кивнул понимающе. Он ни в чём не мог бы обвинить этих людей.
— В итоге мы сумели отстоять обе станции, — не без самодовольства закончил Штефан. — Люди Игоря успели установить станковые пулемёты и перекрыли туннели, ведущие к «Ботанической», выкосили там прорву уродов. Ну а мы — удерживали промежуточную, отбивая волны, прущие с «Геологической».
— Когда мы спустились по вентиляционной шахте, нас там ждал только выставленный Шедом патруль и никакого сопротивления, — добавил Барн. — А буквально через пару часов после того, как мы отпустили собаку к Седому, чтобы он начал свою атаку, и присоединились к обороне промежуточной, уроды, наседавшие с этой стороны, вдруг схлынули. Зато атака на промежуточную усилилась.
— Мы удерживали её ровно столько, сколько понадобилось, чтобы проводить до вентиляционной шахты женщин и подмастерьев Лека. А потом вынуждены были отступить к «Чкаловской». Защищать одну станцию гораздо проще. — Штефан как будто извинялся за вынужденное отступление, хотя Март не мог поверить в то, что целых три дня горстка людей и леканов обороняла от уродов целых две станции.
— Но уроды прут, — Барн обернулся, бросив взгляд туда, откуда пришёл их отряд, как будто ожидал увидеть там орды смертоносных созданий. — Думаю, Седой вмазал им хорошенько, вот они и побежали, — добавил он. — Шед решил выделить небольшую группу и послать её на соединение с тобой.
— И вот мы тут. — Штефан снова широко ухмыльнулся.
Март кивнул. Всё, наконец, встало на свои места, получив логичное объяснение.
— Игорь пропал тогда же, когда танк унёс тело Лека? — обернулся он к людям Игоря, желая сложить последние детали головоломки.
Они переглянулись, явно удивлённые тем, что он знает об исчезновении Игоря, чем подтвердили его догадку.
— Игорь тоже был тут, — просто ответил он. — Идёмте, — развернувшись, он запрыгнул на платформу. — Вы должны это увидеть.
С удовлетворением отметил, что посланные Барном Губители нашли и привели Дагира и Яна. Напряжение между отцом и сыном, казалось, несколько уменьшилось за то время, что эти двое вместе обшаривали служебные помещения станции. Март ожидал чего-то подобного. Ему бы стоило порадоваться за мальчишку, но он ощущал лишь полынную горечь и какую-то тянущую пустоту под небьющимся механическим сердцем.
Люди, выбиравшиеся из туннеля на платформу станции, замирали, увидев Лека и склонившегося над ним Тесака.
Хоть тот и успел проделать значительную работу, но к центральной ране, оставшейся после извлечения камня, ещё не приступал, и эта чёрная воронка невольно притягивала взгляд. Вновь поднялось и стихло перешёптывание. Лека боялись даже таким: полуобнажённым, бессознательным, искалеченным. Но Март знал, многие тут по-прежнему верны Леку. Когда-то давно, когда амулет Схарма не отравил ещё сознание своего носителя паранойей, не поселил в нём настоящее безумие, Лек был прирождённым лидером. И многие его последователи служили ему не за страх, а за совесть.
— Мать хотела извлечь амулет Лека, — сказал Март, указав на дыру в груди Мастера Слова. — Именно для этого она послала за ним танка. Игорь помогал ей.
По толпе прошлась новая волна ропота. Но эти люди знали Игоря как никто. Они легко поверили словам Марта. Март поскорее продолжил, пока ни у кого не возник вдруг вопрос, почему именно Март с Тесаком проводили ту операцию в сбойке. Сложную историю следовало рассказывать просто. Это потом у них будет время объясниться со всеми начистоту, а сейчас время утекало сквозь пальцы.
— Глаз Схарма не хотел даваться Матери, — продолжил Март. — Но когда его коснулся Игорь, тот будто сам скользнул ему в руки. Игорь сбежал с амулетом. Мать ищет его в подземельях…
— Так вот почему все уроды ломанулись сюда! — догадался Барн.
Март кивнул, обернувшись к нему и Штефану.
— Именно. И те, что отхлынули вдруг с «Чкаловской», и те, что усилили атаки со стороны промежуточной. Они все рвутся сюда не потому, что их гонит атака Седого, а потому, что где-то тут скрывается Игорь и Глаз Схарма.
— Тогда нам надо найти его первыми, — сказал Штефан.
Март покачал головой.
— Нет, — ответил он. — Я понятия не имею, что мы можем сделать, имея в руках амулет. — А после того как Март увидел, что амулет сделал с Леком, он не желал даже прикасаться к этой дряни… — Но я точно знаю, что как только амулет окажется у нас, мы станем новой мишенью, и уроды начнут охотиться уже за нами…. Нет, — повторил он, помедлив секунду, — мы должны найти Мать. Не Киру, мою дочь, телом которой управляет эта тварь, а истинную Мать. Найти и убить её.
Теперь, когда он видел «Ботаническую», он был почему-то уверен, именно в недрах этой станции скрывается тварь, захватившая тело его дочери.

Глава 35

— Прикончите… эту… тварь.
Все вздрогнули, услышав голос Мастера Слова.
Тесак, стоявший на коленях рядом и методично зашивавший рану на груди Лека, удивлённо отстранился, откинувшись на пятки. Он явно не ожидал, что его пациент очнётся так скоро.
Март медленно обернулся.
Придя в сознание, Лек мог уничтожить его в один момент. Просто произнеся Слово Разрушения.
На какую-то долю секунды Март пожалел о том, что не убил Лека тем единственным выстрелом. Но тут же отмёл от себя эту мысль. Стреляя тогда в голову Мастера Слова, он не думал о том, что живой Лек представляет для него опасность. Он не стремился устранить угрозу в его лице. Он лишь хотел избавить Лека от невыносимых страданий.
— Лек, — сказал Март, сглотнув.
Тот смотрел, приопустив веки. Ему явно трудно было держать глаза открытыми. Потеряв массу крови, он всё ещё был до синевы бледен, но дышал уже заметно ровнее. Казалось, к нему вернулась прежняя ясность мысли. Во всяком случае, взгляд уже не горел тем безумием, которое так пугало Марта в последние месяцы на Комбинате.
Следующие слова Лека лишь подтвердили догадки Марта:
— Игорь… подождёт. — Лек, очевидно, слышал если не весь их разговор, то значительную его часть. Но, даже зная, что бывший Губитель бежал с амулетом в руках, Лек не стремился тут же пуститься в погоню. Его одержимость Глазом Схарма прошла, будто её и не было. — Убейте… Мать, — закончил он и обессиленно закрыл глаза.
Март кивнул, хоть Лек уже и не видел этого.
— Нам надо найти Мать. — Он снова повернулся к потрясённо замершим людям и леканам. Теперь у него была поддержка их лидера. Полумёртвый, Лек всё равно оставался лидером для большинства собравшихся тут. Его слово поставило точку в едва было не зародившемся споре.
— Сделать это будет непросто, — протянул один из тех, кто по приказу Барна спускался в технические помещения станции, чтобы позвать Дагира и Яна.
Ян, будто почувствовал, что пришла его пора говорить, выступил вперёд.
— Нижний этаж тут совсем не похож на то, что мы видели на «Чкаловской», сказал он. — Подсобные помещения изрыты копателями. Прорва туннелей, и все ведут в разные стороны.
— Чего-то подобного я ожидал, — Март обернулся к Штефану. — Ты ведь сказал, что из туннелей со стороны «Ботанической» на вас пёрли уроды. Но потом внезапно схлынули. Так?
— Их было не так много, как с другого конца, у промежуточной, но да, — Штефан смотрел, явно не понимая, куда клонит Март.
— От «Чкаловской» они могли уйти только сюда…
— Но в туннелях никого не было! — перебил Урал, быстро сложив два и два. — Только вы и ни одного урода перед вами, — сказал он, обернувшись к лекану.
— Куда ж они подевались? — недоумённо спросил Штефан.
— Полагаю, ушли такими же норами, какими изрыто тут всё вокруг, — пожал плечами Март.
Он не думал, что Мать испугалась бы посылать орду уродов прямо сюда: она видела, как их мало. Едва ли один недолекан, мальчишка с собакой да пара людей, пусть и неплохих бойцов, показалась бы ей серьёзным препятствием. Но она явно спешила. И, скорее всего, избрала кратчайшую дорогу, на их счастье, пролегавшую где-то глубже. Если бы вместо Барна, Штефана и прочих из туннеля вышли бы гарпии и танки… Март содрогнулся, подумав об этом.
Но сил у них, несмотря на внезапно подошедшее подкрепление, всё равно оставалось мало. И нужно было что-то делать с Леком.
— Тесак, — Март обернулся к мяснику, накладывавшему последние швы, — Лек переживёт транспортировку?
— Если он пережил выстрел в голову, переживёт и это, — хмыкнул Тесак, споро работая иглой.
Март кивнул, ничуть не удивлённый ответом.
— Нужно вытащить его отсюда, — сказал он, окидывая взглядом толпу, пытаясь сообразить, как это можно было бы сделать. — До поверхности всего ничего, и кто-нибудь из Губителей мог бы сопроводить носильщиков до нашей стоянки в парке, но выход завален. Я просто не представляю, как протащить его через ту щель…
— Никак. — Лек говорил, уже не открывая глаз.
Март вообще не понимал, как ему хватает сил оставаться в сознании и слушать.
Поколебавшись мгновение, Март всё же кивнул. Хотя мысль оставлять Лека в метро ему и не нравилась.
— Хорошо. Тогда надо просто перетащить и спрятать его где-нибудь тут. Пусть пара-тройка человек останется с ним. Займитесь этим, — он обернулся к людям Игоря, и те охотно качнулись вперёд, готовые выполнить приказ.
Как будто потерявшиеся после предательства Игоря, эти люди вновь нашли себя, когда Лек очнулся. Они снова обрели лидера, которым не мог, да и не пытался стать для них Март.
Март удовлетворённо кивнул, эта проблема была решена.
— Тесак, проинструктируй их, как ухаживать за раненным, — бросил он и получил в ответ лишь пренебрежительное мычание. Тесак и сам знал, что ему делать. А сам Март шагнул к Яну.
— Подумай, ты не видел чего-то необычного? Что подсказало бы, где нам искать Мать? — спросил он тихонько, приобняв парнишку за плечи, отведя его немного в сторону.
Ян нахмурился, но покачал головой.
— Тут всё необычное, — ответил он после минутной заминки. — Я не знаю.
Март почувствовал, как поникли под ладонью плечи паренька. Хлопнул его по спине, подбадривая.
— Не страшно. Кто ищет, тот найдёт.
Люди Игоря разделились. Двое принялись сооружать гибкие носилки, чтобы перенести Мастера Слова в более укромное место. Дагир охотно отдал им для носилок свою просторную и длинную кожаную парку. На «Ботанической» было заметно теплее, чем даже на «Чкаловской», хоть и располагалась она ближе к поверхности. Для Марта это стало ещё одним доказательством того, что Мать скрывается где-то тут.
Ещё двое пошли за Тесаком, подсказавшим, где можно укрыть Лека, пока не появится возможность поднять его на поверхность. За той самой приоткрытой дверью, которую Март заметил пролётом выше. Именно там Тесак переждал внезапное появление гарпии. Что ж, укрытие, сработавшее раз, могло сработать снова. Особого выбора у них всё равно не было.
— Не останешься с ними? — спросил Март тихо, но Тесак снова лишь фыркнул.
— Для Лека я уже сделал всё, что мог, — ответил он. — Да и с вами мне будет спокойнее, — он усмехнулся криво, и Март не понял, то ли в шутку это было сказано, то ли всерьёз.
Он подозревал, что спокойным их поиск не будет.
Но кивнул, соглашаясь.
Обернулся и спросил:
— Готовы? — Без слов понял, что все готовы и просто сказал: — Тогда идём.
Ко входам в служебные помещения станции Ян и Дагир подошли первые, как проводники, которые уже побывали там.
Поначалу всё выглядело практически так же, как и на «Чкаловской»: они прошли заваленную полуистлевшим хламом комнату держурного по станции, короткий коридорчик с многочисленными дверями, ведущими в помещения технической зоны, где располагались туалеты и комнаты для персонала. Прошли одну из таких комнат насквозь и за очередной дверью увидели спуск вниз — обыкновенную лестницу, ведущую на уровень, расположенный прямо под платформой.
Вот только когда закончились бетонные, так похожие на обычные пролёты типовых пятиэтажек, ступени, они вышли в странное помещение, лишь отчасти напоминавшее комнаты, в которых жили девушки на «Чкаловской».
Пространство, разделённое некогда на множество маленьких комнаток: раздевалок, кухонь и кладовых — было собрано воедино. Лишь несколько опорных столбов, размещённых точно там, где на самой станции стояли зеркальные колонны, поддерживали низенькие своды под центральным залом станции. Все остальные перегородки были снесены. Строительный мусор — вынесен куда-то. Возможно, именно им и завалили выходы со станции.
Тюбинги, изгибавшиеся по обе стороны образовавшегося в результате длинного, пустого коридора, придавленного сверху низким потолком, были частично разобраны. Огромные болты — выбиты из болтовых отверстий; целые секции смежных тюбингов, образующих кольцо туннеля и поддерживающих его своды — сняты. Из дыр меж оставшимися секциями тянуло могильной сыростью и теплом.
Ян не соврал.
Туннелей действительно была прорва.
Март сосчитал, по крайней мере, пару десятков.
Если они хотели найти Мать, им требовалось как-то сузить возможную зону поиска. Дробить и без того небольшой отряд на мелкие группы по двое не хотелось. Март помнил, что с «Чкаловской» ушли куда-то, но так и не появились на «Ботанической», исчезнув в сбойках и съездных туннелях, толпы уродов. Не хотелось попасть в ловушку, где их всех перебьют поодиночке.
Приложив палец к губам, Март поднял ладонь другой руки, приказывая всем оставаться на месте, и медленно пошёл вдоль длинного центрального туннеля, останавливаясь возле каждого разобранного тюбинга.
Место выглядело жутковато. Несмотря на едва заметное свечение стен, покрытых слюной копателей, света было мало. Для обыкновенного человека, не обладающего зрением лекана, всё должно было тонуть в полумраке уже через пять-десять метров.
Толпа, сгрудившаяся у спуска, молчала. Барн и Штефан стояли спокойно. Ян, за время плена привыкший исследовать туннели копателей, смотрел скорее с любопытством. Но нервничавшие Губители переступали с места на место, трогали оружие, оглядывались. Март спиной видел их напряжение. Слышал, как шуршит бетонная крошка под подошвами, как поскрипывает одежда, как учащённо дышит кто-то…. Возможно, Дагир — зверь, боящийся замкнутых пространств. А стены тут, казалось, схлопывались и потолок давил, едва не задевая макушку. В боковых туннелях, прорытых не огромными машинами чужого мира, а копателями, будет намного теснее, хотя и эти туннели были рассчитаны на то, чтобы в них мог свободно пройти танк. «Дальше Дагиру будет совсем худо», — подумал Март, замерев у очередного тёмного проёма.
Из сырой дыры веяло теплом.
Сыростью и теплом тут тянуло из всех отверстий, и Март шагал, пытаясь угадать, где жар чувствовался сильнее. Он запомнил ещё по поезду, на котором уехала Девочка, уроды любят тепло. Мать следовало искать там, где будет теплее всего.
Он прошёл всё подземное помещение станции до конца. Вернулся. Не доверяя себе, подозвал Штефана, Барна и Тесака. Первые двое были леканами, только не сломанными, как он. А Тесак с его вживлёнными в плоть инструментами, вообще мог определить температуру тела с точностью до десятой доли градуса. Возможно, он сумеет проделать тот же трюк и с температурой воздуха.
Говоря одними губами, зная, что его услышат и леканы с их великолепным слухом, и Тесак, чей слух не уступал его собственному, он объяснил свою мысль и указал на те два ответвления, поток воздуха в которых показался ему особенно прогретым.
Кивнув, все трое направились туда. Март остался с Губителями, чтобы не пугать людей. И для Губителей, и для Дагира выглядело бы подозрительно, если б Тесак и леканы — все ушли вдруг дальше по коридору, оставив их одних.
Проверка не заняла много времени, и слово Тесака стало решающим. Он действительно смог ощутить разницу температур, и хоть она составляла всего пару градусов. Они решили идти по туннелю, выбранному им.
Март тихо порадовался тому, что не оставил Тесака с Леком, как намеревался изначально.
Сдавленные узким пространством нового хода, они вытянулись цепочкой. Люди шли в центре, с обеих сторон охраняемые леканами. Тесак и Барн, за ними — Март, Ян с Дагиром, горстка притихших Губителей и Штеф — замыкающим.
Стены тут, как ни странно, были почти такими же ровными, как в туннелях метро, хоть эти ходы прорыли и не машины, а уродливые руки-ковши копателей. Март помнил недоумение, которое вызывал один взгляд на эти сращенные пальцы. Но, оглядываясь вокруг, понимал, инструмент этот был достаточно эффективен.
Через пару десятков метров они натолкнулись на первую развилку.
Март, шедший впереди вместе с Тесаком и Барном, замер. Пока что сбывались худшие его опасения. Если туннели будут ветвиться и дальше, они могут попросту заблудиться в них, так и не найдя тела Матери. Глядя на два прохода, один — с лёгким уклоном вниз, другой — выглядящий ровным продолжением того туннеля, которым они шли, Март растерянно шарил по карманам.
Ещё на «Чкаловской» он обнаружил, что покрытие стен, созданное из слюны копателей, невозможно процарапать ножом. И он не мог сообразить, чем ещё можно было бы оставить метку. Вынул, наконец, завалявшийся в кармане патрон. Осмотрел его, вертя в пальцах. Сжал. Но патрон был всего один, а развилок — он был в этом уверен, предстояло пройти ещё много…
— Тесак, — он вновь шепнул одними губами. Он не знал, насколько острым слухом обладают танки и гарпии, но полагал, что копатели, живущие постоянно под землёй, в почти полной темноте туннелей должны были слышать очень хорошо. — Куда?
Шедший на шаг позади, Тесак протянул ладонь сначала к одной ветке, потом — ко второй.
Затем пальцем указал на спуск вниз.
Март кивнул. Нагнулся и положил найденный в кармане патрон у самой стены в начале спуска. Потом, подумав, поднял его и тихо шепнув: «Сейчас» — принялся проталкиваться в хвост своего маленького отряда. Вручил патрон Штефу, так же, беззвучным шёпотом, объяснив задачу. Оставлять метку в начале каждого нового туннеля, в который они свернут по пути. Класть метку на пол так, чтобы не сбить случайно ногами, если они вдруг второй раз пройдут той же дорогой.
Штеф кивнул.
Губитель, стоявший рядом, едва ли мог расслышать сказанное, но, глядя на патрон в руках Штефа, вдруг распахнул куртку, потянув с шеи трофейное ожерелье из волчьих зубов и янтарных бусинок, снятое наверняка с какого-то зверя. Молча, невольно подражая в этом леканам, протянул, предлагая распустить его на метки. Штеф схватил ожерелье, сунув патрон в руки Марту. Март коротко кивнул, благодаря, и крепко сжал плечо Губителя, прежде чем шагнул обратно, чтобы вести всех дальше.
Задержался на минуту рядом с Дагиром. Тот дышал тяжело. Лоб его покрывали бисеринки пота. Несмотря на то что он и так отдал уже свою тёплую парку, рука оттягивала ворот свитера. Он задыхался.
— Держись, — сказал Март едва слышно, положив ладонь на плечо.
Дагир кисло скривился в ответ.
Ян, за время скитаний по Городу привыкший к тесным помещениям, коридорам и комнаткам полуразрушенных зданий, где он скрывался со своей больной матерью, смотрел на отца с беспокойством. Март поймал его взгляд и коротко кивнул. Он боялся сказать ему вслух: «присмотри за отцом», опасаясь вызвать новый приступ ярости у вспыльчивого Дагира, но паренёк понял его и так. Молча кивнул в ответ.
Март вернулся к началу колонны и заторопился дальше. Им нужно было спешить. С одной стороны, где-то тут ошивались толпы уродов, с другой — Дагир едва держался, а Март знал, как непредсказуемы и опасны бывают люди с обострившейся фобией. …стоило оставить Дагира на станции, вместе с Леком, но тот был настроен идти вперёд с сыном.
Ход плавно пошёл вниз, загибаясь дугой, и вскоре за поворотом показалась очередная развилка. Тесак повторил свой трюк с потоками воздуха, определив более тёплое ответвление. А потом ещё, и ещё раз, пока они не зашли вдруг в тупик.
Очередной ход упирался в стену, в самом низу которой угадывался чёрный провал маленькой дыры, из которого и поднимались горячие потоки. Март заглянул в эту дырку, но, не обработанная изнутри слюной копателей, она не светилась и была непроницаемо темна. Тогда он вынул из кармана и, помедлив секунду, всё же решился, бросил в дыру тот самый завалявшийся патрон.
Тот ударился пару раз о стены узкой шахты, но звука падения даже своим обострённым слухом Март так и не услышал. Губитель знает, как глубока была эта каверна, и откуда поднимался этот поток тёплого, почти горячего воздуха.
Они вернулись к развилке, обозначив тупиковый ход волчьим клыком, а поворот, в который свернули, бусиной. Невольно подумалось: а как же Игорь ориентируется в этих бесконечных туннелях? Может быть, предатель уже давно найден и убит, а Глаз Схарма — перешёл в руки Матери…. Март очень надеялся, что это не так, и амулет, отдавшись в руки Игорю, сможет уберечь его от уродов. Иначе всем им придёт конец. Март понятия не имел, что сможет сотворить Мать, заполучив Глаз Схарма, и не хотел выяснять это на собственной шкуре. Впрочем, ещё на Комбинате, в подвале Лека, Схарм беседовал через амулет с Матерью… Март вспомнил маленького голого мальчика на коленях Лека, и его передёрнуло. Может быть, древний колдун, заточенный где-то в неведомой темнице, сумел выведать у неё план подземелий, и теперь у Игоря есть надёжный проводник на поверхность. Очень хотелось верить, что так оно и есть…
Март шёл вперёд, зорко вглядываясь в сумрак, боясь увидеть бусину на очередной развилке: знак того, что они уже проходили тут и плутают по кругу — но Тесак вёл их, уверенно выбирая направление в кажущихся одинаковыми туннелях.
И часа через пол, когда даже на Марта уже начали давить эти тесные, длинные, словно кишки, и постоянно петляющие норы, впереди вдруг забрезжил намного более яркий свет, чем тот, что давали укреплённые копателями стены.

Глава 36

Неуклонно спускавшийся и заводивший их глубже и глубже ход ощутимо расширился, а на стенах начали появляться вкрапления зеленоватых кристаллов, точно таких, какой Лек вставил в глаз своего последнего творения — танка, убитого Мартом всего какой-то час назад на «Ботанической». Кристаллы светились, как светился тот осколок в глазнице танка, потухший лишь со смертью своего носителя.
Март почувствовал, что они близки к цели. Невольно подобрался, понимая, что у логова Матери их наверняка будут ждать. Едва ли Мать оставила бы без охраны своё истинное тело. Отметил, что и Барн сжал пальцы в кулак, тут же ощетинившийся стальными пластинами. Шаги их стали медленнее.
Барн первым различил звук и вскинул ладонь, приказывая остановиться.
Осторожно двигавшаяся колонна замерла как один человек, когда далеко впереди показалась вдруг вёрткая фигурка ищейки.
Урод тоже замер.
Ослеплённая тварь не могла видеть их, едва ли слышала, но чуткие ноздри пробовали тёплый, сырой воздух.
Что бы ни создавало воздушные потоки в этих вырытых вручную подземельях, группа Марта шла навстречу такому потоку, и, помедлив несколько мгновений, урод несмело продвинулся ещё на шаг вперёд. Хрустнул песок и мелкий мусор под руками, которыми деформированное человеческое существо опиралось на землю, бегая, словно собака, на всех четырёх конечностях. Длинный нос, единственная выступающая часть на спрятанном под сплошной кожаной маской лице, поднялся, широко раздулись ноздри.
Март забыл, как дышать.
Стоит хотя бы одной твари обнаружить их присутствие, как и все остальные будут точно знать, где искать незваных гостей.
Но сырой и плотный воздушный поток уползал по туннелю прочь от ищейки, вглубь тех лабиринтов, из которых вышли Март и его группа, и ищейка отвернулась, наконец, потрусила в боковое ответвление туннеля.
Люди и леканы — все стояли без движения, пока дробный перестук лап ищейки по полу не затих окончательно, так, что даже леканы с их исключительным слухом могли быть уверены, урод ушёл.
Они молча двинулись дальше и, не сговариваясь, не прося Тесака уточнить направление, свернули туда, откуда вышла на них ищейка.
Ход стал настолько свободным, что растянувшаяся было в подземном лабиринте цепочка вновь собралась одной плотной массой. Люди старались держаться поближе друг к другу, подальше от стен, подсвеченных зеленоватым светом кристаллов, отчего всё вокруг, включая лица людей, приобретало нездоровый мертвенный оттенок. А леканы рассредоточились, готовые первыми отразить атаку, с какой бы стороны она ни последовала.
Кристаллов становилось всё больше, свет от них — всё ярче. Он неприятно жёг глаза ядовитой зеленью.
Второй раз они замерли все, как один, когда, завернув за очередной поворот плавно изгибающегося туннеля, увидели на его полу кости.
Сначала это была малая берцовая кость. Но стоило пройти чуть дальше по дуге, и костей стало больше. Тут были и человеческие кости, и кости животных. Старые, как будто начисто обглоданные, в свете кристаллов они отливали зеленцой. В сыром воздухе теперь явственно чувствовался запах гниющей плоти.
Напряжение нарастало.
Леканы сжимали и разжимали кулаки, люди — нервно тискали рукояти обнажённых клинков. Группа невольно прибавила шагу и, описав полукольцо, они вышли вдруг в огромный зал, несопоставимый по размерам даже с залами станций.
Купол уходил высоко вверх, и Март невольно задался вопросом, насколько же глубоко они спустились по казавшимся пологими туннелям.
Пол тут сплошь был усеян костями, и на многих висели ещё куски мяса. Дальше угадывались сваленные кучами тела, которым лишь предстояло превратиться в скелеты.
Всё это выглядело как огромный открытый могильник.
Вонь от него стояла невыносимая.
И люди, и леканы натягивали на лицо шейные платки, которые носили, чтоб фильтровать бетонную пыль в зоне сдвигов. Ян, опустившись на колени, обматывал тканью морду пса. Март не знал, когда и где потерял свой шейный платок, но за всё время, проведённое в метро, так и не удосужился найти себе новый. Он натянул на нос толстый высокий ворот вязанного свитера.
Тесак присел, внимательнее разглядывая останки. Их покрывал какой-то плотный белёсый налёт, состоящий из тонких, переплетённых нитей. Похожий на паутину, сотканную обезумевшим пауком. Хаотичное кружево нитей в свете кристаллов отливало зеленцой.
— Грибница, — сказал Тесак еле слышно, внимательно рассмотрев нитеобразный покров. — Питается разлагающейся органикой. И… — Тесак взглядом проследил раскинувшийся повсюду и теряющийся где-то в глубине подземелья ковёр, — возможно, питает что-то там, дальше.
Март оглянулся.
В просторную пещеру выходило множество туннелей, подобных тому, через который они вошли сюда. В любом из них в любой момент могли появиться орды уродов.
— Надо двигаться дальше, — сказал Март достаточно громко, чтобы его услышали не только леканы, но и люди. — Она где-то здесь, я уверен.
Тесак кивнул, поднимаясь.
— Пространство огромное, но открытое, — ответил он, окидывая взглядом паутину грибницы. — Стоит разделиться на группы по двое или хотя бы растянуться цепью… Мы не знаем, что именно ищем, и как выглядит истинное тело Матери, — добавил он. — Может быть, это, — он кивнул на грибницу, — и есть её истинное тело.
Март замер, поражённый. Такая мысль даже не приходила ему в голову. А ведь Тесак был прав. Они рассчитывали найти тут очередного урода, но все уроды изначально были людьми. Человеческими детёнышами, похищенными или выращенными прямо тут, в Улье, в тех жутких созданий, что годами терроризировали улицы Города. Но это вовсе не значило, что и Мать обязана была быть человеком…
— Тогда придётся выжечь тут всё, — пробормотал он, новым взглядом окидывая подземелье. Но тут же встряхнулся, мотнул головой. — Нет. Нет, у Матери должно быть какое-то… — он запнулся на секунду, подыскивая слова, — другое тело. — Пояснил в ответ на недоумённый взгляд Тесака. — Игорь не много говорил о Матери, но когда рассказывал что-то…. — Март живо вспомнил ужас, сквозивший во взгляде предателя, когда тот произносил слово «Мать». — Он точно видел её собственными глазами, и это была не… грибница.
Тесак кивнул, без возражений приняв объяснение.
— Растягиваемся цепочкой, — негромко бросил Март, повернувшись к внимательно слушавшим людям. Ворот свитера ещё приглушил его слова. — Барн, тебе и Штефу нужно держаться так, чтобы успеть к любому на случай атаки. — И добавил, обращаясь уже ко всем: — Ищем что-то живое и страшное.
По толпе Губителей прокатились нервные смешки.
Пёс Яна, которого тот теперь придерживал за поводок, дёргал шкурой, беспокойно оглядываясь.
Растянувшись длинной, редкой цепью, они пошли к противоположному концу бескрайнего зала, теряющемуся где-то во мраке. Двигались медленно, стараясь обходить груды полуразложившихся тел. Гулко стучали перекатывавшиеся по полу кости. Подошвы — рвали нежную ткань расползшейся повсюду грибницы. Хлюпала под ногами сероватая жидкость: то ли скопившейся конденсат, то ли продукты разложения сваленных в кучу тел. Но уже через десяток метров цепочка вновь замерла, поражённая новой находкой.
Тесак сразу же устремился туда, откуда дон еслось сдавленное ругательство. Человек с брезгливым любопытством разглядывал ссохшийся, явно безжизненный кокон. Наполненный некогда жидкостью, раньше он явно напоминал яйцо насекомого, но жидкость то ли испарилась, то ли вытекла, оболочка потускнела и стала почти непрозрачной. И всё же в продолговатом яйце, достигавшем не менее полуметра в длину, угадывались очертания так и не вылупившегося существа.
— А ну-ка, — пробормотал Тесак, склоняясь над находкой. Чтобы вскрыть высохшую, истончившуюся оболочку, ему хватило лезвий, спрятанных под ногтями.
— Губитель… — прошептал кто-то в толпе, когда половинка яйца легко отошла от второй своей половины, и с края её осыпалась внутрь, припорошив содержимое, иссохшая в тончайшую пудру слизь.
Внутри яйца, свернувшись калачиком, покоился мёртвый зародыш гарпии.
Именно так назвал бы Март это странное существо.
Оно лишь отдалённо напоминало гарпий, которых каждый видел на улицах Города, поскольку никогда не было человеком. Всё сходство заключалось лишь в невероятно удлинённых пальцах с остро заточенными когтями. Но верхняя часть тела напоминала скорее головогрудь насекомых, а на месте рта даже на ссохшемся, мумифицировавшемся теле можно было различить жвалы.
— Полагаю, именно так и выглядели уроды изначально, — сказал Тесак, осторожно касаясь мёртвого тельца. Казалось, то готово было в любую минуту рассыпаться в прах.
— Ну и дрянь, — прошептал Штеф.
Март склонен был согласиться.
— Но это было невероятно давно, — продолжил Тесак, внимательно рассматривая голову твари, крохотные ручки с длинными когтями, ноги, выглядевшие почти нормально. — Даже легенд не сохранилось. А подобные ужасы врезаются в память намертво.
— Надо искать дальше, — сказал Март. — Мы уже близко.
Он был уверен в этом как никогда.
Теперь, когда они хотя бы отчасти понимали уже, что ищут, одного взгляда вперёд хватало, чтобы угадать в разросшейся грибницы вкрапления таких же яиц: маленьких, больших и даже огромных.
Тесак хотел вскрыть их все, но Март спешил и дал добро на изучение лишь одного, самого крупного кокона. Внутри они обнаружили ещё одну гарпию, но только на этот раз — почти полностью сформировавшуюся во взрослую особь. Она тоже погибла, так и не успев вылупиться. Март невольно задавался вопросом, что привело к гибели колонии, заставив Мать паразитировать на людях. Хотя отчётливо понимал, что едва ли найдёт ответ. Они пришли сюда не за этим.
Ещё через сотню метров и множество сотен ссохшихся яиц, впереди показался противоположный край пещеры. Там также виднелись многочисленные отверстия прорытых копателями туннелей. На краю одного темнела плотная, приземистая фигурка. Урод деловито вытаскивал из туннеля и бросал в ближайшую кучу тела. Март замер как вкопанный. Тошнотворным позывом накатило воспоминание о подвале, где рядом с креслом Лека под наброшенной небрежно тряпицей он нашёл кучку детских тел.
Тогда за ними явился копатель….
Урод тоже замер вдруг, будто затылком почувствовав их присутствие. Повернулся, посмотрев прямо на застывшую вереницу людей и, раскрыв широченную пасть, издал протяжный высокий визг.
Звук резанул по ушам. Барн рухнул на колени, закрыв уши ладонями. Марту казалось, будто голову изнутри распиливают на части. Кто-то из Губителей бросил в урода нож, но тот упал, не долетев. Расстояние было слишком велико.
Это, однако, спугнуло карлика. Он замолк так же внезапно, как и закричал. И тут же скрылся в туннеле.
— Ищем! — крикнул Март, сорвавшись с места. — Ищем! Если не найдём, через минуту их тут будет сотня!
Это подстегнуло тех, кто не успел ещё отойти от пронзительного крика.
Март уже мчался туда, куда копатель сваливал тела. Бежал, не разбирая дороги, краем сознания понимая, что шагает по трупам. Человеческим и животным останкам, ставшим питательной средой для…
Истинного тела Матери.
Она лежала там, в дальнем конце зала, наполовину погруженная в бассейн, полный сероватой… «Розоватой», мысленно поправил себя Март, учтя зелёный свет, отбрасываемый многочисленными кристаллами, сталактитами свисавшими с потолка, друзами лепившимися по стенам. Полный розоватой жидкости. Верхняя часть тела с лысой головой выглядела почти по-человечески ровно до тех пор, пока, обернувшись, Мать не продемонстрировала прикрывающие ротовое отверстие жвалы. Худые, дряблые руки покоились на бортах бассейна, будто Мать отдыхала, принимая питательную ванну. Но уже подбегая к ней, Март понял, что из этого бассейна она никогда не встанет.
Головогрудь гигантского насекомого переходила не в ноги, а в огромное, раздувшееся, занявшее практически весь объём бассейна и омываемое его сероватыми водами брюшко.
Вылупив круглые фасеточные глаза, Мать задвигала жвалами, и из ротового отверстия раздалось невнятное стрекотание.
Март выхватил длинный нож.
Он не был уверен, достаточно ли будет просто перерезать ей горло, но собирался проверить это на практике.
Мать застрекотала сильнее. В её стрекоте Марту послышались панические нотки. А ноги вдруг подкосились, едва не заставив упасть на одно колено.
Март запнулся, коснулся ладонью свободной руки чего-то мягкого и осклизлого под ногами. Заставил себя подняться, распрямиться и пойти дальше, несмотря на удушливые волны отвращения и слабости, накрывавшие его с головой.
Жидкость в бассейне забурлила, когда Мать заволновалась, забив раздутым брюшком. На поверхность всплывали и тут же тонули в мелких водоворотах части человеческих тел, головы животных, полупереваренные останки. Словно пуховое одеяло колыхалась покрывавшая брюшко грибница.
От бурлящего органикой котла исходил невероятный жар, и Март чувствовал, что от этой вони, бурления, жара ему становится только хуже.
Когда он споткнулся во второй раз, копатель вновь вдруг вынырнул из туннеля, ударив по ушам очередной волной пронзительного визга.
Люди и леканы, бежавшие за Мартом, падали на колени, закрывая уши руками. Март и сам готов был упасть, звук раскалённой иглой ввинчивался в мозг. Потом раздался выстрел, и всё разом стихло.
Март рухнул всё-таки, уже обеими руками впечатавшись во что-то тёплое, вонючее и липкое.
— В Мать! — Выкрикнул он. — Стреляйте в Мать!
Конечно же, второго выстрела так и не последовало. Проклятый огнестрел не работал и тут.
Пошатываясь, Март снова поднялся и, едва переставляя ноги, побрёл дальше. До бассейна ему оставалась какая-то пара шагов.
Чем ближе он подходил, тем яростнее бесновалась и стрекотала Мать. Жвалы угрожающе раскрывались навстречу. С кончиков капала белесая полупрозрачная жидкость. Отстранённо, на грани помутившегося сознания подумалось, что эта тварь вполне может быть ещё и ядовитой.
Март дошёл, наконец, рухнув на колени рядом.
Легко перехватил и зажал, запрокинув за голову твари, пытавшиеся оттолкнуть его руки.
Для внушительных габаритов своего получеловеческого-полунасекомого тела Мать была на удивление слабой и рыхлой.
Вонь от бурлящей в бассейне жидкости шла такая, что Март боялся отключиться прежде, чем перережет горло этой твари.
Но едва он занёс нож, целя туда, где крупная, круглая голова соединялась с туловом непропорционально тонкой шеей, как от входа в туннели раздалось вдруг:
— Папа, стой!
Это заставило его замереть.
Всё так же придерживая запрокинутые за голову руки отчаянно извивавшейся твари, он поднял взгляд, увидев Киру. В помутившемся сознании на секунду он увидел её девочкой. Она протягивала к нему руки сквозь ветви поваленного дерева, под которым он спрятал её, уходя к поезду, и умоляла: «Папа, стой!».
Слёзы сами покатились из глаз, смыв минутное наваждение. Тело Киры стояло там, над убитым чьим-то выстрелом копателем. Она казалась такой трогательно-хрупкой и беззащитной, такой похожей на женщину, которую Март любил когда-то, протягивала беспомощно руки, умоляя его о спасении, и только пустой, безразличный взгляд без единой мысли выдавал в ней урода.
— Папа, стой, — повторила она тише, не сводя с него глаз, не представляя, какую боль причиняет ему этот её отсутствующий взгляд. — Это я, Кира. Я тут. Она поддерживает меня, не даёт умереть в этом теле… Если ты убьёшь её, меня больше не будет.
— Не слушай её, Март. Не слушай и не разговаривай с ней. — Тесак сидел, опустившись на пятки всего в нескольких метрах от Марта. Он бежал, очевидно, следом, но упал, когда копатель завизжал во второй раз. — Она заговаривает зубы, — сказал он, с натугой встав на одно колено, чтобы подняться. Поморщился, поднимаясь на ноги. Март заметил тонкую струйку крови, пробежавшую от уха к шее и закапавшую на ворот кожаной куртки мясника. — Тянет время, созывая своих деток.
— Вас никто не тронет! — Тут же бросила Мать в теле Киры, а стрекотание насекомого, у чьей тонкой шеи Март всё так же держал нож, стало вкрадчивым, почти мелодичным. — Папа, я смогу защитить вас. Всех людей Города! Они будут жить тут, со мной, в сытости, тепле и безопасности. Ты же видел девушек в Тёплом углу? Они счастливы! …Останови его, папа! — завизжала она, когда Тесак, пошатываясь, сделал шаг к бассейну.
— Погоди, Кир, — сказал Март, и Тесак запнулся. — Что стало с Осой? — спросил Март устало.
— Осой? — переспросила Кира.
Усмешка тронула тонкие губы Марта.
— Ты даже не знаешь имён тех, кого держала тут так долго? — спросил он. — Назови мне хоть одно имя. Имя. Это ведь так просто. Хоть одну девушку из Тёплого угла. Как их зовут? Знаешь?
Кира закусила губу, нахмурившись, вновь став невероятно похожей на себя маленькую.
Мать не знала, как зовут её пленниц.
— Беременная девушка, — продолжил Март, чувствуя невероятную боль от того, что намеревался сделать. — Ты забрала её ребёнка, чтобы тот стал частицей тебя? Ещё одним безымянным уродом? Без воли, без сознания, без личности? Такое будущее ты предлагаешь людям?
— Кончай эту тварь, Март. — Тесак вновь стронулся с места.
— Стой, Кир. Стой, где стоишь, не то пожалеешь, — голос Марта оставался бесцветен. Он чувствовал, что невероятно устал. — Это моя война.
Тесак снова запнулся, оглянулся растерянно.
Оглушённые визгом копателя люди и леканы уже успели прийти в себя и теперь тоже напряжённо слушали этот безумный диалог Марта с тварью, захватившей тело его дочери. Пара Губителей, так же как и Тесак, шли к бассейну, явно намереваясь взять дело в свои руки. Барн смотрел на него с жалостью. Штеф — со смесью страха и отвращения. Март почувствовал, что пора кончать. Даже слабая, беспомощная, обездвиженная, Мать высасывала из него силы. Теперь, когда, заломив за голову тонкие руки, он прикасался к её дряблой коже, ручеёк энергии, вот уже несколько недель убегавший из его тела, превратился в бурный поток, закрутившийся водоворотом. Голова кружилась, всё плыло перед глазами. Март понимал, что скоро не сможет ни удержать истинного тела Матери, ни вонзить нож в её незащищённое горло. Он просто рухнет, обессиленный этой тварью.
Лицо Киры снова разгладилось, она подняла пустой взгляд, улыбнувшись.
— Это потому, что Мать — не человек, — сказала она. — Но когда у меня будет Глаз Схарма, я смогу зачать ребёнка, который станет идеальным сосудом. — Она улыбнулась шире. — У меня будет ребёнок. Мать станет ребёнком. Человеческим ребёнком, Март… Твоей внучкой, — добавила она после короткой паузы, и Март горько скривился. — Кира будет любить её, и Мать вырастет как человек. — Её голос стал вкрадчив. — Она научится понимать, почему имя — это так важно.
Март прикрыл на секунду веки, борясь с искушением.
— Останови их всех! — вдруг вновь завизжала Кира, разом сбросив накативший было морок. — Останови, или я убью её!
Рука, нырнув к высокому разрезу на платье, выхватила прятавшийся на бедре нож. Кира приставила лезвие к собственному горлу, глядя на Марта всё с тем же пугающим безразличием.
Тесак был уже в двух шагах, взгляд Марта скользнул ему за спину, туда, где бежал к нему Барн, где Урал мчался, наступая тому на пятки, где беспокойно шевелились, сжимая оружие, не знающие, как быть, люди. И только Ян, стоял, не пытаясь вмешаться, придерживая за ошейник рвущегося в атаку пса и глядя в глаза с болью и жалостью.
Этот взгляд придал ему сил.
— Я говорил тебе, тварь? — спросил Март, переведя взгляд с тела Киры на истинное тело Матери. — Не смей шантажировать меня моей дочерью. — И вонзил нож в незащищённое горло Матери.

Глава 37

— Всё сидишь? — Тесак прошёл в комнату. — Хоть бы вышел на минуту, — добавил он, бросив взгляд в коридор, прежде чем плотно прикрыть за собой дверь. — Мальчишка покинул отца и родную стаю, чтобы остаться с тобой, а ты всё сидишь тут и не выходишь.
Март не ответил.
Безвольная рука дочери лежала в его ладони. Его девочка, Кира, спала. Теперь она лишь спала, просыпалась, глотала воду и перетёртую в пюре пищу, когда ту закладывали ей в рот, и бездумно смотрела на мир тёмными, широко-распахнутыми глазами.
Март как будто вернулся на семь лет назад, когда, очнувшись в обновлённом теле лекана, впервые осознал, что случилось с его дочерью. Тогда он точно так же ухаживал за ней, надеясь достучаться до угасшего сознания…
Тесак сел рядом, пытаясь заглянуть в глаза.
Март уткнулся лицом в ладонь дочери.
Кожей почувствовал длинные, тонкие пальчики. Отстранённо подумал, что не брился уже Губитель знает сколько, и кончики пальцев дочери зарывались теперь в короткую светлую бороду. Потёрся щекой, коснулся ладони губами. Изо всех сил зажмурился.
— Ты не можешь сидеть тут вечно. — Тесак завозился, явно доставая портсигар. Щёлкнула зажигалка, и по комнате разнёсся отвратительный запах дешёвого табака. — Ты нужен людям, ты патриарх, вожак новой стаи…. Ты нужен Яну.
Губители обживали подземелья метро, в котором не царствовали больше уроды.
Всё закончилось, едва длинный клинок Марта пронзил горло Матери.
Разум, управлявший каждым уродом Города, умер. Единый организм, состоявший из тысяч отдельных особей, распался, превратившись из огромного, целеустремлённого хищника в толпу дезориентированных, напуганных животных.
Звери Седого, пробивавшиеся от «Геологической» через промежуточную к «Чкаловской», ещё некоторое время громили гороподобных танков, копьями отгоняли гарпий с их длинными, смертельно опасными когтями, пока не поняли вдруг, что противник больше не сопротивляется и не нападает.
Замершие посреди яростной схватки танки оглядывались беспомощно. Пудовые кулаки разжимались, руки, способные дробить кости, опускались безвольно. Гарпии, ещё секунду назад насаживавшиеся на копья, лишь бы достать когтями копейщиков, вдруг потеряли боевой запал. Те, что уже возили руками по древку, силясь добраться до горла противника, начинали визжать в предсмертной агонии. Те, что стояли, готовые ринуться в атаку, так и замирали в полуприседе, с раскрытыми кверху ладонями, будто забыв, как надо бить, направляя удар острых когтей снизу вверх, в подреберье. Лишь взгляд оставался, как прежде, пустым, дезориентируя.
Убив для верности ещё пару уродов, но так и не дождавшись сопротивления, звери сменили тактику, уколами копий согнав оставшихся в живых в короткий туннель сбойки и выставив в охранение собак.
Лишённые управляющей воли, но обрётшие вдруг волю собственную, уроды несмело пытались нащупать степени своей новой свободы. Создания, ещё минуту назад внушавшие ужас, стали похожи на толпу перепуганных двухлеток. Они боялись грозно оскаленных собачьих клыков и, хныча, жались друг к дружке. Зрелище это наводило невольную дрожь, и звери, выставленные в охранение вместе со своими псами, смотрели на поверженных врагов с нескрываемым ужасом.
После Седой отправился инспектировать захваченную «Геологическую», разослав отряды в поиск на станции выше и ниже по ветке.
Звери шли, методично проверяя все подсобные помещения, все проложенные копателями туннели. Находя новых потерянных, дезориентированных уродов, и так же сгоняя их в ставшую загоном сбойку. Они очень быстро отыскали беременных женщин.
Здесь пленные женщины не пользовались той свободой, которую Мать давала девушкам в Тёплом углу на «Чкаловской». Их держали взаперти. И, хотя поили и кормили вдосталь, тех, кому приходило время рожать, забирали, и больше никто из пленниц не видел ни их, ни родившихся от них детей.
Ясли обнаружились уровнем ниже.
Широкая лестница прямо в центре «Геологической» вела на другую, недостроенную станцию. Вспоминая карту метро, которую он не раз видел в подсобных помещениях, Март догадался, что это была станция одной из запланированных, но так и не проложенных веток.
Там располагалась малая грибница. И рождённые дети, опущенные в небольшие бассейны и, словно коконом, опутанные тонкой паутиной грибного мицелия, развивались в уродов, подпитываемые разлагающимися телами собственных убитых матерей.
Детей было много.
Легенды, будто каждый, испробовавший человечины, становится уродом, как оказалось, имели под собой прочное основание. Некоторые из младенцев уже успели приобрести черты уродов, отрастив удлинённые когти, раздавшись в кости или заполучив деформированные, пригодные для бега на четвереньках или копания тоннелей конечности. Но другие, вовремя извлечённые из коконов, казались совершенно нормальными, маленькими, крикливыми комочками.
Звери, скоро разобравшие всех беременных женщин и отдавшие их в те свои кланы, что потеряли больше бойцов, не хотели брать уродов с нижнего уровня. Их пугали даже те дети, что не успели ещё трансформироваться.
Точно так же они не желали и оставаться в подземельях, даже если там им не грозила опасность сдвигов.
Пополнив запасы провизии и заполучив достаточно беременных женщин, чтобы восполнить людские потери, они ушли обратно в Город. Там тоже хватало работы — по руинам бродили уроды, которых Мать выпустила на поверхность в поисках новых жертв для своего биореактора. Так назвал Тесак грибной мицелий, стимулируемый излучением зелёных кристаллов.
Шед хотел уничтожить их все, но оставил на время в неприкосновенности, подчинившись требованиям Тесака. Тот считал неразумным уничтожать систему, которая могла не только избавляться от отходов, но и питать продуктами своей жизнедеятельности уже сформировавшихся уродов.
А уродов в метро были сотни. Каждый день поисковые группы, исследующие туннели — созданные людьми и прорытые копателями — находили новых и новых уродов.
И уже через неделю копатели, как и раньше, рыли туннели, расширяли помещения под нужды Губителей, укрепляя их собственной слюной, танки — использовались на погрузке и тяжёлых работах. Ищейки — стали чем-то вроде домашних животных, а некоторые мужчины нашли особое удовольствие в том, чтобы спать с гарпиями…. Подпилив предварительно смертельно опасные когти.
Жизнь кипела.
Но не для Марта.
Для него жизнь оборвалась, когда он вонзил клинок в тело Матери, и увидел, как выронила прижатый к собственному горлу нож и осела на пол поломанной куклой Кира. Оборвалась ещё раз.
— Шед прекрасно справляется и без меня. — Март ответил, наконец, Тесаку.
Взяв на себя командование после бегства Марта, Шед оставался признанным лидером для всех леканов.
Тесак покачал головой.
— Губители не верят ему, Март. Как и люди Игоря. Они верят тебе. Очнись уже, Март! …или разгорится новый конфликт!
Март молчал, крепко зажмурившись. Глаза нестерпимо жгло.
— Я могу сделать для неё новый саркофаг, — сказал Тесак, докурив. Март услышал, как он тушит бычок о столешницу. — Лек обещал помочь. С его Магией Слова это будет саркофаг совершенно другого уровня.
— Нет, — ответил Март, открывая глаза. — Нет. Я не могу… Я не хочу проходить через это снова.
Тесак шумно выдохнул, и Март понял: Тесак боялся, что Март согласится.
— Если хочешь… — По этой паузе Март догадался, что будет предложено дальше. — Я помогу ей уйти.
— Я сам. — Ответил Март глухо.
На кушетку у тела дочери опустился уже подготовленный шприц.
Март отшатнулся невольно.
Он надеялся, что Тесак не готов. Что у них с Кирой ещё будет немного времени. Хотя бы ещё несколько минут….
— Нельзя оттягивать неизбежное вечно, — тихо сказал Тесак. И спросил, помедлив: — Мне уйти?
— Останься, — ответил Март. — Ты её званый.
— Она была мне как дочь… — Пальцы Тесака, одетые в напёрстки датчиков, тронули щеку Киры. Заправили за ухо тёмную прядь длинных волос.
Март в последний раз прижался губами к ладони дочери и опустил её руку на кушетку. Подумал: «Хорошо, что она спит». Снял со шприца колпачок. Щёлкнул по цилиндру, сгоняя воздух, каплями распределившийся внутри прозрачной жидкости. Быстро нашёл вену и легко ввёл иглу.
Замер на секунду, прежде чем мягко нажать и довести шток до упора.
Вынул иглу и зажал место укола пальцем.
Так и сидел, придерживая пальцем сгиб локтя, пока не почувствовал, как остановился ток крови по венам.
Отнял руку от всё ещё тёплой, такой живой на ощупь кожи.
Маленькая капелька крови проступила, но тут же свернулась, почернев.
Март встал.
Последний раз посмотрел на лицо дочери и, молча шагнув мимо Тесака к двери, вышел вон.
Ян, сидевший у противоположной стены узкого коридорчика перед медицинским кабинетом, спешно поднялся.
В глазах его плескался плохо скрываемый страх.
Март знал: там, на «Ботанической», когда Мать была ещё жива, Дагир уговаривал сына вернуться в клан. Снова кочевать по Городу со стаей зверей. Бок о бок с братом.
Но он остался.
Остался, чтобы днями сидеть тут, под дверью, в ожидании, пока Март заново переживёт своё горе.
— Идём. — Март хлопнул парнишку по плечу. — У нас ещё много дел.

Примечания

1 Фацет (польск., жарг.) — тип. (Примеч. автора.)

2 Фацет (польск.) — тип, субъект, несколько пренебрежительное обращение в разговорной речи.

3 Абреáкция — повторное переживание.

4 Лахесса — боевая охранная кошка в виде леопарда, но с толстенными, не приспособленными для быстрого бега лапами.

5 Зашхериться — морской жаргонный термин, употребляемый на северном побережье Норвегии русскими моряками. Обычно в узких, глубоких шхерах между скал прятались корабли и барки, отсюда и возникло выражение «зашхериться», то есть спрятаться.

6 Черт побери! (нем.)

7 Астрономическая единица — расстояние от Земли до Солнца.
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